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GSNEHAL  STJMMART 

Considered  as  a  whole,  the  weather  in  Arkansas  during  Jan- 
uary, 19'29,  averaged  somewhat  cooler  and  wetter  than  normal 
with  no  record  breaking  extremes  reported.  The  month  opened 
with  moderately  cold  weather  and  temperatures  were  almost 
uniformly  below  normal  except  on  the  9th  and  10th  and  from 
the  17th  to  the  22d  when  the  highest  for  the  month  occurred. 
The  mean  temperature  for  the  month,  as  determined  from  the 
records  of  58  stations  was  39.4°  which  is  1.7°  below  normal. 
Of  the  stations  for  which  normal.^  have  been  computed,  all  ex- 
cept 9  showed  negative  departures.  Monthly  means  ranged 
from  46.8°  at  Portland  to  83.2°  at  Bentonville,  a  difference  of 
13  G°  between  the  northwestern  and  southeastern  portionsof  the 
State.  The  highest  temperature  reported  was  79°  at  Hope  on 
the  18th,  the  loweot,  2°  at  Dutton  on  the  2d  and  Gravette  on 
the  6th.  The  highest  occurred  in  most  sections  on  the  18th  or 
22d  and  the  lowest  about  the  2d  or  6th.  The  greatest  daily 
range  was  o7°  at  Mammoth  Spring  on  the  25th. 

The  average  precipitation  for  90  stations  was  5.08  inches 
which  is  0.98  inch  above  the  January  normal.  Monthly  totals 
ranged  from  8.00  inches  at  Dutton  to  2.85  inches  at  Arkansas 
City.  Practically  all  precipitation  fell  as  rain,  the  snowfall  at 
9  stations  averaging  only  1.0  inch.  Negative  departures  oc- 
curred at  20  stations,  positive  at  all  others.  Little  rain  fell  in 
the  State  on  the  2d,  8d,  7th,  8th,  11th,  12th,  18th,  14th,  and 
from  the  26th  to  the  close  of  the  month  while  on  other  days 
moderate  to  heavy  showers  were  numerous,  the  average  number 
of  rainy  days  being  10  which  is  three  more  than  normal  for 
the  month. 

The  weather  during  the  month  was  generally  unfavorable  for 
farm  work  and  other  outdoor  pursuits,  frequent  rains  keeping 
the  soil  too  wet  for  plowing  and  frequent  freezing  and  thawing 
periods  were  unfavorable  for  wheat  and  oats.  The  cool  weather 
kept  vegetation  dormant.  Heavy  rains  the  latter  part  of  the 
month  caused  flood  stages  on  the  smaller  streams  of  the  State 
and  moderate  stages  on  the  Arkansas,  however  little  damage 
resulted.  w.c.h. 


MISCEIiLANEOITS  PHBNOMBNA 

(Dates  and  number  of  stations  reportlni) 

THUNDEHST0RMs:--3d,  1;  4th,  6;  5th,  7;  8th,  1;  9tb.  1;  11th,  1;  16th,  1; 
17th,  1;  18th,  11;  19th,  1;  23d,  4;  24th,  30;  25th,    2; 
26tli,  1. 
Solar  H.4i.os:— 2d,  1;  3d,  1,  8th,  1;  19tli,  1;  29tli,  1;  Slst,  1. 
Lunar  H.vi.os:  — 19th,  1;  20th,  1;  27th,  i. 
Dense  Fog: 3d,  1;  4th,  1;  9th,  1;  15th,  4;  16th,  8;  17th,    13;    18th, 

3;  19th,  1;  20th,  1;  21st,  8;  22d,  6;    23d,    1;    24th,   5; 

26th,  1;  27th,  1. 

Glaze: 14th,  1;  15th,  7;  16th,  4. 

Sleet: —-.3d,  5;  4th,  1;  5th,  1:  6th,  1;  15lh,  3;  16lh,  2;   23d,   5; 

24th,  2. 
HmiiWixDs:- Most  of  State  on  18th. 

MISCELIiANBOTTS  DATA 


Pressure,  Sea-level 
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a  1.  5« 

1 

■i 
2 
2 

(V 

is 

3 

■2B.  J5 
•29.  4S 
29  11 
2P  J8 

1 

sSga 

a 
o 

■B 
c 

9 

U 

s 

1 

S 

* 

E 
a 

52 

Bentonville 
r'ort  Smitti- 
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OOMPAKATIVS    DATA    5"OB    JANUARY 


Year 


£:xtr.ein36 

1831 

1892 

1893 

lf::04 

V895. ■ 

iB96 

1897 

1888 

1599 

1900 

1901.. 

1902  

1003. 

1904  

lytt) 

1U06 

iso: 

1908 

1{«9 

mo 

lOU 

W12 

lyi.i 

VJ14 

1915 

IW.b 

1917 

Iv18 

1»19 

1P20  

1921 

I'jaa 

K23 

1<24 

Y:-&h 

UKK.-  

1927 

1938 

1929 


Tnmperature 


»S 


41.1 

41.6 
34.7 
3S,  5 
4:5.5 
36.9 
4L4 
38.9 
45.5 
39.3 
43.4 
45.6 
38.0 
•&  2 
38.9 
3:3.3 
4;'..  1 
49.2 
41.7 
43.8 
41.8 
47.6 
31.3 
44.0 
46.6 
39.3 
44.3 
44.0 
27.  3 
41.4 
39.6 
46.9 
39.1 
48  fi 
:?6.1 
40.8 
40.5 
42.6 
42  7 
■S9.4 


S  4i 


+0.5 

-6.4 
-2.6 
4-2.4 
-4.2 

+o.;t 

-2.2 

+4 
-1.8 
+2.3 
+4.5 
-HA 
-0.9 
-2.2 
-7.8 
+2.U 
+8.1 
+0.6 
+2.7 
+0.7 
+6.  5 
-6.8 
+2.9 
+5.5 
-l.S 
+3.2 
+2.9 
-13,8 
+0.3 
-1 
+5.8 
-•2.0 
+  7. 
••5  0 
-0.3 
-0.6 
+  1.5 
+1.6 
-1.7 


)6 

-23 

"1 

26 

13 

71 

29 

-14 

80 

27 

-13 

77 

16 

-22 

78 

6 

-  5 

78 

:^i 

4 

76 

1 

-  2 

81 

10 

10 

75 

13 

-  9 

78 

2-1 

1 

78 

14 

7 

79 

9 

2 

80 

20 

/ 

75 

20 

-  5 

73 

1 

13 

82 

18 

-  2 

82 

7 

-  8 

78 

2 

6 

82 

25 

-19 

78 

I 

—  7 

86 

31 

-  9 

79 

26 

-IC 

78 

5 

-  1 

82 

19 

7 

74 

14 

-  3 

82 

U 

-  6 

82 

29 

-  4 

80 

25 

-23 

75 

13 

-  3 

82 

■20 

11 

85 

29 

6 

74 

4 

4 

80 

14 

15 

79 

31 

-  fl 

76 

6 

-  4 

77 

20 

-17 

79 

2 

-  1 

90 

U 

-10 

79 

18 

2 

Precipitation 


a 
.^1 


4  10 

5.34 
2.48 
1.13 
3.63 
5.19 
4.09 
Ti.  78 
7.93 
5.91 
2.69 
2.21 
4.13 
2.60 
3.81 
4.58 
5.  19 
5.80 
8.75 
1.79 
2.59 
L02 
3.01 
8.45 
1.57 
4.3« 
9.39 
3.66 
4.39 
3.00 
6.49 
2. 07 
2.6:; 
5.78 
3  19 
2. 68 
4.69 
5.41 
2,05 
5.08 


Number  of  days 


+  1.24 
-1.62 
-2.  97 
-0.  47 
+  L09 
-0.  01 
+  2.68 
+3.  83 
+  1.81 
-1.41 
-1.89 
+0.i'3 
-1.50 
-0.29 
+0.48 
-VI.  09 
-H.TO 
-0.  35 
-2.31 
-1.51 
-3. 08 
-1.09 
+4.  35 
-2.  53 
+  0.28 
+5. 29 
-0.44 
+0.29 
-1.10 
+2.39 
-2.03 
-1.47 
+1.C8 
-0.91 
-1.42 
+0.59 
+  1.31 
-2.05 
+0.98 


12 

10 
18 
17 
13 

9 
10 
13 
10 
12 
13 
16 
11 
13 
15 
12 
14 

8 
14 

4 
16 

8 
13 
12 
13 
10 

8 
11 
13 
16 
12 
11 

8 
14 
15 
14 
13 
14 
16 
12 


13 

15 

8 

6 
10 
16 
15 
13 
13 
IH 
11 

8 
14 
10 

8 
11 
12 
16 
10 
20 

9 
13 

8 
12 

9 
15 
19 
15 
14 
10 
15 
14 
18 
J  2 
13 
13 
12 
14 

9 
14 


7 

10 


6 
6 
6 
6 

11 
7 
6 
6 
G 
6 

10 
4 
8 

12 
7 


7 
9 
7 
8 
7 

10 
5 

10 


Corrections:    Decemtoar,   1928 

Meiia:-Maxiir,um  on  24tli  should  be  .50°:  ■25th.  51°:  '2Stli.  70°:  •29th.  62°.  Mean  max- 
imum 5-?. 4°.  Miiiiiivnn  on  25th  should  be25°:  ■26th,  34°:  29th.  4)°:  :?Ot.h,  31°:  31st,  .34°. 
Moanminiimim  :«.  7°.  MonthLv  mean  42. 6°.  Departure  from  normal  0.0.  Highest 
for  month,  7J°  on  the  28th  . 
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January,  1929 


Olimatological  Data  for  January,   1929 


m 


4; 


Observers 


Amity 

Arkftdelphia  . 
Arkansas  City 
Arltierg 
BatesvUle  .  ■ 
Bee  Branch 
Bentouville 
Black  Rock 
Blvtlieville. 
Bo'oneville  • 
Brinkley  .  ■  • 
Calico  Rock 
Camden  — 
Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning  ■■■.■■■■; 
Corning  (river) 
Cotter 
Crossett . . . 
Danville- •■ 
Dardanelle 
De  Vails  Bluff 
Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England.... 

Eureka  Springs.. 

FayettevlUe 

Fort  Smith  

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Granuis  . 

Gravette. 

llaviison 

Helena 

Iligden, 

Hope   

Hot  Springs 

Judex 

Jessievilla.. 
Jonesboro . . 
Junction .  . . 
Lambrook.. 
LeadHlU... 
Little  Bock 

Lurton 

Luthervilie 

Magnolia 

Malvern.  ....•••  ■• 
Mammoth  Spring 

Marianna 

Markeil  Tree  . .  •  ■ 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mo'Uitain  Home. 

Mount  Ida 

Kewport 

Norman  

Odeii 

Osceola 

(Jzark    

Paragould 

Patterson 

Viggott 

Pino  Bluff 

Pocaliontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Uisoa 

PvO.ifcrs 

.■^t.  Fi'ancis 

Searcy ,., 

Springbauk U 

.storv    

Sturtgart.  ... 

Subiaco 

Texarkana. . 
Thoruburg .  . 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs.  . 

Wilson 

Wynne    i  ne=ha 

^"■'^'^"^"staW  Means;  and  Hxtrer^es 


G.  C.  Thrash 

W.  K.  Brown 

Grady  F.  .Tones 

}.  D."  Reeves 

Mrs.  LeUa  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.  S.  WeathPr  Bureau 

Vernon  C.  Howe 

W.  Kbner 

F.  H.  Randolph 

R    .r.  Torry 

W.J.  Copp 

A.  B-  Quarterman 

John  C .  Floyd 

J.  W.  Bishop 

A.  L.  Stephens 

E.  E.  Cordrev 

Wlnfred  D .  Polk 

Henry  Stafford 

J   0.  Linck 

A.  E.  Wackerraan 

iCG.  Hudson 

iG.  N.  Goodier,  Jr. 

H.  G    Pate 

Ben  Johnson 

J.  M    Pdcketts 

J.  J.  Bnbb 

Dr.  R.  H     Hardin 

Geo.   W.  Nichoalds 

University  of  .•Arkansas 

U.  S.  Weather  Bureau 

J.  R.  Me  Cuiston 

T.J.  Logan 

W.   R.  Owens 

Ben  F.  Battenfield 

W.  E.  McVav 

A.  V.  Stevens 

G.  L   Wright 

James  A.   Burnett 

Geo.  W.  Baker 

N.  P.  O  Neal 

G.  C.  Hoi  ton 

H.  G.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  A.  Lowderback 

Mrs.  D.  C.  White 

J.  H.  C-osswhite 

U.  S.   Weather  Bureau 

I.  0.  Sutton 

H.  G.  Lenhardt 

State   Agri.    School 

Mrs.  W.   L.  Matthews 

W.  C.  Gregg 

C-  N.   Houck 

Charles  Walton 

A.  J.  Pprks 
E.   W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 
G   A.  Whittington 
A.  0.  WilVerson 
0.  S.  Forest  Service 
V  .  B.  Forest  Service 
June  Thomason 
Isham  Burrow 
W.  R.  Heagler 
W.  E.  Bakt-r 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edmiston 

C.  D.  Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
S.  T.  Rooney 
„.  T.   ."^ell 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F  liuerkle 
New  Subia(»  Abbey 
H.  S.  Bra.shc-ar 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  Oheves  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.   K.  Iluddieston 
Nannie  O.  Rchirmer 
iM.  W.  H.  Collins 

K.  O.  Allen 
W.  E.  Barton 


"':^i;;;;ature  and  precipitation  departures  computed  for  station:Oiavi^  _  _ 

or  mXd  sn^w      ttRecoived  too  late  for  means  ^!;^"^^^^'-iJ^,^^^  Route  1,  Lam.ir;  Springbank..  Doddridge 


Al!  complete  reports  used  in  ineans.  .. ,?' •  le^J^j^han  0. 01  in=h  mn 
■a  missiu"-      tAlso  on  other  dates.     H!'.  O.  aclrtreb.ses  as  loiiows. 
.„..      ........  Jk    Doddridge       Precipiiation  for  24  hours  endmg  .,ear  sunset 

•Amount  included  in  next  measurement. 
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Daily  Precipitation  for  January,   19J 


Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

^! 

3 

4 

5        6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13      14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

■24      25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■§ 

*  iiiitv 

Ouachita 

.42 
.35 

i.'26 

.12 
.8(1 
.41 
.01 
.35 
.90 
.06 
.21 

.;« 
2. 00 

.05 

1,40 

..53 

.55 

1.40 

25 

.10 
.32 
.62 

1.03 
.34 
.OS 
.H2 
.23 
.57 

1.02 

.  33 
.05 
.4;) 

!40 
1.15 
.70 

•15 

1.00 

■f.' 
.62 

.08 

1.50 

.44 

'.'77 
.20 
01 

'.'■74 

'.'69 
1.36 

't.' 

'.59 
.70 

i.'io 

1.'.3) 

'.'si 

.74 
.33 

i.'os 

•2.' 03 

2.29 

.30 

.32 

.... 

'."64 

't.' 

.05 
.01 

.'i2 

.03 
.04 

T.' 
•  06 
.01 

.. 

'.'io 

.08 
.11 
.03 
.13 
.08 
.13 
■  09 
.07 
.07 
.10 
.08 
.04 
.05 
.42 
.13 
.13 
.04 

'.'14 
T, 

.01 

'.io 

".04 

'.'si 

.08 
OS 

77 

:... 

8  27 

5.29 
2.35 
6.07 
5-88 
7,03 
3.92 
6.77 
3.76 
5.31 
4.17 
6.26 
4.71 
5.91 
5.^28 
5.84 
4.  3!) 
7.26 
7.72 
5.77 
3.09 

.Arkadolphia Hi 

Arkansas  City  . .  IKI 

Arlberg 

Batesville '11 

Ouachita 

Jliiisissippi  — 

White   

White   

Arkansas 

.Vrknnsas 

White    

Mis*ii'sippi  ... 

.18 
■.02 

".n 

.14 

'.'37 
".14 
.'46 

'.'46 
'.'6i 

■f." 

i 

i.'os 
'.'91 

.30 

'.'85 
.■23 

".OS 
.80 

.75 
.26 

'.'79 
'.'77 

.02 

'.'2'j 

.04 

.'2.5 

41 

'.'22 
.04 

.11 
.17 
.18 

.09  .... 

'.i7l'.'i6 

.02I   .06 
.101   .06 
T.      .01 
.12I  .01 
.  12      (14 

.  90  1 .06 
. 60     .20 
2.12    .'27 
1,08  1,46 
2.45  .... 
1.29  ... 
1  54  2. 06 



.... 

•••• 

Bee  Branch 

Bentonville  ..••**' 
Black  Rock  ....I'll 

.... 

cril 

.■24 

".   . 

Booueville- 

Hrlnkley llll 

'"■^Ucj  Rock If; 

.Arkansas 

White   

White   

Ounchita 

K^^d 

White   

White   

.02 

'.'6-i 
.10 

.11 

.05 

'.'44 

.30 
.14 

'.6j 

'.03 

04 

')'. 

.•20 

.11 

't.' 

.  19  2.  61 

.14    .47 
.    ..  1.71 
.1711.29 
.77      89 
.09    .80 
1.15  1.21 
.07  1.1.<! 

1.00 

1.22 

.65 

i."47 

.75 
.65 
.52 

.'68 



jnter  Point 

■  Jiareadou Ill 

^^lintoTi           

'.'oi 

.... 

.14 

.12 

.21 

.04 

T. 

.20 

.13 

.1,6 



.89 
73 

.Vrk  ansas 

White   

.... 

.'31 

.18 
.OS 

..53 

03 

.31 

.'ii 

.CO 

2.15 

28 

3.21 
■2.82 
1  45 

'Coroiug  (river)   .. 

White 

White   

Ouachita  

Whitn"      

.Ofi 

T. 

.08 

T.' 
.... 

■."67 
.Oli 

7'^ 

.'oi 

.30 

40 

.03.... 

.84 

T. 

., . 

Dim  No.  1 Ill 

Daivllle ill 

Dardanelle llll 

De  Vails  Blurt..... 
Duiaas llll 

Arkan*'as 

T. 
.11 
.20 

i.'27 
.12 
.IS 
.3S 
.:jn 
.HS 
.04 

^/' 

.05 

2.12 

1.91 

1.69 
.40 
.35 

l.4( 
.  93 
.35 

I.  15 

';5: 

T. 

1.07 
1.32 
1.47 
1.61 
.80 
.  52 
.97 
.62 
1.35 

.  20 

* 

.20 
.27 
.06 
03 

T.     t, 
.03    .08 
....   .^.. 

T. 

.04 

T. 

.10 

T. 

.10 

.11 

.05 

.33 
.06 
.12 
.10 
.40 
.03 
.■20 
.12 
.17 
.06 
.06 
(14 
.•20 
T. 
.12 
.12 
.18 
.12 
,14 
.04 

'.'63 

.23 
1.55 
.36 
.25 
.35 
.14 
.21 
.53 
.14 

.'io 

1,22 
.74 
.45 
1.10 
3.67 
1.04 
1.21 
1.90 
2  32 
1  61 
1.95 

1.17 

1.07 

,94 

"t." 

57 

.... 

4.' 85 
5.08 
3.  .53 
4.63 
8.  CO 
4.75 
3.X2 
4.60 
6.0'/ 
4  23 
6.86 
5.72 
2.78 
5.82 

Vrkau'sHS 

T. 

'.65 
.57 
.09 
.66 
.30 

..52 
.72 

.... 

'.'Oii 
58 

.38 
.35 



'f.' 

White ........ . 

T. 

'.'62 
.III 

.15 

.... 

V.'hir.e   

Ouachita 

Arkansas 

White   

White    

.Vrkansas 

T. 

.12 

r' 

.... 

27 

Kl  Dorado llll 

Jiureka  Springs.... 
f'avetceville   

i.'oi 

'.'02 

'.'4'i 
T. 

't.' 

.71 

.... 

It 



.06 

'.'2s 

.03 
.20 
T. 

.07 

.021  .41 
51 

.18 

.05 

.... 

.03 

.67 
T 

.20 
.13 
.15 

.18 

T. 

.14 

.05 

.10 

.07 

.12 

T. 

05 

".27 
.95 
.52 
.39 

'  '.60 

.03 
't.' 

'  '.6.5 
T. 

I'r.icmanSprgs.  .1111 
■,;lton llll 

.38 
..57 
.80 
.35 

I  00 

Red 

White     

T. 

T.' 
T.' 

't.' 

22 

.92 

.23 

9  .i^fl 

.94 

.13 

1  25 

>rgetowu 11  il 

ilbort     ml 

T. 

.08 
.17 

'.'62 

.04 

.75 

.'0'2 

.20 

'.'30 
.35 

".iyz 

1.62 

'.'98 
.52 

".aO 
.96 

.10 

White    

Red 

Arkansas 

White 

Mis'^issippi 

White 

Red 

T. 

'tV 
T. 

.06 
.10 

,  ranuis 

1.06 
.28 

.78'!   .'^H 

T. 

^wvette  

T. 

1  13 
74 

1.32 
3  60 

T. 

.... 

— 

3.54 
5.72 
6.14 
6.60 
5.40 
6.09 
5.43 
6.K9 
2  97 
3.36 

ji^[T;,OIl            

Helena liil 

.7'2 

.7h 

'.'S4 
.60 
.76 

.a-i 

.04 
.17 

.10 

63 

.08 
.07 

ifi 

.50 
7.  19 

1.44 

.10 

.... 

• .  03 

1.00 
.98 
.4.8 

1.37 
.81 

1.10 

Hot  Spring.^ 

Jndo.'c 

!  •'.sioville .  •• 

iiesboro llll 

Onuohita 

Red 

.1!*  1.04 
....     ..Ml 

1  iiri 

.13 
,7(1 
.85 
.52 

.50 

"65 

:::: 
.... 

T. 
.20 
.3! 
')■. 

.111 

:::' 
.  10 
.02 


.15 

.  8 

.10 

.12 

. 

.03 

.04 

.■25 

.05 

.io 

■  22 
.02 
.18 

.51 
2. 37 

'.'64 

.00 
.13 
.21 

.78 
.10 
.10 
.05 
.18 
.36 
.16 
.15 
.0? 
.15 
.09 

'.'i2 

'."65 
'.'ifi 

.17 

.10 
.25 
.02 

'.'ii 

.36 
.50 
■20 
.72 
.40 

'.'2.5 
.19 

10 

.11 

.13 
.05 
32 
.06 
.12 

l.'i5 

'i''.' 

'.'64 

.... 

White    

Ouachita   

White 

'.'.". 

.0! 

j 

.  15  '3  40 

05 

'if.' 
".io 

•Lead  Hill 

liittle  Hock.  »"■ 

Lurtou 

T>atherville 

\faguolia 

■-Malvern Ill 

"Mammoth  Spg.  .'Ill 

White    

Arkansas 

White    

.\rkansas 

Red 

Ouachita 

White   

Nfississippi  — 

Mi'isissippi 

White    

Onochita 

Arkansas 

White    

Ouachita 

White   

Ouachita  

Ouachita   

Mi-isissippi 

Aikansas 

Uississippi 

White 

Mississippi 

Arkansas 

White   

f)uachita 

Onachita 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Mississippi  . . . 
Whits.". 

led 

Ouachita 

\rl:ansas 

\rkansas 

R''d 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

"•nachita 

Red  .  

.05 

tV 
'.'6s 

'.'3! 
'.08 

.'is 

.30 
.O-i 
.1-2 

.'20 

f, 
.20 

'.'65 

".'. 

.::: 

'.'65 
'.'ii 

.02 

T.' 

f.' 
.07 

't.' 

.02 
T. 

.4;t 

1.  ,'>() 
.9S 
.31 
.4C 
..55 

T.' 
.30 

.  -x 

.31 

..55 
1  05 

.03 
1  20 

T. 

.70 

'04 

't.' 

.05 
.08 

.  55 
.20 

.16 
T. 
.20 
.41 

.30 
.52 
1.50 
1.73 
.hO 
.76 
.40 

i.".56 

'.'62 
.01 

l.O:-! 

.41 

1.25 

1.10 

1.3,5 
.S3 

.93 

2.24 

1.30 

T 
1.15 

.27 

1  20 

2  25 

'.62 

.... 

'.68 
.72 
.65 
1.77 
.11 
.67 
.68 



. .. . 

'.'to 

.74 

'.'eii 
'.'si 

.... 

.... 

't.' 

.02 
5u 
.15 
.21 
.17 
.21 

'.'is 

.  6.J 

T 

.■20 

.'23 

.03 

.42 

.43 

.40 

'.'05 

i.'io 

.05 
.15 
.(15 

.08 
.12 

.■22 
.■32 
.42 
.32 
.2.i 

"■•2\ 
.60 

'.'45 

.12 

'.'io 

.67 
.03 
.90 
.53 

■'i'" 

.52 

'."83 
.04 

1.74 
.02 
.63 
.15 
.61 
.22 
.11 
.56 
T. 
.25 
.73 
.18 
.10 

1.60 
.17 

'.'26 

'.'56 

'.'oi 

'.'■•22 
1.78 

t: 

.11 

■.  (15 
.06 

.CO 

'!i6 

2.83 

.93 

2.31 

3.07 

.85 

.65 

.97 

.72 

.10 

3.14 

1.58 

.65 

4.15 

1  75 

.75 
1.68 

".'96 

.... 

'■r.' 

5.11 
3.69 
7.28 
7.01 
4.37 
6.79 

4  79 
2.88 
4,32 

5  89 

Marianna 

"arkcd  Tree iH 

"."ii 

.  irshall  

T. 

'f.' 

'.'65 

.... 

.72 
.04 

.5(1 

."fii 

51 

..Ml'l ill' 

1.42 
1.'20 

6  81 

MorrilUon 111! 

.Mountain  Homo  .  • 

.... 

.... 

6.  ,38 
5  58 

"Mount  Ida 

'.'ei 

't.' 

.04 

't.' 

5,62 
3.67 
5.10 
5.03 
2.78 
6.29 
3.74 
2.77 
6.13 
4.95 
7,02 
3.38 
4.89 
5.59 
4.46 
4.67 
6  42 

N'ewport II? 

.\"')rmau 

;,ien. .  

.19 

.20 
1.69 

.7.) 
1.97 

.83 

.35 
2.95 
1.45 
3.52 

.23 
1.42 
1.40 
1.49 

T. 

.IS 
1.17 

.57 
2  03 

.74 

.11 

Osc..()la I|i| 

l.'9'i 
.31 
.  IH 
.53 
.60 
.40 
.33 
.19 
.12 
..55 

1.26 
.23 
.  25 

1.  .55 

1.90 

.32 

'  '.S'j 
.01 

2.' 63 
T 

'.'22 
.17 

.78 
'•89 
'.'90 

'.'is 

.ooi 

'.'■26 
05 

't" 

.11 

".oh 

T. 

06 

'.'&2 

't'.' 
T. 

.... 

.... 

'.'26 

'iss 

i.'^25 

'.'26 

'■8^2 
".62 

'.'9.5 

'.'69 

'!55 

.72 

1.10 

.37 

T. 
'.'(34 

't.' 

'.'is 
'f." 

T. 

".'ie 
.11 

.15 
.22 
T 

'.'65 
.  12 
.10 
.02 

'.'60 

■■r'.' 

.66 

'.'is 

.06 
.18 
.17 
.25 
.18 

■"33 

'.'ii 
T. 
.16 
T. 
•  40 
.16 
.12 

'.'65 
.12 

.'21 

.20 
.'22 
.31 
.08 
.02 
.11 

".'09 

1.40 

.19 

2.'i6 
.26 

'.15 
.30 

1.10 
.38 
.15 
.07 
.28 
,37 
.76 

I.'io 

'.'65 

i.'is 

'  '.(is 
.73 

'  '.55 

'.'i5 
.79 

T. 
3.40 

'.'96 

.10 

•Ozark 

Paragfould. 

1. 

"2.5 

'.'2i 

.30 

1  i 

'."is 
"."ii 

■Pattersou 111! 

Pig?ott 

Piue  liluff 111! 

.75 
'.'76 

.'63 
'.'92 

.  2. 

2 ; 
15 

.■20 
.  16 
0. 

''^cahoIUas 

irtland III! 

.•sscott lili 

r'rinccton ;|l 

.... 

..   . 

'.'84 

.'25 

.3) 
'.'32 

'.'eo 

.38 

i.'oo 

.10 

.41 

.69 
.33 

'.'54 
.18 
T, 
.43 
.22 

.03 

.25 

.08 
.■26 

"63 
.10 

.4.5 

'.'ii 

.14 

Rison 

Rogers 

St.  Francis..   

'■r'.' 
.11 

.... 

60    .20 
14 

4.25 
5. -23 
«.20 
5.10 
5.83 
5.61 

.'Tingbank Hi' 

.68 

'.'65 
'.'76 

".m 

.45 

.12 
T.' 

" 

■■-lory 1'!' 

.■251   .2'-'!    .0'> 

Stuttgart ;i!: 

Subiaco 

Teicivrkana ill 

.01 
•  02 

'.'36 
.29 

".'•is 

'.'42 
.48 

.07 
.IS 
.20 
.20 
T. 

'.'i.5 

T. 

'.'65 
."u6 

'.'63 

1.42 
2.73 

.70 
1.42 
2.76 

.77 
1.67 
1.52 

.10 

i.'62 

lis 

.07 

Thornburg 

Waldron 

■Warren Jli 

Water? llll 

Whitecliffs llll 

'.'62 
.77 

'."67 

.02 

•••• 

::;; 

6.07 
5.49 
4.54 
6.82 
5.26 
2  41 

Wilson  

viissi.^sippi   . . . 

\n"isis<:ipp   

Arkansas 

".[9 

.  30 

.... 

Wyr.ne 1!'' 

Yancopin M 

.10 
.01 

•■•• 

.02 

.04 

.08 
.15 

1.10 
.66 

4.08 
3.90 

.02 

.... 

.06 

Daily  Ri-trer  Stages  for  January, 

1929 

Stations 

Rivers 

FIooo 
stase 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10      11 

12 

13 

14  I   15 

i 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24      25 

2« 

27 

2S 

29 

SO 

81 

K  ort  Smith 

Arkansas 

22 

6  8 

6.5 

6.3 

6  8 

6,8 

8.7 

r2.6ll3  8 

14.2 

12,6 

!2.0|l2.7 

13.8113,8 

1-1.6113.8 

U.fillO,  81IO  2 

9.81  9.4 

9,2    9.0    9.61I5.3 

15.8114. 6114.2112.7 

11.2    9  4 

•Ozark 

do 

22 

3.2 

3.0 

2.9 

2.7 

3.8 

6.5 

9.0110.5 

10  9 

10.0 

9.1 

8.6 

8.0  10.0 

10,9 

10  4 

9  0 

8.4    7.6 

6.0 

6  4 

6.4    6.0    6.7 

13,0 

r2.8 

n,6 

10.8 

9,9 

9,0    7.0 

Dardanelle 

do 

20 

5  8 

5.8 

5.4 

5-3 

5  5 

S  3 

8.3 

8.8 

11.7 

11,9 

10,8 

10.2 

11.0  i(!,6 

10,5 

12,8 

11.9 

10.2    9.0 

8  2 

7.7 

7.6    7,5    8.3 

17.4 

16.5 

1,5.2 

13,7 

1,^.0 

12.210.9 

Mofrillton 

Little  Bock... 

do  .. 

20 

3.8 

3.3 

3.3 

3.0 

3,0 

6.2 

7  2 

8.8 

10  5 

10.9 

10,0 

9.2 

8,9)10.(1 

10,5 

10,9 

11. 0 

9,5    8,5 

7  3 

6,5 

6.1    5.8    5,7 

14.0 

1,5.7 

14.6 

1,3.4 

r2.fi 

11,6  10,0 

do.. 

23 

4.3 

4.0 

3.8 

3.4 

3.3 

•1.2 

8.0 

8.7 

10.6 

11.9 

11.8 

11,11 

10  olio.  2 

10,9 

l',l 

11.8 

U.5  11.0)0.1 

9  ?. 

8.5    7.6    7.2 

90 

16.0 

16.0 

1.5.1 

14.4 

13.5  12.2 

Pine  Bluff 

do 

25 

9  5 

9.3 

8.9 

8,5 

8.3 

9.3110  4 

12.4 

13.7 

15.  2 

15.8)15.4 

14.7  14.4 

14,6 

15.2 

15  4 

15,7  15,2  14.8 

14,1 

13.1  12,8  12.4 

12.2 

17  7 

19.fi 

19.1 

IR.1 

17.6  15.9 

Yancopin 

. .      do 

29 

'22.0 

2!.l 

'2(1 . 1 

19.1 

18.1 

17.2  16.7117.8 

19.2 

20.0 

21,6  21.8 

21.4121  0120.8 

21  2 

21.7 

■22.  3  22.  6  22. 4 

72.2 

21.721.321.4 

21.9 

24.2 

27.7 

29.1 

29.8 

30.3  30.5 

•Danville 

Petit  .lean .... 

JO 

3.11  2.91  3.91  S.9lll.6l]9.7i'2('.lll8.5ll6.2ll3.4ln.2:  9.0 

7.8:   6.7    6.1 

C.  1 

6.4 

6.0    6.0    6.0 

6.6 

6.4    6.4I1O.  ll'20.7l28.3 

23.0)9.4 

I9.OI6.6I12.7 

1 203703 


■1 

V 

■y,-.'. 

'^ 

V    -  ■ 

'■>'■: 

■  e. 

:>.■.: 

>,V'« 

.•/ 

•,«.-,• 

g?: 

r 

r.'-.' ; 

f.'  '* 

f',' 

'■■•>-:■ 

CLIMATOLOGICAL     DATA:  ARKANSAS    SECTION 


January,  1929 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


Cotter   

Calico  Rock. . . 
Batesville   .... 

Newport 

Georgetown. . . 
De  Vails  Bluff., 
Clarendon  .... 

Gilbert 

Black  Rock.... 

Camden   

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


White.... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  . 
....  do  . 
....  do  ... . 

Buffalo 
..Black.... 
.Ouachita 
...Red.... 
Mississippi 
....  do  . 


10     11     12 


13     14     15     16 


17 


19 


20  I  n  I  22  I  23 


25 


26      27      28     29 


SO      31 


18 
2S 
26 
20 
21 
34 
12 
14 
30 
28 
41 
48 
48 


2.7 

2.0 

7.4 

9.4 

16.8 

21.0 

25.7 

3.8 

9.0 

14.2 

10.3 

23  5 

31.2 


4.1 

2.0 

6.9 

8.2 

15.  . 

20.7 

25.5 

3  7 

8.3 

13.1 

9.8 

21.7 

30.1 


3.2 

1.8 

7.8 

7.3 

14.8 

19.7 

■24.8 

3.6 

7.3 

9.8 

9.1 

13.0 

27.8 


4.7 

3.2 

7.3 

6.6 

12.0 

18.3 

23.9 

8.5 

6-8 

14.2 

13.8 

15.7 


7123.9 


5.9 

6.6 

11.2 

6.6 

11.2 

17.6 

23.  3 

8.0 

6.5 

18.0 

17.4 

15.3 

22.6 


7.41  6.71  6, 
8.0    6.21  5 

10.8  12.71 12. 
9.5  10.1  11 

11.4,13.611. 

17.0ll7.5ll8. 

22.2122  0  22, 


5.01  5  9 
6.0!  6.8 


i4.2 
20. 1 
15.2 
21.5 


21-2 
19.7  19 
15.3|15 
2I.9I22.5I22.9 


5.5 

4.9 

11.(1 

11.0 

15.2 

18.9 

22.0 

4.9 

7.2 

23.8 

18.3 

15.9 

23.1 


5.1 
4.4 
10.1 
9.9 

15.8 
19.1 
22.2 
4.7 
7.0 
21.3 
17.0 
17.0 
23  2 


4.8 

4.2 

9.9 

9.3 

15.3 

19.1 

22.2 

4.7 

7.2 

19.2 

15.8 

17.9 

23.6 


4.7 
3.9 
96 

9.0 
15.0 
19,0 
22.  2 
4.7 
7.2 
17.3 
14.6 
18.7 
24.3 


4.1 

3.8 

9.6 

8.6 

14.8 

18.8 

22.2 

4.6 

7.4 

16.4 

13.2 

19.4 

25.0 


4.6 

3.5 
10.8 
U.4 
l^.C 
18.7 
22  3 

4.8 
13.9 
16.1 
12. » 
2' 1.0 
25.9 


4.7 

4.1 
10.0 
12.8 
17.2I18. 
19.0il9 
22.3:22. 

4.7I  4. 
13.7113. 
19.5  22. 
12.  8!  12. 
20.7,21. 
26.5i26. 


4.6 
3.1 
9.6 
13.4 

18.8 

20.0 

22.7 

4.6 

13  n 
21.3 

12.3 
22.0 


4  7 
3.9 

9.0 
12.9 

18.9 
20.2 
23.0 
4.6 
12.3 
23.7 
11.9 
23.4 


6.3114.4114.6  16.8116.7 


27. 3  27.  7 


5.0,26.7 
10.0  27.6 
12.8:18.9 

19.0  19.2 
20.4  20.7 
23.3  23.8 

?.5l20.8 
12.722.0 
23. 3  24. 0 
12.1114.0 

25.1  27.1 
28. 7  29.  7 


16. 
25 
25 
20. 
21. 
■24. 

,    6 

6122. 

7|2X. 

812/. 

8130. 

0i33. 


5  iG.9 
623.8: 
(1I28.8 


10.5 


12.5 
22.8 
29.0 

5'21.5'22.4 
li2i.4j2i.8l22. 
3  24.6  24.9125. 
81  G.G  6.4,  6. 
821  72!.0|21. 
0  20.7  31.  1'31. 
lt22.6  22.6:22. 
5132.4:34.0135. 
3135.0!36.5  37 


7.2- 

7.5 
14. » 
27.1 
24.4 
23.2 
25.9 

G  1 

20.7 

6  30.9 

1  21.5 

2  36.3 
7138.6. 


Daily  Temperatures  for   January,     1939 


Stations 


2       3 


10      11      IJ      13      14      IS      16     17      18 


19     20  I  21 


22 


B.t<«vine5» \^SZ^ 

B-tonvlU. !«-'--- 

B-Branch {^^^^ 


Kythevllle..  .. 
Boonerilie 


Brlnkley 


I  Mftximura 
(  Minimum 
5  Maxlmn-13 
}  Minimum 
S  Marimum 
'  Minimum 


Calico  Rock« \^^S^ 


Camden^*. 


j  Maximum 
(  Minimum 


CnUr  Point        .  .  i  Maiimura 
otnMr  i-oinj j  Minimum 


Oonway..... 

Corninir.... 
Dardanelle. 


:  Maiimura 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
Mlniraum 


Dumas  S  Maximum 

*^™*' !  Minimum 

I  Maximum 


Dutton 


Kl  Dorado H?^™'^' 

'  )  Mlnimiim 


Eureka  Springs 


i  Mftxlmiuu 

'  Minimum 

ir«.t  o-,i«>.  S  Maximum 

Fort  Smith i  Minimum 


Grannis 


\  Maximum 

Minimum 


Gravetta  }  Maximum 

vjrrayeiie j  Minimum 

Helena  Maximum 

*^^*'®^ 1  Minimum 


Hope 

Hot  Springs.  ... 

Joneihoro 

Lead  Hill , 

lilttle  Book. 

Lurton 

Luther  villa 

Magnolia 

Malvern 


Mammoth  Spg.. 


Maximiun 

"  }  Minimum 

j  Maximum 

'■■  1  Minimum 

(  Maximimi 

■  ■  i  Miuirauro 

j  Maximum 

■■"  }  Minimum 

i  Maximum 

■  ■  ■  (  Minimum 

j  Maximum 

■  ■ '  (  Minimum 

j  Maximum 
■■"  1  Minimum 
(  Maximum 
■"I  Minimum 
I  Maximum 
t  Minimum 
i  Maximvim 
Minimum 


Marianno. i  Maximum 

I  Minimum 

Marshall M.aximum 

I  Minimum 


Mena. 


i  Mairimum 
)  Minimum 


Pine  Bluft.. . . 

Portland 


I  Mftzimum 
'.  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 

Frao/»rvtf  S  MaximUTT 

''®^~" 1  Minimum 

Mt.nT.  i  Maximum 

"'•°° i  Minimum 

Sflarov  i  Maximum 

Stuttgart  jUaximum 

I  Minimum 

T«"'"^'>- l^tssr 

^"-- l£f^^Z 

Wilson  i  Maximum 

"^"'"■^ )  Minimum 

Wvnne •J*^™"'" 

)  tftntmnm 


31 
25 
20 

111 

44 

24 

32 

31 

41 

22 

44 

30 

29 

24 

42 

30 

50 

26 

43 

26 

45 

2.5 

4G 

27 

54 

31 

36 

13 

56 

31 

32 

14 

2S 

19 

4'! 

23 

32 

13 

60 

30 

41 

23 

38 

26 

40 

27 

38 

18 

39 

23 

35 

14 

14 

14 

5R 

29 

44 

29 

3; 

7 
60 
30 
3(- 
18 
87 
21 


S5 
15 
39 
10 
43 
6 
35 
15 
41 
15 
38 
12 
3' 
14 
SO 

83 
)o 
29 
7 
32 

4- 
1 

33 
IE 
36 
■2'J 
3P 
17 
33 
8 
36 
1 

'h 

35 
14 
3' 
1 

40 
20 
40 
15 
4(1 
17 
3J 
15 
35 
23 
43 
16 
35 
7 
41 
32 
34 
15 
34 
13 


43 

32 

49 

32 

41 

32 

61 

34 

4S 

22 

65 

39 

44 

34 

42 

33 

6" 

34 

45 

31 

6!"' 

35 

46 

35 

4C 

26 

50 

34 

42 

26 

4b 

40 
20 
41 
31 
6^' 
38 
4 

3G 
46 
34 
-  59 
35 
41 
32 
42 
82 

35 
49 
33 
49 


40 

15 

30 

14 

42 

16 

39 

17 

34 
8 

43 

18 

40 
6 

44 

17 

41 
9 
49 
? 

39 
17 
49 
1' 
36 
12 
53 
14 
45 
11 
39 
17 
33 
6 
40 
10 
4 

lb 
3S 
15 
50 
15 
46 
20 
38 
10 
38 
11 

ib 

38 
13 
46 
21 
42 
19 
40 
15 
49 
16 
88 
16 
46 
23 

!:2 


49  j 

15: 

48 

27 

45 

21 

49 

21 

49 

27 

62 

20 

61 

17 

50 

20 

47 

30 

50 

22 

48 

16 
43 

27 

56 

24 

45 

20 

49 

27 

51 

29 

46 

31 

48 

25 

47 

26 

64 

25 

52 

25 

42 

25 

60 

19 

52 

17 

52 

28 

45 

24 

4' 

25 

50 

28 

45 

25 

46 

3j 

50 

24 

50 

24 

43 

27 


16 

54 

35 

50 

30 

47 

36 

63 

39 

52 

20 

54 

19 

57 

24 

68 

36 

52 

85 

60 

36 

60 

36 

53 

36 

52 

32 

66 

40 

66 

40 

61 

37 

63 

82 

64 

37 

52 

41 

50 

34 

6(1 

34 

61 

34 

55 

29 

64 

39 

49 

83 

58 

35 

57 

40 

53 

3, 

46 

34 

52 

ah 

51 

36 

59 

Sfc 


49 
361 

40 
25 

50 

35 

52 

40 

58 

36 

52 

38 

4 

36 

48 

39 

56 

34 

51 

39 

52 

36 

58 

40 

60 

39 

.52 

26 
55 

41 
53 
26 
42 
33 
5n 
82 
46 
25 
53 
35 
51 
35 
43 
36 
50 
38 

31 

50 
37 
48 
28 
53 
36 
53 
89 
63 
36 
46 
21 
51 
3P 
62 


22 

56 

31 

63 

28 

49 

26 

45 

20 

48 

28 

51 

31 

37 

20 

56 

34 

36 

20 

41 

25 

53 

21 

37 

22 

49 

30 

5'; 

30 

4 

24 

H 

30 

40 

24 

48 

27 

40 

17 

43 

2  b 

56 

32 

50 

2« 

42 

27 

47 

30 

44 

25 

45 

26 

60 

JO 

50 

26 

59 

31. 

53 


17 
57 
14 
63 
20 

52 

20 

63 

19 

44 

15 

49 

20 

49 

201 

44 

10 

52 

23 

51 

15 

50 

22 

54 
9 

47 
9 

45 

17 

62 

22 

41 

18 

53 

27 

61 

13 

49 

21 
4-1 
13 
46 
18 
54 
23 
50 
20 
45 
33 
46 
20 
49 
16 
49 
19 
55 
22 
46 
18 
51 
20 
60 
22 
56 
2! 
63 
20 


41 
22 
37 
29 

45 

28 

37 

31 

64 

26 

47 

29 

39 

18 

60 

20 

59 

35 

59 

26 

37 

26 

49 

29 

55 

23 

43 

22 

62 

35 
42 

26 
52 
32 
61 
24 
45 
27 
49 
31 
73 
SO 
46 
28 
62 
30 
43 
24 
48 
30 
43 
25 
47 
31 
61 


61 

32 

48 

28 

44 

1 

57 

22 

49 

26 

45 

21 

40 

22 

65 

35 

50 

21 

41 

18 

CO 

25 

60 

22 

66 

29 

57 

27 
41 

20 
60 
27 
68 
28 
61 
3<i 
61 
28 
42 
23 
62 
36 
68 
87 
B2 
23 
67 
43 
50 
J8 
48 
21 


32 
20 

31 
24 
45 

28 

48 

26 

46 

34 

57 

29 

32 

20 

56 

33 

57 

38 

46 

31 

41 

24 

45 

37 

58 

33 

47 

28 

64 

40 

52 

24 

4 

33 

56 

41 

46 

23 

60 

31 

69 

35 

44 

32 

42 

25 

5-! 

26 

51 

29 

45 

24 

45 

3! 

64 

40 

50 

33 

38 

11 

58 

SO 

49 

27 

54 

36 

51 

33 

40 

27 

69 

82 


43 

27 

42 

31 

36 

26 

36 

26 

38 

30 

39 

28 

47 

27 

49 

33 

42 

33 

36 

26 

42 

26 

36 

29 

45 

31 

47 

32 

62 

35 

41 

29 

38 

32 

43 

S4 

42 

27 

44 

30 

42 

32 

3' 

28 

46 

2fi 

38 

29 

37 

29 

i6 

26 

47 

30 

45 

34 

Kb 

30 

47 

16 

41 


62 

29 

67 

41 

SO 

33 

60 

35 

63 

37 

65 

36 

64 

30 

68 

33 

63 

40 

61 

36 

66 

31 

58 

36 

6b 

41 

54 

,39 

69 

44 

5' 

39 

64 

.37 

68 

39 

65 

39 

68 

40 

68 

42 

40 

28 

62 

34 

64 

3, 

6; 

3' 

55 

52 
3-1 
68 
43 
60 


68 
40 
62 
36 
66 
42 
62 
39 
56 
31 
6' 
40 
70 
43 
68 
39 
70 
41 
60 
36 
6" 
38 
71 
42 
62 
26!  33 
41i  68 


67 

40 

5b 

32 

60 

47 

71 

58 

65 

52 

74 

56 

61 

46 

71 

47 

63 

53 

68 

65 

70 

61 

63 

48 

70 

61 

5W 
47 

71 

58 
62 

37 
64 
38 
64 
51 
60 
36 
73 
56 
79 
39 
62 
34 
72 
53 
66 
52 
71 
43 
68 
37 
61 
49 
70 
52 
60 
65 
60 
3! 
73 
67 
63 
62 
61 


331 

61 1 
29 
37 
27 


28 

62 

34 

66 

34 

7S 

40 

61 

38 

59 

32 

57 

35 

62 

33 

68 

38 

57 

26 

74 

45 

63 

30 

56 

33 

65 

31 

60 

29 

68 

38 

68 

41 

58 

34 

67 

37 

63 

32 

60 

36 

52 

29 

66 

31 

73 

44 

50 

36 

59 

28 

62 

8' 

68 

S2 

62 

82 

66 

28 

5! 

37 

74 

39 

73 

45 

59 

38 

7 

38 

56 


351  35 

58 

40 

61 

49 

58 

37 

46 

36 

54 

38 

58 

42 

53 

30 

65 

46 

54 

26 

60 

38 


48   36 
72'  64 


61 
40 
65 
23 
62 

42 

60 

•13 

48 

42 

61 

36 

69 

28 

62 

39 

51 

29 

60 

3 

6! 

47 

58 

42 

51 

SI 

59 

40 

58 

33 

66 

39 

57 

37 

55 

36 

58 

44 

64 

46 

61 

3' 

691 

44 1 

57! 

38' 

671 

42| 

67! 
:^5; 
70| 
461 
62 
36! 
63l 
35 


24   25 


26 

27 

28 

29 

30 

'g 

81  |g 


39 

64 

29 

66 

42 

66 

40 

69 

47 

68 

45 

72 

40 

70 

45 

67 

48 

67 

45 

64 

38 

69 

44 

63 

48 

63 

44 

70 

5: 

34 

45 

67 

40 

70 

47 

62 

45 

71 

46 

68 

46 

63 

44 

64 

42 

69 

44 

Gf 

44 

61 

37 

65 

43 

70 

60 

62 

46 

56 

41 

68 

46 

68 

45 

66 

48 

70 

47 

65 

42 

67 

47 

71 

49 

62 

59 

09 

47 

65 

45 


38 

30 

34 

24 

66 

28 

61 

31 

60 

31 

61 

34 

36 

27 

47 

44 

65 

37 

64 

33| 

60 

27 

62 

34 

63 

38 

52 

24 

66 

41 

55 

23 

41 

33 

60 

38 

46 

24 

67 

3S 

60 

37 

49 

34 

58 

30 

56 

25 

49 

83 

37 

22 

66 

30 

62 

39 

«3 

3; 

4i 

2- 

631 

37! 

621 

25| 

52 

35 

60 

31 

62 

32 

63 

37 

70 

64 
40 
78 
38 
62 
351 
62! 
34 
60 


42 

30 

39 

13 

42 

29 

44 

34 

40 

32 

4 

33 

40 

28 

7i 

37 

51 

36 

43 

32 

54 

28 

43 

33 

69 

38 

44 

31 
74 
40 
37 
24 
40 
18 
50 
36 
37 
19 
70 
37 
67 
36 
46 
33 
44 
41 
88 
30 
44 
31 
42 


32 

17 

26 
8 

43 

14 

44 

24 

34 

14 

45 

21 

32 

14 

40 

22 
49 
16 
43 
17 
47 
16 
44 
15 
58 
22 
35 
4 
55 
26 
30 
6 
30 
H 
42 
13 
26 
f. 
69 
2. 
48 
19 
35 
14 


38 
47 
34 

18 

68 

35 

52 

30 

43 

35 

43 

35 

43 

31 

67 

3K 

75 

42 

63 

35 

7(i 

36 

42 

32 

62 

21 

06 

3 

40 

31 

69 

39 

89 

31 

51 

30 


54 

21 

47 

18 

68 

11 

54 

25 

45 

14 

35 

IS 

41 

15 

44 

ID 

52 

2)1 

70 1 

29| 

57 1 

19 

61 

21 

45 

30 

51 

22 

45 

19 

40 

13 
64 

23 
89 

291 
69 
22 


26 
44 
22 
3h 
18 
56 
17 
41 
22 
38 
16 
42 
17 
46 
10 
41 
19 
17 
2: 
45 
24 
50 
20 
44 
20 
40 
20 
40 
30 
48 
20 
37 
8 
44 
22 
42 
19 


52 
15 
42 
24 
52 
31 
38 
31 
50 

53 

34 

50 

14 

56 

21 

67 

37 

63 

33 

49 

30 

51 

33 

55 

28 

43 

22 

56 

39 

46 

2G 

48 

32 

57 

35 

42 

27 

49 

35 

65 

3' 

4i 

28 

49 

30 

47 

24 

50 

35 

42 

26 

4'1 

80 

6 

39 

50 

35 

30 
50 
30 
46 
31 
51 
S5 
67 
36 
55 
32 
* 
38 
66 
39 
63 
36 
58 
32 


40  45, 

21 1  21 1 

45|  47 

20  26 

49i  46 


23 

36 

26 

47 

25 

49 

27 

4! 

20 

52 

30 

52 

30 
46 

27 
44 
22 
49 
28 
46 
30 
48 
13 
62 
32 
47 
19 
47 
28 
62 
21 
46 
21' 
47 
28 
58 

44 

27 

40 

25 

44 

16 

43 

29 

4 

18 

4 

25 

51 

;i2 

501 

28! 


23 

45 

26 

46 

28 

48 

24 

46 

19 

52 

28 

49 

27 

48 

26 

44 

21 

44 

28 

50 

21 

46 

15 

52 

29 

48 

22 

45 

29 

52 

20 

47 

25 

4 

27 

59 

2 

42 

26 

43 

25 

46 

17 

47 

28 

41 

20 

4 

24 

54 

28! 

48: 

27 

42 

21 


271 

44 


19!  21 

49;  49! 

26  2o 
50 


61 
191  1" 
46 
26 
57 
?8 
51 
28 
54 
26 
63 
28; 
49 
27 
47 
38 
57 
28 
47 
?0 


43 

21 

4S 

30 

43 

31 

41 

3.i 

44 

32 

48 

23 

44 

19 

6C 

26 

48 

32 
44 
29 
43 
29 
43 
34 
5S 
26 
46 
30 
61 
30 
35 
33 
43 
34 
48 
26 
47 
85 
53 
83 
57 
27 
43 
3( 
46 
31 

45 

32 
45 

3: 

4(1 

3i 

45 

33 

6: 

31 

48 

23 

29 

13 

50 

33 

43 

31 

46 

?9 

46 

2! 

46 

30 

5! 

2' 

Cl 

28 
47 
,SC 


82  4o.» 

29  24.fl 

30  42. 9 
12  23.4 
4:si46.3 
24  26. 1 
4)  46.0 
30  30.1 
41  49.7 
252.1.8 
46  50.3 
31,28  8 
31!45,8 
25,23.3, 
6O154.  8 
27;29.6 
47:53.8 
32,33.3 
43149.0' 
31:28.7 
3S47.6 
24:25. 8 
42148. 1 
31:30.4 
50  54.5 
3231.0 
42|45.9' 
14122.3 
,53:,5S.O 


35.0 
47,. 5. 
21.2 

;5,6. 

28.3 
52. 3 
28  2 
46.3^ 
23. 2 
54.8 
31.3 
56.5 
311.9 
4.1.7- 
27  8, 
47.8 
28. 2 
48.7 
24.0 
17.9 
29.8 
i3.2 
.'2.4 
46.7 


34 


57.0 
34.1 

48. 5 
29  6. 
47.0 
13|23.3 
48  53.4: 
30  31  3 
42  IS.  3. 


52 
28 
4^'  43 
27 1  23 
52!  85 
261     24 


26. 1 

18.5 

29.  8- 

53.1 

27.3 

■17.9' 

28.1 

55.0- 

32  1 

.■58.6, 

35.1 

65.0 

.3413L3. 

54 '58.0 

36132.3 

4iU7.3' 

2?29.5 

43  52.2. 

22|30. 4 

£3  67. 1 

35  33  0 

39  4»  3 

1 7  25.3 

66156.4 

86I35.7 

4-t49.3 

29i28.5 

48i48.S 

32  38. 3 


^Thermometers  arlT^  m  tHa  morning :  .be  »i.xi«.um  temperature  then  r«^  1*  oreditod  .0  the  preceding  d*y.  on  which  it  almost  always  oocur. 


I 


^ 


<^ 


V 


.^^^ 


S^ 


Q^ 


^ 


# 


S^ 


% 


% 


-\V> 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN,  Chief 


.^•t^' 


&"■ 


?^ 


o"^ 


\V 


SS'^ 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
flF^I^arsiSRS  SEGTIOJS! 

HARVET  S.  OOIiS,  Meteorologrist 

■  ~ 

Vol.  XXXIV      Little  Rock,  Abk.,  February,  1929      No.  2 

OENBHAL  STJMMART 

The  weather  in  Arkansas  during  February  was  unusually  cold, 
the  mean  temperature,  35.4^,  being  the  lowest  February  mean 
since  1905.  Daily  means  were  almost  uniformly  below  normal, 
not  more  than  three  days  having  a  positive  departure,  these  the 
latter  half  of  the  month.  Monthly  means  ranged  from  42.6° 
at  Junction  to  28.4°  at  Dutton,  a  difference  of  14.2°  between 
northwestern  and  southern  sections  of  the  State.  Extremes 
ranged  from  20°  below  zero  at  Lead  Hill  on  the  10th  to  76°  at 
Portland  on  the  25th.  Extremes  occurred  on  approximately 
these  dates  at  most  stations.  Of  the  60  stations  at  which  tem- 
perature records  were  kept,  all  showed  negative  departures  for 
the  month,  14  recorded  monthly  means  below  freezing,  and  16 
temperatures  of  zero  or  lower.  Twenty  below  at  Lead  Hill  is 
the  lowest  February  temperature  reported  in  the  State  since 
February  13,  1905,  when  29°  below  was  recorded  at  Pond, 
Newton  County.  The  greatest  daily  range  was  56°  at  Harrison 
on  the  10th. 

The  average  precipitation  for  90  stations  was  4.01  inches 
which  is  0.96  inch  above  normal.  Practically  all  stations  in 
the  mountainous  sections  of  the  State  showed  positive  depar- 
tures while  negative  departures  occurred  at  numerous  stations 
in  the  lowlands.  Monthly  totals  ranged  from  1.97  inches  at 
Amity  to  6.29  inches  at  Waldron.  Snowfall  was  unusually 
heavy,  the  average  for  69  stations  being  11.5  inches,  monthly 
totals  ranging  from  a  trace  at  a  few  southern  stations  to  27.5 
inches  at  Gilbert.  Some  stations  showed  a  trace  or  more  on 
the  ground  the  entire  month.  Most  of  the  snow  fell  during 
» the  first  week  of  the  month  and  on  the  1 8th,  19th,  and  20th, 
southern  stations  showing  the  greatest  fall  on  the  20th.  Sleet 
and  glaze  were  reported  at  numerous  stations  during  the  month, 
but  damage  therefrom  was  slight.  The  greatest  precipitation 
for  any  24-hour  period  was  2.90  inches  at  Paragould  and  Pig- 
got  on  the  25th.  The  average  number  of  days  with  0.01  inch 
or  more  precipitation  was  10. 

Heavy  precipitation  the  latter  part  of  the  month  brought 
flood  stages  on  the  smaller  streams  of  the  State^and  moderately 
high  stages  on  the  Arkansas  and  White  rivers.  Some  lowland 
was  flooded,  but  little  damage  resulted.  The  month  as  a  whole 
was  unfavorable  for  outdoor  work  and  but  little  plowing  and 
preparation  for  planting  was  possible.  The  snow  cover  was 
favorable  for  winter  grain  crops  and  for  meadows  and  pastures, 
but  low  temperatures  damaged  oats  and  truck  crops.  Fruit 
remained  dormant.  w.c.n. 


MIS0EL,L,ANEOTJ8  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reporting) 

Thunderstorms: "2d,  1;  5th,  1;  15th,  1;  17th,    1;    19th,    17;    24tb,    3; 
25th,  38;  26th,  2;  27th,  3;  28th,  2. 

Dense  Fog: 3d,  1;  15th,  1;  16th,  2;  19th,  4;  21st,  2;  25th,  6;  28th,  7. 

Sleet: Lst,  4;  2d,  13;  3d,  3;  4th,  3;  5th,    7;    6th,    2;   7th,    3; 

8th,  10;  9th,  2;  13th,  2;  15th,    3;    17th,    2;    19th,    33; 

20th,  20;  21st,  2;  25Lh,  2;  27th,  1;  28th,  1. 

Glaze: 2d,  1;  4th,  1;  8th,  1;  9th,  1;  10th,  1;  11th,  1;  19th,    1. 

Solar  Halos:— 1st,  1;  11th,  1;  12th,  1;  14th,  1;  17th,  1. 


MISCELLANEOtrS  DATA 


Pressure,  Sea-level 

Wind 

RallttiT« 
humidity 

iaa 

stations 

9 

a 

ao.).? 

3(1. 12 
30.  1-' 

30.  !2 

S 

"3 

W 

;;o.59 

30.61 
30.61 

3il.  55 

R 
U 
U 

1 
1 

0) 

\ 

29.  7» 
2U.6J 
■29.  42 
29.51 

% 

O 

25 
25 
25 
25 

« 

Its. 

If 

0 
o 

B 
o 

« 

iS 

S 

ei 

a 

4-2 

Cx  o 

Beutonville 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 
Memphis 

■AA'IX 
4,404 
4.912 
4.090 

2.3 
.SI 
26 
42 

3. 
W. 

s. 
w. 

23 
25 
25 
25 

43 

86 

Tl 
19 

74 
G6 
67 

40 
41 

:^9 

COMPABATIVE    DATA    FOR    FEBRUAKT 


Year 


Temperature 


a^  ft) 

S  a 

eft 


at 


PreciDitation 


Number  of  days 


Means- 
EaF.tr«mea 

V8»l. 

1892 

1893 

1894 

1695 

J&95 

1897 

1893 

1899 

1900 

1001.. 

1902  

1902. 

1004 

I<t05 

iB0€ 

1507 

1908  

1909 

i<jao  

!frn 

i912 

1913 

19)4 

1915 

luiie 

1917 

1018 

l£19 

1920  

1821 

ISIB 

>923 

1921 

in?."; 

I9'J6 

1927 

19iS 

1929 


42.8 

46.5 
49.0 
42.4 
40.5 
33.5 
45.2 
46.6 
45.8 
31.8 
39.7 
40.8 
35.0 
41.0 
44.9 
32.3 
41.8 
44.9 
44.2 
47.3 
39.0 
49.8 
.?7.9 
41.0 
40.4 
4.5.9 
43.4 
43.  4 
44-4 
44.1 
45-0 
4S.3 
47  8 
41.9 
42  9 
49  .T 
48..- 
.52.1 
45.0 
35  4 


I 


+3.7 
+  6.2 
0.4 
2.3 
9.3 
+2.4 
+3.8 
+  S.0 
-11.0 
-3.1 
-2.0 
-7.8 
-2.0 
+2.1 
-10.5 
-1.0 
+2.1 
+  L4 
+4.5 
-3.8 
+  7.0 
-4.9 
-L8 
-2.4 
+3.1 
+0.6 
+0.6 
+1.6 
+  1.3 
+  2.2 
+  5  5 
+  5.0 
-U  9 
+  0.1 
+  6.5 
+  0.7 
+9  3 
+2.2 
-7.4 


93 

80 
78 
74 
75 
78 
79 
89 
82 
75 
74 
79 
72 
79 
86 
82 
75 
S3 
7S 
82 
75 
87 
78 
82 
79 
76 
82 
89 
93 
80 
79 
8.5 
84 
80 
82 
83 
88 
90 
79 
76 


-20 

6 

18 

2 

0 

-17 

11 

7 

7 

-25 

-  5 
10 

-  2 
-12 

10 


26 
16 
11 
15 

7 
20 
27 

3 
12 
17 
23 
15 
17 
11 
-29!  13 
7]  5 
4   6 

o' 

5; 


2 
15 
-13i  18 

71  22 


-  7! 
5, 

-  2 
11 

6 

-  4 
4 

-10 

-  2 

-  :< 
10 

5 


10, 
-20  10 


3  35 

2.  92 
3.47 
4.05 
6.32 
0.71 
3.30 
2.59 
2.08 
2.18 
5.06 
2.18 
2.60 
7.63 
2.47 
2.55 
2.21 
2.77 
5.26 
5.41 
3.66 
4.31 
2.80 
3.74 
4.23 
4.47 
1.78 
1.93 
L17 
3.34 
1.26 

3.  .59 
4  89 
4.66 
2.26 
3.37 
2.  02 
2.62 
2.23 
4.01 


-  0.43 
+  0.12 
+  0.70 
+  2.94 

-  2.64 

-  0.05 

-  0.76 

-  1.27 

-  1.17 
+  1.71 

-  1.17 

-  0.75 
+  4.28 

-  0.88 

-  0.  8-. 

-  1.15 

-  0.58 
+  1.91 
+  2.06 
+  0.31 
f  0.96 

-  0.55 
+  0.39 


0.88 
+  !.12 

-  L57 

-  1.42 

-  2.18 

-  C.Ol 

-  2.'>9 
-t-  0. 24 
+  1.54 
f  1.31 

-  i.uy 

+  (..02 

-  1.33 

-  0.73 

-  1.12 
+  ".86 


10 

11 

9 

8 
10 
15 
10 
15 
12 

9 
10 

9 
10 
12 

9 
15 
12 
12 
13 
11 

0 
12 
11 
11 
11 
14 
15 
12 
13 
11 
15 

9 
11 
12 
12 
15 
10 
12 

9 


6 

11 

9 

9 

9 

9 

G 

13 

7 

13 

7 

11 

6 

8 

7 

11 

5 

8 

6 

10 

7 

12 

7 

11 

8 

11 

6 

12 

8 

9 

6 

13 

5 

8 

6 

10 

5 

12 

6 

9 

6 

11 

8 

11 

» 

9 

G 

11 

7 

10 

5 

12 

4 

11 

5 

8 

6 

10 

4 

11 

8 

10 

5 

X 

12 

4 

13 

4 

13 

7 

9 

1         5 

8 

7 

11 

6 

11 

1         4 

15 

Corrections:    January,   1929 

0!;reo!:\'-Xuml)er  clear  days  :hor,l(l  be  16.  riniKly,  12. 


l! 


CLIMATOLOGIUAL     DATA:      AKKANSAS     SECTION 


February,  1929 


Climatolosrical  Data  for  February,  1929 


Sumb«r  of  days 


Observers 


Amity  •■•■•.••■ 
Arkadolpliift  . 
Arkansas  Cily 

Arlberg 

Batesville 
Bee  Branch 
Bentonville 
Black  Rook 
BlythevUle. 
Booneville 
Brinkley  ■• 
Calico  Kock 
Camduu..;------ 

Center  Point. .  •  • 

Clarendon  

Clinton 

Conway  

Corning  ■••.•••■;  • 
Corning  (river) 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle  . . .  ■  ■ 

Da  Vails  Bluff.. 

Damas 

Dutton 

Kl  Dorado  — 

England — •••• 

Eureka  Springs 

l.'ayetteville 

Kort  Smith    : 

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Graniiis 

Gravotte 

Harrison    

Helena   

lligden 

Hope   

Hot  Springs 

Index 

Jesbieville 

Jonesboro 

Junction 

Lambrook 

LeadHill.-.---  ■ 
Little  flocli 

Lurton 

Luthervillc.  .  ■ 
Magnolia 
Malvern.  .•;■•••- 
Mammoth  hprlns 
Marianna. .. 
Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton  .. 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Kc-Avport 

Norman 

Oden ••■■ 

Osceola 

Ozark    

Piiragould 

Patterson 

Piggott. 

Pine  Hluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

St.  Francis 

Searcy. 

Springbauk  — 

story   

Stuttgart.  . 
Snhiaco  . . . 
Toxarkana 
Thornburg 
Waldron  . . 
Warren.  . .  ■ 
Waters  .... 
WhitecUffs 
Wilson 


,  Jr. 


C.  Thrash. 
K.  Brown 

Grady  F.  .lones 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   S.  Weathpr  Bureau 

Vernon  U.  Howe 

W.  Ebner 

F.  H.  Randolph 

R    .J.  Torry 

W.J.  Copp 

A.  B.  Quarterman 
ohn  C.  Floyd 

J.  W.  Bishop 

A.  L.  Stephens 

K.  E.  Cordrey 

Winfred  D .  Polk 

Henrv  Stafford 

!    0."Linck 

A.  E.  Wacktrman 

C.  G-  Hudson 

G    N.  Goodier 

H.  G.  Pate 

Ben  Johnson 

J.  M.  Ricketts 

J.  J.  Babb 

Dr.  R.  H.   Hardin 

Geo.   W.   Nichoalds 

University  of  Arkansas 

U.  S.  Weather  Bureau 

R.  Mc  Cuiston 
T.  J.  Logan 
W.  R.  Owens 
Ben  F.  Battenfield 
W.E.  McVay 
:V.  F.  Stevens 
G.  L   Wright 
.ianies  A.  isurnett 
Ceo    W.  Baker 
K.  P.  ONeal 
G.  C.  Bolton 
H.  G.  Sanderson^' 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  A.  I.owderback 
Mrs.  D.  C.  White 
J.  H.  Cro,sswhite 
U.  S.   Weather  Bureau 
[.  C.  Sutton 
H.  (i.  Lenhardt 
State   Agri.    School 
Mrs    W.   L.   Matthews 
L.  G    Humphrey 
C.  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  ^.  Parks 
E.   W.   St.  John 
lohn  Cook 

B.  S.  H albert 
(i.  A.  Whittington 
A.  0.  Wilkerson 
0.  S.  Forest  Service 
U  .  S.  Forest  Service 
Tune  Thoniason 
Isham  Burrow 
W.   K.  Ileagler 
W.   E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.   Edmlston 

C.  D    Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman  , 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
a.  T.  Roonoy 
J.  T.  Bell 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  HoImeB 
Dr.  Clieves  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.  R.   Huddleston 
Nannie  O.  SchirmerC 
M.  W.  H.  Collins 
R.  T.    Cobb 
W.  E-  Barton 


T.  less  than  COl  inch  rain 


Tomnerature  and 
or  melted  snow.     ttRej 
Index.  Route  A,  Texa.. 
unless  otherwise  indicataJ. 


years  record.     All  complete  -P-t^^-^^^bl^d™'-  « P. ' O.^add^esses  as  foHoVs: 
;„..„.„,  .fH.v.rai«suie..^bVlsoon^othMda^^^  hours  ending  near  sunset 

measurement.  


February,   1^29 


CLlxMATOLOGlCAL    DATA:     ARKANSAS    SiiCTiOiN 


Daily  Precipitation 

for  February. 

1829 

Day  of  Month 

stations 

Drainage- 
basin 

7 

8 

9 

10 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

34 

25 

28 

27 

28 

31 

1 

i 

3 

4 

5 

6 

11 

12 

29 

30 

5 

0 

.            ..                                                            |r\.->».^1.i^n                          1 

'.'06 

".io 
T. 

'.'65 
'.'01 

.'20 

.25 
'.04 

1 
.13 

.42 
.09 
.21 
.10 
.10 

.03 

'.26 
.06 
.28 
.03 
.30 
.16 
.19 

.12 

.'26 

'.05 
.38 

'.'65 
.25 

'.'33 

.17 
.16 

.15 

.06 
.03 
.38 
.09 
.30 
.80 
.16 
..32 
.42 
.05 
.30 
.13 
.74 
.08 
.43 
.85 

.15 
.88 
.53 

T.' 

t.' 

.17 
.73 
.34 
.08 

.'65 
T. 

'.'22 
.06 
.12 
T. 

59 

.20 
.06 

.41 
T. 

'.'34 

.09 
.63 
.25 
.02 
.30 

'.25 
.01 
.64 
.53 

.80 

.30 

.03 

.30 

.43 

.40 

T. 

.41 

..50 

.83 

.22 

.43 

.31 

.80 

.15 

.40 

.92 

.89 

'.hb 

.'60 
.20 

'.'44 

'!68 
.25 
.02 
T. 
.55 

.'95 

f.' 

1.05 
?.80 
.58 
1.22 
.55 
.47 
1.36 
1.44 
.53 
.28 
.22 
.86 
..35 
2.62 
1.62 

.'■25 
2.25 

'.68 

.'89 

i.'56 
1.36 
.26 

"78 

i'.19 
1.35 
1.54 
1.62 

.'06 
T.' 

.'62 
.28 

■.0^2 

.'08 

.18 

.13 

.06 

.21 

T. 

.04 

... 

1 97 

Arkadelphia lliij 

Arkansas  City  . .  Ilil 

Ouachita 

Missi.-sippi.... 

White    

White    

.'38 

... 

4.00 
5.88 

4  72 

Arlberg •- 

Batesville INl 

Bee  Branch 

Beutonville  ...-'•* 
Black  Rock  ....Illl 

Blyiheville 

Booneville- ■- 

Brinkley Illl 

Calico  Rock jijl 

.26 

.30 

'.'4i 

'.'■78 
.42 
.80 
.03 
.80 

•••• 

•••• 

.... 

T.' 

.18 
.11 

'.'is 

T. 
.10 

'  22 

.... 

'.'io 

3. '23 
2.83 

.25 

'.'i'i 

.13 

T. 

.26 
.06 

.02 
.05 
.08 
.02 
T. 
T. 

'.'6i 

05 

.03 
.01 
.01 
.45 

'.'35 

.01 
.10 

U. 
T. 

"'J" 

.38 

... 

2.90 

White   

Mississippi 

Arkansas 

White 

3-37 

.61 

3.98 

.22 

.10 

.14 

.08 

T. 

.10 

.15 

.18 

.16 

.08 

.28 

.20 

3.85 



4.59 

.46 
.11 

4.00 

Ouachita 

Rod 

.... 

.]0 
.17 

3.. 55 

Center  Point  ...... 

Clarendon Ull 

.39 
.12 
.02 
.14 

'  '.27 

T. 

3.97 

3.48 

White 

.28 

5.29 

Couwiiy ■• 

4.59 

White 

.54 

.07 
.14 

.83 

.4C 

1.28 

.62 

.98 
.45 
.13 
.74 

T. 
T. 
T. 

••••' 

::': 

4.  .59 

€orning  (river)   .- 

White           

.15 
T. 

T. 
T. 

'.'io 

.09 

■.'26 

.09 
.45 
.08 

.... 

't.' 

.07 

't'.' 
.12 

.32 

.77 

.37 
.34 
.12 

.47 
.14 
.76 

3.75 

White   

.14 

T. 

.07 

».M 

€ro3seU 

Dam  No.  1 1  ! 

4.-39 

Whi'fo 

1 

Arkansas 

T. 
T. 

".in 

31 
.23 
.02 

34 

T.' 

't.' 
'■ill 

'■)'.' 

.02 
T 

'.'65 

'r. 

.07 
'.'01 

.18 

"24 
.10 
.20 
.85 
.32 
.15 

't'.' 

.24 

.20 
.10 

't.' 

.05 

♦ 

.20 
.12 
.05 

".i4 

".62 

'f.' 

.48 

'.'ci 

.31 
-68 
.29 

't'.' 

.10 

.27 
.42 
.25 

* 

".oh 

.08 
.50 

'.'26 

.54 
.80 
.05 

'.26 
.13 

43 
1.23 
.28 
.27 
.25 

'.'48 
.68 
.71 

.06 
.34 
.90 

.47 
.51 
.59 
.72 

".52 
.25 

.06 
1.04 

'.'08 

T. 
T. 
T. 

.25 
.19 

.ii 

.65 
.06 
.26 
.50 

'.'63 
.OS 
.08 
.30 
.13 
.17 
.61 

.  .^- 

30 
39 
60 

.84 
31 
.10 

2.13 
.76 
.37 

1  49 

1.28 
.40 

1.36 
.74 
.56 
.61 
.79 
.23 
■  18 
.88 

1.78 

1.12 
.76 
.86 

1.49 
.78 

l.'i2 
.91 
.35 

2.'5H 

^05 

i!46 

.28 

1.07 

04 

i.'64 

'.'io 

.22 
'.'63 

■;25 

".30 
.04 

"io 

T. 

.09 
.05 

4. '22 

Diirdanelle Hll 

De  Vails  Bluff..... 

.04 

.15 

.65 

T. 

.21 

.50 

T. 

.02 

.01 

T. 

.38 

.10 

T. 

.11 

T. 

T. 
.16 

'.'67 

".oi 

.04 

T. 

T. 

4.72 

White    

Mississippi     .. 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White 

.... 

.... 

2.73 
4.49 

Dattou •• 

Kl  Dorado IHl 

England 

Eureka  Springs 

Fort  .Smith •" 

Freeman  Sprgs. .  1 11 

'.'95 
.17 

■f.' 
.29 
.85 
.80 
T. 
.02 
.02 
.89 
.40 

'."64 

:::: 

,01 

'."02 
.08 

..32 
.05 
.04 
.07 
.14 
.42 
.21 
T. 
T. 
.01 
T. 
.05 
.07 
.10 
.18 

.... 

3.40 
5  77 

"76 

.42 

.23 
.39 
68 
.18 
.18 
T. 
T. 
.10 
.12 
.35 

'.'43 
.23 

3.45 

•■•• 

2.57 

White 

.28 
.Its 
T. 
T. 

.'lifi 
.02 
.36 
.74 

'.'63 
.07 

02 
T. 

■r. 

T. 

T. 
.01 
.05 

'f.' 

't." 

.01 
.24 

'.'is 

.56 

T. 

'i'. 

3.68 

Arkansas 

.03 

'.'65 
1.16 
.12 

2.66 
4.26 

iled            

3.66 

Odorgotown 

Gilbert Ill 

Grantiis 

White     

White    

Red 

Arkansas 

White 

'.'i'2 

2.66 

'.'02 
T. 

.60 
.04 

. .. 

3.79 

.02 

5.18 
2.92 

.66 
.18 
.09 
.14 

2.62 

Helena Illl 

Higden 

Mississippi 

Wiiite 

— 

..  . 

■'36 
T. 

'!25 

.08 
.14 
.30 

.48 

'.'.'.. 

4.30 
3.  '27 
3.61 

Hot  Springs 

T. 
.15 

.65 
.25 

.85 

'.'36 

.21 
.... 

T. 

02 

".05 
.18 
.05 
T 
.02 
.•28 
3« 

•2.00 

Rod... 

.20 

.14 
.39 
.02 
98 

1.02 
.62 

.42 
.72 
.07 
.30 

'.'75 

'.'2.5 
.50 
.27 

.70 

.21 

1.02 

1.79 

.94 

1.25 

.77 

.40 

2.20 

2.34 

.80 

.85 

.97 

.80 

.82 

1.76 

1.47 

.50 

•'  50 

.21 

'.'ig 

i.'25 

'.'o'l 

T. 
T. 

't" 

.03 
.20 
.19 

3.51 

.Te^sieville  .  .■  — .• 
'onosboro lUi 

auction 

.ambrook 

uead  liiil 

Xiittle  Book.  "' 

.  801 ... . 
.40,    .42 

3.  66 

.15 

3.63 

22 

't" 

.01 

'.'63 

".04 

'.25 
.04 
T. 
.05 
T. 

T. 

1. 

1.08 

4.27 

White 

White 

.... 

'.'22 
T. 
.25 
T. 
■.36 

'.'36 

.05 
.15 

.05 

'.'25 
T 
T. 

't.' 

T. 

.40 

't.' 

".06 
T. 

't'.' 
.10 
.15 
.15 
.22 

■f' 
.12 

.08 
.08 

.0-/ 

'.'45 

.40 
.09 
.25 
.07 
.10 
.49 
T. 

'.'ii 

.20 

.27 
.14 

'.'2i 

T. 

.34 
.05 
.28 

'.'25 
.25 

't.' 

.09 

■.'43 
.42 
.65 

I.IO 
.50 
.20 
.27 
.10 
.04 
.42 
.42 
53 

.70 

.40 

'.'6s 
".m 

.17 
50 

'i''.' 

4.48 

'.'oi 

T 

.28 
.03 
.05 

T.' 

.51 
.13 
.45 
.29 
.55 
.20 

.03 
.55 
.14 
.35 
.55 
.25 
.40 
.HO 

2.16 

Arkansas 

White    

•    • 

2.38 

.... 

4.70 

5.02 

Red 

43 

3.36 

Afilvi^rn                          II! 

Ouachita 

White   

Mississippi 

Mississippi 

Whit«   

Ouachita 

Arkansas 

.80 
.91 
.60 
.58 
.02 
1.08 

.65 

12 

.15 

.,50 

.83 

.66 

2.50 

i.'^2,5 
HI 

■f.' 

.07 

5.03 

.Mammoth  Spg.   .illl 

Marianna 

Marked  Tree.... HI! 

4  00 

■f.' 

.41 

't.' 

.02 
.22 

■.'62 

.'... 

't.' 

.05 

".hi 

.05 
.30 
2.00 
.57 
.02 
■  40 
.41 

■f.' 

"62 

".4i 

f.' 



4.00 

.53il.86 
.20I   .05 
.571    .41 
.451.... 

'.'22 

.03 
.16 
.08 

6.24 
3.90 

Mena Ill' 

Morrillton Ill 

Mountain  Home  ■  ■ 

6.00 

.09 

2.64 

75 
.»8 
.07 
.60 
1.09 
T. 
.20 

''5 

15 

.30 

6.00 

Ouachita 

White   

Ouachita  

Ouachita   

Mississippi 

Arkansas 

Mis.'-issippi 

W  h  i  te 

tv 

.03 

'f.' 
. . . . 

'.'62 
.42 

.28 
05 
.1( 
.10 
.02 

.16 
.12 
.20 
.21 

"so 

.20 

'.'26 
.21 
.01 
T. 
1" 

'.'23 

'.'36 

'.'95 

.57 
.44 
1.40 
1.41 

'.'48 
.90 

'.'46 

•  ■• 

'.'01 

1.30 

.56 
1.50 
1.75 

T. 
.50 
2.90 
1.25 
2.90 

.33 
1.25 

.25 

V.bi 

'.'■70 

.60 

4.14 

Newport 11! 

Norman 

-Oden. .  

Osceola 11! 

Ozark 

Paragould- 

Piggott 

Pine  31uff Ill 

Pocahontas 

Portland Ill 

Prescott H! 

Princeton II! 

.53 
'.'32 

::;; 

.05 

3.29 

4.65 

'.'25 

'."35 

.'25 

.01 

'  .'63 

i.'io 

".59 

".eo 

.15 

'.■36 
.08 

6.58 
2.73 
3.15 

.20 

5.S4 

.26 
.20 
.04 

9') 

.26 
.27 
.75 
.38 

.58 

.10 

•••• 

'."63 

'.Of 
.06 
.32 
.05 
.44 
.34 
1.25 
.65 
T. 

.15 
.112 
.28 

.13il.60 

.81 
.13 

.75 

i.'oi 
'.'is 

1.60 
2.' 65 

4  89 

Mississippi 

Arkansas 

Whit" 

.06 
T. 
.18 
T. 
T 

".k 

'f. 
.If 

.0; 

'.'65 



.09 

'.ia 

.21 

'.'io 

"■O'i 
.05 

.01 

17 

T. 

.24 

.30 
.43 
.26 

.24 
.65 

i.'ii 

.28 

.02 

'.'6e 

.06 
.1? 

'.'65 
.11 

5  05 
3.77 
3.04 

Ouachita 

".!8 

't'.' 

.20 

.'25 

.OS 

'.'ic 

.2ii 
.20 

'.'22 

'.'30 

.OH 
.82 

'.'45 
T. 

4.07 
2,65 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Mississippi  ... 
Wliite 

".85 

.50 

.24 

.19 
.12 

'  -24 

.26 

.2E 
.0£ 
.16 

3.55 

.40 
■.■35 



.06 

T. 

4.17 

.... 

.38 
.0! 

.05 

T. 

.96 
.98 

2.45 

at.  Francis.. 

Searcy  II 

Springbank (1 

Story i: 

Stuttgart ill 

.30 

. . . . 

4.78 

Ouachita 

".02 

.16 
. . . . 

T. 

T. 

"v 

.42 
.11 
.4t 
.26 

'.'3c 
T. 

'  '.32 
T. 
T. 

2.5 
.7( 

.82 
5r 

.76 

.3C 
.06 
.36 
.02 

T. 


.26 
1.46 
.oi 
.36 
T. 
.62 
.7- 
.2' 
.9' 
.3£ 
.86 
.7; 
.2- 

.8: 

.55 
1.96 
1.14 
1.8E 
1.7C 

.66 
2  8; 

1.3( 

.65 
.... 

.... 

'.'ii 

.2£ 

■r. 

.36 
.28 
.5£ 

3.46 

.... 

.09 

.05 
.35 
T. 

■f. 



.... 

5.21 

.48 

4.44 

Arkansas 

.Of 

.01 

.3C 

.1( 

T 

.5C 

.2f 

.5t 

T. 

.31 

.3C 
T. 

'.'54 

't. 

.01 

T. 
.15 
T. 


.IS 

T. 



.16 
.91 

".ii 

..  . 

.... 

4.60 

Texarkana Hi 

Thornburg 

l.lS 
'.'si 

i.'oj 

.a 

".6i 

3.78 

Arkansas 

Arkansas 

jOuachita 

T. 
T. 

1  '.'.'.'. 

".bi 

1.76 
'.'•24 

.20 
.34 
.41 

T. 

.0? 
.2- 

)  .... 

I'l-it 
i ... 
;  .i( 

1.2( 
)  ... 
5  1.3' 

T. 
.11 
.If 

)  '.'.'. 

)  ... 

.0- 

.21 

.  •  . 

4.5s 

.... 



'f.' 

6.29 

.6£ 
.'l£ 

4.50 

.9£ 

.IC 

.0; 

) 

5.63 

Whitecliffs Ill 

Wilson 

Wynne IIj 

Yanoopin iH 

Red  . 

T. 

■f. 
T. 

T. 

.2C 
T. 
.0. 

.94 

.75 

"fii 

... 

I 

... 

3.98 

Mississippi    .. 
Mississipp   . . . 

.3C 

'.'6: 

8.57 

.7C 



.... 

'.'oc 

.01 
.3- 

.OS 

)1.06 
1    .7i 

1.66 

•  5( 
1.0 

l... 

'J. 

.1' 

4.49 

1  ... 

4.63 

Daily  River  Stagres  for  February,   1929 

Stations 

Rivorg 

Flood 

stage 

22 
22 

20 

26 
2<l 
20 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

36 

27 

SC 

2« 

N 

81 

Port  Smith 

Ozark 

Arkansas 

do 

do 

8.7 
6.3 
8.0 
8.4 
10.6 
15.7 
30.6 
9.0 

8  4 
5.5 
7.2 
7.0 
9.3 
14.6 
30.5 
7  4 

7.8 
5.0 
6.9 
6.2 

8-8 
13.1 
30.5 

7.2 

7.8 
4.5 
6.5 
5.4 
7.0 
12. 3 
30.0 
6.0 

7.3 
3.9 
6  2 
5.0 
6.2 
11.7 
30.6 
,5.9 

7.2 
3.8 
6.0 
4.4 
5.5 
11.1 
30.8 
6.1 

7.4 
4.3 

5.8 
4  3 
5.1 
10.7 
31.0 
7.1 

7.8 
4.5 
5.8 
4  3 
5.0 
10. 1 
31.2 
S.9 

8.2 
4.0 
6.8 
4.4 
5.1 
10.4 
31.5 
9.7 

6.R 
3.0 
5.8 
4.5 
5.3 
10.4 
31.6 
9.8 

7.0 
3.0 
5.8 
4.3 
B.3 
10.5 
31  6 
7.2 

7.0 
2.6 
5.8 
3.6 
5.1 
10.4 
31.4 
6.8 

6.6 
2.4 
5.0 
3.2 
4.5 
10.0 
30.8 
7.1 

6.4 

2.2 
5.0 
3.3 
4.2 
9.5 
29.7 
9.8 

7.7 
3.4 
4.8 
3.6 
4  2 
9.  J 
28.2 
10.4 

7.6 
3.4 
6.6 
4.3 
4.8 
9.S 
26.7 
11.2 

6.8 
3.8 
6.5 
4.6 
5.4 
9.9 
26.3 
11.2 

8.4 

4.2 

6.5 

4.7 

5  8 

10.5 

24.3 

11. 1 

8.8 
4-4 
6.5 
4.9 
6.8 
10.7 
23.6 
11.0 

8.7 

5.2 

7.8 

5.4 

6.0 

10.7 

22.8 

11.8 

8.4 
5.5 
7.8 
5.8 
6.6 
11. 1 
22.2 
11.6 

8.0 
5.7 
7.5 
5.6 
6.7 
11.5 
21.8 
11.4 

7.7 

4.9 

7.0 

5.4 

6.5 

11.7 

21  •S 

11.8 

7.4    7.4 
4.7    4.4 
6.2    6.1 

9.2 

5.6 

11-4 

9.0 

7.6 

11.9 

20.4 

21.5 

10.  7  11  7 
7.0    7.9 
9.8    9.8 

MorrilItf>n 

Little  Book. . . 

fine  Bluff 

Yancopin ,,. 

Danville 

do...... 

do...... 

do 

...  .do  

Petit  .Tean.... 

S.8 

6.5 

11.5 

to.  9 

11.6 

5.0 

6.7 

11.5 

20.5 

12.6 

9.4 
11.7 
14.7 
20-5 
23.0 

92 
11.4 
16.7 
28.0 
22.5 

CLIMATOLOGIOAL     DATA:  ARKANSAS     SECTION 


February,  1929 


Daily  River  Stages  Continued 


Stfttious 


Rivers 


Flood 

Stage 


8       9     10 


12 


13     W 


15 


16 


17      18 


20     •/!      22      23      24 


25      26      27 


28      29 


30 


Cotter   

Calico  Rook. . . 
Batesvllle  .... 

Newport 

Georgetown. . . 
De  Vails  Bluff., 
Clarendon  .... 

Gilbert 

Black  Rock.... 

Oamden   

Pulton 

Helena 

Arkansas  City. 


White.... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  ... . 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
Buffalo.. 
..Black.... 
.  Ouachita. 

...Red 

Mississippi 
....  do  .... 


18 
22 
26 
20 
21 
34 
12 
14 
30 
28 
44 
48 
43 


6.5 
6.6 
IS.  5 
25.6 
24.8 
24.1 
26.8 
6.B 
20.7 
29.4 
20.4 
36.8 


01  5. 
9    6. 

,411. 
.3  23. 
8  24. 
,825. 

28. 
5. 

20. 

24. 

18. 

38. 


5.3 
5.0 
11.2 
22.1 
24.1 
25.8 
28.8 
4.8 
20.4 
21.3 
17.2 
39.1 


4.9 
4.6 
10.4 
20.4 
23.1 
25.0 
29.2 
4.5 
19.3 
16.7 
14.3 
40.2 


3 

3.9 

9.6 
19.0 
22.3 
24.4 
29.1 

4.4 
17.3 
15.5 
12.1 
40.7 


4.4 
3.7 
9.6 
18.4 
22.  0 
24.1 
29.0 
4.3 
17.0 
15.0 
12.6 
iO.4 


4.1 

2.9 

9.2 
15.6 
20.3:20 
22.7|22 
28.0I27 

4.9|  4, 

11  &\m 

19. 01 18 


4 
14.0|13.3 
31.9,28.2 


3.6 
3.4 

8.8 
12.9 
19.8 
22.2 
27.4 
4.4 
9-8 
17.0 
12.6 
25.4 


8|  4. 

6; 
0; 
5; 
0 
I 
8 


9 
4 
9 
3 

8 
3 
3 

0 
5 
4 

3i 
618, 


6.0 
4.8 
10.5 
10  6 
15.4 
19.7 
24.5 
5.0 
7.7 
18.4 
12.9 
17.5 


5.1 
5.1 
11.0 
10.6 
15.5 
19.5 
24.2 
5.3 
7.9 
19.6 
13. 
17.0 


.4'10.8 
:!:13.8 
6  22.1 
.8i21.2 
.6  17.5 
0|20.  5 
.2'24.2 
.71  6.4 
.021  0 
.8  23 
.0,17  5 
.liI8.3 


10.7 
12.1 
20.3 
23.  2 
19.4 
20  9 
24.3 
7.8 
20.0 
26.0 
■A\.0 
20.4 


31 


Daily  Temperatures  for  February,    1929 


Stktloni 


8       9      JO      11      12      13      14      18      16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


28 


Amity | 

Batesvlllef  1^ 

Bentonville 

Bee  Branch ! 

Blytheville | 

BoonevllI* j 

BrinkUy  j 

Calico  BockM j 

Camdenti | 

Center  Point | 

Conway 

CornlBg  

Dardanelle '• 

Dumas ' 

Dutton 

El  Dorado 

Eureka  Springs  — 

For*  Smith 

Qrannis 

Qravette 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

Little  Book 

Lurton 

Luther  ville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  8pg 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Pine  Bluff 

Portland 

Fresco  tt 

Klson..    ..  

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
,  Masimum 
I  Mlnimvim 
I  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
Maxlmuia 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  MaxlmuiD 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
}  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
j  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
!  Maiimum 
(  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
J  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
( Minimum 
i  l^ximum 
!  Minimum 
I  Maximum 
i  Miuimom 
( Maximon 
(  Minimum 
\  Maximum 
j  Minimom 
i  Haximam 
•  HiDimum 


40 

20 

87 

17 

33 

14 

35 

16 

31 

17 

35 

20 

37 

19 

35 

15 

43 

25 

38 

24 

38 

20 

36 

12 

34 

23 

38 

22 

34 

13 

4-1 

26 

31 

13 

3; 

22 

37 

2n 

3: 
IS 

3, 

20 

44 

25 

61 

30 

33 

17 

32 

13 

H5 

21 

33 

11 

34 

IS 

40 

31 

84 

22 

32 

29 

35 

21 

35 

14 

36 

20 

37 

17 

46 

18 

42 

2? 

40 

25 

49 

23 

46 

2,'> 

35 

28 

46 


40 

21 

2) 

17 

29 

24 

34 

25 

30 

25 

33 

26 

33 

25 

29 

15 

35 

25 

38 

28 

36 

2' 

31 

19 

34 

29 

38 

22 

31 

20 

40 

30 

29 

22 

30 

26 

35 

27 

32 

23 

35 

26 

37 

29 

58 

34 

28 

25 

32 

23 


32 
28 
20 
19 
31 
26 
42 
30 
34 
29 
34 
26 
35 
26 
33 
22 

3; 

26 
35 
28 
32 
25 
35 
80 
38 
30 
43 
24 
43 
2- 
33 
30 
40 
29 
32 

?- 
37 

301 

32 
22 
37 
19 


39 
38 

S3 

25 

32 

24 

32 

25 

82 

27 

34 

2S 

37 

29 

31 

24 

44 

30 

38 

28 

37 

29 

33 

21 

35 

29 

42 

32 

32 

23 
43 
33 
32 
23 
32 
28 
38 
27 
33 
24 
40 
30 
41 
31 
55 
34 
33 
26 
82 
24 
37 
29 
29 


41 

81 

36 

28 

34 

29 

38 

28 

84 

30 

37 

31 

38 

31 

36 

26 

43 

34 

40 

33 

40 

82 

34 

29 

41 

31 

43 

83 

34 

27 

44 

37 

33 

28 

36 

31 

39 

32 

33 

29 

43 

32 

41 

34 

62 

43 

30 

20 


32 

27 

42 

32 

38 

30 

41 

28 

89 

31 

32 

24 

84 

27 

39 

28 

34 

28 

41 

32 

45 

34 

44 

29 

42 

29 

39 

32 

42 

30 

32 

26 

43 

33 

36 

2' 

35 

27 


89 

34 

36 

31 

33 

29 

38 

30 

34 

29 

38 

32 

38 

33 

37 

30 

4! 

34 

40 

35 

40 

34 

35 

29 

40 

34 

43 

33 

33 

28 

43 

38 

32 

29 

37 

32 
38 
32 
33 
28 
39 
33 
41 
36 
64 
41 
88 
29 
35 
30 
39 
33 
30 
28 
36 
31 
42 
38 
ll 


40   41 
32i  34 


45 

28 

3i 

29 

45 

29 

46 

32 

39 

28 

47 

31 

43 

26 

42 

35 

38 

31 

47 
32 
44 
28 
41 
29 
i'2 
33 
35 
26 
41 
36 
35 
27 
39 
29 
38 
32 
34 
27 
44 
33 
-12 
34 
59 


41 
34 

42 

33 

35 

31 

40 

35 

58 

23 

33 

26 

41 

3 

32 

26 

35 

2-1 

36 

32 

32 

21 

61 

29 

48 

35 

4fi 

29 

;-.4 

30 

37 

3! 

44 

35 

31 

26 

36 

33 

46 

36 

40 

22 

39 


46 

32 

38 

26 

33 

32 

39 

34 

43 

29 

53 

37 

49 

38 
46 

38 
47 
35 
48 
87 
47 
35 
38 
33 
45 
34 
43 
29 
48 
28 


38 
27 
35 
31 
18 

9 
35 
22 
43 
34 
32 

16 

45 

33 

31 

SO 

41 

37 

37 

32 

35 

21 

31 

29 

34 

22 

50 

34 

33 

12 

46 

35 

28 

12 

24 

14 

37 

24 

23 
9 
53 
38 
41 
31 
36 
19 
33 
31 
34 
15 
37 
23 
31 
13 
34 
19 
45 
33 
41 
32 
36 
31 
46 
37 


39 

20 

34 

21 

50 

28 

37 
9 

21 
3 

25 

17 

17 
3 

27 
8 

35 

23 

33 

20 
33 
12 
37 
21 
28 
4 

23 
8 
32 
12 
31 
17 
37 
23 
51 
26 
39 
20 
38 
22 
41 
17 
35 
21 
27 
12 
37 
23 
34 
19 
41 
20 


0 

28 

2 

33 

18 

31 

-16 

39 

20 

31 

-2 

27 

a 

39 

10 

30 

-16 

32 

18 

42 

17 

51 

38 

27 

17 

33 

-20 

30 

13 

29 

1 

29 


20 

34 

14 

28 

-9 

29 

18 

28 
-13 

34 
6 

40 
6 

29 
0 
39 
1 

39 
21 
37 
17 
38 
18 
31 
19 
4 

18 
32 
-3 
35 
19 
27 
11 
29 
12 


40 
19 
34 
4 
28 
0 
40 
6 
30 
16 
37 
8 
36 
16 
3J 
■4 
43 
13 
44 
17 
38 
15 
27 
10 
37 
14 
38 
18 
32 
6 
42 
2) 
36 
7 
33 
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48.4 
26.5 
41.6 
21.4 
30.9 
20. 5 
43.3 
22.4 
43.0 
27.8 
42.3 
24.3 

46. 1 
26.0 
41.1 
19.0 
49.2 
27.8 
48.0 
30.2 
45.1 

26. 2 

41.7 

23.0 

43.3 

J7.1 

48.6 

28.9 

39-2 

17.6 

51.4 

3S.9 

39.7 

21.8 

30.  6 

25.  5 

45.  5 

25.8 

X6   6 

19.0 

47.3 

30.1 
■)0. » 

30.0 

52.4 

31.5 

42.6 

25.5 

41  6 

19.2 

43.8 

29.3 

36.6 

20.7 

40.9 

24.2 

51.4 

32.4 

46.1 

26  9 

43.4 

22.4 

46.4 

2».9 

41.6 

21.9 

41.4 

26.5 

45.0 

24.  1 

45.2 

■J5. 0 

5':. 9 

30.0 

51.5 

32.9 

53.  4 

'>Q  9 

52',  2 
31.4 
47.2 
30.4 
51.3 
30.5 
42.9 
21.  & 
49.2 
31.8 
43.7 
26.0 
44.9 
125.  •> 


thermometer,  ZT^^^n  the  morrUnc:  t^  maximum  temperature  then  r^  u^c^^i^^^^  ■>receaiag  day.  on  which  it  almo.t  alway.  occurs 
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CLIMATOLOGICAL 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
flRKSrlSRS  GHGTION 

HARVBT  S.  COIiB,  Meteoroioffist 


Vol.  XXXIV  Little  Rock,  Akk.,  March,  1929         No.  3 


MISraEJ/tA^EOtrS  PHENOMENA 
(Daysaud  number  of  stations  reportiiiK) 

TuuxDEKSTOKMs;--]st,  1;  2d,  2;  3d,  1!  ;  4th,  !1;  5th,  5;  6th,  1;  8th,  3; 
9th,  6;  12th,  9;  ]3th,  4;  I4ih,  8;  loth,  11:  191h,  16; 
20th,  11:  2ist,  5;  22d,  5;  23d,  1;  2.5th,  1;  261h,  10; 
27th,  5;  28th,  6;  29ih,  13;  Sm,  23. 

DiCNSE  Foo: 4th,  4;  12lh,  1;  13th,  11;  14th,  21;  15th,  1;  17th,  1;  21st, 

6;  SOth,  S.  ,     , 

Solar   h ai.os:  — 1st.,  1;  2d,  1;  4th,  1;  7th,  2;  10th,  1;  ISih,  1;  20th,  1; 

2iRt,  1;  24th,  1;  25th,  2;  SOth,  2. 
LuxAR  Halos:— 7th,  1;  18th,  1;  20th,  2;  21st,  2;  24th,  1;  25th,  1. 
Moderate  Haii:--Brink]ey,  14th:  Dardanelle,  31  «t:  slight  damage. 
Heavj'Hail: Crossett,  12th:  slight  damage.  WiiisJow,  31st:  consider- 
able damage. 
llia-liwinds^Htraight  blows  :Throughont  most  of  State  31st:  slight  damage. 

MISCELLANKOtrS  DATA 


GENESAL  SUMMAKY 

The  outstanding  characteristics  of  the    v/eather    in    Arkansas 
during  March,  1929,  were  the  positive  temperature    and    nega- 
tive precipitation   departures.    Practically  all    stations    showed 
positive  temperature  departures  for  the  month  and  the    highest 
March  temperatures  on  record  were  recorded  in   most   sections 
on  the  24t,h.     The  highest  for  the  month  was  98°  at    ITarrison 
on  the  24th,  the  previous  highest  on  record  being  96°    in  1907 
and  1918.     The  month  opened  with    cool    weather    and    daily 
means  were  below  normal  most  of  the  first  decade,    the   lowest 
temperatures  of  the  month  occurring  in   most  sections   on   the 
Ist,  2nd,  or  lOth.  After  the  10th  the  temperature  was  generally 
above  normal  with  unseasonably  high    day   temperatures   from 
the  21st  to  the  26th.     The  mean  temperature   for   the   month, 
as  determined  from  the  records  of  59  stations,  was  .55.7°  which 
is  3.0°  above  normal.     Monthly  means  ranged   from    60.9°    at 
Portland  to  49.7°  at  Button  and    Mammoth  Spring,    a    dif?er- 
ence  of  11.2°  between  the  northern   and    southern   sections   of 
the  State. 

There  were  frequent  shoAvers  during    the    month,    but    daily 
amounts  were  mostly  light.     The  number   of  rainy   days   was 
ten,  two  above  the  normal  number,  but  the    average   precipita- 
tion for  89  stations  was  only  3.77  inches  which  is  0.97  inch  be- 
low normal.     Monthly  totals  ranged  from  6.27  inches  at  Clin- 
ton'to  1.35  inches  at  Cotter.    Lurton  reported  0.5  inch  of  snow 
during  the  month,  traces  at  five  other   northwestern   stations, 
all  other  precipitation  falling  as  rain.     Frequent  showers    kept 
the  soil  too  wet  for  plowing  most  of  the  month  and  at  the  close 
Eof  the  month  all  farm  work  was  backward.      Truck,    gardens, 
^fruit,  and  strawberries  made  excellent  progress  and    early    ber- 
iries  were  blooming  at  the  close  of  the  month.     The  Mississippi 
[River  was  high  the  latter  part  of  the  month,  but   all    Arkansas 
treams  remained  at  comparatively  low  stages.  w.c.h. 
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OOISFAKATIVE    DAT.A    FOS.    MARCH 
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Corrections:    February, 

liee  Brarifh :  Number  floar  days  phnuld  be  S  cloudy  14.  Cullco  Rock :  Hi|'iost 
t.Trwrfit''n.shoiildbe53°on  I7t!i.  Canid.-n:  Lowest  temperature  should  bo  IS  on 
lo'h  Imu-boro:  Pr:'oinitation  Stb.  .2;);  tof.l  precipitation,  3.81 ;  doparture  from  uor- 
iiial,--o  05.  totnl  snowffdl,  15. 6  Malvcru :  Lowest  temperature  should  be  14  on  loth . 
.Subiaco :    Total  snowf.ai  stiould  bf  16.8 . 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:      ARKANSAS     SECTION 


March,  1929 


Climatoloffical  Data  for  March,   1929 


Station  s 


Counties 


Amity  ••■■•. 

ArbLadelphia 

Arkansas  City 

Ai-iberg 

BatesviUe 

Beo  Brancli 

Beutonville 

Black  Hock 

Blytheville 

Booneville 

Briukley  ■  ■ 

Calico  Rock 

Caiiideu  ■•;•■ 

Center  Poiat 

Clareiulou 

Clinton 

Couway 

Corning  .  •  •.■  ■■•;•••" 
Coruing  (river)  .  . 

Cotter 

Crossett 

DauvlUe. 

Dardnnelle  . .  • 

De  Vr-l Is  Bluff 

Dumas 

Diitwn 

Kl  Doraao 

E.iglauA — 

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

lOoi't  Smitti 

Freeman  Springs  . 

Fultou 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

HairiEon   

Holen'i'   

Higclen 

Hope 

Hot  Springs 

index 

.lessieville 

Jonesboro 

Junction. 

Laiubrook 

LeadHin...---  •■ 

Little  Bocli...- 

Lurton 

Lullwv'iile 

Magnolia 

Malvern.  ..•••■•  ■; 
Maramotli  Spring 

Marianna 

Marke>i  Tree  . .  ■  • 

Mar.shall 

Mena 

Morrillton.. 

Mountain  Home. 

Mount  Ida  ■ 

Newport 

Norman 

Odon 

Osceola 

Ozark    

Paragould 

Patterson 

Piggott. 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland •  ■ 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Si.  Francis 

Searcy • 

Springliank 

Story    

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wvu'ie 

Yancopin  . . . .  ■  •   ■  •  •  • 
State  Mean 


.  « 


:n 


..XX 


Clark  

Clark 

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren 

Benton 

Lawrence. . 
Mississippi. 

Logan 

Monroe    . . . 

Izard  

Ouachita  . 
Howard — 
Monroe .  . . 
Van  Buren 
Faulkner  . . . 

Clay 

Clay 

Marion 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

DcRlia 

Madison  — 

Union 

Lonoke  

Carroll 

Washington 
Sebastian 

Pope ■  •  • 

Hempstead  . 

White   

Searcy 

Polk 

Beaton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead  ■ 
Gwland  ..  .. 
Little  River. 
Garland  .... 
Cra-ighead . . 

Union   

Phillips 

Boone  

Pulaski 

Newton  .... 
.lohuson.  . . . 
Columbus  . 
Hot  Springs 

Fulton 

Lee     

Poinsett. ... 

Searcy 

Polk 

Conway...  . 

Baxter 

Montgomery 

.lackson  

Montgomery  . 
Montgomery  . 
Mississippi — 

Franklin 

Greene  

Woodruff 

Clav 

.lafterson 

Randolph.  .. 

Ashley 

Nevada 

Dalla-s  ■ 

Cleveland. .. 

Benton 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery 
Arkansas 

Logtn 

Miller 

Perry 

Pfott 

Bradley 

Montgomery.. 
Little  Rlvcr  .. 
Mississippi  — 

Cross 

Desha 

and  Hxtremes 


G.  C.  Thrash. 
W.  K.  Brown 
Grady  F.  .Tones 
J.  D.  Reeves 
Mrs.  Leila  1.  Teter 
J.  E.  Scanlan 
U.  8.  Weather  Bureau 
Vernon  C.  Howe 
W.  Ebner 
F.  H.  Randolph 
R    J.  Torry 
W.J.  Copp 
A.  B    Quarterman 
John  C.  Floyd 
J.  W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E.  E.  Cordrey 
Wlnfred  D .  Polk 
Henry  Stafford 
J   O.  Linck 
A.  E.  Wackerman 
0.  G .  Hudson 
G.  N.  Goodier,  Jr. 
iH.  G.  Fat« 
Ben  Johnson 
I  J.  M.  Ricketts 
J.  J.  Babb 
IDr.  R    H.   Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
jUnlversity  of  Arkansas 
U.  S.  Weather  Bureau 
J.  R.  Mc  Cuiston 
T.J.  Logan 
W.  R.  Owens 
Ben  F.  Battenfield 
W.  E.  McVay 
A.  F-  Stevens 
G.  L   Wright 
James  A.   Burnett 
Geo.  VV.  Baker 
JN.  P.  O'Neal 
.'G.  C.  Bolton 
.|h.  G.  Sanderson^ 
U.  S.  Forest  Service 
Beuedictine  Sisters 
J,  A.  Lowderback 
Mrs.  D.  C.  White 
„.  H.  Crosswhite 
U.  S.   Weather  Bureau 
I.  C    Sutton 
H.  Q.  Lenhardt 
State   Agri.    School 
Mrs    W-  L.  Matthews 
L.  G   Humphrey 
C-  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 
E.  W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 
G.  A.  Whittington 
A.  C.  Wiikerson 
U-  S.  Forest  Service 
0,  S.  Forest  Service 
June  Thomafion 
Isham  Burrow 
W.  R.  Heagler 
W.  E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edmlston 

C.  D.  Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman  , 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
S.  T.  Rooney 
J.  T.  Bell 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 

Edward  E.  Holmes 
I  Dr.  Cheves  Bevlll 
IMiss  Evelyn  Hoyle 

J.  R.  Huddleston 
[Nannie  O.  Schirme*li 

M.  W.  H.  Collins 

R.  T.  Cobh 

W.  S.  Barton 


sw. 
nw. 


uaiess  o;harwiso  in-aoa-c. . 


M.iRCH,    1329 


CLlM.lTOLOGlCAL     DATA;     ARKANSAS    SECTION 


11 


Daily  Precipitation  for  March,   1929 


Stations 


Drainase- 
bfvsin 


Day  of  Month 


10      n      12      1:^      14 


15      16 


17  I  18      19 


21 


A.rait7 Ouachita 

Arkadolphia >lj||Ouachita. 


■.!!ll 


Arkansas  City 

ArlUerg 

Hatesville ;Ml 

iiee   liraach 

lientoavills  ....'" 
mack  Rijck.  ....llll 

Blyiheville 

Booiioville- ■• 

Bri  ikley Illl 

Calico  Roek  — 

Caiudon 

Center  Point  ... 

<;iarendon 

Clinton 

Coaway 

•Corning 

Cornlns;  (river) 

Cotter 

Crojsott 

Da  iville 

DardaaeUe 

Oe  Vails  Bluff  •  . 

Du;ua< 

DatVjii 

!il   Dorado 

England- 

Kurcilva  Spring.^ i  White 

l''ayettevllle   : White     ■. 

Fori  .Smith *'*,  \rk",n?a.s . 

Kraeman  Sprg«. .  Illl  [Arkansas. 

KuKon ';i'  Hed  . 

©aorgetown 111!  1  White 


Mississippi 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas 

White   

Mississippi 

Arka!isas 

White   

White   

Ounchlta 

Red 

White   

Whitx;    

.\rkansas 

White   

White 

White   

Ouarhita  

Arkansas 

.^rkanras 

White    

1  Mijisissippi    .. 

.While   

iiO'iachlta 

.Arkansas 


Gilbert 

Oraniiis.  ... 

Gravatte  ... 

Harrison  . . . 

Heloiia 

Hidden  

Hope 

Hot  Springs 

Index 

.(easleviUe  •  • 

Joneshoro  .. 

.Innctiou 

Lanibrook- 

^LoadHill 

Little  iloo"«.  ••' 

Lurtoh  

Jjut.hervlile 

Miijuolia 

Malvern liil 

Mammoth  Spg.  .'Ill 

Maria  nna 

:Marki^d  Tree  —  'i' 

Marshall 

Mena Illl 

■Morrilltou Illl 

Mountain  Home  .  ■ 

Mount  Ida 

Newport 'I 

Norman 

Oden.  •  

Osceola 11 !' 

Ozark 

Paragould- 

Patterson Iii' 

Piggott 

Pine  Bluff Ill 

Pocahontas 

Portland ...Ill 

Prosoott Ik 

Princeton II' 

Pvlson 

Rogers 

St.  Francis 

Searcy  Ill 

Springbank 


....fli  White   

iRcd 

!  Arkansas 

iWi-.ite 

'iill]Mls':i=.sippi... 

White 

Red 

Ouachita 

iRed 

I0ua'"hita  . . .. 

....IlillWhite    

Ouachita  

White 

White    

Arkansas 

White    

Arkansas 

Rrtd 

Ouachita 

White   

Mi.isissippi ... 

Ml--sissippi... 

Iwhite   

Ouachita 

Arkansas 

White   

Ouachita 

White   

Ouachita  .   .. 

Ouachita   ... 

Mississippi . . . 

Arkansas 

Mississippi . . . 

White 

Mississippi. .. 

Arkan-ios 

White   

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Mississippi  .. 

White 

Red 


Story IB  jOuachita. . . . 

Stuttgart II?1  Arkansas 

Subiaeo lArkansas 

Texarkana Illl  I  Red 

Thornburg i  .Arkansas 

Waldron I  Arkansas 

Warren lilJOnachita 

Waters IlllSOuachita. . . . 

Whitecliffs Illl  Red, 

Wilson  Mississippi    . 

Winslow i  Washington. 

Wynne |[i|[Mississlpp   .. 

Yanoopin Ilfl  Arkannos 


T 
.10 

■:!.-.i 

.07| 
,09 

''"■ 

•  111 
.1-21 


.10 


.07 


T. 


.70 


50 
1.65 
1.06 
.44 

1-58 
.18    .96 

.05    .20 

1.74 

.51 

.02 

.75 

.17 

1.16 

■  ii 

.74 

.06 

1.49 

1.62 

1.70 

.70 

1.12 

.81 

•  91 

1.55 

".ib 
1.  Gc* 


.S3 


1.03 
.11 


02 

T. 

.90 

1.-4J 

.17 
T. 

'.'65 
1.13 
.oS 
1.20 
1  9.V 
.21!  .77 
.03  1.40 


T 

.10 
.16 
.06 

.12 
1.00 


.03 


3B 

'f. 
1  46 
1.60 
.55 
.94 
.6.1 

.08 
.65 

'.'57 

l.iiK 


02 


T 

-.60 
.55 

i.'37 

'.'67 

1.30 

2.'63 

.'02 

.'  ic 

.'4.') 
.96 


70 

.24 
.81 
I.  2b 
1 .25 
.40 
.46 

I.' 60 

i.05 

.04 

i.ai 

.50 
1..54 

!44 
T 
1.43 

T 
T 
1.00 

2.' 78 

i.'io 


.S3 


0» 


.28 


.06 
.251.... 
.091.... 
.23 
1.10 


.50 


.02 


.09 


.05 


.90 


.01 


.30 


.11 
,31 
.64 

;42 

.10 
.02 
1.02 
.02 
T 
.42 
.32 
.•S5 
04 
.34 
.10 
.17 
.18 
.60 
.15 
.72 
.61 
.32 
.44 
.15 


1.50 
.37 
.51 


1. 
1 

•  09 

.'64 
.02 
.39 

.'io  . 


T. 


78 

.07 
.02 
.33 
.21 
26 

.05... 
.591... 


.50 


.46 


•  54 

''29! 

.  ;5' 

.5.SI 
.27 

.'ie 

tv 


.20 


.09 


.61 


.31 


.02 


.26 


T. 


.0?. 


23     24 


25 


26 


27 


.07a. 

.32 
.26 

.32 
.08 
.35 


.10 


.28 


1.07 


.09 


1.06 


.85 


'I. 


.12 


.92 


.1)6 


T. 

1.'22 


28 


.04 

'.si 

T 

1.40! 
.18 

.'21 
.20 
.13 


.35 
X.24 
.04 


. 50  . . . . 


1.26 

'i' 


.14 
1.02 
.53 

r. 

.16 


.22 


1 
29  I  SO 


31 


T.  I  .14 
.05  .10 
...  .35 
T.  12. 1» 
•  01 
.20 
T. 


.40 


.02 

02 
.05 
1.45 


.61 


.48 


.33 


.82 


.02 


.17 
1.21 


.23 

.01 

1.57 


.11 

.03 

.48 

2.67 

.26 


.78 


.84 


,fi4 

.54 

1.15 

.72 

.'io 

.53 
.09 
1.12 


.02 


1.50 


.16 
T.  I 


.28 
.961 
.711 
.55 
.08 
.76 
.24 
.42 
.28 
.29 
.81 


.06 


.67 


.02 


.49 


45 

1.30 

.58 

'■'54 

'.'37 
.43 
.35 
.29 

.55 

'.'56 

'  '.26 
.19 
.65 
.63 
.42 
.85 
.28 
1.02 
-.30 


T. 


05 


.73 


.44 


.25 


1.48 

3.90 

6.49 

3.19 

4.54 

5  61 

2.05 

4  53 

4.57 

2.59 

3.17 

2.05 

4.42 

2. 83 

2.80 

6.27 

4.03 

4.99 

4.86 

1.S5 

6.42 

4.62 

3.25 

3.37 

4.85 

3.97 

3.65 

3.30 

2.30 

2.37 

6.45 

3.68 

3.82 

4.09 

2. 83 

3.24 

3.04 

2.71 

3.92 

5.22 

3.37 

4.10 

5.12 

3.37 

5.21 


2S  .31 
10  .52 
52 

.60 
1.35 
.SO 
0 


.21 


.u9 


.74 


.27 


76 
1.09 
..H5 
.55 
.14 
.33 
.76 
.28 

.'so 


13 

19 

1.56 


3.16 

1.81 
4.72 
4.43 
6.08 
4.18 
3.78 
2.42 
2.62 
3  76 
2.71 
2.57 
3.50 
2.23 
3.U9 
4.31 
3.31 
2.15 


.88 


.40 


.40  4.61 
5.55 
5.41 
3.97 
4.03 
3.18 
4.86 
4  82 
4.09 
5.82 
3.40 
1,88 
3.41 
3.73 
3.28 
3.99 
2  72 
4.30 
4.08 
3.67 
3. 42 
3.09 
5.36 
6.57 
2.95 


4.70 
4.05 


Daily  Eiver  Stages  for  March,   1926 

Stations 

Rivers 

Flood 
stage 

1 

2 

3 

4        5        6 

7 

8 

9       10 

11 

12 

13 

14      15 

1 

16 

17      18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

26 

26 

27 

28 

2* 

90 

11 

?ort  Smith 

Oeark 

Dardanelle 

Morrlllton 

Xittle  Bock. . . 

Pine  Bluff. 

^  ancopin 

Danville 

Arkansas 

do 

do 

do 

do...... 

do 

..     do 

Petit  .lean.... 

22 

22 
20 
20 
2S 
25 

2n 

30 

13.3 
9.4 
!1.0 
10.0 
11.7 
15.6 
24.0 
21.1 

13.2112.0,10.7!  9.7 
9. 8|  8.0    7  61   5.3 
12. 2I 11. 6!  10  7    9.4 
r..2'tl.5  10.6    9.6 
12.4113.0  12.8  12.2 

15.9116.2  17.0116  3 

24.9.26.3  27.7128.8 
20.216.8  I7.0'14.2 

9.0 
5.9 
8  0 
8.7 
11.1 
15.9 
29.5 
12.0 

8.5 
51 
7.9 
7.7 
10.2 
1.5.3 
30 .0 
10.1 

8.0,   7.6 
4.6;  4.0 
6.4|  6.4 
7.0J   6.3 
9  21  8.3 
14.  9' 13. 7 
30.8 '30.7 
8.9I  8,2 

7.2 
3.8 
C.I 
5  5 
7.4 
12.9 
31.2 
7.9 

6.8 
3.8 
5.8 
4  9 
6.5 
12.2 
31.6 
7.2 

6.8 
3.9 
5.6 
4.2 
5.8 
11.4 
32  0 
5.9 

7.8 
5.0 
6.0 
4.0 
5.3 
10.6 
32.  4 
7.8 

12.3 

e.  1 

7.0 
4.9 
5.3 
10.4 
32. 8 
12.2 

13.1 
9.0 
9.8 
0.7 
6.2 
10.5 
33.2 
11.2 

13.6 

9.6 

11.4 

9.5 

9.0 

11.7 

83.8 

14.9 

12.1 
9.0 
11.4 
10.5 
10.8 
14.2 
34.5 
12.6 

11.3 
7.9 
10.6 
9.9 
11. 3 
15.4 
39.2 
11.5 

10.3 

7.2 

9-4 

8.8 

10.  J 

15.6 

85.8 

8.5 

9.2    8.6 
fi.6    6.9 
8.9    8.6 
7.8    7.5 
94    8.5 
14.6  13.7 
36.2  86.6 
l».6ill.6 

8.2 

5.4 

8  0 

7.0 

8.8 

13.3 

37.0 

H.li 

7.7 

4.9 

7.4 

6.5 

K.l 

13.2 

37.3 

12.5 

7.3 

4.4 
6.9 
5.6 
7.5 
12.7 
37.6 
10.6 

6.9 
4.0 
6  2 
5.2 
6.8 
12.3 
37.9 
8.6l 

6.7 
4.0 
6.G 
4.8 
6.1 
11.5 
88.2 
8.9 

6.8 
3.8 
6.6 
4.3 
8.8 
11.0 
38.4 
9.7 

8.1 
5.4 
7.8 
6.0 
6.4 
10.6 
38.6 
8.1 

9.7 
7.7 
8.2 
6.4 
6.8 
10.3 
88.8 
9.8 

13.8 

7.9 

9.2 

7.8 

7.8 

11.9 

38.fi 

12.2 

16.4 
11.8 
13  8 
9.6 
9.0 
12.6 
88.9 
12.0 
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March,  1H29 


Cottar   

Calico  Rock 

BatesvUle   

Newport 

Georgetown. . . . 
De  Vails  Bluff.,. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock 

Camden  

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. . 


White.... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  . . . . 
....  do  .... 
....  do  ... . 
....  do  .... 

Buffalo. . 
..Black.... 
.  Ouachita. 

...Red 

Mississippi 

....  do  .... 


.81-58.4 


Daily  Temperatures  for   March,     1S29 


Stations 


Amity 

Batesville44 . . 
Bentonville..  • 

Beo  Branch 

Blytheville 

BoonevlUd 

Brinkley  

Calico  Rock$5 

Camden^* 

Center  Point 

Conway 

Coming 

Dardauelle 

Dumas 

Button  

El  Dorado 

Eureka  Springs... 

Fort  Smith 

Grannis 

Gravetto 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

Little  Rock... 

Lurton 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern .. 

Mammoth  Spg.. . 

Marianna 

Marshall ■ 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Pine  Bluff 

Portland 

Prescott 

Klson 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg  .  — 

Warren 

Wilson 

Wynne •  ■ 


j  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximun) 
!  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Mo-ximnm 
)  Minimum 
J  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
(  Minlmvim 
j  Maximum 

■  )  Minimum 
Maximum 

■  )  Minimum 
(  Maximum 

■  i  Minimum 
i  Maximum 

■  I  Minimum 
i  Maximum 

■  1  Minimum 
I  Maximmn 

■  !  Minimum 
j  Maximum 

■  )  Minimum 
Maximum 

■  I  Minimuiu 
j  Maximui;' 
(  Minimum 
j  Maxim\im 

"  i  Minimum 
\  Maximum 

'■  !  Minimum 

i  Maximum 

1  Minimum 

Maximum 

■  ■  i  Miuimuni 
j  Maximum 

■'  )  Minimum 
j  Maximian 

■  ■  (  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  MinimuDi 
(  Maximum 
t  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
'(  Minimam 
4  Maximum 
1  Minimu)!! 
\  Maximum 
1  Minimum 
I  Masimum 
i  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
J  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximuir 

'  I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 

'  I  Minimum 
)  Maximum 

■  i  Miuimuui 
i  ilaiim.ur:! 

■  i  Minimum 
(  Maxim  J  ni 
i  Minimum 
(  Maximum 
I  Miuimuni 
(  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 

Minimum 


__--^-;^^^  ..d  .  ...Ued  ..  -.  ...-«  d...  on  ....  .  ...<• 


it  alwftvi!  oiciirs 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 
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aSNERAIi  StrMMART 

The  outstanding  features  of  the  weather  in  Arkansas  during 
April  were  the  positive  temperature  and  precipitation  depar- 
tures and  destructive  storms  on  the  10th,  14th,  20th,  and  21st. 
The  positive  temperature  departure  for  the  month  was  brought 
about  by  a  rather  unusual  condition  .  The  first  decade  was  un- 
seasonaJDly  warm,  daily  means  being  as  m.uch  as  18"  above  the 
seasonal  average  a  few  days,  but  after  the  10th  cooler  weather 
prevailed  the  remainder  of  the  n)onth  with  daily  means  below 
normal  most  of  the  time. 

The  mean  temperature  for  the  month,  as  determined  from 
the  records  of  58  stations,  was  64.0^  which  is  2.6^  above  nor- 
mal, all  stations  for  which  temperature  normals  have  been 
computed  showing  positive  departures.  Monthly  means  rang- 
ed from  57.6"  at  Button  to  70.6-^  at  Junction,  a  difference  of 
13"  between  northwestern  and  southern  Sections  of  the  State. 
Extremes  ranged  from  92°  at  Prescott  on  the  8th  to  29°  at 
Button  on  the  1st.  Killing  frost  occurred  in  a  few  localities 
on  the  1st  and  light  frost  at  several  stations  about  the  lOth  or 
12th. 

The  average  precipitation  for  87  stations  was  5.69  inches 
which  is  0.81  inch  above  normal.  Monthly  totals  ranged  from 
1.91  inches  at  Amity  to  12.94  inches  at  Marshall.  The  num- 
ber of  rainy  days  was  considerably  above  normal  in  some  sec- 
tions of  the  State,  sevcal  stntions  reporting  12  to  18  days,  the 
average  for  the  entire  State  being  10.  The  heavy  rains  kept 
all  streams  at  moderately  high  stages  most  of  the  month,  the 
Black  being  above  flood  stage  practically  the  entire  month,  the 
upper  White  above  flood  stage  the  9th  to  the  11th  and  the  low- 
er White  after  the  20th.  The  Arkansas  slightly  exceeded  flood 
stage  at  Fort  Smith,  Bardanelle,  and  Morrillton  while  the  low- 
er Arkansas  was  flooded  most  of  the  month  by  the  high  water 
on  the  Mississippi.  Flood  loss  was  not  large,  little  farm  work 
having  been  done  and  no  crops  planted. 

The  weather  as  a  whole  was  rather  unfavorable  for  farm  work, 
the  latter  part  of  the  month  being  too  cool  for  cotton  to  germi- 
nate well  and  showers  were  too  frequent  for  cultivation.  Corn, 
where  up  and  cultivated,  was  in  good  condition  at  the  close  of 
the  month.  There  was  too  much  rain  for  strawberries,     w.c.h. 


MISCEIiliANEOUS  PHENOMENA 

( Dates  and  number  of  stations  reDortine) 

THC7NDKKSTORMs:--lst,  ]4;  2d,  4:  .3d,  19;  7th,  18;  8th,  34;  9th,  21;  10th, 
2.3;  nth,  3;  12th,  2;  13th,  13;  14th,  31:  15th,  5;16th, 
1;  17th,  4;  18th,  18:  19th,  7;  20th,  29;  21st,  10;  23d, 
3;  24th,  38;  25th,  2;  27th,  15;  28th,  14;  30th,  40. 

Den'se  Fog: 10th,  2;  12th,  1;  16th,  2;  17th,  1. 

SoLAE  Halos:— 1st,  1;  4th,  1;  5th,  1;  7th,  1;  12th,  1;  18th,  3;  22d,  1; 
29tli,  2. 

Lunar  H.\Los:— 16th,  1;  18t!i,  3;  19th,  2;  20th,  1;  29ih,  1. 
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CLIMATOLOWCAL     DATA:      ARKANSAS     SECTION 


April,  1929 
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39 

1 

32 

16 

31     1 

It 

51     ! 

12 

38 

2t 

43 

12 

41 

1 

40 

12" 

"39   " 

16 

33     : 

i'lV 

"40' 

'if 

'39  " 

1 

12 

"33"! 

] 

41     ! 

12 

36     i 

2 

38     j 

1 

32     ! 

-3.71 
-2.42 

+0.40 

+2.'  78 
+4.41 
+3. 96 
+3.97 


12 

1 
1 

121 

12" 

1 


12 

26 

12 

1 

1 

1  + 
12 


33 
36 


41 
35 
47 
36 

39 
40 


36 

33 


1.91 
2  97 
5.06 
8.08 
7.46 
9.38 
7  80 
9.38 

7.95 

4.70+0  51 
5.97+0.55 
7.  55, +2. 86; 
3.40  -L54| 
2.40 --2. 951 
7.02l-f0.69l 
5  92  . 

6.20  +i.'55j 
10.02i+5  14| 
8.781 I 

5.16; I 

5  95  +1.431 
3.44  --0.  48' 
5.75:  +  1.711 

4.831 

3.85;-l.!0' 
7  33!  +  l-57 
6.08;-0.01 
4.68  -1. -56' 
8.69+4.02, 
6.90i+2.3gl 
3.78-0.16; 

6,17' 

:-i.5»,— 0.85i 
6. 431+0. 681 

7.67i 

5.731 1 

9.  HI -I  5.00; 
7.2o!+2.65l 
6.83!  -1.15| 
7_  49' 

1  »!  291 -2.1 7 
I  5.621-0.40 
I  2.95! 


5.481+0.68    1  30  ; 
4.281-0.59    1-9'   ! 


0-57 
1.33 
1.46 

1.86 
1.94 
2. 82 
2.70 
2. 12  I 
1.74  ; 

1.55  ; 
1.69  ! 
2.15  1 

1.49  I 
0.81 
1.58  I 
1.2W 
1.97  : 
3.36  1 
2.60  ! 
1.67  1 
2,25 

1.56  I 

1.57 ; 

1  35  I 
1.90  I 
1  81  I 
1.45  I 
I  67 
1.90  , 

1.50  ' 
1.72  I 
1.20 
1.36  1 
2.  10  1 
1.60 

1  84 
2.45  I 
1.83  I 
2.90  1 
1.89  I 
1  35  I 
1.60  '' 
1  24  i 


;i7 
;,4 

12 
2 

45 

12 

4i 

16 

35 

1 

;-;6 

1 

40 

12 

34' 

It 

32 

12 

41 

^ 

43       5. 

29  4. 
31"  6. 
36  I  6. 
38  '  4. 
41  i  3. 
39 
35 
30 
42 


I  5, 
1  5 

112. 
39     I  4 


34 

43' 


46     j  5 


4     I     31 

'st  i  '43 


lit 
IT 
1 

12 


30 
40 


39 
38 
36 
38 

'41' 
40 


38 
39'^ 
43 
44 


40 
31 
39 


Iti 
1 

r2t  1 

1  r 


40 
34 
36 

'5!' 


941 

931-0.26 

64i 

19|  +  1  73 

60' 

871- -1.30 
05i-0.83; 
99l-h2.  I2t 
68;+n.09| 
94+6.841 
Ol]+0.25i 

461 

731+0.531 
541-0. 17| 
62i+0.63| 
51' I 

801 ! 

11+0.851 
92'  -0.621 

531 i 

T4i-0..57l 

50i 

96-0.541 
66  +  2.881 
07  +  0.771 
03-2.36, 
82. -2.70, 
031+0.46; 
12I+3.771 

26' 

691+0.15' 
34I-O.O81 

03' 1 

32; +0.101 
651-1-0.37; 
.67! -1.66; 


3/1-2.98; 

78 

59-3.52 

^;:::: 

2o'+4  69 

■6^i 

■       0.81 


1.79  I 
I  41  I 
1.66 
1.85  I 
1.35  ! 
LIO  I 
1.97  I 
1.49  1 
1.53  i 
3.-i0 
0.92  j 
1.35 
1  80 
1.38 
1  35 
1.80 
1  35  I 
1.35  1 
1.40  ! 
1.23  I 
1.45  1 

1  13  I 

2  00 
1.16  I 
I  43  1 
1.32  j 
1-70 
2.10 
2.02 
0.89 
1.60 
1.88  I 
1.80 
1.60 
0.78 
1.64 
1.34 
1.08 
1.00 
1.92 
1.22 
1.75 
2- 02 
2.01 
2.<i7 
3-40 


0.0 
O.fl 
0.0 
0.0 

e.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 

0  H 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0  i 
0  0 
0.0  ' 
0.0  I 

0.0 ; 

0.0 

0.0  j 

e.o  ! 

0.0  1 

0.0  1 

0.0  j 

0.0  I 

0.0  1 

CO 
0  0  I 
0.0  j 

0.0  I 

e.o  ! 

0.0 
0.0 

0.6 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T. 
0.0 
00 
00 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0  0. 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0  0 
0  0 
CO 
CO 
0.0 
0  0 
0  0 
T. 


10 
6 

15  , 
12 
13 

11 
11 

13 
13 

6 
10 

8 

lb 

6 

ii 

1'^  1 

12] 

''\ 

13 

10 

^^ 

15 

13 
13 

8  I 

7i 

9 
15 

7 

5 
10 
10 
11 
11 
13 
12 
14 

8 

4 
12 

8 
11 
15 

9 

9 
13 

9 

6 
13 

9 

6 

7 

8 

9 
11 
12 
12 
10 


7-| 

9 

11   ' 

11 

7 

il 

11 

6 

14 

15 

13 

6 

15 

17 

14 

lo 

14 

13 

9 

11 

12 

11 

14 

7 

9 

12     1 

9 

9       ! 

12 

11 

10 

8 

7 

14 

10 

15 

12 

13 

8 

7 

11 

9 

4 

10 

8 

10 

in 

13 

9 

1 

12 

9 

10 

6 

10 

11 

15 

9 

18 

9 

7 

6 

12 

9 

9 

6 
10 

9" 
14 

S 

7 
12 
18 

7 

16 
17 


7 
11 
12 
15 
16 
10 

9 

8 

9 

8' 
11 

8 

9 

7 

8 
13 
15 
12 
12 
13 
10 

7 

12 
21 
10 

9 
20 
13 
12 
15 

9 
U 
15 
10 

4 
10 

9 

8 

9 

5 

12 
S 

11 


10 
5 
1 
9 
1 

11 
9 
2 
4 
3 
7 

16 
2 

10 
5 
9 
7 
4 
6 
9 

10 
4 

18 

2 

,23 

13 

13 
7 

10 

10 

14 
6 
5 
5 

17 


3 

7 

6<i 

7 
15 

8 

5 

9 
10 

4 
13 

8 

0' 

7 
11 
14 

9 

7 

2 

6 

2 

6 

5 

7 
13 

2 

1 

7 


0 
3 
12 
3 

8 
10 
10 
17 

5 

8 

15 

6 

5 

7 


11 
14 
18 
15 
14 
13 

4 
13 
13 
11 
12 

7 

16 
11 
14 
13 

9 
11 
12 
14 
11 
16 

2 
15 


11 
12 

n 

11 
10 
12 
16 
16 

8 
11 
11« 

8 
18 
14 

8 

1 
22 

12 
7 

12 
16 
lOd 
16 

4 
10 
10 

6 
10 
17 

9 
13 
13i 
12 
11 

7 
14 
15 
15 

9 
16 
13 
12 
13 
iO 
16 

8 
IS 
13 
10 

9 
18 
12 

9 
16 

7 

10 
16 

3 
16 
19 
13 

10 

12 

IT 

12 


n. 

ne. 
nw. 

s.  .- 

s. 

s- 

sw. 

e. 

se. 

s. 


n. 
sw. 


s 
s. 
se. 

B. 
SW. 

s- 
e. 
sw. 


sw. 
s. 


sw. 
sw 


w. 

s. 


e. 
w. 


s. 

n. 

sw. 

nw. 

se. 

w. 

sw. 

n. 


sw. 

s. 

nw. 

s. 

s. 

sw. 

sw. 

'n. 

s. 

w. 

sw. 
w. 


sw. 
ne. 


G.  C.  Thrash 

W.  K.  Brown 

Grady  F.  Jones 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   8.  Weather  Bureau 

Vernon  C.  Howe 

W.  Ebner 

F.  H.  Randolph 
R    J.  Torry 
W.J.   Copp 

A.  B    Quarterman 
John  C.  Floyd 
J.  W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E.  E    Cordrey 
Winfred  D .  Polk 
Henry  Stafford 
J   O.  Linck 
A.  E.  Wackerman 
C.  G.  Hudson 

G.  N.  Goodier.  Jr. 
H.  G.  Pate 

Ben  Johnson 

J.  M.   Ricketts 

J.  J.  Babb 

Dr.  R.  H.   Hardin 

Geo.   W.   Nichoalds 

University  of  Arkansas 

U.  S.  Weather   Bureau 

J.  R.  Mc  Cuiston 

T.J.  Logan 

W.  R.  Owens 

Ben  F.  Battenfield 

W.  E.  McVay 

A.  F.  Stevens 

G.  L   Wright 

James  A.  Burnett 

Geo.  W.  Baker 

N.  P.   ONeal 

G.  C.  Bolton 

H.  G.  Sandersoni! 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  A.  Lowderback 

Mrs.  IX  C.  White 

J.  H.  Crosswhite 

U.  S.  Weather  Bureau 

I.  C    Sutton 

H.  a.  Lenhardt 

State  Agri.    School 

Mrs.  W.  L.  Matthews 

L.  G   Humphrey 

C-  N.   Houck 

Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.   W.   .St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 

(i.  A.  Whlttlngton 
A.  C.  Wilkerson 
US.  Forest  Service 
U .  S.  Forest  Service  J 
June  Tnomason 
Isbam  Burrow 
W.  R.  Heagler 
W.  E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edraiston 

C.  D.  Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman  ' 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 

S.  T.  Rooney 
J.  T.  Bell 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaoo  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
l)r.  Cheves  Bevlll 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
Nannie O.  Schirmec 
M.  W.  H.  Collins 
O.  H.  Black 
R.  T.  Cobb 
W.  E.  Barton 


^;;^^;;^;;;,;~;^:^:;;7epartures  computed  for  stations  having  ten  or  mor^^  ITs'o'^ZtHf  ZT  tJ.o'l^^tlJll  fo".?ow's^° 
o7mXrsnofv"^Recei  ved  too  late  for  means  *,°^f,-^--ftV  'Lu^hlrv^l  e'  ^1^  l.Laaiarr  S^rh'gb^akT  bld^drid.e-  Precipitation  for  24  hours  endmg  near  sunset 
index.  Route  A.  Texarka^na:    ;':i!  f^^J^-^f  ^^^^^-.^'J^t    l!i24"^^^       ending  7  a.  m.    'Amount  included  In  next  measurement. ___^ 
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Daily  Precipitation  for  April.   1929 


Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

I        Z 

3      4 

5 

6 

7        8 

9 

10 

11 

12 

u 

14 

15 

16 

17 

18  j 

19     20 

21 

22 

23 

24     25 

26 

27 

23 

29 

80 

31 

0 

1 

Amity -.j 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . .  Ill 

is!    ■  ■ 

...I.  ..! .    . 

.25i 

.20! 
60 1 

\ 

...  ....1 

\ 

•  12: 

.021 

1 

1         1 

...     .07 

1 
."12! 
.58' 

...  1 

••• 

.57|.... 
...].. S3 

."62  '..'.'. 
'.'.'.  "."64 
'.'.'.  i."74 

."62 ;"; 

'63 

".38 
•  58 

.m 

.37 
.52 

.'43 
.301 
.26 

'f  ■ 
.08 
.31 

.  52  . 

1.91 

Ouachita 

Mississippi  — 

White    

White   j 

Arkansas | 

Arkansas ; 

White   : 

Mississippi 

Arkansas 1 

White   

White   

Ouachita 

Red 

White 

White   

Arkaiisas 

White   

White 

White 

.10  .... 

:ho\:.:: 

.02 
'.io 
.'12 

.31 

.17 

1.04 

.01 

T." 

...j 
.'23 
.36 

'09 

...... ..j....| 

■ 

22!    .  i 

.08 

.28 
.65 

...  1 

... 

.17| 

.46; 

.24 

.09 

.12 

.99 

.06' 

.72 

"."37 
.04 
.60 
.12 
.55 
.29 

■2.97 

'.!'.! 

*  *  *  1 

■■••1 

..  .1 

";  i.'iil 

.80,   .10, 
.901.... 

08' 

1 

.    .  ] 
.57 

."62 

.22 

.'67 
.45 

.38 

■50 

."62 
.22 

i";*! 

.37 
1. 49 

.05 
1.55 

.'34 

.'76 
.27 

.'40 
1.65 

'.ok 

■.■49 

1.69 

".ie 

'.'.'.  .\ 

5.06 

.'4s 

.'isi 

.081 

.03 

::.: 

T." 
1.36 

.09 
1.12! 

".'oB 
T. 
.02 
.23 
.02 

1 

.86! 

t." 

"17 

."20 

.92 
.22 
961 
.81! 

:o6! 

.40 

t' 

,28 
1.01 

'.oi 

.'64 

.'22 
.01 
.1.8 
T. 
.22 

.86;....! 

8.08 

BatesTille.  .......1111 

Bee  Branch.: 

Bentonville  ..-.•'• 
Black  Rock  ...:.■  Illl 

Blyvheville 

Booneville- 

Brinklej- lilt 

Calico  Rock 11 1| 

Camden Illl 

Center  Point 

Clarendon illl 

Clinton           

.441 
.46} 

.75! 
.'52 

.16 
.16 

1.38, 
'.06 

1 

T.' 

".m 

.76 

.62! 
.321 

.391 

1.09: 

l.Sli 
.38! 
1.491 

'.'42 
1.21 
1.29 

1.05! 

.30 

.151 
1.10| 

T. 
1.56 
1.461 

.38' 
1.90 
1.51 

".'48 

i.90 

1.50 

1.72 

1.20 

.70 

.18 

1.10 

.72 

.46 

1.81 

.01 

1.89 

.49 

.30 

.62 

.94: 
l.Si, 

.01, 
1.92] 

.06; 

.39: 
1.59i 
2.15 

.ao 

.27 

1.58 
.76' 
.28 
1.52 
1.22 
1  67 
2.25 
1    '9 

T.  1 
.10' 

."oe! 

.82i 

.'iol 

T.  1 

.73! 
.70; 
.51 

87 
.16 

.34 

T. 

'"." 

.02| 

■.•ii 
1.97 
1.0' 

.70 
1.22 

.02 

.23! 
! 

:oi| 

,02| 

-.80 
.24 

.20i 
.46! 

T.  ; 

!  12 

.02 

"."68 
.49 

•••1 

7.46 

9-38 
7.85 
9.38 
7.95 
4.70 
5.97 
7.55 

.09!.... 
.45    T. 
.42  .... 

■■37 

.10 
.81 

..54 
.79 

3.40 
2.40 

"36 

::::; 

.16 

T-1 

::;: 

.88 

1 

... 

7.0-; 

S  92 

^^1 

.02i 

j 

6.20 

Conway .• 

... 

't.' 

3.36 

2.60 

.07 

.... 

1.57; 
1  68| 
T. 

'.'.'.'. 

....! 

.08 
.38 
.20 
55 

.  .  .  1 

77 

.16 
.15 
.48 

1.14 
.31 
.57 

1.35 

■f." 

1.45 

.02 

.10 

.11 

T. 

66 

1.36 

1.25 

.01 

.22 

T. 

.23 

.62 

't.' 

'.'62 

.36 
.29 
.27 
.02 

't'." 

10.02 

Corning  (river)   .. 

.  50; . . . . 

.08 

T. 

.01 

.07 

!!!]i 

'iis 

T.' 

.721 

.66 
i."62 

'.04 

8.78 
5.16 

Ona/^hffj*. 

' 

"  "  \ 

5.95 

Danville til] 

Dardanelle Illl 

De  Vails  Bluff 

Dumas Illl 

Dutton            

Arkansas 

Arkansas 

White    ........ 

.28i.... 

1.571    ... 

■  40i . . . . 

'.'64 

. . . .  j 

.... 

'.'13 

1 

T 
1'^ 

.... 
i 

...    T 

....!  .20 
....j.26 
....     .04 
82 

3.44 

1.38 
1.09 
.10 
.79 
1.40 
.28 
.75 
.99 

■.■75 
.97 
78 
1.13 
1.84 

'."5.5 
2  90 

i.ir. 

"."60 

.33 

... 

i 

•*•• 

't.' 

.10 
.14 

".22 

5.75 

.11 

.0S| 

'...:j 

T. 
'.'6i 

1 

T. 

T. 
T. 

.04; 
.02! 
.1(1' 
,31 
.18 

T.  j 
.05' 

.54 
T. 

.30 

26 
.48 
.36 

1.42 
.18 

1.07 
.42 
T. 

.    .1 
.25 
T. 
.12 

"."62 
T. 
.47 

"."is 

"'j'.' 

'.'63 
T. 

■f.' 

'.'so 
1.  n 

.10 
1.57 
.37 
.21 
.61 

•  •  >  • 

'."is 

.14 
T. 
1.03 
.27 
.18 
.91 

.... 

4.83 
3.85 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas 

Red  .      

White     

White    

Red 

.  12; . . . . 
0)1 

.12 

1.81!   .08i....i 

7.33 

El  Dorado Illl 

.02^    sn 

I 

5.08 

.40! 
■  S4l 

.04 

■.■75 
141 

.GO 
1.48 
1.42 

.34 
.50 

07 
T. 
.10 

2."  16 

.... 

10 

. . . .  1 .34 

51 

.01    T. 
. ...  1. 10 

"."63 
.02 
.01 

'  .'62 

T. 
.10 
T. 
'1. 

■'25 
34 
T 
.42 
T. 
.52 

T.' 

.09 

".ie 

4.68 

Eureka  Springs  — 

Fayetteville   

Fort  Smith "• 

Georgetown Hll 

Gilbert fill 

f. 

.48 

6i» 

T. 

^2i 

■f." 

T. 

"62 

T. 

8.69 

"t" 

6.90 
3.78 
6.17 

T. 

.26 

.09 

T. 

.15 

.20 

.14 

'.'07 

* ' "  1 

'.'i('i 
2.45 

'.'85 
.10 

"'i" 
.12 

r. 
.43 

T. 
.06 

T. 

.04 
1  22 

.10 
1.45 
1.83 

i!02 

"'.45 

T. 

.05 
.15 
.10 
.50 

"."24 

•v.' 

.22 
.13 

l.CO 
.28 

1.68 
.16 
.46 
.03 

-.30 



.28 

•••• 

.19 

'.'36 

1.20 

.14 

.40 

'.'69 

1.35 

1.40 

.15 

.... 

"."•23 

'.'20 
.14 
.21 

05 

"56 

.05 
1.80 

3.58 

,36l   -07 

:::".l 

.22. 
1.10 

'.'6i 

'.'35 
.02 

■.■76 

'.'36 

6.43 
7.67 

.58 

T. 
')'. 

.30 
.04 

1 

5.73 

Gravette  

Harrison 

Helena lill 

Arkansas 

White 

Mississippi 

White 

Red 

.25 

'.'26 

1.53 

"."76 
.32 

.... 

.45 

1. 03 

'32 
T. 

.42 

T 

i."ii 

.71 

'.'08 

•••• 

9.11 
7.25 
6.83 
7.49 

*     • 

.  .. 

3.-M 

Hot  Springs 

Index 

.lessieville .  .• 

Jonesboro Illl 

Ouachita 



.10 
1.25 

.... 

.15 

.'6.3 

5.62 

Red... 

.25 

.... 

••••I-    ■• 

.... 

2.95 

White    

■38!,... 

f         "''^ 

T. 
.25 

.90 
45 

.... 

T. 

.45 

.50 

.10 
.68 

.14 

.70 
.51 

i.'97 

.63 

1.30 

5.48 

* 

.42 

4.28 

Lambrook- 

White 

White    

Arkansas 

White    

.08 

T.' 

r'.' 

.08 

".07 
.13 

T. 
.02 

.08 
.03 

1.79 
1.J8 
1.65 

1.85 
.10 
30 

.43 
.08 

'."48 

'.'•26 

;:;: 

""94 

::" 

T. 
.02 
.02 
T. 

.89 

1.55 
.35 

.99 
.45 
.16 
.10 
.35 

.04 

T. 

.05 

T. 

"t." 

.72 

.22 

1.10 

.60 



.27 

.04 
1.31 

.06 
1.12 

.04 

T. 

.50 

..35 

.02 

'f. 

'.'2.5 

T. 
"."73 

.39 

.79 

..54 

1.52 

1.35 

1. 

T. 
.44 
.02 
T. 

.40 

.02 
'.'56 

••■ 

.19 

1.41 
.69 
.51 
.20 

"r" 
1.01 

'.'28 

.92 

5.94 

Little  Book. .  "• 

Lurton       

.... 

..   . 

'.'62 

•••• 

4.93 
6.54 

Lutherville 



6.19 

Red 

Ouachita 

White 

.'46 

4.60 

Malvern 1  il 

Mammoth  Spff.  .ill 

.76 
.05 
.63 

1.53 
.84 
.74 

1.21 

"."82 

.71 

1  80 

"."is 

1.40 
T. 
.42 

,2.5 

88 

.92 

1.43 

"!55 
.11 

.02 
.50 
.02 
.04 
.60 
.02 

'.'ii 

'."06 

.50 

.... 

.38 

.50 

.20 

'.'08 

.10 

'.44 

3.05 

.02 

'.'6ft 
.01 

'•03 

.07 

.50 

1.22 

'.'46 
.16 

.52 

'!7i 

1.10 

"."is 

.23 

"."65 

3.87 

T. 
.21 

.63 

'  'oi 

.11 
.03 

'  '.25 

.93 

1.97 
1.49 

.05 
3.40 

.52 
1   35 

6.05 

Mississippi 

Mississippi 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White   

Ouachita 

White   

Ouachita  .   .. 
Ouachita   ...   . 

Mississippi 

Arkansas 

Mississippi .... 

White 

Mississippi 

Arkansas 

White   

.21 

i."i4 

.63 
.44 

'."79 
.47 

'.'37 

".39 

.8;* 
.22 
.82 

.76 
.85 

5.99 

Marked  Tree     ..Illl 

:::: 

.... 

.01 

.'44 



. 
.68 
.0] 
.81 

,;?" 

T. 

1    .9! 

'r." 

.10 

.28 

I.  HO 

.18 
.22 
1.80 
.05 
.31 
.20 
.40 

"  '.:ih 
1? 

;;;; 

.03 

1.02 
.09 
.20 
.55 



1.01 

.29 
.65 

5.68 

Marshall 

.... 

.... 

.08!.      . 
.115;.... 
.42..... 

12.94 

Mena.... IIH 

Morrillton Illl 

Mountain  Home  •  • 

Mount  Ida 

Newport lit 

4.0I 

■ 

.10 

'.'io 

.61 

'.'is 

.70 
.16 

'.'28 
.51 

4.46 

.69 

.60 

... 

T. 

1.25 
1. 02 
.21 

i.'ss 

1.35 

"."75 
46 

"t." 

.25 
1.38 

i."l5 
.76 

f." 
.29 

'."69 

4.73 
5.64 

.58 

,   .03 

.10 

.is 
'.'io 

.02 

.04 
.21 

.09 
T. 

"."is 

T. 

.85 
.41 
.18 
.38 
.  10 
1.28 

1.35 
'.'55 

.64 

'.'25 
1.10 

i.'oi 

•i.'oo 
i.'os 

i."7C 

2.1c 
■J'. 
.» 
.73 

1.4E 

... 

... 

... 

•••■ 

".'is 

i.'23 

5.62 

T. 

.10 

't.' 

'.'26 

1.30 

'.'io 
.39 

5.51 

Orlen.  ■ 

'.'56 

'.'24 

.'26 

'■'■'■ 

E 

.45 
".35 

.09 

■  16 

'.'08 
T. 

"": 

.... 
.... 
[  .02 

.40 
!  .62 
jl.2t 

.,    . 

:::: 

"" 

't.' 

2.80 

Osceola 11 1| 

Ozark ., 

.65 

.10 

::." 

5.11 
3.92 
5.53 

Patterson Ill 

Piggott 

.47 

M    1^ 

.71 
.26 
.20 
.76 

1.38 

5.74 

.93 
'.70 

.08 

.65 
T. 
1.  lb 

1.13    .11. 

-0.1      34 
1.12    .10 

.03    .42 

'ao 
'.'37 

'.'ii 

.18 
.02 
.80 

i.'32 

.15 
.15 
.46 

5.50 

Pine  Bluff Ill 

i.... 

".12 

;::: 

'.... 

.01 
'.'62 

'1'. 

'.'2i 

4.96 

.2u 

.06 

7.66 

Portland Itl 

Prescott ill 

Princeton Ill 

Rison  . 

6.07 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

White 

T. 
'."15 

... 

.04 

1.19 

"."sc 

12.  OL 
3'2 
.23 
T. 
.2C 
.6' 
.It 
.IC 

i.nv 
.5e 

T. 

1.5i 

.3C 

.... 

.08 

3.03 

.... 

2 '.62 
"■14 

".k 

.If 
.0 

;::: 

j.... 

j 

.42 
.37 

.72 

"."3a 
1.2;- 

"  ".6i 

T. 
.IE 
.2J 

2.82 

T. 

.... 

!•••• 

.05 
T. 

".62 
1    .3C 

!"" 
f 

.05 
T. 
.2' 
.Si 

T. 

j... 

1 

.10    ,25 

.31 
1.16 

'.'46 

'.'22 
.32 

".2a 
.04 
T. 

't".' 

".08 
'!2C 

"t. 

T. 

T. 

.10 
T. 
.49 
.21 
1.88 







'.'62 

■.'2s 

'.'ic 

.Oi 

'.'6i 

■."19 
.21 



.85 
.21 

6  03 

(.34 

.8!- 

T. 

8.12 

St.  Francis 

Searcy  || 

Springbank  .....  || 

Story U 

Stuttgart IH 

Mississippi  . . . 

Whit* 

Red 

Ouachita 

Arkansas 

.84 
.38 
.07 

.56 


.... 

1.... 

'!m 

T. 
'.'64 

.69 

.90 
1.42 
1.8C 

.18 

.ae 

1.64 

!    .62 

1  .oe 
1.0c 

.  1. 9i 
)    .4c 

1.7c 
)1.6C 
lilO 

2.0- 

.10 
T. 

".'07 

"."61 

.6S 
.09 

.7r 

|.... 

... 

.32 

1  er 

.... 
. . . . 

"ig 

5.26 
5.59 

T. 

.12 

.4e 

2.0t 

.IC 

61 

.2v 

T. 

\  .07 
.1£ 

"so 

.2C 
.6? 

1.6C 
.it 

1.4C 
.Ii 
.31 
.1( 
.6i 

T. 
.... 

... 
.0£ 

1  '.'oi 

1. 

.98 

1.4£ 

.73 

i."34 

l.Of 
.3,' 



> 

7  34 
5.03 
5.32 

Arkansas 

Red 

.02 
,28 
.40 

.01 

'.'if 

4.66 

.... 

)  ... 

1 

".'i- 

3.67 

Thornburg 

Waldron 

Arkansas 

8.72 

2.49 

Warren l\ 

Waters              ,  0 

Ouachita 

T. 

T. 

,   , 

.2e 
... 
l.2( 

.0£ 

T. 

"98 

.2i 

) . . . 

T. 

2C 

... 

)    .4' 

)  . . . 

1 

•2.S7 

Ouachita 

.... 

.r 

1.2' 

... 

6.78 

Whitecliffs !|| 

Wilson 

Red  . 

.09 

.40 

.61 

.02 
.2C 
... 
.4£ 
.Oc 

i   .0; 
1.2( 
2  0: 
2.0 
T. 

1 

.1( 

)    T. 
.IC 
1    T. 
)    .3C 
)    .IS 

1.2; 

1.4( 

>  ... 

)  ... 

.6 

> 
) '." 

't' 

.3( 

T. 
.K 
.3' 
)    .3( 
T. 

2.69 

Mississippi    ... 
Washington. . . 

Mississipp   

Arkansas 

,5C 
1  ... 

i": 

1 

1 

)  .. 

J  ... 

)  ... 

.0 

2.0 
I'... 

L  ... 

5.90 

Wiaslow 

yynne. If 

Yancopin ft 

.0 
.41 

T. 

'J 

.04 

1.1; 

.5J 

I    .0< 
T. 
.3( 

) ... 

... 

.1:- 

T. 

.1- 

.4( 

i    .6( 

T 

)  ... 
i    .6' 

I . . . 

.7. 
1.3( 

6.32 
10.28 

... 

)    .0" 

.0- 

4.62 

Daily  River  Stages  for  April 

1929 

Stations 

Rivers 

Flood 

Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

28 

26 

27 

28 

•29 

30 

31 

Port  Smith 

Arkansas.... 

22 

15.9 

14.5 

13. 2  12. 0 

10.  9110  7 

11.3 

10.7 

12.7 

18.3 

21.0i'20.0 

17.1 

14.7|15.7 

21.7 

■22  7 

19.3:17.4 

16.3 

17.3 

21  8 

23.9 

25.0 

24.6 

21.9 

21.7 

19.7 

18.7 

18.0 

Ozark 

do 

22 

12,  fi 

'.13 

9.8    8.8 

7,5 

7.0 

7.0 

7.6 

9.1 

12.3 

16.0 

lfi.4 

14.4 

11  311.6 

1.5.0 

18.2 

16.7 

14.2 

12.9 

12.6 

13.3 

18.4 

19.7 

17.6 

18.9 

17.2 

16.8 

15.0 

14.6 

Dardanelle 

do 

20 

15,6 

15,0 

13.4  11.9 

10  7 

9  5 

8.9 

H.6 

13.0 

14.5 

17  8 

19.  y 

18,3 

I5.5I14.I 

14.8 

19.4 

VO  6 

17  8 

15.7 

15.2 

15.0 

19.0 

21.5 

23.0 

22.5 

■20. 0 

19.8 

18.0 

16.6 

MotrUlton 

do...... 

20 

13  .S 

14,5 

13.0  11.7 

10  4 

8  9 

8,n 

7.5 

11,0 

1-7.3 

16,0 

18,4 

18,4 

Ifi.O 

14.0 

13.9 

17.5 

19.8 

IS. 4 

16.0 

14  5 

14.0 

17.5 

20.0 

21.8 

22.2 

'20.6 

19.4 

18.  7 

16.8 

liittle  Bock. . . 

do...... 

2t 

12.1 

14  4 

13.9  12.9 

11   8 

10  4 

9  a 

8  5 

9,0 

1?,.9 

14  4 

17,0 

17.9 

16.8 

15.2 

14  0 

14.8 

17.8 

18.1 

17.5 

15.0 

14.1 

14.5 

17.3 

19.0 

19.9 

19. 8 

18.4 

18.0 

16.8 

Pine  Bluff 

do 

25 

14.5 

17.5 

18.3  17.7 

16.8 

15.8 

14. 8 

13.9 

13.4 

15.3 

17.6 

19.7 

21  .3 

21.7 

20.6;i9.3 

18.6 

20.4 

22.2 

22.1 

20.8 

19.6 

18.9 

20  2 

22.3 

23.7 

24.4 

23.7 

22.7 

22.2 

Yancopin 

Danrille 

...  .do 

Petit  Jean .... 

M 

39.0 
12  2 

39.1 
14.1 

39.2  39.4 
11. si  9.9 

30.4 
8.8 

39.3 
7.$ 

39.5 
7.1 

39.6 
7.9 

39.8 
20.4 

39.9 
21.1 

40.0 
•20.1 

40.2 
17.6 

40.0 
13.6 

40.7 

n.i 

41.041.2 
8.2I  7.4 

41.2 
6.6 

41.2 
6.6 

41.3 
4.8 

41.4 
5.6 

41.4  41.4 
8.1    4.3 

41.3 
4.0 

41.1 
3.9 

41.0 
3.7 

41.0 
8.6 

41.1 
3.5 

41.1 
3.2 

41.  U 
3.1 

40.9 
3.0 

I 
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April,  1929 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Riven 


Cotter    

Calico  Rock. . . 
BatesvlUe   .... 

Newport 

Georgetown. . . 
DeValU  Bluff., 
Clarendon  — 

Gilbert 

Black  Rock.... 

Camden  

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


White.... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....do  .... 

.Buffalo. . 
..Black.... 
.  Ouachita. 

...R«d 

Mississippi 
....  do  . 


Flood 
St&sre 


1   3 


6 


18 
28 
26 
20 
21 
34 
12 
14 
30 
28 
44 
48 
48 


4.5 
4.7 
11.8 
13.4 
19.2 
21.6 
26,5 
7.4 
12.0 
12.8 
10  6 
49.7 
53  4 


5.6 
5.6 
11.9 
15  0 
18.9 
21.7 
26.5 
5.8 
11.0 
12.8 
16.0 
49.5 
53. -i 


6.1 
5.4 
11.9 
14.9 

18.8 


6.3 
6.0 
11.3 
14.8 
18.7 


21.7121.6 
26.5  26.6 


5.7 
13  3 
12.8 
16.4 
49.5 


5.5 
15.0 
12.  S 
15  1 
49  5 


53.6^53.61 


5.9 
5.5 
12.0 
15.2 
IS.  6 
21  6 
26.7 
5.4 
15.6 
12  1 
13.9 
49.7 
53.8 


8 


5.0 
5.1 
11.3 
15.3 

4il8.2 
5|21  5 
7JJ6.7 
3|  6.0 
.8|15.6 
4  n.4 

8  12.  2 

9  50.1 
9'54.0 


12.8 

18 

22.  5 

17.5 

18  2 

21.5 

26.8 

14.5 

19.0 

10. 0 

12.1 

50.8 

54.1 


10 


11      12 


18 


14      15 


16      17      18     19      20     21 


22  )  23 

I 


24 


18.2 
22.1 
28.2 
23.3 
19.0 
22.5 
26.8 

9.8 
22.2 

9.7 
13.2 
50.8 
54.3 


19.5 
20.7 
28.6 
26.4 
19. 9 
21.5 
26.8 
7.9 
'22.7 
13.3 
16.(1 
51.0 
54.4 


17.6 
19.3 
27.4 
28.4 
21.7 
21.6 
25.8 
6.9 
21  7 
18.8 
17  2 
51.1 
54.6 


12.7 
14.9 
26.0 
29.3 
22.2 
21.9 
26  9 
6.2 
20.7 
19.7 
17.7 
51.2 
54.7 


10.3 
U.6 
20.2 
29.0 
23.2 
22.4 
27.1 
7.5 
20.7 
15.5 
17.2 
51.1 
55.0 


11,9 
14.1 

20.2 
28.1 
24.3 
23 .3 
27  6 
7  0 
22.0 
13.8 
16.3 
50.  9 
55  2 


12.7 
15.2 

22.4 
27.8 
25.0 
24.3 
28.1 
6.8 
22.2 
12.1 
15.1 
50.  7 1 50 
.55-  4i55 


9  12  1 
5|l3.6 
21.4 
27.7 
2.5.4 
25.5 
29.3 
7.0 
21.6 
11.9 
13  6 
50.0 
55.5 


10.2 
12.2 
19.5 
27.4 
25.  4 
25  9 
29.8 
9.0 
21.2 
11.2 
12.5 
49.7 
55  5 


10.8111  5|14.3 

2 

1 

0 


11.7  11,6 
I9.0I22.O 

26.8126.6 
25.4125.4 
26.0|26. 1 
30.1  SO.  3 
8.0  13.0 
21. 1I2I.9 
U.Olll.O 
11.5110.7 
49.  4'49.2 
55.4l.55.fi 


U.8 
;3.2 
21. 5 
27.3 
25.4 
26.2 
30.5 

6.9 
20.7 
10.4 

9.8 
48.7 
55.4 


9.8 
10.5 
19.0 
27.1 
25  3 
26.1 
30,6 

6.2 
20.1 

8.6 

9.4 


25 


26      27 


28 


9  8 


48.4148 
55  3155. 


19 

12 

9, 

1147, 

255 


7.5 
■7.5 
14  8 
24.4 
25.0 
26  1 
30.7 

5.8 
18.0 
15.7 

9  4 

47.3 

051.9 


29  I  30 

1 

6.6 

63 
13.2 
21. 7 
23.8 
2.5  6 
30.5 

5.5 
16.0 
12.1 

9.2 
45.1 
54.7 


7.0 
6.9 
13.7 
22.5 
24.3 
25.9 
6iS0.6 

8  5.6 
1  16.5 
0  14  0 
3    9.2 

9  46.5 
9  54.8 


Daily  Temperatures  for  April,    1929 


Stations 


Amity 

Batesville$§ . . 

Bentonville... 

Bee  Branch... 

Blytheville... 

Booneville  . . . 

Brinkley  

Calico  Rock$$ 

Camden$5 

Center  Point 

Conway 

Coming 

iDardanelle. 

Dumas 

Dutton j 

El  Dorado | 

Eureka  Springs  —  J 

Fort  Smith j 

Grannis j 

Gravette | 

Helena | 

Hope I 

Hot  Springs j 

Jonesbopo j 

Lead  Hill j 

Liittle  Book j 

Lurton 

Lutherville 

Magnolia j 

Malvern i 

Mammoth  Spg 

Marianna 

Marshall.. 
Mena 


1' 

1' 
Mount  Ida j 

Newport \ 

Pine  Bluff. 


Portland | 

Prescott j 


Risen  j 

Stuttgart j 


Texarkana t 

Thornburg j 


Warren } 


Wilson. 
Wynne. 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
;  Minimum 
'  Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
[  Minimum 
1  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
Masimum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Haximom 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximom 
Minimum 
Maximuir 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maxlmosi 
Hinimom 
MnzimuiQ 
Minimum 
Maximum 
Kinimam 
Maximum 
Hinimiun 
Maximum 
Minim  am 
Kaximtim 
Miiilmam 
Maddmum 

■rtniwittWl 


'^,^r;^;^;;^;.;;^i^^^  *^  -^"^^  -  *^«  ^^^-^'"^  '''■  °"  ^'''"^ "  '^''^"^ ''''''''  °""''^ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  F.  MARVIN,  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 

RV^l<;RfiSRS  SECTION 

HARVEY  S.  COIiB,  Meteorologist 


Vol.  XXXIV  Little  Rock,  Aek.,  May,  1929  No.  5 


GENBKAL,  SXJMBIART 

The  wpfither  in  Arkansas  during  May,  1929,  was  marked  by 
temperatures  below  and  precipitation  above  normal.  The 
month  opened  with  cool  weather,  the  lowest  for  the  month  oc- 
curring in  moot  Sf^ctions  on  the  2d  or  3d.  Daily  means  were 
iilmost  uniformly  below  normal  during  the  first  decade  and 
from  the  l6th  to  the  2oth,  slightly  above  during  the  other  pe- 
riods with  the  highest  for  the  month  generally  on  the  30th  or 
81st.  The  lowest  temperature  for  the  month  was  30°  at  Dutton 
and  Thorn  burg  on  the  3d.  The  lowest  temperature  on  record  in 
Arkansas  for  the  month  of  May  was  24°  at  Pond,  Benton  County, 
(near  Gravette),  on  May  1,  1903.  The  extreme  of  97°  at  Hope 
and  Pine  Bluff  on  May  31st  has  frequently  been  exceeded.  The 
mean  temperature  for  the  month,  as  determined  from  the  rec- 
ords of  60  stations,  was  67.6-^  which  is  1.4°  below  normal. 
All  stations  for  which  normals  have  been  computed  showed 
negative  departures  except  Dardanelle,  El  Dorado,  Marianna, 
and  Portland. 

May  was  a  cloudy  shov/ery  month,  rain  being  reported  at 
one  or  more  stations  in  the  State  every  day  during  the  month 
except  the  21st  and  22d.  The  average  precipitation  for  90 
stations  was  6.31  inches  which  is  1.20  inches  above  normal. 
?.Ionthly  totals  ranged  from  1.98  inches  at  Princeton  to  11.52 
inches  at  Wvnne.  Seven  stations  reported  over  ten  inches 
rainfall.  Most  of  tlu' rain  fell  as  light  to  moderate  showers, 
the  greatest  24  hour  precipitation  being  4.90  inches  at  Wynne 
on  the  25th.  The  average  number  of  days  with  0.01  incli  or 
niore  was  13,  5  above  normal.  Several  stations  reported  as 
many  as  20  days  with  a  trace  or  more. 

Moderately  high  stages  prevailed  in  most  streams  of  the 
State  the  closing  days  of  April,  the  lower  Arkansas  and  the 
lower  White  being  above  flood.  The  rains  of  May  brought 
ilood  stages  on  the  principal  streams,  prolonging  the  flood  in 
the  eastern  lowlands.  Highway  No.  70  to  Memphis  was  inun- 
dated most  of  the  month  necessitating  long  and  difficult  detours. 
It  is  estimated  that  800  square  miles  were  overflowed  by  the 
White  and  50(i  square  miles  by  the  Arkansas.  It  is  thought 
the  entire  loss  in  the  State  approximates  $970,000.  Much  of 
the  inundated  land  was  not  in  cultivation  and  most  that  is  in 
cultivation  was  not  planted. 

The  weather  was  rather  unfavorable  for  farm  work,  being  too 
cool  for  growth  and  too  wet  for  cultivation  of  cotton.  Stands 
were  poor  in  many  locajities  and  the  crop  badly  in  need  of  cul- 
tivation at  the  close  of  the  month.  Strawberries  were  damaged 
by  the  frequent  showers.     Hay  crops  made  good  progress. 

W.C.H. 

Corrections:    April,   1929 

Aiiiitv :  Monthly  mean  temperature  should  be  64.  8,  departure  -|-3.  6.  Higden:  niim- 
lier  cloudy  days  should  be  1.5.  I'ocohoati's:  greatest  24  hour  precipitation  should  be 
l.'JO.  Subiaco:  greatest  24  hour  precipitation  should  be  2.00,  n\unbcr  days  O.Ol  or 
more  precipitation  lU. 


SriSGELX.AlsrEOTJS  PHENOMENA 
(Dates  and  number  of  stations  reportiue) 

Thunderstorms :-]Rt,  40;  2d,  13:  4th,  13;  5th,  17;  fJth,  14;  7th,  5;  8lh, 
40;  9th,  7;  11th,  16;  12th,  34;  13th,  22:  14th,  8;15tli, 
22;  16th,  20;  17th,  7;  18th,  29;  19th,  2;  21st,  1 ;  24th, 
5;  25th,  37;  26th,  10;  27th,  25;  28th,  19;  29th,  19; 
30th,  5;  31st,  2.  ^       , 

Solar  Halos:— 2d,  l;3d,  2;  4th,  1;  18th,  1;  22d,  1;  23d,  1;  2oth,  1; 
31st,  1. 

Dense  Fog: -1st,  2;  7th,  1;  8th,  1;  20th,  1;  21,st,  1;  22d,  1. 

Killed  by  hghtning:  1st,  1;  25th,  1. 
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Wind,  Hail,  Tornadoes,  May,  1929 


Place 


Fort  Smith 

Jethro 

]!ex 

Wheatley 

.\rlberg 

Mcua 

Jethro 

Kuveka  Springs 

Rogers 


juate 

Time 

2.37pm 

2. 25pm 

H,30om 

a.JSpm 

3.50pm 

6 

10. 45p 
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Tornado 
Tornado 
Tornado 
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COMPARATIVE    DATA    yOK.    MAY 
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Ciimatoloffical  Data  for  May,   1929 


Tempe 


rature     (Degrees  Fahrenheit) 


Precipitation,  inches 


Numher  (jf  days 


'..« 


V.n 


Amity  •••••. 

Arkadelpnia. 

Arl-^ansas  City 

Arlberg 

Bai«sviue  .  ■ 

Bee  Branch 

Beutoiiville 

Biack  Rock 

Blytbeville 

BoonevlUe 

BrinWey  •• 

Calico  Kock 

Camdeu  .•:- 

Center  Pomi. 

Clarendon 

Clinton 

Conwa-y 

Coruiug  (nver).. 

Cotter 

Crossett 

Danville. 

Dardanelle  .  •  •  — 
De  Vails  Bluff.  ■•• 

Dumas 

Duttnn 

Kl  Dorado 

England — 

Eureka  Springs . . 

FayettevlUe 

Fort  Smith  . ;  — 

Freeman  Springs 

Fulton 

(4eorgetown 

Gilbert 

Grant'i.s 

Grave'..te 

Harrison   

Hel«na 

Hidden 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

Jonesboro 

Junction 

Lamb  rook 

Load  Hill.  ■•■••  • 
Little  BooJ^ .  ■  • 

Lurtou jj 

Lntherville ** 

Magnolia 

Malvern • 

MuramothSprinK  ■■ 

Marianna 
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ilena 

MorrlUton  .  ■ 

^5ouutain  Home.  ... 

Mount  Ida •  •  • 

Nev.port 
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Ozark    
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PlfTROtt 

Pine  Bluff.. 
Pocahontas 
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Princeton  . . 
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P.oprers 

Siiratosa... 
St.  Francis. 
Searcy .'....  • 
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Stuttgart ; 
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Tex-arkana 

Thoriiburg 

Wa'.dron | 

Warren | 
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Wyvine 

Yancopin •  •  •  •  ■ 

State  Means 
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Clark  

Clark 

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren  . . . 

Benton 

Lawrence 

Missi.-.sippi 

Logan 

Monroe    

Izard  

Ouachita 

Howard ■ 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Clay 

Marion 

Ashley 

YeW 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke  

Carroll •  •  •  • 

Washington — 

Sebastian 

Pope ■ 

Hempstead  — 

White   

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Homiiste.ad .  . . 

Gtrland 

Little  River.  . . 

Garland   

Craighead   ... 

UnioL!   

Philhps 

Boone  

Pulaski 

Newton 

.lohuson 

Columbus   ... 
Hot  Springs  . 

Fulton 

Lee     

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Consvay 

Baxter 

Montgomery. 

1  ackson 

i  Montgomery  . 
Montgomery  . 
ki..-sissippi-  ■  •  ■ 

Franklin 

Greene  

WoedrufiE.  ... 

Cnay 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas  • 

Cleveland 

Beaton  

Howard 

Clay 

White 

Miller 

Mout(fomery 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 
Uttlo  River, 
Mi5Sissippi . . 

I  Washington. 

I  Cross 

i  Desha 

I  and  Kxtreme 


'.:.n 


Observer 


IG.  C.  Thrash 
W.  K.  Brown 
.Grady  F.  .lones 
J.  D.  Reeves 
Mrs.  Lclia  L  Teter 
J.  E.  Scanlan 
U.   8.  Weather  Bureau 
I  Vernon  C.  Hovre 
W.  Ebner 
;F.  H.  Randolph 
IR    J.   Torry 
iW.J.   Copp 
I  A.   B-  Quarterman 
I  John  C.  Floyd 
IJ.  W.  Bishop 
lA.  L.  Stephens 
IE.  E    Cordrcv 
Winfred  D .  Polk 
Henry  Stafford 
"    O.  Linck 
I  A.  E.  Waclcennan 
|C,  G.  Hudson 
iG.   N.  G;)odier.  Jr. 
H.  G.  Pate 
Ben  .loh'iton 
IJ.   M-    Ki'-.ketts 

J.  Babb 
Ibr.  K.   H.    Hardin 
JGeo.  W.   Nichoalds 
University  of  Arkansas 
|U.  S.  Weather   Bureai 
|J.  R.  Mc  Cuiston 
.iT.  J.  Logan 
IW.  R.  Owens 
.Ben  F.   Battonfield 
W.  £.  McVav 
A.  F.   St<.'vens 
.  G.  I;   Wright 
.lames  A.   Burnett 
Geo    W.  Baker 
N.  P.  O'Neal 
G.  C.  Hoi  ton 
H.  G.  Sanderson 
tl.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Si.ners 
J.  A.  Lowderback 
Mrs.  P.  C.  Wliite 
H.  Cross  white 
U.  S.   Weather  Buret 
I.  C    Sutton 
H.  <i.  Lenhardt 
State   Agri.    Sfhool 
Mrs    W.  -';.   Matthew 
L.  G    Humphrey 
C.  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  J.   Parks 
E.   W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 
G   A.  Whittington 
A.  C.  Wllkerson 

lU-  S.  Fosgst  Service 
U.S.  Forest  Service 
June  Tnomason 
Isham  Burrow 
W.   K.  Heagler 
W.   E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Sohou 
Benedictine  Sisters 
W.   E.  Edmiston 

C.  fJ.  Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 

M.  V.  Tisdaltt 
A.  Starck 
Van  Zandt 
_    Boouey 
_.  T.  Bell 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Adam  !''■  liuerkle 
New  Subiaco  .M>bp,y 
iH.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
U'r.   Cheves  BevlU 
Miss  Eveivn  Hoyle 
J.   R.   Huddleston 
Nannie  0-  Schirme! 
M.  W.  H.  Collins 
p.  H.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


Mrs. 

Carl 

C.  C. 

.  S.  T. 


All  complete  rePortsnsedinnieans.T.^^^^^^^^^^^ 

dlridgt!'    PrecIpUaUon'for  24  hours  ending  near  sunset 
lext  measurement. 


May,    1929 
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Daily  Precipitation,  for  May.   1929 


Stations 


Draiuase- 
basin 


..R 


Amity 

Arkadelphia 

Arkanaas  City  .  ■ 

Arlberg 

Batesville ■ 

Bee   Branch. . . . 

Beatonville ' 

Black  Rock  — 

Blyiheville 

Bootieville- 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point  . . . 

Clarendon 

Clinton - 

Conway 

Corning ■ 

Corning  (river) 

Cotter 

Cros=ett 

Danville 

Darrtanelle 

De  Vails  Bluff . 

Dumas 

Datton 

El  Dorado  

England-   

Kureka  Springs 
Fayetteville  .. 
Fort  Smith  — 
Freeman  Sprgs. 

Fulton 

■Georgetown 

Gilbert 

Graunis 

Gravette  

Harrison 

Helena i 

Hi!?fien 

Hope 

Hot  .Springs 

Index 

.les,sie\'ille  .  .•  — ■ 

Jonesboro I 

.(unction 

I.ambrook 

Lead  '.{ill 

liittle  Bock.." 

Lurton 

TiUt'nerville 

Mai;rnolia 

l\ialvern 

.Mammoth  Spg.  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Mevvport 

Norman   . .   • 

■Oden. .  

Osceola 

Ozark 

Paragould- .. 
Patterson.  .. 

Piggott 

Pine  Bluff  . 
Pocahontas 
Portland  . . . 
Prascott  — 
Princeton  . . 

Rison 

Rogers 

Saratoga  — 
St.  Francis. 

Searcy  

Spriagbank 

Story 

Stuttgart . . . 
Subiaco  .... 
Texarkana . 
Thornburg  . 
Waldron  ... 

Warren 

Waters 

Whitecliffs  . 

Wilson 

Winslow 

Wynne 

Yancopin  . . 


.«J 


••llil 


Day  of  Month 


10 


19 


20 


Ouachita. . . 
Ouachita... 
Missi.'^sippi. 

White   

White   

Arkansas... 
.Arkansas... 

White   

Mississippi. 
Arkansas... 

White   

White   

Ouachita... 

Red 

White   

jWhitrt   

I  Ark  ansas . . . 

White   

White 

White    

Ouachita  . 
Arkan-sas. . 
.\rUansas. . 
White-  .... 
Mississippi 
White  .... 
Ouachita. . 
Arkansas. . 
White  .... 
White  .... 
.\rkansas . . 
Arkansas.. 
Red  .       ... 

White     

Wliite    

Red 

.\rkansas 

White 

Mississippi 

White 

Red 

Ouachita 

Red 

Ouachita  .  — 

White    

Ouachita   

White 

White    

Ark:insas 

White    

Arkansas 

Red 

Ouachita 

jWhite   

Mississippi . .. 
Mis.sissippi . . . 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White   

Ouachita 

.lltVVhite    

.  ..jOunchita  .  .. 
. ..lOuachita  ... 
.ilH  Mississippi... 

Arkansas 

Mississippi . . 

Wliite 

Mississippi.. 

Arkansas 

White   

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Red 

Mississippi  . 

White 

Red 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas  — 

Red 

Arkansas 

Arkansas . . . 
Ouachita. . . 
Ouachita... 

Red.. 

Mississippi 
Washington 
Mississipp   . 
Arkansas. . . 


.11 
.77 
.40 
.54 
.2S 
T 
.80 
.17 
.40 
.02 
1.09  .25 
.18il.41 
.041  .2-3 
.Ofi  .  . 
1.21    T 


.16 
SO 
.98 
.34 
.25 
2.37 
.02 


.83 
.69 

f. 
.14 
1.4'.! 
1.29 
.71 
1.01 
1.20 
1.02 
T 
T 

.31 
.09 
.02 
.42 


.01 


17 

1.74 

'.'io 

.31 

.Clo 

2.00 

■'ao 

1.32 

■  '.32 
.79 

96 
1.14 
.21 

.72 
.10  .. 

.14| 
.08 
.03 
.28 
.10 

'.'80 
.60 

1^05 
.24 
.18 
.72 

'.'h7 
.74 
.06 
.66 


.38 


.26  .. 


.06 

i.'os 

26 
.65 

.'6; 

.03 


,02 


1 
90]  .051 
...11.161 
...1  .361 
1.87  .... 
.74iL32 
1.20!.  .. 
.  2.16|  T.  \ 
.031  .69ll.60i 
,...  2.)8|....| 
,  ...ll.02  .12^ 
.OSil.OO  .69 
.03ll.2«ll.  18 


.03 

1.22; 

.651 

.92 


.15 

1.-16 

.14 

1  51 

1  09!    -■'* 

57 

40 

2.30 


.02 


T. 

.20 

1.49 

90 

1.06 
1.53 

".71 

1.05 
.63 
98 
.25 
.18 
.45 
..50 


.28 

.35 

1.25 

".26 


.03 
.311 


.05 


.2.5 
.05 
.17 
.07 

".62 

T. 

T. 

.03 

.14 

.04 

T. 

T. 

.06 

.20 

.07 

.18 

.55 


.02 


.05 


T.  !. 
1.461. 
.07  2.21 
T.  1  T 
041  T 


.1"  .. 
.  15  .. 


.37 


.25 
.42 

;47 
.59 
.01 
1 .  35 
.61 


.02 


T. 

.40 

T. 
1.07 
1  08 

■ 


.50 


.55 


78 
29 

1.03 
29 

1.62 

i.'os 

2.47 
T. 
.94 

1.05 

.'sB 
1.20 

.98 
2.19 
2.17 
1.20 
1.25 

.88 
1.75 


.90 


T.    1.2U 


.25    T. 


.05 


.17 
1-00 


.48 


83 


.06 


l46| 
.421 


.08 


.01 


.40    .32 
....1.00 


...1 

'.i9 

:;^:! 

... 

'.'63 

.'15 
T. 

't.' 

t' 

'.'79 

T. 
.32 

1.82 
1.38 
1.17 
.13 
.75 
.80 
1.13 
.20 
.53 
.02 
1.45 
.14 
58j  .83 
62  2.69 
21    .44 


T. 
T. 

:.38 

.06 
.2J 
.47 

'.'06 

'.'44 
.11 


.321... 

.121... 


.15 
T. 

.40 


.55 


.26 
.02 
.32 

i.'is 

T. 


.07 

2.' 08 
.18 
.35 
.21 
.12 
.20 
.64 
T. 

1.12 


.23 


.15 


.12 


10 

12 

1.00] 

.19 

.20 

T. 

.51 

T. 


T 
1.25 


.04 


.04 


.05 


2  03 
.17 
.83 
.11 
T. 

.'20 
.62 
3.58 
.36 
.09 

'f. 
.21 

2.26 
.05 


2.72 
1.77 

i.'36 
.21 
.11 
.64 

2.2(1 

.80 
1.80 

.231 1.57 

.35    .82 
2  .50! 
2.66 

.61 


.02 


.12 

1.80 


1.71 
04 


.12 


,30 


.51 

.25 

.02 

.49 

.17 

.18 

.20 

.31 

.68 

.37 
08 

.03 
62 

.28 
1.26 

.68 

.24 

1. 13 

.23 
.22 
.14 

1.60 
.37 
.321 

1.32! 
.50 
.16 


.74 

.25 
.01 
.22 

'.'43 
.27 
.41 

.081 

.'48 

.'63 
.42 
.30 

.841 

.35] 

.741 

.601 

.40 

.03 

.11 

T. 

T. 


tV 

■•■■1 

.23 

-.02 

..37 

.16 

.26 

.39 

.62 

..    . 

'.'22 

.26 

.55 


T. 

.31 

'I 

.33 

.95 

.06 

'.'84 

1.96 

.69 


.03 


1.3] 
.06 
.65 

.61 

'.'56 


.77 


.85 


2.00 

1..55 

.60 

.94 

1.31 

1.60 

1.32 

T 

1.75 

.'92 

'.hi 


.  22  , 
1-19 
.20 


1.60 
.08 


.86 


1.20 
38 
.61 


.69 


.05 


1.94 
33 
.61 
1.16 
.201 
1.70  .13 
.04  -50 
1.35  01 
1.40 
.08 
.18 
.70 
.16 
1.30 


T. 


1.37 
1.48 

i.'53 

2^35 

2.50 

1.97 

.04 


.20 


.04 


T. 


.36 
.57 
.08 

'.'62 
.62 
.08 

1.00 


.77 
.55 

"08 
.05 

.05 
.61 

.141 

'.'46 
3.  I4I 


.05 


.29 


.28 

1.26 

.20 


1  10 

.7* 

03 

.25 

1.55 

2,  40 

.85 

.85 


.72 


.50 

T 

.06 

.24 

.50 

.16 

.05 

'.'39 
.06 
.27 


.051. 


.55  . 

.3.5 

.45! 

.'62 
.18 
03 

.25 
.15 


.11 
.07 
.03 
.12 
.11 
.04 

1.30 
T 
.05 

1.44 

".06 
.10 
.37 


.05 
.27 


1.41 
91 


T. 


.08 


.25 


1.48 
1 

1.60 

2 .21 
.20 

1.40! 
.70i 
.251 
.49 
.04 

2.001 
.081 
.071 
.221 

!  .26 
14 

1.42 
1.04 
1.34 
,50 
1-50 
.28 
.82 
1. 
1.68 
2.05 
T. 
2.10 
1.68 


T. 


.55 


.01 


.201 


.7 
.48 
.32 
.19 
.07 
1.96 
2.38 
.55 

.61 
.43 
T 

.48 


.55 


.06 


.80 


.49 

'.52I 
.661 
.54 
.22 
.95 
.11 
.92 
.06 

'.'2.5 
2.70 
.07 
.35 
.11 
.12 


.31 

1.50 


.61) 

.85 
.48| 

.15 
.26 

1.40 


.  46  . 
T.  . 
.10  . 


,25 


.08 
1.70 
.15 


.20 


1.19 
28 
01 


.16 


.03 


.20 


.12 


.20 


.08 
1.02 
.30 
T. 
.02 
.24 


1.45 
.08 
02 

1.48 
.12 
.98 
.57 
.60] 

1.06 

1.65' 


21     22 


23 


24 


25 


25 


27 


28 


29     30     31 


.05 


1.14 


05  .30 
02  .... 

.09  .05 

.47  .61 

.66  .09 

.06  .07 

.39  .03 

.08|  .07 

.  U  T 
.161 
.83 
.09 


T. 


.65 
.82 
.01 
.69 
.36 
.71 
2.13 
T. 
.67 
T. 
.01 
.04 
.10 
.40 
.12 
1.05 
.12 
.03 
.07 


.14 

.30 
.13 

.'54 
.50 
.70 
.07 

■f 

.85 

T. 

.40 

..55 

T. 


.16 


.50 


.01 
.13 
.80 
.02 
.58 
.10 
.10 
05 
.61 
T 
.49 
.47 
.02 
.08 
1.02 
.OIS 
.27 


.07  . . . 
.Ill  T 


.43 


T. 

.05 
T. 
.  12i . . 

...|   .08]  .471 
.34' 1.39    .05  .. 
.10  ..    .     .30]  1 
.03    .37    .40;.. 
.10    .09....  .. 


.3411.82 


.23 

.18 

1.16 
.23 

1.86 
.62 
,21 
.11 
.52 
.56 
.44 
.20 

132 
.08 
.53 

1.50 


.17 


.07 
.74 

.'22 

30 
.11 
.12 
.10 


.10 


T. 


.60 
.24 
.89 
.71 
.02 
.21 
.44 
.30 
.03 
.10 
.01 
12 
.25 
.25  .... 


.24 


.35!  .68 


.74 

1 
2.05 

.45 

.03 

,94 
1.13 

.10 
1.03 

.08]   .22 

.  15  . . 

.43    T 

T.      .26 


..50 


.7211.04 
.02 


.17 


.07 
T 

1.19 
.09 
.97 
.04 

1.22 

'.'46 
.15 
.23 


.99 
.S8 
.01 
.14 
.81 

:.'32 
.42 
.18 
.10 

.'42 

.48 

'.'75 
....1 1.20 
1.17  2.10 

.10]  T 

.74 


1.40 
.54 
.02 
.20 
.32 


1.25 
.40 
.15 
.50 
.24 

.'is 


.07 
■J'. 
.03 
T 

'.'65 
.26 
.12 
.39 

't 

.11 

.04 

.80 

1.55 

4.90 

.10 


.05 


.51 
.41 
.68 
.15 
.11 
.20 
.03 
.24 
.28 
.23 
.27 
T 
.15 
.08 
.40 
.41 
T 
.12 


.37 
.41 
.02 
.35 

'.06 

T. 

.65 

.52 

.02 

.51 

'!i4 
.92 
20 
.07 
.16 

.ii 

.02 
.20 


.23 

.75 
.17 
T 
.12 
.28 
.01 

T 
.94 

.74 
.73 
.09 
.37 

.10 


r 

T. 

,1' 
1.39 


3.14 

5.00 

2.22 

8.36 

7.39 

4.  SI 

9.93 

7.85 

6.10 

6.14 

4.83 

6.-59 

3.  ,55 

6  99 

3.72 

6.66 

7.94 

5.97 

5.53 

7-50 

4.63 

6.42 


.37 


.25 


.26 
.03 
.15 

i.'i2 

2.' 60 
50 
T. 
.48 


.07 


.05 
.53 
.92 

.02  .... 
.06 


1.05 


.19 
.19 
.36 
.24 
.30 
.04 
.131    .22 


.18 
.14 

'T.' 
.27 
.50 

i.'84 

1.00 

.04 


T. 


,06 


.25 
.18 

.62 
24 
1.65 
.44 
T 
.79 
.30 


.06 


.10 
.82 

'.'63 
.12 

1.05 
.01 

'.'45 


.27 
.10 
.79 
T 
.01  .. 


5.13 
4.84 
8.88 
7.-»7 
2.99 
3.43 
10.  85 
7.47 
7.10 
8.5$ 
6.99 
7.95 
7.11 
6.78 
11.08 
8.29 
7.48 
6.94 
4.79 
6.46 
6.00 
6.89 
6.6R 
3.18 


9.39 
6.20 
9.16 
6.15 
2.80 
6.51 
8.45 
2.81 
10.02 
10.15 
10.23 
5.15 
6.62 
7.68 
5.33 
8.98 
6.61 
7.75 
8.69 
5.21 
6.11 
5.76 
2.50 
7.93 
4.41 
3.87 
1.98 
3.22 
9.09 
4.81 
6.73 
6.90 
5.77 
5.65 
2.07 
5.27 
8.27 
8.73 
6.63 
2.64 
6.94 
6.28 
6.85 
10. 28 
11.52 
2.43 


.04 


T. 


Daily  Kiver  Stagee  for  May,  1929 


Stations 


Fort  Smith 

Ozark 

Dardanelle  — 

Morrillton 

liittle  Bock. 
Pine  Bluff.  ..... 

Tancopin 

Danville 


Rivers 


Flood 
Stage 


Arkansas. 

do... 

(io..  . 

do... 

do... 

ao... 

...  .do... 
Petit  .Jean. 


2a 
22 
20 
20 
2S 
26 
2R 
10 


17.5 
14.0 


17.3115. 9|13. 

13.9  13.5  11. 
I6.OI15.9  15.9  14. 
16  0  15.8  16.0  14. 
16.0  15.8  !5. 5  15. 
21-4  20.7  20.4  20, 
40.8  40  6  40.4  40 
II-II14-5I  9.1I  7 


11.5 
10.5 
12.4 
12.0 


14.012, 

19-9  18 

40.0  39 

5.7I   4 


10 


11 


10. 
4116 
8  39, 
ll  3. 


3111. 
.9  9. 
.9]  9. 

5]  8. 

2    9. 

6il5. 

6l39. 

6l  3. 


15.0^ 
9.8 
11.1 
10.0 
10.4 
15-0' 
39.2 

9-o: 


20  8122.4 
14.7  17.0 
14.3  18.4 
11.0  16.  5 
11.414.7 
16.0  17.0 
39.0  39.0 
)12-3i  9.4 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


20.6121.  7|28.1;29.3|29.7]29.3|27-9|27- 0(26.3 
16. 9  13.7  21. 0'23.4  24- 124. 9124.  4  23.  5  22. 2 
19.  6  18.  6  20  .5l24.  8  25. 1  28,  7  26. 9  26.  8  25.  5 
19.0  18,  8  18.5  22.8  24-5  25-3i25.5l26.6  25.0 
17-3  18-2  17-8  19-8  21.5  22.6123.0  23.3  23.2 
20-0  21-  8  22.  4  22-  7  24-  6  25.  8126. 8  27.  3  27.  6 
39.0  39-2  39  5  39.9  40-2  40.9  41.2  41.8  4; 
8.1i  7.3  16.lll8.9ll8.6ll5.0lll.2ll4.2  21.8 


28.4 
23.4 
24-7 
24-2 
22-9 
27.3 
42.9 
21.6 


28.8 
23.8 
25.0 
24.0 
22.6 
27.0 
43.4 
17.8 


25-6 
23.8 

25.6 
24-5 
22.8 
26.8 
43.8 
12.9 


23.1 
21.6 
24-8 
24.3 
23.0 
27.1 
44.1 
7 


28 


19.5 
18.5 
21.9 
23.0 
22.  5 
27.4 
44.4 
6.4 


26     27 


28      29 


30 


19.3 
17.3 
19.0 
19.8 
21.0 
26.8 
44  5 
6.1 


19.9 
17.6 
18.4 
18. 8 
19.5 
25.4 
44.6 
9.6 


19.8 
17.9 
20.0 
19.2 
19,0 
24.3 
44.8 
8.1 


17-1 
16.3 
19.0 
19.8 
19.4 
24.0 
44.8 
6.6 


15.8 
14.5 
16.8 
17.1 
18.2 
24.0 
44.8 
6.9 


31 

TTb 

13.4 
15.5 
15.2 
16.5 
22.9 
44  ;7 
5 


20 


GLIMATOLOGICAL    DATA:  ARKANSAS     SECTION 


May,  19^9 


Daily  River  Stages  Continued 

stations 

RiTen 

Flood 

Stage 

1 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13     14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21      22      23 

24 

25     26 

27 

28 

29 

30 

81 

Cotter   

Calico  Bock 

Hatesvllle   

N  ewport 

White.... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 

18      6.5 
23       6.0 
26      12  6 

20  20.9 

21  23. 5 
34      25. 6 
12      30.5 
14        5.7 
30     15. 8 
28     10. 6 
44        9.2 
48     45,9 
48      54. 6 

6.9 
6.5 
16.9 
20.3 
23.3 
25.3 
30  3 
8.9 
15.8 
11  6 

7.9 
8.6 
15.9 
20.9 
22.8 
25.0 
30.1 
7.2 
15.6 
19  Q 

8.8 
8.9 
16.1 
21.2 
22.7 
24.6 
29.9 
8.4 
14.2 
Ti  4 

9.7 
9.0 

15.9 
21.3 
22.6 
24.3 
29.6 
5.9 
13.6 
1"^  n 

9. 5    8.  7  10. 8 

9.2    8.9    9.0 

16.4  16.6  15  6 

21.2  21.3  21.1 

22.4  22.3  22.2 
24  1  23.  8  23.  6 
19.  i  29.128.8 

5.9    5  8    6.0 

13.5  14.5  15.2 

13.4  11.2  n.n 

121.0 
124.2 
25.9 
23.2 
22.3 
23.6 
28.7 
12.7 
18. 6 
11.0 
8.7 
47.0 
53.2 

20.3 
22.7 
30.5 
26.3 
22.6 
23.6 
28.6 
7.9 
19.4 
12.4 

19.5 
20.2 

28.5 
28.9 
23.0 
23.6 
28.5 
6.7 
19.8 
16  9 

16.0 
17.6 
26.5 
29.5 
23.4 
23.7 
23-4 
6.2 
19.3 
19.5 
11.3 
48,3 

11  9115.6 
13.2114.8 
23.5  21.9 
29.3I28.6 
24.0  [25.1 
24.0  24.6 
28.4128.6 
6.0!  6.9 

16.1 

17.8 
24.1 
28.2 
25.8 
25.  S 
28  9 
7.0 
20.8 
19.1 
21.8 
49.6 
53.6 

12.9 
14.8 
23.9 
28.3 
26.2 
26  0 
29.4 
6.3 
20.8 
22.7 
24.3 
SO.O 
51.  0 

11.1 

12.2 
20.8 
28.0 
26.3 
26.1 
2B.8 
6.1 
21  3 
25.3 
25.8 
.50.3 
54.4 

9.6    9.7 
10.3    9.3 
18.5  16.8 
27.126.2 

9.5 
9.4 
16.5 
25.2 
25.8 
26.8 
30.8 
5.8 
22.3 
22.0 
29.2 
51.1 
56.0 

10.5 
9.6 

16. 3 
24.6 
25  4 
26.7 
31.0 
5.7 
22,0 
18.7 
30.0 
51. 3 
56.5 

9.6 
9.6 

18.7 
24  3 
24.9 
25.5 
31.1 
5,6 
21.8 
19.3 
30.7 
51.6 
57.0 

8.2 
8.1 
15.7 
24.2 
24.3 
26.2 
31.2 
5.5 
21.1 
16.4 
31.1 
51.8 
57.4 

7.4 
7.1 
14.1 

23. 7 
23.9 
25  9 
31.3 
5.4 
20.7 
13.8 
31.0 
52.0 
57.7 

6.7 
6  3 
13.1 
23.0 
23.6 
25.5 
31.3 
5.3 
20.1 
12. 1 
30.2 
52.1 
58.0 

7.3 
6.1 

12.6 
2-2.3 
23.4 
25.2 
31  2 
6.0 
20.0 
11.2 
2i<.H 
52.4 
58.3 

8.1 
6.4 
12  8 
21.7 
23.1 
24.9 
31.1 
5.2 
19.4 
11.0 
27  0 
52  5 
58.0 

14.9 
13.9 
13.0 
21.2 

22.8 
21.6 
31.0 
8.5 
18.1 
10.1 
25.5 
52.6 
58.7 

11.4 
13.3 
21.9 
22.6 
22.4 
24.3 
30.8 

6.0 
17.8 

9.4 
25.1 
52.6 
58  8 

11.2 
10.8 
18.3 
24.0 
22.1 
23.9 
30.7 

5.9 
16.8 

9.9 
25.1 
52.6 
58.8 

10.2 
10.7 
17.8 
23.7 

Georgetown 

l>e  Valla  Bluff... . 

Clarendon 

Gilbert 

....  do  .... 
....  do  .... 
....do  .... 

.Buffalo.. 
..Black.... 

26.3|26.2 
26.7^26.8 
30.2130.5 
5.8    6.0 
21.9  22.2 
26.0124.4 
27.128.3 
50.5[50.8 

22. 1 

23,7 

30.5 

5.7 

Black  Rock 

Camden   

19.4 
19,1 
13,8 
48.7 
53.1 

20.0 
17.2 
14.8 
49.2 
,53.4 

15.9 
11.5 

Fulton 

Helena 

...Red 

Mississippi 
....  do  .  . . 

9.1    9.4    9.6    9.3    9.1    9.0    8.9 
45  9  45  9  45  9  46  0  45. 1  46.3  46.6 

8 .9  10.  7 
47.447.8 

25.0 

52.5 

Arkansas  City. . . 

54.4  54.2I54.O  53.7  53.6  53.4 

53.  3 

.53.153.0l 

53.0 

54  9t55.  4 

58.8 

Daily  Temperatures  for   May,     1929 


Stations 


Amity (Maximum 

(  Minimum 

Batesville5$ \  Maximum 

(  Minimum 

Bentonville 1  Maximum 

(  MiDimum 

Bee  Branch |  Maximum 

I  Minimum 

Blytheville \  Maximum 

(  Minimum 

Booneville \  Maximum 

I  Minimum 

Brinkley  i  Maximum 

I  Minimum 

Calico  RoekW i  Maximum 

(  Miminum 

Camden*^ \  Maximum 

(  Minimum 

(.'enter  Point (  Maximum 

I  Minimum 
Conway. ...  i  Maximum 

(  Minimum 
Corning i  Maximum 

'  Minimum 
Bardanelle i  Maximum 

(  Minimum 
Dumas 1  Maximum 

(  Minimum 
Button !  Maximum 

(  Minimum 
El  Dorado |  Maximum 

(  Minimum 
Eureka  Springs. . . .  !  Maximum 

(  Minimum 
Fort  Smith i  Maximum 

I  Mimmum 
Orannis i  Maximum 

(  Mimmum 
Gravette i  Maximum 

<  Minimum 
Helena \  Maximum 

(  Muunium 
Hope 1  Maximum 

i  .Minimum 
Hot  Springs \  Maximum 

(  Minimum 
Jonesboro i  Maximum 

I  -Mimmimi 
Lead  Hill i  Maximum 

(  Mimmum 
Little  Kock I  Maximum 

/  Miiiiinum 
Lurton j  Maximum 

(  .Minimum 
lutherville j  Maximum 

(  Minimum 
Magnolia (Maximum 

(  Minimum 
Mdlveru S  Maximum 

t  Minimum 
Mammoth  Spg )  Maximum 

I  Minimum 
Marianna Ula.vinRim 

(  Miiuiimii] 

Marshall j  Maximum 

(  Miiiiiiuim 

Mena j  Maximum 

I  iMiiunmrii 
Mount  Ida \  Maximum 

Newport S  Manmum 

(  Mniiinuiii 

Pin*  Bluff jMaiimum 

(  -Miiumuiii 

Portland Maximuir 

/  Mimmum 

Prespott i  Maximum 

/  Minimum 

Risou   jMaiimum 

(  Minimum 

Stuttgart I  Maximum 

(  Minimum 

Texarkana i  Maximum 

(  Minimum 
Thornburg )  M.^ximum 

(  Mimmum 
Warren |  Marimum 

'  Mimmum 
Wilson I  Maximum 

(  Mimmum 
Wynne j  Maorimum 


♦♦Thermometers  are  read  i 


28 


24 


26 


26 


28 


29 


!*0     31 


80 

82 

83 

SO 

50 

60 

79 

S3 

82 

43 

51 

59 

78 

76 

77 

49 

56 

69 

81 

82 

84 

47 

53 

60 

84 

84 

81 

67 

70 

74 

83 

S3 

80 

50 

54 

63 

82 

S7 

86 

49 

67 

64 

82 

83 

84 

45 

47 

55 

82 

83 

83 

50 

55 

61 

80 

79 

7? 

57 

60 

63 

82 

84 

84 

5! 

58 

64 

S3 

86 

84 

49 

55 

63 

85 

83 

86 

50 

55 

63 

82 

85 

87 

51 

58 

64 

73 

75 

74 

40 

46 

51 

82 

84 

83 

50 

61 

67 

77 

78 

78 

52 

5S 

60 

81 

76 

75 

,=,5 

59 

62 

7S< 

74 

79 

47 

50 

61 

77 

75 

75 

49 

65 

59 

8ft 

88 

83 

57 

62 

66 

86 

85 

94 

52 

55 

62 

83 

82 

83 

49 

51 

S-S 

82 

K4 

so 

52 

61 

66 

S3 

82 

82 

42 

51! 

58 

81 

83 

82 

56 

61 

65 

73 

75 

74 

51 

57 

59 

80 

79 

79 

50 

55 

62 

81 

81 

85 

51 

57 

6.") 

75 

71 

74 

4h 

54 

64 

79 

83!     791 

46 

51 

(10 

82 

83 

81 

58 

62 

68 

SO 

80 

81 

44 

52 

60 

8(' 

76 

82 

50 

54 

62 

81 

81 

82 

45 

48 

53 

8;- 

86 

86 

52 

59 

65 

86 

8,S 

88 

h3 

60 

64] 

85 

85 

86 

5? 

60 

67 

82 

8.) 

84 

53 

56 

61 

82 

81: 

86 

5? 

5= 

58 

H' 

87 

87 

5- 

61 

64 

82 

h: 

82 

5£ 

63 

67 

7f 

7f 

so 

Sf 

4: 

57 

8- 

8; 

84 

5' 

4: 

66 

8( 

)    s; 

80 

5 

1      6- 

>      67 

8 

1     s 

3      85 

5 

2      5 

i      66 

80 
64 

81 
64 

72 

59 

77 

65 

84 

63 

77 

63 

84 

64 

80 

65 

82 

64 

76 

65 

81 

67 

83 

62 

81 

6 

82 

6T 

7) 

59 

81 

64 

75 

7( 

74 

63 

74 

65 

72 

60 

85 

64 

87 

04 

84 

64 

86 

64 

80 

61 

78 

66 

70 

61 

75 

64 

84 

64 

77 

66 

82 

61 

87 

67 

7 

65 

72 

79 

62 

82 

64 

87 

65 

81 

65 

83| 

64 

84 

64 

83 

67 

78 

63 

7 

04 

83 

65 

8S 

61 

851 

65, 


66      70 


60      63 
87 1     86 


6rtl 

76 

64 

76 

67 

SI 

62 

75 

61 

88 

70 

9^ 

64 

86 

64 

83 

69 

76 

64 

83 

66 

70 

611 

77 

61 

91 

66 

81 

67 

79 

66 

87 

67 

76 

63 

78 

63 

84 

64 

84 

69 

90 

68 

89 

66 

90 

66 

88 

66 

88 

65 

88 

59 

HI 

65 

87 

6' 

83 

68 

87 


71 
80 
6« 
S3 
71 
81 
63 
79 
64 
88 
68 
90 
(.7 
87 
68 
89 
68 
85 
6'i 
86 
69 
77 
64 
82 
68 
89 
69 
81 
7" 
85 
66 
87 
70 
82 
6' 
84 
65 
83 

6t; 

87 

68 

91 

70 

85 

68 

8' 

6' 

86 

70 

89 

69 

88 

63 

82 

65 

86 

T. 

88 

69 

82 


70     69 


67 


70 


79.3 
56.4 
76.9 
52. 9 
2.5 
53.3 
78.2 
55.3 
7K.4 
59.9 
8.0 
57.9 
9.7 
57.9' 
2 
52.3 
80.0- 
57.8 
78.7 
.59.8 
79.4 
.58.5 
78  6 
54  4 
SI.  8 
.58.5 
79.7 
59-4 
7'2.4 
.50. 5 
8(1.8 
61.5 
74.2 
54.6 
75-9 
.58.4 
77.7 
•55.6 
"2.5 
53  8 
9.4 
59.1 
S3 .0 
58.4 
SI. 3 
55.0 
78. 6 
57.0 
77.2 
52,0 
6.6 
58.  S 
70.4 
53  2 
75.0 
55.  4 
Sj  .  8 
5'.).  6 
77.3 
S8.2 
76.3 
52.3 
80,0 
61.0 
76.1 
54.6 
7,5.5 
65;57.U 
89177. 9 
66156.  4 


96 

79.9 

70 

57.7 

97 

82.8 

71 

6<,i.  3 

95 

«3. 3 

70 

61.0 

93 

82.5 

68 

.58.0 

95 

61.9 

69 

5S.8 

95 

80.5 

70 

59, 0 

94 

83.0 

66 

60.3 

88 

75.8 

59 

53.0 

95 

81.4 

71|60.7 

.92177.7 

70:57.9 

94'79.8 

6t 

56.7 

ia  credited  to  the  preceding  day,  on  wHioh  it  almo.st  always  occurs 


ix^^-   . 
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aSNERAL  SUMMART 

The  weather  in  Arkansas  during  June  averaged  slightly  cool- 
er and  drier  than  normal  with  no  record  breaking  extremes  re- 
corded. The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined 
from  the  records  of  6{t  ,-^tations,  was  70.2^  which  is  0.9*^  below 
normal.  Positive  departures  were  recorded  at  several  stations 
south  of  the  Arkansas  River,  at  one  northern  and  two  eastern 
stations,  negative  at  all  other.  Monthly  means  ranged  from 
«t.6'=  at  Button  to  88.8-  at  Hope,  a  difference  of  14.2^  be- 
tween the  northwestern  and  southern  sections  of  the  State. 
Extrem^  ranged  froin  41^'  at  Thornburg  on  the  4th  to  102° 
at  the  same  station  on  the  19th.  The  lowest  occurred  in  prac- 
tically all  sections  on  the  4th  while  the  highest  occurred  about 
the  19th  or  the  30th.  The  greatest  daily  range  was  43°  at 
Harrison  on  the  4th. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
thp  records  of  91  stations,  was  3.68  inches  which  is  0.34  inch 
l)eIow  normnl.  Po.sitive  departures  occurred  at  numerous  sta- 
tions in  the  northern  half  of  the  State  while  the  southern 
countie-i  were  uniformly  dry.  Monthly  totals  ranged  from  8.05 
inches  at  Bentonville  to  0.02  inch  at  Camden.  The  greatest 
amount  measured  in  any  24  hour  period  was  3.93  inches  at 
Ozark  on  the  23(1.  The  average  number  of  rainy  days  was  7. 
The  northwestern  section  of  the  State  was  by  far  the  wettest, 
several  stations  having  as  many  as  14  rainy  days  during  the 
month  while  in  the  southern  counties  only  two  rainy  days  were 
reported  at  several  stations. 

The  weather  was  mostly  favorable  for  all  crops  in  the  north- 
ern half  of  the  State,  I)ut  it  was  too  dry  for  corn  in  many  local- 
ities in  southern  counties,  (-otton  mc^ie  good  to  excellent  pro- 
gress except  m  a  few  localities  where  there  was  too  much  rain. 
Chopping  was  about  completed  at  the  close  of  the  month  and 
tlie  crop  as  a  whole  was  clean,  well  cultivated,  and  making 
rapid  growth.  Corn  was  hurt  by  the  dry  weather  in  southern 
and  southeastern  sections  of  the  State,  but  elsewhere  the  crop 
made  excellent  progress.  The  weather  was  favorable  for  hay- 
ing and  all  minor  crops  made  satisfactory  progress.  w.c.h. 


TffDNDKRST0RM8:"lst,  15;  2d,  21:  3d,  17;    5th,  16;  fith,  8;  7th,  30;  8th, 

12;  11th,  6;  12th,  15;  ]3th,    40;    14th.    12:    IStli,    1; 

19th,  10;  20th,  8;  21st,  24;  22d,    17;    23d,    20;    24th, 

28;  25th,  6;  27th,  2;  28th,  2. 
Den.sk  Foo: 4th,  1;  8th.  2;  ftth,  1  ;  10th.  1;  Hlh,  1  ;  15th,    1  ;    20th, 

1;  24th,  1. 

t;tb,  l;9th,  1;  11th,  1;   12th,   1;    !9th,    1;    20th,    2; 

28th,  1;  29th,  2;  .30th,  1. 

12th,  1  ;  16th,  1. 

■li^t,  Pocahontas,  half    sizi.'    hen    eggs,    damage    !*400; 

13th,  5  inilo.s  north  of  Amity,  consideratile  damage. 
Heavy  Hail: 13th,  Rosl>oro,    northern    Pike    County,    considerable 

damage;  23d,  Caiithron,    5    miles   wide,    considerable 

daniao'c. 


MISCXLLANBOTTS  DATA 


Solar    Hai.os:-- 

LtiNAR  Hav.os:-- 
MooKRATK  HArr. 


Pressure,  Sea-level 

Wi 

n(i 

Relative 
humidity 

stations 

05 

29^97 
•29  91 
•29  »< 

•29.  Hi 

H 
30.17 
311.11 
30.  IS 
3n  )?. 

'3 

-1 
14 

1 

a) 

3 
S 

S 

^  ''' 

5 

0) 

Q 

a 

II 

Hentonville 

■29. 63 
■29.  69 
•29  71 
•29.72 

12 
2 
2 

3.028 
4,524 
4.910 

4,H51 

20 
3rt 

H6     1 

w. 
n. 

nw. 
11. 

i 
22 
24 

7 

HR 

Kort  Bmitti 
Little  Rock 
Mcvip!  is 

SO 
81 
7.". 

(10 
SK 
57 

80 

78 
83 

OOMFAKATIVK    DATA    TOR    JUNE 


i 

Temperature 

Precipitation  1 

Numljer 

of  days 

>>4; 

1     ^     1 

c 

>^         1 

Year 

o  t 

Depar- 
ture 

Highes 

0 

v: 

S 
0 

1    < 

<8            1 

g§       1 

°-       1 
1 

C 

«  0 

3 

0 

5 

77  1 

IIO 

37 

4.02 

14 

10 

6 

8 

Kxtremes 

isyi  

77.9 

+0.  f 

103 

27 

56 

9 

3.71 

-0. 31 

U 

11 

8 

17 

189J 

76.9 

-0.2 

103 

14 

40 

2 

3.87 

-0.15 

16 

10 

4 

8 

1^93 

76.3 

-O.B 

99 

13 

49 

8 

5.20 

+  1.18 

12 

12 

6 

9 

l^'.M 

76.6 

-0.5;  106 

30 

42 

1 

1.39 

-2. 63 

17 

10 

3 

4 

1  hy.^ 

76.9 

-0.2!   100 

2 

47 

6 

5.94 

+1.92 

12 

10 

8 

10 

139fi 

77.7 

+0.6    103 

27 

48 

3 

1.91 

-2.11 

14 

10 

6 

5 

1897 

7,>i.O 

+0.91   106 

22 

41 

1 

3.46 

-0.  56 

12 

13 

5 

6 

1898 

78.7 

+  1.6'  ino 

25 

60 

3 

4.86 

+  0.84 

8 

14 

8 

11 

IX99 

77.  3 

+0.2;   102 

24 

50 

18 

2.74 

-1.^28 

13 

12 

5 

6 

WM 

76.  6 

-0.5|  100 

10 

43 

4 

7.10 

+3.  C8 

7 

14 

9 

13 

VM\   

79.4 

+2.H!  no 

29 

41 

1 

'   1.44 

-2.  58 

16 

12 

'J 

4 

1902 

77.  5 

+0.4^   ]i)o 

19 

42 

•23 

,  .5.27 

+  1.25 

16 

9 

5 

6 

1903 

70.  5 

-6.6      99 

2! 

37 

12 

2.53 

-1.49 

13 

10 

7 

7 

19(14 

75.  3 

-I.>      99 

13 

50 

7 

7.14 

+3.  12 

11 

13 

6 

Hi 

1905 

77.9 

+  0,8    104 

15 

44 

1 

5.90 

+  1.88 

.    12 

10 

8 

in 

ISK'fi 

76.2 

-0.9i   101 

18 

44 

22 

4.60 

+0.58 

1-* 

11 

5 

8 

1907 

75.2 

-1.9)  103 

•24 

39 

<> 

4.48 

+0.46 

14 

11 

5 

3 

llC'S 

76.0 

-l-l;     98 

23 

46 

14 

3.85 

-0.  17 

13 

11 

6 

S 

1909 

76.9 

-0.21  104 

8 

49 

4 

4.08 

+  0.  06 

12 

12 

6 

10 

1910 

74.1 

-3.(M     99 

18 

44 

12 

4.  So 

+0.83 

12 

13 

5 

10 

1911 

80.9 

+3.8!  u-e 

7 

47 

13 

2.  ,53 

-1.49 

16 

11 

3 

6 

1912 

73. 1 

-4.0      97 

17 

42 

8 

5.83 

+  1.81 

11 

12 

7 

9 

1913 

77.0 

—0.1    103 

28 

39 

12 

1.68 

-2.34 

16 

11 

3 

4 

1914 

S'2. 3 

--5.21  109 

28 

52 

28 

1.00 

-3.  'i2 

19 

10 

1 

2 

19ir. 

7i;.  0 

-1.1,   106 

21 

45 

9 

4.92 

+0.90 

12 

9 

9 

9 

]91fi 

7.0.4 

-1.7;     99 

21 

43 

8 

5.15 

+  1.13 

12 

10 

8 

8 

1917 

73. 2 

-1.9|   105 

30 

37 

16 

4.87 

+0.85 

18 

7 

9 

6 

1918 

Wo 

+3.4!    110 

20 

49 

13 

3.55 

-0.47 

15 

9 

6 

7 

1919 

7(1.9 

-  0.2|    101 

•26 

45 

4 

5.11 

+  1.09 

11 

10 

9 

1« 

MC20 

74.7 

2.4i   101 

26 

42 

■24 

3.41 

-o.r.i 

19 

6 

5 

6 

1921  

78. 5 

+  1.4     103 

3 

46 

8 

4.84 

+M.  82 

12 

10 

8 

11 

1922 

7S.6 

+  !.5    104 

14 

44 

4 

2.64 

-1  3S 

16 

8 

6 

7 

19^23 

76.7 

-0.4      99 

25 

46 

•29 

5.20 

+-1.18 

13 

11 

6 

9 

19^24 

78.5 

+  1.4 

105 

12 

42 

2 

3.64 

-/1. 38 

15 

6 

9    . 

8 

192.T 

82.3 

+52 

108 

20 

46 

1 

2.08 

-1.94 

17 

9 

4 

4 

1926 

76.6 

—0.5 

104 

12 

42 

6 

2  60 

-1.42 

17 

8 

5 

6 

1927 

76.3  < 

—0.8 

104 

•25 

43 

10 

6.50 

+2.  48 

13 

8 

9 

9 

192K 

7X.  5 

-3.6 

10(1 

19 

40 

6 

9,44 

+5.  42 

8 

9 

13 

l.t 

19^29 

76.2 

-0.9 

102 

19 

41 

4 

3.68 

-0.34 

17 

8 

1 

5 

7 

SUMATOLOOIUAL     DATA:      ARKANSAS     SECTION 


June,  ry29 


Climatologioal  Data  for  June,   1929 


Amity  .•••■ 

Arkadelphia 

Arkansas  OUi 

Arlberg 

UateHvillc 

Bee   ttraijeh 

I'.eiitoi'^'il'? 

Black  Kock 

BlytlieviUe 

Boonevilie 

Brinkley  .-■ 

Calico  Rock 

Camden  .•••• 

Center  Point 

Clareudou  

Cliutciii 

Conway  

Corning  ■•■.•■••;•■■■ 
3or!iiag  (river)  .   ■ 

Cottei' 

Ofo jsett  

UaaviUe. 

DardaaeUrt  .  •• 

Ua  Vails  ii'.ull 

Dumas 

Dution     

lOl  iioraiio 

Kiiglaud 

liuroka  tJiirinK*--- 

Kayetioville 

Kort  r^mith 

loreeman  Spruigs  . 

I'ultoii 

.Georgetown 

Gilbert 

(jran^is 

i-lrave'te 

liani-oii    

liel'^na   

Hidden 

Fiope   

!i,,t  Synngs 

l;.d«x 

lessieville 

.Ir)n-.>sb0TO 

,IUllCti')ll 

Lainbniok 

Lead  Hill.----  ■■ 
I^jttie  ilooK..-- 

L'jrlo  !, 

l.(H.h..-rviliB 

MftgnnlU  

Malver'i. ..    ■  ■■•  ■  • 
MHinuintiiSpimg 

Marianna 

Mavkel   free  ■■■■ 

Marshall 

Meiia 

Morrilltcn  • 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

NVwpnrt •■ 

N'orman  

O-len 

Osceola  

( )zar'';    •  •  •   

Piira?ovil<i 

l>att*-rso.-v 

I'isgott. 

Pin.,  Hluft 

I'oca'icntas 

I''.ri,la.id 

!>rf.4COtt 

I'riiiceton 

Kison 

RoK;>rs 

~;',iraioga 

<t.  Francis. 

.Se«rcy.  ■■•• 

rim-ingbank 

-tory    

Stuttgart 

Snbiaco 

i'lixarkana    

VVior-'burg 

vYa!''!ron 

Warren 

Wnfcrs  .     

Whitecliils 

Wilson 

Win-lo"'     

Wr 


Couutiu.' 


.tt 


+t 


.» 


Yancopin 


State 


Observer 


Clark  . . . 
Clark.  .. 
Desha.. .. 

Stone 

Independence 
Van  Buren  — 

Benton 

Lawrence. .. 
Mississippi.  • 

Logan 

Monroe    ... 

Izard  

Ouachita  .  . 
Howard.  . . . 
Monroe.  ■ . . 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Clay 

Marion 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke  

Carroll . 

Washington. . 
Sebastian  — 

Pope ■  •  ■ 

Hempstead  .. 

White   

Searcy 

Polk 

Beaton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead     . .  • 

Girland 

Little  River 

Garland   

Craigheail 

Union    

Phillips 

Boone  

Pulaski 

Newton 

.lohusou 

Columbus   

Hot  Springs  . . . 

Fulton 

Lee  

Poinsett. 

Saarcy 

Polk 

Copway 

Baxter 

Montgomery . . 

,1  aekson ■  ■ 

Montgomery  . . 
Montgomery  .. 

Mississii^pi 

Franklin 

Greene 

Woodrnfi    — 

Clay 

.lefferson 

Kandolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas  

Cleveland 

Benton  

Howard 

Clay 

Whitx 

Miller 

Montgomery  . 

Arkansas 

. .  I  Lxigan 

"'....    Miller 

..    Perry 

■■■'..    Snott 

Bradley 

Montgomery. 

■"■■.  ..1  Little  River  . 

I  Mississippi  •  •  • 

"".".  .1  Wnshington. 

'     '.  ...I  Cross 

,  Desha 

Means   and  Kxtrt'me: 


G.  C.  Thrash 
W.  K.   Brown 
Grady  F.   .luues 
J.   D.   Reeves 
Mrs.  Lelia  1.  Teter 
J.  K.  Scaulan 
U,   8.   Weather  Bureau 
Vernon  C.   Howe 
W-   Ebner 
F.  H.  Kandolph 
I<    .1.  Torry 
W. 1    copp 
I  A.    P.    Quarterman 
Ijohn  C    Floyd 
.1.   W    ISishop 
\.   I,.  Stephens 
E .  K    Cordrey 
,WinfredD.  Polk 
!  Henry  Stafford 
!    0,'Linck 
A.  K.  rt'ackfrraaii 
C.  G.  Hudson 
G     -N'.  Goodier,  .Jr. 
H.  G    Pate 
Ben  .lohiison 
,[.   M     Rieketts 
J.  ,1.   Babb 
Dr    R.   H.    Hardin 
Geo.   W.   Niohoalds 
il'niversity  of  Arkansas 
ID     S.  Weather   Bureau 
jj.   R.  Me  Cuiston 
IT    .1 .  Logan 
IW.   R    Owens 
.iBen  F.   Battenfield 
W.  E.  McVay 
,A.  F.   Sti-vens 
G.  L   Wright 
.lames  A.   iturnett 
|Geo.  W.  Raker 
N.   P.   O  Neal 
G.  (L    HoU.on 
H.  <i.  Sander.^on 
U.S.  Forest  Service 
Bevediotii-.e  Sist«rs 
;J.  X.  Lowderback 
D.  C.  White 
Cross'ivhite 
V.  s.   W'eafJiBr  Bureau 
I.  C    SuttofP 
H.  G.   Lonluirdt 
State   Agri.    Sc-hool 
Mrs    VV.   (..   Matthewi 
L.  G    Humphrey 
n.  X.    Houck 
Charles  Walton 

A.  .1     Parks 
E.   W.   St    John 
i.!ohn  Cook 

B.  S.  Halbert 
G    A   Whittington 
A.  0.  Wiikerson 
IJ.   S.   Fores*  Service 
n  .  S.   ForfSt  Service 
iun^'  Tnomason 

ilsham  Burrow 
\V.   R.   Heagler 
W.    E    Baker 
!v.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedietii'.e  Sisters 
iW.   E.    Edmiston 
C    0    Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
(Mrs    M.   V    Tisdale 
ICarl  A-  Starck 
C.  C.  Van  Zandt 
Is.  T.  Kooney 
Arthur  D   Smith 
Miss  i-irace  l-'ield 
S.  C.  Story 
Adam  i"   Huerkle 
[New  Subiaco  Abbey 
IH-  S.   I'rflshcar 
lEdward  E    Holme? 
iDr.  Chevec  Bevill 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
;.   R.   Huddleston 
Nannie  O    Sohirmer 
M.  W    H.  Collins 
'O.  H.  RUn-k 
R.T.  Colibs 
.  W.   E.   Barton 


H. 


:;;;;:;;:;:;;omput«d  for  station^v^ng^n  c.  mo^  yearsm.,rd  ^  ^.^^^ 
^- SP,^S???S^^|S|nte  1^^^^^^ 


ction.  ivvjuo^", .  -r'--'.".  , 
1  hours  ending  midnight . 


,  .         »„,.       T    1p<;s  than  0.01  inch  rain 

All  complete  reports  ii^ed  in  means,    j  ^•^"'^^^^^^^..e,  ^s  follows :- 

'  P?oc  pftaUon"for"24  hours  ending  near  sunset 

•^lilo^S^K^l^'-tmeasu^e,^.   ^ 


June,   1349 


CLlMATOLOCiiCAL    DATA:     ARKAJJ^SAS    SECTION 


Daily  Precipitation  for  June.   1929 


Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

fttatious 

1 

2 

3        1 

5        6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

i         1 
19      *j      21  j  22 

23 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30 

31 

3 

0 

.\mity 

Ouachita 

Ouachita 

■92 
■37 

.44 
.10 

.fi2 
1.9« 
.31 
T. 
T. 

'.15 

.20 

1.23 

T. 

.51 

.60 
.49 
.68 
,U 
T. 
.54 
.64 
31 

.12 

., 

1.25 
1.10 

.06 

.Vricadelphia Illl 

02 
T. 
1.08 

r. 

:6i 



54 

.29 

05 

T  ' 

1.63 

.Arkansas  City  . .  Illl 

Mississippi 

White    

White    

Arkansas 

Arkansas 

White    

Mississippi  — 
.\rkansas 

'."87 
1.35 

1.34 
".'91 
,".'° 

i.'ii? 

T. 

.81 

.86 

'".50 

. .    . 

2.94 

'."64 

'".07 

.13 

"."67 

.62 

.... 
"."06 

.68 
.56 
.47 
.01 
.68 
.S4 
.51 
.10 
1.60 

1.09 

'.'64 

.08 

.51 

.   . . 
•  28 
T 

"."iu 

.49 

".06 
.23 

1.45 

.05 

163 

liaCesvUle HI! 

.46 

T 

.03 

.39 

.04 

5 '25 

Use  I'-ranch 

Bontonville  ....'*' 
alack  Itock  ....llii 

".'42 

.51 
1.32 

3.63 
5.31 
8.05 

Blviheville 

.75 

.01 

.09 
T. 

.10 
1.50 

"."69 

"."i4 

■>.0o 
.27 

"".oi 

25 

3.63 

Boo  leviUe- 

"f." 

.70 

.53 

.15 

"."6i 

3.95 

Brinklev        Illl 

White   

.02 
T. 

■f." 

3.76 
1.70 

.24 
.04 

"t." 

40 
T. 
.01 

4.20 

Calico  Rock '<'■ 

White   

T. 

5.16 

Cara-li^n ill' 

Ouiichlta 

3.89 

Center  Point jRcd 

'.'60 
.35 
.35 
.14 
.15 
.40 

.51 

'.62 

■."i2 

T. 

.44 

'."69 

.02 

.03 
T 

.16 

.77 
.02 
.36 

.57 
1.00 
1.10 

1. 11 

.06 

T. 

0.02 
1.76 

Clardndou i'M White    

".""io 
1.05 

t." 

2.4S 

i"i2 

.86 
.56 

.18 

.12 

i."7'7 
.50 
.•20 
T. 

White    

.Vrkansas 

.. 

'.ii 

.15 
.23 

.30 

.... 

3.95 

Cj  uvay 

. .  . 

....|.... 

2.16 
4.10 

Corning Illl 

White    

.27 

.20 

T. 

05 

.... 
.43 
.40 

1 

Corning  (river)   .. 

White 

White    

Ouachita  

tV 

.... 

.... 

" 

T. 

T. 

... 
.... 

T. 

T. 
..32 

'."22 

.05 

3.58 
2.96 

Cotter 

Cros^ett 

.... 

3.^24 

Da-wille lIH 

Arkansas 

.  .. 

9  W 

1.17 
.31 

.49 

.05 

1.56 

"."■22 

.49 

.22 

■2.70 
1.45 

.'ii 
•20 

2.08 

Dardanelle Illl 

.Arkansas 

Wliite    

Missis.tippi     .. 

.04 
T.' 

.05 

.o-> 

.84 

.'is 

.76 

.45 

.10 

2.28 

.07 
T. 

't'." 

".67 
06 

"."99 
"."i7 

1.04 
1.51 

T. 

.31 
1.50 

.30 

"."65 
T. 
.16 
.11 

1.'23 

6.65 
3.90 
4.81 
1.11 

De  Vails  Bluff 

.05 
.62 

Dumas I'll 

't  ■ 

.... 

'J'. 

.04 
.05 

Diitton 

White   

Ouachita 

.35 
.30 

T. 

El  Dorado Illl 

■•■• 

"t"." 



7.66 
1-80 
2.56 
7.02 

England Vrkaasas 

Favett«ville   White    

.33 
3..iO 

T.' 

.31 

i.'eii 

.38 
.93 

1.14 
.42 
.38 

1.67 
.51 
.96 

1.05 

.02 
52 
.98 
.38 

'.'80 
.67 
.07 

"".62 
30 
.20 

"".is 

.ei 

.06 

.06 

T. 

.21 

.48 

.10 

"."6i 

.02 

r. 

.02 

66 
.65 

.43 
.08 

T. 

'.12 

T. 
l.H 

.46 

"."24 

'!38 
.04 

.oi 

2.65 
.70 

'62 
.02 
.11 

.28 

.82 

1.12 

.09 

.38 

.13 

.18 

1.25 

1.44 

.47 

".'56 
.33 
.42 
.05 
.25 
.56 

■."52 
.14 

"."("15 

"t." 
"t." 

■f." 

'."io 

.09 

'.'07 
.118 
T. 

.05 
.03 
.25 
.66 
.08 
.02 

T.' 
.11 

.  78 

"T." 
.16 

'."i7 

'"■26 

02 

2  14 

.12 

i."9'7 
."22 

"."(.6 

"."ie 

1.44 
.03 
.57 

"."47 
.37 
.15 
.15 

2."i5 
"!98 

T 
.40 
.48 
1.32 

"t." 

.07 
.08 

'."47 
".'53 
"."42 

Fort  .Smith '"* 

.\rkansas 

Arkansas 

Red 

.... 

6.66 
5.22 
2.96 

Freeman  Sprgs. .  Illl 
Fulton 'Ill 

.11 

.... 

Qaorgetown II II 

Gilbert !lll 

White     

White    

f  ■ 

J9 

.08 

1.'25 
T. 

".'64 
.21 

■r. 

0.74 
S.38 
3.15 

Gravfitte  

Harrison 

Helena lill 

Arkansas 

White 

.Mississippi  — 

v;hite 

Red       .  . 

.ftO 
2.00 

.32 

2.20 
.70 
.... 

'.'oe 

•••■ 

".'64 



.... 

"".io 

.08 
.16 
.06 

E 

"."so 

.06 

.... 

3.11 
6.68 
6.02 
4.06 
3.70 

Higden 

Hope 

Hot  Springs 

Ouachita 

Red 

Ouachita  

.12 

'."io 

1.43 

'.'96 

.05 

'.'37 

.39 

1.89 

1.10 

■.■46 

0.63 
5.02 
1.27 
3.76 

Index 

.lassieville  .  .■ 

J-meshoro 11" 

.runcfion 

Lambrook- 

Lead  Hill 

.90 

.05 
.73 

1   t^'j 

.... 

— 

;:". 

.22 

Ouachita   

White 

White    

'.'77 
.25 
.30 

.... 

'.'22 
.... 

.26 

'.'56 

'.'64 
.02 
.20 

.15 
.05 

"t." 

'.■75 
.10 
.10 

.45 
.53 
T. 

".io 

.... 

.... 
T, 

•')•• 

.02 

"!6i 

.55 

.... 

T. 

'  '.OS 

"."69 
.08 
.34 

"."75 

"."06 

.14 
.02 
.28 

"."69 
.95 

"."55 

'.'67 
.06 

i!56 

i".i5 

T. 

"."is 

.87 
.83 

"t." 
1.81 
.55 
.28 
.03 

.44 
"."26 

.... 

3.80 

Little  Book.  ♦" 

Arkansas 

3.74 
4.25 
4.21 
3.88 
0.36 
3.24 

LutherviUe 

W  hite    

Arkansas 

Red 

Ouachita 

White   

Mississippi 

Mississippi 

Wliite   

Ouachita 

Arkansas 

White    

'.'43 

"."i7 

.... 

'."96 

1.02 
37 
.02 

1.00 
.17 
.33 
.07 

1.15 

i.28 
.60 
.76 
.48 
.31 

1.10 

..58 
.25 
.35 
.51 
1.45 

i."46 

"".09 
.10 
T. 
.29 
.35 

1.46 
.21 

Magnolia 

Malvern !||| 

Mammoth  Spg.   .iHl 

"."26 

.49 

i.21 

.03 

.... 

.02 
.47 

Marianna 

Marked  Tree....'lll 
Marshall 

.... 
.03 

".'•is 

.75 
.35 
.48 
.43 
.41 

tv 

2.04 

".74 

.05 
.47 
.15 

.... 
.13 
.89 
.10 
T. 

1  27 

'."37 

"  "7(1 
05 
.10 

'.'b4 

.13 

' ".% 

2.27 

1.22 

.95 

... 

.21 

.45 

1.12 

.... 

.04 
.29 
.03 
.•28 
.53 

2.72 
4.10 
3.64 
3.34 
4.60 
2.96 
4.11 
2.51 
5.55 
3.18 
3.23 
3.94 
8.02 
3.01 
6.73 
4.48 
4.32 
4.64 
1.38 
1.44 
1.22 
0.36 
4.68 
1.26 
4.07 
4.43 

Mena !|li 

"."is 

Mountain  Home  • 

1.95 

.... 

T. 

Newport !|J 

Ouachita 

White    

Ouachita  .   .. 
Ouachita   ... 
Mississippi...  . 

Arkansa-s 

Mississippi 

White . 

Mississippi 

.Arkansas 

White   

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Red 

Mississippi  . . . 
Whito 

".io 
tV 

'.'65 

"56 
.21 

'  '.i'2 

'.'i:j 
'.'■23 

'.'92 

''i'.' 

.02 

.33 

i."8i 

i."4X 

2."  38 

•  .12 

1.09 

.30 

.18 

".7i 
2.15 

— 

"-61 
T. 
.65 

T.' 

'.'ii 

.56 

i."6i 
■f." 

.10 

2."  66 
.4c; 
.37 

"f" 

.27 

"."58 




".37 

'."is 

.25 

.20 

1.02 

"62 

,40 
.40 

1- 16 
T. 

1.28 

"."76 

i."66 

.01 

'."•23 
.11 

i."42 

. .. . 

3.  lO 
.13 
.16 
.22 

".&£> 

"."48 
.52 
.14 

".95 
.05 
.05 
.89 

i!97 

Norman   

Oden..  

Osceola nil 

'."64 

.44 

.72 

.16 
■12 
T. 
.71 
.56 

"."33 

'.03 

.08 
.15 
T. 
.03 

'.'6i 
.55 

■."63 

.3.; 

"  "43 
'.'48 

'.'.37 
■'1'".' 

.... 

.... 

.... 
.... 





"."4i 

.23 

'."49 
.06 

".'83 

".'is 

.82 
.46 

.60 
3."  93 

".'og 



.64 

— 

"."06 

i'.m 

::;: 

Ozark 

Patterson IHI 

Pigffott 

Pine  Kluff Illl 

Pocahontas 

Portland Illl 

Prescott IHI 

Princeton  ..' I|!' 

Rison 

Rogers 

Saratoga 

T.' 

St.  Francis..   

.26 
.16 
T. 

i.'64 

•■^earcy  |||1 

.02 

■'torv ig 

Stuttgart i|j1 

Ouachita 

.17 

'.48 
.34 
!.*5 

"  ".32 
'.'56 

i."™ 

.03 

'.'eo 
"t." 

"."69 
.23 
.40 



.41 
.15 

".'44 

T. 
.62 

"t." 

.10 
.60 

■f." 

T. 
2."  93 

i."56 

2,24 
".19 

i.'so 

.06 
57 

.'43 
.32 

.... 

1. 10 
3.73 

■Subiaco 

Texarkana |||| 

Thornburg 

Waldron 

Warren fH 

Wat.nrc                       |i  1 

Arkansas 

Red 

3.48 
6.39 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red. 

Mississippi    ... 
Washington.. . 

Mississipp  

Arkansas 

'.'36 

.01 

.'86 
.O? 
08 
.53 

'tV 

.70 
.47 
.65 

'."62 

i."6i 

't.' 

'.'02 
1.09 

.04 

"."45 
T. 

.... 

"t." 

J 

f.... 
.33 

"t." 

78 

"t." 

..'.'. 

.... 

"".50 
.67 



0.95 
5.56 
6.23 

2.85 

Whitecliffs illl 

"."35 
"".06 

T. 

'."si 

".'68 

T." 

.... 
.... 

."6i 

";o9 

1.00 



— 

1.61 
.47 
T. 

1.87 
.35 

.... 

-46 

.■24 
T. 

"t." 

.40 

.01 

1.00 

.61 

4.83 
1.21 
2.29 

6^88 
3.35 
2.88 

Wilson  

Winslow 

Wynne IIU 

Yancopin IHI 

.67 
.11 

.70 
2.21 

>.   . 

.... 

"t." 

.01 

1.31 

... 

'.:.' 

.01 

.67 

T. 

Daily  River  Stagres  for  June,   1929 


stations 


Port  Smith 

O-zai  k 

Uardnnelle 

M.nrillt/.)n 

Uttla  Rock 

Pine  n.hiff 

'  aocopin..  — 
Danville  


I:ivcrs 

Flood 
Stage 

1 

2 

■'' 

4         5 

.Arkansas 

22 

12. 4 

14.4(11  0 

16. 1:19  4 

do 

■22 

11.5 

11.0 

13.7 

!4.0|15  8 

ilo 

20 

13.7 

13  0 

ri.o 

i!.8|l.;.5 

do..... 

■20 

13  4 

11  3 

11.4 

13.5  13.7 

do...... 

2S 

15.0 

13.0 

11.8 

13.2  14.2 

do 

25 

21  3 

19.6 

17  7 

16.  9,1s.  5 

..     .do   

2<l 

44.6 

44  4 

41.1 

43  7143.3 

Petit  .(eMi.... 

» 

4.9 

4.1 

7.8 

8.  r  6.5 

7    I    8 


I 


10      11 


12      13 


14  I  15 


16 


17      18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


28 


ii.7-J1.7  L8.8|:i).6|20  7lI9  3  17.7|17.0;17.  6, 17.  4|16.3|13  3|10.9|10.9|  9. 81  9.  3(10.7|13.8ll4.  6(14.7(16.0|17.3|]5.  7 
18.0  18  8,17.9117.8  178  17.6  16  0|14.!i,14.5H4.4  13.8  12. 9110.01  9.2  7.8  5.6  4.7  10.3  13.0  12  8  13.9  14  0  15  8 
17.8  19.4,19.0  17.7  16  7  18.5  17.  7  16.  4115.5  15.  8  15.  8  15.0  12.8  10.  6  9.4  8.7  8.  2  11. 1  13.0  13.8  13.  5  13  5  15  1 
15.5  17.5  18.2  16.  5  15.0  17.0  IB.  8  15.  3  14.2  14  .5  14.2  13.8  11.5    9-0    7.5    6.5    6.0    6.  0  10.  Oil  .9  12.0  114  13  0 

;i4.9  16.')il8.1  17.6  16.8  16.8  17.4  16.8  15.4  14.8  14.8  14.8113.8  11.5  9.1  7.8  6.9  6.3  8.3  12.0  12  9  12.  6  I2"  6| 
18.  9|-20. 1121. 9  22.  6  22.  0  21.  121.3^:1.5  20.6  19.5  19.  2  18. 9ll8.  7  17.3  15.3  13.7  12.7  12. 1  11.  7  14.4  16.7  17  0  16  7 

1  43. 0|42  6  42.  s  4 1. 9  41.  4  40.  9  40,3  39. 8  39. 3  38. 8 38. 1  37.  7  37. 2  36.  7  36.  l|35. 3  34. 4  33. 3  3'2. 3  31. 5  31  6  31. 4  30  9 
4.9'  6.5I  5.6|  5.OI   4.OI  3. 71  3.3)  3.7l  3.8l  3.7    3.4l  3.0l  2.8)  2.4)  2.2)  2.l)  2.  jjl0.7|l5.4ll2.9    9.2)  6  8    4  8 


26     27      28 


29      30 


13. 9 
13.6 
14.1 
IS.O 
14.0 
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stations 


Cotter   

(:!»Uco  Rook. . 
BatMTllle   ... 

Newport 

Georgetown. . 
UeVaUs  Bluff 
Clarendon  ... 

Gilbert 

Black  Rock... 

Camden  

Fulton 

Helena 

Arkansas  City 


Daily  Temperatures  for   June,    18B9 
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16 
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20 


38 
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26 


26 


28 


29 


»0 


31 


Eureka  Springs . 


(iravette. 
Helena  . . 


Hope 


llotSpring.s. 


Lead  Hill 

Little  Book. 


Lurton. 


IjUtherville 


Magnolia. 


Malvern. 


Mammoth  Spg. 
Marianna 


Marshall. 


Mena. 


Mount  Ida. 


Newport. 


Pine  Bluff. 


Portland. 


Prescott. 


Rison  ... 
Stuttgart. 


Warren. 


^™>*y i  Mmimum 

B-te-i"«5* I^SuS 

Bentonville j  Ma «mum 

«- Branch j  Ma^— 

«ly»>^-llle 1  Maximum 

Rooneville             . .  i  Maximum 
tsoonevuie j  Minimum 

B^i^l'ley  jMaximum 

calico  Rock$5 l^Smim 

Ca,mden«4  Maximum 

camaen^'i) j  Minimum 

C^ntt^r  Point  i  Maximum 

center  point j  Minimum 

Conwav  \  Maximum 

Conway j  jiininmm 

Oornine  Maximum 

corning j  Minimum 

Dardanelle (Maximum 

I  Mimmum 
Dumas  Maximum 

"""'*^ )  Minimum 

nutton  i  Maximum 

"""°"  1  Minimum 

Ft  Dorado  j  Maximum 

]'A  Dorado j  Minimum 

J  Maximum 
(  Minimum 


F-t  smith \^^Z^ 


I  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
Minimum 


ronesboro  i  Maximum 

jonesDoro j  Minimum 


j  Maximum 
(  Mimmum 
j  Maximum 
)  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  MaximuDi 
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j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 

'  !  Minimum 
j  Maximum 

'  I  Minimum 
i  MaKimvun 

■  (  Minimum 
i  Maximum 
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i  Hazimam 

'  1  Minimum 
<  Mazimum 

"  I  Minimum 
( Maxlmam 

■  ]  Minimum 
j  Maxlmnir 

'  I  Klnlmom 
I  Maximum 
1  Minimum 
( Maximam 
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)  Mazimum 

'  I  Minimum 

^--ri^a- f^SmSS 

Thornburg 


Wilson. 
Wynne. 


90 
60 
90 
64 
87 
64 
93 
87 

y2 

71 

92 

64 

94 

69 

94 

06 

93 

67 1 

92 

79 

92 

71 

92 

67 

93 

68 

92 

67 

85 

5.5 

93 

72 

85 

67 

92 

70 

88 

61 


93 

69 

86 

68 

93 

74 

94 

72 

90 

63 

91 

72 

84 

63 

89 

68 

92 

68 

92 

68 

93 

61 

93 

74 

89 

65 

9fJ 
65 
90 
62 
94 
70 
95 
71 
96 
70 
94 
74 
94 
70 
94 
69 
95 
67 


92 

66 

75 

64 

86 

60 

92 

65 

89 

56 

92 

67 

87 

681 

81 

67 

93 

67 

92 

70 

90 

69 

87 

60 

91 

68 

90 

68 

82 

57 

92 

76 

83 

62 

92 

68 

89 

62 

82 

62 

91 

69 

90 

60 

86 

69 

83 

64 

79 

64 

90 

67 

82 

61 


76 

59 

74 

51 

71 

58 

76 

55 

82 

61 

74 

59 

80 

53 

71 

54 

74 

57 

73 

59 

79 

.59 

83 

50 

82 

60 

81 

54 

(-.6 

53 

77 

62 

74 

57 


82 
56 
83 
56 

73 

55 

83 

57 

86 

68 

79 

65 

86 

65 

83 

661 

86 

60 

81 

60 

85 

60 

88 

55 

84 

64 


J  Maximum 
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I  Mazimum 
( Mialmum 
( Maximum 
I  HItlimam 
{  Maximam 
I  Hiatmiim 


86 
65 
90 
68 
90] 
64 
91 
68 
98 
71 
93 
71 
93 
72 
92 
69 
91 
68 
94 
65 
88 
62,  63 
91  94 
73|  73 
93 1  92 
69  i  68 
93'  95 
71   74 


80 

43 

80 

oO 

76 

61 

89 

53 

81 

60 

88 

70 

85 

63 

90 

69 

87 

57 

84 1 

641 

721 

55 

87 1 

KM 

^11 
88l 

66 


48 


74 
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67 

68 

68 

56 

79 

56 

83 

60 

83 

57 

76 

61 

79 

58 

79 

52 

77 

60 

64 

49 

83 

59 

H2 

52 

83 

54 


66 

81 

65 

85 

66 

92 

63 

77 

56 

91 

68 

69 
61 
83 
67 
86 
60 
76 
64 
90 
66 
96 
63 
86 
5-1 
83 
68 
74 
59 
85 

e6 

75 
62 
82 
64 
91 
65 
88 
6S 
77 
64 


91! 

6S' 

83 

64 

77 

62 

84i 

64  i 

80 

67 

86 

6^ 

82 

64 

83 

64 

91 

89 

93 

71 

84 

66 

83 

63 

89 

67 

88 

65 

78 

57 

92] 

73 

791 

6)1 

84 1 


80 

53 

78 

65 

81 

54 

90 

63 

91 

66 

88 

67 

78 

64 

87 

63 

90 
65 
87 
58 
80 
54 
87 
65 
851 
62 
87 
64 


74 
60 

83j 
65 


7(1 

89 

6()j 

79; 

63 

90 

Wi 

80 

64 

87 

69 

90 

5i 

8 

03 

90 

67 

89 

66 

9S| 

74| 

871 

681 

81 

63 1 

961 

071 

811 

65 1 

86 

701 

801 

G4 

84 


63 

82 

56 

82 

CO 

SB 

59 

83 

62 

84 

651 

82 

62 

88 

59 

85 

64 

85 

6.'. 

85 
6i 
B4 
57 
90 
62 
82 
62 
82 
52 
86 
«fi 
«2 
60 
82 
66 
84 
58 
81 


63 
91 
631 

91! 
66l 
81 
63 
87 
65 
80 
61 
83 
60 


59 
93 

60 
88 
60 
94 
74 
90 
59 
88 
73 
93 
61 
84 
60 
91 
61 
84 
54 
87 
56 


95 

65 

9(1 

53 

90 

73 

92 

63 

92 

72 

94 

(■.() 

92 

6-' 

93 

67 

96 

61 

94 

71 

94 

67 

89 

63 

97 
68 
90 
60 
89 
64 
95 
65 
89 
73 
96 
73 
91 
62 
09 
72 
90 
60 

100 
66 
96 
65 
92 
67 
94 
64 
91 
69 


66 

93 

67 

97 

65 

96 

63 

89 

64 

89 

64 

91 

54 

94 

69 

94 

62 

92 

65 

98 

65 

94 

61 

971 

71 

94 

65 

93 

70 

96 

64 

90 

61 

96 

66 

89 

62 

92 

62 


61 

78 

64 

77 

62 

87 

64 

90 

60 

33 

64 

86 

68 

81 

63 

87 

71 

86 

66 

85 

86 

84 

62 

88 

85 

90 

72 

77 

59 

8 

71 

78 

62 

83 

66 

84 

65 

78 

62 

85 

70 

87 

69 

89 

65 

83 

64 

80 

64 

81 

68 

74 

60 

81 

64 

88 

70 

86 

65 

78 

61 


90 

58 

83 

55 

86 

61 

87 

56 

8: 

64 

87 

58 

86 

58 

85 

57 

88 

56 

89 

59 

89 

60 

81 

54 

91 

60 

85 

62 

82 

53 

89 

85 

86 

59 

88 

62 

86 

53 

86 

60 

86 

61 

95 

56 

69 

57 

82 

68 

89 

56 

86 

65 

78 

58 

86 

59 

02 


8V 

74 

90 

72 

94 

73 

93 

67 

94 
74 

94 
71 
91 
61 
931 
73 
90 
65 
96 
72 
88 
72 
91 
70 


53 

85 
60 
89 
62 

86 
661 

92 

59 

88 

60 

86 

67 

91 

61 

83 

51 

89! 

64i 

82 1 

571 

891 

59 


59 
89 
65 
91 
60 
90 
58 
93 

6:- 

90 

64 

85 

56 

93 

66 

86 

68 

92 

67 

86 

56 

85 

66 

90 

6& 

92 

62 

92 

60! 

89 1 

61 

92 

59 

89 1 

(.7 

84 

61 

90! 

63 

95 

63 

90 

62 

841 

56l 

87 1 

65! 

88 

65 

89 

65 

87 

55 

90 

63 


67 

90 

64 

91 

64 

94 

65 

91 

Ii3 

83 

58 

94   95 

66  "" 

84 

66 

88 

69 

86 

56 

84 

63 

92 

65 


93 
70 
91 

70 

89 

71 

94 

68 

93 

73 

93 

73 

92 

69 

92 

68 

94 

71 

91 

72 

92 

72 

94 

72 

951 

72 

93 

68 1 

88 

69 

93 

71 


73 

86 

69 

89 

73 

8' 

46 

84 

70 

91 

71 

981  100 

71 


68 

89 

67 

93 

64 

93 

66 

92 

71 

93 

62 

88 

69 

91 

66 

87 

61 

901 

56 


96' 

65 
89 
64 
94 

74 
93' 

65 

92 

70 

93 

65 

87 

58 

91 

67 

88 

64 

91 1 

63 


70 

90 

72 

89 

68 

93 

71 

94 

71 

89 

69 

96 

721 

94 
70 
93 
68 
95 
6' 
86 
58 
93 
71 
89 
70! 
92 
il 


95 
67 
92 
64 
88 
66 
93 
67 
92 

95 
70 
93 
68 
93 
67 
95 
67 
91 
71 
94 
70 
9-1 
70 
97 
70 
94 
67 

87 

6i 

96 

71 

87 

66 

94 

V3l 

90 

63 

89 

65 

92 

68 

99 

66 

95 

68 

94 

72 

93 

67 

92 

73 

«; 

67 

93 

701 

971 

H8' 

95 

68 

90 

67 

93 

71 

901 

671 

931 

681 

93 

64 

95 

70 1 

96! 

69 

91' 

891 

95I 

69 

97 

69 


87 

58 

90 

64 

78 

63 

90 

67 

94 

68 

9^ 

67 

92 

69 

89 

68 

96 

68 

94 

71 

94 

71 

91 

68 

98 

70 

93 

69 

83 

60 

93 

78 

82 

64 

90 

72 

90 

62 

86 

63 

95 

70 

98 

68 

93 


70 

90 

65 

91 

71 

90 

71 

93 

711 

9^ 

71 

91 

68 

96 

76' 

95 

69 

93 

71 

97 

70 

87 

67 

93 

71 

92 

71 

94 

701 


68 
91 

71 

87 

66 

91 

75 

8; 

66 

88 

69 

91 

68 

94 

68 

87 

68 

94 

"0 

90 

67 

93 
66 
92 
63 
90 
69 
98 
73 
94 
70 
97 
72 
98 
72 


86 

64 

87 

61 

82 

67 

87 

65 

89 

65 

86 

67 

88 

67 

85 

62 

94 

67 

90 

72 

93 

88 

88 

62 

93 

68 

90 

66 

78 

fO 

94 

71 

83 

66 

79 

68 

81 

63 

80 

65 

90 

68 

90 

67 

83 

66 

89 

68 


96  92 

68  67 

96  99 

731  731 

102  89 

631  61 

94,  98 

71'  75 

92 1  92 

70!  72] 

95;  95 

69 1  70 


88 

68 

95 

73' 

81 

61 

96' 

72 

90' 

661 

90 
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96 

65 

83 

68 

80 

66 

84 

63 

92 

66 

88 

69 

91 

66 

82 

63 

96 

68 

95 

71 

87 

65 

87 
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66 

94 
69 
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60 
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62 
87 
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80 
66 
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81 
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69 
80 
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99 
72 
93 
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70 
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93 
65 
89 
63 


88 
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91 

68 

79 

84 

92 

65 

96 

72 

85 

64 

93 

70 

92 

67 

93 

66 

91 

65 

89 

85 

95 

67 

90 

66 

94 

69 

84 

57 

94 

56 

82 

63 

83 

63 

88 

62 

79 

64 

96 

70 

96 

68 

86 

64 

94 

64 

87 

64 

88 

68 


65 

98 

68 

94 

69 

96 

67 

96 

67 

9; 

67 
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60 
94 
73 
93 
61 
94 
63 
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65 

92 

68 

76 

64 

90 

65 

90 

68 

84 

68 

94 

71 

90 

68 

97 

67 

90 

70 

89 

69 

93 

67 

90 

68 

94 

71 

80 

60 

88 

67 

78 

66 

81 

70 

86 

62 

75 

66 

90 

68 

961 

66l 

90 

65 

93 

71 

83 

63 

89 


66 

83 

641 

76l 

59 1 

85l 

651 

84j 

61 

83! 

66 

84! 

70 

82 

66 

87 

69 

86 

70 
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69 

86 

64 

8' 

69 

86 

69 
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61 

84 

70 

81 

61 

82 

66 

8; 

64 

77 

69 


90 
60 

83 

52 

80 

54 

81 

65 

84 

65 

81 

56 

86 

59 

84 

51 

90 

61 

86 

64 

83 

59 

85 

64 
98 
58 
87 
63 
79 
45 
88 
66 
81 
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85 
62 
931 
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87 
58 
86 
.'19 
84 
60 
82 
65 
76 
58 


73 

93 

70 

951 

71 

96 

71 

91 

62 

93 

65 

86 

59 

97 

71 

90 

73 

971 

69l 


71 

81 

66i 

82 

67 

84 

63 

85 

68 

90 

71 

85 

70 

89 

68 

87 

70 

83 

62 

92 

63 

80 

63' 

86 

701 

82 

681 

85 

64! 


59 
91 
63 
91 
55 
92 
62 
94 
67 
92 1 
63 
90 
58 
93 
60 
90 

65 

83 

52 

88 

68 

84 

57 

90 

64 

89 

55 

8'/ 

59 

90 

65 

98 

60 

93 

60 

91 

61 

89 

54 

89 

68! 

80|  85 

591  67 

88  90 

59I  68 


97 
64 
92 
61 

87 

61 

88 

67 

87 

67 

91 

59 

88 

66 

91 

63 

93 

66 

86 

69 

91 

63 

93 

65 

91! 

70l 

961 

60 

86 

53 

88 

67 

90 

61 

93 

63 
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71 

92 

71 

88 

68 

92 

70 

94 

71 

94 

69 

91 

65 

94 

71 

96 

70 

91 

68 

93 

68 

95 

69! 

92 

74 

95 

63 

89 

67 

94 

71 

911 

69 

94 

75l 


91 

65 

93 

69 

90 

71 

96 

70 

94 

77 

91 

70 

96 

71 

98 

69 

97 

71 

97 

74 

96 

72 

95 

6' 

96 

73 

95 

73 

88 

62 

97 

751 

90: 
7(1 

94 

75 
92 
66 

90 
69 
97 

74 
loll 

'i 
97 
73 

96 
60 
93 
74 
86 
70 
94 
72 
991 
731 
95l 
70l 


911 

671 
93l 
681 
89 1 
711 
97, 
70! 
95l 
71i 
94i 

"i 

971 

74 

9b  1 

69! 

98: 

711 

98! 

73i 

96! 

731 

9.5 

73 

99I 

74l 

96| 

73l 

88l 

631 

961 

731 

90l 

'^1 
94 

9^1 
691 

% 
97! 

99' 

1  711 
!  96! 
7ll 
971 
73 
96i 
68| 
94 
75! 
87' 
711 
93! 
72 
98l 

961 
70! 


96 
80; 
95! 

72; 
93! 
72: 
94  j 
68, 
961 

731  '"^ 
100    101 

64      741 


91 
74 

96 

77j  73] 
991  lOOl 
73 


981 

711 

97 


97 

7ll 

S8 

73 

9?1 
65' 
99 
74i 
96! 
731 
98i 
72! 


88. » 
63.1 
85  1 
60  9 
82.0 
63.0 
88.2 
62.5 
89.0 
66.5 
87.2 
65.0 
88  7 
64.5 

86.4 

61.4 

90.9 

64.6 

89.2 

67.8 
.9 

65.8 

88.0 

62. 2 

91.7 

66.2- 

89.4 

65.4 

81.7 
6 

90.6 

68.4 

82.7 

63.2 

m.-i 

67.1* 

86. 5 

59.5 

82.3 

68.  .5 

88.6. 
!65.G. 

93.0 

64.5 
|S».6 

64.1 

88.6 

64.9 

86.0 

60.4 
1 

67.9 

79  ^ 

62." 

85  8 

65  I 

91.7 

06.1 

90.1 

64.6 

83.2 

6(1.7 

89.3 

68.7 
85.1V 
61.3 

187.1 
64.  T 
86.9 
60.  K 
89.5 
65.3 
93.1 
67.2 
90.1 
67.2 
92  (1 
68.9 

92.  a 
66.3 
89  6 
65  9 

93.  vf 
65.6 
84.2 
58.6 
191.8 
168.5 
187.4 
|64  5 
190. 5 

64.4 


-i,r^-or..^.Te-^^.:^^^e^^^^^^  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs 
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GENERAL.  SUMMASX 

High  day  toiiiperatures,  cool  nights,  daily  mean<5  almost  uni- 
formly above  normal,  abundant  sunshine,  and  pligbtly  defi- 
cient precipitation  were  the  distinguishing  characteristics  of  the 
weather  in  'Arkansas  during  the  month  of  July.  Temperatures 
were  generally  near  or  slightly  below  normal  from  about  the 
2d  to  the  eth  and  from  the  19th  to  the  26th,  normal  or  above 
the  remainder  of  the  month.  The  mean  temperature,  as  de- 
termined from  the  records  of  60  stations,  was  81.2°  which  is 
1  .'P  above  normal.  Four  northwestern  stations,  two  northeast- 
ern, and  one  southeastern  reported  monthly  means  below  nor- 
mal while  all  others  for  which  normals  have  been  computed 
were  above.  Monthly  means  ranged  from  74.4-'  at  Dutton  to 
85.2^"'  at  Pine  Bluff,  a  difference  of  10.8°  between  northwestern 
and  southeastern  sections  of  the  State.  The  highest  tempera- 
ture recorded  during  the  month  was  105°  at  Pine  Bluff  on  the 
17th  and  at  Amity  on  the  ?>{)th,  the  lowest,  51°,  at  Dutton  on 
the  21st.  Extremes  occurred  on  approximately  these  dates  in 
.most  localities,  'i'he  greatest  daily  range  was  42°  at  Marshall 
on  tire  21st. 

The  average  precipitation  for  91  stations  was  3.07  inches 
which  is  0.75  inch  below  normal.  Positive  departures  were 
recorded  at  19  stations,  confined  principally  to  northwestern 
and  southern  sections  of  the  State,  negative  at  all  others.  An 
appreciable  amount  of  rain  was  recorded  in  the  State  every  day 
during  the  month  except  the  20th  and  2lst.  Showers  were 
heavier  and  more  frequent  during  the  first  decade  while  the  re- 
mainder of  the  month  was  fairly  dry.  Monthly  totals  ranged 
from  0.44  inch  at  Conway  to  8.44  inches  at  Dutton.  The  geo- 
graphical distribution  of  the  rainfall  was  irregular,  but  most 
of  the  heavier  totals  occurred  in  northwestern  sections  while 
the  central  counties  were  driest.  The  average  number  of  days 
with  0.01  inch  or  more  precipitation  was  7. 

The  weather  of  the  month  was  mostly  favorable  for  the 
growth  and  cultivation  of  cotton.  The  crop  made  excellent 
progress  throughout  the  State  and  at  the  close  was  in  very  good 
condition  with  squares  and  blooms  plentiful.  Corn  made  good 
progress  where  showers  were  frequent,  but  in  several  localities 
in  central  and  southern  sections  poor  progress  was  reported  due 
to  the  hot,  dry  weather.  Pastures  and  meadows  were  good 
where  showers  occurred  and  most  minor  crops  made  satisfac- 
tory progress  during  the  month.  No  damaging  wind  or  hail 
storms  were  reported.  w.o.H. 


MISOEI-IiANEOXTS  PHENOMENA 
(Dates  and  number  of  stations  reportinr) 

Thunderstorms: -1st,  6;  2d,  30;  3d,  6;  4tli,  7;  5th,  25;  0th,  18;  7th,  12; 

8th,  5;  9tli,  27;  10th,  19;  11th,  5;   12th,   5;   13th,  ,; 

14th.  15:  15th,    21;  16th,  11;  17th,  17;  18th,  9;    21st, 

3;  22d,  7;  23d,  2;  24th,  10;  25th,  3;  26tli,  6;  27th,  2; 

28th,  3;  29tli,  24;  30th,  32;  31st,  80. 

Solar   Halos: 1st,  2;  5th,  1;  11th,  1;   18th,   1. 

Dense  Fog: 3d,  1;  9th,  1;  16th,  1 ;  17th,  1;  18th,  1. 
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Amity,  mean  temperature  should  be  76.  0 ,  departure  4-1 . 2. 

BU-theville,  highest  temperature  should  be  9fi°  on  Kitht. 

Hope ,  monthly  mean  temperature  should  be  78. 8,  departure  +0.  i  . 

Ozark,  hiffhest'temperature  sh.ould  be  96°  on  11th. 

Winslow.  moiKhl.v  tneiin  temperature  shn\iid  be  71.0,  departure  -  0, 
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0.0 

0.0  i 
0.0  1 
0.0 
0.0  1 
0.0  I 
0-0  I 
0.0  I 
0.0  I 
CO  I 
0  0 
0.0  I 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C  1 


4-0  58 


1.20i--2.30  0.39 
1.47 
1.09 
1.08 
1.40 
u.  55 
0.95 
0. 45 
1  00 
2.37 
0.60 


4  43 

4;08 

0.21 

2  87 
1-35 
1.56 
1.41 


63 
60 
56 
51 


23 
20t 
23+ 
25 

'21+' 

21 

3 


21+ 


33 


34 
33 
31 

42 


66 


21+        29 


State  Means   and  ECxtremes 


«0.8 
75.6 
82  7 


-O.l 

+1.7 


100 
95 
102 


1 
31 
29 


64 
57 
62 


20t 
20t 
23 


-11.58] 

-2.22 

-2.14 

-1.99 
1.991-1.28 
4.36-1-0.31 

1.15!    

4.71|+0.29 
2.871-0.65' 
2.481-0.681 

3.491 

2.51 1 

4.43  +II.S7I 
2.92-0  43i 

3  30| 

0  651    

6.39I 

;. 881-1. 64 

4  26: --0.26 
5. 12'!-i-0  62 
3. 371+0. 25 
3.07|— 1 
1.711 
3.021 
3.071 
3.88' 

0.661-1,83'  0.22 
5.34-1-1.76!  -2.90 
3.27  ...  .1  1.96 
1.58  -2.30i  0.57 
2.78  -d.COl  1.49 
3.60  +0.181   1.10 

4.87 

2  051 

5.15+1,72 
3-19 

+  1.33 


1.85 

1  67 

1  30 

1.67 

2.00 

1.09 

1.09 

0.35 

2.75 

1.04 

1.32 

1  15  ■ 

2,09 

0,72 

-1,59'  o.eo 

-1.091  1  t'5 
1.62 
1,10 


28 
30 
36' 


3.47 
4.62 
6.40 


1,40 
1,0') 
2.50 
L67 
1.60 
3.40 
3  93 


81.2 


i+L2  '■  '.05  '     17t 


+1.  i2! 
2  UOi-1.78    0.90 

2.65: :  1  39 

3.07+0.75:  3. 93 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0  j 

0.0  ! 

0.0  I 

0.0  I 

0.0  I 

0.0  1 

00  I 

0.0  I 

0.0   I 
0.0  I 
0-0  i 
0  0  I 
0.0  i 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

0.0 

0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0  0 
0.0 
0  0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

o.o 

0.0 


7 
5  i 

l\ 
'j 

6 

9  ' 
8  i 
8  j 
4 
9 

•> 

7  1 

2 
14 

6 
12 
12 

10 
4 
4 
4 
7 
6 
7 
8 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
4 
5 
6 
4 
4 
11 


12 
22 
11 
14 
2-1 

3 
30 
24 
10 
14 
13 

4 

16 
15 
17 

0 
22 
20 
14 
18 
14 
20 
13 
24 

2 

21 

5 

17 
21 

16 

19 
22 

19 

21 

11 

18 

■>'i 

141 
6 

19 

19 

21 

15 

24 

28 

19 

22 
12 
19 
13 
W 
1    29 
i     21- 
I     24 

1      IS 

I     15 

22 

12 

15 

i     13 

1     !» 
23 
16 
lO* 
19 

1  -2^ 
12 
25 


11 
18 
18 
6 
25 
24 
25 
25 
24 
17 

u 

17 
22 
9 
7 
15 
14 
15 
21 
19 
10 
12 
17 


14 

12 

5 

27 

1 

2 

8 

15 

15 

25 

9 

13 

5 

20 

8 

8 

11 


10 
3  1 

21  1 
9  i 

12  I 

10  1 

12  I 

10  I 

7  1 

9  i 
3  I 

'I     \ 

7  j 

4i 

7 

10 
10 
10 

9 

6 

1 

8 

6 

14 
10 
10 
12" 

1 

9' 

5 
17 
13 
U 

4 
13 
14 
15 
13 

6 

7 

2i 
11 

5 
13 

1 
20 
12 

2 

1 
12 

5 

2 


1 
4 
6 
5 
5 
1 
0 
5 

13 
2 
3 
2 
6 
3 
9 
6 
1 
3 
6 
5 

11 
9 
8 
4 
8 
1 
9 
2 
0 
3 
2 
2 


5 

2 
3J 
18 
2 


se. 

sw. 


s. 
aw. 


s 
sw. 


sw. 

s. 


A. 


0     1 

6 

^ 

2 

0 

7 

12 

2 

18 

2 

8 

0 

4 

5 

22 

0 

17 

7 

16 

0 

12 

5 

8 

8 

4 

6 

11 

1 

20 

1 

13 

6 

10 

4 

G,  C.  Thrash 
W.  K.  Brown 
Gradv  F.  .lones 

I.  D.   Reeves 

Mrs.  i.elia  I.  Teter 

.1.  K.  Soaiilan 

U    S.   WealhrT  Bureau 

Vernon  C.   Hone 

E.  B    Smith 

T.  H.  Randolph 

R    .1.   Torry 
W.J     Copp 
A     P.    Quarterman 
iJohn  C    Floyd 
1.1.   W    Bishop 
I  A.  L.  Stephens 
IE.  E    Cordrey 

Winfred  D    Polk 

1  Henry  .'Stafford 

i-.'    O    Liiick 

I A    E.  Wackerman 

iC.  G.  Hudson 

[Mrs .  Elva  O.   Goodier 

U   G    rate 
I  Ben    lohuson 

.1.   M     Kifkelts 

'.1.  .1     Baijb 

iDr    R    H     Hardin 

Geo.   W,    Nithoalds 

University  of  Arkansas 

V    8.   Weather   Bureau 

.1     R.  Mo  Cuiston 

T  .  J  .  Logan 

W.    R    Owens 

Ben  F.    Batteniield 

W.E.  McVav 
F    Stevens 
L    Wriglit 

lames  .^.   Burnett 

Geo    W.  Baker 

N.  P.  ONeal 
.IG.  C.  Bolton 
.  H.  G,  Sa^'.dtr.^on 

lu,  S.  !"oie«t  Service 

IBeredictine  Sisters 

IJ.  A.  Lowderback 
,lMrs.  D.  C.  White 

IJ.  H.  Crosswhite 

li;.  S.   Weather  Bureau 

II,  c    Sutton 
IH.  a.   Lenhardt 
iState  .'Vgri.    School 

Mrs    W     L.   Matthews 
iL.  G    Humphrey 
;C.  N.   Houck 

Charles  Walton 

A.  .1.   Parks 

E.   W.   St.  Johta 
.John  Cook 

B.  S.  Halbert 

U   A    Whittingtou 
A.  ('.  Wiikerson 
U.  S.   Forest  Service 
U  .  S.  Forest  Service 
.June  Tnoraason 
Orkney  O.  Milton 
W.   R."  Heagler 
W,   E.   Baker 
V.  C.   Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Be.oedictine  Sisters 
W.   E,   FMmiston 
C    D,   Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs    M.   V    Tisdale 
Carl  A.  Starck 
C;.  C.  Van  Zandt 
S.  T.  Rooney 
I  Arthur  D   Smith 
iMiss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F   Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H    S.   Bra>hear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.   Chevee  Bevill 
Miss  Eveivn  Hoyle 
1;.  R.   Huddleston 
INannie  O   Schirmei' 
■  TA.  W.  H.  Collins 
lO.  H.  Black 
IR,  T,  Cobbs 
W.  E.  Barton 


putedforstation^avingtenormor.yearsn«,rd^^^Uc^  0:-addresses  as  follows: 


?nd1z,^u?e5,  T^arkana-.    .>}]^^lZr^^Z^--^fZ^t     \m^^^^  ending  7  a.  m.    -Amount  included  m  next  measurement 
unless  otherwise  mmcatea.         « 


T.  less  than  0.01  inch  rain 

».  addresses  as  follows:  — 

Precipitation  for  24  hours  ending  uear  sunset 


July,    192D 


CLIMATOLOGLCAL     DAL'A:      AKKA^^JSAb    .Sv.CTlO.N 


Daily  Precipitation  for  July.   1939 

Drainage- 
basin 

1 

Day  of  Mouth 

Stations 

2 

3 

i 

5 

6       7        8       9 

10 

11 

12      13 

14 

16      16 

17 

18      19 

20  1  21 

! 

22 

23 

24     25 

28 

27      28 

2,| 

30 

"3 

31      S 

Ouachita 

Ouachita 

ilis«l?sippi 

W'hite    

.  ..- 

1  36 
1.04 

.:« 
1.22 
.20 
.18 

2  10 

'.'60 

Wii 

'.35 
•  11 
.bl 

1.48 

.80 

.90 
2.10 

.20 

.09 
-60 
T. 

'Ai 
1.20 

.    ..!.. .    ' 
.  12  . . . . 

'.hhW'.'.'. 
.69.... 
T       .06 

1                  i 

!     ■ 

".mC.\'. 

.... 

'.'25 

■f.' 
1.15 

'.'63 
.22 

1 

'.'65 

.14! 

'."03 
.02 

".Vi 

'•24 

1 

't'  ' 

07 

.... 

'.'.'.W'.'.'.W 

.osj 

i 

1 

.09 
'f.' 
'.'29 

.33 

.04 

"35 

".m 

■f." 

.88 
T. 
152 

1.66 
2.96 
2.03 
2.38 
2.88 
3.75 
3.68 
2.97 
3.80 
!?  An 

Arkadelphia 1  1 

Arkansas  City  . .  illi 

V.\\\'\hh 

'.'62 

'.'•i'ii 

i 

"."38 

. . , 

.031 
■J'. 

'.'93 

't.' 
'.'6.5 

Batasville IMl 

Bee   Branch 

Bentouville  ••••''' 
Black  Rock  ....-HIi 

White    

Arkansa.s 

Arkansas 

White   

Missis<sippi. . . . 

'.■53 

".29 
.16 

f.' 

.04 
.38 

'.'49 
.12 

.04 

.16 

1.11 

.22 

.38 
.18 

".69 
1.10 
T. 

.06 

■   ■\ 

'.'28 
1.24 

.06 
80 

T. 

.01 

1 

■•••j 

1 



1 

1 

1 

".(,0 

.28 
.27 

....J....| 

Boo  leville- ■■ 

Briikley IIH 

Calico  Kock " 

Camdnn 11 11 

Center  Point .. 

OUrendon 'Ill 

Arkau'sas  

.56 
.60 
.14 
.13 

.  58  . . . . 

T. 

.03 

1 

T.| 

1 

I 

White    

White   

Ounchita 

Red 

.30 

1  19 
T 

.28 

I 

.12 

3.01 

8.20 
2.. 50 

24    .11 

.09 
.4; 

2.02 

....!.... 

1 

■32 
.75 
.04 

.02 
01 

'.'26 

.20 

.09 
.75 

't.' 

".'lO 

I  03 

.50! 

....!.... 

T. 

1 

White 

White   

Arkansas 

.08 
.28 
.07 

1 

1 

.04 

1 

.24 
•  04 
04 

.01 

.18 

1.12 
2. 52 

.18j... 


.16 

.76 

.01 

.   .. j 

.19 

.... 

. . . . 

.... 

.07 

.02 

0.44 
2.32 
3.99 
3.23 
4.71 
2.64 
2. 49 
2.69 
3.24 
8.44 
2.15 
2.52 
4.:i4 
5.02 
2.99 
4.86 
4.84 
1.36 
3.95 
2.07 
2.77 

White       

.41 

.18 

.201.... 

, . . . 

.48 
.30 

. 

.18 
f.' 

53 

Corning  (river)   .. 
Cotter 

White 

.17 

.25 
.40 
.36 
.38 
.77 

2.' 62 

.20 
.01 
.20 
07 
T 
.96 
.41 
.03 

....|    .12 
.9.')|  .20 

i 

.06 

1.04 
.70 

OS 

2'66 

T.- 

.  .  .  ■ 

'.'.'.'. 

. . .  • 

T. 

.04 
T. 

:::: 

.... 

.50 
.33 
1.01 

.13 

White 

i.l3 

'f.' 
.65 
01 
T. 
.80 
.04 
.02 
.35 

.27 
.'C)8 

'^57 

.';« 

... .;  . 

Da  ivil'.e iHI 

Dardaaelle Hll 

De  Vails  Bluff    .... 
Dumas 1111 

1.94 
1.05 

!24 

'.'ii 

'.'(ii 

T 

.61 

3.72 

'.'*) 
14 

'.'62 

.42 

".'08 
.90 

'.'26 
.34 

.34 
.22 

.07 
i.70 

■i9 



03 

.10 
1.36 
T. 
T. 
.39 
T. 
.02 

.39 

i.'og 

■'65 

.85 

White    

Mississippi     .. 

White   

Ouaphlta 

....  1  ...  . 

.56 
T. 

T. 

3.11  .... 

'f.' 
T. 
.10 

.22 

f.' 
.62 

.20 

't'.' 

'f.' 

't.' 

.10 

.05 

.05 

.10 

T 

.26 

.03 

.38 

'f.' 

T. 
•V. 

El  Dorado lid 

England- 

Eureka  Springs 

Favetteville   

Friieman  Sprgs. .   Ii 

.28 

.45 
... 

't.' 

.61 

T 

.... 

.... 

..  ■ . 



.01 
.... 

.33 

.... 

•  01 
T. 

.11 
1.88 
!t.  V.1 

....jT. 
1.981.... 
2.70i.... 

'.'Ofl 
. . . . 

White   

White     ... 

T. 

2.28 
.73 

6b 
.23 

1..56 

58 
.8'.' 
1.52 

.40 

T.' 

.'63 
.15 

."36 

1.03 

Arkansas 

Red 

White     

White       

.12 

.09 

Gjirgetown il 

.03 

.14 

.... 

f." 
.01 

.08 



■f.' 

.10 

T 

T. 

i.'so 

.52 

.  57 

T. 

T. 

Red 

Arkansas 

White 

Mls'^issippl 

White 

Red 

.Olii    .22 



.10 

57 

.02 

Gr.ivotte  

.0711  14 

'1'. 

.8O1   .46 

.75 

'.'64 

'.'6i 

T. 

2  01 

Helena illi 

12 

.02 
.26 

,12 

.20 

.06 

..50 

.02 

T. 

.69 

".hi 

'.'36 

•••• 

.14 

't.' 

•  31 
•'28 

'.'i.5 

".03 
.22 
.80 

'.■31 

1.91 
2.60 
3.07 
2.78 
3.62 
2.20 
1.86 
3.88 

.24 

.30 

'.'32 

.61 

.35 

T. 

1.02 
.90 

'.'23 

.19 

33 
.04 
.46 

T. 

•  53 

T. 

T. 
.59 

'.'2i 

■f." 

'!52 

Hot  Spri  iigs 

Index 

.FessievlUe .  ■• 

Jonesboro Hll 

.lunftioii 

Lam  brook 

Rel 

.03 

1.20 

't  " 

."36 

1.40 
.16 

•  08 

.  17 
.54 
.92 

.... 

'!27 

Wliite 

'.'47 

'.'75 

.07 

.11 

,49 

:;::    " 

Ouachita  

white 

1 

T. 

::::  .:.: 

.02 

White    

Arkansas 

White 

.80 
.39 
1.47 
1.09 

'.'6i 

.12 
31 
.11 
.61 

.28 
T. 
1.00 
.43 

46 

.82 
.81 

.01 

.24 
.12 
.30 

...1.... 

r 

07 

.20 

T. 

.29 

T. 
'.'36 

■f.' 

']96 
.83 

1.05 
.18 
.31 
.03 

2.10 
1.20 
4.43 
4  08 

Littls  Sock.  •"" 

T. 

■;i6 

.15 
05 

"."08 

'r 

".U 

.01 

;:: 

T. 

.01 

.03 
1.08 
.32 

r. 

".62 

Magnolia 

R,'>d... 

58 

.... 

54 

.11 

.... 

.08 

3.21 
2  87 

:i2 

1.40 
T. 

02 

Mammoth  Spg.   .'  il 

White 

T. 

.55 
.95 

■08 

'1'. 

.20 

.22 
11 

T. 

.03 

.36 

1  35 

Mississippi . 

Mississippi . 
White 

.    , 



.16 

".i)3 

"."is 

.14 

1.56 
1  41 

MarSred  Tree....  '  ' 

.18 

.45 
.04 

.04 

.  10 

.09 

1.00 

.02 
.13 
.55 

'.'25 

'.'15 

.08 

.41 
2.37 

.29 
.90 

.09 

1  99 

Mena  HI' 

Morrillton III! 

Mountain  Home    ■ 

.93 

.03 

.... 

T. 

T. 

.... 

4.36 
1.15 
4.71 
2  87 

.6n 
1.07 
1.8i 

.15 
1  30 
1.67 

'  '.:ii. 
.85 

'.'ia 

'46 
2 '69 

White    

f^uachita 

White    

Ouachita  .   . 
Ouachita   .  .  . 
Mississippi 

1.08 

'.OS 



'.'50 
1.09 

.03 
■f.' 

.88 
.03 

.29 
.  12 

.... 



.28 
t.' 

'1'. 
'.'62 

2.15 

'.55 

T. 

T. 

.'is 

'■07 
.33 

■.■52 
".bi 

.... 



'.'67 

'.'6-4 

1.00 
.25 

'.'oi 

31 

."37 

'.03 

... 

'.'6i 
2 '.06 

::;: 

'•27 

"26 

.'27 
.... 

.04 

.... 

Newport Ijf 

Oden..  

Osc 'oli      IIH 

.021    ... 

.10 

T.  i   .27 

1 

'.'isl'.'si 

T.' 

.32 



.... 

••■• 

'.'26 

■.'42 

1.67 
.11 

'.'eo 

■.■35 

1.04 

'.'56 

'.ii 

i.'32 

.31 

9  4g 

'.'65 

"lie 

.".!' 

3.49 
2.61 
4  43 

Ozark 

■^  fkansas  . . 

... 

2.92 
3.30 
0.65 
6.39 
1.8S 
4  36 

I'ariKonld  

Pattersoti nil 

lis'^issippi 

.13 
'!38 

T 

.'of, 

2 '.75 

'.'36 

.20 

.... 

.  .. 

;;:: 

':o4 

't" 

'!i6 

'.'08 

1.09 

WliitR     

Mississippi 

Arkansas 

White   

i.'44 
.02 

'  .'02 

'.'25 
T. 

'.'99 
.74 
.06 
2.9(1 
08 
.24 
.01 
65 

'.'65 

i.'eo 

.07 

'.22 
.03 

.44 

.'38 

.'22 

"26 

".16 
.20 

... 

.42 
.22 

1    15 

'.'49 

' .'  io 

"az 

.04 
.05 

.04 

'.'14 

Pocihontas  . 

.50 

.05 
.32 

.72 

.04 

".kh 

Portlaad !iil 

Ouarhita 

•02 

'.'45 

.52 

"io 

— 

'."64 

.24 

90 

'.'is 

.60 

"S4 

.22 
.11 

't. 

.96 

"."is 

.27 

,5.12 
3.37 
3.07 
1.71 

Ouachita 

.47 

.17 

^1 

Ouachita 

White 

Red 

Mississippi  . . . 
White 

.40 
1.65 

".b\ 

T. 

T. 

'.'ob 

".55 

.06 

1.25 

T. 

.06 

Saratoga 

1.62 

3.0T 

T.  L... 
.151.... 

.46 
.03 

.16 
.15 

.04 

T. 

.12 

1.10 
.22 
T. 

.79 

T. 

Searpv        lit 

.05 
T. 
.11 
.02 

'.'22 

0.66 
5.34 
3.27 
1.58 
2  78 

Springbank Ill 

Stutt?art H! 

S'lbiiico 

Red       

.70 

86 

]1 

"f." 

.27 
.09 

'."26 
T. 

1.96 

30 

.40 

\rkansas 

,25 

I'io 
.'65 

.30 

.43 

.23 

.85 

T. 

.27 

.87 

'.'67 
.10 
.03 

j        1 

'."6i 

.57 

■r. 

.07 

Arkansas 

1.49 

l'.46 
1.04 

1.67 

.32     .72 
.501.... 
.021... 
.  a:-5' .... 
2.  oO| . . . . 
.12!   .54 

Tex-irkana Ill 

Red 

Arkansas 

:::; 

■f.' 

't.' 

..   . 

'.'38 

30 

3  60 

•  92 

T. 

.10 

.27 
T. 

■f.' 

'f.' 

.65 
.12 

.48 

1.40 

4  87 

Waldron      

Arkansas 

Ouachita 

Onachita 

T. 
.60 

.02 

T. 

2  05 

Warrf  i Ill 

T. 

6  15 

Water-, Ill 

f. 

.86 

3  19 

Whitecliffs     111 

Red 

.32 
■.'26 

1.18 

T. 

8  47 

Wilson    

Mississippi    ... 
Washington.. . 

2.' 18 

3.'93 

.05 

.10 

75 

.20 

3.40 

T. 

T. 

T. 

4.62 

Win'Jlow 

T. 

6  40 

Wynne II! 

Mississipp 
Arkan.«as.. 

T. 

.20 
.46 

.90 
.06 

T. 

T. 
T. 

.20 



.70 

2  00 

Yancopin III! 

.28 

.02 

.12 

1.39 

.04 

.... 

.... 

.... 

T. 

.09 

.10 

.05 

2.65 

1 

! 

Daily  River  Staeres  for  July,  192  9 

Rivers        p 

lood 
tage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9      10     11 

12 

18 

14      15 

16      17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

28 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Cort  Smith 

Ozark 

Dardinelle 

Movrlllton 

Tliittle  Bock 
Pine  Hluff  

Danville  

Arkansas.. 

do.... 

do... 

..do     .. 

...do     .. 

...do  ... 

do   ... 

Petit  lean.. 

22 
20 
20 

23 

26 

» 

11. 0 
8.8 
U.O 
H  5 
11.5 
16  7 
29  6 
2.8 

9.9 
8.0 
9  9 
8  0 
10  0 
15.3 
28  9 
2.5 

14  2 
U.O 
10.6 
7.6 
8.4 
14   1 
27.9 
9.7 

16.4 
13,6 
13.' 
in.o 
8.8 
13.1 
26  9 
)4.4 

15.7 
14  0 
14.5 
12.4 
11.5 
14.3 
25.8 
11.3 

14. 5 

13  n 

14  4 
13  0 
13.0 
16.4 
20.0 

5.2 

13.7 
12  6 
13.6 
11.9 
13.3 
17.6 
26  7 
6.9 

12.6 
12.8 
13,6 
U.3 
12.3 
17.1 
27.1 
10.8 

18.4 
11.0 
12.9 
11.7 
12.4 
16.2 
26.7 
9.6 

14  3 
11-0 
12  .5 
10  0 
11.8 
16.6 
26.2 
7.8 

14  0 
11.9 
12.8 
10.5 
U.O 
1.5.5 
26.0 
6.0 

12.4 
n  7 
12.8 

U.O 

11.4 

15.4 
25  2 
1  4.5 

11.4 

y.2 
11.4 
10  ( 
11.4 

15.7 
24.9 
4.1 

12.4  15.  c 
8.  6  12. C 

10.5  10.5 
85    7.8 
9.8    9.0 

14.5  14.2 
25.0  24.8 
3.7I  3.1 

113.8  13.0  12.  i 
112.4  10  5  10.  ( 
|13.3  12,3  11  c 
10.0  U.O    9.£ 

8.5  11.5  11.2 
13.3  14.3  15.7 
23.  9  23  4  24.  i 

2.8    2.6    2.4 

S12.( 

)    9.t 

i  11.: 

8.S 

10.  C 

15.1 

25-2 

2.2 

111. 
t  9. 
10.  ( 

8.f 

9.f 

14.2 

24.9 

2.0 

3  11. 

I    8. 

i  10.. 

7.< 

9.£ 

13.S 

24.4 

1.9 

i  U. 
2    7. 
j    9. 

)    1.1 

)    8.5 

13  S 

24.2 

1.8 

no. 

7    7. 

i    9. 

)    7.( 

7.. 

12.  S 

2.3.9 

1   1.7 

8  10. 

5    7. 

i    9. 

)    7. 

i    7., 

12.^ 

23.  J 

1.7 

4    9. 

4  6. 

5  9. 
3    6. 

)    7.' 

112.; 

23.1 
l.f 

0(  7. 
9    6. 
1    8. 
i    6. 
1    7.( 
!  12. 
22.- 
l.« 

8    7. 

4  5. 

5  7. 
2    5 

)  e. 
I  n.i 

?22.( 
l.( 

3    6.8    6  2   6. 
5    4.4    3.3    2. 

3  6.3    5.8    5. 
0    4.«    4.1    4. 

4  5.1    4.1    4. 
ill.  2  10.3  10. 
)21.1  19.7  18. 

1  I.5I   1.4    1.. 

2    6.0 
9    2.6 
6    5.5 
0    3.6 
0    32 

a  9.3 

)16.3 
i    1.3 

p! 


I 


28 
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Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Cotter    

o:;allco  Rook. . . 

Kates ville  

Newport 

Georgetown. . . 
De  Vails  Blufi., 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock.... 

Camden  

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


White.... 
....  dd  ... . 
....  do  .... 
....do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  ... . 

.Buffalo.. 
..Black.... 
.  Ouachita. 

...Red 

Mississippi 
....  do  ... . 


Flood 
Sta«e 


12      3         4       5 


18 
23 
26 
20 
21 
34 
12 
14 
30 
28 
44 
48 
48 


4.3 

3.5 

9.3 

9.5 

14.2 

19.5 

23.1 

5.2 

7-8 

4.7 

9,2 

27.7 

36.6 


3.6 

3.7 

4.2 

5.5 

5.4 

3.3 

3.4 

3.6 

3.3 

4.6 

9.0 

8.8 

9.0 

8.8 

9.3 

8.9 

8.4 

8.0 

7.8 

7.5 

13.8 

12.7 

12.3 

11.7 

11.1 

19.1 

18  6 

18  0 

17.4 

16.8 

28.8 

22.5 

22.0 

21.5 

21.0 

fi.O 

58 

5.7 

5.5 

6.0 

7.6 

7.4 

7.0 

6.7 

6.5 

4.6 

4.6 

5.1 

63 

6.4 

9.4 

10.7 

10.1 

10.6 

10. 2 

27.6 

27.1 

26.5 

26.0 

25  5 

36.3 

35.8 

35.1 

34.3 

33.8 

8 

9  10 

11      12      13 


14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22     23 


24     25 


26      27      28 


29      30      81 


4.6 

6.8 

i  10.1 

8.1 

10.3 


4.7 
6.2 

15.6 
9.7 

10.1 


16. 2! 15. 


I  20.  4 

110.0 

8.4 

6.5 

9.6 

i  25.2 

133.4 


19. 
6. 
6.2 
6.7 
9  2 
25.3 
33  0 


4111. 5|  6. 
?!  10.51  7. 
3114.0116. 
9iliJ.i|14. 

I2.OI12. 

15.9115. 


19. 


18.8 

5.4 

5.9 

6  0 
5  10  4111. 
3:25. 2i2o. 
8  32  5'32.3'31.9 


5.7 
5.3 
12.1 
14.3 

13.  4i 
17.0; 
19.3 
5.1 
5.8 
5.8 
10.7 
25- 3 


5.2 

4.4 

10.6 

11.4 

13  S 

17.6 

19,6 

4.9 

5.8 

5.7 

10  0 

26.1 

31.6 


4.4 

3.5 

9.2 

8.4 

13  0 

18.1 

20.2 

4.5 

5.6 

5.1 

9.4 

27.7 

31.9 


3.3 

8.8 

7.6 

12.2 

17.8 

20  3 

4.3 

5.6 

5.0 

8.8 

27.9 

32.4 


3.4 
2.4 

8.4 

7.4 

10.7 

17.2 

20.2 

4.2 

6.8 

4.9 

8.4 

28.4 

32.7 


3.4 
1.9 

7.8 
6.8 
9.9 
16.5 
19.8 
4.0 
56 
4  6 
8.2 
28  4 
33.2 


3.5 
1.8 

7.1 
6.4 
9.1 
15.5 
Vi.2 
3.8 
5.6 
4.3 
8.0 
28.5 
3S.6 


3.5 

2.0 
6.9 

5.9 
8.4 

14.8 
18.5 
3.6 
5.6 
4.3 
7.7 
28.8 
33.6 


31 
2.0 

7.1 

.5.7 

7.0, 

14. 0, 

17.7 

3.6 

5.5 

4.4 

7.6 

29.0 

33.4 


S.2 

1.8 

7.0 
5 .7 
7.1 
13.2 
16.9 
3.5 
5.4 
4.2 
7  6 
29.1 
33.6 


2.2 
1.3 

6.7 
5.5 
6.7 
12.6 
16  2 
3.5 
5.4 
4.1 
7.3 
28.9 
33.7 


3  3 

1.7 

6.3 

5.0 

6  6 

12.1 

15  6 

3.4 

5.2 

4.0 

7.3 

28.3 

33.8 


2.6!  2.5 


4.9 
6.5 
li.7 
15.1 
3.4 
5.0 
4.0 
7.2 
27.1 
33.6 


1  2 
6.4 

4.8 
6.3 

n.i 

14.7 
3.4 

5  0 
4.0 
7.0 
26.5 
33.2 


2.3 
1.2 
6.2 
4.5 

6.2i 
U.O 
14.3 
3.3 
4.9 
4.0 
6  9 
23. 5| 
32. 4I 


2.7 
1.3 
6.0 
4.4 
5  8 
1.07 
13  9 
3.3 
4.8 
4.0 
6.8 
21.4 
29. 5 


2.1 

1.5 

6.1 

4.2 

.5.6 

10.6 

13.6 

3.2 

4.7 

4.0 

8.2 

19.4 

27.8 


2.7 
1.5 
6.4 

4.2 
5.5 
10.3 
13.3 
3.2 
4.7 
4.2 
S.f 
17.7 
25.3 


DaUy  Temperatures  for  July,    1939 


Stations 


Amity 

Bentonville 

Bee  Branch 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley  

(.'alico  Rock§5 

Camden^'J 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton  

El  Dorado 

Eureka  Springs . . 

Fort  Smith 

Grannis 

GravRtte 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

.Tonesboro 

Lead  Hill 

Linle  Book. . 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg. , 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport. .'. 

Pint  Bluff 

Pooahontas 

Portland 

Presoott 

Rison  

Searcy 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


(  Maximum 

(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
I  Ma  simum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
,  j  Maximum 
'  Minimum 
.  \  Maximum 
)  Minimum 
.  S  Maxlmmu 
(  Mininiiim 
S  Maximum 
*  Minimum 
S  Maximimi 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Miuimum 
^  Maximum 
'  (  Minimum 
j  Maximum 
'  '  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimvim 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
1  Maximum 
/  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimu)n 
. .  S  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
, .  S  Maximum 
' '  '  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
, .  S  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximirai 
'  Minimum 
.4  Maximimi 
'  Minimum 
'>  Maximum 
'  Minimum 
^  Maximiun 
'  Miuimum 
, .  ^  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
, . .  S  Maximum 
' ' '  '  Minimum 
. . .  i  Maximum 
" '  '  Minimum 
. . .  i  Maximum 
" '  '  Minimum 
S  Maximum 
'"  (  Minimum 
_  _  i  Maximum 
" "  (  Minimum 
S  Maximum 
"'  (  Minimum 
S  Maximum 
' "  '  Minimum 
_S  Maximum 
""  (  Minimum 
i  Maximum 
"■  '  Minimum 
i  Maximum 
" '  (  Minimum 
S  Maximum 
" '  (  Minimum 
J  Maximum 
"      !  Minimum 


100  95 

72 1  68 

98!  95 

691  72 


♦♦Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.^on  which  it  almost  ahv. 


;iys  occurs 


1.0 


THE  LIBRARY  OF  THE 

OCT  3      1929 

UNIVERSITY  OF  ILLINOIS 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
flf^I^ai^SflS  SECTIOIsi 


HABVEY  S.  GOIiE,  Meteorologrist 


Vol.  XXXIV        Little  Rock,  Ark.,  August,  1929         No.  8 


MISCELLANEOtrS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  reportins) 

Thunderstorms :-lHt,  14;  3d,  3;  5th,  1;  6th,  9;  7th,  23;    8th,  29;    9th, 

28-  lOfch,  12;  11th,  20;  12th,  22;    13th,    4;  19th,    6; 

21st,  1;  22(1,  3;  23d.  9:  24th,  16:  25th,    13:  26th,    3: 
27th,  3;  29th,  1. 

Lunar  Halos: 13th,  1. 

Solar  Halos: 13th,  1;  26th,  2. 

Dense  Fog: 5th,  1;  10th,  1;  13th,  2. 


GENEBAL  STTMMAKY 

The  weather  in  Arkansas  during  August  was  marked  by 
temperatures  somewhat  above  normal  and  precipitation  con- 
considerably  below,  this  being,  with  one  exception,  the  driest 
August  since  State-wide  records  have  been  kept.  Daily  mean 
temperatures  were  generally  above  normal  during  the  first  dec- 
ade, near  or  somewhat  below  during  the  second,  and  mostly 
above  during  the  last.  The  monthly  mean,  as  determined 
from  the  records  of  60  stations,  was  80.8°  which  is  1.1°  above 
normal,  14  stations  showing  negative  departures,  positive  at  all 
others.  Monthly  means  ranged  from  85.4°  at  Center  Point  to 
75.4°  at  Dutton,  a  difference  of  10°  between  northwestern  and 
southwestern  sections  of  the  State.  The  highest  temperature 
recorded  was  110°  at  Bonneville  on  the  6th.  The  lowest  was 
41°  at  Dutton  on  the  15th.  The  highest  occurred  in  most 
localities  from  the  3rd  to  the  6th  and  the  lowest  about  the  15th 
or  16th. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  records  of  88  stations,  was  1.29  inches  which  is  2.40  inches 
below  normal,  all  stations  showing  negative  departures  except 
Brinkley.  Three  stations  reported  no  rain  and  two  others  only 
a  trace.  The  greatest  monthly  amount  was  4.78  inches  at  St. 
Francis.  This  was  the  driest  August  on  record  in  Arkansas 
except  in  1909  when  the  average  for  the  State  was  only  1.27 
inches.  Showers  were  numerous  in  northeastern  sections  of 
the  State  from  the  7th  to  the  12th,  but  during  the  remainder 
of  the  month  only  light  scattered  showers  occurred.  The  great- 
est rainfall  for  any  24  hour  period  was  3.35  inches  at  Oden  on 
the  8th.     The  average  number  of  rainy  days  was  3. 

The  weather  of  the  month  was  favorable  for  the  cultivation 
of  all  crops,  but  too  dry  for  the  growth  of  both  cotton  and  corn 
except  in  a  few  northeastern  counties.  By  the  close  of  the 
month  picking  and  ginning  had  begun  in  southern  and  central 
sections,  much  of  the  first  opening  being  due  to  the  hot,  dry 
weather.  Except  in  the  Northeast  the  corn  crop  was  badly 
damaged  and  the  weather  was  mostly  unfavorable  for  meadows, 
pastures,  and  truck  crops.  w.c.h. 


MISCELIiANEOtrS  DATA 

Pressure,  Sea-level 

Wind 

Relative 
humidity 

boa 

stations 

,s5 

A 
bo 

■rH 

w 
;».i5 

30,15 
30.19 
30. 18 

0) 

P 
15 
30 
31 
30 

o 

g 

m 

s 

a 
o 

0 

5 

la 

ft 

a 

d 

S 
P. 

Pi  0 

Hentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Meuipiiis 

^9.98 
29.  9f! 
:K).  (K) 
3(1.01 

29.  T^, 
29.  73 
29.79 
29.79 

r, 

6 
)3 
13 

2.44,'i 
4,027 
4,!>91 
3,ei>7 

If. 

24 
29 
■JO 

nw. 

e, 
nw. 

V- 

24 
7 

25 
3 

"76" 
75 

78 

"is" 

46 

60 

9b 
89 
84 
82 

COMPAEATIVE    DATA    FOK    AUGITST 


Year 


Temperatui'e 


Mea  nrs- 
BJEtremes 

1891 

1892 

1S93 

1^91 

1  p95 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

ions 

1904 

1905 

1906 

1907 

r.>>8 

1909 

1910 

1911 

IVII2 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

192:i 

192 1 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 


79,7 

76.4 
78.3 
77.3 
78,1 
79.4 
82.6 
79.6 
79.4 
82.2 
81.1 
80,5 
80.7 
78,7 
78  1 
79.1 
77.9 
82,0 
79.3 
82,4 
79.2 
78.0 
78.7 
82.1 
73.  5 
74.7 
81.8 
77.1 
82  9 
80.6 
/6.8 
81.5 
80  4 
81.9 
82, 2 
89.3 
&9.7 
70.6 
81,3 

8c;.8 


-3,3 
-1.4 
-2.4 

-1.6 
0.3 
+2.9 
-0.1 
-0,3 
+2.  5 
+  1.  4 
+  0.  8 
+1.0 
-1.0 
-1,6 
-0.6 
-1.8 
+2.3 
-0.4 
+2.7 
-0.5 
-1.7 
-!.0 
+2.4 
-1.2 
-.^0 
+2.1 
-2.6 
+3  2 
+0.9 
-2.9 
+  1.8 
+0.7 
+2.2 
+  2.5 
+  0,6 
+  i.0 
-  3.1 
+  1.6 
+  1  1 


Precipitation 


05 


115 

108 
106 
102 
104 
102 
112 
111 
108 
112 
108 
109 
108 
105 
105 
103 
100 
113 
103 
111 
104 
107 
105 
107 
104 
102 
107 
104 
115 
113 
102 
106 
111 
11.9 
108 
108 
110 
105 
105 
lin 


39 

39 
47 
48 
48 
55 
48 
45 
54 
54 
57 
52 
51 
47 
46 
51 
42 
54 
52 
47 
43 
4,5 
45 
46 
57 
40 
46 
43 
52 
55 
46 
53 
51 
49 
43 
47 
47 
43 
51 
41 


3,69 

2.75 

4,39 

3.08 

4.63 

2, 

2,32 

2.59 

4.35 

2.04 

2.95 

2.95 

2.55 

4.34 

2.81 

3.73 


Number  of  days 


4.92 

2.9-2 

4.48 

1.27 

3.92 

8,19 

3.30 

1.62 

6.81 

10.44 

2.63 

4,10 

3.  90 

4,29 

4  08 

5.46 

1.90 

2.43 

2.40! 

1.81 

5.50 

6.01 

4. 62 

1.29 

-0.94 

+0,  70 
-0.61 
+0.  94 
-LOS 
-1.37 
-1,10 
+0.66 
-1.65 
-0.74 
-0,74 
-L  14 
+0.65 
-0.88 
+0,04 
+1,23 
-0.77 
+0.79 
-2.42 

+0. 23 

+4.50 
-0.39 
-2.07 
+  3.12 
+  6,75 
-L06 
+0,41 
+  0.21 
+  0.60 
+n  £9 
+  1  77 
-1.79 
-1,26 
-L29 
—1.88 
"-l.M 
•+2. 32 
+0.93 
-2.40 
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Observer 


J.  N.  Campbell 
W.  K.  BrowD 
Grady  F.  Jones 
J.   D.   Reeves 
Mrs.  Leila  1.  Teter 
J.  K.  Scanlan 
U.   S.  Weathr>r  Uurea 
Vernon  C.  Howe 

E.  B.  Smith 

F.  H.  Randolph 
R    J.  Torry 
W.J.   Copp 
A.  B.  Quarterman 
John  C.  Floyd 
iJ.  W.  Bishop 
lA.  L.  Stephens 
K .  E    Cordrev 
Winfred  D .  Polk 
Henry  8taiTord 
.T   0.  Linrk 
G.  A.  Gifford 
C.  G.  HiidiiOi: 

Mrs .  Elva  0.   Goodie 
.  G.  I'ale 
Ben  Johnson 
,T.   M     Ricketts 
J.  J.  Babb 
I)r    R.   H.    Hardin 
Geo.   W.   Nichoalds 
University  of  Arkaiisa 
U.  S.  WeatiM'r   Burea 
J.  R.  Me  Cuiston 
T.  J.  Lopp.n 
W.  R    Owens 
Ben  F.   Battenfield 
W.  £.  McVay 
A.  F.   Steveiis 
G.  ly    Wright 
.lames  A.  Bur;;ett 
Geo.  W.  Baker 
N.  P.  ONeal 
G.  C.  Boiton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Servioe 
Benedictine  Sisters 
J.  A,  Lowderbank 
Mr<;.  D.  C.  White 
J.  K.  Crossivhite 
U.  S.   Weather  Bureau 
I.  C  Sutton 
H.  a.  Lenhardt 
State  Agri.    Sr:bool 
Mrs.  W.  L.  Matthews 
L.  G   Humphrey 
G.  N.   Houck 
Charles  Walton 
A.  .1.  Parks 
E.  W.   St.  John 
.!ohn  Cook 
n.  S.  H albert 
(+.  A.  Whittington 
A.  C.  Wiikerson 
U-  S.  Forest  Service 
U  .  S.  Forest  Service 
June  Tnomason 
Orknev  O.  Milton 
W.   R."  Heagler 
W.   E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.   Edmiston 
C.  D.  Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs.  M.  V    Tisdale 
Carl  A.  Starck 
C-  C.  Van  Zandt 
.Is.  T.  Rooney 

Arthur  D.  Smith 
•  ImIss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
l)v.  ChevpK  Be^Till 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
Nannie O.  Schirmecr 
M.  W.  H.  Collins 
O.  H.  Black 
R.  T.  Cobbs 
.  W.  E.  Barton 


All  complete  reports  used  in  means.      T 
'AKo  on  other  dates.     IIP. 
Precipitation  for  24 
m'easuremeat. 


less  than  0.01  inch  rain 
O.  addresses  as  follows:  — 
hours  ending  near  sunset 
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Daily  Precipitation 

for  A  Tigust.   1 

02.9 

Day  of  Month 

stations 

Drain  aye- 
basin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8       9 

10 

11      12 

13      14 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21      22 

23 

U 

25 

26 

27 

28 

1 
29 

30 

81 

"5 
** 

Ouachita SO 

Ouachita 

1 

1.47 

'.'32 
"si 

.... 

.22 

'.'46 
.01 
T 
T 

.'33 

... 

1 

...\   .071 

... 

1.84 

\.mity •• 

\rkadelphia.        I 
Arkansas  City  ..lill 

.... 

.... 

!!!!i 

0.32 

1.80 

White    

White    

.47 
.11 

1.20 

Arlberg •■ 

.... 

.... 

.... 

't  ■ 

T.' 

.31 
T 
15 

.09 

.14 

T. 

0  66 

BiWsvillo I'll 

T. 

.05 

T. 

Bee  Branch 

.^.rkansas 

White   

"Mis^i.sslppi 

Arkansas 

White   

f.' 

Ah 
.02 

'.3J 

0-20 

Bentonville  •••■'*• 
Black  Rock  ....■lln 

'.;:'. 

't" 

.45 
.  29l 
.■a 

.02 

''62 
.01 
.14 

.08 
.36 
04 

T. 

1.74 

1   67 

2  65 

.06 

1..56 
.03 

.05 

.01 

4  72 

Blyihe'villa 

03 

T. 

T. 

0  34 

Booiieville- •• 

Bi-inklw Illl 

i.2\ 

.  23 

.2! 
.52 

10 
T. 

11 

.05 

.76 

3  90 

0.82 

Calico  Rock j!'; 

Camden HI; 

Ouachita 

".36 

0.36 

S6 

.02 

0-38 

Center  Point  — .. 

White   

White    

AifeaMas 

White   

White 

.07 
.17 

'."si 

.85 

•  •  *  ' 

T 

'.'35 
.40 

.021 

'.'59 
.12 
T. 

.60 

".51 
.40 
.25 

.07 

0.76 

Cl;ua'inon 'il' 

Clinton 

::.: 

.11 

.26 
.13 
50 
.70 
.45 

'.'l4 
.32 
T. 
.6T 

].'25 
.85 
1.28 

.... 

... 

0.54 
1.37 

Co'.iway •• 

Cornii.s ■•uli 

Corning  (river)   .. 
Cobtor 



"!!' 

'tV 



't.' 





3.46 
3.05 

White   

T. 

2.33 
0.25 
0.00 

Crossett ■■ 

Da.ivide fP' 

Dardanelle i!; 

Pe  ViillsBlufT..... 
Dumis      I'l' 

Ouachita  





Axkansos 

White- 

Mississippi     .. 

■.'29 

.... 

't  " 

.'2-1 

'.'47 

.10 
.23 

.OR 
.22 
.30 



:::: 

.13 

'f." 

. . . . 

'.'67 
.04 

••    • 

0.29 

1.45 

1.60 

Ditton ■• 

El  Dorado ih' 

White   

O-.iachlta 

64 
.52 



.12 

't'.' 

.50 

f.' 
-02 

'.'46 

'.'io 

'.33 

' .'  i'J 

.18 

".OS 

.... 

. . . . 

0.98 
1-45 
0.10 

Snarland- 

White   

White    

■Xrkansa.'? 

Arka,nsas 

Red  -       

White     

-58 

'.'so 

1.47 

".04. 

■  'r'.' 

.14 

■■■}" 
T. 

.22 
.04 
T. 

1.42 

Bur  jka  Springs.... 

.HI 
08 
.05 

.... 

1 

't'.' 

T. 

T. 

0.35 

KayetteviHa   . . . . .  ■ 

.04 

.... 

0.12 

Fort  .'^mtth 

0.07 

.10 
.09 

T. 

T. 

0.94 

FuU/Dn ;i; 

r.' 

't.' 

'f.' 

.,55 

.15 

.05 
.68 

' .'  i-3 

.25 

«1.86 

Oeirgetown k 

■i'. 

T. 

0.98 

liilbert '.li 

Red 

T. 

0.55 

Arl:ansas 

White 

Mis.^issippl.... 

White 

Red 

■1' 

'.'26 
'.'is 

.05 

.'14 
T. 

.11 
"61 

0.16 

tiravette  

'.'6i 

't'.' 

l.Uj 

't'.' 
'.'62 

.'02 

.'i2 
.19 

".41 

".io 

•••• 

.... 

't.' 

't'.' 

Uel'Uia Illl 

Ridden  

Hope 

Hot  Springs 

6.64 
0.21 
023 
1.48 

Rod 

Ouachita  

1.18 

.07 

1.25 

.... 

.... 

Jess'.aville  .  .• •• 

.02 
'.'08 

'!92 
T. 
.20 
T. 

.04 

".53 
.02 
T. 

.08 



'.'64 
.05 

1-55 
1.02 

.0-. 
.58 

".:. 

•••• 

"6i 

.... 

'.'i7 

.05 

1.78 

Junction — 

Lanj brook- 

Ouachita  

White 

Wliite    

Arkansas 

White    

.17 

'.'6i 

.26 

:::: 

't.' 
.01 

't.' 

.... 

.... 

.... 

1.02 
1.46 

Lead  Hill 

Littla  Bocii.  •" 

'.'60 

.78 

'.'67 

.... 

1  95 

.... 

1.19 

Lurton 

Luthervllle 

Matraolia 

■Malvern II. 

Maiinioth  SpR.   .illl 

.... 

.09 

0.09 

Red 

.Rl 
.12 

0.61 

Ouachita 

.09 

0.21 

T. 

T. 

'.'69 

'.'62 

.50 
.14 

.03 
.21 

.49 

.06 

.05 

1.10 

.22 

'.■36 

.63 

■'is 

1.19 

".18 
'f. 

a.  81 

Mississippi 

Mississippi 

White   

Ouachita 

Arkansas; 

White   

'.'61 

'.'93 

'.'6i 
.'46 

".09 

::.■; 

y.oh 

.70 

'."46 
T. 
.15 

38 

0.91 

Marshall 

Mena Ill' 

■Morrillton Illl 

Mountain  Home  ■ . 

1.10 

1.77 

T. 
'.'53 

1.80 

.04 

.... 

... 

.... 

.... 

'.'2i 

.... 

0.27 

'.'25 

•••■ 

t" 

.'26 
'.'io 

■.■46 
'[29 

i.'oa 

'.'io 

.18 

3.' 3-5 
.32 
.30 

'.'1.5 
.1.-, 

0.15 
1.78 

018 

Norman 

Osceola IIH 

Ozark 

Paraptould- 

Patterson Ill 

PiSROtt 

Pocahontas  

Prcscott If; 

Princeton Ill 

White   

Ouachita  .   .. 
Ouachita   .  - .  . 
Mississippi. . . . 

Arkansa.s 

Mississippi 

Wliite 

Mis-^issippi 

Arkansas 

.02 

i'lVi 

i.'ii 

'.';i4 
.10 

1   .Oh 
.12 

'.'36 
.'82 

i':25 

P5 

.60 

'.'6.5 

.02 

1.03 

'.'76 

1.20 

1.55 

■,)■■ 

'.'78 

i  'v.5 

'.'08 

't'.' 

'.'.'.'. 

't.' 
"i" 

0.40 
3.35 
1.60 

1 

.02 

■••• 

'.'os 

••   • 

••■• 

0.36 
3.85 
0.65 
3.50 
0.99 

*  *  •  * 

.2( 

.67 

.75 

3.87 

Oua-chita 

.96 

. . . . 

.12 

2.33 

.... 

• 

.08 

0.08 

Ouachita 

Ouachita 

Whit  A 

1-60 
1.87 
T. 

'.'is 

1.6C 

.IE 

't. 

.1; 

■ "  * 

1.60 

T. 

1.87 

.40 

'.'3' 

.It 

't', 

't. 

.If 

.10 

.... 

.02 

.34 

0.86 

Saratoga 

St.  Francis..    

Searcy  II 

Storv ! 

Red 

Mississippi  . . . 

•••■ 

.... 

'.'64 

i'.76 

.   . . 

i!ie 

".9i 

'.K 

0.00 

.31 

;o7 

T. 

4.73 

0.41 

Red 

'.{4 

... 

.'4,' 

i.'ij'^ 

.0- 

'.'oJ 

'.'.'. 

.Oi 
)  . . . 

.0'. 
T. 

'.0 

I.S5 

T. 

'J'. 

3.09 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

.... 

•   •■ 

".a 

... 

2.52 
0.50 
0.14 

Texarkana i[ 

Thornbur;; 

)  .If 

.4. 

... 

i  ".'os 

1.5. 

... 

1 

.... 

'.'04 

... 

't. 

.... 

... 

0.30 

Arkansas 

1.22 
0.29 

Warren 1 

Waters j 

Whitecliffs II 

Wii^jon 

Ouachita 

.6i 

T. 

2. IT 

0.00 

Red  • 

T. 

T. 

.!( 

■) ... 

T. 

.2. 
T. 

■f. 

.S( 
'!3( 

1    .«( 
.0 

J    .7( 
1  .'.'. 

)  1   9f 

1 

3.85 

.0. 
.2( 
.1 

i  ... 
1 

... 

.1; 

!  .. . 

T. 

.3( 

i 

0.51 

Wynne II 

Yaucopin Ill 

8 

.5( 

1 

1.85 

Arkansas 

15 

1 

i    .0 

.0 

1.83 

1 

1 

Daily  1 

3.iver  Stag-as  for  August, 

1929 

Stations 

Rivers 

Flood 

Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14      15 

'16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Port  Smitli 

■  Arkans.as 

22 

5.K 

5.5 

5.3 

0.2 

5.1 

5.0 

4.8 

4.7 

4.5 

4.5 

4.4 

4.4    4.4|  4.5 

4.51  4.8 

5.5 

6.0 

6.6 

6.6 

6.0 

6.6 

5.1    4.9 

6.0    4.6 

4.2 

4.0 

3.9 

3.7 

3.6 

O^ark 

do 

22 

2,6 

2.5 

2.4 

2.r 

2.2 

2.2 

2.1 

2.0 

2  0 

1.8 

1.7 

1.6  .1.6 

1.3 

1.2 

1.1 

1.2 

1.2 

1.2 

l.i 

l.i 

1.1 

1.2    1.1 

1.0  0.9 

0.8 

0.8 

0.7 

O.V 

O.B 

Dardanelle 

do 

20 

4,8 

4.5 

4.5 

4.4 

4.3 

4  .2 

4.0 

3.9 

3.8 

3.7 

3.6 

3.6    3.6 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.9 

4.5 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9    4.8 

4.7    4.6 

4.5 

4.4 

4.2 

4.1 

4.0 

Morrillton 

do...... 

20 

3.3 

3.0 

2.9 

2.8 

2.6 

2.4 

2.2 

2  1 

2.0 

2.0 

1.8 

1.7    1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1,7 

l.S 

2  0 

2.8 

3.0 

2.8    2.5 

2.3    2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

l.b 

Little  aook. . . 

do 

23 

3.0 

S!.9 

2.7 

2.4 

2.0 

2.0 

1.8 

1.7 

1.5 

1.4 

1.3 

1.3    1.1 

l.,l 

1.0 

1.0 

0.9 

0.9 

0.9 

1.2 

1.7 

2.2|  2.2|  2.3 

1.7    1.6 

1.4 

1.0 

0.9 

0.7 

0.4 

■pine  Bluff 

do 

36 

9.0 

8.7 

8.5 

8.3 

8.2 

80 

7  8 

7.7 

7.6 

7.6 

7.4 

7.3    7.1 

7.0 

6-9 

6.8 

6.7 

6.7 

6.7 

6.7 

7.1 

7.6 

8.0    8.2 

7.8    7.6 

7.3 

6-9 

6.7 

e.5 

6.4 

yaucopin 

...   .do 

29 

15.0 

14.2 

13.6 

13.1 

12.7 

12.3 

11.9 

11.6 

11  3 

11.1 

10  9 

10.810.7 

10.5 

10.3 

10.2 

10.0 

9.8 

9.7 

8.7 

8.6 

9.9 

10.6  11. 3 

11.7  11.7 

11.1 

10.6 

10.0 

9.7 

9.b 

DBnviUe 

Petit  .lean.... 

m 

1.2 

1.2 

1.1 

l.Ol  0.9 

0.9i  O.9I  0.8 

0.8 

0.8 

0.7 

0.7    0.71  0.71  0.71  0.7|  6.71  0.6 

O.el  0.61  0.5 

0.5 

0.4    0.4 

0-4    0.4    0.4 

0.6 

O.b 

0.5 

O.b 

11 


1 

i 
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Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Kiven 


Flooa 

Stage 


Cotter    

Calico  Rock. . . 
Batesville   — 

Newport 

Georgetown. . . 
De  Vails  Bluff., 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rook.... 

Camden  

Pulton 

Helena 

Arkansas  City. 


White.... 
....  do  ... 
....  do  ... 
....  do  .... 
....  do  . 
....  do  . 
....  do  .... 

.Buffalo. 
..Black.... 
.  Ouachita. 

...Red 

Mississippi 
....  do  ... . 


8   9  10  11  12  18  14 


16 


17 


18  19 


20  21  (  » 


23 


24  25 


26   27 


28 


18 
23 
26 
20 
21 
34 
12 
14 
30 
28 
44 
48 
48 


2.5 

1.4 

6.2 

4.2 

5.3 

10.1 

13.0 

3.2 

n.6 

4.2 

8.6 

16.7 

23.1 


2.4 

1.2 

6.2 

4.2 

5.1 

9.9 

12.6 

3.2 

5.6 

4.3 

8.4 

16.3 

21.0 


2.0    1.9 

1.8 

l.ii 

2.2 

■2.1} 

2. 

1.0    0.9 

0.8 

0.6 

1.1 

i.y 

1. 

6.0    6.8 

5.8 

5.7 

5.7 

6.4 

6. 

4,0 

3.9 

3.8 

S.7 

3.7 

3.9 

4. 

4.  n 

4.4 

4.2 

4.1 

4.0 

3.V 

3. 

q  6 

9.  5 

9.3 

9.2 

9.0 

8.8 

8. 

1?  1 

IZ  0 

11.8 

11.7 

11.5 

11.3 

il. 

3,2 

3.1 

3.1 

3.1 

3.3 

3.2 

3. 

4.(1 

4.3 

4.0 

3.8 

3.8 

3.7 

4. 

4  1 

4.1 

4.0 

4.0 

3.9 

3.9 

3. 

7.fi 

7.2 

7.0 

6.8 

6.4 

6.5 

6. 

15,2 

15.0 

14.6  14,3|I4.8 

15.0 

15. 

1H.6 

17.9 

17.6  17.3ll6.9ll6.8 

17. 

4    2 
0    1, 


2.6 

1. 2 

6^2 

6.2 

6.4 

10.0 

11.8 

3.1 

7.5 

4.0 

5.0 

15.0 

17.4 


24 
1.2 
6.0 
5.7 
6.0 
10  8 
12.3 
3.1 
6.5 
4.0 
5.9 
14.6 
17.3 


1.7 
0.9 
5.8 
4.6 
6.1 
10.9 
13.0 
3.0 
5.0 
4.0 
5 

13.5 
16.1 


1.6 
0.6 
6.5 
4.1 
5.5 
10.1 
12.5 
3.0 
4.5 
3.9 
5.7 
12.2 
16.2 


1.7 
0.5 
5.3 
3.7 
4  8 
9.4 
11.9 
3.0 
4.2 
4.0 
5.7 
10.7 
,13.9 


1.4 
0.4 
5.3 
3.4 
4.3 
8.7 

11.3 
2.9 
38 
S.9 
5.5 
9.3 

12.5 


1.6 
0.4 
6.2 
3.4 
4.1 
8.4 

11.0 
2.9 
3.7 
3.9 
5.4 
8.8 

11.8 


11.3 


1.6 

0.2 
6.0 
3.0 
38 
8.0 
10.6 
2.9 
3.7 
3.8 
6.3 
8.6 


29 


30      31 


1.5 
0  3 
5.0 
2.9 
3.7 
7.8 
10. 4 
29 
3.6 
3 

5.3 
8.6 
10.9  10.6 


1.6 
0.2 
5.1 
2.9 
3.6 
7.7 

10.2 
2.9 
3.5 
3.9 
6.2 
8  0 

10.3 


1.5 
0.2 
5.0 
2.8 
3-6 
7.5 
10.0 
2.9 
3.E 
3.9 
5.2 
8.4 
9.9 


Daily  Temperatures  for   August,    1929 


Stations 


Amity . 


Maximum 
Minimum 


Bentonville l^^^Z^ 

BeeBranch JMa^mum 

Blytheville 1^-lmuS 

Booneville j  Maximum 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 

Camden5$ |  Maximum 

Maximum 


Brinkley 

Calico  Roek$5. 


Center  Point.. 


Minimum 


Cnnwav  \  Maximum 

^°°^*y >  Minimum 

CorninK  S  Maximum 

cormng )  Minimum 

■Rardanpllp  \  Maximum 

iJaraaneue j  Minimum 

Dum»s ^Maximum 

I  Minimum 

Button (Maximum 

'  Minimum 

El  Dorado (Maximum 

(  Minimum 
i  Maximum 
!  Minimum 

Fort  Smith \  Maximum 

'  Minimum 


Eureka  Springs . 


Grannis 

Gravette 


Helena 


Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro  


Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 

Magnolia \  Maximum 

(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 

Marianna \  Maximum 

(  Minimum 

Marshall \  Maximum 

I  Minimum 

Mena (Maximum 

(  Minimum 

Mount  Ida \  Maximum 

'  Minimum 

Newport (Maximum 

(  Minimum 


Lead  Hill 

lilttle  Kock. 

iiutherville  — 


Malvern 

Mammoth  Spg 


Pin«  Blufl Maximum 

(  Minimum 

Pocahontas \  Maximum 

(  Mimmum 

Portland \  Maximimi 

(  Minimum 

Prescott (Maximum 

(  Minimum 
-Rianri  ( Maximum 

^'^°"  !  Minimum 

Searcy.                __    (Maximum 
'^'^'^^'-^   !  Minimum 

Stuttgart (Maximum 

(  Minimum 


Texarkana.. 


i  Maximum 
Minimum 


Thornburg \  Maximum 

(  Mimmum 

Warren (Maximum 

(  Mimmum 

Wilson \  Maximum 

(  Minimum 

Wynne (Maximum 

I  Mimmum 


HTliermometers  are  readinthemorning:the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.onwnichitalmostalwa^^^ 

Weather  Bureau,  Little  Rock,  Ark.  .  10-25-2^-9^0 
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CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGHitULTURE,  WEATHER  BUREAU 

Al^KjaNSHS  SECTION 

HARVBT  S.  OOI»B,  MsteoroloffiBt 


'oL.  XXXIV       LiTTLB  Rock.  Ark.,  Septembkr,  1929     No.  9 


MISOEIiliANEOTJS  PHKNOMENA 

( Dates  and  number  of  stations  reporting) 
THONDRRMr<.RMs:-2d,  2;  4th,  18;  5th,  20;  6th,  23;  7th  14;  8th,  15,9th, 
?■  10th   .J;  nth,  1;  12th,  26;  13th,  14;  14th,  3;16th, 
2;  20th,  H;  22(1,  I;  24th,  1:  20th,  .i;  oOth,  1. 

LoNAB  Hm.us: Hth.  1;  18th,  1;  1«th,  1. 

Solar  Ha  low; •)th,  I. 

DbnskFou; 7th,  4;  8th,  1;  12ch.   I;  I3th    4;  'fth,  1  ;  Ifth    1;  16vh. 

17th,  fi;  18th,  1;  22.1,  I;  24th,  2;  25th,  2;  2<th,  1. 
Tormuio;  Stnttf-'ait.  i2th.  few  pcr.s(4is  injiirt-ii,  damage  about $180(J. 


aBNBBA£<  ayKMART 

For  the  State  as  a  whole,  September  averaged  drier  and  cool- 
T  than  usual,  though  in  some  localities  both  the  temperature 
ind  precipitation  were  above  the  seasonal  average.  The  mean 
;emperature  for  the  Slate,  aB  determined  from  the  records  of 
52  Btations.  was  73.4-'  which  is  CS"^  below  normal.  Monthly 
mpang  ranged  from  67.1'^  at  Mountain  Home  to  77.4°  at  Rison, 
\  difference  of  10.3°  between  northern  and  southern  sections 
of  the  .-^tale.  Extremes  ranged  from  102'^  at  Magnolia  on  the 
Ist  and  at  Hope  on  the  2d,  to  41°  at  Batesville  and  Corning 
on  the  19th.  Extremes  occurred  on  approximately  these  dates 
throughout  the  State.  A  minimum  of  41°  for  September  is 
rather  high,  freezing  frequently  occuring  in  northern  counties 
the  closing  days  of  the  month,     Frost  did  not  ojcur, 

The  average  precipitation  for  92  stations  was  2,46  inches 
which  is  0.97  inch  below  normal,  this  being  the  fourth  consec- 
utive month  during  which  Arkansas'  precipitation  has  been 
below  normal.  Of  the  stations  for  which  normal  have  been 
computed,  18  showed  positive  departures,  negative  at  all  others. 
Precipitation  was  heaviest  in  western  sections  of  the  Slate  while 
the  least  rain  fell  in  the  Arkansas  and  White  River  valleys. 
Monthly  totals  ranged  from  5.86  inches  at  Waters  to  0.31  inch 
at  Pine  Bluff.  The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour 
period  was  2.80  inches  at  Mount  Ida  on  the  7th.  The  average 
number  of  rainy  days  was  5. 

The  weather  of  the  mouth  was  mostly  favorable  for  picking 
and  ginning  cotton  and  in  some  localities  in  soutltern  counties 
picking  was  practically  completed  at  the  close  of  the  month. 
The  crop  was  much  better  in  eastern  than  in  western  sections 
of  the  State.  Corn  was  practically  all  matured  and  gathering 
was  in  progn^ss  at  thrt  close  of  the  month.  The  weather  was 
too  dry  for  pastures,  late  truck,  and  fall  plowing.  The  streams 
of  the  State  were  at  low  stages  most  of  the  month.  Dirt  roads 
were  dusty.  w.c.h. 


MiSCBI.LANJSOtJ(S  DATA 


Kwjiiure.  Saa-Vvel 


Statlovi'     !     = 

i        a: 


Bentonvlllel."*0.0(ii  30.26 

Port  Snitth  !a9.i>71  aj.2;< 

Little  Rn(;k  l:».OCli  30.24 

Memphis        HO.nO'  .SO    ~ 


I  4 

v-  4 

nw,  I  \'i 

sw.  I  s 


Relative 

nHiniuity 

V)C! 

i 

' 

SS 

^ 

U 

r.r, 

•*  — 

^ 

fca 

"-- ' " 

' 

~73^ 

MO 

M 

72 

82 

54 

1(9 

84 

66 

h'i 

OOarPAKATIVB    DATA    FOB    SBPTEJKBBR 


Toinpcr&txire 


Vefti' 


i'l 


S5 


Is 


I  J'recipitation  ' 


Nunibei-  of  days 


Bx%reii2«s 

t891 

1892 

1893 

18a4 

1 H95 

1896 

1897 

1S98 

1899 

1900 

1901 

1902 

19()S 

1901 

1905 

1908 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911     

1912 

1918 

1914 

1915 

i9ie 

1917 

191fc , 

1919 

19* 

1921  

19'4i; 

1922 

1924 

\W' 

198fi 

1927 

1928 

19«<   


74.8 

iia 

28 

3.43 

::J,  4 

-0.8 

102  ;  24  , 

40 

4      0.94 

70, 8     1 

-3.4 

9(i  i  10 

32    1 

14      2.14 

74.0 

-0,2 

103  t  14  I 

36 

26     3. 75 

73.1 

-1.  I  i 

100 

B  1 

38  ; 

25      a.  56 

77.  1 

+2.9 

105  ! 

13  1 

32  1 

30      1,86 

73.3 

-0.9 

106  1 

17 

.IS 

29     3. 25 

76,  fi 

H2. 4 

108  , 

3 

38 

22     0. 60 

75.  J 

t-1,0 

104 

2 

40 

7     7,85 

71.0    1 

-^3 

109  :  a 

28  ! 

29 

1.21 

78.0     1 

+3,8 

104  :  17 

48 

22 

4.2b 

72.8    ' 

-1.6 

101       i 

32  i 

18 

3.08 

f.S.4 

-6,8 

90 

S 

30 

13 

5.06 

70.7 

-8.5 

102 

15 

34 

17 

2.47 

T5.4 

+  1,2 

101 

M 

37 

15 

2,46 

74.2 

0.0 

100 

1 

44 

4      3,90 

+  1.') 

100 

I 

47 

30  :  6.24 

73.9 

— 0.:i 

106 

7 

as 

■.!9  i  2, -22 

73.4 

-0,8 

101 

7 

29 

28  1  4.C* 

74,7 

+0,5 

108 

3 

81 

28  i  2  84 

7P,  4 

+2.2 

101 

23 

44 

18  1  2.41 

79,0 

+4.8 

102 

27 

46 

22     3,67 

78.5 

+4.S 

106 

6 

32 

26  i  2.40 

71.7 

-2.5 

108 

4 

33 

21  110.10 

74,4 

+0,2 

101 

9 

38 

24  1  3,19 

74.9 

+0.7 

100 

19 

34 

22 

1,43 

72,5 

-1.7 

102 

4 

30 

3(> 

3,40 

71,8 

-2.4 

99 

1 

37 

29 

1.76 

67,  ."J 

-6.9 

104 

1,-i 

29 

■.ii 

4.63 

74.6 

+•0.4 

108 

10 

40 

12 

2.72 

7-1,9 

+  0.7 

100 

\> 

3li 

30 

8. 56 

79 ,« 

+  .^,4 

104 

tj 

j  3fi 

30 

3.38 

76, 2 

+2.0 

106 

6 

:  37 

12 

1.25 

7,'i  (i 

-1  2 

98 

11 

1  4;) 

23 

5.66 

119,  7 

-4  h 

103 

7t 

29 

SO 

3.99 

Sil.  5 

+  6.3 

lis 

6 

47 

12 

5. 96 

T6.8 

+  2.6 

!01 

13 

4*^ 

26 

3,99 

75,  (J 

+-1.7 

105 

17 

.^2 

21 

8-37 

70.  S 

-3.7 

,     101 

16  1  32 

24 

0.45 

78  4 

-0,8 

102 

1 

41 

19 

2.46 

-2,49 
-1.29 
+0.  .32 
+0.  13 
-2, 07 
-0,18 
-2.8.^ 
+3.92 
-2,22 
+0,  82 
-0.  H5 
+  1,63 
-0,96 
-0.97 
+0.47 
+2-81 
-1.21 
+  0. 57 
-0.59 
-1.02 
+0. 24 
-1.03 
+6,67 
-0. 24 
-2, 00 
-0,03 
-1.67 


i7 

22 
23 
19 
14 
19 
U 
21 
16 
20 
12 
18 
15 
18 
15 
16 

n 

19 
13 
18 
18 
18 
18 
9 
16 
16 
19 
18 


+  1,20 

16 

5 

9 

\     -0.71 

15 

8 

7 

+0.13 

17 

6 

7 

'     —^05 

14 

9 

t 

-2.;« 

22 

ft 

8 

■     ■+2.13 

12 

7 

11 

+  0.56 

17 

fi 

8       1 

+2.53 

16 

7 

/ 

+0.  hv, 

14 

6 

8 

\     -0. 06 

16 

8 

6 

-2,98 

22 

fi 

S 

1     —0.97 

U 

8 

1    7 

1 

OorwiotioaB!    August,  1989 

lHtitf«vlUt>,  ciftUi  ijf  hlsfhest  remperflture  should  be  3rt, 
Cornlue,  number  davs  partly  i>lo"d.v  should  be  6,  cwurty  1 . 
Qrwnnis,  monthly  innan  tBmpemtiire  should  be  81.1  ■ 
Msirfenna,  lowest  tampHrature  should  be  55"  qd  18tn. 
O^reolB,  inunh'T  ol(Mir  dnvs  should  bo  21,  n'immy  %. 
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.IMATOLOCilOAL     DATA:      ARKANSAS     SECT10.N 


September,  1920 


CUmatologioal  Data  for  September,    1929 


Temperature     ( Degrees  Fahrenheit )       ;  Precipitation,  inches 


CoUUtlL't^ 


s 

2- 

.g-fi 

"^f,- 

■^ 

as 

■S' 

o' 

a 

O 

h3 

n 

Amity 

Arkadelphia  ... 
Arkansas  CitT.- 

Arlberg • 

HatesviUe  

Bee   Branoh 


Clark .-■ 

Clark 

Desha- 

Stone 

Independence 
Vain  linren  — 


Beutoiiv 
Black  Rock 

HlvtheviHe 

Bo'oneville 

Brinkley  ...•■• 
Calico  Rock . . . 

Camden 

Center   Point.. 
Clarendon   .... 

Clilit<iu I- 

Conway  — ..  • 

Corning ■  • 

'Jorniug  invia; 

Conor 

('rossett 

Danville 

Dardaiielle  . .  •■ 
De  Vails  HlufT. 

I)inna.s 

Diitton..  .. 

El  Dorado 

England......  •• 

Eureka  Springs 


lUe I  Bpnton 


Lawrence.  . 

Mississippi." 

Logan 

Monroe    . . . 

Izard  

Ouachita  .  . 

Howard.  ... 

Monroe .  . . . 

Van  Buren. 

Kanlknor  , . 

niav ........ 

Clay, 

Marion  — '. 

Ashley 

Yell 

Yell ■■ 

:  Prairife . . . . . 
j  Desha 

Madison. .. 
I  Union.;-.  ..'■. 
'■  Lonoke  — 

Carroll . 


Ka^ett^vUle V  ^^fTl 


Knrt  Smith 
Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis ••• 

Grftvette. 

Harrison   

Helena   

Higden 

Hope   

Hot  Springs 

Index 

.lessieville 

Jonesboro 

.Innction 

Lead  Hill..--.-  ■• 
Little  Rocli.... 

Lurton 

l/it,herville 

Magnolia 

Malvern.-. —  •.  ■  ■ 
MammothSDrinn 

Marianna 

Marked  Tree  .... 

Marshall: ■  • 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman  

Oden 

Osceola 

( >zark    

I'aragould 

Patterson 

I'iggott. 

Pino  Bluff 

Pocahontas  . ;  — 

Povtlaud  . 

Pre.scolt 

Princeton 

Rison 

Rogers  . 

Saratoga 

.St.  Francis 

Searcy 

Sprins;bauk 

.Storv    

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren. 


.tt 


.Ui 


-11  } 

i 

'roo. 

260 
1-15 
700 
277 
700 

1303' 
259 

.252 
46b 
205 
'861 
158 
470 
200  i 
516 
309 

280 
408 
175 
527 
330 
1S3 
162 
1590 
270 
229 
1466 
1461 
457 

2-;  10 

260 
200 
675 
900 
1/60 
1052 
250 
445 
377 

eeo 

276 

750 
S46 
182 


Sebastian 

Pope 

Hempstead  i-.. 

White 

Searcy....  .' — 

Polk............ 

Bentdu , — 

Boon* '.    ... 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead  .... 

Gvrtand  ..  s;.-. 

Little  River.  .., 

Qarli»nd   

Craigliead..  .. 

Union 

Hoone   ■■ 

Pulaski 

Newton 

.lohnson 

Columbus  

..;  Hot  Springs,.^, 

..     Fulton ,.- 

..;  Lee      •• 

. .    Poinsett- . . 

. .  I  Searcy •  • 

..I  Polk..- 

..    Conway 

. .  i  Baxter 

.  Montgomery . . 
..    Jackson 

Montgomery  . . 
. .  t  Montgomery  . . 

. .  I  Mi.«.sissippi 

.    1  Franl<!in  —  . . 

..    Greene 

..    WoodrulT 

. .    Clay 

,..    .lefTerson 

...     Rauclpjpli 

...;  Ashley 

...    Nevada 

...    Dallas  

...|  Cleveland-  ..^ . 

...;  Benton  

...  1  Howai'd 

..   '  Clay  

.■  White 

.U    Miller 

...    Montgomery  . 

.\rkansas 

...    Logan 

. . . ;  Miller 

...,  Perry. 

. . .    .«cott 

.]  Bradley 

WatPTS  I   Montgomery. 

wM-uffs.-: ^SJIX.:...    237 


357 
2100 

315 

277 

,  600 

,235 

,229 

1070 

1186 

347 

800 

61i0 

231 

760 

800 

240 

396 

301 

196 

307 

215 

.^00 

122 

329 

287 

248 

)»S6 

28H 

290 

236 

340 

700 

2^*8 

1050 

332 

660 

675 

206 

800 

■290 


Wilson 

Winslow 

Wvnne , 

Yancopin uesna 


Washington. 
Cross 


State  Means   and  Extremes 


314  ;' 
33  ' 

45  I 

30  I 
37  I 

27 
.   4  I 

15 

42  '• 

25 

44  i 

30  i 

25 
8 

46 

36 
5 
-2 

14 

13 

43 
■    2 

23 

26 


nk 

+0.4 

73  3 
68.9 

-Ll 

rhC.9 

73.4 
74.4 
73.2 

'7L6 
75.0 
76.4. 


73.  S 

,72(.0 


+  5.5 
-1  4 
-•0:2 
-0.4 
-0(3 


1-1.2 
•-0.4 


76.1  I-+1.7 


76.6 
67.8 
28  j  V7.» 
22      7:,.  2 


1734 
250 
167 


29 
42 
48 
5 
43 
J7 
6 

W' 
32 
28 
67 
11 
58 
.  38 
4 
3 
34 
H5 
2 
50 
•t 
31 
10 
42 
24 
17 
24 
15 
41 
8 
15 
30 
45 
2 
3 
31 
S3 
3 
13 
5 
42 
36 
23 
41 
23 
28 
38 
I 
2 
20 
22 
5 
42 
32 
43 
5 
10 
35 
5 
26 
4 
14 
21 
5 


71.6 
71.6 

74  0 


72.  i 
70.4 
71, 2s 

74.5 

76!  4 
74.3 


73  4 
76.9 
71.2 
74.5 
6  J.  6 
74-4 
75.5 
75  8 
71.8' 
73  4 
71.6 
72  4 
72.  V 
73.8 
67.1 
7i;7 
71,0 


72.8 
73.6 


+  1.0 

-0.9 

+0.9 

+0.1 

0.3 

0.8 

0  0 


-0.4 
+  1.0 
-0.3 

+64' 
-1.1 


-0.9 
+1.3 

+0.'4' 

+6'8' 

+  i'5 

+0.4 
0  4 
■2.5 
0.1 

-1  1 

-K.V 
-1.2 
i-0.2 


-0.7 
-2.5 


99 


97 
97 
93 

'  '92 
100 
95 
99 
98 
99 


99 
96 


96'' 

"99 
92 
99 
d7 
9: 
95 
96 


76.2 
72.4 
74.7 
76  6 

77]4' 
70  6 
76.2 


75.2 
74.4 
74.1 
70.4 


+0.2 
-2.4 
-L7 
+0  8 

+i!6' 
-0.5 


+0.4 
+0.8 
-2  7 


96 


102 
.   97 


95 
98 
97 
93 
9u 
'J7- 
102 
99 
93 
92 
93 
97 
99 
95 
91 
98 
96 


97 
VI 
94 
99 


1 

it 

4 

'sf 

1 
4 
4 
I 
1 


75.0    -1.0 


71  9 
69.8 
74.4 


73.4 


+  1.0 
+0.6 


100  I 

99  I 
100  1 
95  I 

93 


-0.8        102 


5  * 


Number  of  days 


Observer 


•4I> 


41 
45 
,50 

47 
51 
47 
.45 
48 
55 


60 
41 


51 

'53' 

'49' 
43 
54 
50 
50 
48 
56 


46    I 

455' 
51 

'56" 

64 


49 
56 


46 
51 
54 
47 
-452 
49 
43 
47 
51 
51 
49 
44 
45' 


49  - 
53' 


let 


19 
19 

iio 

19' 

17 
19 
)9 
20 

18t 


20 
19 


19 


50 
53 
52 

44' 

53 


44 

33; 

30- 

'si' 

36 
32 
43 
41 
33 
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.02 
.40 
.45 
.10 
.f>2 
.30 

''.hi 

.10 
.30 

T. 

'.'70 
,01 

1:62 

i,7^2r:ii 

.... 

,,,. 

.... 

T, 

.10 
.07 

'.'68 
.03 

.... 

- 

2.63 

'.'■48 

■.'75 
.12 

■,'05 

1  26 

,62 

.'.07 

'.■32 
.20 

:93 
1,10 

,08 

■-"■ 

.... 

.... 

2,19 

2,87 

White   „.. 

Ouachita 

.\rkansas ,. 

:::: 

t: 

iV 

1> 

1.55 

Mcna  ,...!li! 

Morrilltou -1111 

'•33l    ... 
......  ,,.. 

: :: : 

■••• 

•  ^•• 

.  ,  .  . 

'.'05 

.... 

••'• 

.. ... 

■.•.- 

.... 

5.60 
2,09 
1,60 

•16 

'.'16 
.70 
".43 

T.' 

,45 

i.'oo 

.40 
.05 

r.' 

.68 

:24 

,82 
.22 

....■ 

5,79 

Newport I'l 

Oden.     

White    -... 

Ouachita  .    .. 

Ouachita   

Mississippi.. .  . 

oi;  .31 

....     .16 
....    ',16 

T.    ..'eo 

.33    .70 

,02 

:'■■ 

.... 

.... 

.06 

.07 

".'76 
'.'06 

.05 

::.:: 

1,23 
4  57 
2.85 
2  17 

T." 

2  46 

Paragould- 

Patterson Ill 

Piggott 

Pine  Bluff Ill 

Pocahontas 

Portland Ill 

Princeton '!' 

Rison 

Rogers 

Sar.-itoga 

St.  Francis t 

Hearcy  II 

Spriugbank 11 

Stuttgart j; 

Texarkana 11 

Thornburg 

Waldron 

"" 

■51 

i,.,.l 

2.30 

White     

Mississippi. ... 
i  Arkansas.  .^. .. 
iWhite   ..,..,... 
i^Mia'^'hita 

;,.'.. 

.... 

•  •• 

I  '.'hSl 

.14 
.02 

0.77 

,.'561  •l" 
....'   .03 
.651    .05 

,';o 

• 

r 

1.83 

.... 

• 

'  ' 

0.31 

.01 

.10 

1,82 

..02 
^.'63 

1.09 
'66 

1   ,38 
i     1** 

.93 

2.64 

1 

' 

2.38 

. , . . 

.10 

1.25 

j         ] 

^ 

1.69 

'white 

IRed... 

[Mississippi  ... 

1  White 

iRed 

Ouachita 

Arkansas 

|,\rkftiisas 

lied.... 

i;:':' 

1.24 

.18 
.67 

"9c 

'."61 
.31 

".5E 

.22 

.66 
1.12 

't'.' 

'  27 

.9S 

.71 

.40 

.8t 

.7? 

,.0£ 

2.0E 

1.7e 

... 

.55 

) 

'.'og 
'.'6f 

.3J 

.u 
i.'e 

!  ... 

)  ... 
!    .3' 

T. 

.55 

.80 

'.'et 

.2C 
-,12 
^62 
.0.^ 
.35 
,3. 

'•2« 

.'02 
T, 

,,30 

T, 
''47 

f  '',f\ 

.-...1 

0' 

3.85 

't'.' 

1,221;... 

4- 

.... 

.... 

.... 

'i'".' 

.04 

'f,' 

.... 

. .. 

2.61 
2,90 
2.18 

or 

,  .. 

T. 

' 

1.17 

.01 

1 

"■ 

2.28 

1     83 

.03 

1.93 

i.wl  .0^ 

' 

2.87 

l.'3b 
01 

... 

2,33 

,88 
,2C 

2'il 

T. 
0£ 
•  Oi 



T. 

■ 

T. 
T. 
T. 

2.87 

' 

' 

.48    ,1£ 
4C 

••• 

T, 

2.60 

Warren 1, 

Waters 11 

Whitecliffs 11 

Wilson 

Ouachit^ 

T- 

T, 

.... 

2.90 

6.86 

Red 

.27 
.... 
T. 

..,,l-^5- 
].30l. 

...•1  .bi 

2.94 

* 

.OC 

41 

1.6( 

1 ' 

•■• 

••• 

,0£ 

... 

'.'if 

.0. 

.  't', 
!  ... 

.IC 

» 

2,67 

Arkansas 

Mississipp  . . . 

., 

T. 

... 

2.23 

1.75 

Yancopin ft 

.5C 

)    .0; 

!    .0! 

)    .,04 

■  Oi 

.0) 

, 

1,20 

! 
i 

Daily  River  Stagres  for  September,  1929 


Stations 


l?ort  Smith 

Ozark 

Rardanelle 

Morrillton 

Little  Bock,,, 

Pine  Bluff 

Tancot>in 

nanville  


Rivers 


Arkansas, ,. 

do 

do..., 

do  .,.. 

..,,,. do.,,. 

,.,,.'.(10.... 

...     do... 
Petit,.Tean„. 


Flood 
Stage 

1 

2       3 

4 

5 

6 

22 

3.2 

3,1    3.1 

3,0 

3,0 

3,0 

22 

0,5 

0.5    0.4 

0.8 

0,1 

0,1 

20 

4.7 

4,6    4.5 

4.5 

4,4 

4,4 

20 

1.5 

1.4    1.3 

1.2 

1.1 

1,1 

28 

0.4 

0.4    0.2 

0.2 

0.1 

0.0 

26 

6.2 

6.2    6,1 

5.9 

6,6 

5.7 

21) 

9.2 

8  9    8.6 

8.4 

8.2 

8.1 

,.an 

;0.6 

O.4I  0,4 

0.4 

O.J 

0.5 

9 


10      11 


14  I  15      16      17  i  18  I  19 

i 


20 


21 


22      23 


24 


25 


26 


27 


28     29 


2.9 

0.0 

4.5 
1.1 
0.0 
5,7 
8.0 
O.4I 


3,7 
0.3 
4.6 
1.0 
0.0 
5.6 
7.9 
0.41, 


4  9    9.1 

8.3 

7.8 

7,3 

.5.9 

5,4 

0.8    0.8 

2.5 

5.5 

4  9 

4,0 

2.8 

5.2    6.2 

6.2 

8.6 

7,7 

7,2 

6,7 

1.6    1,7 

2.0 

4.5 

4,9 

4.1 

8,5 

-0.1    0,6 

0,8 

0,9 

4.0 

4.6 

4.1 

6.5    5,5 

.5.5 

6.6 

7.0 

9.5 

9.9 

7.7    7.6 

7.5!  7.7 

8.6 

9.1 

12.3 

0.4    0.7 

,  2.,9l  2. 4 

4.6 

4,8 

2.4 

4,1 
1 

5.5 
2.5 
2.4; 
8  7 
14.4|I4,'o|l3.0 
1.^1  2,f  1.8 


4  61 

2.4 
6,2 
2.8 

"3.7 
9.4 


3.9 
1 

6.0 
2.0 
1.1 
7.6 
11.9 
1.1 


3.5 
1.1 
5,0 
2.0 
0.9 
7.1 
10.8 
1.0 


3.3| 
0.8 
4.9 
2,0 
0.6 
6.6 
10,0 

l-.ol 


8.8 
0.4 
4,4 
1.7 
0.0 
5.6 
8.8 
0.6 


2,8 
0,8 
4.6 
1.5 
-01 
6.1 
7.7 


2.6 
0.8 
4.4 
1.4 
-0.1 
6.0 
7,6 
0.6 


30 


2.4 
0.4 
4.3 
1.8 
-0.2 
4.9 
7,4 
0.4 


81 


(,! 


36 
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September,  1929 


Daily  Klver  Stages  Continned 


Stations 


Riren 


Flood 
Stajre 


Cotter   

Calico  Rook. . . 
Bat«iyllle  .... 

Newport 

Georgetown. . . 
De  Vails  Bluff.. 
Clarendon  — 

Gilbert 

Black  Rock.... 

Camden   

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


White. 
....4o. 
....do  . 
....  do  . 
....  do  . 
....  do  . 
....  do  . 

.Buffalo.. 
..Black.. 
.  Ouachita. 
...Red.. 
Mississippi 
....  do  . 


1 


18 
28 
26 
20 
21 
34 
12 
14 
30 
28 
44 
48 
48 


1.6 

0.2 
4.9 
2.8 
3.2 
7.2 
9.7 
2.9 
3.4 
3.9 
5.1 
7.1 
9.7 


1.5 
0.5 
4.9 
2.7 
2.8 
6.7 
9.2 
2.9 
3.6 
3.9 
4.9 
5.7 
8.01  7.8 


9     10 


11      12 


IS     14 


16 


16      17      18     19      20     21      32  1  2S     24 


2.7 
0.6 
5.3 
2.8 
3.0 
7.0 
9.3 
2.9 
3.3 
4.7 
18.6 
8.1 
8.2 


3.3 
1.7 
5.4 
2.8 
8.0 
6.9 
9.3 
3.0 
3.8 
4.5 
■21.8 
8.1 
9.0 


3.3 
1.8 
6.3 
3.4 
3.0 
6.9 
9.3 
2.9 
38 
4.7 
21.6 
7.8 
9.5 


3.5 
2.1 
6.5 
3-9 
3.0 
6.8 
9.2 
2.9 
3.7 
5.f> 
19.6 
8.0 
9.6 


2.1 
1.5 
6.9 
3.8 
3.6 
7.0 
9.2 
2.9 
3.6 
4.9 
17.1 
8.6 

10.  o; 


1.6 

0.6 
6.2 
2-9 
3.8 
8.0 
10.2 
2.9 
3.2 
4.1 
6112.  1 
q|  9  9 


4!12 

4    9 

9110.8110.  am.  3 


16 

0.3 
5.2 
2.8 
3  4 
7.7 
10. 1 
2.9 
31 
4.1 
It  6 
10.2 


5 .2  ■  5. 0 


2.8 
3  1 
7.4 
9.9 
2.9 
3.0 
4.2 
11.2 
10.1 
11.7 


2.S 
3.0 
7.1 
9.6 
2.9 
2.9 
4.4 

10.7 
9.7 

11. 


25 


26      27      28     29      30      81 


1.3 
0.3 
5.1 
2.8 
2.9 
6  9 
9.4 
2.9 
2.9 
4.5 

10.1 
8.9 

11.6 


1.5 
0.0 
5.0 
2.8 
28 
6  7 
9.2 
2.9 
2.8 
4.3 
9.4 
8 
11.0 


1.6 
0.2 

4.8 
2.8 
2.7 
6.6 
9.1 
2.9 
2  8 
4  3 
8.9 
8.2 
10.2 


Daily  Temperatures  for   September,    1989 


Stations 


Amity . 


j  Maximuni 

;  Minimum 

Beutonville !  ^a^SuS 

«- Branch j  Ma  omum 

Biyt*^-"'^ S^SuS 

Boo--ll« l^SuS 

B'-l^ley  l^lSiZS 

C»"eoRock5* l^tSSum 

\  Maximum 
'  Miuimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 


Camden55 . .  ■ 

Center  Point. 

Conway  

f'ornin^  ^Maximum 

^"'^"•"^ ;  Minimum 

Dardanelle. . 


Dumas. 


\  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
'  Miuimum 


nutton  \  Maximum 

"""""  *  Minimum 

El  Dorado 

Eureka  Springs  — 

Fayetteville 

Fort  Smith 

(irannis 

tjravette 


I  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
'  Miuimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
*  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
^  Maximimi 
'  Minimum 

Helena  ....: |  Maximum 

'  Minimum 


Hope 

Hot  Springs.  . . . 

Jone.sboro 

Lead  Hill 

Little  Rook 
Luthervillf 

Magnolia'. 

Malvern 

Mammoth  Spg. 

Marsliall 

Mena 

Mijuut  Ida 

Newport 

Pin*  BluiJ 

Pocahontas.. .. 

Portland 

Prescott 

PviSOIl    

Searcy 


*  Maximun. 
'  .>[iuimum 
)  Maximum 
'  Mii)imum 
i  Maximum 
'  Minimum 
{  Maximum 
'  Minimum 
5  Maximum 
'  .Minimum 
^  -Ma.Kimiim 
'  Mii'lraucn 
^  Maximum 
'  Minimum 

*  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximuni 
(  Minimum 

*  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 

*  Ma.ximum 
'  Minimum 
'■  Maximum 
'  Minimum 

*  Maximum 
(  Minimum 

*  Maximum 
'  Minimum 
^  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
^  Maximum 
'  Minimum 


Stuttgart ;  Maximum 

'  Minimum 


'I'exarkana. 


|i  Maximum 
'  Minimum 


Thomburg \  Maximum 

(  Mimmum 

j  Maximum 

xVIinimum 


Warren. 


Wilson \  Maximum 

'  Mimmum 

Wynne J  Maximum 

(  Mimmum 


WThemiomete^T^^e^ad  in  the  .noraiug :  th.  n,aximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs 
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MISCELLANEOtrS  PHENOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  recoruiur) 

9;  2l8t,  i;  28th,  5;  29th,  1;  30th.  23;  .^Ist,  22. 


MISOSULANBOUS  DATA. 


aENEBAL  STTMMAKT 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
records  of  58  stations,  was  62.2°  which  is  normal,  the  number 
of  stations  with  positive  and  negative  departures   bemg   practi- 
cally the  same.     Monthly  means  ranged  from  56.2°  at    Dutton 
to  66  6°  at  El  Dorado,  a  difference  of  10.4°  between  northwest- 
ern and  southern  sections  of  the  State.     Extremes  ranged  from 
93°  at  Hope  on  the  17th  to  19°  at  Dutton  on  the    25th.      The 
liighest  occurred  in  most  localities  about  the  17th  or   18th   ana 
the  lowest  on  the  24th  or    25th.       Freezing   temperatures   and 
heavy  to  killing  frost  were  reported  over  the  greater  part  of  the 
State  on  the  24th  and  2.5th.  but  in    some   localities   vegetation 
was  not  killed. 

The  average  precipitation,  as  determined  from  the  records  of 
88  stations,  was4.29  inches  which  is  1 .32  inches  above  normal. 
Negative  departures  were  recorded  at  fifteen    scattered    stations 
in  northeastern  and  southern  counties,  positive   at    all   others. 
The  greatest  monthly  total  was  9.33    inches    at    Marshall,    the 
least,  1.11  inches  at  Paragould.     Normally    October    is    a    dry 
month  in  Arkansas  and  was  this  year    until    the    last  three    or 
four  days  of  the  month  when  most  localities  reported  heavy    to 
excessive  rains.     Rainfall  was  excessively  heavy  at  Little   Rock 
on  the  30th,  previous  intensity  records  for  October   being   bro- 
ken for  all    intervals  from  5  minutes  to  two  hours  and    the    lo 
minute  amount,  1.16  inches,  is  the  greatest  on    record    at    the 
Little  Rock  station.       Storm  sewers  were  inadequate  and    con- 
siderable damage   resulted    in    the    down-town    district.       The 
greatest  amount  m.aHured  for  any    24    hour   period    was   4.96 
inches  at  Gravette  on  the  11th.       The  average  number  of  rauiy 
days  was  7. 

The  weather  of  the  month  as  a  whole  was  favorable  for  pick- 
ing cotton,  gathering  corn,  harvesting  rice,  and  other  fall  farm 
activities.  At  the  close  of  the  month  cotton  picking  was  near- 
er completed  than  usual  and  corn  was  practically  all  matured 
and  beyond  frost  damage.  The  streams  of  the  State  were  at 
low  stages  most  of  the  month.  w.c.h. 


stations 


Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 


Pressure,  Sea-level 


30.04 
30.03 
30.04 
30.05 


30.28 
30.28 
30.30 
30. 35 


O 
8 


29.51 
29.50 
29  59 
29.69 


9 

o 

28 
28 
28 
28 


Wind 


S 

%  >s. 

O  c  S 

3.031 
4,593 
5.076 
4,284 


a 


28 
24 
26 
25 


n.  20 

nw.  20 

nw.  23 

n.  I    20 


Relative 
humidity    I 

¥^ 

a 

1 

a 

I- 

n 

ft,o 
66 

) 

5 
) 

■  84 
77 
82 

64 
.58 
68 

58 
59 
60 

OOMPABATIVE    DATA    FOB    OCTOBEB 


Corrections:    September,   1989 

Story,  days  with  o.Ol  inch  or  more  should  b<^  6. 


i 


■-,  iV 
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October,  1929 


OUmatoloffioal  Data  for  October,   1929 


Anitty  •'■■•■. •■••• 

Ark&delphja 

Aritautas  City 

Arlborg 

Bates ville 

Baw  Branch 

Hentonville 

Black  Kock 

Blytheville 

Boonaville 

Brinkloy -,  — 

i.'alico  Kock 

Ciiiudon 

Center  Point 

(!lareudoii  

ClintoTi 

Conway 

Cornirig  .  •  •. .■■•• 

■Vjraisig  (river)  . 

Cotwr 

CroEsett 

UaiiviUe 

Dardaueile  ■•■ 

I)e  ViiiUsBluS 

Datiias 

Uuttoii 

Kl  Dorado 

fc',llg]2.!ld 

Eureka  Springs..- 

rayeUevlUe 

fort  Smith    

Preemaii  BpriuKS  . 

Fallon 

lieorgatown 

Gilbert 

•irannis 

Gravette 

Harrison   

lleleua   

Higden.  •• 

Hope  

Hot  Springs 

Index 

.lessieville 

,lonesboro 

Junction 

l.uadHill..-.-- 

Little  flock     ■  • 

Lurton •  ■ 

buthv^rville 

Ma«noii« 

Malvern ■•■■ 

MiimtnothHpriuc 

Marianna 

Marked  Troe 

Marshall 

Mttua 

Mocrillti'n 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

SfAVDOTt. •• 

Niirman 

Oden 

Ostwola 

O/.ark 

I'aragould 

Patterson 

Piggott. 

Ptna  Bluff 

p.xiahoiitas 

Portland 

Presp.ott 

Princeton 

R-.son 

Rogers 

•;a,rato(.ri 

^t.  Francis. 

Searcy — ■ 

Springbank 

story   

Stuttgart 

Subi'AOO 

Tesarkana 

Thornhurg 

vvaldron 

Warren 

Waters 

WhStecliffs 

\\"i)EOn 

vV)n>;i')'y 

Wynne    

Yanoopin 


Cimnlirr 


•■1 


'.Vt! 


Clark  

Clark.  . .  - 

. .'  L)6Kha 

.  .1  Stone.  > 

. .    Independence 
. .    Van  Buren  . . . 

..I  Beutoii 

. .|  Lawrence. — 
. .;  Mississippi. . . . 

. .  I  Logan 

. .'  Mouroc  ' 

. . !  Izard ;  ■ 

. .  1  Ouachita  .... 

..I  Howard 

..!  Monroe 

..|  Van  Buren... 

. .  I  Kauikuer 

..1  Clay.......... 

..:  Clay 

..;  Marion 

..i  Ashley 

..i  Yell 

,..;  Veil 

. . . :  Prairie 

. . .  ■  Desha 

. ..;  Madisoii 

. ..    Union. 

. . .  I  Lonoke ; 

. . . !  Carroll ■ . 

. . .    Washington- . 
. .  .  1  Sebastian   . . . 

.     I  Pope ■ 

.     i  Hempstead 

..J  White   

...'  Ssarcy 

...;  Polk 

. . .  I  Benton 

...|  Booiie. ..;>■   -. . 

...I  Phillips 

...    Cleburne 

. . .  I  Hempstead  ■  . . . 
... !  Garland  

ttl  Little  P.ivor.  ... 

.■tti  Garland   

...|  Craighead..  ..'. 

.ttl  'Jn.on   

, . .  1  Hoone  

...i  Pulaski 

...I  Newton ■■ 

.It   .lohiison 

..    Co)umbus   

...'■  Hot  Springs  . . 

,  ..  :  Fulton ;■ 

...;  Le^      - 

...    Poinsett- .- 

. ..    Searcy 

..     Polk 

.    Conway >• 

.+t!  Baxter 

. .  .1  Montgomery.. 

, . . . '  .1  aofcson 

, . . .  i  Montgomery  . . 
'■  Montgomery  ,  - 
Mississippi.. -•- 

.   I  Franklin 

. . .  i  Greene 

.!  Woodruff 

...;  nay.. 

...:  JeHcrsoii 

...;  Randolph 

...    .\shley 

...    Nevada 

...    Dallas  ■ 

...!  Cleveland 

. . . '  Benton  

...  1  Howard 

...'  Clay  

.•  White 

.Ui  Miller 

...  I  Mnutgoinnrj  . 

.' . . !  Arkansas  — 

....  Logan 

...i  Miller 

. . .  i  Perry 

...  1  wcott 

...  1  Braiiley 
.    Mo.itffoiuery. 

. . . . ,  Little  River  . 

i  Mississippi ... 

',  ..'  Washington- . 

'  Cross 

Desha 


Stat-e  Means'  and  ICxtremes 


Observers 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Brown 

J.  H.  Catham 

J.  D.  Reeves 

Mrs-  i.elia  \.  Teter 

J.   E.  Scanlan 

U-   S.  Weathpr  Bureau 

Vernon  C.   Howe 

B.   E.  Smith 

F.  H.  Randolph 

R    .).   lorry 

;W.J.   Copp 

!a.   B-  Quartermai) 

IJohn  C-  Floyd 

l.T.   W.   Bishop 

|A.  L.  Stephens 

IE.  E    Cordrev 

iWinfredD.  Polk 

iienrv  .Stafford 

1    O.  Linrk 
:G   A.  Gifford 

C.G.  Hudson 
[Geo.  N.  Guodier 
iH.  G    Pate 

Ben  Johnson 

.1.   M     Kicketts 

j.   .).   Babb 

Dr.  R.   H.    Hardiu 

Geo.   W,   Nifhoaldo 

ijn!ver.?ity  of  Arkaii.sa 

I'    S.  Weather  ijuiea 

J-   K.  Mo  Cuiston 
'T .  J.  Logan 

W.   R    Owens 

Ben  F.   Battentield 

W.  E.  McVav 

A.  F-  Stevens 

!G-  L    Wright 

-lames  A.   Burnett 

Geo    VV.  Baker 

N.  P.   OKeal 
.!G.  C.   Bolton 

H.  G.  Sauderbou 

U.  S.  I^crest  Serviee 

Benedictine.  Sisters 

J.  A.  Lowderback 

J.  H.  Crosswhite 

U.  S.   Weather  BureaB 
T.  C    Sutton 
H    G    Lenhardt 

|stat.e  Agri.    S^-hool 
Mrs    W-  L.  Matthews 
W.  C   Gregg 
0    N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 
E.   W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 
G   A.  Whittington 
A.  C.  Wiikerson 
U.  S.  Forest  Service 
U  .  S.  Forest  Service 
June  Tnoraasoii 
Orkney  0.  Milton 
VV.   R.   Heagler 
W.   E    Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Beueuictine  Sisters 
W.   E.   .Edmi=ton 

C.  D.  Calhoun 
Mrs.  Dora  Coleman 
Mrs.   M.  V.  Tisdalu 
Carl  A.  Starck 
Frank  K    Hensley 
'S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
8.  C   Storv 
lAdr.m  F-  Buerkle 
'New  Subiaco  Abbey 
H    S.  Brashear 
Edward  E.  Holmef 
lir.  Chevpi:  Bevill 
Miss  Eveivn  Hoyle 
,;.  R.  Htiddleston 
Nannie  OSchirmei 
D.  Anderson 


O.  H.  Black 
;R.  T. 


W. 


Cobbs 
E.   Barton 


411  complete  reports  used  in  means.      T.  less  than  O-Ol  inch  rain 
missing.    tAl;,oon  other  dates.     ttP.  O.  addresses  as  follows :- 
lusbank.   Doddridge-      Precipitation  for  24  hours  ending  hear  sunset 
included  in  next  measurement.     .     ..',,,,      ..      .!       •,..,-.;;-- 


October,    1929 


CLlMATOLOGiCAL    DATA:     ARKAJSSAS  ,  SECTION' 


Of^ 


Daily  Precipitation  for  October,   1929 


Drainage- 
basin             1 

Day  of  Slonth 

Stations 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17      18 

19 

30 

21 

22 

23     24 

25 

26 

27 

28     29  1  SO     81  1 

* 
c 

mitv 1 

rkadelphia.       Illi 
rkausas  City  ..'III 

rlberg ., 

atesviUe 11  ll 

De   Branch 

uatonville  — '** 
lack  Rock  .....llii 

lyiheville 

ooiieville- 

riuklty Hi!! 

ilico  PwOck Ill 

Am  \fn                      illl 

Ouachita 

.... 

1 
.931 
.701 
.lOi 

1 

1 

1 

1 

1.30 
.03 

".'io 

.23 
.72 

1 

.22 

1 

1    1 

.26 
.98 
T. 
.78 
.42 
.05 
1.23 
.48 
.22 
.40 
.37 
.27 
.31 

.'ii 

'.30 

't.' 

.52 

01 

T. 

■.'27' 
.02! 

'.". 

".62 ' 

T.    ; 
.•26 
.08 
.01 
1  10 

>  24 

.58; 
.631 

....i 

1 

-  85    5  07 

.02 
,31 

'■38 
.05 

1  05    2  80 

.10 
T. 

r. 

1.67 

.14 
T. 

.10 
.18 
T. 

.05 

5.27    5  ig 

White         .   ... 

60 
.62 
.61 
.K2 

,40: 

1 

T. 

't.' 

.... 

't'.' 

.50 

.43 

".".".".1 
1 

'.'is 

.48 

1.98    4.1.5 

!.  48    y.  68 

r.  1 

1.26; 

.02 

.... 

.... 

.05 

.81 

.38'  5  92 

White 

.... 

.52 
.261 

"los 

.39 
.02! 

j 

1 
1 

I  80    5.48 

1.50 

.SO   2.!i^2 

.Vrkansas 

White   

White   

OuHchita. 

.  .  .  . 

T. 

61 

.02 

.43 

i.'oo 

.61 

.10 

.15 

".07 
.25 

'.'io 

""1 

....1 

".'ig 

.11 

■i'',' 
'.'i'i 

::::! 
••••i 

1 

•••• 

i 

.01 

'.'io 

•A  e,A 

.80 
.77 
.091 
.35! 
82 
.44 
.71 
1.00 

'.'76 
.14 
.25 

64 
.91 

50 
T. 
.18 
1.36 
.23 
.09 
.06 
.28 
.52 
.91 

"ii 

.29 
.48 
.57 
.75 
.16 
.30 
..52 
1  23 

1.13 

:% 

.46 
1.01 

'  .09 

.01 

....1 
. . .  .1 

.... 

.04  i  661  8.38 

.(.'3  2.87'  5.87 
.   ..i   .63'  1.64 

eater  Point 

are.'idon Ill 

linton 

Red 

.06 

.... 

.09 

.... 

.24!..    . 
.39..    , 
.80I.... 
.  481 . . , ,  I 
.13    ,37 

•  06  2  00'  a.9'/ 

.07 

1 

'  ■"! 

■  ■  •  ' 

.02    .91;  3, -22 

White   

.... 

.... 

.11 

.05 

■,'7 

1 

.... 

.17 
.30 

.   ..'3.44'  6.01 
....I2.2O:  4. OS 

orniiig IHi 

oruing  (river)  . . 

Whlfce 

,031   .68'  2.51 

White. 

White 

.... 

1.08 
10 
.16 
.87 
.16 
.81 
.39 

.'lO 
.46 

1.07 
.22 
T. 
.08 
.22 
.66 
.57 
.23 
02 
.23 

1.72 

.50 

' 

'f.' 

.. : 

.20 
.03 

' .'  io 
'.'22 

'.'84 

".« 

.... 

.... 

r.'   '■lit 

1 

.... 

.... 

.... 

.,    .    .48i  T.  1  .751  2,31 
.55    .161  T    13  66;  5.6.'. 

.... 

.021 

.23l,,.,|..,.  2.94!  S.49 

.111.^                mi 

;..' 

.... 

1 

T            j         4.051  6  9V 

1 

02     --iO 

.... 

.... 



.... 

.40  ".08  .,.,  4.001  6  76 
.48    T.  ,    .O61   .76;  3.17 

e  Vails  BlutT 

••.VMte  ......... 

.15! 

,42 

.022.45:  3  7* 

utton 

1  Dorado Illi 

asrtftiid  

urek.a  Springs 

aretteviUe   

ort  i-imith "" 

reetnan  Sprgs.  .1!!' 

ulton  Illi 

forgetowu OH 

ilberc fiii 

"Whi^e       

.... 

.32 

.22 

.02 

.14 

.03 

" 

T. 

;i6;::. 

... 

.... 

T. 

1.06 

.24 

.01 

03 

1.00 

1,98 

40 

T, 

T, 

.06 

2."^i6 

.12 
.12 
.10 
,05 

T. 

54 

T. 

.21 

"02 
2.66 
2.00 

.76 

T. 

".OS 

"■?'.' 
.35 

.02 

3.'66 

.08 
.02 

2.30    4.49 

7r/ 

.10 

.10 
.04 

■;63 

.24    .03 

.43  .... 
1.39  .. 
1.39,..., 

.69.... 

.40    .47 

.28; 

.•22    .10 

.50    1.38 

.'.rkansas 

White   

Wliite   

03 

.05 

"io 

.... 

'."63 

..36 
.42 
•  15 
.04 

•••• 

'.'oi 

.72 
T. 

.81    .t-.'a 

.08 
T. 

.74 
1.02 
1.67 

1.34 
.31 
T. 
.71 

■r'' 

.80 
T 

4.96 
.95 

.10 
.13 
,15 
.23 

"."oe 

.14 

.88 

.60 

.09 

3.15 

1.21 

.72 

4.(i5 

.76 

.31 

2.04 

2.50 

2.68 

1. 00 

1.96 

2.38 
.08 

2"64 

.52 

7.35 
6.0'-| 

Arkansas 

Arkaii-SM 

Red 

■J- 
T.' 

4.09 
5.41 

.  .. 

.... 

... 

::::  ■.■i2 

T. 
.... 

2..^8 

White 

07 

.  i. . 

2.74 

Whits    ........ 

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi 

White 

Red 

.... 

■.ns 

.42 
T. 

.... 
.24 

.62 

.... 

.... 

.... 

T. 

.11 

.82 
.07 

i.'iU 

.81 

"'.02 

T. 
.12 

':io 

T. 

.03    -42 

^ 

.15 
.75 

1.09 
•75 
.40 
.61 
.20 

1.20 

■."61 
'."02 



6  02 

.12 
.14 

.03 

.04 
T. 
.... 

'."67 

6.14 

[arnaou 

[elaiia 'ill 

Usdan  

:::: 

.05 

.... 



'.'io 

.... 

8.62 
4.77 

5.  m 

... 

.... 

't.' 

.02 

i."66 

.03  ... . 

.20!.... 
..i 

..   . 

•  ■  • 

.... 

.04 
.02 

4.18 
2.20 

lot  Springs 

ndex 

essieville .  ........ 

onesboro 111! 

unction 

«ad  Hill 

Attls  Book."' 

.... 

4.14 

Red. 

•••' 

'.'ie 

■'8 

.03  ... 

.   . 

'J'.' 

.23 
.43 
.21 

■■72 
.48 

1.00 

.64 

45 

.40 

1 

.26 
.29 
.44 
.78 
.•20 
.65 
.29 
.36 
.40 
T, 
,25- 
.40 
.31 
.46 
.29 
.41 
.85 
.20 
.04 

'.'47 
1.46 

T. 
".17 

"'r'.' 
.01 

'.'io 

.30 

'.'69 

".ib 
.10 

'.'si 

".05 
.14 
.12 

■.'67 

1.60 

.50 

.16 

5.86 

White 

10 

.46 
.90 
.11 
35 
.30 
.21 

.83 
.22 

'.'h2 

.45 
.83 
.55 
.52 
.70 
.75 
.10 
.22 
.53 

1.04 
.93 
26 

1.10 
.14 
.08 

1.15 
.80 
.71 
.11 
.10 
.63 
.55 
.80 

l.<i5 

75 

2.  SO 

'.'or 

.36 





8  93 

Oaachlta   

White    

Arkansas 

White 

.... 

■'oi 

.... 

.62 

'.'•24 

".m 

'.'06 

T. 
'".67 

'.li 

.04 

.12 

'.'63 
.01 

"     ■ 

'.'63 
".08 

'.'18 

.02 

.20 

1« 

".09 
'.'02 

•••• 

••• 

;:.: 

"•r'.' 

T. 

'."6i 

4."  80 
4   7fi 

.01 
.09 
.64 
.78 
.12 
.3',) 
2. 62 
.18 
.39 
.25 

.79 
.13 

.50 
.28 

3.35   8.42 

uiherville 

Arkansas 

R-ecl 

3.07    6.31 

99 

....    1  68 

lalvern Illl 

lainmoth  3pg.  .ilH 

11 

.17 

.49 

.09 
.08 
.95 
.08 

3. '22 
2.34 
1.8» 

.70 
4.75 
2.  fO 
3.20 
4.70 
1.80 

.31 
2.30 

i!67 

4.00 

.09 

.73 

.21 

1.05 

1.77 

3.12 

.48 

.56 

1.27 

.41 

2.00 

.28 

.58 

.92 

.17 

.42 

2.82 

.18 

2.42 

1  87 

2.00 

3.54 

2.76 

i.on 

.35 

.98 

3.07 

5.57 

White   

Mississippi  — 

Mississippi 

White 

— 

'.'60 
.0-5 

T.' 

2  84 

.... 

... 

i.'<J5 

".31 
1.04 

.... 

16 

i.'os 

.14 

.... 

. 

4.31 

4.08 

9.33 

4ena Il'l 

lorriUton lill 

lountain  Home  ■  ■ 

Ouachita 

Arkansas 

White   

Ouachita 

White   

Ouachita  .   .. 

.«5 

T. 

..34 
.30 

.05 
30 

6,02 

4.8u 

.  .       . 

.51 

.90 
.41 

' 

33 

.. . . 

7,92 

.80 
1.31 

. . .. 



"t".' 

1.00 

.21 
■.'25 

.06 

'.'is 

3.97 

Newport 11! 

vonnan   

'.'io 

.16 
"76 

2  99 

.... 

.... 

8.8S 

4  75 

)sc.iola Illl 

)zark 

^aragould- 

Mississippi 

Arkansas 

Mississippi 

White 

Mississippi 

Arkansas 

White 

•••• 

•■•• 

2.00 
.11 

1.'32 
T. 

.50 
.04 
37 

4.17 

••   • 

.... 
.03 

.... 

.71 

'.'ii 

.10 

T. 

.30 
'.'26 

•••• 

.... 

'."oe 
iioo 
'.'23 

.04 

.... 

6.02 

1.11 

'atterson Illl 

PigKOtt 

Pine  ninff 111! 

Pocahontas 

jQrtland               I'l 

".'65 
'.'62 

••■• 

•••• 

'■'■'.'■ 

3.5.=. 
2. 51 
2,67 
4.02 

. . . . 

" 

3,85 

Preseott lli 

*rinc8ton ill 

Ki•^on 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Red.... 

.... 

■.2i 

.64 
20 

1.68 
.15 
.25 

.32 

,63 



::': 

:::: 

.15 

.08 

'.'si 

.03 

.16 

T.' 
.07 

1.31 
•,)■• 
.85 

'.'64 

.04 

2."  30 

1.30 

.03 

5.10 

".". 

.... 

.  J'. . 

.26 

.... 

.... 

.... 

2,32 

2.87 

Ros:er« 

^antoga 

5t.  Francis 

■^earoy  1!! 

3prin?bank (ill 

^tory 1  i 

Stuttgart ifl! 

?ubiaco  

rexarkana Ill 

rhornburg  

Waldron 

A'an-en Ifl 

n'aters lil" 

■STiitocliffs Ill 

Wilson  

CVinslow 

.11 

1.19 

.96 

'.'is 

T. 

6.00 

"94 

.87 
.05 

.251  ,04 
.lul  .24 

3.36 

.58 
.20 
•T. 

2  28 

Whita ; 

jRed 

"tV 

.05 
.20 

05 

.01 
.04 

34 

.10 
.02 

".03 

2.87 

.47 
,10 
.04 
.14 
53 

2.05 

!Ouachita 

i  Arkansas 

1  Arkansas 

iRod 

.40 
'.'93 

'.28 

.40 
".'65 

.12 

■  15 
.16 
.19 

30 

4,79 

".'6i 

.... 

'.'6i 

'."so 

30 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.45 
.03 

4.05 
6.44 

1.86 

lArkansas 

Arkansas 

]Ouachita 

.... 

••-• 

.09 

.60 
.47 
.80 
.31 
.40 

'.'21 

2.01 

.18 

.45 

'.'is 
.43 

T. 

2,35 

Oft 

.  .  .  . 

:;:: 

''92 
iei 

1.'67 

't. 

.13 
".13 

.03 
.43 

'.'76 
T. 

'.ii 

.32 
.45 

".li 

.24 

"."is 

.51 
.22 

. .. . 

•••• 

■']".■ 

39 
.09 

'•r. 

't.' 

— 

.... 

"".04 

.40 
.56 
.43 
.41 
.67 
.25 
1.60 
.30 
.20 

\'t.' 
'."6i 

.02 

't.' 

"."•79 
"!62 

5.)4 
5.14 
3.29 
6  17 

Red 

Mississippi    ... 
Arkansas 

.... 

T. 

T. 
'.04 

.... 

T. 

.48 

'."55 
T. 

'.'45 
.02 

.25 

.... 

... 

.... 

■r"." 

4.55 
4. 05 
5.10 

tVynne il! 

Sfancopin 11)1 

30 
.38 

1 

1 

S.84 

.06 

3.92 

I 
i 

1 

1 
1 

Daily  Eiver  Stagres  for  October 

,  1929 

30     31 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

Port  Smith 

...Arkansas..,. 

22 

2.4    2  3 

■.'  2 

2.1 

2,1 

2.1 

2.1 

2,1 

2.0 

2.0 

2.3i  2.6 

5.5 

10.7 

12.6  11. 2|  9.7 

7.7 

6.9 

4.8 

4.51  4.0 

3.6 

3.4    3.3 

3.2 

3.0 

3,2 

3.1 

3.3 

4.4 

izark  

do 

22 

0.3    0.1 

0.1 

0.1 

0,0 

0.0 

0,0 

-0.1 

-0.1 

-0  2 

-0,3 

-0,3 

0.3 

5  0 

9.01  9  5 

7.5 

7.0 

4.4 

3.4 

2.2 

1.8 

1.4 

1.2    1.1 

1.0 

1,0 

1.0 

0.8 

0.6 

O.fr 

)ardanelle 

do 

20 

4.5    4.6 

4.2 

4.0 

4,1 

4.1 

4,0 

4.1 

4.0 

4.0 

4.0 

4.1 

42 

8.4 

11.0:10.6 

9.5 

7.7 

6.8 

6.7 

5  3 

5.0 

5.0 

4,6    4.6 

4.0 

4.6 

4.8 

4.5 

6.2 

6. -2 

Vlorriliton 

do 

20 

I  2    1.1 

1  0 

1  0 

1,0 

1.0 

0.9 

0.8 

0,7 

0.6 

0.5 

0.4 

0,4 

0.5 

1.0 

7.0 

7.8 

6.5 

5.5 

4.6 

2.5 

2  0 

2.0 

1.5    1  4 

1.2 

1.0 

1.0 

0.8 

o.e 

1.0 

Little  Book,., 

do 

23 

-0  ■? 

-0  3 

-n  3 

-0  4 

-0.4 

-0,5-0.5 

-0,6 

-0.9 

-0.9 

-0,8 

-0,8 

-0.8 

-0.7 

-0.2 

0.5 

7.7 

7.9 

6.6 

5.2 

4.0 

2.9 

1.9 

1.0    0  6 

03 

0.0 

H).l 

-<J  2 

-0.3 

-<J.l 

'ine  Bluff 

.......do 

25 

4  8 

4  7 

J, 6 

4.4 

■1.4 

4.41   4,3 

4.3 

4.2 

1.1 

4.1 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.4 

7.0 

11.4 

10.9 

9.9 

8.9 

8.8 

7.8 

7.0    6.8 

6.2 

6.0 

5.8 

5.6 

b.4 

6.3 

'anc'opin 

.......do 

2tt 

7  3 

7  3 

7.2 

7.1 

6.9 

6.8    6.8 

6,7 

6.5 

6.4 

6.3 

6.2 

6.1 

6.1 

6.0 

6.'<! 

6.4 

7.1 

16.4 

17.1 

15.8 

14.3 

12.7 

11.4  10.2 

9.2 

8.5 

8.0 

7.7 

■/.4 

'/.I 

Jauville 

...Petit  Jean.. 

2« 

0.4 

0.4 

0,41  0.4 

I.2I  I.ll   I.II   1.0 

l.Ol  O.9I   1.0 

I.2I   1.4 

1.5 

1.0 

0.9 

0.9    0.8'  0.8 

0  8 

0.8 

0.8    0.71  0.7)  0.71  0,71  0.6 

0-6   0.6 

0.6 

7.4 

p 


■ '  ! 


OLIMATOLOGIOAL     DATA.  AKtANSAS     8E0-fW« 


OCTOBEB,    iy2^ 


Stations 


Cotter   

Calico  Rook. . . 
BategvlUe   — 

Newport 

Georgetown. . . 
De  Vails  Bluff., 
Clarendon  .... 

Gilbert 

Black  Rock... 

Camden  

Fxilton 

Helena 

Arkansas  City. 


"°"" '  Miniiiiuui 

Bee  Branch )  Minimum 

Blytheville I  KSuS 

,,,  S  Maximum 

Booneviue J  Minimum 

r,  ,  ■,^^^  \  Maximum 

Brinkley  )  Minimum 

Maximum 
Minimum 
o  ^A  «««  !  Maximum 

Camden*? )  Minimum 

^     .     tj„!t,»  \  Maximum 

Center  Point \  Minimum 

„  „  \  Maximum 

Conway j  Minimum 

')  Maximum 
Corning /  Minimum 

,^     .j-«„ii»  \  Maximum 

Dardanelle j  Minimum 

n  ™-=  \  Maximum 

Dumas )  Minimum 

„  „ (Maximum 

Dutton  )  Minimum 

El  Dorado \^^SZ 

EurekaSprings....lMa^-^m 


Fayetteville 1  ^tSSuS 

f^ort  smith JMaximum 

j  Maximum 
I  Minimum 
,s    „„♦♦»  5  Maximum 

Gravette j  Minimum 

„  ,„„„  \  Maximtim 

Helena (Minimum 

S  Maximum 

riOV^ )  Minimum 

\  Maximum 
I  Minimum 
V,     „  S  Maximum 

Jonesboro )  Minimum 


Lead  Hill 

Little  Book. 


Magnolia. 
Malvern. 


Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

T  ,.^^„,„^llc  \  Maximum 

T.tttherville i  Minimum 

j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 

Mammoth  spg 1  «[tSm 

Marshall ]  ^tSmum 

M.na  \  Maximum 

'**"* )  Minimum 

.  rj„  i  Maximum 

>lountIdft 1  Minimum 

»,  -^^^y^  Maximum 

Newport  j  Minimum 

.>4«-  u\nt  '  Maximum 

ein«  Biua ;  Minimum 


73.8 

51.6 

68.7 

48.2 

74.1 

19.3 

77.7 

49.4 

74.6 

51.6 

76.0 

49.6 

74.1 

43.5 

77.3 

48.5 

76.4 

54.9 

74.8 

52.3 

74.0 

47.2 

73.6 

51.2 

77.9 

52.1 
.7 

42.8 

77.9 

65.2 

70.7 

50.6 
'1.1 

49.0 

72.0 

53.7 
72  75.7 
52  49.1 
62  69.8 
46  49.1 
7375.2 
61  51.5 
77  79.7 
59  52.6 
74  77.0 
59  54.8 
70  74.1 
6251.2 
68  72.3 
55  45.5 
6973.0 
58  55.2 
68  72.9 
5551.2 
8<i69.8 
6252. & 
77.0 


Foeahontas 
Portland... 


\  Maximum 

(  Minimum 

>  Maximum   ,     . 

(  Minimum    j    60     4* 

ire-ott iSmZ       |    I    §« 

\  Maximum   .    82|    »u|    ■» 

Klson  ■(  Minimum 

.,  i  Maximum 

dearcy  |  Minimum 

-.„«.„«^  i  Maximum 

.-Stuttgart ,  Minimum 

Texar.ana j  Kn urn 

\  Maximum 

\  Minimum 

j  Maximum 

I  Minimum 
.,,,,  ^  S  Maximum 

WllBon (  Minimum 


Thox-nburg 
Warren  — 


Wrnne. 


)  Maximum 
j  Minimum 


~T7^  in  tvie  mor' ling ;  the  maximum  temperature 

WThennometers  are  road  m  the  mor.uuK 
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The 


"'^^^^lYo, 


TH£ 


^^fV^Hm 


mo 


r&f 


lUti^ois 


U.  S.  DEP/J^TMENT  Of  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 


CLI 


.^Mna  JL.    wAm 


t^^ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  Vv'EATHER  BUREAU 

RHKRUSR'.^'   CEICTION 

#  

HARVBT  S.  OOLK,  Meteorologrist 
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MISCELLANEOTTS  PHENOMENA 

(Dfttes  *nd  number  of  etatioDS  reportln*) 

Thunderstorms :-lHt,  2;  6th,  1;  9th,  1;    lOtli,    2;    12th,  11;    13th,    10; 
f,.  14th,  1. 

SoLAK   Balos: 24th,  1. 

Lunar  Hai.os: 25th,  1. 

Dense  Fog: 4th,  1;  6th,  1;  lOtli,  1;  Uth,  2;  12th,  13;  20th,  1;  23a, 

1 ;  26th,  4  ;  27th,  6. 

Meteor:— Eastern  half  of  State  9:15  p.m  of  the  8th. 


OENEHAIi  STTMMART 

The  outstanding  characteristics  of  the  weather  in  Arkansas 
during  Novemher  were  the  negative  temperature  and  precipita- 
tion departures,  and  the  heavy  snowfalL  all  stations  for  which 
normals  have  been  computed  showing  temperatures  below  nor- 
mal and  all  except  12  southern  stations  negative  precipitation 
departures. '  This  was  the  coldest  November  in  Arkansas  since 
state  wide  records  have  been  kept,  November,  1911,  with  a 
mean  temperature  of  46.8°,  being  the  next  coldest.  The  low- 
est this  month,  7°  at  Dutton  on  the  oOth,  while  unusual,  is 
not  the  record  low  temperature  for  November,  2-'  having  been 
recorded  at  Witts  Springs.  Searcy  County,  November  18,  1903. 

The  mean  temperature  for  the  month,  as  determined  from 
the  records  of  61  stations,  was  46.1°  which  is  5.5''  below  nor- 
maL  Monthlv  means  ranged  from  30.4°  at  Mountain  Home 
to  51 .6°  at  Risen,  a  difference  of  12.2°  between  northern  and 
sotithern  sections  of  the  Statp.  Extremes  ranged  from  85°  at 
Riaon  on  the  12th  to  7°  at  Dutton  on  the  30th.  The  highest 
occurred  in  most  sections  about  the  lOth  or  12th  and  the  lowest 
on  either  the  23d  or  the  30th.  The  greatest  daily  range  was 
46'=*  at  Hope  on  the  28th.  Killing  frost  or  freezing  tempera- 
tures occurred  over  the  greater  part  of  the  State  the  latter  part 
of  October  and  in  remaining  localities  about  November  5th. 

The  average  precipitation  for  91  stations  was  2.61  inches 
which  is  1.04  inches  below  normal.  Monthly  totals  ranged 
from  6.57  inches  at  Helena  to  0.78  inch  at  Mountain  Home. 
The  average  snowfall  for  65  stations  was  3.2  inches,  8.0  inches 
being  measured  at  Clarendon,  Dumas,  and  El  Dorado.  Snow- 
fall was  heaviest  in  the  southern  half  of  the  State.-  This  is  the 
greatest  November  snowfall  on  record  in  Arkansas.  The  great- 
est precipitation  for  any  24  hour  period  was  3.54  inches  at 
Camden  on  the  loth. 

The  weather  for  the  month  aH  a  wliole  was  unfavorable  for 
fall  farm  activities,  being  too  wet  or  too  cold  for  picking  cotton, 
gathering  corn,  and  tlireshing  rice  and  at  the  close  of  the 
month  this  work  was  not  yet  completed.  The  .-snowfall  of  the 
21«t  was  favorable  for  wheat,  oats,  and  ineadnw.'^.  w.r.H. 


BLrsOKL,L.ANHOTJ8  DATA 




Pressure,  Sea-level 

Wind 



Relative 
humidity 

MP 

stations 

g 

I 

S 
30.54 
30.53 
30.57 
30  59 

1 

Q 

21 

20 
21 
21 

1 

3 

a 

a 

p 

S 

'B° 
s^ 

20 
23 
34 
24 

o 
5 

if 

Kentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphi-; 

30.14 

30.  ir. 

30.  IK 
30.14 

29.70 
29.75 
29.68 
29.66 

28 
28 
28 

28 

3.406 
4.533 
5.290 
4,652 

s. 
11. 
n. 

w 

25 

28 
29 
28 

"82" 
78 
81 

66 
57 
74 

54 
44 
4S 
35 

OOMPAKATIVE    DATA    FOE    NOVEMBER 


Temperature 

^ 

Year 

3  g' 

'& 

tfl 

1 

ffl  -, 

■?         * 

S  ! 

2> 

a 

Precipitation 


Number  of  days 


Maana- 
Extremes ' 

51.6 

96 

2 

1 

3.66: 

15 

6 

e 

10 
12 

6 

8 

1891 

49.7 
49.9 

-1.9 
-1.7 

87 
79 

6 : 

27  ; 

10 
20 

30 

0.66 
5.83 

+  1.91    ; 

+2.18  : 

13 
11 

7 
7 

189"            . . . ' 

1B93 

49.3 

-2.3 

84 

7 

10 

24 

4.21  ; 

+0.56 

14 

8 

1844 

50.4 

-1.2 

81 

1 

12 

U 

1.  12  i 

-2.53 

19 

6 

•.* 

1895            ... 

49.9 

-1.7 

8-2 

18 

16 

25 

4.  82  ; 

+  1.17 

14 

5 

U 

1896      

52.8 

+  1.2 

88 

10 

8 

:» 

i.m  1 

+0.69 

14 

7 

9 

1897                  ' 

51.6 

0.0 

8K 

15 

15 

30 

2.82 

-0.83 

16 

6 

8 

1898 

47.5 

-4.1 

s; 

5 

9 

22 

3.20 

-0.45 ; 

13 

8 

9 

1899          

54.3 

+2.7 

87 

7 

17 

3 

2.61 

-1.08 

13 

8 

9 

190()        

51.4 

-0.2 

90 

3 

18 

12 

4.28 

+0.63  1 

15 

7 

8 

1901     

50.5 

-1.1 

ss 

2 

15 

16 

2.99 

-0.60  , 

16 

/ 

' 

1IKI2 

56.  5 

+4.9 

90 

11 

18 

27 

6.66 

+3.01 

8 

9 

13 

1903 

47.6 

-4.0 

89 

•     4 

2 

18 

0.64 

-3.01  , 

13 

9 

8 

1904           

61.4 

-0.2 

89 

'     4 

17 

15 

1.38 

-2. 27 

17 

5 

8 

1905 

53. 2 

+1.6 

8S 

18 

9 

30 

3.28 

-0.37 

15 

5 

9 

1906 

50.2 

-1.4 

88 

Ifi 

13 

22 

5.90 

+2. 15 

14 

i 

9 

1907 

49.0 

-2.6 

84 

3 

10 

13 

5.71 

+2.  Ofi 

16 

5 

9 

190S         

.53.1 

+2.2 

88 

10 

5 

14 

.5.40 

+  1.75 

15 

6 

9 

1H0<) 

.59.3 

+7.7 

,     90 

;   4 

16 

18 

3.75 

+0.10  ■■ 

13 

8 

9 
5 

1910 

51.5 

+0.1 

85 

24 

17 

29 

0.47 

-3.18 

16 

9 

191 1 

46.  s 

:-4.8 

86 

11 

5 

12 

3.18 

-0.47 

14 

H 

8 

191-;       

50.5 

-1.1 

89 

11 

13 

25 

1.66 

—  1.99 

19 

' 

4 

1913 

.■)".  6 

+  6.0 

85 

18 

20 

y 

2.47 

-1.18 

in 

9 

11 

1914 

o2.  6 

J-l.O 

88 

0 

11 

20 

2.32 

-1.13 

15 

6 

9 

1915    

54.  R 

+3.  2 

88 

1 

17 

15 

5.40 

+  1.  75 

16 

5 

9 

1918 

.52.  1 

fO.5 

87 

2 

10 

10 

2.95 

-0.70 

20 

1917 

.50.7 

-0  9 

85 

10 

11 

24 

1.96 

-1.69 

17 

u)i8 

49  7 

-  1.9 

8S 

6 

18 

30 

3. 91 

+  0.26 

15 

11 

191 'J 

51 . 4 

-0.2 

86 

1 

14 

13 

6.27 

+2.62 

17 

10 

1  •*>[) 

47  8 

-ii.8 

89 

7 

ID 

13 

1.95 

-1.70 

15 

U 

1921 

M  9 

-  3. 3 

88 

17 

17 

12 

5. 53 

+1.88 

i:; 

11 

l;Vi"           

52.9 

+1.3 

88 

4 

20 

21 

3. 89 

+0.24 

16 

K 

i9:.;3   

.5".  8 

-0.8 

81 

10 

21 

6 

3.34 

-0.31 

15 

11 

I'J'^-l 

53  4 

+  1.8 

88 

2 

\r. 

-•'' 

2.36 

-1.29 

ii; 

9 

I9'5 

»}  4 

-1.2 

«'f 

1? 

15 

25 

5.67 

+  2.02 

16 

10 

1926 

-17.2 

-4.4 

81 

6 

10 

'  19 

:i..33 

— 0,:'!2 

14 

11 

1 927 

56.7 

+5.  1 

96 

1 

','0 

17 

'  3.68 

+  0.02 

> 

8 

15 

192  >( 

.S).  2 

—  1.4 

82 

8+ 

13 

26 

4.25 

+0.60 

13 

3 

14 

8 

1929 

46.1 

-5.5 

85 

12 

/ 

:ho 

2.61 

- 1 .04 

10 

6 

14 

I  ^ 


'I 


'1 


7,LlMATOLOaiCAL     DATA:      ARKANSAS     SECllO-N 


NoVEMBEU,   1929 


Climatoloyical  Data  for  November,   1929 


Temperature  '  (Degrees  Fahrenheit)       ^  Precipitation,  inches  Number  of  days 


Station 


Observers 


Amity   ■  ■•■. 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Arlbere 

Bat«sville  .  • 

Kee  Branch 

BentonTille 

Black  Rock 

Blvtheville 

Bo'oneville 

Brinkley  .  • 

Calico  Bock 

Camden ■ 

Ceiit«r  Point 

Clarendon  

Clinton 

Conway 

CornlUK  ••• ;•••• 

:orning  (river)  - 

Cotter 

Crossett 

DauvlUe 

Dardanelle.  •• 

De  Vails  Blutf 

Dumas 

imtton 

El  Dorado 

Rngland — 

Eureka  Springs... 

fayettevllle 

Fort  Smith  

Freeman  Springs 

Fulton 

Oeorgetown 

Gilbert 

Graunib 

Gravette 

Harrison   

Helena   

Higden 

Hope  

Mot  Springs 

Index 

.lessieville 

Jonesboro  

,lu  action 

LoadHiU..-.--  •■ 

Little  Bock 

Lurton 

y^utherville 

Magnolia 

Malvern •  — 

Mammoth  Spring 

Jiarlanna 

Marke<l  Tree  .  -  -  ■ 

Marshall 

Mena 

MorriUton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport •  ■  • 

Morman  

Odeii 

Osceola 

I  Izark    

Paragould  

Patterson 

Piggott. 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rlson 

Rogers 

Sara  tops 

.St.  Francis 

Searcy 

Sprlngbank 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

WhitecliHs 

Wilson 

Winslow 

Wynne •  •  •  • 

Yanoopin 


.« 


"H 


'.Vt 


::ii 


Clark 

Clark 

Desha 

Stone 

Independence   - 

Van  Buren i 

Benton ' 

Lawrence 

Mississippi 

liOgan i 

Monroe    \ 

Izard I 

Ouachita ; 

Howard i 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Clay 

Marion 

Ashley 

Yell 

Yell 

,  Prairie 

Desha 

Madison 

,  Union 

Lonoke  

Carroll ■ 

Washington 

Sebastian 

■  Pope •  ■ 

Hempstead 

■  White   

j  Searcy 

'  Polk 

I  Benton 

Boone 

!  Phillips 

I  Cleburne.. 

;  Hempstead  ■  — 

Garland 

t   Little  River.  ... 

H  Garland   

.  1  Craighead 

t|  Union   

.  I  Boone  

.  I  Pulaski 

Newton 

Johnson 

Columbus  

Hot  Springs. . . . 

Fulton 

Lee 

Poinsett. 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery  - . 

Jackson •■ 

Montgomery  . . 
Montgomery  . . 

Mississippi 

Franklin 

.  1  Greene 

.!  Woodruff 

.  i  Clay 

.1  Jefferson 

.''  Randolph 

,.'  Ashley 

..I  Nevada 

. .  I  Dallas  • 

..;  Cleveland 

. . ;  Benton  

.'  Howard 

-.;  Clay 

White 

Miller 

Montgomori  ■ 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery. 
Little  River  . 
Mississippi  •  •  • 
Washington.  . 

Cross 

Desha 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 
259 
252 
465 
205 
361 
158 
470 
200 
516 


43.3 
45  0 

40.7 


4 

47.7" 

15 

45.4 

42 

47.4 

25 

43.6 

44 

48.6 

1   30 

48.4 

;   25 

i    8 

46 

47.6 

49.0    —5.4 
■i7.'5    -4'.9 


84 


13 


73        10 


18         30 


42  1  4J.4 

48     45  1 


45  5  |. 
40.7  \- 
42.2i'|- 

48-  0  I  ■ 

'49'4' 
46.6 


12  1  13 

U  1  13 

10  12" 

lOi  i  19 


46.  G 
44.  U 


4ri  6  '-4.6 
5U  »  1—3.1 
49  8  1-4  4 

■5L6''i-i.5 


■k'K 

73 

10 

-4  ft 

74 

U 

72 

U 

-4,5 

74 

12 

68 

12 

-5  4 

69 

3t 

B5« 

12 

-4  0 

80 

12 

-i'fi' 

74 

12  ! 

-3  i4 

lb 

10  I 

-6.1 

83'- 

2 

H  S 

68 

12 

72 

10 

-10  2 

63 

lot 

-5.9 

74 

12 

-3.2 

76 

12 

-k'.i' 

""lb 

"io" 

-8.2 

70 

2+ 

1 

1 

41  4 
48.0 


•7.9 


State  Means'  and  Kxtremes 


20  i 

4«.8  1 

-3.9  ' 

22  1 

..  ■  . 

5 

1 . 

42 

48  4 

-3.8 

32 

46.2 

-6.8 

•43 

47.8 

-7  6 

•■> 

42.6 

1 

10 

35 

51.0 

-26 

5 

25 

1 

4 

47  2 

14 

41.2° 

-4.9  1 

21 

47  6 

-4.2  1 

.  ..  .1 

I  46.1 

1 

1     ' 
i-5.5  , 

79 


-2.50 
-0.83 
-1.37 
-3.16 


23t 


4.22 
1.87 


35 


3.22  -0.74i 

2.921-0.63! 

6.03  +2.24 

2.61 

1.05 

2.60 

1.42 

0.99 

2.19] i 

1.90-2.121 
3.02-1.17 
1.40!-l.fi9 
5.27!-|-1.2i)l 
3  (.21-0.361 
2.86-1.041 

3.1)8' ! 

2.22-1.88 
1.821-1.86! 

1.20! 1 

1.15! I 

5.011  +  1.24! 
2.o4l-1.19| 
2.59  -0.91 
2.41 

+0.331 
-1.52 
3.531+0.31! 
2.051-1.66 
1.59!-1.36! 
).12i-1.9fi! 
1.40! -1.47 

2.38i I 

3. 631-1-0. 12| 
2.31—1.281 

1.7l| i 

3.32] I 

l.i:8i-1.73| 
1.60i-1.19 
6.ft71-r2.08l 

2.5ll ! 

4.10!-0.37l 
4.491+0.19 

3.02 

3.  65 

■2.38-1.08 
1.66i-l.fi7 

1.61 

1.851-2.34 

2.471 

2.311-1.12 

4.40 

4.37  -0.21 


0.85 

•1.6oi 

-2.09i 

--0.36! 


2.48t 
•1  .Ofi! 
-2. .52' 


.  ... 

■  ■  ;,y  ■ 

"is"! 

1  12 

"u" 

10 

18 

12 

18 

1  10 

10 

"ii" 

24 

1  i" 

"is" 

'   3 

14* 

'  lit 

1  '^^  1 
' 

30         35 


30 


2.15 

2.85 
1.80 
3.10 
3.84 

0.78 
2.98- 
1.8Si 
3.15! 

2.771 1  1 

2.4l!-2.44i  f 
1.76i-1.42!  r 

3.47! I  ( 

•2.3li-2.71!  ( 
2.74  .....,.]   1 

1  541-1.971  ( 
6'.32l4-2.72!  ■ 
2.65|-0.84i  ( 
3.181-0.781  ( 
3.03!-ll.3.^ 
). 331-1. 60!  I 

3.12! 1  I 

2.76! I 

1.81|-3-67i 
3.63+0.16^ 

2.33' 1 

3.871-0.12: 
2.291—0.83 
3.02!-0.13l 
2. 39|  .,...•! 

2.18 ! 

4.00 -1-0.031 

2.58! 

3.101+0.16' 

2.601 1 

2.721-0.  Ifi, 
1  2.60-1.05' 
i  4.47; 1 


46    I  2.611-1.04!  3.54 


33 


13    I  ne 
17    1  n. 


nw 


nw 


ne 


.1.  \V.  Campbell 
W.  K.  Brown 
J.  H.  Catham 
I    D.   Reeves 
Mrs.  Lelia  !.  Teter 
,).  E.  Scanlan 
U.   S.   Wealhnr  Bureau 
Vernon  C.   Howe 
IB.   E.  .Smith 
iF.  H.  Randolph 
IK    J.  Torry 
iW.J    Copp 
jA.   B    Quarterman 
ijohn  C.  Floyd 
;.l.    W.   Bishop 
|A.   L.  Stephens 
] E .  E    Cordrev 
IWinfredD.  Polk 
.'Henry  Start'ord 
i!    O.  Linck 
G.  A.  (Tifford 
jC.  G.  Hudsoi: 
iJuo.N.  Goodipr 
H.  G    Pate 
ilien  .lohnson 
1.1.   M     Rickptts 
,i.  .t    Baljb 
!Dr.  R    H     Hardin 
!(ieo.   W.   Nichoalds 
!i'iiiVKr,~ity  of  A:kansa 
1 1"     S.    Weather   Hurua 
!.i.    K.   Mc  Cuistou 
.  I'l' .  .1 .  Logan 
Kv.   K    Owens 
.iBen  F.   Battentield 
IW.E.  MeVav 
!A.  F    Stevens 
.!G.  L   Wright 
l.lanies'A.   ilnrv.ett 
IGeo    \V.  Baker 
In,  r.  O'Neal 
.1g.  C.   Bolton 
.!H.  G.SanderMin 
,jU.  S.  Forest  Service 
iBe'.:cdictine  Sisters 
!j.  A.  1  owderbaok 
ij.  H.  Crosswhite 

U.  S.   Weather  Burean 
1 1.  C    Sutton 
1h.  G.   Lenhardt 

istate   Agri.    School 

Mrs    W-   L.  Matthews 
,.  W.  C    Gregg 

in    X.    Uouck 

ICharles  Walton 

A.  .1.   Parks 

E.   W.   St.  John 
ohu  Cook 

B.  S.  H albert 

G   A.  Whittington 

A.  C.  Wiikerson 

U.  S.   Torest  Service 

0  S.  Forest  Service 
.Inne  Tnomason 
Orlcnev  O.  Milton 
W.   K."  Ileagler 

W.   E.  Baker 
V.   C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sistevs 
W.    Iv   Edmi.'iton 
10.   r>    Calhoun 
iMrs.  Dora  Coleman 
Mrs    M.   V    Tisdale 
Icarl  A.  Stavcl; 
iFronk  K.   liensli-y 
.ifi.  T.  Kooney 
lArthurl)   Smith 
IMiss  Grace  l-'ield 
Is.  C.  Sforv 

1  Adam  F  Buerkle 
iNew  Snbiaco  Abbey 
IH.  S.  Bra.-hear 
lEdward  E   Holmes 
l!>r.  ('hevej=  Bevill 
ImIss  Evelyn  Hoyle 
i;.  B.   Huddleston 
iNannie  O   Schirmei 
ID.  Anderson 

lO.  H.  Klafk 
IR.  T.  Cobbs 
.IW.   E    Barton 


u. 


— -:r"-T;~;;e;:rtu7e:c;;;;;;;;:^  stations  having  te^^ 


^^Ej^^^^^^^^^^^^""^^^ 


1  on  otner  aaies.     +4.r.  '.j.  auuic^sca  n.c  iv... .>/"„. 
Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset 


November,    1929 
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Daily  Precipitation  for  November.   18SSB 


1 

Say  of  Month 

stations           1    Dramilte- 

1        basin 

1 

j 
2        3       4        5        6 

7      8     9    10    11 

12 

13 

14      16 

16 

17      18 

19     30 

21 

22 

28  1  24 

25 

26 

27 

28 

1 

SO 

81 

c 

Amity .- 

Arkaddlphia.         i 
Arkansas  City  . .  Illl 

1 

Ouachita ! 

Ouachita 

Mississippi 

White   

White    

Arkansas 

Arkansas 

White   

Mississippi.... 

\rkaiisas 

White    

White   

Ouachita 

Rod 

White   

White   

.ArkaMas 

White   

1 
.S9J 
.211 

.78: 

.78 
.38 
1.0.5 

■47 

.50 

■.'32 
.41 

.07 
.02 
.46 
.87 

.82 
.80 

"i2 

1.25 

r. 
■.69 

.32 

.  26 
.27 
.07 
.01 
.13 

'.'08 
.60 

'.'55 

..... 

.... 

!;;;i 

.101 

.•20| 

:::j 

1 
.081 
.05 
T, 

.27 
.20 
T 

f.' 

.'»') 

1.16 

.90 

1.40 

.96 

.40 

.81 

T. 

.27 

.53 

.80 

1.23 

.34 

(.54 

1.02! 

.67 

.93 

.61 

.38 

.38 

.80 

2.10 

1.76' 

1.33 

.50 

.58 

.4S 

.88 

.42 

.30 

.16 

.01 

1.01 

.75 

1.05 

.80 

.94 

.02 

.43 

2.81 

1.07 

.60 

■.■■78 

■.■64 

■.■25 
■f.' 

'158 

■'69 
T. 

'■.06 
.30 

! 

'.m 

T. 
.36 

....1 

....I 

.021 

i 

.■35 

.73! 

'.'64 

.25 
.24 
.06 

.18 
.30 

.'.'  .\ 
.05 
.13 
T 

.22 

...' 

••■• 

.40! 

.'i'2 

.'•io 
.50 

'■'■'■ 

... 

... 

-     1 

'.•ii) 

... 

.■(li 

T. 

3.22 
2.92 
6.08 
2.64 
1.05 
2.60 
1.42 
0.99 
2.19 
1.90 
3.02 
1.40 
5.27 
3.03 
2.86 
3.08 

1 

.11 
.10 
.17 
.02 

.::: 

.28 

t'.' 
.21 

Arlberg ■■ 

Batesville IMl 

Bee   Branch 

Beutonville  ....*'* 
Black  Rock  .....|!ll 

Blyiheville j 

Booneville- 

Brinkley llli 

Calico  Rock ••» 

CamdHn 'Ill 

CeQter  Point  — .. 

Clarendon illl 

Clinton         

'  ' 

.08 
.19 
.16 
.07 

T. 

.03 
.09 
.15 
T. 

.02 

■• 

T. 

.01 

.20 

.... 

.... 

r 

.37 

T. 

T 

.03 

.01 

.02 

■11 

.14 

.07 

.05 

.07 

".63 

.26 
.10 

.... 

... 

.12 

T. 

.... 

. . . . 

'r. 

.05 

■f.^ 

'.'.'.  J 

.33 

.27 

';o9 

.17 
.45 
.03 
.27 

■.'oe 

■.16 
.06 

■.■36 

'.'io 

.88 
.40 

'.32 
.22 
.15 
.55 
.54 
.12 
.08 
.90 
.25 
.50 

'.'ii 
.21 

".14 

. .■'..! 
.18 

".05 

■.'is 

.24 
T 

.05 
.16 

;::: 

".09 

.12 

■.'03 
.04 
.03 
.21 
.09 
.24 
.07 

'.'36 
T. 

'[os 

/' 
.15 

tV 

.13 
.02 
T. 

33 

T. 

■.io 

.40 

.■28 
.09 
.25 

.421 
.30 

.28 
.26j 

.08 

■■34 

■.'03 
.08 

T. 

.06 
.05 
.02 
.05 
.06 
.18 
.08 

'.03 
.14 

'.'06 

.10 

T. 

.47 

'.'i? 

■      1 

.37 
.01 
.55 
.OS 
.70 
.01 

■f.' 
T. 
T. 
45 

■•••I 
. . . . 

1 

■f.' 

tv 

;.:'. 

■•■• 

•■•■} 

'.'so 
.'21 

... 

.... 

2.22 
1  82 

^'"''"■^l fill 

1 

Oiraiag  (river)   .. 

.... 

•  • 

.... 

....| 
.18 

'.'63 

'."62 
'.'6,3 

'.'62 

'!65 
T. 

'f.' 
T. 
.02 

't.' 

.22 

".'ii 

'.'54 

T. 

'."32 

T.^ 

1.20 
1.16 
5.01 

White   

Ouachita  

.07 
.52 

■Y.' 

'.'47 
.44 
.48 
.■22 
.17 
.39 
.40 
.29 
.26 
.21 
24 
.40 
.35 
.08 
.22 
.40 
.33 
.'22 
.51 
.18 
.21 

'■22 
.40 

.19 
.11 
.36 
.37 
.22 
.3) 

T.  1 

't. 

.06 

'.'4.3 
.09 

.'22 
.10 
.11 
.18 

.06 
.30 

.15 
.14 

.16 

.08 

■.■05 

.... 

Cotter 

T. 

.35 

.... 

.14 
.10 
.08 
.03 

■'62 
.12 
.15 
.14 
.01 
.23 
.07 
.08 

29 
.15 

.50 

2  31 

Dardanelle Illl  Arkansas 

Pe  Vails  Bluff White    ; 

Dumas illl;Missi.ssippi     . . 

.30 
.75 

.18 
.72 
T. 
.25 

.02 

tV 

tv 

:;::' 

'.'ui 

'.'361 

.28 
.■25 

:::: 

''i"'.' 

.20| 

r.' 
".(yz 

".30 

■.io 
f.' 

.70 

".is 
■.il 

■.■26 

T. 

:::: 

.... 

■^17 
T. 
T. 

■32 
'.'24 

■'65 
.05 

■'25 
.02 

..    . 

't'.' 

'.'ii 
•  10 

T 

T 

.50 

.50 

T. 

.80 

.32 

■.'08 

.02 
.09 

*     * 

't.^ 

.... 

2.59 
2.41 
4.22 
1.87 

Kl  Dorado illi 

Eagla;id    

Ouachita 

.Arkansas 

White   

White     

.15 
.19 





f." 

1.18 
.36 
.13 

.15 

...  1 

.... 

.... 

.23 

■".69 

.... 

3.53 
2.05 
1.69 
1.12 
1  40 

EurakaSpriagn 

Fftvetteville   

.  .  .  . 

.... 

T. 

T. 

'.'65 
T. 
•  06 

.01 

't. 

T. 

Vo'rt  .Smith '•'  .-.i  ■^/...^'v. 

rult.)n  lllllRed 

O.iorgritcjwn Pi  White     

.03 

'.'li 

.04 

.01 
.33 
.12 
T. 

■.'62 
T. 
.40 

"... 

'.;.; 

.... 

2.38 
3  63 

•• 

2.31 
1.71 
3.32 

Itillwrt U! 

<-;raniii.s 

Oi-avette  

Harrison 

He'i 

.14 

.... 

'1 

.... 

1  28 

.14 

23 

".iu 

■.'21 

■.'06 

■'■io 
■.'6i 

'.'26 
.07 
.32 

1.46 

i.'22 

.31 
.05 

'.'26 
.11 

1  60 

1.48 
.75 

1.45 

1.70 
.55 

1.26 
.80 
.36 
T. 
.30 
.05 

.52 

.... 

.11 

'■]•'.' 
'!« 

.01 

.11 
.09 
.06 

6.57 
2.61 
4.10 
4  49 

H.Uena illl  mia>i»jn/i'" 

Hi.idan |White 

..36 
.42 
.26 

T.' 

■"•• 

'.■.30 

.... 

.... 

tlOPl! 

Hot  Springs 

Inlex 

.lessieville.  ........ 

Jonesboro ill! 

Ouachita 

Red 

Ouachita  

White    

Ouachita   

White    

Arkansas 

White    

. 

T. 

.... 

.... 

.01 

.10 

. .. 

.13 
.31 

.55 

.16 
.30 
.48 
.18 
.OS 
.58 
.55 
.36 
.21 

.21 

30 

.... 

.... 

... 

.20 

.... 

.... 

3.02 
3  65 

.. 

.06 
T. 

.05 
.16 
.08 
.12 
.20 



05 

.03 

2  38 

' 

T. 

"6i 

T. 

^50 
T. 
T. 
.05 

■.'52 
.50 

1.66 
1.6] 

t  (.a.^   Hill 

•  11 

OH 

46 
.08 
.16 

.621.... 

.0»l.... 
1.021  .01 
1.15i.... 

■!6i 
■■.io 

.... 

r. 

.35 
.06 
.03 

Littla  .ftock.  •" 

Liirton 

I,utherviUe 

Mignolia 

Malvern      Ill 

T. 

.04 
.01 
.09 

■r. 

■r. 

... 

.... 

1  85 

.... 

.03 
T. 

2.47 
2.31 

Red 

Ouachita 

.45 
1.60 

'.'io 

.... 

•  •- 

.19 

. 

'.'65 

2.4(1 
1. 10 

4  40 

.... 

.05 

.... 

.... 

4.37 

Mammot;)  Spg.  .'  ii 

Marianna 

Marked  Tree....'M: 

Mississippi 

Mississippi 

White   

Anor.hif<> 

.50 
.38 
.21 

.18 
.33 

.35 

' 

.13 
.17 

.10 
.32 
.81 
.02 

.25 
1.05 

1.13 
1  25 

.63 
1.46 

.60 
1.24 

.37 
.27 

.30 
'.'28 

"" 

.... 
.04 

\.05 

■'02 
.01 
.54 
.34 

.15 
.52 
.04 
.62 

.18 

•  14 
.10 
.01 
.04 
.80 
T. 

■!62 

■.08 
T. 

■;i6 

T. 
.52 

■[so 

2  15 

.... 

.... 

.... 

T.' 

.02 
.3! 

.30 
.10 

.09 

'.15 

T. 

■.'54 
.10 

.14 

.... 

T.' 

;■;:: 

■!6'2 

.03 

.02 



■t" 

;:;: 

2.85 
1  80 

\ron(»                   liil 

.20 

.01 

.... 

■:.■; 

3.10 

.90 

3  84 

Mountain  Home  •  • 

Whif/» 

0  78 

Ouachita 

Vv'hite   

Ouachita  .   . 

.10 
.71 
.10 

.10 
.04 
.15 
.15 

... 

".n 

.23 
■.18 

.32 
•  60 

".is 
.12 

".'27 

.02 

.25 

1  02 

.08 
'.U 

■.■62 

■."ii 

.11 

".20 
.15 

't.' 

•••• 

T 

'f.' 
T. 

.... 

2.98 

Nc'vport \\t 

.07 

.... 

.... 

— 

1.88 
3  15 

.... 

2.77 

Os'j.'ola I|ti 

Ozajk 

Paragould- 

Patterson Ill 

Piggott 

Pine  Bluff Ill 

Portland il 

Prescott IH 

Princeton ll! 

Mississippi. . .  . 

Arkansas 

Mississippi .... 

WliKe 

Mississippi 

Arkansas 

White   

Ou.achita 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

White  

".70 
.75 

1.07 
.15 
.68 

1.65 
.18 

'  .10 
.17 

.49 

"  '.'io 

.55 
.78 
.71 
.66 
.79 
.26 
.60 

'.ii 

1.4o 

■;69 

.68 

.63 

1.15 

2^04 

1.08 

.63 

■.9f 
l.OC 
l.OS 
.98 
.4C 
.2E 
.Si 
.4i 

1 

.65 

2  4] 

:::: 

•••• 

.26 

'.'62 
.12 

'!65 

.43 
.37 
.11 
.39 
.03 
.18 
.10 

■'65 

08 

.;V2 
.115 

.6( 

■.'33 

.28 
.35 
'). 
.09 

.08 
.10 

■;37 

.48 
.55 
.64 
.Si 

'!« 

■!55 

1 

.17 
T, 

■.03 

■■39 

■46 

1.76 

■!6i 
■."i2 

T. 

■.■26 

'.'65 

".oi 

.45 
.56 
.36 
.05 
.25 
.30 
.94 

"0\ 

.52 
.08 
T. 
1.30 
.58 

.19 
!i2 

■'56 

'.ii 

.22 

't.' 

.50 
■.06 

'".". 
\".(\i 

.48 

■.■69 
T. 

■t.' 

■.'26 
.02 

■.■23 

'.'..'. 

•■•• 

'.45 

't'.' 
.03 
.11 
T. 

■-•• 

.95 

3  47 

■.'69 
.06 

'.'.52 
T. 

.12 

... . 

't'.' 

2.31 
2.74 
2.54 
1.64 

1.56 

— 

■  ••• 

't.' 

T. 

T. 

T. 
.21 

.... 

t'.' 

"  * ' 

6.32 
2.65 

.35 
.20 
.32 
.06 
T. 
.11 

r. 
'.'28 

.15 

.25 

... 

.50 

.m 

.02 

.11 
'ios 

.80 

.... 

3.18 
3.03 

.20 

f.' 

'•'ie 

'!32 
.33 

-.03 
.01 

.34 
.43 
.14 

.08 

.85 

".01 
.28 

93 

T. 

1.3» 

Saratoga 

St.  Francis 

Searcy  lU 

Springhank fli 

Red 

Mississippi  ... 

White 

|Red 

j  Ouachita 

Arkansas 

!  Arkansas 

jRed 

.58 
.58 
.64 
.22 

".U 

".84 
1.54 

.02 
.52 

T.' 

.48 

1 

3.12 

.10 
•  05 
.08 

2.76 

•••• 

•••• 

.... 

■.'67 
T. 

.08 
T 

1  81 

.08 

.... 

.... 

T. 
.10 

'.li 



T. 

3.63 

2.33 

Stuttgart Ij] 

T^xarkana Ill 

Thornburg 

Waldron 

Warre'i tf 

Wa.tpr«                       III 

.21 

111 

.09 

.35 

".iii 
.20 

".m 



.29 

'.■64 

.i-i 

.11 

.03 
.2C 

.12 

T 

';ic 



.... 

3.87 
2.29 

3.02 

[Arkansas 

.03 

.16 
.43 

'.'72 
.4C 

".ii 
.3C 

1 

T. 

\".25 

.... 
.0£ 

1 

'.'87 

'.'ic 

T. 
.4£ 
.41 

1 

T. 
.02 

't.' 
T. 

'r. 

2.39 

.17 
.16 



.... 

T. 



■■.3C 

.... 

... . 

'.'.'.. 

2.18 

Ouachita 

.la 



■  ii 

■f. 

.30 

.  . . 

']l4 

■f.' 

4.00 
2.68 

Whitecliffs Ill 

Wilson  

jRed 

.2'J 

,5( 

1.1: 

.1C 
;  .51. 

T. 

'.a 
;64 

i 

T. 
.... 

.36 
't'.' 

.... 
.6C 
. .. . 

.36 

1 
1 

... 

".it 

.40 
.IC 
.02 
.5C 
.4C 

... 


".k 

... 

> 

■.'61 

r. 

.16 
.0£ 

. ... 

3.10 

IMississippi    .. 

!4rt-nTn:ac 

.5C 
T. 

... 

l.lh 

... 

".ir. 

2.60 
2.72 

■.'6a 

..'.'. 

2.60 

Yancopin I!fl 

.Arkansas 

.28 

1  .... 



.IS 

... 

' 

T. 

"  " 

4.47 

Daily  Kiver  Stag-ea  for  November, 

1929 

Stations 

„■ 
Rivers 

Flood 
SUge 

1         2       3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Port  Smith 

•  izark 

.  ..Arkansas... . 

do 

do 

22 
20 
20 
2S 
26 
211 

5.8 
1.8 
6.2 
3.0 
0.5 
6.1 
7  a 

6.1 
3.4 
6.2 
2.6 
3.0 
6.3 
7.2 
11.7 

6.6 
3.0 
6.2 
3.0 
3.3 
8.2 
7  5 

5.7 
2.8 
6.3 
2.6 
3.4 
8.7 
10  0 

^:? 
6.1 
2.8 
2.9 
8.5 
11.7 
2.8 

4.7 
2.5 
5.8 
2.5 
2.8 
8.1 
12.0 
2.6 

4.8 
2.4 
5.:< 
2.0 
2.5 
8.1 
11  9 

5.2 
2.2 
5.3 
2.0 
2.9 
7.7 
12  0 

5.0 
3.4 
5.5 
1.8 
1.9 
7.0 
12  3 

5.3 
3.0 
5.5 
2.0 
1.0 
6.8 
1?  5 

5.1 
2.6 
5.6 
2.1 
1.1 
6.6 
12  9 

6.4 
2.4 
6.4 
2.0 
1.3 
6.8 
13  2 

5.5 
2.4 
5.8 
2.0 
1.5 
7.0 
13.5 
3.2 

5.1 
2.8 
6.0 
2.5 
1.8 
7.1 
13  8 

4.9 
2.6 
6.5 
2.8 
2.0 
7.2 
13  8 

4.9 
2.5 
6.8 
2.6 
2.5 
7.6 
13.7 
4.4 

4.9 
2.4 
6.0 
2.5 
2.6 
7.8 
13.6 
4.5 

5.2 
2.3 
5.8 
2.3 
2.1 
7.7 
13.4 
4.6 

5.4 
2.3 
6.5 
2.0 
1.9 
7.6 
13.0 
4.6 

5.3 
2.6 
5.7 
1.8 
1.6 
7.2 
12.7 
4.4 

5.1 
2.8 
6.0 
1.8 
1.5 
7.0 
12.7 
4.4 

4.8 
2.7 
6.5 
1.8 
2.0 
7.0 
13.5 
4.3 

4.6 
2.6 
6.5 
2.0 
2.0 
7.2 
14.8 
3.8 

4.2 

2.4 
6.4 
1.8 
1.6 
7.4 
16.0 

4.1 
2.0 
5.3 
1.7 
1.6 
7.2 
18.9 

3.9 
1.7 
6.0 
1.6 
1.3 
6.9 
17.6 

3.8 
1.5 
4.8 
1.6 
0.9 
6.0 
18.2 

3.8 
t.3 
4.8 
1.4 
0.7 
6.4 
18.3 

8.7 
1.1 
4.9 
1.3 
0.7 
6.0 
19.4 
2.4 

3.9 
1.1 
4.8 
1.2 
0.5 
6.8 
19.8 

do 

Little  Kock... 
Pine  Bluff 

do 

do 

do 

PanviUe 

...Petit  Jean.. 

■?n 

16.8 

7.4 

3.6 

2.4 

2.1 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

5.1 

4.8 

3.S 

S.2 

3.8 

3.6 

2.6 

2.4 

_  _ 

:,l 


'.V 


44 


GLIMATOLOGICAL     DATA:  ARKANSAS     SECTION 


NOVEMBEK,   1&29 


Daily  Elver  Stases  Continned 


Stations 


Riven      Flood 


10     11      U 


18     14 


19     16 


17 


20     21 


22      2S     24     26     26      27      28 


Cotter   

Oalico  Book. . . 
BatelTlUe   .... 

Newport 

Qeorjretown. . . 
DaValliBlnS., 
Clarendon  — 

Gilbert 

Black  Rock.... 

Camden   

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


White.... 
....do.... 
....do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 

.Buffalo.. 
..Black.... 
.  Ouachita. 

...Red 

Mississippi 
....  do  . 


18 
28 
26 
20 
21 
34 
12 
14 
30 
28 
44 
48 
48 


J3.0 
15.1 
17.8 
6.1 
2.3 
6.0 
8.7 
6.0 
6.0 
4.3 
7.5 
11.9 
12.6 


6.7 
6.4 
U.O 
19.8 
12.6 
9.2 
9.6 
4.4 
6.6 
8.0 
11.4 
13.5 
13.8 


5.6 
5.1 
11.4 
13.6 
15.1 
14.6 
13.6 
4.1 
7.0 
11.3 
12.0 
14.6 


8    4. 

1 


14.5116.8 


6    3.9 


3.3 

8.8 
7.7 
12.8 
17.3 
18.3 
3.7 
6.0 
6.0 
10.3 
17.0 
IS.O 


3 

a. 5 

8.8 
6.7 
11.5 
16.8 
18.5 
3.5 
5.8 
6.0 
9.3 
18.4 
19.2 


3.5 
2.2 
7.6 
5.0 
9.0 
15.0 
17.9 
3.4 
6.1 
6.0 
7.8 
21.7 
■22.3 


3.8 

2.1 
7.4 
4.9 
8.0 
13.8 
17.1 
3.4 
5.0 
6.0 
7.4 
y,2.9 
23.8 


4.0 
1.9 
7.3 
4.1 
6.4 
11.3 
14.6 
5.0 
4.6 
4.9 
10.4 
23.2 
26.0 


3.9 
2.6 
7.1 
4.8 
6.0 

10.9 

M.O 
4.6 
4.3 
5.0 

11.6 

2: 


25.0125 


4.0 
2.6 
8.2 
4.5 
5.9 
10.3 
13.1 
3.9 
4.2 
9.1 
11.1 
21.2 
25.3 


5  20. 
6|23. 


3.6 
2.2 
7.2 
4.1 
5.9 
10.3 
12.9 
3.9 
3.7 
9.0 
9.5 
20.9 
23.4 


3.4 

2.0 
7.2 
4.0 
5.8 
10.2 
12.8 
3.5 
3.5 
9.8 
9.8 
22.9 
23.5 


3.2 

1.7 

7.2 

8.9 

5.6 

10.1 

12.7 

3.5 

3.5 

8.9 

10.1 

26.1 

24.8 


3.1 
1.5 

6.7 
3.8 
5.4 
9.8 
12.6 
3.5 
3.3 
8.3 
10.1 
26.9 
26.7 


2.9 
1.5 
6.4 
3.5 
6.2 
9.6 
12.4 
3.4 
3.2 
7.8 
9.6 
28.0 
28.6 


2.4 
1.6 
6.2 

3.4 
5.0 
9.4 
12.3 
3.4 
3.1 
7.3 
9.0 
28.9 
29.7 


2.7 
1.3 
6.2 
3.1 
4.7 
9.1 

12.2 
3.4 
3.0 
7.0 
8.6 

29.8 


2.9 
1.1 
6.1 
,1.0 
4.5 
8.8 
12.0 
3.4 
8.0 
6.0 
8.3 
.7 


30.7)31.5 


2.7 
1.4 
6.4 
2.9 
4.3 
8.6 
11.8 
3.4 
8.0 
6.0 
7.9 
31.5 
32.3 


29     30 


SI 


1.9 
1.2 
6.1 
2.9 
4.0 
8.8 
11.6 
3.4 
2.9 
6.0 
7.6 
32.0 
S3.0 


2.0 
0.9 
9.8 
2.9 
4.0 
8.1 
11.5 
3.4 
2.9 
6.9 
7.4 
32.1 
33.6 


Daily  Temperatures  for  November,    1989 


Stations 


Amity . 


!  Maximum 
■  Minimum 

Be-to-"le ^AtSZS 

«-Branch Manmum 

Blytheville Maximum 

Bonneville              .  )  Maximum 
Boonevuie (  ^jj^inmm 

Brinklev                 .    J  Maximum 
urinKiey  Minimum 

j  Maximum 
Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
;  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
[  Minimum 

Dardanelle Maximum 

'  Minimum 

Dumas 


Calico  RocU$$ 

Camden$$ 


Center  Point. 
Conway 


Corning 


Dutton 


\  Maximum 

;  .Minimum 

5  Maximum 

Minimum 


Kureka  springs.. ..JMaximum 

I'a^^"-'"^ IKSZ 


rirannls  — 
Gravette.... 


\  Maximum 
Minimum 

;  Maximum 
Minimum 


HpifiHH  i  Maximum 

"®^^''* 'Minimum 


Hope 

Hot  .Springs. 
Jonesboro  . . . 


Lead  Hill 

Little  Book. 

Lutherville 


!  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimnm 
j  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 


Magnolia )  Maximum 

'  Minimum 
S  Maximuni 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 


Malvern 

Mammoth  .Spg.. 


Marshall J  Maximum 

'  Minimum 

Mcna J  Maximum 

'  Mimmimi 


Mount  Ida. 
Newport. . . 


Pine  Bluff. 


)  Maximum 

■  ■ '  '  Minimum 

\  Maximiun 

■  ■  (  Minimum 

S  Maximum 

MinimuiQ 


Pocahontas \  Maximum 

'  Minimum 

Portland S  Maximum 

(  Minimum 

Pre.scott j  Maximum 

(  Minimum 


Rison   

Searcy ■ 

.Stuttgart 

Texarkana.. . 
Thornburg  . . 

Warren 

Wilson 

Wynne 


i  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
i  .Vlinimuin 


MThermometftrs  are  read  in  the  morning:  the  maximum  t^raperaturp 


?  then  r«ftd  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  8lwBy.s  occurs 


Weatlif.-r  i!i.Ti.iHii.  1. 


R.,fk.  Kr\.  ,  l:i.?6--".'  -y,su 


THt  LIBRAHY  OF  THE 


JAi\i  ^i  0  1930 


UNlVtHSIIY  Ki\  ILLINOIS 


U.  S.  DEP/J?TMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHj\RLES  F.  MARVIN.  Chief 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
RRKANSMS   SECTION 

HABVST  S.  COI4E,  DXeteorologriat 

Vol.  XXXIV    Little  Rock,  Ark.,  December,  1929     No,  12 

GKNERAL  SXJIIIMART 

Although  the  mean  temperature  and  average  precipitation 
for  the  month  of  December  were  near  normal,  there  were  peri- 
ods during  the  month  with  marked  departures.  The  month 
opened  with  temperatures  considerablj'-  below  normal  and  cool 
weather  prevailed  in  most  sections  during  the  first  week.  From 
the  10th  to  the  17th  unusually  warm  weather  prevailed,  posi- 
tive departures  of  20°  to  25°  occurring.  This  was  followed  by 
severely  cold  weather  from  the  18th  to  the  24th,  negative  de- 
partures of  20°  to  25°  occurring  with  temperatures  below  zero 
at  several  northern  stations.  During  the  closing  days  of  the 
month  moderate  temperatures  again  prevailed.  Precipitation 
occurred  in  most  sections  of  the  State  from  the  13th  to  the  18th 
or  19th  while  during  other  periods  amounts  were  light  and 
SrCattered.  The  last  decade  had  about  one  rainy  day,  unusual- 
ly fine  weather  prevailing  through  the  holidays. 

The  mean  temperature  for  the  month,  as  determined  from  the 
records  of  59  stations,  was  44.4°  which  is  1.9°  above  normal. 
Of  the  stations  for  which  normals  have  been  computed,  four 
northern  and  five  southern  shewed  negative  departures,  positive 
at  all  ether?.  Monthly  m.eans  ranged  from  87.6°  at  Mammoth 
Spring  to  50.6°  at  Hope,  a  difference  of  13.0°  between  northern 
and  southern  sections  of  the  State.  Extremes  ranged  from  82° 
at  Hope  on  the  I2th  to  5°  below  zero  at  Dutton  on  the  20th. 

The  average  precipitation  for  90  stations  was  3.84  inches 
which  is  0.21  inch  below  normal.  Monthly  totals  ranged  from 
5.88  inches  at  El  Dorado  to  1 .5]  inches  at  Joiiesboro.  The 
outstanding  feature  of  the  December  precipitation  in  Arkansas 
was  the  unusually  heavy  snowfall  in  southern  sections  of  the 
State  on  the  21st  and  22d,  El  Dorado  reporting  18.2  inches, 
an  unprecedented  snowfall  for  south  Arkansas.  The  average 
snowfall  for  65  stations  was  3.7  inches. 

For  the  month  as  a  whole  the  weather  was  favorable  for 
winter  crops,  wheat,  rye,  and  meadows  being  in  good  condition 
at  the  close  of  the  month.  Some  cotton  was  picked,  corn 
gathered,  and  rice  threshed  and  at  the  close  of  the  month  this 
work  was  practically  completed.  Some  plowing  was  done,  but 
in  most  sections  the  soil  was  too  wet.  Considerable  meat  spoil- 
ed during  the  period  of  high  temperatures.  w.c.H. 


MISCELLANEOUS  PHKN02CENA 

(Dates  and  number  of  stations  reDortin«) 

Thundkrstokms:— 6th,  6;  7th,  15;  8th,  1;  12th,  3;  13th,  12;    14th,    fi; 
15th,  11;  16th,  6;  17th,  21;  18th.  8;  27th,  1. 

Densk  Fog: 7th,  4;  8th,  6;  9th,  20;  10th,  24;  Uth,  4;  12tli,  1;  ISih 

3;  14th,  14;  15th,  9;  16th,  7;  17th,    5;    23d,    2;    27tl , 
!  ;  28th,  8. 

Ldnar  Halos: 10th,  1;  11th,  1;  13th,  1;  20th,  I;  21rt,  1. 

Solar  Halos: 12th,  !. 

Sleet:— 1st,  3;  18th,  4. 

Glaze:  — 1st,  Grannie,  JessievilU',  Little  Rock,  Tliomljuix. 

MISCELLANEOUS  DATA 


Pressure,  Sea-level 

Wind 

Relative 
humidity 

MS 

•s 

S 

a 

s-z 

Stations 

S3 
30.10 

:ffl.  14 

Si 

OJ 

>3 

I 

. 

in 

a 

".3 

2 

a 
a 

ft 

.30.57 
30.02 

Q 
21 
21 

3 

29.  60 

29.f.8 

m 

23 
26 

o 

Q 

i> 

v^ 

Ph6 

Kcut<jnvi]lp 

31 
17 

4.643 
,5.072 

p. 
nw- 

5 

18 

68 

Fort  S'lnifh 

83 

69 

55 

Little  Rock 

3(1.  IH 

30.63 

21 

29  6» 

17 

5,926 

26 

nw. 

18 

81 

64 

.50 

Memphis        .W.  IB   30.6.5 

21 

29.63 

18 

5,765 

29 

n. 

18 

79 

74 

42 

OOMPAKATIVB    DATA    FOR    DECEMBER 


Year 


Tempera.ture                  I 

>?<u 

+- 

■A» 

Ci 

s 

w 

r-     M 

a  ^^ 

Tc    i  2 

<f 

u   1 

sS 

^i 

3  !^ 

o 

c  1 

( Precipitation  I 


Number  of  days 


Means- 


ExVrsmeB 

43.5 

1891 

46,9 

1802 

40.9 

1893 

45.4 

lf.94 

44.6 

1895 

43.  3 

1896 

45.8 

1897 

40.3 

1898 

39,5 

1899 

41.0 

19"0 

44.9 

IWH 

38.5 

1!)02 

40  8 

3903 

39  V 

1904 

42.9 

1905 

38. 5 

1906 

48.5 

1907 

44.4 

1908 

46.0 

1909 

■■',b.  3 

1910 

40.8 

19U 

■43,0 

1912 

U.7 

1913 

43,6 

1914 

36,1 

1915 

43, 9 

1916 

42.] 

1917 

34,8 

1918 

47.6 

1919 

40-4 

1920 

43  2 

1921 

47.1 

1922 

•t7,8 

192:! 

49.1 

1924 

41.4 

m% 

40.  2 

1926 

48-  ;t 

1927 

40  9 

192,t 

43.4 

1929 

44.! 

+4.4 

-1.6 

+2.9 

+2.1 

+  1.3 

+3.3 

-2 

-3.0 

— 1.5j 

i  +^•■'1 

i  — ''■" 

-).7l 

-2.8! 

1   +0.4| 

:    -4.01 

!  +4.0 

I  -r\  9 
i  +3.5! 
'  -7,2 
'  -),7| 
!  tO.5! 
I    -0,81 

i  4-1.  ll 

-0.4 
I   +I.4I 

I  —7.7! 

+5.  li 
I      -2.1; 

+().7i 
'  -14.61 

+.5.3; 
I   +-6. 61 

-1.1 

-2,3 
■  -0.8! 

-l.Oi 
I  -rfiM 

+  1.9 


88 

72 
83 
79 
82 
78 
81 
81 
76 
74 
82 


74 
80 
69 
83 
85 
82 
82 


77 
70 
78 
82 
81 
88 
lis 
74 
82 
>sd 
SO 
Sri 
81 
79 
84 
87 
82 


IS 

10 
9 

11 
17 
24   i 

:<  I 
22  1 

2  i 


•21 

13    26 


3 

28 
15 
4 

I  2« 

10 

19 

\ 

i     '•^ 

\''\ 
I     3  i 

i   K' 

31 

»1 

!   13 

5 

8 
14 

8 

4 

13 
28 
12 


8j  15 

lO;  31 

-  6i  .0 

5j  26 

61  26 

3  29 

7|  4 

10  23 

11!  11 

HI  2 

1  9 

9!  7 


3|  31 

h|     9 

H;  20 

-111  15 

Hi  16 

— Ifii   13 

-21i    9 

9|  ;'6 

1     10 

6i  28 

n;  25 

12|  iS 

9!  31 

-  8j  25 

-  61  28 

-  3i  26 

-  2!  .31 
10  20 

-  6|  20 

I 


14.05 

i   4,69 

i   8.79 

!    1,83 

i   3..!8 

I  3.96 

I  0.81 

I  6.00 

I   1.87 

4,  OS 

2.76 

4.J2 

6.71 

3.44 

5.10 

i  4.96 

i  5.64 

!  2.70 

I   1.50 

5.26 

2. .57 

I  7.U0 

'  2.63 

i  3.26 

I  6.26 

,  4.73 

'  3.35 

1.29 

5. 62 

:  1.94 
;  ,5.95 

>  2.78 
4.-59 
6  21 
X  65 
1,71 
7.15 
4,Ift 
4.41 
3.84 


+0. 6-1 
+4.74 
-2. 2.' 
—0.57 
— ('.  oy! 
-3-21! 
+  1.95i 
—2. 1S[ 
-fO.(i3l 
-1.29! 
+  <I.:J7 
+  1.66 

-  0.  61 
+1.05 
+0.91 
+  1.59 
-l.:-'5 
-2.5,^- 
+1-21 
—0,  48 
+2,95 
-1.42 
-0  79 
+2.2! 
+0.68 
-0.711 

-  2. 76 
+1.57 
-2. 11 

+i.yn 
-1.27 
+0.54 

+  2.19 
-0.40 
-2.34 
-4-3  10 
+0.13 
•t-0.36 
—0.21! 


12 

14 
7 
14 
14 
13 
8 
Up 
16 
15 
16 
12 
10 
18 
12 
14 
S 
12 
13 
14 
13 
10 
14 

8 
12 
14 
13 
14 
13 
13 
13 
12 

9 
14 
15 
11 
14 
18 
13 


S^g 


13 

10 
18 

9 
11 
12 
16 
16 

9 


9 

5 

13 

6 

13 

K 

8 

0 

12 

7 

12 

y 

16 

s 

13 

7 

11 

.'1 

U 

9 

12 

6 

14 

12 

10 

•r 

17 

9 

19 

12 

15 

7 

11 

6 

12 

3 

12 

7 

14 

;> 

13 

8 

12 

« 

14 

y 

17 

13 

12 

ti 

U 

?. 

16 

Ill 

12 

'i 

iili 


k 


EC  1 10  .N 


Decembek,  1929 


Tl'inii  'l;]tur 


CUmatolosical  Data  for  December,   1929 
( Uognitss  i'"alirenhfitt 


Observers 


A  mlty 

Arkttdelptiia 

Arkansas  i  'ity 

Arlberg  

HatesvUle 

Boe  Branch 

BaiitoiiTiile 

Blac.U  Kock 

BlTtheViUe 

BiiViaeville 

Brinkley  ■• 

Calico  Kock 

Camden  — ■ 

Gftnler    Point 

Clarendon  

Clinton 

Conway 

(Joruing  .  ■  ■. • 

^r.iiiig  (river)  .   • 

l^otter 

("rosaett 

liaiiviUe 

Darda.ielle  .  •  • 

De  Vails  Blufl 

IHiinas 

Duttun 

Kl  Dorado 

Kiiglaiid. 

Eureka  SpnnBS..- 

F»yettevin« 

I'ort  rtniith    

Hreemaii  Springs  . 

Fulton 

ijeorgetown 

Gilbert 

ttranuis 

I  ira  votte 

Harrison   

ileliMia   

illgdeu 

Hope   

Hot  SprluKS 

Index 

.lessieville 

.Joaesboro 

Junction — 

l.iadHill.... 

Little  Bock... 

Lurtoii 

!,ulh<!rville 

Maenolia 

Malvern.  ••••■••  ■  • 
Mammoth  Sprinit 

Marianna 

Marke^l  Tree  ...- 

Marshall 

Meiia  

MorrlUton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport •  • 

Sorman  

Oden 

O.sceola 

Ozark    

Paragould 

Patterson 

I'iggott. 

I'lne  Bluft 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

RiFon 

liogers 

>arsitoKa 

.■it.  Francis 

><earcy 

Springbank 

Story   

Stuttgart 

.Subiaco 

Texarkana 

Thorn  burg 

vvaldron 

Warren 

Waters 

WhiteoUffs 

Wilson 

Winslnw  

Wynne,     

Vanoopin 


Clark  

Clark 

Oesha 

iStone 

ludeiinndeuce    . 

Van  Bureu 

Benton 

I  Lavi'reiice 

Mississippi 

Logan 

Monroe    

i  Izard  

Ouax-hita 

Howard 

IFonroo 

I  Van  Buren 

1  Faulkner  

'  Clay 

Clay 

;  Marion 

1  Ashley  

Yeil 

I  Vol! 

Prairie 

I  Desha 

i  Madison 

U  nion 

.  I  Lonoke 

. .  I  Carroll •  • .  • 

..-  Washington — 
.  .!  Sebastian   

',   P'>P« ••••■ 

I  Hompstead  — 

, ..]  Wnita   

, ..'  Searcy 

. ..'  Polk 

. ..!  Benton 

...I  Boone 

. ..    Phillips 

.  ..1  Cleburne 

. . .  1  Hempstead  ■    . 

. .  .1  Oirland 

tX\  Little  River.  .. 

.tt    Garland   

. ..    Craighead..  .. 

.It;  I'nion   

Boone  

Pulaski 

Newton 

Johnson 

Columbus  — 
Hot  Springs  . . 

Fulton 

Lee        

Poinsett- 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxt'jr 

Montgomery . 

laekson ■ 

Montgomery  . 
MontKomery  . 
Mississippi..  •■ 

Franklin 

Greene  

1  Woodruff 

Clay 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 
Cleveland.  ... 

Benton  

Howard 

Clay 

White. 

Miller 

..    Montgomery 
..I  Arkansas  .  ... 

Logan 

Miller 

Perry 

■Scott 

i  Bradley 

i  Montgomery 

Little  River 

Mississippi    ■ 

■Washinston 

Cross 

...I  Desha 


.r.  W.  Campbell 

W.   K.  Brown 

J.  H.  Catham 

I    D.  Reeve* 

Mrs.  Lelia  !.  Teter 

.1.  E.  Scanlan 

U.   S.   Weath.r  Bureau 

Vernon  (;.   Howe 

B.   K.  Smith 

F.  H.  Randolph 
R    J.  Torry 

IW.J     Copp 

lA.    H    Quartern! an 

iJohu  C.  Floyd 

i.r.    VV.    Bishop 

!A.   L.   Stephens 

IK,  K    Cordrey 

IWiurredD.  Polk 
lieurv  Stafford 

,,'    0."Linck 

'(j    A.(jiffoi-d 

,C.  G.  Hudsoi: 

Kleo.  N    Goodier 
iK    G    Pate 
lien  .lohiisoB 

M    kickeits 
J.  .1    Bftbb 
Dr    R    H,    Kardiu 
Geo.   W.  Nichoalds 
I'nive.rsity  of  Arkansa 
I'    S.   Wea'her   Buiea 
J,   R.   Mc  Cuihtoii 
T .  .1 .  Logan 
i\V.    R    Owens 
iBen  P.   Battenfield 
W.  E.  McVay 
,A.  l'    Stevens 
|g.  L   Wright 
.lames  A.   Burnett 
Geo    W.  Baker 
N.   P,  O'Kea) 

.iG.  C.   Boiton 

.Ih.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
BeTiedictiue  Sisters 
1,1 ,  A .  Low  derback 
,;.  H.  CroEswhite 
v.  S.   Weather  Bureau 
[.  0    Sutton 
H.  G.   Lenhardt 
State  Agri.    School 
Mrs.  W-  L.   Matthesvs 
W.  C   Gregg 
C    N.   Hoiick 
Charles  Walton 

A.  .1.   Parks 
E.   W.   St.  John 
.lohn  Cook 

B.  S.  Halbert 
G   A.  Whittington 
A.  ().  Wiikersou 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
.hme  Tnomason 
Orkney  O.  Milton 
\V.  R.  Heagler 
W,   E.  Bake- 
V.   C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.   Edmiston 

C.  D.  Calhona 
Mrs.  Dora  Coleman 
Mrs,   M.   V    Tisdale 
Carl  A.  Starcl; 
Prank  K    Hensley 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D,  Smith 
Miss  tirace  Field 
S.  C.  Storv 
Adam  F   Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashcar 
Edward  E,  Holmef 
I'r.  Cheves  Bevill 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
I;.  R.  Huddleston 
|Nar.nie  0   Schirmec 
Id.  Anderson 
!0.  H.  Black 

B.  T.  Cobbs 

W.  E    Barton 


All  complete  reports  used  in  means.      T.   less  than  0.01  inch  rain 
All  coiupic  V  ,    1. _^  ^^^^^_  ^^^^^      ^jp^  Q    addresses  as  follows:- 

ecipitation  for  24  hours  ending  near  sunset 

measurement. 


Decemri^r,    1929 


CLlMATOLOCiLCAL    DATA:      APwKANSAS    SECTION 


Daily  Precipitation  for  December.   1929 

Day  of  Month 

Stations 

Drainage- 
basin 

1 

2      3 

.    .|, 

8 

9        10 

11 

12  1    13  1   14 

15 

16  j  17 

18 

19 

20     21 

22 

23 

24      25 

26      27 

1 

28 

- 
29  1 

30      31  j 

!          j 

C 

Amity 

Arkadelphia.        iill 
Arkansas  City  ..!lll 

Arloerg ,-, 

lUtesvilie ill 

Bee   Branch 

Bentonvilie  ....•** 
Black  Rack  ....Illl 

Blyiheville 

Bo.v-ieville- 

Briiikl^y !ljl 

Calico  Rock ;| 

Ouachita 

..30 

.35 



1.30  .... 

.90  ---- 

.... 

.... 

.... 

....   .... 

.63    .38    ..58;.    .. 
.71    .75    .65!....| 
..    .1 K41....I 

i.'oo 

....1 

1        j 
...  .| ....  1 

■  11 

.65 

'.'08 
.08 
.15 

"t".' 

■39 

"."oi 

.07 
T. 
.13 
.20 

.09 
.45 
.11 

.... 

3.39 

4.46 
4.03 
4.9S 
2.81 
4.89 
2.7! 
4.47 
2.31 
4.73 
4..'S9 
5,7(1 
4.23 
2.87 
&.H9 
5.27 
2.42 
4.05 
3.85 
3.96 
4. SI 
8.67 
2.10 
3.97 
3.91 

3.  »;< 

8.88 
3.98 
2. 66 
3.12 
4.12 
3.94 
2.69 
3. -28 
3.84 
3.28 
1.99 
3.52 
3.30 
3.86 
3.94 
2.85 
2.50 
2.63 
1.51 
4.22 
2.71 
3.81 
4.05 
4  66 

Mississippi. . . . 

>w 

1.10 
.73 
.46 
.90 
.33 
.44 
.24 
.75 
.48 
.76 
.81 
.81 
.55 
.92 
.65 

'.'16 

7.5 

1.48 

1.11 

'^38 
.95 
.85 

'.'is 

.16 

.10 

'.'ii 
1.06 

't.' 

'•15 
.31 

•■• 

't" 

.... 
. .. . 

't.' 

T. 
.■°'. 

f." 

— 

1 

.... 

•t.-i 

.    .1 
I' 

'  '63 
■f.' 

".61  '.'27 
T.  1   .18 
.15,1  10 
.121    ..52, 
T.  1     30 
.      .     .08 
.04!    .36 

'.'44  '."82 

.isilis 

'."68  '.'.'.'. 

"."26  "t." 
.'..'.  '."ei 

.03    .05 

•.17 

.06 
.25 
1.09 
.10 
T 
.65 

'.ii 

.22 
.22 
.28 
.20 
.18 
.15 
.98 

'.'64 

....1 

White    

White   

Arkansas 

Arkansas 

White    

Mississippi 

Arkansas 

Whit*   

White   

OuRchita 

Red 

White   

White   

.\rkansas 

White   

White 

White    

Ouichita  

.Arkansas 

Arkansas 

White    

Mississippi    .. 
White   

.'23 

'.'io 

.01 

'.'65 
.'iiO 

:.:: 

■.'25 

.OJ 
.24 

'.'08 
■.■78 

.06 

.31 
.32 

'.'6i 
.'02 

1.15' 

.18; 

.60] 
.01 

.40| 

.55 
.57 
\.M 
T. 
.63 
.60 
.38 
25 
.82 
.04 
.63 

.16 

'.'43 
.39 

.01 

.14 
.40 
.62 
.01 
.O-.) 

".is 

1.48 

"!96 
.26 

"!68 
.85 
..58 
.15 
.80 
.59 
72 
.16 

"."36 
.96 

1.33    .10' 
.251 i  04 
.39  1.25 
..57    .  05 

....1 
08| 



1 

1 

.... 

'".04 
.41 

i!26 
.111 

.67 
i!22 





:::: 

•■•■ 

.42 
.07 

.'48 
40 
.6.i 

.'48 

'.'36 

'.'83 
.32 

.27 
.42 
.48 



•'26 

I- 

.63  2  22     .16 

'.0'2 

.01 

'.'22 
T. 

"6i 
t.' 

.2!  1.12 

1.57    .37 

1.00!l.21 

.48|1.82 

.26     .79 

.03 



.... 

.04 
.20 

02 

.... 

.02 
""45 

".b'e 

.... 

Center  Point  ...... 

Clarendon 'ill 

Clinton 

Coaway 

.05 

.50 

1.66 

.16 

i!66 

.'25 
T. 

.11 
1.25 

"35 
2.15 

'.'69 

"96 





'.'.'.'. 

i 

•■    • 

Coniiog  (river)   .. 

I.90I   .15 
.  781   .  10 
.92    T. 
.90  ... 

.'.'.'."■io 


.'72 

"t".' 



■.■42 
10 

r. 

.... 

•  •• 

Crossett •■ 

DaiviUe 1 

Uardanelle lili 

Pe  \' alls  Bluff 

Dniiiis 'ii 

D.u-Dn ■• 

Bl  iiorado '!li 

Emilaid  

turv'.ka  Springs 

Farutteville    

Kort  Smith *"" 

Prt-emau  -iprprs.  .Illl 

G-jjrgetowu 'I'l 

Gilbert ::i' 

■Gramii.s 

Qr.wette  

HatriMju 

Helena -'! 

His'den 

Hop' 

Hot  .--pTiii.^s 

Index 

.lessievilie . - 

Joneshoro III! 

•lunction — 

Lead  Hill 

Little  Book.  •" 

••■• 

.... 

.3111.05 
.54  1  21 
T.      .10 

'.05 

.15 
1.00 

05 

.... 

.06 

... 

.45 

.... 

, . . . 

07 

.... 

.66 

""2i 

.28 

.05 

11 

T. 

.34 

.   . . 
.09 
.50 
.3:-i 
.55 
.23 
T. 

.67 

'[97 
1.01 
1.34 

.22 

T. 

.63 

".'06 
.28 
.98 

1.19 
.33 
.17 

.61 

.80 

.11 

'."85 
.02 

'.ib 

".'io 

;::; 

"f." 

.85 
.06 

■.'34 
33 

".62 

'!56 

1.50 

61 

.41 

.XO 

.16 

1  10 

40 

21 

82 

1.26 

'.04 

■32 

.05 
04 

'r'.' 

".04 

.02 

't " 
'r" 

T. 

.'04 

:::: 

't.' 

'.'64 

T.' 
T.' 

... 

20 

1.23 
.07 

Arkansas 

White   

White    

.\rkansas 

Arkansas 

Ked 

.37 

.0.5 

"'('i 

1.30 
.20 
.19 
T. 
.68 
79 

'.'64 
.03 

'."63 

::;; 

.94 

'."18 
T. 
.22 
.05 
.14 

White     

White    

Ked 

Arkansas 

White 

Mississippi 

White 

Red 

Ouachita 

Red 

Ouachita  

White    

O'vachita   

.... 

.36 
.02 

.'36 
30 
T. 

43 
.31 

;;5 

"t'.' 

.8611.50 
..50i   .93 
.10    .21 

.04 
.04 

.... 

.... 

'.63 
T. 

'.'67 

'.'6i 

.40 

.08 

.40 

1.43 

':63 

.02 
.09 

.'73 
T. 
!.06 
.58 

.03 
.02 
..30 
32 
.02 

.So 

.01 
.02 

!42 

T. 

iiij 
.44 

".'iS 

.01 
.30 
.22 

.37 

.44 
.78 
.,56 
.04 
33 

i.46 

'."s2 

T. 

58 

'.'21 

".46 
.01 

't.' 

.02.... 

.30 
.50 

"."is 

.26 
.43 

.06 
.10 
.70 
1.08 
.70 

'.'2.3 
1.06 
.20 

.10 

'."65 

"."02 

'  !62 

T. 

."•24 

.... 
.... 

'.6s 

.15 

.52 
6' 
.93 
.73 
.61 
.58 

"27 

'.08 
'.66 

T.' 
T. 

.... 
.30 

.10 

:::: 
'.'65 

T'.' 

■"25 
■■)'.' 

T.' 

.... 

•■•- 

'."is 

.68 

'.ii 
.21 

..20 
.54 

15 

.92 

"."io 

.... 

... 



.68 

.  88  . . . . 

.2.12 

White    

Arkansas 

White   

Arkansas 

Red 

'')uaoluta 

White   

Mississippi 

Mi  .-i^sippi 

Whi^e    

Ouachita 

.Vrkansas 

White   

Ouachita 

White   

Ouachita  .   .. 
Ouachitti    ...   . 
Mississippi...  . 

Arkansas 

Mississippi.... 
WhJte 

.03 
.31 

.36 
90 

t.' 

'  ■'  ij 
.01 

T. 

".'i'i 

'.30 
.20 

'.'84 

.'19 

•    •• 

.51 
.63 
.  90 

03 

■'63 

'.'6i 

'.'01 

'!6i 
.112 

.35 

1.24 
.50 

1.00 

.25 
.27 

.04 

T 

.... 

tV 

.... 



liUthervillri 

Ma.?nolia 

Malvern !!!! 

Mammoth  SpK.   .ilil 

M  :iriaiinf> 

Marked   rree....ll 

Marshall 

Meiiy illl 

.65 

.87 

.93 

1  02 

Q5 

"".21 

.... 



"73 

.47 

6.20 
4.45 
4.35 
3.77 
2.64 
4.09 
3  06 

.  4.5: ... . 

.0:,';.     . 
.-'41.... 
.-'5, 

.... 

.... 

.... 

.76 
1.21 

.03 

'.'6i 

■ 
.... 

... 

.... 

■f.' 

.63 

1   Vi 
.01 

"26 

.01 

.... 

.... 

';25 

.... 

.18 
'."99 

'!i6 
.10 

.37 

'  ".5.5 

'."69 
.12 

!i4 

■.50 
.07 

i"46 

•••■ 

.28i    .17 
.951       . 
.80)  T, 
.52      2t 

.20 
.03 
.05 
.58 

1.12 

2.25 

1.58 

1.45 

10 

3.01 

.65 

.51 

.52 

.40 

T 

.52 

.82 

.93 

.60 

.54 

1.45 

'.'96 
1.34 

T. 

'.'12 
1.36 

.28 
1.25 

.06 
■J' 
.03 
T. 

".'62 

't.' 

"as 

OH 

Morrillton 111! 

Maunt.ain  Home  ■  ■ 

Mount  Ida 

.Newport Ili 

W'irniaii   

Oscftola !|!! 

Parasrould-   

....•   .34 

3., 50 

2^88 
3.40 
3.67 
3.83 
3.46 
4.36 
5.35 
3.48 
5.0s 
5.00 
5  59 

'.'17 

■',.'.52 
T. 
T 

■      • 

.... 

'.'17 
.68 

1.80 
.41 
.83 

".64 
.55 
,511 

.... 
'!22 

. . . . 

r.' 
tV 

.... 
■f. 

"63 

T. 

"!08 

' '.  v> 

'.10 

'.'61 

.'ifi 

T. 

.,55 

■:6-2 

.42 

.04 

".4i\".9i> 

....j   .02 

■■..il'T.' 

.75!  .65 

....1   .47 

't'." 

"12 

'.'12 

".'26 

.15 

.32 
.•25 

'.'is 

'.'■24 
T. 
T. 

.... 

Patterson Illl 

Piggott 

.15 
.45 

Mississippi 

Arkansas 

White   

Ouafhita 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Red 

Mississippi  ... 
White         .     . 

.33 

.34 

.32 
'.'38 

".ii 

.68 
.30 

'.'54 
.10 

'.'64 
'.'82 

'.'73 

'.'62 
.30 



61 

T. 

.... 
't'.' 

.25 

.03 
T. 

'.'i5 

.02 

.95 

:: 

.0! 

.25 

2.21I    .HI 
1.40!   .02 

Pine  Bluff 'Ill 

Pocahontas  

■1-.      .::() 

'.'.si 

.30 

- . '    . 20     . 65 

2  65 

't'." 

1.05 

.10 

.75 

Prescott IW 

Princeton !'! 

120 
".=.0 

.12 
.... 

.98 
.16 
38 

" 

.75 

".ib 

.25 

'.'is 

.35 

.02 
.24 
T 
.32 

".ik 

1.14 
.36 

";i5 

.66 
'!66 

.42 

.48 
.82 
1.07 

..    . 

3,94 
2.77 
3  70 

1   25 

:::: 

.... 

4.18 
2.36 
4  38 

.... 

.»7 

1.00 

.10 

..50 

.70 

.98 

.26 

.88 

1.20 

1.32 

.87 

.97 

1.51 

T.' 
T. 
.01 

".{2 
.03 
.03 

'.'oe 

T. 

.64 

.06 

'."i4 
.11 

1.19 

.60 
.62 
'1'. 
T. 

.48 
.02 
.4;; 

'.'22 

r.- 

i!5i 

.98 
.54 

1  50 
.,50 
.H4 
.15 

1.23 
.75 
.83 
.30 
.83 
.97 

.... 

■."20 



.47 

.03 

1.80 

.21 

'!90 
1.74 
1.05 

T." 

.30 

".S-2 
.16 

."bl 

".'65 

.15 
.60 
.10 
1.21 
1.20 
.02 
T. 
.22 

'.'26 
.42 

1.00 
.36 

8t.  Francis 

.17 
.02 

'.'»6 
.62 
T. 

't. 

".'76 

•••• 

T. 

4  87 

Searcy  tf 

Springbank U 

Story        ..          .13 

".'67 

.... 

■;76 

'."15 

"."96 
't." 



••• 

3.36 
5.35 
4.26 
5.18 
3  78 

Ked 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

..50 
'.'63 

r. 

i.'io 
'.'40 

.40 

':5() 

83 

:;;; 
.::: 

.02 

T. 

"vi 

Stuttjart IP! 

Subiaco 

T.' 

.02 

'ioi 

'!62 

t" 

•r. 

T.' 

'.'03 
T 

... 

.03 

.... 

":i8 

.29 
.33 

.02 
.48 

Texarkana |1|| 

Tiiornburg 

Waldron 

V/arrea Id 

Waters Illl 

.35 
i'36 

•••• 

't.' 

3.66 
3.30 
3.74 
5.62 
3  52 

Whiteciiffs Illl 

.86 

.30 
.82 
.50 
.84 

1.50i 
1.35!   .02 
.161    .02 
l.SOl 

i.ool  .62 

i 
1 

3  95 

Wilson 

Mississippi    ... 

.\rkansas 

Mi.ssisstpp   

Arkansas  . .   . 

'.'io 

.50 

1.'.^^ 

1.09 

.06 

.70 

".89 

.... 

:;• 

3  08 

Winslow 

Wynne Ipl 

.... 

.... 

.07 

.44 

'".26 
T. 

"!i5 
43 

. 

.... 

.... 

T. 
.70 

3.61 
4.05 

Yancopin iHl 



■  02 

4  14 

Daily  River  Stagres  for  December,  1929 

Stations        ! 

Rivers          g 

lood 
tage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14      15 

1 

16     17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Ozurk  

Morrillton i. 

Little  Kock...i. 

Pine  Blulr | . 

>  ancopin 1 . 

Panvillo '• . 

.Arkansas... . 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

.Petit.  Jean. . 

2fl 

22 

20 

20 

23 

25  ' 

•M 

ao 

3.9 
1.1 
4.8 
1.0 
0.3 
5.4 
20.1 
2.1 

3.7 

l.I 

4.8 

1.0 

1  0.2 

i  5.3 

JO.l 

2.1 

3.6 
1.1 
4.7 
1.0 
0.1 
5.2 
19.8 
2.1 

3.0 

i    l.O 

1  -1." 

1  0.9 

''.'•i 
1  ••'•I 

19. n 
2.' 

1   3.4 
1    1.0 
1   4.7 
0.8 
0.1 
5.( 
17. fl 

1  2.r 

3.; 

o.s 

4.8 

1  0.7 

I  0.1 

1  5.0 

lis..' 
1  2.r 

3.5 
'  0.8 
4.8 
0.6 
0.1 
4.9 
14.7 
1  2.7 

3.5 

1  0.7 
j  4.8 
1  0.6 
1  0.0 
1  4.8 
il2,6 
1  3.4 

3.3 
0.7 
4.£ 
0.7 
O.C 
4.t 
10.  f 
3.f 

3.4 

0.6 

4.9 

i  0.7 

O.E 
4.7 
9.1 
4.4 

3.6 
0.4 
4.9 
0.7 
0.6 
5.C 

8. a 

4.2 

3.3 
0.3 
4.8 
0.7 

o.e 

5.2 
7.( 
3.9 

1  3.-I 
1  O.S 
!  4.t 

o.t 
o.a 

5.-J 

8.r 

3.7 

3.' 
0.( 
i.r 
\  O.f 
O.l 
5.1 
8. 
4.( 

1    3.- 

)    O.C 

t    4.t 

)    O.f 

i    O.l 

5.1 

8. 

4.1 

7.( 
O.E 
i.i 
0.' 
0.4 
5.1 
7.S 
4.3 

11). t 

5.; 
7.; 

2.C 
O.i 
5.'. 
7.f 
4.C 

ill.- 

)    9.C 

110. J 

O.f 

2.t 

5.f 

8.C 

14. £ 

>.  11.1    9. 

)    9.0    8. 

i  11.8  11. ( 

)    9.0|  9.( 

lO.oIll.; 

8.0ll3.i 

8.4!l4.C 

18.7117.7 

7l   7. 

?    6. 

)  10. 

)    8.( 

i  10.' 
14.. 
19.- 
16.^ 

i    6. 

3    4. 

3    S. 

)    6. 

'.    8.< 

)  13.! 
20.^ 
12.4 

i    5. 

J    3. 

5    7. 

i    4. 

)    7. 

(12., 
!20.( 
110. .S 

6    5. 
5    3. 
5    7. 
i    3. 
i    6.( 
j  11. i 
)  19. ( 
9..- 

3    4. 
3    2. 
i    7. 
5    2. 
)    4. 
>  10. ( 

18.; 

6.i 

7    4.5    4. 
5    2.3    2. 
2    6.5    6. 
S    2.5    2. 
2    3.2    2. 
)    9.0    8.. 

i  18.1  18.; 

i    4.8    4.1 

3    4. 

2  2. 
S    6. 

3  2. 
i    2. 
j    7. 
!  18. 

4.. 

3    4. 

2  2. 
U    5 

3  2. 
I    2. 
^    7. 
i  18. 
)    4. 

3  4.3    3.9 
1    2.0    1.9 
6    5.3    6.0 
0    1.8    1.7 
)    1.8    1.6 

4  7.2    7.1 

5  18.6  18.5 
D    4.6    4.2 

48 


CLIMATOLOGICAL     DATA.  ARKANSAS     SECTIO^• 


Deoembeb,  1929 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 

IStage 


1 


8       9 


10 


11      12 


13     14 


16 


17 


18  I  19 

I 


20 


21      22  i  23     24     25     26 


27      23 


Cotter    

Calico  Roclf. .. 
BatesviUe   — 

Newport 

Georgetown. .. 
De  Vails  Bluff.. 
Clarendon  — 

Gilbert 

Black  Rock.... 

Oamden   

Fulton 

Helena 

.Arkansas  City. 


White.... 
....  do  .... 
....  do  .... 

....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
.Buffalo.. 
..Black.... 
.Ouachita. 

...Red 

Mississippi 
....  do  .  . . 


18 
23 
26 
20 
21 
34 
12 
14 
30 
23 
44 
48 
48 


2.5j 

5.7 
2.« 
3.8 
8.1 


2.) 
1.) 
5.8 
2.5 
3.7 
H.O 
11.4  11.4 
3.41  3.4 
2.9  2.9 
5.8  5.6 
7.2  7.0 
31.8  31.1|20 
34.133.9l33 


2.1 
1.0 
6.0 
2.4 
3.3 
7.5 

a. 2 

2^7 

4.8 

6.S 

27.9 

33.4 


11.0  10.8110. 


3.3 
2.6 
4.7 
6.5 
25.9 


3.3  3. 
2.6'  2 
4.6i  i 
6.5!  6 
23.1i20 


31.7l30.3!28 


1.8; 

1.0 

5.9 

2.4 

3.1 

7.3! 
6  10.4  10, 
3i  3.6!  3, 
6!  2.5'  2 
9i  5.2;  6 
5!  6.5'  5, 
6  18.3  16 
4  26.7  23 


2.5 
0.9 
5.7 
2.4 
3.0 
7.2 
10.1 
3.5 
2.5 
7.1 
7.7 
14.7 
20.4 


2.1 
1.6 
5.7 
2.4 
3.0 
7.1 
10.0 
3.5 
2.6 
8.7 
8.2 
13.6 
18.2 


2.2 
0.9 
6.0 
2.4 
3.0 
7.2 

10. 0 
3.5 
2.6 

10.0 
8.1 

12.7 

17.1 


2.5 
1.1 
5.6 

2.5 
3.1 

7.3 
10.0 

3.8 

2.8 
10.0 

7.S 
VI. \ 
16.4 


2.7, 
1.8 
6.4! 
2.5 
3.2! 
7.4' 
10.1' 
3.fi; 
3.0 
9.5 
7.2I 
11.6 
15. S' 


4.21 
2.9I 
6.7| 
2.5I 
3.3 
7.5 
10. li 
4.2 
4.5 
9.8 
7.0 
U.6 
14.8 


4.7i  4.7 
5.1'  5.1 
9.8  10.9 
4.5:  6.7 
3.5'  4.8 
7.6i  7.7 
10.2:10.4 
4.8|  5.0 
1.7  6.0 
H.OJ  7.4 
7.4112.8 
11.9:12.3 
H.7  13.7 


4.8 
7.5 
15.1 
8.5 
7.8 
9.3 
11.1 
7.0 
10.4 
8.8 
17.6 
13.0 
14.0 


5.9 

6.8 
14.3 
14.5 
12.6 
12.1 
12.8 

5.5 
13.5 
13.0 
19.3 
14.0 
14.4 


6.1 
6.5 
13.3 
15.5 
17.0 
15.7 
15.5 
5.0 
13.0 
17.7 
18.3 
15.1 
15.4 


5.8|  5 
5.6|  5. 
12.4111. 

15.6  14. 
17.4  17. 
17.8!l8, 
I7.7il9, 

4.6  4, 
13.0  12 
20.5:20 
18. 2! 17 

16.7  18 
17.7120 


71  5.1 

ij  4.6 
6110.8 
8ii:'..S 
3117.1 


19.2 
20.0 
4.2 
10.5 
17.8 
16.6 
20.6 


4.7 
4.1 

10.1 
12.7 
16.8 
19.5 
20 
4.0 


4. 

3. 

9. 
11, 
16, 
19 
21, 

4 

9 
14.4  i; 


15.9114 
22.6|24 
2:23.0  24.9l26 


S.9 

3.4 
9.1 
10.4 
15.7 
19.4 
21.3 
4.0 
9.6 
11. 
13.3 
25.9 
27.7 


4.1 
2.8 
8.7 
9.4 
15.0 
19.3 
21.6 
4.0 
8.8 
10. 0 
11.6 
26.8 
128.9 


4.0 
2.7 
8.5 
8.5 
14.0 
19.1 
21. S 
3.9 
8.4 
9.3 
10.3 
27.3 
29.9 


29     30      81 


3.6i 
2.8 
8.1 
7.9 
13.2 
18.6 
21.8 
3,9 
8.0 
9.3 
9.4 


3.3 
2.5 
8.1 

7.7 

12.5 

18.0 

21.7 

8.9 

7.8 

9.9 

9.0 


>7.427.3 
30.6130.6 


2.9 
2.1 
7.S 

7.2 

11.8 

17.3 

21. 4 

3.8 

7.7 

8.8 

3.9 

27.1 

30.7 


Daily  Temperatures  for  December,     1929 


Stations 


9      M)     11      12     13     14     U'     16 


IS 


19 


20  I  21 


22 


23 


24 


25 


26 


28      29 


»0 


31 


Amity 

Beatonville 

Bee  Branch —  ..• 
Blytheville.... .. 

Booneville 

Brinbley  ....... — 

Calico  Rpck?§.... 

Caradan'?? 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardaneile 

Dumas. 

Dutton  

El  Dorado 

Kureka  Springs. 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Grannis 

'jravette 

Helena 

Hope 

Hot  Springs.  . . . 
Jonesboro 

T.ead  Hill 

Little  Kook. . 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mamnifith  Spg. 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

-Newport 

PiiMBlua 

Pocahontas.. .. 

Portland 

I'reseott 

HLsoii   

Searcy • 

Stuttgart 

Texurkana — 

Tliornbuig  . . . 

Warren 

Wilson 

Wynne 


j  Maximum 
I  Minimum 
J  Maximum 

■  !  Minimum 
j  Ma.<.imum 

■  I  Minimum 
j  Maximum 

■  !  Minimum 
]  Maximum 

■  .  Minimum 
j  Maximum 

"  ■  Minimum 
j  Maximum 

"  '  Minimum 
j  Maximum 

"  '  Minimum 
j  Maximum 

"  J  Minimum 
]  Maximum 

"  I  Minimum 
j  Maximum 

■ '  !  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
J  Mi  uimum 
j  Maximum 

■  ■  '  MinimurQ 

j  Maximum 
■■  j  Minimum 

j  Maximum 
■■  '  Minimum 

j  Maximum 
'"■  '  Minimum 

S  Maximum 
"  ■  '  Minimum 

)  Maximum 
"  ■  '  Minimum 

5  Maximum 
'"I  Minimum 

j  Maximum 
" '  '  Minimum 

I  Maximum 
■ "  ■  '  Minimum 

j  Maximum 
■ "  '  Minimum 

(  Maximum 
"■■  I  Minimum 

j  Maximum 

■  ■  ■  (  MiTiimum 

S  Maximum 
■■  ■  '  Minimum 

S  Maximum 
■ "  '  Minimum 

j  Maximum 
'"  '  Minimum 

\  Maximum 
'  ■  ■  '  Minimum 

j  Maximum 
"  ■  '  Minimum 

\  Maximum 
■ "  <  Minimum 

\  Maxiiiuim 
■■■  '  Minimum 

i  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
\  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
S  Maxim.um 
(  Minimum 
<  Maximaii! 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Jlinimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
)  Afinimnm 
j  Maximum 
1  Minimum 
)  Maximum 
1  Minimum 


29 

33 

26 

41 

35 

36 

28 

38 

30 

40 

26 

37 

30 

37 

29 

35 

28 

3» 

30 

36 

24 

31 

2;) 

38 

32 

30 

31 

38 

29 

44 

30 

II 

;V2 

4' 

14 

36 

29 

36 

32 

39 

30 

35 

30 

37 

30 

40 

2» 

42 

29 

45 

2i 

62 

31 

39 

29 

37 

28 

40 

31 

39 


30 

20 

22 

12 

35 

15 

36 

18 

34 

1' 

33 

19 

26 

13| 

37 

26 

36 

20 

3b 

20 

34 

9 
33 
18 
40 
24 
33 

9 

.38 
27 
29 

11 

^ 

29 
18 
38 
17 
30 
11 
33 
21 
49 
22 
32 
19 
32 
20 
34 
1:; 
33 
21 
32 
15 
30 
25 


42 
13 
41 
11 
35 
8 

33 
4 
47 
11 
37 
10 
40 
2 
42 
15 
41 
14 
39 
13 
.33 
-4 
44 
It 
39 
16 
35 
11 
43 
17 
42 
11 
42 
10 
46! 
16 
(  43 
8 
41 
9 

36 
10 
49 
15 
39 
12 
21 
8 
45 
6 
39 
19 
37 
10 
42 
13 
40 
12 
25 
-2 
36 
4 


21 

3S 

12 

33 

13 

34 

17 

35 

18 

33 

1' 

34 

2; 

311 

13; 

431 

2ii 

46 

20 

40 

24 

33 

17 

33 1 

21 

33 

21 1 

32! 

151 

44! 

27 1 

34 

16 

17  i 


13 

4S 

35 

8 
42 
14 
32 

0 
41 
16 
47 
15 
42 
15 
37 

n 

38 
14 
46 
12 
40 

5 
S8 
1' 
32 

4 


28 
49 

20 

.54 

lil 

58 
2 

67 

22 

68 

28 

30 

10 

61 

16 

55 

28 

50 

26 

61 

3) 

58 

21 

37 
-1 

50 
19 
58 
20 
61 
17 
50 
18 
60 
24 
4. 
12 
54 
21 
61 
21 


66 

26 

62 

38 

64 

25 

58 

32 

69 

26 

64 

28 

68 

14 

66 

22 

65 

36 

67 

29 

63 

31 

69 

26' 

66 

31 

60 

23 

65 

32 

61 

4' 

64 

"8 

60 

34 

01 


61 


6=! 

40 
77 
36 
60 
36 
40 
20 
69 
20 
Oi 
34 
67 
32 
65 

6') 
24 
55 
9 
63 
36 
61 
38 
6!: 
20 
63 
32 
67 
33 
62 
27 
64 
29 
63 
29 
66 


67! 

31 

60 

42 

60 

29 

68 

40 

64 

41 

62 

42 

65 

23 

64 

26 

59 

42 

58 

8S 

65 

41 

60 

39 

60 

40 


59 

47 

50 

34 

56 

45 

62 

42 

56 

39 

61 

50 

52 

40 

67 

45 

60 

44 

60 

49 

56 

46 

54 

50 

67 

51 

54 

34 

671 

"I 

56l 

o5 

.55 

35 

.53 

38 

57 

42 

56 

34 

63 

49 

69 

46 

59 

39 

57 

45 

38 
60 
44! 
55 
44 
65 
53 
63 
50 
62 
29 
67 
39 
58 
39 
59 


41  55 


62 

40! 

67! 

351 

63 

43| 

BO; 

35 

60 

S9 

61 

4O! 

571 

44 

591 

42I 

681 

401 

641 

36| 


4 

32 

54 

33 

5! 

40 

74 

41 

60 

34 

72 

45 

51 

37 

49 

40 

47 

33 

6:J 

5G 

37 

49 

3 

50 

36 

48 

33 

.50 

36 

46 

36 

61 

4i 

49 

38 

62 

45 

69 

44 

61 


71 
351 
66 
42 
581 
351 
49  i 
40| 
52 
38 
71 
37 
60 
35 
75 
42 
66 
32 

63 

37 

63 

39 

68 

34 

611 

37 1 

1^ 
71 
37 
60 
44 
73 
58 
62 
35 
61 
35 
59 
41 
7u 
43 
61 
36 
54 
37 
61 
39 
63 
H6 
65 
30 
46 


75| 
4SI 
72 
58 
68 
63 
74 
62 
65i  70 
461  .56 
721  76 
43 


74 

37 

50 

40 

74 

38 

67 

«3 

78 

.391 

54 

33 

63 

35 

77 

43 

62 

■29 

59 

39 

59 

41j 

59' 

41i 


46 

68 

46 
70' 
.531 
81; 
.561 
70  i 
^19 
69 
57 
72 
37 
71 
49 
72 
47 
71 
57 
70 
45 
60 
4! 
68 


75 
61 
70 
61 

71 

61 

71 

62 

75 

59 

70 

63 

76 

49 

74 

63 

74 

64 

75 

64 

69 

61 

73] 

60 
•79 

63 

69 

60 

74 

63 

71 

61 

72 

62 

75 

CO 

70 

62 

70 

62 

71 

61 

821 

031 

611 


74 
56 
63 
69 
88 
53 
72 
57 
64 
60 
75 
56 
681 
56l 
651 
55 
73 
58 
77 
57 
72 
55 
66 
58 
68 
.  54 
61 
58 
70 
57 
62 
58 
62 
.59 
64 
61 
59]  69 
m    58 


421  4e| 

68l  681 

.571  58 1 

75   75 

40|  461 

71 

62 

73 

60 

71 

62 

74 

62 

69 

45 

72 

6U 

68 

e: 

69 

64 
76 
57 
75 
60 
70 
50 


61 
69- 
421 
78|  71 
•49 1  62 1 


74 


76 
.59 

73 
611 
701 
63 
73 
6!| 

"I 
43  55 

69  731 

S9  58! 


741 

64 

73 

6:i 

73 

64 

76 

84 

78; 

41; 

73' 

03 

67 

03 

69 

64 

72 

63 

79 

64 

70 

61 

77 

60 

71 

48 

76 

62 

a 

75I 

631 
75I 
051 

62 
75 
64 
69 

70 
57 


63 

51 

67 

57 

72 

61 

70 

60 

67 

46 

74 

58 

69 

59 

76 

48 

68 

62 

66 

6(1 

G8 

62 

68 

59 

73 

5^1 

69 

69 

77 

53 

60 

47 


62!  59 
71 


75]  69 

55;  55 


70 
56 
72 
55 
69 
69 
66 
60 
75 
58 
66 
55 
69 
56] 


67 

56 

6'. 

57 

70 

58 

68 

59 

68 

49 

68 

56 

65 

56 

68 

59 

64 

58 

70 

.57 

70 

61 

69 

51 

66 

5S 

64 
56 
71 
.58 
72 
61 
72 
61] 
70 
60 
75 
55 
62 
43 
72 
57 
70 
58 
72 
!  61 
65 
56 
I  66 


54 

68 

58 

61 

55 

6" 

57 

62 

57 

63 

56 

62 

60 

61 

57 

73 

68 

59] 

.53 

68. 

59! 

65 

52 

64 

.52 

60 

55 

61 

54 

02 

50 

70 


74 

63! 

72] 

55! 

71 

52 

73 

52i  56 

69  74 


51 

69 

60 

67 

.54 

65 

.59 

6-! 

58 

70 

f8 

6-1 
,'8 
70 
E6 
70 
60 
62 
i9 
66 
61 
61 
35 
63 
36 
66 
32 
64 
56 
60 
34 
65 
f9 


63 
23 
35 
11 

86 
11 
32 

12 
61 

15 
34 

10 

61 

26 

63 

20 

33 
6 

60 

50 

47 

16 

40 

18 

63 

11 

64 

25 

62 

22 

64 

20 

58 

15 

52 

14 

61 

17 

62 

23 

62 

22 

60 

26 

67 

.52 

41 

25 

66 

19 

62 

21 

64 

32 

60 

18 

60 

15! 

81 

24 

60 

29 

61 

24! 


13 
0 

22 

15 

36 

14 

21 
7 

25 

19 

10 
6 

27 

13 

25 
9 

23 

11 

2;s 

10 

48 

10 

40 
15 
12 

-3 

23 

14 

16 

-2 

15 

0 

20 

7 

24 

6 

13 

0 

28 

13 

35 

11 

36 

9 

28 

10 

18 

4 

22 

13 

20 


27 
13 
25 
11 
28 

3 
17 

4 
19 

5 
21 

8 
25 
10 
26 
14 

34 
16 
25 
12 
49 
13 
24 
10 
28 
14 
25 
9 
18 
15 
24 
17 
33 
14 
32 
13 


37 

9 

28 

7 

30 
9 

30 
8 
34 
19 
31 
9 

31 
4 
35 
13 
33 
12 
31 
10 
23 
7 

37 
13 
31 
15 
24 
-5, 
30 
15 
29 

4 
25 

5 
32 
15 
42 

7 
21 

1 
31 

9 

46 
14 
36 
11 
29 

8 
29 

33] 
15 
30 
10 
33 
15 
36 
13 
16 

1 
27 

7 
33 

9 
37 


34 
13 
S7 
15 
34 
10 
35 
15 
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GBNBRAL  STTMBIABY 

The  outstanding  features  of  the  weather  in  Arkansas  during 
1929  were  the  low  monthly  mean  temperatures  of  February 
and  November,  the  unusually  warm  weather  of  March,  heavy 
snowfall  in  February,  November,  and  December,  and  the  de- 
structive storms  and  floods  of  April  and  May. 

The  mean  temperature  for  the  year  was  60.5°  which  is  0.7° 
below  normal.  Positive  departures  occurred  at  11  of  the  sta- 
tions for  which  normals  have  been  computed,  negative  depar- 
tures at  all  others.  Monthly  means  were  normal  or  above  in 
March,  April,  July,  August,  October,  and  December,  below 
the  other  six  months  of  the  year.  July,  with  a  mean  Temper- 
ature of  81.2°,  was  the  warmest  month  of  the  year  while  Feb- 
ruary, with  a  temperature  of  3-5.4°,  was  the  coldest.  Annual 
means  ranged  from  54.5°  at  Dutton  to  64.7°  at  Risen,  a  differ- 
ence of  10.2°  between  northwestern  and  southern  sections  of  the 
State.  Extremes  ranged  from  20-'  below  zero  at  Lead  Hill  on 
February  10th  to  110°  at  Booneville  on  August  6th.  The  max- 
imum temperature  during  March,  98°  afft^m^^n  the  24th, 
is  a  new  March  record  for  Arkansas  and  the  nlffflAWimOpf  j^J^ 
at  Dutton  on  August  15th  is  within  2°  of  the  lowest  on  recdm 
for  August.  The  mean  temperature  for  Fp]g?mher.  46.1°,  is 
the  lowest  November  mean  since  records  haveMT§pif9^gpt  in 
Arkansas.  The  temperature  durins.the  crop  season,  April  1st 
to  October  31st,  was  0.3-  above  noiM<MV£f|fS^^y  ^ 

The  average  precipitation,  as  determined  from  The /tdcfiy^f oof 
85  stations  with  unbroken  annual  records,  was  46.10  incnes 
which  is  1.62  inches  below  normal.  May,  with  an  average  rain- 
fall of  6.31  inches,  was  the  wettest  month  of  the  year  and  Au- 
gust, with  1.29  inches,  was  the  driest.  Annual  amounts  ranged 
from  58.72  inches  at  Dutton  to  33.83  inches  at  England. 
Annual  amounts  in  excess  of  the  normal  were  recorded  at  nu- 
merous stations  in  the  northwestern  half  of  the  State  while  on- 
ly two  stations  in  the  lowlands  of  eastern  Arkansas  had  more 
than  normal  precipitation.  The  annual  snowfall  was  19.9 
inches,  the  greatest  on  record  for  the  State.  Unusually  heavy 
snow  occurred  in  February  and  again  in  November  and  Decem- 
ber, the  snows  of  November  and  December  being  unprecedent- 
ed in  the  history  of  south  Arkansas.  Precipitation  was  above 
normal  during  January,  February,  April,  May,  and  October, 
below  the  other  months  of  the  year.  During  the  month  of 
August  five  stations  reported  less  than  0.01  inch  of  rain.  The 
greatest  monthly  total  during  the  j^ear  was  12.94  inches  at 
Marshall  in  April.  The  greatest  24-hour  amount  recorded  was 
4.96  inches  at  Gravette,  October  11th.  The  heavy  spring  rains 
resulted  in  a  flood  in  the  eastern  lowlands  during  April  and 
May,  details  being  given  under  "Weather  by  Months''.  The 
precipitation  for  the  crop  growing  season,  April  1st  to  October 
P.lst,  was  26.79  inches  which  is  1.04  inches  less  than  normal. 
The  last  killing  frost  in  spring  occurred  at  most  stations  a- 
bout  March  17th  and  the  first  in  autumn  October  25th  or  No- 
vember 5th,  the  length  of  the  growing  season  for  90  stations 
being  231  days  which  is  about  16  days  longer  than  tlie  average^. 
The  growing  season  ranged  from  272  days  at  El  Dorado  to  195 
days  at  Winslow,  a  difference  of  two  and  a  half  months  be- 
tween the  Ozarks  and  the  southern  section  of  the  State.  There 
were  162  clear  days  during  the  year,  83  partly  cloudy,  120 
cloudy,  and  98  with  0.01  incli  or  more  precipitation.  Tlie  pre- 
vailing wind  was  from  the  south.  w.c.h. 


WEATHES,    BY    MONTHS 

Janvxiry .  —  The  temperature  during  the  month  was  somewhat 
below  normal  and  the  precipitation  slightly  above.  The  weath- 
er was  mostly  unfavorable  for  farm  work  and  outdoor  pur- 
suits, frequent  rains  and  thawing  and  freezing  weather  keeping 
the  soil  too  wet  for  plowing.  Heavy  rains  the  latter  part  of 
the  month  caused  flood  stages  in  the  smaller  streams  of  the 
State. 

I^ebruari/  -  This  was  the  coldest  February  in  Arkansas  since 
1905,  the  monthly  mean  being  below  normal  at  all  stations. 
Zero  or  lower  was  reported  at  16  stations,  20°  below  at  Lead 
Hill  on  the  10th  being  the  lowest  for  the  State.  Precipitation 
was  slightly  above  normal  with  snowfall  unusually  heavy,  the 
average  for  69  stations  being  1 1.9  inches.  Heavy  precipitation 
the  latter  part  of  this  month  caused  iiood  stages  in  the  smaller 
streams  and  moderately  high  stages  in  the  Arkansas  and  White 
rivers.  The  snow  cover  was  favorable  for  winter  grains,  mead- 
ows, and  pastures. 

Jiftrr/i-.  — Unusually  warm  weather  prevailed  during  March, 
the  highest  March  temperatures  on  record  being  reported  in 
most  sections  of  the  State  on  the  24th,  98°  at  Harrison  on 
that  date  being  the  highest  recorded.  Daily  means  were  below 
normal  during  the  first  decade,  but  thereafter  they  were  almost 
uniformly  above.  Rainfall  was  slightly  below  normal.  There 
were  frequent  showers,  but  the  daily  amounts  were  mostly  light. 
Truck,  gardens,  fruit,  and  strawberries  made  excellent  progress 
and  early  berries  were  blooming  at  the  close  of  the  month.  The 
last  killing  frost  of  the  spring  occurred  in  most  localities  on  the 
10th  or  17th. 

.lp-/7.  — The  outstanding  features  of  the  weather  in  Arkansas 
during  April  were  tlie  positive  temperature  and  precipitation 
departures  and  the  destructive  storms  on  the  10th,  14th,  20th, 
and  21st.  The  number  of  rainy  days  was  considerably  above 
normal  in  some  sections  of  the  State,  several  stations  reporting 
12  to  18  days.  Heavy  rains  kept  all  streams  at  moderately 
high  stages "^most  of  the  month,  the  Black  being  above  flood 
stage  practically  the  entire  month.  The  Arkansas  and  the 
White  exceeded  flood  stages  at  a  few  points,  but  the  loss  was 
not  large,  little  farm  work  having  been  done  and  no  crops  plant- 
ed. 

Mai/. — The  mean  temperature  for  the  month  was  1.4°  below 
normal,  the  average  precipitation  1.29  inches  above  normal. 
The  weather  was  mostly  cloudy  and  showery,  rain  being  report- 
ed in  the  State  every  day  except  the  21st  and  22d.  Seven  sta- 
tions reported  monthly  totals  exceeding  ten  inches.  Moderate- 
ly high  stages  prevailed  in  most  streams  during  the  clo^^ing 
days  of  April  and  the  rains  of  May  caused  flood  stages  in  the 
principal  streams  of  the  State.  Highway  No.  70  to  Memphis 
was  inundated  most  of  the  month,  necessitating  long  and  difii- 
cuit  detours.  The  flood  loss  was  estimated  at  $970,000.  The 
weather  of  the  month  was  mostly  unfavorable  for  farm^work, 
being  too  cool  for  growth  and  too  wet  for  cultivation.  Stands 
of  corn  and  cotton  were  poor  in  many  localities  and  at  the  close 
of  the  month  all  crops  were  badly  in  need  of  cultivation. 

June.  — The  weather  during  June  was  cool  and  dry  except  in 
northwestern  counties  where  the  rainfall  was  heavy.  (Condi- 
tions were  mostly  favorable  for  crops  in  the  northern  half  of 
the  State,  but  it \vas  too  dry  for  corn  in  many  localities  _  m 
southern  counties.  Cotton  made  good  progress  and  chopping 
was  practically  completed  during  the  month,  fields  being  clean 
in  most  localities,  but  stands  were  irregular.  Corn  was  hurt 
by  the  dry  weather  in  southern  and  southeastern  sections  of  the 
State,  but  elsewhere  the  crop  made  excellent  progress. 

J/;///.  — High  day  temperatures,  cool  nights,  daily  means  al- 
most uniformly  above  normal,  abundant  sunshine,  and  slightly 
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deficient  precipitation  were  the  distinguishing  characteristics  of 
the  weather  during  July.  The  weather  of  the  month  was  most- 
ly favorable  for  the  growth  and  cultivation  of  all  crops  except 
that  it  was  too  dry  for  corn  locally  in  southern  and  central  sec- 
tions of  the  State. 

August. — Temperatures  were  somewhat  above  and  precipita- 
tion considerably  below  normal  during  August,  this  bemg, 
with  one  exception,  the  driest  August  on  record  in  Arkansas. 
The  average  precipitation  for  88  stations  was  1.29  mches._  Ihe 
least  August  precipitation  on  record  for  the  State  is  1.27  mches 
in  August,  1909.  The  weather  of  the  month  was  favorable  for 
the  cultivation,  but  too  dry  for  the  growth  of  most  crops.  Cot- 
ton picking  and  ginning  started  the  last  of  the  month  m  south- 
ern and  central  counties. 

September.— The  month  was  marked  by  temperature  and  pre- 
cipitation below  normal,  but  no  extremes  approached  the  rec- 
ords of  previous  years.  Precipitation  was  heavier  m  western 
sections  of  the  State,  least  in  the  Arkansas  and  White  River 
valleys.  The  weather  was  favorable  for  picking  and  gmnmg 
cotton.     Corn  was  practically  matured  by  September  3(ith. 

October.— The  temperature  for  the  State  was    normal   during 
October  while  the  average  precipitation  was  1.32  inches   above 
normal.     Freezing  temperatures  and  heavy  to  killing  frosts  were 
reported  over  the  greater  part  of  the  State  on  the  24th  and  2oth. 
The  month  was  dry  until  the   last   three   or    four    days    when 
heavy  to  excessive  rains  occurred  in  numerous  localities.       The 
rainfall  was  excessive  at  Little  Rock  on  the  30th,    previous   in- 
tensity records  for  October  being  broken.       The    weather   as    a 
whole  was  favorable  for  harvesting  and  all  fall  farm    activities. 
November.— The  outstanding  features  of  the    weather    during 
November  were  the  negative  temperature  and  precipitation  de- 
partures and  the  heavy  snowfall.     This  was  the  coldest  Novem- 
ber in  Arkansas  since  records  have  been  kept,    the    mean  tem- 
perature for  61  stations  being  5.5°  below  the  November  normal. 
Killing  frost  occurred  in  practically  all  remaining  localities  on 
the  5th.     The  average  snowfall  for  65  stf^tions  was  3.2  inches, 
8.0  inches  being  measured  at  Clarendon,  Dumas,  and  El  Dorado. 
The  snowfall  was  heaviest  in  the  southern   half    of    the    State. 
This  is  the  greatest  November  snowfall  on  record.    The  weather 
was  unfavorable  for  farm  activities. 

Dgcemfo^r.— The  temperature  averaged  1.9°  above  normal, 
the  precipitation  0.21  inch  below  normal.  Unusually  warm 
weather  prevailed  from  the  lOth  to  the  17th  while  a  severe  cold 
wave  from  the  18th  to  the  24th  brought  zero  temperatures  m 
the  northwestern  counties.  Unusually  heavy  snowfall  occurred 
in  southern  counties  on  the  21st  and  22d,  El  Dorado  reporting 
18.2  inches,  the  heaviest  on  record.  The  average  snowfall  for 
65  stations  was  3.7  inches. 
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4.73 
.5.86 
9.33 
6.57 
5.88 


19.  91 12'.  94 


I  tn 


I- 


Sky 

>> 

■o 

c 

^ 

-a 

1  0   ?- 

^ 

^0 

'sS 

rt  o 


12 
9 

12 
u 

9 
17 
17 
22 
15 
15 
10 
13 
162 


14 

15 

12 

12 

13 

5 

4 

2 

7 

9 

14 

13 

120 


Conway •  I»Iar 

Corning i  Mar 

Coruing(River)i  Mar. 

Cotter Mar 

Crossett Mar. 

Danville  j  Mar. 

Uardanelle I  Mar. 

De  Vails  Bluff.,  j  Mar. 

Dumas  !  Mar. 

i  Dutton. I  Apr. 

f  El  Dorado :  Feb. 

'  England i*Mar. 

!  Euroka  Sjirings!  Mar. 

Favettevilie . . .  i*Apr. 

Fort  Smith.   .     ;  Mar. 

Freeman  Spr.  .,  Mar. 
:  Fulton :  Mar. 

Georgetown  ...     Feb. 

i  Gilbert Mar. 

I  Grannis  '  Mar. 

Gravette Apr 


Nov.  5 
Nov.  5 
Nov.  5 
Oct.  25 
Oct.  25 
Oct.  25 
Oct.  25 
Oct.  25 
Nov.  5 
Oct.  25 
Nov.  5 
Nov.  5] 
Nov.  5 
Oct.  24 
Nov.  5 
Oct.  2t 
Oct  25 
Oct  25 
Oct.  25 
0('t.  25 
Nov.  5 
Oct.  25 
Nov.  5 
Nov. 
Nov.  5 
1  Oct.  24 
23!tNov.22 
10  Nov.  5 
9    Nov.   4 


Harrison  . . . 

Helena 

Higden  

1  Hope  

'  Hot  Springs. 

j Index 

'  Je?sieville 

!  Joneeboro 

Junction 


*Mar 

*Mar 

Mar 

*Mar 

*Mar 

Mar 

Mar 

Mar 


tOct.  24 

Nov.  5 

Oct.  22 

Nov.  5 

Oct .  24 

Oct.  23 

Oct,  24 

Oct.  25 

Oct.  25 

Oct.  24 

Oct.  24 

,  _    Nov.  5 

10|  Oct.  25 

10    Nov.   5 

10!  Oct.  24 

lol  Nov-  5 

...1  Nov.   5 


240 

240 

240 

222 

220 

221 

230 

206 

233 

222 

233 

232 

232 

228 

240 

220 

229 

229 

227 

229 

248 

229 

227 

240 

210 

206 

272 

240 

240 

206 

240 

228 

246 

242 

214 

221 

207 

210 

222 

221 

240 

229 

240 

228 

240 


Lambrook 
Lead  Hill 

LiTTI.B  KOCK   ..  . 

Lurton     

Lutberville 

Magnolia  

Malv<'ru 

MammolliSpri'>g 
Marianiia  ...  . 
Marked  Tree  .     , 

jjarshall 

Meua 

MorriUton 

Mountain  Home 
Mount  Ida 

Newport 

Norman 

lOden 

lO.^iceola 

Ozark  

'  Paragould 

I'attcr.son 

I'iggott... 

Pine  BluU 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers    

Saratoga 

saint  Francis.  ■ . 

.Searcy 

Springbank  — 

Story    

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana .... 

Thornburg    . . 

Waldron    

Warron 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Winslow 

Vf  yiuie 

Ivancopin 


Mar. 

Mar. 

Mar. 

Apr. 

Mar. 

Ma  r . 

Mar. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 
*Mar, 

Mar. 

Mar. 
'Mar. 

Mar. 

Mar. 

Mar, 

Mar, 

Mar, 

Mar. 

Mar, 

.Mar 

Mar 

Mar 

Mar 

Feb . 

Feb. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
'Mar. 
'Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar, 
Mar 
Mar 
Apr, 
*Mar 
Mar 


Oct.  25 
Nov.  5 
Nov.   5 
Oct.  25 
Nov.  5 
Nov.  5 
Oct,  25 
Nov.  5 
Oct.  25 
Oct.  2-1 
Nov.  5 
Nov.  5 
Oct.  25 
Oct.  24 
Nov.  6 
Oct.  24 
Oct.  25 
Nov. 
Nov.  5 
Oct.  I 
Nov.  5 
Oct.  25 
Nov. 
Nov. 
23i  Nov.   5 
13    Nov.  5 
8    Oct    24 
10    Nov.   5 
18|   Oct.  21 
Nov.   5 
Oct.  25 
Oct.  25 
Oct.  24 
Oct.  25 
Oct.  25 
Nov.  5 
Oct.  24 
Oct.  25 
Nov.   5 
Nov.   5 
Oct,  24 
Nov.  5 
10    Nov.   6 
12    Oct.  24 
10    Oct.  25 
XW  Nov.   5 


228 
240 
218 
229 
240 
240 
208 
240 
229 
228 
240 
240 
229 
221 
240 
221 
222 
233 
2411 
222 
2)0 
222 
240 
240 
2,55 
265 
231 
240 
220 

"222" 
221 
236 

223 
230 
240 
228 
229 
240 
240 
221 
240 
240 
195 
229 
240 


*No  killing  frost  recorded;  last  freezing  temperature  in  spring. 
+No  killing  frost  recorded;  first  freezing  temperatur?  in  autumn. 
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Climatolog'ical  Data  for  Year,    1S29 


Stations 


Counties 


Temi 

>eratur 

■o 

^ 

o 

V 

fj 

OJ 

eC 

. 

a 

o 

of^ 

a 

H 

•*3 

r]  (U 

> 

3 

A 

.to 

W 

^ 

< 

s 

Precipitation,  inches 

Number  oi  days 

-g 

^ 

5. 

■So 

o 

o 

1^ 

sg 

>1 

o  S 

'£■- 

5 

a 

o 

1 

■go 

.a' 

s 

o 

5i 

o 

0  a 
o 

5 

1 

1 

Amity [Clark 

Aikadelphia (Clark 

Arkiinsas  City i Desha 

Avlberg iStone 

KiitesviUe "    ' 

Bee  Kranch 

lientonville 

Bla.ck  Rock 

Klytheville 

Boone  villa 

Brinkley 

Calico   Rock 

Camden 

Center  Point 

Clarendon  

Clinton 

Couway 

Corning  

Corning  River  . . . 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardauelle 

De  Vails  Bluff 

Diim^is 

Dutton    

-El  Dorado 

England 

Eiiri'ka.  Springs.  . 

Fayetteville 

Fort  .Smith    

Freeman  Springs. 

Kulton 

(■(eorgetowu 

Gilbert 

Graunis 

Uravette.   

Harrison 

H>.'lo!La 

Higdeu  

Ho|  e   

Hot  tjprings  

IndexJt 

.[oiiesboro 

Lead  Hill 

LliTLE  ROCK    . 

Lurfcon. .  

Lutlierville  1%.... 

MagnoHa  

Malvern   

Marianiia 

Marked  Tree     . . . 

Marshal) 

Meiia 

Morrillton 

Mount  Ida 

Newport 

iv  orman 

Oden 

Osceola 

Ozark 

Paragould 

Patterson 

Pi'j;gott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott  

Princeton 

itison 

Rogers 

■Saint  Francis  

SpringbanktJ 

Story 

Stuttgart  

Siibiaco 

'I'Pxarkana    

Thoniburg 

Waldron 


Independence.. . 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence..  

!^tississippi 

Logan  

Monroe 

Izard , . . 

OuachitaJ 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Clay 

Marion 

Pliillips 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carrroll 

Washington 

Sebastian 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead 

Garland 

Little  River .... 

Craighead 

P.oone 

Pulaski 

Newton 

.lolmson 

Columbia 

Hot  Springs 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk       

Conway 

Montgomery  . . . 

Jackson 

Montgomery 

Montgomery  . . . 

Mis.'ii.ssippi 

Franklin 

Greene 

V/oodruf  f 

Clay 

Jefferson 

Randolph 

.\sliley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland , 

Benton 

Clay 

Miller 

Montgomery 

Arkansas , 

Lo?,an , 

Miller 

Ptrry 

Scott 

Warren Bradley 

*'  aters ;Montgomery 

Whitecliffs    Little  River 

Wilson Mississippi 

•■>vn»e Cross 

'  ancopin Desha 


700 
250 
145 
700 
'211 
700 
1303 
259 
252 
465 
205 
361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
280 
40S 
175 
K27 
330 
153 
162 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
457 
2240 
260 
200 
675 
900 
1250 
1052 
250 
445 
377 
600 
275 
345 
650 
357 
2100 
775 
315 
277 
235 
229 
1070 
1185 
347 
650 
231 
750 
800 
240 
396 
301 
196 
307 
215 
3o0 
122 
329 
287 
243 
1385 
290 
240 
700 
i!28 
1050 
332 
650 
675 
208 
800 
290 
237 
2.50 
167 


30 


61.5 


59.3 
56.4 


60.9 
61.1 
61.0 
57.5 
62.0 
63.4 


61.6 

58.8 


63.4 
62.'2 


62.7 
64.5 
64.6 
62.4 
58.2 
57.9 
60.5 


59,8 
55.8 
58.  2 
62.0 

64.2 


60.3 
57.6 
61.6 
55.4 
69.9 
63.  S 
61.7 
61.8 
68.8 
h<.l 

;ai.i 

60.2 
59.8 
61.0 


64.2 
59.2 
63.9 
63.9 

64.' 7 
57.5 


62.4 
61.0 
63  7 
57.8 

64.1 


59.7 
60.  H 


105  July 


30t 


103 
103 
101 


Aug. 
Aug. 
Aug. 


98 
110 
102 
103 
102 
105 


Aug. 
Aug. 

Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


107 
101 


Aug. 

July 


102 


107 


Aug 
Aug. 


101 
99 
101 
102 
104 
105 
105 


104 
100 
108 
100 


107 
106 

101 
106 
102 

96 
104 
105 
104 

98 
100 
lu2 
108 
107 
107 
103 


100 
104 


105 
99 
99 

107 

ioi' 

106 


104 
107 
103 
105 

iod' 


100 
102 


6 
29t 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
July 
Aug. 
Aug. 
Vug. 


12 
29+ 

6 

6 

6 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
July 


6t 

6 

5 

29t 


Aug. 
Aug. 


Aug. 
Aug- 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
-July 
Aug. 
July 
Aug. 
.Aug. 
Aug. 
Aug. 
July 


Aug. 
Aug. 


July 
Aug. 
July 
Aug. 

Aug. 
Aug. 


Aug. 
Aug. 
July 
Aug. 

juiy  ' 


July 
July 


3 

6 

3 

6+ 
21 
22 
17 

3t 

1 

1+ 

6 

3 


t 


29 


17 
3 

17t 
3 


3 
6 

12+ 
6 


1+ 
29 


Dec. 


Dec. 
Felj. 
Feb. 


4 
—  3 


6 
-15 
-17 

9 


-20 

13 

1 

1 

13 

11 

11 

6 

-13 

5 

9 

0 

6 


14 

0 
5 
12 

13 
-14 


19+ 


Dec 
Feb. 
Dec. 
Feb. 
Dec. 
Dec. 


Feb. 
Dec. 


Dec. 


Feb. 


Nov. 
Feb. 
Dec. 
Dec. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 


Dec. 
Feb. 
Feb. 
Dec. 


Dec. 
Dec. 


Dec. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Dec. 
Dec 
!;ef'. 
Dec. 
Feb. 
Dec. 
Feb . 
Feb. 
Feb. 


Dec. 

Feb. 


Dec. 
Dec. 
Dee. 
Dec 

Dee. 
Feb . 


Dec 
Feb. 
Dec. 
Feb. 

Dec'  ' 


Def-. 
Dec. 


3 
10 
20 
10 
28+ 
19 


10 
3 


23 
10 
23 
20 
9 
10 
10 


18 
10 
10 
20 


3+ 
10 
10+ 
10+ 
10 
19 
19 
20 
20 
10 
19 
10 
10+ 
10 


3+ 

3 
23 
19 

'io' 

10 


20 
10 
19 
10 

'23' 


3 

20 


34 

,32.58 

33 

41.47 

45 

40.38 

.       7 

63.41! 

.30 

44.  H8 

37 

50.77 

24 

.^2,44 

27 

55.  96 

4 

47.  39 

15 

45.  00 

42 

48.  53 

25 

47  44 

44 

35.18 

30 

39. 63 

25 

42.3.S 

8 

49.69 

46 

43.60 

36 

51. 3C 

0 

49.  .57 

2 

46.  40 

14 

45.88 

13 

46.80 

43 

44  66 

2 

38  70 

23 

40.  l.i 

26 

68.  72 

28 

42.  63 

22 

33  83 

29 

67.73 

42 

62.71' 

48 

44.71 

5 

51.66 

43 

40.43 

17 

42.75 

6 

48.  62 

10 

52. 5f> 

32 

55. 38 

28 

48  90 

57 

53.  85 

11 

47.25 

58 

37.56 

38 

48.25 

4 

34 

39.06 
42.11 

2 

43. 97 

50 

41.17 

4 

08.79 

31 

54.21 

10 

38.  71 

42 

47 .56 

17 

37.  29 

24 

49.20 

15 

59.49 

41 

56. 63 

8 

40. 62 

30 

47. 23 

45 

41.30 

2 

49.89 

3 

45.36 

31 

45.16 

33 

53.48 

3 

47.62 

13 

41.62 

5 

52. 96 

42 

37.07 

36 

55. 75 

23 

48. 36 

41 

36. 32 

23 

36. 10 

2s 

So.  99 

38 

48.31 

1       ^ 

51. 09 

22 

46.81 

0 

49.26 

1    ■^■■^ 

40. 22 

;    32 

48.34 

43 

41.01 

5 

55. 10 

10 

46.  63 

35 

43. 02 

0 

57.68 

25 

42.90 

4 

44.84 

21 

54  .51 

5 

40.72 

5.18  Oct. 
5.29  Jan. 
6.03|Nov. 
8. 36!  May 
7.4H|Apr. 
9.3slApr. 
9.93|Mav 
9. 38!  Apr. 


7.95 
6.14 
5.97 
7.55 
6.27 
6.99 
7.02 
6.66 
7.94 
10.02 
8.78 
7.50 
5.96 
6.65 
6.75 
4.84 


Apr. 
May 
Apr. 
Apr 
Nov. 
May 
Apr. 
May 
May 
Apr. 
Apr. 
May 
.Vpr. 
.lune 
Oct. 
May 
4.  851  Mar. 
8  44  Julv 
5.881  Dec 
4. 681  Apr. 
]0.86;May 
7. 47|May 
7. 10]  May 
8..5:H|MRy 
5.99  May 
7.  951  May 


7.67 
7.72 
11.08 
8. '29 


Apr. 
Jan. 
May 

May 


7.48tMav 
7.49jAi;r. 
'  "Jan. 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
Jan. 
Dec. 
%  n. 


0.40 
6. 4( 
6.00 
6.63 
9. 39 
6.  20 
9.15 
7.01 
5.20 
6.79 


5.  9S  Apr. 

10.02jMay 
12.94  Apr. 


10.23 
6.38 
7.66 
5.62 
8.98 
6.51 
7.75 
8 .69 
5.53 
6.7o 
6.39 
6.00 
7.  93 
6  32 
5.10 
5  82 
5.03' 
9.09 
6.42 


May 

Jan. 

May 

.\pr. 

May 

May 

May 

May 

Apr. 

June 

•luly 

Dec 

May 

Nov. 

Oct. 

Mar. 

Apr. 

May 

Jan 


7.34lApr. 
6.20|Jan  . 
5.o2lApr. 
6, 39!. June 
8. 27 1  May 
8.73  May 
6. 63. May 
6.62  D'c. 


6.94 
0.28 
6.85 


May 
May 
May 


Mar. 
Aug. 
.Sept. 

Aug. 

Aug. 

Aug. 

Nov. 

Sept. 

.Aux. 

Sept. 

Aug 

June 

Aug. 

Aug. 

Aug. 

July 

Sept. 

Nov. 

Nov. 

Aug. 

Aug. 

Aug. 

Sept. 
0.57 'Sept. 
0.9.<;Aug. 
1.38  Oct. 
0.  lOJAug. 
1.42iAug. 
0.351  Aug. 
0.12!  Aug. 
0.071  Aug. 
0.  74  June 
1.36'july 
0.98jAug. 
0-  .55t.Aug. 


1.48 
0.32 

L06 
1.20 
0.66 

T. 
0.20 
0.99 
1.74 
0.34 
2.  83 
0  82 
0. 02 
0.38 
0  "6 
0.54 
0.44 
1.09 
1.20 
1.15 
0.25 
0  00 
0. 29 
09(1 


0.16 
0.99 
0.ti4 
0.21 
0.23 
1  48 
1.25 


1   61 !  Dec. 
1.46  Aug 


1.20 
1.19 
0.09 
0.36 
0.2i 
0.9i 
1.41 
1.  65 
0. 27 
0.15 
0.18 
1 . 2  J 
0.40 
2.15 
1.60 
0.35 
1.1) 
0.66 


Inly 

Aug. 

Aug. 

June 

Aug. 

Aug. 

Julv 

Sept. 

Aug. 

Aug. 

Aug. 

Sept. 

-Vug. 

Mar. 

.\ug. 

.^ug. 

Oct. 

.Inly 


l.»3!Sept. 
0.:iijStpt. 
1.54  Nov. 
1.38|,lu'ie 
(i.Os;AGg. 
1.22  'une 
0. 361  June 
O.SBJAug. 
2.28iCct. 
1.  K!  June 
2.2f)!Sept. 
0..50!Au^. 
0  b^Aug. 
0.30. Aug. 


1.22 

Aug. 

0.29 

Aug. 

2.1; 

Aug. 

0. 00 

Aug. 

T. 

Aug. 

2. 29 

.)uua 

AUH 

.^llg . 

Aug. 

Aug. 

-A  I  Ig. 

.\ug. 

•Vug. 


U.52  May 
4.D3!Feb. 


1.75  Sept. 
1.20' Sept. 


9.2 

4.4 

15.0 

24.9 

12.  0 
14.1 
20.7 
17.2 
2 ).  3 
11.8 
14.5 
14.5 

13.  0 
6.8 

12  0 

9.9 

14.5 

18.2 

12.6 

17.4 

16.0 

9.8 

10.5 

10,7 

18.0 

25.7 

26.2 

10.0 

18.2 

13.3 

U.4 

24.2 

1.8 

16.1 

28.6 

65 

17  7 

18.0 

7.6 

8.8 

6.2 

11.5 

6.0 

20.  3 

11.5 

12.4 

29.0 

23.9 

16.0 

9.0 

9.9 

13.7 

18.2 

8.0 

U.6 

11.0 

16  8 

11.5 

12.5 

16. B 

9.0 

23.  5 

11.2 

17.0 

9.0 

9.6 

19.0 

6.5 

8.0 

0.5 

IP. 6 

14.5 

20.0 

16.1 

6.6 

17.6 

5.0 

12.7 

25.1 

15.5 

10. 0 

6.0 

14.5 

15.4 

14.8 


79 
99 
80 
89 
117 
1C2 
\i\ 
117 
120 
102 
113 
109 
)00 
108 
116 
101 
93 
83 
90 
88 
101 
68 
111 
96 
112 
100 
105 
109 
110 
116 
105 
120 
85 
97 
103 
123 


118 
103 
86 
78 
99 
107 
104 
128 
129 
97 
82 
117 
91 
122 
106 
124 
85 
90 
129 
86 
55 
90 
91 
100 
78 
123 
111 
108 
92 
89 

■72 
93 
98 
90 
102 
112 
108 
75 
107 
95 
77 
73 
77 
83 
80 
117 


129 
189 
140 

145 
211 

99 
236 
205 
1331 
155 
!50» 
100 
144 
149= 
137 
11.5« 
203 
193 
163 
134 
128 
172 
130 
191 

89 
147 
108 
160i 
146 
153 
152 
184 
163 
161 
130 
177 

I63t 

i2-'i 

135 

l:i9 

I89» 

152 

229 

201 

122 

175f 

157 

13.^'' 

■206 

2,',7'^ 

145 

1,55" 

162 

152 

171 

150* 

J58 

165 

i66J 

180' 

19:^ 

206 

150 

197 

119 

113 

ISO 

184 

12 1'' 

164 


143 
53 

61 

89 

27 
142 

54 

21 

75) 

92 
116» 
186 

71 

93" 

61 
139» 

82 

84 

92 

88 

89 

42 
171 

31 
177 
131 
113 

82'' 
101 
101 

93 

66 

55 

31 
169 

74 
109' 

«IX 

r.8 
112 
73 

112* 

30 

53 

63 
101 

91' 

75 
136' 

60 

147 

71>' 
100 

87 

65 
102'' 
122 

62 

64J 

40' 

82 

23 

90 

41 
116 
129 

18 

39 

99'' 

bO 


224 

0 

1.H8 

•A 

184 

141 

m 

156 

64 

175 

78 

139 

106 

115 

84 

184 

123 

141 

96 

143 

42 

205 

85 

152 

112 

126 

65 

93 

n.- 

123 

n. 

164 

131 

ne. 

127 

ne. 

124 

s. 

75 

s. 

139 

s. 

147  i 

sw. 

lis 

e. 

98* 

se. 

79 

sw. 

150 

s. 

120« 

se. 

167 

s. 

110" 

sw. 

S'l 

s. 

88 

w. 

110 

143 

;j. 

148 

SW. 

151 

e. 

64 

W. 

143 

99 

S. 

81 

S. 

144 

sw. 

114' 

s. 

115 

sw. 

HI 

s. 

1'20 

e. 

116 

sw. 

147 

173 

06 

111 

sw. 

101- 

s 

8St 

172 

s. 

118 

s. 

103 

n. 

31  • 

183 

83 

sw. 

101 

nw. 

142 

e. 

93' 

s. 

133 

e. 

90' 

no. 

99 

.i;. 

56S 

s. 

73 

n- 

137'' 

sw. 

103 

nw. 

126 

se. 

129 

sw. 

112" 

n.    , 

85 

138 

1251 

S- 

133' 

sw. 

90 

se. 

136 

s. 

125 

sw. 

1'27 

sw. 

131 

n. 

123 

n. 

187 

n. 

142 

143" 

nw. 

121 

s. 

141 

174 

109 

s. 

94 

s. 

145 

s. 

112 

n. 

120 

s. 

166 

sw. 

58 

s. 

128 

sw. 

180 

e. 

75 

s. 

101 
174 

s. 

The  departures^from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  stations  having  ten  or  more  years  record,  but  all  complete  reports  are  used  in  de- 
termining section  means.  T.  ,  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  Reference  letters  ".  '',  °,  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  mi.ssing:  for  example. 
'' rspresents  two  days  missing.  +  Also  on  later  dates .  \X  Post-office  addresses  of  these  stations  as  follows:-  Index,  Route  A.  Texarkana,  Ark.,  Lutlierville,  R.  F.  T), 
No.   1,  Lamar,  Ark.  Springbank,  Doddridge.  Ark.        '*31  days  missing.         132  days  missing.  ^ ^ 
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Year,    1929 


StatioDS 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1929,  with  Departures  from  the  Normal 

May 


November 

o 

3 

« 

Fi 

Q. 

&H 

" 

December 


Annual 


Amity 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Blytheville.... 

Boone  ville 

Briiikley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Crossett • 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

JIngland 

Eureka  Springs  — 

Fayette  ville 

Fort  Smith 

Grannis 

(^ravetto 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jonosboro 

Junction 

Lambrook 

Lea.1  Hill 

LITTLE  ROCK 

LLirton 

LiU  her  ville  

ilagnolia 

Malvern 

JIammoth  Spring . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena  

Morrillton 

Mountain  Home  .  ■ 

Mount  Ida 

Newport 

Osceola 

Ozark  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Risen  

Rogers 

Saratoga  ■ 

Searcy  

Stuttgart 

Subiaeo 

Tfxarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Winslow. .  - 

Wynne 


Departures  from  thcf  normal  temperatures  are  based  on  records  of  10 


COOPERATIVE  OBSESVEBS 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  .  • 

Arlberg  • 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville   

Brinkley 

Calico  Rock.  . . . 

Camden 

Center  Point  — 

Clarendon 

Clinton  

Conway 

Corning  • 

Corning  ( River  1 

Cotter 

Crofsett 

Danville 

Dardanelle 


OUservurs 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Brown 

J.  H.  Catham 

J .  D.   Beeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

,1.   E.  Scanlan 

U  ■  S .  Weather  Bureau 

Vernon  C.   Howe 

B.  E.  Smith 

V.   H.  Randolph 

Robt.   .T.  Torry 

W.  .1.  Copp 

A.  B.  Quarterman 

John  C.  Floyd 

Ij.  W-  Bishop 

\X.  L.  Stephens 

E    E.  Cordrey 
Iwinfred  D     Polk 

Henry  Stafford 

J.  O.  Liiick 

G.  A.  Gifford 

C.  a.  Hudson 

G.  N.  Goodier 


Stations 


De  Vails  Bluff  . . . . 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

lingland 

Eureka  Springs-  . 

Favetteville  

Foi-t  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton  

,  George  town  — 

KJilbert 

JGrannis 

<7ravotte 

Harrison 

Helena 

llligden 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessie  ville 

Jonesboro 

Junction  ...     .  •  • 


j  Observers 

H.   G.  I'ate 
iBen  Johnson 

,J.  M.   Ricketts 

'.).  J.   Babb 

iDr.  R.   H.   Hardin 
,  loeo.  W.   Nichoalds 
.1  University  of  .Vrk. 
,  lU.  S.  Weather  Bureau 
,  Ij.  R.   Mc  Cuiston 
.  T.  J.  Logan 
.  \V.  R.  Owens 
.  Bdi.  F.  Baiturvfield 
.  W.  E.  McVay 
.  A.  F.  Stevens 
.  G.  L.  Wright 
.  Mamcs  A .  Burnett 
.  'George  W.  Baker 
.i\.  P.   O'Neal 
.Iceo.  C    Bolton 
.IH.  G.  Sanderson 
.lU.  S.  Forest  Service 
.  IKenedictine  Sijters 
.Ij.   A,   Lowderback 


stations 


,Lead  Hill  

ILittle  Rock 

ILurton 

ILntherville 

M.\?nolia 

Malvern  

Mammoth  Spring. 

Marianna     

M Hiked  Tree 

IMarsUall 

jMeiia 

Morrillton  

Mountain  Home  .. 

Mount  Ida 

Newport    

Norman   

Odeu 

Osceola  

Ozark 

Paragould 

Patterson 

;Piggott 

:Pine  Bluff 


Observers 


J .  H .  Crosswhito 
U.  S.  Weather  Bureau 
J.  C.  Sutton 
H.  G.  Lenhardt 
State  Agr.  School 
Mrs.  W.  L.  .Matthews 
L.  G.  Humphrey 
C.  N.   Houek 
Chas.  W.   Walton 

A.  J.   Parks 

E.  W.   St  John 
John  Cook 

B.  S.   Halbert 

G.  A-  Whittington 
A-  C.  Wilkerson 
IT.  S.  Forest  Service 
U.  S   Forest  Service 
June  Thomason 
Orkney  O-  Milton 
W.  R.  Heagler 
JW.   E-  Baker 
IV.  C  Wrisrht 
■Miss  Theresa  Scheu 


Observers 


Benedictine  Sisters 
W.   E.  Edmiyton 
C.  D.  Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
S.  T.  PvOoney 
Friink  K-  Hensley 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
A-  F.   Huerkle 
New  Subiaeo  Abbej 
H.  S.  Bi-a.-hear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  Cheves  BoviU 
Miss  Evolvn  Hovle 
J.  R.   Hu'ddleston 
Miss  N.O.  Schirmer 
I).  Anderson 
O.  H.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


Year,  1929 


stations 


A'liity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Arlberg ^ 

fiatcsville 

Boe  Branch 

Bentonvill.^ 

Bla?k  Rock 

Blytheville 

Hooncville 

Briukley 

Calico  Rock 

Caindi  n 

CcntiT  Point 

Claren'.on 

Oiin'on 

Conway 

Corning 

Corning  (river) 

Cotter 

Crossett  

Danville    

.  nardanclle 

De  Vails  i!luff 

Dumas 

Dntton  

El  Dorario 

Knrvlan^i 

Eureka  Springs... 

Fayettevillo 

Fort  Sniitl) 

Fr»Tnan  Springs. 

Fu'iton 

Georgetown 

Gill>ert 

Grannis 

Grave!  te 

Harrison  

Helena  

Iligden 

Hope • 

Hot  Springs 

Index 

Jf-ssieville 

.lonesboro 

.luuetion 

I.anibrook • 

lead  Hill 

LITTLE  ROCK  . . . 

Lurtou 

I,iitl)prville 

Masjnolia ••• 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree  ... 

Marsha.n  

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home 

M'riint  Lla  

Newport   

Norman 

Oteii 

Osceola 

0;-.BTk 

r:^.r?gould 

Patterson   

Piggott 

Piny  Bluff    

Pocaliontas 

Portland  

Prescott 

Prinectcn 

Rison 

RoZ'irs 

Saratoga. 

Pt.  Francis 

Si^arcy 

Springba.nk 

Slorv   

Stutt::rart    

Suhiaco 

T.'xarkana  

Thornl'urg  

Waldron 

Warri^n 

Wat'^rs  

Whiteclilfs  

Wilson  

Winslow 

Wynne   

Yancopin    
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Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Year  1939,  with  Departures  from  the  Normal 


Jauuary      February 


March 


3.27 
5.29 

2.  ■« 

6.07 

5.8P 

7.03 

3.9V! 

6 

376 

5.31 

4.1/ 

5-26 

4.71 

.5.91 

5.28 

5.84 

4.39 

7.V.B 

7.72 

5.7 

3.09 

4  85 

5.  OS 

3.53 

4.03 

8.00 


-1.241 
1.321 
2.35 

+1.67 
+2. 93 
+1.29 
+2.47 

+6.' 48 
-0.80 
-1-1.68 
-hO.ll 
+2. 17 
+0.94 

+6.' 14 
+  3.5' 


-1.80 
-0.47 
-1-38 


-2 

+  1.45 
+1.7;^ 

-6.' 36 

+  4.08 

4.  751  +  1.56 


3.82 

4  611 
5.02 
4.20 
6.86 
5.72 
2.78 

5  S2 
7.72 
3. 54 
5.72 
5  14 
6.60 
5.40 
6. 09 
6.4J 
6.39 
2.  97 
3.3li 
3.45 
5.11 

3.6a 

7.2s 
7.01 

4.  37 
6.79 
4  79 
2. 88 

4  .32 
6.89 
6.81 
6.  38 
5.58 

5.  62 
3.6 

5  10 

5  03 
•2.78 
6.29 
3.74 
2 

6.  13 
4.95 
7  .02 

3  3?> 
4.89 
5.59 

4  4ti 
4.67 

6.'  42 
4.25 
6.23 
0  2( 
5.10 
5.  83 
5.61 

6  07 
5.49 
4-54 
6.82 
0  26 
2.4! 

4.'08 
3.90 


0. 2-1 
+  1.52 
+2 .03 
+  1.72 

+  i.'63 
-2.71 


+  1.04 
+2  83 
-0. 23 

+6.'42 
+1.33 


-2.  26 
-0.54 


1.97 

4.00 

.5.88 

4.72 

3.2.SI— 0.19 

2.83—0.80 

2.90:4-0.38 

3  371+0.24 

3.981    

3-8-5]-i-1.78 
4.  6('l  1-0.54 
4.0^1  +  1.58 
3.551-0.45 
3.97+0.75 
3.481-0.31 
5.29  ...  . 
4.59M-0  93 
4.591+1.08 

3.75 

o-ol 

4.39|+1.41 

4.221+2.20 

4.721-1-1.69 

'2. 731 

4.49 

3.40 

5.77 

3.-15 

2.57 

3.68 

2.66 

4.26 

3.  65 

2.  60 

3\79 

5.18 

2. 92 

2.  62 
4.30 

3.  27 
3.61 
2.00 
3.61 
3.66 
3.811-0.05 


— S.7S 
-1  20 
+0.07 


April 


May 


+0.44 
-+0.48 
+  2  43 
-0.73 
-0.1 
+  1  11 
-1-0   10 

+0.P4 
0.68 


-hi  .08 
+0.02 
-0.41 

-6.' 38 
-1.62 


L48 
3.90 
5.49 

3  19 
4.54  +0  42 
6.61+0.43 
2.05'-1.77 

4  53  +0. 31 
4.5' 
2. 59  —0.  83 
3-17  -2.80 
2.05  -1.52 
4.42  -0.75 

2.  8;i  —2. 24 
2.80-2.49 

6.27 

4.031-0.66 

4  991+0.29 

4.86 

1.35 

5  42+0.20 
4.62  -h0.3V 
3.25  -1.21 
3.37 
4.83 
3.97 

3.  65 
3.  30 
2.30 
2  37 
5.45 
3.58 
3.82 
4.09 
2.83 
3.24 
3.0 
2.71 
3.92 
5.22 
3.3' 
4.11 
5.12 
3.3 
5.21 


1.91-3.711 
2.9"  -2.421 
5.0BH-0.40I 
8.081..  ...1 
7.46  +2.  78' 
9.3S+4.41! 
7.8j|-!-3.96' 


+  0.85 


+3.67 

+  i.'36 
+1.4(1 
1.90 
1.1 
+2. 05 
+3.  02 

+  2.'y3 
+  1 
-1.25 


-2.  37 
-r3.80 

'-'i.'9'2 

-6  ".09 
-1-2.78 
-1.67 
4-0.55 
i-1.  30 
-O.SS 
-r2.21 


-1-0.07 
+1.23 

+6. 19 
+2  63 

+2.  37 


— O.Ol 

Vi'  14 


-0.67 


4.27 
4.48 
2.16 

1. 
4.70 
.5  02 
3  h6 
5.03 
4.00 
4.  HO 
6.24 
3.90 
6  00 
2.64 
6.00 
4.  I 
3.29 
4.6. 
5.58 
2.73 
3  15 
5.34 
4.89  +1.90 
5-05 


+  1.95 

+  i.'53 
+  1  .36 
-10.08 
-1-2.78 
-1- 1.  08 
-t-2  79 

-f3.'62 
+0.02 
-0.3ii 


0.99 
0.60 


3.77 
3.0-1 
4.07 

2.  05 

3.  55 
4.17 
2. 45 

4.78 

g'.io 

5.21 
4.^44 
4.60 
3. 76 
4.56 
6.29 
4.5( 
5.53 
3.98 
3.. 5' 

4.49 
4.63 


-1.00 

-0. 
0.79 

-1. 99 
1.62 
1.71 

+  2.44 

-6.' 75 
-1.64 


-0 

-0.46 

-2.20 

-i.'gs 

-1  18 


-t-0.30 


9.38 
7.95 
4.70 
5.  97 
7.55 
3.40 
2.40 
7.02 
5.;i2 
6.20 
10.0'. 
8.78 
6.10 
5  95 
3. 
5. 

4.  83 
3.85 
7  iA 

5.  OS 
4.0: 
8-01 
6.90 
3.78 
6.1 

Ij.  43 

5'.  7..  I 

g.iij 

6.  8.i 
7.49 
3. 29 
5. 62 
2  95 
6.89 
5.48 
4.28 


3. 1-. 

5.0li 
2  .22' 
8.36 
7.  39 
4.81 
9. 93 


June 


July 


AntjuBt 


September      October     November 


2.42 
-0.4i- 
-2.3(| 


-0. 23 
-0. 23 
-0. 22 
-0.87 
-0.29 
J-1.03 
-1-0.57 


-021 

+0.'83 
--(-1.91 
4-0.82 


+0.22 
+6!% 


3.16 
J. 81 
4.  7J 
4.43 
6.08 
4.18 
3.78 
2.42 
2.62 
3.76 
2.71 

2  67 
3.50 
2.2.-i 
3. 09 
4. Si 
3.3! 
2. 15 
4. 61 
5.55 
5.41 

3  97 
4.03 
3  18 
4.36 
4.82 
4.09 
5.8^ 
3.40 

1.8'3 

s.'ii 

3.73 
3.28 
3.99 

4-30 
4.08 
3.07 
3.42 
3.09 
5.36 
5.57 
2.95 

4.' ■70 
4-05 


4-0.10 
+'2'.3i 

-i.'i'/ 

-2.44 
-3.06 
-i.2 
-1.54 
-2 .40 

-■2.'28 

-1.72 
-0-58 


-0.81 
+  1.40 

—2.64 

-2.'33 
-0  29 
-il  44 
-0.52 
+0.70 
-1.91 
-1.71 


—1.71 
--1.51 

-3.05 
-1.49 
-0.  1 1 


-2.49 
+  i!38 


-0,  30 


+3.97 

+6'5i 

4-0. 55 

■J.  8R 

1.5-1 

2- 95 

-10.09 

+i.'55 
+5  14 


+  1.4 
--0. 48 
■1-1.71 

-i.'io 

-(-1-57 
-0.01 
-1.  ■(■ 

-^J.  02 

•1-2.38 
-0.  IC 

-0.85 
-1-0.68 


5.00 
+2.65 
J-l.L 

-2.' 17 
0.40 


+0.  6? 

-0. 5; 


+  2.  .50 
0.00 

4-4.71 
7.851+2.92 
6.  iol 


5  14 
4.83 
6.59 
3  5- 

6  99 


f-1.4fl 
0.00 
i-2.14 
-0.89 
M).71 


3.721  —  1.34 

6.66| 

7.94+3.21 
6.97  4-1.61 

5.5:^1 

■7.51M 

4.  6j  4-0.51 
6  42  -r2.6! 
5.13-0.37 

4.S-l| 

3  6S|-I.34 
7.47  +L  03 
2.991-1.56 
3.  43I-O.66 
10.  861-1-5.03 


6.91 
4.93 
6.54 
6.  19 
4.60 
3.  87 
6.05 
5.99 
5  68 
12.94 
4.01 
4  40 
4.7: 
6.51 
5.6 
5. 61 
2.  80 
5.11 
3.92 
5.  i^'^ 
5.74 
6.50 
4.96 
7.6ti 
6.07 
3.0u 
2.  82 
5.(W 
8.12 

5.' 20 
5.  5;; 
7.3i 
5.0b 
5-3^ 
4.  05 
3.6 
6.72 
2.49 
2.37 
6.78 
2.59 
5.90 
6.32 
10.28 
4.62 


-0.2(' 

■-V.'if' 

-0.83 

+2.1 
-t-0.09 
4-5.8.1 
-1.7i 


-:-o.  5:- 

-0-  17 
T0.6r 


7.17 
7.  10 
8.63 
5. 90 
7.96 
7..U 
6.7b 
11.08 
8. 29 
7.48 
6.94 
4.7i, 
6.46 
6.00 
3.76 
6  6.j 
3. 18 

9.39 
6.2' 
9.15 
b- Ic 
2.80 
0.51 
8.45 
2.81 
10.02 
'0.1 
111.23 
6.  io 
6.02 
7.06 
6.33 
8-  9o 


■1.86 
-2  2i 


+  1.4J 
+4.02 


+5.  56 
+3.20 
+2. 99 

-6+2 
+0.81 


-1-2.40 
-i,38 


1.6M 
2.9; 
1.63 
5. 25 

3  &:\ 
5.31 
8,  0.-. 
3.6:. 
3 .95 

4  .20 
5.16 
3.89 
0.0.^ 

1.  76 
3.  96 

2.  10 
4.I0 
3.58 
2.90 
3.24 
0.37 
6  65 
3.90 
4.81 
1.11 
7.06 
l.BO 
2.6f 
7.02 
0.60 
5.  2i 
2.91 
0.74 
5.3h 

3.  15 
3.1 
0.6 
0.02 
4.00 
3 .71; 
0. 63 
5.02 
L27 

3.' 81' 


-4.01 
-2.16 
-2.61 

-o.'-io 

+1.19 
-r3.  49 
-1-0.29 

Vo'oi 

4-1.72 
fO.  34 
-4  67 
-2.62 
1-0.61 

+6.' 05 
—0.54 


1.66-2.30 
2.96-0.79 
2.031-1.83 
2.  38 


-5  14 
-1-3.29 
-1-0.26 

-3!62 
4-2.16 
-1.44 
-1.10 
M  31 
+2.09 
+  1.50 

-3.'  '19 
+  1.93 


-t-1.27 
+2  M 
-1-0.13 

-326 
-1-0.44 


(-0. 10 


+  1.42 
Vi.Ob. 

+  i.'9i 

4-5.15 
■•2  12 
+  5  33 
-H  113 
f  3  70 

+  i'i6 
-1.  84 
+  1.00 


-0.8.=. 
0.  62 

-6.57 

-6.' 54 
4-2.88 
+0.77 
■2.36 

-2. 70 
+0.46 
+3.77 


+0.1f 
-0.08 

+6  JO 

-1-0.3' 
-1.56 


-3.52 


+  1.99 

+4  69 


6.51 
7.75  -f2 
8.09+3.1, 
a  21       ... 
P.  11  +1.44 
76 

—2.0s 
-1-3.44 
-1.9( 
-1.13 
-3.21 
-0-  13 
+3.9 


2.60 
7.93 
4.44 
3  87 
1.98 
3.21; 
9.0y 
4.81 
•5.  ?3 
6-90 


6.  05 
2.  uV 
5.27 
8.27 
8.73 
0.63 
2. 5-; 
5.94 
6.28 
0.8 
10-  28 
11-5: 
2.4. 


-h2.05 
4-1.53 

-2."  62 
-0.31 

+4.  17 


-2.05 

+i'3S 

+2!  98 
4-7.06 


3.7 

4.25 

4.21 

3.88 

0.  30 

3.24 

2.  72 

4.10 

3.64 

3.34 

4.50 

2.90 

4.11 

2 


-0.  59 

-6'92 
-1  60 
-0.42 
-t-0.71 
-0  55 
-0.34 


2.88 

3.75 

3.68 

2.97 

3.80 

3.60 

3.01 

3.20 

2. 50 

3  .0.5 

1  12 

2.52 

0.44 

2.32 

3.99 

3.23 

4.71 

2.64 

2.49 

2.69 

3. 24 

8.4 

2.15 

•2.5: 

4.31 

5.0; 

2.99 

4.86 

4.84 

1.36 

3.95 

2.0 

2.7 

2.01 


0.39 

+0.04 

0.63 

0.92 

+6!  49 
1.08 

-0.24 
-1.41 
-1.05 
-2.22 

-2.' 88 
-1.15 


+0.13 
-0.50 
-1.04 

—6.' is 

+4.^20 
—1.12 
-1-0.11 
■1-0.39 
-1-0.90 
-0.38 

-i-i^43 
-L28 


-1.42 
-2. .31 
1.911-1.89 

2.50| 

1.45 
1.45 


3. 07 
2.78 

3  62 
2. 20 1 
1.31)1 
3.88 

•i'io 

1.-20 

4  43 
4.08 
3.21 
2  87 


-1.70 
-0.19 


--2. 30 
f6'58 


-0.58 


1  35|  -2.'/'. 


-0.18 
-  2.  13 
+  1  91 

3.18 

3.23 

3.93 

8.02' 

3  01 

6.73 

4.48 

4.32 

4.64 

1.38 

1.44 

1.22 

0.36 

4.68 

1.2t. 

4.07 

4.43 

1.10 

3.73 

3.46 

6  39 

0.95 

5.56 

6.23 

2.85 

4.83 

1  21  -2.30 

2. '29 


-i-0.48 
-t-3.76 

+•2.' 63 

+0.45 
-hO.  69 
-■2.  76 
-2.30 
-2.  93 
-3.59 
+0. 07 


+0.93 
-3.26 

--6.' 85 
+2.4 
—2. 68 


-1.13 


6.88 
3.35 
2.88 


+  1.84 
■•0.'20 


1.50 
1.41 
1 .  99 
4.36 
1.16 
4  71 
2.87 
2.48 
3.49 
2. 51 
4.43 
2.92 

3  30 
0  65  -2.51 
6.39 
1.88 

4  20 
5.12 
3-37 
3-07 
1.71 
3.02 
3.07 
3.88 
0.66 
5-34 
3. -27 
1.5; 
2.7B 
3.00 
4.87 
2  05 
5.15 
S.19 
3.4' 
4.6; 
6.40 
2  00 
2. 65 


1.84 
0.32 
1  .80 

1  20 
0.66 

T. 
0.20 
2.65 
4.72 
0.34 
3. 90 
Ci.  82 
0.36 
0.38 
0.76 
0.54 
1.37 
3.46 
3.06 

2  33 
0.25 
COO 

0  29 
1.45 
1.60 
0.98 

1  45 
0  10 
1.42 
0.'35 
0.12 
0.07 
0.94  -1.98 
l.S6|-2.36 
0.98 
0.55 
O.I6J-3.  82 


-2.  .52[ 
-4.20 
-2  12 

-.3.59 
-■3.87 
-3.84 
-1.70 

-■2.65 
+0.  38 
-4.28 
-2.90 
-2.97 
-3.45 

-2."  14 
-0.18 


-4.00 
-3.53 
-  3.44 

•-2.'3S 
-3.47 

-187 
-4.50 
-3.70 
-3.86 
-3  16 


-2.14 

—  1.99 

-1.'2! 

+0.31 

+6.'29 
-O.Oi 
-0.68 


+0.  87 
-0  43 


1.64 
-0.'26 
+0  62 
+0.25 
—  1  .32 
-1.59 
-1.09 


-1.83 
+  1.76 

-2.30 
-0.  00 
+0-18 


+  1.72 
+  i'.33 


0.99 
0.G4 
0.21 
0.23 

1.48 
1.25 

1.78 
1.02 

i'.-J6 

L95 

1.19 

0.09 

0.61 

0.21 

2.81 

0.91 

1.77 

L80 

0.27 

0.15 

1.78 

0.18 

1.55 

0.40 

3.30 

l.6( 

0.35 

3.  85 

0.65 

3.51: 

0.99 

3.87 

2.33 

0.08 

L60 

1.87 

0  86 

0  00 

4.73 

0.41 

3.09 

2.52 

0..T0 

0.14 

O.SO 

1.'22 

0.  '29 

2.1 

0  00 

T 
3.85 
0.51 
1.85 
1.83 


-2.73 
-3  '20 


-3-37 
-2.42 


-1.76 
-2.54 


—1.80 
-4.' 08 

-3  44 

-1.63 
-1.70 
■  -2.  •iO 
-3.00 
-4.03 


-2.12' 
-3  65 
-1.93 


-1.'23 
-3.71 

-2!68 

-•2.' 3,5 
-0.69 
-1.64 
-3-30 
-1.74 
-1.5i; 
-2.70 


-3  32 

-1.10 

-8.08 
-.3.71 
-2  90 


•2.03 
-3.41 


-4.56 
-2.13 


I 

3.89] +0.60 
1.641-1.00 
1.06  -1.86 

i.:;6[ 

1. -22  -2.68 

0  931-2.19 
3-811  +  0.34 
3.87  +0.63 
1.74 
4.10 
2.83 
1.11 
1.6S 
2.53 
•2.78 
1.13 
1.85  -1 
L09  ■■2.63 
1.57 

1  .55 
4.06 
1.98 
2.61 
0.90 
0.57 
1.18 
4.20 
0.46 
4.33 
5.07 
3.52 
2.55 
2.45 
1.97 
1.76 
5.44 
4.19 
3.40 
4.17 
0.77 
2. 93  -  0. 06 
3. 22j  -0. 25 
■2.79 
1.16 


1 


+  0.92 
—  0  40 
-2.16 
-1.79 
-1.14 
-0.82 


+1,56 
-0  97 
-0.68 

-3.'2.3 
-  2.  92 
+  1  :m 
-3. -24 
+0.37 
-H.89 
+0.53 

+6'6l 
-•2.01 


+0.78 
--0. 19 
+  0.74 


'2.76 
3  33 

3.' 14 

1.43 

1.92 

2.43 

3.94 

e.87 

2.53 

2.19 

2.8 

1.-55 

5.60 

2.09 

1.60 

5.  79 

1.'23 

4.57 

2  85 

2.17 

2-45 

■2.30 

0.7 

1.83 

0.31 

1.82 

2.64 

2.38 

1.^25 

1.69 

3.85 

2.61 

290 

2.18 

1.17 

2.28 

1.93 

2.87 

2.33 

•2. 87 1 

2.50! 

2.90i 

5.86 

2  94 

2.67 

2.23 

1.75 

1.20 


5. 18, +2.20 

5. 071 +2. '24 

2. 80' +0.  CO 

6.18 

4.15 

3.63 

,5.92 

6.48 

•2.32 

3.54 

3.38 

5.87 

1.64 

3.92 

3.22 

5.01 

4.05 

2.21 

2.31 

5  65 

3.49 

5.9 

6.75 

3.17 

3.78 

4.49 

1.38 

3.  .53 

7.36 

6.00 

4.09 

5.40 

2  38  +0,01 

2.74]-l.39 

6-02 

6.14 

8  62I-H5..58 

4.77+2.08 

5.  ,53|  +  2 

4.18 


+  1.-29! 
+0.81 
+-3. 11' 
+2.91 

6!65 
+0.46 
4-3.36 
-1.17 
+  1.06 
+  0.18 

+  i!46 

-1.06 


+0.19 
+2.16 
+4.11 

+  <)'.50 
+1.49 
-■1.45 
+0.C5 
+  4.32 
4-2.81 
+  1.10 


-0  74 
+  1.05 


-1.02 

-2.' 31 

-1.08 
-1.05 
+0.43 
-2-  33 
+V..i}\ 

-'2.4(1 
+  2.60 
-2  52 


-0.49 
-0.64 

-1.99 

-3.30 
-176 
-0.11 
-0  80 

-2.08 
-1.68 
+0.  3f! 


-l.U 
-'2.13 

:i.6i 
-0.37 

-0.40 


+0.,55 


—1.44 
-L68 


2.  '20 
4.14 
1  60 
5.86 
3.93 


-1.15 
+  1.03 


+0.60 


4.80 

4.76 

8.42 

0.31 

1 .  08 

5.57 

2.84 

4.31 

4.08 

9.33 

6.02 

4.80 

7.92 

3.97 

2.99 

3.88 

4.75 

4.17 

6.02 

l.U 

3.56 

2.51 

2.67 

4.02 

3.85 

5.1O 

2.32 

2.8' 

6.0O 

3.36 

2. '28 

2.87 

2.06 

4.79 

4.05 

5.44 

1.86 

6.14 

5.1* 

3. '29 

6.17 

4.55 

4.05 

5.10  -j-(i.54 

3.84  -0  05 

3.92 


-2.05 

+2 '.86 
-O.OI 
+0.62 
-0.18 
-h6.62 
+  2.66 

^4!47 
+0.32 
+0.32 


+  1.92 
+3.17 

-o!64 

+6!  06 
+  1.20 
+  1.11 
-1-2.61 
-0.46 
-0.01 
+  3.19 


-0.32 
-1.01 

^'{.12 
+2.35 
—0.85 


-0.'20 


+  1.57 


3.22 

2.92 
6.03 
2.64 
1-05 
2.60 
1.42 
0.99 
2.19 
1 .90 
3.02 
1.40 
5.^27 
3.02 
2.86 
3.08 
2.22 
1.82 
1.^20 
1.15 
6.01 
2.34 
2.59 
2.41 
4. '22 
1.87 
3.53 
2.05 
1.59 
1.12 
1.4(- 
2.38 
3. 63 
2.31 
1.71 
3.32 
1.'28 
1.60 
6., 57 
2.51 
4.10 
4.49 
3.02 
3.65 
2.38 
1.66 

i.'ei 

1.85 

2.4 

2.31 

4.40 
4.37 


-0.74 
-0.6;^, 
+2.24 

'-i'.bO 
-0.8S 
-1.57 
-3.16 

-■2;i2 

-1.17 
-1.69 
+  1.20 
-0.36 
-1.04 


1.'24 
-1.19 
-0.91 

+6 

-1.62 

+0.31 
1.60 

-1.36 
-1.96 
-1.47 

+o.n 

-1.28 


-1.73 
-1.19 

+2.081 

-0.37 
+0.19 


-1.081 
-1.67 


-1.12 


-0.21 


December 

An 

sa 

^ 

<> 

0 

-i-> 

(S 

0 

^ 

G, 

■** 

pj 

••-1 

w3 

0 

£ 

0 

t- 

Pm 

Q 

c- 

,39-1. 
,46  -0. 
,03  -0. 

,;a, 

^sii-i. 

,S9;-r0. 
,7l!-0. 
47|-Kl; 
.31!.... 
.731+1, 
.59-0. 
,70  4  2. 
,2:1-0: 
,fl7  --1; 
..39  +0. 


,02132.58 
38l4i.47 
86 


2.16 

2. 85 

1.80 

3.10 

3.84 

0, 

2.98 

1.88 

3.15 

2.77 

2.41 

1.76 

3.47 

2.31 

2.74 

2.  54 

1.54 

6.32 

2.65 

3.18 

3.03 

1.33 

3.12 

2.76 

1.81 

3.63 

2.33 

3.87 

2.^29 

3.02 

2.391 

2.18 

4.00+0.03 

2.681 

3.1OJ+0.I6 

2.601 

2.72—0.16 
2.60  -1.05 
4.47 


-0.85 
-1.65 
-2  09 
-0.36 

-2!  48 
-1.06 
-2., 52 


-2.44 

-1.42 

-•2!  ■71 

-i!65 
-1.9' 
+2.72 
-0.84 
-0.78 
-0.35 
-1.60 


-3.  07 
+0.16 

-tU2 
—0.83 
-0.13 


20.80 
10.11 
-  9.30 


2.19 
+  3.06 
+  9.-12 
+  8.68 

•2!  .58 
2.95 
■+  4.48 
14.70 
10.02 


42 
05 
86 
96 
51 
67 
10 
97 
91 
93 
88 
93 
66 
12 
12 
94  ... 


40.38 
63.41 
44.88 
50.77 
,=>2.44 
55.96 
47.39 
45.00  ■ 

ia.ry^  ■ 

47.44 

35.181 

39.631 

4'2.3H  -  8i87 

49.09 

72|J3.60  -  3.66 
10  51.36!+    4;87 

..1.19.57! 

..146.401 

46  15.881-  4.06 
71l-:0.80|+  6.08 
10;44.C6!+  0.81 

.     38.701 

45|40.13i-12.77 
,5o!58.72i+  7.17 
■22142.631-  1.3S 


-15.57 
-10.45 


65133.83  ■ 
•24|57.73  ■ 
51152.78 
36144.71  • 

61.66 

40.43 

42.75 

48.62 

,52., 56 

55.38 

48.911  ■ 

,53.85  ■ 

47.25  

37.56  --14.51 

48.25|-  4.ft5 

39.061 


8.08 
5.84 


3.13 

7.71 


+  12.48 

+  6.96 

0.43 


42.11  -  6.62 


43.97 
-0.33  41.17 

158.79 

+  1.12154.21 

13>;.71 

—0.25  47.56 
+1  -2 


2.88 
3.40 
3.67 
3.83 
3.46 
4.36 
5.35 
3.48 
5.03 
5.00 
5., 59 
3.94 
2.77 


3.70 

4.18 

2.36 

4.38 

4.3 

3.36 

6.35 

4.  •20 

5.18 

3.78 

3., 56 

3.30 

3.92 

5.02 

3.. 52 

3.95 

3.08 

3.61 

4.0: 

4.14 


-0.79 
-1.84 
+0.46 
-0.81 


+0. 


37.29 
19.  ^28 
59.49 
56 .  53 
40.62 


-17, 
11 

49 

45 

45, 

12153, 

..j47 

..'52 
(>3i37 
95155 


-  7.21 
+  8+6 
-'2.88 

--ii!2i 

-  0.94 
-1-10.8S 

+  4. '25 


4.50 
G.36 


23 

30 

89  ■ 

30l 

16- 

48  ■ 

62 

62 

901 

07-13.67 
:75  +  7.74 
.36  -  5.08 
-  9.85 


1.93 

+  10.27 


-  9.01 


51.09 


-15.15 
—  9.98 
+  7.03 


4.12 


-10.62 
+  6.12 
1.06 


46.81 

49.26 

40.22 

4S.34 

41.01 

55.101 

46.63| 

19  43  02-10.01 

57.68 

06142.90-1-  0.30 

..144.84 

S3l 

71  54.511+  4.13 
..  40.72  


'i  !t 


k 


Departures  from  the  normal  precipitation  are  based  on  records  of  ten  or  more  years. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTlOxN 


Year,    1929 


Year,  1929 


CLIMaTOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 
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m 


i 


Month 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA,     1929 
Number  of  reports  and  number  of  days  on  which  reported 


Hail. 

1 

moder- 

Hall. 

ate 

heavy 

K 

L« 

O       m  _ 

o 

O      >>B 

c 

^^''*j 

a»     c  — 

» 

cd    G  ■; 

Pi 

P5 

Thun- 
der- 

st.oirn  s 


Dense 

foPT 


Sleet, 


9    I  S.r=  I 


Glaze 


Winds,  high, 
not  tornadoes 


Qis 


Tornadoes 


.'anuary.  • . 
February. 

March 

April 

May 

June 

July 

August  . 
September. 
October. . . 
November 
December . 


Year. 


9    2419  221    344 


140 


28     23 


Slight 


Slight 


Sli  ht 


4 


tMost  of  State  • 


218 
38 


0  0 

0 0 


81 


257 


Solar  Ilalo.'i  LunarHaloslLight  Haze 


IfiOO 
$390,030 


$1,800 

m 

$1,222,325 


5 
14 
11 
9 
11 
5 
8 
1 


26 


56 


CLIMaTOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Year, 192& 


EXCESSIVE  PRECIPITATION  FOK  1929 


Station  and  date 


Total  duration 


From— 


To- 


a  Pi 

o| 


Excessive  rate 


Began - 


Ended- 


>g 


Depth  of  precipitation  (in  inches)  during  period  of  time  indicated 


ri 

13 

a 

a 

<a 

■" 

Fort  Smith,  Ark. 

Mar.  27... 

Apr.  30 

May   17 

June  21 

June  22 

June  2'2 

June  24 

July     1 

Sept.    7 

Dec.    15 

Dec.   17 

LITTLE  ROCK,  ABK. 

Mar.     3 

Mar.  26 

Apr.      a 

Apr.    30 

May      8 

May    13 

May    29.... 

June     8 

June   21 

June  24 , 

Aug.  12 

Aug .  25 

Sept.  12 

Oct.     30 

Memphis,  Tenn 

Jan.    18 

Apr.  14 

Apr.  27 

Apr.  30 

May  19 

June     7 

July   16 

Aug.    7 

Aug.    9 

Ang.  12...     ... 

Sept.  12 


4:55  a.m. 
8:03  a.m. 
8:30  p.m. 
7:02  a.m. 
7:22  p.m. 
7:22  p.m. 
1:35  p.m. 
11:55  p.m. 
6:50  p.m. 
7:40  a.m. 
2-:ii  p.m. 


7:00  p.m. 

D.N.  a.m. 

DN.a.m. 

8:10  a.m. 

D.N. a.m. 

D.N. a.m. 

5:27  p.m. 

D.N.  a.m. 

12:33  p.m. 

10:05  p.m. 

4:04  p.m. 

2:30  p.m. 

6:55  p.m. 

7:55  p.m. 


11 :45  a.m. 

9:35  a.m. 
D.N.  p.m. 
10:16  a.m. 
D.N.  a.m. 

•2:23  p.m. 

D.N.  p.m. 

8:45  a.m- 

3:02  p.m. 

6:58  a.m. 

7:53  p.m. 


2:55  p.m. 
10:30  a.m. 
''2:20  a.m. 
11:30  a.m. 
"D.N.  a.m. 
''D.N.  a.m. 

3:05  p.m. 
"2:20  p.m. 
D.N.  p.m. 

4:45  p.m. 

5:15  p.m. 


"D.N.  a.m. 

6:20  a.m. 

8:30  a.m. 

1:00  p.m. 

D.N. a.m. 

DN.a.m. 

8:30  p.m. 

5:15  a.m. 

2:00  p.m. 
I'D. N.  a.m. 

6:25  p.m. 

3:30  p.m. 

8:05  p.m. 
10:15  p.m. 


4:45  p.m. 

5:13  p.m. 
'D.N.  a.m. 

5:25  p.m. 

D.N. a.m. 

5:40  p.m. 
"D.N. a.m. 
12:10  p.m. 

4:15. p.m. 

9:30  a.m. 

D.N.  p.m. 


2.19 
.88 
1.68 
0.66 
2.17 
2.17 
0.91 
2.28 
0.98 
1.33 
1.03 


1.48 
1.20 
0.93 
1.34 
0.92 
0.69 
0.67 
0.53 
0.69 
1.95 
0.92 
0.78 
0.69 
2.60 


1.06 
1.19 
087 
1.47 
0.77 
0.56 
5.00 
1,07 
1.03 
0.95 
1.20 


5:38 

a. 

m. 

8:27 

a. 

m. 

11:05 

p. 

m. 

S:35 

a. 

m. 

7:33 

P 

m. 

8:52 

P 

m. 

1:50 

P 

m. 

6:12 

a 

m. 

7:27 

P 

m. 

8:33 

a 

m. 

2:49 

P 

.m. 

7:45  p.m. 

4:23  a.m. 

6:17  a.m. 

8:31  a-m. 

3:32  a.m. 

12:14  a.m. 

5:35  p.m. 

3:08  a.m. 

12:4S  p.m. 

10:47  p.m. 

4:13  p  m. 

2:41  p  m. 

7 :24  p. m . 

8:45  p.m. 


7:00  a.m. 

002 

8:52  a.m. 

0.01 

11:45  p.m. 

0.04 

8:51  a.m. 

0.06 

8:01  p.m. 

0.01 

9:19  p.m. 

1.19 

2:15  p.m. 

0.04 

7:00  a.m. 

0.77 

7:58  p  m. 

0  03 

8:48  a.m. 

0.01 

3:24  p.m. 

0.02 

8:04  p.m. 

0.03 

4:57  a.m. 

0.10 

6:40  a.m. 

0.40 

8:59  a.m 

0.02 

4:02  a.m 

0.08 

12:31  a.m 

0.01 

5:56  p.m. 

0.02 

12:39 

2: -43 

■12:19 

12:1.9 

1:29 

2:40 

11::M 

10 :29 

3:15 

7:01 

8:56 


p.m. 
p.m. 
a.m. 
p.m. 
a.m. 
p.  m 
p.m. 
a.m. 
p.m. 
a.m. 
p.m. 


3:17  a.m. 

1:06  p.m. 
11:30  p.m. 

4:30  D.Tii. 

3:0rt  p.  m. 

7:44  p.m. 
10:01  p.m. 


0.01 
iJ.(i2 
0.  ij7 
0  01 
C.Ol 
0-08 
0.02 


12:59  p.m.:  0  09 

2:.52  p.m.!  0.42 
"12:45  a.m.!  0.09 
12:53  p.m.!  0.31 

1:54  a.m. 

2:56  p.m. 
"1:05  a.m. 
10:54  a.m. 

3:46  p.m. 

7:28  a.m. 

9:21  p.m. 


0.03 
O.Ol 
0.05 
0.;-i5 
0.02 
0.02 
0.07 


0.20 
10.23 
0.22 
0.12 
0.27 
0.09 
0.06 
0  OS 
0.12 
0.17 
0.19 


0.05 
0.07 
0.08 
0. 25 
0.18 
(>.20 
0.12 
0.29 
0.07 
0.13 
0.20 
0.15 
0.22 
0.13 


0.  !5 

0.17 
0.19 
0.16 
0.13 
O.l'i 
0.14 
0.10 
0.11 
0.08 
0.12 


0.38 
0.32 
0.32 
0. 32 
0.45 
0.27 
0. 2J 
0.11 
0.20 
0.3S 
0.34 


0.11 
0.16 
0.11 
0.36 
0.  ?,1 
0.32 
0.26 
0.49 
0.25 
0.41 
0.35 
0.35 
0.48 
0.24 


0.29 
0.33 
0.20 
0.25 
0./!l 
0.21 
0.  22 
0.20 
0.30 
0.1! 
0.23 


0.50 
0.44 
0.44 
0.41 
0.57 
0.42 
0.42 
0.16 
0.30 
0.60 
0.35 


0.36 
0..31 
0.28 
0.37 
0.26 
0.43 
0.41 

6.:H 
1.72 
0.4b 
0.57 
0  50 
0.30 


0.36 

o'.'ii 

0.32 
0.32 
0.36 
0.43 
0.28 
0.49 
0.27 
0.37 


0.79 
0.64 
0.57 
043 
0.70 
0.54 
0.54 
0.22 
0.38 

'6',38 


0.48 
0.43 
0.41 
0.53 
0.34 
0.46 
0.49 

'0A2 
0.93 
0.71 
0.63 
0.60 
0.32 


0.46 

0.39 
0.42 
0  44 
0.40 
0.82 
0.47 
0.76 
0.33 
0.42 


0.98 
0.75 
0.61 

i.'oo" 

0.62 
0.62 
0.:?1 
0.47 

'6.' 52 


0.47 
0.47 
0.72 
0.41 

o.'ss' 


1.05 
0.77 
0.72 

6.' 46 


1.07 
6.' 65" 

i'.is' 

0.66 
0.66 
0.43 
0.51 

'6.7i 


0.65 


0.79 
0.50 


1.13 


0.67 


0.59 
0.56 


2.09 


0.92 

0.57 


l.ll 

6.72 


0.55 
0.55 


0.76 


1.30 


0.84 


0.68 
2!53' 


1.16 
6!79' 


0.65 


1.21 


0.73 


1.26 


0.80 


1.34 


1.38 


0.99 


1.15 


1.3:i 


1.55 


1.66     2.27 


3.23 


3.24 


3.25 


2.55 


3.87 


4.55 


h    On  following  day. 


Stations 


Jan. 


Feb. 


MONTHLY  HIGHEST,  LOWEST  AND  MEAN  KIVEK  STAGES  FOR  19S9 

June         1      July 


Mar. 


W 


Apr. 


Arkadelphia... 
Arkansas  City. 

Batesville 

Black  Rock.... 
Calico  Rook  ... 

Camden 

Clarendon 

Corning 

Cotter 

Danville 

Dardanelle 

De  Vails  Bluff  . 
Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Oilbert 

Helena 

Index 

LITTLE  ROCK 

Marked  Tree. 

Morrillton. . . 

Newport 

Ozark 

Patter.son  — 

Fine  Bluff... 

St.  Franc-is. .. 

Springbank 

VVhitecliffs 

Yancopin.. 


.4!  12, 

■A  2 

5  10, 


4(13. 
3  43. 
822. 
7I2I. 
7  14. 
3129. 
4(29. 

1  13 
6  10. 

2  23, 


.11  4.9 
M. 5  36.1 
8.5  11. 1 

7.4  13.8 
2.91   5.2 

15.0  19.2 

24.2127.0 

9. 2; 10. 9 

3.5  5.2 
5.9  10.7 


4.8 
19.5 

6.4 
12.1 
15.4 

4.1 
17.0 
10.6 

4.2 

n 

:i 

9.0 
2.2 
6.4 
9.2 
8.8 
15.6 
6.9 


6.8 
22.5 

8.0 
14.4 
20.1 

5.2 
28. 7 
11.7 

6.5 
14.4 

5.4 
16.(1 

4, 

8,2 
11.5 
14.4 
18.1 
13.  (I 


20.4j26.9 


9.0 

53.4 
18.8 
19.7 
11.4 
29.1 
28.4 
13.4 
10. 
21.1 
13.3 
24.0 
16.4 
20. 6 
22 
8.5 
50.4 
16.5 
13.0 
17.0 
11.5 
23  9 
11.8 
10.1 
17.0 
21.8 
22.0 
2S.2 
38.9 


2.3|  4.31  4.31  0.61  3.4 
.',6.545.11.55.553  4154,7 
10.0  12. 5128. 8lll.8llg.l 


10.5  15.6  22.7  11.0 


4,11  6.0 
11.7120.7 
24  5!27. 1 
10, 4] 12, 1 

4,4|  6,2 

5,9111. 4 

5,61  8.5 
21.3;22 

6.7|  9.8 
10.5115,7 
19. 1'20.7 

5.3|  6.2 
23,2  4:^,2 

9.8  12,4 

5.3j  8.7 
13.5!l5.7 

4.0]  7.4 
]3,2il8.5 

3.8!  6.4 

7.7|  9,0 
10.3|l;3,3 
12,  8: IS,  7 
14.0  19.0 

5.Sil4.5!23.7 

24.0  33.5'41,4 

!         I 


22,1 
19.7 
30.7 
13.7 
19.5 
21.1 
23,  0 
26, 
25 ,2 
17,7 
25,8 
1.5.0 
51.2 
15.2 
20.0 
15,9 
22,2 
29,3 
19.7 
9.0 
24.4 
2H.3 
18,0 


1,7 

8,3 

26.5 

10,0 

4,5 

3.0 

8,6 

21,5 

10 

9,2 

18.2 

6.3 

45.1 

8.9 

8.5 

1:3,9 

7,5 

13.4 

7.0 

8.0 

13.4 

12  6 

12,  5 

3,0 

39.0 


May. 


.Vug, 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


ai 

d 

a 

S 

« 

'til 

s 

0 
1-1 

S 

K 

0 

14.11  2.01  5.41  4.8j  0.2i 
58. 0.53. 0155. 4|58.7|38.0 


18.6 
10.9 
12. 6 
2S.4 
12.2 
10.01 

8.0 
16,2 
23,8 
17,6 
12,8 
22.5 

7,1 


30.6 
22,3 
2 12 
26.0 
31,3 
14,5 
121.0 
21.8 
26,9 
26,8 
29,7 
31,1 


49  ,4 
11,5 
15,0 
14.8 
15,5 
23.0 
13,4 

8,8 
19. 
18,1 
14.4 

9,3 
40.5 


12.6 

13,5 

6,0 

9.4 

28,4 

10 

6,5 

3,6 

9.9 

Zi.& 

U.4 

8,7 


26,3  22,1 


12,7 
52.6 
27. -J 
23.  S 
17.5 
26,  !i 
29.5 
24.9 
10.3 
27  6 
25, 2 
31.6 
26.4 
44,8 


5,3 

45.9 


l((.t")  1.9.7  9.4 
18.6  15.0    8.4 

11.4  13,  I    3,8 

15.5  16.0  4,8 
30,0130.3  2:s.  9 
12.5  12,5  9.0 
11.2  13.91  4.5 

1.5,41  2 

19.4    8 

23.4  20 

1.7    9 


2.11  2,4|-0.2|  0,5 
51,0  37,0  25.3132.9 


3 

24,91  9,0 

22,4ll5,4 

7.8l  4,1 


10,7 
19,2 
25,0 
M  .7 
19,6 
23.8 
6.5 
49.5 
8.9|17.4 
9.5  18.0 
15.1  16 
6  5  IS. 5 
2O.3I24.3 
7.9117.3  18.8 
7.2  8.7  7.3 
15.0  22.7  22.1; 
ll.S19.il  19.1 
12,0116,2  29,3 
2.8121.8  21.1 
39.041.644.6 


13.7  16.3' 
10.6    8.2 


.52,3 
•20.3 
18.1 
17,2 
18,2 
23  4 


26,8 
9 

6,3 
7  4 
6.0 

10.8 
4.7 
5  8 

11.7 
8.5 


7.3 
9.2 
27.5 
10.6 
7.9 
5.3 
14.4 
22. 3 
15.6 
15.9 
20.3 

5.8 
40.  f 
1-4.6 
13 
11.1 
12.7 
17.2 
13.4 

6.8 
18.1 
12.2 


13.8  22.4 

1.5    9.0 

30.0:37.9 


10.5 
6.7 
13.5 
9.9 
11.5 
14.4 
14.5 
19.7 
16.4 
11. 1 
15.0 
19.0 
29 
12.0 
12.3 

7.8 
13.0 
14.3 
14.0 

5.8 

::.5 

15  5 
14  9 
3.2 
29.6 


6.0 
4.7 
1.2 
4.0 

13.  3 
7.4 
2.1 
1.3 
5.  0 

10.3 
6.0 
6,8 
5,5 
3, 

17,7 
8, 

3.2 
4.6 
8.5 
4.2 
2.6 
5  2 
9.3 
6.2 
10.1 
0.1 
36.3 


8.9 

5.9 

0.4 

.5.0 

18.8 

8,4 

4,3 

4.2 

10.7 

15,5 

11,5 

8,9 

10,2 

4.7 

26,2 

9,8 

9,2 

5.2 

8.5 

7.8 

9.2 

5.6 

14.0 

8,8 

12.8 

1,4 

24.5 


0.0 
23.2 
6.7 
8.7 
2.0 
4.3 

13.0 
9,1 
2  9 
1,1 
5,0 

11,1 
6,4 
8,6 
6.2 
■i.S 

16.7 
9.8 
3,0 
5,0 


6,2 
2,6 
7,0 
9  0 
8.5 

11,0 
0.1 

15.0 


-0.3 
9.9 
5.0 
3.5 
0.2 
3.8 

10.0 
8,8 
1.4 
0.4 
3.5 
7,5 
3.3 
5.2 
3.5 
2.9 
8,0 
6,8 
0,4 
2.9 
1.5 
2.8 
0,6 
3.8 
6.4 
4.6 
6.0 
-0,2 
8.6 


-0,21   1,5 
15,9111,8 


5.8 
4,9 
0.9 
4.0 
11,7 
7.6 
2,0 
0.7 
4.2 
9.3 
4.8 
6,3 
4,6 
3,1 
13,0 
7,6 
1,0 
3  9 
2.2 
4,1 
1,5 
4,9 
7.4 
6.2 
9,0 
-0,1 
U.l 


6.9 
4.0 
2.1 
5.0 

10,2 
7.4 
3.5 
4,8 
8.0 
8.0 
9, 

21.8 
4,0 
3,0 

10 

21.9 
4 
3 

4,9 
3,9 
5,5 
4,0 
9,9 
6.5 
28 .3 
15.3 
14.4 


-0.3 
7.3 

4.8 
2 

0.0 
3.8 
8  8 
6.5 
1,2 
0.4 
4.3 
6,3 
2,4 
4,9 
2,4 
2.9 
5.7 
6,5 
-0,2 
1,9 
1,0 
2 

0,0 
3.0 
4.9 
4.3 
7.8 
-0.21 


0.11 
9.5 
5.3 
3,2 
0.5 
4,3 
9,4 
6,7 
1  8 
1,2 
5,2 
7,0 
4,2 
10,1 
3,1 
2,9 
7.7 
ll.O 
0,9 
2.8 
2,0 
2.9 
1,2 
3,4 
6.5 
5.0 
13 
3.5 


0.5 

18.1 
8.0 
4.0 
2,8 
4.3 

10.1 
6,9 
7,5 
7,4 

11,0 
8,0 

12.6 

11.8 
4,2 
9.5 

16.1 

13.0 
7.9 


-0.2 
7.6 
4.6 
2.0 

-0.2 
4.0 
8.4 
6.4 
1.0 
0.4 
4.0 
5.8 
2,0 
5.8 
2,0 
2,9 
6,2 
7,6 
•0.8 


7.4l  9.2 


I 


2.6  0  6 
7. Si  0.4 
3.9  1.8 
9.5-0.3 
3.4|  2.8 


11.4 
4.7 

14.4 
4.3 

17.11 


3.9 
33.6 
20.3 
0 
1 
11. 3 
18.5 

9.0 
13.01 
16.81 

6.8' 
17.3 

6.6 
12.4 
15.1 

6.0 
32.1111.9 
12. 5|  8.0 


5 
3 

7 

1 

9 

6 

2 

0 

4 

4 

3 

1 

5 

0 

0 

4 

0    3.4! 

.1    3.01 

.9    3.0 

.slio.sl 


0.0 
12.6 
58 
2.9 
0.9 
4.3 
8.6 
6.9 
L9 
2.4 
4.8 
6.0 
3  7 
7.4 
2.3 
3.4 


9  4ill 
0.5  1 
6.0 


0.5 
2.2 
1.2 
2.9 
1.1 
2.6 
5.8 
4.6 


17.0ilO,7 
12,0i  2,6 
19.8    7  2 


3  10.2 
7i:i4.1 
5!  16.1 


13,5 
7,5 
2(1,  5 
21  8 
12,5 
6.1 
18,7 
11,8 
19,5 
11,2 

6|19,3 

3  17,4 

9    7 

3!31,8 


17,5 

11,3 

7,4 

9,0 

15.6 

9,0 

8 

14.5 

8I18.3 

825. 1 

022,7 

.5|20.4 


0,0 
13,7 
5  6 
'/..5 
0.9 
4.6 
10.0 
6.8 
1.8 
2.0 
4.8 
7.1 
3.3 
6.5 
3  0 
3.3 
11.6 
6.8 
0.0 
2.5 
0.6 
2.4 
0.0 
3.3 
4,7 
4.3 
9.6 
1.7 
7.8 


2.9 

23.8 
8.3 
i.ii 
2.9 
9.7 

14.4 
9.1 
3  6 
6.1 
6.2 

12.0 
7.9 

10.5. 
8.4 
4.0 

20.4 
9.6 
2..'> 
3.8 
2.5 
6.7 
2.5 
4.5 
7.2 
9.8 
15.0 
9  0 
14.7 


Corrections:  Year  19S9.-Frecipitation  di-parUu-es  should  l«:  Amity.  Jlay 
Corning,  June,  -0.54;  Dauvillfi..luly,  -0.50:  Kl  Dorado,  October,  --1. 45 :  Georget 


.,,.  „...,     -2.48:Arkadelphia.  March, -1.20:  Black  Rock,  February ,-+-0.24;  Center  Point,  May, -HO. 71; 
•Opnrwtowii  Julv  - 1  '8    December,    -0.99:  Little  Rock,  .January,  -1.04:  Patterson.  .July, -2  51. 

depa?t^vfshouW  be  "i.t":  Camden,  November  mean  temperature  47.0.  departure.  -5.2;.  Fort  Smth    March  ™ean  temperature  55.0      No^^^^^^^^^^^       45  yJ\f^l'Xl'^^l^^: 
iug  wind.soutli. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  ^EAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief  ^ 
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OENSRAL  STJMMABT 

The  opening  month  of  1930  brought  to  Arkansas  the  coldest 
weather  experienced  m  this  section  since  January,  1918,  and, 
with  the  exception  of  January  191 G,  the  heaviest  total  precipi- 
tation for  any  winter  month  in  Arkansas'  (Uimatolcgical  History. 
A  severe  cold  wave  overspread  the  State  about  the  middle  of  the 
month  and  thereafter  temperatures  were  almost  unifomly  below 
normal,  2H-'  below  zero  at  Lead  Hill  on  the  22d  being  within 
1°  of  the  lowest  temperature  on  record  in  Arkansas.  Temper- 
atures of  zero  or  lower  were  recorded  at  all  stations  from  the 
18th  to  the  'i2d  except  at  Crossett. 

The  month  opened  v-'ith  temperatures  15°  above  normal  and 
the  daily  means  were  near  or  somewhat  above  during  the  re- 
mainder of  the  fir?t  week.  Moderately  cold  weather  prevailed 
from  the  8th  to  the  11th,  but  temperatures  were  again  normal 
or  above  from  the  12th  to  the  14th,  cold  weather  prevailing  the 
remainder  of  the  month.  The  mean  temperature,  as  deter- 
mined from  the  record?i  of  57  stations,  was  33.8°  which  is  7.3° 
below  normal,  all  stations  for  which  normals  have  been  com- 
puted having  negative  departures.  Monthly  means  ranged  from 
42.8°  at  Portland  to  25  2°  at  Benton ville,  a  difference  of  17.6° 
between  southeastern  and  northwestern  sections  of  the  State. 
The  highest  temperature  recorded  during  the  month  was  74- 
at  Dumas,  Hope,  and  Portland  on  the  1st.  The  highest  oc- 
curred in  all  sections  at  the  opening  of  the  month,  the  lowest 
in  most  localities  on  the  18th. 

The  average  precipitation  for  89  stations  was  9.16  inches 
which  is  5.06  inches  above  normal,  al!  stations  except  Boone- 
ville  and  Portland  reporting  monthly  totals  above  normal. 
Precipitation  was  heavy  to  excessive  from  the  7th  to  the  14th, 
numerous  stations  reporting  precipitation  every  day  during 
this  period.  Sleet  and  snow  were  reported  throughout  the 
State,  the  average  snowfall  being  5.0  inches.  Cotter  reported 
18  inches  of  snow  during  thp  month,  numerous  northern  sta- 
tions reporting  8  to  12  inches.  Graveite,  Benton  County,  re- 
ported snow  on  the  ground  from  the  8th  until  the  close  of  the 
month.  The  monthly  total  precipitation  ranged  from  16.31 
inches  at  Arkadelphia  to  3.21  inches  at  Ozark.  Tlie  greatest 
amount  for  any  24-hour  period  was  6.15  inches  at  El  Dorado 
on  the  8th.  The  average  number  of  days  with  0.01  inch  or 
more  precipitation  was  12.  This  number  has  been  equalled, 
but  not  exceeded  during  January. 

The  weather  for  the  month  as  a  whole  was  unfavorable  for 
all  outdoor  activities  and  but  littlf  work  was  done.  Glaze  and 
sleet  did  some  damage  in  north v^^estern  portions  of  the  State 
and  peaches  and  apples  were  damaged,  but  it  is  as  yet  too 
early  to  determine  accurately  the  extent.  The  snow  cover  was 
favorable  for  wheat,  meadows,  and  pastures,  but  the  low  tem- 
p-ratures  kijled  oats  in  most  poitions  oi"  the  State.        w.c.h. 


MISCELLANEOTJS  PEENOB5ENA 

( Dates  and  number  of  stations  reportinK) 

Thonderstorms:— 1st,  3;  6th,  1;  7th,  9;  8tli,  7;  Hth,  .3;  10th,   1;    12th, 
2;  13th,  12;  14vh,  13;  26th,  1. 

Si.eet:— 7th,  3;  8th,  7;  9th,  12;  lOtlu  8;  11th,  4;  12th,  1  ;  17th,  2;  19lh, 
2;  20th,  23;  21st,  8;  22<1,  2;  26th,  1. 

Dense  Fog: 2d,  1;  3(1,  1;  6th,  1;  7th,  1;  8th,  2;    flth,    1;    llth,    4; 

12th,  5;  13th,  3;  24th,  2;  26th,    3;    27th,  22;    28th,  1. 

Solar  Halos: 14th,  1;  15th,  1;  22d,  1;  30th,  1. 

Lunar  Halos: 9th,  1;  14th,  1;  16th,  2;  19l]i,  1. 

Glaze:— 7th,  1;  8th,  3;  9th,  1;  10th,  3;  llth,  7;  20th,  5;  21st,  3;    22d, 
3;  23d,  3;  24th,  2;  25th,  2. 
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DATA    FOR    JANTTARY 
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Corrections:    December,   1929 

'iifi.=boro,  ;Minimu;n  tonTCMiurp  on  l.Hth  .-hould  be  28°,  maximum  on  ISth,  50°:  mean 
'  maiviniuui  should  lie  .52. 0°,  iuoan  iiiininnim  34.0°. 
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Climatologrical  Data  for  January,   1930 


Stations 


Amity  ..•••. 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesyille 

Bee  Branch 

BentouvlUe 

Black  Rook  

BlytheviUe 

Booneville 

Brinkloy 

Calico  Kock 

Camden •.  ■ 

Center  Point '• 

Clarendon  

Clinton 

Conway ; 

Corning •  •  •  • 

:;orning  (river)  ■' 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle  ■ 

Da  Vails  Blurt 

Dumas •, — 

Dutton.^  ■  ■-■■'• 

El  l")orado 

England 

Eureka  Springs... 

Fayettevllle 

Fort  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton  ■  . . .' 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis • 

Gravette 

Harrison    

Helena   

nigden 

Hope    ::■■■ 

Hot  Springs. 

Index, 

.lessieviUe 

Jonosboro  

Junction 

LeadHiH......  ■' 

Little  BocK...- 
Lurton  ■,■;■,,■{■  r-; 

LutherviUe 

Magnolia 

Malvern.  ....■:•..  ■■ 
Mrtmmoth  Spring 

Marianna.... 

Marked  Tree  . .  • . 

Marshall 

Mena  .  ..^..■- 

MorriUton 

Monntain  Home. 
Mount  Ida......  ■ 

Newport. 

Noraian  •.•■.;  — 

Odeu. 

Osceola.. 

Ozark    

Paragovild 

Patterson  ...:••• 

Piggott: ;.  ■•• 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

PrescoH 

PrincetaB  ..■■■■■ 

Rison 

Rogers  .  . ..•• 

Saratoga 

St.  Francis 

Searcy 

Springbank 

Story   '•■• 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren.  , 

Waters 

WhltecUffs 

Wilson 

Winslow 

Wynne 

Yancoptn 


Clark 
Clark.  . 
Desha. , 

Stone 

Independence 
Van  Buren 

Benton 

.    Lawrence.  . 
.1  Mississippi. 

Logan 

Monroe 

Izard  

Ouachita  . 
Howard. . . 
Monroe .  . . 
Van  Bnran 
Faulkner  . . 

Clav 

Clay ■.. 

Baxter 

Ashley  .,•■• 

Yell 

Yell......  ■. 

Prairie . — 

Desha 

itadison  .\.  .1. 

Union 

Lonoke  

Carroll 

..,  Washington 
.  .'  Sebastian 

{  Pooe  

Hempstead  ... 

. .    ^Vhite   

..    Ssarcy 

..!  Polk 

. .    Benton....... .. 

...    Boone 

, ..!  Phillips....... 

. ..|  Cleburne 

. ..:  Hempstead  .  .. 
. ..!  Gwl'and  ;,  ..... 
It.  Little  River.  .. 

'  Garland   

Craighead . .  . . 

Union   

Boone  •:■  ■ 

Pulaski 

Newton  .... — 
Johnson.  . .' — 
Columbia  — 
Hot  Springs-. 

.  ..{  Fulton 

...I  Lee  .'..■ 

. . .  1  I'oinfett 

...'  Searcy 

.  ..!  Polk 

...I  Conway. ■■  '■■ 

...\  i;axter.' 

.   .1  Montgomery. 

...  1  .lacksou 

...  1  Montgomery  . 
. . .  j  Montgomery  . 
. . .  ,  Mississippi'.  •  • . 
,  .   I  Franklin  —  .. 

I  Greene  , 

i  Woodruff. ... 

....1  Clay 

]  Jefferi^on...-.-.; 

1  Randolph. . . : 

....|  Ashley,.....* . 

1  Nevada 

'  Dallas; 

'  Cl6velp.nd. . . ; 

i  Benton ■. 

I  Howai'd .. . 

....;  Clay ..■•■ 

..t  White  ....;... 

..U'  Miller, 

. . . .    Montgomery 

I  Arkansas.... 

■  Logan 

....    Miller 

I  Perry.  ■_.■■•_■.■ 

....  Scott .'.. 

....j  Bradley.  ..■;. 

.1  Montgomery 

....  I  Little  River 

1  Mississippi . . 

..j  Washington. 

I  Cross '■• 

Desha 


:::« 


'.n 


Observers 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Brown 

J.  H.  Catham 

J.  D.   Reeves 

Mrs.  Lelia  1.  Teter 

J.  -E.  Scanlan 

U.  S.  Weathpr  Bureau 

Vernon  C.   Howe 

B.  K.  Smith 

F.  H.  Randolph 
R    J.   Torry 
W.J.  Copp 
A.  B.  Quarterman 
John  C.  Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.'  L.  Stephens 
E.  E.  Cordrey 
WinfrpQ  D .  Polk 
Henry  Stafford 
J    O.  Linck 

G.  A.  Gilford 

C.  G.  Hudson 
Geo.  N.  Goodier 
H.  ,G.  Pate 
Ben  Johnson 
,1.  M.   Rickfttts 
i.  J.  Babb 
Dr.  R.   H.    Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
XTniversity  of  Arkansa 
U.  S.  Weather  Burea 
J.  R.  Mc  Cuiston 
T.  J.  Logan 
W.  R.  Owens 
Ben  F.   Battenfield 
W.  £.  McVay 
A.  F.  Stevens 
G.  L    Wright 
James  A.  liurnett 
Geo.  W.  Baker 
N.  P.  O'Neal 
G.  C.  Bolton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  A.  Lowderback 

H.  CrosEwhite 
U.  S.   Weather  Bureau 
I.  0    Sutton 
H.  G.  Leuhardt 
State  Agri.    School 
Mrs.  W.  L.  Matthew* 
L.  G.  Humphrey 
G-  N.   llouck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 
E.   W.   St.  John 
.John  Cook 

B.  S.  Halbert 
G    A.  Whittington 
A.  C.'Vilkerson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
June  Thomason 
Orkney  O.  Milton 
W.  K.  Heagler 
W.   E.  Baker 
V.   C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.  Edmiston 

C.  D.  Calhoun 
Mrs.  Dora  Coleman 
Mrs.   M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Frank  K.  Hensley 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D,  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F-  Buerkle         i 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  P.rasbear 
Edward  E.  Holme?      i 
Dr.  Chevpj:  Bevill 
Miss  Evetyn  Hoyle' ' 

R.  Huddleston 
Nannie O.  Schirmeff 

D.  Anderson  I 
O.  H.  Black  ,  I 
R.  T.  Cobbs  ' 
W.  E    BartoE 


reports  used  in  means.      T.  less  than  0. 01  inch  rain 
■     Iso  onother  dates.     XXP-  O.  addresses  as  follows:- 
Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset 
measurement. 


January,   1930 


CLIMATOLOGLCAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


Daily  Precipitation  for  January,   1930 


Drainage- 
basin 

•- 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18  ■ 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27      28 

29      30 

31 

"3 
0 

Amity        

Ouachita 

Ouachita 

Mississippi 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas.  - 

White   .' 

Mississippi  — 

Arkansas 

White   

White   

OuHchita 

Red 

Whlfe' 

White 

.... 
.91 

'.'so 

.68 

'.'J3 
f." 
'.'68 

'.'32 
.30 

'.■92 
.22 

".'08 
.92 

■'96 
.72 

1.00 
.15 
.75 

'.'62 

".V4 
.38 

1.51 

3.35 

.05 

3.05 

1.76 

.83 

.19 

2.24 

.90 

1.84 

.32 

1.62 

.28 

.48 

.10 

2.14 

1.63 

2. 90 

2  20 

.62 

.09 

.94 

1.29 

.42 

1.85 

1.29 

.30 

2.92 

.66 

.63 

.4-2 

1  47 

2.80 

1.45 

.77 

.26 

.38 

.80 

.18 

1.09 

i.'74 

i!io 

1.77 

2.001.77 
3.10|3.57| 
2.O3I    .66 

.171 
.88 

.42 

".bh 

'.'is 
.10 

.76 
.08 
.06 
.38 

'.'63 
.10 
.06 
.03 
.14 

'.'45 
.08 
.10 

".'.' 

"62 
.05 
.12 
05 
.09 

.77 

18 
T. 
T. 
.14 
.05 
.23 
.76 

'.'•24 

.09 

2.52 

■.'65 

.40  2.23 

.33 
.80 
T 
53 
.63 
.70 
T. 
.55 
.28 
.26 
.36 
.59 
.06 
.37 
.20 

.07  ....! 

59 
'.'70 

•32 

".04 
.56 

.95 

.75 

1.00 

.'io 

T. 

.... 

.87 
.78 
.37 

'!62 

.... 

10  62 

Arkadelphia.       ilil 
Arkansas  City  . .  Hi! 

.35 

i.'ss 

.20 

1.33 

.75 

.22 

69 

.64 

.13 

.18 

.04 

2.63 

.13 

2.07 

2.45 

1.70 

.26 

.12 

.02 

.53 

.41 

.08 

.01 

1.81 

.12 

.9S 

1.40 

.63 

1.20 

.66 

.53 

.08 

.14 

2.06 

i.'so 
i'.ii 

2.15 

.76 

.25 

2.17 

2.00 

2.09 
.06 

2 '.32 

.55 

.38 

2.55 

1.35 

.02 

1.00 

1  56 

1.10 

.14 

.60 

64 

'.'96 
1.65 

.12 
.18 

'.'46 
.20 

.24 
.24 

'.'•25 
.22 
.10 
T. 
.40 

•'•"•• 

16.31 
5.07 
8.71 

10.96 
7.16 
4.91 

10.04 

11.67 
4.67 

12.10 
7.15 

11.92 
8.63 

10.65 
7.94 

10.36 

.25|1.32t.... 

.10 

BatesvUle iMi 

Bee   Branch 

Bentonville '** 

Black  Rook  ....-Illl 

Blyiheville 

Booneville- 

Briiikle.y Illl 

Calico  Rock in] 

Camdon illl 

Ceater  Point 

Clarendon 111! 

1.24 

.64 

.73 
1.00 
4.08 

.24 
4.20 

.68 
4.00 

.97 
3.60 

1.38    .42 

1 .50  . . . . 

.11  .... 

.98    .30 

.is 

T. 

't.' 
't'.' 

'[46 
.30 

'.'25 

.84 
.20 
.15 
.69 

'.'62 
46 
.53 
.50 
.09 
.36 
.16 
.31 

'.60 
.73 
.65 
.66 
.83 
.15 
.52 
.37 
.80 
.39 
.18 
20 
.•08 
.58 
.90 
.72 
.71 
.28 
.06 
* 
.05 
.35 
.'23 
... 
.92 

.06 

'.'62 
.08 

'.'6i 

-11 

.08 

T. 

.04 

••• 

'f. 

.53 

'.'6i 

.39 
.59 
.09 
.60 
.04 
1.10 
1.20 
.60 

.02 

'.'io 

.24 

' }" 

.02 

'.'62 

1.42 
.72 
2.97 
.59 
2.85 
1.37 
2  97 

.78 
.02 
,90 
.26 
.69 

'.'7,5 

'.'io 

.51 
.25 

1.09 

".20 
.64 
.53 

1.'28 

'03 
.05 
.02 
.20 
.70 
.67 
.24 
.04 

'.'76 

".ig 

.13 

* 

"■' :::. 

't'.' 

.... 

.26 

•25 

.... 

".ii 

.3511.29 
.94  2.12 

.22 
.24 

.30 

■.'65 

.92 

.54 

.e.s 

T. 

.26 

i.'3S 
.80 
.47 
.72 
.47 

1.12 
.87 

i.'64 

1.14 

'.'6i 
'.'93 

.30 

1.20 

.72 

.49 
.40 
.50 

•••• 

'.'65 

.08 

'!'25 
•  55 
.28 
.11 
.20 
.18 

..... 

.31 

.20 

i.''26 

.99 

.... 

Corning Illl 

Corning  (river)   .. 

White  •: 

White 

White   

Ouachita  

.90 
1.05 

.44 
1.90 

.42 

4.' 62 

4.85 

.36 

6.15 

3.10 

.88 

.74 

.11 

.42 

1.50 

2.89 

.61 

.27 

.89 

.22 

5.20 

.67 

2.03 

2.12 

.88 

1.55 

1.15 

.33 

.54 

1.14 

.87 

2.  75 

.35 

.12 

.30 

2,31 

.25 

.07 

.15 

.63 

2.  61) 

2  85 

.62 

1.30 

.43 

.10 

3.54 

1.71 

2  23 

.51 

2.05 

11.28 
10. -29 
6  15 

T. 
.23 

r. 

.05 
.10 

".6-2 

.60 
.07 
1.75 

'  '.'25 

.80 

1.38 

i.'ss 

.72 
.05 
.05 
.07 
.03 
.56 
1.10 

.06 
T. 

'.'26 
'.'62 

'.'6i 

'i'.' 
't. 

1.681   .28 
.05  .... 

•••• 

.... 

T. 

6.84 

Danville I'd 

Dardanelle Illl 

De  Vails  Bluff.  .... 

1.33 

1.31 

1.17 

.30 

12 

.20 

.38 

.20 

11 

.24 

1.21 

1.60 

1.85 

1.50 

.06 

.62 

.12 

.71 

.61 

.14 

i.'so 

.51 
.60 

.25 

.21 
.41 

"36 

".kk 

.16 
.26 

".lb 

•  68 
.44 
.31 
.29 
.17 

'.13 

1.32 

.09 

'.'ii 

'.'32 

6.15 
5.94 
12. 36 
11.36 

.Arkansas 

White. 

Mi.ssi.s«ippi     .. 

White   

Oad.fhlta 

.Arkansas 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas 

lied 

White     

White 

".&s 

'.02 
.61 
..52 
.43 

'¥.' 

.20 

■f.' 

.05 
.02 
.19 

.'03 

'tV 
.02 

't.' 

.30 
.17 

'iii 

.17 
.16 
-12 

'.'is 
.11 

.•20 

'.'ie 
.11 

'.'■ii 

.'20 

.10 

5.82 
12.14 
12. 82 
4.99 
4.52 
3.96 
6.61 
12.47 
13.57 
5.95 
7.09 

El  Dorado II  il 

England. — 

Evureka  Springs 

Fayetteville   

Freeman  Sprgs. .  It!l 

.'25 
02 

T. 

.38 

.10 

.16 

.22 

.03 

.15 

'.'35 

'.■50 
.05 

'."os 

'  '.32 

'.'•2i 

.27 
.18 
.38 

'ibS 
.23 

* 

.'33 

.70 

:64 

.08 
.02 

'.'26 
.02 
.04 

'.'80 
.11 

.... 

']2'7 

■f.' 

".. 

'.'62 
.37 

.08 
.09 
T. 

't" 

.07 
.10 

'f.' 

".b2 

Georgetown 11; 

Oilbert Sll 

.... 

.... 

Red 

.64 



.06 
.02 

.48 
.01 

T. 

.... 

.... 

Qravette  

Harrison 

Heleua illl 

Higden  

Hope 

Hot  Springs 

4.26 
4.28 
12.03 

8.45 
8  70 

White 

-Mississippi 

White 

Red 

Ouachita 

Red 

Ouachita   

White    

.49 

".a.) 

.24 

'.'96 
.7f, 

'."Sfi 

.32 
.06 

■:28 

... 

•  07 

't.' 

.... 

' ' '. 

'.'69 
.01 

.70 
.34 
.63 

.24 
.45 
.02 
.59 

■ 

".^\ 

2!65 
'.'83 

.... 

.... 

12.06 
7-19 

Jessieville .  .• 

Jonosboro iii| 

Junction 

Ij*fl(1  Hill 

1.851   .23 

9  36 

1.12 

■ 

.... 

2.34 

1.S7 

.02 

11.79 

White    

-Arkansas 

White    

Arkansas 

Red 

Ouachita 

White   

Mississippi 

Mississippi 

White    

Ouachita 

Arkansas 

White 

.57 
.67 
.93 
.45 
.80 

'.'75 
.01 
.54 

..'.'. 

.... 

T. 
.10 

't'.' 

't  ■ 

'."65 

.50 
3.38 
1.47 
i.37 

.49 
2.53 

i.'gs 

.38 

1.28 

.28 

.82 

.32 

1.82 

.40 

.39 

3.80 

2.54 

i.'eo 

3.75 
.60 
.31 

1.65 

.58 
2.00 

■'93 
1.87 
3.20 

"!86 
2.50 
.80 
.75 
.22 

'.'05 
T. 

;:«« 

".20 
1.10 

'.'37 

.16 
.05 
.25 
.21 

'.'6:"' 
.06 
.10 
.32 

.95 
2.  32 
1.70 
2.10 
.65 
.18 

".2' 
.92 
.33 

1.64 

.36 
.32 

.48 

.07 

.57 

2.50 

'.'85 
2.05 

.31 
1.04 

.75 

.74 
.02 

'.'08 

.03 

1.05 

'.'25 
.72 
.13 

.03 

'f.' 
T. 

■'■'■■ 

.05 
.16 
.09 
.26 

.05 

"!i8 

.24 

".'is 

.05 
.05 
.12 

•••• 

.28 
.50 

'.'65 
".■lb 

".ii 

.20 
.03 
.89 
.17 

'[eo 

'!56 
.10 
.77 

.... 

.05 
.60 
,10 

i*35 

.92 

i!6o 
.74 

.04 
.30 

4  84 

liittla  Bock..*" 

Lurton 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern Il'l 

.... 

.44 
.38 

.46 
.97 
.09 
.55 

.50 
.05 
T. 

't.' 

T. 
.40 

12.47 
6.  41 

"t".' 

.■27 

"65 

.  .J. 

:::: 

.03 

.... 

6.58 
10  18 

't'.' 

'..'.'. 

".bi 
'."io 

T. 

15.33 

Mammoth  Spg.  .il!t 

9."  96 
12. 76 
6.67 

Marked  Tree....ih! 
Marshall    

.05 

T. 

.02 

.... 

.... 

... 

Meua Illl 

5.06 

MorriUton |||| 

Mountain  Home  .  • 
Mount  Ida 

7.98 

Ouachita 

White   

Ouachita  .   .. 
Ouachita   ...  . 
Mississippi...  . 

Arkansas 

Mississippi.... 

Whttis 

Mississippi 

Arkansas 

White   

Ouachita..   .. 

.90 

.41 

l.k'l 
".30 
'.'98 

.10 
1.98 

.  . 

.71 

* 

i.'26 

« 

.53 
2. 93 

* 

.42 
1.82 
2.95 

1.55 

T. 
1.73 
2.97 

.78 
3,65 
1.25 

.12 

.68 
3.85 
2.10 

.30 
2.00 
1.08 
2.50 

.50 

1.62 
.90 
1.90 

.35 

.93 

T. 

• 

1. 25 

'."64 
T. 

.10 

1.96 
.12 

2.19 
4.23 

.25 

.35 
2.82 

.26 
1.53 

.10 

2.61 

.15 

.98 
1.03 
I..59 

.78 
2.27 

.46 
1.35 

.95 
1.12 

.30 
1.95 

,84 

i.'74 

.23 
.15 
.94 
.80 
.03 

.13 

2.68 

.40 

i.'72 

.94 
.60 
1.86 
.85 
.92 

'.'65 
.22 

1.85 
.62 
.14 
.12 

•2.10 
.46 

1.42 
.15 
.04 
.02 

1.50 
.04 
.34 
.27 
.54 

1.32 

1.70 
06 
.90 
.84 

.42 
.56 

'.4i 
.38 

'.'24 
.79 
.11 

.80 

i'.ii 
']i8 

.82 
.57 
.05 

';53 

1.01 

.86 

.11 

'!26 

■.'23 
.36 

i'64 
T. 
.21 

:..: 

.54 

'.'si 

.58 

.'■78 
'!05 
".lb 

.'84 

...48 

.70 

.05 

T. 

.15 

;4i 

.09 
.31 
.60 
.30 

'ios 

.... 

::;; 

'r'.' 

'.'66 

't'.' 

.29 
.74 
.50 

'.'08 

•     • 

;:;: 

;:;: 

6.94 

Newport Ill 

14  07 

'."65 
't" 

.... 

.17 
.05 

'.'27 

".is 
".lb 
'.'08 

.30 

'!36 

.04 

'.'ii 
'.'is 
'.'39 

'.'36 
'.'i2 

T. 

".24 

.10 

7  92 

6  27 

Ozark 

Paragould. 

Patterson Illl 

Piggott 

Pine  Bluff nil 

Pocahontas 

i;i9 

1.16 
1.25 

.70 


.... 

't.' 

.59 
.35 

2.30 
1.20 
2.90 
.11 
2.85 

1.41 

.55 

.50 

.09 

.89 

1.90 

2.60 

.10 

.70 

3.27 

1.45 

2.01 

1.27 

1.02 

.50 

.31 

.62 

.80 

.8b 

3.96 

.07 

3.91 

.30 
3.78 
3.20 
1.30 
3.55 
1.15 
1.S3 
2.21 
2.40 
4.00 

.25 
1.40 
1.44 
2.30 

.95 
1.96 
2.59 

.35 
2.05 

.20 
.02 

'.'16 

't'.' 

•••■ 

.... 

l.SO 
.10 

i!-26 
.56 
.81 
.40 

1.33 

.18 

't'.' 

.... 

•••• 

12. 54 
3. -21 
15,21 
14.35 
11.07 
12.09 
9  43 

.12 
.68 

'.'92 

'.'42 
.08 
.86 
.81 
.50 

".72 
T. 
1.35 

'.'63 
.02 
.02 
T. 

i;o5 

'.'21 
1.10 

'Iso 

.94 

.28 

.15 

.10 

T. 

.85 

.03 

.82 

".bO 
.04 
.10 
.14 
.13 

.24 

52 
.03 
.12 

't.' 

.10 
.47 

.'62 

Portland Illl 

Prescott I«l 

Princeton             !iil 

.18 

'.'58 
.94 

'.05 

1.38 

1.08 

.15 

'.is 

".09 

.... 

'.'92 

.24 

.57 
.08 

'.70 
.10 

.... 

.... 

'!57 



4.27 

Ouachita 

Ouachita 

.31 

10.83 
12  76 

Rison 

Ouachita 

White 

Red 

Mississippi  . . . 
White 

'.'49 

.29 
'J'. 
.03 

'.'si 

1.30 

.49 

"jb 

.58 

.17 
T. 

".98 

.... 

::'.: 

■'62 

't'.' 
'!i6 

T. 

't.' 

.25 

'■.'63 

"■b2 
.18 

".i9 
'."is 

.19 
'.'23 

'.'is 

.17 
.01 
.... 

1.80 

'.'■25 

'.35 
.56 

'.'49 

'."oe 

.29 

'.'76 
T. 
T. 

'.'43 

1.20 
T. 

.40 
.20 
.64 

'!23 
.90 
.85 

'  '.20 

.15 
.89 
.15 
.40 

i.'i'i 

.15 
.10 
.20 
.55 

.... 

.... 

1.12 

.... 

11!  82 

Roo'ers 

4.22 

Saratoga 

St.  Francis... 

Searcy  W 

'!22 

'.'i5 

«•  ■  .  • 

T. 
'tV 
'.'lO 

.15 

'.'sc 

.03 

'.'62 
't.' 

'!86 

•••• 

'.'98 
T. 

't.' 

".'28 

.80 
.64 
.86 
.68 
.11 

".bi 

1.05 

.71 

.05 

1.80 

'!65 
1.15 
.06 
..80 
1.23 

T, 

'!63 
't" 

.... 

••■ 

•••• 

8.63 
11.43 
13.70 

Springbank Iffi 

Story || 

Stuttgart iffl 

Subiaco 

Texarkana Ill 

Red 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red.. 

Mississippi    . . . 

Arkansas 

Mis-sissipp   

Arkansas 

7.02 
5.77 

10.77 
6.48 

11.02 

Thornburg 

.8412.00 

'J'. 

9.71 

Waldron 

.56 
5.60 

.17 
1.20 
5.00 

.84 
3.40 
4.93 

54 
1.20 
1.64 
1.85 
1.80 
.19 
2.00 
1.86 

't.' 

.... 

5.08 

Warren U 

Waters Ill 

Whltocliffs Ill 

Wilson 

.95 

'!82 
.70 

i.'io 

.63 

".62 

r.' 

•••• 

'.'37 
'ioe 

■.■46 
.50 
.28 
.40 

'f.' 

1 

'f.' 
■'35 

12.10 
8.36 
9.04 

13.47 

Winslow 

Wynne IB 

Yancopin I« 

5.52 
16.20 
12.43 

Daily  River  Steves  for  January,  1930 


Stations 


Rivers 


Port  Smith.... 

Ozark  

Dardanelle 

MorriUton 

Little  Rock. 

Pine  Bluff 

Yancopin 

Danville 


..Arkansas... 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

. .  Petit  Jean . 


Flood 
Stage 


Hi 
22 
20 
20 
23 
26 
2(1 
20 


3.9| 

1.7 
5.0 

i.el 

1.5 
6.9 


18  4  18.3 
3.9I   4.6 


4.61 
1.3 
4.9 
2.0 
1.0 
6.7 


4.7| 
1.3 

5.5 
2.4 
0.9 
7.0 


4.7 
1.2 
6.0 
•2.5 
0.9 
7.2 


4.5| 

1.1 

6.0 

2.6| 

2. 

7. 


18. 1  17.9  17.6  17.4  17.4  18.6 
6.7I  6.51  6.1I  5.7I   7.5I15.5 


9 

10 

.11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

5.8 

6.5 

5.4 

5.6 

9.4 

12.4 

13.3 

13.6 

12.0 

9.8 

6.3 

6.0    5.6 

5  2 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

6.2 

6.8 

1.3 

1.9 

4.5 

4  2 

4.2 

8.9 

10.7 

11.3 

11.3 

9.0 

6.9 

4.8    4.2 

4.0 

3.8 

3.6 

3.2 

3.0 

2.8 

2.8 

3.8 

4.0 

7.7 

8.8 

^.8 

lO.O 

11.0 

12.7 

1.3.6 

13.5 

12.9 

12.0 

9.8 

7.8    7.2 

6.8 

6-5 

6.5 

6.5 

7.2 

8.0 

80 

6.0 

6.0 

4.5 

8.0 

6.5 

6.1 

8.0 

11.0 

11.9 

12.2 

12.0 

11.2 

9.0 

6.9 

5.4 

4.8 

4.2 

3.3 

3.0 

3.0 

3.5 

2.8 

3.1 

3.7 

6.6 

8.9 

9.7 

9.8 

10.4 

12.4 

14.0 

14.5 

14.4 

13.5 

12.5 

10.2 

8.3 

7.5 

6.8 

6.0 

4.0 

3.9 

3.8 

3.9 

4.4 

4.9 

10.6 

^.6 

13.8 

14.2 

14.5 

15.4 

17.3 

18.0 

IK. 3 

17.9 

16.7 

15.7 

14.2 

13.2 

r2.o 

10.9 

10.3 

9.5 

9.2 

9.3 

9.6 

9.9 

20.1 

23.5 

15.9 

27.2 

28.7 

19.8 

21.1 

32.  J 

33.0 

33.7 

,34.3 

34.4 

34.6 

34.6 

3^J.6 

34.6 

34.8 

34.9 

35.0 

.35 .0 

.15  0 

35.0 

19.4 

20.5 

20.7 

20.0 

■20.9 

22.3 

21.9 

20.9 

19.0 

15.1 

12.1 

8.6 

8.2 

7.7 

7.5 

6.7 

6.2 

6.2 

6.4 

8.9 

11.8  11.4 

31 


7.0 
4.4 
7.5 
4.0 
6.3 

10.1 
134.9 

10.1 


"1 


CLIMATOLOGICAL     DATA;  ARKANSAS     SECTION 


January,  1930 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Riverg 


Cotter    

Calico  Book. .. 
BffteavlUe  .... 

Ne>wport 

Gaotffetown. . . 
D«  Vails  BluS., 
Clarendon  — 

Gilbert 

Black  Rock.... 

Camden  

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


White.... 
....  do  .... 
....do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....do  .... 

....  ClO  .... 

.Buffalo.. 
..Black.... 
.  Ouachita. 

. . .  Red 

Mississippi 
....do  .  .. 


Flood 

Staae^ 
18 
ut 

26 
20 
21 
34 

12 
14 
30 
28 
44 
48 
48 


10     11      12      1«     14 


11.1 

16.7 
21.0 
3.8 
7.2 
7.9 
8.6 
26.9 


10 
15 

20 
4, 
8. 
7. 
5i  8, 

5  26.3|25.8.- 

31. 0|30.7l3O. 4129.9129 


4.01  4 
2.7  2 
8.01  8, 
6.91  7. 


10. 2 
15.3 
19.9 
4.1 
8.0 
9.0 
8.6 


26. 


.5)  4 
.81  2, 
.Oi 

,17. 
,4  10 
.0  15 
5  19 
0  4 
0  7 
lU 
0  9. 
325 
6!29. 


3.61  4 

2.9    4 

9.012 

7.4  13, 

10.8  14, 

15.0118 

19.  2|20 

5.0    6 

9.0  17. 

10.  6|l2 

8 


4  9 
.31  5.9 


2i25.5  27 
4129. 3|29 


14.0  15 
16.4  20 
18.  7  2M 
20.8  21 
23.124 
7.0  6 
18.0  19 
22.7  28. 
10.6  12 
30.232 
,3130.4133 


6.6'   7 

6  2    6 

13.6  13 

20.6  20 

21.5  22 

22.222, 

^15.826. 

9.0    5. 

U.&\]i. 

32.0  3,5. 

12.S|l3. 

4|3J.6|36. 

0|35.2!37. 


111^4 
.9  16.8 

021.5, 
7I23.7 


22.4 

23.4 
27.4 
IS.O 
20.7 
36.8 
14.5 
37.6 
8.0 


17.7 
20.6 
27,3 
25.8 
123.3 
|24.0 
2S,  1 
10.0 
22.9 
37.0 
15.8 
38.4 
39.7 


16 


16      17      18      19      20     21      22      29     24     28     36      i7      28     29      30 


31 


17.4 
17.3 
26-3 
29.5 

24.8 
25.0 
29.0 
7.3 
23.0 
37.2 
17.9 
39.7 
41.5 


13.8 
14.8 
23.5 
29.7 
23.5 
25.5 
29.5 

6.8 
22.6 
37.5 
18.6 
40.4 
42.4 


3    8, 


7.6 
7.4 
14.6 
26.9 
26.  b 
26.5 
30,6 
5.9 
22.3 
34.0: 
17.1 
42.4 
44. 7I 


6.8 
6.6 
13.7 
25.8 
26.5 
26.7 
30.7 
5.8 
22.1 
32.3 
16.3 
42.9 
45.5 


5.3 

5.1 
11.1 
22.5 
25.1 
26.5 
31.0 

5.0 
20.9 
27.6 
13.0 
13.8 
47.0 


4.5 

4.1 

10.3 

I  20.8 

.6124.0 


25.9 
30.7 
4.8 
19.3 
24.2 
12.2 
43.8 
47.6 


4.4 
8.9 
10.0 
19.8 
23.1 
26.3 
30.3 
4.6 
17.7 
22.0 
11.9 
43.5 
47.9 


4.6 
4  2 
10.2 
(9.2 
22.7 
24.9 
30.1 
4.5 
17.2 
22.9 
12.1 
43.2 
47.9 


4.4 

4.2 

10. 1 
13.4 
:,i2.0 
24.1 
29.5 
4.4 
15.0 
24.0 
12.7 
41.7 
47.7 


Bally  Temperatures  for  January,    1830 


Stations 


9       to      U      lii      13 


14 


16 


17     18 


19 


20 


21 


» 


34 


■a 


36 


27 


28 


29 


SO 


31 


Amity 

Bentonville 

Bee  Branch 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley  

Calico  Rock$<5 

Camden5$ 

Center  Point 

Conway 

Corning  

Dardanelle 

Dumas 

Dutton  

El  Dorado 

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Grannis.... 

Gravette..., 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

Little  Book 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg... 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Pin*  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Risou  

Searcy. 

Stuttgart 

TexKrkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
1  Maximum 
Minimum 
1  Maximum 
Minimum 
!  Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
[  Minimum 
J  Maximum 
J  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  ^Tin1mum 
J  Maximum 
'  Minimum 
]  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  MaximuU] 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
'  Maximum 
Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
!  Maximum 
'  Minimum 
*  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
'  .Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  ]  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 


73   54 
56   40 


57 

37 

68 

44 

55 

40 

55 

50 

61 

43 

59 

44 

55 

41 

59 

44 

68 

46 
52 

34 
63 
42 
53 
34 
52 
34 
54 
40 
60 
30 
49 
32 
64 
38 
70 
46 
50 
25 
56 
42 
:54 
36 
56 
44 
54 
38 
60 
45 
62 
46 


62   51 


48 

33 

42 

26 

55 

30 

52 

34 

51 

29 

49 

35 

47 

30 

52 

35 

55 

29 

53 

36 

45 

31 

52 

3i 

50 

35 

45 

23 

48 

36 

48 

23 

47 

25 

48 

32 

40 

25 

47 

29 

49 

32 

69 

34 

54 

28 

45 

33 

45 

2:! 

46 

36 

50 

30 

52 

35 

5"i 

34 


60 
22 
54 
35 
55 
24 
55 
40 
61 
35 
59 
27 
58 
19 
62 
22 
59 
34 
59 
29 
52 
24 
621  59 


52   53 

25   43 

65! 

371 

58 

38 

54' 

36 

60 

36 


49 
56 
48 
56 
46 
6C 
4C 

...  at 

23!  ^* 
54|  56 
35  46 


56   33 

30 

61 


67 

65 

A~ 

,52 

56 

59 

25 

48 

60 

61) 

36 

50 

54 

68 1 

34 

46 

.57 

601 

27 

48i 

37 
37 
29 
11 
38 
26 
42 
32 
33 
22 
38 
32 
34 
30 
42 
41 
45 
32 
41 
31 
31! 
29 
•45 
35 
48 
38 
38 
16' 
,55  i 
36' 
31| 
14 
31 
16 
33 
18 
45 
24 
•29 
14 
52 
33 
44 
3J 
47 
41 
34 
30 
34 
19 
37 
26 
38 
26 
48 
40 
42 
36 


34 


35 

26 

37 

29 

38 

28 

43 

31 

34 

25 

53 

35 

49 

21 

45 

31 

38 

28!  36 

49!  57 

30i  41 

41   52 


66 

41 

3» 

34 

48 

39 

66 

44 

44 

38 

68 

49 

50 

40 

66 

33 

51 

40 

51 

43 

52 

44 

46 

41 

64 

54 

47 

30 

68 

46 

42 
34 
42 
35 
43 
34 
50 
38 
30 
32 
62 
52 
■57 
42 
51 
39 
50 
49 
46 
34 
60 
47 
47 
37 
61 
45 
53 
45 


23 
36 
25 
i'J 
32: 
44 1 

44! 
30, 


42 

24 
16 
4 
50 
18 
52 
27 
27 
20 
41 
26 
27 
17 
46 
30 
44 
26 
36 
24 
38 
19 
40 
25 
48 
30 
27 
12 
42 
32 
22 
11 
20 
13' 
23 
12 
40 
23 
19 
9 
43 
■23 
67 
27 
45 
30 
38 
24 
29 
14 
35 
25 
30 
22 
48 
30 
42 
27 


42 
13 
15 
-12 
50 
5 
31 
23 
23 
4 
27 
22 
25 
9 
32 
20 
31 
11 
27 
11 
24 
11 
27 
21 
32 
25 
20 
-5 
30 
20 
16 
-6 
16 
-4 
24 
-6 
30 

7 
13 
-5 
28 
17 
31 
16 
29 
26 
25 
12 
20 
-2 
28 

6 
24 

5 
36 
30 
29 
19 


33 

-8 

17 

-17 

48 

-19 

30 

-8 

23 

-18 

26 

-7 

24 

-17 

25 

-4 

21 

-10 

16 

-11 

11 

11 

22 

-10 

32 

-4 

24 

-23 

20 

-1 

22 

-16 

19 

-20 

16 

-9 

28 

-14 

17 

-24 

18 

-9 

41 

-8 

27 

0 

19 

-9 

26 

-17 

20 

-4 

19 

-17 

33 

-5 

24 

-11 


21 

0 
23 

4 
27 

i 

29 
18 
27 
16 
32 
25 
29 
18 
32 
24 
28 
11 
27 
24 
30 

n 

23 
8 

40 
25 
27 
21 
27 
15 


28 
-4 
18 

-17 
26 
-8 
27 
-3 
21 

-15 
28 
-1 
26 

-11 
19 

-10 


34 

5 
26 
22 
40 
20 
42 
17 
32 
25 
36 
24 
28 
0 
38 
16 
31 
26 
.32 
25 
27 
15 
32 
26 
44 
'M 
29 
20 
38 
31 
28 
23 
28 
24 
30 
25 
33 
25 
27! 
23! 
38 
21 
31 
29 
35 
26 
32 
11 
30 
23 
32 
27 
29 
23 
34 
26 
34 
28 


31 
1 

13 

-15 

28 

-3 

22 

2 

17 

-6 

26 

1 

18 

-15 

22 

8 

32 

-2 

19 

2 

22 

5 

28 

-2 

30 

9 

12 

-15 

25 

10 

17 

-13 

14 

-23 

14 

-9 

32 

-6 

11 

-23 

26 

5 

38 

1 

33 

-9 

20 

0 

17 

-28 

16 

2 

11 

-6 

27 

6 

26 

2 


26 

6 
31 
10 
31 
11 
30 
16 
34 
21 
30 
18 
4' 
31 
34 
30 
35 
28 
32] 
15 
32' 
29 
39 
15 
28 

9 

36 
28 
33 
26 
33 
26 


12 
-19 

17 
-3 
19 
-4 
19 

0 
25 

5 
20 
-6| 
32 
18 
36 

3 
30 

6 
18 

0 
30 

1 
23 
-1 
17 
-5 
32 

7 

27 

3 

28 


43 

5 

34 

7 

44 

5 

41 

14 

39 

4 

39 

9 

40 

-14 

45 

10 

39 

14 

38 

9 

33 
1 

43 
7 

44 
16 
35 
-8 
44 
18 
37 
13 
38 
0 
34 
1 
40 
2 
30 
5 
40 
17 
54 
13 
44 
19 
37 
15 
37 
-13 
40 
18 
34 
8 

45 
18 
44 
13 


36 

-5 

40 

13 

45 
4 

39 

11 

46 

17 

39 
2 

47 

18 

44 

12 

45 

12 

37 
7 

41 

18 

45 
10 
40 
0 
44 
9 
37 
14 
41 
13 


52      54 


36 

31 

41 

29 

45 

30 

44 

33 

48 

37 

39 

28 

58 

41 

52 

39 

53 

37 

43 

35 

46 

37 

46 

32 

42 

31 

54 

39 

S9 

33 

44 

34 


45.7 

23.8 

34.6 

15.8 

45.5 

20.4 

46.0 

26.7 

41.0 

21.3 

44.8 

26.3 

39.9 

16.0 

47.8 

26.7 

45.7 

27.5 

42.6 

24.9 

37.7 

23.2 

42.7 

25.9 

50.4 

30.4 

38.7 

14.8 

49.7 

31.1 

38.2 

18-4 

37.3 

16.8 

37.5 

20-5 

45.0 

20.7 

35.1 

15.6 

46.6 

27.0 

52.3 

27.4 

45.9 

28.4 

41.9 

24.7 

39.4 

15.0 

42.4 

27.5 

39.9 

22.1 

50.5 

31.0 

46.1 

27.5 


40.0 

18.2- 

41.9 

23.6- 

44.7 

21.9 

42.1 

25.0 

47.3 

28.8 

39.8 

20.9 

63.1 

32.5 

48.9 

27.4 

50.5 

29.8 

43.2 

23.7 

46.4 

28.9 

49. 4 

26.9 

-11.7 

20.4 

50.8 

31.0 

44.5 

26.6 

44.8 

25.7 


WThermometers  are  read  in  tlie  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  wnich  it  almost  always  occurs 

Weather  Oureau.  Little  Ftnck,  .\rk.  ,  2-26-30-980 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  Y/EATHER  BUREAU 

HARVET  S.  OOLB.  Iffleteorologist 


Vol.  XXXV      Little  Rock,  Ark.,  February,  1980      No.  2 


GENBBAIi  SITMWCABT 

The  continued  wld  weather  of  January  was  followed  by  the 
warmest  February  on  record  in  Arkansas.  Temperatures  were 
near  or  slightly  below  normal  in  most  sections  of  the  State  for 
about  three  days  near  the  middle  of  the  month,  otherwise  uni- 
formly above  normal  with  positive  departures  of  15"  to  25° 
from  the  18th  to  the  25th.  There  were  were  no  cold  waves 
during  the  month,  no  snowfall  reported,  and  all  stations  for 
which  normals  have  been  computed  showed  positive  tempera- 
ture departures.  Maximum  temperatures  were  not  unusually 
high,  the  extreme  of  86"  having  frequently  been  exceeded,  but 
the  lowest  for  the  month,  16-,  is  an  unusually  high  minimum. 
The  mean  temperature  for  the  month,  as  determined  from  the 
records  of  61  stations,  was  52.2°  which  is  9.4°  above  normal. 
Monthly  means  ranged  from  46.6°  at  Batesville  to  56.2°  at 
Portland,  a  difference  of  9.6°  between  northern  and  southeast- 
ern sections  of  the  State.  The  coldest  weather  of  the  month 
occurred  in  most  localities  about  the  16th,  the  warmest  about 
the  22d  or  2Dd .  The  average  precipitation  for  91  stations  was 
3.92  inches  which  is  0.57  inch  above  normal.  Monthly  totals 
were  slightly  above  normal  at  most  stations,  but  in  scattered 
localities  negative  departures  occurreiL  Monthly  totals  ranged 
from  6.18  inches  at  Springbank  to  1.60  inches  at  Mena.  Most 
of  the  rain  fell  from  the  1st  to  the  4th,  13th  to  15th.  and  22d 
to  the  28th,  practically  none  other  days.  The  greatest  24-hour 
amount  was  8.60  inches  at  Princeton  on  the  4th.  The  average 
number  of  days  with  0.01  inch  or  more  precipitation  was  6, 

The  weather  for  the  month  as  a  whole  was  favorable  for  out- 
door activities  and  more  than  the  usual  amount  of  farm  work 
was  done.  Many  showers  were  not  heavy  enough  to  stop  plow- 
ing more  than  a  day.  An  increased  acreage  of  oats  was  sown 
and  by  the  close  of  the  month  gardening  and  truck  planting 
were  started  throughout  the  State.  Indications  are  that  the 
fruit  damage  in  January  was  not  so  great  as  first  reported. 
Peaches  were  blooming  in  ponie  sections  at  tht-  close  of  the 
month.  No  destruciive  wind  storms  were  reported.  The  con- 
dition of  dirt  roads  improved,  xMost  streams  remained  at  mod- 
erately low  stages.  w.c.h. 


MISCELI.ANEOT7S  PHBNOMENA 

(Dates  and  number  of  stations  leportins) 

Thundkrstoems:— 12th,  12;  13th,  6;  I4th,  1;  22d,  11;  23(1,  3^  24th,    2; 
25th,  17;  26th,  2;  27th,  2;  28th,l. 

Dense  Fog; 2d,  7;  3d,  13;  4th,  1;  5th,  7;  6th,  1;    8th,    1;   22d,    1; 

23d,  5;  25th,  1. 

SoLAK  Bai.os: 6th,  1;  15th,  I.' 

Ldnae  Halos: 18th,  2. 

Sleet:— 13th,  3. 

MISCaiiLANHOtrS  DATA 


Pressure,  Sea-level 

Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

d 

i 

s 

30.40 
30.44 
,30.45 
30.47 

1 

Q_ 

15 
10 
10 
10 

i 

o 

1-3 

1 

a 

a 

P.-S 

a 
o 

o 

5 

0) 
Q 

a 

a 

___— — 

30.0'i 

m.  t)i 

30. 08 
3(1, 10 

29.  6,"^ 
29.69 
29.  47 
29.44 

3 
3 
4 

4 

4.933 
4,707 
R.048 
S.l.fS 

25 
32 
31 
32 

s. 

w. 

n. 

sw. 

20 
2.^ 
15 

4 

65 

Bentonvillo 
Fort  Smith 
Little  Kock 
Meninhis 

79 
75 
74 

59 
57 
66 

58 
55 
60 

OOMPARATXVS    DATA    FOB  FEBKTJA  KY 


Temperatvire 

1 

Precipitation 

Number  of  days 

Year 

•a  « 

II 

Si 

s 

5 

a 

03 

> 
•< 

0,9 

S3 

1 

IB 

o 

£=a 

Meaus- 

4S.8 

93 

-29 

3  ass 

ll 

6 

U 

7 

1  j41     

40,5 

+3.7 

80 

04 

6 

26 

2  S*' 

-    0,43 

10 

9 

9 

189') 

49,0 

+6,2 

73 

7 

18 

16 

3,47 

+  0,  12 

11 

9 

9 

/ 

\^Z 

42.4 

-0,4 

74 

?0 

2 

11 

4.05 

+  0,70 

9 

6 

13 

8 

Icq!) 

40.5 

-2.3 

75 

19 

0 

15 

6.32 

+  2.94 

8 

7 

13 

8 

1895 

S3.  5 

-9.3 

78 

28 

-17 

7 

0.71 

-  •/,  64 

10 

7 

11 

4 

IBSG 

45.2 

+2.4 

79 

26 

11 

20 

3.  .30 

-  0,05 

15 

6 

8 

6 

Iii97 

46,6 

+3.8 

89 

18 

7 

27 

2.59 

-  0,76 

10 

/ 

11 

4 

1S98 , 

45,8 

+3.0 

82 

^;^ 

7 

3 

2.08 

-    1,27 

15 

6 

8 

5 

1899 

31.8 

-11.0 

75 

?1 

-25 

12 

2.18 

-   1,17 

12 

6 

10 

6 

1900 

39,7 

-3.1 

74 

8 

-  5 

17 

6.06 

+  1.71 

9 

7 

12 

8 

1901     

40.8 

-2.0 

79 

18 

10 

23 

2.  IS 

-   1,17 

10 

7 

11 

6 

19i'l2 

85,0 

-7,8 

72 

27 

-  2 

15 

2.60 

-  0,75 

9 

8 

11 

5 

1903 

41.0 

-2,0 

79 

3 

-12 

17 

7.63 

+  4,28 

10 

6 

12 

10 

19,')4 

44.9 

+2.1 

86 

26 

10 

11 

2.47 

-  0.88 

12 

8 

9 

5 

1905 

82,3 

-10.5 

82 

',>8 

-29 

13 

2.55 

-  0,8'. 

0 

6 

18 

7 

1006 

41.8 

-1.0 

75 

23 

-  7 

5 

2.21 

-  1,15 

15 

5 

8 

6 

1907 

44.9 

+2.1 

83 

10 

4 

6 

2,77 

~  0,58 

12 

6 

10 

6 

1908 

44.2 

+  1.4 

78 

?9 

0 

2 

5,26 

+  1,91 

12 

5 

12 

9 

1909 

47,3 

+4.5 

82 

20 

6 

16 

5,41 

+  2,06 

13 

6 

9 

1910 

89.0 

-3.8 

75 

8 

-13 

18 

3,68 

+  0.31 

11 

6 

11 

7 

jgn 

49.8 

+7.0 

87 

1 

/ 

22 

4,81 

+  0.96 

9 

8 

11 

9 

1912 

37.9 

-4.9 

78 

2.») 

-  7 

4 

2.80 

-  0.55 

12 

8 

9 

t 

1913 

41.0 

-1.8 

82 

19 

5 

4 

3,74 

+  0,89 

11 

6 

11 

8 

1914 

40.4 

-2.4 

79 

?• 

-  2 

7 

4,23 

+  0,88 

11 

7 

10 

7 

1915 

4.5.9 

+,3.1 

76 

21 

U 

8 

4,47 

+  1.12 

11 

5 

12 

8 

1016 

43.4 

+0.6 

82 

17 

6 

2 

1.78 

-  1,67 

14 

4 

11 

•i 

1917 

43.4 

+0,6 

89 

26 

-  4 

1 

1.98 

-  1.42 

15 

5 

8 

4 

1918 

44-4 

4-1.6 

93 

27 

4 

1 

1.17 

-  2.18 

12 

6 

10 

4 

1B19 

44.1 

+  1.3 

80 

20 

-10 

9 

3.34 

-  0,01 

13 

4 

11 

8 

192  ( 

4'>.0 

t-2,2 

79 

4 

-  2 

16 

1.26 

-  2.. '9 

11 

8 

10 

5 

1921 

4".  3 

+  5  5 

».S 

24 

-   :i 

20 

3  o!) 

+  0.  24 

15 

6 

8 

1922 

47  8 

+  6.0 

84 

11 

10 

7 

4  89 

-h   1.54 

9 

' 

12 

1923  ,,,,,.,. 

41.9 

-0  9 

1,0 

1 

S 

4 

4.  6ft 

f    1,H1 

11 

4 

13 

8 

1924 

42  9 

+  0,1 

82 

14 

-  7 

« 

2.26 

-    1,119 

13 

4 

13 

7 

iaL« 

49  3 

+  8.5 

83 

21 

12 

2 

3.  .37 

4-  0.02 

12 

7 

9 

I9ir, 

i^.f' 

+  8.7 

88 

7 

10 

19 

2  02 

-  1,33 

15 

5 

8 

4 

1927 

«2. 1 

+  9  3 

90 

16 

0 

19 

2  62 

—  0,73 

10 

7 

11 

8 

192H 

4.^,0 

4-2  2 

79 

5 

10 

17 

2,23 

-    1,12 

12 

6 

11 

1 920 

3-%  4 

-7.4 

76 

25 

••20 

10 

4,01   ,-r  ".68 

n 

4 

16 

10 

r.:so 

52.2 

+9.4 

M 

26 

16 

IG 

8.!l2    -H  0.67 

12 

6 

10 

6 

Oorrectloafs:    Januarv.  1830 

Kl  Porado,  hljrhent  temperature  should  be  69°  on  the  7th. 
Enreka  SprlUKB,  total  svowfall  f^hould  be  K,o  Inohes. 
Saiatoga,  mean  minimum  should  be  28, 6;  monthly  mean  38,8. 


i 


CLIMATOLOGICAL     DATA:      AEKAJN'SAS     SECTION 


February, 1930 


•-> 


Stations 


Amity  ••-•• 

ArkadalpWa 

Arkansas  City 

Arlberst 

Batesville 

Bee  Branch 

BentonvlUe 

Black  Kock 

BlytheviUe 

Boonoville 

Brinkley 

Galico  Bock 

Oamden 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning  ■■■■■■•{■■ 

Doming  (river)  . 

Cotter 

Crossett 

DauvlUe 

Dardanelle  ... 

De  Vails  Blun...- 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England. 

Eureka  Springs.. 

ITayettevllle 

Fort  Smith  . . .  ■  •  • 

Freeman  Springs 

Fulton 

Oeorgetown 

Gilbert 

Graunls 

Gravette 

Harrison   

Helena   

Hlgdeu 

Hope  

Hot  Springs 

Index 

.lessieville 

Jonesboro 

Junction 

Lead  Hill.... ■■  •■ 

Little  Bock.... 

Lurton 

LuthervlUe 

Magnolia 

Malveru ■■■• 

Mammothhprlng 

Marianna 

Marked  'I'ree 

Marshall 

Mena 

.Morrilllon 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman  

Oden 

Osceola 

Ozark    

Paragould  

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

.   Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

Saratoga 

St.  Franci.^ 

Searcy 

Springbank 

Story   

Stuttgart 


Counties 


'.v....  tt 


.« 


Clark 

Clark ,.•■■ 

I>«6ha 

Stone • 

Independence 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence. 

Mississippi 

Logan 

Monroe    

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke  

Carroll •  •  •  • 

Washington. . . 

Sebastian 

I'ope ■■■■■ 

Hempstead  ... 

White   

Searcy 

Polk 

Bontou 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Hempst«ad  •    . 

Qwland 

Little  River.  .. 

Garland   

Craighead ,.  .. 

Un.oM    

Boone  

Pulaski 

Newton 

Johnson 

Columbia  — 
Rot  Spriiigis  .  • 

Fulton 

Lee     

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery . 

Jackson 

Montgomery  . 
Montgomery  . 
Mississippi... 

Franklin 

Greene  

VVoodnirt    ... 

aay 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas  .  ••■ 
Cleveland.  ... 

lienoou  

Howard 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery 
Arkansas  — 


Sublaco lil?^" 


Texarkana. 
Thor".burg .  . . 

WaUlron 

Warren 

Waters 

Whiteellffs.  .. 

Wilson 

Winslow 

Wynne    

Vanoopin  ... 


State  Means 


CUmatoloffical  Data  for  February,  1930 


Temperature     ( Degrees  Fahrenheit ) 


2-3 


Precipitation,  inches 


"-a 


c3^ 

CI  » 


Number  of  days 


Miller 

Perry 

Scott 

Bradley      

Montgomery . . . 
Little  River  ... 

Mississippi 

Washington  — 

Cross 

Desha 

and  Kxtremes 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 
259 
252 
465 
205 
361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
280 
408 
175 
327 
330 
153 
162 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
457 
2240 
260 
200 
675 
900 
1260 
1052 
250 
445 
377 
600 
275 
7.50 
345 
182 
6.% 
357 
2100 
775 
315 
277 
600 
235 
229 
1070 
118.5 
S47 
800 
050 
231 
750 
800 
240 
396 
301 
196 
307 
215 
300 
122 
329 
287 
243 
1385 
288 
230 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
650 
675 
206 
800 
290 
237 
1734 
250 
167 


35 
34 
46 
8 
31 
3S 
25 
28 
5 
16 
43 
26 
4.5 
31 
26 
9 
47 
37 
6 
3 
15 
14 
44 
3 
24 
27 
29 
23 
30 
43 
49 
6 
44 
18 
7 
11 
33 
29 
58 
12 
59 
39 
5 
4 
35 
36 
3 
51 


51.7 


4.66" 
50.6 

48.8 


+8.7 


+6.2 
+8.5 
+10.3 


52.2 
53.4 
62.2 
47.0 
53.4 
54.9 


+6.8 
+9  2 
+5  » 
+6.4 
+8.7 


53.2 
60.8' 


54  0 

'53'7 

55.' i 
47.1 
55.4 
54.6' 
51.4 
50.0 
62.9 


+9  9 
+13.1 


76 


24 

i4t 

23 


+7.3 


+10.1 

+5.8 
+9  2 
+  7.8 
+8.6 
+  11.6 
+  10  7 
+10.1 


79 
76'' 


32 
11 
43 
25 
IS 
25 
16 
42 
9 
lb 
31 
46 
3 
4 
32 
34 
4 
14 
6 
43 
37 
24 
42 
24 
29 
39 
2 
3 
21 
23 
6 
43 
33 
4-1 
6 
11 
36 
6 
26 
5 

15 

22 

6 


50  6 

49.6 
61;  .2'- 
53.0 

',^4'6 
52.1 


61.4 
06. 0 
4».5 
54.0 
47. 8 

51  6 
55.7 
63  6 

si  "9 
49.2 
5U.4 

52  6 
50  » 
50-0 
51.2 
52.8 


2S 


16 


26+ 


51.0 
49.6 


+5.0 
+  11.3 
+12,5 
+9.4 

+  70' 
+6  3 


t9.9 
+  S.9 

+  9.'i' 

+  10.' 6 

+4.4 
+6.7 

-r9'.5' 

+4.8 
1  6.7 
+9  0 

+9^3 
+5.4 
-t-12.3 


+  8.7 
6.7 


26 

is 

18-i 
23 
23 
23 
23 
23 


55. 4 

O'-l  4 
56  2 
55  9 

5.5.' i' 
49.5 
64.6 

51  2 


53  8 
52.8 
54.5 
49.8 

&5'7 


+  10.U 
-i-10.0 
+  7.7 
-r9.6 

+ii'6! 

+  11  2 


+  7.6 


+9.6 
+10.4 

+6  7 


+11.1 


51  4 
48.4 

52  4 


52  2 


78 
76 
84" 


41 


38 
46'' 


23 
23 
23 

25 

'24* 
23t 


24 
23 
23 
24 
23 
23 

25 

2  IT 

K-.+ 

23 

23 

24 

23 

24 


12 
2bt 


23 
24 
23 
23 

'23 
23 
23 


16 

16 

16 

15 

10+ 

1(1 

IC 


+ 13.  8 
+  8.6 


-•-9.4 


22 
23 
23+ 
23 


19 
18 
20" 
23 

•25' 

29 


25 
20 


23+ 


25 
23 
25 


26 


21 
22 
23 


10 
16 
16 
16 

16' 

111 


11+ 
16 
loi 
16 

«) 

16 
16 


16+ 
10+ 
2 
16 
16 
1(> 
16 
16 


16 
i6 
16 
10 

'ifi' 
10 
16 


3S 
30 


33 
46 
3-' 

30 
33 
33 
39 

'36" 
36 
42 
30 
40 
45 
47 
38 


5.01 
4.58 

3  46 
3.47 
3.6» 

4  12 
3.34 
2.87 
4.14 
2.28 
5.34 
3. 24 
4  73 
6  12 
5.36 
4.46 
3.82 
3.  19 
4.16 
2.05 
2.66 
3. 52 
6.17 
5. 56 
3.82 
2.22 
4.93 


+  1.24 
fO.ll 
-1.04 

+  6!26 
+0.49 
+0.  82 
-0.26 

+6!21 
+  1.38 
+0.82 
+0.73 
+1.90 
+  1.56 

+6'.i6 
-0.32 


+1.S0 
+2.14 

--6]23 
-0.70 
+  1.69 

4. 08! +0.40 

3.  2j 

2.i(2 

1.91 

3.1U 

n.63 

0.1b 

Z.30 

6.U6  +0.17 

2.911+1.07 

2  171-0.43 

3. 12) -1.. 59 

3.76 

5.52 

5.  51 

b  06 

4.47 

3.o,i 

,;.  69 

2.46 

4.40 

2.64 

3.2 

4.60 

5  85 


3.15 
1.15 
1.40 
1.85 
2.32 
2.00 
1.42 
>.26 
1.60 
1.27 
2.67 
1.65 
1  98 
1.83 
2.95 
2.70 
1.67 
1.70 
2.00 
1  45 
0:32!  0.91 


+0.61 
+0.38 
-0.65 

+2.' 62 
+  1.91) 


-1.53 

-1.89 


-0.03 
-0. 73 

+0.hh 

+6.20 
■H.O' 
+2.35 


+0.69 
+2.05 
+0.80 
-1.61 


4.61 

6  51 

3  IJ2 

1.6U 

4.23 

2  461+0.(i7 

4.30+0.18 


86        26 


16 


34 
40 
40 

'37' 


32 
37 
39 


3.62 
4.95 
3  96 
4.96 
2.20 
4.60 
3.92 
4.02 
4.94 
3. -,8 
2.92 
4.S5 
5.)U 
4.53 
2.95 
4.36 

3  92 

4  38 
6.18 
4.07 
4.71 
2.34 
4.59 
4.87 
1.91 
4  U 
3.72 
3.39 
4.45 
2.66 
5.00 
3.28 

3.92 


-00 


2.40 

3.03 

2  86 

1.15 

1.15 

1.87 

1.8R 

1.9'J 

2.16 

0.73 

2.00 

2.50 

3.10 

1.87 

2.21 

1.72 

1.10 

1.16 

1.66 

1.80 

2.75 

1.30 

2.69 

2.20 

0.84 

1.21 

2.94 

1.20 

1.86 

1.56 

2.40 

i.59 
2  36 
2.12 
0.65 
■J  .33 
1.50 
1.80 
2.33 
2.70 
2.71 
2.35 
1.30 


+  1.23 
0.35 

+6.931  2.60 


+0.94 
-1-0.51 
-1.37 
+  1.S3 
+  1.35 
+  1.39 
+1.07 


+0.83 
+2.51 

+i!i6 
-0.35 

^-1.65 

-i!i4 

-0. 17 
-i6'.37 

+6!ii 

+1.46 


2.34 

2.70 

1.70 

1.10 

2.48 

3.60 

2.40 

1.40 

1.40 

2.24 

2.49 

2.58 

2.10 

2.77 

1.45 

L70 

2.00 

1.24 

1.75 

2.68 

1.90 

2.25 

1.04 

1.75 

1.63 


0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.fl 
0  0 
0.0 
0.(1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 

o'.o 

0-0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

(.1.0 

0  0 

0.0 

0  0 

u.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

00 


6 

9 

7 
4 
9 
7 
6 
7 
7 
6 
8 
7 
7 
10 
9 
4 
7 
5 
5 
3 
6. 
4 
7 
6 
9 
4 
8 
11 
4 
2 
5 
5 


7 
5 
7 
9 

'9 

8 

5 

» 

6 

5 

6 

8 

5 

3 

5 

4 

5 

5 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
9 
6 

10 
8 

8 
5 
5 
7 
4 
7 
■i 
7 
6 
4 
6 
9 


Obserrerg 


13 
11 

8 
9 
12 
12 
15 
14 
10 
12 
12 

7 
11 
10 
11 
13 
14 
19 
16 
13 

9 
12 

9 
12 
12 

9 

9 

14" 
16 
14 
10 
14 
11 
11 
15 
1: 

7 
20- 
13 

12 

12 

12 
7 

14 

12 

13 

18 
9 

12 

11 
9 

16 

17 
10 
18 
14 
9 
lo 
15 
11 
12 

11 

9 
13 
15 
13 
12 
13 
14 

9 

23 
16 
13 
10 
14 
15 
8 
13 
14 
14 
9 
13 
13 
15 
14 
10 
14 
10 
11 
12 


+0.57    3.60       0.0 


6 

3 
12 

0 

6 

6 

2 

6 

9 

6 
12 

3 

6 

2 

8 

8 

4 

6 

1 

4 

2 
14 

4 

9 
14 

6 

2" 

4 

9 

10 

7 

3 

5 

10 

8 

15 

2» 

4 

y 

6 

11 
4 
5 
6 
5 

I  ^ 
9 
6 
7 

11 
4 

9 
14 
0 
6 
5 
2 

b 

9 
10 

y 
i) 
0 

6 
2 
4 
4 
3 
11 
0 
■i 
i 
7 
5 
2 
3 
4 
7 
6 

5 
6 
3 

2 
3 
5 
12 

b 
0 


ne. 
sw. 


se. 
sw. 

sw. 


14 
15 
14 

5 
12 

7 

6 
13 
ll« 

a 
5 

8 

7 
14 

12 

3 

8 

6 

5- 
11 

7 
10 

6 
17 

9 
10 
10 

7 

16 
11 
10 

8 
8 

"2 
4 
10 
9 
14 
IJ 
8 
8 
6 
8 
10 
15 
7 
13 
12 
11 
11 
8 
16 
1 
8 
8 
13 
12 
10 
16 
8 
8 
12 
14 
9 
12 
6 
12 
15 
9 
6 
9 
16 

10 


s. 
sw. 

s. 

sw. 

s. 

e. 

sw. 


ne- 
sw. 


sw. 
sw. 
nw. 

sw. 

s. 
se. 


sw. 

sw. 


sw. 
sw. 


sw. 

sw. 
sw. 
e. 

s. 
s. 
s. 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  BowB 

J.  H.  Catham 

J.  D.  Beeves 

Mrs.  Leila  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   8.  Weather  Bureau 

Vernon  C.  Howe 

B.  E.  Smith 

F.  H.  Randolph 
R    J.  Torry 
W.J.  Copp 

A.  B-  Quarterman 
John  C.  Floyd 
J.  W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E.  E.  Cordrey 
Winfred  D .  Polk 
Henry  Stafford 
Charles  Turnipseed 

G.  A.  Gifford 

C .  G .  Hudson 
Geo.  N.  Goodler 
H.  G.  Pate 
Ben  Johnson 

J.   M.   Ricketts 

J.  J.  Babb 

Or.  R.  H.   Hardin 

Geo.  W.   Nichoalds 

TTnlversity  of  .\rkansas 

U.  S.  Weather  Bureau 

J.  R.  Mc  Cuiston 

T.J.  Logan 

W.  R.  Owens 

Ben  F.  Battenfield 

W.  £.  McVay 

A.  F.  Stevens 

G.  L   Wright 

James  A.  Burnett 

Geo-  W.  Baker 

N.  P.  ONeal 

G.  C.  Bolton 

H.  G.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

iBer.edlctine  Sisters 

J.  A.  Lowdorback 

H.  Crosswhlte 
U.  S.   Weather  Bureau 
I.  C.  Sutton 
H.  G.  Lenhardt 
State  Agri.    School 
Mrs-  W.  L.   Matthewi 
L.  G.  Humphrey 
C-  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.  W.  St.  John 
.lohn  Cook 

B.  S.  Halbert 

G    A.  Whittington 
A.  C.  Wlikerson 
TI.  S.  Forest  Service 
U  .  S.  Forest  Service 
June  Thomason 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
W.  E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edmlston 

C.  D.  Calhoun 

I  Mrs.  Dora  Coleman 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Frank  K.  Hensley 
S.  T.  Booney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmer 
Dr.  Cheveii  Bevlll 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
R.  Huddleston 
Nannie  O-  Schirmer 
D.  O.  Anderson 
O.  H.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  E    Barton 


or  meS  snow*   +tRec-8ived  too  late  for  means  ^'^^^-^^^f^V    Luwirvufe  BoTe  l.Lamal-?  Springbank    Doddddga.      Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset 
Index.  Route  5^  Toxarkana:   J.>i:;f '°;  ■  f„°"*tn' 'mfdnigh^^  ending  7  a.  m.    'Amount  included  m  next  measurement.  


i,,v-v,.,Route5,  Toxarkana: 
unless  otherwise  indicated . 


•24  hours  ending  midnight. 


Febuuary,    1930 


CLiMAl'OLOyiGAL    OATA:     AKKAMSAtS    SECTION' 


Daily  Precipitation  for  February.   1S30 


Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

■2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9     j 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19     20 

21 

22 

23 

24      25 

26 

27 

28 

1 
29  j  80 

31 

i 

c 

A.mitT 

Ouachita 

Ouachita 

Mississippi .... 

.17 
.22 

3.15 

2  52 
1.40 

.... 


f.' 

— 

■;62 

.18 





I.IR    .16 
1.15    .08 
-05    .55 
81 

1 

25 
".25 
'.'26 

'.'59 
.68 

■.'70 
.70 
.48 

■.48 

'.'78 
.40 

'39 

■.'65 

T, 
T. 

■•62 

.ii 

■;i6 

.11 

.10 

.12 
.43 
.95 
.06 
.24 
.18 

..    . 

5.01 
4.58 
3.46 
3.47 
3.68 
4  I"' 

Arkadelphia.       lOi 
Arkansas  City  . .  Ilil 

'm 

•  10 

■  !o2 
T 
.65 

.01 

"."15 

'.■45 

.87 

\Vhite 

1.85 



.... 

Batesville I'li 

Bee  Branch 

White   

?  S," 

T. 

f. 
T. 
.47 

.02 

.03 

04 

.06 

'!o2 

48 

1.10 

.60 

.62 

'.'32 

.18 
.73 
.67 

1.31 
.28 
.84 

1.12 
.34 

.20 

.23 

In 

Arkansas 

Arkansas 

White   

.01 
T. 

.04 

.30 
J.  01 

2.00 

.29 

I  26 

1.50 

.10 

2.67 

1.65 

1.98 

.69 

Z.95 

i'57 

1.70 

2.00 

1  45 

.90 

2.40 

3.0a 

2.86 

1.15 

1.15 

I  87 

1.86 

.97 

.76 

.... 

.... 

•'•• 

Bentonville '** 

8.34 
2.87 
4.14 
2.28 
5.34 
3.24 
4.73 
5.12 

Black  Rock  ....-llll 

Blyiheville 

Booneville- 

.04 
1.27 

i'.is 

T 

.06 
■■(>■? 

T. 

'.'('u 

T 
.'42 

.20 
.17 

"    ' 

"  " 

Misfiisslppi. . . . 

.02 

::::  ::;: 


— 

■  n? 

.18 

.... 

Arkansas 

Whlt«   

White 

.09 

'[62 

1.27 

.48 

't.' 
■.■fic'i 

■'76 
.33 
.41 

"t." 

Brinklt-y llll 

Calico  Kock " 

Camdnn 1'  li 

.... 

.20    .    . 
.08  .... 
.02 

.41 

.04 

1.04 

.03 



.... 

Ouftchita 

Red 

"M 

.12 
.06 
.03 

2.70 

i.'ss 

T. 

:46 



'!22 

.08 
.... 

. . . . 

.... 

Clarendon Ill 

White        .  ... 

.02 

.85 

' "' '. 

.04 

.... 

... 

43 

.... 

White   

.... 

5.35 
4.46 
3.82 
3.19 
4.16 
2.05 
2.68 
3.52 
5.17 
5.56 
3.82 
2.22 
4.93 
4.58 
3.25 
2.92 

CoMway .. 

Corning  ..... ... -iill 

Arbansas 

White   

.13 

.07 

.... 

.64 
.78 


i.'so 

.02 
T. 



.■.50 
T 

.... 
■f." 

White 



".Hi 

'.'63 
.2U 

.... 


.. 

.... 

.... 
.... 

.... 

.10 

Cotter.          

White   

.09 

i.95 

.09 

i.'62 

.03 

T. 

'.'19 

.20 



't'.' 
.... 

.05 

.... 
■f.' 

''0. 

1  •  1  • 

' 

Ouachita  

ArkaiLsas 

Arkansas 

White. 

Mississippi    .. 
White  

;... 

T. 
'.'31 
■.■65 

.  15     -28 

.91 
.91..., 

Danville I'i) 

.54 
.67 

;.i6 

.62 

Dardanelle ilii 

I>e  Vails  Bluff   .... 
Dumas Ilii 

"t." 

.41 
.44 
.30 

't'* 

.15 
.41 
.50 

.... 

.... 

..   . 

.... 

— 

.50 
.94 
.55 
.68 
.85 

Bl  liorado il'i 

England- 

Eureka  Springs.... 
Fayetteville   

Kr<«inan  -Sprgs. .  Ilti 

Fulton 'ill 

Georgetown Uij 

Gilbert PI! 

'Gr&nuis  •         

Ouachita 

Arkansas 

White        

'•08 

.12 
.02 

70 

'.'.'.'. 

.... 

.16 

.03 

.15 

1.90 

2.16 

.51 

'f.' 

■.■52 

.81 

.73 

';25 

.15 

.28 
.06 



'.■« 
.36 

i.no 

.09 

.45 

.65 
.34 

.40  .... 
.06    .18 

1 

1.10 
.20 

.... 

1 
1 

.32 

.01 

.... 

.... 

White   

1 

.\rkansas 

T 

35 

T. 

.66 
.34 

1.41 
.60 
.21 

1.09 
.38 
.31 

■•19 

'.'87 
T. 
•  02 

'.'56 

■'65 
T. 

"')•'." 

"lis 

■."56 
"f." 

■.'55 
.11 
.12 
.16 

.01 

'.'ii 

"  '.62 
.80 
.40 
.03 
.04 

.'... 

2  00 
2.50 
3.10 
1.87 
.51 

1.91 

Red        

.55 
.06 

T. 

T. 

T. 

■f.' 

.... 

.26 
.03 

..   . 

■ 
.... 

5.63 
5.18 
2.30 
5.06 
2.91 
2.J7 
3.12 
8.76 
5.62 

White     

White 

.03 
.02 

T. 

.... 

T. 

... 

Red 

.26 

.OS 

2.21 
1.72 

'.'34 
1.80 
2.75 
.0:i 
2.69 

.02 

T 

.03 

Arkansas 

White 

Mississippi 

White 

'.'62 

1.10 
I  16 
1.66 

.79 
39 

T. 
T. 

".54 

'!i4 

■.■36 

■!i6 

■."75 

.32 
.12 

"."84 

"."29 
.08 
T. 

.03 
.15 
.20 
.10 

■.'54 

.... 

... 

.53 

.16 
■.■23 

Higdon  .       

— 

■;« 

.09 

1.31 
.93 
1.62 

.88 
95 
.30 

".il 

.90 
30 

Bed 

.38 

.08 
.06 
.62 

.... 

Hot  Springs 

Index 

Red 

Ouachita  

White* 

.'ie 

1.30 

.05 

2.20 

.... 

■.08 
T. 
T. 
.07 

.29 



5.51 
3.86 
4.47 
3.83 
2.69 
2.46 
4.40 
2.64 
3  27 

Jessieville .  -■ 

Jonesboro 111! 

.26 

.23 

.... 

Ouachita  

'f.' 
•  . . . 

■f.' 
T. 
.02 

■.'63 

.81 

68 

Lead  inn 

White    

Arkansas 

White   

'.'67 

....    .01 

1.21 

.53 

1.20 

1.86 

2!46 

. . . . 



■.■62 

:::: 

.... 

liittle  Bock.  ••" 
Lurton      

.02 

2.41 
.60 

r.56 

T. 

.01 

'.'08 

T 

".oi 

TjUtheryille 

Arkansas 

Red 

Ouachita 

White   

.14 

i.'eo 

'..!'8 
.25 

.... 

".i>6 

'.'io 

.49 
.76 
1.05 

.... 

1.00 

.32 

.... 

.... 

4.60 

5.85 

Malvern ilii 

... 

Mammoth  Spg.   .i|(l 

Mississippi 

Mississippi.... 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White   

Ouachita 

White   

.'os 
'.'ii 

T.' 
■.16 

.88 

'.'i5 

2.33 

.20 
1.80 

1.04 

2.3fl 

2. 12 

.05 

i.'so 

.80 
2.33 

".09 

'.'05 

i.59 
1.73 
T 

.io 

.05 



.18  .  _ . 

.06 
.02 

■.■40 
.01 
.72 
.30 

.50 

'."65 
.25 

.'7i 
"."33 

T. 

.40 

'!i3 

.65 
.76 

■■52 

.07 

"t".' 

.05 
.26 
.03 
.01 
.15 
.30 

'."2i 
T. 

.... 

4.61 
5.51 
3.02 
1.60 
4  23 

Marked  Tree....ifll 
Marshall 

'!32 
6i 

.28 
11 

jjpai                    i  II 

.... 

.... 

Morrilltnn |  il 

.... 

.... 

't.' 

'.'63 

;_■; 



.85 

.15 

1.04 

.27 

1.25 

1.00 

.10 

Mountain  Home  ■  - 

j 

....j.... 

2.45 
4.30 
3.52 
4.95 
3.96 
4.95 
2.20 
4.68 
3.92 
4. 02 
4.94 
3.78 
2.92 
4.85 
6  19 

.... 

1 

'!02 

".'6z 

:;;; 

••  • 

'.'i4 

.... 

.50 

'.io 

Norman   . .     ..... 

Ouachita  .   .. 
Ouachita  ...  . 

.25 
T. 

2.70 
2  71 

■}  35 

.... 

.... 

Oden. .  

'  .'26 

Osceola Ilil 

Ozark 

T. 

.... 

1.55 

.65 
.40 

.20 
•  02 

.*  rkansas 

.U 

2.52 

'•io 

T. 

.08 

1.80 

2.60 
2.34 
2.70 
I  70 
1.  10 

T. 

.48 
..55 

Paragould- 

Mississippi.... 

WliVte 

Mississippi.... 

Arkansas 

White   

.02 

.13 
■.'64 

.77 

.04 

.05 
10 

.... 

Patterson llll 

Piggott 

Pocahontas 

..   . 
.12 

■■.15 
.... 
.15 

.12 

— 

•••• 

.30 
.ib 
.60 
.65 

.40 
'152 

T." 
.32 

.24 

.04 
.55 

".is 

T. 

.45 

.20 

■^si 

.38 
.08 
.73 
.85 
.92 

;:■; 

PorUand 1111 

Prescott IBl 

Ouachita 

.... 

.08 

... . 

Ouachita 

Ouachita 

.39 

2.48 

.... 

... 

.... 

.... 

.92 
.72 

'^60 

.61 

1.40 

.20 

T. 

.48 

.78 

.40 

.40 

.31 

.95 

.99 

.28 

.50 

.84 

*  '  "  ■ 

Princeton !iii 

3  60 

2.40 

.92 

.58 

2!  24 

2.49 

2.68 

.12 

i.4.5 
1.7U 
2.00 
1.24 
1.75 
2,.S8 

.16 

Rison 

Ouachita 

.20 

'!6i 

1.05 

'1'.' 

".bii 

2.' 77 

.i>< 

';75 

1.01 

4.53 
2.95 
4.36 

3!92 
4.38 
6.18 
4.07 
4.71 
2.34 
4.59 
4  87 

Rogers 

White 

1.40 
.20 
.40 

't." 

.70 
.37 
.39 

".m 

.27 
T. 

Saratoga 

St.  Charles 

St    Francis.- 

Red 

White 

St.  Francis 

.48 

.15 

T." 
.07 
.34 

2.10 

rV 

.51 
T. 

T. 

'!i6 
01 

T. 

't.' 
■f.' 

.... 

'.'68 
.04 

't" 

'j'.' 

't.' 

■'65 

■!i6 
.93 

■.'26 

T. 

'[50 

.... 

•■•• 

'f.' 

.... 

.10 
.40 

".60 

.22 

■f. 

'!39 
.56 
.25 

't'.' 
".i\ 

.35 

'."ii 

"t." 

T. 
T. 

"."36 

'iii 

.32 
.12 

.32 
.03 

'ios 

.56 
T. 

'isi 

'.'io 

•  29 
1.12 

'f.' 

1.23 

.05 

••'• 

•■•• 

Springbank He 

Stuttg»rt iBl 

Subiaco  

Texarkana (Ill 

Thornburg 

White 

Red 

Ouachita 

Arkan.sa6 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

'."io 

.15 
.01 

■'.08 
.12 

t'.' 

't.' 

.02 

■.■20 

'r.' 

Waldron 

't.' 

1  91 

Warren U 

.45 

.... 

.91 

.... 

.... 

4.11 

3.72 
3  39 

Waters ill) 

Whitecllffs llll 

Ouachita      .  . 

Red 

T. 

.58 

T. 

1.90 

T. 

't'.' 

".m 

T. 
'  .12 

T 

.03 

.17 

i.'oi 

.60 
T. 

.22 
.67 

■.■75 
.30 

T. 
.28 
T. 
.40 

•  38 

.  >•  . 

Wilson 

Mississippi   . . . 

2.25 
.75 
.75 

1.63 

.... 

.10 

•  .  •  > 

4  45 

Winslow 

Arkansas 

Mississipp   .... 
Arkansas 

.03 

•  is 
1.75 
■y. 

'.'.'.'. 

T 

.74 
.75 
.38 

T. 

.42 

2  66 

Wynne M 

Yancopin IW 

".03 

■.'26 

;;;; 

•••• 

.... 

5.00 
3.28 

Daily  Biver  Staeres  for  February,  1930 

Stations 

Rivers 

iHood 
Stage 

1 

2 

3 

4       6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

"I 

15      16      17     18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

SO 

31 

Fort  Smith 

....Arkansas.... 

X 

6.6    7.0 

8.3 

10.3  15.5 

18.8 

18.6 

17.2 

18.2 

15.0 

14.0 

12.8 

n6|10.8 

9.9    9.6    8.8 

7.8 

7.4 

6,8 

6  6 

6.4/  6.2 

6  8 

8.5  12.0H1.8il0.7i 

Ozark  

do 

22 

4.6    4.7 

4.7 

4.9  10.0 

15.8 

16.0 

14.6 

14.0 

13.2 

11.8 

10.7 

9.6 

9.0 

8.2    6.8    5.7 

5.2 

4.8 

4.1 

3  7 

3.2 

3.4 

3.5 

8,7 

6  6 

10  0 

8  0 

Dardanelle 

do 

» 

7.8    7.8 

7.8 

10.0  12.8 

16.0 

17.8 

17.0 

16.0 

14.9 

13  9 

12.9 

11.9 

10.9 

10.0    9.0    8.9 

8.5 

7.9 

7,5 

6  9 

6.6 

6.5 

6  5 

6  n 

HO 

10  5 

11  2 

Morrillton 

do 

ao 

4.3    4.3 

4.2 

5.7  in. 5 

13.5 

16.4 

16.3 

15.0 

13.9 

12.8 

11.5 

10.8 

9.0 

7.9    6.9    6.0 

5.7 

S.l 

4.5 

4  4 

4  0 

3  9 

3  9 

3  9 

4,3 

fi  0 

8  q 

Little  Rock... 

do 

OS 

5.5    5.1 

5. a 

6.5  10.6 

13.3 

16.4 

17.4 

16.6 

15.6 

14.6 

13.8 

12.7 

10.8 

9.4    8.0    7.4 

6.5 

6,0 

5.6 

4  5 

4.0 

4  1 

4  4 

4.1 

4,2 

5  2 

7.7 

Pine  Bluff 

do 

26 

10.4  10.7 

in.7  no  12.9 

15.8 

18.3 

■2fJ.2 

20.2 

19.7 

18.7 

17.8 

17.1 

16.2 

15.2  13.9  13.0 

12.2 

11.9 

11.2 

10.6 

10.2 

9.9 

10.1 

101 

10  2 

10  2 

11  ? 

Yancopin 

do 

•211 

34.7  34.4 

133.9  33.5  33.1 

33.3 

33.6 

33.9 

34.0 

31.1 

84.C 

33.6 

33.4 

33.0 

82.8  32.6  32.3 

32.0 

SI. 7 

31.6 

31.3 

31.1 

sn.8 

.SO  6 

30.4 

30.1 

?'>.6 

29  1 

Danville 

...Petit  Jean.. 

20 

9.2    9.2i  9.2118.3121.3121.9121.0 

19.4 

16  1 

12.9 

9.5 

8.0 

7. 31  6.6 

5.9    5.4    5.0 

4.8 

4.6 

4.3 

4.1 

4.1 

4.4 

4.2 

4.8 

5.2 

5.6 

4.9 

I 


1  pi 

'  1 

'1 


GLIMATOLOGICAL     DATA:  AKKANSAS     SECTION 


February,  1930 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stase 


Cotter   

Calico  Rock. . . 
BatesviUe   — 

Newport 

Georgetown. . . 
Be  Vails  Bluff., 
Clarendon  — 

Gilbert 

Black  Rock 

Camden  

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


White.... 
....  do  .... 
....do  .... 
....  dto  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 
....  do  .... 

.Buffalo.. 
..Black.... 
.  Ouachita. 

...Red 

Mississippi 
....  do  . . 


18 
23 
26 
20 
21 
84 
12 
U 
30 
28 
44 
48 
48 


4.4 
4.1 

10.0 
17.9 
21.7 
23.8 
29.2 
4.4 
14.2 
23.3 
13-0 
40.6 
47.4 


4.4 
4.1 

9.9 
17.0 
21.4 
23.6 
28.9 

4.4 
13.4 
21.9 
13  1 
39.0 
47.0 


5.3 

6.5 
15  5 
16.6 
21.2 
23.4 
28.7 

9.0 
14.8 
20.0 
11.3 
35.3 
45.9 


10.1 
11.4 
19 

22.7 
22.0 
23.3 
28.6 
6.4 
18.5 
28.2 
18.7 
31.5 
43.9 


8 


9     10     11     12 


13     14 


16     16 


18      19 


21      22 


29 


24     25     26      27      28     29      30      31 


12.8 
11.3 
18.7 
23.3 
22.5 
23.5 
28.  5 
6.0 
17.8 
30.933, 
20.3:20 
30.4  30 
42.9142 


11.7  9.5 
10, 
18 
23. 
22 
23. 
28. 
5. 
17. 


16.9 
23.8 
22.7 
23.9 
28.5 
5.7 
16.7 
34.7 
21.0 
30.4 
41.7 


8.4 
6.6 
15.0 
23.2 
22.7 
23.9 
28.6 
55 
16.5 
34.2 
20.3 
30.9 
41.5 


7.3 
6.1 
12.7 
21.2 
22.7 
23 .9 
28.6 
50 
15  9 
31.0 
18.7 
32.4 
11.4 


6.2 

5.6 
12.0 
20.2 
22.5 


5.6 
5.3 
11.4 
19.2 
22. 3 


24, 0123. 9 


28.6 
4-9 
1.5.6 
28.8 
17.4 
33.6 
41.5 


28.7 
4.8 
15.0 
26.2 
15.8 
34.7 
41.7 


,Vb 

b.b 

b.4 

4.9 

4.5 

4.1 

11.0 

10.5 

10.2 

18.3 

17.2 

16.4 

22.0 

21.7 

21.4 

23.7 

23.4 

23.2 

28.6 

28.5 

28.4 

4  K 

4.7 

4.7 

14.4 

13.8 

13.0 

23.4 

20.9 

19.3 

14.3 

12.8 

n.6 

35.6 

36.3 

36.6 

42,0 

42.3 

42.  5 

5.1 

4.0 
9.8 
16.5 
21.0 
22.9 
28.2 
4.7 
12.3 
16.9 
10.8 
37.2 
12.7 


5.0 

3.7 

9.6 

14.7 

20.7 

22.6 

28.0 

4.6 

11.4 

15.0 

10.4 

,37.6 

142.8 


4.6 
35 
9.0 
12.6 
20.0 
22.1 
27.4 
45 
10.0 
12.8 
9.7 
37.9 
43.0 


4.1 

3.2 
8.9 
11.7 
19.4 
21.8 
27.2 
4-5 
9.6 
12.0 
9.5 
37.7 
43.0 


4.0 

3.0 

8.9 

U.O 

18.3 

21.7 

27.0 

4.8 

9.8 

11.6 

10.2 

37.4 

43.0 


4.3 
3.3 

9.0 
10.7 
18.2 
21.4 
26.7 

4.6 
10.3 
10.0 
U.2 
36.8 
42.9 


8.6 

9.1 

lU.  1 

4.1 

9.4 

9.3 

89 

15.0 

15.9 

10.2 

11.1 

Ih.O 

17.2 

16.8 

17.0 

21-0 

20. 8 

20  7 

26.2 

25.9 

25.6 

4.6 

4.5 

4.5 

11,3 

12  0 

12.0 

19.0 

19.2 

19.0 

14,5 

15.8 

15.9 

34.8 

33.5  32.  a 

42,3 

41.7  41.1 

Daily  Temperatures  for   February,     1930 


Stations 


.„..„  j  Maximum 

•'^■"'''■y '  Minimum 

Bontonville h^Z^ 

BeeBranch \j^^iS^ 

Blytheville Maximum 

Booneville   Maximum 

coouevmo (  Minimum 

Brinklev  Maximum 

Jiriniiiey  Minimum 

j  Maximum 
'  Minimum 

CamdpuS*             . .     Maximum 
(..amaenvi^J Minimum 

Cpnter  Point  Maximum 

(.enter  ir-oint Minimum 

Pnnwav  )  Maximum 

^onvfay Minimum 

rnrnin"  Maximirm 

*"°™'°° Minimum 

DnrrlaTipllP  i  Maximum 

Dardanelle Minimum 

Dumas               ....    Maximum 
'-"^™*^ Minimum 


Calico  Rock??.. 


Dutton  

El  Dorado 

Eureka  Springs. 
Fayetteville 


Jonesboro 

Lead  Hill 

lilttle  Bock. . . 


Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Fort  smith te= 

«-«"i« te= 

Rravpttp  Maximum 

'^'^^^^"® Minimum 

TTplpna  i  Maximum 

^^®'®°'^ Minimum 

Hope \lf-~ 

Hot  springs !/^SZ 

Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 

i^-ti^^-i"^ \f^SSZ 

M'^^-"- i'^fSmum 

Malvern ^.^''•™"^ 

'  Minimum 

Marinmia  \  Maximum 

Marianna |  Minimum 

Marshall S  Maximum 

J  Minimum 
MPTia  !  Maximum 

^^^^ (Minimum 

Mount  Ida S  Maximum 

<  Minimum 

N-PO^t 1S= 

P'-B1»« i^lS= 

Pocahontas j  Maximum 

(  Minimum 

Portland j  Maximum 

I  Mimmum 

Prescott j  Maximum 

(  Minimum 
■Risnn  S  Maximum 

^1^°"  )  Minimum 

Searcy I'fSSZ^ 

St-ttgart liiSSuS 

Te-arkana j  IfSmuS 

'^^orn^-^S l^tSS 

Warren  \  Maximum 

"'^^^^ \  Mimmum 

Wilson  ...A  Maximum 

**"^°° I  Minimum 

Wvnnp  \  Maximum 

^*°'^® I  Minimum 


♦^Thermometers  a^ad  in  the  morning :  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  It  almost  always  occurs 
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aENEKAI.  STTMMAEX 

The  outstanding  characteristics  of  the    weather   in  Arkansas 
durino-  March,  1930,  were  the  negative   temperature   and   pre- 
cipitation departures,  all  stations  for  which  normals  have  been 
computed  showing  negative  temperature  departures  and  all  ex- 
cept one,    negative   precipitation   departures.      Although   the 
means  were  considerably  below  normal,  extremes  did    not    ap- 
proach the  limits  established  by  previous    records.       Tempera- 
tures were  considerably  below  normal  the  openmg  days   of    the 
month  and  during  the  last  week,  near  or  somewhat  above    over 
most  of  the  State  in  the  entervening  period.     Thus  far  the  year 
lt)30  has  been  characterized  by    marked    temperature    fluctua- 
tions  January's  mean  being  one  of  the  lowest    experienced    in 
this  State,  February's  the   highest   on    record,    and   again   in 
March  the  mean  temperature  was    considerably    below   normal 
and  1  8°  below  the  mean  of  the  precediiig  month.       The  mean 
temperature  for  the  month,  as  determined  from  the  records   ot 
62  stations,  was  50.4"  which  is  2.3°  below  normal.      Monthly 
means  ranged  from  43.4°  at  Button   to   55.2°   at   Prescott,    a 
difference  of  11.8°  between  northwestern  and  southern  sections 
of  the  State.     The  coldest  weather  occurred    in    practically    all 
localities  the  opening  days  of  the  month,  but  the   dosing   days 
were  almost  as  cold.     The  highest  occurred  about  the    15th    or 
20th       Extremes   ranged   from    15=    at   Dutton   and    Lureka 
Springs  on  the  2d  to  83^  at  Harrison  on  the  20th.      The  great- 
est daily  range  was  53°  at  Harrison  on  the  I2th. 

The  average  precipitation,  as  determined  from  the  records  of 
92  stations,  was  2.21  inches  which  is  2.53  inches  below  normal, 
all  stations' except  Wynne  showing  negative  departures.  Prac- 
tically all  precipitation  fell  as  rain.  A  trace  of  snow  occurred 
over  the  northern  half  of  the  State  on  the  25th.  6  stations  re- 
porting measurable  amounts  averaging  half  an  inch.  Monthly 
totals  ranged  from  0.54  inch  at  Gravette  to  7.55  inches  at 
Wynne.  Daily  amounts  were  light  and  scattered  throughout 
the  month,  but  nractically  none  fell  after  the  25th.  The  great- 
est amount  measured  for  any  24  hour  period  was  2.24  inches 
at  Fayetteville  on  the  18th.  The  average  number  of  rainy 
days  was  6. 

The  opening  days  of  the  month  were  too  cold  for  farni  work 
but  much  plowing  followed  until  the  last  week  when  it  _  was 
again  too  cold  with  the  ground  frozen  in  northern  sections 
Considerable  corn  was  planted  during  the  middle  of  the  month 
and  some  was  killed  by  the  low  temperatures  the  closu.g  days 
of  the  month.  A  small  amount  of  cotton  was  planted  in  south- 
ern counties.  Strawberries  were  damaged  by  the  low  tempera- 
tures. At  the  close  of  the  month  more  than  the  usual  amount 
of  farm  work  had  been  done.  w.c.h. 


BUSCELXiANEOTTS  PEEITOMEWA 
*  (Dates  and  number  c£  stations  raportineJ 

THTiNDERsaoEMs:-lst.,  2;  5th,  2;  6th,  23;  7lh    9    Sth    1 ;  lO.h    11  ;]llh, 
2;  15th,  1;  17th,  2;  18th,  26;  23.1,  6;  24ili,  lo. 

Sleet:— 1st,  4;  24th,  1;  25th,  3. 

Solar  Halos: 5th,  1;  24th,  1:  25th,  1. 

Lunar  Halos: 14th,  1. 

Dense  Fog: Ist,  1;  6th,  1;  9th,  1;  18th,  1;  2lHt,  1. 

MCISCSLLANEOtrS  DATA 


Stations 


Bentonvllle 
Fort  Simith 
Little  Rock 
Memplli^ 


Pressure,  Sea-lovel 


29.95 
29.  97 
■J9.98 
i29.96 


£ 
30. 58 
30.  Gi 
30. 5f) 
30  4G 


2 
2 


29.21 
29.19 
29  19 
29.19 


Wind 


a 


2& 


5.314 
6,286 
B.7ii4 
6,451 


26 
28 
32 
34 


nw. 
nw. 
nw. 
nw. 


Eelative 
humidity 


81 
64 
63 
57 


aOSIPAHATIVE    DATA    FOE  M.6  RCH 


Year 


Temperatui'e 


Es:*»rara8B  52.  / 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

190 1 

1905 

1906 

1907 

1908 


190;)  . 

1910  . 

1911  . 

1912  . 

1913  . 

1914  . 

1915  . 

1916  . 

1917  , 

1918  . 
1919 
1920 
1221 
15:?2 
1923 
1924 
1925 
1926 
)027 
1928 

!  929 
1M30 


46. 

47.9 

50.1 

54.6 

51.8 

48.7 

55.9 

54.5 

50.6 

51.2 

51.5 

52.6 

,54.8 

55.3 

57.1 

45.2 

61.9 

69.5 

52.7 

60.7 

56.6 

45.8 

49.7 

50.0 

42.5 

54.5 

53.0 

57.9 

53,2 

5L8 

60.  S 

51.7 

49.6 

46.6 

5.5.9 

48.6 

53.5 

52.7 

55.7 

50.4 


-6.0 

-4.8 

2.6 

+  1.9 

-0.9 

4.0 

+3.2 

+  1.8 

-2.1 

-1.5 

-1.2 

-0.1 

+2.1 

+2.6 

+4.4 

•7.5 

+9.2 

+6.8 

0.0 

+8.0 

+3.9 

-6.9 

3.0 

-2.7 

-10.2 

+1.8 

+0.3 

+.5.  2 

+0.5 

-0.9 

+  8.1 

-1.0 

-3.1 

-6.1 

+  3.2 

■  4.2 

+0.8 

0.0 

+3.0 


98  ! 

79  j  20 
84  1  31 
82  I  22 
88  13 
91      28 


85 


87 
90 
8G 
89 
85 
90 
92 
83 
95 
93 
84 
92 
94 
86 
88 
86 
73 
91 
87 
96 
86 


Precipitation 


21 
27 
26 
21 
16 
2 
23 
9 
19 
31 
30 
28 
21 
26 
ft 
22 
27 
16 
28 
88  I  22 
84  !   29 


92 


1 

10 

9 

5 

8 

10 
12 
13 
18 

1 

7 

4 
14 
11 
12 
26 
10  1  20 


89 


98  i  24 
83  '  20 


2 

I  10 

15 

'     2 

16 

1 

2 

20 

1 

3 

5 

14 

1 

7 

29 

3 

18 

10 

2 

8 

3 


4.74 

5.10 

3.44 

3.55 

9.84 

5.39 

5.28 

9.76 

5.96 

2.97 

2.50 

4.67 

5.34 

5.56 

5.64 

5.31 

5.69 

3.22 

3.79 

3.71 

1.39 

2.17 

7, 

4.74 

5.13 

3.54 

1.93 

5.32 

1.31 

5.47 

5.31 

6.55 

8.58 

5.04 

3.27 

1.69 

5  57 

7.20 

2.53 

3.77 

2.21 


N  lunber  of  days 


+0.36 
-1.30 
-1.19 
+5.10 
+0.65 
+0.54 
+5. 02 
+1.22 
-1.77 
-2.24 
-0.07 
+0.60 
+0.82 
+0.90 
+0.57 
+0.95 
-1.52 
-0.95 
-1.03 
-3.35 
-2  57 
+3.  !2 
0.00 
+0.39 
-1.20 
-2.81 
+0.58 
-3.43 
+0. 73 
+0.57 
+1  81 
4-3. 84 
+9.  30 
-1.47 
-3.05 
+0.  83 
+2.  46 
-2.21 
-0.97 
-2.53 


Corrections:    February,   1930 

CroRsett,  lowest  temperature  s^hould  be  19°  on  the  1st. 
(.aniden,  prevailing  wind  direction  should  be  b. 


^  5 

oi  O 


13 

11 
14 
16 
14 
13 
10 
10 
10 
12 
15 
14 
12 
10 
11 
10 
8 
14 
11 
13 
20 
16 
7 

14 
12 
9 
16 
14 
11 
17 
14 
11 
12 
15 
13 
18 
13 
\2 
M 
12 
16 


11 

11 

9 
9 

10 

11 

14 

14 

12 

10 
9 
9 
9 

12 
9 

11 

17 
9 
11 

10 
4 
6 
17 
g 
11 
15 
9 
12 
12 
9 
12 
12 
13 
11 
12 
7 

12 
12 
10 
12 


8 

10 
7 
8 
9 

10 
8 

15 
9 
7 


9 

11 


12 
7 
9 
7 
5 

11 
4 
6 
8 
9 

11 


4 

9 
12 

6 
10 

6 


10 


CLIMATOLOGHCAL    DATA:      ARKANSAS     SECTION 


March,  1930 


i 


Stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

BentonvlUe 

Black  Rock 

BlvthevUle 

Bo'oneville 

Brinkley 

Calico  Rook 

Camden 

Center  Point 

Clarendon  

Clinton 

Conway 

Oorning •••• 

2oruiug  (river)  . 

Cotter 

Crossett 

Uauvllle 

Dardanelle 

Ue  Vails  Bluff 

Dumas 

Dutton 

K\  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Fayettevllle 

Fort  Smith    

Freeman  Bprings  . 

Fulton 

(Georgetown 

Gilbert 

Qrannl? 

Gravotte 

Harrison   

Helena   

Uigden 

Hope   

Hot  Springs 

Index I^ 

Jessieville 

Jonesboro ;• 

Junction H 

Lead  Hill 

Little  Kock 

Lurton ii 

Lutherville H 

Magnolia 

Malvern 

MammothSpring  .  .. 

Marianna 

Marked  ''ree  

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman  

Odeu 

Osceola 

Ozark    

Paragould  

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portlaiid 

Prescott 

Princeton 

Ri.ion 

Rogers 

Ht.  Charles 

St.  Francis 

Saratoga 

Searcy ;• 

Springbank 11 

Story   

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitccllffs 

Wilson 

Winslow 

Wynne  ■ 

Yanoopin 


Clark  

Clark 

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren  — 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Lo.gan 

Monroe    

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Clay 

Baxter 

Ashley  

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke  

Carroll ■  . . . 

Washington.  . . . 

Sebastian 

I'ope 

Hempstead 

Wiiite   

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead  ■    . . 

Gwland 

Little  Rivor.  . . . 

Garland   

Craighead 

Union   

Boone  

Pulaiki 

Newton 

Johnson 

Columbia  

Hot  Springs  ... 

Fulton 

Lee     

Poinsett- 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery... 

Jackson 

Montgomery  . . . 
Montgomery  . , . 

Mississippi 

Franklin 

Greene  

Woodruff   

Clay. 


.leiTer.son 

Randolph 

Asliley 

Nevada 

Dalla.*;' 

Clevelnnd 

ISenton  

Arkansas 

Clay 

Howard 

White 

Miller 

Montgomery  . 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Sf  ott 

Bradley 

Mo'itgomery.. 
Little  River  .. 

Mississippi 

Washington. .. 

Cross 

De-'^ha 


State  Means   and  Kxtremes 


vno 

250 
145 
700 
■277 
700 

1303 
259 
2.52 
465 
205 
361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
280 
408 
175 
327 
330 
153 
162 

1590 
270 
229 

1465 

1451 
457 

2240 
260 
200 
675 
900 

12.50 

1052 
250 
445 
377 
600 
275 
7.50 
345 
182 
650 
357 

2100 
775 
315 
277 
600 
235 
2'29 

1070 

1185 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
240 
396 
301 
196 
307 
215 
300 
122 
329 
287 
243 

1385 
288 
175 
290 
236 
240 
700 
228 

10.50 
332 
650 
675 
206 
800 
290 
2:17 

1734 
2.oO 
167 


Climatologrical  Data  for  March,   1930 


Temperature     (Degrees  Fahrenheit) 


p  s 


Precipitation,  inches 


^g 


is 

"6 


Number  of  days 


ffl 

o 

a 

!>. 

■u 

•a 

"n 

3 

O 

"3 

aa 

>- 

■^'Z 

So 

o 

a. 

50.0 


46.4 
48  7 
40.3 


50.1" 

51.6 

51.4 

46.4 

61.4 

53.8 


52.1 

47.8 


53. 4< 
62 '3 


54.3 

43.4 
54.2 
53.0 
48.3 
47.6 
5U.8 


49  6 
46.8 
47.4" 
51  5 


64  U 
50.6 


50  0" 

52.  e 

46  2 
62,1 
46.3 
49.2 
51.0' 

51  S 

518 

43.8 
48.8 
51  I 
50.6 
47.2 
49-2 
51.  U' 


50.4° 
47.8 


54.6 
48  2 

54  8 

55  2 


52.  8< 
47-6 
61.8 


63  4 
49  5 


53  0 
51.2 
52. 4 
48.0 


54  4 


50  0 
45.7 
50  3 


50  4 


-5.0 


-5  8 
-3.9 
-1  0 


■4.8 
-1  0 
-1  5 
-4.6 
-3.2 


-1.7 
-3.4 


-3.2 

-o'.i' 


-31 
-4  7 
-2  2 
-2  2 
-2.7 
-2  3 
-1.8 


-2.1 
-3.0 
-1.2 
-2.3 


-4  0 
-3  7 


-2.8 
-4.6 


-o.y 


-3  2 
-23 
-2.3 

-sio' 

-2.4 
-4.8 
-1  5 

-3.4' 
-4  0 
-1.6 


-4.4 
-5.6 


-0.2 
-S.4 
-4.0 
-0.7 


-2  2 
-1.8 


1.0 
-2.4 

-4  4 


-1.7 


-0.1 
-1.3 


75 


74' 

75 

73 

75 

67 

V6 

78'' 

77 

73 

72 
77 
75 
7  b 
76 
76 
75° 


14 


14+ 
15+ 
t5 


13 

20 

17+ 

15t 

20 

20t 


20 
'26+' 


15+ 

15 

21+ 

20+ 

15+ 

15 

20 


6+ 
15 
20 
21 


15t 
23 


15 

19 

12+ 

20 

16+ 

20 

20 

15 

15+ 
)6+ 
lb 

6 
20 
20 

6 
16 


20 
20+ 


6t 


15 

16+ 

23+ 


23 


25'' 

22 

25 

19 

24 

22 


27' 
'26' 


26 
16 
25 
25 
15 
17 
25 


16 
17 
16'* 
24 


24 

24 

19 

26 

17 

20 

26" 

23 


26 


3 

2+ 
8 
2t 
3 
3 
4 

'3 
3 
2 
3 
3 
2 
4 
3 


38'' 

45 

38 

47 

43 

39 


39'' 

37 

49 

36 

29 

44 

40" 

42 

'37' 
37 
43 
40 
39 
45 
46 
37' 


53 


1.87 
1.45 
3.38 
1.00 
2.50 
2.28 
0.82 
2.50 
2.74 
1.81 
0.90 
1.79 
3.12 
1.48 
1.80 
1.49 
1.59 
2.32 
2.79 

1.  U 
2.09 
2.40 
2.50 
1.93 
3.01 
1.67 
2.16 
1.38 
1.5u 

2 .  69 
0.75 
1.39 
3.21 
2 .93 
1.40 
2,72 
0.54 
2.03 
1  SO 
2.31 
2.89 
1.64 
2.66 
1.70 
2.  (i9 
1.10 
2.22 
1  99 
1.94 
1.58 
4.17 
1.42 


2.01 
3.82 
1.88 
2. '24 
2  04 
1.68 
l.iiO 
2.96 
1  45 
1.66 
4.14 
1.23 
4.47 
2.96 
3.40 
2.48 
2.34 
2.04 
2.91 
1.52 
2.11 
1 .2(i 
1.31 
3.00 
1.62 
2.79 
3.74 
2.09 
2.01 
2.06 
3.91 
1.06 
1.45 
3.43 
1-89 
2.  -28 
3.70 
1.26 
7.55 
2.36 


-3. -39 
-3.65 
-2. 04 


-1.62 

-2.90 
-3.00 
— 1. 72 


-1.61 
-5.07 
-1.73 
-2.05 
•3.59 
-8.49 

-3.16 
-2.38 


-3,13 
-1.90 
-1.96 


-2.84 
-2.73 
-2. '28 
-3.91 
-2.42 
-1  39 
-2. '26 

-i.'36 
-2.80 

-2,45 
-3.  16 
-1.14 
-4.28 


-2.41 
■3.74 


-2.22 
-4. '29 


-2.63 


-2.19 
■0.71 
-3. 83 

-3.' 67 
-1.39 
-2.  .'<7 
-2.  73 


-2.  83 
-3.81 
-1.94 


- 1. 28 
•2  92 


-3.65 


-8.03 
-2.31 
-3  '22 
-1.70 
•3.60 
-3.20 
-2.33 


-2.68 
-1.05 


-3.76 
-0.75 
-0.28 


-2.  '28 
-2.15 


-1.91 


-3.94 
-1-2.55 
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se. 
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w. 

w. 


nw. 

nw. 
nw. 


n. 
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nw. 


nw. 

s. 


nw. 
nw. 


n. 
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n 

s. 

nw. 

sw. 

sw. 

nw. 
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J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bown 

J.  H.  Catham 

J.   D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  !.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   8.   Weather  Bureau 

Vernon  C.  Howe 

B.  E.  Smith 

K.  H.  Randolph 
R    J.  Torry 
W.J.  Copp 
A.  B-  Quarterman 
John  C.  noyd 
J.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
K.  E    Cordrev 
Winfred  D .  Polk 
Henry  Stafford 
Charles  Turnipseed 
G,  A.  Gifford 

C.  G.  Hudson 
Geo.  N.  Goodicr 
II.  G.  Pate 

Ben  Johnson 

J.  M     Ricketts 

J.   J.   Babb 

Dr.  R.  H.   Hardin 

Geo.   W.   Nichoalds 

University  of  .Arkansas 

U    S.   Weather  Bureau 

J.   R.  Mc  Cuiston 

T.J.  Logan 

W.   R.  Owens 

Ben  F.  Batten  ti  eld 

W.  E.  McVay 

A .  F-  Stevens 

Mrs.  G.  L,  Wright 

'anies  A.   Burnett 

Geo-  W.  Baker 

N.   P.  ONea) 

G.  C.  Bolton 

H.  G.  Sanderson 

0.  S.  Fore.st  Service 
Be!;edictine  Sisters 
J.  A.  l.owdorback 

J.  H.  Cross  white 

U.  S.   Weather  Bureau 

1.  C    Sutton 

H.  G.  Lfcuhardt 
State  Agri.    School 
Mrs.   W.  L.   Matthews 
S.P.  Whittaker 
C-  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.   W.   St,  John 
John  Cook 

B.  S.  n albert 

(<    A.  Whittiugton 
A.  C.  Wiikersou 
IJ.  S.  Forest  Service 
U  .  S.  Forest  Service 
June  Thomason 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.   Heagler 
W.   E.  Baker 
V.  C.  Wright 
MLss  Theresa  Scheu 
i;enedicline  Sisters 
W.   E.  Edm+stou 

C.  ]J.  Calhoun 
Mrs.  Dora  Coleman 
Mrs.   M.  V,  Tisdale 
Carl  A.   Starck 
Frank  K.   Hensley 
Ballard  Deane 

S.  T.  Rooney 
Arthur  D,  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E,  Holme? 
Dr.   Chevfts  Bevill 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
Nannie  O   Schirmer 

D.  O.  Anderson 
J.  D.  Black 

R.  T.  Cobbs 
W.  E    BartoE 


Temperature  and  precipitation  departures  computed  for  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  used  in  means.  T.  less  than  0.01  inch  rain 
or  melted  snow  ++ Received  too  late  for  means  and  summaries.  Reference  letters  *,".<■,  number  of  days  missing.  +Also  on  other  dates.  ttP.  O.  addresses  as  follows:  — 
Index  Route5  Texarkana:  .luuction,  Routx; 3,  .'unction  City  ;  Lutherville,  Route  1,  Lamar;  Springbank,  Doddridge.  Precipitation  for  '24  hours  ending  near  sunset 
uults.s  otherwise  i'ldicated.    •"24  hours  ending  midnight.    1|||24  hours  ending  7  a.  m.    "Amount  included  in  next  measurement. 
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Daily  Precipitation  for  March,   1980 
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stations 

3       4 

5 

6 

7 

8 

) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16     17 

18 

19 

20 

21 

22 

l^ 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

03 
0 

1, 

3uachlta 
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Arkansas  City  . .  1111 

,10 
T. 
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1.88 
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1.00 
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'.'06 

T. 
T. 
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.... 
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2.96 
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... 

.... 
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'.'is 
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.22 

.... 

.... 

.... 

.... 

..   . 

3.40 
2.48 
2.34 

.45 

T. 

.4: 

.34 

'.04 

t" 

.15 

'.'21 

'!26 

.54 

i',24 

.80 

r 

"•••• 

i:42 

.55 

••  • 

.30 

.... 

.... 

.... 

2.04 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

White 

tv 

".'vi 

.0? 
.03 
.8!. 

.06 

'.i-2 
'.il 

2.91 

.18 

1.52 

2.11 

Rogers 

.17 

.05 
T. 

1.26 

.0? 

.06 
T. 

.... 

1.31 

at.  Francis..   

Saratoga 

Searcy  II' 

Sonngbank H? 

St.  Francis 

Be-l 

Whit« 

Red. 

'.'ii 

.T2 

'!ic 

.85 

'.'i7 
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3.00 

... 

.15 

".6a 
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'.bi 

.0-1 
.Ot 

..' 
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'.05 

... 
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.9( 
.0 

T. 
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1.62 
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.07 

01 
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r. 
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... 
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T. 

... 

'f 
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3.74 
2.09 

Stuttgart IR 
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.2S 
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.0 

.61 

.7i 
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M 
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) 
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::: 

••■ 

... 

••• 

2.06 
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3.91 

T. 
.14 

')  . 

.OE 
T. 

T. 

T. 
T. 

".it 

.11 

)  't'. 

.If 

)  . .. 
L  ... 

't. 

1.06 

Waldron ". 

VVarrea U. 

^Arkansas 

jOuachita 

1  46 

.05 

T. 
.4t 
T. 

T. 

.3' 

.2, 

'.'2 
.7^ 

1 

3.43 

L  ... 

i  .    . 

't. 

1.89 

Whitocliffs ill 

Wilson 

Winslow 

Wynne ill 

Yancopin Ik 

Red 

Mississippi   . . . 

Arkan?  i!  s 

Missis.Mpp   ... 
Arkansas 

T. 

'.'•ii 

.4C 

.17 
.02 



.0£ 

1 

1  i  '.6( 
.li 

)1.4f 

.i( 

) 

)  .0- 

T. 

l.Of 

i    .6 

2.28 

i 

3.70 

••• 

)  ... 
)  ... 

T, 
1.7E 

i    .Oi 

)1.0( 

ll.. 

i  . . . 

) 

... 

I  ... 
)   T. 

) 

... 

... 

1.26 
7.55 

".k 

!  . . . 

.1- 

1 ... 

1 

(  ... 

1"' 

.1; 

t  ... 

2.38 

Daily  Siver  Stages  for  March, 

1830 

Stations 

Rivers 

Flood 
.Stage 

1 

2       3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

SI 

Fort  Smith 

. . .  Arkansas... . 

22 

q  8 

8.8    7.9;  7.4 

6.9    ri.3|   6.0 

5.7 

ft.  4 

5.2 

5.1 

5.1 

4.9 

4.7 

4.6 

4.5 

4.4 

4.3 

4.5 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.3 

6.0 

4.8 

4.6 

4.3 

4.2 

3.9 

3.9 

''Zark 

do 

22 

6  9 

0.2    5.0 

4,i 

3.3!  3.31  3.3 

3.1 

2.9 

2.8 

2.8 

2.7 

2.6 

2.4 

2.2 

2.1 

1.9 

1.8 

1.7 

1.7 

2.6 

2.9 

2.9 

2.9 

2.7 

2.5 

2.5 

2.1 

1.7 

1.6 

1.4 

Dardanelle 

do 

20 

10  4 

10.0    8.8 

8,0 

7.5 

7.4!   6.7 

6.4 

6.0 

5.8 

5.8 

6.3 

5.0 

4.8 

4.0 

4.0 

5.0 

6.0 

5.0 

6.0 

5.0 

6.5 

5. ft 

6.U 

6.0 

6.0 

5.0 

6.0 

4.9 

4.5 

4.6 

do 

20 

8  n 

7.1    6.1 

5  2 

4  5 

4.0    4.0 

3.5 

3.1 

3.0 

2.9 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.6 

2.4 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2  5 

2.6 

2.7 

2.9 

3.0 

2.8 

2.4 

2.0 

1.8 

1.7 

Little  Rock... 

do 

28 

I).' 

9.2    7.3 

6  •? 

a.  A 

4.6l  4.2 

3.9 

3.5 

3.0 

2.8 

2.6 

2.2 

2.1 

1.9 

1.9 

1.6 

1  7 

1.8 

2.5 

2.8 

2.8 

2.7 

2.8 

2  9 

3.4 

3.3 

2.9 

2.4 

2.0 

1.7 

Pine  Bluff 

do 

25 

13  5 

13.4  12.9 

v>.  ■? 

11   4 

111.  6  10.1 

9,8 

9.6 

9.3 

9.0 

8.6 

8.6 

8.4 

8.3 

8.0 

8.0 

7.8 

8.8 

7.8 

8.0 

7.8 

9.0 

8.7 

8.7 

8.9 

9.2 

9.4 

8.7 

8.1 

8.0 

do 

29 

■29  1 

29. 4  29. 3 

29  u 

28.6 

2-5.328.1 

27.9 

27.8 

27.7 

27.7 

27.6 

27.6 

27.7 

27.8 

27.8 

27.9 

28.0 

28.1 

28.1 

28.1 

28.3 

28.3 

28.1 

27.9 

27.6 

2/.  4 

27.1 

26.8 

26.3 

26.  V 

I'liivillo 

...Petit  Jean.. 

» 

4.4 

4.3    4.3I  4.  li  3.9 

3.8'  H.8l  3.7 

3.5 

3.4 

3.  41  3.2 

3.1 

3.1 

3.01  3.0 

3.1 

8.5 

6  9 

9.8    7.4 

6.3 

6  8 

5.5    8.8 

8.7 

7.5    6.3 

5.8 

6.3 

6.0 

12 


OLIMATOLOGICAL     DATA:  ARKANSAS     SECTION 


March,  1930 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Cotter   

Calico  Rook. . . 
BafcesvlUe  — 

Newport 

Georgetown. . . 
ge  Vails  Bluff., 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock — 

Camden  

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


White.... 

....  do 

....do  .... 
....  do  .... 
....do  .... 
....do  .... 
....  do  .... 

.Buffalo.. 
..Black.... 
.Ouachita. 

...Red 

Mississippi 
do 


Flood 


18 
23 
26 
20 
21 
81 
12 
14 


44 

48 
48 


9.2 

9 

16.3 
17.3 
17.7 
20.6 
2S.3 

4.5 
13.0 
19.0 
15.6 
31.9 
40.3 


6.2 
6.7 
13.0 
17.8 
18.6 
20.7 
24.9 
4.4 
12.8 
18.7 
14.9 
32.6 


5.5 
5.5 
11.9 
16.7 
18.8 
20.8 
24.8 
i.i 
12.1 
17.6 
13.9 
33.2 


7  39.4 


19.3139. 


5.2 

4.6 

10.6 

H.7 

19.0 

20.9 

24.7 

4.3 

10.5 

llH.e 

7  11.6 

0  34.  7 

3139.41 


8 


9      10     11 


13     14     15     16     17     18     19 


21      !B  1  28     24      25 

I         I 


26      27 


28 


29 


30      81 


5.21  5 
4.4    4 

10.3  10 

IS. 8  13. 

19.0  18. 

21.0  21. 

24.8  24. 
4.8    i. 

11.0  U. 

13.0  12. 

10-9  10. 

35.3135. 
39. 


5.11  5.01  4.9 
4.1    8.9    3.3 

10.1    9.8    9.4 

13.0  12.7 

18.4  18. 1 
20.9  20.  8 
24.7  24.7 

4.3  4.8 
11.3  U. 6 

11.5  10.7 
9.8    9.4 

36.036.2 
39.  9l  40.0 


12.2 

17.8 

20.8 

24  7 

4.2 

11.8 

9.6 

9.1 

36-4 

40.2 


4.8 
3.6 

8 

U 

17.4 
20.7 
24.6 

4.2 
11.7 

8-8 

8.8 
36.8 
40.3 


4.6 
8.1 

8.7 
11.0 
16,4 
20.4 
24.4 

4.2 
10.5 

8.9 

8.3 
'.37.6  37 
4140.61)0 


,2 
2 

8 
9 
3 

8l37, 
8l40 


4.3 
2 

7.8 
9.2 
14  8 
19.6 
23.9 
4  2 
9. 31 


8.2    8 

8.1    8 

38.0  38 

41.0141. 


9.1 
13.8 
18.9 
23.4 

4.2|  4 
11.9112 

,0    9. 

.1  8. 
38.238. 
4I.3I4I. 


9.3 
10.9 
14.2 
18-5 
23.0 

4.2 
11.6 
10.0 
10.6 
37.9  37. 
41.4141 


4.4 

3.8 

9.4 

10.8 

14.4 

18.6 

22 

4.2 

10.4 

12.1 

14.4 

6|37.0 

4I4I.3 


4.5 
3  5 
9.S 
10 

14.6 
18.5 
22  7 
4.1 
9.3 
13.9 
13.0 
35.9 
40.9 


4.5 
3.4 

9.0 
10.1 
14.6 
18.4 
22.6 
4.1 
9-1 
15  2 
12.8 
35.3 
40.6 


4.3 

3.3 

8.8 

9.8 

14.3 

18.3 

22  5 

4.1 

8.8 

16.1 

13.9 

34.7 

0.2 


4.1 

2.8 

8.8 

9.4 

14.0 

18.4 

22.5 

4.0 

8  5 

16.0 

14.2 

34.1 

39.8 


4.0 

4.3 

2.3 

2.6 

8.2 

7.8 

8.8 

7.9 

13.7 

13.2 

18.3 

18  0 

22.4 

22.2 

4.0 

4.0 

8.0 

7.8 

15. 0 

13.9 

13.2 

12.1 

33.6 

33.1 

39.4 

38.9 

4.0 
3.0 
8.1 
7.6 
12.4 
17.7 
22.0 
4.0 
7.6 
12.4 
10.7 
32.4 
38  4 


Daily  Tsmperatures  for   March,     1930 


Stations 


12       8      4 


10 


Ifi 


17 


19 


20 


22 


28      24 


Amity 

BentonviUe 

Bee  Branch 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley  

Calico  Rock$$ 

Camden§5 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Qrannis ...  

Gravette 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

liittle  Kook 

Luther  ville 

Magnolia 

Malvern 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport , 

Pln«  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison  

Searcy- 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


)  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
/  Minimuin 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
Minimum 
j  Maximum 
[  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
J  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
j  Minimum 
j  Maximum 
j  Minimum 
j  Mp.ximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
"  Minimum 
j  Maximum 
[  Minimum 
!  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
[  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
^  j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
_  j  Maximum 
<  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
'  Minimum 
_  S  Maximum 
'  Minimum 
_  S  Maximum 
I  Minimum 
_  S  Maximum 
'  I  Minimum 
i  Maximum 
'  Minimum 
_  S  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
j  Minimum 
_  i  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 


44 

28 

31 

16 

43 

22 

46 

28 

44 

25 

43 

28 

39 

21 

48 

29 

49 

26 

58 

28 

39 

23 

44 

27 

44 

30 

34 

15 

49 

29 

34 

15 

37 

17 

38 

25 

45 

25 

35 

17 

41 

28 

51 

28 

51 

37 

40 

25 

36 

19 

42 

30 

40 

22 

47 

28 

46 

2'J 

48 

30 

37 

20 

38 

25 

44 

26 

41 

26 

48 


50 
30 
61 
35 
52 
37 
50 
34 
55 
34 
53 
31 
51 
37 
50 
37 
51 
38 
54 
43 
61 
40 
50 
35 
50 
37 
45 
37 
60 
36 
54 
42 
60   40 


49 
23 

45 

18 

48 

21 

50 

25 

45 

23 

49 

25 

50 

23 

48 

24 

50 

22 

57 

25 

47 

23 

48 

26 

50 

26 

43 

16 

50 

25 

45 

18 

43 

18 

45 

25 

48 

16 

44 

18 

48 

24 

50 

24 

54 

34 

49 

24 

48 

22 

48 

26 

48 

20 

46 

26 

51 

25 

48 

26 

40 

22 

46 

23 

50 

22 

52 

25 

52 

25 

49 

22 

49 

26 

52 

24 

50 

24 

47 

21 

49 

26 

48 

22 


57 
24 
53 

27 
56 
27 
58 
30 
61 
22 
57 
27 

ec 

19 
58 
24 
58 
25 
60 
2S 
57 
26 
62 
27 
61 
29 
52 
15 
62 
29 
55 
30 
53 
30 
57 
31 
56 
17 
52 
25 
67 
26 
59 
28 
60 
44 
58 
30 
60 
19 
57 
30 
58 
25 
68 
27 
58 

2; 

57 
31 
71 
28 
65 
25 
58 
18 
59 
29 
60 
2S 
59 
20 
61 
31 
68 
29 
59 
28 
57 
23 
58 
29 
59 
24 
45 1  58 
22  i  17 


48i  58 

231  27 

481  57 

24  27 


70 

26 

58 

35 

62 

34 

64 

36 

66 

31 

65 

38 

62 

21 

70 

27 

67 

35 

65 

29 

61 

38 

65 

34 

71 

37 

63 

29 

72 

37 

62 

33 

60 

32 

64 

38 

70 

25 

59 

29 

62 

37 

74 

31 

63 

38 

64 

39 

59 

27 

65 

39 

63 

36 

70 

32 

69 

32 

62 

37 

61 

36 

68 

35 

69 

29 

65 

39 

69 

49 

63 

35 

70 

37 

66 

38 

70 

37 

63 

33 

65 

39 

69 

31 

65 

27 

68 

38 

6i 

38 

61 

36 


74 

34 

65 

44 

62 

41 

65 

40 

77 

50 

69 

45 

54 

29 

74 

32 

76 

55 

66 

39 

53 

38 

66 

48 

74 

57 

64 

35 

73 

38 

64 

44 

69 

43 

67 

50 

75 

49 

68 

40 

68 

46 

76 

54 

71 

52 

59 

42 

53 

30 

72 

48 

65 

48 

76 

59 

74 

.52 

61 

46 

60 

37 

75 

5; 

76 
43 
61 
43 
73 
51 
58 
40 
74 
54 
61 
48 
73 
53 
59 
41 
70 
49 
76 
52 
73 
40 
73 
55 
61 
43 
61 
45 


66 

48 

57 

43 

66 

52 

74 

48 

65 

49 

56 

47 

67 

48 

69 

51 

58 

37 

72 

54 

581 

39 

68 

40 

57 

44 

68 

43 

59 

38 

60 

47 

74 

43 

67 

42 

58 

44 

57 

41 

69 

49 

60 

45 

72 

52 

71 

60 

62 

41 

5 

51 

67 

45 

&. 

4' 

58 

45 

08 

51 

57 

39 

69 

54 

67 

46 

72 

51 

58 

46 

07 

49 

67 

48 

60 

36 

70 

52 

55 

47 

56 

47 


60 

38 

51 

32 

57 

36 

55 

40 

58 

36 

56 

41 

54 

39 

64 

40 

64 

36 

59 

40 

52 

37 

69 

38 

62 

40 

48 

30 

64 

40 

55 

32 

51 

32 

53 

33 

61 

31 

52 

31 

54 

34 

67 

37 

54 

40 

65 

39 

54 

36 

57 

42 

56 

37 

70 

35 

64 

40 

55 

41 

50 

36 

57 

33 

61 

37 

55 

39 

62 

43 

59 

34 

64 

41 

69 

48 

62 

39 

56 

38 

61 

40 

67 

35 

56 

36 

03 

42 

56 

36 

61 

35 


67 

29 

62 

30 

64 

28 

63 

34 

70 

25 

65 

30 

64 

27 

70 

33 

68 

37 

67 

31 

61 

28 

70 

29 

70 

34 

61 

17 

65 

36 

65 

34 

63 

28 

67 

32 

66 

23 

62 

27 

63 

35 

72 

32 

60 

42 

62 

32 

67 

23 

67 

38 

66 

30 

69 

33 

60 

31 

65 

36 

63 

26 

66 

26 

67 

21 

64 

30 

79 

35 

60 

26 

70 

3' 

73 

48 

6'J 

37 

54 

31 

66 

36 

67 

32 

65 

23 

66 

39 

69 

34 

61 

31 


64 

29 

60 

41 

67 

42 

66 

38 

70 

47 

66 

44 

6:5 

28 

66 

37 

66 

51 

71 

47 

59 

44 

70 

45 

67 

47 

65 

39 

70 

44 

62 

49 

62 

48 

67 

48 

631 

42 

60 

44 

64 

50 

70 

52 

68 

36 

62 

43 

63 

34 

66 

53 

63 

43 

67 

34 

67 

35 

65 

36 

61 

50 

65 

51 

67 

49 

6. 

47 

68 

48 

60 

38 

70 

49 

65 

62 

67 

52 

67 

43 

65 

48 

70 

44 

66 

43 

61 

62 

66 

45 

68 

47 


69 

37 

61 

38 

66 

41 

70 

37 

69 

33 

6'.: 

o7 

63 

29 

72 

37 

72 

39 

70 

40 

63 

37 

70 

38 

73 

40 

82 

27 

71 

43 
64 

39 

64 

3(1 

65 

39 

71 

31 

64 

31 

67 

4: 

75 

40 

61 

39 

66 

41 

64 

29 

68 

41 

67 

36 

69 

33 

71 

32 

68 

41 

64 

56 

68 

40 

71 

2' 

68 

38 

73 

41 

65 

35 

71 

42 

67 

39 

72 

39 

68 

38 

69 

40 

73 

38 

67 

35 

70 

64 
u9 
68 
37 


71 

36 

68 

35 

69 

29 

65 

35 

74 

31 

68 

31 

70 

25 

71 

36 

73 

47 

70 

32 

65 

29 

73 

32 

72 

36 

67 

22 

72 

4 

69 

38 

68 

31 

73 

39 

70 

30 

68 

30 

67 

43 

76 

38 

69 

44 

66 

73 

21 

70 

44 

71 

35 

72 

42 

71 

32 

66 

35 

68 

27 

71 

34 

71 

36 

68 

33 

74 

36 

65 

30 

71 

39 

76 

44 

73 

38 

67 

31 

70 

34 

74 

39 

69 

24 

70 

40 

63 


33 


75 
46 
67 

48 

68 

47 

67 

49 

70 

49 

72 

51 

69 

38 

73 

51 

74 

49 

6b 

51 

70 

46 

69 

51 

73 

50 

66 

4: 

73 

51 

71 

48 

71 

46 

68 

51 

74 

45 

66 

47 

67 

50 

78 

46 

65 

40 

70 

48 

69 

47 

6S 

53 

66 

48 

72 

51 

71 

49 

69 

62 

66 

47 

72 

49 

71 

44 

73 

49 

73 

53 

70 

4' 

71 

52 

79 

51 

73 

51 

67 

49 

70 

52 

75 

47 

67 

44 

70 

53 

69 

50 

70 

52 


74 
49 
71 
49 
73 
35 
72 
51 
72 
53 
73 
47 
71 
41 
75 
44 
76 
52 
71 
34 
68 
54 
75 
43 
72 
46 
70 
51 
68 
52 
73 
47 
72 
52 
79 
63 
64 
49 
74 
47 
73 
35 
72 
52 

7; 

46 
69 
55 
77 
50 
73 
53 
72 
43 
70 
50 
75 
41 
75 
45 
76 
52 
70 
43 
68 
57 
76 
53 
75 
53 
71 
48 
71 
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WThermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  wbieh  it  almost  always  occurs 
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The  outstanding  characteristics  of  the  weather  in  Arkansas 
during  April  were  the  positive  temperature  and  negative  pre- 
cipitation departures.  All  stations  for  which  normals  have 
been  computed  recorded  temperatures  above  the  April  normal 
and  no  station  measured  as  much  as  normal  rainfall. 

The  month  opened  with  temperatures  normal  or  slightly 
above  and  daily  means  continued  above  the  seasonal  average 
in  practically  all  localities  until  about  the  23d  when  a  moder- 
ately cool  wave  occurred  with  daily  means  below  normal  for 
three  or  four  days.  Thereafter  temperatures  were  again  slight- 
ly above  normal.  The  mean  temperature  for  the  month,  as 
determined  from  the  records  of  63  stations,  was  64.9°  which  is 
3.5°  above  normal.  Monthly  means  ranged  from  58.9°  at 
Dutton  to  69.7°  at  Junction  and  Prescott.  a  difference  of  10.8° 
between  northwestern  and  southern  sections  of  the  State.  The 
highest  temperature  recorded  during  the  month  was  96°  at 
Harrison  on  the  l()th,  the  lowest,  27°  at  Calico  Rock  on  the 
Iflt,  The  highest  occurred  in  most  sections  about  the  7th ^  or 
10th,  the  lowest  on  different  dates.  Extremes  were  well  with- 
in the  limits  established  by  previous  records.  The  greatest 
daily  range  was  56°  at  Brinkley  on  the  loth. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  records  of  93  stations,  was  1.41  inches  which  is  3.47  inches 
below  normal.  This  was  the  driest  April  in  Arkansas  since 
State  wide  records  have  been  kept,  1903  with  1.86  inches  being 
the  next  driest.  Monthly  totals  ranged  from  4.40  inches  at 
Harrison  to  none  at  Princeton.  There  were  thirty-three  sta- 
tions reporting  monthly  totals  of  less  than  an  inch.  Although 
the  average  rainfall  for  the  month  was  the  least  on  record,  the 
number  of  rainy  days  was  only  two  below  normal.  Little  rain 
was  recorded  from  the  5th  to  the  r2th,  but  during  other  periods 
light  .scattered  showers  were  of  daily  occurrence.  The  greatest 
amount  measured  for  any  24-hour  period  was  2.15  inches  at 
Harrison  on  the  23d. 

Cbnsidered  as  a  v/holo,  the  weather  in  Arkansas  during  April 
was  unusually  favorable  for  farming  and  all  other  outdoor  work. 
Cotton  planting  started  in  southern  sections  of  the  State  during 
the  closing  days  of  March  and  continued  with  slight  interrup- 
tions throughout  the  mionth.  At  the  close  of  the  monthplant- 
ing  was  in  progress  to  the  northern  counties  and  cultivation 
was  under  way  in  southern  sections.  Corn  made  good  progress 
in  practically  all  sections,  but  rain  was  needed  at  the  close  of 
the  month.  All  farm  work  was  well  in  hand  at  the  close  of 
the  month  and  conditions  generally  were  favorable.       w.c.H. 


I^ISOELLANEOUS  rHBNOJaSSTA 
(Dates  and  aumber  of  BtaUons  reijortlss) 

Thtodeestokms:— 1st,  3;  2d,  16;  3d,  14;  6th,  12;  6th,  1;  11th,  l;12th, 
1;  13th,  14;  14th,  4;  15th,  8;  16th,  16;  17th,  9;  19th, 
1;  20t.h,  12;  22d,  3;  23d,  10;  24th,  6;  26th,  12;  27th, 
5;  28th,  2;  29th,  19;  30th,  7. 

SoLAE  Halos: 4th.  1;  7th,  1;  17th,  1;  22d,  2;  23d,  1;  25th,  1. 

DensbFoq: 3d,  7;  5th,  1;  14th,  3;  20th,  1;  24th,  2;  28th,  1. 

Moderate  Hail  at  Saratoga  the  17th,  sUght  damage. 

HIS0BLKANS0T7S  DATA 


Pressure,  Sea-level 

Wind 

Relative 
h'.imidity 

tea 

Stations 

a 

1 

2 
<a 

a 
11 
11 
11 
11 

1 

Q 

0 

111 

03'® 

1 

Q 

a 

a 

6, 

ga 

Cm  o 

... 

29.08 
■29.98 
30.  01! 
30.04 

30.21 
30.26 
30.83 
30.36 

29.63 
29.67 
29.74 
29. 7S 

16 
16 

15 
3 

4.167 

5,098 
5.441 
4.629 

20 
80 
22 
24 

s. 
e. 
s. 
sw. 

.1 

29 
1 

71 

BeDtonvillc 
Fort  ftiraith 
Little  Hock 
Memphis 

70 
67 
6.S 

46 
41 
44 

58 
68 
63 

OOMSAIRA'SIYM    DATA    FO»  APKIL 


I'omporature 

Precipitation  ] 

Number  of  days 

Year 

11 

1 

.a 

3 

1 

CD 
O 

.2 

a 

< 

as 

6 

3 
O 

G 

■So£ 

61.4 

99 

IS 

4.88 

13 

8 

0 

8 

8 

1B91        .    ... 

62.8 

+  1.4 

98 

80 

22 

5 

2.75 

-2. 13 

15 

10 

5 

1892      

61.4 

0.0 

97 

18 

27 

22 

6.98 

+2.10 

12 

9 

9 

10 

1893 

64.9 

+3.5 

94 

4 

29 

15 

7,16 

+2.28 

11 

10 

9 

8 

1894 

68.1 

+1.7 

91 

16 

29 

6 

6.18 

+  1.30 

14 

8 

8 

9 

1895      

63.1 

+1.7 

98 

30 

30 

3 

1.99 

-2.89 

15 

8 

7 

6 

1896    

67.8 

+  6.4 

94 

26 

24 

3 

3.65 

-1.23 

12 

12 

6 

6 

1897 

61.4 

0.0 

90 

27 

31 

17 

4.14 

-0.74 

12 

11 

7 

9 

1898 

69.2 

-  2.2 

93 

BO 

19 

6 

8.09 

-1.79 

14 

8 

8 

8 

1809      

60.7 

-0.7 

96 

25 

19 

1 

3.28 

-1.80 

10 

11 

9 

7 

1900      

62.2 

+0.8 

98 

23 

24 

8 

4.98 

+0.10 

10 

12 

8 

10 

1901 

58.  U 

-3.3 

96 

29 

22 

3 

3.82 

-1.06 

14 

8 

8 

6 

1902 

61--:^ 

^-0.2 

96 

29 

25 

1 

2.87 

-2.01 

11 

11 

8 

8 

mo;?    

60.6 

-0.8 

91 

9 

26 

26 

1.86 

-3.02 

13 

10 

7 

6 

1904 

66.8 

-4.6 

89 

23 

24 

10 

3.88 

-1.00 

11 

9 

^? 

8 

1905 

61.1 

-0.8 

96 

9 

25 

6 

6.29 

+  1.41 

9 

10 

1 

11 

1906 

63.7 

+2.3 

97 

11 

27 

1 

2.55 

-2.33 

15 

7 

8 

6 

1907      .     .   . 

54.9 

-6.5 

89 

29 

24 

14 

5.44 

+0.56 

10 

7 

13 

9 

1908    

63.3 

+1.9 

94 

21 

24 

30 

6.82 

+1,44 

9 

9 

12 

12 

1909 

60.9 

-0.5 

88 

18 

24 

9 

4.62 

-0.36 

15 

7 

8 

8 

1910 

59.8 

-1.6 

90 

30 

22 

26 

6.14 

+0.26 

12 

9 

l9 

9 

1911 

60.5 

-0.9 

90 

6 

29 

1 

9.86 

+4.98 

10 

9 

ll 

12 

1912 

61.9 

+0.6 

93 

15 

26 

I 

8.14 

+3.28 

9 

11 

0 

12 

1918 

61.2 

-0.2 

94 

18 

27 

6 

4.91 

+0.03 

17 

6 

17 

1914 

61.0 

-0.4 

94 

16 

19 

9 

4.67 

-0.31 

11 

9 

0 

9 

1916 

64.3 

+-2.9 

96 

28 

19 

3 

2.96 

-1.92 

14 

8 

18 

5 

7 

1916 

59.9 

-1.5 

92 

14 

24 

9 

8.6.5 

-1.28 

13 

7 

0 

1917 

60.4 

-1.0 

90 

28 

23 

9 

5.69 

+0.81 

14 

7 

9 

1918 

59.6 

-1.8 

96 

2 

25 

10 

7-68 

+2,75 

14 

6 

10 

9 

1919 

61.6 

+0.2 

95 

24 

24 

16 

3.66 

-1-32 

14 

6 

10 

1920 

59.8 

-1.6 

94 

22 

21 

U 

5.49 

+0.61 

14 

7 

9 

9 

1921 

59.8 

-1.6 

91 

27 

22 

17 

7.87 

+2.99 

14 

6 

10 

9 

1922 

63-5 

+2.1 

90 

7 

26 

1 

6  64 

+-0.66 

13 

6 

11 

9 

1023 

61.4 

0.0 

95 

24 

23 

1 

6.30 

+1.42 

14 

7 

9 

11 

1924 

61.4 

0.0 

94 

14 

18 

1 

4.99 

+0.11 

14 

6 

10 

8 

1935 

67.4 

+  6.0 

98 

15 

28 

30 

2.62 

-2.26 

14 

9 

7 

6 

1926  . . 

59.1 

-2.3 

94 

29 

18 

1 

2.65 

-2.23 

15 

6 

9 

7 

J927 

66.7 

+4.3 

99 

27 

26 

22 

12.93 

+8.05 

12 

7 

11 

12 

1928     . 

57.3 

-4.1 

87 

I 

22 

10 

8.52 

+3.64 

13 

6 

12 

9 

1929 

64  0 

+  2.6 

92 

« 

29 

1 

5.69 

+0.81 

11 

' 

12 

10 

1930 

64.9 

+3.5 

96 

10 

27 

1 

1.41 

-3.47, 

16 

7. 

7 

6 

OorrectloDB:  March,  1980 

El  Dorado,  highest  temperature  should  be  77o  on  20th. 
Higdcn,  prevaihng  wind  direction  should  be  nw. 
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Calico  RocU.. 

Oamdon 

Center  Poiut. 
Clarendon 

OUnton 

OonsTay 

Oorniag  •••. — ; 
::oi;ning  (rivor) 

Cotter 

GroBsett 
DauvlUe... 
DardancUe 
Do  Vails  BluS 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Huroka  Springs 

FayettavUle 

:cort  Smith 

?roc5ii5an  Springs  . 

D'ulton 

Georgetown 

ail'oert 

Qrannis •••  • 

(iravotte 

Harrieon   

Helena   

Iligdan 

Hope  

Hot  Springs 

Indox 

JossioviUo 

Jonusboro 

Junction 

I^jadHlll...-.-  ■■ 

Iiittle  Boca.... 

Lurtoii 

Livtharyille 

ilagnolia 

Malvern.  ••.•••  •■•• 

Mjvsaraotht^prlng 

Marianna 

Marko!!  'i'ree  .  •  ■  • 

Marshall 

Mena - 

Morrillton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 


Nonuan  1  JJ"^^!°!S'f.I 


Odaii 

Osoooia 

Ozavk    

Paragould  .  . 
i'atterson  . . . 

Piggott 

Pine  BluS.. 
Pocaliontas 
Portland  .  . . 
Prescott . . . . 
Princeton  . . 

aison 

aosrers 

.St.  Charlos. 
St.  Francis. 
.Ssirntnga .. . 

.^oarcy 

Sprintrbank 

Story   

Stuttgart.  .. 
Sabiaco  — 
Tesarkana 
Thornburg . 
Waldron  .  . . 

Warron 

Waters 

Wliitecliffs. 
Wilson  .  ■ .  • 
'Viuslow ... 
Wynne 


Moutsomerj 
tei.sMSsippi.. 
Franklin  — 

Grev-lie 

Woodruff .  . 

Clay 

.Teilorsoii.. . 

Ritndolpl 

Aahley 

IJovada 

Dallas' 

Cleveland. . . . 

Beaton 

Arkansas..   .. 

Clay 

Howard 

White 

Miller 

Montgomery  ■ 

Arkansas 

l<n?cs,n 

Miller 

Perry 

^iftott 

Bradley.    .  ■  • 

Modtgomory 

Little  Klvcr 

M!s^i:.piPPi.. 

Wiisliington. 
Cross 


Vanoopiu Desha 

State  Means;'  and  Kxtremes 


used  in  means. 


leas  than  0.01  inch  ra 


computed  for  stations^havine  ten  or  more  years^record.^^AH^compl^ete  j:|PO^t„^„""o-J,^,7dltes."""  «P.  oVaddresses  as  follows; 


Precipitation  for  2-1  hours  ending  near  snns 


APiUL,   1930 


OLiMATOLOGlCAL    DATA:     AKKAiSBAB    SECTION 
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Dally  Precipitation  for  April,  lfe"30 


Stations 


DrainaK©- 

basia 


Day  of  Month 


n     12 


•  flii 


Amity 

ArkadelphJa. 
Arkansas  City  . . 

Arlberg 

Batesville 

Boe  Branch. .... 
Benbonvllle  . . 
Black  Rook  . . 
Blythoville... 

Booneville 

Brinklay I 

Calico  Rock 

Camdon i 

Ccntar  Point  — 

Glarondon. ! 

Clinton 

Conway 

Corning • 

Corning  (river) 

Cotter 

Grossatt 

Danville 

Dardanelle 

Pe  Valla  BluS... 

Dumas 

iJutton 

Bl  Dorado 

England 

Suieka  Springs.. 

Fayecteville  .... 

?ort  Smith ' 

B*roeTOan  Sprgs. . 

Stilton 

iteorgotown 

Gilbert 

GrannSs 

Gravette  

Harrison 

Helena 

Kltrden 

Hope 

Hot  Springs 

Index Il!l 

Jessie  villa.  ••  — ■• 

Jonoaboro Hi! 

Junction 

Lead  Hill 

Xiittle  Book.."' 

Lurton 

XjUthoi-vllle 

Magnolia 

Malvern luj 

Mammoth  Spjr.  .ilil 

Marianna 

Marked  Tree....lHI 

Marshall 

Huna In. 

Morrillton Illl 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman  

Oden.. 

osBooia nn 

Ozark Illl 

Paragould 

Pattsraon Il(i 

Piggott 

Pine  BluH iill 

Pocahontas 

Portland IBI 

Proscott If, 

Princeton !l;l 

Rison 

Rogers 

St.  Charles 

at.  Francis  Illl 

Saratojra 

Searcy  lig 

Springbank 11 8 

Story !| 

Stuttgart Hi 

Subiaco 

Texarkana Itll 

Thornburg 

^Valdron  . . 
VVarran. . . . 
Waters  .... 
Whitecliffs 

Wilaon 

Winslow... 

Wynne 

Yanoopin . 


...t 


Ouachita 

Ouachita 

Mississippi... 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas 

White   

Mississippi . . 
Arkansas  — 

White   

Wliite   

Ouftohlta 

Bed 

wmte  

White   

Arkansas 

White   

White 

White   

Ouachita  . . . 

Arkansas 

A-vkansas  — 

White 

Mississippi 

VVhite   

OQachlta  — 
ArkansBS — 

White  

White   

Arkansas 

Arkansas 

Red 

While     

White   

Ked 

Arkansas 

White 

Mississippi.. 

White 

Red 

Ouachita 

Bed 

Ouachita  . . . 

White    

Ouachita  ■ . . 

White    

Arkansas  — 

Wlilte    

Arkansas  — 

Red 

Ouachita 

White   

Mississippi . . 
Mississippi . 

White   

Ouachita 

Arkansas... 

Whlio   

Ouachita. .. 

White   

Ouachita  . 
Ouachita   . . 

Mississippi . 
Afkansaa... 

Mississippi . 

White 

Mississippi . 

Arkansas... 

White   

Ouachita... 

Ouachita... 

Ouachita... 

Ouachita... 

White 

Wliite 

St.  Francis. 

Red 

White 

Red 

Ouachita... 

Arkonsas... 

Arkansas... 

Red 

Arkansas... 

Arkansas... 

Ouachita... 

Ouachita.. . 

Red.. 

Mississippi 

Arkansas.  . 

SSlssisslpp  . 

Arkansas... 


.08 


.02 


.45 
.32 
.06 
.12 
.32 
.37 
.01 

"67 
.24 

't 

•  03 
.12 
.06 
.55 
.42 
.00 
.04 
.05 
.07 

■.'63 
.4ti 
.1; 
T. 
.0*i 

1.12 
T. 
.2) 


02 
1.25 

.oa 

.62 
1.55 
.01 
.39 
.80 
.52 
.03 
.GO 
.-io 

.06 

.'38 
.48 
.68 
.55 


22 
1.88 


.01 


1.11 
.07 


.65 


.32 


.50 


.03 


.60 


.03 


T. 


.01 


.03 


.11 
T. 

T.' 
•  lOj 
T 
.'23 
.80 
42 
.08 
.14 
'J'. 
T. 
T. 
.03 
.07 
.09 

.03 
T 


.07 
.32 
.00 
.01 

1.'38 

20 


.03 


.41 

tVi 
.10 


T 

.85 
I.  01 


.33 


.05 


T. 


.85 


.02 


05     .06 


.50 


.40 

'.'6: 

1.07 
13 
10 
19 


2.15 


.40 


.12    .58 
.07 


.15 


.02 


29      80      31 


.02  T. 
T.  ... 
.01 


.01 
.01 
1.61 


.38 

.07 

.02 

1.10 


,16 


.56 


.21 


,16 


.25 


.20 


.02 


.93 


.14 

",38 

'!i2 

.18 
.60 
.10 
T. 
T. 
.36 
1.17 

'."28 

!6'i 
'.is 


.  08. . . . 


.03 


.06 


.03 


.08 


.03 


.05 


.02 


.02 


.03 


.46 


.05 


T. 


.01 


.02 


.25 


T. 

,90 
.09 
.10 
T 

i.'32 

'iw 


.02 


.08 


T. 


Daily  Biver  Stages  for  April,  1930 


Stations 


Fort  Smitli 

Ozark  

Dardauelle 

Morrillton 

Little  Kock. 

Pine  Bluff 

Yancopin 

Danville 


Rivers 


I  Flood 
Stage 


.Arkansas... 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

.Petit  Jean. 


£2 

22 

20 
2S 
25 
'£» 
96 


13 


14 


16      17 


18      19 


20 


21 


22      23 


24 


25 


26 


27      28 


1.13 

0.10 

2.29 

1.77 

2.05 

2.14 

2.  46 

1.99 

1.10 

2.05 

1.07 

1.78 

0.55 

3.03 

1.03 

1.73 

0.22 

1.82 

1.61 

2.74 

1.46 

0.41 

0.61 

0.18 

1.77 

2.07 

0.86 

0.27 

3.63 

2.81 

1.85 

1.68 

0.82 

1.18 

2.49 

2.23 

2.75 

4.40 

0.66 

3.09 

0.55 

0.34 

0.99 

0.76 

1.41 

0.64 

2.73 

0.17 

2.21 

1.48 

0.82 

0.18 

1.68 

0.48 

1.41 

2.62 

0.83 

0.27 

2.05 

1.01 

2.48 

1.89 

0.77 

1.37 

2.05 

1.04 

1.04 

1.39 

0.54 

2.02 

1.00 

0.26 

0.00 

0.18 

2.87 

0.88 

1.73 

1.52 

0.89 

0.36 

1.06 

0,56 

3.21 

1.87 

0.26 

0.81 

0.70 

1.15 

2.60 

1.45 

1.56 

1.75 

1.31 


29     3       81 


3.8 
13 
4.1 
16 
1.5 
7.8 
25.0 
4.6 


3.7 

3.7 

1-2 

1.1 

4  1 

4.1 

1.5 

1  4 

1.2 

1.1 

7.6 

7.3 

24.4 

23.7 

4.5 

4.6 

3.61 

1.1 
4.1I 
1.5 
l.ll 
6.! 


22.9  22.0 
4.5I  4.7 


3.6 
0,9 
4.1 
1.4 
1.2 
6.4 
21  0 
4.4 


8.61 
0.9 
4.1 
1.3 
0.9 
6-2 


20.  l|19.8 
4  0 


3.S 

3.3 

3.3 

3.2 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

4.1 

4.0 

4.0 

4  0 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

0.6 

0.5 

0.4 

O.H 

6.0 

6.0 

5.9 

5.9 

18.6 

18.1 

17.7 

17.3 

3.5 

3.4 

3.3 

3.1 

3.2 

0.5 
4.0 
1.0 
0.3 
5.9 
1  16.9 
3.0 


3.1 
0.4 
3.9 
1.0 
0.2 
5.9 
16.6 
2.9 


3.1 
0.6 
3.9 
1.0 
0.0 
5.5 
16.0 
2.8 


3.1 
0.6 
3.9 
0.8 
0.0 
5.2 
15.5 


3.1 
0.5 
3.9 
0.7 
0.0 
4.9 
15.1 


2.7I  3.0 


3.0 
0.4 
3.9 
0.6 

-0.1 
4.9 

14.6 
2.9 


3.8 
O.H 
3.9 
0.5 

-0.1 
4.8 

14.2 
2.9 


4.4 
0.2 
8.9 
0.4 

-0.1 
4.8 

13.7 
2.7 


4.6 
1.4 
3.9 
0.3 

-0.2 
4.7 

13.2 
2  .') 


4.3 
1.6 
4.2 
0.9 

-0.2 
4.7 

12.9 
2.4 


4.0 
1.4 
4.2 
1.0 
0.2 
4.7 
12.5 
2.2 


B.8 
1.1 
4.2 
1.0 
0.4 
4.7 
12.2 
2.3 


4.0 
1.0 
4,1 
1.0 
0.6 
4.8 
12.2 
2.3 


4.3 

1.0 
4.1 
1.0 
0.4 
5.0 
12.8 
2.2 


4.0 
1.0 
4.1 
0.9 
0.0 
5.0 
12.2 
2.2 


4.2 
1.2 
4.1 
0.9 
0.1 
5.0 
12.0 
2.1 


4.2 
1.2 
4.1 
0.9 
0.2 
4.9 
11.6 
2.1 


4.1 
l.-A 
4.1 
0.9 
0.3 
4.7 
11.8 
2.0 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS     SECTION 


April,  1930 


Daily  River  StaKos  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


10      11      12      13 


16     16 


19     20     21 


22 


23     24      25     26     27      28     29      30 


31 


Cotter 

Calico  Book. . . 

Bates  ville 

Newport 

Georgetown  .. 
De  Vall8  Bluff. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  ... 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


...White.. 

do.... 

do.... 

do.... 

do.... 

do.... 

do... 

..Buffalo  . 
...Black... 
.Ouachita  . 
....Red..., 
Mississippi 
do.... 


18 
23 
26 
'20 
21 
34 
12 
14 
30 
28 
44 
48 
43 


a.  7 

8.1 
7.6 
11.8 
17.1 
21.8 
4.0 
7.4 
10.0 
9.9 
81.6 
37.6 


2.2 
7.4 
7.3 
11.4 
16.6 

ai.5 

3.9 
6.8 
9.2 
9.4 
30.6 
37.0 


0 
1 
1 
.9 
.2 
.7 
.8 
29.6 


.26 

4I33 


8.5 

2.3 

7.4 

6.8 

10.7 

15.2 

19.6 

8.9 

S.8 

6.9 

7.7 

28.  6 

31.3 


3.8 

2.6 

7.9 

8,2 

9.8 

14.7 

19.1 

3.9 

6.4 

7.0 

7.3 

25.6 

30.2 


8.2 

1.9 

6.9 

5.2 

9.0 

13.7 

17.8 

8.9 

6.0 

6.0 

7.0 

24.9 

28.9 


3.4 

2.0 

6.8 

4.9 

8  2 

13.0 

17.0 

3.9 

4.8 

6.8 

6.8 

24.1 

28.1 


3.5 
1.8 
7.1 
4.7 
7.4 
12.0 
16.8 
8.9 


5. 

6. 

1  22. 

0>26. 


3.4 
1.8 
6.7 
4.9 
7.3 
11  8 
16.4 


3. 

1. 

6. 

4. 

6. 
11. 
14. 

3 

4. 

4. 

6, 
8  20 
6  23. 


4.6 

4.7 

4.6 

4.3 

2.R 

2.8 

2.9 

2.8 

7.8 

8  0 

8.0 

S.0 

4.6 

4.9 

4.9 

4.9 

fl.4 

6.4 

6.7 

7.0 

in,  7 

10,6 

10.6 

10.8 

13.7 

13., 5 

13.6 

13.6 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

4.1 

4.0 

4.0 

4.0 

4  7 

4.7 

4.6 

4.7 

fi.l 

6.1 

6.3 

7.0 

19.4 

18.9 

18.4 

18.2 

22.2 

21.8 

21.4121. 0 

Daily  Temperatures  tor  April,    1930 


Stations 


9      10      11      12      13      14      15      16      17 


20 


21 


23 


24 


25     26 


27 


28 


29      30 


31 


A-»ty MagSSS 

B«'^*°nvine ^tssr 

BeeBranch Ma^-^^ 

Blythevllle l^SS^ 

Boonevme Maximu^ 

Brinl^ley  ^aximu^ 

Calico  Rock55 W^^ 

Cam^«"«5- k^tSSZ 

rAnt,fir  Point  i  Maximum 

center  i-oint Minimum 

Conwav  .        ......  1  Maximum 

i.onway Minimum 

Corninff  1  Maximum 

^"■^^"^ Minimum 

Dardanelle Maximum 

'Minimum 

Dumas n?.^^""™ 

I  Minimum 

^-^^- ^ts= 

El  Dorado Kmu"S 

Eureka  Springs....    Maximum 

^»^«««^'"« MiSSSS 

Fort  smith KSr 

Grannls...  Maximum 

Gravette. ?S?^'"™ 

'  Minimum 

Helena Ma^mum 

'  Minimum 


Hope  . 


1  Maximum 
Minimum 

Hot  Springs ^^^™'™ 

j  Minimum 

Jonesboio ^P/™'^"' 

'  Minimum 


Lead  Hill 

Little  Book. . 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 

Lutherville KF/™'^™ 

Minimum 

Magnolia Maximum 

<  Minimum 

Malvern Maximum 

[  Minimum 

Marianna Maximum 

]  Minimum 

Marshall 5^?^™™^ 

'  Minimum 

Mena Maximum 

I  Mimmum 

Mount  Ida Maximum 

•  Minimum 

Newport S  Maximum 

'  Mimmum 

Pino  Bluft j  Maximum 

(  Minimum 

Pocahontas \  Maximum 

(  Mimmum 

Portland j  Maximum 

'  Minimum 

Presoott. j  Maximum 

I  Minimum 

Rison  JMnximum 

'  Minimum 

Searcy. j  Maximum 

'  Minimum 

Stuttgart *  Maximum 

'  Mimmum, 

Texarkana \  Maximum 

I  Minimum  I 

Thornburg \  Maximum 

'  Minimum 


50 

66 

49 

70 

27 

70 

37 

68 

52 

69 

52 

67 

61 

70 

49 

67 

49 

62 

49 

70 

52 

64 

54 

65 

53 

67 

53 

65 

49 

65 

52 

84 

58 

71 

53 

63 

54 

65 

5;? 

6S 

41 

64 

52 

63 

51 

70 

.52 

68 

51 

64 

44 

65 

51 

62 

.52 

64 

54 

67 

50 

88 

52 

70 

55 

70 

47 

81 

46 

67 

57 

6-1 

45 

67 

50 

70 

.52 

61 

52 


83 
44 
78 
50 
80 
43 
79 
46 
85 
46 
83 
41 
83 
39 
82 
45 
86 
52 
85 
51  45 


Maximum 

Minimum 

I  Maximum 

I  Minimum 

Wynne, v  Maximum 

(  Mimmum 


Warren 

Wilson 


47 

73 

58 

82 

60 

75 

58 

64 

49 

69 

30 

73 

61 

67 

56 

82 

59 

77 

60 

71 

57 

66 

54 

74 

60 

74 

59 

65 

52 

81 

60 

62 

45 

80 

57 

80 

58 

78 

60 

68 

54 

75 

64 

80 

,54 

68 

51 

77 

61 

66 

55 

60 

56 


77 
53 
88 

,52 

79 

52 

72 

52 

75 

48 

76 

56 

91 

51 

79 

55 

82 

56 

75 

57 

73 

48 

75 

47 

78 

43 

77 

51 

81 

56 

74 

50 
78 
60 
84 
5-1 
81 
58 
76 
49 
72 
54 
83 
51 
75 
.59 
77 
60 
68 
51 
74 
55 


72 

46 

79 

49 

75 

53 

74 

38 

78 

60 

78 

48 

76 

44 

79 

55 

80 

50 

77 

48 

70 

52 

86 

56 

77 

50 

67 

51 

75 

,39 

76 

56 

77 

54 

80 

59 

79 

53 

71 

60 

72 

43 

79 

62 

79 

45 

72 

47 

78 

55 

72 

50 

75 

58 

82 

56 

78 

55 

74 

49 

75 

61 


47 

78 

35 

82 

48 

79 

53 

77 

47 

84 

55 

86 

41 

79 

47 

81 

42 

86 

45 

84 

53 

67 

44 

79 

38 

82 

51 

83 

43 

80 

47 

88 

42 

79 

44 

81 

49 

82 

50 

85 

37 

80 

44 

81 

48 

74 

45 

82 

46 

84 


79 
47 
75 
49 
79 
49 
78 
64 
83 
48 
79 

61 

74 

40 

81 

45 

88 

53 

80 

51 

77 

50 

82 

53 

76 

51 

73 

36 

81 

54 

78 

48 

76 

45 

79 

51 

82 

44 

77 

41 

76 

47 

90 
51 

78 

49 

78 

44 

75 

38 

78 

57 

77 

,63 

80 

49 

83 

44 

76 

60 

78 

42 

78 

51 

81 

39 

76 

55 

79 

63 

76 

55 

80 

54 


47 
94 

64 

81 

50 

73 

47 

84 

45 

81 

50 

72 

36 

92 

53 

73 

54 

74 

47 

81 

60 

91 

44 

75 

43 

79 

49 

94 

51 

86 

54 

69 
56 
71 
89 
77 
68 
78 
53 
90 
60 
89 
42 
76 
,50 
76 
43 
88 
51 
89 
40 
78 
47 
83 
51 
76 
46 
90 
46 


76 

48 

76 

40 

74 

38 

70 

41 

75 

46 

73 

36 

74 

33 

75 

47 

80 

53 

78 

41 

71 

36 

78 

44 

74 

42 

73 

32 

87 

52 

78 

43 

77 

40 

74 

49 

75 

50 

75 

41 

70 

38 

84 

49 

76 

49 

60 

43 

73 

32 

71 

51 

72 

45 

87 

52 

76 

45 

71 

40 

72 

35 

76 

60 

85 

40 

73 

39 


87 
65 
82 
48 

77 

46 

86 

51 
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««Thermometeis  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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GHNBRAIi  STTMMAKX 

Monthly  precipitation  totals  thus  far  this  year  have  shown 
wide  variations.  January  was,  with  but  one  exception,  the 
wettest  January  in  Arkansas  since  State-wide  records  began. 
April  was  the  driest  April. on  record  and  was  followed  by  May 
with  the  greatest  total  for  that  month  recorded  during  the  past 
40  years.  There  was  no  rain  in  the  State  the  first  day  ox  the 
month,  but  thereafter  showers  were  of  daily  occurrence  in  al- 
most ail  sections  until  the  18th.  Practically  no  rain  fell  after 
the  18th  except  on  the  23d  when  moderate  showers  ^vere  gen- 
eral. Totals  for  the  10th  and  17th  were  excessively  heavy,  four 
to  seven  inches  being  measured  at  several  stations.  New  ex- 
cessive records  for  10  and  15  minute  periods  were  established 
at  Little  Rock  on  the  KHh,  1.01  inches  being  recorded  in  10 
minutes  and  1.35  inches  in  15  minutes.  These  rains  caused 
flood  stages  on  all  the  streams  of  the  State.  Lowlands  were 
flooded,  crops  had  to  be  re-planted,  and  construction  work  on 
highways  and  bridges  was  halted  in  some  localities.  Highway 
No.  70  was  closed  near  Brasfield. 

The  average  precipitation  for  the  State,  as  determined  from 
the  records  of  91  stations,  was  10.06  inches  which  is  5.04 
inches  above  normal,  all  stations  except  Rogers  showing  posi- 
tive departures.  Monthly  totals  ranged  from  18.51  inches  at 
Hot  Springs  to  3.86  inches  at  Corning  (river).  There  were  47 
stations  reporting  monthly  totals  exceeding  10  inches.  The 
greatest  amount  for  any  24-hour  period  was  7.85  inches,  meas- 
ured at  Index  on  the  morning  of  the  18th.  Despite  the  fact 
that  the  monthly  total  is  the  largest  on  record  for  May,  the 
mmiber  of  clear  days  was  one  more  than  normal,  the  number 
of  rainy  days  only  foui  above  normal,  and  the  percentage  of 
possible  sunshine  was  practically  normal. 

The  mean  temperature,  as  determined  from  the  records  of  62 
stations,  was  68.8°  which  is  0.2°  below  normal.  Eighteen  sta- 
tionri,  principally  in  the  southern  half  of  the  State,  showed 
positive  departures.  Negative  departures  were  recorded  at  all 
others.  Monthly  means  ranged  from  62.4°  at  Winslow  to 
72.8°  at  Portland,  a  difference  of  10.4°  between  northwestern 
an*d  southeastern  sections  of  the  State.  The  highest  temperature 
recorded  was  95°  at  Dumas  on  the  27th.  The  lowest  tempera- 
ture was  34°  at  Dutton  on  the  31si.  The  lowest  occurred  in 
most  sections  the  last  of  the  month,  but  the  highest  occurred 
the  opening  days  in  many  localities.  The  greatest  daily  range 
was  41°  at  Harrison  and.  Lead  Hill  on  the  31st., 

Cotton  planting  was  completed  in  the  southern  part  of  the 
State  early  in  the  month  and  by  th-e  middle  of  the  month  most 
of  the  crop  had  been  planted,  but  the  excessively  heavy  rains 
of  the  10th  and  17th  beat  the  ground  until  that  which  had  not 
come  up  had  to  be  re-planted.  In  many  localities  land  was 
badly  washed  and  the  crop  submerged  so  abandoning  or  re- 
planting was  necessary.  The  weather  was  too  cool  for  cotton 
to  grow  rapidly  and  at  the  close  of  the  month  the  plants  were 
small  and  fields  grassy,  but  cultivation  was  under  way.  Corn 
made  very  good  progress  and  was  in  good  condition  except 
where  flooded.  w.c.h. 


MISCBLIiANEOXrS  PHENOHTENA 

(Dates  and  number  of  stations  reDOrtins) 

Thunderstorms:— 1st,  1;  2cl,  34;  3d,  29;  4th,  23;, 5th,  14;  6th,  35;  7th, 
22;  8th,  32;  9th,  49;  10th,  56;  11th,  9;  12th,  3; 
13th,  16;  ]4th,  2;  15th,  30;  16th,  29;  17th,  39;  18th, 
37;  19th,  13;  22d,  7;  23d,  24;  24th,  1;  25th,  1;  26th, 
1;  27th,  1;  28th,  1;  29th,  9;  30th,  1. 

Lunar  Halos: 5th,  1;  6th,  1;  15th,  1. 

Solar   Halos: 1st,  1;  9th,  1;  14th,  1;  15th,  1;  28th,  1. 

Dense  Fogs:— -15th,  1;  19th,  1;  20th,  1;  26th,  1. 

Heavy  Hail  18th  at  Helena,  slight  damage. 

Moderate  Hail  29th  at  Thornburg,  slight  damage. 

Straight  Winds :    Higden  7th,  damage  to  barns  and  small  buildings. 

Boone\Tlle  10th,  damage  estimated  $1,000. 
Tornadoes:     Marion  18th,  sw  to  ne,  destructive  path    1-4  mile,. Killed  4, 
injured  8,  property  damage  $7,500.  , 

Starting  near  Tichnor  moving  northeastward  near  Lambrook, 
Elaine,  and  Wabash,  killed  14,  injured  34,  property  damage 
$14,500.  .       • 
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1896 . . . . 

.74.3 

.+5.  3 

.    98 

8 

46 

■  2 

3.54 

-L48 

15 

10 

6 

1897 

68.3 

-0.7 

99 

2» 

33'  26 

2.13 

-2.89 

17 

9 

5 

1898  .. .  ..L.. 

-72.1 

-1-3.1 

100 

29 

30J     7 

6.44 

+r,42 

16 

9 

6 

] 899  .... 

72.9 

+3.9 

96 

15 

44 

5 

6.45 

+L43 

10 

12 

9 

1900 ■.; . . 

69.3 

+0.3 

97 

15 

37 

4 

3.69 

-1.33 

12 

12 

7 

1901 

68.2 

-0.8 

100 

2 

31 

26 

2.95 

-2.07 

12 

13 

6 

1902 

7.3.2 

+  4.2 

100 

22 

42 

1 

4.34 

-0.68 

12 

12 

7 

1903 . . . . 

67.5 

-L5 

96 

23 

24 

1 

7.47 

+2.45 

9 

11 

11 

1904 

67.1 

-1.9 

98 

23 

31 

12 

3.39 

-1.63 

13 

K 

6 

1905 

-70.7 

+1.7 

98 

.31 

38 

1 

9.58 

+4.58 

9 

11 

11 

1906 

68.8 

^0.2 

100 

30 

28 

9 

4.71 

-0.31 

15 

8 

8 

1907 

63.8 

-5.2 

,  91 

23 

31 

,  15 

9.48 

+4.46 

7 

18 

11 

1908 . ..-. 

70.0 

+1.0 

96 

23 

30 

8 

7.05 

+2. 03 

8 

13 

10 

1909 

67.0 

-2.0 

92 

5 

28 

2 

6.76 

+1.74 

14 

9 

8 

1910 

66.0 

-3.0 

95 

30 

81 

7 

6.56 

+  1.54 

12 

10 

9 

1911 

70.8 

+1.8 

101 

-28 

26 

2 

1.11 

-3.91 

19 

10 

2 

1912 

69.9 

+0.9 

9S 

24 

32 

17 

2.41 

-2.  61 

15 

11 

0 

1913 

69.3 

+0.3 

■  99 

31 

351  •  7 

3.32 

-1:70 

16 

10 

5 

1914 . . . . 

69.5 

+0.5 

■  97 

31 

34!     9 

3.34 

-1-68 

12 

13 

6 

1915 :.. 

69.9 

+0.9 

101 

14 

34 

8 

5.58 

+0.56 

12 

9 

Jo 

1916 

71.6 

+2.6 

99 

28 

34 

16 

3.56, 

-1.46 

18 

7 

'6 

1917 

63.5 

-5.5 

97 

26 

31 

■  1 

3.15 

-1.87 

15 

'7 

9 

1918 .... 

72.2 

+  3.2 

102 

30' 

M 

1 

3.01 

-2.01 

17 

=  8 

-6 

1919       

66.8 

-2.2 

96 

31 

38 

21 

6.01 

+  0.99 

9 

9 

lit 

1920 

70  8 

+  1.8 

1   96 

24 

39 

14 

8.17 

+  2.95 

11 

9 

1921 

19:>2 . . . . 

69.7 
70.8 

+0.7 
+1.8 

99 
-100 

31 
11 

29 
40 

3 
i 

2.-25 
5.00 

-2. 77 
-0.02 

18 
1'2 

8 
10 

'  5 
9 

1923 

67.2 

-1.8 

98 

20 

27 

9 

8.24 

+3  22 

U 

S 

K 

1924 

64.6 

--4.4 

94 

18, 

30 

11 

4.-64 

-0.38 

15 

8 

8 
•'7 
6 

1925  ....;... 
1926 

68.0 
69.7 

-1.0 
4  0.7 

102 
107 

30 
29 

26 
29 

1 
15 

1.88 
2.42 

-3.  14 
— 2.60 

17 
17 

7 
8 

)927 

71.7 

+  2.7 

97 

29 

32 

16 

6.54 

+  1.  52 

12 

9 

;W 

19'28 

69.5 

+0.5 

98 

10 

34 

8 

3.60 

-1.42 

17 

7 

-7 

1 9'i9 

67  6 

-■1.4|       97 

31 

■M) 

3 

6.31 

+  1.29 

9 

9 

13 

VjM 

68.8 

-0.2.       95 

27 

34 

31 

10.06 

+5.04 

14 

7 

10 
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CUmatoloffical  Data  for  May,  1930 


I 


stations 


Counties 


Amity.,.,- S?S 


.+t 


tt 


ArkadelDhia 

Arkansas  City 

Arlberg 

BateBVille ■ 

Bee  Branch 

Benton-ville 

Black  Rock 

Blytheville 

Doonevllle 

Brinkley 

Calico  Kock 

Oamdan 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning  ......•••• 

Corning  (river).. 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle 

Do  Vails  Bluff.... 

Oumas 

Untton 

Kl  Dorado 

Ungland 

Eureka  Springs... 

bT.yetteville 

Fort  Smith 

Freeman  Bprlngs.. 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Qrannis 

Gravette 

Harrison   

Helena  

lllgden 

Hope  

Hot  Springs 

Index 

Jossieville 

Jonesboro  

Junction 

Lead  Ulil.---..  •■ 
Little  Kock  — 

Lurtoii 

Lnth-orvillo 

Magnolia 

Malvern ■•  ■  • 

MRmmoSliBprinR 

Marianna 

Marked  Tree  ..•• 

Marshall 

Mena • 

Morrillton i  „  ^.,„v 

Mountain  Home Sr^ '"„,„„ 

Mount  Ida •••   -I  Momgomery 

Newport 

Norman 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark    

Paragonld  .  .  • 
Patterson  — 

Pig'^ott 

Pino  Bluff... 
Pocahontas 


tt 


.tt 


.II 


Porcland 

Prescott 

Princeton  . . . 

Rison 

Rofters 

St.  Chark'S.. 
jjt.  J'rancis.  • 

rfoarcy 

ripringbank 

Storv    

atuttgart.  .. 

Subiaco 

Toxarkana. 
I'hornburg . 
Waldron  . . . 

Warron 

Waters 

WhitecHffs. 

Wilson 

Winslow  — 

Wynne 

Yancopin  .  • 


..u 


state  Means' 


Temperature  a 

or  melted  snow. 
Frei^'inan  Sprinfr; 
hours  ending  near 


Clark 

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren 
Benton  — 
Lawrence. 
Mississippi 

Logan 

Monroe 
Izard  .... 
Ouachita 
Howard.  . . 
Monroe .  . . 
Van  Buren 
Kaulkner 

Clay 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke  

Carroll ■ 

Washington. 
Sebastian.. 

Pope 

Hempstead 

White   

Searcy 

Polk 

Beaton 

Boone 

Phillips.... 

Cleburne... 

Hempstead 

Garland 

Little  River 

Garland   ... 

CriUghaad., 

Union   

Boone  

Pulaski 

Newton  .... 

Johnson 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

I,fle 

Poinsett- . . . 

Searcy 

Polk 

Conway 


Jackbon 

Montgomery 

Montgomery 

Itoward 

Mississippi... 
Fi-anklin 
Greane  . . . 
Woodruff 

Clay 

Jefferrjon. 

Randolph 

Asblsy 

Nevada 

Dallas  

Cleveland  .. 

Benton 

Arkans^as..   . 

Clay 

Vt'hite 

Miller 

Montgomery 

Arkansas  — 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 

Little  Kiver 

Mississippi . . 

Washington. 

Cross 

Desha 


Observers 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bown 

J.  H.  Catham 

J.  D.   Reeves 

Mrs.  l.elia  1.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   S.   Weather  Bureau 

Vernon  C.  Howe 

B.  E.  Smith 

F.  H.  Randolph 
R    J.  Torry 
W.J.  Copp 
A.  B-  Quarterman 
John  C.  Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E .  E.  Cordrey 
Winired  D .  Polk 
Henry  Stafford 
Charles  Turnipsecd 

G.  A.  Gifford 

C.  G.  Hudson 
Geo .  N.  Goodier 
H.  G.  Pate 
Ben  Johnson 

M-   llicketts 
J.  J.  Babb 
Dr.  R.   H.   Hardin 
Geo.   W.   Nichoalds 
University  of  Arkansas 
U.  S.  Weather   Bureau 
J.  R.  Me  Cuiston 
T.J.  Logan 
W.  K.  Owens 
Bon  F.   Battenfield 
W.E.  McVav 
A.  F.   Stevens 
Mrs.  G.  L   Wright 
James  A.   Burnett 
Geo.  W.  liaker 
N.  P.  ONea) 
G.  C.  Bolton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  A.  J^owderbnck 
J.  H.  Crosswhite 
U.  S.   Weather  Bureau 
I.  C    Sutton 
H.  CJ.   Lenhardt 

tate   Agri.    School 
Mrs.  W.  L.  Matthews 
S.  V.  Whittaker 
C-  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  .1.  Parks 
E.  W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 
G    A.  Whittington 
A.  C.  Wilkerson 
U.  S.  Forest  Service 
U  .  S.  Forest  Service 
Frank  K.   Hensley 
June  Tnomason 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.   Heaglor 
W.   K.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
i^enedictinc  Sisters 
W.   E.   Edmiston 

C.  i)    Calhoun 
Mrs.  Dora  Coleman 
Mrs.   M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Deane      ^ 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Adp.m  F-  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
II.  S.  Brasliear 
Edward  E.  HolmcF 
l)r.   Chevee  Bevill 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
Nannie  O   Schirmer 
D.  O.  Anderso 
J.  D.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  E    Barton 


AUcomplBtereportsnsedinmeaus.T.   less  than  0.01  inch  rain 
All  compioie  iM  ^^  ^^  ^^^^^  ^^^^^^      jjp   Q   addresses  as  follows :- 

inar;  Spriusbank,  Doddridge.     Precipitation  for  24 
Amount  included  in  next  measurement. 
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Dail3 

Pr 

ecipitetion  foi 

31  ay. 

leso 

Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 

17 

18 

19 

20      21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

3 

c 

Ouachita 

2,93 
2.60 
.79 
.32 
.24 
1.65 
.28 
.15 
.02 
T. 
.28 
.07 

4190 
.31 
.70 
.40 
.85 
.74 
.05 
.03 
.81 

'.'46 
.15 
.30 
.01 

..30 
.08 
.02 
.84 
.•23 
33 

.67 
.46 
T. 

* 

".ei 

.'22 
.93 

i.'ei 

'f.' 

i'.m 
.01 

.24 
.19 

'."96 

T. 

.75 
.25 

'.'I'i 
.11 
.10 
.89 

'.'03 

'.'53 
.09 

.'23 
'.'12 

r. 

1.02 

T.' 

.04 
.38 
.20 
.25 

'tV 
'.'is 
'lio 

1.50 

'.'is 

1.00 
.62 
T. 

.24 

45 

".U> 
.34 

'!47 
.41 
.85 
.61 
.62 
.32 
•75 
.20 
.2.1 

1.15 
.58 

1.02 

'.'48 

.65 

1.15 

l."7 

.45 

.62 

1.04 

T. 

1.90 

1.45 

.15 

1.10 

1.40 

.86 

.80 

.83 

.61 

.05 

1.56 

1.15 

.42 
.94 
.72 

i.',64 
2.16 
.53 
.50 
.80 
.55 
.46 

i.in 

1.65 
.60 
.90 
.74 
.33 

1.68 

'.'97 

'.'44 

'.'52 

iisi 

'.'65 
.02 

'.'35 

3.' 62 
.14 

'.'i2 
■59 

'.'is 

'!27 

'.'io 

32 
.13 
.40 

'.'67 

".26 
.89 

".26 

'26 
.'i4 

1.09 

1.75 

5.00 

1.85 

1.21 

1.45 

.20 

.62 

.57 

"25 

.56 

2.55 

.51 

.14 

1.83 

.21 

.38 

.43 

.38 

1.25 

.09 

.30 

.66 

^46 
.85 
1.76 
.10 

•  12 
.61 

).40 
.03 

1 .  85 
.67 
.12 
.Vi 
.19 

1.20 

1.65 
.04 

2.51 
.13 
.55 
.35 

'.'08 
.74 

1.00 

1. 10 
.71 

1.40 
.45 
.37 

2,58 
.60 
.07 
.42 
.28 
.32 

1.77 

'^04 
1.30 

•  50 
.22 

1.66 
28 

2.00 
60 

1.24 

2.'i6 
1.98 

.05 
2.24 

.24 
1.23 

.26 

.78 
1  3.-' 
1.13 

.10 

2.' 16 

2. 13 

.44 

.10 

2.30 

.04 

1.75 

2.94 

.09 

..5 

.61 

1.87 

1.54 

2  90 
1.52 
2.24 

.67 
2.84 

.32 
1.71 

i!67 
.12 

3  71 
2.49 
1.60 

.35 
2.50 

.02 
1  79 
1.71 

§.'92 

'ilii 
3.. 57 

2.51 
1.13 
1.17 

T. 
1.08 
2. 33 
2.38 
1.69 
2.12 

.36 
2.04 
1,27 
3.52 

.26 
2.56 

.80 

.70 
2.23 
3.79 
3.10 
4.83 

.71 
1.45 
1.52 

.16 
1.48 
5.42 
1.99 
2.92 
3.08 
3.42 
1.08 
3.17 
2.52 
98 
2.85 
1.40 
2.71 

.88 
1  60 

.37 
2.20 

.18 

.71 

.70 

.06 
1.74 

.92 
1.42 
2.18 

2.' ,52 
1.20 
2.65 

2.65 
2.02 

i'.hb 

"76 

3.20 

1.25 

.43 

1.04 
.70 
.7(1 

1.44 
.78 

'.'87 
,40 

l!76 

1.24 

.97 

i.'i'ii 

.22 

90 

T. 

'.'05 
.38 
.04 
.81 
.02 
.06 
T. 
.49 
.31 
,20 

"22 
-40 

'lie 

.03 

T. 
.14 

'.-06 

■"65 
.15 

■.'46 

".\0 

'.'65 
.11 

1.35 
1.35 

.66 

'tV 

.05 

'.■33 

.04 
T. 
.68 
1.31 
.08 

''22 

55 

1.37 

1.09 

.35 

.06 

.37 

.51 

.02 

.30 

.05 

.25 

.42 

4.26 

.87 

.40 

.14 

19 

1.36 

3.37 

1.63 

.27 

.88 

.73 

",66 

.81 

.31 

3.62 

,30 

6.33 

1.17 

2.97 

.43 

1.80 

.57 

.53 

.18 

.10 

.63 

.43 

4.23 

3.31 

".'i2 
4.27 

■.■57 
.39 

4.60 

2.94 
.06 

1.43 

.44 

1.86 

1.72 

20 

.54 

,10 

',64 
1.31 

.06 
2.43 

.15 
1,21 

2'06 
,17 

43 

93 

11.67 
15.85 
13.25 
8.65 
6.54 
8.90 
5.83 
7.20 
5.35 
10  40 
9.64 
5.75 
17.68 
14.08 
9  22 
9.28 
8.07 
5,08 
3.86 
7.84 
9.59 

Arkadeiphia. 
Arkansas  City  . 

l!ll 
.llil 

OuacWta 

Mississippi. . . . 

.... 

•••' 

.20 

i.'i,5 

.47 
.48 
,34 
.66 

i!47 

'.'63 
,13 
,70 
,02 

1,28 
.51 

".ii 

.       .  . 

'tV 
■f.' 

,40 

White    

.53 

'.'J6 

.15 

.1111 

WTiite   

Arkansas...... 

.39 

'.41 
1.13 
.01 
.65 
.22 
.16 
.03 
.63 
.29 

'.'36 
.25 
54 

.46 
.43 
.55 
.04 
.73 

".U 
.62 

t"' 

..53 
21 
.93 
.57 
.47 
.49 
.92 
.15 
.05 
.31 
3.81 
.21 

'.'56 

'.'i3 

.04 
.10 
01 

'!67 

.... 
.'18 
't.' 

T. 
"6.5 

.09 

T 

^.05 

';S3 

L37 
.76 

'.'io 

T. 

.02 
T. 

.06 
.08 

■    • 

'.'63 
.'05 

i'io 

Bes  DraQcli. . . 

BoTitonviile  .... 

•  nil 

.III! 

Arkansas 

.30 

White   

T. 

".bh 

Blyttieville....- 

Mississippi  — 

Arkansas 

White   

i.os 

.01 



.6-i 

Briukltfy 

.mi 

White   

Canitlen 

Pftfntrtr  Point 

OuBchlta 

Bod     

';29 

•■•• 

'.'06 

.1111 

White     

/^li  ntnn 

White   

.41 
.28 

.18 
.85 

2!  05 
1.26 
3.02 
2  63 
2,90 
.05 

i,'66 

.08 

2!  15 

.9H 

1,92 

1.82 

15 

.... 

.... 

.06 

Corning 

Corning  (river) 

Cott-er            •   • 

.11 

White   

White 

't.' 

T. 

.04 
T, 

.12 

".ie 
.12 
.34 
.22 

.32 
04 

T. 

T. 

2.80 

.16 

'.'38 

.90 

.01 

5^20 

1.08 

.44 

.54 

.02 

1.01 

1  32 

.05 

.13 

.30 

2,63 

.18 

.46 

,21 

1.77 

1,22 

1.05 

.36 

T. 

4.10 

.31 

1.18 

2,09 

09 

6.50 

.06 

'.69 

i!72 
.81 

'."i.5 
.16 

,50 
.40 
1.20 

.... 

"55 

.83 

White   

Ouachita  

Arkansas 

.65 

'  '.63 

.0.3 
.'22 
.22 

'.'36 

'.'ii 
'.'ie 

.05 

.20 
.49 

T. 
1.54 
.44 

.'05 
.45 
.30 
1.20 
.03 

'f.' 
.13 
.  2L> 

3.14 
.04 
.01 

2  15 

.04 

1 .'  78 
'1'. 

1.70 
.03 

2!  40 

"61 
.03 

•2 166 

.85 

T. 

,12 
,94 
.73 
T, 

.... 

Danville 

DardanellG 

He  Vails  Bluff . . 

Arkansas 

White. 

Mississippi     .. 
White   

1.65 

.20 
2.74 
1.07 

.30 
1.30 

.'02 

.01 

.... 

't'.' 

't" 

'.47 

'.'h7 

9.32 
12.51 
13.19 
9.91 
11.19 
11.15 
6.35 
7.26 
7.44 
11.46 
13  82 

'.'42 

1,86 
,10 
.20 
,50 
,51 
,28 

1.48 
.49 
.03 
.61 

1.27 

.71 

64 

El  LVjrado 

.Ilii 

Ouachita 

Arkansas 

White      

'.'io 

.10 
.92 
.96 

'.'62 

.... 

SarekaSprtnifs.... 

White   

•  •e 

Arkanpfts 

Arkansas 

Red  .      

63 
.60 
.90 
,04 
.07 

Fulton        

T.' 

..^6 
.49 

.21 

1.10 
.35 

T,' 
1.'50 

.34 

.18 
.05 

.05 
.12 
1.38 

'.'56 

"68 
.01 
.13 
.10 
.17 
03 

Georgetown  .... 

White     

.57 

25 

3.  82 

.15 

.68 

'.'35 

.30 
.30 
.01 

Gilbert   

White   

Bed 

.86 
.07 
T. 

.32 
.13 
T 
T. 
1.50 

,16 

't" 

.00 

7.71 
16.45 
8.14 
6.03 
9.40 
8.02 
14.96 
18.51 
16.13 
10.56 
5.84 
10.86 
4.74 
11.12 
10.95 
10.93 
16.78 
12.5(1 
6  57 
5.50 
10.80 
12.92 
11.94 
8,50 
6.22 
14.28 
8.16 
11  93 

T. 
T. 

Arkansas 

White 

rieiena III! 

Hififden 

Miflf.lS'^ippl 

White 

.98 
.60 

't',' 

1.00 
K35 

2]65 
1.15 

".m 

1^25 
1..12 

'.■96 

2. 00 

.73 

6.61 

2.14 

7.85 

1.58 

1.35 

1.17 

T. 

2.24 

.12 

.30 

2. 80 

1.86 

.60 

2.30 

3.25 

,14 

1.00 

.70 

.03 

2.26 

1.55 

4.31 

2!  52 

3.25 

.16 

.76 

3,60 

.85 

3.60 

.55 

,41 

44 

4.07 

2,60 

4!66 

.48 

1.73 

4.17 

i!3i 

,29 
5,10 
158 

.57 

.30 
I.  86 

T, 
5.57 

.05 
3.30 

.95 

1,88 
.15 

'.6i 

i!37 
.41 
.64 
,78 
.65 
.17 
.32 
.67 
.39 

1.45 
.95 

..    . 

'.'ii 

Hope 

Hot  Springs 

Hod 

Ouachita 

.08 

tV 

".m 
".hi 

.57 

.82 
.09 
.15 
.55 
.35 
.06 

2 120 
.54 

"28 

tV 

','64 

t'.' 

'.'42 
,08 

.02 
■.'05 

.... 

Index 

.till 

Rod 

Ouaciiita  . 

.60 
!62 

'f.' 

T. 
.39 
.25 

'!86 

'  '34 
1.12 

.24 

.07 

••■• 

'."26 

1.02 

.n 

WHiite   

•••• 

■f.' 

T. 

'!62 

Lead  Hill 

Lltxla  Sock  . 

1I*V 

White 

T. 

1.47 
.20 
.12 

T 

.R5 
23 

T. 

.09 
1.65 
1   10 

.05 

T. 

.04 
1.28 

".02 
.51 
1  ^10 

31 
.04 
.45 
.43 

'.'46 
,55 

'.'62 
2.15 
.41 
.10 
.25 
.33 
.49 
1.71 

'.49 

T. 

.88 

.02 

.48 

".\& 
.18 

".70 
.41 

't'.' 

.45 
.15 

'!82 
.33 
.04 
..52 
T. 
.78 
.46 

".90 
.80 
.28 

Arkansfts 

Lurton           • 

White 

Magnolia 

1 

.'lil'i 

Red 

Ouachita 

White   

Mi-ssissSppi .... 

Malvern 

.25 
.40 

.02 
T. 

Mammoth  Spft. 

Marianjia 

Marked  Tree. .. 

Missis.sippi 

.37 

.ii 

•  02 
'!67 

i.'i? 

.26 

'.'64 
.02 

.05 

1.06 

1.51 

,70 

.63 

1.57 

.10 

1.06 

1.30 

1.00 

.16 

.95 

.19 

.34 
.07 

.40 

Marshall 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White   

.25 
.51 
.96 
T. 
1.86 

Jlleni  

:ii 

3  •  . 

T. 

'.'64 

•••• 

•■•■ 

Morrillton 

MoDtatftin  Hom( 

.42 
.73 

'.'74 

T.' 

Newport 

.IIJ 

White   

Norman 

Ouachita  .   ., 
Ouachita   ...  . 

Red 

'.'31 

2;6i 
.86 
T. 
.62 
.36 
.31 
.13 
.07 
,58 
.30 
.51 

'.'65 

.42 

Oden 

1.50 
.65 
T 

';85 

'.'is 

.76 

.45 
2.10 
4.. 52 

.17 
1.90 

.37 

.-!0 

T. 

i-'io 

1.42 

3.  14 

01 

2.30 

.15 

2 140 

■■76 

1.25 

i.'36 
.40 

10.28 
10,04 
10.60 
8.33 
5.74 
9,64 
4.46 
14.28 
6.72 
9,87 
12.91 
13.72 
13  50 

Okav       .     . 

.08 
,60 
1.42 

2 '06 
.61 

2.39 
.50 

1.05 

\'.2S 

2.96 

■.'62 
1.52 
1.15 
1.00 

i!i5 

.04 

2 '.si 

.05 

— 

'.'.53 
.72 

't.' 

'.45 

.25 
T. 
.15 
.24 
.31 
.15 
1.05 

'.'39 

'.'96 
.11 
.68 
24 
.01 

1.67 

'.'63 

'.'46 
.10 
.08 
.05 

"94 

'.'6.5 
'!i.5 

'.'ii 
'.'13 

'.'ig 
.01 

','i6 

,02 

".83 

'!lfi 
.12 

i.'22 
.16 
.29 

'.'26 
.65 

i.'69 

1.29 

'.4i 

.62 

.03 

2.60 

1.72 

.90 

1.01 

T. 

.04 

2.72 

.03 

.73 

.04 

1.30 

.04 

.33 

1.40 

i.'85 

■;05 

■■•• 

.16 

.06 

".6i 

0sc30la 

1 

OzMk 

Para^ould- 

Arkansas 

Mississippi 

White 

Mississippi 

tV 

.02 
.10 

'log 

".ib 

■"io 
't.' 

'.'62 
".ii 

'.'ie 
.02 

i!44 
.55 
'J. 

'f.' 

't.' 

1.10 
.86 
.28 

'.'is 

1.24 

i!98 
.07 

'^24 
T, 

1.47 
.29 
.35 

'.'43 
.10 
.36 
.06 
.79 
.68 
.51 
.71 
.18 
.27 
.72 

i!47 

1.15 

.73 

i.'is 

.'85 

..50 

1.06 

".n 

'!i2 
'.'34 

■f.' 

't.' 

.11 

.35 
T. 
.12 
.25 

2!o6 

.41 

'iso 

.26 
T. 

.73 

.llfl 

Pl«?o«t 

Pine  Bluff 

.(111 

Arkansas 

White   

1.62 
.03 

1.48 

i]78 
1.21 

".d\ 
1.01 
1.81 

".bh 

.65 
,03 

■2!  60 

.... 

1.07 

Pocahontas  . . . 

Portland 

.ill 

Ouachita 

Ouachita 

1.24 
■39 

.  .  .  . 

Prescott 

.14 

.04 

'lis 

Princeton 

Rlson 

Ouachita 

Ouachita 

White 

Wtiite 

St.  Francis 

Rogers 

St.  Charles 

3t.  Francis  ... 

'.I'li'i 
.1! 

't.' 
't.' 

't.' 

.43 
.08 
.22 
.32 
.06 
.92 

'.'82 

'!56 
.92 
T. 
1.43 
1.08 
.02 
.74 

'.'62 

i.'68 

4.2U 
9,59 
5-08 
9,18 
15  41 

Searcy  

Whito 

.79 
1.50 

.63 
1.96 

.04 

.98 
1.87 
1.73 

'.'75 
.15 
.05 
T 
.17 

SpriDgbank 

Bad 

Story 

Ouachita 

1.43 
.06 
.67 

•••• 

.08 

i.'87 
T, 

10,24 
11.63 
8.09 
15.35 
11.40 
10. 16 

Stuttgart 

Arkansas  . . 

3\ibiaco 

.1111 

Rod .... 

Thornburg  .... 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

1.04 
2!76 

Waldron 

11 

■.111 

Warren 

Waters 

.05 

18.89 
12  85 

Whltecliffs 

&ed.»     .  ... 

1.21 

•:25 

1.23 

.22 

.12 

..36 

T. 

.25 

'.'37 

'.30 

.45 

'!i2 

2,10 
1,19 

'.06 
T 

•'•• 

. .   . 

.02 
'.'68 

■."67 

7.76 
10  59 

Wilson 

Mississippi   . . . 

Winslow 

Arkan.sas 

Mlsslsslpp  .... 
Arkansas 

.99 

.32 

.14 

'.'56 

.70 

.70 

1.06 

9,42 
10,16 
11  00 

Wynne 

Yanconin 

:l^ 

Daily  Biver  Steges  for  May 

1930 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Fort  Smith 

Ozark  

Dardanelle 

Morrillton 

Little  Rook,.. 

Pine  Bluff 

Yancopin 

Danvillo 

, ,  .Arkansas 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

...Petit  Jean.. 

22 
22 
20 
20 
23 
25 
29 
20 

4.4 
1.1 
4.1 
0.8 
0.2 
4,7 
11,1 
2.( 

4.9 
1.1 
4.1 
0.7 
0  2 
4.7 
11.2 
2.0 

14,7115.3 

6.1  13.0 

4.2  12.3 
0.7    3.0 
0.3    0.4 
4.8    5  0 

11.2  11.2 
2,1    2.2 

15.4  15.7 

12.6  13.0 

14.0  14.0 

11.0  11.7 

6.5  11.8 

5.1  13.2 

11.3  11.3 

6.4    5.7 

15.5 
13.1 
15,0 
12.0 
12.3 
15.7 
19.0 
7.9 

16.0 
13.4 
15.4 
13.4 
13.2 
16  3 
21.8 
19.2 

16.4 
13.7 
15.6 
13.5 
13. 7 
17.0 
23.0 
19.3 

19.1 
16.3 
18.0 
15.0 
14.5 
17.4 
23.8 
21.5 

20.9 
21.0 
24.3 
21.5 
19.1 
19.8 
24.9 
26,3 

19,8 
18.4 
22.2 
22.0 
21.3 
23.5 
28 .0 
25.3 

21.3 
16.9 
20.0 
19,7 
20.5 
24.7 
29.8 
23.8 

21.2 
18.7 
20.3 
19.6 
20.1 
24.2 
31.1 
22.0 

21.4 
17.4 

20.1 
19.8 
20.4 
24.0 
31.2 
19.9 

20.2 
17.2 
19.9 
19.5 
19.9 
24,0 
31.4 
15.8 

20.3 
16.9 
20.0 
10.0 
19.8 
23  9 
31.3 
12.9 

19.8 
16.9 
19.1 
18.6 
19.2 
23.9 
31.2 
11.2 

20.3 
17.1 
18.7 
18.5 
19.3 
23.8 
31.3 
11.5 

20,5 
18,0 
19.3 
18.4 
18.8 
23.5 
31.3 
U.l 

18.0 
16.6 
19.3 
18.9 
19.0 
23.2 
31.4 
9.1 

14.7 
13.7 

17.0 
17.2 
18.5 
23.2 
31.4 
7.4 

11.6 
10.9 
14.3 
14.5 
16.6 
22,7 
31.6 
7.8 

12.3 
10,4 
12.6 
12.0 
14.6 
21.4 
31,4 
10,8 

12,6 
9,6 
11,7 
10.5 
12,3 
18,4 
30.8 
10.4 

13.0 
10.6 
11,6 
10,0 

10,8 
16,8 
30,0 
7.8 

12.1 
9.9 
12.2 
10.5 
10.3 
15.8 
29.0 
8  4 

11.0 
8.8 
U  4 
10.0 
10.6 
15.6 
28.3 
5.2 

9.7 

7.5 
10.4 

8.8 

9.5 
15.3 
27.9 

4,4 

8,8 
6,6 
9.4 
7.6 
8.3 
14,5 
27.4 
4.4 

8.3 
5.8 
8.9 
6.8 
7.3 
13,9 
26.4 
4,8 

20 
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May,  1930 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 

1 

2 

Cotter 

Calico  Rook. .. 

Batesville 

Newport 

Georgetown    . . 
De  Vails  Bluff. 

Clarendon . 

Gilbert 

Black  Rock  . . . 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


...White.. 

do  .... 

do.... 

do.... 

do.... 

do.... 

do  ... 

..Buffalo  . 
...Black... 
.  Ouachita . 
....Red.... 
Mississippi 
do.... 


18 
23 
26 
20 
21 
34 
12 
14 
30 
28 
44 


4.1 

2.0 
7.9 
4.9 
7.1 
11.0 
13.7 
3.9 
4.0 
4.7 
9.0 
18.2 
20.6 


4  18. 
4  20 


3. 
1 

7.3 

4.5 

7.0 

11.3 

14.0 

4.0 

4.1 

5.9 

9.0 

18.9 

20.4 


3.9 
2 

6.9 
4.5 
6  6 
U.  1 
13.9 
6.3 
4.3 
12.1 
14.7 
18.8 


3.9 
2.9 

7.2 
4.4 
6.6 
10.9 
13.7 
5.0 
4.3 
14.8 
18.9 
18.5 


20.8121.3 


10      11 


12 


13      14     15      16      17 


18 


20 


4  3 
5.4 
8.3 

4.8 
6.6 

10 

13.5 

01  6.6 

2  4.1 
4  18.3 
722.3 
5H-5.8 
4I2I.4 


4.3 
4 

12.7 

6.5 

6.9 

ll.O 

13.6 

6.0 

4.  1 

21.9 

23.5 

15.0 

21.6 


60 

5.5 
14  1 

9.6 

9 

11  8 
14.0 
13.0 

6.5 
23.9 
23.8 
15.5 
21.0 


13.8 

21.3 

24.1 

16  0 

16.5 

16.0 

16.2 

20.9 

14.0 

2.5.6 

24.5 

16.517. 

2I.SI23. 


14.4 

13.7 

22.8 

25.4 

20.7 

20.1 

20.6 

6.7 

12.1 

4|29.0 

8  26.6 

3il7.4 

7'25.5 


10.9 
11.0 
20.1 
25.4 
22.2 
21.5 
22.7 
5.7 
9.0 
32.2 
26. » 
17.0 
27.3 


61  8.0 
8  6.8 
0I13.5 
.5'22.6 
5,22.7 
0!22.6 
8'2.5.0| 
3|  5.1! 
5'  6.5 
,1:33.4 
,1-28.0 
.1II8.2 
.627.7 


7.8; 

6.1 
12  6 
20.3 
23.0 
23.6 
26.4 
5.4 
7.3 
33.5 
30.0 
19.2 
28.4 


9.5 
9  8' 
U.2 
18.7 
23.2 
24.3 
27.8 
5.3 
70 
25.8 
31.3 
20.8 

:29.7 


21      22 


8.1 
8-5 
16.1 
18.7 
23.0 
24.4 
28.3 
5.2 
6.5 
38.8 
3J.0 
22.1 
30.7 


23      24 


25 


6.5 
5.9 
12.7 
16  7 
22.2 
24.2 
28.7 
4.9 
6.0 
39.9 
3.'.  5 
23. 3 
32.3 


6.5 
5.2 
11.6 
15  0 
21.8 
24.0 
23.7 
5.4 
6.0 
38.1 
32.0 
2i.5 
32.9 


6.1 
4.8 
10.9 
13.6 
21.4 
23.6 
28.6 
5.3 
6.4 
36.2 
30.7 
25.5 
33.7 


26      27      28 


5.9 

4, 

10.5 
12.0 
20.9 
23.2 
28.5 

5.2 

6.2 
34.5 
29.8 
26.3 
34.7 


ft.  7 
4.4 
10.3 
11.1 
20.4 
22.8 
28.2 
4.9 
6.0 
32.7 
29.2 
26.8 
35  8 


5.5|  5.4 
4.0  3.7 
9.7  9.3 
10.2  9.2 
19.9  19 
22.4  22.0 
27.927.6 
4.4|  4.0 
5-8  5.8 
31.2  29.0 
28^827. 8 
16.9126.8 
35.0!35.0 


29     30 


31 


5.2 
3.5 
9  1 
8.1 
18.0 
21.6 
27.3 
3.8 
5.5 
26.7 
26.2 
26.4 
34.7 


4.8 
2.5 
8.4 
6.9 
15.4 
20.7 
26.4 
3.7 
5.2 
21.1 
22.7 
24.4 
33.7 


Daily  Temperatures  for   May,    1930 


Stations 


Amity 

Beatonville 

Bee  Branch 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley  

Calico  Rock$$ 

Camden5§ 

Center  Point 

Conway 

Corning • .  • 

Dardanelle 

Dumas 

Button  

El  Dorado 

Eureka  Springs.. 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Grannis ...  

Gravette 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro  ....... 

Lead  Hill 

Little  Rook. . 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Ptne  Bluff 

Pocahontas.. .. 

Portland 

Frescott :. 

Kison •  .- 

Searcy. 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg  — 

Warren 

Wilson 

Wynne 


\  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum] 
'  )  Minimum 
(  Maximum 
'  (  Minimum 
\  Maximum 

■  I  Minimum 
\  Maximum 

"  (  Minimum 
\  Maximiun 
)  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 

"  (  Minimum 
\  Maximum 

■  I  Minimum 
\  Maximum 

"  I  Minimum 
\  Maximum 

'  ■  '  Minimum 
\  Maximum 

■■  /  Minimum 
I  Maximum 

■■  >  Minimum 
\  Maximum 

■■  I  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 

■  ■  )  Minimum 

S  Maximum 
>  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 

■  ■  (  Minimum 

\  Maximum 
"  (  Minimum 

(  Maximum 
'"  (  Minimum 

S  Maximum 
"'  I  Minimum 

i  Maximum 
'"  >  Minimum 

S  Maximum 
'  ■ '  (  Minimum 

\  Maximum 
■"  )  Minimum 

\  Maximum 
■ "  ■  i  Minimum 

\  Maximum 

■  ■ '  !  Minimum 

S  Maximum 
!  Mi  nimum 
j  Maximum 

■■■  1  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 

■■■'•!  Minimum 
(Maximum, 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Miniinum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
(f  Maximum 
Minimum 


'^^i^^^^^-:^^^^^^^^-^^^^^'^^^ 
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aKNERAL.  ST7DIMABT 

The  outstanding  characteristic  of  the  weather  in  Arkansas 
during  June,  1930,  was  the  unusually  light  rainfall,  this  being 
the  driest  June  of  the  past  40  years.  Precipitation  totals  for 
the  various  months  of  this  year  continue  to  show  wide  varia- 
tions. January  was  next  to  the  wettest  January  on  record, 
April  was  the  driest  April,  May  the  wettest  May,  and  was  fol- 
lowed by  the  driest  June.  The  excessively  heavy  rains  of  Jan- 
uary and  May  built  up  large  positive  precipitation  departures 
which  have  not  yet  been  overcome  by  the  dry  months,  but 
these  departures  do  not  reflect  the  true  soil  condition  in  Ar- 
kansas, the  excessive  rain  having  run  off,  the  close  of  June 
finding  the  soil  unusually  dry  except  in  a  few  counties  in  the 
northwestern  section  of  the  State  where  normal  rainfall  oc- 
curred. The  average  precipitation,  as  determined  from  the  rec- 
ords of  90  stations,  was  0.87  inch  which  is  3.15  inches  below 
normal,  all  stations  except  Gravette  and  Bentonville  showing 
negative  departures.  Monthly  totals  ranged  from  none  at 
Mammoth  Spring  to  6.20  inches  at  Gravette.  Only  twenty 
two  stations  recorded  monthly  totals  exceeding  an  inch  and  in 
many  localities  showers  were  scarcely  sufhcient  to  lay  the  dust. 
The  greatest  amount  for  any  24  hour  period  was  3.00  inches  at 
i\Iarshall  on  the  cOth.  The  average  number  of  rainy  days  was  2. 
The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
records  of  60  stations,  was  76.4°  which  is  (».7°  below  normal. 
Monthly  means  ranged  from  68.6°  at  Button  to  80.0°  at  Pres- 
cott,  a  difference  of  11.4°  between  the  Ozarks  in  the  Northwest 
and  the  southern  section  of  the  State.  The  highest  temperature 
recorded  was  107°  at  Magnolia  on  the  26th,  the  lowest,  39°  at 
Lead  Hill  on  the  1st  and  at  Button  on  the  7th.  Extremes  oc- 
curred on  approximately  these  dates  throughout  the  State. 

The  dry  weather  was  favorable  for  the  cultivation  of  all  crops 
and  fields  were  clean  and  crops  well  cultivated  in  all  localities, 
but  it  was  entirely  too  dry  for  corn  except  in  a  few  northwest- 
ern counties.  At  the  close  of  the  month  corn  was  being  dam- 
aged throughout  southern  and  eastern  sections  of  the  State. 
Cotton  made  slow  growth,  but  was  blooming  and  in  fairly  good 
condition  at  the  close  of  the  month.  Rice  was  deteriorating 
and  all  minor  crops  needed  rain.  The  streams  of  the  State  re- 
mained at  low  stages  throughout  the  month  except  for  a  mod- 
erate rise  in  the  Arkansas  about  the  middle  of  the  month  due 
to  heavy  rains  in  Oklahoma.     Dirt  roads  were  dry  and   dusty. 

W.C.H. 


MISCEIiliANEOtrS  PEENOMENA 

( Dates  and  number  of  stations  reportlnK ) 

Thundkkstorms:— 5th,  23;  6th,  7;  7th,  2;  10th,    2;   11th,  6;    14th,    1; 

15th,  ]1;  16th,  3;  17th,  3;  19th,  2;  22d,    1;    23(1,    1; 

24th,  10;  25th,  2;  26th,  3;  27th,    2;    28th,    5;    29th, 

3 ;  30th,  24. 

Lunar  Halos: 4th,  1;  9th,  1. 

Solar  Halos:— -4th,  1;  5th,  1 ;  9th,  2;  11th,  1 ;  24th,  1 ;  28th,  1 ;  29th,  1. 
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4.955 
4,070 

ne. 
nw, 
n. 
nw. 

26 

24 

30 

5 

"74" 

66 
63 

"56" 
39 

40 

86 
76 
86 

82 

% 


-^ 


^% 


^ 


OOMPAEATIVK    DATA    TOR   JUNE 
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Corrections:  April,  1930 

Marshall,  lowest  lomporature  shoulil  be  3.5°  on  the  8lh. 
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June,  193U 


CUmatolo»ioal  Data  for  June,   1930 
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Batesville 
Bee  Branch... 
Benton-viUe  . . . 
Black  Kot'k  . . . 

Blytheville 

Booneville Logan... 

Brinkley  Monroe 

Calico  Rock n       hi;.' 

Camden ,  Ouachita 

Center  Point ;  Howard 

Clarendon  :  Monroe . 

Clinton VanBaren 

Faulkner  . 

Clay 

Clay 


Couway  

Corning • 

Corning  (river) 

Cotter 

Crosoett 

Uaiiviile 

Dardanelle „     .  ■ 

De  Vails  Bluff Praine.. 

l^=;::;;::;:::::ti:Mgit>n 

El  Dorado :  Union... 

England !  Lonoke, 

Eureka  Springs Carroll 

Fayettevllle 

Fort  rtmith •• 

Freeman  Springs..  W^ 
Fulton 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 
2,59 
252 
465 
205 
361 
158 
470 

Monroe ,      2('0 

516 
309 
293 
2W 

Baxter 

Ashley 

YoU  ... 

Yell 


tt 


•tti 


■n\ 


rieorgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravalte 

Harriion   

Helena    

Hisden 

Hope  

Hot  Springs 

Index 

.IpssiuvlUe 

.Inn«?boro 

Junction 

Lead  Hill...... 

Little  Bock.... 

LurtOLi 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

MiimmotliHprintt 

.Marianna 

Marke>l  Tree  .... 

.Mar.=:hall 

MfiTia 

MorrlUton 

Monntain  Home. 

Mount  Ida 

Newport ■■ 

Korman  

Ode!! 

Okay 

Osceola 

Ozark.    

Paragould 

Patterson 

Pi  ff^ott        '  Clay 

Pine  Bl'ufT :  .lefferson 


Sebastian. 

Pope 

Hempstead  .. . 

White   

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Hempstead      . 

Qwlaud 

Little  River.  ., 

Garland   

Craighead..  . 

Union   

Hoone  

Pulaski 

Newton 

Johnson 

Columbia  . . . 
[lot  Springs. . 

Fnlton 

L.}e     •  •  • 

l'(>insett 

Searcv 

Polk 

Couway 

Ba-xtsr 

Moiitgomery. 

Jackson 

Montgoiaery  . 
Montgomery  . 

Howard 

Mississippi — 

Franklin 

Greene  

Woodruff.  ... 


408 
175 
327 
330 
153 
162 

1.590 
270 
229 

1465 

H"ashlngton 1451 

457 

2240 
260 
200 
675 
900 

1250 

1052 
250 
445 
377 

6no 

275 
7.50 
345 
182 
650 
357 
2100 
775  ' 
315  I 
277 

con 

235 
2'29 
1070 
1185 
347 

son 

650 
231 
7.50 
800 
2R8 
240 
396 
301 
196 
307 
215 
300 


Pocahontas ,  Ri.ndolph 300 

PorUa'id '  Ashley^ 1,^ 

Prescott i  ST»«* 

Princeton ;  I>,i^l]»f. 

Rison 


Roxers 

St.  Charles. 
St.  Francis. 

Searcy 

Springbank 

Story   

Stuttgart.  .. 

Subiaeo 

Texa 


...n 


Cleveland 

Benton 

Arkansas..   .. 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery  . 

Arkansas 

Logan 


vkana Millar. 


Perry. 

r^Ot.t  , 


arren.  .'.■.'.'. ;  Bradley 


Thornburg . 
Waldron 

^Vater" '■  ■  ■ '  Montgomery . . 

WMtecliftV ;  Little  Riv.r  .. 

vvilson ■^.''^'^.^'Pf'^  ■  ■  ■ 

Winslow  Washington... 

Wynne    Cross 

Vancopin DeKna 

Btate  Means  and  Kxtreroes 


3'29 
287 
243 

1385 
175 
290 
2;i6 
240 
700 
228 

1050 
332 
650 
675 
206 
800 
•290 
.'.37 

1734 
250 
167 


35 

34 

46 

8 

31 

38 

25 

28 

5 

16 

43 

26 

45 

31 

26 

9 

47 

37 

6 

3 

15 
14 
44 
3 
24 
27 
29 
23 
30 
43 
49 
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58 
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42 
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34 
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1+ 

43 

9 

48 

1+ 

50 

1 

43 

1+ 

40 

1 

47 

1 

103 


101 
104 
103 
101 

ioi 


101 

92 
98 


25+ 

22 
29 


76  i  1-8.7 
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1.011-2.2.! 
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0.89 
0  50 
0.58 
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0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  i 

0.0  I 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.(1 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0,0 

0.0 

0.0  I 

0.0 

0.0  I 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0  0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
00 


0.87-3.15    3,00       0.0         2 


19 
28 
25 
20 
24 
22 
25 
25 
14 
17 
23 
12 
25 
22 
23 
22 
18 
24 
25 
17 
22 
23 
19 
27 
16 
21 
14 
27 
19 
15 
15 
24 
18 
24 
17 
20 
17 

'18 
24 
27 
27 
19 
26 
24 

25 

21 

24 

22 

25 

30 

17 

80 

23 

23 

21 

20 

19 

22 

24 

23 

1     20 

U 

22 

22 
26 
25 
25 
26 
9 
25 
27 
28 
27 
18 
22 
24 
27 
22 
21 
20 
16 
21 
25 
19 
26 
16 
21 
28 
14 
23 
23 

22 


11 
1 
3 

10 
4 
5 
2 
) 

13 
9 
5 

16 
2 
7 
2 
6 
9 
4 
2 
7 
5 
0 
6 
3 

14 
7 

13 
2 
9 

11 

10 
3 

10 
1 

12 
9 

10 


Observers 


11  1 

1 

5  i 

1 

3     1 

0 

3 

0 

7 

4 

4 

0 

3 

3 

'2 

3 

6     1 

3 

0 

6 

3 

5 

5 

0 

0 

0 

lU 

3 

0 

0 

7 

0 

) 

6 

5 

4 

8 

2 

6 

6 

6 

2 

3 

3 

7 

0 

7 

3 

18 

1 

6 

2 

0 

8 

4 

0 

3 

2 

5 

0 

4 

0 

15 

6 

5 

0 

1 

2 

s. 

SB. 


sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


n . 

nw. 

nw. 

se. 

w. 

-vV. 


SW. 

sw. 

s. 

sw. 

s. 

s. 

sw. 

sw. 

nw. 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bown 

J.  H.  Catham 

J.   D.   Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   8.  Weather  Bureau 

Vernon  C.  Howe 

B.  E.  Smith 

F.  H.  Randolph 
R    J.  Torry 
V/.J.   Copp 

A.  B-  Quarterman 
John  C.  Floyd 
.1.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E .  E    Cordrey 
Winfred  D .  Polk 
Henry  Stafford 
Charles  Turnipseed 

G,  A.  Gifford 

C.  G.  Hudson 
Geo.  N.  Goodier 
K.  G.  Pate 
Ben  Johnson 

j.  M    Ricketts 
J.  .1.   Babb 
Dr.  R.  H.   Hardin 
Geo.   W.   Nichoalds 
Uniyerslty  of  Arkansas 
U-  S.   Weather  Bureau 
J.  R.  Mc  Cuiston 
T.  J.  Logan 
W.  R.  Owens 
Ben  F.   Battenfleld 
W.£.  McVay 
A .  F.   Stevens 
jMrs.G.  L    Wright 
James  A.   Bur!iett 
iGeo.  W.  Baker 
IN.  P.  ONeal 

G.  C.  Bolton 
!h.  G.  Sanderson 
iU.  S.  Forest  Service 
IBenedlctine  Sisters 

J.  A.  Lowderback 

J.  H.  Cross  white 

U.  S.   Weather  Burean 

I.  C.  Sutton 

H    G,  Lenhardt 
tate  Agri.    School 

Mrs    W    L.  Matthewi 

S.  F.  Whittaker 

G,  N.   Houck 

Charles  Walton 

A.  J.   Parks 

E.  W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 

G   A.  Whittiugton 
A.  v..  Wiikerson 
IT.  S.  Forest  Service 
U.  8.  Forest  Service 
Frank  K.  Hensley 
June  Toomaiion 
Orkney  O.  Jlilton 
W'.  R.  Heagler 
W.   E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edmiston 

C.  D    Calhoun 
Mrs.  Dora  Coleman 
Mrs.   M.  V    Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Deane 

S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F  Euerkle 
New  Sublaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
lEdward  E.  Holme* 
Dr.  Cheve.s  Bevill 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
ij.  R.   Huddleston 
NarnieO   Schirmer 
M.  W.  H.  Collins 
J.  D.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  E    Barton 


All  complete  reports  used  in  means.      T.  less  than  001  inch  rain 


Temporatiu-e  and  precipitation 
or  melted  snow.     ++Reoelved  to" ---„---. .-.    Texarkana 
Kre-nian  Springs,  Simpson :    Index,  Route  5,    lexarkana 
honr^  ending  near  sunset  unless  otherwise  Indicaoed. 


,       .       1      „,  ™„..o  oo.rc  ropnrd      All  Complete  reports  uscQ  IP  means.       1.   less  man  u-ui  iiiun  rn 

departures  computed  for  stations  having  *»"  f^i^rb^^^rumber  of  days  Sng^^^^  +Also  on  other  dates.     «  P.  0.  addresses  as  follows : 


,vsj^r;jyi«5  i«^,  n...  ;;;.u™.^^^^  p,.e,.,»„„  ,o, . 


1  next  measurement. 


June,   1930 


CLIxMATOLOGLCAL    DATA-.     ARKANSAS    SECTION 


23 


Daily  Pre 

cipitation  for 

May,    1830 

1 

Day  of  aiontli 

Stfttions                DrainaRe- 
basin 

i 

i 

4 

5 

6        7 

8 

9 

10      11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

"a 
81      t 

•;ii 

i 

1         I.     ' 

I 

! 

1....! 

. ..!.... 

... 

0.21 

Arkadalphift.         |  < 
Arkansas  City  ..Illl 

1 

1                     1                     ; 

] 

.02: 

T    1 

.01 

0  03 

Mississippi 

Whit^    

.... 



.... 

.20 

.14 

■  '\ 

■;23 

0.34 

j 

0  23 

Bateaville Ml 

.12 

....| 

... 

.03^ 

.9.i; 

.12: 

1 

' 

.24| 

'1'. 

0.48 

. . . . 

.72 
1.57 

1 

T. 

0  25 

Bemtonville  ■.••'*' 
Black  Rook.  ...••    i 
BlytlievUle Illl 

... 

t 

'). 

:35....i 

1.16 

'.'64 

.40 

.83 

T. 

T 

... 

4.74 

W/hitp 

.18 

ii 

] 

0  22 

".6S 



■."39 

".oi 

T. 

tV 

1.03 

... 

1  03 

Arkansas 

White 

....I 

.... 

'.'22 

.06 

05 

.02 

T. 

T. 

1.06 
0.33 

Hooiieville- •• 

Briuklsvy Iip 

Calico  Rock ;lr 

Whitf* 

. . . . 

.19 
1  04 

T 

.20 

,15 

T. 

T. 

0.60 

.   .   .  . 

1 

109 

&o<l 

.1.5 

'!66 

.... 

.   .. 

ni 

:l:;.i 

0  34 

Canter  Point . . 

Clarendon lili 

.03 
T. 

.07 

.1.:  . 

0.13 

White        

.12 
.02 
.3/ 

.06 
T. 

f. 



1.34, 

1.55 

"^=i 

j 

j 

T 

0.02 

White   

.... 

.... 

.02! 

, 

T. 

.... 

0.34 

Coruiug 

Corning  (river)   II 

0.35 

WhitA 

..   , 

.04 
.I'2 
.40 
.41 

. . . . 

.80 

.43 

.15 
'.'10 

0.92 

OllROhft'A     . 

.11 

■            • 



.    .1 

. . .. 

.. . . 

T. 

0.23 

Arlcan^aii 

.... 

.12' 

.17j 

0.62 

Danville '• 

Dardanelle H] 

De  Vails  Bluff... 

.01 



.02 

.... 

0.61 

.... 

.24! 
.03i 

'1. 43 

■   ■ 

.90 

.01 

0.94 

White 

.92 

.38 

.26 

.... 

.81 

T. 

1.87 

Htl  LXorado 11  a 

.95 

■.■47 
.'21 
T. 
.13 

■;6;3 

.061 

.34I 

'■70 

1.01 

T. 

.7H 

.76 

.76 

.'oj 

•••• 



.'h2 
.76 
.78 

1.40 

.74 
.07 
.27 

t.' 

.15 
'.'26 

f.' 

.... 

'.'43 
.92 

.IS 

.  ... 

0..14 

Koreka  Springs.... 

Fftyett«vi)le   .| 

Vort  Smith *" 

Georgetown yij' 

Gilbert n 

<i  ramus 

VVhite     

.  « . 

'[os 

:;:: 

•••• 

•••• 

.... 

1.00 
.63 
.17 
T. 

■••• 

•••• 

•oi 

4.61 

White   

Arkansas 

. . . . 

3. 85 
2.00 
0.89 

Red 

.... 

....[.... 

0.21 

0.70 

Wh  i  i-p 

... . 

.... 

■ 

T. 

.02 
1.50 

0.75 

Itof] 

55 

1  sn 

■r. 

1.25 

0.57 

.  .. 

.... 

1.74 

.35 

.03 

6.20 

White 





^rftapisslppi.... 

whitp 

.... 

.... 

■.'o5 

.26 
.21 
.... 

.40 

.Of. 

'!-26 

.ii 

'!27 

... 

.... 

..   . 

0.06 

tliitdan 

Hope 

Hot  Springs 

jQflex      Illl 

.06 

T 

0.11 

Red 

0.46 

.... 

... 

.... 

■••• 

.02 
■.'93 

43 



.02 

0.26 

Bed 

Ouachita  .   ... 

.... 

'.'.'.'. 





..    . 

0.12 

.)e.ssievi!le 

Jouesboro "". 

.Tuu<'tion 

1.33 

......... 

0.70 

T.' 
T.' 

Wiiite 

.-..!.... 

.52 
.06 

■'8 

.... 

T. 

■f 
.38 
.23 

.71 

".ih 

T. 

... 

't.' 

T. 
T. 



f.' 

.... 

T. 

T. 
.04 
.90 

1.68 

Little  Kock.  •" 

Arkansas 

White 

0.12 
1.71 

LiithervUle 

.54 

.04 

.       .  . 

.04 

.... 

.... 

0.85 

Red 

Ouachita 

VVhite   

Mississippi.... 

'•'• 

■■■• 

.31 

.•2» 
T. 

T. 

0.30 

Malvern Hi' 

Mammoth  Spg.  .i|;! 

Marianna 

Marked  Tree....i|ll 
Marshall 

••■• 

... 

.... 

.26 
T. 

'n 

0.54 

■" 

T. 

.... 

.... 

" 

.... 

0.00 
0.13 

White   

..    . 

.16 

.20 

.20 

3.00 

3.56 

.... 

1.05 

.78 

2.30 

Morrillton Ill, 

Moimtaiu  Home    ■ 

Mount  Ida 

Newport II! 

Arkansas 

.16 
.50 
.29 

•• 

Ifi 

T. 

0  32 

.... 

.35 

.50 

■.06 

1.41 

0.29 

White 

.... 

.44 

.28 

.... 

0.72 

Ouachita  .   .. 

.85 

.0-2 

■■■'L... 

fi:-i 

.10 
T. 

1.08 

.... 

T. 

.•a 

T. 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

0.8:^ 

Okay 

Osciola HI! 

Ozark Illl 

Parasould- 

Red 

Mississinni 

.... 

.... 

•  •   • 

0.02 

8" 

0.89 

.*  rkansa.s 

.... 

'6<-i 

.50 

.32 

.12 

" 

i  .02 
6,^ 

0=1 

.12 

l.U 

.OS 

..    . 

0.99 

White'          .    . 

.82 

.... 

j . . . . 

.40 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

1.22 

PJggo^ 

M!s><issippi 

.05 

.'■So 

0.41 

Pocahontas 

Vortlaud Illl 

0.05 

White 

.30 

.... 

i 

.7( 

.... 

1.00 

.11 

.47 

.08 

1 '  ■  ■ 

0.19 

■ 

j 

0.47 

. . . . 

1'" 

1 

.27 

1 

0.27 

Ri'Non 

(Xiachita 

11 

.74 

1..., 

i   .31 

0.42 

White 

1.06 
.27 

92 

,'i7 

.86 

4.15 

St,  Charles 

flt.  Francis  Ill 

Searcy  Hi 

Story It 

Stuttgart HP 

.... 

.... 

1 

0.27 

.15 

.33 
.8-2 

' 

.59 
Ofi 

.04 

.... 

0.78 

Wtiito 

Peed... 

4-1 

.... 

T. 

0.39 

.05 

0.87 

.20 

'.'6i 

0.64 

.0] 

47 

.11 

".M 

.... 

T. 

.... 

.... 

.14 

0.26 

T. 
.1? 

.12 

.03 

|.... 

T. 

0.67 

Texarkana ||! 

Thornburg 

Eed          . 

. . . . 

0.15 

. . . . 

.18 
.6i 

t 

T. 

.07 

.08 

T. 
T. 

0.33 

f 

07 

.0'2 

1 

T 
T. 

0.73 

Warren 10 

Waters                   III 

j 

T. 

.64 

1 

.70 

.... 

.... 

1.24 

WMtecUffs Iin 

Wtlnon                       III 

^ed 

.0- 

} 

T. 

.40 

".98 
T. 

T. 

0.07 

. . . . 

05 

! 

T. 
T. 

'.'..' 

0.45 

Winslow 

Arkansas 

.... 

l!04 
T 

1 

T. 

1 

1    .49|    .86 

.03 

T. 

.16 

.30 



.... 

.... 

.... 

.... 

T. 

2.88 

Wvnnp                   nil 

0.98 

Yaucopin Kll 

.... 

.6. 

.... 

,....,....^.... 

.... 

1 

.... 

0.62 

1 

1 

1 

1 

1 

Daily  River  Staeres  for  June 

,  1980 

Stations 

Rivers 

flood 
Stage 

1 

2 

s 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12      13 

14      15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Fort  Smith 

— Arkansas.... 

22 

7  3 

fi  fi 

6.1!  6,3    6.3 

6.0;  6.2i  7.4 

6.41  ,5.H 

5.6    5.8    7,3:12.0 

14.0 

J4.5 

18.220.0 

19.2 

17.0 

14,9  13.8 

12.8  10.9 

9.0    8.6 

8.8 

10.2 

10.7 

9.6 

Ozark  

do 

22 

5  0 

4  3 

3-9    3.5 

3  3 

3  5 

.3.3 

3,6 

4.4;  3  5 

3,2|  i  9 

3,1 

6  0 

10.4 

11. 6 

12.7 

17.0 

15.5 

14.0 

12.9  11,5 

10.7    8.8 

6.6    6.1 

4.8 

5.8 

7.3 

6.8 

Dardanelle 

do 

20 

S  1 

7  ."i 

7.0    0.7 

fi  4 

fi.ft 

fi.4 

fi.2 

6.6 

ti.h 

6.3j  6.1 

5,9 

6.2 

9,9 

lVi.4 

13,0 

16.6 

18.2 

16.4 

14.7  13.5 

12.5  11.6 

10  0    8.4 

7.6 

7.3 

8.5 

9,3 

Morrillton 

do 

20 

fi  n 

ft  ft 

4.7    4.4 

4  n 

3  7 

3.7 

3  5 

3,4 

4  ? 

3,9    3.4 

3.0 

3.0 

4,5 

9.0 

10.8 

13.0 

16.3 

15.3 

13.4  12.0 

10.6    9.8 

8.1    6.0 

6.0 

4.3 

4.8 

6.0 

Little  Rock,.. 

do 

23 

fi  3 

6  0 

5.2    4.4 

3.7 

3.3 

3  0 

3  0 

2.9 

2  9 

3,9 

3.S 

2.9 

2.4 

2,3 

4,3 

9.8 

11,0 

15.3 

16  3 

14.7  12.9 

11.8  10.5 

9.5    7.8 

5.9 

4.5 

4.0 

4.4 

Pine  Bluff 

do 

25 

12.6 

n  8 

11.2  10.6 

10  ■? 

9,9 

9.6 

9-4 

9,1 

9.3 

9,3 

9.7 

9.4    9.1 

9,1 

8.9 

12.0 

14.5 

16,5 

19.  J 

19.2  17.7 

16.6  15,6 

14. 8  13. 7 

12. 3 

11.0 

10. S 

9.7 

Yancopin 

do 

29 

25.324.0 

22.7  21.5 

2.0  3 

19.2 

18.2 

17.2 

16.5 

15.1* 

15,3 

15.0 

15.0  14.6 

13.8 

13.1 

12.7 

17.3 

20.4 

23.5 

25.2  24.9 

23.4  22.1 

21.0  20.0 

19.0 

17  6 

16.9 

14.6 

IHnviiie 

...Petit  Jean.. 

20 

4.4I  S,9 

3.4    3  3 

3  1 

3.1 

8.0 

3.0 

2.9 

2.8 

2.8 

2.6i  2.5]  2.3 

2  3 

2.2 

2.2 

3.1 

2.0 

2.0 

1.9    1.8 

1.7    1.6 

1.6    1.5    1.5 

1.4 

1.8    1.3 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS    SECTION 


June,  1930 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


Cotter 

Calico  Rook. . . 

Batesville 

Newport 

Georgetown   . . 
De  Vails  Bluff. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  . . . 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


...White.. 

do.... 

do.... 

do.... 

do.... 

do.... 

...  .do... 
..Buffalo  . 
...Black... 
.  Ouachita  . 
....Red.... 
Mississippi 
do.... 


.4.6 

2.4 

7.8 

6.0 

14.0 

20.3 

25.8 

3.7 

5.0 

19.  i 

21.0 

21.4 

32.1 


4.5 
1.8 
7.4 
8  5 
12.6 
19.4 
25.2 
8.8 
4.8 
16.7 
19. 7 
20.4 
31.0 


4.3 

1.8 

6.9 

4.9 

II. 3 

18.4 

24.6 

3.5 

4.7 

15.0 

17.7 

19.1 

29-3 


4 

1 

6.8 
4  2 
9.2 
18.2 
22.7 
3.3 
4.6 
11.8 
13.3 
16 


4.2 

1.8 

68 
n.5 
10.1 
17.4 
23.7 

3.4 

4.6 
13.1 
15.5 
17.9 
27.5'25.8 


8   9  10 


11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


30 


31 


4.1 
2.0 
69 
4.1 
8.2 
16.0 
21.6 
3.4 
4.6 
10.9 
11.5 
15.6 
24.2 


3.9 
1.5 
6.5 
3.8 
7.0 
12.9 
19.1 
3.3 
4.2 
93 
10.1 
13  8 
21.2 


3.7 
1.6 
6.4 
3.8 

6.8 
12.2 
17.9 
3.3 
4.0 
8.4 
10.1 
12  8 
19.4 


3.7 
1.6 
6.4 
3.7 

6.2 
11.6 
16.8 
8.3 
4.0 
7.5 
10.4 
12.1 
18.2 


3.8 
1.4 
6.4 
3.6 
5.9 
11.1 
15.8 
3.3 
38 
7.0 
10.  1 
11.6 
17.2 


5. 

9 
10 
15.3114.6 


13.3 
3.2 
3.5 
5.0 
8.7 

10.4 


4.7 
2.8 
8.3 
4.2 
5.0 
9.5 
12.7 
3.2 
3-4 
4.9 
8.6 
11.0 
13.9 


4.6 

2.4 
7.9 
4.6 
5.2 
9.3 
12.3 
3.2 
3.3 
4 

8.6 
12.0 
13.5 


3  6 

35 

3,6 

8.4 

3.1 

2.8 

2  5 

2.5 

2.6 

2.8 

2.7 

2.7 

1  8 

1  3 

1  4 

1.3 

1.0 

1.0 

0.7 

1.0 

1.0 

0.6 

l.U 

1.1 

7  4 

6  A 

6  1 

6  1 

6,0 

6.7 

5.7 

5.4 

6.6 

6.6 

6.3 

b.6 

S  6 

3  8 

8  8 

8.0 

2.8 

2.7 

2.5 

2.4 

2.2 

2.2 

2  1 

2.0 

6  X 

fi  5 

6  i 

B.n 

4.7 

4.4 

4.1 

8.9 

3  V 

3.5 

3.3 

3.1 

10  1 

q  9 

9  6 

9  4 

9.1 

8.8 

85 

8.2 

7.9 

7.7 

V.4 

1.2 

IJ  ft 

12.5 

12,3 

12.1 

11.9 

11.6 

U.S 

11.0 

10. 7  10. 4 

10.2 

10.0 

3  1 

3  1 

3  1 

3.0 

3.0 

3.0 

2.9 

2.9 

2.9  2.9 

2.9 

2.9 

3  n 

?  8 

2.7 

2,7 

2.6 

2.B 

2.2 

2.0 

1.8  1.8 

1.6 

l.b 

f)  0 

5  0 

5  0 

4  9 

4.7 

4.6 

4.5 

4.41  4.41  4.2 

4.2 

4.2 

10  4 

17  7 

18  8 

18  3 

16  4 

14.3 

12.7  11.4  10.7  10.4 

10.0 

y.b 

13  7 

13  3 

1?  8 

12  6 

13.8|15.9 

17.8  18.9  18.8  18.0117.2116.4 

16.3 

17.7 

19.2 

19.7 

19.9120.0 

20.0  21.9  22.7  23.4l21.5l'20.8 

DailF  TemperatiireB  for  June,    1980 


Stations 


2       3       4       5       6       7 


10     11     12     13     14     15 


16 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29     30     31 


A-ity ^^SS^ 

BentonviUe \l\^^Z 

BeeBranch i  Ma^^mu^ 

Blytheville l^^i^Z 

Booneville           . . .  i  Maximum 
ijooneviue )  Minimum 

Brlnkley  j  Maximum 

C-licoRock$$ I^SuS 

Camden55 1  ^^tSSZ 

Center  Point j  Maximu^ 

Conway 


I  Maximum 
Minimum 


82 

85 

SO 

.58 

78 

82 

50 

56 

80 

84 

44 

50 

83 

86 

54 

58 

82 

84 

48 

56 

84 

87 

45 

,53 

70 

78 

44 

45 

84 

84 

48 

54 

81 

84 

60 


corning 1  ^SuS 

D-l-elle l^^tSm, 

Dumas  5  Maximum 

^"™*® (  Minimum 

D-tton  iMaxlmu^ 

El  Dorado |  Maximum 

Eureka  Springs....  I  Maximum 

^-y<>^t..m. l^SuS 

Fo't  smith JMaximum 

Grannis  \  Maximum 

uranniB )  Minimum 

Gravette 1  Maximum 

I  Minimum 


Helena 


Hope 


I  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 


Lead  Hill . 


Hot  Springs j  ^J^^ 

\  Maximum 
(  Minimum 

I'l*"'^*''^ llSum 

I^-th--"« iKmuT 

"««-l- l^tSmum 

Malvprn  S  Maximum 

'^^^'^^'^'^ )  Minimum 

Marinnna  \  Maximum 

Mananna j  Minimum 

aum 
Minimum 

>^«- l'^'SuT 


M»rsViBll  '>  Maximu 

"^'^^'^*^' I  Minimu 


56 

84 

48 

83 

44 

84 

49 

88 

48 

77 

44 

85 

53 

78 

49 

79 

47 

82 

55 

80 

42 

77 

52 

82 

54 

89 

45 

83 

59 

83 

48 

83 

39 

81 

57 

81 

53 

85 

54 

84 

47 

85 

50 

80 

44 

82 


Newport. . 
Pint  Bluff. 


Maximum 

Minimum! 

I  Maximum 

!  Minimum 

Poc-l^-tas j  Maximum 

Portland jMaximum 


Prescott. 


Rison  . 
Searcy. 


j  Maximum 

!  Minimum 

j  Maximum 

i  Minimum 

j  Maximum 

(  Minimum 

Stuttgart  \  Maximum 

btuttgan j  Minimum 

Texarkana |  Maximum 

Thornburg |  Maximum 


Warren. 


I  Maximum 
Minimum 


Wilson  (  Maximum 

*^"^o" !  Minimum 

Wynne (Maximum 

■*  J  Mimmum 


82 

40 

86 

47 

81 

51 

81 

45 

83 

51 

89 

53 

84 

49 

81 

47 

85 

57 

85 

60 

78 

42 

84 

51 

82 


46 


64 
86 
46 

85 

61 

84 

57 

85 

59 

87 

53 

85 

50 

83 

60 

85 

57 

84 

48 

88 

52 

84 
57 
85 
51 
85 
54 
88 
56 
87 
56 
85 
51 


57 

86 

65 

88 

57 

90 

59 

88 

59 

91 

67 

82 

54 

88 

61 

83 

61 

84 

63 

86 

62 

84 

54 

80 

62 

88 

63 

94 

60 

87 

55 

90 

59 


64 

90 

57 

88 

50 

89 

59 

88 

67 

89 

60 

90 

58 

90 

62 

93 
58 
841 
56 
91 
62 
84 
65 
85 
64 
87 


54 

86 

57 

90 

69 

88 

58 

87 
56 

90 
62 
88 
61 
83 
52 
87 
61 
88 
55 
86 
64 


59 

86 

66 

82 

66 

88 

64 

87 

64 

87 

66 

92 

67 

76 

59 

88 

70 

78 

62 

83 

62 

80 

65 

77 

62 

80 

62 


57 

91 

58 

86 

62 

88 

56 

89 

59 

94 

62 

90 

61 

88 

67 

90 

661 

90 

63 

84 

64 

90 

62 

88 

58 

86 

64 


62 

77 

60 

84 

67 

83 

67 

84 

52 

79 

61 

82 

63 

85 

66 

73 

53 

85 

64 

73 

55 

73 

55 

76 

60 

80 

63 

76 

53 

83 

65 

88 

66 

83 

69 

79 

64 

75 

69 

80 

66 


56 

83 

64 

83 

42 

79 

49 

81 

64 

78 

56 

74 

39 

80 

58 

74 
50 
75 
47 
78 
56 
81 
46 
73 
46 
78 
51 
84 
55 
81 
58 
79 
54 
77 
43 
78 
59 


83 

54 

72 

47 

78 

50 

79 

52 

75 

55 

77 

49 

77 

46 

80 

56 

83 

57 

79 

41 

78 

48 

81 

54 

77 

54 

74 

40 

80 

57 

73 

47 

74 

47 

78 

60 

83 

49 

75 

46 

75 

54 

87 

66 

79 

49 

78 

51 

75 

42 

74 

58 


6 

86 

59 

89 

65 

86 

66 

89 

66 

88 

60 

89 

65 

85 

65 

83 

64 

89 

68 

88 

68 

98 

68 


59 

82 

62 

81 

65 

79 

60 

86 

66 

85 

66 

84 

67 

79 

61 

83 

55 

84 

65 

76 

54 

86 

68 

82 

63 

78 

66 


83 

54 

64 

55 

79 

56 

84 

56 

75 

59 

84 

62 

73 

46 

84 

51 

80 

60 

80 

56 

84 

60 

78 

59 

86 

51 

64 

52 

83 

55 

69 

54 

70 

55 

67 

57 

76 

51 

68 

54 

85 

66 

83 

53 

78 

52 

82 

59 

69 

6f 

78 

61 


54 
70 
58 
81 
58 
84 
62 
81 
60 
85 
56 
69 
59 
86 
56 
84 
62 
84 
61 
82 

59 

84 

60 

87 

52 

66 

63 

86 

59 

66 

56 

69 

55 

74 

60 

82l  86 


80   80 
64 1  54 


73 

52 

78 

56 

85 

63 

80 

56 

81 

50 

79 

43 

78 

56 

78 

52 

80 

53 

83 
49 
79 
48 
80 
43 
79 
51 
79 
43 
82 
48 
78 
52 
81 
48 


60 

88 

61 

85 

56 

87 

57 

87 

64 

88 

60 

89 

61 

90 

60 

91 

59 

79 

51 

89 

62 

80 

60 

80 

60 

86 

63 


80 

55 

83 

54 

83 

51 

85 

54 

85 

51 

81 

5' 

86 

66 

851 

55 

73 

46i 

85l 

531 

84 

55 

81 

66 


62 

75 

61 

81 

59 

91 

60 

84 

53 

86 

60 

69 

57 

81 

61 

78 

58 

86 

58 

84 

66 

84 

57 

69 

58 

84 

57 

82 

51 

84 

59 

82 

58 


90 


63 

89 

59 

90 

63 

89 

69 

90 

65 

88 

57 

90 

64 

86 

71 

90 

61 

91 

64 

92 

64 

91 

65 

83 

55 

90 


92 

67 

84 

70 

89 

61 

90 

67 

89 

72 

92 

62 

90 

61 

91 
64 

90 
71 
92 
63 
91 
64 
92 
69 
94 
62 
84 
59 
92 
69 
84 
65 
83 
71 


59 
87 
56 
86 
58 
86 
52 
83 
58 
86 
62 
86 
66 
80 
59 
84 
58 
84 
60 

84  o<j| 
581  66| 
I 


67 

88 

58 

95 

65 

87 

65 

89 

60 

87 

63 

93 

65 

91 

64 

89 

60 

91 

65 

89 

60 


91 

67 

78 

65 

89 

65 

91 

68 

86 

72 

93 

65 

89 

62 

90 

67 

89 

71 

90 

67 

93 

65 

89 

72 

94 

65 

75 

63 

92 

70 

79 

67 

81 

67 

80 

71 

90 

61 

80 

62 

94 

68 

94 

66 

91 

66 

92 

65 

80 

66 

89 

70 

86 

71 

92 


93 
65 
88 
6' 
89 
65 
82 
65 
88 
63 
94 
65 
90 
68 
901  92 
60  69 
90j  90 
62 


93 

68 

84 

57 

91 

67 

87 

69 

91 

66 

89 

70 

90 

66 

89 

71 

92 

69 

93 

70 

94 

69 

96 

68 

89 

71 

86 

58 

90 

72 

83 

60 

85 

59 

89 

66 

94 

62 

84 

55 

90 

70 

94 

66 

92 

68 

91 

69 

88 

57 

90 

71 

91 

66 

89 

71 

95 

69 

88 

67 

86 


97 

63 

83 

61 

89 

62 

86 

66 

89 

62 

91 

61 

87 

58 

91 

61 

95 

65 

92 

62 1 

89 

60 

91 

65 

92 

61 

82 

54 

92 

66 

82 

61 

83 

64 

87 

68! 

96 

57 

84 

62 

86 

61 

96 

61 

92 

65 

88 

64 

85 

66 


84 1 
57; 
85 
611 
871 
66 


90 
66 
93 
64 
90 
60 
92 
68 
93 
61 
89 
64 
91 
66 
89 
67 


89 

65 

91 

63 

92 

69 

88 

70 

89 

68 

90 

69 

95 

70 

90 

70 

92 

70 

90 

64 

93 

68 

90 


61 

95 

61 

92 

58 

89 

62 

95 

64 

98 

71 

93 

59 

89 

64 

95 

62 

97 

60 

85 

48 

96 

67 

85 

56 

85 
57 

90 
66 
96 
56 
83 
59 
91 
58 

100 
62 
93 
63 
89 
61 
89 
49 
92 
69 
91 
60 
95 


100 
63 
89 
67 
97 
63 
97 
73 
99 
63 
99 
67 
98 
63 
98 
66 
100 
70 
99 
67 
100 
69 


71 
99 
64 
95 
60 
100 1  100 
66 


103 


66 


95 
72 
96 
58 
94 
67 
95 
71 
102 
69 
98 
63 
97 
61 
96 
60 
97 
72 
97 
71 


103 

70 

90 

56 

98 

72 

88 

72 

89 

66 

94 

71 

98 

68 

88 

65 

97 

72 

103 

65 

99 

66 

100 

73 

95 

60 

97 

74 

94 


104 
66 
91 
67 
99 
65 
97 
74 
99 
65 

100 
67 

100 
64 
98 
67 

101 
71 
99 
67 

101 

67 

100 

67 

102 


103 
69 
93 
67 

101 
65 

102 
75 

102 
66 

102 
69 

102 
63 


100 
72 

102 
67 

104 
69 

102 
68 

104 
70 
94 
55 
99 
73 
92 
72 
93 
64 
98 
72 
99 
61 
92 
63 
991  101 


65 

93 

62 

96 

69 

91 

66 

89 

65 

88 

62 

95 

65 

88 

55 

92 

67 

871 

63' 

83 

64 


99 


100 
66 
97 
71 
97 
67 
97 
67 
97 
60 

100 
65 
96 
70 
95 
63 


100 
70 
95i  100 
641  70 


93 

60 

93 

70 

97 

65 

92 

53 

97 

67 

88 

591 

84 


57 

loo 

67 

96 

71 

99 

67 

100 

70 

101 

70 

101 

69 

100 

65 

100 

691  70 

971  99 

67 

96l  97 

52   57 

99  100 

721  71 


69 

103 

68 
101 

72 
102 

74 

leo 

60 

99 

76 

99 

67 

99 

70 

101 

66 

102 

72 

100 

63 

101 

69 

99 

61 

101 

69 

97 

74 


100 

72 

91 

69 
101 

66 
101 

76 
100 

69 
100 

71 
101 

67 

99 

70 
100 

75 

101 

70 

103 

72 

101 
72 

104 
73 
92 
60 
99 
76 
91 
74 
92 
74 
97 
75 
97 
63 
89 
71 

100 
72 

103 


99 

76 

87 

66 
100 

75 

96 

81 

97 

70 

97 

76 

98 

75 

95 

73 

97 

78 

98 

74 

100 

79 

98 
75 

101 
72 
86 
64 
95 
77 
86 
65 
89 
67 
94 
70 
95 
69 
87 
65 
97 
75 

102 
65 


100 

71 
100 

77 

99 

65 

97 

76 
100 

72 

99 

72 
102 

69 
102 

72 
100,1  96 

64  74 
93 
68 
96 
70 


77 
101 
71 
100 
73 
103 
70 
100 
80 
102 
75 
102 
72 
103 
71 
103 
73 
104 
73 
92 
63 
100 
74 
91 
73 
92 
74 
99 
76 
99 
65 
90 
63 
99 
74 
104 
68 
102 
73 


102 

75 

86 

64 
102 

70 

95 

76 

98 

72 

99 

74 

96 

73 
101 

80 
105 

75 

100 

72 

99 
72 

100 
74 

102 
72 
89 
62 

101 
74 
88 
67 
90 
67 
91 
73 

104 
66 
87 
66 
97 
73 

106 

73 

103 

74 


100 


60 
96 
58 
92 
65 
99 
60 
98 
67 
96 
66 
94 
73 
100 
72 
97 
59 
99 
58 
96 
61 
98 
62 
92 
50 
95 
71 
89 
74 
92 
67 
93 
66 
100 
56 
89 
57 
91 
63 
100 
63 


100  97 


72 


102  102 

70 
100 

69 


103 
72 

101 
71 

103 
09 

100 
74 
98 
71 

100 


71 
101 

69 
100 

69 
100 

66 

99 

70 

99 

70 

97 

59 

991  100 

72   76 


77 

94 

77 

101 

80 

101   97 

70  72 

101  101 

74   72 

100   99 

73  76 


76 
102 

66 

99 

77 
101 

72 
100 

73 
102 

71 

99 

75 

103 

78 

98 
72 

100 
66 

101 
74 
98 
75 

100 
71 

101 


97  100  100  101 

63   73  71   72 

93  95  96  97 

701  70l  70|  72 


101! 

701 
100 

76 


73 


103 

82 

102 

74 

981  101 

77   72 

98  100 

75l  74 

971  100 

70  73' 

95  101 I  99 

75  69 

100  101 1  101 

77   751  75 

lOOl 

77  76  77 

97  93 

76  70 


8 
92 
66 
97 
78 
95 
7. 

100 
71 
107 
72 
96 
74 
98 
62 
95 
72 
101 
67 
99 
73 
96 
76 
99 
77 
101 
70 
105 

72! 
1021 

72! 
100 

72 
100 

60 
103 

77 


103 

69 

93 

65 

99 

65 

94 

68 
104 

65 

99 

62 

99 

61 

98 

81 

100 

72 

100 
64 
98 
69 1 

101 
66 

102 
65 
92 
64 
99 
73 
92 
64 
94 
65 

101 
72 

100 
60 
88 
54 
95 
64 
104 
67 
99 
6' 
9' 
67 
100 
67 
96 
72 


99  98 
69  75 


96  100 


101 
66 
102 
66 
99 
80 
101 
75 
100 
70 
102 
63 
101 
75 
103 
68 
92 
62 
99 
73 
91 
76 
93 
76 
96 
77 
98 
63 
90 
66 
98 
72 
103 
67 
100 
69 
100 
69 
100 
68 
96 
75 
100 
74 
101 
73 


70 
100 
72 
97 
79 
101 
75 
99 
69 
100 
73 
95 
80 
98 
75 
101 
75 
99 
72 
101 
75 
lOO 
70 
92 
6S 
96 
65 
90 
76 
90 
71 
93 
7' 
96 
65 
91 
67 


lOSi  100 
67 


61 

92 

67 

97 

65 

95 

68 
101 

70 

97 

65 

97 

60 

94 

65 

97 

73 

951 

52 


98 

76 

101. 

74 

99 

71| 

97 

68 

99 

64 

95 

74 

94 

69 

IOC 

73 

95 

76 

98 

71 

94 

651  '0 

101 1  100 

73 


102 
70' 

100 
65  65 
100  101 
70|  72 
99 
68|  72 
99  100 
55  79 


77 


98  100  100  ■  96 
71  71  74' 
93  95  98' 
64  68  761 
95  98  95 
63  72  76| 


92.7 
.3 

82.8 
61.5 
90.7 
59.8 
90.1 
.2 
90.4 
63.9 
91.8 
61.5 
.1 
68.3 
91.0 
65.1 
91.8 
67.9 
92.1 
61.5 
92.0 
61.1 
92.3 
64  4 
93.9 
62.9 
82.8 
54.5 
91.7 
66.6 
83.0 
163.0 
94.1 
162.1 
187.5 
.7 
90.4 
57.7 
82.9 
60.1 
90.1 
65-3 
96.0 
63.1 
91.7 
163.7 
191.2 
164.4 
188.0 
157. 9 
i89.2 
68.5 
i88.8 
164.5 
192.0 
165.5 
!96.4 
101.9 
'90  3 
64.4 
:88.4 
161.5 
189.1      ' 
i62.9 
'90.2 
,57.9 
192  7 
'63.1 
88.8 
65.9 
190.5 
162.1 
191.5 
63.3 
91.6 
1 65. 4 
93.0 
!G4  1 
191.1 
,61.7 
92.0 
65.3 
i92.1 
164.8 
88.6 
58.3 
92.3 
66.3 
190.5 
163.9 
88.0 
64.4 


liThermometers  are  read  in  the  morning:  the  n.axim..  l^mperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  •'l-^---;- 
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OENHKAL  SUMMARY 

June,  1930,  with  an  average  rainfall  of  0.87  inch,  was  the 
driest  June  of  the  pa?t  40  years  and  was  in  turn  followed  by  an 
even  drier  July  when  the  rainfall  of  91  stations  averaged  only 
0.74  inch.  Not  only  was  July  the  driest  on  record  in  Arkan- 
fa?,  but  it  was  also  the  warmest,  exceeding  the  previous  warm 
July  of  1901  by  1.0^.  In  many  localities  the  average  daily 
maximum  temperatures  for  the  month  exceeded  100"  and  the 
extreme  of  llS"^  at  Hope,  Rison,  and  Subiaco  on  the  29th  is 
Avithin  1.0°  of  the  absolute  highest  ever  recorded  in  Arkansas. 
iMany  stations  recorded  the  highest  for  all  time,  107.7°  at 
Little  Rock  being  1.8'  higher  than  ever  before  registered. 
Mammoth  Spring  reported  no  rain  during  June  and  only  a 
trace  during  July  while  at  Little  Rock  no  rain  of  consequence 
occurred  after  tlie  2od  day  of  May.  Many  other  localities  were 
equally  dry.  The  unprecedented  and  prolonged  hot,  dry  weath- 
er virtually  de.-troyed  crops  in  many  localities  in  the  hill 
sections  of  the  State  and  even  the  lowland  crops  were  badly 
damaged.  Cotton  was  still  small  at  the  close  of  the  month 
and  in  many  localities  was  blooming  in  the  top.  Most  early 
corn  was  damaged  beyond  recoveiy,  but  late  corn  will  still 
make  if  rain  occurs.  The  acreage  of  abandoned  nee,  due  to 
water  shortage,  is  the  largest  ever  reported.  Melons,  truck, 
and  all  smaller  crops  were  badly  damaged.  In  many  localities 
abu.'idant  rains  would  do  no  good  except  lay  the  dust  and  per- 
mit the  planting  of  fall  crops.  The  loss  to  growing  crops  in 
Arkansas  cannot  be  accurately  determined,  but  this  is  the 
most  disastrous  drought  on  record  and  no  relief  has  occurred 
up  to  the  close  of  the  month. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  from  the 
records  of  63  stations  was  84.7°  which  is  4.7°  above  normal, 
all  stations  for  which  normals  have  been  computed  showing 
positive  departures.  Monthly  means  ranged  from  77.8°  at 
Button  to  88.2°  at  Center  Point,  a  difference  of  10.9°  between 
northwestern  and  southern  sections  of  the  State.  The  highest 
temperature  recorded  was  115°  at  several  stations  on  the  29th, 
the  lowest  42°  at  Dutton  on  the  16th.  The  greatest  daily 
range  was  52°  at  Lead  Hill  on  the  17th.  Rainfall  was  light 
an:i  scattered  throughout  the  month,  the  only  showers  of  con- 
sequence occurring  the  23d  and  24th.  Rainfall  was  heaviest  in 
northwestern  counties,  IMar^hall,  Searcy  County,  measuring 
3.8U  inches  which  was  the  heaviest  recorded.  Onlj'  about  25% 
of  the  stations  reported  monthly  totals  reaching  1.00  inch. 
The  greatest  amount  for  any  24-hour  period  was  2.89  inches  at 
Freeman  Springs  on  the  23d.  The  average  number  of  days 
with  0.01  inch  or  more  was  2.  All  streams  remained  at  low 
Btag-fs  thrciughoui  tb'O  uaoEt-h.  w.c.h. 


MISCEUuANEOtrS  PHENOMENA 

( Dates  and  uumbar  of  stttions  reBortin* ) 

Thundkrstohms:— Lst,  25;  2d,  4;  3d, 7;  4th,  8;  6th,  3;  fidi,  1;  7lh, 
27;  8th,  34;  9th,  25:  10th,  10;  11th,  7;  12th,  8;  13th, 
3;  14th,  3;  15th,  1;  18lh,  1;  20th,  1;  21Pt,  7;  22d, 
34;  23d,  32;  24th,  36;  25th,  19;  26th,  4;  27th,  1; 
28th.  2;  29th,  2;  30th,  5;  31et,  14. 

Lunar  Halos: It,  1;  2d,  1;  4th,  1;  10th,  1;  12th,  1;  30th,  l;31st,  1. 

Solar  Halos:— -8th,  1 ;  13th,  1 ;  22d,  1 ;  24th,  1 ;  27th,  1. 

Straight  Blow:     Mena,  8th,  conaiderablo  damage. 


BHSOEU^ANEOUS  DATA 


Pressure,  Sea-level 

Wind 

Relative 
humidity 

a;  I 

II 

^  ? 

e-  o 

stations 

c 

a 

■29.98 
29  98 
2'.).  9S 
29.98 

0) 

s 

30.i8 
30.12 
30.15 
30  U 

S 
cS 
Q 

31 
16 

k; 

16 

3 

29.  70 
•29.77 
29  73 
29.71 

CS 

Q 

e 

c^  =  ^ 

2.T21 
3.721 
5.0S<8 
4,9)4 

g 

5  >■ 

P'B 

15 
24 

20 
20 

o 

g 
P. 

r.entonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

12 
13 
13 
13 

sw. 
sw. 
n. 
ne. 

16 
1 
14 
13 

92 

67 
60 
64 

42 
34 
40 

84 
83 
75 

COMPABATIVK    DATA    FOB   JUI.y 


Temperature 


Precipitation  j       Number  of  days 


Year 


sis 


ft  a> 

(=5 


o2 


=  IS 
,2  £; 
o     - 


Means 

. 

1 

Eiitremos!  80.0 

IHKl 1       76.  5 

-3.6 

la'Ji  . 

79.  0 

-1.0 

Ic93  . 

. '       80.  9 

+0.9 

W>i  . 

.!      78.4 

--1.  0 

189.")  . 

.1      78. 9 

-LI 

lS9fi  . 

.!      8;14 

+3.4 

1897  . 

. ,       82. 4 

+  2.4 

1898  . 

.  i       79.  9 

-0.1 

Kssy  . 

.  i       79. 0 

- 1.  0 

1900  . 

.1       79.7 

-0.3 

1901  . 

.  1      83.  7 

+  3.7 

1902  . 

.;      79.4 

-0.6 

1903  . 

.  1      79.  r. 

-0.4 

1904  . 

. ;      77. 9 

-2.1 

IHii.T  . 

. '       76.  7 

-3.3 

1906  . 

. '       70.  7 

-3.3 

1907  . 

.(       81.4 

+  1.4 

1908  . 

. ;       79.  2 

-0.8 

1909  . 

.;      81.9 

+  1.9 

1910  . 

}       79.4 

-  0.  6 

1911  . 

.j       78.4 

-1.6 

1912  . 

..       81.3 

+  1.3 

1913  . 

.,       81.5 

+  1.5 

191-!  . 

. '       82. 6 

+2.6 

1915  . 

.  :        77. 1 

-2.9 

1916  . 

. '       82. » 

+2.8 

1917.. 

79.  6 

-0.4 

1918  . 

79.6 

-0-4 

1919  . 

81.2 

+  1.2 

UW.''  . 

.'       79-8 

-0.2 

i921  . 

82  0 

-»2  0 

19'22  . 

.!       80.2 

+0, 2 

19/;3  . 

.1       79.9 

-0.1 

1921  . 

.:      79.0 

-1  0 

19.^5  . 

.'       81.8 

+  1.8 

I'Jifi  . 

79.8 

-0.2 

1927  . 

79  6 

-0.4 

192-<  . 

.         80.  M 

+  0.  3 

l'y/f>  . 

.■       81.2 

+  1.2 

)":!o 

•■^t." 

'       '    _ 

116 

40 

3  82 

15 

II 

5 

8 

103 

22 

50 

9 

7.24 

+3.42 

13 

8 

10 

iO 

104 

19 

52 

4 

3.58 

-0.24 

10 

11 

10 

lu 

103 

28 

59 

19 

2.94 

-0.88 

17 

11 

3 

6 

108 

1 

51 

24 

3.98 

+0. 16 

17 

9 

5 

B 

104 

19 

55 

9 

7.34 

+3.  52 

12 

HI 

9 

12 

110 

31 

52 

9 

L61 

-2.21 

16 

U 

4 

4 

109 

30 

50 

13 

3.25 

-0.57 

16 

U 

-i 

5 

105 

22 

50 

11 

4.25 

+  0.43 

12 

13 

0 

h 

100 

16 

52 

10 

5.14 

+  1.32 

15 

11 

5 

^ 

102 

3 

51 

28 

4.46 

+0.  6-t 

1(1 

15 

6 

9 

116 

12 

50 

10 

2.49 

-1.  S3 

15 

13 

3 

C 

105 

16 

50 

21 

4.49 

+0.  67 

14 

12 

5 

b 

105 

9 

53 

13 

3.86 

+0.  04 

13 

12 

0 

9 

104 

2.0 

49 

24 

4.43 

+0.  61 

I;: 

13 

5 

10 

106 

14 

51 

4 

:.60 

+3.  78 

10 

13 

8 

13 

99 

22 

4S 

3 

5.96 

+2.  14 

13 

9 

9 

10 

108 

23 

53 

4 

1.96, 

-l.bC 

21 

K 

4 

103 

If. 

48 

4 

3.00 

— 0.  ^^2 

15 

12 

4 

106 

31 

50 

21 

2.51 

-1.31 

19 

'.1 

S 

5 

105 

29 

41 

18 

5.46 

-H.64 

15 

12 

4 

10 

106 

3 

43 

25 

4.83 

+0.01 

9 

14 

8 

11 

104 

25 

56 

1 

2.82 

-1.00 

15 

13 

3 

b 

104 

fi 

55 

21 

4.31 

+0. 49 

i;-; 

U 

4 

8 

107 

14 

,54 

31 

2.69 

-1.13 

11 

15 

5 

< 

107 

■M) 

43 

3 

2.40 

-1.42 

20 

7 

4 

a 

106 

19 

55 

9 

2.09 

-1.73 

19 

9 

3 

6 

I'lO 

! 

.50 

4 

5.10 

+  1.2» 

15 

9 

1 

8 

111 

25 

49 

1 

1.  .53 

-2.29 

19 

7 

I 

4 

104 

11 

54 

18 

1.91 

-].91 

19 

K 

i 

0 

ICa 

24 

,5? 

9 

4  .2.! 

•+-(1.40 

15 

10 

C. 

i 

JA7 

4 

54 

23 

2.42 

-i.40 

19 

8 

4 

6 

106 

31 

4S 

S 

4  12 

+(1.  3:1 

14 

11 

6 

1 

105 

21 

48 

1 

3. 58 

-0.  29 

16 

9 

6 

6 

no 

23 

40 

1 

2.35 

-1  47 

l.S 

8 

y 

5 

!0v> 

16 

47 

3 

4.99 

-tl.l7 

11 

11 

9 

10 

109 

4 

42 

15 

8.55 

-0.27 

17 

9 

0 

8 

104 

11 

49 

4 

2.25 

+0.13 

17 

9 

5 

b 

102 

23 

52 

14 

3.66 

-0. 16 

17 

8 

6 

8 

105 

17 

51 

21 

8.0- 

-0.75 

17 

10 

4 

7 

115 

V'l 

42 

If. 

0.74 

-3  08 

21 

8 

» 

2 

26 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


July,  1930 


Climatologrical  Data  for  July,   1330 


Temperature    (Degrees  Fahrenheit) 


Counties 


s 

o 

2. 

i 

c 
c 

o? 

1 

'*3 

J3  t-. 

a 

63 

J 

1 

Precipitation,  inches 


S 


Amity ^l'^'-'^ 

Arkadelphla Clark 

Arkan^cs  City !  Dasha 

Arlbarg i  Stone. 

Bfttetville I  ludopendeiice 

Bee  Braauh i  Van  Buren  .... 

Bentonville i.  Benton 

Blacli  Rock Lawrence. 

Bly  thevlUe Mississippi 

Booneville I  Logan 

Brinkley j  Monroe    

Calico  Rock Izaicl 

Camden Ouaclilta 

Center  Point i  Howard 

Clarendon  :  Monroe 

Clinton :  \ an  Buren. . . . 


Conway 

Oorning  

Corning  (river) 

Cott«r 

CroBsett 

Danville 

Dardanelle 

De  Vails  Bluff 


Faulkner 

...i  Clay 

...;  Clay 

. . .  i  Ba.^ter  . . . 
. ..:  Ashley  ... 

...;  Yell 

. ..;  Yell 

:'rairie . . . 


Duma-s ;  P,>*slm  . 

Duttou I  Madison 

El  Dorado j  Lmon 

England |  l;0""'^f 

Eureka  Springs j  *-;a"OU  ...... 

Favettavllle I  \Vashiugton. 

Koh  Smith  1x1  fefebastian . . . 

Freeman  Springs . .  1+    i'opd  ••••••,■••• 

Fulton Hempstead... 

(Jeorgetowu. 

Gilbert 

Rranuis 


Qravotte , 

Harrison   " 

Helena   

Hlgden 

Highland 

Hope  

Hot  Springs ■: 

Index ^' 

.fessieville 

,Ione';boro 
.Inaction  . 
Lead  Hill. 


..«' 


White 

Searcy 

Polk 

Benton 

lioone 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead  . 

Otriand 

Little  lUver.  . 
Garland  — 
Craighead.. 

Union   

Iioone 


Little  Bock i  Pulaski 

Lurton iii  Nev.-ton 

Lutherville «   Johnson. 

Magnolia '  Columbia  ..... 

Malvern i  Hot  Springs- .. . 

Mamraotli Spring  ...I  Fulton 

Marianna L*e 

Marked  Tree  Poinsett. 

Marshall ?*^r*' 

Mena yo]k 

Morrlllton !  Conway 

Mountain  Home '.  Baxter 

Mount  Ida i  Montgomery... 

Newport J ackson . . ... .  ■  • 

Norman  \  Montgomery... 

Oden Montgomery... 

OkBV  '  Howard 

OsceoiaV ;  Mississippi 

Ozark    I  Franklin 

Paragould i  Greene  . 

Patterson 1  Woodruff 

Plggott I  (lay 

Pine  Bluff !  -Ifffcp?", 

Pocahontas j  Randolph 

Portland '  Ashley 

Prescott i  S^y,"''* 

Princeton :  Dallas  ■.. 

Rison !  Cleveland 

Rogers I  Benton 

St.  Charles i  Arkansas 

St.  Francis Clay- 

Searcy :•!  "hjte 

Springbank U;  Miller 

Story  I  Montgomery  . 

Stuttgart j  Arkansas 

Subiaco I  Logan 

Texarkana Miller 

Thoruburg ;  Parry 

Waldron ,  «''ott 

Vv-arren Bradley 

Waters       1  Montgomery.. 

Whitecllffs i  Little  River... 

Wilson I  Mississippi  — 

Winslow !  Washington... 

Wynne  • '■   Cross 

Yanoopin Desha 

State  Means  and  Extremes 


7U0 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 
259 
2.52 
J65 
205  I 
361  , 
1.58 
470 
200  i 
516  ' 
309  i 
293 
•280  I 
408  I 
175  1 
327  1 
330 
153  j 
162  { 
1.590  I 
270 
229  ! 
1465  I 
1451 
457  I 
2240  ; 
260 
200 
675  i 
000  1 
1250  ! 
10.52  i 
2.50  i 
445  i 


377 
600 
275 

7.50 

345 

182 

6.50 

357 
2100 

775 

315 

277 

600 

235 

229 
1070  I 
1185  j 

347  ! 

800  j 

650  I 

231  ! 

75f1 

800  j 

288 

240 

396  I 

301  I 

196 

307 

215 

300 

122 

329  I 

287 

243  I 

1335  ! 
175  I 
290  ' 
236  I 
240 
700 
228 

1050 
332 
650  ! 
675  i 
206 
800 
290 
237 

1734 
2.50 
167 


35 
34 
46 

8 
31 
38 
25 
■28 

5 
16 
43 
26 
45 
31 
26 

9 
47 
37 

6 

15 
14 
44 

3 
24 
27 
29 
23 
30 
43 
49 

6 
44 
18 

7 
11 
33 
29 
58 
12 

1 
59 
39 

5 

4 
35 
36 

51 

5 
.32 
II 
43 
25 
18 
25 
16 
42  I 

9 
16 
31 
46 

3 

4 

1 
32 
34 

4 
14 

6 
43 
37 
24 
42 
21 
29 
39 
1 

2 

21 

23 

6 

43 

33 

44 
6 

11 

36 
6 

26 
5 

15 

22 


87.0 


82.4 
84  8 
80.4 

84.9' 
85.8 
85.3 
83.5 
84.5 
88.2 


86.4 
84.6 


85  8 

k'.ii 

'86.' 4 
77.3 

S7.2 
85.5 
83.2 
82.0 
85  9 


-6.9  I 


114 


+  2  6 
+4.8 
-t-1,9 


4-4.7 
-t-4  5 
-f  4  0 
-t-3.5 
4-0,8 


107 
111 
103 

'ios" 

112 
111 
109 

106 
112 


63 


lit 

29 

28 

'28* 
29 
29 
12t 
28t 
29 


-t-4. 8 
+56 


114 
110 


28t 
lit 


+4.6  I  113'   30 


+  4.6 

+4.8' 
-1-1  6 
+5.7 
+  4  2 
+  5.2 
H  4  U 
+4.4 


110  1  29 


48 
55 
49 

57 
56 
53 
51 
56 
68 


82  7 

i-4.0 

80.9 

+3.7 

82. 2« 

+5.7 

84  8 

-r3.5 

8/2 

1 

H7.5 

+6  9 

86.8 

+5.4 

111 

105 
110 
112 
106 
106 
108 


113 

106 
1U7» 
Ul 

111 
)15 

110 


29 
29 
29 
29 
28 
28 
29 


29 
28 
27 
28 

'29' 
29 
13t 


68 
'59" 

"si' 

42 
64 
55 


55 
49 
48" 
67 


16t 


16 

16t 
16 

17  " 
16 

16t 
16 
17 
16 


16t 
16 


39 


49 
45 
41 

'37' 
4.5 

46 
49 
42 
34 


45 
49 


17 
16 
17 
17 
16 
16 
16 


17 
16 
17 

Ibt 


0.  12: 

0.02 
1.88 
1  12 
1.33 
0.60 
2.00 
1.93 
0.03 
1.95 
0.64i 
1.26: 
0.031 
0.00 
0.19 
0.13 
0.43, 
0.70 


-3.84: 
-3.73 
-1.9S 

•-i.'ai 

-3.11 
-2. 31 
-1.96 


O 


Number  of  days 


CJrC 
5'-- 


-1.16 

-3.45 
-2.18 
-3.85 
-4  10 
-3.15j  0.07 
I  0.13 
-2  89  0.20 
-2.77  0.44 


0  12 
0.02 
0.74 
0.45 

1  00 
0.511 
1.89 
1.50 
0.01 
1.01 
0.62 
0.78 
O.Oo 
0.00 


-4. 
-1, 
-3 


65  17 

60    17+ 

66  i   2 


86.8 
64.6 
82.2 
86.4 
80.9- 
86.6 
86  4 
86.3 

82  2 

85  1 

83  5 
82.  2 
85.3 
86.8 
83.2 
82.4 

86  2 


85.1 
84.2 
85.4 


86.3 
80  4 
85  2 
88  0 


+6.9 
+a7 

V-5.'  5' 

+  7"2' 
+4.6 
+5.3 
+4.2 
+4.9 
t2.9 
+3.4 
+5  5 

+5'9" 
+2.9 
+6.2 


+4.1 
+3  6 


+4  1 
+3.7 
+3.7 
+6.3 


87.2 
81  1 
85-8 

'8L8' 


86  6 

87.8 


+6.4 
+  4.-) 


+  4. 


+  5.9 
+6.5 


109  ■ 

12t 

Ul  • 

29 

109 

27t 

108 

29 

102" 

29 

111 

29 

112 

29 

114 

29 

106 

28 

108 

13 

107 

12r 

107 

28 

IU9 

28+ 

111 

29 

108 

28 

no 

29 

112 

28 

110 
108 
113 


109 
109 
107 
112 


85  6  1+3  3 
82.7 


85  8 


83  9 
78.8 

84  4 


+5  0 


+3.1 
+3.4 


Uo 

109 
111 

'169' 


112 
115 
111) 
UO 


29 
12 
12+ 
29 


56 

16 

58 

17 

47 

16 

65 

16 

60 

2+ 

61 

16 

63 

17 

67 

17 

53 

16 

■52 

17 

63 

16 

50 

16 

61 

16 

61 

16t 

61 

lb 

52 

16 

66 

17t 

00 
58 


107 


108 
103 
108 


84.7  i4-4.7 


115 


29 

28 
29 


13t 


12 

29 
12+ 


60 

48 
67 


52 
46 
53 


42 


lot 

16 

17 


47 
50 
36 
43 
40 
44 
33 


45 
44 
63» 
38 

'36  " 

44 
33 


38 

40 

52 

27 

27" 

08 

38 

45 

44 

43 

41 

43 

38 

41 

44 

47 

44 


38 
37 
42 


2.. 35 

0.43 

1.34 

0.20 

0.20 

0.78i-2 

0.461—3 

0.28-2 

0.071-2. 

0.4oi-3 


1.88 
15  0  39 
80  0.70 
33j  0. 10  j 
..I  0.12 
64  0.48  I 


0.25 

1.19 

3.31 

0.04 

0.20 

1  02 

0.08  -3.99 

0.14  -4.05 
89 
46 


-3.f 
-2. 


0.43 
1.34 
0.31 
(1.10 
0.36 
1.16 
0  15 
1.21 
0.67 
0.56 
0.66 
0.01 
0.71 
0.2;! -3 
0.00-3 
0.40j-3 
T.  -3 


89 


3.49 


16t 

16 

16 

'iet 


16 
16 


41 


44" 


37 
41 
36 

48 

'35' 


16  I  36 


0.73 
0.63 
3,80 
0.18 
0.53 
0.91 
1.92 
0.35 

o.'os 

0.05 
2.401 

o.ioj 

0  86 
0.49i 
0.89 
0.01 
0.94 
0.71 
0.92| 
0.24 
0.83 
123 
043 
1.28 
3.02 
0.27 
0.82 
0.18 
1.22 
0.15 
L56 
1.17 
0.80 
0.42 
T. 
0.28 
0.'<6 
1.30 
0.11 


-1.16 
■3.25 


0.45 
0.28 
0.07 
0.28  I 

0.72  I 
2.89  \ 
0.02  I 
0.20  1 
0  6tl 
0.08 
0.05 
0.20 
0.53 
0.25 
0.10 
0-32 
076 
0.15 
1.03 
0.29 
0.56 
0.25 
O.Ol 
0-49 
0.27 
O.OU 
0.40 
T, 
0.37 
0.S6 
2.70 
0  18 
0.53 
0.53 
1.60 
0.31 

o'os 

0.05 
1.50 
0.10 
0.55 
0.36 
0.60 
0.01 
0.48 


-2.67 

-■/■'.hi 

-3.58 

-3  79    0.39 

-2.201  0.92 

-4.151  0.24 

-2.47i  0.62 

-2.881  1.05 

0.31 

0.68 

2.02 

0.27 

0.43 

0.18 

0.38 

0.15 

1.39 

0.58 

0.40 

0.22 

•r. 

0.14 
-4  82l  0  25 
-2.48i  0  60 
!  0.05 


+0. 53 
-3.61 

-s.'to 

-1.16 
-3.27 


-1.271 
-2.63] 


-2.141 


16 


52       0.74-3.08;  2. 


0  (1 

1 

0  0 

1 

0.0 

5 

0.0 

3 

0.0 

4 

0.0 

2 

0.0 

3 

0  0 

3 

0.0 

3 

0.0 

6 

0-1) 

2 

o.u 

3 

0.0 

1 

0.0 

0 

0.0 

4 

0.0 

1 

0.0 

3 

0.0 

2 

0.0 

4 

0.0 

2 

0  0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o!6 

0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
00 

0.0 


3 
2 
2 
4 
2 

1 
1 

3 
4 

4 
4 
2 

1 

4 

1 

3 
4 
4 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
4 
1 
4 
1 
3 
1 
0 
1 
0 
3 
4 
6 
1 
1 
4 
3 
2 

1 
1 
3 

1 
3 
2 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
:3 

2 
3 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
6 
3 
3 
0 
3 
2 
4 
3 


12 
24 
25 
20 
27 
IS 
29 
25 
16 
13 
27 
16 
19 
20 
16 
22 
14 
25 

20 

17 

2; 

15 

28 

II 

22 

12 

28 

21 

20    I 

13 

29 

20 

17 

11 

17 

24 

25 

8 
21 
16 
24 
28 
18 
27 
23 
30 
25 

17 
24 

21 

13 

30 

25 

21 

26 

22 

19 

17 

14 

21 

26 

18 
22 
24 
27 
27 
31 
26 
20 
25 
12 
27 
29 
25 
21 
18 
26 
26 
27 
23 
19 
J  2 
20 
18 
15 
20 
22 
20 
31 
16 
15 
23 


19 

6 

S 
10 

2 
12 

2 

2 
11 
16 

1 
15 
12 
10 
11 

9 
15 

5 

16 
II 
1 

15 

2 

11 

9 

15 

2 

10 

11 

14 

2 

8 

8 

20 

13 

7 

6 

21 

10 

U 

6 

3 

10 

3 

8 

1 

5 

12 

7 

10 

18 

1 


6 

9 
13 
13 

7 

5 

ii 

9 
4 
0 
4 
0 
5 
8 
6 
17 
1 
0 
6 
9 

12 

2 

5 

3 

8 

12 

14 

10 

11 

12 

11 

7 

5 

0 

14 

15 

4 


2        21 


to? 

3  o 


Observers 


0 
1 
3 
1 
2 
1 
0 
4 
4 
2 
3 
0 
0 

1 

4 
0 
2 
1 

i 

3 

3 
1 
1 
9 
0 
4 
1 
0 
0 
4 
0 
3 
6 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
4 
1 

6 

1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
1 
4 
3 
0 

2 
0 
3 
4 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
3 
2 
0 
1 
1 

8 

0 
I 
0 
0 
5 
1 
2 
4 
0 
2 
6 
0 
1 
3 
4 


ne. 
sw. 
w. 
sw. 

s. 

s. 

s. 

ne. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

w. 

sw. 

sw. 


sw. 
s. 

sw. 
sw. 

sw. 
sw. 


.sw. 

se 

sw. 

sw. 

w. 

nw. 

sw. 

sw. 

s. 

n. 

sw. 

sw. 


sw. 
sw. 

s. 


s- 

sw. 
sw. 
no. 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bown 

J.  H.  Catham 

J.  D.   Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.  B.  Weathpr  Burean 

Vernon  C.   Howe 

B.  E.  .Smith 

F.  H.  Randolph 
R    J.  Torrv 
W.J.  Copp 

A.  B,  Quarterman 
John  C.  Floyd 
3.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E.  E.  Cordrev 
Winfred  D .  Polk 
Henry  .Stafford 
Charles  Turnipseed 

G,  A.  Gilford 

C,  G,  Hudson 
Geo.  N.  Goodier 
H.  G.  Pate 
Ben  Johnson 

J.   M     Rieketts 

J.  J.  Babb 

Dr.  R.  H.   Hardin 

Geo.   W.   Niohoalds 

Oniverslty  of  Arkansas 

V    S.   Weather   i5nreau 

J.   R.  Mc  Cuiston 

T.J.  Logan 

V.'.  R.  Ov.ens 

Ben  P.   Battenfield 

W.  E.  McVay 

A .  1",  Stevens 

Mrs,  G,  L,  Wright 

James  A.  Burnett 

Geo,  W.  Baker 

Tom  W,  Stewart 

N.  P.  OKeal 

G.  C.  Bolton 

H.  G.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  A.  Lowdcrback 

J.  H.  Cross  white 

U.  S.   Weather  Bureau 

I.  C.  Sutton 

H.  G.  -Lenhardt 
State   Agri.    .School 
Mrs.  W-  L.   Matthews 
S.F.  Whittaker 
C-  X.  Houck 
Cliarles  Walton 

A.  .1.  Parks 

E.  W.   ^t.  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 

(+   A.  Whittiugton 
A.  C.  Wiikerson 

II.  S.   Forest  Service 
U .  S.  Forest  Service 
Frank  K.  Hensley 
June  Tnomason 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Ileagler 

W.   E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.  Edraiston 

C.  D.  Calhoun 
Mrs.  Dora  Coleman 
Mrs.  M.  V,  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Deane 

S.  T.  Booney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Bra«hear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  ChevPR  Bevill 
Miss  Eveivn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
Nannie  O.  Schirmer 
M.  W.  H.  Collins 
J.  rw  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  E    Barton 


Temperature  and  precipitation     _ 
or  melted  snow.    t+Received  too  late  for  means  and  summaries. 
Freeman  Springs.  Simpson:    index,  Route  5,  Texarkana; 
hours  ending  near  suniet  unlessotherwl.se  indicated. 


T.  less  than  0.01  inch  rain 
Reference  letters  -."S.  number  of  days  missing.     tAlso  on  other  dates.     t|P.  0.  addresses  as  follows :- 
(unction  City  :  Lutherville.  Route  1,  Lamar;  Sprmgbank,  Doddridge.     Precipitation  for  24 
24  hours  ending  7  a.  m.    'Amount  included  in  next  measurement. 


departures  computed  for  stations  having  ten  or  more  years  record     All  complete  reports  used  in  means, 
.  "''  .  _„  __  J ;„„      D„f„,.»,ioo  lottora  »  "  c_  number  of  days  missing. 


Junction,  Route  3 
•••24  hours  ending  midnight 


JaLY,   1930 
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Daily  Precipitation  for  July,   1930 


Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

i 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24      25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"5 

.Ii 

T. 

T. 

't.' 

1 

1 

0.12 
0.02 
1.88 
1  12 
1.83 
0.60 
2.00 
1.9S 
0.03 
1.95 
0.84 
1.26 
0.06 
0.00 
0.19 
0.18 
0.4S 
0.70 

Arkadelpliia.       IIP 
Arkansas  City  . .  Illl 

.02 

■■ 

.  .  .  . 

Mississippi  — 

White   

WTiite           .  . 

■.■45 

.Of. 

.... 

T 

.12 

.74 

.31 
.26 
.10 
1.89 
.03 
.01 
T. 

.59 
.36 
.06 

.37 

■ 

..  .  . 

BatesvtUe lill 

Bee  BraiMh 

BentonviUe  .-•••*' 
Black  Rock  ....-Illl 
Blyiheville Illl 

.01 

T. 

1  00 

T. 

50 

.  ..  . 

Arkansas 

White 

T. 

.06 

T. 

' 

- 

.05 

1.50 

'.'6i 

.04 
.62 
T. 

.40 

.... 

.... 

■ 

.01 
.33 

Arkansas 

White   

Wliite   

1. 01 
.02 
.78 

.49 

.08 

Brinkley M 

Calico  Rock illi 

Camdan 11  Ii 

C»ater  Point 

Clarendon ill! 

.... 

r. 

1. 

T. 

.06 

T. 

T. 

.46 

.02 

Rod 

. . .. 

White   

White 

.05 

.... 

.07 

.04 
.13 

.03 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

■f.' 

Arkansas 

White 

.18 

.... 

T. 

■f.' 

.20 

.05 

T. 

.26 

.44 

Corning  (river) 

White 

White 

.08 

.30 

.09 

T. 

'!3i 

1.88 
T. 

2.85 
0.48 
1.34 
0.20 
0.20 
a  78 
0.46 
0.28 
0.07 
0.40 
0.25 
I- 19 
3.31 
0.04 
0.20 
1.03 
0,08 

.39 

.... 

.... 

.... 

.04 

•     ■ 

.... 

T. 

SI 

Danville IHl 

Dardanelle Ill 

Pe  Vails  Blu£E . . .  Ill 

Arkantias 

.70 

.10 
.08 
T. 

.... 

.10 

White  • 

.12 
T. 

::::  .... 

Mississippi    .. 
White 

.08 

T. 

.48 

.02 

.... 

.20 

.... 

T 

* . .  • 

.45 

.01 
T 

T. 

El  Dorado II  fi 

England- 

Eureka  Springs.... 

Favettertlle   

Fort  Smith "* 

.28 

Arkansas 

White 

.... 

.07 
.10 
.02 

T. 

* 

.02 

.06 

. 

.28 
.04 
•  36 

•\Yhite    

T. 

.14 

,  .  . 

T. 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

.72 
.15 

.06 

.05 

.'02 

■;62 

.08 

2.89 

.19 

T. 

... 

Georgetown 11(1 

Gilbert U 

Granuls 

White     

White    

feed 

T. 

.60 

T. 

T 

.20 
T. 

't.' 

'f.' 

't.' 

.20 

.20 

.02 

■ 

T. 

T. 

.03 

T. 

.05 

.06 

.05 

'.'26 

T. 

.02 

.04 

Harriton 

Helena lili 

White 

.15 

0.43 
1.34 
0.31 
0.18 
0.36 
1  Ifi 

S3 

42 

.06 

't.' 

't. 

White 

■?r, 

T. 

.03 

T. 

.03 
.10 

Highland 

Ouachita 

Red  

.03 

.... 

.32 
.16 

T 

04 

Hot  Springs 

Index Illl 

Jessieville .  •• ,. 

Jonesboro Ilil 

Ouachita 

.76 

.24 



Red 

Ouachita  

White   

Ouachita  

i.'os 

.... 

.15 

:;::  ::.: 

■ 

0.15 
1.21 
0  67 

.11 

.07 

■ 

.... 

. 

'f.' 

.29 
56 

.*jO 

T. 

.16 

.02 

T. 
T. 
T. 

0.66 
0  66 

J.na(l  HMl 

White    

Arkansas 

White    

'.'oi 

.... 

.02 

.18 

. . . 

T. 
T. 
.04 

.21 
T. 

.25 
T. 

liittle  Rook  .  •** 

T. 

'J'. 

O.Ol 
0  71 

•     • 

.... 

.18 

49 

' 

■ 

.27 

T. 

0.27 
0  00 

Red 

Malvpfii                  1 1\ 

Ouachita 

.40 

0  40 

Mammoth  Spg.  .1  ii 

White     ■   . 

T. 

'   ' 

■J 

T. 

Mississ'ppi 

.a7 

.04 

.32 

'  .02 

.61 

0  73 

Marke-i  Tree  ...llli 

.16 

.36 
.12 

.09 
.05 

.... 

0.63 

White   

OUtichita 

2.70 

fl 

U 

T. 

3  80 

Meni                    1  ll 

T. 

.16 

0  18 

Morrillton       ...  1 II 

Arkansas 

White 

T. 

.53 

0  63 

.18 

.10 

.10 
1.60 

.53 

T. 

0  91 

Ouachita 

\Vliite^ 

.10 
.01 

.22 

1  92 

KewDcrt               \\i 

.34 

0  85 

Oden.  • 

Ouachita   . 

.05 

0  05 

Oka  J' 

Red 

.05 

T. 

0  05 

OscHOla IIH 

.35 

.55 

.... 

1  50 

T 

2.40 

Ozark III! 

.10 

0. 10 

Paragould 

Mis^iissippI 

.17 

.14 

.55 
.14 
05 

0  86 

Patterson Illl 

White 

.35 

T. 

.01 

.. 

0.49 

Mississippi 

Arkansas 

White   

.06 

.60 

.18 

0  89 

Pine  Bluff llli 

T 

001 

Pocahontas . . 

".m 

.... 

.05 

.05 

.48 

.28 

.13 
.39 

0  94 

Portland Illl 

.W 

0  71 

Prescott lUi 

Princeton  .        .  .:iii 

... 

.9V! 

.24 
.21 

■ 

0  92 

Ouachita 

.   .. 

0  24 

Rison 

Ouachita 

.62 

0  83 

Rogers 

White 

White 

'.'ii; 

.... 

1.05 

.02 

.16 

1.28 

St.  Charles 

.31 
.22 

0.43 

at.  Francis  Ill 

J'. 

T. 

.'64 

.48 

.58 

T. 

.... 

... 

T. 

1.28 

Searcy  Ill 

White 

.24 

.22 

2.02 

3.02 

SpriDgbank U 

Story i'i 

Red 

.27 

T. 
.08 

0.27 

Ouachita 

.31 

.43 

0.82 

Stuttgart ilf, 

.18 

'   ■ 

0.18 

Subiaco 

Arkansas 

Red 

.28 

T. 

.38 

T. 
T. 

.38 

't'.' 

T. 

.40 

T. 
T. 

.18 

■'61 
.09 

1.22 

.15 

0.15 

Thornburg 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

1.39 
.05 

.... 

■f.' 

'.'58 

. . . . 

.01 

.03 

"m 

T. 

T. 

.15 

T. 

'J'. 

1.56 

Waldron    ... 

.09 
'.'22 

33 
.30 

117 

Warren EN 

.10 

0.80 

Waters Ill 

Ouachita 

fted, 

.12 

0.42 

Whitecllffs Ill 

T. 

T. 

T. 

... 

T. 

■■ 

T. 

.... 

■f. 
.21 

T. 

Wildon HI 

nq 

.14 

.05 

T. 

0.28 

Winslovv 

Arkansas. 

T. 

.25 

0.4C 

Wynne HI! 

Mississippi 

Arkansas 

.30 
T. 

?n 

.20 

■f' 

.60 
.01 

1.30 

yannopin HN 

.05 

..    . 

. . . . 





.05 

-.   . 

... 



0.11 

Dally  Biver  Stages  for  July 

1930 

Stations 

Rivers 

flood 
Stage 

1 

2       3 

4 

5 

6 

7 

8       9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Fort  Smith 

...Arkansas.... 

22 

«.9i  8.01   7  3 

7.0 

6.6 

6.I1  5.9 

6.3    6.2 

5.5i  6.2 

4.9 

4  5 

4.2 

4.11  3.9 

3.9 

3.8 

3.7    3.3i  3.3 

3.3 

3.2 

3.1 

3.1 

3.1 

3.0 

3.0 

3.2 

3.4 

3.2 

Ozark 

do 

22 

5.8 

5.0    4.0 

3.5 

3.3 

3.0 

2.9 

2.7    ,3.0 

2  9 

2.3 

2.0 

l.e 

I  3 

1.0    0.£ 

O.i 

0.6 

0.5    0.4 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

-02 

Dardanelle 

do 

20 

8.7 

7.9    7.4 

6.8 

6.5 

6.S 

6.1 

6.0    6.0 

6.1 

5.9 

5.6 

5.4 

5.2 

5.0    4.t 

4.7 

4.6 

4.5    4.4 

4.2 

4.1 

4.1 

4  0 

3.9 

3.8 

3.8 

3.7 

3.6 

3.6 

3.7 

Morrillton 

do 

20 

6.3 

5.3    4.5 

4.0 

3.3 

3.0 

2.6 

2.5    2.4 

2.3 

2.4 

2.0 

2.0 

1.8 

1.6    1.5 

1.4 

1.3 

1.1     1.0 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Little  Rock  . 

do 

23 

6.2 

5.9    5.8 

4.3 

3.4 

2.9 

2.5 

2.2    2.0 

1.9 

1.9 

2.0 

1.6 

1.2 

0.9    0.6 

0.5 

0.4 

0.4    0.3 

0.1 

-0.1 

-0.2 

-0.3 

O.S 

-0.4 

-0.5 

-0.6 

-0.6 

-0.6 

-0.7 

Pine  Bluff 

do 

25 

10.5 

11.4  11.0 

in.  8 

9.9 

9.7 

S.8 

8.5    8.4 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

8.1 

7.7    7.4 

7.1 

6.5 

6.1    6.0 

5.8 

5.7 

6.6 

6.5 

5.4 

5.3 

5.3 

51 

4.1) 

4.8 

4.8 

Yanconin 

do 

29 

13.8 

14.3  15.5 

15.1 

14.1 

13  3 

12.4 

11.7  11.1 

10.8 

10.4 

10.210.1 

10.1 

9.8    9.3 

8.8 

8.4 

8.1    7.9 

7.8 

7.4 

7.3 

7.2 

7.C 

6.8 

6.8 

6.6 

6.4 

6.3 

6.2 

Danville 

...Petit  Jean. . 

20 

1.3 

1.9    2.II  1.8 

1.4 

1.2 

1.  ll  l.Ol  1.3 

1.4 

1.3 

1.2!    1.2 

1.1 

l.l    0.9 

O.9I  0.8 

0.8    0.7    0.7 

0.6    0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7    0.7 

0.7 

0.6    0.6 

26 


C[LIMATOL0GI0AL    DATA:     AEKAN6AS    SECTION 


JOLY,  1960 


Daily  River  Staees  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


Cotter 

Calico  Rook. .. 

Batesville 

Newport 

Georgetown   . . 
De  Vails  Bluff. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  . . . 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


...White.. 

do.... 

do.... 

do.... 

do.... 

do.... 

...  .do... 
..Buffalo  . 
...Black... 
.  Ouachita  . 
....Red... 
Mississippi 
do.... 


21 
18 
23 
26 
22 
24 
30 
30 
14 
30 
28 
44 
48 


10 


11      12     13      14     15      16     17 


•2.6 
1.0 
5.8 
2.0 
3.0 
7  1 
9.7 
2.9 
1.5 
4.1 
9.2 
15.3 
19.6 


13.1  12.8 
I5.5I15.I 


2.2 
0.0 
4 

l.fi 
2.3 
6.3 
9.0 
2.9 
2.4 
4.1 
7.5 
12.5 
14.8 


2.2 
0.2 
4.6 
1.5 
2.2 
6  1 
8.8 
2.9 
2.4 
4.1 
7.4 
12.1 


14  71 


2.,^ 
0.2 

4.8 
1  5 
2.0 
5.8 
8.4 
2.9 
2.1 
4.0 
6.9 
10.2 
12.9 


24 
0.2 

4.8 
1.4 
2.0 
5.5 
8.3 
2.9 
2.0 
4.0 
6.8 
9.5 
12.2 


2.3 

0.0 
4.8 
1.4 
1.7 
5.5 
8.2 
2.8 
2.0 
3.9 
6.0 
8.7 
10 


18 


20     21 


22     23     24     25     26     27     28     29     30      31 


2  2 
02 
4.6 
1.4 

1.6 
5.4 
8.1 
2.8 
2.0 
3.9 
6  6 
8.4 
10.1 


2.0 
-0.1 
4.6 
1.3 
1.4 
5.2 
7.9 
2.8 
2.0 
4.0 
6.3 
7.0 
9.0 


2.0 
-0.1 
4.5 
1.2 
1.4 
5.1 
7.9 
2.8 
1  9 
4.0 
6.3 
6.4 
8.4 


2  0 
-0.1 
4.5 
1.2 
1.3 
5.1 
7.8 
2.8 
1.9 
4.0 
6.2 
6.1 
8.1 


2.2 
-<J.2 
4.5 
1.1 
1.3 
5.2 
7.8 
2.8 
1.9 
4.0 
6,1 
5 
7.9 


2.,S 

0  2 

4.6 

1.1 

1.1 

6.0 

7.8 

2.7 

1 

4.0 

6.0 

5.5 

7.7 


2.2 
0.1 
4.S 
1.1 
1.1 
4.9 
7.7 
2.7 
1.9 
3.9 
5.9 
5.3 
7 


2.2 

■0.2 

4.6 

1.1 

1.1 

4.9 

7  6 

2.7 

1.9 

8.9 

5, 

4.5 

7.6 


2.01 
-0.2 
4.4 
l.l 
1.1 
4.9 
7.6 
2.7 
1.8 
3.9 
5.6 
4.2 
7.8 


2.0 
0.& 

4.1 
1.0 
1.1 
4.9 
7.6 
2.7 
1.8 
3.9 
5.5 
4.1 
7.0 


Daily  Temperatures  for  July,    1930 


Stations 


10     11      12      13     14      15      16     17      18      19 


20 


21 


Amity . 


I  Maximum 
'  Minimum 

Be-to--i"« I'AiniSuS 

BeeBranch \^^^ 

BJytl-viUe l^tnimum 

Booneville 1  ^j^^uS 

Brinkley  \'^^ZZ 

calico  RockW l^^tnimum 

C»-deuW JM-™ 

center  Point |  Maximum 

nonwftv  \  Maximum 

i.onway I  Minimum 

Corning j  Maximum 

"  (Minimum 

Dardanelle !  tf^'^'Tn'? 

(  Minimum 

Dumas |  Maximum 

(  Minimum 

Dutton  iMaximum 

I  Minimum 

El  Dorado !  ^,^''>°";'™ 

(  Minimum 

S  Maximum 

'  Minimum 

Fayetteville j  Maximum 

(  Minimum 
1  Maximum 
!  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 

Gravette j  Maximum 

(  Minimum 

Helena ] 


Eureka  Springs.. 


Fort  Smith 


Qrannls . 


Hope 

Hot  Springs. 
Jonesboro  . . 


74 

85 

61 

95 

67 

91 

68 

93 

67 

97 

69 

92 

65 

91 

72 

92 

73 

93 

69 

96 
67 

92 
69 
96 
70 
90 
59 
94 
76 
86 
62 
89 
6; 
8' 
69 
90 
65 
86 
62 


Maximum 

(  Minimum 

j  Maximum 

I  Minimum 

\  Maximum 

(  Minimum 

j  Maximum 

(  Minimum 

T  Bad  Hill  i  Maximum 

i.eaa  am j  Minimum 

Little  Rook \  Maximum 

'  Minimum 

Ltttherville i  Maximum 

I  Minimum 

Magnolia S  Maximum 

I  Minimum 

Malvern \  Maximum 

j  Minimum 

Mttrianna \  Maximum 

(  Minimum 

Marshall j  Maximum 

(  Minimum 

Mena 


S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 

' '  1  Minimum 
j  Maximum 

■  ■  (  Minimum 
J  Maximum 
I  Minimum 

Pocahontas \  Maximum 

/  Minimum 

Portland j  Maximum 

I  Minimum 
(  Maximum 

■ "  (  Minimum 
j  Maximum 

"  ■  (  Minimum  j 
j  Maximum 

"■  I  Minimum 

Stuttgart Maximum! 

)  Minimum 


Mount  Ida. 
Newport. .. 
PiBtBluS.. 


Prescott. 
Rlsoii  .. 


Searcy  • 


Texarkana. 


i  Maximum 
Minimum 


^^--'^"^'^ l^SSuS 


Warren. 


i  Maximum 
Minimum 


Wilson  i  Maximum 

""*°° i  Minimum 


Wynne, 


I  Maximum 
(  Minimum 


94 
70 
90 
67 
94 
70 
91 
58 
89 
72 
93 
70 
94 

7a 
9.: 

67 

93 

70 

93 

64 

90 

71 

89 

6' 

97 

68 

89 

74 

94 

67 

95 

75 

95 

70 

94 
74 
93 
65 
941 
69 
93 
75 
96 
67 
94 
76 
96 
69 
90 
C8 


63 

92 

64 

92 

67 

91 

5 

92 

68 

99 

781 

94 

66 

91 

55 

91 

64 

95 

68 

91 

49 

94 

69 

82 

60 

91 

58 

91 

6' 

97 

65 

89 

58 

88 

69 

99 

67 

93 

66 

90 

67 

94 

51 

91 

70 

93 

66 

94 

68 

96 

0' 

90 

70 


57 

94 

66 

94 

60 

94 

62 

90 

71 

90 

60 

94 

68 

99 

68 

96 

67 

92 

57 

94 

62 

91 

68 

90 

57 

91 

70 


67 


61 

86 

58 

96 

68 

94 

59 

91 

57 

95 

66 

97 

71 

93 

63 

92 

53 

93 

69 

95 

65 

89 

56 

95 

71 

90 
63 
89 
60 
91 
70 
95 
61 
87 
65 
88 
63 

10 
67 
94 
68 
91 
60 
92 
54 
91 
67 
93 
68 
98 
68 
98 
66 
89 
63 
85 
62 
94 
65 
93 
69 
94 
59 
92 


62 
95 
68 
95 
70 
97 
64 

loo 

58 

96 

71 
100 

62 

92 

61 

96 

70 

90 

71 

91 
72 

95 
72 
96 
64 
90 
69 

•So 
66 

100 
68 
96 
68 
99 
65 
97 
66 
94 
71 
96 
71 

101 
68 
99 
67 
98 
63 
90' 
70 
94 


70 
96 
73 
96 
63 
92 
68 
99 
08 

loo 

68 

98 

69 
101 

07 
102 

63 

95 

74 

98 

71 

ion 

68 
S8 
68 
98 
63 
98 
66 
97 
65 
98 
64 
101 
64 
95 
72 
99 
63 
99 
70 
101 
73 
101 
72 
99 
65 
101 
72 
96 
68 
95 
63 
98 
73 
100 
64 
99 
66 


95 

72 

92 

71 
100 

67 
100 

75 

96 

71 

99 

68 
101 

68 

96 

70 

99 

71 

101 

67 

104 

70 

99 

72 

102 
70 
93 
61 
97 
73 
92 
73 
93 
71 
95 
75 
95 
66 
93 
69 
98 
70 

101 
71 
99 
69 

101 
74 

102 
67 
97 


100 

69 

94 

67 
101 

68 

99 

77 
101 

70 
103 

68 
103 

69 

97 

68 
101 

73 
103 

69 
105 

71 
100 

72 

103 

70 

96 
61 
99 
73 
951 
65 
96 
69 
98 
75 

100 
64 
95 
67 

100 
70 

lUO 
72 

100 
72 

102 
77 

104 
67 1 
98 


105  105 


102  102 

'•"      69 

101 

78 

102 

69 

104 

69 

104 

68 

100 

72 

103 

75 

104 

65 

106 

71 

100 

72 

102 

71 

96 

611 

100 

74 

95 

67 

96 

68 

99 

75 

102 

65 


100 

74 

100 

69 

99 

68 

98 

73 

98 

69 

97 

70 

96 

66 

103 

67 

95 

75 

103 

69 

99 

71 

102 

75 

101 

74 

10;- 

07 

100 

71 

98 

70 

98 

61 

98 

75 

100 

72 

97 

71 


100 

72 

92 

70 

102 

69 

98 

73 

100 

68 

99 

68 

100 

64 

10. 

72 

98 

74 

103 

73 

96 

70 

102 

72 

102 

73 

102 

68 

102 

72 


100 
69 

100 
76 

103 
70 
95 
74 

103 
70 
99 
72 

100 
67 
97 
67 

101 
65 

105 

71 

99 

76 

103 

70 

98 

72 

103 

74 

104 

71 

104 

70 

102 

72 

100 

71 

99 

64 

103 


102 
74 
103 
70 
lOS 
71 
102 
69 
101 
70 
101 
73 
105 
71 
108 
69 
101 
72 
104 
72 
96 
61 
101 
77 
96 
68 
97 
671 
98 
75 
102 
6! 
97 
68 
103 
72 
102 
72 
95 
72 
104 
74 
102 
68 


71 
95 
68 
105 
69 
104 
80 
106 
70 
107 
72 
1061 
69 
101 
68 
104 
74 
106 
71 
109 
70 
104 
71 
106 
82 
99 
51 
102 
71 
98 
70 
98 
67 
101 
74 
103 
65 
98 
6' 
105 

99 

71 
104 

73 
10' 

77 
103 

68 
103 

77 
104 

71 

99 


110 

72 

99 

70 
107 

75 
105 

76 
106 

73 
107 

75 
10' 

74 
105 

71 
108 

75 
108 

75 

110 
71 

105 
75 

109 
83 

100 
61 

105 
78 

101 
72 

101 
69 

102 

r 

106 
65 
99 


71 
99 
61 

101 
74 

IO2I  102 
74|  71 
99  102 
72  70 


68 

99 

68 

104 

65 

107 

71 

100 

73 

105 

70 

98 

73 

105 

79 

104 

70 

10. 

70 

106 

73 

101 

73 

102 

65 

10; 

7; 

10: 
71 

101 
73 


09 
108 
75 
109 
73 
106 
76 
108 
78 
106 
69 
106 
82 
105 
74 
108 
72 
112 
72 
105 
78 
10: 
69 
106 
71 
106 
67 
110 
78 
105 
78 
108 
75 
105 
76 
105 
80 
107 
711  75 
106  109 
72  79 
108;  109 
761  79 
101'  104 
70l  71 
104]  106 
6OI  71 
101'  108 
74|  80 
106,  105 
76,  76 
105'  106 
74| 


109 
76 
98 
74 

108 
74 

107 
79 

107 
73 

110 
75 

109 
75 

105 
74 

108 
78 

109 
76 

110 

74 

104 

77 

109 

77 

100 

62 

106 

81 

100 

77 

100 

72 

102 

78 

105 

67 

99 

00 

108 


107 

69 
105 

74 
100 

08 
101 

69 
101 

65 
109 

74 
103 

74 
107 

76! 
102 

71 
102 

75 


111 

77 
93 
71 
109 
76 
105 
79 
108 
70 
109 
76 
108 
70 
105 
73 
110 
76 
109 
74 
109 
74 
106 
74 
107 
77 
102 
62 
105 
81 
98 
77 
99 
72 
101 
77 
109 
70 
94 
71 
108 
75 
109 
75 
110 
80 
108 
80 
104 
65 
105 
81 
105 
76 
105 
74 
110 
73 


108 

68 
110 

76 
100 

81 
109 

76 
107 

77 
105 

81 
108 

78 
108 

76 
109 

79 

10; 

73 

106 
78 

105  i 
89 

108 
78' 

108 
79 


95 

78 

85 

62 
107 

71 

96 

71 

99 

69 
107 

75 

89 

70 

91 

74 
101 

77 

93 

76 

94 

67 
l03 

75 

94 

78 

88 

63 

9 

80 

89 

64 

92 
63 
89 
73 

100 
75 
86 
51 
89 
72 
98 
70 
98 
77 

104 
73 
90 
60 
90 
74 
95 
72 

100 
70 

10; 
79 

102 
84 
95 
65 

loo 

74 
95 
76 


61 

87 

57 

92 

62 

98 

70 

94 

62 

91 

57 

92 

68 

93 

63 

85 

52 

94 

68 

87 
57 
84 
54 
87 
OS 
97 
61 
83 
56 
85 
65 
99 
65 
91 
69 
87 
01 
89 
59 
88 
69 
90 
64 
97 
65 


106  102 
79  " 

108^ 
77 

107 
75 

109 


106 
78 

107 
69 

107  i 
83 

lool 

78 
100| 
76: 


98 

^-1 
98; 

03 

91| 

74| 
1051 
74; 
101 
71 
98 
73 


65 

86 

65 

85 

55 

92 

65 

95 

68 

91 

63 

88 

67 

88 

62 

91 

6 

97 

68 

92 

64 

91 

G2 

90 

,57 

94 

68 

89 

51 

90 

6! 

8i 

84 
61 


96 

56 

94 

53 

93 

51 

93 

60 

97 

68 

96 

57 

94 

48 

93 

59 

97 

57 

92 

42 

96 

67 

95 

55 

92 

48 

94 

61 

97 

56 

93 

49 

88 

67 

100 

62 

95 

73 

93 

56 

91 

47 

90 

65 

99 

61 

97 

67 

97 

58 

90 

60 

91 

50 


102 
63 
91 
56 
100 
55 
94 
57 
103 
60 
99 
53 
101 
52 
98 
56 
102 
72 
102 
57 
100 
51 
100 
60 
98 
51 
95 
47 
100 
04 
96 
65 
94 
55 
99 
60 
100 
55 
96 
58 
95 


104 

60 

99 

72 

98 

60 
102 

50 

96 

70 
102 

64 
100 

63 
102 

67 

95 

52 

98 

55 
101 

63 
100 

53 
100 

56 

95 

60 

97 
65 

98 
5 
99 
62 

101 
60 
99 
55 

100 
63 

100 
66 

100 
52 


103 

65 

97 

66 
103 

62 

98 

66 
103 

66 
103 

60 
105 

59 

99 

64 
101 

72 
105 

65 

105 

58 

103 
66 

102 
62 
97 
55 

100 
73 
97 
71 
98 
64 

100 
71 

100 
60 
99 
64 

102 
66 

105 
70 


99 

70 

96 

67 

102 

60 

100 

74 

101 

66 

103 

68 

102 

68 

98 

67 

98 

72 

103 

68 

104 

72 

100 

68 

103 

70 
96 

54 

98 

71 
100 

75 

98 

71 

99 

73 

99 

60 

97 

69 

loo 

72 
103 i  loo 
72 


23 


24 


25 


26 


28 


98 

72 

97 

70 
102 

67 

99 

77 
100 

66 
101 

71 
103 

66 

97 

69 

99 

75 
103 

68 
103 

70 

97 

67 
101 

74 

96 

64 

99 

73 

981  100 

76   77 


102 

73 

98 

75 
102 

69 

99 

75 
104 

78 
101 

75 
106 

70 
100 

73 
103 

74 
105 

72 
105 

74 
101 

76 

101 
74 

97 
64 1 

100 
74 


67 
103 
71 
104 
55 
99 
72 
103 
69 
104 
69 
104 
61 
98 
66 
102 
67 
102 
68 
101 
59 
104 
64 
100 
70 
104 
60 
100 
62 
101 
70 
102 
69 
104 
60 
104 
71 
100 
68 
101 
62 


99 1 
73 

102 
76 

104 
62 
97 
76 

101 
71 

102 
68 

100 
66 
99 
7: 
99 
67 

101 
72 
98 
61 

102 
72 
98 
74 
102 
70 


69 

101 
73 

100 
71 

102 
09 

103] 
74 
98 
67 1 
98 
65 
97 
73 
100 
71 
100 
73 


99 
73 

loo 

74 
104 
61 
9' 
76 
99 
70 
98 
72 

loo 

67 

97 

71 

101 

66 

101 

68 

97 

59 

101 

74 

97 

74 

100 

70 

97 

71 

101 

72 

100 

77 

100 


99 

74 

100 

79 

101 

64 

99 

74 

102 

76 

104 

72 

99 

74 

101 

77 

106 

77 

97 

76 

102 

73 

104 

73 

102 

71 

97 

71 

103 

67 

102 

72 

101 

68 

102 


101 

75 

88 

70 

104 

73 

95 

80 

101 

75 

101 

77 

101 

73 

99 

74 

103 

74 

106 

77 

100 

72 

100 

79 

100 

75 

95 

67 

100 

76 

95 

72 

93 

72 

96 

77 

101 

65 

93 

69 

97 

75 

106 

75 

97 

79 

101 

81 

100 

75 

94 

77 

102 

76 

104 

75 

100 

73 

99 

72 

97 

76 

104 

72 

103 

73 

102 

79 


104 
77 
93 
70 
100 
73 
96 
76 
106 
76 
99 
72 
94 
70 
101 
75 
105 
76 
103 
76 
98 
70 
97 
78 
101 
74 
95 
62 
102 
72 
97 
70 
93 
69 
99 
77 
100 
67 
96 
70 
97 
73 
105 
77 
ICO 
76 
97 
76 
92 
68 
96 
75 
101 
75 


104 
72 
96 
70 
103 
68 
95 
72 
106 
71 
102 
71 
101 
69 
102 
72 
106 
77 
106 
70 
102 
70 
103 
71 
100 
74 
97 
621 
102 
78 
99 
72 
98 
72 
101 
75 
102 
65 
98 
71 
101 
73 
107 
76 
97 
73 
97 
72 
97 
66 
100 
75 
105 
71 
102|  104 
75|  75 


101 
75 
98 
68 
99 
62 
99 
74 
98 
74 
98 
751 


75 

102 
76 

108 
71 

101 
73 

101 
73 

101 
73 

101 
77 
99 
66 

100 
72 
99 
74 
98 
74 
99 


77 


78 

100 

77 

101 

72 

100 

74 

101 1 

76 

103 

76 

103 

74 

101 

70 

100 

79 

981 

76 

98 

78 

100 

67 


103 
77 
96 
74 
94 
65 

103 
73 

103 
70 
99 
72 
99 
78 
97 
72 

101 
75 
104 
77 
102 
74 


104 

70 

99 

74 

93 

68 

105 

71 

102 

66 

101 

72 

102 

75 

97 

72 

102 

73 

104 

76 

104 

73 


106 

74 
98 
74 

105 
70 
89 
76 

106 
71 

101 
73 

102 
73 

102 
74 

105 
75 

107 
74 
97 
72 

104 
74 

100 
75 
98 
62 
99 
72 

100 
75 

101 
74 

10; 

77 

102 

65 

100 

70 

96 

72 

108 

76 

101 

81 

96 

74 

105 

70 

99 

76 

101 

74 

104 

77 

106 

72 

94 

76 

102 

73 

105 

73 

101 

66 


75 
101 

72 
101 

72 

96 

71 
lOOl  101 


70 
104' 

72 
1021  10 

72  73 
101  103 

67   68 


106 
75 
100 
73 
107 
70 
102 
77 
108 
74 
106 
74 
107 
73 
102 
71 
105 
74 
110 
73 
105 
74 
106 
75 
104 
74 
100 
62 
101 
73 
104 
78| 
102 
75 
103 
77 
105 
65 
102 
7b 
102 
75 
108 
75 
102 
76 
104 
76 
10 
70 
102 
76 
105 
74 
105 
78 
106 
71 
100 
76 
104 
71 
106 

102 

70 
105 

75 
1021 

75 
105 

73 

99 

72 
106 

75 
106 

73 
103 
12 
106 
771 

108 
73 

104 
1  72' 


109 

75 
101 

74 
107 

71 
106 

79 
108 

73 
107 

76 
107 

72 
104 

70 
107 

75 
113 

74 
107 

75 
108 

75 
106 

75 

102 
61 

104 
76 

104 
80 

10: 
78 

104 
SO 

106 
66 

1(>3 
'2! 


29 


30 


31 


110 

75 
103 

71 
109 

69 
108 

78 
110 

69 
109 

73 
109 

68 
106 

72 
109 

76 
114 

72 
110 

72 
108 

72 
108 

75 
103 

59 
105 

79 

106 

80 

106 

72 

106 

76 

106 
66 

106 
68 


114  i 

781 

98 

69: 
111 

73 
100 

78 
112 

72 
111 

72 
105 

68 
111 

73 
112 

80 
114 

73 
108 

69 
110 

74 


99 

82 

46 

71 
104 

77 

99 

74 
107 

82 
101 

75 
100 

68 
106 

73 
106 

78 
104 

77 
103 

70 
104 

78 
lllj  101 
76  77 


1051  111 
76  76 


95  98 

74  74 

90i  IO2I 

74l  76 

09  1021 

73  75 


109 

73 

105 

78 

107 

80 

109 

70 

104 

80 

107 

79 

104 

73 

108 

71 

103 

78 

106 

76 

108 

74 

106 

68 

107 

76 

103 

78 

106 

75 

102 

74 

105 

74 

107 

701 

10-i 

74 

108 

76] 

104  i 

72| 

107 

71 

101 

78 

10: 

76 

106 

75 


101.8 
72.2 
93-6 
67.3 

101.  7 
67.9 
97.5 
72.3 

101.9 
69.7 

101.7 
68.9 

100.5 
66.5 
99.4 


113!  107 


691 
1021 

691 
110 

76 
115 

77 
110 

78 
105' 

791 
104 1 

661 
1081 

83i 
Uli 

76 
112 

74 
114 

73 

107 

78 

105 

68 

109 

7. 

110 
67 

109 
75 

109 
82 

105 
75 

106 
76 

112 
78 

115 
77 

107 


102. 3 
74.2 

102.9 
69.8 

102.2 
65.8 

100. 5 
Oi  71.4 


71 
98 
72 
98 
76 
110 
75 
107 
83 
99 
77 
101 
66 
98 
81 
105 
79 
106 
73 
108 
82 
99 
7; 
99 
66 
106 
81 
104 
70 
103 
74 
101 
81 
102 
76 
101 


101.5 
71.3 
96.8 
58.8 
100.1 
74.1 
96  1 
70-2 
96.4 
67.5 
98.0 
73.8 
„.,100  9 
66]  64.5 
93i  95.4 
651  66.4 
971  98.7 
751  70.8 
1 031 104 .0 


106 
74 
111 

70 

107 

80 

107 

78 

109 

73 

107 

65 

112 

73 

106 

78 

107 

72 

104 

74 

107 

731 

108 

76 

108' 

72 

llOl  112 

761  75 

106  110 

I  73|  74 

108|  1101  103 

671  74  - 

105  107 
78  781 

106  1011 
75  73' 

107  108 
761  74 


71.0 
99.9 
73.7 

100.4 
73.2 

100. 3 
61.2 
97.5 
75.  S 

100.9 
72.2 

101.4 
71.5 

103.2 
69.4 
98.4 
71.8 
97.8 
06.6 

100.7 


68  09.9 


107 

78 
105 

80 
100 

76 
10c 

69 
106 


100.1 
64.7 

102.2 
70.1 
93. 5 
7(.l 

100.8 
69.9 
99.2 
71.1 

102. 5 
73.6 
102. 2 
72.  S 


,lf)0.  6 
69  69.0 
97  102.1 
65  71.0 
101  U'O.S 


75 

75 

70.9 

103 

97 

99.5 

69 

60 

65.9 

lOi 

94 

99.2 

81 

75 

74.4 

9.' 

93 

98. 1 

7; 

69 

69.7 

98 

87 

98.1 

761  74  70.6 


«»Tbe«»o«etertai«i»dlntoemoriiiiw:  U»  mosimvo-  t.aan>ara**>-e  i^u  r^^»d  k  oxaditod  to  tt»  prooedimt  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 
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OENBRAIi  STTMMABT 

'     The  hot  weather   of  the   preceding,  month   with   maximum 
temperatures  of  1,00°  and  higher  continued  to  about   the    lOth 
of  August  in  most  northern  and  northeastern   sections   but    in 
■southern  and  western  portions  of  the  State  and  especially  where 
•no  appreciable  amount  of  rain  fell  the  first  half  of    the    month 
there  was  no  relief  frorn  the  high,  temperatures  until  about    the 
'20th.  The  mean  fempemture  of  81 .8^  has  been,  exceeded  many 
times  but  the  maximum  of  ll4°  recorded  at  both'  Newport  and 
Conway  on  ,the  9th  is  within  one  degree  of  the  highest  on    rec^ 
6rd  for  August  which  was  established  at  Searcy  in;  1918.  Show- 
ers occurred  a:t  about  two-third?  of  the  stations  on.  the    4th    or 
5th  arrd  again  on  the  30th    and    gist  .but    were    more    general 
during  the  second  decade  with  the  greatest  amount   falling'  on 
the  Kith,  I7th,  or  iSth,  some  stations  reporting  from    two    to 
four  inches  during   this    period.       Some    counties   in-central, 
northeastern,  and    western   sections   had.no   relief  from    the 
drought  even  at  the  ;close  of  the  month  and  during  the  past  100 
da^  3  the  'tot a,!  precipitation    in  thes^  areas,  was,  less    than    two 
ihches.  Only  th'irteen,station8.for  which  normals  have  beencom- 
puted  showed  positive  departures  hn  Augu?t,,  eight  in  the  Ozarks- 
and  the  north-central  portion  a,nd  five  in  the  southwesteirn.     ' 
"  The  contmue'd  dry  weather  of  inne  and  Jply  had  nearly    de- 
stroyed corn,'  cotton,  and  Other  crops  in  much  of   the  uplands 
ahd,  though  locally  heavy  showers  occurrfd  in  most  Sections  of 
the  State  fro rt;i  the  1 6th  to  the  2nth  reli eying  the   drought,  the 
hi'gh  tempei'atures  of  th.e  first  half  of  the  naonth  had   damaged 
crops  beyond  recovery  in  many  sections,  resulting  in  the  lowest 
yield  of  corn  per  acre  ^or  the  pfst.  33    years;  and.  next;  to   the 
"Wwest  yield  Of  cottqn  for  the   same,  period.  ,    Many  'fields'  of' 
corn  were  cut  while.still  green  but  others  dried  up  reaulting  in 
a  total  loss.  Ilay  crops,  iinproved  .in. northern  and  north-central 
portioiis  after  the  rair^s  aii4  at  the  close  of  the  month  late  'po- 
tatoes; trirck,  and  fall  crops  were  being  planted.  ^      ■••■  ••''    ■  ' 
'The  mean  temperatui;e  for  the  State,  as; .  deterrhined    by    the 
recoids'of '63  stations,  was.  81,8°  which  is. 2.),°    above  normal; 
all  stations  except  two  for  which  normals, haveibeeni  coniputred: 
showing  positive    departures!  ,. ,  Monthly, ,  means'  .ranged  i  f rGm 
75:0°  at;Duttdn  to  86.0-^  at.  Center  ,Poi^t.i  ,  Thp^.highest  ..tem- 
pt^rature  recorded  was  114°  a,t  both  Conway  ,  and    Newport    on 
the  9th,  the  lowest  4(j°  a^;  Buttop.  on  thfi  26th,;  ;  The  greatest 
daily  range -wa's  48°  at  Marshall  o,n,  the  26th.'.       •!    :    '  '      '   ' 
The  average; 'rainfall  for,th«  92'  sta,tions   reportirig  was  :2'.58 
inches  whi6h  is  1.11  .inrhes !  h?lQw,  nonPfvh,-   ,, Monthly;  totals 
rariged  frKmX).,*23  inch  at  Blytl(evLll.e,to,7.9,3,iinoh,es  at    Searcy, 
IB'slatiohs  reporting,  totals  ;0f  le^s  .than,  or;ie  ja^chand  28  stations 
frcfinbne  to  iWo  inches.  ,    Th,e  .gr^tQS,t, ,  a:^it0Vi"t  .measured  ;  in 
any. '24-hotlr.  period' was'6.20'inches  at  Princeton   on    the  v3'lst, 
TliV'avei'a§e"'n umber  of  days  with  0.01  inch  or  more    precipita- 
tion was  5.  T.A.M. 


Thunderstorms 

,    ,  ,    ,  ...    ')-T  %  ,     ,     ■  -  .  - 


Solar  Ha  LOS  :'— 
Lunar  Halos:- 
Dense  Foos:— - 
Light  Hail r-^~ 
Heavy  Hail:  — 
Straight  Blow : 


MISOKLIiANEOtrS  PHKNOMCENA 

(Dates  and  number  of  station*  reDortlng) 

;-^-4th,  37;5th,  3;  7th,  2;  8th,  12;  9th,    34;    10th,    37; 

.  nth:  16;  12th,  12;  13th,  30;  14th,  25;  15th,  34;  16th, 
30;  17th,  32;  18th,  44;  19th,  7;  20th,  3;    22d,  2;  23d, 
2;  24th,  2;  29th,  2;, 30th,  22,;  31st,  27. 
-20th,  i ;  22d,  1 ;  30th,  1,    . 
— 8th;  1; 'l5th,  1. 

-5th,  1;  19th,  1;  21st,  1;  22d,  2;/23d,  1. 
■-Helena,  4th ;  iiarrison,  iSth. 
-Index,  4th. 

Waldr<>ri,  9'th,  several  hundred  dollars  damage. 


MISOKLLANEOUS  DATA 

Pressure,  Sea-lovel 

Wind, 

Kelative 
humidity 

boa 

Statioiis 

•29  yv 
•?M  yR 

30,00 
30.00 

s   ■ 
to 

3  '■ 

30 .  '21 
30.17 
30.18 
30.20 

aj. 
'S, 

Q, 

25 
'25 
25 
25 

!s'- 

s 

a . 
S 

in 

e 
1&> 

a 
.2 

s 

a 
p. 

fientoBville- 
Fort  riaiiith 
Little  Rock 
Memphis 

29. 72 
2y.72 
29  80 
29.81 

14 

16 
16 
14 

2.420 
3,912 
4.5}'6 
4,'299 

16 
28 
28 
20 

s. 
se. 
sw. 
nw. 

4 
4 
4 
17 

86 

66 
65 
67 

43 

42 
44 

68 
73 
64 

COMPARATIVK    DATA    FOR   AUGUST 


Year 


Temperature 


1J  ss 


Precipitation 


Exti'snies 

1891 

1892 

1893  .'.....:. 

1894  ........ 

1895  ........ 

1896  :......: 

1897  .......: 

1898 :.. . . : . . 

1899 .,..::.. 

1900  ........ 

1901  ...:... 

t902 

i9()3 ....;:.. 
1904  ..^.;.... 

■1905 .:..... 

'1906  .....'.. 

1907  ....... 

1908  ...:... 

1909  ....... 

1910  ...:.:. 

:i9:i  .; 

,191?  ,....:: 
'1913  .r..:.. 
1914  ;..::.: 
1915 ..,.::.. 
1918  :..:.:. 
J917  ....:.. 

191?  — .. 
1919 

1920....... 

19-21 ,.'.:..: 

i£B2  ,..:;.. 

'i9'i3  ..;.;.. 

19'24  .",,.... 

■19-2.5  ....'... 

1926;  ....... 

19^7  . ;-.  .-.-.-.- 

1928 

1929 

)930 


79. '^ 

76.4 
78.3  , 
77.3  ; 
78-.  1 
79.4 
82..e   : 
79.,6  . 
79^4 
8-2.2  , 
81.1 
80.- 5 
SO.T 
78.7 
78  ( 
79.1 
77.9 
82.^' 
79.3 
82.4' 
79.  -2; 
78.0 
78.7 
82.  J 
78.5 
'     74.7 

;  81.8 

■  77.1- 

j     82  9  . 

80.6: 

1/6.8. 

I     '81,5 
80  4, 

81.9; 

8')..'i 

80.7. 

;    ^;6 

j    8l.:-< 

Sr-.8 

,     81.8 


!-3.:3  1 

-1.-4   r 

-2.A  \ 
-1..6  i, 
-0.3.  !. 
+■■2.9  : 
-0.  1.  !• 
—  0.3  J 

:+2.5. 1 

H-l.t.  j 
-1-0.8  i 
-|-1.0,i 

,-l.Q 

.-1.-6. 

,-0.6. 

.-1.-8  ' 
-1-2. -;i,  I 

;-0,-t 

■'-t-2.-7- 
:-0.  5] 

^-1.1 : 

-1.0 

i+2.4' 

■P-L2i 

i.-.'i.O 

>-f2.1,j 

;,-2.«' 

I|-|-3.2, 
,.-f  0.  9 
;-2.9 
-fl.8 

rl-0.7 ;' 
+2.2  ! 
+2.5  ■; 

.+  0.6  ■:! 

+1.0 ; 

-3.1 
:+-L6 

+  1  1 
+■2   1 


IIS: 

108.; 
106;  J 

102  ' 
104  ■- 
102" 
112  :■ 
111  1- 
108-  ■ 

il2^j: 

108  \- 

109^  |; 

108  ■■ 
.    105:: 
'.    103 
,    103  ^  ■ 

100 
:  113  " 

1031  ; 

;   111! 
.-.  104' 
:'  lOT'l 
-   106' 
•    107!  \ 
:  104:  t 
102;! 

■  107; 

-104: 

:  115' 
-113' 

102: 

1061 
olUi: 

lf,9  I 
•108  • 
■U'S  ; 

110  , 

lf>5 

105 

no 

114 


39 

IT-;  m 
6'''  47: 

8  ■  48  ■' 
14:,  48' 


56 
48 
45 
54 
M- 
■57' 
52 
51 
47 
■46- 
'61 
42 
54 
;52 
'47 
43 
"45 
■45 
7  i  46 
3     57 


16     43 

'  4  1:  52 


23  I  51 


■28  I  51 
6  41 
9      48 


'24 
31 

30  i 

1  f 

29  f 
17  ! 
12  I 
12  :' 

2-i' 

7-r 

31  r 

27  '■ 

28  ; 

28 
4 
26 
'.SO 
27 

30  ' 
'■■  4  ■ 

23  ; 

■  6  ' 

31  - 

;i'24 

25 
14  ' 
19 
^4 

■8  , 
'27  : 

24  ; 

■25 
21 
31 

15 
26 


Is- 


Number  of  days 


CO, 

as  O 
PL.  73' 


2-.  O 


3.09 

2.^5 
4.S9I 
3.08; 
4.63' 
2.  64i 
2.32! 
2.69i 
4.  36^ 
2.04; 
2.95' 
2.  95' 
2.55; 
4.34 
■2.81 
3.73 
4.92 
2.92- 
4.48 
1.27' 
3.92! 
8.19' 
3.30 
1.6'2-i 

■  6.8I1 
10.441 

■  2.  63 
•4.10 
'  3.90: 

4. •29: 

'4  ox! 

'5.46! 
1.9tl! 

'2.43; 
2.  4g: 

1.81 
6.50 
6.01 
4. 62 
1.29 
2.58 


-0.94 

+0.  -.-o 

-0.61 

+0.^4 
-1.05' 
-1.37 
-1.10 
+0.  66 
-1.65 
-0.74 
-0.74 

■  -1.  14 
'+.I.65 

"  -0:  as 

-t-0. 04 
+  1.-23 

-'-0.  r? 

+0.79 
-2.  ■t2 

■  +0.'23 
+4.50. 
-0.39 
-2.07 
+3:12 

"+6.75 
-1.06  - 
+0.41 
+  0.21 
+  0.60 
+-0  39 
+  1.'77 
.^1.79 
-1.26 

'  -1.29, 
—1.88 
■-1.81' 

-t-2.H2 
+  0.93 
-  2 .  40 
-Ml 


15 

10 

6 

21 

8 

2 

,       13 

11, 

7 

!       18 

9 

ll 

12 

11  , 

18  , 

9 

4-|: 

17 

9 

5  1 

;    17 

10  , 

■       ■*  1 

;    IS 

13. 

s 

19 

9 

3  \ 

16 

12 

S 

!■      14 

.     IS, 

4  1 

\      19 

9i 

3  1 

15- 

.      12. 

*  \ 

1-      16- 

12 

3  1 

18- 

10 

3  ; 

14 

10; 

7 

*       16 

10. 

5 

15 

10 

6 

20 

8 

3  : 

.     13 

,      12 

6 

.     11 

.    11 

•       9 

,     15 

10 

;      6 

;     20 

-     10 

.,      1 

r        8 

.    11 

.;     12 

9 

9 

.     13 

:        17 

9 

5 

16 

' 

-     8 

15 

9 

.     7  ] 

16 

8 

7 

,      13 

.     9 

9 

1       1-^ 

9 

.  .     7 

;     18 

8 

5 

,18 

-     8 

,    5  ; 

,     20 

.  ,     8 

3  ; 

,  ,   2'2 

7 

,     2 

14 

10 

7 

12 

10 

9 

17 

8 

6 

22 

7 

■> 

17 

10 

4 

10 
8 
8 
4 

8 
12 

7 

3 

12 
11 

5 

8 

7 

7 

8 

8 

5 

5 

4 

-l(t- 

10 


30 
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August,  19S0 


Olimatoloifioal  Data  for  Aug-ust,  1930 


Stations 


Counties 


Amity  ..••■ 

Arkftdelphia 

Arkansas  City 

Arlberg 

B&tesville 

Bee  Branch 

'  Bentonville 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Oamden 

Center  Point 

Clarendon  

Clinton 

Conway 

Corning  ...•••••■••• 
Corning  (river)..  ■ 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle  .  •  ■ 

De  Valle  Bluff 

Duroas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.... 

FayettevlUe 

Fort  Smith 

Freeman  Springe.. 

Fulton 

Georg6tov?n 

ailbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison   

Helf-nn  

Higden 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Index 

Jossieville 

Jonesboro  

.luQCtion 

Lead  Hill. ...■ 

Little  BocK 

Lurlou ■ 

LulhorviUe 

Magnolia 

Malvern.  .■•••■ 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena • 

MorriUton 

Mountain  Home. . 

Mount  Ida •  ■ 

Nevfport 

Norman  .  ..■ 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark    

Paragould 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rlson 

Rogers  .  ...' 

St.  Charles'. 

St.  Francis: 

Searcy 

Spriugbank 

Story   

Stuttgart ■ 

8ubiaco 

Texarkana ■ 

Thornburg.' 

Waldron 

Warren.  ..;. 

Waters 

Whitecllffs 

Wilson  . .. .- 

\Vh\f-lo\v . .  I 

Wynne  ■...-. 

Yanoopin  .;. 


.« 


::ii 


Clark  

Clark 

Deaha 

Stone 

Independence 
Van  Buren  . . . 

Benton 

Lawrence 

Mississippi.  •  .  ■ 

Logan 

Monroe    

Izard  

Ouachita 

Howard.  ...,-, 

Monroe i 

Van  Bursa... 
Faulklier  .... 

Clay 

Clay 

Baxtpr 

Ashley  

Yell..... 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke  

Carroll •  . 

Washington. . 
Sebastian 

P0P8 

Hempstead  ... 

White   

Ssarcy 

Polk ., 

Benton..; 

Boone... ^ 

Phillips....... 

Cleburne....,"; 

Piku 

Hempstead.  .. 
G'.rland  ..  .... 

Little  River.  ., 

Garland  

Craighead..  . 

Union   

Boone  

Pulaski 

Newton 

.lohnson 

Columbia  . . . 
Hot  Springb-  . 

Fulton 

Lee    

Poinsett- 

Searcy 

Polk 

Couway...  ... 

Baxter ■  . 

Montgomery. 

.lackf-on 

Montgomery  . 
Moutgomeiry  . 

Howard.  . 

Mississippi. . .  ■ 

Franklin 

Gre'^ne 

Wopdrull.  .. 

Clay 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas  ■ 

Cleveland 

Benton... 

Arkansas..  .. 

Clay 

White 

MiUer..... ...  . 

Montgomery  . 
Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

IVradley 

iloptgomery. 
Little  River.. 
MisPlssippi 
1  Washington 

j  Cross  

Deaha..,,:.. 


State  Means'  and  Extremes 


Observers 


.J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bown 

J.  H.  Catham 

J.   D.   Reeves 

Mrs.  Leila  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   8.   Weather  Burea 

Vernon  C.  Howe 

Francis  Carpenter 

F.  H.  Randolph 
iR    J.  Torry 

W.J.  Copp 
A.  B.  Quarterraan 
John  C.  Floyd 
J.   W-  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E ,  E.  Cordrey 
Winfred  D .  Polk 
Ilenry  Stafi'ord 
Charles  Turnipseed 

G.  A.  Gjfford 
C .  G .  Hudson 
Geo.  N.  Goodicr 
K.  G.  Pate 
Ben  Jolnison 
J.   M     Kicketts 
J.  .1.   Babb 
i)T.  R.   H.    Hardin 
Geo.   W.   Nichoalds  .' 
University  of  Arkauss 
II.  S:   Weather   Burei 
3.  R.  Mc  Cuiston 
T.J.  Logan 
;W.  R.  Ov.ens 
iBen  P.  Batteufieki 

W.£.  McVav 
A.  F-  Stevfeus 
Dan  Robertson 
James  A.  Burnett 
Geo.  W.  Baker 
Tom  W.  Stewart 
N.  P.  ONeal 
G.  C.  Bolton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  A.  Lowdorback 
J.  H.  Crosswhite 
U.  S.   Weather  Bure 
I.  C.  Sutton 
H.  a.'  Lenh.-.rdt 
State  Agri.    School 
Mrs'.  W-  L.   Matthai 
IS.V.  Whittaker 
C.  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  ■}■   Parks 
E.  W.   St.  John 
John  Cook 

B.  8.  Halbert 
Xi  A.  Whittington 
A.  C.  Wilkerson 
U.  S.  Forest  Ser Vict 
U .  S.  Forest  Service 
Frank  K.  Ilensley 
.June  'rnomason 
Orknev  O.  Milton 
W.  R.   Heagler 
W.   E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Beuedictine  Sisters 
W.   E,  Edmiston 

C.  i).  Calhoun 
Mrs.  Dora  Coleman 
Mrs.  M.  V.  Tisdali 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Deane 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbe 
II.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmei 
Dr.  Cheve?  Bevil! 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J.  R.  Iluddleston 
Nannie  O-  Schirme 
M.  W.  H.  Collins 
J.  D.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  K    Barton 


. ^ ■-■  V'    411  n^inniot*.  rpnorts  used  in  means.      T.   less  than  0.01  inch  rail 


or'melted  snow,    y^^ecaiveu  ouu  .».= -j -.™;j^^^_^^^^^^^       juuctiu -.    ,,   .   , . 

l^''^lS'^:i^'^ni::::(J(^^^^^^^^^^^^-     '-^■•hoursendmgm.dn.gh.. 


.-...-     ^  -  -— ,.•     .,.,      ['Z^l^T^Roull^il^^^^^^^^^  DSddridge."'PreciV>itation£or2.i 

Junction.  Route  3,  .^unction  City ;  Luthefville,  Route  i,  J^^m^l  •..„.  l.„t,^..A  ir,  r,^.-t  moas,- 


'lU4  hours, aixding  7  a.m.,  'Amount  included  in  next  measurement. 


-i'}2v.*>w'Jvvm'/ 
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Daily  Precipitation  for  August,   1930 


Drainags- 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

I 

2        3 

•4 

5 

6 

7 

S 

9 

10  1  U 

12 

13      14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

SO 

31 

0 

Amitv             

.  OBacbita 

.07 
.02 

... 

.■^o 

.33 

T.' 

.''27 

"ii 

".5H 

•39 

.02! 

I'os 

.•18 

.04 

.•  10 
.-19 
.05 

!92 
.02 

•.02 

T.' 

'.{2 
.06 

f.' 

.74 
.07 

'!32 

.91 
t. 

r.' 

!97 
.'20 

'.15 
-03 
.03 

■.'6-2 

.20 

!69 

.98 

... 

.95 
L.40 
.11 

.'62 
.35 

'.3S 
.08 

i.OS 
.07 
.27 

1.90 
.49 
.08 
.05 
.■20 
.27 

1.28 

1.51 
2-88 

ArUadelphia.        t!ti)«Juin;iJiA* i 

.43 

l'39 
^.B2 
1,42 
.18 
.02 

i]i3 

1.23 

liis 

.54 

•)5 

T. 
.33 

Vhitfl    

tV 

... 

... 

4  45 

1    l('*^J4-«                                      1 

.34 

3.61 

BatcffviUe Im 

Bee  Branch 

BentonviUe  — •*'' 
Blaci:  Roclc  ....•!! 

»»    UIVC       

tV 

.9i 

T. 

■J\ 

4  17 

Arkansfis 

White 

.... 

.12 
.06 
.01 

'r.' 

.■37 

•[os 

't.' 

T. 
.19 

'23 

.... 

T. 

;.. 

■ir'.' 

2.62 
2.95 
0  23 

Blyiheville  —  •  -1 

.06 

•.•64 

.... 

.34 

.09 
.0-2 

•.•qI 
•'ei 

T. 

2.94 

White   

White   

't. 

.... 



1  '24 

Brinkloty Up 

Calico  Kock Ok 

Camden Ilii 

.65 
1.43 

't.' 

2.61 

1 

3.53 

Rod 

.22 

.02 

T. 

T. 

0.74 

Casiter  Point 

.10 

';62 

•••• 

".16 

.07 

.-27 

'!64 
•  ,26 

•.•qs 

2.'66 
•'26 

.04 

'.'l7 

.42 

0.56 

" 

.11 

T. 

••  • 



1.18 
T. 

4.fi9 

Clinton 

Couway 

Corning 

Corning  (riTer)   i 

1 

Arkansas 

White   

1.15 

'!62 

.... 

..   . 

1.55 
1.19 

White    

.50 
1.00 
.18 

T. 

.05 
T. 
.21 

.08 
T. 
1.05 

1.21 

.80 
1.03 
.06 

.4U 

i.'ii 

8  04 

Cotter 1 

i\ 

..    . 

.... 

... 

2.03 

Crossett 

r>aiivinp      

Arkansas 

115 

'.'to 

'r.' 

1  00 
•.•52 

•.'i-4 

.93 
1.64 

T, 
3.30 

.48 

.74 
?5 

3.39 

....  i.v/i 

4.36 

Vvliilia  ■ 

UisRlssippi     . . 
White  

'.'08 
.12 

.li 
'.'os 

't.' 

f.' 

't'.' 

.25 
.  17 
.26 

1 

1  62 

Oe  Vails  Bluff.  ..11 
Dumas Ill 

'.'32 

.•36 

••■27 
.ni 
.01 
.47 

T 
T. 

,35 

•^03 

•!4'7 

•■•r'.' 

'ioi 

T 

.05 

.62 

.11 

T. 

.■20 

T, 

■■r." 

.81 
.89 
.95 
.04 
.78 
.90 

1.03 

T. 

.14 

T. 

1.99 

Dutbjn ••, 

SI  Porado 11'! 

England 

Kuroka  Springs.... 

T. 
"m 

't.' 

.51 
.03 

T. 

••'• 

1.23 

Arkansas 

White   

Whiter 

.2(i 

.32 

1.05 

T. 

•••'• 

.20 

•tV 

T. 
.16 

'!22 

".o'i 

.02 
09 
.02 

0.63 
1.55 
2.76 

Ifort  Smith "'' 

T. 

T. 

.04 

0.96 

.03 
.40 

5. 09 

11 

Xi^d 

.... 

T. 

T. 

1.44 

.10 
.05 

.10 
T. 

.12 
.1;^ 

09 

3  40 

.08 
.12 

.77 
.03 
1.87 
T. 
.19 
.30 
0'^ 

T. 

3.81 

Gilbert flii 

. 

.35 

.02 

•!o3 

.55 

.01 

T. 

!34 

.58 
.08 

.26 

i!35 

1.40 

.02 

1.63 

.32 

T. 

1.91 

fted 

.22 
65 

"tV 

.)2 

.08 

2.21 

GraniJs 

2.45 

Gravette  

White  ......... 

.20 

•.5'j 

.03 

..30 

4.38 

3.avri«)n -  ■ 

Helena Ilil 

•;5i 

.... 

.   .. 

't.' 

"08 

1..S6 
.23 
.45 
.99 
1.'26 
2.00 
1.73 
T. 

r. 
.11 

.09 
.48 
1.65 
3.30 
.80 
.25 

'.'15 

.47 
.44 
.98 
.'22 
2.49 
.28 

1.99 

WhItA 

f.8 

3.80 

Highland 

Ouachita 

.35 

... . 

.50 
.18 

"Ad 

.05 
T. 

1.66 
1  28 

Hope 

Hed 

T. 
•'.05 

•[si 

T. 
.11 
T 

1.44 

['.25 
.02 

•t  ' 

.03 
•!68 

■f  • 

.55 

.10 

2.^io 

.66 

•;54 

.53 
.16 
.26 
.03 
.30 
.53 

2.11 

Hot  Springs 

Inde.x: illl 

.Jessieville .  .•  — ;, 
Jonesboro illl 

Hed 

Ouachita  

White 

.... 

.::: 

* 

'ie? 

2.25 

.... 

.... 

'!68 
.19 

.48 
1.07 

".'ia 

'.'6.3 

.13 
4.20 
1.18 

.10 

"J,i 
1 . 

1.17 

6.% 

.... 

.... 

.... 

■;69 

.53 

".13 

05 

4.19 
1.87 

Ouachita  

Wlute    

'."so 

.08 

.03 

.15 

1.42 

.  .. 

0.88 

J^tt.^  H511 

3.29 

Little  Bock..*** 

0.65 

.10 

.47 

.02 

.01 

6.34 

7.15 

Red  . , 

.53 
.05 

:'.'. 

.30 
.47 
.80 

.74 

6.36 

]^ 

45 

.38 

81 

.OS 

'•.38 
.03 

'.'62 
.18 
T 
.35 

.11 
.43 

1.84 

IT/Vifrt 

3.11 

.96 

0.99 

Missi-s^ppl  — 

White   

Ouachita 

Arkansas 

will  t-o 

.02 

".■13 
T. 

tv 

.04 

18 

".02 
.02 

.05 

i!H5 

''62 

••.07 

.02 
T. 

.22 

i!6'2 
•[^ 

.26 

.56 

T 

T. 

.07 

.'25 

.10 

1.80 

.59 

.08 

.15 

1.00 

Marshall 

Ml 

III 

't.' 

.... 

3.91 
2.93 

T. 

1.33 

M&iuUain  Homa  ■  ■ 

T. 

.10 

T. 

.28 

.77 

T. 

1.46 

Ouachita 

\V*hite_ 

''6i 

3.22 

Norman 

.05 

.53 

.21 

1.79 

.17 

3.86 

Ouachita   ...   . 
Red 

33 

.45 
.86 

".ii 

.19 

0.78 

.71 

.12 

•;35 

.20 
.11 
1.31 

.29 

.02 

.46 
.20 

2.46 

Oscr^ola Ilil 

Ozark Illl 

Pari'.gouM- 

Patterson Illl 

.25 
.21 

T. 

.25 

•'67 

.14 

l.Ot 

.10 
.35 
.05 

.on 

.Ot 

'f.' 

r.' 

.16 

0.95 

Arkansas.. — 

.15 

.03 

.21 

1.40 

.75 

1.98 

VV h  i lo 

.64 

•^o? 

J'. 

•'!■•.• 

■2.17 

Mississippi 

.36 

'.'eo 

.10 

.09 

2.19 

6.20 

1.52 

.O'i 

.18 

.23 

.76 

.9S 

)    .2i 

)    .2' 

.Si 

.9C 

l'.'4f 

.11 

.'7C 

.55 

:« 

1    .0; 

T. 

■."6< 

1.73 

Pine  Bluff nil 

T. 

1.97 
.31 

0.80 

White ..; 

.05 

.34 

^.■i^ 

.12 

..SC 

,3e 

.17 

i'.b'i 

.... 

.... 

.... 

.... 

.05 

.02 
.98 

4.84 

Portland ij 

.15 

0.93 

.33 

4.61 

Prinoetoa 1 1 

Rison 

1.6£ 



..  . 

7.83 

.45 

. . . . 

1.97 

1.70 
1.01 

.11 

.4i 

.47 

•Jia 

.71 

"ot 

1.7 

4.65 

\Vhite 

.2£ 

1.96 

8t.  Francis  Ill 

Sflriogbank HI 

Stuttgart liK 

T. 

.11 

.8- 

.12 

I.HI- 

2.71 

Whit* 

1  3fc 

4.9' 

.5C 
'i'.o'i 

.18 
.20 
2C 

7.93 

Red 

.10 

.2^ 

1  OC 

.3C 

... 

.8C 

T. 

T. 

T. 
.3C 
l.K 
T. 

3.61 

.5" 
.4^ 
.0 

2.30 

... 

']3l 

.02 
.Oi 

•t. 

i'.k 

•-i'. 

.1' 

I    -Of 
T. 

2.12 

T. 

.Ot 



0.73 

Texarkana HI 

.2t 
T. 

2. Of 

.4C 

l.0£ 

3.93 

■ 

.IE 
.IC 

T. 

... 

.0 

J  ... 
T. 

)    T 
T. 

... 

T 

.0' 

T. 

T. 

i    1.71 

Axkangfts 

.or 

T. 

At 

.1' 

T 

.OC 

)    154 

Warren [51 

Waters Ill 

WhiteclUfs ill 

Wilson Ill 

.2C 

)    2.95 

.6£ 
.6[ 

.9i 

.2i 

>    2.21 

U(\{\ 

. ... 

•  pr 

T. 

... 

'I'. 

. 

)    2.20 

.Of 
.0. 
.2^ 

)    .1 
)  .. . 

1     ? 

1    -V, 
T. 

)     .  .  . 

'  •;6 

.3. 

I    .3i 

I.IC 

T. 

i    .01 
i    .0' 
)  ... 

!    .2C 

... 
.4C 

.0' 

'■'r. 

T. 

0.96 

Arkansas  .^ 

.K 

T 

.2£ 

.01 

.. 

T. 

■-. 

... 

0.91 

WvnTlp                         Htl 

2.00 

YancoDin 

n 

Arkansas 

'... 

;.o; 

)  . . . 

1... 

.2S 

) ... 

1.. 

... 

)    0.42 

Daily  Kiver  Stages  for  Aug-ust, 

1830 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

6      6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

?o 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Fort  Smith 

. .  ..Arkansas 

22 

3  ;, 

3.1    30 

?  9 

2.9    2.9i  '2.9 

■2.9 

2.9 

2.9 

2.8 

'2.8 

2.8 

2.7    2.7 

'2.6 

2.5 

2.5 

'2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.8 

3.0 

3.1 

3.4 

3.4 

3.5 

a. /■ 

,3.6 

3.8 

Ozark  

do 

22 

-0  1 

-0.1  -0-1 

-0  •/ 

-0.3-0.31-0.4 

-0,4 

-0.4 

-0-4 

-0.4 

tO.4 

-0.5 

-0  5-0.5 

-0.6 

-0.6 

-0.6 

^0.7 

-0.7 

-0.8 

-0.8 

-0.8 

-0.6 

-0.4 

-0.3 

-0.2 

0.0 

0.0 

0.1 

O.'i 

Dardanelle 

do 

20 

3  8 

3.8    3.7 

3  6 

3.6    3.6 

3.5 

H  4 

%.A 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

3.3    3.6 

3.3 

3.3 

3.2 

■6.S 

3.2 

3.1 

3.0 

s.o 

3-0 

3.1 

3.3 

3.4 

3.6 

3.6 

3.'; 

4.4 

Morrillton. .'. 

do 

'20 

0  0 

0.0  -0.1 

-0.2 

-0. 3  -0 .3 

-0,  3 

-0  4 

-0.4 

-0,4 

-O.ft 

-0.5 

-0.5 

-0.61-0.6 

-0.5 

-0.6 

-0.6 

-0.5 

-«.5 

-0.6 

-0.7 

-0.7 

-0.7 

-0.7 

-0.7 

-0.3 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

-0.1 

Little  Rock... 

do 

23 

-0  8 

-0.8-0.8 

-0.7-0.6-0.6 

-0.7 

-0  H 

-0.9 

-:  ,0 

-1.0 

H.l 

-1.2 

-1.2 

-1.1 

-I.l 

-1.1 

-1.1 

-•J.  3 

0.0 

-0.1 

-0.2 

-0.2 

-1.3 

-1.4 

-1.4 

-1.3 

-1.1 

-1.1 

-1.0 

-0.4 

Pine  Bluff 

'.......do 

25 

4.8 

4.7    4.6 

4.7    4.8    4.8 

4  6 

4  fi 

4,5 

4.5 

,4.4 

•  4.4 

4.8 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.7 

4.6 

4.4 

4.2 

4.0 

3.'cl 

3.8 

3.8 

3.8 

3.9 

4.0 

4. '2 

Ydncopin  ... 

:...'... do 

29 

6.1    5.9|  5.8 

5.8    5.8 --.5.8 

■5.8 

5.8 

5.8 

fi.7 

5.7 

5.6 

5.6 

5.5 

B.4 

5.4 

5.3 

5.3 

6.3 

5.3 

5.4 

ft.  9 

5.9 

5.9 

6.4 

t>.0 

4.9 

4.9 

4.8 

4.7 

4.9 

Danville 

1... Petit  Jean.. 

'20 

0.6i  o.el  0.6 

0.6    0.6-0.6 

0.6l  0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.7 

O.9I  0.8 

0.9 

1.0 

0.9 

0.8 

0.6 

O.DI  0.8 

0.81  0.7 

0.7 

0.7 

0.6 

0.6 

0.6    0.9 

32 
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Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 


11      12     13      14     15      16     17     18      19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30 


31 


Cotter 

Calico  Rook. . . 

Batesville 

Newport 

Georgetown   . . 
De  Vails  BlufE. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  . . . 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


...White.. 

do.... 

do.... 

do.... 

do.... 

do.... 

do... 

..Buffalo  . 
...Black... 
.  Ouachita . 
....Red.... 
Mississippi 
do.... 


21 
18 
23 
26 
22 
24 
30 
30 
14 
30 
28 
44 
48 


1.9 
-0.4 
4.3 
I.O 
1.2 
4.9 
7.B 
2.7 
1.8 
3.9 
6.5 
4.0 


1.8 
-0.4 
4.2 
0  8 
0.9 
4.6 
7.4 
2.2 
1.8 
3.S 
5.3 
3.4 


2.0 
-0.3 
4.1 
0.6 
0.7 
4.3 
7.2 
2.6 
1.7 
3.8 
5.8 
2.8 


1.9 
-0  4 
4.1 
0.6 
0.6 
4.2 
7.1 
2.6 
1-7 
S.9 
5.2 
2.5 


1.9 
-0.4 
4.1 
0.6 
0.6 
4.2 
7.0 
2.6 
1.7 
3.9 
5.2 
2.3 


1.9 
-0.4 
4.1 
0.5 
0.4 
4.1 
6.9 
2.6 
1.6 
3.9 
5.2 
1.9 


1.9 
-0.3 
4.1 
0  6 
0.4 
4.1 
6.9 
2.6 
1.6 
8.9 
6.2 
1.9 


2.0 
-0.2 
4.8 
1.4 
1.9 
4.9 
7.3 
2.6 
1.8 
4.0 
5.0 
2.0 


2  0 
0.0 
4.5 
1.2 
1.3 
5.5 
8.0 
2.8 
1.9 
4.0 
S.O 
2.3 
2.9 


2.0 
-0.2 
4.5 
1.2 
1.2 
5.3 
7.9 
2.8 
1.8 
4.0 
4.8 
2.2 
3.0 


1.9 
-0-4 
4.5 
1.2 
1.1 
5.0 
7.7 
2.8 
1.8 
4.0 
4.8 
2.1 
3.0 


1.9 

-0.3 
4.3 
1.0 
1.0 
4.8 
7.6 
2.8 
1.7 
4.0 
4 

1.9 
2 


1.81  1.8 
-0.3-0.4 


1.8 
-0.3 
4.1 
0.7 
0.7 
4.4 
7.2 
2.8 
1.5 
4.0 
4.7 
1.9 
2.4 


1.8 
-0.2 
4.3 
0.6 
0.7 
4.2 
7.1 
2.H 
1.5 
4.0 
4  9 
•2  3 
2.5 


Daily  Texnp«P»tTipe8  for  August,    1»30 


Stations 


Payetteville... 


A->ty h-S 

BentonviUe ...j^tSSr 

BeeBranch j  Ma^^-^ 

Blytheville \^^S^ 

RnniiPvnifi  i  Maximum 

uooneviue }  Minimum 

Brlnkley  j  M-t-um 

Calico  Rock«5 1  Maximum 

Camden«5..' |  M-SmZ 

PAnt^r  Point  ;  Maximum 

center  i-oini ,  Minimum 

Cnnwav  i  Maximum 

oonway \  Minimum 

Cornine j  Ma^mum 

Dardanelle \^SSZ 

Dumas  |  Maximum 

^"™'^ I  Minimum 

D""on 1^-— 

El  Dorado j  Ma^^mum 

EurekaSprings....JMaximA.m 

i  Maximum 
■  I  Minimum 

Fort  smith I^g--- 

rir»nni«  '  Maximum 

^""*°*' (Minimum 

firavpttp  !  Maximum 

"'^*^®"^ »  Minimum 

Hpl«na  \  Maximum 

"®'®'^^ i  Minimum 

Hope ISSS^ 

Hot  springs |  M-i mum 

S  Maximum 
I  Minimum 
T  Bad  Hill  \  Maximum 

^'""'  **'" (  Minimum 

^""«a«<»* iSnr 

^-th--"« ISfn^'S'um 

M-«-i- i^sr 

S  Maximum 
(  Minimum 

VaVianna  i  Maximum 

Marianna |  Minimum 

Marshall  i  Maximum 

*^*'^^'''^" I  Minimum 

Me- isar 

MountIda.........|Haxlm^^ 

Nflwtinrt  !  Maximum 

^®^P°" (  Minimum 

nn.m.n.... |Maxim.m 

i>oeahontas. •  j  ^tSrS 

PnVtland  S  Maximum 

portlana j  Minimum 

Prpspott   '  S  Maximum 

"e^°°" minimum 


Jonesboro  . . 


Malvern... 


Rison 

Searcy....  . 
Stuttgart.... 
Texarkana. 
Thornburg 
Warren .... 

Wilson 

Wynne..!.. 


j  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I.  Minimum 
Maximum 
'  I  Minimum 
5  Maximum 

■  I  Minimum 
i  Maximum 

■  (  Minimum 
;  Maximum 

■  )  Minimum 
j  Maximmn 
i  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


U.  S,  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 

RRKRfiSRS   GSCTIOI^ 

HARVBY  S.  OOIiE,  Meteoroloffiet 


Vol.  XXXV       Little  Rock.  Ark,,  September,  19B0      No.  9 


aBNERAIi  SUMMARY 

Temperafnres  averaged  above  normal  the  first  half  of  Septem- 
ber and  were  again  above  from  the  l7th  to  the  25th  with  max- 
ima occurring  at  most  stations  during  the  first  decade.  The 
latter  part  of  the  month  was  cool,  tlie  minimum  temperature 
being  recorded  on  the  27th  at  nearly  all  stations,  and  Dutton, 
Story,  and  Winslow  reporting  light  frost  on  that  date.  Show- 
ers occurred  at  many  stations  the  first  week  of  the  month,  but 
were  more  general  from  the  8th  to  the  15th  and  later  from  the 
23d  to  the  26th.  On  the  night  of  the  14-15th  high  winds  ac- 
companied by  rain  were  reported  throughout  the  State  with 
destructive  windstorms  striking  at  Fort  Smith  and  Hot  Springs. 
Damage  hv  wind  was  also  reported  from  the  vicinity  of  El 
Dorado  on  the  4!h  and  from  the  northwestern  part  of  the  State 
on  the  25th.  Two  persons  were  killed  by  lightning  during  the 
month;  one  at  Eureka  Springs  on  the  14th  and  one  at  Huttig 
on  the  15th. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  by  the 
records  of  61  stations  was  75.7°  which  is  1.5°  above  normal, 
all  stations  except  six  for  which  normals  have  been  computed 
showing  positive  departures.  Monthly  means  ranged  from 
69.8°  at  Dution  to  79.7°  at  Hope.  The  highest  temperature 
recorded  was  lOG"  at  Hope  on  the  8th,  the  lowest  SS"'  at  Dut- 
ton on  the  27th.  The  greatest  daily  range  was  45"  at  Brinkley 
on  the  5th. 

The  average  rainfall,  based  on  the  reports  of  90  stations, 
was  4.10  inclies  which  is  a  departure  of  0.67  inch  above  nor- 
mal. Of  tlie  64  stations  with  records  of  10  years  or  rr.ore,  44 
reported  po.-^itive  departures  and  20  negative.  The  greatest 
amount  measured  in  any  24-hour  period  was  5.00  inches  at 
Harrison  on  the  8th.     The  average  number  of  days    with    0.01 

inch  or  more  precipitation  was  8. 

t.a.m. 


Correcticns  for  August,   1930 

Itaiiifai;:  Princeton  on  31st  should  be  1.20:  to-cl  formoulh2  83;  departure  -('.51. 
Average  for  .^rkansi,>  for  August  2.G:i,  denariure  -1.16.  Greatest  in  24  hours  -19/  at 
Searcy. 


Corrections:  July,   1P30 

El  Dorp.do:— Mean  should  be  *^7.1  :  denartxire  +5.(5. 

Newport: — Date  rf  lowest  tfniperature  should  be  ir.tht. 

Si  biEco: .Vinr.ber  of  days  clear  should  be  12,  partly  cloudy  H.  clcudy  5 


ISth. 


MISCJELLiANEOXrS  PHENOMENA 

(  Dates  and  number  of  station.^  reportiCB ) 

Thunderstorms: -1st,  1;  2d,  18;  3d,  20;  4th,  2;  5tli,  4;  6th,  8;  7th  2»; 
8th,  32;  '.)th,  42:  10th,  19;  11th,  18;  12th,  19;  13th, 
5;  14th,  20;  loth,  28;  16th,2;  20th,  2;2.S.],  ]0;  24th. 
4;  2.5th,  14;  26lh.  17. 

Solar  Halos: 4th,  1;  6th,  1;  15th,  1;  17th,  2;  2M(1,  1;  2mh,  l;2/th, 

1;  28th,  1. 
Lunar    Hai.os:— -3d,  1;  4th,  1;  5th,  2;  6th,  1;  loth,  1. 

Dense  Fo(>.s: 9th,  1;  11th,  4;  12th,  2;  13th,    1;    17th, 

19th,  2;  20th,  3;  21st,  1;  27tli,  1;  28th,  1. 

Light  Hail: BooneviUe  and  Winslow,  2(;th;  Story,  28th. 

Moderate  HAiL:-Helcna,  12th,  slight  damage.     Eureka  Springs, 

no  damage. 
Heavy  Hail:-— Mountain  Home,  8th,  coueiderahle  daiuagf.     U  mslow, 

14th,  considerable  damage  to  IrueK. 
StraightBlowa:— El  Dorado,  4th,  SIO.OCO  damage;  Smaekover,  4th, 
if;?  000  Alonntaiu  Home,  8th,  §4,000.  Helena,  12th, 
ll'oOO  Fort  Smith,  14th,  $100,000;  one  person  m- 
iuivil.  Hot  Sjmng.s,  !5th,  ?1,000.  S(  arf-y,  15th, 
SI, 500.  Siloam  Springs.  25th,  ?.35,0(«). 
MISCSL.LANEOTJS  DATA 


14th, 


Stations 


Bentonville 
Fort  feniith 
Little  Hock 
?JempMs 


Pressure,  Sea-level 


QJ 


29.96 
29.91 
29.97 
29.98 


S! 


30.24 
30.19 
30. -20 
30.26 


30 

30 

30 

1 


29.57 
29.63' 
29  67] 
29.68i 


Q 
15 
14 
15 
15 


Wind 


a 


2,998 
4.360 
4,434 
4,148 


s 

.5  « 

•20 
4p 
39 
36 


Relative 
Jiumidity 

^  ■  ft 


a;  i 

ofl-s 

!    OS 

I   "^  5 


ne. 
nw. 
nw. 


15 
14 
15 
12 


81 
82 
80 


49 
58 
59 


81 
68 
67 
41 


COMPARATIVE    DATA    FOB    SEPTEMBER 


Year 


Temperature 


I  Precipitation  1 


Number  of  days 


S  03 


eg 


cS 

as 

as 


o 


S"0 


s 
o 

13 


■3  eg 


Means-   ; 
Extremes 

74.2 

113 

28 

3,43 

17 

7 

6 

6 

2 

6 

'1 

1891  

73.4  i 

-0.8  \ 

102 

24 

40 

4 

0.94 

-2.49 

22 

189-'     ..-' 

70.8 

-3.4 

96 

10 

32 

14 

2.14 

-1.'29 

23 

4 

3 

1893    1 

74. 0  i 

-0.2 

103 

14 

36 

•26 

3.  76 

+0.32 

19 

5 

6 

5 

1894  ' 

-1.  I 

100 

6 

3S 

25 

3.56 

+0.  13 

14 

8 

8 

6 

1S95 

77.1 

+2.9 

105 

13 

32 

30 

l.;S6 

-2.07 

19 

' 

4 

4 
10 

1896 

7:13 

-0.9 

106 

17 

;» 

29 

3,25 

-0.  18 

11 

9 

10 

1897    

76.6 

+2.4 

108 

3 

:)3 

22 

0.  CO 

—  2.  b;-! 

21 

7 

2 

1898 

75.2 

+  1.0 

104 

2 

40 

7 

7.  35 

+:i.  92 

15 

6 

9 

1 899 

71.9 
78.0 
72.6 

-;?.3 

+3.8 
-1.6 

109 
104 
101 

3 

28 
48 
32 

29 
22 
18 

1.21 
4.25 
3.08 

-2. 22 
+  0.82 
-0.35 

20 
12 
18 

12 

8 

3 
6 
4 

' 

IQOl 

A 

19n2 

68.4 

-5.8 

99 

8 

;^o 

13 

5.00 

+  1.63 

15 

S 

/ 

1903 

70.7 

-3.5 

102 

15 

34 

17 

2.47 

-0.96 

18 

' 

5 

1904 

75.4 

+1.2 

101 

Ui 

37 

15 

2.46 

-0.97 

15 

9 

6 

'* 

1905   

74.2 

0.0 

100 

1 

44 

4 

3.90 

+0. 47 

16 

' 

' 

1906 

75.7 

+1.5 

100 

1 

47 

30 

0.24 

+  2-81 

11 

9 

10 

10,'i7 

73.9 

-0.3 

too 

7 

38 

29 

2.22 

-1.21 

19 

S 

3 

1908 

73.4 

-0.8 

101 

7 

29 

28 

4.00 

+  0.57 

13 

8 

' 

1909 

74.7 

+0.5 

108 

3 

31 

28 

2  84 

-0.  59 

13 

' 

■' 

■' 

1910 

76.4 

+2.2 

101 

23 

44 

18 

2.41 

-1 .  02 

18 

8 

4 

•' 

1911 

79.0 

+4.8 

102 

27 

46 

•22 

3.07 

i-O.  24 

IS 

9 

3 

1 912    

78.5 

+4.3 

106 

6 

•A2 

26 

2.40 

-1.03 

18 

8 

4 

1913 

J914 

71.7 
74.4 

-2.5 
+0.  2 

108 
101 

4 

9 

33 

38 

21 
•24 

10. 10 
3.19 

+6. 67 
-0.24 

9 
16 

9 

9 

5 

5 

19J5 

74.9 

+  0.7 

100 

19 

34 

22 

1.43 

-2.00 

16 

b 

■■' 

1916 

72.5 

-1.7 

102 

4 

30 

30 

3.40 

-0.03 

19 

t; 

5 

1917 

71.8 

-2. 4 

99 

1 

37 

•29 

1.76 

-1.67 

18 

' 

1918 

67.3 

-6.9 

104 

l.T 

29 

'21 

4.63 

+  1.20 

16 

5 

' 

1919 

74.6 

+■0.4 

108 

10 

40 

i'2 

2.72 

-0.71 

15 

8 

' 

19.!0 

7-1.9 

+  (1.7 

100 

15 

30 

30 

3.56 

+0. 13 

17 

/ 

1921 

79.6 

-t5.4 

104 

2 

35 

30 

3.38 

— ;'.05 

14 

' 

1922 

76.2 

+  2.0 

106 

6 

37 

12 

1.25 

— 2.i8 

22 

"^ 

'■ 

1923 

73  0 

-1  2 

98 

11 

45 

23 

5.66 

+  2. 13 

12. 

i 

11 

1924 

69.7 

-4  5 

103 

7t 

29 

30 

3.  99 

-0.56 

17 

^ 

' 

19J5 

80.  5 

+6. 3 

113 

6 

47 

12 

5.96 

+•2.  ,53 

Ifi 

1 

' 

' 

1926 

'6.K 

+2.6 

101 

13 

40 

26 

3. 99 

+0.  5(i 

14 

8 

' 

1927 

+1.7 

105 

17 

32 

21 

:i.37 

-').06 

k; 

6 

1928 

70.5 

-3.7 

101 

15 

:V2 

24 

0.45 

-2.';t8 

22 

5 

3 

I 

1929 

73  4 

-0.8 

102 

1 

41 

19 

2.46 

—0 .97 

15 

8 

' 

1930  

75 . 1 

41..^ 

106 

8 

:» 

27 

4.10 

+0.67 

15 

8 

1 
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Climatolojioal  Data  for  September,   1930 


(^oll13tie^ 


.tt 


Clark 

Clark 

Dasba 

Stone 

Independence 
Van  Baren  . . . 
Beuton 
Lawrence 
Mississippi 


Logan j      46o 

Monroe    

Izard 

Ouachita  .... 
Howard 


Faulkner 

Clay 

Clay 

Baxter 


Amity 

A.rkftdelphi»  • 
Arkansas  City 

Arlbere 

.'i»t«svlUe  — 
Bee  Branch.. 
Kentonyille  . . 
Black  Rock  . . 
Blytheville- . . 
BooneviUe . .  • 

Brinkley  

f'alico  Roct.. 

Camden 

Center  Point.  , 

^lfS^:^".;:::::::::^^"Sren 

Conway 

Corning  ...  —  •  ■  • 
Corning  (river)  . 

Cotter 

OroBSett 

Danville 

Oardanelle  ... — 
De  Vails  Bluff.... 

Duma.s 

Dutton 

El  Dorado 

g"K't'i'fiDvlngs ■■.■.;:■'  Carroll 
S"'*^*  »m«  .     Washington 

Freeman  BpringB..  iV  ■'"--  •■ 

p'ulton 

aeorgetown 

Gilbert 

. ..;  Boone 

...    Phillips 

...  I  Cleburuo 

...i  Fiki^ ••••• 

:  Henapstoau      . 

[...]  Gwland 

.  *i;  Little  River.  .. 

1  Garland   

\  Craighead  ..  . 

..it:  Union   

Hoone  

...      Pulaski 

.....  Newton 

..Ui  Johnson 

..!  Columbia  ... 
....  I  Hot  Springs  . 
.  . .  !  Fulton 


^,T^ ^      "' 

Yell ,      ,„ 

Pralne ^5^ 

Desha j    ,\l(i 

Madison 
Union... 
Lonoke 


J'opo 
Hempstead  . 

White   

.Searcy 

Polk 


Jravette 

Harrison   

Helena  

Higden.. 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

[ udex 

.lessieville 

louefi'ooro 

.tu  notion 

LeadHin...---  ■• 
Little  Book... 

Lurton 

buthorviue 

Magnolia 

Maivern.  ...■■ 
Mammoth  Sprins 

karianna 

Marked  Tree    .  • 

Marshall 

Mena  .   

WorriUtou.. 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Morman  

Odsn 

Okay 

Osceola 1  5^;;^k\in 

^^ouid::;:::::.-  «--^ 

Patterson 


Piggott. 

Pine  Bluff.. 

Pocahontas 

Portland  . .. 

Prescott 

Princeton  . . 

P.ison 

Rogers 

St.  Cliarles. 

:;;$.  Francis. 

Searcy ■■ 

Springbank 

Story   

Stuttgart   . 

Subiaco  ... 

Texarkana. 
rhornburg 
Waldron  .  • 
Warren.  . .  • 
Water.4  .... 
WhlteclUfs. 


..U.on      "    '.'.'■ Mississippi 

wSw-.-.;: 'X^^''^'^'' 

^i;^:^^in:;:::::::::- SX- 

state  Means   and  Kxtremes 


Observers 


Ltse 

Poinsett 

3earcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery 
.lacks,  on 
Montgomery  . 
Montgomery  . 
Howard...... 

Mississippi ix" 

6vo 


WoodrufE    ... 

Clay 

.lelTerson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas 

Cleveland  . . . 

Benton 

Arkansas..  .. 

ClftV 

v.'iiite 

Miller 

Montgomery 

Arkaii>^a3 

Logan 

Miller 

Perry. 

Scott 

Bradley  — 
Montgomery 
Little  Biver 


All  complete  reports  used  in  nieans. 


J.   W.  Campbell 
W.  K.  Bown 
J.  H.  Calham 
)     1).    Reeves 
Mrs.  l.elia  I.  Teter 
,1.  E.  Scaulan 
V).   S.   Weather  Kureaii 
\eruoii  C.  Ho«e 
I'Vancis  Carpenter 

F.  H.  Randolph 
iK    J.  lorry 

W.J.   Copp 
A.   1!    Quarterman 
John  C    Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.   L.   Stephens 
E     E    Cordrey 
Winfred  U .  Polk 
Henry  SialTord 
Charles  Turnipteed 

G.  A.  Gitiord 
C.  G.  Hudson 
cieo.  N.  Goodler 
K    G    Fare 
Ken  .lohnson 
.;.   M     Kicketts 
J.  .1.   Babb 
Dr.  R.   H.    Hardin 
Geo.   W.   Niohoalds 
I'niversity  of  Arkansas 
U    S.   Weather   Bureau 
j.   K.   Mo  Cuibton 
'J' .  J  .  l.ogau 
V>'.   R    Owens 
Ben  F.   I'.attentield 
iV.  E.  McVav 
A  .  F    St<'vens 

iDan  Robertson 
James  \.    Buriiett 
Geo    W.  Baker 
Tom  W.  .Stewart 
N.  P.  ON'ea) 
G.  I".   KoUon 
H.  G.  Sanderson 
IJ.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  A.  Lowdcrbaok 
J.  H.  Crosswliitc 
I'.  S.   Weather  Bureau 
[.  C    Sutton 
H    (i.   l.enhardt 
Sta*e   Agri.    School 
Mrs    W.   L.  Matthew§ 
S.  F.  Whittaicer 
c-  y.   Ikiuck 
iCliRrlON  Walton 
jA.  .1.   Parks 
K.  W.   .St.  John 
.lohn  Cook 

B.  S.  Ilalbert 
G    A.  Wbittiugton 
J.  D.  Henderson 
US.   !"orest  Service 
U  .  S.   Forest  Service 
Frank  K.  Hensley 
Jnne  Tnoniason 
jOrkney  O.  Milton 
Iw.  R.'  Heagler 

W.   r.    I'aktr 
V.  C.  Wright 
Mi'S  Theresa  Scheu 
P.eDeuictine  Sisters 
\V.   E.   Edmiston 

C.  iJ.  Culhoua 
Mrs.  Dora  Colef^an 
Mrs.   .M.   V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Doanc 
?.  T.  Rooney 
.Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Fiehl 
S.  C.  Storv 
Adam  F  BuerVIa 
New  Snblaeo  Abbey 
H.  S.   Prashear 
Kdward  E.  Holme! 
I'r.   ("hevpe  Be\i'.l 
Jliss  Kvi-iyn  Hnyle 
J.   R.   Iluddleston 
NarpirO   Schirmer 
M.  W.  It.  Collins 
J.  D.  Black 
R.  r.  Cobbs 
W.  E    Barton 


less  than  O-dl  inch  rain 


putedforstationshayingten^^moreyearsre.^^  O.  ad  Besses  as  tollows:- 


Reference  letters  S».^numDeroiua,»  "---     --■;..  -sprin.,bank,  Dodirldge. 
notion,  Route  3,  .f.unct_ion  CitJ_.^ Luther vme^Kouw^,^    .Amount  included  in  next  measuremint 


3  .ruuctionCit,v;  LutherviUe,  Route  1,  Laman 
hours'  Ending  midnight .    lllW  hours  ending  7  a.m.    •  ^  — 


reuipiLati'jn  for  21 


Sepiembeb,   1930 
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Daily  Precipitation  for  September,   1930 


Drainage- 
basin 

Day  of  month 

Station* 

1 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15      16 

17      18 

19 

20 

21 

22 

23 

24      25 

26 

37 

28 

29 

80 

«l 

i 

0 

Amitv 

ArUaiWlpliia.        Illl 
Arkansas  City  ..llil 

Ouachita 

.3S 
.04 
.82 

:. : 

.... 

.38 

.60 

.40 

.01 

.10 

.S>5 

T. 

.62 

.73 

i.'ss 
'.'ii 



.40 
.bo 
.10 

03 

81 

q') 

,30  ,.., 
.15    ,01 

1.07 
1,13 

.22 
1,45 

.68 
1.56 

. 

Ouachiia 

Mississippi 

.»8 

.03 
.08 

.92 
.08 
.10 
.04 

'132 

i.'eo 

,68 
.60 
1.03 
.32 
,73 
.60 
.41 
.05 
.61 
.13 
.68 
1.60 
1.06 
.27 
.28 

i.'ii 

.17 



■'2i 

3.77 
3.09 

1.18 
,39 
.52 
.95 

'.'25 
.03 

'.'33 
34 
.42 
.05 
,66 
,32 
.79 
.26 

".oh 

'.'34 
.35 

".i4 

. .  -  . 
i.'36 

i'.oo 

.... 

White    

3.68 
3,58 
3,28 

BatesviUe Iil! 

Wtiite   

.4  jkansas 

T.' 

T. 

'.'ii 

T.' 

T. 

.02 

.03 

2.01 

'.'93 
T. 

".bi 

.10 
.15 
.09 
.71 
.10 
-02 
140 
2.71 
.37 
.03 
.39 

'!26 

. .    . 

,01 
T. 



.... 

.04 

.08 
T. 

'.'62 
.04 

Beutonville  ....*** 

.Arkansas 

3,77 
5.7S 
4.34 

Black  Rock  ....-inj 

White   

T. 

1.12 
.07 

1.65 
.02 
.56 

70 
32 

'.'i5 

.03 

■.19 

.19 

.40 

1,34 

.39 
.10 

1.50 
.67 
.37 
.24 

1.19 
,48 

','82 
,10 

BlvilieviUe Illl 

.... 

Booiieville- 

Bri'.ikltty Illl 

.... 

.... 

.... 

3.19 

White   

White    

Ouachita 

R«d 

.06 
.05 
.38 

'f. 

.10 

!ii 

't'.' 

2^97 
4  4S 
7  64 
3.77 
3.48 
8.23 
2.86 
4.0s 
4.80 

Calico  Rock Iil: 

Cani'l«^n ill 

.21 

.05 

.. 

_ 

T. 

.'63 

"."62 
T 

't. 

.01 

"iil 

1 

ClareMclon Ill 

White    

White    

.U 

•  ■ 

•'■•• 

.06 

1.12 

'!64 

.08 

•:o3 
t. 

.03 

.10 

....i.... 

.     . 

Cliuton      

1 

iO 

Conway 

.'Vrkfrnsas 

White   

White 

'.'os 

. ! .'. 

.48 

.12 

.56!.... 

.72 

Corning    !  '1 

1.70 

.72 

. . , , 

.... 

Corning  (river)   1 11 

Cotter        1  ll 

White   

Ouactilta  

T. 

r. 

1.44 

.83 
.03 

1.00 
13 

1.^4 
■  06 
.86 
.57 
.06 

';72 

'!72 
.03 
2  12 
2.12 
1.30 
1.06 

■f." 

.71 
1.60 
.03 
.16 
04 
.01 
.48 
.-10 
T. 
T. 

'!i9 
'f.' 

.08 

"03 
t.' 

2.  6.5 
.61 
.60 
.65 
.27 
.40 
2.02 
1.15 
,4.5 

.12 

".50 
.33 
.07 

.... 

■•■••  "■'' 

"ii 

T. 
T 

.40 

,28 

.47 

,61 

,71 

.39 

T. 

.30 

.16 

'.'75 
.43 
.61 
.69 

.07 
.22 

'.'62 

'.'oi 

".06 

■'95 
.28 
T. 
.18 
.04 

.30 
.21 
.58 

1.18 
.53 
.65 

1.27 
.<7 

1.20 
.10 
.63 

i!62 
.60 

1.28 
.45 

'."6i 

.... 

.   . 

6.29 

Danville I''l 

Arkannas 

2.24 

4.30 
5.73 
2.46 
2.30 
6.07 
3,38 
6,90 
4,98 

Dardanelle III! 

De  Vails  Bluff... Illl 

Arkansas 

White- 

T. 

.20 

't.' 

.... 

.27 

.82 

't' 

.54 

2.'S4 

,03 

Duma? mil  Missis«iDDi    . . 

T. 

T. 

.15 

T. 

.99 

.11 

.01 

T. 

'.'62 

T. 
T 
.04 

White  

... 

T 

T. 

1.99 

.     . 

SI  l^orado II;' 

OriachUa 

.Arkansas 

.08 

1.28 

.... 

T.    .    ,. 

T. 

T. 

Burrika  Springs 

White   

White    

.12 
.02 

t.' 
T. 

1.01 
.98 
.01 

1.03 

.02 
.66 

:::: 
'.'35 

'.'04 

'^40 
T. 

".b'i 

.43 

2  19 

1  85 
.37 
.61 

1.32 
.28 
.53 

fayectevllle    

iTort  Smith *** 

'!29  '!!! 

::.: 

"".6i 
"t"." 

"."6i 

,08 

Arkansas 

4,31 
2.47 
5.88 

Arkansas 

Red 

.  .13 

.13 

.14 

Pulton             \'.'' 

1 

Georgetown ti 

Gilbert U 

White     

White    

f»ed 

... 

'[56 

■96 

'.'ii 

■  44 

4.5] 
4.43 
4.89 

.20 

.04 

Grannis 

Qravftte  

Arkansas 

.04 
T. 

T.' 

3.00 
5.00 

.19 
1.90 

T. 

"io 

T. 

.20 

.44 

76 
T. 
.58 
T 

.01 

i.'eo 

1.'95 

2.75 
2.. 55 

.17 

.54 
1.00 
1.18 
1.62 
1  38 

.06 

T. 

T. 
.40 

.10 

.... 

..  .- 

Harrleon 

WWte 

'.'62 

6.85 

n.8D 

3.17 

Mli'slssippi.... 
White 

.04 

.14 
1.72 
.20 
.18 
T. 
.02 
.25 
.93 

,06 

46 
1.02 

ttigden          

.22 

.38 
.10 
.12 

.... 

.23 

'.'io 
.15 

.... 

.20 
,03 
,16 

'.'62 
.73 

..,, 

Highland 

Ouachita 

Red 

4.31 
1.63 
2.72 
2.ST 
3.38 
5.60 
2.62 

Hope 

'.'42 
','39 

.49 

Hot  Springs 

Ouachita 

.26 

.07 

Index Illl 

Red 

Ouachita  

Wlilte   

Ouachita  

>26 

'.'.'.'. 

'.'..'. 

'  .24 
T. 

i.'oe 

.17 

1.11 
.20 

i.'77 
.01 

"(J5 

"49 

'[92 
T. 

.8.S 
..<(7 

3? 

Jessieville .  .■ 

Jonesboro ilil 

T. 

Junction — 

LeadUni 

Little  Bock.."* 

White    

Arkansas 

White    

Arkansas 

'i'. 

T. 

'.'i'8 

.26 

.8n 
.02 
Oi 

1  'ii 

.27 
.32 
.50 

T. 
02 
.01 

'!75 

.40 

1  03 

■  08 

.38 

no 

.57 

'  '22 
.14 

.  in 
1..52 

.15 
.87 
.84 
T. 

1.15 
.23 

2.00 

i!uo 

•>'6(') 

'.'25 

2.05 

.93 

'.'67 
.80 
.02 
.54 
07 
■  44 
.22 

".m 

T. 

.62 

'.'62 

.... 

'!i5 

i'V 

i.'io 

T. 

3.53 

.77 

1  40 

.87 
1   S5 

'  .'02 

,3,3 

.48 
1.01 
1.02 

.34 

.03 
.37 
.04 
.25 
.17 
.65 
.45 
.04 
.17 
.46 
25 

'.'22 
.25 
.37 
.70 
.63 
.05 
T. 
.05 
.12 
.43 
.95 

1,75 
,38 
,08 
.19 
.54 
.71 

']39 

.05 
,10 

,15 
,29 
.98 

1.54 
.71 

1.00 
.25 

.... 

"."..". 
.... 

6.36 
2  86 

,05 
.12 
.10 

5,99 

Magnolia 

Red 

.38 

.. . 

5.23 

MaU-ern iljl 

Ouachita 

White   

Mississippi 

.18 
.40 

.... 

.... 

.... 

'!io 

'.'26 
.09 

.03 

.73 

'.'77 
.08 
.23 
T. 
.50 

1.63 

'.'76 

'.'36 
2.-^0 

'!" 

.37 

1  80 

3,67 
6.73 
2.63 
1.92 
4,62 
4.05 

Mammoth  Spg.    .liil 

1.70 
.08 

94 

,60 

.... 

Mariauna 

.07 

Marked  Tree.... 111! 

Mississippi .... 
White   

.    . . 

".07 

'.'ii 

f.' 
.35 

.82 

.12 

't,' 

','l8 

',■50 

',i5 

",'.^7 
1.06 

'.13 

".ii) 

".22 

.31 

1,03 

.59 

.72 
,32 
,62 

,65 
,70 

','86 
.19 

1.60 
.15 

1.02 
05 
.65 
.23 

".43 

.  .  .  . 

Marshall 

23 

.16 

Mena Ill 

Ouachita 

Arkansas 

1.55 

T. 

.57 

.08 
.84 
.25 
44 

Morrillton  Ill 

52!       'J8 

Mountain  Home  .  • 
Mount  Ida 

White   

Ouachita 

•■ 

.05 

2. 32 
.44 

i!66 

2.98 
6,63 
2.18 
3,56 
3,11 
8,58 
3.61 
3.05 
3.95 
2.32 
4,. 57 
3.78 
6.7« 
4,31 
2.77 
2.54 
5  84 
3.65 
4.69 
1.21 
4  92 
4.79 
8.36 

Newport Ill 

^^'hite   

Ouachita  .   .. 
Ouachita  ...  . 

.15 

'.'si 

.11 

.82 

.91 

. . .. 

Norman   

Oden.    

".U 

T 

T 

"61 

"i7 
.33 

.15 

.25 
I.Ofi 

't" 

i!26 
.05 
27 

'.'34 
.30 
.32 

.19 

'.'40 

'.■35 
.04 
.12 

'.'21 

... 


'.'56 
'.'43 

.43 
1.52 

"36 

Okay 

Red 

.26 

.10 

•     • 

! 

Osceola Ijlj 

Mississippi 

T. 

12 

.... 

0»ark Illl 

Arkansas 

Mississippi 

.28 



.... 

.... 
2i 

.76 
T. 

"so 

'  .'26 
1.17 
1  12 

■>S 

't". 

Paragnuld- 

.5(1!    1'    '..   . 

....;    .'■'"-;     42 

i .  11 1    .  .IS 

.. 

T. 

Pattarson |||| 

White 

Mississippi.... 
Arkansas 

.26 
T 

Pine  Bluff |||| 

.71)1   .  15 

Pocahontas 

White   

.03 

.... 

.03 

.... 

.36 
.74 

'!54 

.46 
35 

.8011.40 
.611     111 

Portland Illl 

Ouachita 

.45 

■f' 

.... 

.04 

Prescott lUl 

Priuv.'eton *; 

Ouachita 

Ouachita 

'.n 

.... 

.64 

.84 

1.49 

.80 

.62 

.23 

1.04 

.22 

1.42 

13 

:ii 

.25 
.22 

Rison 

.11 

".ok 

i'i7 

SO 

46 

.40 
.20 

.... 

Rogers 

White 

.70 
.15 

.10 

2!  24 

.85 

St.  Claries 

Wnite 

.31 

.17 
.44 
.51 
.10 
1.37 

'.'08 

i!38 

'.'is 

■f.' 
.03 
.02 
.20 
.23 

at.  Krancis  |||| 

St.  Francis.... 

.10 

.24 
.35 

,46 
,54 

','38 

.85 

',"63 

't,' 
't.' 

.09 
.02 
T 

r 

1.46 
1,54 

White 

Red 

T. 
T. 

't'.' 

'.'65 
.66 
T. 

1  50 

*  '  *  • 

Soriugbank f|t| 

T.         DF. 

.06 

,20 

Story (H 

Ouachita 

.32 

.... 

.02 

".69 
1.95 

.48 
06 

30 

.03 

1.68 

'  65 

Stuttgart illl 

Arkansas 

.14 

1.00 

1.55 

.82 

.64 

.65 

.49 

1.40 

28 

1  OM 

.... 

.... 

.  .  .  . 

2,92 
6.65 
3.85 
5  92 

Subiaco 

Arkansas 

.... 

1  28 
1.20 
.55 
.47 
.20 
.68 
.92 
.20 
1.45 
.40 
.46 

. . . . 

■  •       * 

Texiirkana |||| 

Red 

...  . 

,10 

Thornburg  

Arkansas 

T 
,04 

.93 
.51 
T. 
.21 

".6\) 

.  .  .  . 

Waldron 

Arkansas 

'>? 

14 

,12 
,05 
,58 
,04 

"t." 

■f. 

"r," 

2.44 
3.94 
J.  11 

Warren (II 

Waters Illl 

Ouachita 

Ouachita 

Red.. 

.10 

'.'22 

T. 

.... 

.... 

T. 

.70 
.98 
.28 
.IS 

.65 

.91 

.13 

't.' 

.05 

.40 

Whitocliffs Illl 

.41 

'.'si 

.41 
.15 

T. 

.Hi 

.35 

1  80 

".■20 
.02 

".31 

.05 

1.50 

1.07 

'.'49 
.25 

T, 

3.05 
2  38 

Wilson Illl 

.Mississippi    ... 

Winslow 

Arkansas 

Mississippi 

.... 

.13 

.... 

.... 

.25    .66 
T.      .20 

05 

,09 

6  00 

Wynne Jtf! 

'.'46 

.15 

".Oi 

4  85 

V'anconin liS 

.Vrkansas 07 

T. 

.11 

.82 

.01 

... 

'."63 

3.26 

Daily  River  Stages  for  September,   1930 


Stations 


Fort  Smith... 

Ozark  

Dardanelle.,.. 

Morrillton 

Little  Rock 
Pine  Bluff  .... 

Yancopin 

Danville 


Rivers 


..Arkansas.. 

do  .... 

do  .... 

do  ..,, 

do  .... 

do  ..., 

do.... 

.Petit  Jean 


Flood 
Stage 


22 
22 
20 
20 
23 
25 
29 
20 


4.0 
0.3 
4.3 
0.9 
-0.8 
4.2 
5.1 
3.4 


3.9 
0.5 
4.1 
0.7 
-0.2 
4.3 
5.2 
4.2 


3.5 
0.4 
4,2 
0.6 
-0.1 
4.6 
5.2 
2.8 


3,3 
0.1 
4.1 
-0.3 
-0.3 
4.7 
5.3 
1.9 


3.1|  3.0 
0  0|-0.1 
3.8    3.7 


-0.5 

-0.3 

4.5 

5.8 

1.4 


-0.6 

-0.4 

4.4 

6.0' 

1.3; 


2.8 

-0.2 

3  5 

-0.7 

-0.6 

4.3 

6.2 

1.1 


2.8 

-0.3 

3.4 

-0.8 

-0.8 

4.3 

6.2 

1.1 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22     23      24      26      26     27      28     29      80     81 


2.6 
-fJ.S 

3.4 
-0.4 
-0.9 

4.3 

5.7 
0.9i  9.  ll  8.9 


•2.6 

2.8 

-;>.« 

-0.5 

3.3 

3.  if 

-0.9 

-0.9 

-0.9 

-0.9 

4.1 

4.4 

6,1 

5.9 

4.7 

-0 
3  9 
-0.2 
-0.7 
4.4 
5.6 
4.5 


8.2 
1.1 
3  4 
-0.5 
-0.5 
4.5 
5.5 
2.4 


S.  71  8.41 
5.0  5.4 
4.7  7.5 
-0.6  2.5 
-0  2-0.6 
4.7  4.8 
5.4  5.4 
1.8l  2.0) 


7.71 

4.9{ 

7. 

4.OI 

1. 

4. 

5.7l 

I.7I 


7.8 

4. 

7.y 

4.0 

3.9 

7.5 

«.0 

1.3 


10.7 
3.1 
6.8 
3.8 
3.S 
9.4 


a.  1 

8.0 
8.2 
3,9 
3,4 
9.7 


6.3  10.8 
I.3I  1.2 


9.7 
7.3 
9  7 
6.5 
■S.6 
9.4 
U.7 
1.2 


H.XI  6.0 
3,0  2.9 
6.51  6.1 
3.S|  3  9 
4.6  3.5  2.6 
10.8  9  9  9.3 
11.6)12.0114.5  14.3  12.9 

i.il  o.gl  0.9I  1. 1)  1.2 


6.4 

4.0 
7,4 
5.0 
6,1 

9,7111,3 


7,61 
4.3 
8.6 

6.4 


5.4 
3.0 
6.2 
2,4 
3.1 
8.7 
11.8 
2.4 


5,3 
1,6 
6,7 
2.5 
2.0 
8,1 
10.8 
8.1 


5.3 
1.8 
6.8 
J.  3 
2.6 
7.6 
9.9 
8.6 


I 
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Cotter 

OaUco  Book — 

Batesville 

Newport 

Georgetown    . . . 
De  Vails  Bluff, , 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  . . . , 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


September,  1930 


White, 

..do.... 

..do.. 

do... 

do.>.. 

....do.... 
..  do... 
.Buffalo  • 
. .  Black. . . 
OuacWta . 
....Red... 
Mississippi 
do.... 


Daily  Teciparatuves  for   September,    1930 


Stations 


i„j.-  ?  Maximum 

A-iB'*y '  Mmimum 

Bentonyille I  "tnlSZ 

BeeBranch 1  M«i-^ 

Blytheville l*i?jS 

Booneyllle I'^^^Z 

„  •   1  i„.„  i  MaKlmum 

BrmKiey  (  j^iQimum 

calico  RockW l^j^^SSSm 

Camdeu55 !  ^^ini" 

i  Maximum 

'  Minimum 

n— .IT,-.,  \  Maximum 

Conway 'Minimum 

i'^r.r.tn,r  '  Maximum 

Corning ,  Minimum 

Oardanelle \ltS^^ 

T,  5  Maximum 

Dumw I  Minimum 

mutton  ■..•- ISmuS 

El  Dorado 5  Maximum 


Center  Point... 


Eureka  Springs . 

Fayetteville 

Fort  Smith 


\  Maximum 

■  (  Miulmum 
i  Maximum 

■  '  Minimum 
*  Maslmum 
'  Minimum 


a..vette  5  Maximum 

ttraveiie )  Minimum 


i  Maximum 
■■■  *  Minimum 

\  Maximum 
■  ■  ■  (  Minimum 

\  Maximum 

'  Minimum 


Helena 

Hope 

Hot  Springs.  .. 

Jonesboro j  Maxim vun 

;  Maximum 
'  ■  '  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
!  Maximum 
Minimum 


L»ad  Hin 

Little  Kook. 

LutheryiUe 

Magnolia \^^^ 

\  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
■  '  Minimum 
)  Maximu^m 
'  Minimum 


Malvern 

Mammoth  Springs 

Marianna 

Marshall 

,  \  Maximum 

*'-®"" •  Minimum 


Mount  Ida — 
Newport 

PlBOBlufi.... 

Pocahontas. . 

Portland 

FTescott. 

Ki.->ou  ......  •• 

St»arcy ■ ...  . 

Stuttgart  — 
Texarkana. . 
Thornburg  . 

Warren 

Wilson 


Maxim\im 
)  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
*  Minimum 
J  Maximiun 
(  Minimum 
)  Maximum    lOl 
'  Minimum  I    72 
\  Maximum, 
(  Minimum 
\  Maximum: 
;  Minimum! 
s  Maximum 
)  Minimum 
» Maximum 
'(  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
<  Maximum 
'(  Minimum 
{ Maximum 
■  )  Minimum 
(Maximum'    95 
W^i"*' '(Minimum      70     70 


♦4Thermometer.<  are 


,..^,,::.,^r;^^^:^^.^.^^^  - »-  -'-«■ » -  -''ri  "ri'i^-'n;:":::- 


9R0 


r/  06- 


\ff'  • 


»«v 


o.Vj 


•A^ 


0^ 


■*jr 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AG^SuLTURE,  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  F.  MARVIN,  Chief 
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MlSOEUl-ANEOtrS  PHEKOMKITA 
( Dates  ftnd  number  of  stations  reportins) 

THUNDKR3TORMs:-5th,  1;  (>\h,  2;  7ih.  3;  8th    1;  15th,  4;  16th,  19;  1^ 

3-    22<i,  4;  2?A,  7;  2/th,  1. 

SO.AK  HA.OB: 3.1.  3;  4th,  2;  8th,  1 ;  13th    1 ;  22d    1 ;  26th    1. 

Lunar   H Ai.o8:--2d,  1 ;  3d,  1 ;  4ih    1  •  5th    1  •  8th,  1 ,  1  th,  1_. 

T.  TT'     ,.         lof   9-  •><)    ^'  S(l    3*  4th.  1;  /tu,   i;    otn,    y,    vtu, 

'^^^^^'^^^^'■- S'h   '4    i'l'^'.^'    2th^'  ^3^'^'  ^'    ^■'*'    ''    'oH^' 

17th',  1;  24ti;,  H;  2oth,  8;  2fith,  2;    27th,  '2;    28th, 

29th,  1 ;  31sl.,  1. 
Light  Hail: Arkadelphia,  16th. 


til, 

7 ; 

6; 


GENEBAIi  StTMMAKY 


Temperatures  for  the  month  of  October  were  above  normal 
from  the  Sth  to  the  l6th,  near  normal  for  tie  first  seven  days, 
and  considerably  below  the  latter  half  of  the  month.  Maxima 
ranging  from  82°  to  92°  occurred  at  most  stations  on  either 
the  9tb  or  10th  and  the  minimum  almost  invariably  on  the 
81  =t  The  mean  temperature  of  60.1°  is  the  lowest  mean  since 
1925  and  the  minimum  of  17°  at  Dutton  the  lowest  minimum 
«ince  that  date  when  13°  was  recorded  on  the  31st. 

Although  the  rainfall  averaged  1.92  inches  above  normal, 
the  number  of  rainy  days  was  only  one  above  Precipitation 
waa  general  over  the  State  from  the  6th  to  the  8th  with  nearly 
ail  stations  reporting  excessive  rain,  and  again  from  the  "ilst 
to  the  24th  and  on  the  27th  and  28th  with  about  oO%  of  the 
stations  reporting  light  amounts  on  the  IGth  and  17th.^  Month- 
ly totals  ranged  from  1.49  inches  at  Marianna  to  8.4o  inches 
at  Highland.  Negative  departures  occurred  mostly  ^  'he 
Crowley's  Ridge  area  and  the  largest  totals  on  the  watershed  ot 
the  upper  Ouachita  River  and  along  the   eastern   slope   of   the 

Ozarks.  ■,  .,      ,  .    u 

I'he  heavy  rains  of  the  6th  and  7th  and  the  frequent  showers 
from  the  21st  to  the  28th  delayed  the  picking  of  cotton    but   at 
the  close  of  the  month  very  little  remained  in  the  fields  except 
in  the  lowlands.     Corn,  where  matured,  was  gathered  and  nee 
harvested  and  being   threshed.      Staple   crops   were  damaged 
little   by   frost,    bat   fall   truck   which  was  planted    after   the 
end  of  the  drought  was  damaged  in  all    sections,    especially   in 
the  northeastern  part  of  the  State.     Light  frost  occurred  in  the 
northern  part  of  the  State  on  the  18th,  heavy  to  killing  frost  m 
much  of  the  same  area  on  the  24th  and  25th,  and  killing  frost 
with  freezing  temperature  on  the  31st  in  nearly  all  sections  ex- 
cept at  a  few  stations  in  central  and  southern  parts  of  the  State. 
The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined    by    the 
records  of  61  stations,  was  60.1°,  which  is  a  departure  of   2.1 
below  normal,  all  stations  except  three  for  which  normals  have 
been  computed  showing  negative  departures.       Monthly  means 
ranged  from  5;-'..4°  at  Dutton  to  64.2°  at  El  Dorado,    a   difler- 
ence  of  10.8°  between  the  Ozarks  and  the  southern  part  of   the 
State.     The  highest    temperature    recorded   was   92      at    both 
Highland  and  Hope  on  the  10th,  the  lowest  17°  at  Dutton    on 
the  31st.  The  greatest  daily  range  was  44°  at  Corning  on  the  3d. 
The  average  rainfall,  based  on  the  reports  of  91  stations,  was 
4.89  inches,  which  is  1.92  inches  above   normal.      Of   the   bb 
stations  with  records  of  10  years  or  more,  10  reported   negative 
departures  and  56  positive.     The  greatest  amount  measured  in 
any  24-hour  period  was  7.03  inches  at  Jessieville  on    the_  7th. 
The  average  number  of  days  with  0.01  inch  or  more   precipita- 
tion was  6.  T-^'^^- 


MIBOHIiLANEOUS  DATA 


Bpi(tonv)l!e  jSO.O" 
Fort  Smith    30.  ng 
Little  Kock 
Memphis 


OOaiPABATIVE     DATA    FOB    OCTOBER 


Temperftture 


Year 


7>  'X 


I  Precipitation 


?2 


Number  of  days 


?1 


1B91  

la'rfi 

1898 

isy4 ' 

1895 

1806 

1897 i 

1698 ; 

IK99 ■ 

!9()0 

1901 

iyc>2 1 

1903 1 

l'J04 \ 

1905 i 

lecB ' 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

!918 

1914 

1915 

191<! 

1917 

1918 

1919 

192tl 

wn 

198-^ 

1928 

19'24 

19X^ 

1«2() 


192«  , 
J9'29  . 
1930 


62.2 

M.  4 
63.8 
60.5 
63. 0 
57.1 
60.8 
67.6 

no.o 

65.6 
66.0 
«3.7 
62.6 
60.9 
62.5 
61.1 
58.2 
61.9 
59.2 
63.0 
62.9 
62.7 
63.  S 
60.1 
63.0 

m.  4 

62.8 
56.6 
6.').  6 
66.6 
64.2 
CI  6 
63.1 
59-2 
64.9 
58.7 
64.9 
(>>':  0 
66.3 
62.2 
«0. 1 


1.8 
,  +  1.6 

''lo.l ! 

i-5.1 
-1.4 

1+5.4 

;-2.2 

•:  +3.  i 

'+3.8 
i+1.5 

;  +  o.s 

1-1.3 

+0.3 

-1.1 

-4.0 

-0.3 
,-3,0 
1+0.8 

:+o.7 

+  0.5  i  101 
+  1.6  i     96 

-2. 1  ;     95 

+0.8 

+1.2 

^o.6 

;-5.6 

;+8.4 

1+4.4 
;+2.0 
1-0.6 
1+0.9 
1-3.0 
i+2.7 

+2.7 
,+3.8 

+4.1 
,  0.0 
!-2.1 


101 

92 
9-2 
99 

96  I 
95  ! 
98 
99 

100 
101 

97  '■ 
95  I 
90 
97 

100 
92 
94 
96 
93 
98 
96 


IS 

27 

27 

:  28 

;  25 1 

1  28  ' 

;  23  i 

I  28 
,  32 
'  37 
37 
;  26 
;  20 

'  25 

1  23 

!  24 

'  24 

16 


94   16 


99 
100 
98 
93 
96 
98 
M 
96 
98 
99 
100 

icm 

93 

1*2 


5 

7 
22 

2 
14 

5 

1 
12  i  25 

7  !  22  ' 

6  '  18  . 

6  21  ! 
26 
21 
12  ^ 
30 
33 
25 
27 
20 
■20 
21 
1  IS 
23 
30 
27 
19 


4 

5 

2 
18 
19 

4 

1 
12 

1 

2 
26 

9 
17 
.9-10:  17 


23  , 

26 

29 

21 ; 

29  ; 
18 
30 
26 
31 
10 
14 
28 
24 
20 
21 
31 
13 
28 
12 
29 
22 
23 
30 
28 
9 
21 
30 

;  31 

19 
:  28 

;  8 

18 

j  23 

I  25 

31 

25 

13 

23 

'  25 

SI 


2. 97 

0.65 

3.26  ; 

1.30 

1-52  I 

1.44  ; 

3.59  i 

2.01  i 

i  5.44  i 

2.  88  I 

\   4.31  I 

i  2.07  i 

:  2.68  i 

J  2.22  1 

:  0.94  1 

i  4.49  ! 

!  2.38  I 

I  3.03  i 

0.48  1 

2. 15  i 

5.19 

1  1.67 

2.97 

'  5.41 

1.74 

2.83 

2.30 

1.89 

3.99 

0.90 

,  4.39 

0.72 

1.47 

:  3.53 

0.'29 

!  7.73 

i  5.77 

,  3. 13 

!  4.74 

I  4.29 

1  4.89 


-2.32 
+0.29 
-1.67 
-1.45  i 
-1.53 
+0.62  ; 
-0.96  I 
+2.47  ; 
-0.09  i 
+1.34  i 
-0.90  ' 
-0.29 

-0.75 ; 

--2. 03 
+1.52 
-0.59 
+0.06 
-2. 49 
-0. 82 
+2. 22 
-1.30 
0.00 
+2.44 
-1.23 
-0.14 
-0.67 
-1.08 
+1  02 
+  7.93 
+1.42 
-2.25 
-1.50 
+0  56 
-2.68 
+  4.76 
I  +2.80 
+0.16 
i  +1.77 
1  +1.32 
■  +1.92 


18 

26 
16 
24 
22 
19 
18 
21 
16 
19 
14 
18 
18 
17 
23 
16 
18 
16 
21 
21 
21 
14 
18 
IS 
13 
22 
21 
21 
13 
6 

16 
23 
18 
12 
24 
12 
15 
22 
16 
i   15 

;    17 


.. 

8 

6 

4 

6 

4 

5 

6 

9 

8 

8 

5 

9 

9 

S 

10 

4 

5       ! 

4 

6 

5 

6 

6 

13 

5 

20 

6 

"      i 

4 

4 

6 

7 

9 

10 

4 

A 

5 

14 

5 

11       I 

4 

S       1 

7 

8      1 

7 

9 

f) 

9      • 

Corrections;  Septemljer,  1980. 

Arfeansas  City  total  rainfall  should  be  8.79;  .leparture  +0.87. 
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Climatolog'ical  Data  for  October,   1930 


CouutiiiS 


Amity 

Arkadelphia 

Arkau>a.'.  City ■■ 

Arlberg 

Bateaville 

Bee   Branch 

BentO'.iville 

Black  Rook  

BlTtheville 

lio'onevillc 

Briukley 

Calico  Rock 

Camdun 

Center   Point 

Olareiidoii  

Clinton 

i:onw<iy 

Corning •  •  •  • 

Coruins  (river)  . 

Cotter 

Crossott 

Danville 

Dardanelle 

De  Vails  Bluff 

Diiiuas 

Oiitton 

Kl  Dorado 

Kngland 

Eureka  Springs... 

fayetloville 

Fort  Smith     

Freeman  Springs.. 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison   

Helena   

Higden 

Highland 

Hope  

Hilt  Springs 

Index ■ 

.lessieville 

Jonesboro 

Junction  . 

Lead  Hill.... 

Little  Bock 

Lurton 

Lulherville 

Magnolia 

Malvern 

Miimm'.tl.Hprtnif 

Marianna 

Marked  Tree  

Marshall 

Mena 

MorvJUton 

Mountain  Home. . 

.Mount  Ida 

Newport 

Norman  

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark     

I'araprould 

Patterson  

Pisgon 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Presco^t  

Princeton 

Riaon 

Kogers 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Springbank 

Storv   

Stuttgart 

Subiaco 

Texark;\na 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitpcliffs 

Wilson 

Winslovv 

Wynne    

Yancopin 


.u 


Clark  

Clark.  ..   

Desha 

Stone 

Independence 
Van  liuren  — 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe    

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Bureu 

Faulkner 

Clay 

Clay 

liaxtcr 

Ashley  

Veli 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke  

Carroll .. 

Washington. .. 

Sebastian   

Pope 

Hemp.^tead  . .. 

White   

Searcy 

Polk 

Btntou 

Boone 

Phillips 

Clebur.ie 

Pike 

Ilomp.--tead 

Giriaud 

Little  Kiver.  .. 

Garland   

Cr.iigUead  . .  . . 

Union    

Boone  

Pulaski 

Newton 

.lohnson 

Columbia  — 
Hot  Springs  . . 

Fulton 

Lee        

Poinsett. 

Searcy 

Poli; 

Conway 

Baxter 

Montgomery . . 

lackson 

Montgomery  . . 
Montgomery  .. 

Howard 

Mi-isi.-isippi 

Franl;!in 

Gre'me 

Woodruff    — 

Clay 

.Icllerr-on 

K»ndolpli 

Ashley 

Nevada 

Dallas        

Cleveland   — 

IJeiitoii  

Arkansa.s..   .. 

Clay 

White 

Miller 

i  Montgomery  . 
.Vrkansas     ... 

Logan 

Miller 

Perrv 

Si'ott 

Bradley 

Montgomery. 
Little  Kiver  . 
Mississippi . . . 
Washington. . 

Cross 

Desha 


State  Means'  and  Hxtrenies 


700 
•2.i0 
145 
700 
277 
700 
1308 
•2-59 
•-'.52 
40S 
20.5 
361 
158 
470 
200 
516 
309 
2'.)3 

iso 

405 

175 

327 

330 

1,53 

162 
1.5'.  10 

270 

2'2!) 
14'15 
1451 

4.57 
2240 

260 

200  J 

675 

900 
1250 
1052 

250 

445 

'377 
600 
275 
750 
345 
182 
650 
357 
2100 
775 
315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
6.30 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
301 
106 
I'OV 
215 
31 « 
122 
3'9 
287 
21:', 
l:i8o 
17-5^ 
2!i0 
236 
240 
700 
228 
10.50 
332 
650 
675 
206 
SOO 
290 
237 
1734 
2.50 
167 


Temperature    (Degrees  Fahrenheit) 


Precipitation,  inches 


t,   O 

5  ^ 
§5 


o 


OU.6 

"....'  1 
50. 3 

58  « 

56.6 

f.i.'e' 

61.2 

6U.2 

57.4 

61.1 

63.6 

61.6 

57.2 


4  9 

-4.0 

1.4 


-!  9 
2  8 
2.6 
0  0 


-2.5 
1  8 


6!.0»  -2.1 
ijl'h    -1.4 


42 
24 
29 
39 
I 

2' 
23 
6 
43 
33  I 
41 

6    ! 

11   > 
36 

B 
26 

5 
15 
22 


61.9 
53.4 
64.2 
61.7- 
58  2 
57.  b 
61  4 


57  2 


ri«  2 
64.0 
b.i.6 


60.8 
61.0 
50.2 
61.1 

00.  I 

59.7 
61.0' 
61. 8 
57.1 
59.7 
5S  3 
55.6 
60.0 
60  0 

'59!  6 

60  5 


62.1 
62.2 
uU.-J 


62  6 
59  5 

62  0 

63  4 

'(Vi's' 

56  7 
61  1 


-1  7 
-i.iS 

-■Lb 

-2  1 
-1.9 
-1.0 
-1.3 
-3.9 
-3.4 
-5.H 
-2  8 


-U.tf 


+  0  6 


0.0 
-3  ^ 
-2.8 
-1  U 

-U.b 
2  9 


-1.4 


61  0 
60.4 
61.6 
58  6 

'eo'fi' 


58  8 
56  4 

59  6 


60  1 


-1.8 
-3.0 
-3  0 


-3  2 


-3  0 
-3.4 


91   I 

89  i 
bo 


88 
86 
87 


92 


9 

25 

U 

27 

iO 

2S 

'9t 

31 

b.t 

26 

2 

31 

14 

3j 

10 

29 

9 

vO 

11 

2i 

'9 

"m" 

0 

"26" 

1  + 

29 

9t 

27 

9 

22 

1 

32  ' 

■4t 

"25 

9 

21 

5 

27 

9-l(> 

" 

31 


68  1 

...J 

y 

29 

31 

::: 

88' 

.... 

23 

"si' 

83  : 

9 

26 

31 

85 

9 

23 

31 

87 

4 

31 

31 

89 

9t 

27 

31 

86  ' 

9  ) 

27 

31 

86  1 

9 

22 

31 

87 

10 

28 

31 

86 

9  1 

33 

31 

86' 

"9  ' 

■■29" 

"Ai  " 

86 

4 

23 

31 

90" 

"in 

'"31'' 

"si" 

88 



9 

••2a-- 

31 

■ 
::0 

"io" 

V9 

31 

f;3 

9 

17 

31 

87 

10 

31 

31 

hi' 

9t 

27' 

31 

«4 

9 

23 

31 

84 

10 

23 

31 

89 

9 

33 

31 

83 

9 

"■a" 

";«' 

(-3 

10 

. 

8!) 

13t 

25 

si 

92 

10 

"31" 

31 

• 

9' 

9+ 

M 

31 

,,, 

t) 

30 

29T 

87 

■"4J 

"29" 

"31" 

K;i 

1 

30 

31 

88 

9 

20 

31 

h:-( 

H 

31 

31 

h/'' 

9 

24" 

31 

87 

9 

25 

31 

87* 

9 

bO» 

31 

n7 

yt 

28 

31 

84 

11 

26 

31 

h2 

lot 

bl 

31 

87 

11 

27 

31 

b5 

9 

20 

31 

85 

9 

29 

31 

85 

9 

32 

31 

.ss' 

9 

25' 

31 

8b 

9 

23 

31 

90 

9 

31 



3) 

39 
32 
31 

'ss' 

38 
39 
37 
40 


33 
44 


35     { 

'36"l 
38  I 
33  1 
30"  ! 
31 
34 


5.66 
8.39 
3.74 
8. 05 
6.08 
7.42 
4.3b 
5.93 
2.  5.-1 
3  M 
3.95 
7.34 
5.48 
5.90 
4.08 
8.00 
2.88 
4.31 


i-2.68! 
45  56! 
-1-1.54! 

+  3.22 
+4.60 
-I-I.57 
4-3.36 

+6.'25 
-1-1.03 
•4-4. 83 
-12.67 
+3.01 
4-1.04! 

+6. "23 

^  1.04 


6.51[ 

7.5S  +  4.28 
4.281+0.47 
6  09i+3.45 

2  82] 

3.80+0. .52 
.5.35i+2.35 
5.69-12.86 
2.79-0.09 
j  4.95i+1.92 
1  3.65  +  0.46 
2.941-0.05 
5.91J 

4.92I+2.55 
3.05  -1.C8 
5.63 


40 
'38 


38 

35 

40 

25 

25" 

32 

38" 

36 

3i 

34 

42 

38 

31 

32 

36' 

39 

36 


S3 
3» 
40 
39 

'35' 
38 
31 


4-1.46; 
4-2. 7L 
-0.  46i 


4.5'' 
5  40 

:>..  iO 

5  96 

8  451 

5. .52  +  2. 17 
6.2li;-i-3.09 
5.70] 

3.'28l-6!o.5 
5.70i+2.65 
4.  001 ] 

3.12  +  0.41 

5.34! 

4.17!-l-0.49 
4.2bj-fO.  45 
8.20  +  5  19 
6.76+3.91 
1.49-2  20 
3.40  -  0.86 
6.G9[  1-3  98 
3.521+0.15! 
7.02....      I 

7.13  +  3.68 
4.88  +  1.231 

3.40  +o.:3| 

I  5.66! 

I  3.88' I 

1  6.64 I 

2.84  -i-n.  .591 
3.80+0.95 
3.981 


4.16 
i.i'O 
1.49 
5.20 

1  7-1 

•2.83 

2  12 
1.04 
2. 38 
1.70 
2.83 
3 .32 

2  65 
1.75 
6.40 
1.C6 
1.90 

i'Ao 

2.91 
3.61 
4  80 
1.06 
1.13 
1.97 
3.04 
1.21 
1.55 
1.  62 
2.25 
4.78 
3.26 
1.74 
3.17 

i.'es 

1.60 
1  00 
3.79 
4.40 
2.75 
3.b0 

3  45 
7.03 
0.95 
3.18 
1  41 
1.99 
2.71 
1  60 
1.56 
4 .  40 
2.30 
0.66 
1.07 

4  10 
2.39 
5.:i2 
3.28 
2.45 
1.32 


26 


39 
36 
36 


44 


37|-0.82 

90 

94+3.33 

7Z+2.90 

01 1  +  1.27 

79  +  2  30i 

7. 31 1 +  4  53| 

4  9.;  +  2,05! 

4.38+1.57' 

3.11 

3.35 

3.47 

5.59 

5.4)1 I 

3.5l|+0.58 
3. 44I -1-0.351 
6.78j+4.07i 

5.541 1 

3  17i--l  32, 
6,40i  +  2.91 

4.19| 

5.35   P2.37! 

2.12' 

4.891+0  33 
3. 17! --0.72 
4.551 


4-0  2? 
+  2.53 


3. 97 
I).  b5 
2.33 
2  26 
1.16 
1.52 

2.  20 
2  15 
1.75 
3.29 
4.10  ' 
1.90  I 
1.42 
L23  I 
1.56  1 
1.80  i 
3.35 
3.88 
1.U3 
1.58 

3.  80 
4.69 
1.06 
3.75 
2.85 
3.52 
0.58 
2.00 
1  00 
1.43 


1  +  1.92    7.03 


O  n 


0  n 

0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 
On 
O.u 
0.0 
0. 0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.c 

0.0 

0  0 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

O.U 

O.fi 
0.0 
0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

I)  0 


Number  of  days 
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Observers 


!^   i 


0(1 

0,0  1 
0.0 
0.0  I 
0.0  I 
0.0  I 
0.0  I 

0.0  ! 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0  0 

0  0 

0.0 
0.0 
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O.n 
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00 


0.0 

5 

0.0 

b 

0.0 

5 

0.0 

4 

0.0 

4 

0.0 

7 

0  0 

!;-;^ 

6 

6 
7 
6        21 


0.0        17 
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U 

20 

12  t 
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16''  I 

18  j 
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1I     I 

15  ! 

••  I 

10  I 
16 

11  1 
13 

19  1 

22      I 
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20 
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22  I 

20  I 

16  I 
IS* 
16 
19» 
19 
19 
16 
15 
18 
17 
15 
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17 
18 
18 
16 
ll 
18 
17 


20 
22 
19 
16 
16 
20 
25 
17 
14 
23 
20 
21 
14 
20 
15 
17 
16 
20 
14 
18 
20 
17 
23 
0 
19 
16 
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6 

0 

9 

2 

ii 

8' 

9 

2 

9 

10 

10 

4 

7 

12 

7 

10 

6 

5 

11 
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8" 

5 
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6 

10 

8 

10 

2 

7 

3 
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3 

U 
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8 
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9 

6 

3 

3 

9 

2 
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3 

5 

5' 
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4« 

6 

6 
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10 

4 

5 

6 

2i 

0 

4 

6 

4 
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2 

3 

2 

2 

2 

6 

i 

0 

7 

6 

3 

1 

5 

5 

5 
10 

4 

5 

4 

3 

8 

3 

3 

1 
15 
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3 
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9 

6 
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6 
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9 

7 

6 

8 
10 

1' 
11 
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7 

6 

7 

6 

9 

9 
10 

5' 
11 


U 

8 
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12 
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7 
10 

9 

6 
10 

6 

7 
11 

5 
10 

5 
12 

6 

6 
10 
10 

7 
14 

5 

8 
11 

7 

7 

10 

12 


4 

n. 

0 

n. 

9 

I* 

ne. 

9 

se. 

0 

s. 

/ 

s. 

9 

8 

s. 

LO 

e. 

0 

ne. 

7 

se. 

n. 

sw. 


nw. 
ne. 
e. 


n. 


sv. 
n. 


e. 

ne- 
ne. 

sw. 


nw. 
nw 
n. 


n. 

s. 

s. 

n. 

nw. 

nw. 

sw. 

se. 

nw , 

s. 

n. 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bown 

J.  H.  Catham 

J.   D.   Reeves 

Mrs.  Lelia  L  Teter 

J.  E.  Scaulan 

U.   8.   Weather  Bureav 

Vernon  C.  Howe 

Francis  Carpenter 

F.  K.  Randolph 
R    J.  Torrv 
W.J.  Copp 

A.  B.  Quarterman 
.John  C.  Floyd 
.!.   W.   Bishop 
.\.  L.  Stephens 
R.  E    Cordrev 
VVinfredD.  i'olk 
Henry  Stafford 
Charles  Turnipseed 

G.  A.  (^ifford 
C.  G.  Hudson 
Geo.  N.  Goodier 
E.  G    Pate 
Ben  .lohuson 

J.   M     Ricketls 
J.  .1    Babb 
Dr.  R    H.    Hardin 
Geo.   W.   Nichoaldb 
University  of  Arkan.saa 
U.  S.   Weather   Bureai 
J.  R.  lie  Cuiston 
T .  .! .  Logan 
W.   R    Owens 
Ben  F.   Battenfield 
V.'.E.  McVav 
.A .   F    Stevens 
Dan  Robertson 
James  A.  Biir:iett 
Geo.  W.  Baker 
Tom  W.  Stewart 
N.   P.  OKeal 
G.  C.  Hoi  ton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  A.  Lowderback 
.  H.  Cross  white 
U.  S.   Weather  Biiroal 
I.  C    Sutton 
H.  G.  Lenhardt 
State  Agri.    School 
Mrs    W.  L.  Matthews 
S.  F.  Whjttaker 
C.  N.   Honck 
Charles  Walton 

A.  .).   Porks 

E.   W.   St    John 
lohn  Cook 

B.  S.  Halbert 

U    A .  Whittington 
J.  D.  Henderson 
TI.  S.   Forest  Service 
IT.  S.  Forest  Service 
Frank  K.   Hensley 
June  Tn  on!  a  son 
Orkney  0.  Milton 
W.  R."  Heagler 
W.    E.   Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Becedictine  Sisters 
W.  K.  Edmiston 

C.  D.  Calhoun 
Mrs.  Dora  Coleman 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Deane 

S.  T.  Rooney 
Arthur  D,  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F.  lluerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Bra.shear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.   Chevei;  Bevill 
Miss  Eyeiyn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
Nannie  O.  Schirmer 
M.  W.  II.  Collins 
J.  D.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  E    Barton 


Temperature  andprecipitationc«u..scon^.t^^ 
or  melted  snow.     ttUeoe  ned  *""  '^f' ,  °J  "^^^^                                                                           City  ;  Lntherville,  Route  1,  Lamar ;   Springbank,  Doddridge.     Precipitation  for  24 
hour^^'^n&n^a^r'Tnsot'unles"^^^^^^^^^  Illl24  hours  ending  7  a.  m.    ^Amount  included  in  next  measurement. 


October,   1930 


CLlMATOLOGiCAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


39 


Daily  Precipitation  for  October,   1930 


Day  of  Montli 

Stations               Drainage- 
basic 

I 

2 

3 

4       5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

oS 
0 

3uachita 

.40  4.16 

... 

... 

... 

.78 
.89 
.06 

.S2I 

... 

... 

... 

... 

5.66 

Arkailelphia.        llll 
Arkansas  City  ..llll 

Duachita 

Mississippi 

White    

.64 
.04 
5.20 

r, 

1.25 
2.55 

l.bO 
.35 
I  82 
1  74 
5  33 

.60 
1.43 

'  *  *  * 

•••• 

.... 

1.76 

•■• 

'.30 

.'58 
.36 
.15 
.88 
.60 
.24 
,05 

.36 
.37 

... 

.24 
L.49 

... 

... 

8.39 
3  74 

.15 

.08 
.21 

,. 

... 

8.05 

Batesville Iili 

Bee  Branch 

Kentonville  ....'*' 
Black  Rock  ....-III 

Blyilierille II  il 

Boo'ieville- ■■ 

BrinkUty llll 

Calico  Kock ili' 

Camd*n II  li 

WTrite  

.... 

.... 

1.38 

't'.' 

.54 

. . . . 

::: 

J.  . 

.22 

1.5b 
.48 
.42 

2.12 

1.04 
.37 
.35 

1.50 
.03 
98 

.•2b 

... 

.ib 

... 

... 

6.08 
7.42 

T. 

.28 
1.00 
.29 

i!49 

.... 

.03 

4.38 

T. 

.02 

.46 
.35 

.06 
.07 

".28 
.02 
.40 

.20 

5  93 

.19 
2.38 

T. 

.... 



.85 
.34 

.... 

'2  55 

3.14 

■"•"i 

' 

!  00 

1.70 

1.87 

.29 

.62 
.17 
.64 

3  95 

Wlxite   

OuB<:hlta 

.... 

'.'oi 

.61) 

2.83 
5.32 

.96 

5.40 

.99 

.60 

■.•38 

.15 

'!l9 
.13 



'!bi 

T. 

T. 

,76 



T. 

.20 

.12 

".24 

.22 

7.34 

5  48 

5.90 

Cgiiter  Point 

Clarendon Hli 

Clinton 

T. 

1.57 
1.06 

1.75 

.32 

..51 

.68 

1.90 

.28 

•     • 

.64 

•   • 

4.08 

White   

. .. . 

.  .. 

.... 

.03 

.25 
.03 
.20 

8.00 

Conwiiy ■ 

Corning 

Arlransas 

White   

. . . . 

::: 

'!75 

. . .. 

. .. . 

:'.■'. 

.11 

']76 

.... 





..   . 

.... 

:::: 

2.88 
4.31 

Corning  (river) 
Cott«r II 

White 

White   

Ouachita  

•  ■• 

tV 

.SO 

i.sb 

2.91 

'!88 
1.81 

•••• 

T. 

't.' 

'.'78 

i!92 

'.'73 

.08 

.051 
1.83 

'.08 
.50 
.86 

i.''23 

.... 

e'.si 

7.58 

Danville Il'i 

Dardauelle 1; 

De  Vails  BlnCE...  Ill 

Arkansas 

Arkansas 

".Sii 

T. 

T. 

1.97 

.60 

.88 

1.55 

1.62 

2.25 

.28 

.63 

T. 

.01 

3.61 
4. HO 
1.06 

.96 
1.94 
3.04 
1.21 
1.30 
1.01 

.04 
4.78 
3.  26 
1.74 
3.17 

■.'i9 

.66 
1.13 

'j5 
.08 

.... 

'.'.'.'. 

.... 

.6/ 

..55 

.30 

T. 

.67 

T. 

.11 

1.05 
.45 
.50 
.74 
.28 
.62 

1.35 

'.'63 
.30 
.30 

'!67 
T. 

■;;. 

;.■;. 

.06 

".; . 

4.28 
6.09 

2.82 

.... 

_ 

.55 

•••• 

•  ••• 

".il 

T. 
.61 

3.80 

DiiUon ■ 

White   

Oaachita 

::::i::': 

T. 

,63 

.... 

5.35 
6.69 
2.79 

Kl  I'orado II li 

.  .  .  . 

. . .. 

England- 

Whi+a 

.... 

.10 
.02 
T. 
T. 

.95 
.54 
.04 

4.95 

KavetteviUe   

?ort  .-^mith *" 

T. 
.04 

.01 
.07 
.01 
T. 

3.65 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

.... 

•     • 

"29 
.39 

;;■; 

T. 

T. 

't'.' 

22 

'.'o^ 

.53 
.12 

".bh 

.■li 
.06 
.12 

.... 

.... 

2.94 
5.91 
4.92 

Georgetown I!|l 

S.05 

.11 

.48 

5.63 

Gilbert I.il 

K-ed 

.... 



■Qravette  

Arkansas 

1.58 
1.60 

1.63 
1.20 

.11 
3.79 
4.40 
2.75 
1.-10 
3.45 
7.03 

.75 

.52 
1.26 

.71 
1.33 
1.60 
1.11 
4.40 
1.88 

.42 

27 

4.10 

2  39 

.... 

.... 

.47 
1.15 

.82 

.... 



.. . 

4.50 

Harrison 

White......... 

i.'oo 

.... 



".03 



.08 
.50 
.90 
.92 

'.'46 

'iio 
.10 

.30 

'!48 

— 

5.40 
2.10 

Wliif-P 

1  02 



.... 

1'. 
.05 

T. 

.... 

.45 

5.96 

Highland 

8  00 



8.45 

Red      

1   ,'^,'i 

.... 

5.52 

Ouachita 

Red 

Ouachita  

White   

. ... 

3  80 
.45 
.63 

.78 
).77 
2.71 
1  .58 
1.56 

.48 

.38 

T. 

.62 
.70 
T. 

6. '20 

Hot  Springs 

Index llll 

.lessieville.  .■ 

".oi 

.74 

..    . 

.70 
T. 

.25 
.'23 

i.io 

.15 
'."35 

... 

5.  70 

.... 

7.90 

..'.J.'..'. 

.... 

T. 

05 

■f.' 

't.' 

T. 
.10 

.37 

i.4i 

44 
,13 

.95;  .07 

3  28 

Jouesboro II  il 

.90 

1.10 

.46 

.65 

.63 

.65 

.48 

2-30 

39 

.... 

.... 

5.70 

.05 
T. 

4.60 

Little  Bock..*** 

Arkansas 

White 

T. 

.... 

.01 

■r. 

•  •• 

.. 

.17 
.11 
.•23 
.96 

'.'66 

"."is 

.18 
.30 
.15 
.24 

'.'.'.'. 

.... 

3.12 

5.34 

IjUtlierville 

' 

1'. 

4.17 

Red 

i'tt 

2  2j 

'.'■25 

4.28 

Malvern I|;l 

Mammoth  Spg.  .i|il 
Marianna 

Marked  Tree.... Hi! 

.40 

.... 

.42 
T. 
.02 

.4: 

8. '20 

White   

Mississippi  — 

.      .. 

..-. 

.... 

.... 

.... 

T. 

.38 

6.76 

1.49 

.67 

.... 

1.07 

.... 

... 

't.' 

.28 
.53 

.68 
.66 
.55 
.66 

.12 

".bi 

T 

— 

.... 

.... 

3.40 

1  25 
S9 



6.69 

3.62 

Morrillton In! 

Mountain  Home  -  ■ 

.18 
.85 
1.60 

5.22 
3.28 
2.45 
1.06 
5.0t 
3.21 
3  97 

2.'33 
1.25 
1.16 

.7.5 

2.20 

2.15 

..58 

.09 

4.  U 

1.90 

1.26 

1.23 

31 

.66 

T 

T. 

2!85 
'.'27 

.... 

7.012 

. .. . 

7.13 

T. 

'!i9 

'f.' 
. . . . 

't.' 

.59 
132 

.55 
.67 
1.00 
.65 
.70 
.04 
,99 

'.'07 

.... 

4.88 

Newport \\l 

Norman 

\A1iite 

.35 

t" 

.14 

3.40 

.  .  .  . 

* 

* 

1.33 

'.'48 
.09 

'.'69 
15 

.11 
T. 
.13 

5.66 

* 
T 

:^04 



3,88 

Okay 

Osceola I|l| 

Oxark llll 

Par.igould- 

Patterson llll 

.17 
.85 

".bi) 

6.64 

Mississippi  — 

. 

.52 

.... 

T. 

.22 

.06 
2  '26 

F5 

2.84 

....i   .06 

.07 
.12 

.10 

"!ii 

■■46 

3.80 

',  --^'^ 

.... 

3.98 

White 



.60 
.19 
.61 

i!i6 

l!62 
40 

51 

3.37 

•••• 

....,    .08 

.70 
1.85 

.47 
02 

.21 
1.20 
1.40 

.02 

.4] 

1.52 

.3( 

2.02 

'.'ia 

'!46 

.16 

.... 

.... 

3.90 

Pocahontas  

Portland ill' 

Prescott                 \\}\ 

5.94 

.15 

.07 
3,29 

.10 

25 

1.42 

.19 

.20 

5.72 

Ouachita 

Ouacliita 

'!59 

';89 

.49 

.16 

.. . 

— 

".'64 

1.75 
.23 

— 

4.01 
4.79 

Priu'Oeton Im 

Ouachita 

7.31 

. ... 

.60 

.38 

4.93 

W5iite 

. . . . 

.03 
t.' 

.61 
'.16 

1.04 

.91 

1.5f 

.70 

'.'44 
.45 
.48 
.30 
.5- 
.7' 
.OE 
.6" 

4.38 

St.  Charles 

St.  Francis  Ill 

".6fi 
.56 
T. 

.... 

.... 

'!i4 

'.''26 
09 

.78 

•r'.' 

.36 
.71 
.'2S 



3.11 

. .  *  • 

.10 
.10 
.80 
.'26 

i'.hi 

T. 

)  '.'40 

. . . . 
. . . . 
. . .. 

... 

.16 
.'22 
.60 

... 

3.85 

Whita 

Red 

1. 

.78 
3.88 
1,03 
1..58 

.80 

i.'oe 

.30 
.36 
.57 
.11 
2.00 

1.80 
3. 33 

3.47 

Story >'i 

Stuttgart iin 

T. 

r. 

5.59 

.48 
.01 

5.41 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

1,0(1 
l.OS 
3.80 
4.69 
lOfc 
3.75 
2.8£ 
3.55 
3V 

. . . . 

m 

.30 
.01 

... 

3.61 

••■• 

■■■• 

'i'. 

3.44 

Texarkana Ill 

Thornburg 

WoMrnn 

. . . . 

.10 

.20 

6.78 

. . . . 

'.'70 





.05 
.Oi 

'f.' 

.03 
T 

) ... 

.20 

.20 

'.'31 
T. 
.51 
.OS 

6.54 

3.17 

Warren [1 

Watars Ill 

Whitecliffs liii 

WiUnn                       III 

1.2( 

)  ,,. 

6.40 

4.19 

Rod 

..  . 

■     ■ 

T. 

58 

,8r 

>    .4i 

) 

... 

.0, 

I  .. 

... 

5.85 



'.'0£ 

.50 
.4i 

.ic 

.6! 

1.0( 

.0; 

2.12 

.... 

* 

. .    . 

1.6- 

.62 
.4C 

i  ... 
.3; 

l.l^ 

)  ... 

4.89 

W-rnnp                       !i:i 

.80 
1.43 

,4C 
1.21 



... 

3  17 

Yancopin HB 

Arkansas 

'.'.'.'. 

T. 



i... 

I    .3f 

)... 

1 . 

....1... 

... 

4.55 

Daily  River  Stagres  for  October,  1930 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19      20 

21      22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Fort  Smith 

. .  .Arkansas... . 

22 

4  2 

3  8 

3.51  3.5 

3.4    3.4    3.8    4.8 

5.1 

5.6 

6.4i  5.7 

5.3 

4.9 

4.6 

9.0 

9.2 

6.9 

6  3    5.4 

5.3    5.5 

6.5 

b.5 

5.6 

b.4 

6.4 

b.4 

5.3 

5.0 

4.8 

Ozark 

do 

22 

1  n 

0  6 

04 

1)  ? 

n. 0-0.2    1.0    1.1 

1.5 

1.6 

2.2 

3.0 

2.4 

1.8 

1.2 

1.0 

8.0 

3.0 

2.5    2.0 

1.8    1.7 

2.0 

2.0 

2.0 

i.y 

1.8 

1.7 

l.V 

l.b 

1.3 

Dardanelle 

do 

20 

4  a 

4  5 

4,3 

4,1 

3.9    3.8    4.8    7.9 

5.6 

5.4 

5. 3 

.5.7 

6.0 

5.7 

5.2 

4.9 

4.8 

9.1 

6.9    6.0 

5.5    6.2 

5.2 

b.3 

b.2 

5.2 

6.1 

5.0 

4.9 

4.9 

4.8 

Morrillton 

do 

•20 

1  4 

1  n 

1  n 

0  9 

0.8    0,7    0.8 

4  7 

4  1 

3.0 

2.R 

2.6 

3.0 

2.7 

2.4 

2.2 

1.8 

5.0 

4.7    3.1 

2.6    2.4 

2.2 

2.0 

1.8 

l.V 

1.6 

l.b 

1.4 

1.3 

1.2 

Little  Rock,.. 

do 

23 

1  n 

n  fi 

0  .5 

n  1 

-0.2-0.4  -0.2 

2.4 

7.0 

5.8 

4.1 

2.9 

2.3 

2.7 

2.6 

2.1 

1.3 

0.7 

5.1    5.0 

3.1     2.0 

1.4 

l.O 

1.0 

1.0 

0.9 

o.y 

0.8 

0.7 

U.7 

Pine  BlufE 

do 

25 

7  '.* 

6  7 

6  1 

5  8 

6.4    6.0    5.8 

5  9 

7,8 

11.6 

11.3 

9.3 

8.6 

8.2 

8.4 

8.4 

8.1 

7.5 

7.7  lO.S 

9.7    7.3 

'/.b 

7.0 

b.b 

6.9 

6.8 

6.V 

V.O 

b.9 

b.3 

Yancopin 

do 

29 

■1  3 

8  6 

8   1 

7,8 

7.4    6.9    6.6 

8.6 

6.3 

8.3 

14.0 

13.8 

12.  4 

11.2 

10.3 

10.2 

10.5 

10.0 

9.1    8.3 

U.6  12.6 

11.2 

9.8 

8.8 

8.2 

8.0 

8.0 

7.9 

';.8 

•l.'l 

Danville 

...Petit  Jean.. 

20 

1.9 

1.7 

1.4 

1.2 

0.9    0.7    4.6 

9.8 

6.4 

4.3 

3.81  3.2I  2.71  2.31  2.2 

2.0 

2.0 

1.91   1.91   1.81  1.81   1.71    1.61  1.71   1.61  1.61   1.5|  1.51   1.41  1.4|   I.« 

40 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS    SECTION 


October,  1930 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 

Stage 


Cotter 

Calico  Rock. . . 

Batesvllle 

Newport 

Georgetown   . . 
De  Valla  Bluff. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  . . . 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


...White  .. 

do.... 

do.... 

do.... 

do  .... 

do.... 

do... 

..Buffalo  • 
. . .  Black. . . 
.Ouachita . 
....Red... 
Mississippi 
do.... 


21 
18 
23 
26 
22 
24 
30 
30 
14 
30 
28 
44 
48 


0  4 
6.2 
1.8 
3.0 
7.6 
10.4 
3.1 
2.8 
4.4 
5.8 
2.9 
5.8 


2.8 
0.2 
8.0 
1.6 
2.7 
7.1 
10.0 
3.1 
2.2 
4.5 
5.7 
2.4 
6.8 


8       9     10 


11     12     13     14 


15 


16 


18 


19 


20     21 


22      23 


24 


2.1 
0.0 
4.6 
1.0 
2.0 
6.0 
8.9 
3.1 
2.1 
S  4 
5.0 
).S 
3.8 


4.5 
4.8 
12.1 
1 1.0 
9.6 
6.1 
8.4 
6.0 
8.7 
18.6 
6.6 
1.3 
3.0 


4.2 
3.5 
9.8, 
10.5 
16.6 
13.0 
U.6 
5.4 
,5.4 
■23.3 
10.0 
1.3 
2.6 


3.8 
2.7 
8.5 
8.6 

15. 

18. 

16.0 
5.0 
6.2 

■i3.8 

10.7 
1.3 
2.9 


4.0 

26 

7.5 

6.6 

13.8 

17.5 

17.7 

4.6 

4.7 

17.4 

10.2 

1.3 

3.7 


4.1 
2.3 

7.5 
5.2 
11.7 
17.1 
18.4 
4.0 
4.0 
14.2 
11,0 
1.8 
4.8 


3.6 
2.5 
7.3 
4.4 

10.1 
16.2 
18.4 
3.4 
3.7 
10.0 
U.2 
1.3 
4.8 


3.8 
1.6 
7.2 

4.1 
8.5 
14.8 
17.8 
3.4 
3.6 
7.3 
10.4 
1.2 
4.7, 


3.0 
1.2 
6.6 
3.7 
7.4 
13.4 
16.9 
S.3 
3.5 
6.S 
9.3 
1.2 
4.5 


2-9 
09 
5.9 
3.2 
6.5 
12.2 
15.7 
3.S 
3.4 
6.2 
13.0 
1.2 
4.4 


2.8 
0.8 
6.5 
2.8 
5.7, 
U.l 
14.5 
3.3 
3.3 
6.4 
17.8 
l.S 
4.5 


2.8 
1.0 
5.5 
2.5 
4.9 
10.1 
13.5 
3.2 
3-2 
6.5 
19.5 
1.3 
4.3 


S.6 
0.7 
5.6 
2.1 
4.4 
9.4 

12.6 
3.2 
3.0 
6.5 

18.1 
1.2 
4.0 


2.51 
0.5 
5,41 
2.lj 
3.9 
8.6j 

11.8 
3.2 
2.8! 
5.61 

15.4' 
1.1; 
3.71 


2.6 
0.5 
5.2 
2.0 
3.5 
8.1 

11.2 
3.2 
2.7 
4.6 

13.9 
1.1 
4.0 


3.1 
i.2 
5.7 
2.0 
3  2 
7.8 

10.8 
3.2 
4.8 
4.6 

12.2 
1.! 
4.3 


4.5 

4.3 
10 

3.5 

3.0 

7.4 
10.4 

3. 

6.6 

4 
11.3 

1.1 

4 


26  I  26     27     28     29     30 

1         I 


5.3 
4.4' 

9.6; 

7.5i 
3.5i 

7.11 
10.  li 
3.5! 

4.8! 
4.7; 
10.3 
1.0 
3.7 


4.4|   4.*"] 
4   11  3.61 

9.6!  y.3' 


7.4' 
6-7 
8.0 
10.1 
3.4 
4.2 
4.7 


8.2 


31 


4.51  4.1 
3.2'  2. 
8.C  8.2 
6.0,  5.2 
8.4  all  7.6 
10.2ill.7il2.3|l2.1 
11.5  13.l!l4.0]14.3 
S.4  3.3!  3.2!  8.2 
3  6  3.5!  3.4l  3.4 
5.11  4.7!  4.5|  4.5 


9.8    9.6 

1.0;    1    1 

3.2    2.9: 


9.2| 
1.61 
2.91 


5  3.1 
1.9'  2.0 
3.li  3  5. 


3.8 

2  f 
6.7 
3.9 
7.0 

11  7 
14.2 

3  2 
3.2 
3.4 
7.9 
1.9 
3.8 


Dall/  T«npo»*ti».r*o  for  October,    1930 


Stations 


Amity  §§ 

Bentonvllle 

Bee  Branch 

BlytheySUe 

BooneviUe 

Brinkley  

Calico  Rock$5 

Camden§} 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Duraas 

Button  

El  Dorado 

Sureka  Springs... 

FayetteviUe 

Fort  Smith 

Sravette... 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Joneaboro 

L»ad  Hill 

Iilttl«  lUob 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Springs  . 

Marlanna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

piMBiua 

Pocahontas 

Portland 

Preeoott 

Rison  

Searcy. 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


,  \  Maximum     83 
'  (  Minimum 

j  Masimum 
"  I  Minimum 

j  MaiduiBta 

■  j  Minimum 
j  Martmum 

'  (  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
( MaxJmutn 

■  (  Minimum 

'  (  Minimum 
(  Maximum 

"  \  Minimum 
<  Maximum 

"  (  Minimum 
(  Maximum 

■  ■  J  Minimum 
j  Maximum 

"  !  Minimum 
Maximum 

(  Minimiim 

(  Maximum 
"  )  Minimum 

i  Maxlnnun 
■■  )  Minimum 

j  Maximum 
■■  )  Minimum 

I  Maximum 

■  (  Minimum 
j  Maximum 

'  {  Minimum 

.  c  Maximum 

'  (  Minimum 

1  Maximum 

'  j  Minimum 

.  V  Marlmrun 

(  Minimom 

\  Mniimnm 

■  )  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 

.  1  Maximum 
j  Minimum 
^  Maximum 

'  )  Minimum 


Maximum 


(  Minimum 
V  Maximum 
J  Minimum 
,  Maximum 
J  Minimum 
I  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
j  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
,  Maximum 
,  Minimum 
I  Maximum 
1  Minimum 
,  Jlaxlmum 
\  .Minimum 
.  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
j  Minimum 
1  Maximun) 
J  Minimum 
1  Maximum 
'  Minimum 
.  Maximum 
j  Minimum 
.  Maximum 
f  Minimum 
.  Maximum 
'  1  Minimum 
,  Maximum 
'  )  Minimum 
,  Maximmu 
■  i  Minimum 


Maximum 
J  Minimum 
J  Maximum 
*,  Minimum 
,  Maximum 
j  Minimum 
1  Maximum 
J  Minimum 


I ' ! '        L_ _— : : -■■   ■       — ■ ■ 

«Th«imometeri  are  read  in  the  morning:  the  masimi'ir  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  al 


most  always  occurs. 


Wv'ather  Bureau,  LUtae  Rock.  Xtk.  .U-i:-30-980 
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U.  S.  DEP/^RTMEN'l-  u/  AGRICaLTURE,  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  F.  MARVIN,  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


U.  ;;.  DEPARTMENT  CF  AC 


rui; 


veatiie:;  dl 


HARVEY  S.  COIjE,  Meteorologrist 


Vol.  XXXV     Little  Rock,  Ark.,  November,  19P.0     No.  11 


GENERAL  SUMMARY 

The  cold  weather  of  the  latter  part  of  October  extended  into 
November  bringing  freezing  temperatures  and  killing  frosts  to 
some  sections  in  southern  counties  for  the  first  time  tliis  fall. 
The  mean  temperature  of  50.5°  with  a  departure  of  — l.l"^ 
makes  the  third  consecutive  November  with  the  a\'er;igp  bel'^w 
normal  but  the  month  was  not  near  so  cold  as  that  of  1929 
when  the  average  for  the  State  was  46.1''.  Temp-ratures  were 
generally  beltiw  normal  for  the  fir.st  eight  days  and  ngnin  dur- 
ing the  last  decade  but  from  the  11th  to  the  2i)th  they  were 
uniformly  above  with  the  highest  occurring  either  ihe  iSili  or 
19th.  The  loAvest  for  the  month  occurred  at  most  st^tinns  on 
the  2P)th,  27th.  or  28th  but  at  a  few  stations  daring  ihe  earlier 
part  of  the  month. 

SJvBvvers  occurred  in  most  sections  of  the  State  either  the  2(1 
or  3d  and  general  rains  from  the  lOth  to  the  Ititli,  the  Ulth  to 
21st,  and  on  the  29th  and  30th  with  the  greatest  amount  fall- 
ing near  the  middle  or  close  of  the  month.  Two  stations  in 
Montgomery  County  reported  over  9  inches  of  rainfall  and  2o 
others  over  5  inches  while  three  stations  had  less  tlian  two 
inches.  The  heaviest  rainfall  occurred  in  the  Ozarks,  on  the 
upper  watershed  of  the  Ouachita  River,  and  in  southern  nml 
southwestern  counties;  the  least  in  central  and  northeastern 
sections  of  the  State.  Twenty  stations  reported  a  tracn  cf  snow 
on  the  24th  and  3  others  a  trace  of  sleet  or  snow  on  other 
dates.  There  were  three  tornadoes  in  the  State  during  the  month 
the  details  of  which  appear  under  miscellaneous  phenom.ena. 

The  mean  temperature,  as  determined  by  the  records  of  62 
stations,  was  50.5°  which  is  a  departure  of  1.1°  below  normal. 
Positive  departures  occurred  at  six  stations,  three  in  the  north- 
western portion  of  the  State,  one  in  northeastern,  .-.ihI  two  in 
central;  others  were  either  normal  or  below.  Monthly  means 
ranged  from  44.9°  at  Button  to  54.6°  at  El  Dorado.  The 
highest  temperature  recorded  was  87^  at  Pine  Bluff  on  the  l.Sth, 
the  lowest  16'^  at  Button  on  the  6th,  and  at  Thornburg  on  the 
7th.     The  greatest  daily  range  was  49°  at  Batesville  on  the  i8th. 

The  average  precipitation  for  92  stations  was  4.15  inches 
which  is  a  departure  of  0.50  inch  above  normal.  Of  the  65 
stations  for  which  normals  have  been  computed,  38  showed 
positive  departures  and  27  negative  with  monthly  totals  rang- 
ing from  1.95  inches  at  Wilson  to  9.35  inches  at  Norman.  The 
greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period  was  4.23 
inches  at  Norman  on  the  15th.  The  average  number  of  days 
with  0.01  inch  or  more  precipitation  was  seven.  t.a.m. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

(  Datee  and  number  of  stRlioiis  rqportine  ) 

THUXDEKsT0KMs:-2d,  ;i;  Hth,  2;  ]5th,.  22:  16tL,  S;  1911i,  21;   20lh,    1    ; 

29tli,  2. 
LoNAK   Hai.os:-— h-t,  1;  2.1,  1;  3d,  1;  4(h.  1 ;  oth,  3;   Hlh,    'A;    7th,    ]; 

Sth,  1;  9lh,  1. 
Soi.AR  Halos:— -fiili,  1  ;  8ih,  1,;  tOih,  1;  22d,  1. 

Dense  Fous: M,  (>;  4tli,  14;  7lh,  1  ;  KUh.  7;  lllh,  8:  12lh,  7;  13lh, 

(>;  14th  7;  15th,  16;  lOlli,  1;  18th,  1;  I'.Uli,  2;  8lh,  1. 

LiciHT  Hatl: Okay,  lt5ih. 

TofliHP<>l-iRRft-ftY-in|filfFWPitheast  of  Foreman  loth,  12:;^0  p.ui.,   frrm 

TTTE   LlDrv«nr^^!Jj^^^.rTf^  destrnetive  jvitli  200  feet  ATide  and  5  miles 

louK.  none  killed  nor  injured,  property  damage  $600. 

Ola  Iftih,  8:40  p.m.,  from   sonthwest,    destructive  patli 

DEC     31    |980't  wide,  one  killed,  12  injnrrd,    property    dan.- 

asje  $230,800. 

Oevehnid  !9lh,  10:00    p.m..  from   ^-ojitlivcst,    de.«trnc- 

UNIVEHSIIY  Ur-'^^*"'  ''^*'^*''^*^    ^'"'*    ^"''^''    "'^"'^    kllkdnor    injured, 


h.<?-TJ'".Tair.age  ?6,000, 
MISC"iSLLA.NEOUS  DATA 


t'u'ssure,  Sca-lf^vel 


Stations 


Heiitonville  [sn.n  :^0..';s 
t-'ort  Sniitli  :^0  :1l'i  3(i.f)S| 
Litrtf  Itocic  :in.  14j  :^.l  (;:ii 
Menipliis \■^n.^r•,'  :jn  r,?' 


7 


29.4'i 
29.41 


Wind 

linrr 

tivp. 
idity 

"o  a, 
'■  ice 

n 
o 

S 
.7^  ^ 

c 
c 

s. 

.  S 

■1% 

A>  ^ 

y~  ° 

t< 

03 

1 

i^ 

m 

rt  o 

%> 

s 

,Q- 

!-■» 

■■.I--I . 

ft.o 

■.i.5U 

j'. 

■»■ 

i'-SO 

5.-585 

30 

nw. 

■M 

79 

'i     ?5 

;■  57 

5,71J 

32 

11 V.  . 

24 

75 

1     5- 

]  '  54 

5.:^!<9 

81, 

.^,w. 

25 

7f* 

1     6-', 

45 

COMPARATIVE    DATA    FOR    NOVEMBER 


■I'l'iiiperature                   j 

I'recipitHtion  j 

■Nl 

mber  of  days 

Vi.-ar 

II    ■ 
5  ;- 

p.  ^-'' 

o 

d 

■     1 

a 

to 

-  T, 

-   J 
go-- 

'u  ■ 

rt  0 

a 
3 
0 

«  ci 

C4S 

MH 

a 

C,^ 

^ 

C-o 

0 

Meiiiia- 
Extremes 

51.6 

96 

2 

3.65 

15 

6 

9 

6 

1801 

19.  7 

-1.9 

87 

fi 

10 

30 

5.66      +1.91 

13 

7 

10 

8 

1&)J 

49.9 

-1.7 

79: 

27 

20 

T 

5:  83  ■  +2.  IS 

n 

7 

12 

9 

Ih9;i 

49.3 

-2.3 

84 

7 

10 

24 

4.21   :   +0.56 

14 

8 

8 

0 

l?-9t 

50.  4 

-1.2 

81 

1 

12 

11- 

1.12  1   -2.53 

19 

6 

5 

2 

1.S95 

49.9 

-1.7 

.   82 

18 

16 

25- 

4.82  1   +1.17 

14 

5 

11 

6 

1696 

52.  8 

+1.2 

88 

10 

8 

30 

4.34  !   +0.69 

14 

i 

9 

' 

1S97 

51.  f. 

0.0 

■88' 

15 

•1& 

30- 

2.82  ;  -0.83 

10 

6 

8 

6 

1&1)S 

47.5 

-4.1 

8v 

5 

-9 

22 

3.20 

-0. 45 

13 

8 

9 

4 

1  K1.J9 

54.3 

+.2.7. 

,.  87 

7 

-17 

3 

2.61 

-1.08 

13 

8 

9 

6 

190O 

51.4 

-0,  2 

■  90  . 

3 

.18 

12 

4.28 

+0. 63 

15 

7 

8 

6 

1901   

50.5 

-1.  I 

88 

2 

,  ,15 

16- 

2.99 

-0.66 

16 

7 

' 

5 

19(12 

5f..5- 

+4.9 

,    90,, 

11 

18 

27 

6.  66      +3.  01 

8 

13 

19n:i 

47.  6 

-4.0 

'    89,, 

4 

o 

18  '  0.64 

-3.01 

13 

y 

8 

3 

1904 

51.4 

-0.2 

.    89 .  „ 

4 

17 

15 

1.33 

-2.27 

17 

5 

8 

3 

19115 

53.  :> 

,+  l.t> 

'  .  88 , 

18 

9 

30 

3.28 

-0.37 

16 

5 

9 

a 

r.iofi 

.  50.  2 

'-1.4 

■-S8- 

16 

13 

22 

5.  90 

+2.15 

14 

7 

9 

1907 

19.  0 

-2.  R 

84 

5 

10 

13 

5.71 

+2. 06 

16 

5 

9 

6 

1908 ■. 

53.8 

+2.2 

,    8S 

10 

5 

14 

5.40 

+  1.75 

15 

6 

9 

8 

1909 

59.3 

+7.7 

90 

4 

16 

18 

3.75 

+  0.10 

13 

8 

9 

1 

1910 

51.5 

+0.t 

85 

24 

17 

29 

0. 47 

-3.18 

16 

9 

5 

•' 

1911     .. 

4f..  8  , 
,    50.5,, 

-4.8 
-1.1 

86 
89 

11 
11 

5 
13 

12 
25 

3.18 
1.66 

-0.47 
-1.99 

14 
19 

8 

8 
4 

7 

1912 

2 

I91» 

.  57.  G 

+f..0 

85 

18 

20 

9 

2.47 

-1.18 

10 

9 

11 

191 1 

n2.  6 

+  1.0 

88 

5 

11 

20 

2.32 

-■[.■'3 

15 

4 

1915 

.54.8 

+3.  2 

88 

1 

17 

15 

6.40 

+  1.  75 

16 

5 

9 

6 

1016 

52.1 
50.7 
49.7 

+0.5 
-0.9 
-1.9 

87 
85 

88 

2 
10 
6 

10 
11 
IS 

10 
24 
30 

2.95 
I.'.IR 
3.01 

-I'.eg 

+0.26 

20 
17 
15 

4 

4 
4 

6 
9 
11 

5 

Ml" 

4 

1918 

6 

1919 

.51-4 

-0.2 

86 

1 

14 

13 

6.27' 

■f2.62 

17 

3 

10 

7 

19-'n 

47  8 

-;i,8 

89 

7 

in 

13 

1.9.5, 

-1.70 

15 

4 

11 

1921  

54  9 

-3.3 

88 

17 

17 

12 

5.53 

-K-88 

13 

6 

11 

7. 

19.12 

52.9 

+1.3 

88 

4 

20 

21 

3.89 

+0.24 

16 

6 

8 

6 

1 9i.1 

50.  8 

-0.8 

81 

10 

21 

6 

3.34 

-0.31 

15 

4 

11 

6 

1924 

53.4 

+  1.8 

88 

2 

15 

25 

2.36 

-1.29 

16 

5 

9 

4 

1 925 

.5(1  4 

-1   2 

fl9 

12 

15 

25 

.1.67 

+2  02- 

Tfi 

4  ' 

10 

8 

1926 

47.2 

-4.4 

81 

fi 

10 

19 

3. 3;i 

-0.32 

14 

5 

fl 

6 

1927 

56. 7 

+•5.1 

96 

1 

20 

17 

3.68 

+0-02 

7 

8 

'^ 

6 

192" 

.',().  2 

-1.4 

82 

-fit 

T3 

26 

4.'25 

+0.60 

'  '13 

3 

14 

8 

1 929 

4(i,l 

-5.5 

85 

,12 

r 

30 

'  2.61 

-1.04 

10 

■  6 

14 

8 

1930 

50  5 

-1.1 

8^ 

18 

,16 

6t 

4.15 

+0.  ,5t) 

16 

-^X^ 

10 

7 

!■ 


Corrections:— Total  snowfall  on  page  42  at  Lurto:i  .should  be    T. 
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CLIMATOLCWICAL     DATA:     ARKANSAS     SEGTi()> 


NoVEMBEK,    11>30 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Arlberg 

Bateaville 

Bee   Branch 

Beutouville 

Black  Rock  

BlytheviUe 

Boonaville 

Brinkley  

Calico  Rock 

CamdBii 

Center   Point 

Clarendon  

Clinton 

Conway  

Corning    ....••••••• 

Corning  (river)  .  • 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle  . .  ■ 

De  Vails  Blufi 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Spiings...- 

Fayetteville ,  ^,  ^      ..   „ 

Fort  Smith    -J  Sebaatmn 

Freaman  Springs..  U    ■  odu 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Qrannis 

Gravette 


Clark  

Clark 

Desha 

Stone 

Independence 

Van  Buren 

Benton 

Lawrence. 

Missis.sippi 

Logan 

Monroe    

Izard  

Ouachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke  

Carroll •  . .  ■ 

Washington. . . . 


.  « 
..tt 

'Mi 


.XX 


Harrison    . . . 

Helena   

Higden ■ 

Highland  .. 

Hope   

Hot  Springs 

Index 

Jessieville.. 

Jonesboro 

JuQction.    

Lead  Hill......  •• 

Little  Bock.... 

Lnrton 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern •,■•■ 

Mammoth  ripriug 

Marianna 

Marked  'I'ree  .... 

Marshall 

Mer.a 

Morrill  v>u 

Mountain  Home. 

Mount  I<la 

Newport •■ 

Norman  

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark    

K^):'.:::::::..-lwoodru« 

Plggott V'^- 

Pine  Bluff rolTerson 

Pocahontas 
Portland  . . . 

Prescott  .... 


Hempstead  ... 

White   

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead      . 

Gwland 

Little  River.  . 

Garland   

Craighead..  . 

Union   

Boone  

Pulaski 

Newton 

Johnson 

Columbia  . .  • 

Hot  Springs  . 

Fulton 

Lee     

Poinsett- 

Searcy 

Polk 

Conway 

Haxtiu- 

Montgomery . 

iaokM)n  

Montgomery  . 

Mo  itgiiniery  . 

Howard. 

Mississippi.... 

Franklin 

Greene 


Princeton  . . 

Rison 

Rogers 

St.  Charles. 
St.  Francis. 

Soarcy 

SprinKbanlc 

Storv    

atuttgart.  .. 
Subiaco  — 
Te'^arkanrt 
Thornburg  . 
Waldron  .  .. 

Warren 

Waters 

Whitecliff;- 

wilson 

Winslow   . . . 

Wynne    

Yancopin  . 


..n 


state  Means 


Climatoloyioal  Data  for  November,  1930 


Ranilolph.  .. . 

.\shley 

Nevada 

Dallas 
Cleveland  ... 

Benton     

Arkansas..   .. 

Clav   

White 

Miller 

Mo'itgo'iiery 
Arkansas     .. 

Lngun 

Miller 
Pe'Tv 


Bradley       — 
Mn  -tgomery . . 
Little  River  . 
Mississippi  — 
Wnshington  .. 

Cross 

Desha 

and  iCxtremes 


Temperature    ( Degrees  Fahrenheit ) 


Precipitation,  inches 


a 


» 


Kt3 

O   O) 


Number  of  days 


i^  o 
SB 

So 

(-<  w 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 
259 
252 
465 
205 
361 
158 
470 
200 
516 
309 
298 
280 
408 
175 
327 
330 
153 
162 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
457 
2240 
260 
200 
675 
900 
1250 
1052 
250 
445 

'377 
600 
275 
750 
345 
1«2 
650 
357 
2100 
775 
315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
SOO 
650 
231 
7.50 
800 
288 
240 
IWO 
301 
196 
307 
215 
300 
122 
329 
287 
243 
1385 
175 
290 
236 
240 
700 
228 
10,50 
332 
6.50 
675 
206 
800 
290 
237 
173-1 
2-50 
167 


9 

47 

37 

6 

3 

15 

14 

44 

3 

24 

27 

29 

23 

30 

43 

49 

6 

44 

18 

7 
11 
33 
29 
58 
12 

1 
59 
39 

5 

4 
35 
36 

3 
51 

32 
11 
43 
25 
18 
25 
16 
42 

16 

31 

46 

3 

4 

1 

32 


49.8 


46.2 


49 

2 

47 

3 

52 

2 

51 

6 

51 

2 

47 

6 

511 

n 

53 

4 

51.2 
48.0 


-3.0 

2.1 

+0.6 


6 

-1.0 
1.4 
1.2 


-O.G 
0.0 


53.0 

'52'.6 

'53.'6' 
14.9 

6*.e 

51.4 
50.2 
48.3 
51.2 


47.4 
48  0 
52  1 

533 
54.3 
5L1 


.50.7 
53.8 
47.0 
51.  t) 

47  0 
,50.6 
54  4" 
52  0 

48  2 
52  0 
48  2 
48-2 
■19.8 
19.  8 
4.94 
4.85 
56.8 


53..  1 
51.6 


79 
77 
78 

84 
85 

82 
80 


18 
18 
18 

ist 

18 
18 
18 
19 
20 


23 


25 
27 
26 

■28' 
27 
1 
2S 
27 
27 


27 
28 


-0.4 

-6  9' 

-2  7 
-0.3 
-2  3 
-  1  4 
-1.5 
+  0-2 


34   48. 8 

4 
14 

6 
43 
37 
2» 
42 
24 
29 
39 

1 

2 
21 
23 

fi 
43 
33 
4) 


-2.0 
-0.7 
-1.1 


-0  3 
-1  4 


-0.7 
-0  I 

-i'i.'5' 

-6(1 
-02 
■-0.2 
-0.4 

1  n.o 
-l.i 

1-3.5 
j-3  3 

—  0.2 
-2.6 
1-0.2 


i-1.8 
-0.4 


81 
83 


79 
74 


83 

78 

81  1 

82  ■; 
77  ! 
81)  I 
82"  1 
HI 
82 
83 
82 

7s 
7" 
Si 

79 
82 


52  9 
50  2 

53  2 
51 .5 

■53'9' 

17.6 
50  3 

"49.'8 


52  2 
51  4 
53.  0 


17 
18 
18 

'iH 

17 
18 


18 

18 

18 

18 

19 

18 

19 

18 

18 

18 

18 

16t 

18 

18 

18 

18 

18 


IS 

25 

18 

16 

19 

26 

IH 

24 

18 

22 

IS 

22 

18 

2b 

■+(1.1 

-1  0 

-0.7 

•2  7 

-1.7 


0.0 
-1.6 
-2  4 


87  I 
81  I 
81 


11  ' 
36  1 

1 
26 

5 
15 
22 

6 


51.4  1-2  2 


49  3 
46.6 
49  8 


50  5 


4-0,5 
2.0 


hi 

18 

80 

18 

8; 

IS 

si' 

18 

87 


25 
2i 
24 
24 

'25' 
22 
24 

'•25 


27 
'27" 

'27 

6t 
27 
27 
26 

7t 


24 

28+ 

26 


28 
25 
28 
27 
26+ 
28 
27 
27 
'2  s 
1 
28 

27 
25+ 
261 
27 


27 
28 
27 
27 

'27" 

81 

27 


-0.44 
-0.16 
-1-1.60 


3.52 

3.39 

5.39 

5.30 

2.42 

3.52 

4.26 

3.26 

1.96 

3.30  -0.72 

3. 24! -0.95 

3.24  -t-0.15 

4.90'-l-0.83 


-1.13 
+0.09 
+  1.27 
-0.  89 


5.18 
2. 93 
6.03 
2.34 
2.64 


39 

'3s' 
41 
34 
3& 
37 
39 
35 


40 
44 
38 

'34' 
43 
27 


41 
35 
43 


36 
39 
34 
37 

"iO 

44 
34 


37 
42 
39 

488 


+  1.S0 
-0.9 


-1.76 
-L14 


1.49 
1.60 
2.24 
1.80 
0.98 
0.92 
2.26 
1.25 
0.78 
1.17 
1.23 
1.31 
2.37 
1.78 
1.28 
2.. 50 
0.97 
0.88 


3.80 
4.99 
4.72 
5.44 
2.77 
3.91 
5.74 
5.73 
2.77 
3.15 
2.32 
2.78 
4  78 
7.33 
2.10 
2.45 


+  1.22 
+  1,19 
+  1.94 

'+o;62 

(-2.S5 
-+2,,=  1 

0,94 
+0,20 
-0,76 

0.09 

+3!  82 
1  49 


+  1.16 
+0  26 
-0.18 


4.17 
3.05 
4.3! 
3.71 
4.85 
6.40 
3.14 

•:.9i 

5.83 

2.39  -l.n 

,5.22-t-].89 

3.35 

2. 38 

4.70 

4.45 

5.30 

2,99 

2,87 

3, 0' 

'>.  59 

5  60 

5.42 
2.85 

4.20 

9.20 

1.96 

9.35 

5.97 

5.14 

2.09  -2,76 

4,67|-t-1.49 

2,76 

-2.11 


■4  1 .93 
-1.16 


-1.81 

-i,'62 

4-0,71 
-1.59 
-0  45 

-t-o.o 

-1.91 

+  1,71! 
-+1,96' 

-t-0,94 
4-5,16 
-2,  44 


2.91 

2.64 

3.83 

2.45 

5,00 

5,39 

3,89 

4.20 

3.57 

3  11 

3.00 

2.29  -3.19 

6.48  +3.01 

7.53 

4. 16' +0,17 


-0.36 
-1.06 
+  1.40 
+  1.90 
-0.07 
+0.8' 


1.44 
2.00 
1.69 
2.04 
1.18 

1  41 
2,41 
2.02 
1,10 
;,44 
1.06 
1,57 
1,60 
2,09 
1,18 
0.87 

i'.i\ 
i."s(i 

1.14 

2  10 
2  00 
0.93 
1.55 
2  67 
0.96 
2.05 
0.94 
1.28 
2.15 
1.62 
2.65 
1  ..50 
1.35 
0.80 
0.80 
1.68 
1 

1.16 
1.52 
3.24 
0  77 
4.28 
2.05 
1.91 
n  65 
1.60 
1.20 
1.11 
1.  15 
1  58 
0.90 
1.92 
1.96 
2.2s 
1.65 


0  11 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

T 

0  0 

T. 

0.0 

0  0 

T. 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0,0 

0.0 

h'.b 
0.0 
0  0 
0.0 
o.e 

T. 
T. 

0.0 

0.0 

0  0 

T. 

T. 

(1.0 

0.0 

0.0 

T. 


4.19 
6.70 


28 
27 
It 


6t 


28 


49 


0.641  1.59 
1.10 
1.42 
0.95 
2.58 
4.02 
1.35 
1..57 
2.20 


+  1.07 
+  3.55 


+0.32 
4-1.40 


4.16 
5.37 

5.98 

5.161+2.22 

1.95] 

5.94-1-3.06 
3.70+0.05 
3.49 


1.56 
2.20 
2  05 
1.78 
0.55 
2. 87 
1.20 
L24 


f.' 

T. 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.-;; 

11  0 

T. 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

T. 

0.(1 

0  0 

0.0 

"  I 


4.15+0.50  4.23 


0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

(1.0 

(1-0 

T, 

0.0 

T 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

T. 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

00 


6 
9 
5 
6 

9 
10 

7 
10 
10 

6 


13 
13 
15 
14 
18 
16 
23 
16 
17 
18 
17 
14 
14 
17 
14 
17 
17 
17 

i9 
12 
18 
11 
15 
13 
19 
12 
15 
20 
M 
17 
20 
18 
13 
17 

15 
17 
II 
14 
17 
17 
12 
13 
11 

!<; 

13 
21 
13 
19 
18 
15» 
20 
19 
13 
8 
19 
16 
15 
16 
18 
15 

I  18 
13 
U 
16 
IG 
18 
14 
14 
14 
14 
16 
20 
17 
19 
11 
15 
17 
15 
14 
13 
17 
15 

138 

14 
13 
18 
15 
16 
17 
13 
13 

16 


2 
1 
2 
3 
3 
7 
3 
6 
2 
5 
5 
0 

2 
5 
2 
10 

4 
6 
5 
4 
1 
3 
6 

0 
1 
4 

8 
4 

9 
6 
5 
4 
1 
0 
5 
(■> 
0 
8 
3 
4 
7" 


7 
12 
1 
6 
4 
2 
3 
5 
5 
3 
7 
1 
2 
4 
0 
4 
4 
1 
3 
0 
0 
5 
4 
g 
2 
1 
1 
5 
5 
6 
4 

36 

5 
9 
4 
1 
4 
7 
5 
1 


Observers 


9 
13 
10 

9 
12 
13 

5 
13 
11 

9 

7 

7 

12 
16 

9 


9 
12 

7 

7 

8 
14 
Ui 
10 
13 
U 

9 

y 

8 
»     I 

7. 

10 
2 
10 
10 
10 

8 
11 
12 

9 
10 

8 

9 
10 
18 
12 
10 
12 
12 
12 
15 
13 
14 
10 

8 

7 

11 
13 
12 

14 

11 

12 
7 

11 
7" 

11 
8 
8 

14 

10 
6 

12 

16 


ne. 
nw. 


s. 
w. 
ne. 
nw. 
ne. 
se. 
ne. 
nw. 

6. 
se. 

n. 
n. 
e. 


se. 
uw. 


ne. 

ne. 

nw. 

n. 

s. 

sw. 

n. 

nw. 

w, 

e. 


nw. 
ne. 
nw. 


J.  W.  Campbell 
W.  K.  Bown 
J.  H.  Catham 
Herbert  Neff 
Mrs,  Lelia  1.  Teter 
1.  E.  Scanian 
U.   B.   Weather  Bureau 
Vernon  C.   Howe 
Francis  Carpenter 
F.  H.  Randolph 
R    J.  Torry 
W.J.   Copp 
A.  B    Quarterman 
John  C.  Floyd 
,1.   W    Bishop 
A.  L,   Stephens 
K    E    Cordrey 
Winfred  D .  Polk 
Henry  Stafford 
Charles  Turnii)see<3 
G    A.  G  if  ford 
C.  G.  Hudson 
Geo.  N.  Goodier 
H.  G    Pate 
Ben  Johniion 
,;.   M     Kicketts 
J.  .1    Babb 
Dr.  R.   H.    Hardin 
Geo.   W.   Nichoalds 
I'niverslty  of  Arkansas 
U.  S,   Weather   Bureai 
j,   R.  Me  Cuiston 
T.  J.  Logau 
W,   R.  Owens 
Ben  F.  Battenfield 
Vv.  E,  McVay 
.\ .  F.   Stevens 
iDan  Robertson 
lames  A.   Burnett 
Geo.  W.  Baker 
Tom  W.  .Stewart 
N.  P.  O'Neal 
G.  C.  Bolton 
H.  G.  Sander.son 
U.  S.  I'ortst  Service 
Be!;ediotine  Sisters 
J.  A.  Lowderback 
J.  H.  Crosswhite 
U.  S.   Weather  Bureai 

I.  C    Sutton 

H.  a.  Lenherdt 
State  Agri.    School 
Mrs    W.  L.  Matthewi 
S.  F.  Whittaker 
C     N.    Houck 
Charles  Walton 

A.  .1.  Parks 
W.   St    John 

John  Cook 

B.  S.  Halbert 

G    A.  Whittiugton 
J.  D.  Henderson 

II.  S.  Forest  Service 
U  .  S.  Forest  Service 
Frank  K.  Hensley 
June  Tnomason 
Orkney  O.  Milton 
W.  K.  Heagler 

W,   K,  Baker 
V,  C,  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   K,  Edml.ston 

C.  D    Calhoun 
Mrs,  Dora  Coleman 
Mrs,  M,  V    Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Deane 

S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
iMiss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S,  Brashear 
Edward  E,  Holmes 
Dr.  ChevM  BeviU 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
R.  Huddleston 
Nannie  O.  Schirmer 
M.  W.  H.  Collins 
J.  D.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  E    Bkrton 


ipitation  departures  computed  for  stations  having  ten  o    -ore  years  re^^^^  repor, 

Bived  too  late  for  means  and  summaries^    RefereMe  letters  ^,  ,  lutherville.  Route  1.  Lamar 

on:    Index.  Route  5, .  Texarkana :  .'unct'on  Rf 'V^i^.'^TJ^  ' '^   ii./.  hours  ending  7  a,  m,    'Amc 


Temperature  and  precis 
or  melted  snow.     ttRecei 

Freeman  Springs,  Simpson.    . . 

hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated . 


'•••24  hours  ending  midnight . 


All  complete  reports  used  in  means.      T.  less  than  0.01  inch  rain 

■■■      on  other  dates,     tt  P.  O.  addresses  as  follows  :- 
Springbank,  Doddridge.     Precipitation  for  24 
24  hours  ending  7  a.  m.    'Amount  included  in  next  measurement. 


NoVE.UBKK,     I93i) 
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Daily  Precipitation  for  Novemter,   1930 


Stations 


Draiiiaee- 
basiD 


Day  of  Month 


imitv 

krkailelithia. 
LTkansas  City 

krlberg 

tatesrriUe.  ... 
iee  Branch.  . 
leatonville  .. 
ilaek  Rock  .. 
Jlyviiev-iUe . . . 
JoDiievilld-. . . 

JrinkUy 'Ill 

3allco  Rock liC 

Jamdon lITi 

tauter  Point 

Clarendon Illi 

Jlinton 

^o^i'^^y ii„ 

^Jorning 

Corning  (river)   111 

hotter 1111 

3ros^ett  

[tanville ll'l 

Dardanelle ilii 

r»e  V  alls  Bluff...  111! 

Dumas llll 

Button 

m  Dorado iLi 

EQRlaiid  

Rjreka  Springs 

(•"avettevllle   

Fort  :-^mith *" 

I'reennan  Sprgs.  .11:1 

Fiilt*)n I' 'I 

S.!irgatowa I'll 

r.llbe.rt I'.il 

(jranuis 

Qravette  

Harrij-ou 

Helena llll 

Higdon  

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

[ndex llll 

.JessierlUe .  .■ 

/ouesboro ll'l 

rniK'tioji — 

Lead  Iftll 

Litrtle  Bock.-"' 

Lurton 

LathervUle 

Magoolia 

Malvern lUI 

Mammoth  Spg.   .ilil 

Vlariaana 

Marked  Tree.... llll 

Marshall 

Mena Il;i 

jilorrillton llll 

MOi>ntain  Home  .  ■ 

Mount  Ida 

Newport ||! 

Norman  ..   - 

Oden.. 

Okay 

Osci^ola IIH 

Ozark llll 

ParagouM- 

Patterson llll 

Plggoft 

Pine  Bluft 111! 

Pocahontas  

Portland llll 

Prescott Ijl 

Princeton 

Rison 

Rogers 

St.  Charles... 
8t.  Francis  .. 

Searcy  llll 

Soriogbank Illi 

Story H 

Stuttgart 11  tl 

8ubiaco 

Texarkana |||| 

Thornburg  

'Valdron 

Warren j.|| 

Waters llll 

Whitecllffs illi 

Wilson llll 

Winslow 

Wynne Bfl 

Tancopin »I1 


Ouachita 

Ouachita 

Mississippi  — 

White    

WUlte    

Arkansas 

Arkansas 

White 

Mississippi  — 

Arkansas 

White   

White   

Ou«chIta , 

Red 

White   

White    

Arkansas 

White   

White 

White   

Ouachita  . ... 

.Vrkan.-as 

Arkansas 

White- 

Mississippi     . 

While   

Ouachita 

Arkansas 

White   

White    

Arkansas 

Arkansas 

Red 

White      

Wiilte    

rt^ed 

Arkansas 

WWte 

Mhsissipoi... 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red 

Ouachita  . ... 

White   

Ouachita  — 

White    

Arkansas 

White    

Arkansas 

Red 

Ouachita 

\Vhite   

Mississippi . . . 
Mississippi . . . 

White    

Ouachita 

.Arkansas 

White   

O^jnehita 

White   

Ouachita  .  .. 
Ouachita   ... 

Red 

Mississippi... 

Arkansas 

Mississippi . . . 

White 

Mississippi... 

Arkansas 

White   

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

Wihite 

White 

St.  Francis... 

White 

Red 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi  .. 
Arkansas.  ... 
Mississippi  . . . 
Arkansas 


.09 


.08 


.04 


.101.. 


01 
.17 
I   .17    .02 


.2S 


.22 


.09 


10      11 


13      14 


15      IB 


22 


24  I  25  I  26      27 
I         I         i 


28 


29      30 


81 


.05 


.05 


.06 


.05 


T. 


.20 


.04 


.10    .02 


.20;   ,041... 
.16      23|  T. 

...]  T.  I... 
.HI    .06 
.06  ., 


T. 

.25    T. 


.01 


.12    .051. 
.151   .85  .. 


.07 


.01 


02 


.03 


.45 


.02 


.03 


.05 


.04 


T 

05 
.02 
.15! 
.531  , 

041 
.34|2 


.10!. 


.15 

■f.' 

.0: 
1  05 

T. 
1.05 

.32 


.48' 
.671 

...I 
.25] 

.34 
.f>2\ 

.as 
.31! 

.421 
.03! 
.50 

.'23 

.88 


.37 


.08 

.14 

.46 

1.02 


1.63 
.02 
.11 
.12 
.09 

1.24 


,02 


.08 


.11  1. 
1.70    . 

....11. 
.1612. 

T.  I 
.90    . 
.14 


1  30 

.20 
.30 
.9'! 
.53 


.40 


03 

i!i7 


.  10 
1.19 


1.13 
.61 
.08 


17  ... 

.,    i....|    .171... 
.08:1    17|....|... 

.06.  .08!... 

.90! 

.561  .03  .... 
1.49|..   . 

.051   .06 


1.42 
.03 


.15 
.78 
.15 
.15 
.77 

1  25 
.06j 
.181 
.14il 
.041 
.42 
.2iil 
.141 
.24,1 

1.05 

3.24 
.09 

4.23 

2.05 

1.02 
.28 


T. 


.26 


1.20 
.22 
.1511 
.65 

.92 

.98 

.28 

.95 

.02 

.11 

.14 

.16 
1.10 
4.02 

.69 

.35 

.61 

..^5 
1.32 

.94 
2.05 

.67 

.02 

.08 


.87 

.28 

2.02 

1.61 

1.00 


1.05 


,29 


27 

'.'64 
.05 
.02 

1.00 
04 


.97: 
.30| 


.10 
.20 


I.44I.... 

.25!  .14 
I.lll... 
1.15 

.23 

T. 
2.40 

.19! 

.251 
1.44 
l.OH 

.01 
1.29 


.051 


.21 
1.32 


1.95 
26 
.87 

1.25 


l.,50 

.041 
1.14 
1.30 


.34 


.36 
.42 

. . .     .90 
.10    .19 


.05 


.27 


.03 


1.74 
.22 

iig 

.08 
.62 
.65 
.04 
.55 


.6-' 

.58 

.38 

.22 

.04 

1.68 

125 

.55 

1.62 

1.48 

.18 

1.8(1 

1.70 

1.55 

i."i8 

35 
.21 

.25 
.40 
.29 
.50 


.23 

1.59 


.12 
.20 
1.85 
.70 
.10 
1.10 
1.72 


.13 
1.70 
1.78 


2.87 
.34 


1.25 

1.35 

.13 


.26 


.11 


.22 


.24 


.20 


.17 


.05 


.04 


.05 


..IT 


T. 


T. 


1.49 

■I.  60 

1.66 

"]98 

..50 

.03 

.84 

.78 

.11 

1.23 

.02 


19!  .d7:, 
12  2.37  , 

.85  . 
1.28' 

.26 


.67 


J3 

2 
Sl'l 
.50  1 
1 

.17 

2.41 

.30 

.SO 

1.27 

1  05 

1.57 

43 


.30 


.02 


3.40 
1.81 


.65 

2.10 

2  00 

.25 

.66 


2.05 
.80 
1.28 
2.16 
1.62 


2.65 
.04 


.90 
.43 
.30 
.80 
3.13 


2.86 
1.85 
1.91 


1.60 
.56 


.05 
.03 
63 

'!48 
2.28 

.10 
1.64 

.19 

T 


1.57 
.16 


1,66 


2  10 


3.52 
3.:^9 
5.S9 
5.. SO 
2  42 
3,52 
4.  26 
3.26 
1  95 
3.^^0 
3.  24 
3.24 
4.90 
6.18 
2.93 
6.03 
2.34 
2.54 


4.99 
4.72 
5.44 
2.77 
S.91 
5.74 
5.73 
2.77 
3.15 
2.32 
•2.78 
4.78 
7.33 
2.10 
2.45 

4.' 17 
3  05 
4.31 
3.71 
4.85 
6.40 
3.14 
4.91 
5-83 
2.39 
5.22 
3.35 
2.38 
4.70 
4.45 
5.30 
2.99 
2.87 
3.07 
2.  .59 
5.60 
5-42 
2.85 
4.20 
9.20 
1.96 
9.35 
5.97 
5.14 
2.09 
4.67 
2  76 
2.91 
2.64 
3.83 

2  4S 
5.00 
5,39 

A.n 

4.20 
3.57 

3  II 
3.00 
2  29 
6.48 
7.53 
4. 16 
4.19 
6.70 


4.16 
5  37 
6.98 
5.16 
1.95 
5.94 
3.70 
3.49 


Daily  River  Stagreo  for  November 

1930 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5       6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14      15 

1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Port  Smith 

Ozark  

Dardanelle 

.  ..Arkansas.,. . 

22 

4.6 

4.3 

4.3 

4.1 

4.0    3.9 

3,7 

3.6 

3.5|  3.4 

3.4 

.S.H 

3,3    .3.2 

3.2 

3,3 

3.4 

3.9l  3.7 

S.9I  3,9 

4.61  4.4 

6.1 

6.81  7.0 

6.8 

6.8 

6.4 

6.4 

do 

22 

1.1 

0.8 

0.7 

0.5 

0.5   0.4 

0.3 

0.3 

0,2 

0.0 

0,0 

-0.1 

-O.ll-O.l 

-0,1 

-0,1 

-0.1 

-0.2 

-0.2 

0,5 

0.2 

0.2 

1,0 

1,1 

1.6 

8.2 

3.8 

3.2 

3.1 

3.7 

do 

20 

4.6 

4.4 

4.5 

4.2 

4,0    3.9 

3.8 

3.8 

3  7 

3  6 

3.5 

a. 5 

3.4'  3.4 

3.4 

;1.9 

3.« 

3  6 

3  6 

4  6 

6  4 

.62 

6.9 

4.8 

4.7 

60 

6.1 

6  1 

6.0 

7.9 

Morrillton 

Little  Rock.. 

PineBluflt 

Yanconin 

Danville 

do 

20 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

0.8    0.7 

0.6 

O..'! 

0,4 

0.3 

0.3 

0.1 

11,0    0,0 

-0.1 

0.1 

0.9 

O.K 

0.6 

0.,^ 

2.0 

2  '2 

1,9 

1.6 

1   4 

1.2 

2.0 

2.7 

2.6 

3.0 

do 

23 

0.6    0.5 

0.3 

0.1 

-0.1-0.2 

-0.4 

-'.5 

-<).« 

-0.6 

-0.7 

-0,« 

-0.8  -0.9 

-0,9 

-0.9 

-0.2 

I.J 

0.7 

0,6 

o.« 

2.5 

2.8 

2.2 

1.5 

1.2 

1.0 

1.8 

2.6 

2.7 

do 

26 

6.5    6.E 

6.1 

5.S 

5.6    6.5 

5.4 

5.2 

6,1 

5.0 

5.0 

5,0 

4.9    4.0 

4.9 

4.h 

4.« 

51 

6.0 

,5.9 

5,5 

6.« 

fi.« 

8.1 

7.7 

7.1 

6.8 

6.8 

7.1 

7.8 

do 

29 

7.5    7.31  7.2 

7.1 

7  0    6.9 

6.« 

6.7 

6.7 

6.6 

6.5 

6.4 

6.3i  6.2 

6.1 

6.1 

6.0 

6.0 

6.0 

fi.7 

7,5 

7.1 

6,8 

7.9 

9,6 

9.4 

8.9 

8.3 

7.9 

8.4 

...Petit  Jean.. 

20 

1,3    I.3I   1.2 

1.2 

1.1    1,1 

l.O 

1  0 

0.91  0  9 

1.0 

1.0 

1.0'  1.2 

1.1 

6.3 

3.6 

2.4 

1.8    61 

11, 6l  9,4 

7,3l  4,1 

3.7 

3.4 

8.1 

2.9 

8.8 

».9 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTIOIS^ 


November,  1930' 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


Cotter 

Calico  Rock. .. 

Batesville 

Newport 

Georgetown    . . 
De  Vails  Bluff. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  . . . 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


...Whjxe  .. 

do  .... 

do.... 

do.... 

do.... 

do.... 

...  ,do... 
..Buffalo  - 
...Black... 
.Ouachita  . 
....Red... 
Missi.s^■ippi 
do.... 


Stations 


Amity  ?§ 

Bentonville 

Bee  Branch 

Blytheville 

Booneville 

Brlnkley  

Calico  Rock$$ 

Caniden$5 

Center  Point 

Conway 

Corning  

Dardanelle 

Dumas 

Dutton  

El  Dorado 

Eureka  Springs  — 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Sravette 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

Little  B.aok 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Springs 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Pln«  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Searcy. 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


I  Maximum 
I  Mmimun) 
j  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximiim 
(  Miuimum 
(  Marjimum 
(  Minimum 
)  MaximuiD 
/  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
{  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
■(  Minimum 
(  Maximum 
i  Miuimiua 
j  Maximum 
/  Miuimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimmn 
)  Maximum 
'  ■(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
Maximirm 
'  (  Minimum 
(  Maximum 
■  (  Miuimum 
1  Maximum 
'  /  Minimum 
^  Maximum 
'  (  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
/  Minimum 
s  Maximum 
j  Minimum 
. .  y  Maximum 
i  Minimi'jTi 
I  Maximum 
j  Minimum 
)  Maximum 
"  )  Minimum 
1,  Maximum 


•) 


Minimum 
Maximum 


I  Minimum 
I  Maximum 
j  Minimum 
,  Maximum 
/  Minimum 
(  Maximiun 
,  Minimum 
1  Maximum 
i  Minimum 
.  Maximum 
(  Minimum 
1  Maximum 
j  Minimum 
1  Maximum 
j  Minimum 
(  Maximuu) 
i  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
I  Maximum 
j  Minimum 
^  Maximum 
(  Minimum 
.  Maximum 
'  Minimum 
t,  Maximum 
)  Minimum 
,  Maximum 
j  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximuiti 
'  J  Miuimum 
.  Maximum 
j  Minimum 
(  Maximum 
■  )  Minimum 


«*Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  ma^ia,..r  t.emperatare  then  read  is  credited  to  Che  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 

Weather  Buroau.  Lltfle  i'.^ck.  Art.  .  12-'J0-30-980 


/  ■; 


^ 

••^% 


^'^'^^^y.Orr 


(1     ^ 


.'53/ 


.«^;.' 


nasfy  .... 


T-^/f 


'''^ii.'C.f^ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Cliief 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  DuREAU 

RRK;aKSx",s  sdction 

HABVET  S.  OOIiS,  Msteorologrist 


Vol.  XXXV     Little  Rock,  Ark.,  Dece.mber,  1980     No.  12 


GENERAL  SUMSIARY 

Although  the  mean  temperature  for  December  was  1.9°  be- 
low normal,  no  extremely  cold  weather  was  experienced  during  ! 
the  month,  and  the  extremes  were  well  within  the  limits  of 
previous  years.  Temperatures  were  uniformly  above  normal 
from  the  7th  to  the  13th  and  averaged  near  or  somewhat  above 
for  the  first  week  of  thf»  month  but  were  generally  below  normal 
the  latter  half  with  minima  occurring  about  the  17th  or  22d. 
The  highest  occurred  at  most  stations  on  the  9th  and  at  nearly 
all  others  during  the  second  week  of  the  month. 

Rain  was  general  over  the  State  from  the  3d  to  the  .5th  and 
on  the  2oth  or  26th  with  light  precipitation  reported  at  most 
stations  either  the  10th  or  11th.  From  the  15th  to  the  18th 
precipitation  fell  in  the  form  of  snow  at  many  stations  and 
again  at  a  few  stations  on  the  27th  or  28th  with  13  reporting  a 
trace  for  the  month  and  34  others  a  measure-able  amount,  the 
nvertige  of  which  was  2.3  inches.  The  greatest  total  snowfall 
reported  was  6.4  inches  at  Bentonville  in  the  northwestern  part 
of  the  State  while  three  other  stations  reported  over  5  inches. 
Sleet  fell  at  some  stations  on  the  15th  and  27th  but  no  glaze 
was  reported,.  The  heaviest  precipitation  occurred  in  the  south- 
frn  and  eastern  sections  of  the  State  with  two  stations  report- 
ing over  5.00  inches  and  seven  others  over  4.00  inches;  the 
least  in  the  upper  watershed  of  the  Ouachita  River  and  in  the 
Ozarks  and  west-central  portion  of  the  State  with  two  stations 
reporting  less  than  1 .0>)  inch  and  27  others  less  than  2.00  inches. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  by  the 
records  of  63  stations,  was  40.6°  which  is  a  departure  of  1.9° 
below  normal.  Monthly  means  ranged  from  35.0°  at  Button 
to  47.2"  at  Hope  with  all  stations  except  seven,  lo3ated  prin- 
cipally in  the  northwestern  part  of  the  State,  showing  negative 
departures.  The  highest  temperature  recorded  was  83°  at 
Hope  on  the  11th,  the  lowest  9°  at  Dutton  on  the  22d,  23d, 
and  27th.  The  greatest  daily  range  was  46''  at  Hope  on  the  8th. 

The  average  precipitation,  based  on  the  leports  of  91  stations, 
was  2.58  inches  which  is  ]  .47  inches  below  normal.  Of  the  65 
stations  with  records  of  10  years  or  more  only  9  reported  posi- 
tive departures;  all  others  negative.  Monthly  totals  ranged 
from  0.95  inch  at  Mammoth  Spring  to  5.31  inches  at  Warren. 
The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period  was  2.55 
inches  at  Fort  Smith  on  the  4th  and  5th.  The  average  num- 
ber of  days  with  0.01  inch  or  more  precipitation  was  6. 

T.A.M. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 
( Dates  and  number  of  stations  reportinfi ) 


THUNDER,STOKMS:--None. 

Solar  H.^Los: 9th,  2;  2Lst,  2;  24th,  1;  30lh,  4;  31st.  1. 

Lunar   Hai.os:— -29th,  1  ;  oOtli,  2;  Slnt,  2. 

Dense  You?.: 1st,  1;  8lh,  1 ;  9tli,  1;  10th,  1;  11th,  6;  13tL,  3;  l-tth, 

1;  18th  1;  19th,  16;  20th,  1;  25th,  3. 

Sleet: 1.5th,  6;  Kith,  1;  17th,  1;  18lh,  2;  27th,  3. 
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Oliraatological  Data  for  December,   1980 
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Daily  Precipitation  for  December,   1930 
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Helena llii 

Mississippi.... 

White 

Ouachita 

.10 

.20 

.::: 

.32 

.20 

.01 

T. 

.03 

T. 

.04 
.36 
.80 
1.48 
1.42 
.40 

1.B8 

. 

.16 
10 

4.01 
1.69 
2  37 

.04 

".id 
.87 
.79 
.12 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 111! 

i.ool 

.. 

.... 

Ited 

Ouachita 

Rtd 

Ouachita  

.... 



.68 
".80 

.05 

Vis 

3.63 
2  33 

.12 
T. 

.... 

.80 

2  47 

Jouosboro It  11 

Wiiite   

Otiachita  

.03 

1.06 

.... 

.12 

.16 

.38 

T 

.05 

.... 

.96 

.15 

2  91 

1. ftT.fi    Hill 

Wliit'^ 

'J-. 
T. 

11 

.06 
,80 
.79 
.23 

.81 

.20 

.35 

1.10 

2.40 

1.08 

.  14 

.06 
.04 
.09 
.60 

.03 

Voi 

.23 

•  21 

.15 

T. 

.20 

.15 

T. 

.19 

.35 

.36 

.13 

.12 

.28 

•  04 
.03 
.05 

.10 

Voi 

1  41 

liietle  Eock..*" 

Avkanpiis 

White   

.... 

T. 
.01 

T. 

.... 

T. 

.... 

.97 
.02 

T. 

.01 

.... 

.... 

.... 

2.28 
1  54 

\rkausas 

T. 

1  42 

Red 

1.64 
.20 

4.84 

Malvern lUl 

Mammoth  Spg.  .i|]l 

.02 

.08 
'J'. 
.12 
.22 

.02 

.76 
.20 

i.'os 

2  31 

White   .... 

.75 
"28 

T. 
.'32 

tv 

.09 

T. 

■••• 

T. 

.10 

.30 

■f 
T. 

0  95 

Mississf  ppi  — 

•• 

.96 

.82 

S5 

.... 

.... 

't'.' 
.05 
T. 
.04 

1.04 
.09 

05 

*  •     * 

'.'.'.'. 

. .. . 

2  41 

Marked  Tree !l;l 

.05 

3^55 

Marshall 

White 

r 

.13 
T. 

.05 

T. 

.15 

'•'64 
.35 

1  26 

Mena 

III 

Ouachita 

1.26 
.86 
.95 

75 

T. 

.02 

'tv 

T. 

.... 

.12 
T. 

•  10 
.42 

•  12 
.37 
.20 

1. 01 

I  86 

Morriliton      .... 

Arkansas 

.44 

.... 

1.42 

White   

1.46 

1  52 

White 

.94 
1.10 
1.28 

.70 

.28 

.06 

... 

.12 

.10 

.16 

.02 

.82 

tv 

•  12 

.... 

.... 

2  64 

Ouachita  .   ., 

T 

T. 

.11 

1.68 

Oden. •  

1.48 

•Okay 

Red 

51 

l.'l3 

.... 

.17 

■'os 

.17 
'.'2s 

V46 

tv 

T. 

Ves 

T. 

.62 

V26 

•• 

2.58 

Osceola                111! 

Mississippi 

.15 

.... 

T. 

3  17 

Ozark. . 

111 

A  rkansas 

.10 

.31 

1.90 
1.21 
1.20 
1.21 
1.40 
1.05 
1.78 

2.'3i 
1.79 
1.31 

2.64 

.05 

.03 

.89 

2!66 

.20 

1.50 
i!85 

.21 

.... 

2.78 

Patterson IIII 

White      

.08 

'.'.'.: 

:;:; 

".OS 

".bh 

V65 
.20 

Vis 

"fi3 

•     • 

.07 
.13 
.25 
..12 
.16 

3.41 

.03 
T. 

Vio 

.02 

T. 
.10 

.52 
.05 
.60 

.... 

.18 

.... 

.... 

2.42 

Pine  Bluff HI! 

Pocahontas . 

Arkansas 

White 

.02 

T. 

.... 

T. 

8.42 

V!. 

-10 
.03 

... 

2  2a 

Portland lill 

3.95 

Prescott . 

i!' 

Ouachita 

T. 

1.71 

'.'io 

.... 

.19 

.60 

.... 

T. 

T 

.60 

.80 
.22 
.40 

i.'ii 
r. 

•  37 
.58 
.08 
.18 

3  90 

Ouachita 

Ouachita 

.18 

1.28 
1.10 

V84 
.80 

•  92 

•  24 
1.09 

4.72 

Rison 

.38 

Vis 

tv 

"tv 

■21 
.28 

.... 

Vii 

V36 
T. 

.... 

3.88 

Rogers 

W'hite 

'iVntte 

T. 

.68 

T. 

1.65 

•  42 

.... 

.... 

.12 

"tv 

.02 

.08 

19 

.... 

.... 

2.55 

St  charle'; 

3  49 

8t.  Francis          III 

St      ll'l'JlTlfl« 

T. 

t" 

.... 

T.' 
.04 

;63 

.54 
1.04 
2.20 
1.18 
1.34 

.72 
1.00 

.60 

.28 
1.96 
1.28 
1.23 

I  .68 
1.4ti 

.» 

II  .36 

— 

f." 

.10 
.13 

.68 

— 

.06 
.15 
.20 
.05 

Voa 

.16 

2.31 

•  03 

2.52 

Soviogbank Hi 

!5tuttgart lilt 

Subiaco  

Texarkana Ill 

Thomburg 

Waldron 

Warren JS 

K^d 

T. 

4.61 

.32 

1.59 

Arkan*;a'S 

.... 

tv 

.28 
T. 
.30 
.01 

.... 

...- 

tv 

.04 

.07 
T. 

3.31 

Arkansas 

.19 
1.09 

.33 
.55 
.04 
.42 

'  »0 

1.32 

Red 

1.30 

.50 
.47 

3.65 

.03 
T 

.24 
.09 

.20 

T. 

.... 

.01 

T. 

142 

Arkansas 

1.88 

Dnarhif.a 

.30 

.    .. 

T. 

.30 

T. 

.... 

.27 

.30 

•  • 

.... 

..... 

.... 

1.98 

T. 

5  31 

Waters 1  UOimrhita 

1.28 

Whiteclifts Ill 

Wilson II 

Red 

T. 

V69 

.19 
.12 

.... 

.... 

Vi4 

.22 

.40 
.24 

T. 

.10 
T. 

.68 

.30 

.40 
.80 

V63 

'J. 

2,65 

'.'65 

"■n 

.40 

.43 
T. 

.... 

.... 

'.'.". 

.07 

Vio 

T. 

V62 
T. 

.02 

.20 

.... 

.... 

2.86 

'r. 

2^78 

Wynne if 

Yancopin Sfl 

65 

1.90 
1.16 

4  25 

Arkansas 

'    ,13 

.16 

.03 

.16 



.05 

.... 

.... 

3^27 

Daily  River  Stag-es  for  December 

1930 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1-5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Tort  Smith 

.  ..Arkansas.... 

22 

7.5 

7.6 

8.O1  8.3 

9.O1I4.O 

12.  H 

12.4 

11. 2)10.0 

9.1 

8.4 

7.8    7.3 

6.8 

6.4 

6.1 

6^01  5^8 

5.8 

5.4|  5.2 

5.6 

5.6 

6.3 

6.4 

6.1 

6  0 

4.8 

4.8 

4.8 

Ozark  

do 

22 

4.1 

4.4 

4.1 

4.8 

6.S 

10.8 

10.8 

9.8 

9.0 

6.7 

6.5 

,5.5 

4.9    4.0 

3.7 

3.5 

3.0 

2.9 

2.6 

2.4 

2.3 

2.1 

2.0 

1.8 

1.9 

1.7 

1.6 

1.5 

1.4 

1.3 

i.a 

Dardanelle 

do 

20 

7.9 

7.R 

7.2 

7.0 

8.0 

11.3 

13.3 

1S.2 

11.5 

10.5 

9.4 

8.4 

7.8    7.3 

6.9 

6.4 

6.2 

6.0 

,5.9 

5.7 

5.7 

5.5 

5.4 

6.4 

6.8 

6.2 

6.0 

5.0 

4.9 

4.8 

4.7 

Morriliton 

do 

20 

5.5 

5.0 

4,6 

4.5 

4.4 

S.O 

11.1 

10.6 

9.6 

9.0 

7.4 

6.3 

5.2    4.5 

4.0 

3,5 

3  0 

2  6 

2.0 

2.0 

1.7 

1.7 

1.6 

1.4 

1.4 

1.8 

1.2 

1.0 

1.0 

0.9 

0.9 

Little  Rock... 

do 

23 

3.8 

6.1 

5.6 

,5.1 

4.9 

,5.4 

10.0 

12.0 

10.9 

9.9 

S.6 

7.4 

6.4    5.6 

4,6 

4.0 

S.-t 

2.9 

2.5 

2.2 

2.0 

1.8 

l.S 

1.4 

1  3 

1.3 

1.2 

1.0 

0.9 

0.7 

0.7 

PineBlutf 

do 

25 

8.0 

9.6 

10.9 

10.3 

10.1 

9.9 

11.9 

14.2 

1,5.9 

14.2 

13.7 

12.5 

11.6  10.6 

10.0 

9.6 

S.8 

8.4 

7.9 

7.5 

7.2 

6.8 

6.6 

6.4 

6.4 

6.5 

6.3 

6.1 

6.  J 

5.9 

6.7 

■i  aneoDin 

do 

29 

9.4 

10.4 

11.8 

13.6 

13,  5 

13.1 

12.9 

16.0 

19.0 

19.0 

1S.3 

17.2 

16.0  15.0 

14.1 

13.3 

12. 7 

12.0 

11.5 

10.9 

10.4 

9.9 

9.6 

9.1i 

V.O 

8.8 

8.8 

8.8 

8.6 

8.8 

8.1 

Panville 

...Petit  .lean.. 

20 

10.5 

9.4 

6.4 

.5.1 

6.8 

14.1 

12  4 

9.3 

7.1 

6.4 

5.4 

4.9 

4-3    3.9 

3.5 

8.0 

2.8 

3.2 

3.1 

2.8 

2.8 

2.9 

2.9 

2.8 

2.7 

2.7 

2.5 

2.6 

2.4 

2.4 

2.3 

CLIMATOLOGIOAL    DATA:     AEEANSAS    SECTiOlS 


December,  1930 


Stations 


Cotter. 

Calico  Eock... 

Batesville 

Newport 

Georgetown   . . 
De  Vails  Bluff. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  . . . 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


...White  .. 

do  .... 

do,... 

do.... 

do.... 

do.... 

...  .do... 
..Bufifalo  • 
...Black... 
.  Ouachita  . 
....Red... 
Mississippi 
do.... 


21 

18 
23 
26 
22 
24 
30 
30 
14 
30 
28 
44 
48 


4.0 


7.0 
S.4 
6.2 
10.4 
13.5 
6.6 
8.2 
10.8 
9.3 
2.9 
5.2 


7.0 
5.7 
10.7 
3.9 
7 

10.4 
13.2 
6.3 
3.1 
18.0 
11.4 
2.7 
5.3 


6.5 
5.3 
U.l 
8.8! 
9.2 
12.1 
14.2 
4.9 
8.5 
20.9 
15.4 
3.1 
5.7 


6.8 
6.1 
11.8 

7.8 
10. 3 
1S.2 
15.0 
5.2 
3.8 
19.8 
14.8 
3.4 
6.9 


6.9 
59 
11.4 
8.8 
U.O 
14.0 
15.9 
5.8 
4.5 
J9 

13.8 
3.4 
6.9 


6 
8.0 
14.3 
9.8 
12.0 
14.8 
16.5 
5.4 
4.6 
20.6 
16.0 
3.4 
7.1 


10.0 
8.2 
15.2 
12.0 
13.1 
15.  H 
17.2 
5.0 
4  6 
22.2 
19.5 
3.4 
7.2 


8.6 
6.7 
13.7 
12.9 
15.0 
17.2 
18.5 


6 

5.61 

12.  o! 
11.9 
15.2 
17.8 
19.2 
4.7 
4.4 
20.1 


4.5 

21.2 

21.6i20.6 
3.5    3 
9.9il0.4 


6.1 

4.8 
110 
10.2 
1ft. 0 
18  0 
19.6 

4.6 

4.2 
17.7 
18.5 

3.9 
10.3 


5.2 

4.4 

10,2 

9.2 

14.0 

18.0 

19.9 

4.4 

3.8 

15.6 

16.0 

3.4 

lO.O 


4.9 

3.6 

9.2 

6.8 

12.0 

17.2 

20-0 

4.2 

3.6 

12.1 

12.6 

4 

4l  8.9 


4.7 
3.3 
8  8 
6.1 
11.2 
16. 6 
19.8 
4-1 
3.6 
9.9 
11.7 
5.1 


4 

3.1 
8.5 
5.7 
10.2 
16.6 
19.3 
4.0 
3.6 
9.0 
U.l 
6.6 
9.0 


.1 

2.7 
8.2 
4.8 
8.9 
13.8 
17.7 
3.8 
8.1 
8.1 
10-2 
5.3 
9.4 


3.5 
2.0 
7.1 
3.8 
7.0 
11.7 
15.3 
3.6 
2.9 
6.3 
9.1 
3.9 


3.51  8.7 


8.6    8.0 


1.9 

2.1 

1.9 

7.1 

7.2 

7.1 

3.5 

8.5 

3.5 

fi.4 

6.0 

5.6 

11.4 

10  7 

10.3 

14.7 

14.1 

13.7 

3,5 

3.5 

3.5 

2.8 

2.8 

2.7 

6.3 

5.8 

6.0 

9.0 

8.7 

8.8 

3.4 

2.E 

2.4 

7.4 

6.8l  6.1 

3.71 


1 

7.1 
3.5 
5.C 
10.1 
13.4 
3 

2.7 
6. 

8.9 
2.4 
5.6 


3.3 
1.3 
6.7 
3,4 
5.6 
9.9 
13  1 
3.4 
2.6 
8.7 
8.01 
2.3 
5.2' 


4.0 
1.0 
6.1 
3.0 

5.4 
9 

12.9 
3.4 
2.6 
9.3 
8.6 
2.0 

1  6.0 


4.0 
2.3 
6.8 
2.8 
5.2. 
9.8 
12.8 
3.4 
2.6 
11.8 
8.3 
1.61 
4.6l 


3.6 
1.2 
6.4 
S.2 

4. 7 
9.2 
12.4 
3.4 
2.6 
10.0 
8.2i  8.0 
1.3  l.» 
4.31  3.9 


3.71 
1.7 
7.2 
2.8 
5.1 
9.5 

12.6 
3.4 
2.6 

10.9 


Daily  Temperatures  for   December,    1930 


Stations 


AmityW 

Bentonville... 
Bee  Branch... 
BlytheviUe... 
Booneville  . . . 
Brinkley  — 

Calico  Rock?^ 

CamdenW 

Center  Point 

Conway 

Corning  

Dardanelle 

Dumas 

Dutton  

El  Dorado 

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Qravette 

Helena  

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

Little  Roo^. .. 

LutherviUe 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Risou 

Searcy- 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne! 


4}T 


\  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
j  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
j  Minimum 
{  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
j  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
(  MaximiuD 

■  \  Minimum 
\  Maximum 

■  i  Minimum 
\  Maximiun 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
J  Maximum 

■  (  Minimum 
;  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
V  Maximum 

■  j  Minimum 
(  Maximum 

■  i  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
<,  Maximum 

■'  )  Minimmu 
^  Maximum 
i  Minimum 
I  Maximum 

■  ■  i  Minimum 
I  Maximum 

■■  )  Minimum 

.  Maximum 

1  Minimum 

1  Maximum 
■■  J  Minimum 

I  Maximum 
■ '  /  Minimum 

,  Maximum 

(  Minimum 

,  Maximiun 
■■  ,  Minimum 

.  Maximum 

,  Minimum 

1  Maxiraiim 
■■  I  Minimum 

1  Maximum 
"  j  Minimium 

1  Maximum 
"■  i  Minimum 

1  Maximum 
" '  )  Minimum 

;  Maximum 
■ "  i  Minimum 

\  Maximiun 

■'■  )  Minimum 

.  Maximum 

"  ■  i  Minimum 

.  Maximum 

■ "  )  Minimum 

(  Jlaximum 

■■■  ■/  Minimum 

.  Maximum 

■■■  }  Minimum 

(  Maximum 

'"  I  Minimum 

1  Maxinniiii 

■  ■  ■  J  Jliuimum 
.  Maximum 

■  ■  ■  j  Minimum 
(  Maximum 

'  ■ '  )  Minimum  _ 

Wea^ber  Bureaiv.  Lit?le  R^ck.  Ark.  .1  --'-oi  oso 
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GENEKALi  STJMMAR-Z- 

The  year  1930  was  marked  by  extremes  in  precipitation  and 
temperature.  January  was  the  coldest  month  since  1918  and, 
with  the  exception  of  January  1916,  the  wettest  winter  month 
on  record.  This  extremely  cold  weather  was  followed  by  an 
unusually  warm  February  which  establiwhed  a  new  temperature 
record  for  that  month.  The  drie.^t  April  was  followed  by  the 
wettest  May  in  40  years  and  the  driest  June  for  the  past  40 
years  was  followed  by  an  even  drier  July  and  the  warmest 
July  on  record  in  the  State.  x\  It  hough  no  temperature  nor 
precipitation  records  for  the  State,  as  a  whole,  were  broken  in 
August,  the  maximum  temperature  of  1 14°  is  within  1°  of  the 
absolute  highest  for  the  month  and  the  total  rainfall  for  many 
stations  in  central  and  western  sections  was  seriously  deficient. 

The  mean  tempera,ture  for  the  year  was  61.7°  which  is  0.5° 
above  normal.  Positive  departures  occurred  at  34  stations  for 
which  normals  have  been  computed  and  negative  at  15  others. 
Monthly  means  were  below  normal  in  January,  March,  May, 
June,  October,  November,  and  December;  above  the  other 
months.  Annual  means  ranged  from  55.2°  at  Dutton  to  65.7"' 
at  Hope.  Extremes  ranged  front  28°  below  zero  at  Lead  Hill 
on  January  22d  to  115°  at  Hope,  Rison,  and  Subiaco  on  July 
29th. 

The  average  precipitation  for  the  Sta^e  was  46.62  inches 
which  is  1.10  inches  below  normal.  Of  the  62  stations  with 
records  of  10  years  nr  more  and  v/ith  unbroken  annual  records 
for  the  year,  28  showed  positive  departures  and  34  negative. 
Precipitation  was  heaviest  in  Jaisuarj'  and  May  and  the  amounts 
for  these  two  months  accounted  for  over  50%  of  the  yearly  total 
at  several  stations  and  for  over  40%  of  the  yearly  total  for  the 
State  as  a  whole.  Rainfall  was  the  least  on  record  for  June 
and  July  with  Mammoth  Spring  recording  only  a  trace  for 
these  two  months,  Arkadelphia  only  0.i)5  inch,  and  several 
other  stations  le.-^s  than  0.25  inch.  Showers  in  August  broke 
the  drought  in  most  sections  but  in  some  central,  northeastern, 
and  western  counties  there  was  no  relief  imtil  in  September. 

The  last  killing  frost  in  spring  occurred  at  most  stations  from 
March  29th  to  31st  and  the  first  killing  in  autumn  about  Octo- 
ber 'ZAth  in  the  northern  part  of  the  State  and  on  October  3lst 
in  nearly  all  other  sections.  Staple  crops  were  damaged  little 
by  the  frosi  in  the  fall  but  truck  which  was  planted  after  the 
end  of  the  drought  was  damaged  in  all  sections,  especially  in 
the  northeastern  part  of  the  State. 

Tornadoes  occurred  in  March,  May,  and  November  in  which 
19  persons  were  killed,  59  injured,  and  property  valued  at 
8289,400  was  destroyed.  For  details  of  damage  from  tornadoes 
and  windstorms,  see  tabulated  data,  page  55.  t.a.m. 

WEATHER  BY  MONTHS 

January: — This  was  the  coldest  January  since  1918.  A  se- 
vere cold  wave  overspread  the  State  about  the  middle  of  the 
month  bringing  temperatures  of  zero  and  lower  even  to  the 
southern  border  counties.  The  minimum  temperature  of  28" 
below  zero  at  Lead  Hill  is  within  1°  of  the  lowest  ever  record- 
ed in  Arkansas.  Temperatures  were  again  below  zero  in  many 
sections  from  the  22d  to  the  24th.  Precipitation  was  heavy  to 
excessive  from  the  7th  to  the  14th  with  many    stations    report- 


ing from  4.00  inches  to  6.00  inches  on  the  8th,  and  the  num- 
ber of  rainy  days,  12,  equals  the  record  for  the  month.  SnoAv- 
fall  was  heavy  especially  in  the  northern  part  of  the  State, 
Cotter  reporting  a  monthly  total  of  18  inches. 

Fehruary: — The  weather  during  the  month  was  a  decided 
contrast  to  that  of  the  preceding  month.  There  were  no  cold 
waves  nor  snow  and,  with  a  mean  temperature  of  52.2°,  this 
was  the  w^arniest  February  on  record  in  Arkansas.  Although 
the  precipitation  was  slightly  above  normal,  more  than  the 
usual  amount  of  fiirm  work  was  done  and  by  the  close  ot  the 
month  gardening  and  the  planting  of  truck  were  started 
throughout  the  State. 

March: — The  temperature  for  lilarch  averaged  2.3°  below 
normal  and  precipitation  2.53  inches  below.  Daily  amounts 
were  light  and  scnttereil  throughout  the  month  with  practically 
none  falling  after  the  25th.  Farm  work  was  farther  advanced 
than  usual  and  considerable  corn  was  planted  duriiig  the  mid- 
dle of  the  month,  but  the  closing  days  brought  killing  frosts  to 
most  of  tliC  State  which  resulted  in  dam.nge  to  corn  and  straw- 
berries. 

Apr.l: — The  average  precipitation  for  the  State  was  1.41 
inches  which  is  3.47  inches  below  normal,  making  this  the 
driest  April  in  Arkansas  since  State  wide  records  have  been 
kept,  1903  with  an  average  of  1.86  inches  being  the  next  driest. 
The  average  temperature  was  above  normal  and  the  month, 
as  a  whole,  was  unusually  favorable  for  farm  work.  Cotton 
planting  began  the  closing  days  of  March  in  southern  counties 
and  at  the  close  of  the  month  was  in  progress  even  in  the  north- 
ern part  of  the  State.  Corn  made  good  progress  in  nearly  all 
sections,  but  rain  was  needed  by  the  close  of  the  month. 

Mai/: — Showers  were  of  daily  occurrence  in  almost  all  sec- 
tions from  the  2d  to  the  18th  with  excessively  heavy  rains  on 
the  10th  and  17th,  four  to  seven  inches  being  measured  at 
several  stations.  Lowlands  were  flooded  and  in  many  localities 
land  badl5^  washed.  Cotton  which  had  not  come  up  had  to  be 
replanted  even  where  not  sulmierged.  The  weather  was  too 
cool  for  cotton  to  groAV  rapidly  and  at  the  close  of  the  month 
the  plants  were  small  and  the  fields  grassy.  Corn  made  very 
good  progress  and  was  in  good  coiulition  except  where  flooded. 

Jane: — The  average  precipitation  for  the  State  was  0.87  inch 
which  is  3.15  inches  below  normal,  this  being  the  driest  June 
of  the  past  40  years.  Only  23  of  the  91  stations  reporting  had 
monthly  totals  exceeding  an  inch  and  21  stations  had  less  than 
0.25  inch.  The  dry  weather  was  favorable  for  the  cultivation 
of  all  crops,  but  it  was  entirely  too  dry  for  corn  except  in  a  few 
northwestern  counties  and  at  the  close  of  the  month  it  was  be- 
ing damaged  throughout  southern  and  eastern  sections.  Cotton 
was  blooming  and  in  fairly  good  condition  but  all  crops  need- 
ed rain  badly  bj'  the  end  of  the  month. 

Jill]/: — New  temperature  records  were  established  in  July. 
Not  only  was  this  the  warmest  July  on  record  in  Arkansas,  but 
it  was  also  the  driest.  In  many  localities  the  average  daily 
maximum  temperature  for  the  month  ofceeded  100°  and  the 
extreme  of  115°  at  Hope,  Rison,  and  Subiaco  on  the  29th  is 
with.in  1°  of  the  highest  ever  recorded  in  Arkansas.  The  aver- 
age precipitation  for  the  State  was  0.74  inch  which  is  3.08 
inches  below  normal.  Rainfall  was  light  and  scattered  through- 
out the  month  with  the  heaviest  occurring  in  the  northwestern 
counties.  Twenty  nine  stations  had  monthly  totals  of  less  than 
0.25  inch.  The  long  period  of  hot,  dry  weather  virtually  de- 
stroyed crops  in  many  localities  in  the  hill  sections  of  the  State 
and  even  in  the  lowlands  crops  were  badly  damaged.  Most 
early  corn  was  damaged  beyond  recovery  and  at  the  close  of 
the  month  cotton  was  still  small  and  blooming  in  the  top  in 
many  localities. 
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August — The  hot,  dry  weather  of  the  preceding  month  con- 
tinned  until  the  10th  in  most  northern   and    northeastern    sec 
tions  of  the  State,  but  in  southern  and  western    portions   there 
was  no  relief  from  the  high  temperatures  until  about  the  20th. 
Showers  were  fairly  general  during  the    second    decade   of    the 
month,  but  some  counties  in  central,  northeastern,    and    west- 
ern sections  of  the  State  had  no  relief  from    the    drought   even 
at  the  close  of  the  month,  and  during  the  past  100  days  the  to- 
tal precipitation  in  these  areas  was  less  than  '2.00  inches.  Corn,  . 
cotton,  and  other  crops  in  much  of  the  uplands  were    viitually  > 
destroyed  and  in  all  other  sections  were  seriously  damaged.         , 

Septnnhcr-.—The  temperature  averaged  1.5°  above  normal 
and  precipitation  0.67  inch  above,  but  the  latter  part  of  the 
month  was  cool.  Light  frost  occurred  at  three  stations  m  the 
northwestern  part  of  the  State  on  the  '27th  but  no  damage  was 
reported.  On  the  night  of  the  14-15th  high  winds  accompanied 
by  rain  were  reported  throughout  the  State  with  Ft.  Smith  re- 
porting a  loss  estimated  at  $100,000. 

Orfohe-  -.—The  mean  temperature  of  60.1°  is  the  lowest  mean 
for  Octnl)er  since  1925.  Extremes  ranged  from  17°  at  Button 
to  92°  at  Highland  and  Hope  on  the  10th.  Precipitation  was 
1  92  inches  above  normal  and  the  number  of  rainy  days  one 
above.  The  heavv  rains  of  the  6th  and  7th  and  the  frequent 
showers  from  the  21st  to  the  28th  delayed  the  picking  of  cotton, 
but  at  the  close  of  the  month  little  remained  in  the  fields  ex- 
cept in  the  lowlands.  Corn,  where  matured,  was  gathered  and 
rice  harvested  and  being  threshed. 

November:— The  opening  days  of  the  month  were  cool  with 
freezing  temperatures  and  ki'ling  frorts  occurring  in  southern 
counties  for  the  first  time  this  fall.  The  mean  temperature  of 
50.5°  with  a  departure  of  — l.l'^  makes  the  third  consecutive 
November  with  the  average  below  normal.  Precipitation  wns 
0.50  inch  above  normal  with  38  stations  showing  positive 
departures  and  27  negative. 

Derember-.—^o  extremely  cold  weather  was  experienced  dur- 
ing the  month  and  the  extremes  were  well  within  the  hmits  of 
previous  vears.  Precipitation  averaged  2.58  inches  which  is 
1.47  inches  below  normal.  Snow  fell  at  a  number  of  stations 
from  the  15th  to  the  18th  with  34  stations  reporting  an  average 
of  2.3  inches.  The  heaviest  precipitation  occurred  in  southern 
and  eastern  sections  of  the  State;  the  least  in  the  upper  water- 
shed of  the  Ouachita  River  and  in  the  Ozarks  and  the  west- 
central  portion  of  the  State. 
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Year 


Temperature 


aieans 
and  Sx 
tremes 

1891 

1892 

1893 

isyi 

18y5  

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910- 

1911 

1912 

1913  

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

192J 

1125 

1920 

1927 

1928 

1929..  . 

1930 


61  2 

60.  5 1 

60.01 

60.7 

61.31 

59.8 

63.0 

62.4 

61.4 

00.6 

62.0 

61.1 

60.4 

59.3 

60.5 

59.5 

60.2 

61 

62.1 

62.1 

61.0 

62, 

.59.8 

61.6 

61, 

fiO.  6 

61.9 

59.2 

61.4 

61.6 

00 

64.2 

62. 

61.6 

fiO.  I 

63. 0 

61.3 

63.1 

61.1 

60.5 

CI 


—0.7 

-1.2 

-0.5 

+0.1 

-1.4 

+  1.8 

+  1.2 

+0, 

-0.6 

+0.8 

-0.1 

-0.8 

-1.9 

-0.7 

-1.7 

-1.0 

+0.5 

+0.9 

+0 

-0.2 

+1.7 

-1.4 

+0.1 

+0, 

-0  6 

+0.7 

—2.0 

+0.2 

+0.4 

-0.5 

-3.0 

•1  1.5 

+  0.4 

-1  1 

+  1.8 

+0.1 

+  1.9 

--0. 1 

-0.7 

+0.5 


lie 

108 
106 
103 
108 
105 
112 
111 
108 
112 
108 

lis 

108 
105 
105 
106 
101 
113 
103 


111 
105 
107 
106 
108 
110 
107 
107 
106 
115 
113 
105 
107 
111 
109 

no 

113 

110 
105 
105 
110 
115 


-29 

6 
-14 
-13 
-22 
-17 

4 

-  2 

-  4 
-25 

-  5 

-  6 

-  2 
-12 

-  5 
-29 


0 
-19 
-13 


-16 

-  1 
-11 

-  3 
-16 
-21 
-23 
-10 

-  2 

-  3 
7 
2 

-  8 

-  0 
-17 


Precipitation 


Number  of  days 


§2 


"  E 


&2 

a 


47.72 

44.49 

57.  75 

47.91 

49.05 

44.69 

38.02 

46.52 

56.83 

41.49 

49. 03 

35. 28 

51.70 

44.  62 

43.45 

63.65 

56.97 

49.71 

48.88 

44. 06 

45.21 

49.53 

45.83 

54.01 

42.85 

53.08 

42.18 

40.72 

44.64 

64.52 

54.28 

47.46 

46.50 

,59. 85 

37.03 

42. 19 

49  .21 

65.85 

50.  50 

46. 10 

40.62 


-  3.23 

+  10.  OS 
+  0.19 
-I-  1.33 

-  3.03 

-  9.70 

-  1.20 
+  9.11 

-  6.23 
+  1.31 
-12.44 
-I-  3.98 

-  3. 10 

-  4-27 
+1.5.93 
+  9.25 
+  1.98 
+  1.16 

-  36- 
2.51 
1.81 
1 

6.29 
4.87 
o.:> 

54 

-  7.00 

-  3. 08 
+  6.80 
+  6.56 

-  0.2G 

-  1.22 
+12.13 

-  10.  f 

-  5.  ,53 
+  1.63 
+  18.13 
-L  2.78 

-  1.62;19.9 

-  1.101  7 


+ 


+ 


3.4 
7.0 
2.2 
3.3 
9.3 
7 

3.5 
15.5 
5.2 
2.5 
5 

6.i 

10.8 

3.0 

11.3 

7.1 

10.2 

4.7 

6.2 

12.1 

18.1 

3.4 

4.2 

15.3 

5.2 

9.0 

14.3 

5.4 

12.5 

11.1 

6  0 


170 

180 

159 

185 

176 

167 

171 

178 

159 

170 

1.50 

175 

150 

162 

169 

146 

156 

163 

158 

173 

172 

152 

171 

158 

149 

163 

191 

187 

174 

166 

174 

178 

170 

160 

193 

184 

175 

161 

183 

162 

192 


95 

98 

95 

97 

92 

97 

96 
105 
105 
120 
111 
121 
107 
112 
107 

96 

91 
100 

93 
109 
117 

no 

107 
109 
81 
76 
74 
76 
75 
74 
85 
83 
82 
68 
81 
79 
85 
76 
83 
75 


100 

yi 

109 

85 

92 

106 

98 

91 

102 

90 

95 

79 

94 

96 

85 

112 

113 

111 

108 

96 

84 

96 

85 

100 

107 

121 

99 

104 

115 

124 

IIS 

102 

112 

123 

105 

100 

111 

119 

107 

120 

98 


84 

94 
98 
75 
75 
83 
79 
76 
89 
76 
92 
65 
81 
84 
78 
103 
95 
86 
92 
83 
84 
95 
81 
89 
82 
82 
75 
75 
75 
91 
90 
83 
87 
102 
74 
74 
88 
99 
86 
98 
78 


s. 

s. 

s. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 


sw. 

s. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

s. 

sw. 

s. 

s. 


n-s. 

s. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  FOB  ARKANSAS,     1930 


Monih 


'1 

(Mnperature 

in  dfc>; 

ves  Kiihron 

n'it 

o 

^ 

Ifi 

*^ 

ii 

Zl 

a 

:; 

c> 

Preciintatioii,    iuclies 


.T.'inu  ry... 
Kpbriiiirv  . , 
:Marc!i.  "... 

.\prU 

Miiy 

.lune 

.July 

AnE\ist 

September. 
October.  .. 
Novenilwr . 
Oeceiiiher. . 
Aini'i:;) . . . . 


33.  R 

-  7.3 

74 

-23 

,^2.  2 

+  9.4 

86 

16 

;  .50.4 

--  2.3 

83 

15 

64.  9 

+  3.5 

90 

27 

68.8 

-  0.2 

95 

34 

76.4 

-0.7 

107 

39 

84.7 

+  4.7 

115 

42 

81.8 

+  2.1 

114 

46 

7-5.7 

+  1  5 

106 

35 

fiO.  1 

-  2.1 

92 

17 

50.5 

-   1.1 

87 

16 

40.  6 

-  1.9 

83 

9 

01-7 

+  0.5 

115 

-28 

9.16 
3.92 
2.21 
1.4 

10.06 
0.8' 
0.74 
2.  53 
4.  10 
4.89 
4.15 
2.  58 

40.  02 


+5.06 
+  0.57; 
-2.53' 
-3.47 
+5. 04 
—3.15 
-3.08 
-1.  Hi 
+  0.67 
+  1.92 
+0  ,50 
•-1.47 
-1.10 


5  " 


16.31 
0.18 
7.55 
4.40 

18.51 
0.20 
3.  30 
7.  93 

11.80 
8.45 
9.35 
,5.31 

18.51 


3   ^ 


Sky 


11 

3 

12 

6 

16 

0 

10 

7 

14 

7 

22 

6 

21 

8 

17 

10 

15 

8 

17 

.3 

10 

4 

15 

5 

19-' 

76 

^^ 


s. 
nw. 


Stations 

Amity  

Arkadelphia. .. 
Arkansas  City. 

!  .\.rlberg 

[  Batesville.., .. . 

1  Bee  IJraiich 

:  Bi'iilouviUe 

Black  Rock.... 
]  Blytheville  .-.- 

1  BooneviUe. 

Briiiklc-y 

;  Calic-o  Rock. .. 

I  Oamdeii  

i  Centerpoint... 

I  (llareuaoii 

!  Clinton 

Conway 

Corning 

Corning(,River 

1  Cotter 

Crossett 

Danville   

Uardanelle 

;  De  Valls  Blutf . 

llnmas   

j  Uutton. 

I  El  Porado  — 

Kngland 

!  Eureka  Sprin.E 
I  Fayetteville.. 
!  Fort  Smith.  . 
I  Freeman  Spr. 

\  I'lilton 

,  Gecrgetowii  ., 

Gilbert . 

Grannis  — '. . 

Gravette 

Harrison 

lli-lena 

Higden  

Highland 

Hope  

Hot  Springs. 

Index 

.Jessieville 

.loiieshoro 

Juiii'.tioji 


Stations 


Last  inlFirst  in 
sprinjj  lautmiin 


Lengt  h 
growing 
season 


Lead  Hill 

Apr.     6 

Oct.  21 

199 

Little  Kock  . . . 

Mar.  2fi 

Nov.  25 

244 

Lurton     

Mar.  29 

Oct.  31 

216 

Lulb'Tville . 

Mar.  .SO 

Oct.  31 

215 

Magnolia  j 

Mar.  27 

Oct.  ol 

218 

Malvern 1 

Mar.  31 

Oct.  ol 

214 

ManniiothSpri"g 

Mar.  31 

Oct.  24 

207 

Marianna   ...     . 

Mar.  29 

Oct.  31 

215 

Marked  Tree  .       \ 

Mar.  31 

Oct.  31 

214 

iViarsliall 

Mar.  31 

Oct.  24 

207 

iMena 

Mar.  30 

Oct.  31 

215 

Morrillton 

Mar.  30 

Nov.  7 

222 

Mountain  Home 

Mar.  31 

Oct.  29 

212 

Mo\nit  Ida 

Mar.  HI 

Oct   31 

214 

Newport 

Mar.  30 

Oct.  31 

215 

Norman 

Mar.  31 

Oct.  31 

214 

Oden 

Mar.  30 
Mar.  30 

Oct.  21 
Oct.  31 

208 

Okay 

215 

Osceola  — 

Mar.  30 

Oct.  31 

215 

Ozark  

Apr      1 

Oct.  31 

213 

I'aragould 

Mar.  30 

Oct.  29 

213 

Patterson 

Mar.  30 

Oct.  31 

215 

Mar.  31 

Oct.  31 

214 

Pnie  Bluli 

Mar.  2.5 

Oct.  31 

219 

Pocahontas 

Mar.  31 

Oct.  31 

214 

Portland 

Mar.  30 

Oct.  31 

215 

I'lescott 

Mar.  29 

Oct.  31 

216 

Princeton 

Mar.  30 

Oct.  30 

214 

Kison 

Jlar.  30 

Oct.  31 

215 

Hosiers   

Mar.  31 

Oct.  29 

212 

Saint  Charles.. . 

Mar.  30 

Oct.  31 

215 

Saint  Francis. . . 

Mar.  30 

Oct.  18 

202 

Searcv 

Mar.  31 

Oct.  31 

214 

Springbank  — 

Mar.  30 

Nov.   1 

216 

Story    

Mar,  29 

Oct.  29 

214 

Stuttgart 

Mar.  29 

Oct.  30 

215 

Subiaco 

Mar.  26 

Oct.  31 

219 

Texarkana 

Mar.  30 

Oct.  31 

215 

Thornburg    ..   ■ 

Apr.    8 

Oct.  2-J 

199 

Waldron    

Mar.  .30 

Oct.  31 

215 

Warren 

Mar.  26 

Oct.  3 

L        219 

Waters 

Mar.  31 

Oct.  2 

1        207 

Whitecliffs 

Mar.  2f 

Nov. 

217 

Wilson .   . 

Mar.  30    Oct.  3 

1        215 

Winslow 

Mar.  30    Oct-  1 

8        202 

Wynne 

Mar.  29    Oct.  3 

1        216 

lYancopin 

1  Mar.  29    Oct.  3 

1       210 

■:i^iS<3iM«o:dMi«^ 
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Climatolog-ical  Data  for  Year,    1930 


Stations 


Counties 


Amitr Clark 

Arkadelphia Clark 

Arkansas  City Desha 

Arlberg Stone 

BatesviUe Independence. . . 

Use  Branch Van  Buren 

BentonviUe Benton 

Black  Rock Lawrence 

Blytheville Mississippi 

Booneville Logan 

Brinkley Monroe 

Calico  Rock Izard 

Camden Ouachita 

Center  Point Howard 

Clarendon  Monroe 

Clinton Van  Buren 

Conway Faulkner 

Corning Clay 

Cotter Marion 

Crossett Ashley 

Danville Yell 

Dardanelle Yell 

DeValls  Bluff Prairie 

Dumas Desha 

Duttou    Madison 

El  Dorado Union 

England Lonoke 

Eureka  Springs Carrroll 

Fayetteville Washington 

Fort  Smith   Sebastian 

Freeman  Springs Pope 

Fulton Hempstead 

Georgetown White 

Gilbert Searcy 

Grannis Polk 

Gravette .   Benton 

Harrison Boone 

Helena Phillips 

Higden  Cleburne 

Hoie    Hempstead 

Hot  Springs  Garland 

Indextt Little  River  .  . . . 

Jonesboro Craighead 

Lead  Hill Boone 

LITTLE  ROCK   Pulaski 

Lurton. .  Newton 

Lutherville  JJ Johnson 

Magnolia  Columbia 

Malvern   Hot  Springs 

Marianna Lee 

Marked  Tree Poinsett 

Marshall Searcy 

Mena Polk        

Morrillton Conway 

Mount  Ida Montgomery  . . , 

Newport Jackson 

Oden Montgomery  . . . 

Okay Howard  

Osceola  Mississippi 

Ozark Franklin , 

Paragould Greene 

Patterson •  .  Woodruff 

Piggott Clay 

Piiie  Blutf Jefferson , 

Pocahontas Randolph 

Portland Ashley - 

Prescott  Nevada 

Princeton Dallas  

Kisou Cleveland 

Rogers Benton 

Saint  Francis Clay 

Searcy White 

Springbanktt Miller 

Story Montgomery  . . 

Stuttgart  Arkansas 

Subiaco Logan 

Texarkana   Miller 

Thoniburg Perry • . . 

Wnldron Scott 

Warren Bradley 

Waters Montgomery  . . 

Whiteoliffs    Little  River... 

Wilson Mississippi 

Wiuslow Washington . . . 

Wynne Cross 

Yancopin 'Desha 


W 


Temperature,  Degrees  Fahrenheit 


O  03 
S3  "^ 


Precipitation,  inches 


BS 


o 


700 
250 
H5 
700 
^77 
700 
1303 
259 
252 
465 
205 
361 
158 
470 
200 
516 
309 
293 
40S 
175 
327 
330 
1.53 
162 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
457 
2240 
260 
200 
675 
900 
1250 
1052 
250 
445 
377 
600 
275 
345 
650 
357 
2100 
775 
315 
277 
235 
229 
1070 
1185 
347 
650 
231 
800 
288 
240 
396 
301 
196 
307 
215 
3iiO 
12ii 
329 
287 
243 
1385 
290 
236 
240 
700 
228 
1050 
332 
650 
675 
206 
800 
290 
237 
1734 
250 
167 


62.3 


32 
30 


18 


16 
17 
26 
17 
29 
39 
49 


24 
33 


34 

3 
51 

5 
32 
11 
42 
18 
14 
15 
38 

9 
16 
42 

"i' 

27 
34 


40 
33 
44 


57.7 
60.5 
57.8 


62.5 
62.5 
62.2 
58.4 
62.8 
64.9 


114  July 


Jan. 


110 
111 
103 


Aug. 
July 
July 


108 
112 
111 
lU 
l(i6 
112 


62.6 
59.7 


1)4 

112 


9 

29t 
28 


July 
July 
July 
Aug. 
July 
July 


28 
29 
29 
9 
28+ 
29 


July 
Aug. 


28+ 
9 


64.3 


63.1 


64.2 
55.2 
65.4 
63.2 
59.9 
68.9 
62.3 


58.2 
62.' 8 


65.7 
62.8 


6L9 
58.1 
63.1 


113»    July 


110 


July 


111 

105 
110 
112 
106 
106 
108 


July 
July 
July 
July 
July 
July 
July 


113 
107 
107  » 
HI 


115 

110 


111 

109 
108 


6L3 
65.1 
63.5 
62.5 
60.0 
58.9 
61-8 
61.8 
60.3 
62.0 

64.0 
62.2 
60  5 


64.2 
60.5 
64.4 
65.2 


58.4 
61.0 


63.5 
62  7 
63.8 
59.9 


64.1 


61.1 
57.0 
61.2 


HI 
112 
114 
108 
109 
1U7 
109 
111 
110 
114 

110 
108 
113 


30 


29 


29 
29 
29 

29 

28+ 

28 

29 


-18 
19 

17 


-  8 
-18 

-  7 
-17 

-  4 
-10 


Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 


Jan. 


-10 


July 
Aug. 
July 
.luly 


29 

2 

27 

28 


July 
July 


29 
13t 


Aug. 
July 
July 


9 

27+ 
29 


July 

July 
July 
July 
Aug. 
July 
Julv 
.July 
July 
Aug. 


109 
110 
107 
112 


115 
109 


109'' 


112 
115 
110 
HO 


108 
103 
109 


29 
29 
29 
13 

9 

28+ 
2St 
29 
29 

9 


-  4 
-23 

-  1 

-  6 

-16 

-23 

9 


-14 
-24 
-18 
-  9 


Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 


-28 
-  4 


Jan. 
Jan. 
Jan. 


July 
July 
July 


29 

12t 

29 


July 
Aug. 
July 
July 


29 

9 

12t 
29 


July 
July 

July  ' 


29 
28 


July  29 

Julv  29 

July  29 

July  29 


July 


13+ 


July  12 
July  29 
Aug.  9 


-17 

-  5 
-11 

-  3 

-  6 
-24 
-10 

-  6 
-15 
-10 


Jan. 
Jan. 
Jan- 
Jan. 
Jan , 
Jan. 
[an. 
Jan. 
Ian. 
Jan. 


-  4 
-•  8 
-16 


-  2 
-20 

-  4 

-  4 


-  4 
-22 


-11 

-  3 
-15 


-11 
-19 
-10 


Jan- 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 


Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 


18 
18 
18 


18 

18 

18 

18+ 

18T 

18 


18 

18 

18+ 

18 

18 

22 

18 


18 
18 
18 
18 


18 
22 


18 
22 
18 


18 

18 

18 

18 

18+ 

18 

18 

18 

18 

18 


18 
22 


18 
18 
IS 
18 


18 


Jan.  18 
Jan.  18 
Jan.        18 


35 

34 

46 

8 

31 

38 

25 

28 

5 

16 

43 

26 

45 

31 

26 

9 

47 

37 

3 

15 

14 

44 

3 

24 

27 

29 

23 

30 

43 

49 

6 

44 

18 

7 

11 

33 

29 

58 

12 

59 

39 

5 

35 

3 

51 

5 

32 

11 

43 

18 

25 

16 

42 

9 

31 

46 

4 

1 

32 

34 

4 

14 

C 

43 

37 

24 

42 

24 

29 

39 

3 

21 

23 

6 

43 

33 

44 

B 

11 

36 

6 

26 
5 
15 
22 
6 


47.10 
58.43 
48.83 
47.44 
44.89 
45.  83 
43.  66 
45,31 
36.81 
38.18 
46.23 
43  92 
61.67 
49.54 
42.61 
49.  .j6 
36.59 
39.  82 
44.22 
44.02 
41.48 
47.79 
46.47 
49.91 
45.20 
53.  64 
46. 69 
42  30 
40-15 
30-94 
51.32 
57.43 
50.79 
37.95 

45.' io 

43 '99 
45. 52 
52.99 
55. 52 
54.52 
40.00 
3«.24 
41.57 
50.48 
47.38 
61.23 

55.  27 
33  .88 
47.32 

56.  45 
4L93 
39.  47 
50.74 
47. «' 
38.51 
46.  65 
48.99 
34.69 
46.81 
50.05 
40.11 
54.94 
44 
37.66 
54.28 
58.29 
52.02 
40.74 
43.46 
55.  35 
57.50 
44.98 
46.15 
39. -iO 
61.76 


34.50 
59.00 
43.  40 
43. 45 
44.61 
43  28 
60.90 
46.10 


11.67 

16.31 

13.25 

8.71 

10.96 

8.90 

5.82 

10.04 

11.67 

10.40 

12. 10 

7.64 

17.  68 

14.08 

10.55 

9.28 

10.36 

11.28 

7-84 

9-59 

9-36 

9.32 

12. 51 

13-19 

9-91 

12.14 

12. 82 

6.36 

7.26 

7.44 

11.46 

13.  82 

13.5' 

7.71 

16.45 

8.14 

11.80 

12.03 

8.45 

14.96 

18.51 

16.13 

11.79 

6.36 

12.  47 
10.95 

10. 93 
16.78 
15.33 

9.96 
12.76 
12.92 

1 1. 94 
8.50 

14.28 

14.0 

10.28 

10.04 

12.54 

8.33 
15.21 
14.35 
U.07 
14.28 

9. 

9.87 
12.91 
13.72 
13.60 

4.69 
11.4 

13.  70 
15.41 
10-24 
n.63 

8.09 
15.35 
11.40 
10.16 
13.89 
12. 85 

9.04 
13.47 

9.42 
16.20 


May 
Jan. 
May- 
Jan. 
Jan. 
May 
May 
Jan. 
Jan. 
May 
Jan. 
Sept. 
May 
May 
Jan. 
May 
Jan. 
Jan. 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
Jan. 
Jan. 
May 
May 
May 
May 
May 
Jan. 
May 
May 
May 
Sept. 
Jan. 
Jan. 
May 
May 
May 
Jan . 
Sept. 
Jan. 
May 
May 
May 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
May 
May 
May 
May 
Jan. 
May 
May 
Jan 
May 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
May 
Jan. 
May 
May 
May 
May 
Sept. 
Jan. 
Jan. 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
May 
Jan. 
Jan. 
May 
Jan 


-CI 
O  3 

eg 


0.12 
0.02 

o.;n 

0.23 
0.48 
0 .25 
0.  82 
0.22 
0.03 
1.06 
0.33 


Julv 
July 
June 
June 
•lune 
June 
Mar. 
June 
.luly 
June 
June 


0-601  June 


0.06 
O.uo 
0-13 
0.13 
0.02 
0.34 


July 
July 
June 
July 
June 
June 


0.92JJune 
0.23]  June 
0.41  Apr. 
0.20ljuly 
0-18!Apr. 
0-78iJuly 
0.46!july 
0-28iJuly 
0- 071  July 


l2.43iJan. 


0.40 
0.25 
0.75 
0.89 
0.04 
0.20 
0.75 
0.08 
0  14 

6. '06 

o.n 

0.36 
0.25 
0  12 
0.67 
0  66 
0.01 
071 


-Inly 

July 

Mar. 

June 

July 

July 

June 

July  ■ 

-luly 

June 
June 
July 
-fune 
Juno 
July 
July 
July 
July 


0. 00 

0-18 

0.00 

O.W 

1.2li 

0.18 

0.27 

0.29 

0.35 

0.05 

0,02 

0.89 

0,  10 

0  8 

0.  4'.( 

0.41 

0.01 

0-91 

0.19 

0.2ti 

0.00 

0.18 

1.23 

0.78 

0 

0. 27 

0.82 

0  18 

0.67 

0.15 

0.26 

0.7: 

T, 
0.42 

T 
0.28 
0.46 
0.98 


25 

o 

El 


Number  ol  days 


ss 


t>. 

■c 

3 

0 

0 

>■ 

=1 

C3 

0 

Oh 

0 

0.271  Julv 
.luly 
Apr. 
June 
June 
Dec. 
July 
Apr. 
June 
uly 
July 
.June 
June 
July 
Julv 
July 
.luiie 
■July 
•luly 
June 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
July 
June 
June 
July 
Julv 
July 
June 
June* 
Apr. 
June 
.June 
July 
July 
July 
July 
June 

0.  Ill  July 


3.3 

70 

145 

162 

68   ; 

S. 

2.2 

83 

200'' 

49*' 

114»  1 

s. 

1.8 

83 

189 

49 

127  i 

10.1 

62 

168" 

114' 

82» 

ne. 

7.2 

111 

227 

24 

114 

se. 

9,0 

77 

170 

99 

96 

s. 

16.7 

91 

263 

37 

65 

s. 

7.0 

97 

229" 

19* 

116' 

s. 

9.8 

94 

156" 

96" 

111" 

s. 

3  0 

82 

181 

92 

92 

s. 

3.0 

77 

203 

67 

95 

ne. 

10.5 

104 

140 

152 

73 

sw. 

LO 

89 

183 

56 

126 

s. 

4.5 

83 

188 

87 

90 

sw. 

6  5 

98 

183 

34 

148 

s. 

3.8 

72 

204" 

88' 

72' 

nw. 

4.8 

76 

188 

112 

65 

e. 

7.9 

74 

248 

40 

77 

sw. 

20.0 

81 

185 

52 

128 

s. 

3.8 

74 

157' 

82' 

12.1' 

sw. 

3.0 

.'irt 

221 

15 

129  1 

e. 

2.0 

84 

154 

125 

86 

s. 

2.5 

74 

219 

47 

99  ' 

4.0 

91 

125 

141 

99  ' 

s. 

7.7 

80 

183 

116 

66 

s. 

2.2 

83 

128 

96 

141 

se. 

4.0 

84 

215' 

48» 

97" 

s. 

IS.  3 

83 

194 

83 

88 

sw. 

15.8 

93 

184 

101 

77 

s. 

6.5 

90 

150 

114 

101 

e- 

6.7 

90 

239 

43 

S3 

sw. 

3.5 

74 

194 

42 

129 

3.5 

74 

181 

40 

144 

16.1 

94 

156' 

143' 

65' 

?.  n 



18.3 

77 

169 

in 

75 

sw- 

9.8 

36 

86 

145 

im 

lU 

n. 

4.0 

82 

178 

9S 

89 

s. 

5.5 

79 

221 

55 

89 

s- 

2.0 

62 

230 

83 

52 

T. 

78 

157 

51 

157 

13.4 

93 

225 

60 

80 

SW- 

17.9 

Ai 

240 

36 

89 

S- 

3  0 

87 

161 

89 

115 

SW- 

9.7 

104 

211'' 

SS"" 

85^ 

S- 

9.0 

76 

192 

61 

112 

se- 

1,8 

65 

1471= 

137'' 

70" 

ne. 

6.0 

86 

250 

36 

79 

ne. 

3.5 

66 

215 

83 

67 

S- 

5.4 

95 

174 

129 

02 

n. 

11.6 

90 

205 

46 

114 

sw. 

1.5 

84 

200 

70 

95 

n\v. 

4.0 

59 

180 

72 

113 

se. 

4,0 

68 

202 

59 

104 

SW. 

4.5 

93 

199' 

69' 

96» 

n- 

2.5 

181 

85 

99 

sw. 

1.2 

85 

147 

118 

100 

s. 

8  0 

71 

200' 

54° 

108 « 

s. 

5.5 

78 

219 

13 

133 

se. 

6  3 

77 

235 

63 

67 

s. 

3.0 

64 

244 

18 

103 

s. 

6.8 

92 

212 

73 

80 

sw. 

3.5 

84 

186 

68 

HI 

sw. 

10.0 

83 

173 

79 

113 

n. 

3,5 

77 

158 

104 

103 

n. 

2.0 

73 

220 

U 

134 

n. 

3.0 

58 

256 

20 

89 

4.0 

66 

205 

83 

74 

sw. 

18.5 

77 

190 

81 

94 

sw. 

8.0 

78 

216 

47 

102 

3,5 

92 

246 

36 

83 

se. 

3,5 

79 

194 

27 

144 

6.2 

69 

212 

75 

78 

n. 

4.0 

83 

182 

100 

83 

s. 

11.0 

84 

172 

70 

123 

s. 

•>  0 

67 

180 

6b 

116 

s. 

7  2 

1881 

78' 

87' 

s . 

5  0 

73 

164 

67 

134 

nw. 

II  2 

75 

197 

117 

51 

s. 

1.4 

61 

191 

Cl 

113 

sw. 

2.5 

69 

183 

37 

145 

se. 

5.0 

88 

248 

37 

80 

s. 

9.4 

103 

147 

136 

82 

s . 

fiO 

71 

184 

76 

105 

s. 

2.5 

90 

185 

1  36 

144 

The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  stations  having  ten  or 
termining  section  means.  T.  ,  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  Reference  letters  ',  \  »,  appearing 
i- represents  two  days  missing.  +  Also  on  later  dates,  tt  Post-office  addresses  of  these  stations  as  follows 
Ark.,  Lutherville,  R.  F.  D,   No.   1,  Lamar,  Ark.  Springbank.  Doddridge,  Ark.    "Also  in  -luly. 


more  years  record,  but  all  complete  reports  are  used  in  de- 
in  the  table  indicate  number  of  days  missing:  for  example, 
:.Freeman  Springs,  Dover,  Ark.,  Index,  Route  5,   Texarkana, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Year,    1930 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1930,  with  Departures  from  the  Normal 


iStatioug 


January 


Amity 

Batesville 

Bee  Branch 

Beutonville 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayett«ville 

Fort  Smith 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Junction 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

Lurton 

Lutherville  

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring . . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena   

Morrillton 

Mountain  Home  .  •  • 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison  

Rogers 

St.  Charles 

Searcy  

Stuttgart.. 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Winslow 

Wynne  ■ 


February 


March 


April 


May 


June 


July 


August 


September 


October 


34  8 
28.2 
33.0 
25.2 
36.4 
31.2 
35.6 
28.0 
37.2 
36.6 
33.8 
29.4 
40.3 
34.3 
40.4 
26.8 
40-4 
36.2 
28.3 
27.0 
29. 1 
32.8 
25.3 
27.8 
37.1 

39.'  S" 
37.2 
33.8 

27.' 2 
35- 0 

si.'o 

40.8 
36.8 

S6.4 
32.4 
29.1 
32.8 
32.  J 

33.3 
33.6 
38-8 
35.0 
..7 
38.0 
30.4 
42.8 
38.2 
40.2 
26.6 


-  8.3151. 
-10.6  46. 

-  8.3  50. 


6.2 
8.2 
7.7 
8. 
8.2 
7.9 
4.0 
5.9 
2.6 
9 
5.4 
6.7 
9.3 
11.0 
10 

-  7 

-11.4 


-  9.  1 


-10.3 


-  5.9 

-'.5.' 6 

-  5.9 

-  7.1 


-   6.4 

-'g.'o 

46 
6.4 


-  9.3 

-  8.5 


+  8. 
+  6. 
+  8. 
+  10. 


6.4 


+ 
+ 

+  5. 
+ 
+  8 
+  9. 
+13. 
+  7. 
+  10 
+  5 
9 
+  7 
+ 

+  11 
+  10 
+10 
+  5 
+  11, 
+12 
+  9 


50.0 
46.4 
48.7 
46. » 
SO.!' 
51.6 
51.4 
8  46.4 


5.6 


33.5 
37.6 
31.4 
38.2 
31.1 
40-9 
35.6 
27.4 
135. 2 


-  4.8 
-12.3 
■  5.1 

-  7.6 

-  3.5 

-  5.9 

-  3.4 
-10.3 


54.6 
52.1 
51.4 
56.0 
48.5 
54  0 
47.8 
51.6 
55.7 
53.6 

52.' 9' 
49.2 
50.4 
52.6 
50.8 
50.0 
51.2 
52,8 
54.6 
5L0 
49.6 
55.4 
50.4 
56.2 
55.9 
55.4 
49.5 


7.0 
5.3 
9.9 
8.9 


-  e.9 

-  4.6 
-10.0 
-8.0 


—  4.0 


+  9  1 

+  16.' 6 
+  4.4 
-f  6.7 

+  '9.5 
-I-  4.8 

^  6.7 
•  9.0 

'9 

5 

+12.3 

'8.'7 


51.2 
53.8 
52.8 
54.5 
49.8 
55.7 
51.4 
7.7148.4 
5.0:52.4 


51.4 
53.8 
52. 1 
47.8 
63. 4« 
52.3 
53.9 
43.4 
54.2 
53.0 
48.3 
47.6 
50.8 

4y.o 

46.8 
47-4' 
51.5 

i'i'.b 

50.6 

50. 0* 

52.6 

46.2 

52.  1 

45.3 

49.2 

54.0' 

51-8 

si'.s 

48.8 

48.8 

51.1 

50  6 

47.2 

49.2 

51.0= 

53.4 

50.4 


-  4.0  69.4 


5.0 
5.8 
3.9 
1.0 

'4 

LC 
1.5 
4.6 
3.2 
1.7 
3.4 
3.2 

•  0.1 
3 

4.7 
2  2 

■  2.2 

■  2 

■  2.3 

-  1 

•  2.1 

■  3.0 

■  1.2 

-  2.3 


65.8 

60.4 

63.4 

62.5 

64.6 

66.2 

64.6 

61.4 

66.3 

68.8 

66.0 

62.8 

67.2 

67.0 

66.2 

•58.9 

69.2 

66.01- 

6i.2 

63.5 

66.4 

64.2 

62.8 

03.  li- 

H5.6 


4.6 

1.5 

2.5 

+  5.6 

+  '4'.6 


69.0 
66.2 
66. 8 
64.7 
71.0 
68.6 


3.9  69. H 


3.3 
+-2.6 
+-  6-1 
+  4.5 
+  3,2 
-f  3.9 
+  5.6 
+  3.4 
+  2.9 
+  5.8 
+  3.9 


66.5 
71.0 
70.7 
70.2 
68.2 
72. 5 
70.0 
7:i.6 
62.8 
72. 2 
|70  8 


3 

2.3 

4,6 

'6.9 


+  5.  8  66.  B 
+  5-5:65.0 
+  4.6  68.  8 


+  3, 

6  2 
+■  6.4 
+  3.2 


+  6.747.8 


+  10.0 
+ 10. 0 
+  7,7 
+  9.6 
+  11.0 

+n.2 


+  7.5 
-t  9.6 
+10.4 
+  6.7 

+i6.'i 

i+13.8 
8.6 


54.6 
48.2 
54.8 
55.2 
52.8' 
47.6 
51.8 
49.5 
53.0 
51.2 
52.4 
48  0 
54.4 
50.0 
15.7 
50 


-  3.2 
•    2.3 

-  2.3 

— 's.'o 

-  2.4 

-•4  8 

-  1.5 

-'3 

-  4.0 
1.6 

-  4^4 

-  5.6 
-    0.2 

-  3.4 

-  4.0 

-  0.7 

-  2.2 

-  1.8 

-  kh 

-  1.0 
~  2.4 

-  4.4 

-'i.'7 

-'o.'i 

-  1.3 


65.9 
63.6 
69.7 
61.3 
66.4 
60.9 
65.2 
68.8 
66.3 
63.7 
65.2 
62.3 
63.3 
66.2 
65.2 
62.4 
64.0 
64.4 
68.0 
63.9 
62.8 
67.4 
63.3 
67.9 
1.7 
67.8 
63.4 
62.5 
63. 5 
66.0 
66.4 
68.0 
62.2 
67.2 
63-8 
61.2 


67.  L' 
65.6 
65.4 
69.6 


+  6.2  72.0 
-t  3.4  69.5 
+  2.4  68.8 
1.1171.2 
...165.9 
4.3!69.9 

62.8= 

+  5.  4|07.4 
+  4.372.2 
5.2  70.6 


5.3 
4.7: 
0  4 
25 
4.8 

's.'o 


67-0 
0.6 
68.1 
65.8 
67.7 
68.8 
66.0 


2.6  67.0 
2.6 


+  4.2 
+  0.4 
+  3.0 
+  3.3 
+  4.2 
+  6-8 
■f  4.8 
+  5.3 


69.0 
71.1 
70.2 
67.2 
71.0 
68.4 
72.8 
72.6 
72.2 
65.6 
68.0 
1.9  68.4 


—  0.4 

1.6 
1.8 
1.7 

'2."  5 

0.2 

0,4 

0.2 

0.3 

0.1 

0.3 

+  0.8 

+  0.! 

+  0.4 

-  1-3 
-h  1.2 
-f  0.7 

-  0,2 

-  1.'.' 

-  O.H 

-  0.  i 

0.0 
0.0 

I-  1.2 

0.8 
0.3 
1.0 
0.6 

-  0.4 

0.'9 
0.7 
+  0.7 
+  0.8 
+  0.4 

-  1.2 

-  1   4 

-  1.2 

V  0.1 

-  1.3 

-  1.0 

+  'o.'6 

-  3.2 

-  1.0 

-  0.2 
+  1.5 
+  2.4 


+  4.0 
+  5.3 
+  4.2 

+  '4^6 

+  '3.' 6 
+  2.3 


70.9 
69.4 
70.2 
65.1 
72.2 
69.6 
62.4 
68.4 


78.5 
73.8 
75.2 
72.2 
78.2 
77.2 
76  6 
73,7 
78.0 
79.8 
76,  8 
76.6 
78.2 
78.4 
78.4 
68.6 
79.2 
77.2 
73.0 
73  1 
77.1 
74.0 
71.5 

77.' 7 

79'6 
77-7 
77.8 

73.6 

78.8 
71.7 
76.6 
78.8 
79.2 
73.8 
f7.4 
(6.4 
75.0 
76.0 
9 
73,2 

74, 0 

77.9 
78, 7 
78.0 
76.0 
77.4 
76.3 
77.4 
SO.O 


-  1.] 

-  2.5 

-  0.2 
1-  1. 

-  1.4|86.4 
-i-  1.0  84.5 


h  3.7187.0  j 

-  1.6  82.4  1 

-  1.6|84  8  j 

-  1  9!8U.4 

iW-9 

-0.4  85.8  I 


85.3 
83.5 
84.5 
88.2 


-  0.4 

+  0.6 
-0.4 

-  3.2 
+  0.2 
-0.7 

-  1.0 

-  1.1 
-0.4 

-  1.1 

-  21 

'-''6'.5 

+  'i'.2 

-  0.2 
+  0.2 


+  1.4 

'6.' 8 
0.3 
1.7 
0.5 
0.6 
1-3 
l.G 


+  1.2178.6 
0.5  72.0 
72.9 

-  0.3 
+   1.0 

-  0.5 
1.4 


+  1.2 
-'2.'8 


76. 4 
78.6 
77.9 
78.4 
73,4 
79.3 
77.2 
0.6 


85.8 
86.0 
86.4 
77.3 
87.1 
85.5 
83. 2 
82.0 
85.9 
82.7 
80, 9 
82.2' 
84.8 
87  2 
87.5 
86.8 
85.8 
84.6 
82.2 
86.4 
80.  «' 
86.6 
86.4 
86.3 
82. 2 
85-1 
83.5 
82.2 
0. 4  85. 3 
....86.8 


+  6.9 

»4.3 

+  2,6 

77.4 

+   4.8 

81.0 

+   1.9 

79.1 

80  2 

+  4.7 

84.4 

+  4.5 

81.6 

+  4.0 

79.6 

+  3.5 

82.8 

+  6.8 

86.0 

+  4.8 

83.0 

--5.6 

79.2 

+  4.6 

83.5 

+  4.6 

82.  5 

+  4.8 

82.6 

+  1.8 

75.0 

+  56 

81.6 

+  4.3 
-  2.1 
+  1.6 
+  2.6 


+  4.2:82.8 
+  5. 2  82.  0 


+  4.0 
+  4.4 
+  4.0 
+  3.7 
+  5-7 
+  3.5 


3.3 

1-4 

0.7 

2.6 

4.6 

1.6 

1.1 

+  2.3 

+  2.5 

+  20 

+  0.3 

3,6 

2 

4.0 


84.8 
80.4 
80.4 
79.1" 
81.6 
184.8 
6.9  S5. 8 
+  5-4  84.0 
+  6.»l81.6 
+  2.  7  82. 8 
9  2 
+  5.5  82-8 


;9.8  i+  2.2 


2.0 1 76. 2 


1.6 
25 
+  0.1 

+  '6.'8 
-2.0 

-  1.6 

-  0.1 

-  1.8 
+  1.5 
+  0.7 

-  1.4 

-'0, 
+  1.0 
+  0.5 

-  0 

l  +  '6.6 

|::o.9 

1-2.3 


83.  2 

82.4 

86.2 

85.1 

84.2 

85.4 

86.3 

85.4 

85.2 

88.0 

87.2 

81.1 

85.8 

84.8' 

8«.6 

87.8 

85.6 

82.7 

86.8 

83.9 

78.8 

84.4 


+  7.2 
+  4,6 
+  5.3 
+  4.2 
-t-  4,9 
+  2.9 
+  3.4 
+  5.5 

+  5,'9 
+  2.9 
+  5.2 

+  4.1 


4.3 
^  1.2 
+  3.2 

+  2.8 
+   1.0 


82.4 

84.4 
83.9 
78.4 
80.7 
79.6 
79.4 
S-2.7 
83.0 
80.5 
80.2 
81.6 
82,8 
80.4 
1-  3.6JM3.6 


-^  4.1 
+  3.7 
•H  3.7 
+  6.3 
+  6.4iS4.8 
+  4  1|80.0 
182.6 


83.9 
79.7 
■51,  8 
85.2 


+  4.4 
+  3.6 
+  1.7 
+  2.0 

+  '3,0 

+  '3.' 6 
+  2.5 
-I  4..' 
+  1.2 
t-  1.3 
+  0.4 
+  0 
+  3.3 

+  '2. 
r  0. 
+  1.8 

+  'i.'4 
-I-  2,1 
+  2.5 
-  1.3 
+  0.7 
+  4.0 
+  3.8 
+  3.0 


76, 0 

72.2 

5.1 

2.8 

76.4 

77.4 

6.8 

3.0 

5.9 

79.2 

7  0 

73, 8 

7.-i.0 

7.0 

7.6 

69.8 

8.6 

77.2 

73.8 

74.2 

77.4 

73. 6 

77.' 4 
79.2 
79.7 
73.4 
77.2 


+  1.8160.6 
-  0.8156.3 

0.7|58.6 
+  3.956.6 

.. .161.6 

1.8161.2 
+  2.2  60  2 
+  1.2.57.4 
-f  0  5  61.1 
I-  2.5  63.6 
+  2.0160  6 

1.41.57,2 
+  3  6!lS,0" 
+  2.6161.6 
+  2.0:61.9 
+  l.lj53.4 
+  2.261.2 
-r-  2.  il61.7' 
+  2.0158.2 


+  4.1 
+  5.9 
+  6.5 
+  3.3 

+  50 

+  '3.'i 
+  3.4 


80.0 
82.7 
b5.3 
83.  3' 
80.2 
83,2 
79.1 
78.0 
80.2 


November 


December 


Annual 


2.2149.8 
4.946.2 
4.0  49.2 


+  1.4 


2.1 

1.9 


47.3 
52.2 
61.6 
51.2 

2.8|47.  6 
2.6  50.8 
0.0  53.4 


■  2.5 
1.8 
2.1 
1.4 

;^.3 


61.2 
48.0 
53.  0 
52.0 
63.0 


+  1.8 
3.4 


+  2.1 
+  ■•2."  6 


57.8 
61.4 


57  2 


4.7  44.9 
0.6  54.6 
1.5!51.4 
2.1 150.2 
3.1148.3 
1.4  51.2 


2.8 
3.0 
2.1 
0.6 

'2.' 2 
0.6 
1.0 
1.4 
1.2 


40.6 

36.8 
39.8 
37.6 
41.8 
41.6 
41.1 
37.0 
41.5 
44.1 
0.6  4').  7 


-  2.8 


0.1 
2 
4 
1.4 


72.6 
76.5 
70  0' 
75.  2 
77.6  I 
77.4 
72.2 
75.5 
75.0 
71.8 
76  0 
75, 8 
3.6 
74.4 
6.4 
6.9 
77.6 
76.2 
77.9 
71.5 
76. 8 
78.3 
77.6 
73  7 
76.9' 
75.3 
77.3 
77.6 
76.8 
75. 2'' 


61.7 
63.2 

+  3.7161.0 
-  2.0162.6 
+  2.9:60.6 
..    ..    '61  6 

156.2 

+  2.416I  1 
,55.  7'' 


2.1 


-  16 
+  0.4 
-t-  3  1 
+  0.8 
+  2.6 
+  0.9 

-  0, 
+  2.2 


59.7 
64. 0« 
61  8 
57.1 
59-7 
58.3 
55.  6 
6).(' 
160.0 


0.8 


1.6 
i.3 
1.7 
2.6 


,59.51 
59  0 
60.5 
62.1 
62  2 
60.4 
62.6 
59.5 
62.0  I 
63.4  ! 
62.8  i 
,56.7  1 
...  61.1  ' 
I.9I.59.9 
2,5  61.0 
4.0  511.4 
0.0161.6 
58.6 


-1- 

T. 

6 
5 

+ 

2 

6 

+ 

4 

i 

+  0 

1 

i- 

1 

9 

0 

3 

+ 

0 

4 

+ 

2 

K 

+ 

1 

8 

-1- 

2 

6 

47.4 

48.0 
52. 1 
53.3 
54.3 
51.4 
50.7 
53.3 
47.0 
2.5i51.6 
..  I47.O 
2.1 150. 6 
1 .9  54.4' 

1.  II  52.0 
1.3!-!8.2 
3.9152.0 
H.4U8.2 
,5.9148-2 
2,8j49.8 
,    .     49.8 

0.2149  4 

2.  3  48  5 


0.0 

-  1.4 

-  0.4 

-  0.9 

-  2.7 

-  03 
-•  2.3 

-  1.4 

-  1.5 
+  0.2 

-'-"i'o 

1-0  7 
j-  1.1 

0  3 
1.4 
0.7 
0.1 

6.' 5 


2.2 

4.8 

2.4 

+  0.1 

'i.9 

2.3 
2.6 
3.6 
0.6 


75.6  I-  0.4160.6 

.  ...|75.6  I ()S  8 

3,071.9     +   3  1  56. 4 
0.4l74.G''|+  O.xi.^O  6 


o.y 

'6'.6 
3.2 
0.0 
3.4 
2.  H 
1.1 
0.8 
2.9 

l.'i 

■   1   8 

3.0 

3.0 


3.0 
3  4 


,"•0,8 
53.0 
51,6 
J8.8 
.52.9 

0.2 
.53.2 
.51.5 
53.9 
47.6 
,i0.3 
i9.8 
52. 2 
51.4 
5K.0 
32. 21 
51.4 
49  3 

16.8 
19.8 


37.6 

42.4 

42.0 

42.4 

35.0 

45.0 

41. 6» 

39.0 

38.7 

42.0 

10.8 

37.7 

36.0 

42.0 

44.0 

47.2 

i3.0 

41.0 

37.' 6 

42,3 

30,0 

40.0 

44.41= 

42-0 

38.8 

42.2 

38.3 

37.4 


62.3 

57.7 
60.5 
67.8 
62,5 
62.8 
62.2 
58.4 
62  8 
,64.9 
1.5!62.6 
].«15U.7 


-  4.3 

-  0.2 

-  5.0 
-2.4 

-  1.0 


64.  3 
63. 1 
64.2 
55.2 
65.4 


1.6163.2 

+  0.4|5;).9 
58.9 

-  0.1162.3 

—  3.9     .    . 
0.1  58 

-1.3 
2.8 


-  0.6 

-  0.2 

-■  0.2 

-  0.4 
0.0 

-  l.l 
3.5 

-  3.3140.8 
...|40. 1 

-  0.2138.8 

-  2.6i39.9 

-  0. 2  39. 9 
44  .0 

+  1.8 

3.4 
+  0.1 

1.0 

0.7 

2.7 
+  0.8 

1.7 


+  0.6 

-   3.2 

0.0 


-  1.0 


-  0.9 
0.0 

-  1.6 

-  2.4 

-■  22 

+  6.' 5 

-  2.0 


41.6 
39.4 
42.9 
39.5 
11.8 
44.4 
44.1 
37.6 
41.0 

40. 2 
42.3 
41.0 
43.0 
40.0' 
42.  4 
39.4 
36,7 

39. 3 


62.8 

65^7' 
62.8 
61.9 

68.1 
63.1 

61.3 
65.  1 


+  0.7 

-  2.0 

-  0.» 

+  0.8 

-'6!i 

+  0.7 
-0.4 

-  0:4 

+  1.3 
+  0.6 
+  0.9 
+  0.6 
+  1.6 
+  0.2 
-  11 
1.4 
+  0.6- 
+  1.0 
+  0.2 
+   l.O' 

+'0.5. 

+  '6.'4 

"lie 
0.1 

0.9- 


62  5 
60.0 
5  4|.58.9 
1.8  61.8 
....  61.8 
0.9 
3. 6 
2.0 

'i.'i 

1.8 

1 

1.3 

5.6 

■  1.3 
•  1.4 

■  1  0 


2 

1.3 
1.2 
3.8 


60.3 
62.0 
64.0 
62.2 
60  5 
61.2 
60  5 
64.4 
65. 2 
61.8 
.58.4 


+ 

1.0 

+  0.2 

+ 

1.4 

+ 

1.1 

- 

0.9- 

— 

1.6 

-(■ 

0.5- 

61.0 
63. 5 
62.7 
63,8 
..1.59.9 

-  2.3i6l.l 

161.1 

+  0  7  57.0 

-  2  5  61-2 


-  0.8 
+   1.1 

+  l.'i 
-1,5 
+  1.0 
-  0.  I 
0.0 

+  l.», 

1.9 
0.5 


0.1 
l.,5 
M 
0.6 


+  0,8 


1+  1.1 
-  0,2 


Departures  from  the  normal  temperatures  are  based  on  records  of  10  years  or  more.  Reference  letters  '  »  "  appearing  in  the  table  indicate  number  days  missing 


COOPERATIVE  OBSEKVERS 


Stations 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  .  - 

Arlberg  - 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville   

Brinkley 

Calico  Bock.  .. . 

Camden  . . . . . 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning  • 

Coming  (River) 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle 


Observers 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bowii 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.   E.  Scanlan 

U.  S.  Weather  Bureau 

Vernon  C.  Howe 

Charles  Phillips,  Jr. 

F.  H.  Randolph 
Robt.  J.  Torry 
W.  J.  Copp 

A.  B.  Quarterman 
John  C.  Floyd 
J.  W-  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E   E.  Cordrey 
Winfred  D-   Polk 
Henry  Stafford 
0.  B.  McSpadden 

G.  A.  Gift'ord 
C.  G.  Hudson 
Geo.  N.  Goodier 


Stations 


De  Vails  Bluff 

Dumas 

Dutton , 

El  Dorado 

England  

Eureka  Springs 

Fayetteville  

Fort  Smith 

Freeman  Springs  . . . 

Fulton  

Georgetown  , . 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden    

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

.lonesboro 

Junction 


Observers 


H.   G.  Pate 
Ben  Johnson 
J.   M.   Ricketts 
J.  J.   Babb 
Dr.  R.   H.  Hardin 
Geo.   W.   Nichoalds 
Univer.^ity  of  Ark. 
U.  S.  Vi'eather  Bureau 
J.  R.  Mc  Cuiston 
T.  J.  Logan 
W.  R.  Owens 
Ben    F.  Battenfield 
W.  E.  MoVay 
A.  F.  Stevens 
Dan  Rf'bertson 
James  A.  Burnett 
George  W.  Baker 
Tom  VV.  Stewart 
N.  P.   O'Neal 
Geo-  C   Bolton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  ."Service 
Benedictine  Sisters 
J.  A,   Lowderbaek 


Stations 


Observers 


Lead  Hill  

Little  Rock 

Lurton 

Lutherville 

Magnolia  

Malvern  

Mammoth  Spring. .. 

J.  H.Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
I.  C.  Sutton 
H.   G.  Lenhardt 
State  Agr.  School 
Mrs.  W.  L.  Matthews 
S.  F.  Whittakcr 
C.   N.   Houck 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Chas.   Walton 
A.  J.   Parks 
E.  W.  St.  John 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport    

B.  S.   Halbert 

G.  A.  Whittington 

J.  D    Hepder^on 

Norman   

Odeu            

11.  S.  Forest  Service 
U.  S   Forest  Service 

Okay  

Frank  K-  Hensley 

Osceola 

Ozark 

Paragould  

Patterson 

Piggott 

.June  Thomason 
Orkney  0-  Milton 
W.  R.  Heagler 
W.   E.  Baker 
V.   C.  Wright 

Stations 


Pine  Bluff  ... 
Pocahontas  .. 

Portland 

Prescott    

Princeton 

Rison 

[Rogers 

|St.  Charles... 
'■Ht.  Francis... 

|Searey  

iSpringbank- 
{Story 

Stuttgart 

I  Subiaco 

JTexarkana... 

Thornburg.. . 

IWaldron 

jWarren 

Waters 

Whitecliffs.  .. 

Wilson 

'tViuslow 

Wynne 

Yancopin 


Observers 


Miss  Theresa   Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.   Edmiston 
C.D.Calhoun 
Mrs.  F.  P.  Coleman 
Mrs.  M.   V.  Tisdale 
Carl  A.   Starck 
Ballard  Doane 
S.  T.  Rooiiey 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.   C.  Story 
A.  F-   Buerkle 
New  Subiaco  Abbpy 
H.  S.   Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.   Cheves  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.  R.   Huddleston 
Miss  N.O.  Pchirnier 
M.  W.  H.  Collins 
J.  D.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W    E.   Barton 


Year,  1930 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Amity 

Arkartelpliia 

Arkansas  City  ....  - 

Arlberg 

Bates  viliU 

Boe  Branch 

Bentonville 

Black  Rook 

Blvtheville 

Bo'oneville 

lirinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Ct-nter  Point 

Clarendon 

Clinton 

Con'.ray 

Corning 

Corning(river) 

Cotter 

Crossett  

Danville    

Dardanelie  

DeValls  Bluff 

Dumas 

Dutton  

Kl  Dorario 

England 

Kureka  Springs 

Fayetteville 

Port  Smith 

Frfieman  Springs. . 

Fuiton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Helena  » 

His-den 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

Jonesboro 

Junction 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK  . . . 

Lurton 

Lutberville 

.Magnolia — 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree  ...   - 

Marshall  

Jlt-na 

Morrill  ton 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida  

Newport   

Norman 

Oden 

Okay 

Osceola  

Ozark 

Paragould 

Patterson   

Piggott 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers 

St.  Chavl'-s 

St.  Frauds 

Searcy  

Springbank 

Story  

Stuttsjart    

Subiaco 

Texarkana  

Thoruburg 

Waldron 

Warron 

Waters  

Whiteeliffs  

Wilson  

Winslow 

Wynne  

YaiKopin    


Monthly  and  Annual  Preoipittitiun  for  the  if  ear  1930,  with  Departures  from  the  Normal 


January 


February 


£.         O 


March 


April 


May 


.June 


July 


Aujfuet 


Septeiuber  i    October    1  November 


10. 62: +6. 11 

lP.3ll+lvf.S4 
5.071-1-0  37 
8.711 

IC.  961+6- 77 
7.16I+S.06 
4.9l|->l-2.-2« 

10.041+5.74 

11.67 


4.67 

12.  10 

7.1.i 

11.92 

8.63 

1(1.55 

7.91 

10.3fi 

11.28 

10. 29 

6. 15i 

6.84 

6.15 

5.94 

12.36 

11.36 

5.  82 

2.  14 

12.  82 

4.99 

4.52 


-0.  16 
+  7.13 
+3.5 
+  7.32 
+4.89 
+6.21 

+7.59 


+1  67 
+2.76 
+  2.65 


+  0 

+  1.90 
+  3.!'5 
+  8.76 
+  1.91 
+  1.53 

3. 96] +1.4-2 

6.01   

12.471+8.38 
13.57+8,08 

5. '.15 

7.09+1.84 

4.2.',l+l 


5.011  +  1.241 
4.58l+0.1l| 

3  46  -1.04| 

3. 47 , 1 

3.68  +0.26 

4  12  +0  49 
3. 34, +  0.82 
2.871-0.26 

4.14 

2.28+0.21 
5.31-1-1.38 
3.24:+0.82 
4.73-1-0.73 

5  121  +  1. 90 
5.35|  +  1.56 
4.46 
3. 82; +0.16 
3. 19;-0.32 
4.16 
2.05 
2.6f>;-0.32 
3.52:  +  l.f>0 
5.)7|  +  2.14 
5.56 
;i.g2;-0.23 
2.22-0.70 
4.93i  +  l.59 


4.20 
12.03 
8.45 


+  1.31 
+  6.66 


-■-3.  72 

+7.30 


+  0  56 


+  7.7' 

+  ii!i4 
+  4.86 
+  9.84 


9.96  +5.18 
12  76  +7  2- 
6.571  +  2.73 
5,06  1  1.2 
7.98 


6.94 
14.07 
7.92 
5.27 

8  63 
12.54 

3  21 
15.21 
14.35 
11  07 
12.09 

9  43 
4.27 

10.83 
12.76 
11.  S2 
4.22 

ii!43 

13.70 
7  02 
5.77 

li\77 
fi.48 

11  02 
9-71 
5.08 

12.10 
5.36 
9  04 

13  47 
5.52 


-f  2.  63 
+9.15 


+7. 39 
+  0.72 

^9.63 

+7.' 05 
+5.19 
-0  78 
+  6.49 
+  8  47 
+6.48 
+  1.  76 


+  9.62 
+3  02 

+.5.' 86 
+  3  2 

+7.78 

+  i.ii 

+7.55 
+5!  92 
+2 '99 


+0.40 
+  0.61 
+  0.38 
-0.05 

+2.'»'vi 
+  1.90 

+o!'^' 


4  58 
3  25 
2.92 
1.91 
3.10 
5.63 
5.18 
2.30 
5.06 
2  91+1.07 


17 
3.12 
3.76 


-0.43 
-L59 


5.52  +1.5; 

5.51  +1.89 

3  86 

4.47 

3.83 

2.69 

2  46 

4.40 

2.64 

3.2. 

4.60 

5  85 


0.03 
— 0.  73 

+6!  56 

+6!20 
+  1.07 
+2.35 

+6^69 
+2.05 
+0.80 
-1.61 


4.61 
5  5; 

3  02 
1.60 
4.23 
2.45  +0.07 
4.301-1-0.18 
3.52l-0.)0 

4.9.5J 

3.  96' 

4.36j 

4  951  +  1.23 


16.201+11.45 
,il2.43 


-0.3E 

+6  [93 

+6!94 
+0.51 
-1.37 
+  1.33 
+  1.35 
+  1.S9 
+  1.07 


+0.83 
+  2.51 

+i;io 

-0.35 
+  1.65 

-0.17 
+  6;37 

+6.'ii 


2.20 
4.63 
3.92 
4.02 
4.94 
3.78 
2.92 
4.85 
5.19 
4.53 
2.95 

3 '92 

4.38 

6.18 

4.07 

4.7! 

2. 34 

4.59 

4.87 

1.91 

4  11 

3.72 

3.39 

4.45 

2.68 

5.001+1.46 

3.28 


1.8 

1.4i 

3.3! 

1.01 

2  50 

2  28 

0.  82 

2.50 

2.  74 

1.81 

0.90 
1.79 

3.12 
1.48 
1.80 
1.49 
1.59 
2.32 
2  79 
1.14 
2.09 
2.41 
2.50 
1.93 
3.01 
L67 
2.16 
1.3» 
1  5i 
2.69 
0.75 

1  39 
3.21 
2.93 
1.4i 

2  1: 
0.54 
2.03 

1  90 
2.31 

2^89 
i.64 
2.66 
1.7( 

2  69 
l.K 
2.22 

1  99 
1.94 
l.St 
4.1 
1.4 

•i.oi 

3  82 
1.88 
2.24 

2  04 
1.68 
l.'>0 
2. 95 

1  45 
1.66 
1.62 
4.14 
V.2A 
4.47 
2.96 
3.40 
2.48 
2.31 
2.04 
2.9! 
1.52 
2.11 
1.26 
1.31 
3.00 
2.79 

3  74 
2.09 
2.01 
2.06 
3.91 
1.06 
1.45 
3  43 
1.89 
2.28 
3.70 
1.26. 
7.55 

2  36) 


-3.39; 
-3.65 
-2.04 

-i.'62 
-2. 90 
-3.00 
-1.72 

-ilei 

-5.07 
-1.7o 
-2.05 
-3.59 
-.i.49 

-3.10 
-2.38 


-3  13 
-1.90 
-1.96 

-2'.84 
-2.73 
-2.28 
-3.91 
■2.12 
-1  39 
-2.26 

-i.'3ti 
-2.80 

'-2  45 
-3. 11: 
-1.  U 
-4.2c 


-2.4 
■3.74 


-2.  22 
-4.29 

-2.63 

-2!i>j 
-0.71 
-3, 

-3.  67 

-1.39 
-2, 
-2. 73 

-2' 83 
-3.8! 
-1.94 


-1.28 
--2  92 

-3.65 

■'■3.' 03 
-2.31 
-3  22 
-1.70 
-  3.  60 
-3. 20 
-2.3c 


-2.68 
-1.05 

-.3.76 
-0  75 
-0.28 

-^'2.' 28 
-2  15 


-3.94 
+2.55 


1.13 

0.10  - 
2.29;- 
I.77I. 
2.051- 
2.14;- 
2.461- 
1.99r 

1.10;. 

2.05;- 
1.07  - 
1.7S  - 
0.55  ■ 
3.03  - 
1.03 
1.73; 
0.22' 
1.82' 

1  eij 

2.74! 

1.461 

0.41 

0.611 

0,18! 

1.77 

2.071 

0.S6' 

027. 

3.  63 

2.811 

1.851 

1  68] 

0.821 

1  18 
2.49 
2.  23 
2.75 
4.40 
0.061- 
3.09J. 

6^55!- 

0.34  - 

0.991 

0.76 

1.41 

0.64 

2.73 

0.17 

■I  21 

1.48| 

0.  62 

0.18 

1-68| 

0.481 

1.41 

2.62 

0.83 

0.  27I 

2.05J 
l.ul 
2-  48 
1.39 
0.77 
1.52 
1.37 

2  05 
1.04 
1. 01 
1.39 
0..54 
2.02 
1.00 
0.26 
0.00 
0. 13 
2.87 
0.^8 
1.73 
0.89 
0  36 
1.06 
0.56 
2.21 
1.87 
0.26 
0.81 
0.70 
1.15 
2.50 
1.45 
1.56 
L75 
1.31 


4.49;11 

6.2915. 

2  37:13. 

....I  8. 

2.63 

2.83 

1.43 

3.42 


67-1-6.05 
8,-> +10.43 
25, +  8. 67 
65 


2.14 
4.35 
2. 91 1  5 
4.39J17 
2.32  14 


+  1.65 
-1-4.09 
+0.60 
+  2.2 


-5.30 


4.43 
3.06 


3.06 
3.51 
3.43 

3.' is 
3.63 
4.23 
6.97 
1.04 
1  71 
2.09 

3!6i 
4.57 


+  5.72 
+4. Si 
+  1.30 
+  13.24 
+7.80 

22  +4 .  16 

28 

3.34 
+0.7 


4.22  16 

1.36;  8 
0.2  ■!  6 
5.  121  9 
8. 

■i'oilii 
•5.68I18 

1 16 

10 
5 
10 
4 
II 
10 
2.98il0 
4.45116 
■4.99  12 
3  54 
3.39 
■4.18 
3.48 
■4.93 


-3  39 
-4  23 


-5.02 


-1.15 
-4.70 
-2.51 


6 
5, 
10 
12 
11 
8 
6 
14 
8 
[11 

:l'i 

ilO 

-2.89ilO 
-2.49    8, 

6 

-5.27    9 

4 

-4.96:14 
-2.76  5 
-4.30  9 
-5.  13!  12 
-5. .52113 
-4.39  13 
-1.481  4 
9 
j 

■^4.55    9 
-7.06115 

110 

-4  66I1I 

-2.071  8 

3.36  15 

Ill 

■  5. 27 1 10 
-4.65  13, 

12 

-3. 61 


-2.77 
-3.84 


+  5 
+  5.55 
+  3.82 

+  7.' 9 
+3.47 
+  6.6 
+  7.06 
+0.53 
+  1.65 
+  2.62 

+9^25 

+  7.02 

+i6'.6i 

+2.62 
-1-0.94 
+  4.91 


0.21|-4.43 
0  031-5.07 
0.34-3.90 

0.23 

0.481-3.55 
0.251  -3.87 
fO.  18 


+9. 75 
+12.86 


-rl.61 
+6.30 

+  6^34 

+5 '86 
+11.87 
-r7.94 
+  2.27 
4  0,  57 
-hfi.ll 
+6.S11 
+5.4^ 

+  6.' 76 
+  8.46 
+  3.89 


+  5.  82 
+2.79 

+  ■4:9- 

+  9.70 
-M.23 
^3.53 
+7  91 
+  8.. 53 
+9.85 
-0.96 


+  4.33 
+11.1 

+6.94 
+  2.51 
+11.25 

+  4!  68 
+9.30 

+2.' 8(1 

+  2'i2' 

+5. 69| 


4.74 

0. 22 

1.03 

1.06 

0.33 

0.60 

1  09 

0.3^1 

013 

1.55 

0.02 

0.31 

0. 35 

0.92 

0.23 

0.62 

0.61 

0.43 

0.94 

1.87 

LOl 

0.34 

4.51 

3.85 

2.00 

0.81 

0.21 

0 

0  75 

0.57 

6.2 

o!o6 
0.11 

6'46 
0.25 
0.12 
1.33 
0.70 

i]58 
0.12 
1.71 
0.85 
0.30 
0.54 

T 
0,00 
0.13 
3.56 
2.30 
0.32 
1.41 
0.29 
0.72 
1.08 
0.83 
0.02 
0.89 
1.11 
0.  99 
1.22 
11.41 
0.05 
l.Oii 
0.19 
0.47 
0.27 
0  42 
4.15 
0.27 
0  78 
0.39 
0.87 
0.64 
').  26 
0.67 
0.15 
0. 33 
073 

T. 
1.24 
0.07 
0.45 
2.88 
0.98 
0.62 


-3.12 

-■A.Vi 
-3.1! 

-2  95 
3.6(' 
4.01 

-3.21 

-4',  03 
-3.78 


-5.28 
-2.74 
-3.03 

-3'.19 

-3.63 

-2,2'. 

-3.31 

-1.20 

—0.7 

-1.7 

-h'.h 

-2.75 

-4.' 32 
+0.7 

"3.' 87 


-3.43 
-4.00 


-3.00 


-3.64 

-3  [62 
-3.12 
-3  62 
-4.32 
-4  ..52 
-2  8li 
-0.34 
-2.54 

-4.35 
-2.92 


-2,5: 
-3.16 

•"•2,88 

-3!82 
-2.95 
—3.95 
-3.27 
-3,88 
-■3.53 
-0.46 


-3.11 
—3.49 

-3."85 
-3  30 
-3.48 

-3.52 
-3.98 

-3.44 

-i.'ie 

-2.5 


0.12 
0.02 
1.8s! 
1.121 
1.33 
O.6OI 
2.00] 
1.93] 
0.03 1 
1.95 
0.64 
1.26 
0.05 
0.00! 
0.19 
0.13 
0.43 
0. 70 

2.35 
0.43 
1.34 
0. 201 

0-  20! 

0.78! 
0.46t 
0.28 
0.07 
0.40 
0.25 
1.19 
3.31 
0.04 
0.  20 
1.02 
0.0a 
0.14 
0.43 
1.34 
0.31 
0.16 
0.36 
1.16 
0.15 
1.21 
0.67 
0.56 
0.66 
0.01 
0.71 
0.27 
0.00 
0.40 

T 
0.73 
0.63 
3.80 
0.18 
0.53 
0.91 
1.92 
0  35 

0. 06 
0.05 
2 .  10 
0.10 
0.86 
0.49 
0.8H 
0.01 
0.94 
0.71 
0.92 
0.24 
0.  a3 
1-23 
0.43 
1.28 
3  02 
0.27 
0.82 
U.18 
J.  22 
0.15 
1.56 
1.17 
0.80 
0.42 
T. 
0.28 
0.46 
1.30 
0.11 


-3.84 
-3.73 
-1.9S 

■i!94 
-3.!I 
-2.31 
-1.96 

-i!i6 

-3.45 

-2. 18 
-3.85 
-4  10 
-3.15 

-■l.»<-i 
-'2.Ti 


-4.  If 
-1,80 
-3.33 

■^2.64 
-3.78 
-2.991 
-2.34 
-3.551 
-3.87| 
-2. 18| 

-2  441 


1.281-3.081 
1.5il -3.011 
2.88'-1.04| 

4.45] I 

3.61-0.64! 
4.  17|+0.?0i 


1.42 
-1.40 

-0^05 
-2.28 
-2.49 
+  0.'27 
-2.61 
-3.65 

-i.'96 
-2.45 


— ;■( 

99 

-4. 

05 

-3. 

89 

-2 

46 

-4 

16 

-3.07 

-2 

89 

-3 

51 

-3 

49 

-3 

23 

-3 

24 

-3 

05 

-3 

57 

-2 

97 

-2 

77 

-rO 

53 

-3 

87 

-3.51 
-1.60 
-2.81 


-l.!6 
-3.25 

-2.'67 

-3.58 

-3  79 

-2.20 

-4,15 

-2.4 

-2.88 


-Ml.  53 
-3.3i 

-3.'7o 
-2.16 
-3.27 

-2.27 
-2.63 

-2!  14 

-4'82 
-2.48 


2.62 
2.95 
0. 2!-. 
2.94 
1.24 
2.61 
3.5.: 
0.74 
0.56 
4.69 
1. 55 
1.19 

3!64 

2.03 

3.39 

4.36 

1.62 

1.03 

1.99 

1.23 

0.63 

1.55 

2.76 

0.  95 

5.09 

1.44 

3.8! 

1.91 

2.21 

2.45 

4.38 

1.99 

3.80 

1.65 

1.28 

2.11 

6.96 

4.19 

1.87 

0.88 

3.29 

0.65 

6.3-1 

7.15 

6.36 

1.81 

3.11 

0.99 

1   00 

3.91 

2.93 

1.33 

1.461-2 

3.22-0, 

3.  86! -to 


3  77 
3.89 
3.79 
3.58 
3.28 
3.77 
5.73 
4.34 
3.19 
2.97 
4.4:'. 
7.64 
3.77 
2.48 
3.23 
2.86 
4.05 
4.80 


+0.48 
+  1.25 
+0.87 

■^'6.62 
+0.65 
-•  2  20 
+  ).iO 

-o!2i 

+  1.20 
+  4.07 
+0.45 
-1.19 
-0.37 

+6!54 
+  1.08 


29 

24 

30 

73 

46 

30 

0' 

33 

90 

90 

31 

47 

88 

51  +2.07 

43  +0.45 

89 


-0.26 
+  1.35 
+2.44 

-i!50 

+  1.97 
+0.47 
+3.20 
-1  1.00 
+  1.13 
-0.52 


0-78 
2.46 
0.95 
1.10 
1.98 
2.17 
1.73 
0,60 
4.84 
0.93 
4,51 
2  83 
1.97 
4.65 
1.96 
2.71 
7.93 
3.61 
2. 30 
2.12 
0.73 


66 

11. 

85 

3 

4 

1. 

32 

2. 

79 

2 

3 

5 

67 

2. 

68 

6 

10 

2 

5. 

98 

5 

09 

3 

81 

3 

.33 

6 

62 

2 

97 

1 

89 

4 

97 

4 

'2. 

.44 

6 

51 

2 

38 

3 

3 

3 

3 

.88 

3 

66 

3 

2 

56 

4 

3 

74 
28 

6 
4 

+  3.44 
+  8.21 
-0.26 


85 
80 
17 
31 
63 

72i-0.27 
-1.10 


-0.87 


36 

86 

99 

23|-H 

80 


0.31 


4 
1, 
4 

20]  4 
58]  3 
8 


3  93|+0 
1.71  .. 


1.54 

2.  95 
2.21 

2.20 

0.96 

0.91 

2,001-1 

0,42]... 


-1,21 


8 
1,38 
+0.49 
+3.12 
-0,61 
-0.52 
+0.74 
+0.  46 

+  2'.57 
—1.01 
-0.19 


+0,39 
+0,96 

+  L81 

+3!  15 
+0,73 
+0. 02 
-0,44 
+2.51 
+0. 2^ 
+  1.19 


+1  60 
+0.06 

-6.52 
+  3.41 
+  0.92 

-6.'83 
-0.24 

+6'.  66 

+  i!33 
+1.42 


5.661+2.68 
8.391  +  5-56 
3.74j-hl.54 

8.05 

6.08+3.22 
7.421+4,60 
4..38 -1-1.67 
5.93+3.36 

2.  5.-i| 

3.141+0.25 
3.95  +1.H3 


+4.  83 
-t2.67 
+  3.04 
+  1.04 


7.34 

5. 48 

5.90 

4.08 

8.00 

2.88  +0.23 

4.31  +  1.04 


6.51 

7.58 
4  .28 
6-09 
2. 82 
3.80 
5.  35 


+  4.28 
+0.47 

+3.45 


+0.52 
+  2.35 

5.691  +  2.86 
2.79-0.09 
4.95+1.92 
3.05]-r0.46 


2.94 
5.9! 
4.92 
3.051 
5.0t 


-0.05 

+2!. 55 
-1.08 


+  1.46 
+2.71 
-0.46 


4.50 
5  40 
2.  10 
5.96 

8-45! 

5.521+2.17 

6,2ul-+3,09 

5,70 

7,90 

3  281-0,05 

5,70+2,65 

4.6O1 

3.12+0.41 

5.34I 

4.171+0.49 
4.28! 


+  0.45 
+  5  49 
+  3,9! 
-2,  20 
-  0.86 
+  3  98 
+0.15 


8.2O 

6.  7l 

1.49 

3.40 

6.69 

3.52 

7.02 

7.13 

4.88 

3.40 

5.66 

3.8s 

6.64 

2.84 

3.80 

3.98 

3.3; 

3.90 

5.94 

5.  V 

4.0i 

4  79 

7.31 

4  93 

4.38 

3.11 

3.35 

3.47 

5.59 

.5.  41 

3.5! 

3.4i 

6.78 

5,54 

3.17 

6.40 

4.19 

5.35 

2.12 

4.89  +0  33 

8.171-  0.72 

4  65 


+  3.68 
+  1.23 
+0.73 


+  0.59 
+0,95 

-6,82 

■+3  [33 
+2.90 
+  1,27 
+  2  30 
+  4.53 
+  2.05 
+  1..57 


+0  28 
+2.  53 

+6]  58 
■1-0.  S5 
+  4.07 

--i.'32 
+  2.91 


I 


Decemlier 


3.52 

3.39 

5.39 

5.30 

2.42 

3.52 

4.26 

3.26 

!.96 

3.30 

3. 2-! 

3.24 

4.90 

5.18 

2.93 

6.03 

2. 34! -1.76 

2.541-1.14 


-0.44 
-0.16 
+  1.60 

-V.'li 
+0.09 
+1.27 
-0.  89 

-6!  72 
-0.95 
+0.15 
+0.8;-i 
+  1.80 
-0.97 


3. 80! 

4.99  +1.22 
+  1.  19 
+  1.94 


4.72 
5.44 
2.77 
3.91 
5.74 

2' 77 
3.  15 
2.32 
2.78 
4  78 
7.33 
2.10 
2.45 


0.02 
2.f.5 
+2.fl 
-0  94 
+0.2" 
-0.76 
-0.  OP 

-+3!  82 
-1  49 


4.17  +1.16 
3.05  +0  26 
4.311-0.18 
3.71 
4.85 

1  9: 
1.16 


6.40 

3.14 
4.91 
5.83 
2.39 
5^22 
3. 35 
2.3s 
4.70 
4.45 
5.30 
2.99 
2.87 
3.07 
2.59 
5  6ii 
5  42 
2.85 
4.20 
9.20 
1.96 
9.35 
5.97 
5.14 
2.09 
4,67 
2,76 
2,9! 
2,64 
3,83 
2,15 
5,00 
5,39 
3,  89 
4.20 
3.57 
3  11 
3.00 
2,  29 
6.48 
7, 53 
4,16 
4.19 
6-70 


2. 24 
2.91 
3,36 
1,11 
1,96 
1..50 
2,68 
2,08 
2  82 
1.61 
3,35 
1. 62 
4.84 
2.56 
3,54 
1,  30 
1 .  20 
2.25 


-2  17147 
-1.93158 
-1,53'48 
47. 


10] -6. 28 
43'-^6.85 


1.39 

3  Ss 

0,99 

1-82 

3,63 

4,011 

2.03 

6,09 

2.9? 

3,  05 

2.S11+0. 

2,701-0, 

!  221 .    ,  , 

3,03-1. 


-1.95 
-2.4ft 
-0.18 
-1.67 

-i.24 
-1.59 
-1.47 
+0.17 
-1,69 
—  1  47 

-2-'8S 
-1.70 


-I.07I 
+1.89 

-1.81 

+i.'62 
+0.71 
-1.59 
-0.45 
+  0.07 
-1.91 
+  1.71 
+1.96 

+0.94 
+6. 16 
-2.44 


-2.76 
+L49 

'-•i'ii 

-6-36 
-1.06 
+  1.40 
+  1.90 
-0.07 
-!-0.  82 
+  0.64 


-3. 19 
+3.01 

+6' 17 
+  1.07 
+  3.55 


4.16  +0.32 


+  1.40 
+  2.'22 


5.37 

5.98 

5.16 

1.95 

5-94  -1-3.061 

3.70J+0.051 

3  49) . 


2.69 
1.45 
2.47 
2.20 
1  22 
4.01 
1.69 
2.  37 
3. 63 
2.  33 
2.47 


-1 


44 
44 

41. 

47 

46. 

49. 

45. 

53. 

46 

42. 

40. 

30. 

.151. 

2sl57. 

5S|60. 

37. 


-0-85 

-2.18 

~!.»b 
+0.64 
-1.97 

-4'24 
-5.25 
+  0.96 
+11.79 
-0.11 
-8.64 

-ii'i!67 
-7.17 


-5.92 
!-0.  76 
r3. 94 


I  99 
-6.35 


-L8P 


1.41 

2.2S 

1  54 

1.42 

4  84 

2,31 

0.95 

2.41 

3.55 

1.26 

1.86 

1.12 

L46 

1.52 

2.64 

1.68 

1.48 

2.56 

3.17 

2.64 

2.78 

3.41 

2.42 

3.42 

2.22 

3  .95 

3  90 

4.72 

3.88 

2.55 

3  49 

2.. 31 

2.52 

4.61 

1.59 

3.32 

1.32 

3.65 

1.42 

1.88 

5.31 

1.28 

2.  65 

2.86 

2.781-1, 

4.251-0 

3.27 


XOl 
1.28 
3.93 


-1.71 


-0.59 

-\ 

-1 
-1. 
-0, 
•0, 
+0 
+0, 


47  . 

91 

20 

64 

69 

30 

16 

94 

32, 

4KJtl3.S7 

79  +0.33 

95 


.91 


45.10 

43  .'99 
45.62 

52.99 
55.52 
.54. -52 

40.00 

38.24 
41.57 
50.48 
47  38 
61.23 
55  27 


+2.20 
-9.43 


+0.89 
-i-2.  42 


-8.73 


-6.81 

Vi^33 
+  11.94 
+  4.83 


33.881-14.62 


47.3; 
56.45 
41  93 
39.47 

.56^74 
47.67 


38. 

46. 

48. 

34. 

46. 

50. 

40. 
55  5J. 
42144- 
55137 
2l!54. 
62158 
17  .52. 
25  40 


-0. 

-i. 

-1. 
+0. 

-i.' 
-0. 

-i.'24 


2.9.1 

+7.84 
-10. 35 


-0.99 
-1-0. 02 


+  1.90 
-8.52 

-i.is 

+4.' 26 

-15.78 
+8.11 
f-7.04 
+  6.05 
-0.54 


43.46 
55.35 
57.50 
44.98 
46.  15 
39.10, 
61.751+19.68 


+  5.46 
+  6.57 


-4.69 
-2.82 


66  34..50-13.36 
12  59. 00] +5. 97 

43.40 

43.45 

44.61 

43.  28 

60.90 

46.10 


+  0.85 


-9.57 
+10-62 


Departures  from  the  normal  precipitation  are  based  on  records  of  ten  or  more  years. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Year,  1930 


Yt.:ar,  lum 


CL[MATOLOGICAL   DATA:    AH-ICANSAS  SECTION 


55 


80  to   10        .10  to  V) 


ti)  70 


MISOELLANEOITS  PHENOMENA,     1930 
Number  of  reports  and  number  of  days  on  which  reported 


Month 

H 

mo 
at 

o 

0, 

all. 
•ier- 

0^ 

Hail, 
heavy 

Tliun-| 

der-     1 

.storms 

Den.se 
fog 

Sleet 

Glaze 

Winds,  high, 
not  tornadoes 

Tornadoes 

Solar  Halos 

LunarHalos 

Light  Haze 

1 

-a 
1 

(S 

0 
a 

a 

0^ 

II 

0 

p. 

M 

^■5 

03 

Of: 

0 
p. 

K 

a 

CD 

IS 
0^ 

a 

Q 

0 
a 
a> 

■0 

'a 

M 

s 

a 

a 

Pi 

1 

ft 

u 
0 

CO 

.2 

0 
a 

3 

M 
1 

January. .. 
February.  . 
Marcii 

am'1 

May 

June 

July 

Aueust  . .  . 
September, 

October 

November. 
December.. 

"i 
1 

"2 

.... 
1 

"2 

"i' 

"i" 
2 

i' 

"i' 
2 

52 
57 
93 
176 
519 
HI 
324 
415 

3ia 

45 
59 

10 
10 
12 
22 
28 
19 
28 
22 
21 
10 
7 

47 
37 

5 
15 

4 

'e' 

20 
74 
77 
35 

320 

13 
9 
6 

6 
4 

"5 
11 
21 
13 
11 

98 

73 
3 
8 

12 

1 
3 

33 

11 

4 
2 
3 
7 
5 
3 
5 
3 
9 
9 
4 
10 

69 

4 
2 
3 
6 
5 
7 
5 
3 
8 
6 
4 
5 

58 

5 
2 
1 

'"3" 
2 
7 
2 
6 
6 
13 
5 

52 

4 

1 

1 

...„ 

2 
7 
2 
5 
6 
9 
3 

43 

■ 



"  i" 

"i" 

'"  0" 

""s" 

'"$'36,' 666' 

.... 

.... 

'13' 
97 

"5' 
21 

.... 
33 

11 

2 

"i" 
1 

8 
12 

2 
...... 

1 

e 
10 

i  i,666 

Consid. 

$        400 
1159,  500 

f  160, 90O 

5 

"'3' 
9 

1 

"2" 

4 

18 

"i" 

19 

42 

"i2  ' 

59 

$  22,000 

•••• 

""'$237.' 466' 
$289,400 



2 
2 

..'.'.* 

Year....... 

4 

4 

4 

4 

2169 

189 

.... 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Year,    1930 


EXCESSIVE  PRECIPITATION  FOR  1930 


Station  and  date 


Fort  Smith,  Ark. 
May 
May 
May 

May  18.. 
May  22.. 
May  29. 
Aug. 


9.  .. 
10... 


31..., 


Sept.  25. 


LITTLE  ROCK.ABK. 

Jan.      6 

Mar.    18 

May     2 

May    10 

May    10 

May    17 

Sept.  15. 


Memphis , 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Apr. 
May 
Sept.  15 
Sept.  24 


Tenn.  ... 

7 

12 

25 

2 

18 


O'otal  duration 


From— 


To- 


5:10  p.m. 

7:19  p.m. 

9:00  a.m. 

9 :55  p.  m- 
11:15  p.m. 
1U:50  p.m. 
1'2:20  a.m. 

7:45  p.m. 


D.N. p.m. 
DN.a.m. 
6:38  p.m. 
7:30  a.m. 
12:45  p.m. 
12:25  p.m. 
D.N. a.m. 


10:15  p.m. 
11:20  p.m. 

4:30  p.m. 
11:50  p.m. 
''7:25  a.m. 

2:35  p.m. 

3:15  a.m. 

9:40  p.m. 


'=1:10  p.m. 
9:50  a.m. 
'D.N.a.m. 
11:00  a.m. 
6:15  p.m. 
4:00  p.m. 
6:15  a.m. 


3.2 


Exceesive  rate 


Began— 


0.76 
0.56 
1.12 
0.44 
0.70 
0.47 
0.81 
0.95 


3.12 
1.23 
1.59 
0.91 
2.77 
0.94 
0.74 


6:58  p.m. 
10:07  p.m. 
10:29  a.m. 
10 :02  p  .m. 
11:21  p.m. 
12:57  p.m. 
12:56  a.m. 

7:51  p.m 


4:58  a.m. 
6:01  a.m. 
9:10  p.m. 
8:57  a-m. 
1:00  p  m. 
1:11  p.m. 
1:01  a  m. 


Ended- 


3  S  " 
o  u 

s 


o 


Depth  of  precipitation  (in  inches)  during  period  of  time  indicated 


7:12  p.m. 
10:20  p.m, 
10:38  a.m. 
10:10  p.m. 
11:37  p.m. 

1:12  p  m. 

1:17  a.m. 

8:36  p.m. 


5:44  a.m 
6:52  a.m. 
9:47  p.m 
9:22  a.m 
2:03  p.m. 
2:02  p.m. 
2:21  a.m 


0-16 
0.07 
0.07 
0.01 
0.02 
1.01 
0.03 
0.01 


0. 69 
0.11 
0.14 
0.  "JG 
0.02 
0.09 
0.02 


0.20 
0.12 
0.39 
0.24 
0.15 
0.19 
0.12 
0  03 


O.OH 
0.05 
0.  13 
0.07 
0.10 
0.08 
0.17 


0.08 
0.10 
0.14 
0.04 
0.17 
0.21 
0. 1'i 


0.35 
0.25 
0.52 
0.41 
0.20 
0.33 
0.36 
0.21 


0.15 
0.13 
U.21 
0.18 
0.14 
0.15 
0.23 


0.13 
0  35 
0.  :\6 
0.1! 
0..!! 
0.30 
0.44 


0.39 
0.39 


0.36 
0..'i8 
0.53 
0.27 


0.23 
0.24 
0.43 
0.29 
0.20 
0.19 
0.32 


0.32 

6.47 
0.14 
0.29 


0 

d 

a 

a 

o 

CO 

ta 

o 

CO 

-* 

0.39 


0-61 
0.43 


0. 32 
0.30 

0.40 
0.30 
0.28 
0.46 


0.65 
0.57 


0.36 
0.36 
0.74 
0.67 
0.55 
0  37 


0.43     0.50 


0.48 
0.24 
0.37 


0.39 
0.41 


0.39 
0.51 
0.91 

i.'os' 

0.48 


0-65 


0.57 
0.43 


0.70 


0.58 
0.64 
0.98 

'l.h'b 
0.59 


0,74 


0.66 
0.52 


0.72 


0.71 
0.73 
1.02 

'i'.83' 
0.64 


0.78 


0.69 
0.75 


0.86 


0.78 
0.84 


1.98 
0.69 


0.82 


C.SO 
0.89 


2.13 

0.76 


0.95    .. 


2.27  1  2.39 
0.78 


t)    On  following  day. 


MONTHLY  HiaKEST,  LOWEST,  AND  SEEAN  RIVES  SXAaES  FOR  1930 


Stations 


Jan. 


Feb. 


Mar. 


W 


Apr. 


May. 


June 


July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Arkadelphia... 
Arkansas  City. 

Bates  ville 

Black  Rock.... 
Calico  Rock  ... 

Camden 

Clarendon 

Corning 

Cotter 

Danville 

Dardanelle 

Do  Vails  Bluff  . 
Fort  Smith  .... 

Fulton 

Georgetown 

Oilbert 

Helena 

Index 

LITTLE  ROCK 

Marked  Tree.  • . 

MorrlUton 

Newport 

Ozark 

Patterson  

Pine  Bluff 

St.  Francis 

Springbank 

Whitecliffii 

Yancopin 


20.4 

47. 9 

•Zi.O 

•23.6 

20.8 

37.5 

31 

14.  a 

18.3 

22 .8 

13.5 

26.8 

13.6 

18.6 

26.5 

16.0 

43.'.' 

13.8 

U.6 

18.6 

12. 2 

29.7 

11.3 

11.5 

18.3 

26.5 

24.4 

25. 2 

■ib.il 


1.11 
29.3 
7.2 
7.0 
2.0 
7 

19.2 
9..^ 
3.5 
4.2 
4.9 
15.0 
3.9 
8.4 
10.2 
3.8 
25.2 
8.0 
0.9 
7.4 
1.6 
6.5 
1.1 
7.6 
6.7 
9.7 
13.8 
2.4 
17.4 


7.6 

39.6 

13.6 

17.3 

7.0 

24.9 

26.  8 

12.6 

7.1 

12.3 

8.0 

22.6 

6.5 

12.9 

20.5 

5.8 

.36.7 

10. 0 

6.7 

14.7 

5.3 

19.2 

4.2 

10.1 

11  6 

19.4 

17.5 

13.  (■ 

2H,4 


18.9 
47.4 
19.6 
IS.  5 

i;.s 

i*.S 
29.2 
13.0 
12.8 
22.4 
17.8 


0.9 
41.1 

8.« 
9.6 
2.8 
11.9 
25.6 
10.0 
3.9 
4.4 
6.0 


24.0  20.7 
18  8    6.2 


21.0 
22.8 

9.0 
-!0.  6 
17.0 
17.4 
18  7 
16  4 
23.8 
16.0 

9 

20.2 
2  J.  4 


9  5 

16.8 
4. '4 

30.2 
9.4 
4.0 

16.0 
3.9 

10.2 
3  2 
6.9 
9.9 

10.0 


5.2 
43.0 
12.4 
13.7 

6.0 
22-4 
28.0 
11.4 

6  7 

9.5 
10.4 
2J.9 
10.  H 
11.7 
20.8 

5.1 
:J5.0 
12.  6 

8, 
17.8 


21.9jll.3 
25.11  3.5 


17.1 
7.9 
8  8 
13.5 
l5.2 
16.(1 
12  7 


4.1 
41.4 
16.3 
IS  0 
9.4 
19.0 
25.3 
1 

9.2 

10.1 

10.4 

21.0 

9.8 

15.6 

9.0 

4.5 

38. 2 

13.9 

9.2 

1.5.8 

8.0 

18 

6.9 

7.8 

13.6 

18.2 

15  2 

13.9 


34.7  29.  I|:ri2.4 


2.6 
40.3 
9.8 
10.5 
4,0 
12.5 
23.8 
11.0 
4.9 
5  2 
5.9 
19.6 
5.5 
1  11.3 
12.4116.0 
4,0]  4,2 
31.9  35.7 
7.S'l().  4 
1.6;  3.5 
9.0|11  9 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  V/EATKER  BUREAU 

HARVEY  S.  COIiE,  Mateorolo grist 


Vv-)L.  XXXVI     Little  Rock.  Ark.,  January,  1981        No.  1 


GETJERAL  SUMMARY 

.Fanuary  1931  with  a  mean  temperature  of  42.3"  and  with 
only  one  station  reporting  a  minimum  temperature  of  zero  was 
quite  a  contrast  to  January  1930  when  the  mean  was  33.8^  and 
the  minimum  28°  below  zero.  Precipitation  was  below  normal, 
this  being  the  third  driest  January  on  record,  January  18vi3 
with  an  average  of  1.13  inches  and  January  1911  with  1.02 
inches  being  drier. 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  by  the 
records  of  63  stations,  was  42.3°  which  is  a  departure  of  1.3° 
above  normal.  Monthly  means  ranged  from  36. B^'  at  Button 
to  48.6°  at  Hope, 'and  of  the  55  stations  for  which  normals 
have  been  computed,  49  showed  positive  departures,  5  negative, 
and  one  exactly  normal.  Positive  departures  were  especially 
noticeable  in  the  northern  and  northwestern  portions  of  the 
State,  all  stations  except  one  with  negative  di^partures  being 
located    in    southern    counties.  Temperatures    were    above 

normal  for  the  first  tive  days  in  nearly  all  sections  hut  from 
the  6th  to  the  20th  were  near  or  below  with  the  coldest  occur- 
ring at  all  stations  either  the  14th  or  loth.  From  the  21st  to 
the  31st  temperatures  were  uniformly  above  normal  with  maxi- 
ma occurring  in  all  sections  during,  the  lost  week  of  the  month. 
The  highest  temperature  recorded  was  76°  at  Calico  Rock  on 
the  30th  and  at  three  other  stations  during  the  latter  part  of 
the  month;  the  lowest  0°  at  C'orning  on  the  15th.  The  great- 
est dailv  range  was  Sl'^  at  both  Calico  Rock  and  Mount  Ida  on 
the  30th. 

The  average  precipitation,  based  on  the  reports  of  92  stations, 
was  1.14  inches  which  is  3.!0  inches  below  normal,  all  stations 
with  records  of  10  years  or  more  showing  negative  departures, 
^lonthly  total.-J  ranged  from  a  trace  at  Harrison  to  3.40  inches 
at  E!  Dorado,  and  47  stations  had  totals  of  less  than  one  inch. 
Rain  occurred  from  the  4th  to  the  8th  with  an  inch  or  more 
reportpd  in  southern  counties  either  the  4th  or  5th  and  snow  at 
a  few  stations  in  the  nor1  hern  part  of  the  State  on  the  7th. 
Precipitntion  was  mostly  light  and  scattered  from  the  11th  to 
the  18th  with  34  stations  reporting  a  meai-urable  amount  of 
snow  on  the  13th,  tt^e  average  of  which  was  1.2  inches. 
The  only  rain  falling  after  the  19th  was  that  of  the  26th  or 
27th  which  was  generally  less  than  025  of  an  inch.  The 
heaviest  precipitation  or-cu'red  in  southern  and  eastern  sections; 
the  least  in  the  upper  basin  of  the  Ouachita  River  and  in 
the  west-central  and  northwestern  portions  of  the  State.  The 
greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period  was  2.30 
inches  at  El  Dorado  on  the  5th.  t.a.m. 
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Bco-inninsr  with  .Taniiary,  19.'>1,  the    normals^ for 
jased  on  datii  up  U)  and  iuelvidiiig  th  '  y^'ai'  1930. 


.ill    ;^ul)-,-'Lalion^    are 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS    SECTION 


■I 


January, 1931 


Climatologioal  Data  for  January,  1931 


Stations 


Amity 

Arkadelphia  .. 
Arkansas  City. 

Arlbei'g 

Daiejiy.iUe  .,..•• 
Bee  Branoii... 

Beiitonville 

Black  Bock 

Blytheville 

Booiieville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden. 

Center  Point 

Clsrendoii 

Cliutou 

Conway  

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville 

DardaiioUe  ..  •  — 

Dd  Vails  Bluff 

Dumas 

Dattou    

El  Dorado 

E  island • 

Eureka  Springs . . 

Faretleviile 

Fort  Smith     

Krerman  Bpringf. 

FuUou  

Gaorgetowu 

G:lhMt 

Grauui.s 

Gravetta 

l!arri^on   

llel-'iia   

Ui2den 

Higliland 

Hope   

Hot  Springs 

Index 

Jessioville 

Jonesboro  

Junction 

headHill------  ■• 

LittVe  H.ocb...- 

I.urton 

[.ntherviUe 

Magnolia 

Malvern •  •  •■ 

Mammoth  Sprlns 

Marianna 

Markeil  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrinu>n 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman  

Odon 

Okay 

Osceola 

Ozark    

Paragould  

Patterson  

i'isprott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

RoRcrs 

St.  Charles 

St.  Franci^i. 

Hoarcy. 

Springbank 

sitorv   

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Water." 

WbitecUifs 

Wilson 

V\'in-low 

Wynne • 

Yancopin 


^■■■\ 


M\ 


Clark  

Clark. 

Uesha. 

Stone 

Independence 
Van  Buren  ..... 

Benton 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe    

I zard  

Oviachita 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner  

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Veil 

Prairie.... 

Dasha 

Madison 

Union 

Lonoke  

Carroll ■  ■■■ 

Wasiiingtna — 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  — 

White   

,->ea>-cv 

Polk....; 

iknton 

lloone 

Phillips 

Cleburne 


. . ,  Hempstead  ■  . . 

..i  Gvrland 

ti|  Little  River.  .. 

i  (larland   

Craighead .... 

Union   

..   !  Boono  

..   ■  Pulaski 

.. .  ;  Newton 

.Ui  .lohnson 

-'  Columbia  — 
Hot  iSprinRs   . . 

Fulton 

Lee 

Poinsett- 

Searcy 

Polk 

CoQway 

Baxter 

Montsomery . . 

.lackson. .. 

Montfforaery  . . 
Mo'.itijomery  . , 

Howard 

MiR.sls8ippi 

.    ,  Franklin 

. . . ',  Greene 

...I  WoodrulT 

...i  Clay 

.. .'  Jefferson 

...    Randolph.  — 

1  Ashley 

, . . . !  Nevada 

. . . . ;  Dallas ' 

I  Cleveland-  ■  ■• 

I  Benton 

'  Arkansas..   .. 

...j  Clay 

White 

Miller 

Montgomery  . 

i  .Arkansas 

i  Logan 

1  Miller 

Perry 

Scott 

, :  Bradley   

J  Montgomery. 
, :  Little  lUver  . 
.,  Mississippi ... 
.:  Washington.. 

.'  CroBS 

.:  Desha  — ....  . 


.n; 


Temperature    (Degrees  Fahrenheit) 


ta-S 


700  i 
250  ' 
145 
700  I 
■277 
700 

l;!03  I 

2.59  1 
252  1 
465  I 
205 
361 
158  ! 
470  I 
200  ; 
816  1 
■.in)   1 
203  . 
40S 
175 
327 
830 
153 
162 
1590 
270 
229 
1405 
1401 
457 
2240 
260 
200 
675 
MOO 
12.50 
1052 
250 
445 

377 

600 
275 
750 
345 
182 
6-50 
3-'i7 
2100 
775 
315 
277 
600 
235 
2'20 
1070 
1185 
347 
SOO 
6-50 
231 
7.=.0 
800 
28R 
240 
306 
301 
196 
;'.07 
215 
300 
122 
.3» 
287 
i   2-^3 
1  13H5 
i   175 
1   290 
1   236 
!   240 
I   700 
!   228 
I  10.50 
;   332 
I   650 
1   675 
I   206 
i   '.«00 
290 
237 
1734 
250 
167 


30 
35 
47 

9 
32 
39 
26 
29 

6 
17 
44 
27 
46 
32 
27 
10 
4S 
88 

4 
16 
15 
45 

4 
25 
26 
30 
24 
31 
44 


State  Means    and  Extremes 


42.9  1-0.2 


.■37.2 
40. 4 

39.8 

'ii.'s' 

43.1 
42.4 
38.4 
43.6 
45.  S 


42.5 
3s.  2 


;-o  7 
j   e.o 

+■3.6 


4-2.8 
tO  6 
+2  6 
-0-6 
+  1.2 


1+2.0 

i+0  8 


44.8  ,+0.7 
'.i2!7  |-+2'.2' 


44  5 

36-6 
47.1 
43.2^ 
42.2 
40.1 
43.1 


!+0  6 

'  +  )  0 

+  1,1 
1+0  5 
i+4  4 
1+2.8 

+  3.6 


45  ! 
lU 

8 
12 
34 
30 
59 
13 

2 
60 
40 

6 

0 
36 
37 

i 
52 

6 
33 
12 
44 
26 
19 
26 
17 
43 
10 
17 

47 

4 

5 

2 

33 

35 

5 

15 

7 

44 

38 

25 

43 

25 

30 

40 

2 

3 

22 

24 

44 
34 
45 

7 

12 
37 

7 
27 

6 
Ifi 
23 


37  3 
44  1 


-^1-4 
+3.0 
+  1.1 
+  1.8 


45  8  i 

48.  ti  ;+4  4 
44.5    +1.5 


42.4     4-2.3 
4!(.4  1  +  1.5 
3-S.2|...... 

-14.1  1  +  2  7 

38.6  ! 

41  8  j-t-l.O 
46.8  +1  4 
■13.4  1+0-7 
2  1+2.3 
+  2.3 
+2.0 
1-1.1 
+  1.5 

^3-i" 

+0-0 
+  1.9 


39  2  1 

43  6 

40. 3'' 

39.6 

42. 7 

40.2 

■iU.2 

41.0 

,.":^ 

45.0 

43.2 

4L0 

.... 



45  2 

40  4 

44.4 

40  I 

"46'6' 

1   40  0 
1 

41.1  +1.3 


43  8 
42  H 
45.4 
41.6 


'+1  1 
i-H.rt 
-0  8 


Precipitation,  inches 


+3.7 
+0-8 


^-2-0 
+2  1 
-2.0 
+21 

+  i'7 
+3.3 


45.  1  i-l-O  6 


41  6  I... 
38.  1  i+3  6 
42.0  1-1-1.7 


73 

72 


30 


30 

30 


30  i 

30  : 

30 

28t  I 
28  ! 


30 
Wl 


14 
16 
16 
9 
20 
16 


15   41 


15 
14 
11 

i4 
14 
14t 
15 

14+ 
14 


49 

36 
34 

'39' 
45 
43 
51 
40 
34 


16  I  15  I  42 
0  I  15    45 


20 


25t  !  20 


30 
28 
24 
30 
30 
30 


4 

20 
!9» 
5 

8 
16 


29  10 

66  i  30  7 

72  I  Sit  i   ^8 

72  j  30  ;  16 


I5i 

'iif 

15 
14 
14 
15 
14 
14 
14 


14 
14 
14 
15 


71  I  'i8-l 
76  I  29 
67   30 


30 

31 

30 

30 

30 

31 

25 

30 

24t 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 


18  I  Wf 

19  ;   ut 

■22  j  15 


37 

'43' 

'38' 
47 
33 
37« 
34 
3-4 
35 


43 

35 
45 
34 

'35' 
45 
31 


11 
Tl 

I    1 

1   ■^■9 
I   I) 

!  12 

I  20 

)6 

6 

16 

10 

10 

13 

19 

5 

11 

1-! 


15 

19 

14+ 

14 

14 

14 

14 

14 

!5 

15 

15 

14 

14 

U+  !  36 


37 

39 

47 

34 

26 

.33 

35 

46 

42 

38 

41" 

40 

36 


25+  I  14 

25  i  15 
30    12 


75  I  30 

74  I  30 

68  I  30 

72  I  28+ 


72 
76 


18 

5 

21 

18 

'19 
7 


71  1  30 


72 
65 


30 
30 
28+ 
SO 

'•24+ 


14 
15 
14+ 


14 
16i 
20 


14+ 
15 
14+ 
14+ 

'is' 

14 


15 


-S 


Number  of  days 


44 
51 

44 


45 
39 
47 


42 


30  13 

28  6 

30     i     15 


3  1  +  1  3  1       76  i     26+ 


13+ 
14 
14+ 
15 

'14+ 


14+ 
14 
14 


15 


i 
0.94 
0.49 
2.  27 
0.  55 
0.71 
1.49 
0.61 
0.67 
2.13 
0.47|- 
!.54 
0.80I-' 
1.76  - 
0.66:- 
I..35!- 
0.70: 
1  09  + 
0.90  - 
0  58;. 
2.55;- 

0.93;-- 

0,69  - 
1.91;. 
2.02:- 
0.68:- 
3  40I- 
1.79;- 
0 .72i  - 
0.57J- 
0.48;- 
0.33!. 
0.93;- 

i.7o;- 

0  511 
0.67!- 
0;b9i- 

T.  i- 
1.94;- 

1  12i- 
1 .20' , 
L2i  - 
0.93- 
1.03: 
1.561 
1.08i 

1.78; 

0.6W 
1. 001 
0.71! 
0.481 
2.4l| 
0.791 
0.  66' 
1.54] 
1.41! 
0.40! 
0.39 
1.33i 
0.48 
0.95 
1  31; 
1.07| 
0.201 
0-831 
1.30; 
O.55I 
I.49I 
1.00; 
1.14! 
1.61; 
1-09 

!  2.35; 

0.  S2i 

0-  55 
1.77! 
0.46 


3.61'  0.31 
3.94^  0.27 


-2.2S 

-■3.' 82 
■  -2.87 
-2.13 


3 .87; 


1.V2 

0.47 

0.51 

0.70 

0.24 

0.42 

0.87 

0.18 

3.55!  0.49 

2.841  0.39 

3  (Ol  0.85 

3.25i  0.27 

3.16;  0.55 

i  0.51 

3  27!  0.83 

3.421  0.55 

0.21 


2.60 
3.17 
2.77 


1.20 
0.42 
0.33 
0.86 
2.83'  0.65 
3.,514i  0.28 
0.20i  2.30 
2.75!  0.85 
2.51I  0-22 
2.29;  0.23. 
2.061  0.26 
0. 14 
0.47 
1.04 
0.1'/ 
0.27 
0.33 
T. 


3.41 
3.68 


4.58 
1.80 

3,11 

3  401  O.SO  ! 

3.  .531  0.71 

;  0.40 

3.66'  0.63 

■4'.  021  0.33 

0.55 

I  0.61 
■4.12;  0.49 
■!.&7|  0.ft2 

j  0.28 

-3  73    0.58 

0.25 


T. 

4 

7 

O-C 

4 

20 

0.0 

4 

15 

0.8 

2 

13 

T. 

5 

19 

1.0 

0 

16 

0-3 

7 

21 

1.5 

5 

17 

1  0 

6 

15 

T.    1 

7 

19    1 

0.0 

4 

16 

1.6 

6 

12 

0.0 

4 

10 

i    T 

6 

17 

T. 

0 

13 

0.8 

3 

14 

1.0 

3 

16     1 

5.0 

3 

16     1 

i     1,0 

4 

19     1 

0.0 

4 

15    1 

0  5 

5 

20 

0.0 

4 

10 

0.0 

5 

19 

0.0 

6 

13 

0.0 

3 

17 

0.0 

Q 

U 

T. 

7 

16' 

LO 

5 

15 

1.3 

7 

13 

0.4 

0 

12 

0.8 

4 

IS     i 

0.0 

3 

14     1 

00 

•    0 

13 

T. 

6 

14    ! 

T. 

5 

16     1 

\     11.5 

7 

11     i 

!     T. 

1       " 

lb     1 

i    T. 

1       4 

13 

!.  38' 
2  91 


O.lo 
0.75 


4.77.  0.3-5 


0.45 
0.62 
0.86 
0.-.i4 


3. 01. 

-3.401 
-3.48,  0.1.9 

I  0.66 
- -2.6-1!  0.15 
-3.39i  0.42 
-3.08:  0,86 

I  0.46 

!  0.10 

0.35 
083 
0.29 
1.00 
-4'2i;  0.70 

I  0.30 
-3.52;  0  72 
-3.43'  0.5 J 
-2.09;  i-lS 
-3.69  0.33 
-4.29:  0.22 
-3.56'  0.90 
—2.12;  0.26 


-3.85; 
■2.21 


51 


0.8 

0.90 

2.48 

0.79 

1.24 

0.43 

l.SF 

1  53i 

0.47i 

2.  76; 

i.os! 

0.62; 
2.08 
0.  46 1 
2. 20! 
V.711 


-».73 

-1.87: 

■-3!79 
-3.02; 
-1.84, 

-3.50, 

-1.84- 

-3.'ii, 

— j.'ao! 
-2.95 


0.28 

0.04 

1-41  i 

0.28 

0.47 

0.18 
1-28 

0.46 

0.16 
).60 

0  56 
0.26 
1.03 
0.15 
0.75 
0.85 


0.2 
0.0 
0.0 
T. 
O.-.) 
1.0 

0.9 

0.0 

1.8 

•)'. 

1.0 

2.0 

0  0 

0.0 

02 

0.0 

T. 

0.0 

0.5 

T. 

1.2 

0.0 

0.5 

'J'. 

T. 

0-0 

0.5 

0.2 

2.5 

0.0 

1.0 

T. 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  8 

"2.0 
0,0 
0.0 
0.0 

'r. 

T. 
0  0 
T. 

1.(1 

0  0 
T. 
0.0 

r. 

1.3 

T, 
0-0 


6 

4 

4 

6 

4  i 

5 

3  1 

6 

f, 

7 

5 

4 

6 

2 

4 

6 

3  I 
7  j 

•*  I 

4 

4 

5 

4 

2  1 

51 

4  I 
4  I 
2 

6 
ft 
5 
4 
5 
3 
4 
4 

'5 
4 
5 

5 

3  I 
6 

3  I 
5  j 

4  ! 
4 

,  4 
4 
5 
4 


1.141-3.10    2,30  1     1.2 


iO 
17 
14 
15 
9 
18 
19 
19 
20 
10 
18 
15 
13 
18 
19 
15 
14 
16 
14 
16 
1-1 
13 
18 
17 
15 
14 
1; 
17 
20 
17 
17 
1.^ 
16 
1-1 
17 
18 
19 
15 

16 
20 
15 
18 
13 
19 
10 
12 
12 
17 
8 
12 
19 

;   21 

I  15 
I  '■' 
i     15 


19 
4 
4 
8 
0 
3 
1 
1 
5 
4 
3 

12 
9 
3 
3 


3 
3 

0 

9 

2 
10 

7 

7 

3» 

9 
10 


13 
3 
5 

In 
6 

y 

0 
7 
•3 


a  o 


Observers 


12 

10 
12 
12 

9 
13 
11 

8 
12 

7 
12 
11 
15 

9 

8 
14 

9 
13 
11 
12 
10 

8 

7 
13 
11' 

7 

8 
11 
10 

12 
12 


U 

8 
11 
12 

6 
16 

4 

9 

5 

8 
12 

9 
10 
10 

u 

9 

6 

5 
13 
10 
10 
13 
12 
11 

7 
12 
11 

a 

13 

7 

10 
12 

8 
U 
12 

9 
12 
10 

7 

'9 
9 
15 
11 
9 
12 
10 
10 
13 
4 

15 
16 
11 
7 
10 
13 


ne. 
nw. 


nw. 

s. 


w. 

ne. 
nw. 

nw. 
e. 

w.  ^ 
swi 


nw. 
nw. 
ne. 


nw. 
nw. 


sw. 
n.u. 
nw. 
w. 


w. 
nw. 


sw. 

se. 

n. 

n. 

sw 

u. 

e. 

w. 


sw. 
w. 


n. 

s. 

ne. 

sw. 

w. 

nw 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   8.  Weather  Bureau 

Vernon  C.  Howe 

Charles  Phillips,  Jr. 

F.'H.  Randolph 

R    J.  Torry 

W.J.   Copp 

A.  B-  Quarterman 

John  C.  Floyd 

J.  \V.  Bishop 

A.  L.  Stephens 

E.  E.  Cordrev 

■WinfredD.  Polk 

:0.  B.  McSpaddeu 

:g.  A.  Gifford 

;C.G>Pudson 

Geo.  N.  Goodier 

H.  G.  Fate 

Ben  Johnson 

J.  M-   EickHtts 

J.  J.   Babb 

Dr.  R.   H.    Hardin 

Geo.   W.   Nichoalds 

University  of  Arkansas 

U.  S.   Weather   Bureau 

R.  J.  Mc  Cuiston 

T .  J  .  Logan 

\V.  R.  Owens 

;Ben  F.   Battenfield 

W'.fi.  McVay 

j.-\..  F.   Sttvens 

iDan  Robertson 

James  A.   Burnett 

jGeo-  W.  Baker 

IToro  W.  .Stewart 

jN.   P.  ONeal 

G.  C.  Hoi  ton 

H.  G.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Bei'.edictino  Sisters 

J.  A.  Lowderback 

H.  Crosgwhite 
U.  S.   Weatfier  Burpau 
I.  C.  Sutton 
H.  a.  Lenherdt 
State  Agri.    School 
Mrs-  W.  L.   Matthewi 
S.F.  Whiltaker 
ON-   Houck 
Charle.s  Walton 

A.  .1.  Parks 

E.   W.   St.  John 
.lohn  Cook 

B.  S.  Halbert 

G    A.  Whlttington  . 
J.  D.  Henderson 
U.  S.   Forest  Service 
U.  8.  Forest  Service 
Frank  K.  Hensley  ■ 
June  .Tnomason 
Ortoev  0.  Milton 
W.  K.   llcaglsr 
W.   E.  Baki-r 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.   Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.  Dora  ':oleman 
Mrs.   M.   V    Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Deane 
P.  T.  Rooney 
Arthur  V>.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Adam  F-  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H-  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
IMLss  Evelyn  Hovle 
jj.  R.  Huddleston 
Nannie  O-  Schirmer 
M.'W.  H.  Collins 
J.  D.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  K    Barton 


^-- ^ "^ '  ^  *„  ,  ^^  ^^ro  voura  i-pcorfl      All  Complete  reports  used  In  means.      T.   less  than  0.01  inch  rain 

'IVmnerat-ureand  precipitation  departures  computed  for  stations  ha vnig  ten  or  more  }  ears  recora.A^^  ^^^^^  ^^^^^      .^.p   ^    addresses  as  follows  :- 

o^rUefRn'w      deceived  too  late  for  m_eans  '^o\s"°^™=^;;f,^,,i,^eference  ,e  tor     .  ^^    m^  Lamar:   Springbank,  Doddridge.     Precipitation  for  24 

Fr,c-;n)an  ^prinKp.  Dover:  .     fndex.  Route -3,  Texarkana  :^^.|unct^on^  Rw.^c^l^^^  ,,     ,    .     , 

lio'irs  en-linit  neat 


sn.naet  ti'nlite^j  otherwise  indic»'j6d . 


.  ! 


ll 


Jaxcary,   1931 


CLIMATOLOGLCAL    DATA:     ARKAiNSAS    SECTION 


Daily  Freoipitation  for  January,  1931 


Drainage- 
basio             1 

2 

Day  of  Month 

Stations 

i 

1 

5 

S 

7 

8      9 

10  j  11 

12 

13 

14      1 

5      15 

17 

IS      19 

20 

?i 

22      23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

0 

Aniitv 

1 
.  lOuachita 

;;;i 

...■  .23'....! 

!           i           1 
...1    .31;....f....| 

...;....! 

1 
.16 

1         1         1 
...'..    .'..    .'   .241 

1 

..    [ 

;6g 

.... 

1 

:.:  ::.':i' 

... 

...! 

...  . 

... 

0.94 

Arkailelphia.        f 
Arkansas  City  ..ll 

.  \ 

uachtra..  —  j 

" 

.' U '.'.'.'. 

.47 

'.ii' 

.09 

.'(17 

'69 

■.'51 
.80 

'.'21 

.'44 
.12 
.05 
.07 

.2- 
.2.5 

.. .  • 1 

T'."i 

.ll' 

.891 

I 

.Oil....:    '"■  " 

.U-i, 

...i 

0.49 
2.27 

.08 

.'16 

.03 
.'67 

...'....  1 

,  ,! 

0.55 

Arlberg ; 

UatesviUe i 

...  1 
.'.'.J 

! 

... 

:::i 

A6\::.: 

1 
.02!.... 

.87|   .05; 

.4i;::':| 

.511 
.12 

!42| 
.551 
.181 
.49' 
.39 
.  22I 
.011 
.55 
11 

'..55 
.21 
.26 
42 
.33 
.54 
.60 

'.'26 
.06 

'i'" 

.14 

.'i2J 

...1 

...1 

.08 
'.62 

'!ii 

".ih 
't.' 

T. 

'.'ig 
.10 

.32 
.22 
.17 
,07 

.osi 
ioi 

.26 

'.ii 

.17 
.44 
T 

28 

'.'is 

.19 
1  05 
.10 
.10 
.27 
.58 

'.'65 

't'.' 

.06 

.071 . 

1 

1 

1 

01 

T.    . 

.07  . 

0.71 
1.49 
0.61 
0.87 
2.13 
0.47 
1.54 

.  Arkansas I 

...1 

1 

1 

T. 
.14 

.'6i 

... 

Uee  Branch 

'.'15 
't'.' 

.031 

'.61 
T. 

:i5|:.:. 

.08].... 

.05; 
.'62 

■r.  ! 
■r.  ! 

.'oij 

T. 

. . . 

.06 

liontonville  . . .  .•'■j.ArKnusiw \ 

Black  Rock  ....liiilWijite   

Blythevtl'.e llli  ^f  iisissippi . . . . , 

t.l::::|:::: 



.04 
■  32 

... 

... 

... 

fcoiievjlle- -•  •■ 

lirinklty :iii  ^ 

:::  ::: 

.40 

■■■: 

.... 

.;;! 

:::: 
tv 

■■■■| 

't.' 

■.'08 
.10 

.iii 

..! 
'  .'62 

T    i 

[       t 

T. 

!6i 

11 

1 

"    1 

0.80 
1.76 
0.60 
1.36 
0.70 

Calico  Rock ; 

Camden 1 

<l)a"ater  Point  .... 
Clarendon i 

.    «iiiie    

filOusohita 

.iRea: 

liiWfilte   

.27! 

.lol 

..   -i 
1 

l'20i 
.30 
.16 
.86 
.50 

i'^oj 

.85 
■■••I 

':::! 

...| 
.'..'.\ 

;;: 

1 

.'i7i 

.25 
T.' 

1 
...j 

••| 

;;:;;:; 

•"•• 

T.' 

.03 

.. .! 

•':i 

Clinton 

,1  Arkansas 

1   -  "I 

T. 

....| 

...1 

' 1 

...j 

... 

__! 

.... 



1.09 

Corning 

Cottar 

Hi  White   

illWhite   

.26; 

.  12; .... 

1 

't'.'i 

.  .  -  .  1 

'.'64 

'f.' 

.'65 



.... 

0.90 
0.58 

2  55 

Crossett 

■l^ 

Vrkansas 

....i 

1 
'  "i 

■ '  '1 

;■'.■.! 

'.64 
.10 

.06 
.04 

.081      -i 

...i 
1 

.09 

0.96 
0  69 

Danville •■•[ 

Dardsn^Ue i-il 

IM  VallJ- Bluff...  llli! 

Ouraas Iliil 

Out,tnn ■•! 

Kl  Oorado 1!;!; 

in' 

1 

Vhite  ■ 

::::i 

.05: 
T. 

"  "  1 

'.'ii 

'.15 

01 
T. 
T. 
.2! 
T. 

.... 

....' 

.19 
.02 

'.'08 

".ii 
12 

.... 

1.91 
2.02 

tV'bite   

-Kiachlta 

\rkansas 

White   

White   

Arkansas 

.... 

::':i 

••■• 

1 

':62l 
.10 

.04 
.04 

'f.' 

't.' 

■••■ 

•■•■ 

■•■• 

't.' 

.28 

".be 

.18; 
.23: 

't'.' 
't.' 

•■; 

■••• 

0.68 
3.40 
1.79 

KurekaSprings.. 

! 

0.72 
0.57 

'/oh  Smith • 

'.05; 

1 

:':: 

0.48 
0.33 

'.63 

r 

'.'•25 

"6l 
T. 

T. 
T. 

47 
'.'27 

.21 

T. 

2,=. 

0.93 



.... 

'!i3 

.71 
.30 
.12 
.  3.-1 

.43 

.12 
.5.H 

.25 
.15 

.75 

"■io 

24 
.07 

'.'is 

.25 

'.'32 
T. 
.13 

1.04 
.19 

".'63 
.17 
27 
T 

.  14 
.10 

'.'34 

't.' 

.07 
T. 

'.'os 

.02 
.07; 

1.70 

;^li^Vhito  

1  ii  ^,1 

0.54 

<3ilbeit 

.... 

.02 
.03 

.08 
.03 

T. 

.06 

T. 

0.67 

Gravrtte  ^^rtansas 

"" 

'<H 

0.89 

T. 

.... 

.... 

T. 

Harniiou ..I 

adena llli' 

lUgueu 1 

\f  ig^iaciiini 

.72 
'.'26 

'.'06 
'.49 

T. 

.35 
.45 

-42 

'io'i 

.66 

'.'85 

't.' 

.14 
.15 
1.00 
.7i 
.26 
.55 

'.'i7 
.16 
.22 

.2? 

'!2!" 
.64 
.IS 
.2(; 
.4" 
T. 

'.'it 

.08 

1.94 

White 

luachita 

;::: 

. .  . 

.... 

.08 
15 

09 

1.12 

15 

1.20 

liighiand 

. .  •• 

.35 
.24 
.17 

".(ik 

'.'i9 

.'is 
.21 

'!io 

'.'46 

'.'ii 

.03 
.06 
.12 

'.'08 

.06 

'.'06 

.15 

1.25 

Hot  Spring lOuRchita 

Judex III!  Rf-1 

.lessieville .  ........Ouachita  

.  . . 

.55 

7]': 
'.'65 

.'fij 

.56 

■f.' 

50 

.01 

.... 
■  35 

'.'19 

.   . 

.... 
.... 

.... 
'.'83 

'.12 

't. 

.... 

. . .. 

:::' 

.... 





'!i3 

.... 

0.93 
1.03 
1.56 
1.08 

)iiachita  

White    

'.'(')4 

.... 

.65 
.28 
.20 
.11 
Oo 
.51 

"45 

'.'oi 

.05 

!i6 

.15 

'.04 

.04 

.31 
.01 
T. 
.03 

1.78 

.lui:-i-tion i 

LeM  itill 

't.' 

'::: 

.... 



.... 

.13 
.15 
.20 
.05 

0  69 

'.'62 



.... 

Little  Kock.."* 
Lurton .' 

■T/.it.iiervi!le 

Magnolia 1 

Malvern ll'li 

ManimoOi  Spg.   .ilii 

Mariaana 

Marked  Tree....l!i! 

Marshall 

Mena ;...llll 

Morrillton III! 

MOimtftin  Home  •  ■ 
Mount  Ida, 

Arkansas 

W"-.ltc    

1.00 
0.71 
0.48 

Red 

Ouaclvita 

White   

— 

7.5 

'.'62 
'i'. 

.40 
.IS 



— 



'.'6i 

T. 

.04 
.03 

'.'63 

.... 

2.41 
0.79 
0.66 



1.54 

Mississippi . . . . 
Whifo   

.29 
T. 
.22 

".Q9 
.21 

.30 

'.'■25 

'.'95 
.04 
.18 
.38 

' .'  VI 
.2f 
.4C 
.21 
.3C 

... 

T. 

... 
1  .6t 

i  .0- 

•  2t 

1  ... 
.S(. 

.5i 

'.13 

'f.' 
T 

'.'28 

1::.: 
.10 

".20 

'.'06 

I 
j.... 



.08 

'.08 
.17 

'.'is 

'"n,5 

't'.' 

'^05 

't." 

.03 

.... 

.... 

".15 
T. 

•• 

.... 



1.41 

0.40 
0.39 

1.33 

White   

Oviachita 

White   

Oitachita  .   .. 
Ouachita   ...  . 

".46 
■."62 



T. 
.13 

'!ii 

.10 
T. 

.10 

0.48 

'f.' 

.... 

.... 

'.'io 

.... 

.... 

0.95 

Newport ill 

Noniiau  ..     

1.31 

■••■ 

't.' 

.18 
.10 
.25 

1.07 



.... 

0.20 

Okay 

Ozark llli 

Para?ou!d. 

P.ittersoa llli 

Pine  l-sluif Ilil 

Portland  ........ ill 

Pr«?,-ott IJI 

f  rini'elon ■:■■.; 

Risou 

Rogers 

*it.  Charles 

9t.  Francis  111! 

^nringbank llli 

3tutt?art ill! 

Subiaco 

Texarkana III! 

Thornburs 

Red 

Mississippi. . . . 

Arkansas 

Mississippi 

White 

Mississippi 

•Arkansas 

White   

Ouachita 

Ouachita 

Oua,chita 

.. . 

.08 

't.' 

. . . . 

:::: 

•••• 

:::' 

'f. 

'ii'i 
'.'is 

't  " 
.29 
.10 

't'.' 

... 

•• 

1.30 

.02 

.18 

■f.' 

0.55 

:::: 

•■•• 

r. 

•21 

1.13 
33 

.15 

.90 

■■^' 

li-il 

.04 

.47 

.03 

.3.T 

.4t 

.06 

1  5' 

'.'so 

'."51 

'.'09 

L'.;. 

■f.' 

't. 

'.'is 

.05 

.15 
.10 
.22 

'.'26 

'!ot 

T. 

111: 

•••• 

::i: 

•••• 

■••• 

1.49 

T. 
f.' 

.07 

';o7 

'.'ii 

T 

'!'.'! 

•••• 

•••• 

1.00 
1.14 
1.64 
1.09 
2.35 
0.82 
0.55 
1.77 

Wiiite 

Wnite 

St.  Francis 

White 

Red 

Ouachita 

'Arkansas 

Arkansas 

Rerl 

Arkansas 

■■•'• 

■■•■ 

't'.' 

•••• 

••■• 

::: 

.06 

'!i6 

.04 

.... 

'.'.'.'. 

'.'... 

0.46 

'.'io 
.02 

6.' 87 

1 

0.90 

r '  ' 

T. 

.06 

.4t 

... 

... 

T. 

a. 48 

... 
.04 

'.'31 
.U 

)  ... 

J  ... 
)  ... 
.1: 
)  ... 
j 

.17 
T. 

.... 

'.'io 

■.02 
1 .... 

.25 

... 

... 

... 

0.79 

••■• 

't" 

1.24 

, . . . . 
' .... 

.IS 

.le 

T 

i'T. 
'f. 

't. 

.U 
1.2f 
.li 
.0£ 
T. 

'  .2i 

'.ii 
!6. 

.02 
't.' 

T. 

'.ic 

.0( 

".ii 

.... 

.06 

T. 

0.43 

1.81 

... 

''j' 

... 

... 

... 

1.53 
0.47 

Warren til 

.4C 
.5t 

".k 

)  ... 

.7c 

... 

:.' 

! . . . 
1... 

.21 

) 

,. 

2.76 

Ouachita 

Red.. 

Mississippi   .. 

Arkansas 

Mississippi . . . 
Arkansas 

■•• 

"f. 

i   .26 
I. Oil 

'.'7C 

.8c 

i . . . 

■f. 

I  08 

Whitocliffs 

'ill 

)   T. 

T. 

... 

... 

... 

0.62 

nil 

.2; 

. . . 

. .. 

2.08 

... 

.OE 

>  . . . 

T. 

'i'. 

... 

T. 

0.46 

Winslow 

Wynne I!;i 

.2( 

1      . 

2.20 

... 

.0. 

.  . 

1.77 

T"  I"" 

....|..- 

'       1 

1        1 

Daily  B 

iver  Stage 

s  for  January 

1981 

Stations 

Rivers 

Flooil 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2^2 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

Fort  Smith 

. .  .Arkansas... . 

22 

4  S 

4.61  4.61  4.4 

4.4i  4.3l  4.3|  4.4 

4.2i  4.2!  4.0 

4.2 

4.2    4.1 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.4 

4.2 

4.2 

4.1 

4.2 

4.2 

4.2 

4.0 

4.1 

4  3 

4.2 

4.  1 

4.1 

Ozark  

do 

22 

1  0 

0.9'  0  9 

0  9 

0  q 

0  8 

0,H 

0,7 

0  7 

0.7 

0.7 

0,6 

0.6    07 

0.7 

0.7 

0.7 

U.6 

0.6 

0.6 

0.5 

0.5 

O.b 

0.6 

0.5 

0..S 

O.b 

O.b 

O.b 

0.5 

0.5 

Ot^rdar.elle  

do 

20 

4  7 

4.6l  4.6 

4  5 

4  4 

4  4 

4,:i 

4.3 

4.2 

4,2 

4.1 

41 

4.1    4.1 

4.1 

4.0 

4.0 

4.1 

4.0 

4.1 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

3.9 

3.9 

3.9 

i.9 

3.9 

Mor^'llton 

.      do 

20 

(1  7 

0.71  0.7 

0  6 

n  5 

n  4 

0  3 

0  R 

n  3 

0  3 

0,2 

0  2 

0.2    0.2 

0.2 

0,2 

02 

0,2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.  I 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-U.J 

-0. 1 

-0.2 

-0.2 

Littl6  Eock... 

do 

23 

0  6 

0.5|  0  5 

0  5 

0  4 

0  3 

0  3 

0,3 

0  3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2    0.1 

0,1 

0.0 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0. 1 

-0.1 

-0.1 

-0.2 

-0.2 

-0  3 

-0.3 

-0.3 

-0.3 

-0.3 

-0.3 

-0.3 

Pine  BlulT 

do 

25    ■ 

5  5 

5.4    5.3 

5  3 

.5  3 

5  3 

5  I 

5  1 

5,  ! 

fi.  1 

5.2 

5.2 

5.2    5.2 

.5.1 

5.1 

4.9 

4.8 

4.7 

4.7 

4-5 

4.4 

4.3 

4,3 

4.3 

4.3 

4.4 

4. 1 

4.6 

4.4 

4.3 

yaBcoi.)in 

do 

29 

7  9 

7.7    7.4 

7  3 

7  2 

7.2 

7.1 

7,0 

6,9 

6.8 

6.8 

6  9 

6.9    6.9 

6.8 

6.8 

6.7 

fi.5 

6.3 

6.2 

B.l 

6.1 

6.1 

6.0 

6.0 

6.0 

6.9 

b.i 

b,( 

b.6 

6.7 

B.invillo 

.  ..Petit  Jean.. 

29     1  2.2 

2.2'  2.1 

2.1 

2.1 

3.0 

2  0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2-0    2.0 

2.1 

2.1 

2.1    2.1 

2.1 

2.1    2.1 

2.1 

2.1    2.  II  2.11  -.J.  11  a.O)  -,^.01  i.U 

2.0 
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Daily  River  Stages  Continued 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20     21 

22 

23     24 

25     26     27 

28 

29 

30       31 

Cotter 

. . .  Wbixe  . . 

21 

<t  7 

i  •> 

3  V 

3  •' 

3  3 

3  1 

3  1 

3  2 

3.3 

3.21  3.3 

3.4 

3.1 

3.1 

3.1 

3.0 

3.0 

3-0 

2.9 

3  1 

3.1 

3  0|  2.9 

2  8(  2.8 

2.8 

3.0 

2.9 

3.0 

3.0 

s.ir 

do.... 

18 

1  0 

1   ? 

1  3 

1.3 

1   1 

1   1 

1,0 

1.3 

1.1 

1.0 

0.9 

1.3 

1.2 

0.9 

0.7 

1.1 

1.1 

0.8 

0.8 

1.1 

1.1 

0.8 

0  6 

0.61   1.0 

0.8 

1.0 

O.b 

o.y 

1.0 

0.6 

do,... 

do  .... 

23 
26 

5.9 

?  7 

5.2 

5.9 

?  4 

6.0 
V  3 

S.O 

5.8 
9.  1 

5.8 
2  0 

6.9 
2,0 

5.9 
2.1 

5.9 

2.1 

5.9 
2.0 

5.6 
2.0 

6.0 
2.0 

5.7 
2.0 

5.6 
2.0 

5.6 
2.0 

6.7 
2.0 

5.7 
2.0 

6.6 
2.0 

6.6 
1.9 

5.6 
1.9 

5.6 
1.9 

6.6 
1.9 

5.3;  5.3 
1.9!   1.8 

6.6 
1-8 

6.6 
1.8 

6.6 

6.3 
1.8 

6.3 

1.8 

5.5 

Newport 

1.8 

1.8 

do.... 

22 

4  R 

4  n 

4  4 

4  1 

a  8 

3,7 

3.7 

3  6 

4,3 

4.0 

3  9 

3.8 

3.8 

3.7 

3-6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.4 

3.4 

3-3 

3.2 

3.1 

3.0    "   ' 

3.0 

2.9 

2.8 

2.1 

2.7 

2.  / 

De  Vails  Bluff. . . 

do  .... 

24 

q  n 

8  q 

8  8 

8  6 

8  4 

8  0 

7,8 

7.7 

7  8 

7.8 

7.9 

8.0 

».l 

8.0 

7.8 

7.8 

7.8 

7.7 

7.0 

V.4 

7.4 

7.3 

V.2 

V.i 

7.1 

;-o 

b.9 

h.b 

t>. ; 

6  b 

6.6 

Clarendon 

...  .  do  . . . 

30 

1''  1 

11  q 

11   8 

11  6 

11  4 

11.2 

10.9 

10.91 10.  8 

10.8 

10.8 

11.0 

ll.l 

11.1 

11.0 

10.9 

10.8 

10.7 

10.  B 

10  5 

10.4 

10.  3 

10.3 

10.  2 

10.1 

10.0 

10-0 

9.9 

9.8 

y./ 

9.T 

Gilbert 

..Buffalo   . 

30 

R  R 

3  a 

3  3 

3  » 

3  a 

3  3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

8.3 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

32 

3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

3  1 

3.1 

3.  I 

Black  Rock 

...Black... 

14 
80 

2.6 
1,3 

2.6 

8  n 

2.4 
7  0 

2.3 

ti  8 

2.2 
fi  fi 

2.2 

fi  fi 

2.1 

5.9 

2.1 

7.0 

2-1 
7.0 

2.1 

7.0 

a.i 
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25  24.1 
65156.0 
33i31.2 
68;  5.5. 7 
44136.0 
67  63.8 
37,31.2 
69 150.2 
28  26.2 
66154.  a 
37131.4 
69'55.3 
42  33. 7 


73     71 

43      35 


65 
36 
67! 
46]     501 


49.6 
23.6 
57.2 
37.0- 
52.2 
32.3 
49.8 
30.4 
.52.  6 
33  6 
49.3 
29.4 
54  .5. 
33. 7 
62.4 


34.8 

.53.3 

35.  7 

51.  !> 

32.9 

52.1 

24.2 

52.1 

36. 1 

51. « 

32.1 

,57.2 

36. » 

,55.9 

37130.8 

&),5\.3- 

icl27. 1 

641.5:'..  f. 

40,..::. . 

64  49.:; 


62!  72! 

37  35| 

621  731 

43!  35 


29. » 

52.  t> 
:G.& 
.55.1 
27.0 
.51.5 
:^n.7 
66.4 
34.1 
52.0 
28.9 

53.  B 

;^5.l 

58.5 

:j3.7 

57.0 

34.9 

52.6- 

29.6 

54.1 

:33.4 

58.1 

32.7 

.65. 4 

27  7 

54.9 

46135. 3 

641,52.3 

35i31.(> 

61151.3 

34' 32.8- 


WTbeniiometers  are  read  in  the  morniag:  tlie  maaimi'iF  temperatu-re  tiiea  reid  is  credited  to  Ehe  preceding  day.  on  which  it  alinost  ajways  occurs. 

Wett«ber  Bureau,  Little  R^c'k.  A?k.  .2  26-31-980 
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GETSTEKAI.  SUMMARY 

Except  for  February  1929,  only  once  during  the  past  seven 
years  has  the  mean  temperature  for  February  been  below  nor- 
mal. February  1930  with  a  mean  of  52.2'"  established  a  new 
high  record  for  the  month  and,  although  only  moderately  cold 
weather  was  experienced  during  February  1931 ,  the  mean  was 
fiot  near  so  high  as  that  of  the  preceding  year.  Precipitation 
wat^  above  normal,  this  being  the  third  consecutive  year  with  a 
positive  departure  for  the  month  of  February. 

I'he  mild  weather  of  the  latter  part  of  January  continued 
during  the  first  eight  days  of  February  with  departures  averag- 
ing about  12°  above  normal,  but  a  moderately  cold  spell  over- 
spread the  State  on  the  lOth  bringing  the  lowest  temperatures 
for  the  month  at  many  stations.  Temperatures  were  again  be- 
low normal  from  thp  14th  to  the  !7th  but  thereafter  they  were 
continuously  above.  The  mean  temperature  for  the  State,  as 
determined  by  the  records  of  63  stations,  was  48.2°  which  is 
4.9°  above  normal,  all  stations  for  which  normals  have  been 
computed  showing  positive  departures.  The  greatest  depar- 
tures from  the  normal  occurred  in  the  northwestern  portion  of 
the  State.  IVIonthly  means  ranged  from  41. U°  at  Harrison  to 
53.3"  at  El  Dorado.  The  highest  temperature  recorded  was 
75^  at  Hope  on  the  3d  and  at  three  other  stations  on  later  dat^s; 
the  lowest  14°  at  Dutton  on  the  10th.  The  greatest  daily  range 
was  45°  recorded  at  Crossett  on  the  12th  and  at  Marked  Tree 
on  the  6th. 

The  average  precipitation  for  the  State,  based  on  the  reports 
of  93  stations,  was  4.77  inches  which  is  1.47  inches  above  nor- 
mal. Of  the  stations  with  records  of  10  years  or  more,  55 
showed  positive  departures  and  13  negative.  Precipitation  was 
general  from  the  6th  to  the  9th  with  many  stations  reporting 
from  two  to  over  four  inches  during  this  period.  Rain  again  fell 
on  the  12th  and  l3th,  the  16th  and  17th,  and  more  scattering- 
ly  from  the  22d  to  the  25th  and  on  the  28th.  A  trace  of  snow 
was  reported  from  Lurton  on  the  8th  and  from  Thornburg  and 
Winslow  on  the  11th,  and  one  inch  from  Lurton  on  the  17th. 
Monthly  totals  ranged  from  2.52  inches  at  Junction  near  the 
southern  border  to  8.04  inches  at  Dutton  in  the  northwestern 
part  of  the  State.  The  greatest  amount  measured  in  any  24- 
hour  period  was  4.46  inches  at  Dutton  on  the  8th. 

F\rm  work  advanced  rapidly  during  the  first  week  of  Febru- 
ary. Oats  were  sown  and  potatoes,  truck,  and  gardens  planted 
in  nearly  all  sections.  Very  little  work  was  done  during  the 
middle  of  the  month  due  to  frequent  rains,  but  by  the  close  of 
the  month  much  land  had  been  prepared  and  some  corn  plant- 
ed in  extreme  southern  counties  Fruit  buds  were  much  far- 
ther advanced  than  usual  and  peaches  and  plums  were  bloom- 
ing in  central  and  southern  counties.  t.a.m. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 
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COMPARATIVE    DATA    EOR    FEBRUARY 


Year 


Temperature 


l^g 


Precipitation 


Meains- 

1891 

1802 

1893 

1891 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

19(:j0 

1901  

1902 ! 

1903 1 

1904 1 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1918 

1017 

1918 

1919 

19iO 

1921 

19i-i 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930  .... 
1931 


43  3 

46.  5 
49.  0 
42.4 
40.5 
3,3.5 
45,2 
46,0 
45,8 
31.8 
39.7 
40.8 
35.0 
41.0 
44.9 
32.3 
41.8 
44.9 
44.2 
47.3 
39.0 
49.8 
37.9 
41.0 
40.4 
4.5.9 
43.4 
43.4 
44.4 
44.  1 
45.0 
48.3 
47  8 
41.9 
42  9 
49  3 

48.  .'i 

52.1 
45.0 
35  4 
52.2 
48.2 


+3.2 
+5.7 
-0.9 
-2.8 
-9.8 
+L9 
+3.3 
+2.5 
-11.5 
-3.6 
-2.5 
-8.3 
-2.3 
+1.6 
-11.0 
-L5 
+  1.6 
+0.9 
+4.0 
-4.3 
+  6.5 
-5.4 
-2.3 
-2.9 
+2.6 
+0.1 
+0.1 
+1.1 
+  0.8 
+  1.7 
+  5  0 
+4.5 
-I  4 
-0,4 
+  6.0 
+  5.2 
+8  8 
+1.7 
-7.9 
+8.9 
+4.9 


93 

80 

74 
75 
78 
79 
89 
82 
75 
74 


82 
75 
83 
7S 
82 
75 


82 
79 
76 
82 
89 
93 
80 
79 
85 
84 
80 
82 
83 
88 
90 
79 
76 
86 
75 


-29 

6 
18 
2 
0 
-17 
11 


-25 

-  5 
10 

-  2 
-12 

10 
-29 
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0 
5 
-13|  18 
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11 
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4 

-10 
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-  ,'! 
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10 
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--20 
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0.71 
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2. 
2.60 
7.63 
2.47 
2.55 
2.21 
2.77 
5.26 
5.41 
3.66 
4,81 
2.80 
3.74 
4,23 
4.47 
1,78 
L9S 
1,17 
3.34 
I  1.26 
i  .3.  ,59 
!  4.89 
4.66 
2.26 
3.37 
i  2  02 
[  2.62 
2.23 
I  4.01 
1  3.92 
I  4.77 


0£ 
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Number  of  days 


M  3 
C3  O 


18  j- 
06  + 
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0.44 
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2. 13 
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0.  62 
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10 
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6 
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6 
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Corrections:    January,   1931 

Fort  Smith  highest  barometer  should  be  .30.  66  inches. 
Marianua  temperature  departure  should  be  +2.1°. 

Precipitation  departures  should  be:    Arkadelpliia  —3.95:  Arkansas  Citv  —2. 
den  -3.17;  El  Dorado  -0.72;  Hope  -3.83:  .lonesboro  — 3.97:   .Tunction   -1.9»: 


I 


Tree  -4. 12:  Osceola  -3.53:  Prescott  -3.73:  Springbauk  -1.73:  Waldron  -3.49. 


24;  Cam- 
Marked 
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February,  1931 


Climatolorical  Data  for  February,   1931 


Ptations 


Counties 


Temperature    (Degrees  Fahrenheit) 


Amity 

Arkadelphia  • 
Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville  — 
Bee  Branch.. 
Bentoii-ville  .. 
Black  Kock  . . 
Blytheville.  .. 
Booueville  . .  • 
Brinkley  ...  •• 
Calico  Kock 


Clark  

Clark 

Desha 

Stone 

Independence 
Van  liuren 

Benton 

Lawrence.  . .. 
Mississippi.. 

Logan 

Monroe    

Izard 


^'      1  ,^  . . .  t  Ouachita 

Kr  point::;:::::.  Howard. 

ctarendon  Monroe 

Clinton 

Conway 

Corning  

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle  ...-.•• 

De  Vails  ISluU ... 

Dumas 

Dutton 

El   Dorado 

England. 

Eureka  Springs.. 

TayottevUle 

l''ort  Smith  ...... 

Freeman  Springs 

I'ultou 


Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison    

Helena   

Higden 

Highland 

Hope   

Hot  Springs 

index 

Jessieville 

.lonesboTO 

.Inaction 

Lead  Hill......  •■ 

Little  Bocli... 

Lurton 

Lutherville 

JIadison 

Magnolia 

Malvern •.■  ■  • 

Mammoth  flpiiug 

Marianna 

Marked  Tree  .... 

Marshall 

Mena 

MorrlUton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Nor 

Oden. 

Okay 

Osceola 

Ozark    

Paragould  . 

Parkin  

Patterson  .. 

Plggott 

Pine  Blurt.. 

Pocahontas 

Portland  .  .. 

Prescott  — 

Princeton  . . 

Rison 

Rogers 

St.  Charles. 

St.  Francis. 

.Searcy 

Springbank 

Storv    

Stuttgart.  .. 

Sublaco  ... 

Toxarkana . 

Thornburg . 

Waldron  . . 

Warren.  . . . 

Waters  .... 

Whitecliffs. 

Wilson  .... 

Winslovv 


Van  Bureu 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

.    I  Madison 

.j  Union 

.   1  Lonoke  

. .  i  Carroll ■  ■  • 

..i  Washington... 

.  .i  Sebastian 

til  i'ope ..■■ 

I  Hempstead  ... 

..1  White   

. .]  Hsarcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead  •  . 

G«land 

Little  River.  . 

Garland   

Craighead..  . 

Union   

Boone  

Pulaski 

Newton 

Johnson 

St.  Francis.. . 
Columbia  . .  ■ 
Hot  Sprnigs  . 

Fulton 

Lt-e     

Poinsett. 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

I  Montgomery 
lackoon 


it 


■  XV. 


■n 


\^:::::- Montgomery 


Montgomery 

.. .  i  Howard 

. ..     MlssiSGippi..-. 

,  .  .    Franklin 

: . . .  I  Greene 

1  Cros.s 

..<  WoodrulY 

.  ...i  Clay 

...'  .Tofferson 

!  Randolph 

i  Ashley 

I  Nevada 

j  Dallas  ■ 

Cleveland 

■  Benton 

i  Arkansas ... 

'  Clay 

....i  White 

..XI    Miller 

Montgomery 

'  Arkansas 

:...i  Logan 

,...':  Miller 

1  Perrv 

...    I  Scott 

I  Bradley 

...I  Montgomery 
...i  Little  River. 
\  Mississippi .  ■ 
Washington. 


\\   lUSiwv* 

Wvnne    vJ'^^^ 

Yanoopin  ;  Desna 


Observers 


H. 


J.   W.  Canipbell 
W.  K.  Bown 
.  Herbert  Keft 
J.  D.  Beeves 
Mrs.  Lelia  I.  Teter 
.1.  E.  Scanlnn 
U.   S.   WeathiT  Bureau 
Vernon  C.   Howe 
Charles  Phillips,  Jr- 
".  i£.  Kandolph 
jR    J.  Torry 
V.'.j,  Copp 

13-  Quartcrman 
i.Iobn  C .  Floyd 
i.f.   W.  Bisliop 
|A.  L.  Stephens 
K .  K.  Corcrev 
WinfredD.  Folk 
!o.  B.  MoSpadden 
jG,  A.  (iifford 
C.  G.  Hudson 
Geo.  N.  Goodier 
K.  G.  late 
Ben  .lohnson 
M     KickKtts 
,1.   Babb 
fir.   K.   H.    Hardin 
Geo.   W.   Niihoalds 
|i.'uiversity  of  Arkaii.sas 
\V-  S.   Weather    Bureau 
iR.   j.  Mc  Cui.ston 

Logan 
'A'.   R    Owens 
[Ben  F.   liattentield 
W.  J^..  McVay 
A  .  F    Stevens 
Dan  Robertson 
■iames  A.   Burnett 
Geo.  W.  Baker 
Tom  W.  Stewart 
N.   P.  ONcal 
<}.  (.'.  BoUon 
,  H.  G.  Sanderson 
^       S.  Forest  Service 
JBenedictine  Sisters 
A.  Lowdcrbark 
Cro.«sMhit(- 
,   Weather  Bureou 

Sutton 
'.   Lenhardt 
William  G.  Hager 
State   Agri.    School 
Mrs    W.  L.   Matthews 
S.F.  Wl'iltalccr 
C-  N.    Houek 
Charla.'-  Walton 

A.  .1.   Pf.rks 
...   W.   St.  John 
.lohn  Cook 

B.  S.  Halbcrt 
A    Whitlington 

J.  D.  Henderson 

>.   I'ort'St  Service 
JU.  S.   Forest  Service 

Frank  K.   Hensley 

Llune  Tnoniason 

lOrknev  0.  JHlton 

W.   R.   Heagler 
,  P.  D.  Roberts 

W.   F.   Baker 

V.  C.   Wright 

Miss  Theresa  Scheu 

Benedictine  Sisters 

W.   K.    Fdmisfon 

Craig  Williams 
.iMrs.  Dora  Coleman 

I.Mrs.    M.   V.  Tisdale 

jCarl  A-   Starcl: 

iBallard  Deane 
T.  Roonej 

JArthur  D,  Stnith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
.Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H.   S.  Brashear 
Edward  E.  Holme.» 
Dr.  Chevf's  Bcvlll 
Miss  Eveivn  Hovlc 
J.    R.    Huddlcston 
Nannie  O.  Schirmer 
M.  W.  H.  Collins 
J.  D.  Black 
R.  T.  Cobbs 
IW.  E    Barton 


Allcompletereportsnsedinmeans.T.   less  than  0.01  inch  rain 

missug      t.^lso  on  other  dates.     ttP.  O.  addresses  as  follows  :- 

Route  1   Lamar;   Sprinijbauk,  Doddridge.     Precipitation  for  24 

124  hours  ending  7  a.  m'.    'Amount  Included  in  next  measurement. 
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Daily  Precipitation  for  February,   1931 


Drainage- 
basin 

Day  of  month 

Stations 

1 

2        3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 
10      11 

12 

13|l4 

15 

16      17      18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29      30 

81 

"5 
0 

imitv 

Ouachita ! 

Ouacliita 

Mississippi. . . .  1 .  . 

.28 

.32 

.60 

.05 

i.iS 

1.59 

2.50 

.92 

2.58 

.56 

1.18 

.36 

2.20 

.15 

.42 

.24 

1.61 

1.70 

1.90 

1.75 

T. 

.72 

1.15 

.22 

4.46 

l!8'4 
2.03 
1.71 
2. CO 

.29 

.06 
1.71 
1.12 

.94 
2.50 

.18 
2.22 
1.20 

.99 
1.47 

.30 

.74 
.57 
.18 

i.'is 

■.■93 
1.44 

.06 
1.62 
1  09 
.57 
.1:. 
1.27 

'.'08 

1.45 

1.4! 

.43 

l.Pj 

1.27 

1.45 

.30 

>'I7 

.72 

.30 

".6i 
i.m 

.8(1 
2.V2 
1.30 

.08 

78 
.40 

.07 

'.'55 

■i.Ol 

:::: 

.... 

.85 
.79 
.24 
.5: 
.27 
1.20 
.40 
.81 
.84 
.  19 

.16 
.10 
.98 

"64 

'.04 
.13 

.47 

t" 

■.'55 

....1  .05 
.581  .07 
.2nl    .,37 

1 

....!..  .1 

.25 

.28 

.11  .... 
.50    .02 
.70    .12 

.58 

5d 

1 

3.81 
4.10 
3.44 
5.96 
4.55 
5.34 
3,52 
5.25 
3.  48 

Arkadelphia.        iHi 
Arkansas  City  .  .Ilil 

Arlberg 

liatesville Ml 

Hos   iiranch 

IJt'iitonville '** 

Hlack  Rock    . . .  •  llli 



'64  ""1 

White    1.... 

.23 

1.52 

.07 
.18 
.24 
.12 
T. 
].00 

.... 

'tV 
01 

.. . 

".50 

'.07 

.31 
.23 

.45 
.32 
.21 
.06 
.40 
.31 
.25 
60 

,40 

.23 
.15 

't.' 

.02 

.21 

. . . . 

White    K.   . 

.19 
T 
01 
.32 
.23 

, 63    .  20 

Arkansas 1 

Arkansas 1 

White   !.... 

.1.5 
.09 

40 
.90 

,.38 

.08 
.01 

.11 

.01 
.02 
.03 

'.'22 
.12 

Blvtheville 1111 

Mississippi 

Arkansas 1 

White   1.... 

'.'•id 

.05 

i'.os 

'.'63 

.15 
.32 

'.'60 
.30 
.26 
.05 
.15 
■  30 

■.'56 
21 
.11 
.26 
.53 
.08 
.54 
.33 

5,23 
6,16 
5,47 
4,33 
3.18 
5.10 
6.75 
4.65 
6.85 
5.63 
3.27 
5,18 
5,66 
5.60 
2.58 
8.04 
3.68 

liriuklev             ..'111 

.52|    .21 

.20 

.27 

15 

'f.' 

.... 

'.'■27 
,48 

't' 

'!i5 

.44 

.18 
1.47 
1.11 

1.18 
.20 
.30 
.03 

1.03 
.42 
.59 

1.44 

.18 

i!32 

•••• 

Calico  Kock     ...  II' 

White   ■.... 

.34 

.64 

,80 

1.17 

.33 

.01 

20 

Camdtin l!li 

Ceut'H'  Point 

Clarealon i!li 

Ouaciiita 

Red 

.03 

.14 

.60 
.33 

.31 

White   



13 

.... 

White   

.19 

T. 

.50 

1.56 
.5H 

■.■32 


1.03  .... 

.42  ..    . 

.47 
.18 

Arkansas 

l.OS 

.10 

.75 

1.16 
.41 

T. 

.70 
.21 
.24 

.37 
.75 
,45 
.35 
.35 

White   

Cotter lill 

White   

.31 
.12 
09 

T. 

'.'83 

i.'24 
1.17 

i'.'ib 

T. 

•• 

.... 

Ouachita  

f)aiiville        .   ...il'l 

.19 
.16 

.'4S 

'.'io 

.11 

.26 

2.16 

.19 

Daraaiielle \\\\ 

Oe  Vails  Blntl...liii 
I>uuia<;                ..llli 

.40    .06 
.  30     .20 

T. 

.. . 

White 

. 

.28 

■')■.■ 

11 

.U 

.22 

.... 

Mississippi     . .  i . . . . 

....[..   . 

.58 

T. 

..       . 

Outton. 

WhilP         

'.'6s 

.30 

.05 

.03 

1.01 

1.37 
.18 
.46 

1.10 

1.17 
.24 

1.39 
.92 
.80 
.43 

2.22 
.88 

'.'38 
.03 

".Oi 
.25 
.18 

T 

'.'63 
.03 
.03 

T 

.3i 

.56 

R 

.... 

.... 

iil  l/orat'io llii  Ouachita 



.04 

■    •■ 

't'.' 

".OS 
•43 

.40 

.56 
.78 

■ 

Fiiclaiui.           

Arkan.sfts 

.471  .02 

.... 

3.30 
4.80 
4.68 
5.97 
8.71 
3.75 
5,67 
4.63 
6.24 
3  42 

Kareka  springs  — 

e-RyettevUle   

Vort  Smith •'• 

Fulton               . .  .i''i 

White   

.60 
.42 
.23 
.33 
.60 
.43 
.39 
.60 
.36 
.98 
.28 
.41 
.60 
.61 
.28 
.40 

'as 

White   

.05 

.03 
T. 

•  49 
.34 

.05 
T. 

't.' 

1.01 
.25 

'f.' 

.... 

.02 
,03 
,01 
.40 
.16 

••• 

Arkansas 

Arkansas 

. 

T. 

.07 
.02 
.11 
.08 
.03 
.06 

Red 

. 

T. 

.22 

.68 

T. 
1.03 

rteorgeftown l)ll 

'iilbert Ilil 

<irnnnis 

Or-.u'ette  

White     

'^48 
T. 
.75 

'.'65 
.10 
25 

White   

.21 
.38 
T. 
T. 

.01 
.91 

.86 
T. 

.44 

Red 

Ai'kansas .... 

.07 

T. 
.  18 
T. 

.05 

'1'. 

'.'i4 

.30 

.... 

.... 

.... 

T. 

White 1..  . 

t, 
.16 

.... 

.... 

4  23 

Helena llli 

.52 

.71 
1.30 
1.06 

".SO 

.91 

.54 

.65 

.02 

1.00 
.20 

'.'•28 
.12 
.19 

.56 

.... 

4. 69 

White 

.20 

"oi 

.09 
.30 

'.'38 

.24 
.10 
.30 
.37 

.03 
'.'23 

4.50 

Highianil 

Ouachita 





•••• 

.60 
.40 
.52 
.40 

.... 

4.15 

Rp,l 

:;:: 

•••• 

3.80 
3.57 
3.00 

Hot  Springs lOiiachita 

jncleK                 ..lllliRp'l 

.12 

.07 

.18 
T. 

';77 

'.27 

■lessieville  .  .• 

jijiicsboro ill] 

Ouachita  

.... 

Wliife    

.■2i 

•• 

.... 

.'54 
T. 
.29 
,20 

.os» 
'."63 

.14 

1.30 

60 

91 
T. 
2.71 
1.79 
2.50 
2.47 

33 
1.02 

.:i6 

.50 

';34 

3.10 
.92 
.86 

3.00 
.49 
.9S 

l.l'O 

05 

38 

.... 

.31 

5.12 

.62 
.23 
.14 
.92 
1.37 

,89 

T, 

,26 

.08 

.15 

.16 

.40 

.43 

2.52 
5  41 

1 

T. 
't'.' 

.02 
.08 
.49 
'J\ 

'."os 

.94 
.54 
.63 

1.46 
.53 

1.55 
.93 

1.05 

1.00 
.82 
.10 

1  50 
.82 

1.05 
.94 
53 

1   RO 

.36 
.03 
.62 
.18 
.66 
.50 
.30 
.42 
.12 
.20 
.44 
.50 
.75 
.34 
.15 
.38 
.60 
.50 

'.'38 
.44 
.25 
.41 
.31 
.39 
.,52 

.04 
'.'63 
'!22 

T. 

.... 



JLiPtle  Rock.  "* 

l,nrton 

r,:it.hervLlle 

Ma.iisnn 

Ma^uolia -. . . 

Arkansas 

.04 
.02 

.68 

4.03 
6.J9 
6.77 
4.47 
4.43 
4.27 
3.70 
4.86 
6.64 
4.73 
5,49 
3,99 
6.87 
3  81 

wn^ite  

. 

.... 

'  "  ' 

St.  Francis 

1.00 

1. 00 

.56 
2.. 36 
.14 
.81 
1.12 

.19 
1.70 

,  ,, 

..,. 

.29 

.15 

'.'6.5 
,32 

'■.'03 
.14 

.53 

,3!) 
.43 

1.23 

".oi 

. . . . 

..       . 

Red 

'.'30 
.10 

.41 

'.'32 
.20 

(Kia^^'hita 

.06 

.... 

.03 
.35 
.06 
.26 

".02 

.... 

.... 

Mammotli  Spsr.   .ilij 

White   

Mississippi. . . . 

Mariauna 

1.65 
87 
T. 

.02 

1.49 

.... 

.50 

. 

.01 

•  05 

.... 



Marshall 

White    

Ouachita 

.21 
.06 

.40 

T 

.14 

.60 

.24 

.01 

.50 
.30 

T. 

1.05 

.44 

T. 

■  36 

Mena  ilil 

.... 

7»Iorrillton ilil 

Arkansas. 

't.' 

.11 

MO'j-utaiu  Home  .  - 

White   

.35 

'J 

.12 

. 

.50 
,90 

Ovachita 

White   

Ouachita  .    . 

.71 

.... 

Newpcrt i|! 

.18 

.02 

.64 

.78 

5.13 

.88 

1.00 

.30 

.76 
.55 
.34 

4.61 
4.72 
3.12 
4  44 

Oden.  ■ 

Ouachita   ...   . 

.97 

.57 

2.00 

2. 6  J 

1.67 

.34 

.66 

3.06 

.  03 

3.30 

.05 

.62 

"■lb 

.87 
1.57 
1.73 
1.93 

.30 
63 

'.'62 

1.60 
.92 

i!63 
.84 
.80 
.81 
•  71 
.67 
.75 
.08 

1.12 

'!67 

1.05 
.12 

'.'14 

'!ii 

.66 
.16 
.15 

'!37 

.05 

'.'23 
.08 
.07 
.13 

••'• 

'.'67 

'f.' 

'^26 

'!95 

.... 

Okay    

Re(i 

T 

.05 

OsciiOla I|i| 

'Mississippi .... 

Paragould- 

Arkansas 

Mississippi 

St.  Francis 

White 

Mississippi. . . . 

■.'69 

■."46 
. . . » 
T. 

■  23 
.03 

'."6i 

.35 

T. 
.32 
1.08 
1.15 
.09 
.33 
.10 
.95 
.40 
.20 
.40 

.06 
.55 
.15 
.25 
.43 
.43 
.55 
.60 
.41 
.18 
.64 
T, 

6.31 
5.42 

Parkin  

1.24 

,85 

'!i4 

■•■• 

... 

5.96 
6  14 

Patterson Ilil 

Piggoft 

.04 

5.U 
3,10 
6  62 

Pine  Bluff illi 

.09 

•  16 

Po(;ahonlns 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Portland ilil 

.12 

.84 

1.02 

.50 

.21 

.51 

.10 
.04 

2  77 

Prescott 9 

.56 
.54 
.31 

4  66 

'i'.' 

l.lo 

.92 

1.01 

.14 

.... 

.... 

..    . 

8.38 
3  87 

(kaachita 

.10 
.45 

.50 

Wthite 

.11 

.16 

1.39 

T. 

T. 

.61 

3  73 

White 

... 

.... 

St.  Francis  lill 

St.  Francis 

.14 

1.56 

.45 

.05 

.77 

.20 

2  16 

1.10 

1.32 

2.86 

.40 

1.20 

.28 

.14 

.15 

.35 

.13 

1.84 
2.16 
1.18 

i.'l9 
34 

.69 

1.06 

.68 

'.'48 

1  13 

l.Sn 

.72 

1.58 

1.55 

.82 

.82 

1.00 

1.80 

.65 

.37 

".\b 
.34 

'.'14 
.02 
.10 
T. 

i.'22 
.16 
.18 
.07 

'.'26 

.44 

'.'68 

■f.' 

.10 

'!62 

T. 
31 
.66 

.49 
.16 
T. 

T. 

T, 

'.'65 
.30 

T. 

.58 

.56 

T. 
.67 

4.72 

Searcv-  (ii! 

White 

.11 

,32 
.48 
.29 
.16 
,70 
.32 
.31 
.60 
.62 
.20 

6.66 

Soriugbank ilR 

Red 

Ouachita 

'.05 

".'20 

T. 
.65 

"m 

4.09 

Story \}i 

.96 

'.'i2 

.64 

4.23 

St\ittgftrt ilil 

.Arkansas 

Arkansas 

.35 
.32 
.60 
.26 
.47 
.40 
.87 
.56 

■38 
.20 
.81 

15 

.90 

.92 

4.62 

Snbiaeo 

'.'63 
'.'60 

1.30 

'[io 

1.39 

625 

Te.'carkana lill 

Red 

.20 
•  01 

'."i5 

1.07 
.23 

* 

4.00 

Thornburg  

Arfeansas 

T. 

.17 

.30 
.61 

.11 
.28 

.37 

T. 

T. 

.03 
'[96 

T." 

3.60 

Waidron 

.... 

767 

Warren I'il 

Ouachita 

6.29 

Waters lill 

Ouachita 

4.H4 

Whitecliffs llli 

Red., 

T. 

T. 

.46 

T. 

.37 

.04 

.30 

.22 

i'.sb 

T. 

.... 

T. 

.08 
.73 

■.■96 
1.67 

T. 

1.10 

i'eo 

.81 

.... 

.... 

.... 

a  81 

Wilson lill 

Mississippi   . . . 

4.71 

Arkansas 

Mississippi 

.30 

4.10 

i.'85 
.19 

T. 

.36 

.02 

T. 

.65 

.01 

.... 

.05 

.... 

.... 

.... 

7  87 

Wynne lill 

6.06 

V'ancopin  .  .       .  U 

Arkansas '  .05 

..   . 

;•;;!;•;; 

T. 
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Dally  River  St&g'es  for  February,  1931 


Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4*     6 

6 

7        8 

9       10 

11 

12 

13 

14      t5 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

80 

81 

Fort  Smith 

\rkansas.... 

22 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0    3  9 

3.9 

3.8    5.3 

13.4 

12.7  ll.3|10.2 

8.81IO.2 

10.  7|  9.7 

8.81   7.81  7.2 

6.81  6.4 

6.2 

6.8 

11.2|11.« 

11,6 

10.2 

8.7 

Ozark 

do 

22 

0.4 

0.4 

0.4 

0.8    0.3 

03 

0.3    0,2 

10.0 

12.0    9.3 

8.2 

8.5 

8.9 

8.3 

8.0 

7,1 

t.6 

5  1 

4,7 

3,9 

3.7 

.3.4 

6.8 

9.0 

9,6 

7.8 

7.2 

Dardanellc 

do 

20 

H.8 

3.8 

3.7 

3  7    S.7 

3,7 

3.6    3.8 

12.0 

14.2  12.9 

11.3 

10.8 

12.6 

11.4 

10,9 

10.4 

9  6 

8,6 

7  7 

7,2 

6.8 

8.2 

7.8 

10.0 

10.8 

11.0 

10.0 

Morrillton 

do 

20 

-0.2 

-03 

-0.3 

-0.3-0,4 

-0,4 

-0.4  -0.4 

4.0 

11.9111.6 

9.8 

8.7 

10.4 

10.0 

9  2 

8.7 

8,0 

7,0 

5.9 

5  1 

4.5 

5.0 

5.6 

6.0 

8.3 

9.0 

8.3 

Little  Rock... 

do 

23 

-0.3 

-0.4 

-0.5 

-0.5-0.5 

-0,6 

-0.6-0.6 

-0.1 

9.4  13.0 

12.0 

10,2 

9.9 

11.5 

in  ."i 

10  n 

9  5 

8,5 

7  5 

6,« 

5  6 

4.8 

6.7 

6.3 

7.7 

9.0 

9.2 

Pine  Bluff 

do 

25 

4.2 

4.2 

4.1 

4.1    4.1 

4,0 

4.0    4.3 

4.3 

4.6  14.5 

15.7 

14.5 

IB.  8 

14.7 

16.0 

14.2 

13  8 

13. 8 

12,8 

11,8 

10.9 

10.2 

9.9 

10.6 

11.0 

12.6 

13,6 

YancoDin  

do 

29 

5.6 

5.5 

5.5 

5.5    5.4 

5  3 

5.3    5.3 

5.2 

5.3    6.6 

17.7 

18,7 

17.8 

17.1 

18,1 

18  4 

17,9 

17,6 

17  1 

16.5 

15.  8 

15.2 

14.8 

14.7 

16.5 

16,2 

17.8 

nanville 

.  ..Petit  Jean. . 

20 

2.0 

1.9 

1.9 

1.9    1.9 

1.9 

1.9    2.0 

11.2 

2O.0I2O.8 

18.7 

15.0 

19.6 

X0.7 

20.1 

18.6 

17.4 

14.3 

10.6 

8.7 

7.4119.6 

21.3 

21,1 

19.1 

15.3 

11,0 

Cf^IMATOLOGIOAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


February,  1931 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 

Stage 


Cotter 

Calico  Rock. .. 

Batesville 

Newport 

Georgetown    . . 
Do  Vails  Blufe. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  . . . 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


...White  .. 

do.... 

do.... 

do.... 

do.... 

do.... 

do... 

..Buffalo  . 
. . .  Black. . . 
.Ouachitia . 
....Red... 
Mississippi 
do.... 


2.8 

0.6 

5 

I 

2.3 

63 

9.3 

3 

2.2 

i.6 

5.4 

3.4 

4.6 


10 


11 


9.9 
15.6 
20.3 
9.5 
3.3 
6.7 
9.4 
18.0 
14.4 
5.2 
5.3 
3.1 
4.5 


7.9 
13.5 
2ii.6 
19.5 
18.2 
9.0 
10.4 
10.2 
15.6 
8.8 
5.5 
2.8 
4.5 


U.7 
10.0 

18.1 
21.9 
18.6 
15.8 
14.6 
6.6 
13.5 
10.9 
9.5 
2.8 
4.3 


12 


13.6 
12.6 
18.  S 
21.4 
19.1 
18.8 
17.9 
5.4 
12.3 
11.4 
19.0 
8.6 
5.1 


10 

19 
2-2 
19, 
19 
19. 
10 
11 
10 
17 

4 

8.5 


14 


15 


9.9 
10-3 
17.4 
22.0 
19.7 
20.2 
20.6 

7.0 
11.9 
10.5 
16.7 

5.2 
10.6 


9.3 
10.1 
17.4 
21.6 
20.3 
20.6 
21.5 

6.1 
11.6 
12. 
16.5 

6.1 
11.3 


16 


17      18 


20     21     22     23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


9.3 

8.9 
18.1 
21.2 
20.7 
20.9 
22.2 

5.6 
10.6 
17.0 
18.0 

7.1 
11.9! 


10.6 
10.5 

16  3 
20.5 
21.1 
21.2 
23.0 

5.4 
10.7 

17  3 
18.5 

8.2 
13.0 


8.9    7.8 


16. 

20. 

21. 

21. 

24. 
5. 

10. 
5|19. 
3|l7. 

10. 
0fl4 


7.9 
14.9 
19.7 
21.5 
21  9 
24.9 
4.9 
9.4 
19.4 
16.9 
11.7 
15.5 


7.3 

7.1 

13.9 

18.6 

21.5 

22.2 

25.4 

4.8 

8.9 

19.4 

15.7 

12.3 

16.3 


8.7 
6.3 

12.8 
17.4 
21.4 
22.3 
25.8 
4.7 
8.2 
19.0 
14.4 
12.7 
17.0 


6.2 
6.9 
12.1 
16.0 
21.2 
22.4 
26.1 
5.6 
8.2 
16.0 
13.  i 
13.1 
17.3 


6.2 

5.7 
11.7 
14.9 
21.0 
22.4 
26-4 
5.0 
7.7 
14.7 
12.7 
18.6 
17.5 


8'20, 
6I22, 


6.5 
5.6 
U.7 
13.2 

20.4 
«2.2 


6.0 
6.1 
11.3 
12. 6 

20.0 
22.0 


26. 9:26. 8 
4.5  4.4 
6-9  6.7 
15.3  14.7 
18.5  18.0 
14. 8 114. 9 
19.2119.8 


Daily  temperatures   for    February,  1931 


Stations 


2       3       4       5       6       7 


9      10     11      12      13     14      15      16      17      18      19      20     21 


22      23 


25 


26 


27 


28 


29     30 


31 


Amity  5§ 

Bentonville j 

Bee  Branch j 

Blytheville 

Booneville j 

Brinkley  S 

Calico  Rock^'} j 

Camden$5 

Center  Point S 

Conway j 

Corning j 

Dardanelle ! 

Dumas I 

Dutton  

El  Dorado 

Eureka  Springs  — 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette 

Helena  

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

Little  Biaok 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. . 

Marianna 

Marshall. 

Mena 

Mount  Ida 

Kewport 

Pln«Blufl 

Pocahontas 

Portland 

Presoott 

Rison  

Searcy. 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

WUaon 

Wyuue  


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximmn 
Minimum 
Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
( Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
t  Miuimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
\  Minimum 
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««Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximmu  temperature  then  read  is  credited  to  the  pr^cefling  day,  on  >vhich  it  almost  always  occurs. 
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Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 
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GENEBAT.,  StTMMAEY 

March  1931,  with  a  mean  temperature  of  47.5°  and  a  de- 
parture of  5.  P,  is  the  coldest  March  since  1924  and  the  first 
month  this  year  with  the  mean  temperature  below  normal. 
The  mean  for  March  this  year  was  0.7"  below  that  of  the 
preceding  month.  Precipitation  was  0.47  inch  below  normal, 
thus  making  the  accumulated  deficiency  for  the  first  three 
months  of  this  year  2.10  'inches. 

Although,  minimum  temperatures  during  the  month  were 
not  unusually  low,  the  daily  avtrage  exceeded  the  normal  for 
only  8  days  at  both  Fort  Smith  and  Little  Rock  and  for  only 
4  days  at'  Memphis.  Freezing  temperatures  overspread  the 
State  the  first  of  the  month  with  sleet  and  snow  at  many  sta- 
tions from  the  2d  to  the  4th.  The  coldest  weather  occurred 
about  the  10th  in  nearly  all  section.s  with  a  measurable  amount 
of  snow  at  many  stations  in  the  northern  and  northwestern 
portions  of  the  State.  Cold  weather  again  overspread  the  State 
the  latter  part  of  the  month  bringing  sub-freezing  temperatures 
to  western  and  central  sections  with  Winslow  in  the  Ozarks 
reporting  a  temperature  of  20-'.  Monthly  means  ranged  from 
40. S<^  at  Button  to  52.8-^  at  Junction  near  the  southern  border 
with  all  stations  for  which  normals  have  been  computed  show- 
ing negative  departures.  'i'he  highest  temperature  recorded 
was  85°  at  Okay  on  the  13th;  the  lowest  16°  at  Button  on  the 
lOth.    The  greatest  daily  range  was  4H'=  at  Thornburg  the  10th. 

Precipitation  was  frequent  during  the  first  seven  days  of  the 
month  with  heavy  rains  at  most  stations  either  the  6th  or  7th. 
Rain  again  was  general  from  the  20Lh  to  the  22d.  from  the  26th 
to  the  28th,  and  on  the  31si  with  light  scattered  showers  either 
the  14th  or  15th.  Eighteen  stations  reported  a  measurable 
amount  of  snow  during  the  monMi,  the  average  of  which  was 
2.0  inches.  The  average  precipitation  for  the  State,  as  deter- 
mined by  the  records  of  94  stations,  was  4.21  inches,  which  is 
a  departure  of  0.47  inch  below  normal.  Of  the  68  stations 
with  records  of  10  years  or  more,  48  showed  negative  departures, 
one  exactly  normal,  and  19  positive.  IMonthly  totals  ranged 
from  2.73  inches  at  Portland  in  the  southeastern  part  of  the 
State  to  6.83  inches  at  Wynne  in  the  east-central  portion.  The 
greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period  was  2.64 
inches  at  Black  Rock  on  the  7th. 

The  low  temperatures  during  the  month  retarded  the  growth 
of  all  vegetation  which  had  made  rapid  progress  during  Febru- 
ary. From  the  9th  to  the  I9th  the  weather  was  favorable  for 
outdoor  pursuits  but  thereafter  the  soil  was  mostly  too  wet  and 
the  temperatures  too  low.  Considerable  corn  and  some  cotton 
had  been  planted  by  the  close  of  the  month  but  the  soil  was  so 
cold  and  wet  that  replanting  will  probably  be  necessary.  Early 
strawberries  were  damaged  somewhat  in  the  western  part  of 
the  State  by  the  freezing  temperatures  the  latter  part  of  the 
month  butthfTc  v.  as  only  slight  damage  to  other    fruit  crops. 

T.A..M. 


Dense  Fogs 

Moderate  Hail... 

Heavy  Hail 

Sleet- 

Tlumderstorms.. 


1  213 


■ii'3'ii::>::'2i;:i: 


.L. I. .!..!. 


19i20!21t2223'24 


1'.. 


120   6;..i 


..i..i  i:  '£...'■■ 

..'  V  6..  .. 


25:2627  28 


29j3C;31 


il  o!. 

.I1912i..i  2..  . 


BEISOSLLANEOTTS  DATA 


Pressure,  Sea-level 

Wind 

Relative 
humidity 

60  = 

Stations 

1 
3fi  on 

30. 0(1 
29.98 

S 
30.40 

.30. -i;! 

30.3;. 
30. 33 

2 
Q 

3 

Is 

a 

a 

o 

a 

m 

e 

a 

G 

'^ 

o 
u 

a 

1 

a 

S3 

hi 

p..  c 



15 
1.5 
15 
15 

29.52 
•29.68 
29  59 
29.47 

7      i    A  =;ro 

24 
34 
3S 
37 

s 

■,v 
w 
sw 

67 

BeiUonvilie 
Fori:  Smith 
i.ittlp  i;<ck 
Menipliis 

7 
7 
7 

7.370 
7,670 
7,045 

7 

7 

7 

77 
70 
73 



56 
51 

48 

(•1 
63 

COMPARATIVE    BATA    FOR    MARCH 


Precipitation 


.Vumber  of  days 


P—  c 


4. 68! 

13 

1 

7! 

11 

8 

4  1 

5.101 

+0.42 

u 

9  i 

11 

10 

1« 

3.44i 

-1.24   ' 

14 

8  ' 

y 

4 

3.55! 

-1.13 

16  j 

*>  1 

9 

8 

?6 

9.84: 

+5.16 

14  ^ 

7 

10 

9 

4 

5.39i 

+0.71 

13 

7 

11 

10 

IS 

5.28 

+0.  60 

10 

7  < 

14 

8 

14 

9.7B 

+5.08 

10 

7 

14 

15 

3 

5.  96: 

+  1.28 

10 

9 

12 

9 

6 

2.P7 

-1.71 

12   ' 

y 

10 

7 

1 

2. 50, 

-2.  18 

15 

7 

y 

7 

6 

4.67: 

-0.  01 

14  1 

8 

9 

6 

1« 

5.34: 

+0.  06 

12 

10 

9 

7 

1 

5.50 

+0.88 

10 

9 

12 

8 

4 

5.641 

+0.96 

11 

U 

9 

8 

9 

•5.31 

+0.  63 

10 

10 

11 

y 

20 

5.  69! 

+  1.01 

8 

6 

17 

11 

2 

3.22i 

-1.  !6 

14 

8 

9 

6 

10 

3. 79I 

-0.89 

11 

9 

11 

8 

15 

3.71i 

-0.97 

13 

8 

10 

8 

2 

1.391 

-3.29 

20 

7 

4 

3 

ifi 

2.17: 

-2.51 

16 

9 

6 

6 

1 

7.86 

+  3.  18 

7 

7 

17 

12 

2 

4.74; 

+0.06 

14 

9 

8 

7 

20 

5.13: 

+0.  45 

12 

8 

It 

9 

1 

3.54 

-1.14 

9 

7 

lb 

7 

3 

1.  9S: 

-2.  75 

16 

6 

9 

5 

5 

5.32 

+  0.64 

14 

5 

12 

11 

14 

l.Sli 

-3.37 

11 

8 

12 

4 

1 

5.47' 

+11.  79 

17 

5 

y 

6 

7 

5.31' 

+0.  63 

14 

6 

12 

p 

29 

6.55 

+1   »7 

11 

8 

12 

9 

3 

8.  ,58, 

+3. 90 

12 

B 

13 

11 

18 

5.04 

+0.  36 

15 

5 

11 

8 

10 

3.27: 

-1.41 

13 

6 

^'^ 

8 

? 

1.69; 

-  2,  99 

18 

6 

7 

4 

« 

5.57i 

+0.89 

13 

6 

12 

9 

3 

7.20: 

+2.  52 

12 

7 

12 

12 

^-l- 

2.  .53; 

-2,15 

14 

7 

11' 

6 

1  + 

3.77| 

-0.91 

12 

7 

12 

10 

? 

2  21  i 

-2.47 

16 

6 

y 

6 

10 

4.21: 

-0.47 

13 

5 

13 

8 

Corrections:      1931 

'  Februarv.  Furl  Smith  highest  baruineter  should  be  30.47  inches. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTIOIS 


March,  1931 


Olimatoloffioal  Data  for  March,   1931 


Stations 


Amity 

Arkadelphia  

Arkansas  City  

Arlberg 

Batesville 

Bee   Branch 

Bentonville 

Big  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rock 

Blythevillo  

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden .'.... 

Center  Point 

Clarendon    

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset  

Danville 

Dardanelle 

De Vails  Bluff 

Dumas  

Dutton 

El  Dorado..  .    

England 

Eureka  Springs... 

Fayetteville! 

Fort  Smith 

Freeman  Springs+t 

Fulton 

Georgetown  .... 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs.  ... 

Indexjt 

.Tessieville 

JoiieBboro 

Junction tt 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK    . . 

Lurton 

LuthervilleJI 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

J[ammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragculd 

Parkin  

Patter.son 

Piggott 

Pine  Blufi 

Pocahonlas  

Portland 

Prescott 

Princeton 

Rison 

Rogers  

Saint  Charles 

Saint  Francis 

Searcy 

Springbauktt 

Story 

Stuttgart 

Subiaco  ■ 

Te.tarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wlnslow 

Wynne 

Yancopin 


State  Means 


Counties 


Temperatm-e   (Degrees  Fahrenheit) 


Clark 

700 
250 
145 

Clark  

Desha 

Stone           

700 
277 

Independence  .  . 

Van  Buren 

700 

Benton 

1303 

Mississippi 

Lawrence 

259 

Jlississippi 

252 

465 
205 
3fil 

1.58 

Izard    

Ouachita 

Howard 

470 
200 
516 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

;-t09 

Clay  

2'j3 

Baxter 

40!i 

Ashley 

175 

Yell 

327 

Yell 

330 

Prairie 

153 

Desha  .   

162 

Madison 

1590 

Union              , .  . 

270 
229 
1465 

Carroll 

Washington  

1451 

Sebastian 

4o7 

2240 

Hempstead  

260 

White 

200 

Searcy 

675 

Polk 

900 

]?enton  

1250 

Boone 

1052 

Phillips 

250 

Cleburne 

445 

Pike   

Hempstead 

377 

Garland   

600 

Little  River 

275 

760 
345 

Craighead  

Union 

1S2 
650 

Boone 

Pulaski »... 

357 

2100 
775 

.Johnson 

St.   Francis 

Columbia 

315 

Hot  Springs 

277 

l''ulton  

600 

235 
229 

Poinsett   

Scare V  

1070 

Polk 

1185 

Conway 

347 

Baxter    

800 
650 

Montgomery 

Jackson  

231 

Montgomery 

750 

Montgomery 

800 

Howard 

2,S8 

Mis.^issippi 

240 

Franklin'. .  

396 

301 

Cross 

Woodruff 

im 

(nav     

3i37 

Jefferson 

215 

Randolph 

300 

Ashlev 

122 

Nevada 

3-29 

Dallas     

287 
2-13 

Cleveland 

Benton   

1385 

Arkansas   

175 

Clav   

290 

White 

236 

Miller 

240 

Montgomery  — 

7iiO 

Arkansas 

228 

Logan 

1050 

Miller; 

332 

Perrv 

650 

Scott 

675 

Bradlev 

206 

Montgomery 

800 

Little    Kiver 

290 

Mi.-sissippi 

237 

Washington 

1734 

Cross! 

250 

Desha 

167 

35 
47 

9 
32 
89 
26 

1 
29 

6 
17 
44 
27 
46 
32 
27 
10 
48 
38 

4 

16 
15 
45 

4 
25 
23 
30 
24 
31 
44 
50 

7 
45 
19 

8 
12 
34 
30 
59 
13 

2 
60 
40 

6 

5 
36 
37 

4 
62 

6 
33 

1 
12 
44 
26 
19 
26 
17 
43 
10 
17 
32 
47 

4 

5 

2 
33 
35 

5 

1 
15 

7 
44 
38 
25 
43 
25 
30 
40 

2 

3 
22 
24 

7 
44 
34 
45 

7 
12 
37 

7 
27 

6 
16 
23 

7 


47.^ 


43.9 
46  8 
42.7 


50.3 

47.8 
48.1 
43.3 
48.2 
50.6 


48.5 
44.6 


^ 

C3 

.,a 

+i 

ti" 

a> 

ci  a 

^ 

a» 

tD 

on 

K 

-6.3 


-6  8 
-5.1 
-5.6 


-6.0 
-5  3 
-4  5 
-7.0 
-5.7 


-4.4 
-6.4 


4H.9 


49.0 

49.6' 
40.8 
51.6 
48.7' 
44.4 
43.8 
47.3 


46.4 
42  9 
46.1 
48.2 

49.' 5' 
50.4 
49.0 


47.4 
52.8 
44.2 
4S.2 
41.2 
46  9 

52  "0 
49  6 
45.4 
49.2 
45.0 
44.4 
47.3 
46.4 
44.8 
46  3 
47.4 


50.6 
47.9' 
46.0 


50.0 
46  2 
51.5 
61  2 


51  2 
44.0 


-3.8 

-6.4 
-6  ft 
-4.9 
-5  9 
-5.9 
-5.7 
-5.4 


-5.3 
-S.3 
-  2.7 
-5.5 


-5  0 
-4.5 


-■5.0 
-4.1 


-5.0 

-i's' 

-4.4 
-4.6 
-4.8 
-6.1 
-7.4 
-5.1 

-b'h 

-6  4 
-4.8 


-3.8 
-7.3 


-6,1 
-5.7 
-4  1 


-4  1 
-5.0 


49  2 

47.8 
49.0 
47.2 

'56.6' 


-5.4 


-4  6 
-5.5 
-7  4 


-5  3 


46  2 
42.0 
46  0  1-6.0 


47.5  1-5.1 


73  !  19 


14 

18 

14 

13 

19t 

lit 


19+ 


^£' 


26 


19 
24 
23 


31 

25 
24 
20 
25 
28 


25 
22 


26 


23 

28 

19 

16 

19+ 

28 

23 

27 

6 

23 

19 

22 

12 

25 

la 
13 
13 
13+ 

ii 

19 
14+ 


20 
21 
2ft 
25 

'•jh' 

26 
29 


13T 

17 

13 

23 

19 

14+ 


19 

29 

14 

24 

13 

22 

14+ 

27 

14 

24 

13 

22 

I'l 

25 

14+ 

28 

13 

22 

18 

17 

14 

26 

13 

14 
14 


23 

13 
18 
19+ 


70 


85 


23 
14 
23 
14 


13 
14 
13+ 


4+ 
10 
10 
10 
10 

8+ 


10+ 
29 
10 
29 


10 

10 

10 

10 

10 

10 

10+ 

10 

10 

10 

10 


10 

10+ 


10 


38 


Precipitation,  inches 


3  o 

(X,  o 


O.N 


OX 

c3  g 


Number  of  days 


ll 


£3 

M  Q 
P-(.-S 


Observers 


42 
83» 

42 


38 
34 
37 
37 


36 
39 


3.99[-0.87| 
3.831-0.97 
3. 65: -1.871 

3.93: j 

4  75  -1-0.57; 
3.71  -0.97| 
3.14  -0.34 

2.94 

5.S0-f-1.65! 

3.36; 

4.23. +0. 91 1 
4.95-0  69; 
4.85-1-1.48; 
4.  43|— 0.64: 
3.4S|-1.19| 
5.08      0.00 

3.86 

3.62-0.901 
3.95|-O.G6j 

4.51j 

2.991-2.06! 
4.22,-1-0.44; 
4.85  -fO. 59 

5.52; ! 

4.53  -l.SHi 
4.  13!-|-0.09i 
3.251-1.80] 
4.55  -0.2s! 
2.98-0.761 
7..9S|-0,63 
2.78I-U.23J 

3.  82 

4.81-1-0.33 


4.69' ! 

4.8R:+0.62' 
2.b2!-0.68 
3. 831-1-0. 69j 
5.  ls!-0.99 
3  861-1.171 

3. 97  j I 

4.05  -l.OSi 
4.sSl--n.05i 

3  68; t 

....;  .  I 
4.39I-6.V8I 

2  97-2.221 

4.09: I 

4.47  -0.15i 
4.2H1  ...  I 
2.7«:-1.09| 

4  6S| ! 

3.85,-1.031 
3.97  -1. 01 
4.51  -1-1. SSI 
4.381-0-65 
4.941-1-0.05' 
3.  24: -0.73! 
4.351-0.22 

4.10: i 

5. 15-H.49; 
5.31,-1-0  90: 
4.63-0. 12i 

5.14' 

4.27' 

5.16: 

5.01-0.05 
3.62-0.20 
4.16 

5.I3I-O.35I 
3.69:   ... 
4.S3'-0.os! 
5. 1 8;  4-0.68: 
2.73 -2. .16! 

3. 56' -0.  or. 

4.47!-0.64r 
4.07,-1.01' 
2.97  -0.41: 


1.35 
1.40 
0.94 
1.75 
1.93 
1.20 
1.39 
0.87 
2.64 
0.78 
1.29 
1.57 
2.17 
LOS 
1.00 
1.58 
1.73 
1.21 
1-95 
1.78 
0.65 
1.32 
1.23 
1.95 
1.75 
1.41 
0.70 

i.'03 
0.98 
0.96 
1.19 
1.80 
1.06 
1.81 
1.28 
0.76 

1.64 : 

1.30  j 
1-62  ! 
1.03  1 
1  ffJ  I 
1.62 
1.40 

i'i- 

0.86 

1,25 

1.53 

1.65 

0.77 

1.54 

1.37 

1.18 

2.10 

1.54 

1.32 

0.85 

1.42 

1.38 

1.5U 

1.28 

1.31 

2.12 

1.60 

1.00 

1.87  j 

0.98  I 

1.50  i 

1.20 

1.68  1 

1  08  I 

1.43  i 

2.00  I 

1.17 

1.01 

1.25 

1.17 

0.85 


33 


33 
37 
37 

46 

'36' 


39 
35 
31 


46 


4.311 1 

4.88I-F0.60, 
3.941-0.69: 

4.6l! ! 

4.711-0.75; 
3.66|-0.12i 
4.  73  k  0.61 

4.94' 

4.19+0.45, 
5.05—0.37: 

4.48] 

4. 13; -0.10 

3.65, I 

3.84]-1.04l 
6.83] -1-1.65 
3.83: 


4.21-0.47 


1.24 
MO 
)  .26 
1.33 
1.53 
0-90 
1.63 
1.21 
1.00 
1  40 
1.85 
1.16 
1.10 
1.00 
1.31 
1,60 

2.64 


2.0 


0.0 

7 

0.0 

11 

0.0 

8 

0.8 

5 

1.0 

11 

'1'. 

10 

4.7 

7 

T. 

5 

T. 

10 

']'. 

10 

T. 

7 

T. 

9 

T. 

U 

n,0 

10 

T. 

10 

T 

12 

0.0 

8 

0.5 

10 

T. 

5 

0.5 

8 

0.0 

9 

0.0 

5 

T. 

9 

0  0 

9 

0.0 

6     1 

0.0 

6 

0.0 

9 

T. 

2.5 

6 

2  5 

7 

T 

9 

3  3 

8 

0.0 

6 

0  5 

10 

■i\ 

11     1 

T. 

11     1 

5  5 

8     ] 

T. 

3 

'J'. 

13 

1.  5 

10     1 

0.0 

8 

0.0 

8 

P.O 

d 

0.0 

9 

'i'.' 

9     1 

o.n 

5 

T. 

13 

I'. 

M 

3.3 

9 

T. 

8 

0,0 

10 

']'. 

7 

0,0 

9 

T. 

7 

r. 

9     ] 

T. 

11 

T. 

9 

0.0 

*» 

r. 

S 

1.0 

10  ! 

n  0 

7     i 

1.0 

10    1 

T. 

5 

0.0 

4 

0. 0 

9 

T. 

9 

0.0 

10 

T. 

10     1 

0.0 

8 

0.2 

U 

T. 

10 

T. 

8 

0.0 

8 

0.0 

8 

0.0 

6 

0.0 

7 

2.5 

6 

o'o 

7 

1.5 

U 

0.0 

9 

0.0 

7 

T. 

10 

I'. 

8 

0.0 

4 

T. 

10 

T. 

5 

T. 

9 

0  0 

5 

0.0 

9 

0.0 

5 

3.8 

8 

T. 

10 

'J'. 

11 

10 
16 
16 
12 
13 
14 
16 
10 
12 
12 
U 
16 


13 


11 
2 
3 
5 
2 
3 
6 
4 
1 
3 
6 
4 

14 
3 

10 
2 
6 


10 

n. 

13 

n. 

12 

14 

se. 

16 

nw. 

14 

n. 

12  j  p.. 

11  I  nw. 

12  I  nw. 

14  !  nw. 

12  ]  w 

u  !  w 


J.  W.  Campbell 

W.  K.   Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Leila  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

p.  S.  Weather  Bureau 

Harry  Johnson 

Vernon  C.   Howe 

Charles  Phillips,  Jr. 

F.  II.  Kajidolph 
R.  J.  Torry 
V/.J.  Copp 

A.  B-  Quarterman 
John  C.  Flovd 
J.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
H,  E.  Cordrey 
Winfred  D .  j'olk 

0.  B.  McSpadden 

G.  A.  Gifford 
C-.  G.  Hudson- 
Geo.  N.  Goodier 
K.  G.  Pate 
Jien  Johi;son 

J.  M     Ricketts 

J.  J.  Babb 

Dr.  R.   H.    Hardin 

Geo.   W.   Nichoalds 

University  of  Arkansas 

V-  9.   Weather   Bureau 

R.  J.  Mc  Cuiston 

T.J.  Logan 

W.  R.  Owens 

Ben  F.   iSattonfield 

W.  E.  McVay 

A.  F.   Stevens 

Dan  Robertson 

James  A.   iiurnott 

Geo.  VV.  Baker 

Tom  W.  Stewart 

N.   P.  O  Neai 

G.  C.  Kojton 

H.  G.  Sanderson 

n.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  A.  Lo'.vderback 

J.  H.  Crosswhite 

U.  S.   Weather  Bureau 

1.  C.  Sutton 

II.  G.  Leuhardt 
William  Ci.  Hager 
Stat<!   Agri.    School 
Mrs    W.   L.  Matthews 
S.  F.  Whittaker 
C-  N.   liouck 
Charles  V\'aUon 
A.  .1.   Parks 
E.  \V.   St.  John 
John  Cook 
E.  S.  n albert 
G    A.  AVhltUngton 
J.  D.  Henderson 
tl.  S.   Forest  Service 
U  .  S.   Forest  Service 
Pi-ank  K.  llcnsley 
Jnne  Tnomason 
Orkney  O.  Milton 
W.   R.   Ileagler  „    . 
P.  D.  Roberts 
W.   F..  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   EdniiKton 
Craig  WiUiams 
Mrs.  r>ora  Coleman 
Mrs.   W.   V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Deane 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F.  .Kuerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  jh'ashear 
Edward  E,  Holme? 
Dr.   Chova«  Bevlll 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.   R.   Huddleston 
Nannie  O.  Scliirmer 
M.  W.  II.  Collins 
J.  D.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.   E,  Barton 


Temueraturo  and  precipitsition  departures  comput€d  for  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  used  in  means.  T.  less  than  0.01  inch  rain  or 
maPedsnow  ++Recei--ed  too  late  for  me=ins  and  summaries.  Reference  letters ',''.<•,  number  of  days  n-iissing.  +Also  on  other  dates.  IIP.  0.  addresses  as  follows:-  Big 
lake  Outlet  'Manilla -I'^reeman  Springs  Dover:  Index,  Route5,  Texarkana;  Junction,  Route  3.  ,'unction  City;  Lutherville,  Route  1,  Lamar;  Spriugbank,  Doddridge.  Precipi- 
talioi  for'4'houi-3  ending  near  sunset  unless  othorwi.se  indicated.     "•■24  hours  ending  midnight.    lll|-24  hours  ending  7  a.  m.    •  Me-asured  8th:  probably  fell  6th  and  7th. 


March,   1931 
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Daily  Precipitation  for  Uarch,   1931 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  Slonth 


12 


14  I  15 


19      20 


24 


25      26 


28 


29      30 


A  rally 

ArkiMielphia. 
Arkt'.nsas  City 

Arlberg 

Batesville 

Ceo  Branch. . 
iieutonville 


^Ouachiia... 

vi\  Odatlaita,.. 
.  .llil^Ussissippi. 

:  White    

..i(  Hi  White    

!  Arkansas. .. 

.'■"i.^rkfinsas. 


l!ig  Lake  Outlet  ...'St.  Francis.. 

Black  Rock  .....  IHI I  Wiiite   

Blythevllle Ilil ! Mississippi . . 

Ro'oneville- :  Arkansas  — 

IJrinkley ilirwhite 

Caiieo  liock. 

CaniJftn 

Center  Point 
Clarendon. .. 

Clinton 

Conway 

Corning 


.05! 
.04! 

.(17 

t" 

.51 
.21 
.60 
.12 


M  White   

fi'Ouachita 

Hed , 

White   , 

White   

Arkansas 

.White   

Cotter." lilllWnite   

Crossett ;Ouachita  


Danville 

DanlaneUe li 

Oe  ViaisBlari...!! 

Domas II 

Datton 

Rl  l-orado 11 

Kagln-nd  .....i-. 
!iujeka.:5prings... 

FavetwvUie   

rort  Smith " 

Freeman  SprgB..  I! 

Kiilton H 

<J->.ir.5e(town Ij 

•<1;rDert 


Oranais I  Red 


Arkan.sas. 

Ill  ArlMtusas  — 

i!i  White- 

!i:>ii3Sis?lppi 

.  I  White   

lijOuachita 

".lAjrkanfias 

.  I  White   

.  I  White   

'i  Arkansas. . . . 

llJArka.n.sas 

■.|r;ed 

ijiVVtete     

White    


Gravette 

iiari-!.-,ou 

Helena I 

Ulgden  

Highland 

Hope 

Ilot  Spri!ii»s 

Iad3.-c li 

.iawieviUe  .  .•  — . 

j.oudsbovo II 

.luik'tion .• 

Lead  Hill 

Litrtle  Book.-'* 

Lurtun 

T/i'-herville 

iladison 

Magaolia 

MalveKi II 

Main  mo  Oi  Spg.  .si 

Mariaiina 

"Markeil  Tree  —  it 

ilarshall 

Mona II 

Morrillton 11 

M^^intftln  Home 
Mo.imtlda.. 

NeT/popi 

K  irniaii 


^ka-nsas 

'White 

Mississippi... 

White 

lOuachita 

Red 

OnaciUta 

Red 

Ouachita  . ... 
'White   

Ouachita  — 
!W)ilte    

.\rkansas 

W'uU-o   

1  Arkansas 

St.  Francis. . . 

Red 

(kiarhita 

White  

Mississippi. . . 

.Vfiosissippi. .. 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White   

.  ..if>aaohita 

■■■  White   

OuacJiita  .   .. 


Oden. Ouachita 


.ilr 


Okay 

OSCeola 

Ozark 

Pftragould- .. 

Parkin  

Pattsr.son.  .. . 

PigS'M. 

Pine  iiluff  .. 
PocahoiiCas  . 

Portland 

Preseott 

Prlaeeton  . . . 

Rison 

Rogers 

St.  Charles.. 
St.  Francis  . 

Searcy  

Sorlngbank Ill" 

Story '.* 

Stutti-art lif 

Subiaco 

T.3,Kark5na ilil 

Thornburg i  .ArSransas 

Waldron j  Arkansas.. 

Warren HI ,  On  achita . . 

Waters lUICwachita. . 

Whitecliffs M  P.ed.. 

Wilson I!ll  Mlssis-siopi 

Wiuslow :  Arkansas . 

Wynne IIH  Irfls&issippi 

YancoDin  .  .       .  H i:. Arkansas. . 


.Ill 


Red 
MLssissippi... . 

.\rkansBs 

Mississippi 

St.  Francis 

White 

vlisrsissippl 

U'ljansas 

i'.'hi6e   

Xiacblta 

O-n  achita 

')uachlta 

Ouachita 

>.V*.its 

White 

St.  Francis 

WHKe 

lied 

OilMjltita 

\  rkansaa 

Arkansas 

led 


.3« 


.03 


.05 


.01 


1.75 


l.-ii) 


.02 


.02 
T 

T, 
.151. 
I.. 


T.  I. 
T.  |. 

'.oij'.oi 

.01    .02! 
T.    . 


.05 


1.  K.ii 
i.40 

.94 
T. 
1.93 
1.20 

.31 

.87 
2.64 

.78 

T, 

).57 
2  17 

.051 


1.7:i 
.16 


1.00 

1.58 
.01 


1.21 
1.95 

1.78 


.07 


.  121    .021    .06 

...   -lo!... 

.'55!::':!:::: 


.341    .031 


.4.S 
.75 


.021 


.03 


.10 


T. 


.11 

'.05 
T 

i.'26 


.08 
i.3S 


1.03 

.81 
.07 


.44 
.60 
.76 
"J 

■.ioi 

.07 
1.62 


.09 


T 
.07 


.03 


T 
t 

i 


.06 


1,32 
1.23 
1.95 
1.75 
.17 
.60 
* 

.20 

.14 

.01 

1.19 

1.19 

1.00 

1.81 

.36 

.45 

1.64 

1  30 

1.62 

1.03 


i.'66 


1.26 

1.2 

1.65 

45 


1.20 
1.10 


1.60 


.85 
2.07 


.It 


.82 
l.i7 


.40 
.07 
.12 
.47 
1.54 


1.18 
2.10 
1..54 
1.32 
T. 


1 

.  15 
1.15 
1.31 
2.12 


1.00 


.98 
1.50 


1.20 
1.66 
1.05 
1.48 
3.00 
.  37 
l.Oi 
1.25 


.90 


.15 
1,00 


1.00 
.72 


1.1 
.23 

1.24 

1.10 

82 

1.26 


T. 


T. 


1.53 

.17 

1  02 

1.19 

T. 

1.40 

1.85 

1.10 

1.10 

.24 

.61 

1.50 


T. 


.02 


.43 


59  ... 

l.U  ... 

.  20  . . . 


T. 


.08 


.03 


.19 


.15 


.27 


.34 


.34 


.20 


...  1.00 
56 
.71 

1.21 
.7) 
.85 
.18 
.58 

1.02 
.40 
.33 


.63, 


I 


....|. 


.06 


.09 


.08 


.19 


.09 


.07 


.96 


.22 


.01 


...    .02 
.11 


.03 


.911 
.90 
.721  .08 
...1.00 
.38i   .64 


.25 


.28 


.411 

.76i 

1.16 

50 


1.0! 
041  .75 
..11-08 
.45 
.56 
.70 
.59 
.56 


.48     .39 
.69    .05 


1  02 
.28 
T. 

".07 

.83 

1.00 

1.22 

.18 


.25 

1.02 

.49 

.10 


.27 


.20 
1.28 


.32 


.09 


.01 


1.05 
.95 
.86| 
.80 
.15 
.30 

1.14 
.48 
.74 
.27 
.20 


.70 


.61 


.95 


.49 


T. 


.68 
.21 
.50 
.46 
.40 
.0' 

1.01 
.50 
.80 
.49 
.71 
.97 
.85 

1.50 
11 
60 

1.32 


1.  10 
.11 
T. 
.80 

105 
.50 
.48 
.65 
.83 

1.75 


.22 


.75 


.051  T. 
.Oil  T. 


.421 
•  -i 
.05 
.45 
.12 
.62 
.07 
T. 


.52 
.96 
1.02 


.37 


.49 


.02 


1.20 
.22 


.35 


.i....  1.20 
.1.361 


.73 


.66 


.65 


-CO 
.70 
.55 
.85 
.64 
1.05 
.3: 
.85 
.08 
.48 
.73 


.70 
.10 
.05 


.63 


.16 


.43 


.20 


.24 


.32 


.14 


.17 


.02 


36 


i.oi! 

...I 

.47} 
.56! 
.47! 
.52 


1.28 

.52 

1.05 

56 

1.02 

.82 

1.35 


.56 
1.01 
1.02 

i.n 

1.20 
.51 
70 
50 
,53 
.51 
.■15 

I'.SO 
1.03 
T 

.68 
.41 
1 

.92 
.41 


.65 


.08 


.22 

.36 

.14 

.12 

.22 

T. 

T. 

.04 

.03 

T. 

.30 

.1 

.85 

.06' 

.28 


3.99 
3.83 
3.55 
3.H3 
4,  76 
3.71 
3.14 
2.94 
5  80 
3.36 
4.23 
4.95 
4.85 
4.43 
3.48 
0.08 


.06!  3.86 
06  3.62 
3.95 
4.51 


.32 


.42 
.26 
1.40 


.70 

.44 

.55 

.41 

.40 

.92 

.10 

1.05 

77 

77 


.65 


.65 
1.26 


1.30 
.  .88 



.19 


.20 


.25 


.25 


.47 


.66 


45 
1.42 


.28 


.82 


.25 
.35 
.87 
1.50 


T 

.68 
.65 
.80 
.71 
.94 
1.12 
1.08 
.84 
.90 


1.21 

.78 


1.46 


1.25 

.90 
.46 


.R7 

.70 

1.33 

.71 

48 

1.63 

34 

.94 

1.16 

i'.ie 

1.10 
T. 

1.31 
.64 


.87 


1.87 
43 


.80 


.35 


4.22 
4.85 
6.52 
4.53 
4.13 
3.25 
4.55 
2.98 
2.93 
2.78 
3.82 
4.81 
3.98 
4.69 
4.86 
2.82 
3  83 
5.18 
3.86 
3.97 
4.05 
4.88 
3.5S 


.25 


1.00 
.09 
.07 


4.39 
2.97 
4.09 
4.47 
4.23 
2.78 
4.68 
3.85 
3.97 
4.51 
4.38 
4.94 
3.24 
4.35 
4.10 
6.15 
5.31 
4.63 
5.14 
4.27 
5.16 
5.01 
3.63 
4.16 
5.27 
5.13 
3.69 
4.33 
5.18 
2.73 
8.56 
4.47 
4.07 
2.97 


4.31 

4.88 
3.94 
4.61 
4.71 
3-66 
4.73 
4.94 
4- 19 
5.05 
4.48 
4.13 
3.65 
3.84 
6.83 
3.83 


Da 

8 

Bivar  Stag'ea  for  March, 

1931 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1  1    2  1    8    1    4    1    6 

6       7 

9    j  »  1  U  1  12  1  ra  1   14  j  W  1  16  j  17  1  18 

19  1  20  1  21  )  22  1  23  1  24  1  35  1  26  1  27  1  28  1  29  )  80  1  81 

Port  Smith 

\rkansas... 

22 

7  8 

7.1!  6.7 

6.4 

6  0 

5.6 

6.0 

7.6 

7.8 

«.9 

6.0 

5.7 

5.4 

5.4 

6-1 

7,0 

7.0 

6.9 

6.2 

4.9 

5.6 

8.0 

9.4 

8.0 

7.4 

6.4 

a.i 

7.9|10.4 

11.5 

11. b 

O/ark 

do 

22 

5  1 

4  R 

4  ? 

3  7 

3  4 

3,0 

3.0 

4.5 

5.0 

5.0 

4.1 

3.6 

3.1 

2.6 

2.6 

3.0 

3.9 

3.7 

3.5 

3.3 

2.8 

3.6 

6.0 

5.8 

4.9 

4.2 

3.8 

6.0    "  " 

O.b 

7.9 

8.5 

D'lrdanelle 

do 

20 

8  7 

7  R 

7  9 

6  8 

6  5 

fi  7 

6.8 

7.5 

7.7 

7.8 

7.6 

6.8 

6.4 

6.2 

6.0 

6.1 

6.5 

6.7 

6.4 

6.8 

5.6 

6.1 

6.7 

8.7 

8.0 

7.3 

7.1 

7  4 

8.3 

9.6 

10.6 

Little  Eook 

....do 

23 

H  1 

6  9 

5  8 

4  9 

4  2 

3  fi 

,H.5 

4.6 

6.3 

6.6 

8.4 

5.8 

4.8 

8.9 

3.4 

3.2 

2.8 

3.1 

3.3 

3.3 

2.8 

2.8 

3.5 

4.1 

b.6 

5.8 

5.1 

6.3 

b.8 

6.6 

7.6 

pii^a  BiulT 

do 

25 

13  3 

1?  S 

11    4 

10  5 

9  5 

9  1 

8  R 

R.R 

10.2 

11.2 

11.3 

11.1 

10.7 

10.1 

9.7 

9.3 

8.3 

8,9 

8.3 

8.3 

8.3 

7.9 

V.9 

7.9 

9.3 

10.  V 

10.6 

)0.1 

10.4 

10.8 

11.7 

Yancopin 

do 

29 

18.6 

18  R 

17  9 

17  ? 

16.5 

15.9 

1.5.5 

15. 0 

15.0 

15.8 

16.7 

17.0 

16.9 

18.4 

15.8 

15.2 

14.7 

14.3 

13.9 

13.6  13.6 

1S.5 

13   1 

12.9 

13.2 

13.8 

15.2 

15.5 

15.1 

lb. 3 

16. y 

Danville 

...Petit  Jean. 

20 

9.3I  8.6 

8.1 

6.3 

5.4I  4.8)10.8|14.7 

16.9 

H.4 

9.5 

7.9 

6.9 

6.7 

8.2 

9.8 

7.9 

6.81  5.9 

6.2!  7.6    9. 8111.91  9.71  8.61  7.91  9.9116.8119. 1118.0114.2 

w 


u 
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CMMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS    SEDITION 


March,  1931 


Daily  River  Statres  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


XO     11 


12 


13     14     15     16     17     18 


20     21     22 


23 


24     25     26     27     28      29 


30 


31 


Cotter 

...White  . 

21 

6.7 

6.4 

6.1 

5.0 

4.8 

Calico  Rock 

do.... 

18 

4.7 

4.4 

4.0 

3  8 

3.S 

Batesvllle 

do.... 

23 

10.8 

10.4 

10.0 

9.6 

9.3 

Newport 

do.... 

26 

11.3 

11.0 

iO.  I 

9.2 

a.b 

Georgetown    — 

do.... 

22 

19.5 

18.9 

18.2 

17.4 

10.  4 

De  Vails  Bluff. . . 

do.... 

24 

21.9 

21.7 

21  4 

21.2 

20.9 

Clarendon 

...  .(io... 

30 

28. 8  29. 8 

2S.4 

26.3 

26.1 

Gilbert 

..Buffalo   . 

30 
14 

4.4    4.3 
6.1    5.6 

4.2 
3.4 

4.1 
5.0 

4.1 
4.9 

Black  Rock 

. . .  Black. . . 

Camden 

.  Ouachite . 

30 

14.0  14.6 

15  1 

15.7 

15. 3 

Fulton 

....Red... 

28 

19.8  15.7 

lt>.  0 

14.7 

14.1 

Selena 

Mississippi 

44 

14.815.1 

16.7 

15,9 

15.5 

Arkansas  City... 

do.... 

48 

20.5'20.8 

21.0  21.3IJ!.5 

7.8 

7  7 
14.7 
19.3 
19.0 
20 
21.6 

6.3 
14.4 
20. 2 
16.1  15 
14.7  15 
20.21 20 


6.7 

6.2 
12.8 
13.5 
19.7 
20.9 
24.7 

47 
13.4  12. 
19.1  lis. 
14.3113. 
16.0116. 
20.9!21. 


5.8 
52 
11.4 
16.9 
20.! 
21.2 
24.9 
4.5 
12.1 
14  8 
12.0 
16.8 
21.6 


5.3 

4.4 

10.4 

14.8 

19  9 

21.3 

25.1 

4.4 

10.8 

12.1 

8il0.2 

6il6. 1 

8121.6 


5.0 
4.1 

10.0 
13.7. 


19.6119.3 
3 
2 


21.3 
25.2 

4.4 
10.4 
11.9 

9.8 
15.6 
21.2 


1|  5  1 
1  5.1 
4  11.4 
8ll3  6 
3117.2 
8120.6 
2125.0 


6.1 
10.9 
14.4 
13.0 
12.4 
18.0 


5.6 
4.8 
10.9 
13.4 
17.3 
20.5 
24.7 
5.7 
10.0 
13.4 


56 
4.9 
11.3 
13  1 
17.4 
20.6 
24.7 
5.6 
10.0 
13.1 


13.4|l.S.O 
4 


5114.3 

0lll.811.9jl2, 

8ll7.2ll7.2ll7 


8.0 
8.i 
14.0 
15.1 
18.0 
20.6 
2J.8 
6  2 
10.7 
19.4 
14.0 
12.2 
17.6 


8.7 

8.0 

14.3 

15.7 

18.4 

20.8 

24.6 

5.6 

10.0 

0'22.0 

6|17.6 

,111. 8 

,6!l7.6 


Daily  temperatures   for    March,  1981 


Stations 


10 


13     14 


16 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26     27 


28 


29 


Amity  $5 

Bee  Branch 

Bentonville 

Blytheville 

Boonevilla 

Brinkley  

Calico  Rock55 

Camden?} 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Button  

El  Dorado , 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

Little  ItaoiK. . . . 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern.-. 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

PlM  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Presoott 

Rison  

Searcy. 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne  


(  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
}  Minimam 
j  Maximum 
t  Jlinimum 
J  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
( Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
t  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximuns 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
,  j  Maximum 
I  Minimum 
,  )  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
,  j  Jlaximuro 
(  Minimxim 
j  Maximiim 
!  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
S  Maxinmm 
I  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
t  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
.  \  Maximum 
'  (  Minimum 
_  j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
,  \  Maximum 
'  Jlinimum 
i  Maximum 
t  Minimum 
_  )  Maximum 
(  Minimum 
_  S  Maximum 
'  Minimum 
S  ilaxiraum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 


50 

30 

45 

27 

43 

34 

49 

32 

47 

30 

44 

28 

78 

24 

54 

30 

53 

31 

50 

2' 

43 

23 

51 

29 

48 

31 

43 

21 

54 

33 

44 

32 

43 

32 

46 

85 

43 

29 

42 

30 

55 

33 

48 

32 

44 

31 

45 

24 

46 

31 

45 

:^8 

53 
32 


51 
30 
45 
25 
45 
31 
41 
26 
47 
30 
49 
24 
43 
28 
50 
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*4TheriB0iaeters  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  <vhich  it  almost  always  occurs. 

Weather  Bureau,  Littls  Rof^k,  .4rk.  .4-2^-31-980 


fiOfHtM^jvirifiii' 


% 


Ui 


JUi\ 


'Ap,y  . 


^931 


> 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAtf  <%,: 

CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
flRKfll^SflS  SECTION 


HABVKT  S.  COLE,  Metaoroloffist 


Vol.  XXXVI        Little  Rock,  Akk.,  April,  1931  No.  4 


GENERAI^  StrMMARY 

Temperature  and  precipitation  for  April  1931  were  both  be- 
low normal,  this  being  the  third  month  this  year  with  the 
average  precipitation  below  normal  and  the  second  consecutive 
month  with  the  temperature  below.  The  accumulated  defi- 
ciency in  precipitation  for  the  year  is  now  4.53  inches. 

The  cool  weather  of  the  latter  part  of  March  continued  in 
most  sections  the  first  six  days  of  April.  From  the  7th  to  the 
'20th  temperatures  were  uniformly  above  normal,  but  thereafter 
were  continuously  below  with  the  coldest  for  the  month  occur- 
ring at  many  stations  on  the  22d.  I'he  mean  temperature  for 
the  State,  as  determined  by  the  records  of  62  stations,  was 
59.1°  which  is  2.4°  below  normal,  all  stations  for  which  normals 
have  been  computed  showing  negative  departures.  Monthly 
means  ranged  from  52.2°  at  Dutton  in  the  Ozarks  to  63.1°  at 
Blytheville  in  the  northeastern  part  of  the  State  with  stations 
located  in  western  border  counties  generally  showing  the  great- 
est departures  from  the  normal.  The  highest  temperature  re- 
corded was  92°  at  Warren  on  the  18th;  the  lowest  21°  at 
Dutton  on  the  6th.  The  greatest  daily  range  was  50°  recorded 
at  both  Calico  Rock  and  Thornburg  on  the  7th. 

Although  the  number  of  rainy  days  was  one  above  normal, 
the  average  precipitation  for  the  92  stations  reporting  was  only 
2.62  inches  which  is  a  departure  of  2.43  inches  below  normal. 
Ramfall  was  light  and  .scattered  during  the  first  eight  days  of 
the  month  but  thereafter  showers  were  frequent  with  only  a  day 
or  two  interval,  the  heaviest  precipitation  occurring  during  the 
latter  half  of  the  month.  The  geographical  distribution  was 
irregular  with  nearby  stations  showing  a  wide  divergence  in 
monthly  totals.  Of  the  stations  with  records  of  10  years  or 
more,  only  three  reported  positive  departures;  two  in  the  north- 
v/estern  part  of  the  State  and  one  in  the  central  portion.  Month- 
ly totals  ranged  from  0.62  inch  at  Amity  to  6.43  inches  at 
Little  Rock.  The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour 
period  was  3.23  inches  at  Little  Rock  on  the  30th. 

The  weather  was  too  cool  during  the  first  and  latter  portions 
of  the  month  for  the  growth  of  most  crops.  Considerable  dam- 
age to  fruit  and  early  strawberries  in  v/estern  and  northwestern 
sections  of  the  State  resulted  from  the  frost  and  freezing  tem- 
peratures of  the  6th  and  again  from  the  cold  spell  of  the  22d 
when  freezing  temperatures  occurred  in  the  western  half  of  the 
State.  Cotton  where  up  and  tender  vegetables  in  many  sec- 
tions were  also  damaged  en  the  22d  and  much  cotton  and  corn 
had  to  be  replanted  bpcause  of  the  cold,  wet  soil.  LIailstorm.s 
al?o  did  considerable  damage  in  western  border  counties  on 
the  1 7th  and  25ih.  t.a.m. 
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Heavy  Hail:-Near  Springdale.  16th,  destroyed  all  crops  and  fruit  over  an  area  of 
one-half  square  mile,  several  thousand  dollars  damage. 

Waldron.  25th.  $5,000  damage  to  fruit,  truck,  and  strawberries. 

Lewisville,  25th,  slight  damage  to  truck  and  gardens 

Near  Mena,  -.^Sth,  severe  damage  to  fruit,  truck,  and  gardens. 
— 6  or  8  miles  east  of  Waldron,  yoth,  5  p.m.   sw  to  ne,   destructive   path 

1200  feet,  none  killed  nor  injured,  timber  loss  $10,000. 


Tornado: 
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Late  Reports 

Jessieville,   total  precipitation:  February,  3. 65  inches:  March,  partly  interpolated 
4.90  inches:  Apiil,  partly  interpolated,  2.43  inches. 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 
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Polk 

Henlon  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead..., 

<iarland   

Little  River  . . 

(iariand 

Craighead  ... 

Union 

J'.ooue 

Pulaski — 

Newton 

■lolmson 

St.  Francis... 
Columbiit  .  ... 
Hot  Springs.  . 

Fulton 

Lee  

Poinsett   

Searcy  

Poik 

Couv.ay 

Baxter 

Montgomery 

.inek.-on 

.Montgomery 
Moulgomcry 

Howard 

Mississippi  .. 
If  ranklin  . .  . 
(-rc-r-n  ■ 


Woodruff 

Cinv     

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Dallas   

Cleveland 

Benton 

Arkansas  — 

Clay  

White 

Miller 

Montgomery  . 

Arkansas.   ... 

Logan  

Miller. 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . 

Little   Kiver. . 

Mississippi  ... 

Washington.  , 

Clross 

Desha. 


Observers 


J.  W.  Campbell 
W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 
J.  D.  Reeves 
Mrs.  Lelia  I.  Teter 
j.  E.  Scanlnn 
V.   8.  Weathe.r  Bure 
Harry  Johnson 
Vernon  C.   Howe 
Charles  Phillips,  Jr. 
F.  H.  flandolDh 
E.  J.  Torry 
V/.J.  Copp 
A.  B.  Quarterman 
John  C.  Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E.  E.  Gordrey 
WinfiedU.  Polk 
O.  B.  MoSpadden 
G.  A.  G  if  ford 
C.  G.  Hudson 
Oeo.N.  Goodier 
H.  G.  Pate 
Ben  .Johnson 
J.  M.   Uicketts 
J.  J.  Babb 
Dr.  R.  H.    Hardlii 
Geo.   W.   Niehoalds 
University  of  Ari.-ai! 
U.  S.   Weather   iiui 
R.  J.  Me  Cuiston 
T.J.  Logan 
\V.  B.  Owens 
Ben  F.  Battonficld 
W.  E.  MeVay 
A.  F.  Stevens 
Dan  Robertson 
James  A.   Burnett 
Goo.  W.  Baker 
Tom  W.  s;ev,'art 
N.   P.  ONeal 
G.  C.  Boitoa 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  i'orest  fiervli 
Benedictine  Sifter 
J.  A.  Lov/dcrback 
J.  H.  Crosswhite 
U.  S.   Weather  Br 
I.  C.  Sutton 
H.  (J.   Lenhardt 
William  U.  liager 
State  Ag-i.    Schoi 
Mrs.  W-  L.   Mfittl 
S.  K.  Whittaker 
C.  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  .T.  Pfirks 
E.   W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbcrt 
a    A.  Wliittlnfftoi 
J.  D.  Henderson 
Tj.  S.  Forest  Serv 
U.S.  Forest Serv 
Frank  K.  Hensle: 
June  Tnomason 
Orkney  O.  Milton 
W.  K.  Heagler 
p.  D.  Roberts 
W.  K.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Sch 
Benedictine  Slste 
W.   K.   Edmlston 
Craig  Williams 
Mrs.  Dora  Coiemi 
Mrs.  M.  V.  Tisd 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Dcane 
8.  T.  Rooney 
Arthur  U.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Adam  F-  Buerkli 
New  SnWaco  At 
H.  S.  Brashcar 
Edward  E.  Koln 
Dr.  Chavej;  lievi 
Miss  Evesvn  Hoj 
J.  R.  Huddlestt 
Nannie  O.  Sehir 
M.  W.  H.  Collie 
J.  D.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  K.  Barton 


Temperature  i 
melted  snow. 


All  complete  reports  used  in  mean.     J- J^- ^than  O^OWneuj, 

.S'blJrTLu  h  r  metou'te'r^lUirrBpri^baz^,  Doddrld.e.  1^ 

'^??^\:^^SS^^cUU^""^i^^  !>-"  endingTa^n^^ 
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Daily  Precipitation  for  April,   1931 


Stations 


Drainage- 
basiu 


Day  of  Month 


10    n    12 


14      15 


A.  rait  V 

Arkiidclpiiia. 
Ai'liausas  City  . 

Arlborg 

BalcsviUe 

Jiee  Ijranoh. ... 

ISeutoaville 

Big  Lake  Outlet 
Biat'k  Rook  .. .. 

Blythcville 

Boouaville- 

Brinklcv 

Culico  Kock.... 

Camdftii 

Center  Poiut  ... 

Clareudon 

Clinton 

Gonwny 

Gorniug 

Cotter 

Cros^^att 

Daiville 

Dardftiiell 


...Oiiachita 

illi  Orcichita 

.111!  Mississippi. .. 

...:White   

.rilli',VlntG   

i.4j'kansas 

*'*i.-lrkansas 

...  St.  Franoi.s.. 

!iii;\\'hit8  

Illl  Mississippi.., 

...lAi-kaiisas 

iliJ  White   

IIS  [White   

iifi  I  Ouachita 

..IRed 

ill! 'White   

. .  I  VVliite    

..I  Arkansas 

Illil. White   

'     Wiiite   

Ouaehita  .  . . . 

Arkan.sas 

.-irli^nsas 


19      20      21      22      Ti      21      25      26      27      28      29 


De  Vails  Oiaii .' ! !  I! II !  \V hi'te   . . . . 
Dumas Oil  i  Mississippi 


...III 


Duttoa  ... 
Kl  Dorado 

England- 

R'jrekaSoi'iugs 

l/'oyesteviUe   

Tort  amllU "• 

Krwamiin  Sprgs. .  il!) 

FulU-.n r<\ 

Goorgetowu ill] 

Gilbert nil 

GraiiiiVs 

Qravette  

Harrisou 

Helena III! 

Hi.<Tdeii 

Tlijfhlatid 

HoP3 

Hot  Springs 

Ibda-t lill 

J3St;ievllie.  .• 

J.onestjoro Illl 

.rulBctioa I 

Laid  Hill 

liilrtle  Kook.."- 

Lurton 

Luthorville 

Madison 

Magnolia 

MalvaTO |1{| 

Marianjia 

Markeil  Tra 

Marshall  ... 

Uena 

MorrilUon - 

Mfcuutnlu  Home 

Mo.iiT^t  Ida 

Newport 

Normau   

Odea. 

Oicay 

O.Wi3ola 

(Xsark 

t'&ragould- 

Parkin  

Patterson 

Pigrsott. 

Pine  Bluff 

Pocahoi'H'ag 

Portland 

Prescott 

Prjneeton 

Rison 

Rogers 

St.  Charles. . 
St.  Francis  . 

Searcy  

Boriojbank  . 

Story 

atuttfrart.... 

SUbiaco 

TeX'irkana 
Tiiornburff 
Waldron  . . 
Warren.. .. 
Waters  .... 
Whitacliffs 
Wilson  .... 
Winslow. . . 

Wynne  

Yancopln  . 


- ,  White  

I'll  Ouachita 

Arkansas 

White   

While    

Arkansa-s 

Arkaiisaij 

Red 

V^fhvtc     

Wh>t«   

Red 

Arkansas 

Wliite 

Mi.«sissippi. . 

White 

Ouachita 

Red 

Ouaeilita 

Red 

Ouachita   .  ... 

White   

Oiiachita  — 

White    

A.rkanpas 

W"J.dt>o   

.Vrkan.sas 

Sr..  Francis. . . 

R«d 

(Xiaeliita 

«bite   

Mississippi.. . 

Mississippi . . . 

Whit©   

OiiaclvJta 

Arkaitsas 

White   

<>ij«chita 

White   

Ouachita  .   .. 

Ou.achlta   ... 

Red 

Mi,«si8s!ppl... 

Ai'icansas 

Mlsslgsiptii... 

'^t.  Frauc'ls... 

Wiiite 

Mississippi... 

u-4nnsaa 

^V^ito   

"tiacblta , 

OuaehUa , 

Ouachita 

Oaiachitft 

WJi«e 

White 

St.  Francis 

Yi'-iiHs 

»ed. 

Ousscbita 

Arkansas 

Arkansas 

....Illl  Red 

j.Ai'kAiisas 

!  Arkansas 

—  SliOuachita 

lill  Oiiachita 

....llll'Ked., 

...  .|||||Mtssts5iDpi   ... 

Arkansas 

fig  Mississippi 

.  J!S  Arkansas 


....I!li 
....US 
.  .  .  .  I,« 

....ilii 


.09 


.08 


:'.;i: 


.1.3 


.12 


.09 


.06'. 


.06 

'.'05' 
T 

.02 


.     .03 


..!  T' 


.OS 


T. 


.09 

.19 

.01 

1.19 

.47 

.12 

.19 

.81 

.12 

.22 

.04 

.45 

.48 

.13 

.47 

■  OH 

.07 

.10 

.3fi 

.22 

.Ofi 

.561 

.1..., 


1.18 
.76 
T. 


.19 


.02 


.61 
.08 
.10 

"23 

'.m 

1.40 

'.'is 
.11 

.26 

T 

.34 

!i4 


.04 


T. 


.67 


.15 


.021. 

.fio! 

T.    . 

.2t>l . 
_  I 

'  cs" 

.03 
'.'63 

'.'si 
.02 

T. 
.04 

".oi 

.21 


.22    T. 

.0. 


.01 


.11 


.22 


".m 

'.'is 

'.'2? 

.07 

i;24 

'.'25 

.08 

.17 

.50 

.40 

f.' 

.(>5 

.18 

.30' 

.28 
.01 

'.'04 

.02 

1  CO 


.04i   .02 


T. 


.11 


T 
1.01 


.24    T. 

.02 


.33 


.01 


.07 


.01 


T. 


.48 


.15 
.89 
1  60 
T. 
.06 

'.'06 


T 

.14 
.05 
.54 
.18 
.60 

'r. 

2.31 
03 


.48  ... 
.72  ... 


1  00 


.12 


80      31 


.08 


59 
.061 
.80 

431 

.13 
.80 
.00 1 
.081 
.02 

'!55 
.55 
.78 
.29 
.63 
.61 
T 
20 
.7) 
.17 

.'70 
.56 

."76 
.20 
.03 
.6rf 
.29 


1.10 
.70 

'.'21 

'.'20 

.32 
.4J 

.50 
.13 
.55 
.33  ... 


.06 


.21 


•  OS 


T. 


1.00 
'f. 


.10 
.751.... 
.70|..  . 
.80 
.76 
.41 
.91 
.50 
.40 
.15 
.36 
.50 
.14 
2.10 
.58 
.24 
.80 
.10 
.76 
.01 
.20 
■28 
.16 


.09 

.05 

.03 

.12 

.15 

.  16 

.22 

.15 

.05 

.2' 

.29 

.05 

.32 

.13 

.24 

'.'63 
.05 
.36 
.30 
.18 
.32 


.05 
.02 
T. 
1.21 
T 
.f.2 
.4 
T. 

".02 
.80 
.08 
.04 

".m 

,07 
.89 
.62 
.08 

■r 


.14 


T. 


.10 


T. 


.22 


.12 


.07 


.01 
'i 

.10 
1.08 

r. 
.01 

.50 
.98 
.92 
.35 

't'.' 
.06 
.22 
.44 

'!l4 
.68 
.06 
.05 

1.03 


.37 
.36 
1.80 
1.87 
.96 
.66 

!62 
'i'. 


1.89 

T 

.06 
1.08 

.37 

.08 


.02 


.97 
.05 

".i 

1.23 
.87 
.18 
.4 
.80 


.66 


.62 
.67 
.01 
1.04 
.75 
■45 

!64 
.12 


.30 


Dally  RivQff  Stages  for  April,   1931 


Stations 


Port  Smith 

Ozark  

Dardanelle 

Little  Hock. 

Pine  Bluff 

YancoDin 

Danvipo ... 


P..ivers 


.Arkansas... 

....do 

....do 

....do 

....do 

....do 

■  Petit  Jean. 


Flood 
Stase 


22 
22 
20 
23 
25 
29 
20 


10.3 
7.S 
10.7 
8.6 
12.0 
16.6 
10.7 


H.O 
B.8 
9.9 
8.8 
1.3.3 
17.5 
9.1 


9.5 
S.l 
9.0 
8.0 
13.1 
18.0 
8.4 


6.1 
8.7 
6.9 
12.4 
18.0 
7.2 


6.1 
8.6 
8.6 
11.4 
17.9 
6.4 


9.0 
6.0 
8.5 
5.9 
10.8 
17.9 
5.8 


83 
5.6 
8.3 
5.7 
10.1 
18.5 
6.4 


9       10      U 


7.0 
4.9 
7.7 
5.4 
9.9 
19.1 
6.0 


7.5 
4.3 
7.2 
4.6 
9.5 
20.1 
5.0 


7.3 
4.3 
7.2 
4  0 
9.0 
20.3 
5.8 


12      13       14   I  15 


7.3 
4  2 
7.0 
8  9 
8.9 
20.6 
5.1 


7.8 
4.1, 
7.0 
3.8 
8.7 
20.8 
4.9 


8.2 
4.5' 
6.9 
3.7 
8.7 
21.2 
6.2' 


7.9 
4.9 
7.2 
3.5 
8.5 
21.6 
6.5 


16 


7.4 
4.6 
7.4 
3.8 
8.4 
21.9 
5.1 


17      18      le      20 


7.3 
4.1 
7.1 
4.1 
8.6 
22.1 
5.0 


7.5 
4.0 
6.8 
8.9 
8.8 
22.2122.2 
6.0I   6.3 


7.8 
4.6 
7.3 
3.« 
8.4 
21.9 
5.8 


21      22      23      24      36      26 


7.6 
4.6 
7.8 
3.8 
8.8 
21.3 


9.3 
6.0 
7.3 
4.2 
8.7 
20 


9.6 
6.8 
8,0 
4.4 
9.0 
19.9 


6.4I  7.0I  6.9 


10.6 
6.4 
8.5 
4.5 
9.2 

19.1 
6.4 


10.3 
7.0 
9.1 
6.4 
9.6 

18.3 
6.9 


12.8 


10.4 
6.1 
10.4 
17.5 
12.4 


.10  ... 

0.62 

.19  ... 

2,83 

1.19  ... 

1.74 

.. 

.1! 

4.21 

.It 

2.2.', 

.SI 

... 

2.38 

.21 

4.16 
2.22 

.6a 

2.71 
2.62 

.2; 

... 

2.85 

.3S 

... 

1.27 

.01 

3.30 

... 

.55j... 

1.23 

.10  ... 

l.U 

.42... 

2.23 

.50  ... 

3.24 

.15  ... 

l.«5 

T. 

2.64 

'1'. 

2.15 

2.7i 

3.63 
3.28 

.2' 

3.34 

.. 

.31 

1.14 

. , 

.91 

1.74 

'1'. 

3.96 

... 

1.6' 

3.20 

l.lfc 

1.69 

.31 

4.93 

.06 

.0'/ 

5.65 

.01 

.09 

2.97 

.12 

3.66 

... 

.2.b 

1.32 

.68 

1.58 

.05 

2.83 

i'. 

.sr 

1.35 

.21 

4.49 

.44 

2'5S 

... 

.30 

2.78 

.21 

1.09 

.28 

.52 

1.73 

.98 

3.27 

.26 

2.16 

T. 

2. '23 

.52 

1.64 

4.07 

.05 

. .. . 

3  61 

.63 

3.23 

6.43 

.16 

6.30 

i' 

.11 

2.99 

.06 

1.70 

.92 

1.87 

.17 

2.27 
3.09 

.24 

1.64 

1. 

. .   . 

1.84 

.20 

3.05 

.02 

2.15 

.30 

3.63 

.13 

2.76 

.30 

2.68 

.02 

1.22 

1'. 

.12 

2.36 

1.85 

2. SI 

r. 

.14 

.... 

0.94 
8.27 

i. 

4.65 

.32 

2, 30 

.06 

1.95 

.18 

2.19 

.06 



2.53 

.23 

.... 

0.74 

.10 

2.67 

,, 

1.67 

2.68 

.36 

1.18 

.68 

i.'23 

.18 

.... 

3.97 

T. 

2.'28 

.26 

1.90 

\ 

.95 

.... 

2.32 
1.87 

.40 

1.61 

.24 

4.40 

42 

2.40 

..SO 

5.60 

.22 

2.50 

.. 

L.20 

2.00 

.';b 

2.9a 

.27 

... 

1.42 
3.49 

'1'. 

4.29 

T 

.   . 

1.40 

..1   .701 

... 

1.64 

27      28     29      30     81 


14,0 
11.0 
12.6 
7.9 
11.0 
17.2 
18.8, 


IS. 3 
12.0 
18.3 
10.6 
13.1 
17.5 
18.8 


12.  J 
11.7 

ia.5 
11.6 

15. Oj 


11.0 
8.S 
11.5 
10.7 
15.1 


19.3,20.8 
14.21  9.6, 
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April,  1931 


Cotter 

Calico  Rock... 

BatesviUe 

Newport 

Georgetown    . 
De  Vails  Bluff. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  . . 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City 


Daily  temperatures   for    April,  1981 


Stations 

Amity  55.... 
Bee  Branch, 
Bentonville 

BlytheviHe 

Boone  Ville | 

Brinkley  

Calico  Rock?5 

Camdaii5$ I 

Center  Point 1 

Comray 

Coining  

DardaileUe 

Dumas 

Button  

El  Dorado 

Eureka  Springs.... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette 

Helena 

Hope 

Hot  Sprinara 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LittU  Bioolc.  ... 

LuthervlUe 

MairnoUa 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

PlnsBlufl 

Pocahontas 

Portland 

Presoott 

Risen  

Searcy- ...  

Stuttgart 

Texarkana 

Thornhurg 

Warren 

Wilson 

Wynne  


11      12      13      14      15      16      17      18      19      20     21     22     23     24     25 


28      29     30     31 


S  Maximum 
)  Minimum 
{ Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
\  Minimum 
Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
Maximum 
\  Minimum 
Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
,  j  Maximum 
I  Minimum 
,  j  Maximum 
i  Minimum 
.    Maximum 
(  Minimum 
.  5  Maximum 
(  Minimum 
.  \  Maximum 
1  Minimum 
.  S  Maximum 
i  Minimum 
.    Maximum 
!  Minimum 
Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
Maximum 
t  Minimum 
Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
\  Minimum 
Maximum 
(  Minimum 
,  \  Maximum 
'  (  Minimum 
.  (  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
"  )  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
.  (  Maximum 
'  (  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
, .  i  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
' '  )  Minimum 
\  Maximum 
"  (  Minimum 
\  Maximum 
' '  i  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
5  Maximum 
■■  (  Minimum 
\  Jiaximum 
■'  )  Minimum 
\  Maximum 
"■  (  Minimum 
(  Maximum 
■■■  1  Minimum 
<l  Maximum 
■■■  I  Minimum 
Maximum 
■■■  I  Minimum 
\  Maximum 
■■■  (  Minimum 
i  Maximum 
Minimum 


I        '     ■ ! r 7^  ,.,„,  ^,  Hip  Tii-ecedin?  day,  on  >v-hich  it  ahuost  always  occurs. 

«Thermometers-;^^;^^^he  morning:  the  maximum  temperature  then  read  .  creduea  to        p.eced  n.^^^.  .^^^^  ^^^^^^^  ^^^^^^^  ^^^^^  ^^^   ^  ^^^^ 
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GENERAL  STIMMAKY 

Temperature  and  precipitation  for  May  1931  were  below 
normal,  this  being  the  coolest  May  since  19'^4  when  the  mean 
temperature  was  64.6'^,  and  the  driest  since  1926  when  the 
average  precipitation  wa.s  2.42  inches. 

Temperatures  were  near  normal  the  first  four  days  of  the 
month,  but  much  cooler  weather  overspread  the  State  on  the 
6th  and  7th  bringing  freezing  temperatures  to  some  western 
and  northwestern  stations  and  light  frosts  to  most  of  the  north- 
ern half  of  the  State  on  the  7th.  Temperatures  continued  be- 
low normal  until  the  15th  and  were  again  below  from  the  19th 
to  the  24th  with  light  frost  occurring  in  extreme  northern 
counties  on  the  23d.  The  mean  temperature  for  the  State,  as 
determined  by  the  records  of  61  stations,  was  65.2°  which  is 
3.9-^  belov7  normal,  all  stations  for  which  normals  have  been 
computed  showing  negative  departures.  Monthly  means  ranged 
from  58.6°  at  Button  to  69.2°  at  Blytheville.  The  highest 
temperature  recorded  was  96°  at  Hope  on  the  27th;  the  lowest 
27°  at  Button  on  the  7th.  The  greatest  daily  range  was  45° 
recorded  at  Mount  Ida  on  the  14th  and  at  two  other  stations 
on  later  dates. 

Although  only  6  stations  out  of  65  with  records  of  10  years 
or  more  reported  precipitation  above  normal,  some  stations  in 
west-central  and  northwestern  portions  of  the  State  reported  as 
many  as  12  and  13  rainy  days  and  one  14,  though  the  State 
average  was  only  8  which  is  one  below  norma!.  Rain  was 
general  over  the  State  on  the  night  of  April  30lh  and  May  1st 
and  also  on  the  5th  and  6th,  the  19th  and  20th,  the  25th  and 
26th,  and  from  the  29th  to  the  31at  with  the  heaviest  occurring 
either  the  19th  or  20th  or  on  the  25th  or  26th.  The  average 
precipitation  for  the  State,  based  on  the  reports  of  93  stations, 
was  3.45  inches  which  is  1.66  inches  below  normal.  Monthly 
totals  ranged  from  0.74  inch  at  Hope  to  6.18  inches  at  Dan- 
ville with  stations  in  the  Ozarks,  the  east-central,  and  west- 
central  portions  receiving  the  heaviest  rainfaU  and  those  in  the 
Ouachita  unci  St.  Francis  river  basins  and  in  counties  in  the 
southeastern  nortion  the  least.  The  greatest  amount  measured 
in  any  24-hour  period  was  3.55  inches  at  Gravette  on  the  26th. 
Many  stations  in  western  and  northwestern  counties  reported 
hail  on  either  the  24th  or  25th  but  the  damage  was  confined 
mostly  to  areas  near  Magazine,  iMorrillton,  and  Plainview. 

The  weather  was  too  cool  for  the  growth  of  cotton  during 
most  of  the  month  and  considerable  replanting  was  necessary. 
Chopping  began  in  southern  counties  about  the  middle  of  the 
month  and  cultivation  was  well  along  hi  all  portions  by  June 
1st.  Practically  all  of  the  corn  crop  was  planted  the  first  half 
of  th(>  month,  but  growth  was  slow  and  some  had  to  be  replant- 
ed. Cutworms  did  considerable  damage.  Wheat,  winter  oats, 
and  hay  crops  yielded  much  better  than  u-ual.  t.a.m. 
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Moderate  Hail:— Freeman  Springs,  25th,  no  damage. 

Rogers,  25th,  slight  damage. 
Heavy  Hail: Magazine,  25th,  $5,000  damage. 

Morrillton,  25th,  $50,()0(>  damage. 

Plainview,  24th,  no  report  on  damage. 

Killed  by  lightning.  1. 
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0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 

'o!6 

0  0 

'6'6 

0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 


9     I 

u 

10 
12 

7 

7 
10 

6 
10 

7 
10 

11 

5 
7 
5 
12 
4 
5 
9 
7 

11 

6 

7 

5 
13 
10 


8 
10 
3 
7 
8 
7 
9 

s 
11 


13" 
21 
16 
14 
18 
12 
21 
22 
19 
11 
15 
18 
8 
15 
13 
15 
13 
19 
19 
16 
14 
18 
12 
24 
12 
13 
12 
18 
11 
14 
12 
15 
17 
19 
12 
14 
10 

■7 
12 
11 
19 
12 
13 
12 
16 

is 

9 

14« 
13 
20 
15" 
21 
10 
15 
16 
10 
15 
17 
17 
14 

13 
12 
16 
8 
22 
19 
19 
25 
18 
14 
10 
12 
18 

ie" 

15 
16° 
21 
20 
14 
20 
15 
U 
16 
14 
9 
14 
16 
15 
22 
17 
19 
12 


10" 

3 

6 

6 

i 

7 

4 

0 

4 

6 

7 

4 
17 

7 

7 

8 

8 

7 

0 

7 

7 

2 
11 

2 
15 
12 

7 

7 
10 

8 
10 

5 

9 

4 
11 

8 
ll 


8 
12 

6 
16 

8 

8 
11 

4 
13 
7" 
7 
3 

5 

6 
12 

12 
10 

8 

5 

2 

5 

8 

9° 

9 

9 
20 

0 

5 

5 

0 

5 
11 

6 
10 

8 

S'' 

4 

6° 

4 

I 

2 

4 

8 

6 

3 
10 

9 
14 

6 

7 

2 

3 

6 

9 


14 

9 

9 

6 

9 
11 

8 
10 

5 
12 

8 
10 
1) 

8 

5 

4 

6 
12 

6 
10 

9 

9 
11 

5 

8 

8 

9 
10 

12 
U 

5 

6 

3 
10 
11 

4 

)2 

.9 
'7° 
11 

a 

8" 

6 

9 

4 

3 
11 

8 

9 
12 
12 

9 

8» 
10 

6 

3 

9 

7 

7 

6 

8 

6 
15 

9 


6" 
12 
40 

6 
10 
15 

7 

8 
14 
12 

7 
13 

3 

9 

9 

7 
11 

6 
10 


se. 

nw. 

s. 


sw. 

se. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 


sw. 
sw. 
w. 


sw. 

uw. 

w. 

nw. 

n. 


se. 


s. 
sw. 

SVP. 

sw. 
sw. 

s. 

sw . 
w. 


nw. 
n. 


s. 
sw. 


J.  W.  Campbell 
W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scaulan 

U.   S.   Weather  Bureau 

Harry  Johnson 

Vernon  C.   Howe 

Charles  Phillips,  Jr. 

F.  H.  Randolph 
R.  J.  Torry 
W.J.   Copp 

A.  B-  Quarterman 
John  C.  Floyd 
J.  W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E.  E.  Corclrey 
Winfred  D .  Polk 

0.  B.  McSpaddeu 

G.  A.  Gilford 
C.  a.  Hudson 
Geo.  N.  Goodier 
H.  G.  Pate 
Ben  Johnson 

J.   M.   Ricketts 

J.    I.  Babb 

Dr.  R.   H.    Hardin 

Geo.   W.   Nichoalds 

nnlverslty  of  Arkansas 

U-  S.   Weather   Bureau 

R.  J.  Mc  Cuiston 

T.J.  Logan 

\V ,   R .  0  wens 

Ben  F.   Battenfiold 

VV.  E.  McVay 

A.  V.  Stevens 

Dan  Robertson 

.lames  A.   Burnett 

Geo.  VV.  Baker 

Tom  W.  Stewart 

N.   P.  O'Neal 

G.  C.  Bolton 

H.  G.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  A.  Lowderback 

J.  H.  Crosswhite 

U.  S.    Weather  Bureau 

1.  C.  Sutton 

H.  G.   Lenhardt 
William  0.  Hager 
State  Agri.    School 
Mrs.  W.  L.   Matthew.s 
S.  F.Wl-iittaker 
Q.  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  .1,   Parks 

]-:.  W.   St-  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbcrt 

G    A.  Whlttington 
J.  D.  Henderson 
II.  S.   Forest  Service 
V .  8.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
June  Tnomason 
Orkney  O.  Milton 
W.   R.   Heagler 
P.  D.  Roberts 
Vf.   E.  Baker 
V.   C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edmi,';ton 
Craig  Williams 
Mrs.  Dora  Coleman 
Mrs.  M.  V.  Tlsdale 
Carl  .4-  Starck 
Ballard  Deane 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Adam  F.  Buerkle 
New  Sublaco  Abbey 
H.  S.   Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  ChevcJi  Bevill 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J.   B.   Huddleston 
Nannie  O.  Schirmer 
M.  W.  H.  Collins 
J.  D.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


Tumpo'-ature  and  precipitation  departures  computed  for  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  used  in  means.  T.  less  than  0. 01  inch  rain  or 
in°Ped  -tnow  ttUacaived  too  late  for  means  and  summaries.  Reference  letters  \'>S.  number  of  days  missing.  tAlso  on  other  dates.  HP-  0.  addresses  as  follows:-  Big 
L-Tke  Outlet' "Manilla -KreGman  Springs,  Dover:  Index.  Routes,  Te.\arkana:  Junction,  Route 3,  .'unction  City  ;  Lutherville,  Route  1,  Lamar;  Springbaixk,  Doddridge.  Preclpl- 
tati  in  foi-24  honrs  en  lins  near  sunset  uules;;  otherwise  indicated.     "'24  hours  ending  midnight.     IIII24  hours  ending  7  a.  m. 


May,    1931 


CLIMAlOLOGlCAi.     DATA-.      AiiKANtSAS     SKCTIO^ 


19 


Daily  Precipitation  for  May,   1931 


Brainage- 

basin 

Day  a 

t  Month 

Stations 

I 

i 

3 

4 

5 

fi      7 

8 

J   j 

10  j  11 

12 

13 

14  1 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

■23 

24 

25 

26     27 

28 

29 

30 

81 

"3 
0 

,nit\- jOuachita   j 

rkailelphia.       illliOnachiU   ....  i 

1.02 
.17 
.07 

.88 

... 

.■43 

!6'2 

1.04 

.  58  ....... , 

.871   .02,.... 

1.65      05 

'u2 
.24 

'.'(is 

02 
T. 

■f.' 

I' 

10 
T. 

... 

...1 

.'63 
T. 
.45 

.46 
.12 
.15 
.58 
1.79 
.32 

.'25 

';i2 

....| 

1 

02 

;i7 

.'07 
^21 

•    •  1 

:;:l:;'; 

.'■46 

.'65 

1-02 

.20 

.29 
.03 

.'i2 
.28 
.  10 
.39 
.10 
83 
T. 
.16 
.10 
.02 

.09 
.45 
.08 

"is 

.10 

'.'24 

.17 
.07 

"i", 

3.32 

2  57 

3  49 

irkansas  City  . .  i! '  "'        " 

Whitp           -    ... 

■57!""'i 

1.7.3 

'.24 
2.48 
.26 

f.' 

.'69 

.80 

3  41 

II 

\hite   1 

Arkansas 1 

irliansas. 

.31 
.■11 
15 
.09 
.70 
.00 

.av 

i  -M 
.11 

T. 

. . . . 

.;;; 

1 

1 

T. 
.53 

4  36 

latcsville In 

76' 

\ 

".'65 

'1'. 
T. 

.::: 

4.99 

Jentonville  ....'**| 

(i7i 
.39! 

.02 

■r.  1 
.66: 

.67 
.19 
.04 
.25 

.'ig 

.36 
.90 

1.00 
.23 
.39 

1.34i 
.72 
.17 

1.65 

'.07 
.03 
T. 
.57 
.63 
.93 
1.07 
.(13 
T 

'.'■';6 

.19 
.03 
T. 

'.42 

'.'63 

.'ii 

.04; 

.08! 

.'03 
T. 

"C5 

'J'. 

.07 

.'.i2  .... 
T.  1    ,86 
.  ...|1  17 
T.  1   .56 

5.42 
1  50 

riLk  Rock.... -■  111! ! White   ........I 

'62 

'tV 
.02 
,02 

.22 

:... 

'  98 

'.'63 

"64 
T. 
.05 

T.' 

T. 
.08 

.25 

.08 

54 

1.13 

.78 

".50 

T. 
T. 

1  07 

JlytneviUe 1 

iooneville- 

.|  Arkansas 

.60 
02 

'^^i 

3.65 
4.31 
■;■  !49 

^^^llklev■ ' 

3aUco  Uock 1 

r  White   

.02 

.01 

T. 

44::::i 

.04 

""1 

'.'is 

.47 

'!62 

.08! 
1.08 

i!oi 

'.62 

'.'42 

'.'22 
.14 

.66 
.09 

1 

...    1   .191   1.58 
.62..    .    2.18 

Bed 

■5l| 

1.07 
.02 
.S3 
.■4S 
.18 
T. 

1.41 
.85 

I  65 

'.'61 
'.'02 

.... 

i 

V."\ 

■••• 

.43 

.02 
511 
39 

.59 

T. 

.30 

".05 

3.29 
.11 

'.'is 

i'.si 
.53 
.34 

y.'ii 

1.10 

.69 

".:: 

....] 

Marendon 1 

Clinton      

1 

White   '• 

White   1 

1.08 

.56; 
.lOi 

:::: 

.07!    .04    2.79 
.171....    4.29 

.02  .... 
.64    .05 
T.      .32 
.     .     .05 
.15    .30 
.17    .17 

4.79 

j'hWhite   ..!!!!!'. 

.12 

.'io 

".•}j 

:::: 

.... 
'.'63 

T. 
T. 

.... 

3.14 

2.25 

^Ucr 

Onachita  

1 

.... 

.... 

3.38 

6.18 

Jaiwllle 

.02 

T. 
'.'62 

'■r' 

.06 
.04 

/23 

'.'02 

''io 

■:6i 



. 

....1 

.... 

.10 
.  10 
.38 

l.ObI 
OS 

1,  10 
.70 
.59 
95 
.42 
.13 
04 
T. 
.83 

1.00 

.48 

.15 

"t 

... 

3.43 

n^'v^i  w  fflufi  ■  ■  ■  '.iiiS- "Jr"" 

.... 
.'32 

i.83 
".02 

.... 

:o4 

T. 

.... 

.'53 

'!23 
.54 
.47 
89 

tv 

.82 

.71 

■.■50 
.34 
.43 
.65 
.22 
.50 

T." 
12 

1  ool . . . .  i 
1  50  .... ! 

:'' 

T. 

4.86 

11! 

Miss^.sstppi     .. 

WWee   

Onachita 

AlkaORas 

W-hite   

Wliiite   

.Vrkansas 

Arkansas 

Red 

V^Otw.^     

White   

Red 

.06;    .4."! 
.•i6  .... 

'r'.' 

.05 

T.' 

.04 

;■:: 

3.26 

.'S7 
•19 

't'.' 

.01 
.68 
.21 
.85 
.63 

.30 

2.06 

.03    .55 

.02 
.13 
.12 

'!02 

"40 
.08 
.09 

1.30 
,02 

5.01 

SI  rxTatlo llil 

n.=, 

10 
.73 
.22 
T. 
.92 

.05 
.68 
.43 
.43 
.09 
.02 
.16 
.10 
.09 
.89 

3.37 

l.SS 
.19 
.U6 
.02 
.2-1 
.11 

1.01 
.31 
.40 
.02 

i.'o« 

A6 

1.-2S 

.04 

18 

.08 

.01 

.06 
33 

'.06 



.14 
■.'06 

'.'06 
.03 
.02 
.02 

.06 
T. 

!i3 

.03 

'.'i9 

T. 
7. 
.04 
10 

.04 

.04 

.02 

.... 

'.'64 

'  .04 

T. 

.01 
T. 

.03 
.17 
.09 

"■bi 

.07 

'.'11 

:::: 

T 
'.'63 

.35 
1.30 
2.42 

.15 
2.06 

"76 

4.80 

Bureka  spring- .... ; 

KayeBCavUle   • 

.''ort  Smith "' 

t-'rooraau  Sprgs. .  ll'.i 

T. 

.07 
.02 

T. 

':65 

■r: 

't'.' 

•••- 

.  1 13 
.24 

4.  88 
4.34 
4.35 
4.61 
3  03 

Ki.lton '' 

']07 

T 

'f.' 

't.' 

.09 

ill 

'!05 

■••• 

.82 
1.74 

T. 
3.  ,55 

3  99 

a.3orge<town Inj 

Gilbert I'.il 

QTannSs 

^ravette  

■f.' 

't.' 

T. 

5.34 
2.31 

Arfeaasas 

White 

Mississippi  — 

\shile 

Ouachita 

6.92 

ila^iieou 

ill 

.06 
.87 
.44 
.12 
.78 
.40 

'f.' 

1.04 
32 

'.04 

.... 

i"n 

T. 
1.91 

— 

'.■48 

■f.' 
.24 

.03 
.22 
.12 
.12 
.14 
.02 
.40 
.62 

.01 
.08 

'!34 

3  23 

iiigUan 

riighland 

T. 

.02 

•••• 

•■•■ 

.... 

'.'62 
'  .62 

6.00 
2.48 
0.74 

Hope 

Ouacliita 

Red 

Ouacliita  

v\'hjte   

Ouachita  

White    

Arf'kan^s 

\\^fe   

Arkansas 

St.  Francis 

Red 

".10 
.04 
.86 



.74 

.10 

.... 

2.83 

III 

1.64 

'.'63 

;:" 

.... 

1  30 

.... 

'[25 

.20 

2.65 

Jonesboro IM 

T.' 

.... 

2.23 

....[.... 

'.'i7 

Loa'l  Hill 

.59 
.45 
.39 
.44 

.58 

'."i5 

'.'21 
.34 

'.Vi 
.41 

.5(1 
.25 
.58 

.4'! 

.04 
.05 
.15 
.40 

.'35 

1  40 

.11 

.23 

.90 
.53 
.52 
.78 

'.'si 

T 

.12 
.10 
.45 
.20 

.57 
OS 

.05 
'ioi 

' '  io 

.05 

'J'. 

.04 

'f. 
10 

'.'69 

.08 

T. 

.12 
.08 
.10 



••  • 

T. 

.42 
..58 
l.lo 
1.12 
.04 
.30 
.02 
T. 
.70 

.'42 
.73 

'.'38 

'•'02 

'."io 

.17 
.92 
.20 
.87 
.98 
15 

.02 

'.'ig 

.15 

2.' 66 

i.96 
.57 

'.'23 

.'88 
85 
.82 

'.'62 
.90 

'."67 

.08 

.09 

't.' 

■;6s 

.26 
.60 
.60 

'.07 
.66 
.42 

'.'16 
.06 
.01 
.45 
.03 
T. 

'."i'7 

.31 

.52 

'.'ifi 

'.'■42 

T. 

'!62 

'.'io 

'^26 
.22 

.30 

'.'oh 

.06 
.32 
.25 

.08 

'!65 
.07 
.46 
.14 
.05 

'.'12 
.04 

'.'ig 

3.76 

Lifftle  Kock.-'" 
IjiirtoQ       

T.  i . . . . 

2.07 

'.'.'. 

03 

T  " 

T. 

4.80 

3.89 

I\[a-iison 

2.09 

.15 
02 

.... 

1.68 

HI 

OuarJiita 

«ihiSe   

Mississippi 

-Nfississippi 

Wliltie   

Ouachita 

Arkansas 

White   

f.iU«chiMi 

Wiillre   

Ouachita  .   . . 
Ouachita   ...   . 

Red 

Mississippi 

■Afkanaas 

Mississippi .... 

St.  Francis 

White 

^yiississippl.... 

.iril.T,nsas 

'■^■hlte   . 

OliacWta 

Ouachsta 

i.ijo 
T. 
.85 
.57 
.10 
.75 
.1^5 
T. 
.51 
.  3H 

1.00 
.35 
.66 
.10 
.15 

'!-i6 

1.02 
.51 
.  07 
.34 
.07 

).S9 

.22 

.... 

3. 95 

T 
.02 

.'65 
i.'62 

l!2J 

4.28 

Mariaana 

Marked  Tree.... iHi 

■f.' 

't.' 

2.79 

.58 

'.'os 

T. 

.... 

1,06 
.23 
.14 
.44 
.12 
.70 
1.51 
1  05 

'ios 

i.'55 

.26 

.23 

.91 

3.05 

2.24 

4.25 

Mfena IW 

ilorrillton 111! 

^ivntaln  Home  . 

MoiHit  Ilia 

SSWiwA I|! 

Oileu.  •    

.60 

t 
'.'64 

... 

.04 
.61 

'.'09 

4.97 
4  91 

.... 

T. 

60 

3.60 

'162 

!03 

3.04 

.02 

.53 

T. 
1..50 



3.41 
3.07 

'f.' 

02 

f.' 

".03 
.05 

't.' 

. . . . 

't.' 

.25 
.IS 

.32 

'.'12 

.35 
.61 

1.14 
.66 

1.28 
.6S 

1.92 
.06 

1.04 
.17 
.65 
.03 

2.70 

2.43 

111; 
111' 

')■. 

'.'15 
".61 

.14 

.57 
1.60 
.20 
.12 
1.05 

'.'47 

••• 

2.11 

Ozark 

.02 

■r  ■  ■ 

4.71 

PJkragould- 

1.87 
2  00 

Patterson Hi 

Pluo  Blnjf Ii: 

^Portland \Y: 

Pr.iioott 1 

Princeton l* 

Risoa 

'.'63 

.01 

'iso 

'.'ie 
11 

.62 
.47 
40 
.43 
.14 
.01 

5.59 

.31 
.53 
83 

'!6i 

''ii 

.05 
T. 

.02 

.02 

1.03 
.23 
.85 
.09 
.02 

.50 
.69 

2.91 
3.47 

.■M 

... 

.67 

.80 
.04 

4.59 

.66 
.45 

.08 
.02 

.ic 

.03 

.04 

2.08 
2.64 

Q.uftchita 

V5^j4t'e 

.04 

.8( 

.40 

!2'! 
.84 
1.92 
.12 
.34 
.03 
.  75 
.02 
.04 
.65 
86 

.07 

■f.' 

.07 

't 

'.'65 

1 . . . . 

.... 

'.'02 
1.10 

1.66 

'!68 

'!75 

i'.25 

'.'o? 

.68 
.44 

.08 

4.23 

Rogers 

.92 
.40 

tv 

't.' 

.06 
.12 

'.'64 

!06 

'.'0.5 

.06 

;:v 

4.33 

White 

St.  Francis 

W'tiHe 

Ffcied 

1.08 
.64 
.62 

".'32 

'tV 
.34 

••• 



2.58 

^f      T^rinr>{Q                Ml 

'.is 

.08 

T 

T. 
.10 
.07 
.50 
.08 
.68 
.41 
.09 
.54 
.55 
.60 
.32 
.06 
1.50 
T. 
.30 

.93 

1.85 

20 

.... 

•  24 
1.17 

:::: 

.... 

.42 
.25 
T. 
.12 
.50 
.48 
T. 
.25 
.72 
.27 

't  " 

'iec 

T. 
.13 
.66 
.12 
.04 
.01 
.42 
.02 

'!2;h 

".23 
.07 
.02 

2.92 

fill 

4.52 

3oriogbank 

3.08 

OuftcWta 

\rkansas 

Ajkansas 

Red..., 

ArfcanBRs 

Arkansas 

Ouachita 

rHiachita 

Red 

1.50 
1.53 
.24 
.06 
.83 
.42 
.05 

1.'09 
.32 
.63 
.63 
.54 

.... 

.05 

.60 

.70 
.09 

.... 

4.05 

1.45 
.13 
.12 
.34 
..3C 

l.U 

".8C 
l.OC 
.OS 
.4i 
1.41 

.... 

4.12 

.12 

.03 

tV 

.55 
T. 
.35 

.53 

.07 

'  01 
T 

T. 

.12 
.02 

T. 
T. 

T. 

.14 

.11 

1.83 

T. 

3.77 

Texarkana |||l 

Thoruburg 

1.94 

.08 



't.' 



".ii 

..  . 

.13 

.47 

.74 

T. 

1.21 

'.'12 

1.7b 

.20 

.18 

2-79 
3.41 

iVarreii ftl 

VVater.s IIH 

WhitecUffs IHI 

T. 

T. 

— 

'iac 

.  .. 

.10 
.12 

't'.' 

3.05 



.0£ 
-.OS 

... 

V 

2.79 

T. 

T. 

.06 

I'ii 

.82 
48 
.03 
.57 
.51 

.04 
.06 

T. 

'.'oa 

.If 
.Of 
.01 

. .. . 

'.03 

■  02 

::::i.;.. 

3.58 

Wilson 

nil 

Missteslopi   ... 

Arkiin>sas 

Mississippi 

A  rfcansas 

2.24 



... 

.01 

5.86 

2.08 

«« 

.02 

-2C 



1':: 

T. 

.02 

.... 

.... 

-• — 

.oi 

8.05 

Daily  Siver  Stag-es  for  May 

.  1931 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1  1     2  1    3    1    4   1    6    1    6    1    7    1    8    1    9    1  10  1   U  j  12  1  13  (   14  I  15 

16 

17  1  18  1  19  1  20 

21  [  22  [  23  1  24  1  36  j  26  1  27  1  !»  1  29  j  30     31 

Port  Smith 

.  ..Arkansas... 

22 

10.5 

10, fi 

10  0 

9,4 

8.9 

9,7 

10.3110.6 

9.7 

9.9 

11.2 

10  1 

9.0 

8.3 

7.7 

7.3 

6.8 

6.4 

6.3 

6.2 

6.5 

10.8  11.6 

11.7 

10.6 

8./ 

8.4 

U.b 

11.8 

10.1 

?-2 

<1zark  

do 

22 

7  4 

7  3 

7  0 

6  5 

6  0 

5  8 

6.7    7.0 

6,8 

fi  0 

fi  7 

7  0 

R,  I 

S.4 

4.6 

4  0 

3.7 

3.3 

2.9 

1.9 

1.8 

3.4    7.7 

8.0 

/.8 

b.  b 

b. ; 

6.0 

';.9 

'J 

Dardanelle 

do 

20 

10  4 

P  7 

9,8 

9,2 

fi.7 

8  fi 

8.7    9.2 

9.4 

9.0 

8.5 

9.3 

9.S 

8.3 

7.6 

7.0 

6.7 

6.3 

6.0 

5.9 

5.9 

5.7    7.2 

lO.O 

10.2 

10.2 

y.8 

8.b 

y.4 

10.  b 

liittle  Rock. . 

do 

23 

10  1 

9  0 

8  1 

7  7 

7  2 

6,5 

5.9    5.8 

fi  4 

6,fi 

6  4 

5  fi 

5,8 

6.3 

5,5 

4.5 

3-8 

3.2 

2.8 

2.4 

2  1 

2.0    1.9 

2.4 

b.'/ 

7.2 

'i.'i 

/.8 

b.8 

b.  1 

7.4 

Pineliluff 

do 

25 

14  7 

14  0 

13  3 

17  7 

1?  3 

11   8 

11.2  10.8 

10,7 

11,3 

11.4 

11.0 

10,4 

10.7 

10.9 

10.1 

9.3 

8.7 

8.4 

7.9 

7.8 

7.1    6.9 

b.b 

7.4 

10.  V 

11.8 

12.4 

11.9 

10.8 

11.4 

Yancopin 

do 

29 

21,0 

■-•I   1 

?1   0 

21,1 

21.1 

21.1 

20.7:20.1 

19,4 

18.8 

18.6 

IS.4 

17.8 

17.0  16.8 

16.6 

15.7 

14.fi 

13.7 

13.1 

12.4 

11.9  11.5 

11.3 

11.1 

11. 8 

Ib.O 

16.6 

1/.4 

i;.2 

16.3 

DanvUlc 

. . .  Petit  Jean . 

20 

10.7 

14.8 

15.0 

11.6 

9.2 

8.2 

14.0:11.8 

8.5 

6.» 

6.1    5.7 

5.0 

4.6    4.41  4.2 

3.9 

,3.6 

3.3    3.61   4.4 

4.61   4.4    4.11  3.71   6-8113.3 

7.3    4.81  4.4|  *.* 

20 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


May,  1931 


Daily  River  Stasres  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


Cotter 

Calico  Rock. . . 

Batesville 

Newport 

Georgetown    . . 
De  Vails  Bluff. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  ... 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


...■White  . 

do... 

do... 

do... 

....  do... 
do... 

do . . . 

..Buffalo  ■ 
. . .  Black  , , 
.  Ouachija . 
....Red... 
Mississippi 
do..  . 


21 

18 
23 
•26 
22 
2-1 
30 
30 
14 
30 
2S 
44 
48 


6.8 


6 

41  5, 

9  12 

S;14 

18 


6.2 
5.4 

U.o 
13.0 
17.8 
20.2 
22.9 
4.7 
7.0 
15.0 
10.0 
25  8 
28.9 


5.5 

4 

10.5 
11.0 
17.0 
20.4 
23.3 

5.0 

6.7 
U.O 

9.8 
25.4 
29.9 


5.7 

5.5 

U.O 

10.5 

16.4 

20.8 

23.4 

5.1 

7.2 

10.0 

9.fi 

24.6 

29 


10      11 


12 


13      14     15      16      17 


18      19 


'  5 

5  0 

10-9 

U.O 

15.4 

19, 

23.4 

4.6 

7.4 

OjU.3 

7  \3.4 

5  22  3 

4123.7 


5.2 

4.6 

10.1 

10.0 

14.7 

19.1 

23.0 

4.4 

7.2 

9.2 

15.7 

20.1 

28.8 


50 
3.9 
9.4 
8.4 
12.9 
17.9 
22.0 
4.1 
5.9 
6.6 
11.2 
16.7 
9  23-  8 


1 

9 
8 
4 

7 

0 

7 

6.3 

10.5 

1).6 

22.  G 


4.0 
3.2 

8.6 
6.8 
U.O 
16.3 
20.6 
3.8 
5.3 
5.4 
9.5 
13.9 
20  4 


2.3 
7.9 
6.0 
9.8 
H.9 
19.4 
.3.7 
4.9 
5.1 
8.4 
14.1 
18  6 


20      21 


3.7 
2.3 

7.6 
6.0 
9.3 
14.5 
13.8 
40 
5.1 
5-1 
8.0 
14  6 
18.3 


22      23     24      25     26     27     28     29 


30 


31 


3.9 

2.4 
X.  1 
5.5 
8.1 
12.8 
16.6 
3.9 
4.7 
6.4 
7.3 
15.7 
18.  C 


3.8 
2.1 

7.4 
5.0 
7.8 
12-5!12.2 
16.0;i5.6 
3.9;  3,8 
4.6|  4.4 
5.91  5.2 
7.  1  7.0 
15.8'15.  l|n-2 
18.618-5118.6 


3.8 
2.9 

8.7 
4  8 
7.5 
12.0 
15.3 
16.0 
4.9 
5.0 
6,9 


5.3' 
8.8 
12.4 
P.l 
7-5 
11.8 
15.0 
10.2 
5.0 
4.6 
7 

18-8 
19.5 


I.O 
5.1 
12.3 
U.l 
10.0 
12.1 
14.9 
5.7 
4.7 
4.4 
7.7 
19.6 
21.1 


9.0 
9.0 
15.0 
10.0 
12. 3 
13.9 
15.6 
50 
4.5 
4.3 
7.5 
19.6 
22.5 


6.9 

6.5 

14  0 

13.0 

13.1 

15.4 

16  9 

4  9 

4.9 

4.3 

7.2 

19.0 

23.1 


5.7 

5.2 

11.6 

12.3 

14.4 

18-4 

17.9 

6.0 

5.0 

4.3 

7.2 

18.2 

23.0 


Daily  temperatures    for    May,  1931 


Stations 


Amity  §5 

Bee  Brancli 

Bentonville 

Blythevllle 

Booneville 

Brinkley  

Calico  RockW 

Camddli55 

Center  Point 

Conway 

Corning  

Dardanelle 

Dumas 

Dutton  

El  Dorado 

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Qravette 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

lilttle  B«oa>1c. ... 
Lutherville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Presoott 

Rison  

Searcy- 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne  


\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Mi)iimum 
J  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximmn 
I  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
S  iilaximum 
/  Minimum 
,  i  Maximum 
/  Minimum 
,  i  Maximum 
(  Minimum 
.  S  Maximum 
I  Minimum 
.  )  JIaximum 
/  Minimum 
.  S  Maximum 
(  Minimum 
.  (  Maximum 
/  Minimvmi 
.  i  Maximum 
(  Minimum 
.  (  Maximimi 
'  Jllnimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
.  j  Maximum 
(  Minimum 
.  j  Maximum 
(  Miuimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  (  Miiiiiiumi 
i  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
S  Jlaximion 
/  Miuimum 
S  Ma.ximum 
/  Miuimum 
S  Maximmn 
/  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
/  Miuimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
_  S  Maximum 
/  Minimum 
S  Maxiumm 
I  Minimum 
i  Maximum 
'  Minimunj 
S  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
'  Jliniminn 
_  (  Maximum 
(  Miuimum 
i  Maximum 
(  Minimum 


60 
81 
55 
70 
68 
7!) 
56 

55 
7(1 
60 
74 
57 
76 
55 
76 
59 
69 
55 
7-1 
61 
72 
55 
73 
58 
75 
57 
70 
57 
75 
60 
71 
55 
79 
60 
79 
56 
79 
58 
71 
49 
74 
56 
77 
55 
72 
58 
78 
58 
73 
66 
72 
57 


10  11   12   13  14   15   16  17   18  19   20  21  22  23  24  25 


6  27 


29 


30 


31 


78 

59 

80 

52 

75 

47 

82 

54 

79 

55 

81 

51 

82 

51 

81 

59 

81 

58 

80 

53 

83 

46 

80 

56 

80 

59 

75 

44 

79 

6^ 

79 

50 

76 

48 

79 

55 

76 

46 

80 

55 

84 

56 

77 

61 

81 

64 

81 

44 

78 

58 

80 

6^1 

80 

58 

83 

56 

8<-) 

50 

78 

60 

78 

48 

75 

53 

78 

57 

81 

51 

78 

60 

81 

50 

80 

01 

83 

.59 

82 

,58 

78 

55 

79 

57 

82 

53 

82 

47 

81 

60 

81 

53 

84 

53 


81 

58 

77 

55 

76 

50 

83 

54 

77 

56 

75 

55 

74 

46 

82 

58 

81 

62 

78 

57 

SO 

45 

7' 

56 

80 

57 

78 

41 

80 

02 

76 

49 

77 

49 

77 

59 

78 

49 

74 

5' 

84 

60 

78 

62 

11 

55 

76 

43 

74 

59 

76 

56 

81 

56 

80 

55 

78 

47 

78 

59 

76 

46 

79 

54 

79 

58 

74 

54 

76 

59 

77 

51 

80 

6' 

82 

57 

80 

58 

73 

55 

75 

60 

83 

59 

77 

49 

81 

60 

78 

55 

76 

52 


78 

53 

75 

49 

78 

51 

78 

50 

78 

54 

79 

48 

77 

40 

79 

54 

79 

55 

77 

49 

77 

44 

79 

60 

75 

54 

75 

40 

79 

57 

81 

48 

77 

50 

78 

56 

79 

53 

78 

52 

8i 

55 

77 

«9 

78 

48 

81 

41 

76 

53 

76 

51 

80 

57 

79 

53 

76 

13 

75 

52 

73 

41 

77 

54 

80 

,59 

7» 

46 

73 

55 

76 

4;i 

77 

57 


70 

53 

74 

42 

63 

48 

81 

62 

74 

59 

79 

52 

72 

41 

77 

55 

70 

57 

74 

54 

79 

44 

74 

57 

83 

53 

66 

62 

75 

60 

72 

55 

72 

57 

65 

56 

73 

53 

81 

55 

79 

58 

70 

62 

74 

56 

72 

39 

72 

,57 

70 

57 

73 

61 

76 

55 

76 

45 

77 

55 

73 

57 

74 

5' 

74 

52 

78 

50 

73 

55 

76 

46 

82 

57 


81 

75 

55 

58 

76 

79 

55 

55 

75 

76 

47 

,52 

79 

78 

55 

,55 

81 

72 

55 

54 

80 

71 

43 

58 

75 

79 

55 

,58 

76 

78 

45 

53 

75 

74 

48 

46 

60 
54 
69 
47 
55 
42 
79 
?i 

t 

54 

60 

48 

07 

55 

f.6 

51 

70 

53 

66 

43 

62 

52 

66 

56 

68 

39 

67 

55 

56 

41 

57 

42 

56 

48 

55 

41 

72 

55 

72 

51 

63 

,59 

65 

51 

60 

43 

61 

50 

60 

47 

09 

55 

61 

55 

64 

45 

66 

55 

66 

44 

59 

49 

60 

61 

65 

60 

66 

59 

65 

46 

67 

59 

69 

55 

6' 

56 

66 

51 

68 

44 

67 

51 

60 

50 

64 

57 

75 

53 

66 

51 


73 
40 
68 
37 
68 
37 
69 
45 
72 
36 
69 
44 
72 
38 
71 
42 
73 
38 
69 
41 
68 
36 
72 
39 
75 
40 
66 
27 
70 
44 
67 
37 
65 
35 
70 
41 
67 
32 
66 
46 
76 

70 

17 

68 

42 

73 

32 

69 

46 

67 

37 

69 

13 

73 

40 

61 

39 

64 

47 

66 

34 

73 

38 

74 

49 

46 

41 

68 

44 

66 

39 

07 

49 

73 

42 

71 

42 

67 

41 

69 

48 

72 

38 

72 

32 

72 

44 

65 

41 

66 

44 


75 

43 

74 

43 

66 

48 

70 

52 

74 

52 

79 

45 

75 

40 

74 

43 

73 

51 

77 

49 

76 

16 

75 

51 

78 

46 

66 

41 

72 

-19 

68 

49 

63 

61 

68 

51 

65 

51 

75 

50 

79 

45 

71 

58 

75 

16 

75i 

7! 
7u 

50 

73 1 

60 

72 

50 

78 

44 

72 

48 

76 

50 

66 

61 

72 

50 

72 

46 

73 

■!8 

77 

48 

74 

46 

76 

48 

75 

40 

78 

46 

74 

45 

77 

51 

74 

-•:s 
71 
50 
76 
46 
74 
48 
76 
50 


62 

48 

71 

49 

56 

48 

75 

44 

69 

46 

71 

51 

66 

52 

70 

50 

67 

45 

71 

50 

66 

45 

71 

51 

68 

52 

64 

44 

69 

55 

58 

47 

65 

46 

58 

49 

58 

46 

67 

47 

71 

45 

62 

50 

71 

61 

63 

50 

61 

53 

65 

47 

69 

51 

73 

4e 

65 

49 

70 

51 

68 

48 

(,■-. 

46 

67 

42 

70 

51 

7'. 

5; 

70 

51 

73 

56 

71 

41 

74 

48 

68 

50 

71 

46 

70 

49 

03 

46 

74 

53 

70 

52 

61 

48 


66 

48 

67 

47 

64 

46 

70 

50 

70 

46 

68 

44 

67 

45 

69 

43 

70 

46 

68 

51 

68 

42 

79 

52 

69 

47 

62 

44 

69 

60 

61 

47 

65 

47 

67 

48 

65 

46 

67 

42 

71 

48 

6G 

55 

66 

4' 

65 

48 

65 

49 

66 

48 

68 

48 

70 

44 

03 

48 

67 

48 

63 

43 

66 

48 

72 

40 

65 

48 

62 

48 

67 

46 

71 

47 

69 

48 

69 

45 

68 

46 

67 

45 

71 

46 

65 

49 

72 


75 

44 

72 

45 

69 

41 

71 

53 

74 

43 

75 

44 

73 

41 

76 

39 

75' 

48 

73 

45 

74 

40 

74 

43 

74 

46 

67 

31 

76 

47 

70 

44 

67 

39 

72 

48 

70 

39 

71 

43 

79 

42 

71 

52 

71 

47 

74 

37 

70 

50 

70 

45 

73 

44 

77 

41 

69 

41 

72 

47 

63 

43 

71 

43 

75 

3' 

72 

47 

72 

47 

72 

47 

76 

47 

76 

45 

76 

45 

72 

44 

74 

46 

73 

47 

72 

37 


47   48 
"-   73 


82 


49 

75 

43 

79 

53 

79 

43 

78 

45 

79 

40 

81 

42 

81 

49 

78 

47 

80 

40 

81 

45 

80 

46 

75 

33 

81 

50 

77 

46 

76 

40 

79 

49 

77 

40 

77 

46 

84 

44 

77 

52 

79 

49 

78 

.37 

77 

54 

78 

48 

81 

46 

83 

46 

76 

41 

76 

48 

74 

39 

78 

46 

83 

38 

79 

46 

76 

50 

78 

45 

80 

60 

82 

48 

79 

48 

78 

48 

78 

,50 

81 

43 

76 

39 

80 

51 

78 

44 

75 

44 


83 

50 

83 

47 

80 

53 

84 

58 

84 

46 

84 

46 

84 

43 

86 

45 

85 

66 

8- 

4\ 

84 

43 

86 

47 

8' 

48 

79 

38 

84 

53 

82 

53 

82 

46 

84 

53 

81 

47 

83 

49 

79 

47 

81 

58 

83 

48 

85 

40 

82 

58 

84 

5« 

85 

60 

85 

46 

80 

44 

82 

50 

81 

43 

85 

47 

86 

52 

83 

4(i 

83 

50 

83 

45 

85 

48 

87 

49 

85 

51 

81 

47 

85 

58 

85 

48 

82 

41 

87 

52 

S3 

47 

84 

49 


87 
53 
91 
64 
89 
64 
92 
66 
92 
60 
88 
55 
94 
49 
89 
54 
90 
61 
89 
67 
91 
55 
94 
69 
90 
59 
87 
57 
85 
63 
89 
67 
90 
65 
90 
62 
90 
65 
88 
60 
91 
64 
86 

6; 

88 

60 

94 

51 

88 

61 

91 

58 

86 

62 

90 

66 

91 

54 

88 

59 

91 

65 

89 

62 

89 

56 

89 

60 

8' 

64 

90 

53 

88 

54 

90 

61 

88 

61 

87 

53 

88 

63 

86 

60 

89 

60 

87 

61 

90 

60 

79 

59 


63 

90 

60 

84 

64 

92 

70 

88 

58 

87 

62 

90 

65 

86 
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76 
64 

67 
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89 
65 
71 
64 
82 
64 
75 
64 
73 
67 
75 
65 
76 
65 
78 
59 
75 
65 
82 
66 
69 
56 
79 
69 
66 
59 
69 
60 
75 
61 
78 
51 
85 
66 
77 
64 
73 
70 

63 
73 
61 
72 
61 
70 
62 
80 
68 

6e 
72 
61 
83 
66 
71 
59 
72 
62 
74 
61 
75 
64 
76 
67 
75 
61 
82 
66 
80 
67 
76 
66 
76 
64 
79 
61 
75 
67 
■72 
62 
79 
66 
87 
64 
83 
64i 


77.2 
53  4 
76.7 
,52.1 
71.5 
,51.2 
80.5 
580 
77.7 
,54.1 
8.2 


60I63.3 


'5.8 
49.2 
79.4 
53.3 
79.0 
,55.8 
7Gi77.8 
69  54.8 
79 178.2 
65.:8-8 
78.8 
,5,5.0 
80.4 
55.0 
71.8 
45-5 
78.9 
57  1 
73.0 
48  52,2 
72  73. 0 
48,51.8 


75.5 

.5.6 
73.1 
.51 .0 

8  2 
55.0 
82.4 
53.8 

5  8 
60  9 
76.7 
,54.7 
76.0 
47.8 
75.2 

-6.8 
75.1 
.■=3.5 
2 
56.1 
79.8 
,53.6 
74.0 
50.2 


56. 3 
73.5 
,51-4 

6.3 
53  6 
78-0 
,51.8 
76.4 
,54.0 
77.1 
,57.3 
75.9 
61.4 
80.4 

6,2 
81.2 
54.5 
79.6 
55  0 
75,5 
53.3 
7«.5 
,54.9 
79  6 
.54.4 
75.9 
£0.2 

78  77.8 
52153.5 
75:76.5 
57:53.6 


«4Thermometers  are  read  in  the  moruiiig:  thn  maxim  im  temperature  then  raad  is  credited  to  the  preceding  day,  on  'vhich  it  almost  always  occurs. 

Weather  P.ureau,  T.ittl'^  Rock,  ,\rk   .6-25-31-980 
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GENERAI..  STTErMARY 

Although  the  mean  temperature  for  the  State  was  above 
normal,  the  minimum  of  35°  at  Button  on  the  1st  is  the  low- 
est temperature  ever  recorded  for  the  month  of  June,  being  2^ 
lower  than  the  previous  record  of  37'^  established  in  June, 
1917. 

Cool  weather  overspread  the  State  the  first  of  the  month  and 
temperatures  were  again  below  normal  from  the  7th  to  the  9th 
but  thereafter  they  were  continuously  above  with  nearly  all 
stations  reporting  maximum  temperatures  above  100*^  the  lat- 
ter part  of  the  month.  The  highest  temperature  recorded  was 
107°  at  Amity  on  the  30th;  the  lowest  35°  at  Button  on  the 
1st.  The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  by 
the  records  of  63  stations,  was  78.3°  which  is  1.4°  above  nor- 
mal. Monthly  means  ranged  from  72.0°  at  Button  to  81.0° 
at  Blytheville  with  only  5  stations  out  of  the  63  for  which  nor- 
mals have  been  computed  showing  negative  departures. 

The  geographical  distribution  of  rainfall  during  the  month 
was  irregular  with  th(^  most  of  the  precipitation  occurring  dur- 
ing thunderstorms.  On  the  night  of  the  (ith-7th  showers  with 
severe  local  thunderstorms  swept  over  most  of  the  State,  caus- 
ing considerable  damage  to  fruit  and  other  crops  and  washing 
the  soil  badly  in  some  sections.  Hail  was  reported  from  Craw- 
ford. Van  Buren,  Lawrence,  and  Randolph  counties.  In  the 
vicinity  of  Imboden  and  Ravenden  in  Lawrf^nce  and  Randolph 
counties  the  damage  on  the  above  date  was  estimated  at 
$100,000. 

Showers  were  frequent  from  the  IDth  to  the  17th  but  there- 
after until  the  close  of  the  month  they  fell  only  scatteringly 
over  about  tv/o-thirds  of  the  State  with  stations  in  western  and 
northwestern  sections  and  in  counties  borderins  on  the  Missis- 
sippi River  from  Crittenden  County  southward  receiving  very 
little  rain  and  some  stations  none  after  the  17th.  Severe  local 
thimderstorms  accompanied  by  some  hail  occurred  in  the 
northeastern  part  of  the  State  on  the  29th,  striking  Blytheville 
and  Jonesboro  and  causing  considerable  damage  from  wind 
and  water.  The  average  precipitation  for  the  State,  based  on 
the  reports  of  95  stations,  was  2.60  inches'  which  is  1.50  inches 
below  normal.  Monthly  totals  ranged  from  0.36  inch  at  Big 
Lake  Outlet  in  Mississippi  County  to  6.03  inches  at  Hot  Springs. 
Twelve  stations  reported  less  than  an  inch  and  two  less  than 
one-half  inch.  Of  the  66  stations  with  records  of  10  years  or 
more,  10  showed  positive  departures  and  56  negative. 

An  unusually  large  number  of  people  were  killed  or  injured 
by  lightning  during  the  month.  At  Be  Witt  one  person  was 
killed;  at  Eureka  Springs  two  injured,  one  seriously;  at  Ham- 
burg one  killed  and  two  injured,  one  seriously;  at  Heber 
Springs  one  killed  and  one  injured;  at  Hope  one  killed;  at 
Little  Rock  one  injured,  t.a.m. 
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1 

Heavy  Hail:      Night  of  Gth-7th,  area  18  miles  long  and  4  milts 

wide  in    vicinity    of    Imboden    and    Ravenden, 

$100,000  damage  to  crops,  buildings,  etc. 

Additional  Bamages:    Arkad^^lphia,  15th,  from  lightning  $300. 

Blytheville,  29th,  from  windstorm  $1,000. 

EfBorado,  22d,  from  windstorm   $5,000. 

Jonesboro,  29th,  from  windstorm  $4,000. 
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-1.50 

19 

8 

3 

6 

Oliraatoloffioal  Data  for  June.  1931 


Stations 


Counties 


:« 


.« 


Amity .•  

Arkadelphia  

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch,. 

Bentonville 

Big  Lake  Outlet.  M 

Black  Rock  

Blytheville  

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point 

Clarendon    

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset  

Danville 

Dardanelle 

De Vails  Bluff.... 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Favetteville   

Fort  Smith .^ 

Freeman  SpringsW 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Grnvette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs. 

Index 

Jessieyille .  . . 
Jonesboro  . . . 
•Tunction  — 
Lead  Hill...  •■•■••  ■ 
LITTLE  ROCK   .. 

Lurton ;: 

LutherviUe It 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrill  ton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Odcn 

Okay 

Osceola 

Ozark  , 

Paragould 

Parkin  

Patterson 

Pi^gott 

Pine  Blufi 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers  

Saint  Charles 

Saint  Francis 

Pea  rcy 

Spriugbatik tt 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkaiia 

Thornburg 

VValdron 

Warren 

Waters 

V.'hiteclitis 

Wilson 

Win.slow 

Wynne 

Yanoopin 


Clark  

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi  — 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren  — 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 
Seba.stian.  . . . 

Pope 

Hempstead  .. 

White 

Searcy 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead. . . 

(iarland   

Little  River  . , 

Garland 

Craighead   .. 

Union 

Boone 

Pulaski 

Nev\-tou 

■Johnson  

St.  Francis.. 
Colunibia  .  .. 
Hot  Springs 

Fulton 

Lee  

Poinsett  

Searcy  

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery  . . 

Jackson 

Montgomery  . . 
Montgomery 

Howard 

Mississippi 

Franklin  . .  . . . 

Green 

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

Arkansas  — 

Clav  

White 

Miller 

Montcomery  . 
Arkansas.   ... 

Logan  

Miller' 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . 
Little  Hiver.  . 
Mississippi  . . . 
Washington. . 

Cross 

Desha 


State  Means 


Observers 


J.  W.  Campbell 
W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

3.  E.  Scanlan 

U.   8.   Weather  Burea 

Harry  Johnson 

Vernon  C.  Howe 

Charles  Phillips,  Jr. 

F.  H.  Randolph 
K.  J.  Torry 
V/.J.   Copp 
A.  B.  Quartsrman 
C.  R.  Tewalt 
Joba  C.  Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E,  E    Cordrey 
Winfred  D .  Polk 
O.  B.  McSpadden 

G.  A.  (tifford 
.0.  G.  Hudson 
Geo.  N.  Goodier 
H.  G.  Pate 
Ben  Johnson 
J.   M    Ricketts 
J.  J.   Babb 
Dr.  R.   H.   Plardin 
Geo.   W.   Nichoalds 
University  of  Arkan.si 
U.  8.   Weather   Bure 
R.  J.  Mc  Cuiston 
T.J.  Logan 
\V.  R.  Owens 
Ben  F.   Battenfield 
W.  E.  McVay 
A.  F.  Stevens 
Dan  Robertson 
James  A.   Burnett 
Geo.  W.  Baker 
Tom  W.  Stewart 
N.  P.  O'Neal 
G.  C.  Bolton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  A.  Lowdcrback 
J.  H.  Crosswhite 
U.  S.   Weather  Bun 
I.  C.  Sutton 
H.  G.  Lenhardt 
William  G.  Hager 
State   Agri.    School 
Mrs.  W.  L.   Matthe 
S.F.  Whittaker 
C-  N.   Houck 
Charles  Walton 

A,  J.  Parks 
E.  VV.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 
G    A.  Whlttington 
J.D.Henderson 
XT.  S.  Forest Ssrviei 
U.  S.  Forest  Servici 
Charles  R.  Jackson 
June  Tnomaaou 
Orkney  O.  Milton 
W.  R."  Heagler 
P.  D.  Roberts 
W.   E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E,   Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.   M.  V.  Tisdali 
Carl  A..  Starck 
Ballard  Deane 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D,  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbe 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  CheveJ!  Bevlll 
Miss  Eveivn  Hoyle 
J.  R.   Huddleston 
Nannie  O.  Schirme 
M.  W.  H.  Collins 
J.  D.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


Lake  Outlet,  Manina:Freeman  Springs,  Dover.  Index,  ^'^i^^f.^'  ^^xaikana,  juncuo.i,  r^  ^^^^^  ending  7  a.  m. 

tation  f oril  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated .  24  hours  enaing  miamgut.  ^j _ , 
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Daily  Precipitati 

on  for  June,   iS31 

Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10      11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

'/•J 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

3 
0 
H 

Amitv Ouachita  .. 

••'• 

"38 
'.li 

.20 

T.' 

.94 

'.'62 

.... 

I's? 

.25 
.35 

'.'is 

.95 
.02 

"63 

.95 
.56 
.06 
L.U 
.1.^ 
.88 
.44 

.20 
.98 
.63 

.... 

•     • 

.  15 

.... 

1.60 

Arkadolphia.        Ilil, Ouachita   

Arkansas  City  . .  Illl  Mississippi     

"39 
'.'64 

T.' 

'."os 

i'.i9 

".05 
2.17 

T. 

".hi 

T. 

[is 

.30 
.10 

'.'08 

.01 

'.'io 
'.'35 

'  j"3 

T. 

T.' 
T. 

T. 

3  73 
0  69 

Aribcrg •■ 

Batesville Ml 

White   ... 

.... 

.... 

White   .... 

t.' 

.16 

.06 

1.24 
.05 

'.'23 
T. 
2.28 

r.' 

".61 

T. 

.... 

.... 

3.  7/ 
1.80 
2.87 
3.01 
0.36 
0.85 

Bee  Branch 'Arlvansas 

Ueutonville ** '  |  Arkansas 

Big  Lake  Outlet  ...  .St.  Francis. .  . 
Black  Rock  ..  ...l!|l|White   

.14 

'.'■ii 

.2-2 
.18 
.64 
.27 
.95 

".'ii 

.34 

'.io 
'.'is 

.54 

1  20 

,.32 

T. 

't.' 

.19 

't.' 

42 

'^25 

'.'63 

'.09 

'.'28 

•• 

Blytheviile Illl 

BooneviUe- 

Brinklev % 

.21 

Arkansas 

White   

.... 

1.12 
.33 
.49 
.27 
.50 
.71 
.18 

. . . . 

,22 

.06 

.29 

.10 
.84 
.55 
.03 
.96 
.12 

!29 

.07 

.93 

.10 

.90 

.40 

.04 

.01 

1.82 

■  23 

.18 

2.40 

1.31 

1.30 
.63 
.06 
.05 
.96 

1.52 

i.62 
.51 

'!43 

.58 

'."28 

T. 

■.'57 
'.22 

"27 

'.'is 

.14 

.06 

.04 
2.15 

.75 
1.20 

.37 

'  /22 

60 

i!46 

29 

3.00 
2.02 

Calico  Rock l| 

Camden !!i 

White   

Ouachita 

Ouachita 

T. 

T. 
.14 
.10 
.63 

i'.sb 

.08 
'tV 

T.' 

.48 

'.'36 

.76 

'.'is 

.08 

.... 

4.60 

Carthage • 

'.'U3 

'.'62 

'!09 
.04 

45 

.... 

.40 
.02 

Center  Point 

Clarendon Illl 

Clinton  

Bed 

White   

....|    .17 
.      .Illl 

2.50 

"os 

■'62 

.... 

5.85 

White    

0'' 

.05 

2.45 
1.80 
1.06 
2.52 
1.45 

Arkansas 

White   

....1     52 

.04 
■.'26 

Corning II!' 

Cotwr Illl 

Crossett 

Dauvilla HH 

Dard^uelle Ilil 

He  Viills  Bluff... Illl 

.Otj 

'.'6:! 
1  in 

.30 

.28 
'J'. 

T. 
".03 

White    

Ouachita  

Arkansas 

;;:; 

Arivansas 

\«hite. 

Mis.'JJssippi     .. 

1 

....li.is 
....1  .M 

3.43 
2.42 
1.04 
1.51 

4.00 
2.53 
1.30 
2.87 
3,10 
1.67 
3.40 
3.46 
1.22 
2.40 

.12 

f.' 
't" 

"!76 

.... 

'.'03 
'122 

".06 
".iO 

54 

i.'oo 
.11 

.07 
25 
45 

,18 
.20 

,  IS 

.... 

15 

T. 

T. 

.15 

T. 

White   

Ouachita 

1.41: 10 

■  IT 

HI  iJ^rado    i|ii 

?3 

.50 
.10 

32 

1.15 

03 

■f.' 

.30 

.01 

'.'64 

07 

.66 

T. 

.07 

.17 

. . . . 

T 

9i 
.OH 
.89 
.49 

'!66 

.16 

".01 
T.' 

?ave«t«vi.l!o   

^oi-t  simVlh *" 

White   

.63 
.36 
.68 
.04 
.10 
.70 
1.63 
1.80 

■;i6 

.10 
.02 
.07 
1.50 
.74 
12 
.30 

't. 

Arkan':a-3 

FrftsiDan  .Sprgs. .  H'' 

Arkansas 

i^.ed 

White     

Fill  ton  ^i 

.80 

Georgetown Uil 

G!lbe?i   Illl 

Wh«e   

.13 
.81 

"16 
10 

'tV 

.02 
.03 
T. 

'.'23 
.05 

'.'•23 
.96 
.20 

'.'32 

.69 

• 

Red 

AriHinsas 

T. 

.26 
64 

'.'44 

*.62 

Qrave&e    

.01 
'^24 

.06 

4.91 

Harrison 

Helana Illl 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

•••• 

'.'.'.: 

■.'t)8 
.36 
.97 
.33 
.77 
.fiO 
.95 
T. 

'.'62 

2.'22 
'.68 

'f.' 

'.S8 

4.18 

2.44 

4.57 

Ulgden  

.49 

1.02 

Highland 

Hope 

.01 
1  5i 

2.' 26 

"21 
.48 

'!66 
1.85 

"4=i 

.11 

.16 
.48 
.01 

'i",' 
.01 

.06 
.50 

"36 

i.ii3 

.38 

2.00 

'.'60 
1.08 
.60 
.70 
.30 

,88 

'.'i2 

'.'ie 

.05 
.14 

.07 

.14 

2.41 

Index Illl 

Red 

Ouachita  .   . . . 

1.70 
.03 

.08 

6.03 
3.94 
5.51 
2.23 
2.08 
1-99 
2.76 
5.25 
2.91 
0.61 
3.96 
3.94 
0.83 
?.40 
1.14 
2.45 
5.08 
1.81 
2.15 

.lOssie'rtllo .  .  • 

Jonesboro [!il 

Wb-fte   

Ouachita  

'.'98 

.66 

.16 

.04 

.... 

.88 

JliiU'tioo  

Lsa'l  Hill 

Wliite    

.01 

"J)h 

.06 

.... 
:::: 

■.'65 

'!i6 

'.'63 

?.00 

.45 

'.'60 
.72 

.89 

.35 

1.30 

.90 

'!l5 
.80 
.59 

liitftle  Book..'*' 

iVl^ansas 

\Vhit«   

Arkansas 

St.  Francis 

Rjid 

(kja.clut% 

V^hitle   

Mississippi 

.01 

.42 
.62 

.35 
.77 
T. 

99 

T. 

.26 
T 

".ho 

liUTton 

•  02 

"63 
.65 

.05 
T. 

Llitiierville 

Madison 

Magnolia 

.... 



T, 

Malvet-a lyi 

Mainraotli  Spg.  .:'S 

.17 

1.38 
.24 

Marianna 

Marked  Tr3e....lHI 
.Marshall 

'.'08 

'.'03 

'.'13 

'.05 
.09 
.05 

".&5 

... 

.... 

.40 

'!53 

White  

OuacbUa 

Arkansas 

.... 

..3-2 
1.47 
.64 

08 

' .  19 
T. 

.12 
.31 
T. 

'!ii 

'!i6 

.78 
.99 
.10 
.90 
.96 
.14 
1.13 
.46 
.77 

'.'29 
'.'26 

';33 

.12 
.21 

.49 

.11 
T. 

't.' 

.09 

'.'i7 
.21 
.10 

.52 
.02 
.22 
.60 
.30 

'!64 
■f.' 

.03 
.05 
.41 

'.'92 

.66 

..50 

T. 

Mtr.ft Ilil 

.35 

.26 

"t" 

. . . . 

Morrillton III! 

.... 

"si 

UOijsatain  Home  .  ■ 

miile   



Mount  Ida 

Newport Hi 

Onechita 

W^iSe   

.72 
.02 
.61 
.75 
.51 

.13 
T.' 

.20 

.32 

.12 

.18 

1.51 

1.01 

T. 

'J\ 

.04 

.01 

.47 

.15 

1.18 

.... 

.05 

.... 

.... 

2.68 
0.88 
2.45 
3.07 
2.44 
0.88 
1.95 
0.67 
0.86 
1  61 
2.13 
3.00 
2.44 
0.59 
2.87 
2.22 
4.00 
l.li 
0  59 

Normau  

Ouachita  .   .. 
Ouachita   ...  . 

.... 

.16 

,9 

.... 

T. 
.01 

'.'48 

Oden.. 

Okay 

Red 

.:.. 

T. 

.01 

T. 

Osceola III! 

Mwsissippl. .. . 

'.'62 

.20 

Oaark III! 

Arkansaa 

?ctis=issipp1 

St.  Francis 

White 

I  61 

.18 

.11 

.03 

')■. 
T. 

.... 

.... 

.... 

.30 
.19 

.... 

*       • 

.... 

Parkin  

.02 
.08 
.11 
.53 
.23 

.... 

'.'35 
.20 
.17 
.40 

.52 

.... 

Patterson Ill' 

.... 

.50 

.... 

P'lggOlt 

ilisBjissippi 

Ai-ftansas 

W-hite   

OUachita 

Ouachita 

'.'03 



.... 

.47 
.11 

.10 

35 

.75 

Pine  Blu.« 111! 

.52 

PoeahofiCas  

1.60 

.15 

.... 

.03 

* 

.... 



Portland Ijlj 

.22 
.15 
.95 

.08 
.19 

.21 

.... 

.... 

Prescott Ill] 

49 
.32 
.U 
.20 
.21 

fi3 

.69 

".U 

.01 
'!ii 

.75 

.95 

2.65 

'.'0.3 

T. 

.... 

.42 

.... 

Rison 

Cluachita 

WJMR) 

Rog&rs 

.... 

.... 

White 

St.  Francis 

Wfeks 



".U 
.10 

T. 

i"n 

.80 

'."is 

.'76 
'[30 

.12 

■   ■ 

.... 

8t,  Francis illl 

'.'98 

T. 

.14 
T. 

.10 

Searcy  All 

1.89 
1.96 

'A.   Rl 

Sfiriogbank B( 

K«d 

.40 
83 

■;i6 

.03 

.12 

.35 
.72 
.03 
.18 
30 

T. 

.66 
.13 
T. 

2.00 
.50 

1.11 
80 

1.02 

.16 

T. 

.30 

Story 0 

Ou&chita 

.12 

. .. . 

Stuttgart illi 

Arkansas 

.51 
1   19 
.73 
.81 
.97 
.13 
.86 
.53 

1.94 
.01 

.07 

, ., . 

3.89 
2.01 
3.68 
4.47 

SQbiaco  

Arfeinsa* 

.28 

.02 

. . . . 
.10 
T. 

.03 

T. 

.... 

.... 

T. 

Taxarkana Iltl 

Red 

.  *  .  . 

.55 

Thornburg 

Arfcansas 

Arkansas 

T. 

.07 

"l3 

T." 

".'63 

.31 

.14 

.05 

'!o7 

.44 
.20 
.05 
.70 

'f.' 
1.82 
T. 
T 

1.16 
.23 

'.'22 

1.02 

.31 

i.38 
T. 
.40 
.70 
.07 

'.'22 

'.'06 

.01 
T. 

't" 

T 

.... 

Waldron 

T. 

*' 

2  66 

Warren ft! 

Waters JUl 

WhitscUffs Ifij 

Wilson nil 

Winslow 

Wynne 58 

Yancopin..      ..jfj 

Oua:ch4tft 

■   ■ 

1  38 

Ouachita 

Red,. 

.... 

,98 

.31 

i.'ai 
i!04 

3. 69 

1.63 
T. 

2."37 
.10 

.34 
T. 

T. 

'!i2 

'.'64 
.49 
T. 

'.'61 
.16 

■f.' 

"t.' 

f." 

3  72 

IvHssSssiopl   . . . 

Arkatwas 

Misgisetppi 

.... 

T.' 

... 

1.72 

.... 

4.16 
5. 18 

Arkansas 

.14 

.61 

.02 

0.83 

Daily  Eivor  Stagres  for  June.  1931 


Stations 


Fort  Smith.... 

Ozark  

Dardanelle 

Little  Kock. 

Pine  Bluff 

Yancopin  

Danville 


Rivers 


.Arkansas... 
.do 


....do 

....do 

....do 

....do 

.Petit  Jean. 


Flood 
Stage 


22 
22 
20 
23 
25 
29 
20 


1 


3 


7.8 
5.2 

8.9 
7.2 
12.0 
16.2, 

5.0I 


7.0 
4.0 
7.8 
6.1 
11.5 
16.9 
4.2 


6.7 
3.3 
6.9 
5.0 
10.6 
16.5 
3.8 


6.6 
3.0 
6.3 
3.9 
9.7 
15.4 
3. 


6.6 
3.0 
(i.O 
2.9 
8.5 
14.4 
3.2 


»      U      12      13      14      15 


7.5 
4.2 
6.5 
2.1 
7.2 
12.3 
4.4 


7.6 
3.9 
7.4 
3.5 
7.0 
U.l 
6.3 


6.S 
3.1 
6.8 
3  5 

8.8 
11.0  12.0 
4.3I  4.3 


6.5 
2  8 
6.1 
3.3 
8.3 
12.7 
4.0 


6.7 
3.7 
6.6 
2.7 
7.1 
12.2 
3.4 


9.5 
4.0 
6.6 
2.4 
7.5 
11.7 
3.3 


9.7 
4.9 
7.1 
3.0 
7.3 
II. V! 
3.2 


16 


9 

6.0 
8.6 
2.9 
7.8 
10.8 
8.0 


17      18      19      20 


12.8 
6.3 
8.7 
5.0 
7.9' 

11.3 
4.61 


13.4111.3  10.1 
6,6 
10.6 
8.8 
11.7 
14.5 
3.7 


9.9 
10.0 

6.8 

9.9 
11.5 

4.2 


8.4 
12.0 

6.3 
10-5 
13.5 

3.9 


21      22 


23      24      26      26     27      26     29      80     31 


11.4 

10.8 

8.5 

7.4 

6.9 

6.6 

5.8 

5.4 

6. 8 

7.2 

5.8 

4.5 

3.6 

3.0 

2.4 

ZO 

9.0 

9  5 

9.5 

8.2 

7.1 

6.4 

5.8 

5.4 

8  0 

6.3 

5.8 

6.3 

5.3 

4.0 

2.9 

2.2 

13.0 

12.1 

10.7 

10.5 

10.8 

9.8 

8.7 

7.7 

1(5.9 

17.2 

16.3 

15.2 

14.7 

14.2 

13.7 

12.6 

3.1 

2.8 

2.6 

2.4 

2.2 

2.4 

2.3 

2.1 

5.0 
1.7 
5.0 
1.6 
6.9 
11.5 
1.9 


4.8 
1.2 
4.8 
1.2 
6.3 
10.5 
1.8 


24 
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.kNE,  1981 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 


10 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19     20 


21 

22 

23 

24 

25     26     27      28      29 


Cotter 

Calico  Rock — 

Batesville 

Newport 

Georgeto^vTi    . . 
De  Vails  BlufE. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  . . . 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


...White. 

do.... 

do.... 

do.... 

....  do.... 

do.... 

do... 

..Buffalo  ■ 
...Black  . 
.Ouachita  . 
....Red... 
Mississippi 
do.,.. 


21 
18 
23 
26 
22 
24 
30 
30 
14 
30 
28 
44 


5.7 
5.1 

10.4 
10.  5 
14.5 
17.0 
18.7 
S.2 
4.fi 
4.2 
7.6 
17.4 
22.5 


5.1 
4.3 
10.2 

9  0 
14.0 
17.4 
19.2 
S.O 
4.4 
4.  1 
7.8 
16.6 
21.9 


5.0 
3.9 
9.4 

7.1 
12.2 
17.0 
19.6 
4.6 
S.9 
4.1 
7.0 
15.5 
20.6 


4.8 
3.4 
9.0 
8.5 
U.l 
16.4 
19.5 
4.3 
3.9 
4.1 
6.6 
15.2 
19.9 


4.0 
27 
8.5 
6.0 
10.4 
15.6 
19.0 
4.  1 
3.8 
4  1 
6.4 
14.8 
19.3 


3.8 
2.4 
7.9 
5.6 
9.4 
14.8 


3.7 
2.2 

7.7 
4.8 
85 
13.9 


I8.4I17.7 
3.9 


14.7114.5 
18.8  18.3 


3  6 
19 
7.3 

4  4 
7.8 

13.0 
18.8 

3.7 

3 

S 

5 

14. 
17. 


3. 
1. 
6 
4 

7 
12 

15 
3. 
H. 
3. 

9;  5. 
2  13. 

8117. 


3.8 
1.5 
6.5 
3.4 
6.0 
10 

14  4 
7.6 
3.5 
4.2 
5.5 
11 
16  0 


4.0 
1.7 
6.5 
5.3 
5.6 
10.4 
13.8 
6.0 
3.5 
4.M 
5.5 
10.4 
14.9 


4  1 
3.2 
7.8 
3.3 
5.2 
9.9 
13.2 
5.4 
3  4 
4.9 
5.7 


10.7  11 
13.9113, 


4.7 
2.9 

8  6 
4.8 
5.8 
9. 

12.5 
5.51 
3.61 
4.9 
5.8l 

SiU.? 

4I13.7 


5.01 
4.21 
8.5 
5.0 
6.4 
9.9 
12.6 
6.0 
3 

5.3 
6.0 
13.4 
14.3 


4.8 
3  9 
9  3 

5.4 
6.8 
10.5 
12.9 
5.4 
3.7 
7.8 
6 
13.9] 

iD.Ol 


4.7 
3.0 
8.7 
5,7 
7.1 
10.8 
13.2 
4.9 
3.6 
7.5 
6.5 
14.7 
15 


5.1 
3.6 
8.3 
5.0 
7.4 
11.1 
13.5 
4.6 
S.5 
6.3 
6.6 
15.5 
16.8 


4.8 
3.3 
8.6 
5.0 
7.5 
11.4 
13.9 
4.4 
3.5 
5.9 
B.6 


4,61  3  7: 
2.6  2.0 
8.2    7.8 


4.9 
7.0 
11.3 
14.0 
4.3 
3.4 
4  8 
6.4 


16  0  15.8 
I7.9I19.O 


4.4 
6.8 
11.1 
13.9 
4.1 
3.0 
4.7 
6.7 
14.7 
19. 5 


3.5 
1.4 

6.7 
4.0 
6  5 
11.0 
IS.  7 
3.9 
3.0 
4.6 
6.8 
12.9 
18.9 


,3)  3 
.6    1. 


3 
1. 
5. 
2, 
4 
0 

311 
4|  3 


7  2. 
.4  4, 
,4  5, 

8  8. 

i!u 


3.4 
1.0 
5.8 
2.4 
3.6 
8.2 
11.3 
3.2 

2  6 
4.1 
5.0 
8.3 
11.3 


Daily  temperatures   for    June,  1931 


Stations 


Amity  55 

Bee  Branch... 
Bentonville  .. 

Blytheville 

Booneyiile 

Brinkley  

Calico  Bock55 

CamdenM 

Center  Point 

Conway 

Corning  

Dardanelle 

Dumas 

Dutton  

El  Dorado   

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette 

Helena  

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

Xiittle  Rock 

LuthMville 

Magnolia 

Malvern; 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Presoott 

Bison  

Searcy. 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


\  Maximum 
i  Minimum 
[  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
{  Maximum 
(  Minimum 
(.Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
I  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimimi 
S  Maximum 
i  Minimum 
.  (  Maximum 
(  Minimum 
.  i  Maximum 
}  Minimum 
.  \  Maximum 
i  Minimum 
.  \  Maximum 
)  Minimum 
,  \  Maximum 
)  Minimum 
.  j  Maximum 
I  Minimum 
.  i  Maximum 
)  Miuimum 
.  S  Maximum 
(  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximiun 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Miuimum 
. .  \  Maximum 
)  Miuimum 
. .  S  Maximum 
"  i  Minimum 
S  Maximvmi 
(  Minimum 
.  \  Maximum 
"  (  Minimum 
_  S  Maximum 
"'  !  Minimum 
)  Maximum 
'"I  Minimum 
\  Maximum 
" '  (  Minimum 
j  Maximimi 
'"  \  Miuimum 
\  Maximum 
'"I  Minimum 
\  Maximum 
" '  (  Minimum 
\  Maximum 
'"I  Minimum 
(  Maximum 
■  ■  ■  I  Minimum 
(  Maximum 
'"  i  Minimum 
(  Maximum 
'"  \  Minimum 
\  Maximum 
■■■  (  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 


76 

45 

80 

56 

80 

48 

79 

49 

79 

45 

81 

48 

85 

50 

79 

50 

80 

45 

80 

48 

81 
50 
75 
35 
83 
55 
77 
48 
76 
45 
80 
51 
76 
41 
79 
53 
86 
47 
80 


54 

82 

52 

81 

56 

84 

63 

87 

55 

86 

49 

83 

48 

87 

50 

88 

58 

85 

541 

85 
50l 
86 
54 
90 
51 
78 
45 
88 
55 
81 
58 
80 
55 
87 
59 


55 

83 

64 

90 

69 

87 

58 

90 

56 

88 

52 

89 

55 

87 
63 
89 
59 
91 
52 
89 
59 
94 
57 
81 
52 
89 
61 
84 
65 
83 
65 


12 


15 


16 


20 


21  22 


23 


24 


25 


26  27 


28 


29 


30 


31 


78 
51 
80 
40 
78 
57 
78 
50 
83 

50 

85 

47 

75 

47 

80 

53 

72 

42 

83 

47 

81 

41 

77 

50 

77 

53 

78 

62 

81 

51 

84 

52 

81 
511 
78 
56 
79 
52 
81 
51 
7* 
38 
81 
51 
80 
60 
79 
42 


51 

78 

52 

85 

53 

81 

54 

87 

52 

86 

46 

83 

52 

83 

54 

8H 

51 

88 

52 

89 

S2|  59 

86   '■" 


64 

84 

65 

90 

63 

92 

59 

86 

65 

89 

65 

90 

53 

87 

64 

87 

60 

90 

&. 

90 

55 

85 

55 
89 
58 
78 
64 
88 
62 
87 
51 
87 
57 
87 
63 
88 
64 
91 
56 
90 


92 

65 

89 

59 

861 

63 

91 

66 

91 

59 

91 

61 

90 

57 

91 

60 

91 
65 
89 
61 
91 
58 
92 
61 
95 
63 
85 
52 
85 
63 
87 
67 
86 
65 
90 
65 


93 

59 1 

89 

59 

86 

63 

92 

67 

91 

59 

92 
58 

92 
58 
92 
56 
91 
66 
89 
61 
94 
59 
91 
62 
96 
61 
84 
52 
87 
63 
85 


93 

01 

90 

62 

81 

65 

92 

69 

93 

65 

92 

62 

93 

62 

94 

60 

94 

70 

91 

64 

92 

63 

96 

68 

96 

64 

84 

58 

87 

67 

84 


63 

91 

64 

94 

60 

87 

64 

91 

65 

92 

59 

87 

65 

89 

65 

91 

64 

92 

58 

89 

59 

90 

63 

91 

64 

89 

63 

89 

53 

90 

63 

87 

65 

90 

60 

94 

60 

92 

61 

90 

64 

88 

60 

92 

61 

90 

65 

88 

56 

93 

65 

92 

64 

91 

64 


63 

91 

60 

85 

61 

93 

62 

94 

57 

89 

65 

92 

65 

92 

57 

90 

67 

90 

6' 

90 

02 

93 

58 

89 

60 

92 

63 

88 

57 

90 

60 

89 

52 

91 

60 

89 

63 

91 

60 

94 

60 

92 

61 

92 

61 

89 

61 

92 

67 

91 

66 

89 

51 

94 

63 

94 

62 

92 

63 


53 

83 

51 

81 

52 

83 

51 

87 

51 

85 

49 

85 

48 

87 

50 

86 

55 

84 

53 

83 

44 

86 

52 

87 

50 

83 

40 

87 

55 

85 

55 

83 

50 

85 

56 

82 

49 

82 

47 

89 

53 

81 

59 

83 

52 

88 

45 

84 

58 

85 

62 


61 

87 

69 

92 

65 

86 

70 

91 

65 

91 

60 

90 

68 

90 

6' 

91 

64 

94 
62 
94 
63 
92 
66 
89 
63 
91 
65 
92 
65 
90 
60 
94 
68 
92 
67 
90 
64 


65 
90 

64 

77 

50 

91 

54 

86 

66 

83 

61 

84 

61 

84 

67 

84 

65 

89 

66 

89 

68 

91 

64 

88 
63 
82 
65 
85 
51 
86 
63 
87 
63 
93 
64 
88 
74 
82 
H5 


84 

59 

82 

58 

78 

62 

86 

59 

83 

62 

87 

55 

80 

50 

87 

55 

86 

641 

85 

60 

88 

53 

84 

61 

89 

55 

73 

53 

89 

60 

81 

60 

77 

60 

81 

63 

78 

60 

89 

58 

92 

60 

79 

63 

86 

58 

78 

55 

82 

66 

84 

53 

89 

6: 

85 

57 

81 

55 

86 


91 

65 

88 

62 

81 

67 

92 

65 

86 

68 

92 

61 

8^ 
59 

92 
62 
87 
70 
90 
03 
94 
61 
86 
65 
96 
61 
80 
60 
93 
6' 
89 
66 
82 
70 
85 
69 
82 


52 

89 

51 

81 

60 

91 

5- 

81 

46 

86 

51 

85 

45 

85 

50 

81 

55 

83 

61 

85 

52 

87 

56 

85 

54 

82 

52 

84 

56 

86 

53 

84 

44 

85 

54 

83 

49 

82 

43 


78 

63 

86 

59 

83 

53 

83 

57 

83 

60 

83 

5i 

8' 

54 

89| 
59 
861 
571 
81 
57 
86 
02! 
89 1 
551 
79  j 
57 


92 

66 

96 

67 

87 

73 

91 

62 

88 

59 

89 

68 

81 

64 

9:'. 

70 

90 

63 

85 

59 

92 

61 

79 

66 

81 

68 

85 

65 

90 

62 

89 

65 

90 

58 

93 

60 

93 

68 

93 

64 

88 

61 

93 

69 

93 

60 

87 

64 


84 

69 

86 

69 

80 

64 

92 

73 

84 

70 

91 

71 

88 

71 

92 

69 

86 

68 

88 

70 

93 

66 

85 

69 

97 

69 

78 

63 

92 

73 

90 

68 

82 

69 

84 

70 

80 

65 

94 


91i  96 


59, 
88 
54 
87 
57 1 


94 
71 

83 

72 

92 

72 

80 

66 

8* 

68 

80 

67 

90 

70 

88 

68 

86 

68 

92 

73 

79 

70 

82 

66 

84 

691 

90| 

72 

89 

72 

89 
69 

94 

67 

91 

68 

91 

70 

88 

68; 

93 

66 

90! 

701 

85 

63 

94 

70 

90 

72 

93 

72 


87 

63 

85 

05 

82 

64 

90 

69 

89 

6: 

88 

66 

86 

6! 

88 

63 

911 

63 

87 

65 

88 

61 

89 

64 

95 

67 


65 

8- 

61 

82 

61 

87 

66 

83 

61 

91 
65 

9: 

63 

85 

68 

88 

65 

85 

63 

85 

64 

84 

63 

90 

31 


91 

66 

89 

65 

85 

67 

94 

66 

90 

67 

96 

63 

91 

64 

92 

64 

92 
68 

93 
68 
94 
69 
91 
69 
98 
68 
83 
56 
93 
6? 
85 
68 


88 

64 

83 

66 

90 

70 

83 

62 

87 

61 

86 

61 

84 

64 

87 

66 

87 

65 

94 

61 

88 
64 
91 
64 
84 
65 
88 
6s 
90 
61 
83 
62 
98 
65 

^ 
87 
61 


61 
92 

68 
94 

70 

91 

68 

91 

69 

91 

60 

93 

72 

90 

65 

92 

68 

93 

67 

87 

64 

92 

66 

87 
59 

92 

68 

9 

62 

91 

61 

91 

71 

88 

66 

95 

70 

92 

71 

94 

70 

92 

66 

94 

60 

95 

71 


65 

92 

69 

86 

69 

85 

65 

81 

66 

91 

67 

93 

69 

84 

68 

82 
63 
85 
69 
89 
63 
82 
59 
95 
69 
84 
65 
85 
65 
88 
69 
83 
63 
88 
64 
94 
67 


65 

91 

62 

8i 

6' 

87 

68 

85 

57 

78 

67 

86 

64 

85 

63 

87 

69 

84 

63 

91 

65 

78 

67 


60 
90 

70 

85 

68 

91 

62 

90 

67 

86 

62 

93 

68 

87 

60 

85 

65 

91 

63 

92 

65 

91 

69 

92 

60 

97 
65 

91 
69 
94 
67 
90 
65 
94 
67 
95 
70 
88 
60 
94 
69 
94 
62 
94 
62 


70 
87 

65 

86 

68 

80 

68 

93 

69 

91 

67 

78 

G7 

95 

60 

82 

65 

89 

66 

91 

63 

86 

68 

90 

70 

85 

66 

94 

65 

94 
66 
93 
68 
82 
68 
89 
67 
95 
69 
86 
66 
93 
66 
89 
68 
90 
66 


70 
92 

67 

91 

65 

88 

67 

89 

6: 

91 

68 

90 

66 

89 

64 

91 

68 

83 

61 

84 

65 

85 

65 

91 

67 

83 

67 

93 

66 

81 

67 

81 

67 

87 

65 

86 

65 

88 

69 

82 

65 

86 

61 

80 

65 

91 

66 

92 

65 


89 

69 

93 

67 

93 

67 

88 

67 

92 

70 

87 

63 

89 

65 

88 
04 

94 

67 

89 

68 

93 

67 

94 

66 

92 

65 

93 

65 

90 

68 

93 

71 

90 

65 

88 

60 

95 

68 

93 

67 

94 

67 


93 

69 

92 

69 

89 

69 

96 

72 

93 

69 

98 

65 

94 

67 

91 

70 

88 

73 

95 

71 

99 

65 

94 

69 

98 

71 

86 

59 

93 

74 

87 

69 

88 

61 

93 

72 

88 

68 

98 

70 

95 

72 

90 

74 

96 

71 

94 

65 

93 

75 

92 

69 

93 


60 

94 

74 

89 

69 

89 

70 

93 

72 

88 

651 

97 

71 

94 

69 

91 

77 

96 

72 

91 

65 

92 

75 

92 

71 

93 

7 

93 

70 

93 

68 

96 

72 

86 

70 

91 

69 

91 


71 

93 

Kl 

91 

68 

96 

74 

97 

70 

95 

67 

95 

67 

93 

70 

94 

72 

94 

71 

99 

65 

95 

70 

93 

68 

89 
59 

94 
72 
90 
69 
91 
66 
95 
72 
91 
66 
96 
68 
94 
70 
84 
77 
96 
72 

100 
67 
92 
71 
93 
68 
89 
72 
97 
71 
92 
& 
94 
72 
91 
GO 
95 
68 
92 
64 
96 


98 

69 

95 

68 

91 

70 

97 

75 

98 

69 

96 

68 

96 

68 

97 

70 

98 

71 

96 

70 

100 
69 
97 
71 

100 
68 
90 
60 
90 
70 
91 
71 
92 
71 
96 
71 
91 
69 
96 
68 
96 
70 
93 
75 
98 
74 
97 
66 
95 
73 
94 
09 
95 
73 


88 

71 

96 

66 

97 

68 

93 

701 

94 

69 

92 

68 

92 

69 

96 

72 

91 

65 

95 

70 

97 

74 

96 

72 


97 


97 

71 

96 

71 

93 

71 

96 

75 

99 

71 

95 

71 

97 

70 

94 

69 

94 

71 

96 

73 
101 

70 

98 

73 

98 

72 

91 

62 

92 
70 

92 

74 

94 

71 

96 

75 

93 

72 

95 

72 

96 

69 

93 

77 

97 

74 

99 

68 

95 

74 

95 

71 

93 

70 

96 


95 

71 

95 

70 

92 

72 

91 

67 

97 

71 

93 

69 

94 

69 

97 

71 

93 

73 

94 

72 

89 

64 

95 

73 

93 

71 

91 
62 

95 

74 

92 

72 

93 

71 

95 

74 

92 

71 

93 

66 

98 

72 

86 

T 

9; 

69 

98 

70 

92 

75 

93 

71 

95 

72 

95 

72 

93 

68 

93 

70 

96 

72 

91 

63 

95 

65 

94 

70 

91 

73 

89 

67 


93 

72 
93 
70 
91 
69 
95 
73 
96 
71 
97 
70 
95 
69 
97 
70 
96 
70 
96 
70 
96 
68 
97 
70 

loo 

70 

90 

60 

95 

74 

94 

70 

94 

67 

94 

75 

93 

79 

97 

69 

9' 

70 

84 

77 

97 

73 

96 

67 

95 

73 

96 

70 

98 

72 

98 

70 

94 

68 

95 


101 
70 
96 
71 
93 
69 
97 
77 
99 
69 
100 
74 
98 
70 
100 
72 
97 
72 
99 
74 
99 
70 
99 
71 
10: 
74 
93 
59 
97 
75 
94 
70 
95 
68 
96 
74 
95 
69 
99 
75 
99 
70 
9ft 
75 
98 
76 
101 
69 
98 
77 
98 
71 
97 
72 
101 
72 
97 
71 
97 
79 
93 
6 

94 
68 
97 
61 
101 
73 
9 
7 


74 
95 
74 
95 
71 
98 
77 
100 
71 
100 
73 
97 
72 
98 
72 
95 
75 
100 
76 
100 
71 
98] 
74 
100 
73 
94 
62 
96 
75 
97 
71 
97 
69 
97 
76 
95 


100 
73 
98 
72 
95 
71 

102 
78 

100 
71 

101 
72 
99 
74 
99 
71 
96 
75 

101 
73 

103 
71 
99 
72 
104 
74 
92 
61 
98 
75 
98 
71 
95 
68 
97 
76 
93^ 


70  70 
98  10; 


98 
73 
99 
72 
101 
73 
98 
74 
99 
74 
98 
73 
97 
60 
99 
75 
97 
74 
98 
73 


74 
100 

72 

93 

80 

99 

75 

99 

70 

96 

78 

96 

75 

98 

73 

99 

71 

98 

72 

95 

74 

89 

70 

92 

70 

96 
68 

100 
73 
95 
75 
98 
74 
98 
71 
98 
74 
99 
73 
96 
75 
98 
73 
96 
71 
95 
68 


72 
101 
72 
95 
79 
104 
77 
100 
69 
98 
77 
99 
73 
98 
73 
loO 
72 
98 
70 
101 
74 
96 
67 
95 
69 
97 
66 
103 
74 


103 
71 
103 
74 
95 
69 
102 
78 
102 
70 
103 
76 
102 
72 
100 
70 
98 
70 
101 
76 
104 
71 
101 
73 
105 
75 
94 
60 
100 
75 
98 
63 
96 
68 
99 
76 
95 
69 
102 
74 
101 
72 
97 
79 
104 


107 

74 
103 

73 

95 

72 

99 

77 
103 

72 
104 

72 
101 

71 
102 

72 
100 

102 

74 

106 

69 

101 

73 

103 

76 

95 

62 

102 

77 

99 

64 

97 

72 

100 

77 

96 

72 

100 

71 

102 

73 

98 

76 

99 

76 
104 

09 
102 

79 
100 

71 
100 

74 
103 

73 
100 

73 
1001 

79 


971  99 


76 
100 

72 

99 

71 

98 

74 
102 

73 

99 

74 
101 

76 

97 

72 

92 

651 
lOOl  102 

75   74 

100  101 

74   76 

100  101 

73I  75 


67 

99 

71 

101 

68 

102 

76 

99 

78 

101 

72 

102 

74 

102 

74 

104 

73 

100 

74 
102 

73 
101 

73 
101 

65 
102 

77 
103 

74 
101 

72 


92.5 

65.6 

90.3 

64.8 

,86.5 

:65.1 

;92.3 

69.6 

92.3 

65.7 

93.3 

64.8 

91.0 

63.8 

92.1 

64. 7 

91.2 

68.3 

91.9 

66.7 

93.8 

62.3 

91.6 

66. 6 

95.5 

66.3 

85.4 

56.5 

91.3 

68.3 

88.5 

66.0 

87  6 

64.9 

90.3 

69.1 

87  1 

64.8 

93.2 

65  8 

94.1 

65.8 

»8  0 

71,6 

92-7 

168.1 

92. 2 

02.2 

90.4 

69.8 

89.7 

66.7 

9.?.  4 

67.2 

93.  3 

65.2 

88.7 

64.0 

92.7 

67.2 

86  5 

61  0 

89  8 

64.5 

90.4 

60  8 

92.3 

60. 2 

89.5 

68.5 

92.1 

65-8 

93.7 


,     .     .      ^  .,  .■-  ,„  r^iri  i-  ^.r-^aii  •>1  ^o  th-  preceding  day,  on  -vhich  it  almost  always  occurs. 

5>rh8rmometer3arereadinthem^rniag:th.In.....ann^3mp.r.Ua^^tu3,lr^adl=e^.dl..i.^th.pr.c.4  ., ,  ,  ,,„  ..1  ,o>0 
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Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


1.. 


Dense  Fogs !.. 

Light  Hail  {.. 

Moderate  HaiL  . .  ■.. 

Heavy  Hail ■•, 

Thunderstorms  ■  ■  i  IgiSO  32:-29  25 


213 
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generaij  summary 

July,  1931,  with  a  precipitation  average  of  6.00  inches,  is 
the  wettest  July  since  1905  when  the  average  was  7.60  inches 
and  is  quite  a  contrast  to  that  of  1930  when  the  State  average 
was  only  0.74  inch. 

The  hot  weather  of  the  latter  part  of  June  continued  unabat- 
ed for  the  first  four  or  five  days  of  July  and,  although  the 
highest  temperature  recorded  was  only  106°,  probably  the 
greatest  number  of  people  died  from  heat  prostrations  ever 
known  in  Arkansas.  Five  people  died  in  Jefferson  and  Lin- 
coln Counties  the  latter  part  of  June,  and  four  the  first  part  of 
July;  one  at  Star  City  on  the  1st;  one  at  Morrillton  on  the 
2d-  one  at  Conway  and  one  at  Hartley  on  the  3d.  The  mean 
teniperature  for  the  State,  as  determined  by  the  records  of  63 
stations,  was  81.0"  which  is  0.8°  above  normal.  Of  the  sta- 
tions for  which  normals  have  been  computed,  41  showed  posi- 
tive departures  and  11  negative,  the  negative  departures  being 
reported  at  stations  in  the  eastern  half  of  the  State.  Monthly 
means  ranged  from  75.0°  at  Dutton  to  83.7°  at  Booneville. 
The  highest  temperature  recorded  wa«  106°  at  Hope  and  Mor- 
rillton on  the  2d  and  at  Booneville  on  the  3d ;  the  lowest  48-' 
at  Dutton  on  the  6th. 

The  average  precipitation  for  the  State,  based  on  the  reports 
of  95  stations,  was  6.00  inches  which  is  2.25  inches  above  nor- 
mal. Only  9  of  the  67  stations  with  records  of  10-years  or 
more  reported  negative  departures.  Monthly  totals  ranged 
from  2.13  inches  at  Morrillton  to  13.00  inches  at  Whiteclifts 
with  the  least  rainfall  occurring  in  the  upper  basin  of  the  Oua- 
chita river  and  in  the  west-central  part  of  the  State,  and  the 
heaviest  in  southern  and  eastern  sections.  Rainfall  was  gener- 
ally light  in  the  western  half  of  the  State  during  the  first  half 
of  the  month  but  thereafter  showers  were  frequent  in  nearly  all 
sections.  Two  stations  had  20  rainy  days.  Thunderstorms 
were  unusually  severe,  often  causing  much  damage  not  only 
from  wind  but  also  from  lightning  and  excessive  rain,  from  2 
to  3  inches  being  reported  at  numerous  stations  the  first  and 
latter  portions  of  the  month. 

July  is  the  second  month  this  year  in  which  a  large  number 
of  people  were  killed  or  injured  by  lightning.  On  .July  1st  one 
person  was  killed  at  Blytheville;  on  the  3d  one  near  Egypt; 
on  the  9th  one  was  killed  and  one  seriously  injured  at  Potts- 
ville;  on  the  23d  one  was  killed  near  Congo,  one  killed  near 
Riscoe,  and  one  seriously  injured  at  Pine  Bluff;  on  the  24th 
one  was  killed  at  Mulberry.  t.a.m 


Heavy  hail: -Rogers  and  vicinity,  7th,  $15,000  damage. 

Additional  damages,  windstorms: -Batesville,  2d,  $1,000; 
England,  2d,  $1,000;  Wilson,  2d,  $5,000;  near  Slovaktown, 
3d,  $10,000;  Hazen  and  vicinity,  3d,  $5,000;  Blytheville,  for 
week  ending  July  4th,  $20,000;  near  Benton,  4th,  $500;  Con- 
way, 24th,  $3,000.  ...  .  u.    ,  -.oA  oA,u 

Electrical  storm: -Stuttgart  and  vicinity,  night  ot  23d-J4th, 
$5,000  damage  to  power  lines  and  equipment.  

~  anSOHLLANBOUS  DATA 


Stations 


Bentouville 
Fort  Smitli 
Little  Rock 
Memphis 


Pressure.  Sea-level 


29.92  30.09 
29.901  :?0.15 
29.94  30.13 
29.94I  30.13 


31 
31 


29. 6K 

29.67 
29  71 
29.73 


Wind 


a 

lis 


2.612 
3.S64 
4,500 
4,315 


s 

a  >> 
.5  « 

25 
26 
34 
34 


ne 
se 
ne 
n 


24 
2 


Relative 
humidity 


80 
84 
83 


55 
65 
66 


a  s 

c  3 


84 
76 
69 

55 


COMPARATIVE    DATA    FOB    JULY 


Year 


Teinperature 


g§ 


Means-      j 
Extremes' 

1891 

1«9.! 

isg'i 

1894 

1895 ' 

1896 

1897 : 

1898 

1S99 

1900 

1901 

1902 

190;i 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

19(J9 

19M) 

1911 

1912 

1913 

!fiU 

19).j 

1911 

1917 

19H 

1919 

19J"1 

1921 

192^ 

1923 

1924 

19-« 

1926 

19JT 

13.^8 

1929 

1930 

1931 


Eg 


80.2 

76.5 

79.0 

80.9 

78.4 

78.9 

83.4 

82.4 

79.9 

79.0 

79.7 

83.7 

79.4 

79.6 

77.9 

76.7 

76.7 

81.4 

79.2 

81.9 

79.4 

78.4 

81.3 

81.5 

82.6 

77.1 

82.8 

79.6 

79.6 

81.2 

79.8 

az  0 

80.2 
79.9 
,  79.0 
81.8 
79.8 
79.6 
80.3 
81.2 
84.7 
81.0 


-3.7 
-1.2 

+0.7 
-1.8 
-1.3 
+3.2 
+2.  2 
-0.3 
-1.2 
-0.5 
+3..'^ 
-0.8 
-0.6 
-2.  3 
-3.5 
-3.5 
+  1.2 
-1.0 
+  1.7 
-0.8 
-1.8 
+  1.  1 
+  1.3 
+2.  4 
-.3.1 
+2.0 
-0.6 
-0-6 
+  1.0 
-0.4 
+  1.8 
0.0 
-0.3 
-I  2 
+  1.6 
-0.4 
-0.fi 
+  0.1 
+1.0 
+4.5 
+0  8 


16 

103 
104 
103 
108 
104 
110 
109 
105 
100 
102 
US 
105 
105 
104 
106 
99 
108 
103 
106 
105 
106 
104 
104 
107 
107 
106 
IOC 
111 
104 
105 
107 
lOfi 
105 
110 
109 
109 
104 
102 
105 
115 
106 


40 

22  I  50 


19 
28 

1 

19 
31 
30 
22 
10 

3 
12 
16 

9 
20 
14 
22 
23 
16 
31 
29 

3 
25 

0 

14 
30 

19 
1 

\^ 

^1 
'  31 

24 
[  23 
I  16 
i     4 

11 

iH 
i  17 
I  29 
!    2t 


Prefipitation 


3  75 

7.24 

3.58 

2.94 

3.98 

7.34 

1.61 

3.25 

4.25 

5.14 

4.46 

2.49 

4.49 

3.86 

4.43 

:.60 

5.96 

1.96 

3.00 

2.51 

5.46 

4.83 

2.  82 

4.31 

2.69 

2.40 

2.09 

5.10 

1.53 

1.91 

4.22 

2.42 

4.12 

3.53 

2.35 

1.99 

3.55 

4.25 

3.66 

3.0: 

0.74 

6.00 


as 


Number  of  days 


US 


+3.49 

-0.17 

-0.81 

+0.  23 

+3.59 

-2. 14 

-0.50 

+0.  5u 

+  1.39 

+  0.71 

-1.26 

+  0.  74 

+0. 11 

+  0.68 

+  3.85 

+2.21 

-1.79 

-0.75 

-L24 

+1.71 

+  1.08 

-0.93 

+0.56 

-l.Oti 

-1.35 

-1.66 

+  1.35 

-2-22 

-1.84 

+11.47 

-1.33 

+0.37 

-0.22 

-1  40 

+  1.24 

-0. 20 

+0.  5'J 

-0.09 

■-o.<;8 

-3.01 
+2.25 


15 

13 
10 
17 
17 
12 
16 
16 
12 
15 
10 
15 


II 

8 
11 
11 

9 
10 
11 
11 
13 
11 
15 
13 


5 

10 
10 
3 
5 
9 
4 
4 
6 
5 
6 
3 


14 

12  1 

5 

13   : 

12  ' 

6 

13 

13 

5 

10  1 

13 

8 

13 

9 

9 

21 

8 

2 

15 

12 

4 

19 

9 

3 

15 

12 

4 

9 

14 

8 

15 

13 

3 

13 

14 

4 

11 

15 

5 

20 

7 

4 

19 

9 

3 

15 

9 

7 

19 

7 

5 

19 

8 

4 

15 

10 

6 

19 

8 

4 

14 

11 

6 

16 

9 

6 

18 

8 

5 

11 

11 

9 

17 

9 

5 

17 

9 

6 

17 

8 

6 

17 

10 

4 

21 

8 

5 

12 

11 

8 

8 

10 
10 
6 
6 
12 
4 
5 
8 


6 
9 

10 
13 
10 
4 
8 
5 
10 
11 
6 
8 
7 
5 
6 
8 
4 
5 
7 
6 
7 
6 
5 
10 
8 
6 
8 
7 
2 
11 


Corrections:    June  1931 

i  Datton  monthly  mean  temperature  shouM  1.-=  71.0:  departure  from  normal  -0.5. 
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July,  1931 


Olimatologrical  Data  for  July.  1931 


Ptatiouj 


Counties 


Amity 

Arkadelphia  

Arkansas  City  

Aribcr? 

fiiitc.sviUe 

Jici!    Branch 

)ieatonvil!o 

l!i!.-Li>ke  OuUet.tt 

T'.lnck  Roc;k 

BlytheviUc  

"Boone  villo 

Jiriukley 

Calico  Rock 

(liimrleu 

(.'artliagc    

( teuter  Poiut 

Clarendon    

(!liutou 

Conway 

Coruing 

Cotter 

( ')  OSSP.t 

niHivillo 

Dardanelle 

Db  Vails  Bluff 

]>umHS 

Duttoii 

El  Dora'lo 

Kuglnnd  

Kurekii,  Springs... 

Fa.vcUeviilc    

t'\irt  Smith 

Freeman  Springstt 

l''ultoii  

(iportrplown 

(iilbert j 

Graunis j 

(.JravPtle 

Harrison 

Heli'na  

Higileii 

Tlighland 

Hope 

Hot  Springs 

Judex tt 

.l(!ssievill(; 

.lonesboro 

.'unctiou tt 

],ea,dHill 

LITTLE  ROCK.. 

J.nrt'iu  

LiithPrville tl 

Madi^ou 

Magnolia — 

Malvcru 

Mammoth  Spring. 

Mariaiina 

Marked  Treo 

.■Marshall 

Mena 

Morrilltou 

MounUiin   Ilonic. 

Mount  Ida  

Newport 

Norman   

Odeu 

Okay 

Osceola ! 

Ozark  I 

Paragould 

Parkin  

Patter.son  

I'iKfTOtt 

Pine  lllufi 

Pocahontas  .... 

Portland 

Pre.,cott 

Kison 

Roger.s 

8aiJit  Charles... 
Saint  Francis... 

Searcy 

Springbank IX 

Storr 

Stuttgart 

Subiaco  • 

Tcvarkana 

Thornburg 

Waldron 

Wari'cn 

Waters 

Whitecliflfs 

Wilsou 

Winslow 

Wynne 

Vancopin 

state  Means 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence  . 

Van  P.uren 

Benton 

IMississippi 

Lasyrence 

Mississippi 

Logan   

Alonroe 

I zard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

"Van  Ruren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell  

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

M'ashington  

Sebastian 

Pope 

Hempstead  

White 

Searcy 

I'olk 

Beniou  

Boone 

Phillips  

Cleburne 

Pike   

J-Iemp  tead 

Garland    

Little  River 

Garland  • 

Craighead 

laiion 

Boone 

Pulaski 

Newton 

.lohnson 

St-   Francis 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton  

l.ee  

Poinsett   

Searcy 

Polk.". 

Conw  ay 

Baxter 

Montgomery 

.fackson 

iMontgomery 

.\iontgomery 

Howard 

Missis.sippi 

B'r.mkliu 

Greene  

C'ross 

Woodruff 

Clay     

.Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

('levelaud 

Benton   

Arkansas  

Clav  

White 

Miller 

Jlontgomery 

.Arkansas 

Logan  

Miller: 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . 
Little  Kiver.  . 

Mississippi 

Washington. ., 

Cross 

De.-ha 


250 
145 
700 
277 
700 
1303 


252 
465 
205 
361 

15S 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit  i 


470 

200 

516 

309 

253 

40« 

175 

.327 

330 

153 

162 

1590 

270 

229 

1465 

1451 

457 

2240 

260 

200 

675 

900 

1250 

1052 

250 

445 

377 
600 
275 
750 
345 
182 
650 
357 
2ICHI 
775 

'31.5 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
7.50 
800 
288 
210 
396 
301 

ise 

307 
215 
300 
122 
329 
213 

1385 
175 
290 
23G 
240 
700 
228 

1050 
332 
650 
675 
206 
800 
2<!0 
237 

1734 
250 
167 


36 
35 

47 

9 

32 

39 

23 

1 

29 

6 

17 

44 

27 

46 

1 

32 

27 

10 

48 

38 

4 

16 

15 

45 

4 

25 

28 

30 

24 

31 

44 

50 

7 

45 

19 

8 

12 

34 

30 

59 

13 

2 

60 

40 

6 

5 

36 

37 

4 

52 

6 

33 

1 

12 

44 

26 

19 

26 

17 

43 

10 

17 

32 

47 

4 

5 

2 

33 

35 

5 

1 

15 

7 

44 

33 

2S 

43 

30 

40 

2 

22 
24 

7 
44 
34 
45 

7 
12 
37 


8T4  (+1.6 


Precipitation,  inches 

Number  of  clays 

i 

n 

0  5 
5  ^ 

0 

"t3 

=  0 

n 

c'S 

.ss 

0 
>, 

b-. 

~* 

Total 

"3  3 

0 

0 

Observers 


78.8 
81  3 
79.0 


105 


It       63 


-0  9  I     101 
+  0.9  ;     101 

+i.e  !     ss 


81.3  i 

83.7  i+1.9 
8L2    +0  6 

80.8  1+0.9 
8L2    +0.3 


8.28  i+0.8 


83.0  1  +  1.1 
8L5  1+2.1 

82!6',+6'.5 

'82!9  !  +  l*.4' 


99 
108 
103 
101 
105 


57 
60 
55 


63 

60 
61 
56 
62 


9f 


38 


lot 

lit 


102 


66 


35 

36 


81       6 

39  I  3 
34     1 10. 

40  i  4 
33     i  9 

'  3. 


30 


103 
105 


10l» 

ioV 


I 

It 

'it 
'2" 


60 

"ei"' 

'eo" 


12 
10 


40 
42 


'35' 


.-.  1 


82.5  +0-9 
75.0  I     0  0 
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J.  W.  Campbell 
W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs-  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.  S.   Weather  Burea 

Harry  Johnson 

Vernon  C.  Howe 

Charles  Phillips,  Jr. 

F.  H.  Randolph 
R.  J.  Torry 
V/.J.   Copp 
Georgia  Quarterman 
C.  R.  Tewalt 

John  C-  Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E,  E.  Cordrey 
WinfredD.  Polk 
•  OrB.  McSpaddeu 

G.  A.  Gilford 
C.  G.  Hudson 
Geo.  N.  Goodier 
H.  G.  Pate 
Ben  Johnson 

j.  M    Ricketts 
J.  J.  Babb 
Dr.  R.   H.    Hardin 
Geo.   W.   Nichoalds 
University  of  Arkansai 
U.  S.  'Weather   Burea 
R.  J.  Mc  Cuiston 
T.J.  Logan 
W.  R.  Owens 
Ben  F.   Batteufield 
W.  £.  McVay 
A.  F.  Steve'us 

James  A.   Burnett 
Geo.  W.  Baker 
Tom  \V.  Stewart 
N.  P.  ONeal 
Q.  C.  BoUon 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  t'orest  Service 
Benedictine  Sksters 
J.  A.  LoMderback 
J.  H.  CroE.swhite 
U.  S.   Weather  Bureai 
I.  C.  Sutton 
H.  G.  Leiihardt 
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Stdto  Agrj.    School 
Mrs-  W.  h.  Matthews 
s.F',  Whittaker 
C  N.   Houck 
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K.   W.   St.  John 
John  Cook 
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Charles  R.  Jackson 
Charles  H.  Hampton 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
P.  D.  Roberts 
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V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Schau 
Benedictine  Sisters 
W.  E,   Edmiston 
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Mrs.  M.  'V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Deane 
S.  T.  Roonoy 
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Miss  Grace  Field 
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Adam  F-  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E,  Holme? 
Dr.   Cbeve?  Bevil! 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J.   R.   Huddleston 
Nannie  0.  Schirmer 
M.  W.  H.  Collins 
J.  D.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  computed  for  stations  having  ten  or  raoro  years  record.  All  complete  reports  used  in  means.  T.  less  than  COl  inch  rain  or 
mf^lted  snow.  ttReceived  too  late  for  means  and  summaries.  Reference  letters ',''.'',  number  of  days  missing.  tAlso  on  other  dates.  HP.  O.  addresses  as  follows;- Big 
Lake  Outlet,  Manilla: Freeman  Springs,  Dover:  Index,  lioute5,  Texarkan-a.;  Junction,  Routes,  .'unction  City;  Lutherville,  Route  1,  Lamar;  Spriugbank,  Doddridge.  Precipi- 
tation for21  hours  ending  near  sunset  unless  othervrise indicated,     ••"i-!  hours  ending  midnight.    ||!|24  hours  ending  7  a.  m. 
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.14 
.73 
T. 
1.46 

.... 

".'ii 
.02 

.... 

.71-2.50 

.09 

.02 

8.10 

y.i6 

3.55 
3.71 

Duraas... 

Dutton 

.IIH 
M 

.  li'l 
:p\ 

1 
ill  11 

MissJssi  ppi     . . 

White   

Ouachita 

Arkansas 

While   

While    

Arkansas 

Arkansas 

Ued 

vnme.     

White   

.01 
'J9 

T.' 
.12 
.75 

'.'93 
t" 

12 

:;:: 

.04 
.14 
.38 

'.'38 

5.70 
1.81 

'.'98 
.36 

. . . . 

'[28 
.40 
.04 

i.'43 

'.'6i 

1.30 

.46 

1.53 

2.50 

.40 
.31 
.34 
.06 
.15 
20 
.26 
.39 
.15 
.10 
.14 
.08 
.13 

.75 
22 
.16 

'.'ii 

't.' 

'.'02 
T. 
T. 

'.'49 

'.'26 

1  63 
.05 
T. 
.55 
.68 
.25 

1.61 
T. 

','24 
.40 

'.'so 

.68     .10 

1.68 
21 

'I'. 

.13 

Bl  L'orado 

.05... 

.50!.... 

.... 

.112 

.28 
.05 

.40 
.01 

.37 

"ioi 

.27 

'i". 

.79 

2.98 

■;65 

5.51 

.40 

'.'86 
.12 

.06 

'.'6s 
'.'ii 

'120 

'.'is 

T. 

.89 

T. 

■  04 

T. 

.20 

.01 

'.'06 
T. 

'.'ii 

'iso 

.04 
T, 

".<)0 
■f.' 

.'iojflaiid  

Eujeka  Springs 

.21 
.08 
.15 
.27 
.1! 
T. 

"n« 

T.      .20 

'.'.'.'.  't' 

'.'48 .'.'.'; 

.18,.... 

3,  79 
6.38 
S.71 
3.10 

4.74 
6.  -52 
8.61 

H-aveHeviJle  .. 

i'.vjTianSprgs. 

KoJt'in 

Qeoraotown  ... 
Qiibert   

L 

.20 

'.'08 

't'.' 

T. 
.16 

't. 

T. 

.17 

'.'16 
,08 

(irannJs 

Gravette  

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi.... 

VVhlte 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red 

Or.aehita  

WhUe   

Ouachita  

White   

(\rk;8sn.tias 

Whit<e   

AjkaDsas 

St.  Francis 

Red 

T. 

.21 
.22 

T. 

■y.oA 

.31 

'[19 

'.'34 
T.' 

{'.■).o 

.58 
.04 

'.80 
,24 

't'.' 
'.'52 

.38 
.12 

'.'08 

.06 

;.o6 

T 

T. 

ilii 

T 

4.84 
9.68 
2.20 

io.'ft'i 

3.49 
5  '4 

Harriaoii 

Halona 

iUi?dea 

.... 

1.06 



.... 

'.'i4 
T. 
.22 
.17 
.25 
.11 
.30 

'.'ok 

.05 
.16 
.05 

.48 
.85 

'!62 

•  15 
.72 
1.30 

'.'26 

.17 
.89 
.03 
.15 
.26 

1128 

'.'io 
'.'62 
't.' 

"."46 

i'lJi 

■.'76 

'f.' 

'.'64 
.01 

iiiffhland 

T.' 

.07 
.28 
T. 
.22 
1.20 
.38 
.02 

'."35 

.70 

.... 

.... 

.07 
.28 
.27 

.06 
.18 
.70 

'.'36 
.06 
.06 

1.05 
1.20 

.02 

.60 

.60 

.40 

1.08 

.20 

,83 

2.31 

.34 

.36 

1.70 

2.  .55 

,31 

.48 

1.00 

1.8.-! 

.26 

2.'67 

.21 

2.60 

i'.m 
.22 

1.90 

1.62 

.08 

.27 

2.65 

.82 

'iio 

\{q  'le     

1 

4.87 
i!63 

".34 
2.37 

'.'56 

.40 

.04 

'iii 

'.'23 

1.18 

'."i5 

'.'i2 

.... 

.76 

1.40 

.80 

.04 

'.'ii 

'.05 

'.'is 
■.'62 

'.'28 

•  05 

i!76 

:::: 

.03 
.01 

'.'28 

'.'08 
'!38 

'.'25 

10.19 

Index 

lessievilie.  .... 

.1111 
.'fii 

.22 

".26 
.36 
.63 
T. 

".01 
1.50 

'.'ho 

2.25 

7.62 
9.04 
4  84 

joaaaboro 

T. 

T. 

.14:    .6fi 

34 
'.'65 

T. 
T 

.09 

i.'36 

.22 

■;25 

T. 

.92 

.08 

T. 

.02 

".he 

'.'64 
.01 

'!65 
';6i 

".16 

4.80 
4.83 
4.38 
3.74 

juiw-rion 

Lcadriill 

Li*tie  Sock.. 

.8a 

T. 
.01 

'.'i'w 

.70 

.'.32 
.07 

■^io 

.20 
'!69 

.30 

'.'.52 

'.'23 

i;65 

't.' 

'.u 

.02 

••■- 

.. .. 

.37 
T 

'^57 

'.'6i 

.24 
"62 
. .. . 

'!26 

.33 

'.04 

.17 

'!27 
.26 

'.'26 

.20 

'^29 
.05 

•f.' 
.04 

'!i6 

.05 

'ios 

.'oil 

.79 
.38 
.05 

'.'06 

't" 
2.37 

'.'34 

't." 

1.56 

'.'52 
1.21 
T. 

Lutherviile. . ., 

.ifil 
.Yiii 

3.25 
4  86 

Md;iison 

M;'.!,'3o!ia 

3. '80 
.78 

'  '.22 

"65 
1.75 

;;:: 

".'u 

1.60 

.10 
'.'65 

T. 

'.14 

.47 

9.90 

6.79 

Miramotl)  9pg. 
Mariaiyna 

v^nite  

Mississippi 

Mississippi 

White   

'.'io 

":i7 

8.119 
6.54 
7  92 

Marked  Tree... 

.  20  ■>.  ea 

'.'os 

.11 

.... 

.... 

8.96 
6.94 
5.03 
2.13 
4.14 
6.13 
6.91 
3.70 
3  02 

Marshall 

. . .  ^ 

.02 

■ 

Msna 

.lit! 

.ii;i 
i  ■  ■ 

.'iii 

.'lii 
.1,11 

::: 

.iiii 

illl! 

... 

Ouachtta 

.52 

T. 

.06 
.10 
1.00 
.12 
.17 
T. 
.25 
.37 

-61 

'.'66 

'.'56 

.50 

.01 

't.' 

.02 
'.'06 

Morrilltou 

Arkansas 

1 

T. 
.30 

".08 

'!74 

'.'cs 

.30 

••; 

'.'67 

T 

.40 

. . . . 

T. 
3.'62 

'36 

'.'■ffi 
.87 

2.05 
.11 

'.'60 
.35 

i'.49 
.19 
T. 

1.63 

'.'26 
T. 

'¥.' 

.60 

't'.' 

.34 

.'."'^ 



.... 

iJOjmtain  Horn 

White   

rsijachita 

Wtiite   

Ouachita  .   .. 
Ouachita   ...  . 

Red 

ML-sJssippi 

ArSansa* 

■ 

.... 

T. 

.41 
1.40 

.30 

'.'61 

T. 

.Houiitlda 

N'ewpcPl 

i'.Ai 
".22 

T. 
'.'85 

".2B 

''46 
4.19 

1.83 

'.'ii 
.01 

Ntrrroan  .. 

Oden. 

:;:: 

".•66 

'.hi 

.25 

.10 
.02 
.06 

'.'06 

.... 

.... 

'.62 

T. 
.11 

.93 

't.' 

'.'65 

ilai 
'.'64 

.40 
1.40 

'.'08 
.05 

'.'43 

.'66 
'!36 

.09 

i.'oo 

.67 
.36 
.03 
.61 
.34 

'.'58 
.77 

1.03 
.17 
.10 

2.04 
•  68 
T. 

'i'.' 

.15 
.04 
.05 

Okay 

.... 

.78 

.... 

10.78 

Osceola 

Ozark 

.20 

.01 

■."75 
".'■43 

".ii 
'!62 

•■•• 

.... 

'.'66 
l!i5 

.05 
'.'08 

4.54 
3.72 
6.62 
5  05 
4.1,5 
8.87 
5.47 
4.87 

Piragould- .... 

Xfissfssippl.... 

St.  Francis 

White 

T. 

.48 
.27 

Parliin 

P*ttar*oii 

2.53 
.11 
.13 
.13 

.50 

..  . 

..    . 

.60 
44 

.26 

.17 

.... 

.11 
'.'67 
2^66 

'.'25 
.68 
.52 

';6i 

.60 
.06 
.10 

'.'62 

■;i5 

'!i5 

.05 
.26 
'J' 

,64 

Pigr^oit 

Mississippi 

.36 

.17 
.06 

t  no 

'.'72 
'.'26 

i'.ib 

.76 
.47 

:::: 

.... 

Pine  Blu,H 

1.44 

1.20 

.... 

.15 

.06 

.31 
.1'.' 

.20 

.29 

Pocahofltas  

White   

Portland 

OOaclilta 

Ouachita  

Quachita 

VV^te 

White 

St.  Francis.... 
White 

i.27 

.... 

i.'oe 
i'.m 

T. 
.11 
10 

'.'08 

2^28 
T. 

in 

.05 
.73 

'.'ii 

.... 

.08 
.12 

'!64 

".61 
.60 

'!'27 

.19 
.63 
.50 

'.'64 

.13 

1.34 
.42 
.82 
.53 

.85 
.47 
.18 
.12 
'1'. 
.10 
.48 
.95 
.52 
.55 
T. 
.64 
.01 
'J\ 
.35 
.75 
.74 
.33 
.65 
.37 
1.63 

.11 

■.08 

"27 

'!63 

.27 
.08 
30 
2.20 
.08 
.10 
.78 
.16 

'!4i 

.50 
3.08 
2.20 

Preacott 



"65 

.2S 
.10 

.32 

.98 

.01 

8.62 
8  20 

Rison 

.75 
".ih 

■■Jr'.' 

.24 

'f.' 

RogMs 

9  63 

St.  Charles 

1.03 

2.12 
.22 
.33 

'.'61 

2.21 
T. 
.27 
.44 
.20 

1.68 
.82 
.68 
.84 

1.31 
.04 

'.'62 

.85 
1!24 

•i'i  6 

.01 
.10 
.30 

'.'26 
.25 

.14 

.57 

.70 
.86 

.... 

.38 

8.90 
4.78 
4.15 
7.37 
•2.20 

St.  Francis  .... 

.1111 

.511 

Jf 

.Hi] 

Saarcy  

'.'69 

'.'io 

'.'02 

-'• 

'.'82 
.39 

.'46 

'.'64 

T. 

.15 

.53 

.11 

.15 

'.'22 
'!29 

'  '.62 
.75 

.29 
.66 
.20 
.19 
1.21 
.62 
.67 
.83 
.15 

2.'69 
3.' 26 

"r'.' 

1.50 

'."ii 
.22 

.15 

".50 
T. 

'.'65 

'.'12 
't. 

'.'65 
.33 

'.'ii 

auriogbank  .... 
Story 

fed 

Ouftchitft 

Stuttgart 

Svlbiaco 

Arkansas 

Arkansas 

Rod 

Arfcaasas 

'.'.'.'. 

".31 

'.'so 

.05 
1.61 
.25 
T. 
.11 
.80 

.78 
T, 

"29 

'.'65 

.95 

.04 

.io 

.17 

.52 
T. 
.10 
T 

.'45 

't.' 

.... 

"1" 
.83 

.50 

.57 
'.'38 

■;67 

6.75 
5.86 
8  04 

Texarkaua  

.Ilii 
t 

.nil 

■  Ilii, 

't" 

i.'n 

.... 

.60 

.08 
.35 

'.'48 

1.85 

'i 

;;:: 

".50 

Thornburg 

.05 
T. 

T. 
.12 

,'85 

1.34 

.90 

.58 

1.38 

1. 10 

T. 

.22 

1.01 

4  00 

Waldron 

Warren 

Waters 

Arkansas 

Ouacliita 

Ouachita 

'.'io 

.26 

.... 

3.13 
10.71 
3  28 

Whitooliffs 

Red., 

Missisaippi   ... 
Arkansas 

■'i'.' 

'f.' 

i'4.5 
T, 
T. 
T. 

T. 

.'os: 

... 

2  .'12 

.10 

'.'68 
1.78 

i.'6,3 

".U 
.05 
.84 

-15 

.46 

.05 

T. 

1. 00 
.70 

'.'43 

1.30 
.03 
.95 

1.26 
.22 

'  .64 

5.52 
'."78 

1.06 

•••• 

.... 

.30 

"loi 

T. 

'.'is 

13  00 

Wilson 

5.23 
5  97 
7  42 

Wiiislow 

T. 

'.'28 

Wynne 

ill 

Mississippi .... 

'!i4 

.... 

.... 

'.'24 

"is 

Yancopin . . 

Arfcanaas 

.32 

'!66 

.72 

'.'6'i 

.... 



7.9^t 

Daily  Birer  Stages  toi  July 

1831 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

i  1     2  1   8    I   4   (    6   1    6   1    7   1    8   1   9    j  W  (  U  (  12  1  13  [   14  (  15  1  16  (  17  1  18  [  19  j  20 

21  1  22  1  23  [  24  1  36  1  26  1  27  1  28  1  29  1  30  1  81 

Fort  Sraith 

Ozark  

Dardanelle.... 
Little  Kock.. 

Pine  Bluff 

Yancopin  

Daiville 

...Arkansas... 

22 

4.9j  4.41  4.4    4.11  3.8    3.6    3.51  3.5    3.9 

4.4    4.8    8,7    4.4    4.3    4.3 

4.1 

3.9 

3.9 

3.H 

3.5 

3.7    3.9 

7  6 

10.81  8.0 

6.8    6.8 

7,.'i 

6.5 

6.11  5.5 

do 

22 

l.Ol  0.8i  0.6    0.4    0.3    0.1    0.1-0.1-0.2 

0.0    0.5    0  1  -0.1    0,3 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0,2 

0.0 

n.2 

0.2 

n.R 

5.3 

5.5 

3.9    2.9 

8.8 

3.8 

2.4 

2  n 

do 

20 

4.5j  4.4|  4.2    4.0,  3.9    3.8    3.71  3.6    3.5 

3.4    3  5    3.8    3.6    3.5 

3.7 

3.8 

3.8 

3.9 

3.7 

3,6 

4.0 

4.1 

3,8 

8.8 

7.8 

7.8    6.5 

6.8 

fi.O 

6.8 

5  6 

do 

23 

0.8|  0.7 

0.4    0.'2    0.0-0.2-0.2-0.4-0.5 

-0.6-0.8-1.0-0,8  -0.6 

-0.8 

-0.9 

-0.7 

-0.6 

-0.6 

-0,fi 

-0.7 

-n.fi 

-0.1 

-0.2 

-0.5 

1.2    4.1 

3.3 

2  2 

1   7 

1  9 

do 

25 

6.81  5.5 

6.3    4.3    4.6    4.6    4.5'   4.5    4.6 

4.6    4.3    4.1    3.8    3.5 

3.8 

3.9 

3.5 

3,4 

3,6 

3.6 

8.9 

3.6 

.S.6 

4.1 

4,2 

4.2    6.3 

8.6 

7  fl 

6  8 

6  S 

do 

29 

9.7,  9.1 

8.6    8.1    7.8    7.6    7.3'  7.0    6.7 

6.8    6.5    6.3    6.2    6.0 

6.9 

7.1 

7.1 

6.7 

6.3 

6.2 

6.2 

6.3 

6.4 

6.2 

6.5 

6.9    6.6 

7.0 

11  n 

11   3 

10  3 

. . .  Petit  .Tea.Ti , 

20     1   1.71   1.71   I.fij   1.6'   3.91  2.81   1.91   1.61   1-3 

1.1     1.3    1.4    1.2    1.1 

1.2 

1.1 

1.1 

1.2 

1.2 

1.2 

1.4 

1.3 

I.2I  1.6 

2.5 

1.9    1.7 

1.6 

1.8 

2.0 

1.6 

28 


CLIMATOLOG-ICAL    DATA:     AKKANSAS    SECTlOl^ 


July,  1931 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

15 

16 

17      18 

19 

20 

21      22 

23 

1 
24 

25     26 

27 

28 

29      30 

31 

...White  . 

21 
18 

2.6 

n  fi 

2.8 

n  6 

2.8 
0  4 

2.8 
0  4 

2.9 
0.4 

3.0 
0.4 

2.5 
0.5 

2.4 
0.4 

2.4 
0.1 

2.4 
0,2 

2.3 
0.2 

2.S 
0.3 

2.3 
0.2 

2.7 
0.2 

2.5 
0.2 

2.3 
-0.2 

2.3 

0.0 

2.5 
0.2 

2.5 
O.l 

2.5 
0.1 

2.5 

0-4 

2.3 
0.4 

2.3 
0.3 

2.3 
0.3 

2.5 

0.8 

4  81  5.01  4.9 

4.8 
2.9 

4.8 
2.8 

3.8 

Calico  Rocli 

do.... 

0.3 

3.0 

8.0 

1.6 

Batesvllle 

do.... 

23 

fi  6 

fi  ? 

IS  3 

ft  2 

f,  8 

S  3 

5.3 

6.2 

5.0 

4.7 

4.8 

4.8 

4.U 

4.9 

4.8 

4.8 

4.7 

4.8 

4.8 

4.8 

5.3 

5.7 

5.2 

b.l 

5.2 

5.6 

6.3 

8.1 

7.9 

'/.9 

<  .5 

do.... 

26 

2  8 

9  1 

1   8 

1  8 

2  S 

4.S 

3.6 

2.5 

2.0 

1.8 

1.5 

1.5 

1.4 

1.4 

1.3 

1.3 

1.2 

1.2 

1,2 

1.2 

1-2 

3.9 

3  4 

3.2 

3.4 

J. 9 

2.5 

3.0 

3.8 

ih 

8.6 

Georgetown    .... 

....  do.... 

32 

S  4 

3  ? 

3  1 

J. 8 

3  0 

3.3 

4,5 

5  3 

4.8 

4.2 

S.4 

2.8 

2.4 

2.2 

2.1 

1.8 

1.7 

1.7 

1.6 

1.5 

1.5 

1.4 

2.6 

3.8 

4.2 

4.4 

4.2 

4.0 

3.8 

4.2 

45 

DoVallB  Bluff. .. 

do.... 

24 

7-8 

7  fi 

7-8 

7.? 

7  ? 

8  i 

8.3 

8  9 

9.5 

B.l 

8.4 

7.8 

7.0 

6.7 

6.3 

5.9 

6.8 

fa. 8 

b.6 

5.6 

5.5 

b.b 

6.5 

6.6 

V.7 

8.2 

8  4 

8.4 

8.2 

8.1 

8-4 

Clarendon 

do... 

30 

11  0 

in  7 

in  4 

10,2 

10,1 

10.7 

11.2 

11. a 

12.4 

12.5 

12.0 

11.4 

10.7 

10.  J 

9.6 

9  3 

9.1 

9.0 

8.8 

8.7 

8.7 

8,6 

8.5 

9.1 

10.1 

10.9 

11.2 

11.3 

11.2 

11.2 

11.3 

Gilbert 

..Buffalo  . 

30 
14 
30 
28 

8.1 
36 

4.0 
4  P 

3.0 
2.6 
4.0 
4  8 

2.9 

a. 8 

4.6 
4  8 

2.9 

3  0 
4.7 

4  7 

3.2 
3.2 

4.8 
4  fi 

3.5 
8.5 
4.7 
4,6 

3.0 
3.0 
4.1 
4.4 

3.0 
2.8 
4.1 
4.4 

3.0 
2.8 
8.8 
4.3 

2.9 
2.5 
3.7 
4.2 

2.9 
2.4 
3.7 
4.2 

2.9 
2.3 
3.9 
4.1 

2.9 
2.0 
4.0 
4.1 

2.9 
1.9 
4.0 

4.0 

2.9 
1.8 
3.9 
4.0 

2.9 
1.8 
4.0 
4.6 

2.9 
1.7 
4.1 

4.7 

2.9 
1.7 
4,2 
4.7 

2.9 
1.6 
4.3 
4.7 

2.9 
1.5 
4.3 

4.8 

3.6 
35 
4.3 
4.7 

3.2 
3.3 
4.8 
4.8 

3.0 
3.0 
5.8 
4.5 

3.0 
2.8 
6.0 
4.7 

2.9 
2.4 
5-8 
5.3 

2.9 
1.9 
8.2 
8.3 

2.9 
1.8 
9.1 
15.2 

2.9 
1.8 
10.5 
15.8 

2.9 
1.7 
11.3 
15.8 

2  y 
1.6 
12.2 
15.3 

2.9 

Black  Rock 

. . .  Black    . 

l.b 

Camden 

.Ouachita  . 

12.6 

Fulton 

....Red... 

14.4 

Mississippi 

44 

7  1 

8  1 

8  fi 

8,7 

8,6 

8.2 

7.9 

8.1 

8.4 

8.3 

8.C 

8.0 

8.3 

8.4 

8.1 

7.8 

7.4 

7.3 

7-3 

6.9 

6.5 

6.3 

6.3 

6.7 

7.5 

8.3 

9.1 

9.9 

10.7 

11.1 

11. 3 

Arkansas  City... 

do.... 

48 

10.7 

10.1 

9.7 

9.8 

10.0 

10.0 

9.7 

9.3 

9.2 

9.4 

9.4 

9.3 

9.21  9.21  9.31  9.31  9.0 

8.7 

8.4i  8.21  8.01  7.71  7.4 

7.3!  7.4 

7.6!  8.61  9. BI10.5!11. 7112.5 

Daily  temperatures   for    July,  1931 


Stations 


AmityM 

Bee  Branch 

Bentonville 

Blythevllle 

Boone'ville 

Brlnkley  

Calico  Rock$4 

Caniden?? 

Center  Point 

Conway 

Cornlitgr ;.. 

Dardanelle 

Uumas 

Dutton  , 

El  Dorado  

Eureka  Bprfugs... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette; 

Helena  

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  HIU 

Little  Rock 

LuthervJlle 

Magnolta 

Malvern; 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Presoott 

Rison  

Searcy. 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


(  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
( Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
t  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
,  \  Maximum 
i  Minimum 
,  j  Maximum 
I  Minimum 
.  (  Maximum 
I  Minimum 
.  \  Maximum 
(  Minimum 
.  \  Maximum 
!  Minimum 
.  (  Maximum 
)  Minimum 
.  S  Maximum 
i  Minimum 
.  (  Maximum 
(  Minimum 
.  \  Maximum 
)  Minimum 
.  )  Maximum 
<  Minimum 
.  S  Maximum 
t  Minimum 
.  )  Maximum 
(  Minimum 
(  JIaximum 
!  Minimum 
.  S  Maximum 
)  Minimum 
.  \  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
.  j  Maxinmm 
!  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
.  \  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
.  i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
'  /  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
. .  \  Maximum 
t  Minimum 
. .  S  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
"  (  Minimum 
\  Maximum 
"  t  Minimum 
.  _  S  Maximum 
I  Minimum 
. .  )  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Jlinimum 
__  j  Maximum 
"  i  Minimum 


5«Thermometsrs  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credite:!  to  the  preceding  day,  on  'vhich  it  almost  always  occurs. 


Weath.T  Bureau,  Little  Rook,  Art.  .8 '^6  3M02O 
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aENEKAI.,  SXJMMART 

During  the  past  14  years  the  mean  temperature  for  August 
has  been  below  normal  but  three  times.  In  1920  the  departure 
was  —3.0°,  in  1927  —3.2°,  and  in  1931  —3.1°.  The  precip- 
itation for  August  1931  was  above  normal,  this  being  the  wet- 
test August  since  1927. 

Temperatures  were  mostly  above  normal  for  the  first  nine 
days  of  the  month,  the  highest  occurring  during  this  period, 
but  thereafter  with  the  exception  of  three  or  four  days  they 
were  continuously  below.  The  mean  temperature  for  the 
State,  as  determined  by  the  records  of  61  stations,  was  76. 7^^ 
which  is  3.1°  below  normal.  Monthly  means  ranged  from 
70.2°  at  Dutton  to  79.8°  at  El  Dorado,  all  stations  for  which 
normals  have  been  computed  showing  negative  departures  and 
only  two  stations  reporting  maximum  temperatures  of  100°  or 
more.  The  highest  temperature  recorded  was  103°  at  Boone- 
ville  on  the  8th,  the  lowest  42°  at  Dutton  on  the  12th,  the 
lowest  occurring  generally  on  the  12th  or  13th. 

Precipitation  was  light  in  the  southern  half  of  the  State  the 
first  15  days  of  the  month  but  excessively  heavy  in  the  Ozarks 
and  in  northern  border  counties.  Showers  were  frequent  dur- 
ing the  latter  half  of  the  month  and  were  more  evenly  distrib- 
uted, but  the  northern  half  of  the  State  again  received  the 
greatest  amount.  The  average  precipitation  for  the  State, 
based  on  the  reports  of  92  stations,  was  4.71  inches  which  is 
0.99  inch  above  normal.  Monthly  totals  ranged  from  1.29 
inches  at  Little  Rock  to  14.67  inches  at  Eureka  Springs  with 
stations  in  the  west-central  portion  and  in  the  Ozarks  and 
counties  along  the  border  in  the  northeastern  portion  of  the 
State  receiving  the  heaviest  rainfall  and  those  in  central,  east- 
central,  and  southern  sections  the  least.  Four  stations  had 
monthly  totals  of  over  10.00  inches  but  11  had  totals  of  less 
than  2.00  inches.  The  average  number  of  rainy  days  was  9 
though  some  stations  in  the  northern  part  of  the  State  had  as 
many  as  14  rainy  days. 

The  weather  during  August  was  favorable  for  the  growth  of 
all  crops.  The  greater  portion  of  the  corn  crop  had  matured 
by  the  close  of  the  month  and  the  yield  promises  to  be  the  best 
for  many  years.  The  frequent  showers  and  the  great  number  of 
rainy  days  caused  cotton  to  grow  too  rank  in  some  portions  of 
the  low-lands,  but  in  the  uplands  and  in  other  portions  of  the 
lowlands  the  prospests  are  for  an  unusually  good  crop.  Dam- 
age by  weevil  has  been  serious  in  some  southeastern  and  west- 
central  localities.  I'he  weather  was  very  favorable  for  all 
Diinor  crops  and  fruit,  melons,  cantaloupes,  and  truck  crops  J 
yitlded  abundantly.  t.a.m. 


Sliscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


1 1 '  2 1  3  1 4  '  5 


Dense  Fogs 

Light  Hail  

Moderate  Hail... 

Heavy  Hail 

Thunderstorms . . 


6i7   8|9  10,11 


.  I  . 
327221815117111  8,  9'  4l  li.. 


12;i31415!l6!l7jl8,'l9:2a2]|'22i23!24'25l26!27!28l29'30'31 


1  i[  11 1!(  4!  21  21  i!  2i  II  Ilia;  i;  i 


|9i*iSl  li  ll  216a8:i9;32|  2;  3    . 


Excessive  Rain  in  Benton  and  CarroU^'Countles 'hear  Monte 
Ne  and  Eureka  Springs,  damage  estimated^at  $20,000.,^-'^" 

Killed  by  lightning,  near  Mesa  August,  19,  one;  i>e!lr  Keiser 
August  28,  one;  one  seriously  injured.  ^  ^' 

Damage  from  lightning  near  Jonesboro,#,W)0. 


BtlSCBIiLANBOTIS  DATA 


Pressure,  Sea-level 

Wind 

Belative 
humidity 

Stations 

.a 

X 
30.24 
.30.23 
30.24 
30.  23 

s 

n 

14 

23 
23 
23 

1 

03 

o 

Total 

movement 

miles 

Maximum 
velocity 

a 
a 

1 

5 

s 

a 

S 

ei 

a 

o. 

Beutonville 

30.04 
30.0^ 
30. 0.5 
30.05 

29.80 
29.81 
29.83 
29. 8  J 

31 

Hi 

9 

9 

2.427       17 
3.!>99 1     25 
4.754 1     24 
4.703 1     20 

sw 

n 

sw 

9 

28 
17 
19 

81 

Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

8ti 
8C. 
83 

62 

<J0 

70 
71 
85 

OOMPABATIVE    DATA    FOB    AUGUST 


Year 


Temperatiu'e 


I  Precipitation  I 


Number  of  davs 


i;  > 


II 


]^eans- 

Extremes;  79.8 

18U1 I  76.4 

189,; 1  78.3 

189-! 77.  3 

1891 :  78.1 

1895 79.4 

1896 :  82.6 

1897 79.  6 

1898 79.4 

1899 (  82.  2 

1900 81.1 

1901 80.  8 

1902 80.  7 

190=! 78.  7 

1904 78  1 

1005 ;  79.1 

1906 I  77.  9 

1907 1  82.  0 

190S i  79. 3 

1909 '  82.  4 

1910 79.2 

19U 78.0 

iyr» 78.7 

iUlS 82.1 

i'Ul 78.5 

191-5 74.7 

1915 81.8 

1917 77.1 

1918 82  9 

1919 80.6 

1920 76.8 

1921 81.5 

19JJ 80  4 

1928 81.9 

1924 82.2 

1925 89.3 

1926 80.7 

1927 76.  6 

ia28 81.3 

lOl'O 80.  8     j 

1930 HI.  8 

i9;il 76.7 


-3.4 

-1.8 

-2.5 

-1.7 

-0.4 

+2.8 

-0.2 

-0.4 

+2.4 

+1.3 

+0.7 

+0.9 

-1.1 

-1.7 

"0.7 

-1.9 

+2.2  I 

-0.6 

+2.6  { 

-0.6  i 

-1.8 ; 
-1.1  j 

+2.3 
-1.3  I 

-5.  1  I 
1+2.0  1 

-2.7  , 
1+3.1  I 
i+0.8  1 
i-3.0 

+  1.7 

+0.6  ! 

+2.1  i 
1+2.4  I 

+0.8  ! 
i+0.9  ! 
1-3.2  I 
1+1.5  I 

+1  0  ! 

+2  0  i 
-3.1  ! 


115 

108 
106 
102 
104 
102 
112 
111 
108 
112 
108 
109 
108 
106 
105 
103 
100 
113 
103 
lU 
104 
107 
105 
107 
104 
102 
107 
104 
115 
113 
ir.2 
106 
111 

ir,9 

108 
l(i8 
110 
105 
105 
110 
114 
103 


39 

39 
47 
48 
48 
56 
48 
45 
54 
54 

57  i  2 
52  7 
51  '  7 
47  i  31 
4G  I  27 
51  I  28 
19  i  42  I  28 
10  54  I  4 
6      52  j  W 


S 

8  ;  40  I  31 
13  [  46  I  24 
16  !  43  I  25 

4  I  52  I  14 

5  i  55 
46 
56 


23      51 


4  49 
3      43 

19  i  47 
6  ;  47 
1  ;  43 

28  I  51 
6  I  41 
9  I  46 
6  I  42 


19 
4 

8 
27  i 
24 
15  I 

1  I 
25  I 
21    I 
31 
16 
26 
12 


3.72 

2.75 
4.39 
3.08 
4.63 
2.64 
2.32 
2.  59| 
4.351 
2.041 
2.951 
2.95 
2.65; 
4.  34 1 
2.81 
3.73: 
4.92 
2.92, 
4.48' 
1.27] 
3.92| 
8. 19i 
3.30; 
1.621 
6.811 
10.  44 1 
2.631 
4.10 
3.90 
4.29 
4. 08 
5. 46 
1.90 
2.43 
2.40 
1.81 
5.50 
8.0! 
4.  62 
1  29 
2.. 53 1 
4.71 


^5 


-0.97 

+0.  6V 

-0.64 

+0.91 

-1.08 

-1.40 

-1.13 

+  0.63 

-1.68 

-0.77 

-0.77 

-L  17 

+0.  62 

-0.91 

+0.01 

+  1.20 

-0.80 

+0.76 

-2.45 

+  0.20 

+4.47 

-0.4S 

-2.  10 

+3.09 

+6.  72 

-1.09 

+0.38 

+  0.18 

40.5" 

+0  36 

+  1.74 

-1.82 

-1.29 

-1.32 

-1.91 

+  I.  78 

-h2.29 

+  0.90 

-•_'.43 

-1.19 

+0.99 


16 

21 
13 
18 
12 
18 
17 
17 
13 
19 
16 
14 
19 
15 
16 
18 
14 
16 
15 
20 
13 
11 
15 

20 
8 
9 

17 

16 

15 

16 

13 

15 

18 

IS 

20 

2L' 

14 

12 

17 

22 

17 

15 


10 

8 
11 

9 
11 

9 

9 
10 
13 

9 
12 
13 

9 
12 
12 
10 
10  I 
10  ' 
10 

8 
12 
11 
10 
10 
11 

9 

9 

7 
9 
8 
9 
9 


7 
10 
10 

8 

7 
10 

9 


6 

1 

12 

13 

5 

8 

7 

7 

9 

7 

6 

5 

3 

2 

7 

9 

6 

i; 

4 

7 


7 

5 

9 
5 
8 
4 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
4 
8 
6 
6 

lO 
6 
S 
4 
8 

l2 
7 
3 

12 

n 

5 

8 

7 

7 

8 

8 

5 

4 

5 

4 
10 
10 

3 
.5 
9 


Corrections:    July,   1931 

Little  Rod;:— Greatest  24-hour  amount  precipitation  should  he  1.30  inches. 
Lead  lliil;— Mean  minimum  tompcrature  should  be  67.1°:  mean  .temperature 


81.0°. 


'/■■ 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS    SECTION 


August,  1931 


Climatoloffioal  Data  for  August 


1931 


Stations 


Amitv.......  •• 

\rk:vdelphia  . 
XrUanSiisOity 

Avlberg, 

li:ilesviil« 

lifo    ISnuicli.. 
Ijenlonville 


Couiitk'S 


Clark 

Clark   

Dfsha 

Stone 

i  1  ndepeuilenco  .  . 
1  Van  Burt'ii  ....... 

Bejiton  . . . 


Temperature   (Degrees^Vhrenhe^ 


^y^ko  ouliettt   Mississippi 


Bla.«lt  Rook  . . . 
Blytheville  .  ■  • 
Booueville  — 

Briiikley | 

calico  Rock | 

CaiiidKi I 

Carthago    

Ceuter  Pomt i 

Cliii'RUiton    I 

Clinton...  ! 

Con\v'av j 

Corning 

Cotti'r 

Crosset I 

Danville | 

Da.rdanelle i 

I)e  Vails  Bl"fi I 

Diini.is  1 

Dutlou j 

El  Doraflo 

EnKland  ■  ■  •. 

B;ureka  Springs... 

Favetteville   

Fort  Smitn ■• 

Freeman  SpriugsII 

Fulton 

(iporgetowii 

Gilbert 

Grnnnis.. .  ■ 

Gravette 

Harrison 

Helena  

Higden.. 

niglilaud 

Hope 

Hoi  Springs ..| 

index ••■*+ 

.lossievilU" 

.lonesboro ■; 

.liinotion 1+ 

Lead  Hil !.••••■  ■■• 

LITTLE  ROCK  ■■ 
Lurton  ..-• Il 

LiitherviUe U 

?,Iadison 

Magnolia 

Miilvrn.  ■■■•■■.••„• 

Minnmoth  t-pruig. 

Marianna 

Mark'ed  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

ISIoiintain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Korman 


Lawrence  , 
Mississippi  ... 

Logan    

Monroe 

Tzard 

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Bnreu 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

I'rairie  

I  Desha 

I  Jiadison 

1  Union 

Lonoke 

C'arroll 

I  Washington  ... 

Sebastian 

Pope • 

Hempstead  — 

White 

Searcy 

Polk ■■ 

Benton  

Boone 

Phillips  ........ 

Cleburne 

I'ike   ■ 

Hemp  tead . .  ■  •■ 

(Jarland   

Little  River  .  .. 

fiarland  • 

Craighead   ..   . 

Union 

Boone '■• 

Pulaski 

Newton 

.iohnson 

St.   Francis 

Columbia 

Hot  Springs.  . . 

Fulton  

l,ce  

Poi  nsett   

Searcy  

Polk 

Conway 

P.axter 

Montgomery  . 

.lacksou 

Jlontgomery  . 


r[T'r Montgomery 

f>den Li„„..j,-,-,    _.. 


Okay 

f).sceola 

Ozark  , 

I'uragould 

Parkin  

Patterson  

Pis?.?ott 

Pine  Bluft  .... 
Pocahontas  ... 

Portland 

Prescott 

i;ison 

Rogers 

Saint  Charles.. 
Saint  Francis.. 

Searcy 

Sprinsbank  .. . 

Story 

Stuttgart 

Subiaco  • 

Texarkana  ... 
Thornburg  . . . 

Waldron 

Warren 

Waters  ....••  • 

Whitechlfs  .. 

Wil.son 

AVinslow 

Wynne 

Yancopin  .  .  .- 


State  Means 


Observers 


Howard 
Mississippi  ... 
Franklin  . .  ■  ■ 

Greene 

Cross  

Woodruff 

V.Xav     

Jefferson 

Randolph ... 

Ashley 

Nevada 

Cleveland .  . . 
Benton  — 
Arkansas  .  ■  • 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery 
Arkansas.   .. 

liOgan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley  

Montgomery 
Little  Kiver. 

Mississippi .--„^ 

Washington |    ^^ 

Cross  ■. 
Desha 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Leila  I.  Teter 

J.  K.  Seanlan 

U.   S.   Weather  Bureau 

Harrv  Johnson 

Vernon  C.   Howe 

Charles  PliilHp^,4r-'-- 

F.  11.  Raiidolph 

R,  J.  Torry 

W.J.   Copp 

Georgia  Quarterman 

C.  R   Tcwalt 

John  C.  Floyd 

J.   W.   Bishop 

A.  L.  Stephens 

E ,  E    Cordrey 

Winfred  D .  Polk 

O.  B.  McSpaddon 

G.  A.  Gifford 

C.  G.  Hudson 

Geo.  N.  Gcudier 

K-  G    Pate 

Ben  jotmson 

J.  M    Uicketts 

J.  J.  Babb 

Dr.  R.   H.    H&rdiu 

Geo.   W.   Nichoalds 

UniversUy  of  Arkansas 

U.  8.   Vi'eatlier   Bureau 

R.  J.  Mc  Cuiston 

T.J.  Logan 

V/.  R    Owens 
Ben  P.   Battenfield 
W.E.  McVay 
A.  F.  Stevens 

James  A.  Burnett 
Geo.   W.  Baker 
'J'om  W.  .Stewart 
N.   P.  O'Neal 
G.  C.  Bolton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  A.  Lowdorback 
J.  H.  Crosswhit« 
TJ.  S.   Weather  Bureat 
I.  C-  Sutton 
H.  G.   Lenhardt 
William  G.  Hager 
State   Agri.    School 
Mrs    W.  L.   Matthews 
S.  F.  Whittaker 
C-  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  .1.   Parks 
E.  W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 
G    A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
TT.  S.  Forest  Service 
V  .  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Charles  H.  Hampton 
Orkney  0.  Milton 
W.  R.   Heagler 
P.  D.  Roberts 
W.   K.   Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.   Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Car!  A,  Starck 
Ballard  Deane 
S.  T.  Rooney 
Arthur  C.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  StorT 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  ChevpJ!  BevlU 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
Nannie  O.  Schinner 
M.  W.  H.  Collins 
J.  D.  Black 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


All  complete  reports  used  in  means 


T.  less  than  0. 01  inch  ram 
O  addresses  as  follows;-  _B 
Spriugbank.  Doddridge.  Precil 


August,   1931 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKK-A.NSAS    SECTIOI< 
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Daily  Precipitation  for  August,   19G1 


Statious 


Draiuage- 

ba-sin 


Amity 

Ai-kadelpUia. 
Arkausaa  City  . . 

Aribarg 

Bacesville 

l!ee   Branch. 

liuatonville ' 

Big  Lake  Outlet 

Hl.itik  Rook 

Blytheville 

Booaeville- 

hriiitley 

Calico  itock 

Camden 

Canhage 

Center  Point 

Claretidon 

Clinton 

Conway 

Coruiug 

Colter 

Crossett 

Daaviile 

DardfijieUe 

Pa  V'allsinuff... 

Doraas 

Diittnn 

KI  l;orado 

England- 

K'jreta  Springs.. 
KavettevUle   .... 

J'ort  Hintth * 

PrrtBiBan  Sprg.s. . 

Fulton 

■Gaorsetowu  .. 

Q'Abfjt 

Graauia 

GravoCte  

na.rrUron 

FlalBna 

flisdou 

lligUland 

Hope 

Rot  Springs.  . 

InJex 

.Idssieville  .  .• . , 

Joaeslioro 

.I'lUi'tion i 

Lead  Hill 

LiiM;le  Book. 
LiiTon 


..'Ouachita   . 

Ilil  Oaachifa   . 

II  il,  Mississippi 

..: White   .... 

III!  I  White    ..;. 

..|.Ar!<ansas. . 

'*'i.4r!;an,sas.. 

..■St.  Francis 

ilH:  White   

Ilirrvfississippi 

..  'Arkansas. .. 

i||i.Wliite   

•IP  White   

'!i.:  Ouachita... 

..  Onachita... 

. .  Hed 

ill!  White   

..'White   

.. !  Arkansas. .. 

Ilii.vVliite   

llll  White    

..;Onachita  . . 

jl'li  Arkan-as... 

iill;  Arkansas... 

nil:  White. 

II II I  Mississippi 

..  Whit«  .... . 

ll,i|Ouachlta... 

..  .Arkauiias. .. 

..; White   

..;  White   

"''j  Arkansas... 
.  !l'i,.\rkansas.. . 

.:-";ir!ed 

.liil-VVh.te      ... 
.Illi-Wnite   ...   . 

...Red 

...iArkansoa 

...I  White 

.liili  Mississippi., 

...White 

...|Ouachita 

...'Red 

...lOuachita 

.1111]  S?d 

...Ouachita  . .. 

.liiWhjte    

...! Ouachita  ... 

. ..'Wiute    

•"'  Vkansas.... 
Wbll« 


V-iVmirvW.a j  Arkansas 


Midison... 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg. 

.Marianna 

Mai-keii  Tree 

.Mar>fiaU 

M'eaa 

Morritltou 

Mb'Wtalu  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Nnrtnaii 

Oden..  

Okay 

'tSceola , 

Ojark 

Firagould. 

Parkin  

Patterson.  . 

Plggott 

Pine  iilatf 
Pocahontas 
Portland  ... 

Prescott 

Rison 

Hog&rs 

Ht.  ("harles. 
8t.  Francis 
Searcy 


|Drir>gbank..!.'.'p  Hed 


-  -    St.  Francis. 

...Red 

.l»rai)a.ohita... 

.ini: White   

...  I.Mississippi. 
.'i'ii^?ississippi. 

...: White   

.11,1  Ouachita... 
Arkansas... 
I  White   

—  ''XiBchita. .. 

..Ili'Wnite  

.-..1  Ouachita  . 
....Ouachita   .. 

Red 

..ini  Mississippi. 
..||li;Arkan,sa.s..., 

....Mississippi.. 

i~!t.  Francis.. 

..ll|i|White 

1  Mississippi.. 

. .  Ih  I  Arltansai 

....ipilte   

..Iiyiouachlta.... 
..IllOaachJta  ... 
. ...  'Uiachita 

—  I  mj?te 

—  iWiiite 

..lll!:St.  Francis.. 

\Vhk« 


Story 

fltuttgftrt . . 
3iJbiaco . , . 
Texarkana 
Th'irnburg 
Waldron  .. 

Warren 

Waters  . . . . 

Wliitecliffs 

Wilson  ... 

Winslow.. 

Wynne... 

Vancopin 


.K  Oufechvlta... 

.Illi  Arkansas... 

...Arkansas... 

.I!ll  Red 

. . .  Arkansas... 

'Arkansas... 

ttl:  Ouachita... 

(JiT  Ouachita... 

ItllRed, 

IlilMlssisslDpi 

'Arkansa*.  . 

IIB  MJssissit)pi . 


.  M  Arkansas. 


Stations 

Fort  Smith... 

Ozark  

Bardanelle...! 
Littl«  Rook 
Pine  Bluff  .... 

Yancopin  

Danville 


Daily  Riref  StegeB  for  August.  1931 


25     26     2?     26 


6.21  4.8,  4.51  4.01  S.fii  3.8 

1.6    1.3    0.8    0.6   0.8    0.2 

5.2|  4.7    4.4    4.  l|  S.9|  3.7 

l.Sl  0.9    0.5 

6.0    6.7 

7.6    8-0 

2.31  a.  2 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


August,  V931 


Cotter 

Calico  Rock. .. 

Batesville 

Newport ■ 

Georgetown  . 
De  Vails  Blu£E. 
Clarendon.... 

Gilbert 

Black  Rock  . . 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City 


Daily  temperatures   for    August,  1981 


Stations 


-J^J^^^IM  .  |_.5|^^^Vj^J9l_30|^ 


Amity  5$ 

Bee  Branch 

BentonyiUe 

BlytheTiUe 

Boone\iile 

Briukley  

Calico  Rock55 

Camden?} 

Center  Point 

Conway 

Cornlae 

DBTdsnelle 

Dumas 

Dutton  

El  Dorado  

Eureka  BiprlUKS. 

Fayetteyille 

Fort  Smith 

Qrayette 

Helena 

Hope 

HotSpriBBS.  ... 

Jonesboro 

Lead  Hill 

Little  Rock . 
Luther  ville.... 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spri 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida  — 

Newport 

Pine  BluB 

Pocahontas.. 

Portland 

Presoott 

Rlson 

Searcy- 

Stutteart 

Texarkana.. 
Thornburg  . 

\Yarren 

Wilson 

Wynne  


S  Maximum 
1  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
,  S  Maximum 
!  Minimum 
.  j  Maximum 
(  Minimum 
.  j  Maximum 
(  Minimum 
.  j  Maximum 
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.  \  Maximum 
!  Minimum 
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.  \  Maximum 
i  Minimum 
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"'  (  Minimum 
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)  Minimum 
Maximum 
' "  )  Minimum 
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)  Minimum 
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" "  )  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
"    i  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimvmi 
\  Maximum 
(  Minimum 
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(  Minimum 
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S  Maximmn 
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/  Minimum 
Maximum 
.  Minimum 
\  Maximum 
'"  (  Minimum 
\  Maximum 
"  ■  )  Minimum 
S  Maximum 
" "  (  Miuimmn 
S  Maximum 
1  Minimum 
i  Maximum 
■  ■  ■  ■  )  Minimum 
'\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
'(  Minimum 
^  Maximum 

*  Minimum 
S  Maximum 

(  Minimum 

S  Maximum 
(  Miuimum 

*  Maximum 
(  Minimum 

\  Maximum 
/  Minimum 

\  Maximum 
(  Minimum 

1.  Maximum 
I  Miuimum 

i  Maximum 
)  Minimum 

\  Maximum 
■(  Minimum 


ng. . 


^^Thermometers  arTreaJ  in  the  morniug: 


^^^±=^^=^i^^^^^:^^^ 


W.atlier  Bureau,  tittle  Port,  Art     ■i  'nSl  K'2u 


^^'  ^ISHA, 
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U.  S.  DER^y^TMEMT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


n.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


EABVET  S.  OOIiS,  Meteorologriat 


Vol.  XXXVI     Little  Rock,  Ark.,  Septembee.,  1981     No.  9 

GENEBAIi  STTMMAR-y 

September  1931  was  a  warm  dry  month,  being  the  warmest 
September  since  1925  and  the  driest  since  1928.  During  the 
past  41  years  there  have  been  but  three  years  with  a  lower 
precipitation  average  than  the  one  inch  of  this  year,  those  years 
being  1891  with  0  94  inch,  1897  with  0.60  inch,  and  1928  with 
0.45  inch. 

Although  the  highest  temperature  for  the  month  was  only 
102°  and  only  16  of  the  62  stations  reported  maxima  of  100° 
or  higher,  this  is  the  fifth  warmest  September  since  1891. 
With  the  exception  of  the  2d  and  3d,  temperatures  were  above 
normal  until  the  25th  of  the  month,  the  greatest  departures 
occurring  from  the  I4th  to  the  25lh.  Cool  weather  overspread 
the  State  on  the  26th  bringing  a  decided  drop  in  temperature, 
the  lowest  for  the  month  at  all  stations  occurring  from  the  27th 
to  the  oOth.  The  mean  temperature  for  the  State,  as  deter- 
mined by  the  records  of  61  ptatic^ns,  was  78.4°  which  is  4.2° 
above  normnl,  all  stations  for  which  normals  have  been  com- 
puted showing  positive  departures.  Monthly  means  ranged 
from  72.0°  at  Dutton  to  81.6°  at  El  Dorado.  The  highest 
temperature  recorded  was  102°  at  Ihornburg  on  the  15th  and 
also  at  Calico  Rock  and  Mountain  Home  on  the  I7th;  the 
lowest,  34"^  at  Dutton  on  the  27th  and  at  Thornburg  on  the 
3i)th.  The  highest  tpmperature  and  the  greatest  departures 
occurred  generally  in  the  west-central  and  the  northern  part  of 
the  State.  The  greatest  daily  range  was  51°  occurring  at 
Thornburg  on  the  28t!i  and  at  Mount  Ida  on  the  oOth. 

Showers  with  locally  heavy  rains  in  northeastern  and  soutli- 
western  portions  were  general  over  the  State  on  the  2d  and  3d, 
but  thereafter  little  or  no  rain  fell  in  west-central,  northwest 
ern,  and  southeastern  sections  and  only  scatteringly  in  other 
portions.  Magnolia,  in  Columbia  County,  had  no  rain  during 
the  month,  Portland  in  another  southern  border  county  had 
only  0.02  inch,  and  8  other  stations  less  than  0  25  inch,  while 
about  one-third  of  the  stations  reported  monthly  totals  of  an 
inch  or  more.  The  average  precipitation  for  the  State,  based 
on  the  records  of  94  stations,  was  1.00  inch  which  is  2.36 
inches  below  normal.  Only  t\\o  stations,  Hope  and  White- 
cliffs  in  the  southwestern  portion,  reported  positive  departures. 
Monthly  totals  showed  wide  variation  ranging  from  none  at 
Magnolia  to  4.32  inches  at  Whitecliffs  approximately  60  miles 
away.  The  greatest  amount  measured  in  any  24- hour  period 
was  4.25  inches  at  'VhiteciifTs  on  the  3d. 

Although  the  heavy  rains  of  the  2d  and  3d  did  some  damage 
to  cotton,  the  hot,  drj^  weather  thereafter  was  very  favorable 
both  for  growth  and  the  maturing  of  the  bolls.  (btton  was 
opening  in  the  southern  portion  the  first  week  of  the  month 
and  in  central  portions  by  the  15tb,  and  picking  and  ginning 
were  well  along  in  all  sections  by  the  close  C'f  the  month.     The 


dry  weather  did  considerable  damage  to  late  corn,  meadows, 
pastures,  and  truck  crops  but  was  very  favorable  for  curing  all 
hay  crops  and  for  ripening  rice.  The  soil  was  too  dry  at  the 
close  of  the  month  in  most  sections  for  fall  plowing  and  seed- 
ing. T.A.M. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  aud  number  of  stations  reporting 


l!2:3t4 


Dense  Fogs 

Light  Hail  

Moderate  Hail . . 

Heavy  Hail 

Ttnmderstorms  ■ 


.1  1 
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JttlSCELIiANJEOUS  DATA 


Pressure,  Sea-level 

Wind 

Eelative 
humidity       Jjc 

Stations 

a 

oi 

•J. 

yn.33 

30.35 
30.37 
30.  3S 

& 

IS 

a 

30 
30 
30 
30 

1 

3 

S 

lis 

2.«5H 
4.027 
4,597 
4.3.S7 

s 

v-S. 

17 
30 
24 
25 

a 
o 

£ 

5 

1 

Q 

7  a.m. 

7  p.m. 

Percenta 
of  sunshi 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rook 
Jtemphis 

29  09 

29.  98 
30. 01 

30.  OH 

29.75 
29.77 
29.  75 
29.76 

1 

1 

25 

25 

s 

se 
s 
sw 

21 

1     92 

12 
4 

25 

83 
82 
77 

56     j     89 

54  se 

55  1     84 

COMPARATIVE    DATA    FOR    SEPTEMBER 


Year 


Temperature 

[Precip 

fe.  OJ 

-^     ! 

0, 

S  t" 

Sg 

-a   s 

s 

S3 

2  > 

a^ 

■~           =3 

o 

ce 

> 

S^ 

H        O 

^ 

P 
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Number  of  days 


Means- 

Extremes 

74.2 

113 

28 

3.36 

17 

7 

6 

b 

1891 

73.4 

-0.8 

102 

24 

40 

4 

0.94 

-2.  42 

22 

6 

2 

2 

W>i. 

70.8 

-3.4 

96 

111 

32 

14 

2.14 

-1.22 

23 

4 

3 

3 

189'^ 

74.0 
73.1 

-0. 2 
-1.1 

103 
100 

14 
6 

36 

3S 

28 
25 

3.75 
3.56 

+0.39 
+0.  20 

19 

14 

5 

8 

6 

8 

5 

)894 

6 

1895 

77.1 

+2.9 

106 

13 

32 

30 

1.36 

-2.00 

19 

7 

4 

4 

1896 

73.3 

-0.9 

106 

17 

35 

29 

3.25 

-0.11 

11 

9 

JO 

10 

1897 

76.6 

+2.4 

108 

3 

33 

22 

0.60 

-2.  76 

21 

/ 

2 

2 

1S98 

75.2 

+  1.0 

104 

2 

40 

7 

7.35 

+3.99 

15 

6 

9 

8 

1H99 

71.9 

-/.?, 

109 

3 

28 

29 

1.21 

-2.15 

20 

7 

3 

3 

1300 

78.0 

+3.8 

104 

17 

48 

Tl 

4.25 

+0.89 

12 

12 

6 

7 

1901 

72.6 

-l.fi 

101 

8 

32 

18 

3.08 

-0.28 

18 

8 

4 

4 

1902 

68. 4 

-5.8 

99 

8 

30 

13 

5.06 

+  1.70 

15 

8 

/ 

8 

190-; 

70.7 

-3.5 

102 

15 

34 

17 

2.47 

-0.89 

IS 

/ 

5 

5 

1904 

75.4 

+1.2 

101 

10 

37 

15 

2.46 

-0.90 

15 

9 

6 

a 

19fK'> 

74.2 

0.0 

100 

1 

44 

4 

3.90 

+0.54 

16 

. 

/ 

8 

1906 

75.  7 

+  1.5 

100 

1 

47 

30 

6. 24 

+  2  88 

11 

9 

10 

1(1 

1907 

73.9 

— 0.:s 

106 

7 

38 

29 

■»    0'> 

-1.14 

19 

8 

3 

4 

1908 

73.  4 

-0.8 

10! 

/ 

29 

28 

4.00 

+0.64 

13 

8 

9 

' 

1509 

74.7 

+0.5 

108 

3 

31 

28 

2  84 

-0.  52 

18 

7 

5 

b 

;9io 

76.4 

-i  2.  2 

101 

23 

44 

18 

2.41 

-0,  95 

18 

8 

4 

5 

1911   

79.  0 

T-4.  S 

102 

27 

46 

22 

3.67 

+0.31 

IS 

9 

3 

6 

19)2 

78.5 

+4.  3 

!0R 

6 

32 

26 

2.40 

-0.96 

18 

8 

4 

4 

1913 

71.7 

-2.5 

108 

4 

33 

21 

10.10 

+  6.74 

9 

9 

12 

13 

IQI! 

74.4 

+0.2 

101 

9 

.38 

24 

3.19 

-0.17 

16 

9 

5 

5 

!9!5 

71.9 

+n.7 

100 

19 

34 

22 

1.43 

-1.93 

16 

8 

6 

3 

ign 

72.  5 

-1.7 

102 

4 

30 

30 

3.40 

+  0.04 

19 

6 

5 

6 

]iH7 

71.8 

-2.4 

99 

1 

37 

29 

i.76 

-1.00 

18 

1 

5 

4 

191.S 

67.3 

-0.9 

104 

1,-S 

29 

■/\ 

4.  63 

+  1.27 

16 

5 

9 

' 

1919 

74.6 

+0.4 

10.S 

10 

40 

12 

2.  72 

-0.64 

15 

8 

. 

4 

19J0 

-4.9 

+  0.7 

100 

15 

30 

30 

3.56 

+0.20 

17 

6 

7 

6 

1921 

79.6 

+  5.4 

IM 

2 

35 

30 

H,38 

-Y-.m 

14 

9 

/ 

6 

19.*2 

7^.2 

+2.0 

106 

6 

37 

12 

1.2.T 

-2.U 

22 

5 

3 

3 

1923 

73  0 

-I  2 

98 

11 

45 

23 

5.66 

-+  2. 20 

\1 

1 

11 

1924 

69.7 

-4.5 

103 

7t 

29 

HO 

3.  99 

+  0.63 

17 

5 

8 

7 

1925 

80.  5 

+  6.3 

US 

6 

47 

12 

5-96 

+2. 60 

16 

/ 

( 

7 

1926 

76.8 

+  2.  6 

101 

13 

40 

26 

3.99 

+0.  63 

14 

8 

8 

1927 

75.  9 

JM.7 

105 

17 

32 

21 

3.:-:7 

+0.01 

16 

S 

6 

6 

19.^8 

70,5 

-3.7 

101 

15 

32 

24 

0.45 

^2.91 

22 

5 

3 

1 

1929 

73  4 

-0.8 

102 

1 

41 

19 

2. 46 

—O.i'O 

15 

' 

5 

1930 

75.7 

+  1    0 

106 

8 

35 

27 

4.10 

+0.74 

15 

8 

/ 

8 

1931 

78.4 

+4.2 

102 

15 

34 

27 

1.00 

-  2. 36 

22 

7 

1 

3 

Corrections:    August,   1931 

Avlborpr:    Number  of  partly  cloudy  days  should  hp  19,  oloudy  3. 
Wviine:     Moan  maximum  temperature  should  be  86.2  . 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS     SECTlvO> 


;.£PTEMBER.    1931 


OUmatolosical  Data  for  September-   1831 


Amitv.......  

Arkaaelpliia 

Arkiinaas  City  . . . 

Arlberg 

BatesviUc 

Bee   Branch 

Bontonville . 

Big  Lake  Outlet.  tX 

Black  Rock 

Blvtheville  

Booneville 

Brinkley 

calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point 

CUireu'.tou    

Clinton...  

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset 

Danville 

Diirdanelle 

De Vails  Bluff 

Dumas  

Dutton 

Kl  Dorado 

England^... ...;■■  • 

Eureka  hprmgs... 

Favetteville   

Fort  Smith 

FreeiTian  SpringsH 

Fulton  

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

HigMand.  ... 

Hope 

Hot  Springs.  . 

Index 

Jessieville 

Jonesboto  — 

Junction 

Lead  Hili- •  ■  •  •  •  • 
LITTLE  ROCK  .- 

Lurton || 

Lutberville tJ 

Madison 

Magnolia 

Malvern .■••• 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin  

Patterson  

PiBgott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers 

Paint  Charles 

Haint  Francis 

Searcy 

Spriiiabank 

Story 

Stuttgart  . . 

Subiaco  • . . 

Texarkana 

Thoniburg 

WaUlron.  . . 

Warren  — 

Waters 

Whiteclilts 

Wilson 

Winslow  . . 
Wynne  . . . 
"Sancopin  . 


Clark . 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Bureu  ... 

Benton 

Mississippi  - . . 
Lawrence  .... 
Mississippi  ... 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe : 

Van  Buren 

Faullcner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  — 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  

White 

Searcy 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike  

Hemp  tead  — 

Garland   

Little  River 

fJarland 

CrBighead  .  •   .• 

Union 

Boone 

Pulaski 

Newton 

Jolinson 

St.  Francis 

Columbia 

Hot  Springs. . . . 

Fulton 

ijee  

Poinsett  

Searcy  

Polk 

Conway 

r>axter 

Montgomery  . . 

.lackson 

Montgomery  . . 
1  Montgomery  -. 

;  Howard 

!  Mississippi 

Franklin 

Greene  

,  Cross 

i  Woodruff 

('lav     

.leff  erson 

Randolph 

.\shley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

Arkansas  

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  . 
Arkansas.   ... 

J^ogau 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . 
Little  Hiver.  . 
Mississippi  . . . 
Washington. . 

Cross 

Desha 


Observers 


State  Means 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.   E.  Scaulan 

V.   8.   Woath'T  Bureau 

Harry  Johnson 

\'eri>on  C.    Ho'.ce 

Charles  Phillip;.. Ir- 

F.  H..  Haadolph 
R.  J.  Torry 

■  V/.J.  Copp 
Georgia  Quartarman 
C.  R.  Tcwalt 
Johu  G.  Floyd 
.1.   VV.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
Winfied  D .  Polk 
0.  B.  McSpadden 

G.  A.  Gifford 
C.  G.  Hudson 
Geo.  N.  Goodier 
KG.  Pate 
Ben  Johnson 
.!.   M     Ricketts 
J.  J.  Babb 
Dr.  R.   H.   Hardin 
Geo.   W.  Nlchoalds 
University  of  Arkansas 
15.  S.   Weather   Bureau 
R.   J.  Mc  Cui.ston 
T.J.  Logan 

'    W.  R.  Owens 
Ben  F.   Battenfield 

'     Vv.ii:.  McVay 
A.  F    Stevens 
Louis  R.  Keek 
.lames  A.    Buriiett 
Geo.  \V.  B.iker 
'J'om  W.  Stewart 
N.   P.  O'Neal 
G.  C.  Bolton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
BeT'.edictine  S-;..;ters 
J.  A.  Lowdcrback 
J.  H.  Crosswhite 
U.  S.   Weather  Bureai 
I.  C.  Sutton 
H-  G.  I^enhardt 
William  G.  Hager 
State  Agri.    School 
Mrs    W-  L.   Mattiiews 
S.  F.  Whittaker 
C-  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  J.   Parks 
S.  W.   St    John 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 
(i    A    WhitUngtou 
J.  D.  Hender.-ion 
IJ.  S.   Forest  Service 
U    S.   Forest  Service 
Charles  R   Jpckson 
Charles  H.  Hampton 
Orkney  0.  Kiltou 
W    R."  Heagler 
P.  D.  Roberts 
W     K     Baker 
V.  C.  Wright 
Mils  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.    K     Edniiston 
Craig  Williams 
Mrs.   M.   V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Deane 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D   Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F   F.uerkle 
New  SuViiaco  .\bbey 
H    S.  Brasbcar 
Edward  E.  Holmes 
I>r.  Cheveo  Bevill 
Miss  Eveivn  Hoyle 
J.   R.   Huddleston 
Nai-.nie  O   Schirmer 
S.N.  Johnson 

R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 
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Daily  Precipitation  for  September,   1931 


Daily  Hivea:  Stages  for  September.  1931 


Stations 


Drainage-       1 
basiu           1 

I) 

ay 

of  Month 

Stations            [ 

1 

,|,i 

4|. 

1 

6 

7 

S 

9 

]    1 
10  j  11 

12      13      14 

15      16      17      18      19 

20 

21      22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

1  "5 

Amitv Ouachita   

Ar.iadelphia.        11  il  Ouachita    

Ariiausas  City  . .  Ilil  MiiJissippi     . . 

Arlbcr^ ,  White   

B.iwsviUc 111!  White    

Bae  Branch \A  rkansas 

Heatonville *♦'!  Arkansas 

Big  I'.ake  Outlet  ...St.  Francis..   . 

B;.i.cb  aociv  ....lilil While   

BlYtiicville Illli  Wississippi . . . . 

P.miiovilie- '  .Arkansas 

i  .oi 

;  .31 

;     ,2* 

1 

.... 

T.' 
.24 
.OS 
.30 
.15 
34 
.28 
.22 
.21 
.01 

'.'?« 
.05 
.29 

1  42 
.73 

'.07 
15 

'.'■29 

"76 
.16 
.90 
.30 
.53 

1.45 

'.13 

■>..  22 
.92 
■  ■22 
.71 
.09 

!i-2 

'.'69 
".u 

.0-2 

1.44 

.07 

"I6 

".i'i 

'.'ii 

18 
T. 

'.'is 

.... 

... 
.... 

1 

.13 

'.25 



.... 

... 

■f.' 

.... 

. . . . 

..    . 

.... 

't'.' 

'f.' 

".Oi 

.04 

.07 

■ 



.... 

— 



... . 

".OS 
'■■'■■ 

.... 


TV 

'.'62 
".14 

.10 
.2.S 



.... 

.... 

't'.' 

.... 
.06 

'!66 


.... 

'.'65 

■ 

'.'59 

'.'35 
.32 
.52 

.... 

".'63 

... 

't'.' 

'.'65 

't.' 

'.'63 

•••• 

•••• 

.... 

:::: 

2.4(S 
1.20 
0.80 
0.71 
0.72 
0.25 
0.5a 
1.37 
0.51 
1.05 

Brinkley ill); White   

:::: 
— 

,23 

1 


U.65 
0.66 
0.31 
1.46 
0.07 

O.ilioo  Kock ! 

C'.i;nisn li 

OirthagB 

Center  Point 

Clarendon 11 

'jWhite   

Ouachita 

.  Ouachita 

.  Bed 

.03 

..  •'!!!! 

:".: 



iiWhite   

i  T. 
j   .03 

1 

C.92 

Clinton White   

Co'\\vay !  Arkansas 

Corijiug i|!l;White   

,1.1s 



.... 

".'54 



... 

..... 

■.3-2 

.... 

... . 

:::: 

.    .. 
. . . . 

't'.' 



.... 

'.'io 

T. 

'.'io 

.20 

1 

•••• 

•••• 

0.42 
1.60 

1.42 
1.25 
020 
0  87 
0  05 
0.18 

Cotter illl  VVhite   

Crossett i  Ouachita  

T. 

" " 

Ua.ivUle IM  Arkansas 

.48 

.18 

.... 

. .. . 

— 

Dardanelle Ill   .A rkansas 

.... 

•     • 

.. 

.. .. 

Ps  Viills  Built...  11 

Dumas 1! 

Duttou 

liWhito. 

■  ■  * ' 

li. Mississippi     .. 
.White   

'.'22 
.78 
.29 
.12 

't" 

•■•• 

'f.' 

T. 

.70 

.05 

.01 

'f.' 
.... 

■f' 

'.'io 

T 

.04 

'.'io 

T. 

■••• 

•••• 

..  . 

••• 

0.64 
0.61 

m  [lorado lliijOuachita 

Ensland- I  Arkansas 

Sureka Springs 1  VVhite   

........ 

•••• 

. . . . 

'.'oi 

.01 

't'.' 

'!62 

T 
'.'60 

0.56 
0.88 
1.3J 
1.18 
1.75 
0.77 
0.82 

FavarteviUe   White   

* 

. . 

I'ort  .Smith •••|  Arkansas 

Freeman  Sprgs. .  I!? !  Arkansas 

'.'65 

.25 
.12 

.... 

.... 

.... 

'.'.'.'.'.'.. 

T. 

.17 

.... 

.... 

T. 

T. 

't'.' 

•  • 

iUed 

;vvhue     

1  VVhite 

\ 

T. 

'3a'jrgetown 1! 

aiiben r. 

GraDU\s 

C4ravette  

Harrinou 

1 

.... 

.... 

.... 

.... 

'!63 

't.' 



'.'67 

'  62 

.... 

1.71 
0.12 

■Red 

T. 

.17 

".bi 

1.45 

.01 

■ 

"  • '  ■ 

.30 

.41 

— 

0.2t> 

Arkansas 

White 

Mississippi 

White 

.06 

".ok 

.16 

i« 

.... 

.... 

. ... 

.. . 

1.80 
0.98 
0.38 
0.35 

.05 

"08 

.74 

.02 

.18!    'nf. 

•• 

.... 

.... 

. . , . 

Helena li 

iligden 

'f.' 

.... 

".Hi 

.35 

'•-■ 

•••• 

:::: 

•••• 

'.'.'.'. 

. . . . 



'ios 

.... 

.... 

.... 

.... 

Highland 

Hope 

Ouachita 

.04 
.02 

■■ 



..     . 

— 

0.1ft 
0.78 
3.32 
1.31 
2.86 
0.91 
0.77 
0.69 
0.21 
0.64 
0.51 
1.07 
2.01 
0.00 
0.62 
2.95 
0.70 
1.6) 
0.13 
0.61 
0.74 
0.23 
0  85 
0.67 
0  76 

iRed 

.... 

2.57|   .73 
.341.... 

2.  to!   .76 
.■20I... 
.171   .08 

..   .iT. 

i 

T. 

.... 

— 

Hot  Springs iOuachSta 

.10 

"    ' 



*  *  '   ' 

Index lllllRed 

.... 

.lessierille .  .■ 

Jonesboro Ill 

■lunction — 

1  Ouachita  

.36 

■  ■ 

.30 
.05 
.24 

.11 

i'.' 

.... 

VVhite    

[Ouachita  

jVVlLite    

.'■28 
.09 

.40 

.... 

.... 

..   . 

.... 

't" 

.21 

.35 

.... 

".\i 

T 



.07 

.... 

• '  '  * 

... 

—  1  — 

• 

Lead  Hill 

LiStle  3ock.  **' 

T. 

.02 

:;;: 

■  "JA 

.... 

.. , . 

.... 

i.'Vrkansas 

'.'in 

.76 

M..  . 

. 30  . . . . 

.01 

.06 

't.' 

.... 

.... 

I-iirton While    

.05 
.28 

. 

.03 

■■ 

.... 

.... 

— 

Madison |St.  Francis 

.012.00 

... 

•• 

" 

.... 

Magnolia 

Malvoni |L 

Mammoth  Spg.  .ifi 
MariaiHia 

{Red 

KJuachita 

'."io 

.55 
.17 
.84 
.07 
.16 

'.08 

'.'52 
.20 

'!67 

'.'6.3 
.74 

.... 



.... 

VVhite   

Mississippi 

.'53 

.... 

... 

2.20 

T 

• 

:::: 

Marked.  Tree iHl  Mississippi 



.10 

04 
'1" 

.... 

Marshall White   

'.'i4 

.... 

■.'28 

.... 

.... 

.02 

't.' 

T. 

'f.' 

.... 

.... 

M^na ||i!|Ouaohita 

T. 

..:. 

Morrillton Ill] :  Arkansas 

'    * 

.... 

'[55 

T 

.28 

03 

.12 

02 

•    . 

.... 

Moaiitlda 

Newport IP 

Ouachita 

: White   

r. 

'[58 

.62 

.02 
T. 

-■;,{ 

.02 

.... 

Norroau  Ouachita  .   .. 

.18 

.... 

T 
.46 

Clear iRed 

T. 

I  45 

'.'06 
.42 
.27 
.16 
.13 
.05 



'f.' 

'  '05 

... 

.... 

.... 

0.66 
4.1s 

2.05 

')Sc.'ola Ill 

Mississippi. ..  . 

.50 

'.'ie 
'.'i7 

:•: 

•••• 

.10 
.'37 

't'.' 

.11 

".bb 

.... 

.... 

.... 

.... 

Arkansas 

Mississippi 

.34 
1  25 

.17 
.23 
1.85 
.13 
.15 

•••■ 

'-'.'.'. 

Paragould. 

0.34 
1.6S 

Parkin jfit.  Francis. . . . 

Patterson Ill   White 

•••• 

::.. 

0.59 
0.65 
2.04 
0.26 
1.52 
0  02 
2.62 
033 
0.58 
0  51 
3  02 
0.80 
0.65 
0  77 

Pigyolc .Mis-issippi 

.26 

".bh 

'.'65 

.  .  .  . 

Pine  Blu,f.( It: 

Pocvhontas 

Portland II  ! 

Prascott IP 

•Aj-ftansas 

White   

.... 

.... 

.... 

... 

Ouachita 

.02 

T 

T. 
T. 

•  ■  '  * 

. . . . 

.. .. 

Ouachita  

Ojiachita 

1.23 

1.33 
.28 

'.'26 

.80 
.50 
.08 
.60 

.06 

■  ■ 

Riion 

.05 

. . . . 

Rogers ,  vV^te 

.16 

.22 

.08 
?.24 

'.06 

'^25 

.65 
.97 
.11 
T. 

T.' 

.11 

... 

.16 

.04 

...  . 

... . 

.... 

... . 

8t.  Charles 

8t.  Francis  Ill 

Searcy  Ill 

1  White 

T. 

T. 

'.'16 

.43 

.  ..  . 

*' 

. ... 

St.  Francis 

.... 

.10 

.32 

.  .  .  . 

. . . . 

.. . . 

Whi-t» 

(Ked 

.... 

.. . . 

Soringbank p, 

Story ii 

T. 

.... 

T. 

.09 

.... 

Ouachita 

".b'2 

T.' 

.07 

.61 

"r".' 

. .. . 

... 

Stuttgart IIFil  Arkansas 

.07 

.... 

.... 

.25 
T. 



0.92 
0.89 
0  90 

.12 

T. 

Texarkana Ill 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

.25 

Thornburg  

.66 

.04 

.... 

T. 

.05 
.06 
T. 

.27 

1. 

.07 

T. 

.  ,  .  . 

.... 

1  96 

Waldron 

'.'so 

.... 

.04 

0.5 

.  * . . 

. , .. 

.. . . 

0  44 

Warren 8i 

.30 

T 

T. 

.... 

.12 

. .   . 

.... 

...  . 

.... 

0  72 

Waters IHl 

Wtiitecliffs iHl 

Wilson 111! 

Ouachita 

.29 

4.25 

.22 

f." 

.16 

..  - . 

... 

.... 

0.45 
4  32 
0  78 

Red 

T. 

T. 

.... 

..07 

.... 

't.' 

.... 

.... 

.... 

.... 

Mississippi    ... 

.28 

.17 

.. . . 

. . . . 

.> . . 

Wynne HI!  MSssissi-ppi . . . . | 

.... 

.37 

19 
.03 

.15 

.... 

. . . . 

.  ..  . 

. . .. 

. . . . 

0.71 

Va'ioonin  .  .      .  Kfl 

Arkansas 1 

j.^-_'_ 

•  ■■- 

.26 

— 

:::::;■: 

0.29 

17   18   19   20  21   22  23   24  25  26  27   28  29   30  81 


2.5/  2.4(  2.4/ 
■I.l  -1.2/-1.4  ■ 
2.7  f.7  2.6 
-1.7-1-8-1-9I- 
2.9  2.7  2.7 
5.2  4.9  4.7 

i.ol  i.ol  0.9; 


2.2/  2.2/  2.2 

iH  .6 -I.  7-1.8 
2.5  2.4  2.S 
-2.  2-2.  3-2. 4 
2.3  2.1  2.1 
4.5  4.4  4.3 
I.ol  l.Oi  0.9 


2.0    1.9    1.9 

2.0   2.0 

-1.8-1.9-1  9 

-1.9-1.9 

2.2    2.1    2.0 

2.0    2.0 

-2.6-2.7-2.7 

-2.S-2.8 

1.9    1.7    1.6 

1.6    1.6 

3.9    3.7    3.6 

8.4    3.3 

i.o)  1.0  0.9) 

0.9    0.9 
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Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


ci„„,=      Flood 


9 


10     11      12      13      14      15      16     17      18      19      20     21     22     23     24     25     26     27     2A     '29      30 


31 


Cotter 

...White. 

21 

CaliooRock 

do.... 

18 

Batesville 

do  ... 

2i 

Newport 

do.... 

26 

Georgetown    .... 

do.... 

22 

De  Vails  Bluff... 

00 

24 

...    do... 

«0 

Gilbert 

..Buflftio  . 

SO 

Black  Rock 

..Black    . 

14 

Camden 

.Ouachita. 

30 

Fulton 

....Red... 

28 

Helena 

Mississippi 

it 

Arkansas  City... 

do.     . 

48 

4.9 
3  3 
9.3 
5  8 
5.2 
9.0 
11.7 
3.0 
2.0 
6.0 
5.0 
8.1 


4.8  4.8 
2.2  2.7 
8  2:  8.1 
4.8  4  0 
6.1J  6.6 


9.3 
11.9 
3.0 
1.8 
6.1 
5.H 
8.9 
8.8 


10.0 
12.8 
g.O 
1.8 
4.7 
5.4 
9  7 
9.3 


3  6 

1.4 

6.4 

3  I 

5.6 

10.2 

13.0 

2  9 

1.6 

5.1 

7-0 

9.9 

10.8 


3.4 
1  2 
6.0 
3.3 

4.5 
9  2 
8il2.4 
2.9 
1,5 
6.0 
4.9 
8.9 
10.6*10. 


3]  3. 

2  0 
91  5. 
312. 
SJ  3. 
6i  8. 
9;11 
9  2. 
5|  1. 
5    4, 

3  4. 
5;  10. 
OlO. 


0. 

5. 

1. 

2. 

7. 
10. 

2 

1. 

3. 

3. 
,11. 
£111. 


3.1 

0.2 
4  9 
1.3 
2.5 
6.8 
10.3 
2  8 
1.0 
3.9 
3.7 
11.9 
12.  ! 


3.0 
0.1 
4.8 
1.2 
2.1 
6.5 
10.0 
2.8 
1.0 
4.1 
3.6 
U.6 
1-2.6 


2.8 
0.0 
4.6 
1.1 
1.7 
5.7 
9.3 
2.8 
0.8 
4.0 
3 

a.o;io.o 

12.6!l'J.3 


2.5 
0.0 
4.6 
1.0 
1  4 
5.7 
9.0 
2.7 
0.7 
4.2 
3.6 
8.6i   7.4 

n.5Uo.3 


41  2. 
2-0- 


2.41 
-01 
4.4 
0.7 
0.9 
4.9 
8.4 
2  7 
0.5 
4.3 
3.5 
5.1 
7.91 


2.4 
■0.1 
4.4 

0.7 
0.8 
4 

8.3 
2.7 
05 

4.31 
3.5 
4.2 
6.6' 


2.41  2.4 
-0.1-0.1 
4.6!  4.4 
0.6 
0  7 


4.6 

8.1 
2.7 
0.5 
4.3 
3.4 
3.5 
5.5 


0.6 

0.6 

4.5 

7.9 

2.7 

0 

4.3 

3.3 

2 

4.6 


2.41  2.4|  2.41 
-0.2h)-4|-0.1 


2.41  2.41  2.41  2.41  2.4 


4  -t  4.4 

0.6  0.5 

0.6  0.6 

4-4  4.3 


7.7 

2 

0.5 

4.2 

3.1 

8.3 


0.2    0.0 

4.4|  4.7 


0.5 
0.5 

4.1 
7.51 


2.6    2.6 
2  S!  2.41 


0.0-0.1-0.2 
4.5    4.5|  4.5 
1.0    0.7 
0.4    0.5 
4.0|  4.1' 

7.4 

2.6' 

1 


7.4 

2.6 
1.81 


3.81  3.31 


4.2| 
3.11 
4.1 
3.4l 


4.11  4  1 
3.11  3.0 
4.6  4  O! 
4.51  4.7 


4.0  4.U 
3.0  3.0 
3.3  3.0[ 
4.5l  4.0 


Daily  temperatures   for    September,  1931 


Stations 


12 


15      16 


18 


19      20 


21 


22      23 


25     26 


27 


28 


29 


30 


31 


Amity  55 j 

Bes  Branch | 

Bentonville j 

BlytheviUe i 

Boone'vUle I 

Brlnkley  ! 

Calico  RockW 

Camden^J 

Center  Point 

Conway 

Corn)  a? 

Dardaaelle 

Dumas 

Dutton  

El  Dorado  

EuTftkaBpriugi.... 

Payetteville 

Fort  Smitb 

Gravette 

Helena  

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

L«ad  Hin 

Little  Bock 

Luther  ville 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marshall 

^ana 

Mount  Ida 

Newport 

Pine  Bluff , 

Pocahontas 

Portland 

Presoott 

Riaon  

Searcy- ...  

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
/  Minimum 
J  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
,  j  Maximum 
)  Minimum 
,  \  Maximum 
)  Minimum 
.  (  Maximum 
)  Minimum 
,  j  Maximum 
(  Minimum 
.  i  Maximum 
i  Minimum 
.  \  Maximum 
i  Minimum 
.  S  Maximum 
)  Minimum 
.  \  Maximum 
(  Minimum 
.  \  Maximum 
'  I  Minimum 
.  S  Maximum 
'  (  Minimum 
.  \  Maximum 
)  Minimum 
.  (  Maximum 
(  Minimum 
.  S  Maximum 
(  Miuimum 
.  i  Maximum 
"  (  Minimum 
. .  \  Maximum 
i  Minimum 
[  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
"'  (  Minimum 
i  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
' '  (  Minimum 
( Maximum 

■  ■  (  Minimum 
\  IVIaximum 
I  Minimum 
(  Maximum 

■  ■  (  Minimum 
\  Maximum 

■■■  )  Minimum 

i  Maximum 
" '  )  Minimimi 

\  Maximum 
■■'  !  Mijiimum 

S  Maximum 
'  ■ '  /  Minimum 

S  Maximum 
■  ■  ■  (  Minimum 

(  Maximum 
■"  (  Minimum 


70 

88 

70 

79 

67 

88 

73 

87 

70 

91 

69 

90 

66 

92 

71 

891 

71 

92 

71 

70 
91 
72 
95 
70 
78 
65 
94 
73 
80 
69 
82 
69 
87 
71 
83 
69 
90 
71 
93 
70 
87 
72 


72 


73 


82 

63 

89 

74 

88 

66 

88 

79 

81 

72 

85 

66 

86 

72 

85 

67 

91 

72 

89 

71 

83 

68 

87 

74 

81 

66 

87 

69 

89 

70 

81 

74 

83 


68 


95 

66 

91 

65 

90 

67 

89 

66 

97 

68 

94 

63 

93 

621 

96 

67 

96 

70 

91 

67 

61 

97 

67 

98 

67 

90 

56 

99 

71 

91 

68 

91 

67 

95 

70 

90 

67 

96 

64 

95 

68 

79 

70 

94 

64 

92 

62 

93 

71 

91 


63 

9S 

67 

90 

6.''i 

82 

58 

84 

72 

81 

60 

92 
61 

101 
54 
85 
65 
86 
68 
85 
60 
90 
70 
91 
65 
89 
67 
85 


73!  66 
80'  88 
671  65 


90 

70l 
85l 
71] 
87  i 
741 
80 
63  i 
821 
71 


95 

70 

94 

67 

89 

63 

90 

74 

85 

6' 

97 

65 
100 

63 

90 

65 

93 

69 

90 

62 

95 
63 
96 
68 
96 
68 
92 
64 
961 
74! 
97 
68 
97 
62 
92 
69 
90 
63 
91 
64 


97 

68 
95 
68 
94 
65 
92 
66 
97 
67 
96 
70 
96 
61 
97 
70 
98 
72 
94 
70 

63 

99 

71 

95 

71 

92 

57 

99 

74 

96 

64 

95 

64 

94 

73 

95 

66 

95 

69 

96 

71 

93 

70 

93 

66 

95 


95 
69 
93 
67 
95 
66 
95 
67 
95 
68 
97 
64 
98 
61 
94 
68 
96 
71 
95 
69 

63 
98 


70 

95 

57 

96 

70 

98 

701 

96 

70 

94 

72 

98 

67 

94 

67 

98 

69 

92 

74 

96 

65 

97 

611 

94 

73 

96 

68 

97 

69 

96 

69 

92 

61 

93 

72 

90 

63 

97 

68 

97 


93 
68 
94 
66 
93 
67 
94 
70 
95 
67 
96 
64 
98 
64 
95 
66 
92 
72 
94 
68 

66 
97 
66 
100 
66 
91 
56 
98 
69 
96 
70 
94 
64 
94 
72 
93 
64 


94 

75 

93 

60 

96 

73 

97 

71 

97 

74 

94 

70 

96 

66 

98 

72 

97 

64 

941 

73 

91 

61 

92i 

68 


92 
64 
93 
67 
94 
64 
94 
69 
92 
62 
97 
62 
93 
66 
95 
71 
93 
65 

59 

97 

69 

99 

62 

94 

5P 

96 

70 

94 

67 

94 

64 

93 

72 

95 

66 

91 

67 

93 

67 

92 

71 

92 

63 

94 

62 

92 

70 


95 
65 
94 
69 
95 
61 
02 
64 
95i  95 


96 
68 
94 
66| 
971 
65, 
97  j 

981 
63i 
92| 
67 
92 
62' 
94, 
65 1 


96 

69 

98 

67 

92 

66 

91 

71 

91 

61 

9.5 

63 
100 

59 

95 

70 

94 

70 

95 

68 

94 

67 

96 

73 

96] 

69  j 

94 

C8l 

971 

62 

96 

68! 

98 

58 

93 

70 

88 

60 

92 

68 


94 
68 
92 
68 
90 
66 
97 
69 
95 
70 
95 
66 
95 
62 
91 
66 
91 
70 
93 
69 

66 
96 

70 

94 

60 

89 

59 

96 

70 

92 

66 

91 

63 

90 

72 

91 

66 

97 

68 

90 

C' 

83 

72 

97 

69 

93 

61 

90 

73 

91 

71 

95 


93 


04 

92! 

59 1 

901 

66 

91 

60 

95 

66 

98 

62 

92 

62 

92 

67 

94 

60 

92 

63 

94 

70 

95 

63 

92 

64 

96 

66 

96 

701 

97! 

571 

91 

66 

95 

62 1 

93 

60 


94 

66 

90 

6' 

86 

55 

90 

68 

91 

68 

89 

63 

89 

70 

90 

60 

85 

59 

88 

70 1 

88 

72 

90 

72 

92 

62 

88 

69 

91 

69 

95 

63 

92 

66 

89 

6 

87 

70 

85 

61 

91 

62 

92 

5; 

87 
70 


92 

70 

95 

66 

92 

65 

92 

67 

94 

68 

93 

67 

97 
67 
92 
68 
97 
60 
89 
07 
97 
66 
94 
67 


69 
92 

64 

99 

64 

87 

57 

93 

70 

90i 

64 

88 

61 

88 

OS 

90 

64 

94 

66 

91 

74 

82 

70 

91 

70 

92 
63 

90 

68 

92 

65 

95 

70 

92 

66 

87 

68 

89 

671 

85 

62 

91 

63 

93 

62 

91 

66 

91 

68 

90 

69 

91 

651 

91 

66 

92 


95 
70 
95 
67 
91 
72 
92 
71 
95 
69 
96 
69 
98 
67 
96 
69 
93 
73 
88 
71 

72 
98 
70 
101 
70 
90 
60 
96 
73 
91 
73 
92 
71 
95 
72 
93 
73 
98 
72 
95 
80 
92 
73 
95 
71 
96 
63 
94 
74 
96 
69 
99 
71 
97 


93 

69 

97 

6 

94 

66 

93 

64 

92 

70 

85 

69 

92 

68 

93 

63 
93 

68 

92 

69 

93 

65 

93 

65 

93 

67 

94 

68 

92 

65 

94 
71 
94 
07! 
93i 
66; 

"il 

67j 
9lj 
69 
93' 
70 


73 
99 
72 

7.3 
99 

70 

99 

72 

92 

62 

9' 

73 

93 

75 

94 

74 

95 
73 

91 
73 
97 
72 
95 
77 
93 
75 
97] 
74 
98 
64 
94 
75 

100 
73 

100 
71 
96 
69 
95 
70 
93 
73 
93 


98 
71 
98 
70 
95 
71 
95 
74 
97 
71 
97 
70 
102 
69 
95 
72 
95 
73 
99 
72 

73 

100 
72 
98 
75 
95 
60 


96 

92 

72 

70 

97 

93 

71 

69 

94 

88 

70 

71 

95 

94 

75 

75 

96 

93 

72 

68 

99 

95 

71 

68 

72 
94 

71 

96 

64 

95 

69 

95 

73 

95 

67 

96 

69 

96 

71 

96| 

72 

95 

67 

98 

70 

96! 

68  i 


101 
69 
95 
70 
94 
74 
98 
73 

73 

98 
74 

loo 

72 
93 
61 
96 
74 
94 
74 
94 
7<l 
93 
75 
94 
71 
99 
72 


95 

96l 

66i 

96 

72 

95! 

73 

96 

70 

94 

70 

95 

70 

96 

71 

96 

68 

98 

721 

95| 

701 


74 

97 

65 

92 

75 

9K 

85 

96 

73 

94 

70 

93 

67 

92 

74 

89 

69 

95 
70 

96 

6' 

96 

69 

94 

73 

95 

68 

92 

71 

95 

70 

95 

72 

95 

69 


95 
68 
93 
67 
88 
71 
97 
71 

72 
95 
70 
99 

95 
61 
93 
72 
89 
71 
88 
71 
91 
72 
89 
71 
96 
69 
91 
70 


96 
72 
96 
68 
95 
68 
91 
72 
96 
75 

73 
96 

74 
98 
72 
88 
64 
98 
73 
89 
72 
90 

92 
75 
90 
72 
97 
73 
93 
79 
90 


97  100 


71 
96 


96|  IO2I  97| 


70 
92I 

"I 
95 

70 

95 1 

7ll 


71 

91 

68 

91 

63 

94 

72 

951 

74 

94 

71 

94 

67 

92 

68 

94 

71 

93 

69 

97 

72 

96' 

73 

94 

64 

92 

701 

96 

75| 

96 

70 


73 
95 
74 
94 
73 
90 
72 
94 
73 
93 
65 
92 
75 
95 
75 
98 
73 
95 
72 
91 
69 
91 
74 
89 
74 
92 
72 
93 
74 
93 
73 
94 
74 
94 
66 
95| 
70l 
94 
70 
94 
71 
94   94 
72I  07 


95 

72 
95 
71 
91 
73 
94 
75 
97 
75 
96 
72 
99 
71 
95 
72 
93 
74 
98 
74 

73! 
97 
74 
100 
73 
89 
64 
97 
74 
91 
69 
92 
75 
93 
75 
92 
76 
95 


72 
92 
75 
88 
74 
95 
74 
95 
76 
95 
72 
95 
75 
96 
70 
94 
71 
94 
74 
96 


97 
72 
99 
69 
93 
69 
92 
74 
97 
70 
99 
69 
100 
67 
97 
70 
9' 
74 
96 
71 

70 
99 
71 
97 
70 
87 
59 
98 
74 
94 
71 
95 
69 
96 
74 
95 
70 
99 
72 
97 
71 


93 

08 

93 

73 

92 

68 

95 

71 

97 

69 

90 

76 

89 

69 

91 

65 

93 

72 

97 

68 

9S 

70 

99 

71 

81 

66 

91 

73 

89 

65 

97 

67 

97 


99 

70 

101 

70 

87 

63 

99 

75 

82  i 

68 

89 

73 

92 

70 

86 

69 

99 

73 

95 

72 

93 

76 

97 

69 

90 

68 

9Sj 

76 

96 

75 

98 

73 

98 

70 

91 

62 

95 

7- 


68 
83 
55 
72 
49 
92 
57 
82 
56 
90 
59 
75 
46 
87 
63 
87 
64 
85 
61 

52 
85 
55 
85 
61 
73 
47 
90 
74 
74 
49 
77 
48 
7 
58 
76 


75 


98 
72 1 
95| 
71 
94 
72! 
921 
72 
95 
73 
93 


96 
70 
98!  I'J" 
70l     70 


fi- 

92 

68 

96 

74 

88 

671 

97 

09 

97 

70 
100 

71 

92 

69 

98 

72 

9i* 

71 

96 

64 

93 

721 

90 

681 

93I 

69 


90 
60 
85 
63 
84 
09 
81 
58 
73 
46 
78 
63 
79 
55 
94 
69 
91 
63 
69 
52 
90 

62 

84 

40 

83 

62 

85 

67 

81 

57 

87 

67 

81 

53 

87 

71 

93 

69 

94 

64 

85 
551 
89 
47! 
8I! 


43 

83 

46 

79 

48 

75 

34 

83 

53 

78 

45 

77 

40 

81 

50 

77 

40 

76 

44 

74 

49 

79 

55 

75 

48 

77 

39 

76 

55 

81 

46 

82 

53 

83 

46 

70 

46 

83 

52 

82 

38 

8': 

48 

83 

39 

75 

45! 

77! 

53 

75 

49 


82 
47 

78 
46 
77 
46 
73 
48 
81 
45 
78 
44 
80 
42 
80 
45 
82 
55 
81 
47 

42 

81 

46 

65 

48 

78 

35 

81 

52 

81 

46 

82 

41 

78 

52 

79 

47 

76 

46 

82 

46 

79 

52 

77 

47 

79 

39 

76 

55 

81 

52 

80 

48 

82 

45 

72 

45 

75 

50 

73 

38 1 

81 

48' 

82 

39 


47 
84 
45 
82 
49 
85 
52 
87 
45 
87 
40 
87 
38 
87 
41 
87 
56 
87 
44 

42 
87 
46 
83 
44 
87 
56 
87 
51 
85 
49 
84 
43 
83 
54 
83 

5-.: 

86 
49 
84 
41 
82 
50 
86 
50 


49 

82 

53 

81 

49 

76 

481 

781 

46! 

82! 

49 

81 1 

40! 

!9i 
all 

43 
73  i 
52! 


6     78 


36 

83 

54 

81 

48 

90 

4' 

88 

44 

78 

42 

81 

50 

74 

38 

86 

60 

87 

36 

85 

■13 

87 

481 

84 

46 

84 

42 

85 

49 

89 

48 

84 

43 

79 


92.3 
66.2 
91.1 
04.4 
87.9 
61.3 
90.1 
67.4 
92. 9 
6.5.8 
92.5 
64.4 
93.2 
61.9 
92.2 
64.9 
91.6 
69.2 
92.7 
66.6 

63 '.9 
94.0 
66.0 
94  2 
66.6 
87.4 
166.6 
93.8 
09.5 

89  0 
65. 6 
8'.'.  3 
63  9 

90  2 
68.8 
89.1 
6!. 8 
92  6 
66  3 
iil.8 
08.3 
■SS.3 
70.7 
91.2 

i7.2- 
90.8 
&<.! 
89.8 
70.0 
1.9 
67.0 
94.9 
67.5 
93.4 
6.5.4 
W.l 
62  8 
89  5 
68.6 
86.4 
62. 1 
91.9 
65. 4 
93.7 
60.9 
91.0 
6.5.5 
91.4 
69.0 
91.1 
63  6 
91.1 
65.4 
92.3 
67.1 
l9:1.5 
66.8 
91!.  8 
64.5 
93,4 
64  7 
92.9 
66.5 
92.8 
61.4 
89  4 
07.7 
190. 1 
!62.9 
189.9 
165.9 


•5.>rhermoraetei-3  are  read  in  the  raor 


«iag:  the  maximum  temperatare  then  read  is  ore  lite:l  to  the  preceding  day,  on  >vhich  it  almost  always  o.curs. 

WeiUher  Bureau,  tittU-  Ko<-k.  AVc.  lU  ■'t-SM02l> 
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U  S  DEP4RTMENT  OF  AGRICULTUKE.  WEATHER  BUREAU 

CLIMATOLOGICAL    DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  Y^EATHER  BUREAU 
RHi^RfiSRS   SECTIOfi 

HABVEY  S.  OOIiB,  Meteorologist 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 


1 !  2  i  3  '  4  ,  5  ^  6  7   8 '  9  '  10:il|12ll3|l4'l5il6:i7;i8il9;20|21,22,23:24|25;2^27^S^^l 


Vol.  XXXVI     Little  Rock,  Ark.,  October,  1931       No.  10 


Dense  Fogs 

Light  Hail  

Moderate  Hail...  ,- 

Heavy  Hail 1.-, 

Thunderstorms  ■.  i  ■■■ 


GENERAT.  SUMMARY 

Unusually  warm  weather  prevailed  during  October  1931  and 
although  the  highest  temperature  recorded  was  only    yb  ,    this 
is  the  second  warmest  October  during  the  pas     40    .V^^ars     the 
mean  temperature  being   exceeded    only    by    that    o/    October 
1897      Temperatures  were  above  normal  from  the    1st    to    tne 
15th  and  again  from   the    21st    to    the    fth    ^hile  ^Jiey    were 
slightly  below  normal  from  the  16th  to  the  20_th  and  from    10° 
to15°  below  the  latter  part  of  the  month.     Light  ^rost  was  re- 
ported from  northern,  central,  and  eastern  sections  of  the  State 
about  the  18th  or  19th  and  heavy  to  killing  frost  over  most    of 
the  same  area  on  the  31st  while  some  sections  along    the  west- 
central  border  reported  only  light  frost  on  the  3  st.     fhe  mean 
temperature,  as  determined  by  the  records  of    62    stations,  was 
67  1°    which  is   4.7°   above   normal,    all   stations   for   which 
normals    have    been    computed    showing   positive    departures 
Monthly  means  ranged  from  60.4°  at  Button    to    7L4      a     E 
Dorado      The  highest  temperature  recorded  was  98    at  Uumas 
on  the  ioth,  the  lowest  26°  at  both  Button  and  Mount  Ida    on 
the  31st.     The  greatest  daily  range  was  50°  recorded    at    Lam- 
den  on  the  2()th  and  at  Mount  Ida  on  the  Ist. 

Showers  were  generally  light  and  scattered    during    the    first 
10  davs  of  the  month  but  were  general  over  the  State  except  m 
the  extreme  southern  portion  from  the  lOth  to  the  15th     Some 
stHtions  in  the   extreme    northwestern    portion    reported    from 
2  00  inches  to  over  7.00  inches  during  this  period.     Ram  agam 
feli  in  all  sections  from  the  20th  to  the  28th    with    several    sta- 
tions reporting  an  inch  or  more  on  the  22d,  23d,  and  the  28th. 
I  he  average  precipitation,  based  on  the  reports  of   9o    stations 
was  2  35  inehes  which  is  0.82  inch  below  normal.     Only  11   ot 
the  67  stations  with  records  of  10  years  or  more  reported    posi- 
tive departures.     Monthly    totals   ranged    froni    0.6o    inch    at 
Wynne  in  the  east-central  portion  to  10.22  inches  at    Gravette 
in'the  northwestern  part  of  the  State.       The    greatest    amount 
measured  in  any  24-hour  period  was   5  09    inches   at    Gravette 

on  the  12th. 

The  weather  during  October  was  very  favorable  for  cotton 
and  the  yield  promises  to  be  the  best  in  the  history  of  the 
State.  Although  at  times  picking  was  delayed  by  rams,  it  pro- 
gressed rapidly  and  was  nearly  completed  m  some  southern 
counties  by  the  close  of  the  month.  Meadows,  pasture..,  late 
corn,  and  "fall  truck  were  damaged  by  the  dry  weather  and  in 
eastern  and  southeastern  sections  the  soil  was  still  too  dry  even 
at  the  close  of  the  month  for  fall  plowing  and  seeding  The 
harvesting  of  rice  was  nearly  completed  during  the  month  and 
the  yield  was  excellent.  Very  little  damage  resulted  from  the 
frosts  and  freezing  tempeiatures  of  the  31st  as  most  crops^  were 
matured. 
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SOBLLANBOUS  DATA 

Stations 

Pressure,  Sea 

-level 

Wind 

Relative 
humidity 

0  <D 

a 

S 
30  0-1 
30.  04 
30.08 
30  09 

S3 
611 

S 

30.42 
.30. -SO 
30.45 
30-45 

a 
1 
1 
1 
1 

o 

m 

2.38H 
4.488 
4,489 
4.412 

rt  at 

ifi 

34 
31 
23 

o 

S 

1 

a 

a 
ft 

a  " 
■"  S 

73 
71 
72 
65 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 

29.  7f 
29.81 
29.79 
•29.76 

28 
28 
28 
28 

nw 
mv 
w 
sw 

29 
29 
29 
27 

83 
83 
76 

"57" 

50 
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Coirection  for  October,  1931 

Kee  Branch  mean  temperature  .Uould  be  66.  6° :  departure  +4.4=. 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION - 


October,  1931 


stations 


Olimatologioal  Data  for  October.    1931 


Amity 

ArUadelphia  

Arkansas  City  

Ariberg .' 

»;ite5vi!le 

IJpe   Hraiicli 

Ueiitonville 

Uigl.ake  OuUet.lt 

Black  Roirk 

Blytheville  

Bnoucvillo 

Hriiikley 

calico  Rock 

Ciinids'n 

Cartliasce   

Center  Point 

Clarenitoii    

Clinton 

Con^ray 

Corning 

Cotter •• 

Crosset 

Danville 

DanlanpUe 

DeValls  Bluff 

Dumas 

Huttou 

El  Dorado 

Eneland  

Kureka  Springs... 

Favcttevillo   

Foi-t  Smith 

Froeman  Sprlngstt 

Fulton  

(^eortjetown 

Gilbert 

Granni.s 

Gravptte 

Harrison 

Hi-'leua 

Hisfdi^n 

lligliland 

Hope 

Hot  Springs 

Index II 

.lessioville 

.Idiiesburo  . 
.Inuftion  .. 

Lead  Hill 

14i'TLE  ROCK 

l.nrton 

Liil.hcrvillo ; 

Madison 

.Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain   Houuj. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman    

Odon 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paraxould 

I'arkin  

I'attcrsou  

!M-.rKott 

I'ine,  Bluff 

Poi-ahotilas   

Portland 

Pruscott 

Rison 

Rogor.s 

Saint  Cliarlcs 

Saint  Francis 

Searcv 

Rpriiiubaiik t 

Storv 

Stuttgart 

Subiaco  ■ 

Te.Tarkana 

Thornbiirg 

Waldron 

Warren 

Waters 

WhiteclifFs 

Wilson 

Winslow 

Wyiui'? 

Vancopin 


tt 


Counties 


Clark  

Clark   

Desha 

Stone 

Independence 
Van  B'.ireu  . . . 

Benton 

Mississippi  ... 
Lawrence  . .. . 
Mississippi  ... 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Va  n  Buren . . . 

Faulkner 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Veil 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

\^'asllington  . 
Sebastian.  . . . 

Pope 

Hempstead  . . 

Whitii 

Searcv 

I'olk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pilv-e   

Hempstead . . 

fiarlaud   

Little  River  . . 

fJarland  ■ 

Craighead   .. 

Union 

Boone 

l^ulaski 

Newton 

Johnson  

St.  Francis... 
Columbia  .  . . . 
Hot  Springs.  . 

Fulton  

Lee  

I'oinsett   

Searcy  

Polk 

Co u way 

Bp  .vter 

Montgomery  . 

.laekson 

Montgomery  . 
Mou'goinery 

Howard 

Mississippi  . . . 
Franklin  . .  .. 

Greens 

Cross  

Woodruff 

Clav     

.leffersou  . . . . 
Randolph  .  . . , 

Ashley 

Nevada 

Cleveland . . . , 

Benton   . 

Arkan.sas  . . .. 

Clay   

White 

MiUer 

Montgomery 
Arkansas.   ... 

Logan  

Miller 

Perrv 

Scott 

Bradley 

MoiUgomery 
Little  l.iver. 
Mississippi  . . 
Washin.gton. 

Cross 

Desha 


State  Means; 


Till) 
■Irfl 
145 
70!) 
277 

7no  I 

1803  j 

■m 

*.l 

i.5h 

■470  I 
200  I 
516  I 
80'J  1 

40!< 
175 

:«() 
153 
102 

I.*0 
270 
229 

146-5 

1451 
4.'i7 

2240 
260 
200 
ri75 
y"0 

VAGO 

11152 
250 
415 

'377 
600 
275 
7.iO 
Mo 
lB2 
650 

2100 
775 

'.•ji.5 

277 
&i0 
235 
2'2'J 
1070 
1185 
347 
SOO 

6.yj 

231 

750 
800 
288 
240 
396 
301 

"m 

307 
215 
300 
122 
329 
2W 

1385 
175 
290 
2;!G 
210 
7(i0 
228 

1050 
332 
650 
675 
206 
800 
■SO 
237 

1734 
250 
167 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


;i6 
3.5 

47 

9 
32 
39 
26 

1 
29 

17 
4-1 

46 

1 

32 

27 

To 

48 
3S 

4 
16 
15 
45 

4 
25 
28 
30 
24 
31 
44 
50 

7 
45 
19 

8 
12 
34 
30 
59 
13 

2 
60 
40 

6 

5 
36  . 


6 
33 

1 
12 
44 
26 
19 
26 
17 
43 
!0 
17 


2 
33 
35 

5 

1 
15 

7 
44 
38 
2.3 
43 
30 
40 

•> 

3 
22 
24 

7 
44 
34 
45 

7 

12 
37 

7 
27 

6 
16 
23 


68.0 


63.2 

I  66.7 

64  8 


68.2 
68.9 
67.6 
(14.  2 
67.3 


=  s 

ag 


60 

5 


1>^ 


Precipitation,  inches 


a  a 
3  o 


C5t5 


OH 


+2  5  93 
+4.5  93 
+5.3  I      90 


-ra .  5 

+  5  1 
't4  0 
+  3.7 


70.3  1+4  S 


68.4     +6  5 
61.6    +4.9 

70'.3'!+-5'.i 


63  4 
69.2 

'70.' e" 

6rt  7 
68.4 


-6-.0 

70.4 
63.4 
68.2 
62.3' 
68.0 


71  0' 

6S  6 

62.6 

67.  7 

65.4 

63  4 

68.0 

68.0 

64.6" 

60  6 

66  9 

1  C8.7 
68.2 
67.6 


69  4 
64  9 
69,1 
m  0 

70  0 
64  9 


66.1 


68  5 
67  8 
70.4 
65.7 


63.6 

1-5.6 

as.  6 

+3  9 

60  4 

+2  7 

71.4 

+6  0 

67.7' 

+4  1 

65.6 

HI 

b5  6 

+5.1 

68.4 

+5  6 





87.0 

+  4'3' 

66  6 

+6.0 

+  3.6 
+  6.4 

+6  i 
+  4  3 


+4!5' 

+6.2 

+4  6 
+5.'s' 

+5"i' 

h5  6 
+  4.(1 
+  4.5 
+  3.9 
+  J.S 
i-5.  5 

-1-1-8 
+  4-0 
-r5.2 


+6.5 
+4.1 


+5.4 
+3.5 
-t4.5 

+4.5 
4-5.9 

+5.4 


-+4.0 


-r5  7 
+4.1 
+4  7 


97 
93 

91 
S?" 
94 

97» 
95 
87 
90 
93 
90 
95 
94 
95" 
95 
94 


68.6 

'ss  0' 

67-'6' 


+4.3 


•4.6 


67.1    +4.7 


90 


93 


98 


28 
36 
32 


U 


36 


lOT  I     34 


hi 

7 
11 
10 

4t 

4 
10 


8 
7 

4t 
10 


19 

9t 


lot 

12 

7t 
10 

1 
10 

ii')t 

8t 
a 
10 

u 
'J-i 

8 
11 
4 


JO 
71- 
10 


93        10 


10 
10 
91- 
10 


ICt 

■'7t 
i 


19+ 


1!  I  38 

71-  :'.2 

lot  '  31     i 

7  i  29     ] 


83 


31 
31 
31 


31 
31 
19 
31 
31 


31 

lat 


34 

26 

37 

34* 

32 

HI 

36 


28 
29 
34 
80  V 

'3s"t 
3.i 
35 


35 

31 

31 

40 

31" 

30 

3.J 

34 

37 

35 

29 

34 

37 

35» 

26 

35 


20 
35 
31 


36 
31 

36 
35 
35 
31 


29 
34 
34 

30 

37 

'32' 
31 

26 


31 
31 
31 


31 
31 
31 
31 
3! 
31 


31 
31 
31 
19 

31 


31 


48 
39 
32 


37 
41 
49 
49 

00 


31 
31 

19t 
'31 

ioV 

31 
31 


31 
31 
19 
31 
31 
31 

31 

31 

18+ 

IW 

19+ 

al 

n    I 

19+  i 
31  , 
19+ 


46 
38' 
43 
40 

33' 

29 


39 

39 

47 

30 

35" 

34 

43" 
43 
42 

38 
45 
40 
3ti 
40 
44" 
50 
43 


39 


31 

40 

31 

'"44"[ 

31 

43 

31 

39     t 

31 

4b»   i 

31 

36     ' 

31 

38     1 

31 

28 

I  3.36r  1-0. 10| 
1  2.14-0. 98, 
!   I  37  -   i .00, 

0. 9-<! , 

1.26-2.00, 
1.47  -l.SSi 
8.36+4.86' 

I.2O' 

1.12  -2.22 
l.2i  ...  i 
1  3  03  -0.60 
1. '.'9, -2.01 
1.48-1.69 
0.74-2.16 

1  76  -1  42 

2  03  -  1.23 
0.97  -2  40' 

]  83     

2.19—0.68 

1.  !9'-2.17 

1.93! 

1.87:— 2  37: 

I  1.78  •  2.65 
2.09-0.92- 
L31: 

3  591+0.16 
3.5i,-0.3ii: 
1-76  -L48: 
2.22  -1  lis! 
5.44+1  891 
5.88  +2  47 
6.32+3.33: 

■i.44': ■ 

1.96,-0.64 
1  24; -2. 50! 

2.a5i..\...i 

3.08,-1.91 
iO.22   16.71 

I. AT'- 1.29: 
'  1.23'-!.. 53 

1  l6|-3.38' 

2  I3> ! 

1    1.141-2.21 

2.83I-O  45! 
1.8u! • 

:    2.10: 

2.00l-1.36i 
L38[-l.-54! 

2O5I ' 

1.76,-0.95| 

1  2.90' 1 

i  2.32-1.64 

I  0.84. 

1  0  8;)l-2.75! 

I  2.47!-0.47! 

I  1.701-!. 63; 
l.l''|-2.47 
1  44|-2.!-4; 

i  L7(i|-2  ,591 
5.  81i+2.09i 
1.40! j 

2.  li;— 2.  2S 
I  3. 30: -0.54 

[  •.>.(i2  -0.'26| 

3  62' 

!  3.38|    

l  2  42! i 

I  2.13-0.67! 
!  4.92t+l.  70: 
i  1  98!    ...      I 

j  0.  8(!| 

\   1  42!-2.  14| 

l-2.'l I 

1  3. 18+0. '27! 

1.18,  -2.13! 

2.16|-0.74! 
I  <!.47-0. 19! 
I  2.50!-0  61 
1  4  .10!+1.30! 

2.53 

1  60| ! 

2.('9|-0.97i 
i  2.32j-0.84 

I  3. 6^1 

i  l.S6|-L24 
;  2.  30l-i.;a, 
!  2.14-0.99 

2.35, 

3.. 54  -0.95: 

1.25: -2 .36: 

i  3.52 

!  2.2lt-).07! 
I  1-01! 


1.73 
1.38 
1.23 
0.53 
0.7(1 
0.90 
3. 57 
0.85 
0.62 
0.95 
1.09 
0.68 
0,98 
0.56 
1.70 
(1.90 
0.48 
0.69 
1.07 

0  68 

1  10 
1..50 
0.91 
1.00 
0.75 
2.95 
1.24 
1.50 
1.16 
1.81 
2.12 
3.  .54 
1. 10 
0.7J 
0-  67 
0.96 
L16 
6.09 
O./O 
0  96  , 
0.67  I 
11.87 
0  ^3  i 
0.97 
0.81 
1. 10  i 
0  94  1 
1.?.8  1 
')  94 
0.94  I 
0.73 
0.86 
0  84 
U.80  I 

1.40  i 

0  6(1 
U.73  I 
0.72 
0.64 
3.05 
0.76  1 

1  30  ' 
1.27  I 
1.47  I 
1.20 
1.8i  I 
1.07  1 
1.63  i 
J. 60 
1.17 
0.45 
0.92 

0  50 
1.47  ; 

0.36 ; 

1.38  i 
1.44  j 
1.10  I 

1.41  ! 
1. 10  ! 

1  08  ! 
1.51 
1.25 
(1.92  I 
0.81  I 
0.85  1 
0.85 
1.61 
1.59 

1  '20 
1,83 
0.92 
0.59 


0.65: 
2.41 


■3.35:  0.40 
j  2.26 


Number  of  days 


•21 


t,° 


o 


03  O 


Observers 


0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0,0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

p.o 

0.0 
0.0 
0.-0 
'0.0 
0  0 
0  0 
0,0 
0.0 
0  0 
0.0  i 

0.0  ! 

0.0  ! 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  i 

0.0  ■ 

0.0  I 

0.0   I 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0-0 

0.0 

0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

(V.b 

0.0 


50    I  2.35:-0.82i  5.09       0.0 


13 
17 
18 
13 
20 
16 
21 
19 
20 

n 

16 

23 

10 

18 

22 

18 

17 

16 

19 

19 

17 

17 

22 

13 

18 

12 

19 

16 

16° 

16 

15 

15 

20 

47 

20 

21 

20 

15 

20 

10 

tl 

12 

22 

15 

18 

17 

20 

27 

18 

12     1 

17°   i 

21  i 

19  I 
16°  i 

22  1 

1' 

'■• 
18 

18 

19 

18 

21" 

17 

19 

U 

21 

U 

15 

20  , 
22  \ 
16  I 
19 

18  j 
18  I 
15 
17 
18 
21 
12 
17a 
17 
21 
19 
17 
18 
14 
18 
15 
12 
14 
13 
18 
16 

17 
16 


5 

■2 

1 

8 
10 

7 
17 

3 

3 

9 

2 
10 

8 

3 

8 

4 

3 
12 

2 
11 

7 

<^ 

iT" 
4 
It) 
12 

6 

4 

0 

3 

9 

9 

1 
15 
17 
12 

6 
14 


4 
4 
12 
6" 
4 
0 

5 

4 
15 
12 

7 

V 

2 

9" 

9 

0 
13 

5 


6 
5 
3 
3 

8 

5 

7 

5 

5 

7 

73 

9 

3 

2 
10 

5 

8 

4 
11 
14 
17 

6 

3 
10 


2 

11 

11 

9 

8 

9 

5 

10 

10 

12 

5 

1 

4 

10 

6 

4 

12 

5 

4 

9 


ne. 
se. 


sw. 
nw. 
ne. 


10 
6 
6 

11 
8 
5 

10 

11 
6 
4 
A 
10 
11 
7 
•2 
7 

la 

6 

3 

7 
3 
2 
10 
2 

6 
0 
9 

7 


12 

2» 

4 
10 

2 

1 

6 

5 
11 

0' 

6 

6 

7 

lb 

7 

9 

3 
10 

9 
10 

5 
11 

7 

8 

5 
12 

3'! 

5 

7 
10 

4 

8 

9 


nw. 

s. 


se. 

sw. 

nw. 

w. 

s. 

n. 


nw. 

se. 
sw. 
sw. 
n. 


se. 

s. 


sw. 
nw. 


se. 
sw. 
w. 


■J.  W.  Campbell 
W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 
J-  D.  Reeves 
Mrs.  Lelia  I.  Teter 
J.  E.  Scanlan 
ii.   S.   Weatlier  Bureau 
ILarry  Johnson 
■V'emon  (;.   Howe 
Charles  Phillips,  Jr. 
?.  H.  Randolph 
R.  J.  Torry 
\V,J,   Copp 
Georgia  Qaarternian 
C.  R.  Tewalt 
John  C,  Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.  L.  St<iphens 
E.  E    Oordrev 
Winfred  D .  P6lk 
O.  B.  MoSpauden 
G.  A.  Gifford 
C.  G.  Hudson 
Geo.  N.  Goodier 
K.  G    Pate 
Ben  Johnson 
■  J;  il     Ricketts' 
J.   J-   Btt^bb 
pr:  R.   II.    Hardin 
Geo.   W.   Niehoalds 
University  of  Arkansas 
0,  8.   Weather   Bureau 
R.  J.  Mc  Cuiston 
T.J.  Logan 
\V.  R    Owens 
Ben  F.    Battenfield 
W.  E.  McVay 
A.  F    Stevens 
Louis  R.  Keck 
James  A.   Burnett 
Geo,  W.  Baker 
Tom  W.  Stewart 
N.  P.  O'Nea) 
G.  C.  Bolton 
H.  G.  Sanderson 

0.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J-  A.  Lowderback 

J.  H.  Crosswhite 

U.  S.   VVeat'^er  Bureau 

1.  C    Sutton 

H.  G.   Lenhardt 
Willinni  G.  Hager 
State   Agri.    School 
Mrs    W,  I,.   Mattiiews 
S.  F.  Whittaker 
C.  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.   W.   St.  John 
John  Cook 

B.  8.  Halbert 

G    A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
TT,  S.   Forest  Service 
U    S.   Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
!    Charles  II.  Hampton 
Orknev  O.  Kilton 
W.   R.   Ileagler 
P.  D.  Roberts 
W,   E.  Baker 
V.  C.   Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.    E,   Edmi.ston 
Craig  Williams 
Mrs,   M.  V,  Tisdale 
Garl  A,  Starck 
Ballard  Deane 
S.  'T.  Rooney 
Arthur  D,  Smith 
Miss  (Jrace  Field 
S.  C.  Storv 
Adam  F,  Buerkle 
New  Subiac-o  Abbey 
H,  S,   Bra.shear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.   Cheves  Bevlll 
Miss  Eveivn  Hoyle 
J.   R.   Huddleston 
Nannie  0.  Schirmer 
S.N.  Johnson 

R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


Tflmoerature  and  Drecinitation  departures  computed  for  stations  having  ten  or  more  years  record.  All  complete  reports  used  in  means  T.  less  than  0. 01  inch  rain  or 
meltXnownReSor^ed  folate  for  means  and  summaries.  Reference  letters  »,".''.  number  of  days  mis,slng  +Also  on  other  dates.  «P.O.  ,  addresses  as  ollows:-  Big 
rakfoiXrSfan'lfaFresmari  Springs.  Dover:  Index,  Rout65.  Texarkana;  Junction.  Route  3,  .tunctioii  City  ;  Lutherville,  Route  1,  Lamar;  Spriugbani,  Doddridge.  Precipi- 
tation for24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.     ••'24  hours  ending  midnight.    I!||24  hours  ending  -  a.  m. 


.  <>>eiMvMKMivu<.- 


October,   1931 


stations 


Drainage- 
basin 


mity ■■ 

rtodttlphia.  ] 

rkausas  City  .  •Illl 

Tlbi^rg •.• 

attt.-iville Ill' 

,ee  Branch 

,e!itonville  ....**' 
lig  Lake  Outlet  ... 
Hack  Roi'k  ....■ 

nytheville ill 

looneviUe- • 

!riuKlL>y H. 

Jalico  Kock ■} 

;a!ii'1»n « 

!artha!?e 

heater  Point . 

Jlareiidon II 

Clinton 

Jouway 

:!orniiig 

:;ott<jr 

3rossett  

[)auvllle 

DarAanelle 

r>e  'vtvlls  Bluff... 

Dvima-i... 

natton 

81  L'orado 

Knglaurt- 

BordkaSprings.. 
KsyeWeville   — 

?ort  ."^iTiith * 

Freeman  Hprgs. . 

Fulton 

aejrgetowu 

Gilbert 

Cirnnuls 

araveWe  

rtarrlfion 

Eslena 

Higden 

Iligrilantl 

Hope 

Sot  Springs 

In<i8x 

.(esBieville .  .■  — 

Jonesboro 

UiiK'tion 

Lead  Hill........ 

LiiSila  Rook..* 

Lurtoa 

l/UtJierville 

Madison 

Maguolia 

MalveT-n 

Mammoth  Spg.   . 

Marian,na 

Marked  Tree  — 
Marshall 

M^na 

Morrillton 

MiiKitftin  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Normau   

-Oden. .... 

Okay 

f)Scoola... 

Oizark 

P&ragouid- 

Parkin  

Patterson 

Piggolt 

Piue  BUvf.f 

Pocahontas  . . . . 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers 

St.  (.,'harles 

at.  Francis  

Searcy  

Soriogbank 

Story 

Stuttsart  

Sabiaeo 

Terarkana 

Thornburg  

Waldron 

W&rreu 

Waters 

Wbitecliffs 

Wilson 

Wiaslovv 

Wynne 

Tancopin . . 
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Day  of  Month 


10      11 


12 


15      16 


18 


20 


2a  1  24  I  25 


26 


28 


29^ 


30 


Ouachita   

Ouachita   

Mississipin     •• 

White   

I  White    

;  A  rkansas 

•Arkansas 

.St.  Francis..  . 

I' White   

1!  Nfississippi... 

.  '.Arkansas 

jl  White   

(White   

li:  Ouachita 

..[Ouachita 

.i»ed 

l|ij White    ....... 

..iVVhite   

..'Arkansas.- — 

|!|; White   

IlllWhite    

. .lOuachita  . ... 

I'll  Arkansas 

I  111  Arkansas 

im  White. 

ill!  Mississippi    . 

. . ' vv  hite   

,l,i  [Ouachita 

. .;  Arkanfiss 

..'White   

.  'White   

••  Arlsansfts 

il;i  Arliausas 

VRed 

l|i!:VVb,te     

IM;  White 

..'Red 

..Arkansas 

. .  1  White 

liil  I  Mississippi. . 

..iwhlte 

..'Ouachita  — 

..'Red 

..lOuaclUttt 

IllllRed 

..Ouachita  ... 

IllJlW-Wte    

..'Ouachita  ... 

..Iwiute    

•''."Vrkansas 

. .  white   

..A-rkansas  — 
.  .iSt.  Francis.. 

. .  I  Red 

11'  Ouachita 

ili!  \Vbite   

..'Mississippi.. 
ii  I!  i  Mississippi.. 

..   'White   

illl!  Ouachita.... 

llil  (.Arkansas 

. .  i  White   

...lOuichita 

.iis.Wniee  

...Ouachita  .  . 
. ..'Ouachita  .., 
...Red 

,||lliMl'!S!8sippl. 

-Illl  I. Arkansas 

^fississippl . 

St.  PYancis. 

White 

Mississippi. 

Ar  Kansas... 

..  Vfhite   

fllliOUacWta... 
.ii'i;  Ouachita  .. 
...'()uachita... 

...IWtsite 

...jwnite 

.11 II I  St.  Francis. 

.[|H;WhHf 

.(lilted 

.(SjOuftoMta... 
.(If,  .\ rkansas... 
...I  Arkansas... 

.lililRed 

...  Arkansas... 
...  Arkansas... 
.gliOuacWta... 
.S II  Ouachita... 

.Its  Red.. 

.||il|M5s3i9siPl>l 
. . .  i  Arkansas .  . 
.HaiMJssiastppi  • 
.HgiAtkannas... 


.10 


.01 


T. 
,20  '.'.'.'. 


2.421.15 


02 


T 

.03!    .04 


...I... 


.02 


.08 


.il.7ai 

.1     65| 


■  51|. 
".03'' 


53 


.10 
1.94 


01 

i   .86 


.34.... 
.90j....| 

,:::r;25! 

.6;^  .... 
.261... 
13!.... 

.4r.... 

.96j.... 
.  .  .01 
.C6l  T, 


T 
.02 

T.' 
't'.' 


.401    .1 

.06:  1'- 


.05 


.05 


.01 


.04 


T. 


1.22 


.63 


.03 


.06 


05 
1.10 

.02 

T 

.23 
1. 10 


.01 


.06 


.Ml  ... 
.05  .... 
..   .    T. 


.6B 


.71 


.35 

1.68 

.01 


T 

3,09 


.13 


T. 


.02 


1.10 
.65 
.57 


48;   .07 
.69 
.Uil.OTl   .10 

...     .42... 
T.  ll.lO'... 

86L  '. ! !  I 

l.CO  ....' 

75    .09 

.61 


.2H 


83 
I  57 
.22 
.05 
1,10 
,58 
.57 
.96 
.53 
.22 


.06 


.05 


.06 


.08 


.64 


1  30 
1.27 

1.00 

1.81 

.36 


T. 


1.40 

.sa 

.30 
.72 
..50 

3.05 
.76 
.10 
.65 

1.47 
.62 


.40 
1.35 
.75 
.45 
.50 
.60 
.52 
.25 


.24! 


.10';  .02 
.901   .53 


.... 

i.'oy 

■:86 

tV 

■!67 

'.■96 

".29 

■;62 

.07 


'.ooC.'.y. 


T. 


.46    T. 


1.24 


.01 


.48 


.88 
1,10 


.46 

.09 

l'.68 
.58 
.52 
.40 
.63 
.16 
.67 

1.51 
.23 

i."8:i 

.48 
.33 


.2(1 


.05 


,15  ... 


.74 


2S  1 ,81 
.49:2.12 
2,5611.95! 
.33!  .38 
...1    .71 

.15!'!63 

11.16 

,77|l,84 

,70    .07 


.50 


.50 


.13 
1.32 


.27 


1.85 


1.23 
.18 

'.'67 

".70 
i.07 

i! 


.56 


.80 


.32 

.'96 

!63 

1.'59 

70 


.32 

i.'ii 


.64 


.09 


.03 


.15 


.02 


.86 


.07 


T. 


.54 

.85    .10 
.08 


T. 


..  .78 
..ll.38 
...11.28 

15  .... 


.43 

.80 


.29 
.36 
.11 

'.'67 
.22 
,02 
.46 

i.'io 


.70 


.80  ... 

.371.. 
.95!.. 

".'ml'.'. 

.43I.. 

.561.. 
I.70I.. 

.44j.. 
.30  .. 

.'oel'.! 

.681. 
241.. 
..50 
.51 
.22 
.41 
2  95 

i'56 
1.16 


.96 


.52 


.94 

1.38 


.14 
.94 

,36 
.12  .... 

....I   .84 


.85 


1.20 
.23 

r. 


.32 


.72 


1.00 


.99 

1.63 

.37 

1.17 

27 

.92 

i."47 

i.'38 
1.44 
1.00 


42 
1.51 
1.15 

".hi 

T 

.52 

.01 

i!26 
.22 

.65 
.69 

'.'25 ! 

12.251, 


Daily  Birer  Stag-es  for  October.  1931 


Stations 


Fort  Smith 

...Arkansas.. 

Ozark  

do 

Dardanelle 

do 

Little  Rock.. 

do 

Pine  Bluff 

do 

Yancopin 

do 

Danville 

...Petit  Jean 

Rivers 


1       2 


2.2 

3.1 

3.2 

2.8 

-1.9 

-1.8 

-0.9-0.8 

2,0 

2.0 

2.0 

2.6 

-2.9 

-2.9 

-2.9 

-2.9 

1.6 

1.5 

1.5 

1.6 

3.2 

3.2 

3.1 

3.0 

0.8 

0.8 

0.81  0.7 

6 


9       W      11      12      13      14      15 


2.41 
-1.2 
2.5 
-2.1 
1.7 
2.9 
0.6 


5.3[  6.1 

-0.9  1.0 

2.3J  2 
-2.5-2.5 

l.R  1.6 

3.5|  3.5 

0.91  0.8 


16  I  17  I  18  i  19      20     21      22     23      24     25  I  26  I  27  I  28  j  29 


3.36 

2.14 

1.37 

0.92 

1.26 

1.47 

8.36 

1.20 

1.12 

1.21 

3.08 

1.09 

1.48 

0.74 

1.76 

2. 03 

0.97 

1  S-S 

2.19 

1.19 

193 

1,87 

1  78 
2.09 
1.31 
3.59 
3.51 
1.76 
2,22 
6.44 
5,88 
6.32 
2.44 
1.96 
1.24 
2,05 
3.08 

10.22 
1.87 
1.23 
1.16 

2  13 
1.14 
2.83 
1.80 
2.10 
2.00 
1.88 
2.05 
1.76 
2.90 
2.82 
0.84 
0.80 
2.47 
1.70 
1.10 
1.44 
1.70 
6.81 
1.40 
2.  a 
3  30 
2.62 
3.62 
3.38 
2.42 
2.13 
4.92 
1.98 
0.80 
1.42 
1./2 
3.18 
1.18 
2,16 
2.47 
2.56 
4.40 
2.5S 
l.«0 
2.09 
2.33 
3.68 
1.96 
2.30 
2.  J  4 
2.35 
3.54 
1.26 
8.52 
2  21 
1.01 

6.' 65 
2.41 


8.31  7.0; 

4.2  3.4' 

5.4!  6.7 
-2.2'-0.5 

1.  81  2.0 

3.4I  3.3 

0.8  n.7 


6.4 
0,8 
4.0 
0.3 
5.5 
8.7 
0.9 


12.6 
4.1 

4.1 
0.0 
5.1 
8  2 
1,0 


12.6 
8.6 
8.9 

-0.3 
5.1 
7.5 
1.7 


11.3 
7.8 

10.9 
1.5 
4.7 
69 
2.1 


9.3 

6.8 
10.0 
6,8 
7.1 
6.4 
2.6 


7.0 
4  4 
8.5 
7.0 
11- 1 
7.4 
1.9 


6.0 
3.0 
7.0 
5.5 
U.l 
13.5 
1.7 


40 
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Daily  River  Stages  Continued 


Stations 

"'^^^^      Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9      10 

11 

12     13 

11 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  1  25  1  26     27 

1         1 

28 

29 

30 

31 

...Wiiite  . 

21 
13 

2.2 
-0  4 

2.2 

-0  ? 

2.2 

-fl  2 

2.2 
-0  1 

2.2'  2  3 

2.4 

-0.2 

2.4 
-0.5 

2.4 
-0.2 

2.4 
-0.2 

2.4 
-0.1 

2.4 

0.1 

2.4 
-0.2 

2.4 
0  1 

2.4 

-0  1 

2.4 
0.0 

2.6 

0.1 

2  8 
-0.1 

2.8 
0.0 

3.1 

0,5 

28 

0.4 

2.6    2,7 
0.1    0.0 

2.7 
0.1 

2.9 

0.2 

3  0 
0. ! 

3.1 

0.9 

3  11  2.81  2.8 
0.9|  0.3l  0.1 

2.6 

Calico  Rock 

do.... 

-0,1 

-0.1 

-0.1 

BatesTille 

do  ... 

23 

4  ?, 

4  V 

4  2 

4  4 

4,4 

4  4 

4,4 

4  4 

4.2 

4.2 

4.3 

4.3 

4.4 

4.4 

4.6 

4.3 

4.3 

4.5 

4.5 

4.6 

5.1 

5.0    4.7 

4.7 

4.8 

4.; 

4.7 

5.41  5.4,  4.8 

4.V 

Newport 

00 

26 

n  s 

n  5 

0  4 

n  4 

0  4 

0  4 

0.4 

0  4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.5 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

0  5 

0.5 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.8 

1.0     l.O 

0.8 

Georgetown    

....  do.... 

22 

n  4 

n  3 

0  3 

0  'J 

0,1 

0,  1 

0  0 

0,0 

0,0 

0.0 

0.0 

-0.1 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

-0.1 

0.1 

0  2 

0.2 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.4 

De  Vails  Bluff... 

do.... 

24 

4  ? 

4  1 

4  0 

4.0 

3.9 

3.8 

3.7 

S.7 

3.7 

3.7 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.5 

3.5 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.7 

3.7 

3.V 

3.7 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

4  0 

Clarendon 

...    do  . . . 

30 

7  .■) 

7  5 

7  4 

7.3I  7.2 

7   1 

7,1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7  0 

7.0 

7.0 

7.01  6.9 

6.9 

6.9 

7.0 

7.0 

7.0 

V.O 

!.0 

;.ii 

v.l 

/  2 

V.2 

1.2 

V.l 

7.2 

Gilbert 

..  Buffalo  . 

80 

2  !S 

9.  f, 

9  .5 

■?,  5 

2,5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2  5 

2  5 

2.5 

2.5 

2.6 

2.61  2.6 

2.61  2.0 

2.6 

2.  li 

2.5|  2.5 

2  5 

2  5 

2.5 

2  5 

2.6 

2  6    2. 

■2.1 

•1.1 

Black  Rock 

..Black    . 

14 
30 

1.6 

1  6 

3  q 

1.5 

3.9 

1.5 

4.0 

1.5 

4.1 

1  5 

4.1 

1  5 

4.0 

1.4 
4.0 

14 

4.0 

1.4 
4.0 

1.4 
4.1 

1  4 

4.2 

1.3 
4.2 

l.fa 
4.2 

1.6    1.5 

4   l!  4.  1 

1.51    1.4 
4  7I   4.8 

1.4 
4  7 

1.3 
4.6 

1.3 
4.3 

1  3 
4.2 

1  3 
4.1 

1.3 
4.3 

1  3 
4.5 

1  3 
4.6 

1.2 
4.5 

1.2;   1  2 
4  4|  4.4 

1.2 
4.5 

1.2 

Camden 

.OuBchita  . 

4.8 

Fulton 

....Red... 

28 

■>  P 

?  p 

?  9 

2.9:  2.8 

2,8 

2.8 

2.8 

2.8 

2  a 

2,8 

2.H 

2  8 

2.8 

2.8l  2.8 

2.8|  2.8 

3.3 

V.O 

7  8 

8  t 

8  3 

8.5 

9.8 

15.1 

17.8 

17.5il4.8 

13.  1 

8.8 

Helena 

Mississippi 

44 

S  ? 

4.0 

5  3 

6.9)  8.1 

8.4 

8.1 

7.0 

7.1 

6.7 

6.1 

5.2 

4.6 

4  b 

4.4;   i.2 

3  9    4.4 

4.9 

b.y 

V.  1 

8,5 

•i.ii 

9.8 

9.7 

9.1 

8  2 

7.1    6.1 

5.3 

4.6 

Arkansas  City... 

do.   .. 

48 

3.5 

3.4l  3  7 

4  5'  5.7 

7.0 

7  8 

8  0 

7.8 

7.4 

7.  1 

6.6 

6.0 

5.3 

i.H'   4.6i  4.51  4.3 

4.2 

4.41  5.01  6.21  8.01  9.21  9.9110.11  9  9 

9.5!  8.81  8.81   8.!) 

Daily  temperatures    for    October,   1931 


Stations 


Amity  55 

Bee  Branch 

Bentonville 

BlyttieTllle 

BooneyiUe  

Brinkley  

Calico  Rock?5 

CamdeuH 

Center  Point 

Conway 

Corni  ng 

Dardaaelle 

Dumas 

Dutton  

El  Dorado  

Eureka  Springs  — 

Fayettevilie 

Fort  Smith 

flrayette 

Helena 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

Little  Kock . ... 

Luther  ville 

Magnolia 

Malvern    

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison  

Searcy. 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


\  Maximum 
<  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximimi 
)  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
,  S  Maximum 
'  Minimum 
,  (  Maximum 
(  Minimum 
,  S  Maximum 
(  Minimum 
,  \  Maximum 
(  Minimum 
,  \  Maximum 
(  Minimum 
,  S  Maximum 
(  Minimum 
,  S  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximmn 
(  Minimum 
.  S  Maximum 
(  Minimum 
.  j  Maximum 
(  Minimum 
.  \  Maximum 
(  Minimum 
.  \  Maximum 
(  Minimum 
.  \  Maximum 
(  Minimum 
.  S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
.  S  Maximum 
(  Minimum 
.  S  Maximum 
'  (  Minimum 
.  i  Maximum 
'  (  Minimum 
.  S  Slaximum 
'  (  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximimi 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
/  ilinimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  i  Minimum 


43 

88 

39 

87 

42 

88 

56 

87 

48 

75 

39 

86 

47 

89 

46 

81 

41 

87 

54 

79 

56 

82 

50 

83 

57 

77 

56 

87 

47 

81 

45 

82 

55 

85 

49 

84 

40 

83 

66 

86 

52 

87 

51 

89 

47 

80 

46 

82 

49 

74 

421  42 

87   86 

51 '  5£ 

89!  **^ 

39!  44 


53 
88 
56 
94 
54 
83 
46 
90 
62 
87 
61 
85 
54 
88 
61 
85 
58 
90 
53 
87 
56 
85 
62 
88 
55 
88 
46 
80 
62 
89 
59 
91 
61 
91 
55 
85 
52 
85 
56 
82 
54 


88  i  90 
.52!  54  i 


86 

89 

40 

42 

83 

85 

.52 

54 

87 

89 

45 

49 

85 

88 

47 

60 

85 
58 
89 
60 
90 
62 
88 
65 
94 
61 
88 
61 
92 
50 
82 
55 
81 
67 
92 
63 
89 
59 
92 
60 
85 
65 
87 
55 
83 
70 
92 
63 
91 
63 
90 


87 

66 

90 

64 

89 

64 

91 

69 

87 

56 

84 

73 

92 

63 

90 

63 

91 

66 

87 

62 

88 

68 

86 

63 

81 

68 

90 

67 

92 

59 

83 

69 

90 

65 

87 

71 
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shrubbery,  etc.;  one  person  slightly  injured.  Strong  and  vi- 
cinity, ^5,000  damage  to  buildings;  three  persons  injured. 
WiJmar,  $1,-500  damage  to  lumber  mill,  cotton  gin,  and  build- 
ings; two  persons  slightly  injured. 


GENESAI^  SUMMARY 

Though  the  maximum  temperature  for  November  1931  has 
been  exceeded  many  times,  the  mean  temperature  has  been 
exceeded  only  by  that  of  November  1909  and  equaled  only 
one  other  time  by  that  of  November  1913  when  the  mean  was 
57.6°. 

The  cool  weather  of  the  latter  part  of  October  continued  the 
first  two  days  of  November  but  thereafter  with  only  a  few  ex- 
ceptions temperatures  were  above  normal  until  the  24th.  De- 
partures 7?ere  as  high  as  '20°  in  the  western  part  of  the  State 
on  the  12th  and  13th  and  in  the  eastern  part  on  the  13th  and 
15th.  Cooler  weather  over.^pread  the  Siate  on  the  25th  and 
thereafter  temperatures  were  somewhat  below  normal.  The 
mean  temperature,  as  determined  by  the  records  of  62  stations, 
was  57.6^  which  is  6.2~^  above  normal,  all  stations  for  which 
normals  have  been  computed  siiowing  positive  departures. 
Several  stations  in  the  northern  half  of  the  State  reported  de- 
partures of  7.0°  or  more  and  Corning  \n  the  northeastern  por- 
tion a  departure  of  8.5°  above.  Monthly  means  ranged  from 
52.8- at  Dutton  to  61.4°  at  El  Dorado  and  Magnolia.  The 
highest  temperature  recorded  was  88°  at  Grannis  on  the  3d 
and  at  Helena  on  the  10th,  the  lowest  18°  at  Dutton  on  the 
Ui.  The  greatest  daily  range  was  52°  recorded  at  Calico  Rock 
on  the  8th. 

Practically  no  rain  was  recorded  in  the  State  until  the  lOih 
and  then  only  scntteringly  until  about  the  middle  of  the  month, 
but  thereafter  showers  were  frequent  with  heavy  rains  occur- 
ring on  the  20th  and  during  the  latter  part  of  the  month.  The 
average  precipitation,  based  on  the  reports  of  94  stations,  was 
6.34  inches  which  is  2.69  inches  above  normal.  Portland  ir) 
the  extreme  southeastern  portion  and  Dutton  and  Ozark  in  the 
northwest <n-n  portion  were  the  only  stations  out  of  the  66  with 
records  of  10  years  or  mc^re  Pvith  negative  dppartures.  Month- 
ly totals  ranged  from  2.49  inches  at  Portland  to  9.19  incises  at 
Georgetown.  Bee  Branch  in  the  north-central  portion  of  the 
State  reported  9.00  inches  and  a  number  of  stations  over  8.0(! 
inches.  Gravette  in  Benton  County  reported  a  trace  of  snow 
on  the  26th  and  a  few  stations  a  trace  of  sleet  on  the  same  date. 
The  average  number  of  rainy  days  was  9  though  a  number  of 
stations  reported  a  dozen  or  more,  and  one  19  rainy  days. 
The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period  was  5  (!0 
inches  at  Rec  Branch  on  the  20th. 

The  prevailing  wind  was  from  the  south.  On  the  20th  high 
winds  swept  over  the  southern  part  of  the  State  causing  pr,)p- 
erty  damage  estimated  at  several  thousand  dollars  and  injur- 
ing at  least  seven  persons.  The  damage  was  confined  princi- 
pally to  Bradley,  Union,  and  Jefferson  counties.  Losses  were 
as  follows: 

IngaPs    in    Bradley    countv, 
Pme  Bluff,  $10,000  damage  'to 
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1920  ., 
1927  ., 
19'J-<  .. 
1929  .. 
!9:!0  .. 
1931  .. 


Precai 

'itnlinn 

c 

ci 

F-< 

(b 

ft^. 

•^ 

-.s 

Number  of  fiavs 


c3  Q 


•r-  c  "> 


49.7 

-1.7 

49.  9 

-1.5 

49.  3 

-2.1 

50.  4 

-I.O 

49.  9 

-1. .") 

52.  H 

+  1.4 

51.6 

+  0.  2 

47.5 

-3.C 

54.3 

+  2.9 

51.4 

0.0 

50.  5 

-0.9 

.50.  5 

+  .5.1 

47.6 

-3.8 

51.4 

0.0 

53.  2 

+  1.8 

50.2 

-1.2 

4!i.O 

-2.4 

53.  8 

4  2.  4 

59.  3 

+7.9 

51.5 

-i-0.  1 

JO.  a 

-4.8 

50.5 

-0.9 

57.  f> 

+  0.2 

i>2.  0 

+  1.2 

,54.8 

-(3.  4 

52.1      1 

+  0,7 

,50.7     i 

-0  7 

49.  7 

-1.7 

I    0.0 

i  '  3.  5 


52.  9 
5'!.  8 

53.  4 
50  4 
47.2 
,5(1.7 
M)-  ■>. 
40.1 
5'!  5 
57.6 


96 

87 
79 
84 
81 
82 
88 
88 
87 
87 
90 
88 
90 
89 
89 
83 
88 
84 
88 
90 
85 
8fi 
89 
85 
88 
88 
87 
85 
88 
80 
(•9 
88 


i  +  1.5 

1     «8     1 

-n.o 

'     81 

+  2.0 

88     ! 

-1.0 

^'1     ' 

-!.2 

81 

+  5.3 

9S 

-1.2 

82 

-5.3 

85 

—  0.9 

87 

+  0.2 

88     1 

'  10 
j  20 
I  10 
I   12 

le 

I     8 

i   '5 
9 

I  18 
'   15 

;  IS 

!i2 

9 
13 
10 

5 
If, 
17 

5 
13 
20  I 

"  I 
1"  i 
10  1 

u 

18 
14 
10 
17 
20 
21 
15 
15 
10 
20 
13 

7 
i;; 
IS 


3.65> 

5.  .56  I 

5.  83  I 
4.21   ! 

1.  !2  i 
4.82  ! 
4.  ,34  ! 

2.  K2  I 

3.  20 
2.  01 

4.  28 
2^99 

6.  66 
0.64 
1.38 


30      3. 28 


22 
13 
14 
18 
29 
12 
25 

2i!! 
15  i 

10  I 


5.90 
5.71 
.5.40 
3.75 
0.47 
3.  18 
1.60 
2.47 
2.  32 
5.40 
2.  95 
1.96 
3  91 
6.27 
1 .95 
5.53 
3.89 
3.34 

2.  ::6 
5  67 

3.  33 
3.67 

4.  25 
2.  CI 
4.15  ! 


13 
13 
12 
21 

G 
25 
25 
19 
17 
26 
30 

61- 

1   !  6.34 


1  +1.91  I 

\  +2.18  ; 

!    +0..56  I 
I   -2.63 
'    +1.17  I 
!   +0.69 
I  -n.tis 
I   -0.45 

-1.08  I 
!    +0.63  ! 
i   -0.  66 
;    +3.01 
I   -3.01 
I   -2.27 
!   -0.37 
I   +2.15 
j   +2.06 
I   +1.75 
1    +0.10 
-3.18 
-0.47 
-1.99 
-1.18  i 
-l.!3 
+  1.75  I 
-0.  70  I 
-1.69  i 
+0.26  I 
-f2.62  I 
-1.70  i 
+  1-88  I 
-1-0.21  I 

-r..3(  I 

--I  29  I 
+  2  02  i 
-0.32  i 
+  0.02  j 
+0.60 
-1.04 
+0..50  I 
-1-2.09  i 


i   13 
!   11 

I   -■- 

I  11 
14 
16 

I  13 
13 
15 
IC 
8 
13 
17 
16 
14 
IC 
15 
13 
16 
14 
19 
HI 
15 
16 
20 
17 
15 
17 
i  5 
13 
10 
15 
!6 
If. 
11 

13 
19 
16 
9 


10 
12 
8 
5 
11 
9 


Corrections:    Octo:naer,   1931 

Mou;:tai'.->  Home  number  of  partly  ■  lou.ly  days  sliould  bo  0\  cloudy  9» 


November,  1931 


■.« 


Amity...-  . 
ArkadelplJiii  . 
Arkansas  City 
Arlbere, 

r,ce   Branch,. 
Bentouville ...... 

BiK  Lake  Outlet.  Xl 
Black  Rock  . . 
Blvtheville  .  ■ 
Bdoneville  .  •  • 

Briuklpy 

Calico  Rock.. 

Camden 

Cartilage  ..•• 
Center  Point  . 
CUu'cniiou    .. 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset  

Danville 

Dardanelle 

De  Vails  r.UiH 

Umuas  

Dutton 

Kl  Dorado 

Knsland 

Kiireka  Springs.. 

Favetteville   

Fort  Smitli 

Freeman  SpringsII 

Fnlton 

Georgetown  . 

Gilbert 

Graiinis 

Gravette 

Harrison  .... 

Helena 

Higden....-- 
Highlana.  .. 

Hope 

Hot  Springs. 

Index 

,Ie?sieville .  •  • 

Jonesbaro :; 

Junction ++ 

Lead  Hill- •  •  •  •  •  ■ 
LITTLE  ROCK 

Lurton 

LutlierviUe +t 

Madison 

Magnolia 

Malvern — .•••.•••• 
IMammoth  Spring. 

Marianua 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Nev^port 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin  

Patterson  

Piggott... 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Preseott 

Rison 

Rogers 

Saint  Charles 

Saint  Francis 

Searcy. :; 

Sprinsoank 1+ 

Story 

Stuttgart 

Suliiaco 

Sunset  

Texarkana  

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs  ..   

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren  ... 

Benton  

Mississippi  ... 
Lawrence  .... 
Mississippi  ... 

Logan   

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren... 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Y'ell  

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington 
Sebastian.  ., 

Pope •• 

Hempstead 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips  — 
Cleburne 

Pike  •  • 

Hempstead . . 

(iarland   

Little  River  . 

(iarland 

Craighead   .. 
Union 

Boone 

Pulaski 

Newton 

.Johnson 

St.   B'rancis... 

Columbia 

Hot  Springs. . 

Fulton 

Ijce  

Poinsett   

Searcy  

Polk 

Ci.uway 

Ba.^ter 

Montgomery  . 

.lackson 

Moi.tgomery  . 
Mon\gomery 

Howard 

Mississippi  •• 
Franklin, — 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Clav     

.Tetfcrson  .... 
Randolph. .. 

Ashley 

Nevada 

Cleveland .  .  ■ 

Benton   

Arkansas  .  • 

Clav  

White 

Miller 

Montgomery 
Arkansas 

Logan  

Washington. 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley  — 
Montgomery 
Little  River 
Missi-ssippi  . 

Cross 

Desha 


State  Means 


7.24'+3.55i  1.92 
5  H4-M.95|  2.12 

C. 43  +2.9)    2.0.i 

Q  00+5. 52|  5.00 

i  54+0.401  1.13 

5  93' !  l^i 

7.021+3.  46;  B.2o 

,  6  hOi f^l 

1  3  84'+0.3C    \-ii 

6.40+2.21  2.33 
4.9,!  +  l  .)0  1.24 
8.40i+4.2f.  3.12 
8  »i'  +  5-m  3.30 
7  32:+?..7:i  l.,(0 

7  741+3. !J3  b.oO 
C  jul  .    2.20 

6.781+2  851  2.f;l 
4.8Hl  +  1.2b  1  93 
X  S9  1-vO 

V.Sll'+o'.SS    2.13 
6  86!+3.62l  l.»6 
5'.  181+1.  fw 
8.09 

6  521-12  46 
•2  86  -O.fil 
^.40|+4. 11 

7  f.4  +3.94 
■i  801+0.73 
3  471  fO  44 

!  :i  12+0.25 
r>.53|.-- 
C.  761+3.20 
y  1'.il+5.  72 
3  78| .  . 
6.171+1.33 
,5  20  T  2.09 

s'gi  -t-i.iK 

6.' 971 +2.  41 
6  3li,+2.32 

6  77 

Ij.80l+2.bh 
8  il3i+4.78 
7.43.. 
7.21)  ..- 
5  36+1.98 
.141+1  90' 

4,00 

8.30p-4.n 

4.7S 

4  6SI  +  1.20 

6.77 

7  141  +  2.91 
T  99!-!-3.(w, 
5:501  +  2  14  2-0' 
6  00I+2.7H  1.&3 
a:82!+4.61  3.40 
4.5'.)i40.89  l.;" 
5.92I+2.44    1.25 

7.06' f'^" 

4.8;',+L80      .'W 

6  92l+2,82l   1.5-! 

7  81 1-1-3.62 
7  39l 

5  51 1 ,      ■ • 

6  88 ,    „. 

6  981+2.60    l-8a 
■2'89i-0.30l  0. /6 

7  22i 
6.  89! 

8  731  +  4.31 

7.24 

7  57  H  3. 45 
6.091+2.52 
■2  491-1.66!  0.7b 

7  ll!  +  3.66i  l-»b 

8  851  +  5.33 
3  641+0.70 

8. 99' 

7  021 

6  87' +2.52 
6:  81; +3. 18 
f,M 

!  4.971  +  1.92    1.1' 

7  72i-f4!44|   i.92 
1  6.83! 2-5^ 

4.44  +O.6O1  1  67 
8,81+4.871  4,30 

6.061 1-91 

7.1llf4,20    1-82 

6.61! 2.22 

6.761+2.931  3.18 
5.8r! i  l.f" 


6.34+2.69 


W.  IC.  Bown 

Herbert  Neff 
J.  D.  Reeves 
Mrs.  1-elia  L  Teter 
J.  E.  Scanlan 
U.   S.   Weathc-r  Bureau 
Harry  Johnson 
Vernon  C.   Howe 
Charles  Phillips.  Jr- 
7.  H.  Randolph 
R.  J.  Torry 
W.J.  Copp 
Georgia  Quarterman 
C.  R.  Tewalt 
John  C.  Floyd 
J.   W.   Bishop 
A.  L.  Stephens 
K .  E    Corrtrey 
Winfrcd  D.  Pclk 
0.  B.  McSpa'jden 
G.  A.  Gifford 
C.  G.  Hudson 
Geo.  N,  Goodier 
K.  G.  Pate 
Ben  .lohiison 
.;.   M     Ricketts 
J.  J.  Babb 
Or.  R.   H,    Hardin 
Geo.   W.   Nichoalds 
i.'uiverstty  of  .4rkan.sa8 
U.  S.  V/e'ather   Bureau 
R.  J.  Mc  Cuiston 
r.  J.  Logan 
W.  R    Owens 
Ben  F.  Battenfield 
W.  £.  McVay 
A.  F.  Stevens 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Buriiett 
Geo.  W.  Baker 
Tom  W.  Stewart 
N.  P.  O'Neal 
G.  C.  Bolton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  A.  Lowdcrback 
J.  H.  Crosswhite 
U.  S,   Weather  Bureau 
I.  C.  Sutton 
H,  G.   Lenhardt 
William  G.  llager 
State  Agri.    School 
Mrs    W-  L.   Matthews 
S.  F.  Whittakcr 
C-  N.   Houck 
I    Charles  Walton 
I    A.  J.  Parks 
K.  W.   St    John 
John  Cook 
B.  S.  Halbert 
G    A.  Whittiugton 
J.  D.  Henderson 
TT.  S.  Forest  Ssrvice 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  .Tackson 
Charles  H.  Hampton 
Orknev  O.  Milton 
W.  R.'  Heagler 
P.  D.  Roberts 
W.   E.  Baker 
V.  C.  vvright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.   Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  V.  Tlsdale 
Car!  A.  Starck 
Ballard  Deane 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D,  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C,  Storv 
A  dare  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H-  8.  Brashear 
Edward  E.  Holmei 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
Nannie  O   Schirmer 
S.N.  Johnson 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


Allcompletereportaijsedmmeaiis.^ 
ussmg. 


T.  less  than  001  inch  rain  or 
O.    addresses   as   follows^:-  mf 


tation  for24  hours  ending  near  sunseninies^o^^^ 


November,   1931 


CLlMATOLOCilCAL    DATA:     ARKAjNSAS    SECTION 


stations 


Drainage- 
basin 


Amity 

irkadelphia. 
Arkansas  City 

Ariberg 

iiatesville 

Bac  ISrancli. . . 

iientouville 

Big  Lake  Outlet 


iilack  Rock  ....-lilP'.Vhit 


..;Ouachita  ... 
II !li Ouachita  ... 
IlillMississippi 

..! White   

Ii  II  White    

..j  Arkansas.... 

**|Arkansas 

[St.  Francis.. 


...illl 


...i:ii 


Blytheville 
Boone vilie-. .. 

Briiilcley 

Calico  Hock. . 

Camden 

Carthage 

<.'enter  Point  . 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville 

3)ar'lanelle . . . 
Ds  Vails  Bluff 

Danias Ill: 

Dutton 

Jil  L'orado Ilii 

Kngland  

Kiireka  Springs 

"Fayettcville   

]'"ort  Smith *" 

Freeman  -Sprgs. .  il'J 

i'aiton  I''. 

Oeorgetown  . 

Glbert 

(Jranuis 

<!ravette  

Harrison 

ilelejia I 

Higden  

Highland 

Hope 

Hot  Springs   

ind'X II 

i,"^>icville.  .• 

IdU' sboro il 

lunction 

[.Had  Hill 

Ll«tle  Kock.-*' 

lAirton 

I/'itherville ^, 

Uadison T*' 

Miiguolia 

Ualvern |U 

Uaiamoth  Spg.   .iff! 

^larianua 

Hiirked  Tree |li| 

ilarshall 

«ena Ily 

il'irriliton 

^loiiutain  Home 

■lount  Ida 

■iewport 

Gorman   

)den. .  

)kay 

)sc-'ola 

)zark 

'aragould- 

'arkin 

'att*-r.son 

'igj;ott 

•ine  Bluff 

'ocahontas 

'ortlaud 

'rcscntt 

lisoii ,. 

Rogers 

t.  Charles 

t.  Francis  

earcy 

pringbank 

torv 

tuttgart 1 

ubiaco 

linnet 

eXTrkana .1 

hornburg  

r'aldrou 

'arren .'.'i 

'aters  .... 
'hitediffs 

'ilson 

'ynne 

ancopin  . 


.lilljMississippl 

.\rfca.iisas 

..ill!  White   

..ll.d'IWhite   

..Il  III  Ouachita 

—  lOuaohita 

....iRed 

White   

White   

.[.Arkansas 

il! White   

Ill  White    

.'Ouachita  

'I !  Arkansas 

ii:Arkausas 

White  • 

Mississippi     . . 

White   

Ouachita 

.■Vrkansas 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas 

Red 

White     - 

White   

Red 

Arkansas 

White 

.Mississippi 

White 

Ouachita 

.JRed 

•  i  Ouachita 

il|Red 

.i  Ouachita  

White    

Ouachita   

White    

Arkansas 

White   

Arkansas 

'St.  Francis 

Red 

Ouachita 

White   

Mississippi 

Mississippi 

White    

Ouachita 

lilL'irkansas 

■  White   

.lOuachita 

lijWhite    

.Ouachita  .   .. 
.Ouachita   ...  . 

.1  Red 

'1  Mississippi...  . 

II  Arkansas 

.  Mississippi 

.  St.  Francis 

II  White 

Mississippi 

Arkansas 

White   ,. 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

White 

White 

..must.  Francis... 

..lUnWhite 

..OS  Red 

..n  Ouachita 

.11  111  Arkansas 

—  j-'irkansas 

.   .  .Arkansas.  . . . 

.lllllRed 

...j. Arkansas 

...JArkansas 

.(iJiOuachita 

.0(1 1  Ouachita 

.lf1J{Red 

■  IlillMississippi   ... 

.IlillMississippi 

Hf'Arkansas... 


Dai^  Bivey  Stages  for  November.  1981 


3.1 

3.0    2.9 

-o.s 

-0.8-0.9- 

3.1 

3.0    2.9 

-1.1 

■1.3-1.4  - 

8.8 

3.5    3.2 

6.2 

5.6    5.1 

0.6 

0.8    0.9l 

2.8 


27  I  28  I  29  j  30  I  81 


18.0(17. 6ll7.6|ir.4( 
14.8  13  3  13.8  13.8 
16.7  15.7  15.6  15.6 
14. 1  14.4  13.9  14.2 
16.7  17.4  17.4  17.4 
16.4  20.3  22.0  22.4 
2.8l  2.9)  5.81  6.2I 


0L1MAT0LOGI.CAL    DATA:     ARKANSAS    SECTIM^ 


November,  1931 


Cotter 

Calico  Rock... 

Batesville 

Newport 

Georgetown    . . 

De  Vails  Bluff. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  ... 

Camden 

Fultou 

Helena 

Arkansas  City 


Bee  Branch. 
Bentonville 
Bly  the  vine. 
Boone-?  Ule  — 

Brlnkley  

Calico  Rock$5.. 
Camden^?. 
Center  Point — 
Conway. 
Corning 
Crossett . 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton  

El  Dorado  

Eureka  Springs.. 

Fayetteville 

Fort  Smith 
Gravette. 

Helena  

Hope 

Hot  Springs. 
Jonesboro 

Lead  Hill 

Little  Rock 

Lutberville 

Magnolia 

Malvern    

Mammoth  Spring. 
Marianna. 

Marshall 

Mena 

Mountlda 

Newport 

Pine  BluCf 

Pocahontas 

Portland 

Presoott. 
Rison  ... 

Searcy 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


i  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
^  Minimum 
Maximum 
Minimum 


§)Tli3rmomators  are  read  in  the  morn 


•jnrj-jimsaiexju 


U.  S.  DEPARTMENT  Ui<^  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU        "Va         5^  A 

^A  /^.  ?^ 


CHARL,ES  F.  MARVIN,  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA  \ 


I'.  S.  DEPARTMENT  OF  ACRJCULTuRE,  V/CATHER  BUREAU 

HARVBY  S.  OOLiE,  Meteorologiet 


3L.  XXXVI     Little  Rock,  Ark.,  December,  1981    No.  12 


GENBBAI^  STmrnAR-? 

Unusually  warm  weather  prevailed  during  December  1931 
id,  although  the  highest  temperature  recorded  was  only  78°, 
lis  is  the  second  warnaest  December  on  record  for  the  past  40 
?ars,  being  exceeded  only  by  that  of  December  I92o  when 
le  mean  was^  49.1".  Temperatures  were  somewhat  below 
:irmal  the  tir?t  three  days  of  the  month  and  cooler  weather 
jain  overspread  the  State  on  the  5th  and  6th  and  on  the  14th 
id  15th  when  the  lowest  temperature  generally  occurred,  but 
om  the  17th  to  the  close  of  the  month  temperatures  were  con- 
nuously  above  normal  with  departures  reaching  as  high  as 
5°  at  Little  Rock  on  the  23d.  The  mean  tempeiature  for  the 
:ate,  as  determined  by  the  records  of  61  stations,  was  48.7^ 
hich  is  6.2°  above  normal,  all  stations  with  records  of  10 
^ars  or  more  showing  positive  departures.  Monthly  means 
mged  from  43.7^  at  Lurton  to  52.0'=  at  Pine  Bluff.  The  high- 
it  tMoperature  recorded  was  78'^  at  Pine  I'luif  on  the  23d, 
le  lowest  17°  at  Lead  Hill  on  the  15th.  Departures  of  over 
^  above  normal  occurred  in  northern  border  counties.  The 
reatest  daily  range  was  44-  at  Okay  on  the  25th. 

The  average  precipitation  for  the  State,  based  on  the    reports 

I  93  stations,  was  7.79  inches  which  is  3.70  inches  above 
ormal,  this  being  the  highest  State  average  since  1892.  Rain- 
ill  was  light  in  northern  l)order  counties  and  somewhat  below 
ormal  in  the  Fort  Smith  area  but  was  excessive  in  the  south- 
-n  half  of  the  State  with  four  stations  reporting  monthly  totals 
\  over  20.00  inches  and  a  number  of  stations  over  10.00  inches. 

II  Dorado  with  a  total  of  23.86  inches  established  a  new 
?cord  for  monthly  rainfall  in  Arkansas,  the  previous  record 
eing  23.80  inches  at  Story  in  April,  1927.  The  average  num- 
er  of  rainy  days  for  the  State  was  14  but  Highland  in  the 
Duthwestern  portion  reported  23  rainy  days  and  Clarendon 
nd  El  Dorado  21.  Rainfall  occurred  in  some  portions  of  the 
tate  except  on  the  5th  and  6th,  the  15th,  and  from  the  25th 
)  the  28th.  I'be  greatest  amount  measured  in  any  24-hour 
eriod  was  5.65  inches  at  Bee  Branch  on  the  30th  but  a  num- 
er  of  stations  reported  exce.ssive  rains  the  night  of  the  12th- 
3th,  from  the  16th  to  the  19th,  and  on  the  30th  and  31st. 

Tornadoes: — Dec.  11,1  mile  north  of  Texarkana,  2:30  a.m. 
pom  sw,  destructive  path  600  ft.  wide,  2  1-2  miles  long,  2 
illed,  7  injured,  property  damage  $10,000.  Dec.  12,  Waldo, 
1:45  p.m.,  from  sw,  destructive  path  600  ft.  wide,  35  miles 
mg,  none  killed,  2  injured,  property  damage  ^500,000.  Dec. 
3,  near  Buena  Vistfi,  8  miles  southwest  of  Camden,  12:15  a. 
1.,  from  w,  destructive  path  300  ft.  wide,  35  miles  long,  none 
illed,  4  injured,  property  damage  $1,500.  Dec.  13th,  near 
!amden,  12.30  a.m.,  from  sw,  destructiVs  path  1-2  mile  wide, 
5  miles  long,  1  killed,  17  injured,  property  damage  $750,000. 
'he  .same  tornado  probably  passed  through  Waldo,  Buena  Vis- 
a,  and  Camden.  Dec.  30th,  near  Line,  4  p.m.,  from  sw,  des- 
ructive  path  1200  ft.  wide,  2  1-2  miles    long,    none   killed,    3 


^ 


injured,  $1,525  damagi'  to  timber,  buildings  and  c  ntents. 
Dt'c.  I'ith-Iotli,  excessive  rain  in  A\'liite  County,  $25,000  dam- 
age to  roadbeds,  culverts,  and  bridges.  Dec.  oOth  near  Monti- 
cello,  barn  struck  by  lightning,  $500  damage.  Dec.  29th-3(ith, 
Morrillton,  wind  and  electrical  storrn,  $5,(i00  damage  to  Mor- 
riilton  Cotton  Oil  Mills,  barns,  buildings,  and  contents.  Dec. 
31st,  Perry,  excessive  rain,  $2,300  damage  to  buildings  and 
contents  from  overflow  of  town  branch. 
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+  1.91 

10 

5 

16 

8 

1898 

39.5 

-3.0 
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+1.62 

10 

6 

15 

8 

11)03 

39-7 

-2.8 

74 

22 

6!  26 

3.44 
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Olimatologrioal  Data  for  December.   1931 


Stations 


Araityv.- 

Arkaaelplii:!   

Arkansas  City   ..; 

Arlberg 

BatetviUe 

Bee   Branch 

lientonville 

Big  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rock ; 

Blytheville  

Booneville 

Brinklcy 

Calico  Roclc 

Camden 

Carthage    

Ceuter  Point 

ClHrenilon    

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset 

Danville 

Diirdanelle 

De  Vails  Biuff 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

Knglauil  

Kureka  Springs... 

EavctteyiUe   

Fort  Smith 

Freeman  Springstt 

Fulton  

rieorgetowu 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Il'-lena 

Higilen 

Highlanrl 

Hope 

Hot  Springs 

Index tt 

.lessieville 

.Fouesboro 

.hinotion It 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

Lurlon 

Lniherville ,.,. 

-Madifon 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianua 

Marked  Tree 

Marshall  ....   

Mer.a 

Morrillton 

.Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragduld 

I'arkin  

Patterson 

Pi;fgott 

i->ii!c  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Presoott 

Rison 

Rogers 

Saint  Charles 

Saint  Francis 

Searcy 

Sprinijbauk tt 

Story 

Stuttgart 

Subiaeo 

Sunset  

Texarkana  

Thoruburg 

VValdron 

Warren 

Waters 

Whitpcliffs 

Wilson  ,  ... 

Wynne , 

Yancopiin  . ..., 

$^te  Jljeaiis 


Counties 


Clark ■. .. 

■Clark   

Desha  . ..-. 

Stone T. . 

Independence 

Yau  Buren 

Banlon 

^Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Loga,n   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  .. 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  ... 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

(iarla.nd   

Little  River  .  . . 

Garland  • 

Craighead   . .   . 

Union 

Boone 

Pulaski . 

Newton 

Johnson 

St.   Francis 

Columbia 

Hot  Springs.  .. 

fulton 

Lee  

Poinsett   

Searev  

Polk 

Coaway 

Ba.fter 

Montgomery  . . 

Jackson  

Moi.tgomery  .. 
Moiugomery    . 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

Arkansas  

Clav  

White 

Miller 

Montgomery  . . 

Arkansas 

Logan  

Washington. . . 

Miller 

Perrv 

Scott 

Bradley 

Montgomery  .. 
Little   Kiver. . . 

Mississippi 

Cross 
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Observers 


700 
250 
145 
700 
■277 
700 
1303 

'•259 
■252 
465 
205 
3fil 
158 


M 


H  .iJ  - 


470 

200 

51fi 

309 

■293 

40t* 

175 

3^27 

330 

153 

lf)2 

16!)0 

270 

229 

1465 

1451 

457 

■2-240 

260 

200 

675 

900 

1250 

1052 

250 

445 

'•Hi 

600 
■275 
750 
345 
182 
650 
357 
2100 
775 

•Sl'o 

277 
fiOO 
235 
2-29 
KI70 
1185 
347 
W)0 
650 
231 
7.50 
S(iO 
•288 
210 
396 
301 

WS 
307 
■215 
300 
V22 
329 
243 

1385 
175 
•290 
■236 
240 
7(10 
228 

1050 

'332 
650 
675 
206 
SOO 
■2i)0 
■2:^7 
250 
167 


36 
35 

47 

9 
32 
39 
26 

1 
•29 

6 
17 
44 
27 
46 

1 
32 
■27 
10 
48 
88 

4 
16 
15 
45 

4 
25 
28 
30 
24 
31 
44 
50 

7 
45 
19 

8 
12 
34 
30 
59 
13 

2 
60 
40 

6 

5 
86 
37 

4 
52 

6 
33 

1 
12 
44 
26 
19 
26 
17 
43 
10 
17 
32 
47 

4 


33 

35 

5 

1 

15 

44 
38 
25 
43 
30 
40 

2 

3 
•22 
24 

7 
44 
34 

1 
45 

7 
12 
37 

7 
■27 


+  4  8 
-f6.4 
+7.1 


50.3 


+5.9 
+7  2 
t6  9 
+3.6 

+5.2 


.2    +6.6 
4    +8-6 


50. 


49.6 


+4.8 
1-6.9 
+  4  4 


74  i     23     I     19 
76  !     11  25« 

67  '     '23     i     22 


12t 

23 

23 

lit 
75  I     '23 


71 


l)t 


-TO.  2 

-r6  S 
f7.4 
+6.6 
+6.2 


+  3.3 
+7.7 
+5.8 
+  7.3 


+  1  4 
+  5  8 


+8.6 


-ha  6 


+  5.9 

+3 '6 
r5.6 
-hS.6 
+  7.8 
+  7.8 
+3.3 
-(-4. 3 

+6"  8 
+  2.7 
-1-7.6 


70 
67 
70  i 


12 

ii  " 

'•23t' 

■2-3 
■23 
12 
23 
12 


28 
21 
26 
21 
■29 


26 
23 


15 
15 
15 


2 

33 

15 

38 

15 

32 

■2t 

40 

15 

40 

12  t 
22 
23 
2iJ 


30 
■26' 
'31' 


■22 
21 

28 


16 
2t 


li-i- 
"15" 

i,) 

id 
15 
16 
16 
15 


23 
21 

]8« 
28 


75 

12 

77 

24 

70 

23 

75' 

"ii" 

73 

23 

72 

U 

65 

23 

72 

23 

74' 

■■■M- 

74 

■23 

73 

23 

6 

A  i+8.0 
0    +3.2 


b'.  0 
48  8 
53.5 
51  0 
51-9'' 
46.4 
50. 4'^ 

'48'8' 


+(;.8 

+8.7 

-r6.G 

+6.4 
+6  0 
+7.5 


+6.3 


7 


61  0 
47  4  I 
45.8" 
50. 2 
46.6 


50.5 


+6  8 

+4  7 


+3  1 


+6.5 


Hi 

23 

12 

j1 

lit 

23 

lit 


•Zii 
ut 

23 


30 
28 
28 


17 

32 
23 
25 

'ii"' 

■28 

ly 

30 
M 
IBS 
25 
3U 
20 
20 
26 


29 
27 
23 


15 
lit 
Id 
15 


.  10.56+5.68 
.jl6.  42^11.  42 

I  4.  57 

I  a.  95  +6.  27 

!  9.  78+.5.!>il 

0. 59  - 1.  7Si 

.1  7.10' I 

.    8.70  +4.  98: 

I  8.07 i 

3.  16  -0.  01 ' 
8.90+4.04 
3.46i  +  0.2!' 
II.  83, +  7.  1.5, 
.  6. 05;+0.9^ 
6.94+2.56' 
.    8.  981+3.  98; 

.1   5.7)1 

7.  4fi'+.3.  40' 
5.50'  +  1.8H 

.:   1.7s : 

120.47+16. '25 
.1  4.34. +1.  Oil 
I  3.  S8i+;i.  59 

. ,  8.  73 

i'iO.  67:tI5.0-; 


I  ■23.  oS 
i  8.031 
I  L'26i 
I  0.  BOi 

I   '■-'*^i 
2.94! 


tl8.25, 
-1  3.  27  i 

-I.  90! 
-LSOl 


35 

35" 
30 


23 
11 

23 
23 
23 
12 
24 


72 


48  2 

50  9  i-f  9  0 


Ut 

23 

12 

23 

11 


23 


lit 
23 


iis.r\ 


33 
22 

32 
30 
31' 
18 
31" 


29 
24 
22 
28 
19 

3^2 


24 
24 


•.7:4+6,2, 


78       23     i     17 


4t 
15t 
15 


15 
2 
11 
15 

'4 
15 
15 

•2t 
15 

2-i 

15 
2t 
15 
15 
15 


4 

15 
15t 


34 
43 
23 


40 
■26 
25 
30 

36" 
36 
35 
30 
36 
385 
30 
32 
36 
38 
29 


44 

28 
3i 


x.-24\ 
9.10 
■2.^JH| 
.■>.  9)1 
U.52: 
1.96' 
13.  07 
7. 16 
8.03 
■a.  87 
9.-2:'i, 
5.78 
6.  -20, 
8.  12i 


+4.591 
+4.8fiJ 

I 

+  1.71' 
-1.821 
-0.  6ft  t 
+8.11 
+3.3! 

+  4.'.ici 
+4.  84( 


+.3.  651 


2t 
15 

5 
15 

2 
16 
16 


14t 
15 


33 

43 

29 

34 

40'' 

40 

36'' 


34 
35 

28" 
34 
40 

'33' 


32 
35 


-0.36 

-l.lTl 


08| 

14j  tS.OOl 

93| 

03i-ri.  87 

17i 

•W:  +  l6.77i 

■'2t+5.92; 

■.^4 1+3.99, 
37; +4.  ,55; 
r'«;-1.65; 
"ll  +  l  86 
48, 

■^9-  i.?Ri 
48i+2.46 
fiO  -1-5  74! 

02'  '    '      I 

60! 1 

58|  I 

96 

32 
2: 

201  /  ; ; 
5414.5.40 

58' 

80'+fi.'73 
01! -h  3.  31 
42  it] 2. 83 
031+4.  67 
62 +6.  ,54 
V5  -1  67 
03! 

17, 

■'8+9 '37 
2-l+6.^26 

981 

8s|+6,'ii 

■I'i+i.se 

■'9...  . 
«5l+3.90 

■.^4! 

'''9;  +  1.05 
04;tl6.32 

lo; 

•49; +2.  38 

4*1 

58+5.83 
28 


2  90  I 
3.70  I 
2.16 
4.07  I 

5.65  I 
(^■22  ; 
3.70  I 
3.17  , 
3.31  ' 
0.86 
2.  24 
l.lfi 
2.65 
1.85 
1.90 
1.93 
2.36  I 
2.71 
1.95 

0  47 
4.75  ■ 

1.66  1 
I.21J  1 
1.82  ! 
5.20 

5'::5  ; 

1.  18  J 
0.40  [ 
0.-25  1 
0.44  1 
0.60  1 
2  00  i 
4.14  I 
0.46  I 
1. 10  I 
0.20 
0./6 
2  77 
4.  30 
1,81 

1  90 
2.77 
i.  'iiO 
2.18 

2  30 

6.63 

3.40 

1.00 

0.81 

2  62 

3 .59 

4.65 

1.47 

1.82 

3.7B 

0.66 

1.69 

4.10 

0.06   I 

2.04  ! 

2.61 

2.43 

1.91 

2.00 

2.  SO 
0.47 
1, 92 
4.  10 
3.98 
1  57 
2.02 

3.  80 
2.60 
2.22 

o.i\ 

2.  04 
1.16 
4.43 
4. 06 
3.10 
2.^28 
1.10 
0.^26 
l.JSO 
1.62 
1.54 
5.00 
1.94 
2.36 
4.48 
3.98 
4.28 


00 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0  0 
0  0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
n.O 


7. 79, +3. 70    5.65 


■20 
20 

7 
14 
14 

9 

9 
14 
14 
13 
17 
12 
19 
15 
17 
2i 
11 
17 
12 
10 
17 

9 
14 


O.li 

16    ! 

0.0 

17     1 

o'.b 

■2'l     ! 

0,0 

17     1 

0.0 

6 

0,0 

!4     ! 

0.0 

13 

0  0 

14    ! 

0.0 

13     1 

0,0 

'7     i 

0.0 

12     < 

0.0 

17     ! 

0.0 

5     1 

0.0 

10     ( 

0  0 

IS     1 

0  0 

12 

0.0 

•23 

0  0 

13 

0  n 

14 

0,0 

Ifi 

0  1,' 

9 

0.0 

14 

0.0 

9     ! 

0.0 

18     ! 

T. 

17     1 

0.0 

13     1 

0.0 

12     1 

0.0 

13     1 

0.0 

17 

0.0 

« 

0.0 

i- 

0.0 

15 

0.0 

12 

0.0 

16 

0.0 

13 

0.0 

12 

0.0 

9 

0.0 

16 

0.0 

12     1 

0  0 

11 

0.0 

16 

0.0 

9     1 

0.0 

1.! 

0.0 

14 

0.0 

16 

0.0 

14 

0.0 

13 

0  0 

IS 

0.0 

10 

0.0 

17 

0.0 

16 

0.0 

0  0 

5 

0  0 

13 

00 

8 

0.0 

18      1 

0  0 

18 

0.0 

13 

0.0 

17 

0.0 

13 

T. 

12 

0,0 

11 

0  0 

14 

0,0 

10 

0,0 

17 

0.0 

8 

0.0 

13 

0.0 

18 

0.0 

12 

0.0 

19     i 

T. 

14     i 

1 

16 

7 
13 
12 
11 

9" 
U 
13 

8 

7 
12 

7 
10 
16 
10 

9 

6 
11 

!) 
10 
14 
15 

9 
12 
1! 

8 

9 

6 

7 

7i! 

13 
6" 
12 
13 


14 

16 
8 

11 
8 
8 
2 
3 

12 
7 
4 


1 
4 
7 
0 
2 
4 
0 
2 
1 
3 
4 
II 
I 
1 
6 
4 

5 
4 
7 
2 
2 
13 
2 
6 

'2 
4 
6 
5 
6 

5 
4 
8 
6 

8 

1 

5 

7 

6 

9 

i2 

2 

II 

12 


0 
11 

2 

8 

8 

0 

2 

9 

9 

5 

5 
11 

1    / 


6 
2 
1 

5 
9 
6 
2 
8 
2'' 
3 
3" 
4 
1 
2 
3 
6 
3 
1 
7 
4 
6 
7 

11 
3 
4 


24 

W.  K.  Bown 

20 

Herbert  Neff 

14 

ne. 

J.  D.  Reeves 

15 

sw. 

Mrs.  Leila  I.  Teter 

'6 

n. 

J.  E.  Scanlan 

13 

s. 

U.   S.   WeathiT  Bureau 

26 

Harry  Johnson 

ip 

n. 

Vernon  C.   Howe 

21 

sw- 

Charles  Phil!ip,s  Jr. 

15 

vv. 

?.  11.  Randolph 

■20 

ue. 

R.  ,1.  Torry 

14 

e. 

W.  J.   Copp 

26 

ne. 

Georgia  Quarternian 

20 



C.  R    Tewalt 

16 

e. 

John  C.  Fiord 

19 

n. 

J.    W.   Bisliop 

14 

sw. 

A.  L.  Stephens 

13 

e. 

K,  E    Cordrev 

13 

w. 

WiafredD.  Polk 

bl 

n. 

0.  B.  McSpaudeu 

M 

ne. 

G.  A,  Giffoid 

17 

w. 

C.  G,  Hudson 

14 

n. 

Geo.  N.  Goodier 

18 

H.  G    Pate 

\i 

n. 

Ben  . Johnson 
.;.   M     Rieketts 

U 

lie. 

J.  ,.i.    Babb 

19 

n- 

Dr.  R.   H.    Hardin 

13 

s-w. 

Geo,   Vv.   Nichoalds 

12 

ne. 

i.'n-.-"ersity  of  Arkan..;as 

16 

e. 

U.  S.    vVeather   Burean 

l:j 

sw. 

R.  J.  Mc  Cuiston 

19 

■r .  J .  Logan 

18 

V.'.  K    Owens 

13 

Ben  F.    Batteufield 

1/ 

n. 

V,'.£.  McVav 

13 

sw. 

A.  F-   .-jteYens 

13 

sw. 

Louis  R.  Keck 

20 

ne. 

James  A.   Burnett 

19 

e. 

Geo    W.  Baker 

iV 

s. 

Tom  W.  Stewart 

Id 

N.    P.   ONea! 

14 

G.  C.   Bolton 

23 

H.  G.  Sanderson 

16 

ti.  S.  Forest  Servb^e 

7 

nw. 

Benedictine  Stslers 
J.  A.  Lowdcrbaciv 

13 

w. 

J.  H.  Cros.swbitp 

20 

sw. 

U.   S.    VVeather   Bureau 

15 

s. 

I.  C    SuttJ)n 

14 

e. 

H.  «.  Lenhardt 

20 

v\illiain  G.  Kager 

16' 

ne. 

Stat<3   .Agri.    School 

18 

ne. 

Mrs     W.    L.   Matthews 

13 

se- 

S.  F.  Whittaker 

23 

no. 

C    N.    Houok 

13 

s. 

Charles  Walton 

17 

ne. 

A.  .1.   Parks 

16 

ne. 

K.   W.   St    John 

13 

ne. 

lohn  Cook 

15 

s. 

B.  S.  Halbert 

19 

sw. 

G    A.  Whittingtoii 

13 

s. 

J.  D.  Henderson 

16 



T/.  S.  Forest  Service 

15 

sw. 

IT.  S.  Forest  Service 

IV 

ne. 

Charles  R.  .Jackson 

10 

s. 

Charles  H.  Hamnton 

16 

se. 

Orkney  0,  Milton 

10 

ne. 

W.  R.   Heagler 

20 

P.  D.  Roberts 

18 

n. 

W.    K.   Baker 

16 

sw. 

V.   C.   Wright 

14 

nw. 

Miss  Theresa  Scheu 

16 

n. 

Benedictine  Sisters 

23 

n. 

W.   K.    Edmiston 

16 

s. 

Craig  Williams 

14'' 

Mrs.  M.  V.  Tisdale 

lo 

s. 

Carl  A.  Starok 

■20'^ 

n. 

Ballard  Deane 

16 

S.  T.  Rooney 

li 

ne. 

Arthur  D,  Smith 

24 

Miss  Grace  Field 

18 

ne. 

S.  0.  Storv 

\i 

n. 

Adam  F.  I'.uerkle 

14 

s. 

New  Subiaoo  Abbey 

14 

se. 

Walter  James 

16 

n. 

l-i.  S.  P.rashear 

16 

s. 

Edward  E.  Holmes 

17 

ne- 

l>r.   Chevej:  Bevill 

16 

se. 

Miss  Eveivn  Eovle 

18 

e. 

J.   R.   Huddlestbn 

26 

e. 

Nannie  0.  Schirmer 

16 

s. 

S.N.  Johnson 

15 

n. 

R.  T.  Cohhs 

■20 

W.   E.  Barton 

■  Temperature  and  precipitation  departures  computed  for  stations  having  ten  or  more  yoao-^S  record.  All  complete  reports  used  in  means.  T.  less  than  o.Ol  inch  rain  or 
■malted  snow  ttReceived  too  late  for  means  and  summaries.  Reference  letters  *,".<■.  number  ol:  days -missing.  tAlso  on  other  dates.  ttP.  O.  addresses  as  follows:-  Big 
..Lake  Qutlet,  Manilla: Freeman  Springs,  Dover:  Index,  Route 5,  Texarkana:  Junction,  Roait9;3,,  Junption  City ;  JflitherviHe,  Route  1.  Lamar;  Spriugbank,  Doddridge.  Precipi- 
;.tatlon  for24 'hours  ending  near  sunset  unless  othervrise  indicated;     ***24  hours  ending  raicjaight.    J|)|24  hours  ending  7  a.  m.  , 


-it'.)  ,'frf.  fi.'o-i'  ,  ffj.q  p  ,-inL!   [.i-Mi  ,nji 
V.    ,f)'>Ili;i    -tnon    ,'gnoi   a9!J:ii  £-f  i:  ,•. 


vwuvvKnritMMU 


December, 


931 


CLlMArOLOCilCAL     JJATA:      ARKANSAS    SECTION' 


Daily  Precipitation  for  December,   1981 


ritatious 


Drainage 
ba.5in 


Day  of  Month 


8  I  9 


10      11 


Qity 

iadelphia. 
■kausas  City  . 

rlberg 

iie.sville 

je  Uraiieh. . . . 

juioiiville 

;g  Lake  Outlet 

lack  Uoc:k 

lytiiBville 

oDUeviUe- 

rinkley 

[ilico  Kock.... 

ftinileU 

arthage 

enter  f'omt  . . . 

lars'iiJon 

liiuoii 

oiwvay 

oniins ■•• 

totter 

irosstttt 

•rtUvtUo 

toriiauelU- 

»o  Vaiis  Bluff-. 

)ania.s 

hitlou 

!1  I'orado 

iueland  

SurckaSpriugs 
favetteville    .. 

■■,.r'  -^mith 

Ill  ^prffs 


'own  .. 


llji.T* 


iraiims 

iravene  

rlarvisou 

-lol -iia  

Ilit^'leu 

Iligluaud 

|[npi' 

Hot  .Springs  .. 

i!ia.-x 

le.-^ieville  ..... 

loui'shoro 

'um-tioii 

Load  llill 

Little  Kook. 

liUrtoii 

[.iitluTV-ilIe 

Madison 

M.iKUo'ia 

Malvern 

Ma:iiiii.)ili  Spg. 

MnrkMina 

Mirki'd  Tree.... 

Jlar.-^hall 

Mfua  

.M,'>rrilltou 

Mountain  Home 

Mount  i<ia 

Newport 

Nnnnau    

•Od»u 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Paragonld. 

Parkin  

Patt'u-son 

Pigu'ott 

Pine  iiluff 

•Poeahontas  .  . . . 

Portland 

Pre-cott 

Rison 

Rofters 

8t.  Charles 

St.  Franci.s  

Searey  

Springbank 

Store 

■St'ittgavt 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg 

AValdron 

Warren 

Wat'r-; 

Whilerliffs 

Wilson 

Wynne 

Tf  ancopin . . 


...  Ouaeliita   

liil  Ouachita   ...-. 

.liil'Missijsippi     .. 

...  White   

.iillWhite    

Arkaasas 

,'♦•' I  Arkansas 

.  ..St.  Francis..  . 

.|!li;\Vhite   

.IHi  Misrussippi... 

.Arkansas 

.HiiiWhite   

..!(!  Wiiite   

.llfi, Ouachita 

'Ouachita 

....  Red 

,,;ii';Wiiite   

White   

.Arkansas 

..,',il, White   

..nil. White    

Ouachita  . ... 

..li'i'.irkansa.s 

..lii!  ,\rkau.ia.s 

..1111  White- 

..Ji;.  Mississippi     . 

....White   

..Hi!  Ouachita 

..Arkansas 

...iWhite    

...While   

*•*  .Vrkansas 

.!!;i  Arkansas 

.;i',  i<ed  .      ..... 

.ilil  Whit«     

.Ki:  Wliite    

...  Ked 

...  Arkansas 

White 

.nil, Mississippi.. 

,..., White 

jOuaehita 

....'Ued 

. ..  Ouachita 

..llJi'Red 

Ouachita   .  . . 

..Ijli  White    

Ouachita   ... 

Wiiite    

•«'  Arkan.sas  — 

....: White    

Arkansas 

;St.  Francis.. 

....!Red 

..  I'J  Ouachita 

.i!i!;White    

I  Mississippi. . 

..'IHiMississippi.. 

....White    

..li.l  Ouachita 

..  11,1  Arkan.sas  — 

:.., White    

...  Ouachita 

.III  White   

...Ouachita  . 
...  Ouachita   .. 

..!Red 

.liHj  Mississippi. 
.11  111  Arkansas... 
...'Mississippi. 
...'St.  Francis. 

.llH'i  White 

...  Mississippi. 
.illl!,\rkansas. . . 

. . .  White    

.1111  C)uachit,a... 
.l|i|  Oiiacbita  .. 
...i Ouaeliita.. . 

...iWhite 

...  White 

..Illl'St.  Francis. 

.tiiliWhite 

.p'Red 

..1,(1  Ouachita... 
..illilArkansas... 

I  Arkansas... 

.Arkansas.  . 

..IlillRed 

;  Arkansas... 

Arkansas... 

..^;|  Ouachita... 
..ilfllOuachita... 

..fj  Red. 

.  .illj,. Mississippi 
..ilil,  Mississippi 
.  lid  I  Arkansas... 


.601  .10; 
.lOI.'ii 


12.. 

90|.. 


.25 

.Ai\ 

'.03|'.*08, 
.-in,  .i 
.05 


1       1 

.251 

lOl.... 

...j 

...!....:  .Oh' 

.20;.... 

.......     .22 

.29!... 

....1 

T.  !....     .11 

....|....i....' 

.4S|... 

.44 

.26|....i 

.  ..  .1 

1 

.10 

.141.. 

.701   ,65 

.44 

10..,. 

.601  .0» 

.04 

.02  .... 



.56  .... 

.IS 

.01;.... 

55l   .01 

.46 

.28 

.26  .... 

.07  .... 

.31 

.081    , 

.  .       . 

.10 

.  12! . . . . 

'1. 

.13.... 

3S  1.27 

.60 

.34  .... 

...1 

42 



.49l'!'! 

.46 

i    .06j.... 

1.15;   .75 

120 

,.49;.... 

.0»l 


1.20,    .30  1. 02',   .20,. 
.i6 56!  T.  1, 

;  .OS.... I 

.!....!  .06:.... I . 

....'....  .08  ....  . 

....I.      .  .04!   .11  . 

.70'   .10!  .25!....;. 

.10 '  -14'   .08!, 

....'■   .2(11.    ..|   .08. 

.7l|....j  .161....  , 

....! !  .171  T.  I 

.■151   .32;  .9:1;    .57 

....'....I  .32!   .02 

.66i   .04'  .30;.... 

I  .9.51..  .;  .341.... 
!....:  .08,  .44 

70|   .111    .12 

::i:.::i:i5 


.13 
.61 
.28 

.07j 

.211 

'tVI 
.J 

.06; 
T.  j 
.451 
01| 
.20 

.loi 
I  -28; 

1   .161 
I   .06', 

ii:57| 

i'.oi; 


.44 


.2i< 
.04 
01 

.25]  T 
.20I... 

•.i"9- 
.22 
21 
.10 


1  89 


.02 


.02 
.20 
.26;   .45! 

oil  .02; 

.22!.... 

.471... 
.11  . 
...j   .19 

.16;.... 

.30:... 

.571.... 


.84 
..|  .25 
'.  1   .11 

..;  .65 

..1  .15; 

.1  .43 

..!  .45 

18  .08 


.251 

.53 

.I2I 

T. 

.31 

.22 

.54 

.?ol 


.15!  T. 
.01  ... 


.4! 
1.50 
.45 


29 


38! 
.'65 


.69 


.40 
.76; 
1  80; 


.03 
1.50 


.07 


.75 
.45: 


.!1.40 


.08 


.63!    .05 


T. 


.02 


.031, 

.131 
.201 
.03 
.35! 


.20 
T 

.65 
.24 
.10 
.07 
.18 
.15!....; 

,09! 

.12]   .261 
.081 

■.'26 


.01! 

.15; 


.261. 


.28 

.13!  -22  ■ 
.42;  .231. 
1*^1  .22;. 
.191  .08|. 
.52!  .14  . 
.19'....!. 
.98'  .09  1.16  . 
.15  .39:  .08:. 
.40  .101. 
.02 
2.04 
T 

.20  .16 
.15;  .27|  .07 
...  .40'.  . 
*  I  .58  .... 
..  1  .141  T. 
...!  .08]  T.  1 
...1  .30!.... 
...  .35:  .01 
!  .24|..  . 
.57|1.501  .30 

'."68''.'32|'t.'  ! 

....  .37]  .40 
...  .35!  .25 
.7ll   .57I    .78' 


.11 


.91! 
.29! 
.40! 
.251 

.18! 
.06! 
...1 
.35! 
.20 
.23 
.10 
.•2i 
.36 
20 
.30 
.18 
.25 
T. 

'.'if) 
.20 
.37 

.15 
.2n 

.57! 
.151 

.171 
.22! 
.10 
.30 

'!03 
.20 
.11 
.24 


T. 


.07 
.08 
.07 
.20! 
.22] 
.18' 

1.90 
.16 
.42 
.31 
.35 
T. 
.07 
.50 
.48 

1.16 
.42, 
.26; 
.38! 
.30: 
.14 
.70 
.26 
.23 
.01 

'.'2.5 


.04 

'.'•26 
.01 
01 
08 
.14 

^69 
.15 
.02 
.24! 
.02 
.19 
.12 
.15 

'!33 


...  .26 
.05  .52 
.    .     .29 


.21 

'.m 

1.30 
.10 
.46 
.79 
.08 
.10 


2.90; 

2.61I 

.91; 

1. 17! 
1.4li 

.oi; 

3.70; 
1.14! 
T.  13.311 

...!  ..27; 

.1612.24 
...|  .42 
.05  2.65 

,...;  .75 

.  ,  1 1 . 90 

.10!  1.88 

....il.Ol 
...!l.56 
.    .1  "01 

....I   .1-11 

i.8o;i  97; 

....     .63 

...  '  .'nl 
.34;!. 82; 
.60,5.20; 

1.85'5.35! 
0811.02 


.03 


.09!. 

..i. 

; 

.'io'! 
.18;. 

.13|. 

!i7i. 
.12!. 


.10 
.02 

.37 

!i4 
.12 

.  16! , 

.55!, 


.01 


.03 
.05 
..33 
.98 
4.14 
.05 
.04 


...1  .10 
.4511. 97 
...11.19 
.0211.74 


.65 

2.77 


2.31 


1  30 


1.42  . 
.26!. 
.25 
.12 
.07 
.33 
.-  .120 
lOl   .15 

.23 

.94 

.60 

.61 

.07  .30 
.09 
.21 
.57 
.62 
.17 
.40 
.44 
.64 


85 
.26 
.60 

2^30 

26 
1. 10 

.34 

.81 

2.62 

3.59 

4.65 


50 


.25 


2.18 
05 


.20 


2.60 


1.82 

3.78 

.4 

1.59i 

1-08; 

.20 

I.43I 

'2.611 

;2.43 

1.01 

!2.0U 

.04 

.  10 

1.47 

4.10 

3.98 

1.57 

2.02 

1 .061 

1.76 

1.61 


.29 

.34 
.?1 

.05 

.06  1. 11 

.27 


.04 


.27 
'V. 
.19 
.90 
1.16 
.38 
.65 

...!....!  .82 
.10;  T.  j  .63 
.23,  .02!.... 
.22!.... I  .27 
.191....!   .11 


.56 

31 

1.50 


T. 
.95  .78 
...  1.16 
.  .4.43 
...  1.26 
.  .  .92 
...  .19 
...  1.10 
..  .14 
...  1.25 
...  1.42 
...     .16 

5.00 
.98 
.93 

4.48 
.  ..  3.98 
.70I4.28 


.30 


.13 


.08 

.18 

2.28 

T. 


24      25 


26      27 


38 


29      30      31 


.14!1.741    .541 
.  12  3.7u;1.53| 


.021    .121 
.32!  .10 


.»n> 


.02 
T. 
.04 
.04 
.48 
1  18 


.01! 


.01] 

.01! 

.04; 

.30; 

.06' 
.17!2  64!  1.06 
.0211.85!  .55 
1.  16il.57 
.0111.38 
...-I  .29 
.50!   .77 


05 
3.^1 
09 
07 
02 

..'....1  .03 
2514.7513.20 
. .11. 661   .11 


.03 


1.20!  .20! 
1.26  .45; 
3.21  1.90 


.  60  4. 80 
.72  1. 18 


.04 


1  37 
.13 


.01  .02; 

.05     .02 
.131    .07 


2. 00 
1.37 


1.10!     92 


1.34 

1.9(1 

1.44 

.03 


1.30 
.04 
30 

i.'oi) 

15 


1.1 

291 

1.81 

1.61 

.43 

1.90 


1.30 
.10 


.08 


28 
08 
06 
07 
12 
,50 
1.58 


.23 
.05 
.25 
1  02 
2.80 
l.'l 


.40;i.01 

....;  1 
.25|1.  i 
T     1.44 

[gii.'io 

15 

»  1.88 
.i4;i.9i 

1.65 
.27 
.47 
.47 
.65 
.91 


..32 

.is! 

.471. 
.26 1 
.23 

oil 

T    ! 

.03; 

...I 

.09] 

.'ill 

.51 
60 
.15 
.06 
.081 
.26 

'T-' 
.43 

".'081 

.45 

..50 

.09 

1.02 

1.01 

'.'62 
03 
.04 
.13 
.15 

!i4 

'.'63 
.16 
.39 
.10 
.12 
.16 
.15 

"65 

't 

.77 

.43 

.17 

T. 

.33 

.40 

'!65 

.83 
.14 
.08 
.15 
.25 


.171 
.091 

'.60 
.35 
T. 

.10 

!l6 
.26 
.28 
.18 
.06 
.02 
.07 
.56 
.48 
.45! 
.20| 
.20! 
.V/l 
.06! 
.151 
681 
.28 
.OS 
.10 

.as 

.12 

.06 
.02 
.07 

'57 
.15 
.16 
'J\ 

'•65 
.08 
.08 
.16 
.12 
.08 
.22 
.15 


.13!   .06 
.02 
.23 
.13 


.02;1.391....   , 
.03    .95    .05 


I.IO:.... 

.'. 
.'89| !.'.'. 

:32!'::: 


.02 


.01 

.21    .08 

.16; 

.20 

.25 
.04 

.15' 
.22!.... 
.05 
.10 


.60!... 

.55!.,. 


1.58 
.'62 


.10  2.00 


1.19;2.20  2.32 
.0712.22  1.43 
t    2.45  1  31 


1.30    .95 


T. 

.26 

1.12 

18 

1.00 

.12 

.20 

.86 

.'62 

'!04 


.13 
.24 1 
.35 
.10 

1.11 
.10 
.20 
.28 
T. 

1.44 
.18 
.21 
.38 
.04 
.20 
.93 
.18 
.21 
.10 
.09 
.13 
.30 
1.04 

1.051 
.181 
.05! 


.06 


.20 


.02.... 

.Oil  .35 


..11.25 


.04 


.03 


1.00 


2.20 


T. 
.15 
80 
.12 
.22 
.02 
.02 
.90 
.14 

i!55 
.24 

.72 
.02 
.25 


.581   .06! 

.251   .lOl 

.14i  .15 
1.60    .18 

T.  .02 
.05 
.13 
.72 


T. 

.72 

.38 

i.'33 
.11 


.0512.9012.00 


.40 

.14 

2.60 

'.'is 

.02 


.34 


.07    T 
.161    .06 
.15 


.19  ... 

.37    T. 


.02 


.12 

T. 
.15 
.08 
.02 

a 

!04 
.04 
.12 

■f 

.44 
.26 
.12 


.02 


.04 

'!24 
'.'68 

i.'94 

i.'32 

.87 

1-34 

i.'26 

.'58 
1.15 


.50 
i."63 

't.' 

.49 
2.' 43 


.271.... 
1.25!..., 


2.55;.. 

21  ... 
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.51 
T. 

2.15  .35 
...14.0' 
T.  5.65 
.01 


2.471 

.lo; 

.05 
I.40I 
3.17  1.851 
.38  2.021 

.55!  .lOJ 

.      .1.81 
1.46!    .40! 
.03 


.49,10. 56 
.921 16.  42 
4.87 


9.96 

9.78 

0.59 

7.10 

8.70 

8.07 

3.16 

8.90 

3.46 

95111.83 

..!   .53'  6.05 

75;    .03:  6. 94 

06;  1,93:  8.98 

2.361  T. 

2.71    .03 

1.95!   .951 

.43     .15 


5.74 
7.-16 
5,50 
1.73 


.01 


1.9i;20.47 
....!  4.34 

.02;  S.g8 
1.39i  8.73 
2.75120.67 

.071..... 
1.00128.86 

.18;  8.03 


T. 
.55 
.04 
1.14 
.3" 
.02 
.1 
.47 
.36 
04  1 .60 


.08 
.03 

'.'20! 

2.77 
.07 
.06 


.16 
.78 
.15 
.76 

4. '30 

80 
1.30! 

2.71 

.18 

* 

1.30 

63 

.55 
1.00 

.64 

1.91 
I..53 

.15 
1.45 
1.35 

.01 

.65 

.47 

4.10 

66 

2.04 

I.fi7i2.23 
2.24 


1.26 

0.90 

1.46 

2.94 

8.24 

9.10 

2.29 

5.91 

0..52 

1.96 

13.07 

7.16 

8.03 

8.87 

05    9.23 

.10    5.78 

1.25    6.20 

1.83    8.12 


.14 
1.47 

.45 
1.75 
.05 
T 

.26 
.18 


1.06 
.26 


.42 
1.92 


1.35 
T 
8.60 

'■Oi 


.03 
.09 

2.60 
09 

1. 

1. 

2.16 
.25 
.84 
.49 


2.08 
9.14 
3.93 
3.03 
9.17 
15.58 
iO.  72 
4.68 
8.24 
8.97 
2.06 
5.71 
8.48 
2.29 
6,48 
9.60 
8.02 
5.60 
7.58 
3.96 
2.32 
7.27 
10.20 
9.54' 
4.58 
11.80 
01 


.11 

1.97 

.09 

.61 

.99 

.10 

.73 

2.96 

. 

.02 

.51 

.... 

.3.10 

.05 

1.57 

.08 

r. 

.99 

.11 

.22 

.10 

.80 

.37 

T. 

.08 

1.24 

.07 

'1. 

1.20 

1.20 

.16 

.... 

.05 

2.78 
2.66 
2.45 

.50  1«.42i 

.04    9.03 

1.02J10.6'2 

0.75 

12. 03 

4.17 

13.48 

11. 24 

8.98 

10.88 

4.47 

1.49 

7.65 

7.24 

4.59 

21.64 

6.10 

6.49 

10.44 

10.58 

19.28 


Stations 


Fort  Smith 

Ozark 

f)ardanelle 

Little  Rock. 

•Pine  Bluff 

Yancopin 

■Panville 


24     28     26     27      ffl     29      30     31 


6.8 
3.4 
6.0 
4.9 
10.9 
25.8 


6.7 
3.3 
5.8 
4.4 
10.1 
26.4 
5.4 


6.5 
3.2 
5.6 
3.8 
9.6 
26.7 
5.1 


6.8 
2.8 
5.4 
3..^ 
9.4 
26.9 
4.8, 


6.1 
2.5 
5.2 
3.0 
8.7 
27.0 
4.5 


5.9 
2.4 
4.9 
2.6 
8.3 
27.0 
4.3 


5.8 
2.8 
4.8 
2.5 
8.0 
26.9 
4.4 


b.O 

2.  a 
4.9. 
6.7 
3,6 

27.1 
5.1 


m 


tRainfall  9th  to  16th  included  in  measurement  of  17th. 


iMw 


48- 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     AKKAJSSAS     SEGTIOJ^ 


Decembkr,  1931 


Stations 


Cotier 

Calico  Rock. .. 

Batesville 

Newport 

Georgetown    .. 
De  Vails  Bluff. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  ... 

('am  (3  en 

Fulton 

Helena 

Arkau.sas  City. 


Daily  River  Stages  Continued 


«'--  K  ' 


11 


12 


13 


11      15 


16 


20 

21 

22 

23 

2-1 

25  1  26 

1 
27     28 

29 

30 

31 


■ . .  W  nite  . 

do... 

do   .. 

do..., 

....   do..., 

6o 

...  do  ... 
..Bnflalo  . 
...Black  . 
.Ouachita . 
.Red... 
Mis.sissippi 
do.     . 


21 
IS 
23 
26 
22 
24 
30 
80 
14 
30 
2B 
4i 
48 


3.7 
1.9 
7.6 
5.0 
7.0 
9.2 

n  2 

3.0 
3.5 


4.8 
3.0 
7.3 
4.7 
B.O 
11.3 
13.0 
3.2 
3  5 


4 
3.1 

8.1 
4.5 
8.0 
12.2 
14.4 
3  2 
3.  0 


4.6 

2.51 

8.1 

4.5 

7.7 
12.4  12 
15.2115, 

3.2|  3 

3.0    2 


17.2  21.0122.0122.0  21. 
14.  8  15.0|I5.4  15.  9n5. 
i!0.3  21.4l22.5  24.0i24. 
23. 3I24. 6125. 7)26.9128. 


6 
11 
15 

2|  3, 
Sl  2 
1  19 
4  13. 
6125. 
9I29, 


(i 

^' 
72,5. 

4129. 


.7 

.5 
.4 

8 

5 

7 

« 

5|  2. 
0|14. 

3  11. 

4  24. 
5I29. 


4|  3.3| 


.9  10, 
,3  15, 
3  3. 
4|  2 
2jl2, 
5  10. 
9  23 
Iil27. 


1  10. 
0  22. 

8I27. 


3. 
15. 
10. 
21. 
26.  6  25. «  2.5. 


S 

9125 
l!l3 
4  21 


3. 

2.0 

6 

4 

8  12. S 

Sin. 8 

3|20.3 
.9J  3.3 
.51  3.4 
,3128.1 
.  1 '  13. 1) 
.5i21.7 
5.5 


3. 

1.6 

6.8 

4.1 

12.0 

18.9 

22.0 

3.3 

3.3 

30.7 

15.8 

25.3 

26.6 


3.2 

1.1 

6.8 

4.3 
11 
18.5 
23-1 

3.3 

3.1 
34.3 
17  5 
32.2  ._. 
32. 0I33. 


3.2 

1.2 

fi.3 

4.0 

11  3 

18.0 

23.3 

3  3 

2.9 

34.6 

7!  18. 3 

6  34.6 

5l3».8 


3.2|  3 

I.2I   1 

6  II  6, 

3.5!  3 

11.0, 10, 

17.7117 

23.2123 

3.3    3 

2.9    2 

33.8I32, 

17.0' 16, 

35.5i35 

35.9  36 


3-2 

1.2 

6.1 

3.0 

9.5 

16.8 

22.8 

3.2 

2.6 

31.5 

JilG.  0  15. 

9  38.2  36. 

7i37.2l37. 


3.1 

0.5 

.5.8 

28 

8.0 

15.3 

22  0 

3.2 

2.5 

28.3 

14.3 

36.1 


2.bj 

0.2 
5.3 
2.5 
7.2 
14.6 
21.5 
3.2 
2.5 


'6. 3  23. 


13  I 
35  9 


37.7I37.9 


41  3:1 

I13.» 
5,14.8 
6113  9 
.»  14.6 
9'20.S 

o!22.1 

i!;i.2 

.7135.8 
0l38.1 


Daily   temperatures    for    December,   1981 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1 

1 

9 

10 

11 

12 

13 

14  { 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

Bee  Branch 

S  Maximum 

50 

51 

48 

56 

56 

54 

52 

49 

48 

51 

76 

66 

61 

49 

50 

48 

47 

59 

58 

61 

60 

57 

72 

70 

62 

56 

63 

59 

57 

60 

58!56. 9 

(  Minimum 

38 

29 

38 

30 

31 

34 

30 

38 

40 

45 

50 

38 

47 

30 

25 

33 

.37 

46 

52 

55 

41 

39 

51 

45 

,55 

36'39. 7 

Bentonville 

S  Maximum 

42 

44 

40 

55 

55 

52 

52 

43 

48 

62 

61 

66 

53 

44 

51 

44 

50 

54 

59 

60 

.53 

63 

67 

59 

62 

59 

58 

6i> 

63 

61 

43j54.3 

(  Miuimiuu 

31 

23 

35 

32 

34 

30 

27 

38 

38 

3ii 

42 

35 

32 

21 

22 

35 

38 

48 

49 

48 

39 

38 

52 

40 

31 

38 

39 

32 

53 

43 

32  36.7 

BIytheville 

(  Maximum 

48 

50 

48 

54 

57 

58 

53 

50 

49 

57 

73 

75 

70 

57 

50 

47 

52 

71 

72 

66 

64 

60 

72 

75 

66 

07 

69 

59 

60 

61 

58.60.  5 

}  Minimum 

40 

28 

41 

38 

33 

34 

33 

40 

42 

45 

46 

47 

53 

36 

29 

33 

42 

50 

53 

55 

51 

44 

56 

64 

36 

34 

42 

38 

41 

51 

45I42.  3 

Bonneville 

(  Maximum 

51 

52 

46 

62 

63 

.57 

50 

46 

54 

.59 

72 

71 

63 

51 

.52 

47 

48 

64 

58 

63 

60 

68 

74 

68 

60 

60 

67 

67 

60 

05 

58  59. 1 

'(  Minimum 

40 

30 

39 

26 

33 

35 

37 

39 

40 

10 

51 

34 

38 

28 

21 

37 

38 

47 

48 

54 

39 

34 

47 

45 

29 

36 

43 

29 

48 

62 

33,38.  4 

Brinkley  

S  ilasimum 

49 

55 

50 

60 

61 

56 

55 

.50 

55 

50 

74 

6S 

68 

00 

51 

45 

50 

61 

66 

69 

67 

59 

76 

70 

62 

36 

61 

65 
38 

05 
33 

66 
43 

00 
54 

57 1 60.  4 
39;4L3 

)  Minimum 

39 

28 

40 

32 

31 

30 

30 

39 

43 

47 

53 

J7 

53 

35 

26 

35 

40 

47 

54 

56 

44 

40 

56 

61 

32 

Calico  Rock?^ 

S  Jlaximum 

48 

53 

4:i 

60 

61 

55 

54 

43 

50 

65 

75 

70 

58 

53 

53 

47 

51 

57 

60 

59 

62 

60 

75 

66 

,59 

60 

70 

70 

02 

59 

50; 68. 3 

(  Minimum 

38 

21 

21 

30 

28 

20 

26 

26 

39 

41 

48 

31 

32 

32 

21 

21 

36 

41 

49 

51 

41 

35 

37 

42 

30 

28 

30 

31 

31 

43 

36i33.  7 

Camden^'S 

>  Maximum 

48 

4!) 

48 

61 

63 

54 

52 

47 

50 

72 

7i) 

70 

66 

48 

55 

48 

61 

57 

69 

61 

53 

64 

75 

70 

61 

60 

60 

68 

OS 

66 

48:59.0 

(  Minimum 

41 

33 

34 

30 

30 

30 

37 

38 

40 

4.3 

44 

49 

54 

36 

29 

29 

38 

44 

48 

54 

39 

34 

36 

60 

37 

36 

35 

33 

33 

52 

35139.  0 

Center  Point 

<  Maximum 

49 

51 

49 

60 

62 

56 

51 

48 

47 

55 

71 

71 

62 

52 

53 

48 

49 

64 

62 

59 

63 

56 

71 

70 

62 

60 

65 

64 

64 

67 

57:58.0 

)  Minimum 

39 

32 

39 

32 

40 

42 

40 

39 

41 

45 

55 

50 

41 

29 

31 

S3 

40 

48 

51 

52 

43 

49 

54 

50 

42 

36 

46 

41 

52 

56 

37,42.  6 

Conway 

S  Maximum 

51 

53 

48 

57 

58 

55 

52 

48 

51 

51 

74 

63 

59 

49 

51 

45 

48 

60 

59 

61 

62 

66 

73 

68 

02 

58 

67 

63 

62 

65 

60157.  8 

(  Minimum 

42 

30 

40 

31 

32 

33 

311 

40 

42 

47 

63 

40 

46 

33 

26 

36 

39 

47 

64 

56 

41 

37 

54 

,53 

34 

32 

41 

32 

44 

65 

39! 40.  6 

Cornin? 

S  Maximum 

49 

51 

45 

56 

56 

55 

54 

•19 

49 

56 

76 

69 

60 

55 

51 

48 

51 

57 

66 

59 

63 

58 

72 

68 

57 

58 

63 

58 

62 

62 

57  57.  4 

}  Minimum 

■i:^ 

•''3 

38 

35 

28 

30 

2) 

37 

39 

45 

52 

41 

52 

32 

23 

29 

40 

49 

51 

53 

50 

40 

55 

52 

31 

30 

38 

30 

37 

55 

45!39.  4 

Cros.sott 

.i  Maximum 

47 

50 

49 

62 

59 

64 

53 

48 

61 

70 

70 

77 

70 

49 

40 

50 

63 

67 

66 

65 

56 

66 

75 

72 

70 

64 

70 

68 

66 

68 

49  01.  1 

(  Minimum 

43 

37 

37 

33 

31 

32 

35 

10 

43 

42 

42 

61 

62 

39 

30 

30 

39 

48 

50 

56 

42 

38 

41 

61 

34 

32 

33 

3: 

38 

53 

39:41.2 

Dai'daaelle 

(  Maximum 

51 

55 

51 

58 

59 

56 

51 

50 

51 

52 

74 

67 

01 

52 

51 

48 

48 

62 

59 

61 

61 

59 

73 

69 

63 

50 

67 

63 

65 

63 

OIi.58.  7 

'  Minimum 

41 

31 

40 

30 

30 

36 

29 

41 

41 

45 

51 

37 

41 

30 

25 

35 

39 

47 

51 

54 

39 

37 

47 

47 

32 

33 

39 

31 

42 

54 

36'39. 1 

Dumas 

\  Maximuru 

50 

50 

50 

54 

r.7 

48 

47 

47 

48 

57 

66 

67 

66 

60 

50 

44 

52 

64 

65 

60 

55 

60 

75 

75 

66 

03 

05 

65 

68 

70 

70;  59.  2 

(  Minimum 

39 

32 

42 

34 

32 

34 

37 

40 

44 

47 

55 

51 

57 

37 

31 

33 

38 

49 

57 

40 

40 

39 

55 

56 

35 

33 

41 

30 

44 

68 

39  12.1 

Ei  Dorado  

(  Maximum 

53 

4S 

48 

01 

63 

53 

52 

47 

51 

70 

71 

63 

72 

61 

54 

44 

51 

57 

59 

60 

55 

64 

73 

70 

63 

01 

09 

70 

65 

66 

61,59.8 

I  Minimum 

41 

36 

41 

34 

35 

36 

42 

40 

42 

44 

61 

58 

57 

38 

32 

38 

38 

39 

44 

53 

43 

38 

67 

61 

38 

30 

41 

30 

49 

59 

40  43.  5 

Eureka  .Spr;i),gs... 

i  Maximum 

47 

47 

40 

.57 

57 

.52 

55 

44 

49 

,57 

65 

70 

64 

49 

53 

43 

50 

54 

67 

58 

58 

65 

09 

03 

63 

62 

61 

60 

62 

63 

52I.5O.2 

1  Minimum 

33 

24 

35 

32 

36 

29 

30 

36 

■    36 

40 

51 

38 

33 

23 

22 

.33 

37 

47 

48 

49 

41 

40 

.53 

44 

30 

3:- 

46 

35 

50 

52 

34i37.7 

Fayetteville 

\  Maxinium 

16 

44 

40 

69 

58 

52 

51 

46 

46 

63 

63 

66 

62 

44 

51 

40 

50 

66 

59 

03 

60 

62 

67 

03 

64 

58 

58 

62 

62 

63 

,53 '5(;.  0 

'  Minimum 

34 

24 

37 

31 

30 

30 

26 

88 

38 

40 

4-! 

32 

35 

23 

21 

34 

39 

47 

46 

39 

39 

39 

52 

44 

23 

36 

45 

29 

53 

52 

34|36.  7 

Fort  Smith 

S  Maximum 

53 

4U 

46 

.59 

ns 

56 

50 

45 

62 

60 

66 

70 

55 

48 

50 

43 

51 

57 

61 

04 

53 

66 

70 

64 

59 

57 

61 

03 

66 

60 

45'56.  7 

'  Minimum 

38 

30 

38 

32 

37 

37 

35 

41 J 

42 

12 

46 

39 

36 

29 

28 

39 

41 

49 

49 

ly 

42 

38 

50 

46 

36 

39 

43 

30 

49 

46 

37  39.9 

Gravette 

\  Ma.ximum 

45 

46 

43 

66 

52 

50 

62 

47 

45 

55 

63 

66 

61 

42 

51 

46 

56 

66 

60 

62 

61 

67 

65 

62 

61 

58 

54 

03 

04 

61 

,52  5,5.  7 

'  Miniuunu 

39 

22 

36 

30 

32 

27 

27 

37 

37 

40 

45 

33 

30 

21 

21 

35 

37 

46 

47 

511 

36 

32 

34 

39 

30 

36 

43 

39 

48 

47 

38  :l,5.  7 

Helena. 

)  Maximum 

5,3 

.52 

55 

61 

60 

55 

51; 

54 

57 

59 

71 

71 

09 

66 

.52 

46 

62 

62 

65 

76 

70 

61 

67 

67 

55 

60 

65 

04 

65 

60 

50  60.  7 

'  Minimum 

39 

32 

42 

32 

32 

32 

3:'. 

39 

44 

43 

57 

64 

65 

36 

28 

37 

41 

50 

56 

58 

45 

38 

55 

50 

37 

34 

40 

34 

17 

5-1 

41 1-12.  7 

Hope 

)  Maximum 

45 

45 

48 

55 

60 

50 

50 

48 

48 

67 

67 

60 

62 

46 

46 

45 

49 

51 

57 

65 

48 

55 

74 

77 

68 

72 

71 

75 

61 

61 

51157.4 

*  Minim.um 

39 

32 

40 

29 

31 

33 

37 

40 

.    40 

41 

52 

45 

44 

31 

28 

37 

40 

47 

50 

43 

38 

35 

■50 

45 

36 

32 

40 

32 

49 

51 

28,39.  .3 

Hot  Springs 

)  Maximum 

■55 

52 

4» 

57 

67 

55 

.5(1 

46 

52 

55 

67 

64 

59 

67 

61 

44 

50 

57 

59 

62 

57 

54 

70 

66 

60 

56 

01 

58 

62 

05 

62:50.9 

1  Minimum 

4! 

32 

44 

35 

37 

38 

38 

42 

45 

48 

,53 

46 

50 

37 

28 

40 

43 

48 

,53 

56 

42 

41 

52 

52 

39 

38 

47 

37 

43 

55 

-14113.5 

Jonesboro 

S  Maximum 

47 

50 

47 

57 

58 

54 

54 

JS 

47 

56 

76 

64 

61 

66 

62 

44 

,56 

64 

56 

61 

61 

60 

73 

68 

57 

59 

03 

61 

65 

61 

57157.8. 

'  Mininnun 

39 

28 

40 

36 

34 

35 

31 

41 

39 

46 

.53 

45 

,52 

27 

34 

32 

34 

41 

53 

55 

48 

43 

57 

56 

38 

35 

42 

35 

42 

55 

43J4I.5, 

Lead  Hill 

>  Maximum 

4*- 

48 

44 

60 

62 

54 

51 

47 

51 

58 

70 

07 

61 

49 

51 

45 

50 

54 

58 

58 

59 

05 

73 

67 

58 

59 

63 

63 

62 

61 

.591,57.3- 

'  Minimum 

30 

18 

37 

26 

25 

26 

21 

38 

38 

36 

44 

29 

37 

30 

17 

26 

40 

45 

49 

52 

40 

32 

40 

36 

24 

25 

12 

23 

41 

50 

32,34.0- 

Little  Koek 

^  Maximum 

46 

49 

45 

60 

56 

54 

51 

43 

52 

65 

72 

61 

63 

46 

49 

42 

49 

60 

56 

62 

53 

60 

72 

6S 

50 

50 

63 

02 

64 

67 

19 

56.  .5. 

'  Minimum 

37 

32 

39 

35 

38 

39 

38 

40 

43 

46 

58 

48 

39 

35 

33 

39 

41 

49 

54 

51 

43 

42 

59 

49 

43 

40 

45 

43 

50 

49 

41 

43.  ■> 

Luther  ville 

i  Maximum 

i':^ 

53 

46 

56 

60 

55 

50 

46 

48 

50 

69 

67 

59 

50 

51 

45 

49 

66 

56 

60 

60 

57 

72 

67 

00 

66 

62 

59 

60 

60 

,58 

56.3 

?  Minimum 

38 

28 

a 

30 

30 

34 

33 

39 

39 

44 

49 

40 

40 

29 

25 

35 

38 

47 

50 

54 

39 

39 

47 

,17 

33 

35 

41 

34 

46 

53 

3139.0 

Magnolia 

)  Maximum 
(  >Iininium 

52 
40 

50 
33 

47 
34 

61 
31 

65 
35 

5! 
35 

50 

,50 
40 

50 
43 

60 
41 

72 
59 

68 
64 

73 
57 

62 
37 

54 
32 

49 

50 
41 

56 

48 

60 
52 

59 
62 

60 
43 

64 
37 

74 
55 

72 

69 

65 
40 

61 
37 

71 
35 

70 
51 

01 

59 '  00. 2- 

3?|43.  4 

Malvern    

S  Maximum 

4y 

50 

48 

61 

63 

57 

53 

49 

51 

57 

73 

66 

63 

53 

54 

48 

48 

59 

58 

01 

55 

51 

74 

71 

61 

00 

61 

67 

65 

07 

60i5S.7 

'  Minimum 

40 

31 

40 

32 

3U 

33 

31 

40 

43 

4s 

56 

42 

47 

33 

28 

37 

39 

46 

54 

55 

39 

37 

53 

55 

34 

32 

39 

31 

41 

59 

3.5  40.7 

Mammoth  Spring. 

j  Maximum 

48 

47 

49 

57 

55 

54 

,53 

48 

48 

5J 

72 

68 

62 

47 

.53 

47 

,52 

53 

00 

59 

62 

OS 

73 

70 

58 

.58 

67 

58 

68 

58 

57157.2 

I  -Minimum 

37 

21 

37 

37 

38 

27 

22 

38 

37 

42 

46 

33 

45 

33 

19 

26 

44 

47 

48 

52 

47 

47 

,52 

47 

27 

29 

39 

23 

37 

54 

46:38. 0 

.Marianna 

(  Maximum 

50 

52 

52 

56 

58 

57 

64 

52 

54 

fiO 

72 

71 

70 

00 

51 

49 

52 

65 

04 

72 

73 

64 

75 

71 

63 

59 

61 

61 

CB 

65 

60T.1.0- 

'  Jfinimum 

41 

30 

44 

35 

33 

32 

42 

41 

44 

J7 

68 

54 

40 

37 

30 

35 

41 

41 

57 

45 

46 

41 

52 

58 

37 

35 

37 

37 

43 

35 

40;41.5. 

Marshall 

\  Maximum 

JT 

43 

43 

54 

31 

51 

52 

47 

47 

51 

67 

61 

61 

50 

44 

4! 

44 

55 

55 

58 

58 

.53 

68 

67 

56 

54 

01 

6J 

56 

58 

58|61.4 

(  Minimum 

35 

IS 

4! 

30 

31 

41 

27 

18 

31 

36 

41 

47 

50 

37 

33 

,50 

42 

26 

35 

43 

20 

47 

.52 

33,36.  > 

Meua 

)  Maximum 

47 

47 

44 

58 

58 

51 

45 

4'i 

44 

62 

67 

69 

63 

47 

50 

48 

46 

56 

58 

58 

47 

50 

68 

67 

59 

60 

65 

64 

03 

64 

48  5,5.5 

'  Minimum 

39 

30 

38 

29 

32 

31 

30 

38 

40 

44 

47 

39 

36 

29 

25 

31; 

38 

40 

48 

45 

38 

38 

56 

43 

33 

35 

43 

31 

48 

47 

30;3S.  fr 

.Mountlda 

j  Jfaximum 

48 

50 

47 

62 

62 

51 

47 

46 

53 

54 

65 

64 

04 

44 

40 

45 

47 

65 

55 

55 

55 

57 

72 

68 

61 

53 

00 

(iO 

62 

66 

58  55.  8. 

(  Minimum 

37 

23 

34 

24 

26 

28 

24 

38 

40 

45 

51 

34 

40 

29 

20 

31 

40 

40 

49 

53 

34 

31 

55 

42 

25 

25 

36 

25 

41 

53 

33[3,5.9 

-N'ewport 

S  Maximum 

49 

52 

45 

59 

59 

55 

56 

48 

50 

57 

74 

07 

61 

,59 

■19 

44 

50 

57 

57 

61 

61 

57 

74 

71 

61 

60 

65 

00 

62 

64 

671,58. 1 

>  Mininvun) 

41 

28 

40 

32 

30 

32 

27 

39 

42 

47 

53 

42 

.53 

34 

26 

33 

41 

49 

53 

55 

46 

40 

56 

54 

37 

0-) 

40 

31 

43 

54 

41141.0 

Pine  Bluff 

5  Maximum 

50 

50 

48 

63 

64 

54 

54 

49 

56 

55 

73 

63 

69 

58 

54 

44 

48 

00 

68 

67 

59 

6:1 

78 

77 

00 

64 

68 

70 

68 

67 

60!60.  4 

'  Minimum 

40 

33 

42 

35 

34 

35 

36 

40 

44 

45 

55 

53 

55 

37 

33 

37 

40 

46 

65 

5^ 

42 

39 

60 

50 

41 

36 

42 

37 

46 

58 

.39143.  5 

Pocahontas 

j  Jiaximum 

62 

51 

50 

57 

50 

54 

55 

,50 

49 

,53 

75 

72 

61 

50 

51 

J8 

51 

67 

57 

60 

61 

57 

74 

73 

73 

59 

06 

62 

60 

62 

59l59.  I 

'  Minimum 

38 

26 

37 

31 

30 

29 

25 

37 

39 

44 

50 

41 

50 

32 

22 

29 

40 

48 

50 

53 

47 

37 

53 

.50 

30 

30 

35 

30 

40 

54 

4l!3S.  0 

Portland 

\  Maximum 

52 

48 

50 

57 

59 

55 

53 

51 

59 

62 

69 

75 

73 

62 

53 

51 

53 

00 

07 

66 

61 

03 

70 

72 

07 

02 

09 

08 

66 

68 

63!61.  0- 

'  Minimum 

40 

36 

43 

34 

32 

3.T 

39 

41 

44 

40 

60 

62 

02 

40 

34 

39 

43 

52 

58 

60 

43 

40 

56 

67 

42 

35 

42 

39 

46 

61 

41|4,5.4 

Prescott 

)  Maximum 

50 

31 

4S 

6fi 

64 

57 

53 

49 

49 

i;o 

73 

67 

68 

61 

53 

51 

49 

55 

60 

59 

54 

04 

74 

73 

68 

01 

67 

07 

66 

07 

61  00.  (1 

1  Minimum 

30 

32 

40 

31 

32 

38 

36 

39 

42 

43 

58 

45 

56 

34 

30 

37 

39 

47 

52 

41 

43 

51 

59 

55 

36 

34 

40 

33 

45 

57 

37  42.  0 

Rison 

!•  -Maximum 

52 

51 

48 

02 

63 

59 

55 

30 

.. 

73 

58 

59 

65 

59 

61 

74 

71 

7<! 

65 

67 

07 

64 

66 

00  01.  7 

(  Minimum 

39 

31 

43 

33 

34 

35 

37 

40 

33 

46 

51 

56 

4! 

37 

66 

57 

.   38 

35 

43 

37 

48 

57 

39  42. 1 

Searcy • 

S  Jlaxinnim 

5) 

50 

45 

59 

58 

56 

51 

49 

50 

56 

74 

67 

67 

54 

50 

44 

47 

56 

58 

61 

02 

56 

73 

70 

56 

69 

65 

60 

60 

01 

57  57.  6 

'  Minimum 

41 

28 

39 

30 

32 

32 

31 

39 

41 

45 

,52 

42 

63 

32 

26 

35 

39 

40 

51 

55 

42 

37 

54 

51 

35 

33 

3:3 

31 

40 

54 

;19  39. 9: 

Stuttgart 

)  Maximum 

50 

51 

49 

60 

61 

55 

,50 

49 

54 

55 

74 

67 

69 

60 

,51 

46 

49 

62 

60 

,59 

58 

01 

74 

71 

01 

60 

65 

65 

67 

66 

59;, 59.  4 

(  Minimum 

31 

43 

35 

33 

3) 

33 

40 

44 

45 

51 

52 

54 

36 

29 

35 

40 

42 

46 

56 

56 

39 

52 

58 

37 

34 

44 

34 

47 

50 

40 

40  42.  ,5. 

Sunset 

S  Maximum 

48 

43 

57 

57 

50 

50 

44 

42 

52 

62 

64 

68 

44 

53 

44 

49 

55 

56 

58 

.55 

00 

63 

61 

61 

55 

61 

60 

65 

58 

49i54. 1 

(  Minimum 

30 

21 

34 

31 

40 

29 

35 

36 

35 

39 

47 

43 

30 

22 

28 

33 

33 

46 

45 

48 

37 

37 

47 

45 

40 

38 

41 

41 

,50 

48 

31|37.  ,5 

Texarkana 

j  Maximum 

50 

51 

47 

51 

65 

60 

50 

48 

52 

64 

73 

68 

68 

63 

54 

44 

50 

51 

52 

59 

63 

63 

77 

71 

63 

62 

69 

69 

69 

68 

52:58.9 

(  Minimum 

3;) 

32 

39 

30 

31 

36 

39 

39 

39 

42 

55 

58 

58 

33 

28 

36 

36 

44 

48 

45 

46 

36 

56 

53 

37 

34 

45 

35 

52 

52 

38  41.  ft 

Thornburg 

)  Maximum 

47 

50 

45 

60 

65 

55 

49 

45 

48 

55 

73 

67 

60 

60 

50 

41 

45 

57 

55 

61 

66 

56 

72 

66 

60 

58 

67 

64 

62 

66 

62  57. 0 

'  Minimum 

37 

21 

37 

25 

25 

28 

23 

38 

40 

45 

53 

85 

39 

29 

19 

29 

37 

45 

52 

53 

33 

31 

55 

44 

26 

28 

37 

26 

46 

54 

30  30. 1 

Warren 

\  Maximum 

52 

48 

49 

55 

58 

5:3 

52 

52 

53 

68 

70 

65 

64 

70 

51 

47 

.50 

57 

59 

58 

64 

61 

72 

68 

62 

58 

57 

65 

63 

66 

60:58.7 

'  Minimum 

39 

33 

40 

35 

33 

35 

38 

40 

43 

43 

55 

55 

53 

37 

32 

37 

41 

47 

53 

52 

40 

38 

57 

45 

40 

35 

34 

39 

46 

57 

40i42.S 

Wilson 

(  Maximum 

47 

53 

48 

58 

56 

54 

,58 

49 

47 

58 

74 

66 

60 

54 

50 

46 

51 

71 

64 

70 

68 

00 

54 

66 

56 

60 

60 

60 

67 

62 

59!, 58. 9 

'  Minimum 

28 

28 

35 

29 

29 

27 

28 

38 

42 

44 

47 

52 

34 

24 

24 

29 

39 

48 

52 

54 

39 

39 

65 

34 

31 

41 

32 

32 

48 

42 

41137.  & 

Wynne  

S  Maximum 

46 

52 

48 

55 

53 

54 

57 

54 

51 

57 

74 

58 

61 

64 

,59 

45 

50 

71 

69 

05 

68 

00 

75 

67 

64 

59 

63 

00 

63 

66 

00159.4 

(  Minimum 

36 

28 

J! 

82 

48 

49 

26 

38 

42 

45 

52 

47 

52 

55 

24 

85 

43 

49 

54 

54 

45 

37 

58 

47 

42 

29 

43 

31 

41 

45 

46|42. 4 

i 

^.5rh9rm:)'n3ters  are  read  in  the  morning:  the  m.ixiiii.ira  t^'mparatura  then  re.iii  u  cv^Mloi  ta  the  precoding  day,  on  <rhich  it  almost  always  occurs. 

Weather  Bi;rea\i.  Little  Rofk,  Ark  l-'>8-32-W><) 


ffit 


r\RTMEIsrr  OF 

CHARLEi 


x^ 


y 


AGRICULTl^E,  WEATH^.  BUREAU 

ES  F.,MARVlf5f;<;:;iiief  ' ''''k. 


CLIMATOLOGICAjg^  DATA 


".  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
fif?I^fiI^SflS"SEGT!OIN[ 


$1,273,025.  For  a  detailed  account  of  losses  resulting  from 
hailstorms,  tornadoes,  excessive  rains,  etc.,  see  tabulated  data, 
page  55. 


HABVEY  S.  COIiE,  Meteoroloffist 


Vol.  XXXVI 


LiTxr.H  Rock.  Akk.,  Year,  1931        No.  13 


GENERAIi  SUMMARY 

Temperature  and  precipitation  records  during  1931  were  well 
within  the  limits  established  in  previous  years.  Mild  weather 
prevailed  during  January  and  February  and,  although  no  ex- 
tremely cokl  weather  was  experienced  during  March,  this  was 
the  coldest  March  since  1924.  Temperatures  continued  below 
normal  during  April  and  May  with  killing  frosts  occurring  as 
late  as  April  22d  in  western  and  northern  sections.  The  month 
of  June  broughi  temperatures  above  the  average  and,  although 
maxima  were  not  unseasonably  high  during  the  latter  part  of 
June  and  the  first  three  days  of  July,  more  people  died  from 
heat  prostrations  than  was  ever  known  before  in  Arkansas. 
Much  cooler  weather  prevailed  during  August  but  beginning 
with  September  temperatures  were  above  normal  for  the  re- 
maining months  of  the  year. 

The  mean  temperature  for  the  year  was  62.5°  which  is  1.3° 
above  normal.  Of  the  53  stations  for  which  normals  have  been 
computed,  3  stations  showed  negative  departures,  two  were 
normal,  and  all  others  positive.  Monthly  means  for  all  sta- 
tions were  below  normal  in  March,  April,  May,  and  August, 
while,  with  only  a  few  exceptions  they  were  above  normal  dur- 
ing other  months.  Annual  means  ranged  from  56.3°  at  But- 
ton to  65.9°  at  El  Dorado.  Extremes  ranged  from  0^  at  Corn- 
ing on  January  15th  to  107°  at  Amity  on  June  30th. 

The  average  precipitation  for  the  State  was  46.98  inches 
which  is  1.25  inches  below  normal.  Of  the  65  stations  with 
records  of  10  years  or  more,  31  showed  negative  departures 
and  34  positive.  January  was  dry,  being  the  third  driest  on 
record,  but  was  followed  by  precipitation  above  normal  in  Feb- 
ruary. The  three  following  months  had  negative  precipitation 
departures  but  July  was  the  wettest  July  since  1 905  and  was 
followed  by  a  wet  August,  especially  in  the  northwestern  part 
of  the  State.  September  was  dry,  this  being  the  driest  Sep- 
tember since  1928.  October  was  slightly  deficient  in  precipi- 
tation but^  precipitation  was  excessive  in  November  and  Decem- 
ber, especially  in  central  and  southern  sections  of  the  State. 
From  April  1st  to  September  30th,  rainfall  was  about  81%  of 
the  normal  with  the  months  of  July  and  August  accounting 
for  approximately  50%  of  the  amount  for  the  period.  Annual 
amounts  were  below  normal  in  the  upper  watershed  of  the 
Ouachita  River,  in  the  Ozarks  and  central  portion,  and  in 
extreme  northeastern  and  extreme  southeastern  counties ;  above 
in  most  other  sections  with  the  greatest  positive  departures  oc- 
curring in  counties  in  the  lower  Ouachita  Basin  and  in  the 
southwestern  portion  of  the  State. 

The  la^st  killing  frost  in  spring  occurred  from  March  10th  to 
March  l7th  in  most  sections  of  the  eastern  and  southern  por- 
tions of  the  State  and  as  late  as  April  22d  in  western  and 
northwestern  portions  where  considerable  damage  resulted  to 
fruit,  strawberries,  and  truck  crops.  The  first  killing  frost  in 
autumn  occurred  in  many  sections  either  October  31st  or  No- 
vember 1st  but  because  of  local  conditions  adjacent  stations  in 
central,  western,  and  northeastern  counties  showed  wide  varia- 
tion in  injury  to  vegetation.  A  number  of  stations  reported 
killing  frost  about  December  2d  but  a  few  in  extreme  southern 
counties  had  no  killing  frost  until  in  January  1932. 

Eleven  people  were  killed  and  eight  injured  during  electrical 
storms  in  May,  June,  and  July  and  considerable  damage  re- 
sulted from  hailstorms  in  April,  May,  and  June.  Tornadoes 
occurred  in  April  and  December  in  which  three  people  were 
killed,  33  injured,  and  the  property  damage   was  estimated    at 


WEATHER    BY    MONTHS 

January: — Precipitation  was  3.10  inches  below  normal  with 
monthly  totals  ranging  from  a  trace  at  Harrison  to  3.40  inches 
at  El  Dorado.  Thirty-four  stations  reported  a  measurable 
amount  of  snow,  the  average  of  which  was  1.2  inches.  Tem- 
perature was  somewhat  above  normal,  the  lowest  being  0°  at 
Corning  on  the  15th  which  was  the  lowest  for  the  year.  Posi- 
tive departures  were  especially  noticeable  in  northern  and 
northwestern  portions. 

February: — The  mild  weather  of  the  latter  part  of  January 
continued  for  the  most  part  during  February.  Farm  work  ad- 
vanced rapidly  during  the  first  week.  Oats  were  sown  and  po- 
tatoes, truck,  and  gardens  planted  in  many  sections.  The 
frequent  rains  from  the  6th  to  the  17th  prevented  much  farm 
work  but  by  the  close  of  the  month  much  land  had  been  pre- 
pared and  some  corn  planted  in  extreme  southern  counties. 
Fruit  buds  were  much  farther  advanced  than  usual  and  peaches 
and  plums  w^ere  blooming  in  central  and  southern  counties. 

March: — Although  minimum  temperatures  were  not  unusual- 
ly low,  the  daily  average  exceeded  the  normal  for  only  eight 
days  at  both  Fort  Smith  and  Little  Rock  and  for  only  four  days 
at  Memphis.  Freezing  temperatures  overspread  the  State  the 
first  of  the  month  with  many  stations  reporting  sleet  and  snow 
from  the  2d  to  the  4th.  The  coldest  weather  occurred  in  near- 
ly ail  sections  about  the  10th  of  the  month.  Eighteen  stations 
rejjorted  a  measurable  amount  of  snow,  the  average  of  which 
was  2.0  inches.  Monthly  precipitation  totals  ranged  from  2.73 
inches  at  Portland  to  6.83  inches  at  Wynne. 

April: — Precipitation  was  below  normal  in  April,  this  being 
the  third  month  this  year  with  a  negative  precipitation  depar- 
ture. The  geographical  distribution  was  irregular  with  nearby 
stations  showing  a  wide  divergence  in  monthly  totals.  Consid- 
erable damage  to  fruit  and  early  strawberries  in  western  and 
northwestern  sections  resulted  from  the  frost  and  freezing  tem- 
peratures of  the  6th  and  again  from  the  cold  spell  of  the  22d. 
Much  cotton  and  corn  had  to  be  replanted  because  of  the  cold, 
wet  soil.  Hailstorms  did  considerable  dam.age  in  western  bor- 
der counties  on  the  17th  and  the  25th. 

M(nj: — Precipitation  for  May  was  below  normal,  this  being 
the  driest  May  since  1926.  Though  some  stations  in  west- 
central  and  northwestern  portions  reported  as  many  as  12  and 
13  rainy  days,  only  6  out  of  the  65  stations  with  records  of  10 
years  or  more  reported  precipitation  above  normal.  Cool  weath- 
er overspread  the  State  on  the  6th  and  7th  bringing  freezing 
temperatures  to  some  western  and  northwestern  stations  and 
light  frost  to  most  of  the  northern  half  of  the  State  on  the  7th. 
Light  frost  again  occurred  in  extreme  northern  counties  on  the 
23d.  The  weather  was  too  cool  for  the  growth  of  cotton  during 
most  of  the  month  and  considerable  replanting  was  necessary. 
Practically  all  the  corn  crop  was  planted  during  the  first  half 
of  the  month  but  growth  was  slow  and  some  had  to  be  replant- 
ed. Wheat,  winter  oats,  and  hay  crops  yielded  much  better 
than  usual. 

June: — Although  the  mean  temperature  for  the  State  was 
above  normal,  the  minimum  of  35°  at  Diitton  on  the  1st  is  the 
lowest  temperature  ever  recorded  for  the  month  of  June,  the 
next  lowest  being  37°  in  June,  1917.  The  first  part  of  the 
month  was  cool  but  after  the  9th  temperatures  were  continu- 
ously above  normal  The  geographical  distribution  of  rainfall 
was  very  irregular.  On  the  night  of  the  6th-7th  showers  with 
severe  local  thunderstorms  swept  over  most  of  the  State,  caus- 
ing considerable  damage.  Hail  in  the  vicinity  of  Imboden 
and  Ravenden  in  Lawrence  and  Randolph  counties  did  dam- 
age estimated  at  $100,000. 
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j„/y. — The  hot  weather  of  the  latter  part  of  June  continued  ! 
for  the  first  four  or  five  days  of  July,  the  highest  tempera-  j 
ture  recorded  being  106°  on  the  2d  and  3d.  Precipitation 
was  above  normal,  this  being  the  wettest  July  since  1905. 
Monthly  totals  ranged  from  2.13  inches  at  Morrillton  to 
13.00  inches  at  Whitecliffs.  Rainfall  was  generally  light  m 
the  western  half  of  the  State  during  the  first  half  of  the 
month  but  thereafter  showers  were  frequent  in  nearly 
sections.     Thunderstorms  were  unusually  severe. 

August:— The  mean  temperature  for  August  was  3.1° 
low  normal,  all  stations  for  which  normals  have  been  com- 
puted showing  negative  departures.  Precipitation  was  light  m 
the  southern  half  of  the  State  the  first  15  days  of  the  month 
but  excessive  in  the  Ozarks  and  in  northern  border  counties. 
Showers  were  frequent  the  latter  half  of  the  month,  but  the 
northern  half  of  the  State  again  received  the  greatest  amount. 
Monthly  totals  ranged  from  1.29  inches  at  Little  Rock  to  14.67 
inches  at  Eureka  Springs.  The  weather  was  favorable  for  the 
growth  of  all  crops.  The  greater  portion  of  the  corn  crop  had 
matured  by  the  close  of  the  month,  the  yield  being  the  best  for 
many  years.     All  minor  crops  yielded  abundantly. 

September:— This  was  the  driest  September  since  1928. 
Showers  with  locally  heavy  rains  occurred  on  tlie  2d  and  3d, 
but  thereafter  little  or  no  rain  fell  in  west-central,  northwest- 
ern, and  southeastern  sections  and  only  scatteringly  in  other 
portions.  Only  two  stations  reported  positive  departures. 
Monthly  totals  showed  wide  variation  ranging  from  none  at 
Magnolia  to  4.32  inches  at  Whitecliffs.  Temperatures  were 
above  normal,  this  being  the  warmest  September  since  1925 
and  the  fifth  warmest  since  1891. 

Odobcr: — Unusually  warm  weather  prevailed  during  the 
month,  the  mean  temperature  being  exceeded  only  by  that  of 
October  1897.  Temperatures  with  a  few  exceptions  were  above 
normal  until  about  the  27th  but  were  from  10°  to  15°  below  the 
latter  part  of  the  month.  The  weather  was  favorable  for  cotton, 
the  yield  being  the  best  in  the  history  of  the  State,  but  mead- 
ows, pastures,  late  corn,  and  fall  truck  were  damaged  by  the 
dry  weather.  The  soil  was  too  dry  at  the  close  of  the  month 
for  fall  plowing  and  seeding.  Very  little  damage  resulted  from 
the  frosts  and  freezing  temperatures  of  the  31st  as   most    crops 

were  matured. 

Continued  on  page  56. 
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COMPARATIVE    ANNUAL    DATA    FOR    ARKANSAS 


Year 


Temperature 


Month 


Temperature. 
in  degrees  Fahrenheit 
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_ 

c3 
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p 

.- 

0 

q 

J 

Precipitation,    inohes 


.January . . 

Febrnary . 
M:trch.... 

.\ljril 

May 

.luue 

.Tuly 

Aiieust  . .. 
September 
October.  . 
Jfovember 
necember. 
A.nniml . . . 


42.3 

+  1.31     75 

0 

48.2 

+  4.9;     75 

14 

47.5 

-  5.  l|     85 

16 

50.1 

-  2.41     92 

21 

65.2 

-  3.91     96 

27 

78.3 

+  1.4!   107 

35 

81.0 

+  0.8    106 

48 

76.7 

--  3. 1     lOH 

42 

78.4 

-f-  4.2    102 

;^4 

67.1 

+  4.7i     98 

26 

57.6 

+  6.2      88 

18 

48.7 

-(    6.2      78 

17 

62. 5 

-^   1.3     107 

0 

!3  £? 


Sky 


~0 
+2 
+3.7O1  T 
-1.25i  4. 


5«® 


nw. 

s. 
s. 


s. 
ne. 


means 

and  Ex- 
tremes 

891 

892 

893 

894 

895 

896 

897 

898 

999 

900 

901 

902 , 

903 , 

904 

905 

906 

907 

908 

909 

910 

911 

912 

913  

914 

915 

6 

917 

918 

919 

920 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

927 

928 

929 

930 

931   .  . 


61.2 

60.5 
60.0 
60.7 
61.3 
59.8 
63.0 
62.4 
61.4 
00. 6 
62.0 
61.1 
60.4 
59.3 
60.5 
59.5 
60.2 
61.7 
62.1 
62.1 
61.0 
62.9 
59.8 
61.6 
61.4 
60.6 
61.9 
59.2 
61. 4 
61.6 
60.7 
64.2 
62.7 
61.6 
60.1 
63.0 
61.3 
63.1 
61.1 
60.5 
61.7 
62.5 


—0.7 

-1.2 

-0.5 

+0.1 

-1.4 

+  1.8 

+  1.2 

+0.2 

-0.6 

+0.8 

-0.1 

-0.8 

-1.9 

-0.7 

-1.7 

-1.0 

+0.5 

+0.9 

+0.9 

-0.2 

+  1.7 

-1.4 

+0.4 

+0. 

-0.6 

+0. 

-2.0 

+0.2 

+0.4 

-0.5 

+3.0 

+  1.5 

+0.4 

-1  1 

+  1.8 

+0.1 

+  1.9 

--0.1 

-0.7 

+0.5 

+1.3 


116 

108 
106 
103 
108 
105 
112 
111 
108 
112 
108 
116 
108 
105 
105 
106 
101 
113 
103 
111 
105 
107 
106 
108 

no 

107 
107 
106 
115 
113 
105 
107 
111 
109 
110 
113 
110 
105 
106 
110 
115 
107 


Precipitation 


-29 

6 
-14 
-13 
-22 
-17 

4 

-  2 

-  4 
-25 

-  5 

-  6 

-  2 
-12 

-  5 
-29 


0 
-19 
-13 

-  9 
-16 

-  1 
-11 

-  3 
-16 
-21 
-23 
-10 

-  2 

-  3 
7 
2 

-  8 

-  6 
-17 

-  2 
-10 
-20 
-28 

0 


p-.d) 

, 

J-.  te 

b  <B 

cs  2 

Og 

^5 

Q 

48.23 

44.  49 

-  3.74 

57.75 

+  9.52 

47.91 

-  0.32 

49.05 

+  0.82 

44.69 

-  3.54 

37.72 

-10.51 

46.13 

-  2.10 

56.  82 

+  8.59 

41.49 

-  6.74 

49.03 

+  0.80 

35.27 

-12.96 

51.70 

+  3.47 

44.62 

-  3.61 

43.45 

-  4-78 

62. 17 

+13.94 

55.99 

+  7.76 

49.  7R 

+  1.50 

48.88 

+  0.65 

44.05 

-  4-18 

45.21 

-  3.02 

49.54 

+  1.31 

45.83 

-  2.40 

54.01 

+  5.78 

42.85 

-  5.38 

53. 08 

+  4.85 

42.18 

-  6.06 

40.72 

—  7.51 

44.64 

—  3.59 

54.52 

+  6.29 

54.28 

+  6.05 

47.46 

-  0.77 

46.50 

-  1.73 

59.85 

+11.  62 

37.03 

-11.20 

42. 19 

-  6.04 

49 .24 

+  1.01 

65.85 

+  17.62 

60.50 

-^  2.27 

46.10 

-  2.13 

46.62 

-   1.61 

46.98 

-   1.25 

5.2 
5.4 
3.4 
7.0 
2.2 
3.3 
9.3 
7.7 
3.5 

15.5 
5.2 
2.5 
5.4 
6.8 

10.8 
3.0 

11.3 
7.1 

16.2 
4.7 
6.2 

12.1 

18.1 
3.4 
4.2 

15.3 
5.2 
9.0 

14.3 
5.4 

12.5 

11.1 
6.0 

19.9 
7 
4.2 


Number  of  days 


169 

180 
159 
185 
176 
167 
171 
178 
158 
170 
150 
175 
150 
162 
169 
146 
156 
163 
158 
176 
172 
152 
171 
158 
149 
163 
191 
187 
174 
166 
174 
178 
170 
16(1 
193 
184 
175 
161 
183 
162 
192 
172 


p 

0 

0 

94 

102 

94 

91 

98 

109 

95 

85 

97 

92 

92 

106 

97 

98 

96 

91 

106 

101 

105 

90 

120 

95 

111 

79 

121 

94 

107 

96 

112 

85 

107 

112 

96 

113 

91 

111 

100 

108 

93 

96 

109 

84 

117 

96 

110 

85 

107 

100 

109 

107 

81 

121 

76 

99 

74 

104 

76 

115 

-.-i 

124 

74 

lis 

85 

102 

83 

112 

82 

123 

68 

105 

81 

100 

79 

111 

85 

119 

76 

107 

S3 

120 

75 

98 

82 

111 

85 

94 

98 
75 
75 
83 
79 
76 
89 
76 
92 
65 
81 
84 
78 

'03 
95 
86 
92 
83 
84 
95 
81 
89 
82 
82 
75 
75 
75 
91 
90 
83 
87 

I02 
74 
74 
88 
99 
86 
98 
78 
94 
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S 


s. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

s. 

sw. 

s. 

s. 
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KILLING    FROSTS.     1931 


Stations 


Corrections:    July,    1931 

.\mity  :  Total  precipitation  should  be  2. 93  inches :  England  3.  79  inches. 


Amity  

Arkadelphia. . . 
Arkansas  City. 

Arlberg 

BatesviUe 

Boe  Branch 

Bentonville 

Big  Lake  Outlet 
Black  Kock.... 
Blytheville  •  ■  ■  ■ 

Booneville. 

Brinkloy 

Calico  Rock. . . 

Camden 

Carthage 

Centerpoint — 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

IJanville  

Dardanelle 

De  Valls  Bluff.. 

Pumas  

DuttOD. 

El  Dorado..... 

England 

Eureka  Springs 
FayetteTille.. . 
Fort  Smith.    . 
Freeman  Spr.  . 

Fulton 

Gecrgetown  . . . 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope  

Hot  Springs... 

Index 

Jessieville 

Joneeboro 

Junction 


Apr. 
Mar. 
Mar- 
Apr. 
Apr. 
.\pr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 


First  in  L^i^J?];' 


growing 


Mar. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
May 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar, 


Dec- 15 
Oct.  31 
Nov.  1 
Oct.  19 
Nov.  1 
Oct.  31 
Oct.  31 
Dec.  2 
Oct.  81 
Nov.  1 
Nov.  1 
Nov.  1 
Oct  31 
Nov.  1 
•Jan.  2 
Nov.  1 
Nov.  1 
Nov.  \ 
Nov.  6 
Nov.  5 
Man.  2 
Nov.  1 
Dec  2 
Dec.  15 
Nov-  1 
Oct.  31 
*.lan.  30 
Nov.  1 
Nov.  25 
Oct.  31 
Dec.  2 
Nov.  1 
Oct.  31 
Nov.  1 
Nov.  1 
Oct.  31 
Nov.  1 
Dec.  2 
Oct.  31 
Oct.  20 
Dec.  i 
Nov.  1 
Dec.  15 
Dec.  15 
Oct.  31 
Dec.  2 
Nov.  1 


273 

228 
193 
180 
193 
192 
228 
260 
228 
193 
229 
209 


279 
229 
193 
236 
234 
233 
291 
230 
261 
261 
217 
192 
326 
236 
217 
192 
248 
193 
192 
236 
193 
192 
178 
216 
192 
181 
250 
193 
262 
237 
191 
250 
217 


Stations 


Lead  Hill- 

Little  Kock  ... 

Lurton     

Lutherville 

1  Madison 

Magnolia   

Malvern  

Ma.mmotliSpriiig 
Marianna  ...  . 
Marked  Tree  .     , 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman 

Oden 

Okay 

Osceola  

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Ri.ion 

Rogers    

Saint  Charles . . . 
Saint  Francis. . . 

Searcy 

Springbank  — 

Story    

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg    . .  . 

Waldron    

Warran 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Winslow 

Wynne  

Yancopin 


Last  in 
spring 


Apr.  22 
Mar.  10 
Apr.  S2 
Apr.  22 
Mar.  29 
Mar.  10 
Apr.  22 
Mar.  17 
Mar.  29 
Mar.  IS 
Apr.  22 
Mar.  29 
Mar.  10 
Mar.  17 
Apr.  22 
Mar.  17 
Apr.  23 
Apr.  22 
Apr.  22 
Mar.  17 
Mar.  28 
Mar.  17 
Mar.  17 
Mar.  17 
Mar.  17 
Mar .  17 
Mar.  17 
Mar.  17 
Mar.  29 
Mar.  29 
Apr.  22 


Mar.  17 
Mar.  17 
Apr.  2J 
Apr.  23 
Mar.  28 
Mar.  29 
Apr.  22 
Apr.  23 
Mar.  29 
Mar.  10 
Apr.  22 
Apr.  22 
Mar.  17 
Apr.  22 
Mar.  17 
Mar.  29 


First  in 
autumn 


Nov.  6 
Deo.  2 
Nov  .25 
Oc«.  31 
Oct.  31 
Dec.  4 
Oct.  31 
Nov.  1 
Dec.  2 
Nov.  7 
Oct.  31 
Dec.  15 
Dec.  15 
Nov.  1 
Oct  31 
Nov.  1 
Oct.  31 
Nov.  1 
Dec.  4 
Dec.  7 
Dec.  2 
Dec.  2 
Dec.  2 
Dec.  2 
Nov.  6 
Dec.  15 
Dec.  2 
Nov.  1 
Nov.  1 
Nov.  1 
Nov.  1 
Nov.  1 
Nov.  6 
Nov.  1 
Nov.  1 
Nov.  1 
Oct.  31 
Dec.  2 
Dec.  15 
Nov.  1 
■Jan.  7 
'Jan.  3 
Nov.  5 
Dec.  15 
Oct.  31 


Oct.  31 
Dec.  2 


Length 
growin 
aeasoni 
197 
267 
217 
192 
216 
269 
192 
229 
248 
234 
192 
261 
280 
229 
192 
229 
191 
193 
226 
265 
249 
260 
260 
260 
234 
273 
260 
229 
217 
217 
193 

234 
229 
193 
192 
217 
248 
237 
192 
284 
299 
193 
237 
228 

228 

'228 


n932. 


Year,  1931 
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Climatolog-ical  Data  for  Year,    1931 


Stations 


Counties 


13 

O 

u 

fl 

o 

oS 

'X2 

■c  £ 

c3 

^^' 

c 

w 

-1 

Temperature,  Degrees  Fahrenheit 


Precipitation,  inches 


Number  oJ  days 


iSo 


1-. 

3 

I         I 


Amity Ulark.. 

Arkadolphia i  Clark.. 

Arkansas  City jDesha. 

Ariberg iStone. 


Batesvi'.le Independence. 

Bee  Branch Van  Buren  — 

Bentonville Benton 

Big  Lake  Outlettt Mississippi 

Black  Rock Lawrence 

Blytheville Mississippi.  ... 

Bo'onevi!  le Logan 

Brinkley Monroe 

Calico  Rock Izard 

Camden Ouachita 

Center  Point jHov.-ard 

Clarendon i  Monroe 

Clinton !Van  Buren  — 

Conway JFaulkner 

Corning 'Clay 

Cotter IBaxter 


Crossett Ashley  

Danville    Yell 

Dardauelle  Yell 

DeValls  Bluff Prairie 

Dumas Desha 

Button Madison 

El  Dorado Union 

England Lonoke 

Eureka  Springs Carroll    

Favetteville Washington.. 

Fort  Smith Sebastian 

Freeman  Springstt Pope 

Fu'itoTi I  Hempstead. .. 

Geor-^etown White 


Gilbert. 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Helena 

Higdeji  

Highlan'd 

Hope 

Hot  Springs 

Indexii 

Jessieville 

Jonesboro  

Junction 

Lend  Hill 

LITTLE  ROCK  .... 

Lurton 

Lutliervillelt 

Madison 

Magnolia    — 

Malvern , 

Mammoth  Spring  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall  

Mena  

Morrill  ton , 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida 

Newport    

Norman 

O.ien 

Okay 

Osceola  

Ozark 

Parngould 

Parkin   

Patterson   

Piggott  

Pine  Bluff    , 

Pocahontas 

Portland  

Prescott , 

Rison 

Rogers 

St.  Francis 

Searcy  

Springbanktt 

Story  

Stuttgart    

Subiaco 

Tcxarkana  

Thoriiburg  

Waldron 

Warren 


Waters JMontgomery 


Wiiitecliffs 
Wilson  .. 
Wynne  • . 
Yancopin 


Little  River. 
Mississippi . . 

Cross 

Desha 


Searcy 

Polk." 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland , 

Little  Biver .  — 

Garland 

Craighead 

L^nion 

Boone  

Pulaski 

Newton 

.Tohnpon 

St.   Francis 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk  

Conway 

Baxter 

Montgomery  . . . 

Jackson 

Montgomery  . . . 
Montgomery.   .. 

HowK.rd  

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Clay 

Jefferson. 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 


700 
250 
145 
700 
y77 
700 
1303 

'259 

252 
465 

m5 

361 
158 
470 
•200 
516 
309 
293 
408 
175 
327 
330 
153 
162 
1.590 
270 
229 
1465 
1451 
457 
2240 
260 
200 
675 
90O 
1250 
1052 
250 
443 


377 
601) 
275 
750 
345 
182 
650 
357 
2100 
775 


315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
301 


196 
307 
215 
300 
122 
329 
243 

1385 
290 
236 
240 
700 
228 

1050 
332 
650 
675 
206 
800 
•290 
237 
2.50 
167 


53.0 


107 


June 


30 


59.1 
61.8 
59.5 


102 
104 
98 


64.4 
63.5 
63.2 
60.1 
63. 1 
64.9 


102 
106 
104 
102 
!  105 
102 


,Tuly 
July 
July 


12 
43 

27 
19 
15 

10 
39 
10 
17 
17 
43 


2 
28 
35 


87 


63.5 
61.0 


64.8 


63.7 


64.  '1 
55.3 
65.9 
63.5 
61.0 
60.2 
63.3 


60.9 
59.9 


64.0 


65.0 
64.4 
64.3 


63.1 
65.0 
69.8 
63.7 
57.6 
62.3 


65.7 
63.7 
60.2 
63. 8 
61.5 
59.2 
62.  3 
,62.  5 
60.4 
61.2 
62.5 


64.2 
63.7 
6'2.0 


64.6 
61.7 
64.8 
64.9 
65.0 
60  0 


6L9 


64.0 
63.0 
64.5 
61.0 


64.7 


61.7 
62.4 


June 
July 
.hme 
July 
July 
July 


103 

106 


2  t 

3 
30 
29+ 

2 

2-t 


Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 


July 
June 


1 
30 


103  June 


104 


July 


105 
97 
102 
lOZi" 
100 
190 
102 


lune 
July 
June 
June 
July 
July 
July 


102 
98 


July 
July 


104 


July 


103 
106 
98 


July 
July 
June 


104 
101 
105 
102 
95* 
102 


102 
103 
101 
101 
103 
101 
100 
106 
102 
104 
104 


103 

104 
103 


100 
104 
104 
102 
104 
102 


102 


103 

105 
104 
103 


102 


103 
101 


29 
2 
30 
30 
2 
2 
1 


2 
30 


June 
June 
July 
June 
July 
July 


28t 
29t 

I 
30 

2 

4 


July 
June 
June 
June 
June 
July 
July 
June 
June 
July 
June 


It 

29i 

29 

28t 

28+ 

29 

2t 
30+ 
29+ 

1  + 
29+ 


June  25+ 
June  28+ 
July  1+ 


July 
June 
June 
June 
June 
July 


1 

30 
29 
30+ 
29+ 
2 


June       29 


June  29 

July  2 

July  2 

July  2 


June       29+ 


June 
June 


30 

29+ 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 


20 


Jan. 


Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jail. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan . 
Jan. 


19 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 


Jan. 


Jan. 
Jan. 


15 

14 

14 


14 

14 

I4t 

15 

14+ 

14 


15 
15 


15t 


14+ 


15 
14 
14 
15 
14 
14 
14 


Jan.  14 

Jan.  14 

Jan.  14 

Jan.  15 


14+ 

14+ 
15 


15 
19 
14+ 

14 
14 
14 


14 

14 

15 

15 

15 

14 

14 

14+ 

14 

15 

14+ 


14  Jan.         14 

15  Jan.         15+ 
12     .Ian.         20 


14+ 

15 

14+ 

14+ 

15t 

14 


Jan.  13+ 

Jan.  14 

Jan.  14+ 

Jan.  15 


14+ 


14+ 
14 


36 
35 
47 


26 
1 
29 
6 
17 
44 
27 
46 
32 
27 
10 
48 
38 

4 
16 
15 
45 

4 
25 
28 
30 
24 
31 
44 
50 

7 
45 
19 

8 
12 
34 
30 
59 
13 

2 
60 
40 

6 

5 
36 
37 

4 
52 

6 
33 

1 
12 
44 
27 
19 
26 
17 
43 
10 
17 
3'2 
47 

4 

5 

2 
33 
35 

5 

1 
15 

7 
44 
38 
25 
43 
30 
40 

4 
22 
24 

7 
44 
34 
45 

7 
12 
37 

7 
27 


39.96 
46. 23 
50.35 
44.89 
50.37 
48.51 
43. 33 
41.66 
48.87 
53. 49 
40.95 
49  54 
43.99 
62. 59 
45.59 
47.96 
45.62 
43.24 
45.01 
39.00 
56. 92 
45.75 
41.55 
50.16 
57.54 
41.75 
59.68 
43  47 
53.45 
41.90 
41.60 
44.80 
45.71 
50.64 
41.28 
50.30 
49. 94 


7.2//.|Nov. 
10.56iDec. 
16.42  Dee. 


7.26 
9.96 
9.78 
8.36 
7.10 


Julv 
Dec. 
Dec. 
Oct. 
Dec 


0.62iApr. 
0.49  Jan. 
0. 30  j  Sept. 


0.55 
0.71 


8.70pec. 
14-25  Aug. 


8.09 

10.01 
8.03 

11.83 
7.32 
8.98 
6.49 
7.46 

10.07 
9.05 

20.47 
6. 86 
5.85 
H.  73 

20.67 
8.04 

23. 86 
8.03 

14.67 
5.88 
8.71 
6.71 
8.24 
9.19 
7.64 
9.68 

10. 22 


Ani 
July. 
Aug. 
Doc. 
Nov. 
Dec. 
Nov. 
Dee. 
.^ng. 
Aug. 
Dec. 
Nov. 
July 
Dec. 
ec. 
Feb. 
')ec. 
Dec. 
■Vug. 
Oct. 
Aug. 
Feb. 
Dec. 
Nov . 
Aug. 
July 
Oct. 


53. 82 

46.48 

45. 26 

46 

56. '23 

45.09 

43.92 

45.12 

52.  74 

43.13 

45.63 

48.14 

37.91 

46.36 

50.75 

53.66 

41.38 

40. 53 

51.92 

ix.  19 

49.79 

42.  74 
41.22 
44.28 
50.11 

43.  69 
37,09 
50.50 
39.97 
45.58 
46.02 
46.78 
53.17 
44.40 
51. 15 
49.15 
43.65 
4iS.96 
53.21 
44.17 
42.85 
50.73 


51.11 
45.62 
49.16 
47.40 
42.30 
62.27 
41.00 
53. 25 
46.37 
5?.  94 
53.20 


13.  07 
7.16 
8.0: 
10.19 
9.23 
9.04 
7,^20 
8.12 
22.  Ul 
10.86 
9.14 
6.30 
6.77 
9.90 
15.58 
10.72 
6.  ,54 
8. -24 
8.97 
8.65 
5.92 
8.48 
7.11 
6.92 
9.60 
8.02 
5.60 
10.78 
6.98 
8.78 
8.24 
10.20 
9.54 
7.24 
11.80 
7.01 
18.42 
9.03 
10.62 
9.63 
7.02 
13.48 


50.64    1L24 
43.42 


10.88 

6.61 

8.04 

7.24 

7.67 

2L.54 

6.10 

13.00 

10.44 

10.58 

19.28 


Dec. 
Dec. 

Dec. 

July 

Dec. 

July 

Nov. 

Dec 

Dec. 

Aug. 

Dec 

Apr. 

Feb. 

.July 

Dec. 

Dec. 

July 

Dec. 

Dec. 

Aug. 

Nov. 

Dec. 

Aug. 

Nov. 

Dec. 

Dec. 

Dec. 

July 

Nov. 

Aug. 

Aug. 

Dec. 

Dec 

Nov. 

Dec- 

Dec. 

Dec. 

Dec 

Dec. 

July 

Nov. 

Dec. 

Dec. 

Dec. 

Dec. 

Aug. 

July 

Dec. 

Feb. 

Dec. 

Dec. 

July 

Dec. 

Dec. 

Dec. 


0  .-25  Sept. 


0.  .53 
0.36 
0.5) 
1.05 
0.47 
0.,56 
0.31 
0.74 
0  66 
0.42 
0.70 


Jan. 
Ian. 


Sept. 
June 
.-^ept. 
Sept. 
Jan 
Sept- 
Sept. 
Oct. 
Jan. 
Sept. 
.Ian. 


I.i19  Jan. 
0.901  Jan. 
0.20iSept. 
0-87  Sept. 
0.66|.eept. 
"  '^  «ept. 


0.18 
054 
0.51 
0.56 
0.88 
3.30 
0.72 
0.57 
0.48 
0.33 
0.93 
0.12 
0.25 
0  67 
0.52 
T. 
0.35 
0.15 
0.78 
0.  74 
0.93 
1 ,03 


Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

June 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan . 

Seot. 

Sept. 

Jan. 

Dec. 

Jan. 

Sept. 

Sept . 

^ept. 

May 

Jan. 

Jan 


0.91  [Sept.  - 
0.77[Sept. 
0.69  Sept. 
0.-2liSept. 
0.64iSept. 
0.51  Sept. 
0.48  Jan. 
O.eilJune 
0. 00  Sept. 


0.62 
0.66 
0.40 
1.14 
0.13 


Sept. 
Jan. 
June 
.June 
Sept. 


0.39  Jan. 

0.74 1  Sept. 
0.23  Sept. 
0.85;  Sept. 
0.57 1  Sept. 
0.76jSept. 
0-20  Jan. 
0. S3;  Jan. 
0.881  June 


0.34 
0.67 
0.59 
0.50 
1. 14 
0.'26 
1.09 
0.02 
0.82 
0.33 
0.46 
0.59 
0.80 
0.65 
0.77 
0.92 
0.4-i 
0.90 
1.53 
0.44 
0.72 
0.45 
0.62 
0.78 
0.65 
0.29 


Sept. 

June 

Sept. 

Sept. 

Jan. 

Sept. 

Jan. 

Sept. 

Jan. 

Sept. 

Jan. 

.lune 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Jan. 

Sept. 

Jan. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Jan. 

Sept. 

Oct. 

Sept. 


T. 

0.0 

0.0 

1.6 

1.0 

1.0 

5.0 

1.5 

1.0 

T. 

T. 

1.5 

0.0 

T. 

T. 

0.8 

1.5 

5.0 

1.5 

0.0 

0.5 

T. 

0.0 

0.0 

'6;6 

T. 
3.5 

3.8 

0.4 

4.1 

0.0 

0.5 

T. 

T. 

6.0 

r' 

1.7 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

1.0 

0.9 

0.0 

1.8 

T. 

5.3 

2.6 


T. 

0.0 

0.2 

T. 

T 

T. 

0.5 

T. 

2.2 

0.0 

1.5 

T. 

T. 

0.0 

0.5 

0.2 

2.5 

'o.'o 

1.2 

T- 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.3 

2.0 

1.5 

0.0 

0.0 

T. 

T. 

0.0 

T. 

10 

T. 

T. 

0.0 

T. 

T. 

T. 


Ill 
94 
58 

104 
95 

107 

99 
99 
101 
103 
107 
98 
109 
120 
79 
97 
88 
77 
101 
69 
96 
91 
90 

102 

loi 

123 
107 
103 
SI 
94 
100 
112 
93 

'ios 

102 
93 
88 
95 

101 

103 


108 
119 
129 
104 


70 

113 

61 

94 

104 

103 

116 

70 

88 

78 

108 

71 

76 

101 

72 

100 

74 

"78 
106 
112 
91 
87 
103 


87 
74 
106 
107 
89 
104 
106 
73 
108 
89 
95 
58 
89 
91 
77 
105 


201* 

189 

143» 

194 

166 

244 

■m 

126 
160 
192 
111 
170 
160 
169 
169 
206 
203 
199 
156 
198 
130 
217 
1)1 

iio 

180" 

179 

166 

147 

■200 

183 

179 

147 

166 

158 


100 
120 
14S 
195 
143 
168 
152 
187 


216 
128 

1758 
175 


127' 

•231 

20) 

129 

165 

173 

161* 

175 

188° 

164 

1S9 

150* 

151 
152 
211' 
219 


41" 
42 
115* 
41 
70 
48 


104 

73 
172 

57 
108 

47 
104 

77 

42 

61 

78 

17 
124 

34 
151 

'99' 

74" 

86 
104 
105 

65 

56 

38 
138 
103 
108 


127 
148 
131 

71 
156 

39 
130 
107 


44 
94 
82S 
75 


230 


163 

140 

133 

191 

180' 

180 

207 

235 

174 

194 

172 

1,53 

171 

150 

1-28 

160 

144 

J50 

222 

183 

146 


128' 
50 
76 

173 

134 
67 

100* 
82 
45° 
82 
70 

133* 


122* 

134 

106" 

130 

129 


122 
161 
101 
100 

82 
133 

97 
149 

92 

82 
120 
105 
131 
1.50 
111 
1)4 
103 

1.56' 
98"" 

100 

L95 

113 

100 

126 

148 
80 
96 
99 


138 
97 
86 
99 
66 

158 
83 
71 


105 
143 
lOis 
115 


108 
128 
24* 

72 


98 

87 

98 

62 

86" 

71 

65 

25 

33 

79 

76 

87 

65 

124 
97 

154 
96 
67 
44 
97 
79 


101' 

84 
88 
63 
66 
1'25 
103* 
108 
128° 
119 
108 
81" 


106 

85 

129* 

74 


117 


104 
138 
134 
112 

88" 
114 

93 
105 
158 

92 
117 
125 
128 

91 
140 

51 
125 
15S 

97 

85 
140 


ne. 

se. 


w. 

ne- 

nw. 

sw. 

se. 

n. 

sw. 

e. 

sw. 

nw. 

s. 

s. 


se. 

s. 

sw. 


e. 
sw. 


sw. 
w. 

s. 


sw. 

s. 

n. 

sw. 

sw. 

se. 

s. 

sw. 

n. 


sw. 

s. 
s. 
e. 
ss. 


s. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

s. 

sw. 

sw. 


se. 
sw. 
w. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  stations  having  ten  or  more  years  record,  but  all  complete   reports    are  used  in  de. 

termining  section  means.    T.  ,  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.   Reference  letters  ',  '',  ",  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing:  for  example, 

"  represents  two  days  missing.  +  Also  on  later  dates,    tt    Post-office    addresses  of  these  stations  as  follows: -Big   Lake  Outlet,  Manilla,   .-Vrk. ,    Freeman  Springs,  Dover. 

Ark., Index,  Route  5,  Texarkana,  Ark.,  Lutherville,  R.  F.D,  No.  1,  Lamar,  Ark.  Springbank,  Doddridge,  Ark. 
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Yeak,  1031 


stations 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatwres  for  the  Year  1931,  with  Pepartureg  from  the  Normal 


Amity 

Bates  villo 

Bee  Branch 

Bentonville 

Klytheville.... 

Boone  ville 

Brinkley 

Calioo  Rooli 

Camden 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Cros-sett 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

Knsland 

Kurelia  Springs  — 

Fayetteyille 

Fort  Smitli 

Graunis 

Grayette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Junction 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK. . . . 

Lurton 

Lutheryille  

Magnolia  

Malvern 

Mammoth  Spring . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena  

Morrillton 

Mountain  Home  .  ■ 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Pine  Blurt 

Poeahontas 

Portland 

Prescott 

Risou   

Rogers 

St.  Charles 

Searcy  

Stuttgart 

Subiaro 

Texarkaua 

Thornburg 

NVarren .   . 

Wilson 

"Winslow 

Wynne.  . 


Departures  from  the  normal  temperatures  are  based  on  records  of  10  years  or  more.   Reference  letters 


appearing  in  the  table  indicate  number  days  missing 


COOPERATIVE  OBSEKVEHS 


Stations 


Amity 

Arkadelphla  — 
Arkansas  City  .  • 

Arlbcrg  ■ 

i^atesvillo 

Bee  Branch  

Bentonville 

Big  Lake  Outlet 

Black  Bock 

Klytheville 

Booneville   

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning. 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Oardanellc  


Observers 


J.  \V.  Campbell 

W.  K.  Bowu 

Herbert  Neff 

,T.  D.   Reeves 

Mrs.  Lolia  I.   Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.  S.  Weather  Bureau 

Harry  .lohiison 

Vernon  C.   Howe 

Charles  Phillips,  Jr. 

F.  H.   Randolph 
Robt.  J.  Torry 
W.  J.  Copp 
Georgia  Quarterman 
C.  K.  Tewalt 

John  C.  Floyd 
J.  W-  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E   E.  Cordrey 
Winfred  D.   Polk 
O.  B.  McSpadden 

G.  A.  Gifford 
0.  G.  Hudson 
Geo.  X-   Goodier 


Stations 


De  Vails  Bluff 

Duma.> 

IHitton 

El  Dorado 

England ■  ■ 

Eureka  Springs.  . . 

Favettoville  

Fort  Smith 

Freeman  Springs  . 

Fulton 

Georgetown  

Gilbert 

Grannis 

Oravette 

Harrison 

Helena 

Hi5;deu    

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

Jonesboro 

Junction 


Observers 


H.   G.  Pate 
Ben  Joh!isou 

M.   Rioketts 

J.   Babb 
Dr.  R.  H.   Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
Univer.^ity  of  Ark- 
U.  S.  Weather  Bureau 
J.  R.   Mc  Cuiston 
T.  J.  Logan 
W.  R.  Owens 
Ben    F.  Battenfield 
W.  E.  McVav 
A.  F.  Stevens 
Louis  R.  Keek 
James  A.  Burnett 
George  W.  iiaker 
Tom  W.  Stewart 
N.  P.  O'Neal 
Geo-  C   Bolton 
H.  G.  Sanderson 
TJ.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  A.   Lowderback 


Stations 


iLeadllill  

jLittle  Rock 

Lurton 

jLutherville 

;  Madison 

iMagnolia 

1 M  al  vern  

!  Mammoth  Spring. . 

Marianna     

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton  

Mountain  Home  . . . 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Odeu 

Okay  

Osceola  

Ozark 

Paragould  

Parkin  

Patterson.. 


Observers 


J .  H .  Cross  white 
U.  S.  Weather  Bureau 
I.  C.  Sutton 
H.   G.  Lenhardt 
William  G.  Hager 
State  Agr.  School 
Mrs.  W.  L.  Matthews 
S.  F.  Whittaker 
C.  N.   Houck 
Chas.   Walton 

A.  J.  Parks 
E.  W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.   Halbert 
G.  A-  Whittington 
J.  D.   Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R-  Jackson 
Charles  H.  Hampton 
Orkney  O-  Milton 
W.  R.   Heagler 

P.  D.  Roberts 

....Iw.  E-  Baker 


Stations 


Piggott 

Pine  Bhiff  .. 
Pocahontas  . 
Portland  — 
Prescott    — 

Rison 

Rogers  ..  .  ■•. 
St.  Charles.. 
St .  Francis . . 

Searcy  

Springbank. 

Story 

Stuttgart 

Subiacn 

Sunset 

Texarkana.. 
Thornburg.. 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs.  , 

Wilson 

Wynne 

Yancopin . . . 


Observers 

V.  C.  Wright 
Miss  Theresa   Schei* 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.   Starok 
Ballard  Deane 
S.  T.  Roouey 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.   C.  Story 
A-  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  Oheves  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.  B.   Huddleston 
Miss  N.  O.  Schirmer 
S.  N.  Johnson 
R.  T.  Cobbs 
WE.  Barton   . 


•Data  from  January  to  August  for  Wiuslovi',  remainder  for  Sunset,  8  miles  east. 


Ykar,  1931. 


CLIMATO LOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Monthly  and  Annual  Preoipita-tiun  for  the  Vear  1G31,  with  Departures  from  the  Normal 
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Anittj- (■.yJI-a.t.l 

a.  81  +0.26 

3.99-0.87 

0.621-4.631 

■i  -'a-X.m 

1.60|-8.30| 

2.921-0-63 

3.201-0.90 

2.45 

-0,65i  S,36|  1-0,10 

7.2i 

+3,  55 

i^,.';r 

+2,  46  39, 9BI 

-10.09 

Arkadelphia 0.49-3.95 

4. 10  +0.H8 

3.831-0.97 

2.33 

-2.81 

2,57  -3,00 

3.73-1.06 

5, 41+1, 58 

2.031-1.43 

1,20 

-1   79|  2,141-0.98 

7.24 

+3, 56 

10,56 

+5,68 

46,23 

-  4.80 

Arkansas  City •i.?7i-2.24 

3.44  -0.93 

3.55  ~1.!'7 

1.74 

-3.17 

3,49  --1,18 

0  691-8. 17| 

6, 521  +  1.90 

5,721  +  1.97 

0,30 

-2.56    1.37  -  i,00 

5.84 

+1,96 

16,42 

tU.  42 

50  351 

+  1.12 

Arlberg 

0.  F>f, 

5.95 

3.83 

4.21 

3.41   

3.77 



7.261 

5.25 

0.71 

. , ,      0.  92 

4,06 

4,87 

44  89 

Batesville 

0.71 

■3.82 

4. 551  +  1. 2P 

4  76  +0.57! 

2.23| 

-2,77 

4.35j-0.65 

1.80 

-2.21'  6.50i+3.24| 

7.10 

+  2,67 

0,  72 

-2.97|  1.26 

-2.0Ci  6.43 

+2.94 

9,96 

+6.27 

50  37 

+  2.  .53 

Biie  Branch 

1.49 

■2.87 

6.34 +2.  «1 

3.71 

-0.97 

2.38 

-2.48 

4.99-0.14 

2.87 

-1,41 

2.33 

-1.08 

4.90 

-1-0, 96 

0,25 

-2.97 

1.4^ 

-1.8B 

9.00 

+5,62 

9.78 

+5.90 

48,5! 

+  0.89 

Bentonville . 

0.61 

-2.13 

3.52,+1.35 

.H.14 

-0.84 

4.16 

--0.70 

6.42, +  0.49 

3,01 

-2.31 

4.77 

+  1.07 

6,68 

+1,50 

0,53 

-3. 26 

8.36 

+4.85 

3,64 

+0,40 

0.59 

-L78 

48,33 

-  0.84 

Bifr  Lake  Outlet 

1.  xn 

4.  53 

2.94 

2. 22 

1.50 

0,36 

5.09 

6  62 

1,37 

1.20 

6.93 

7,10 

41, 66 

Blflok  Rock 

0.67 

-3.88 

5.26+2.21 

5.8i> 

+  1.65 

2.71 

-2.85 

3. 69,-), 48 

0,86 

-3.03 

7.9; 

+4.26 

4,04 

-0.37 

0.51 

-8  21 

1.12 

-2.22 

7.62 

+  3,46 

48,70 

+4. 98 

48,87  -  0.48 

Blytheville 

2.13 

3.48 

3.36 

2  62 

1,07|...... 

3,00 

6-45 

14  2-1 

l.Oo 

1.21 

6.80 



8,07 

53.49  

Booneviilc 

0.47 

-3.87 

5.23  +3,11 

4.23 

+0.91 

2,85 

-2.  82 

3  fio  -1,71 

2,02 

-2.39 

3,79 

-1-0.44 

8,09 

+4.77 

0.60 

-2.82 

3.0s 

-6.60 

3  ti4 

+0,30 

3,16 

-0.01 

40,96  -   4.19 

Brinkley 

!.54 

-8.56 

6.16 

+2. 16 

4.95 

-0,69 

\  27 

-4.29 

4.84 

-0,65 

1,47 

-2.10 

10, 01 

t-6.18 

2,85 

-0,67 

0.66 

-2.92 

1.00 

-2.01 

6.40 

+2,21 

8,90 

+4.04 

49.. 54  -  2.30 

Calico  Hock 

0.80 
1.76 

-2.84 
-3.17 

5.47 
■i.33 

+3.  OU 
+  0.45 

4.  85 
4.43 

+  1.40 
-0.64 

3.30 
1.23 

-1.63 
-3.67 

2.39 
1.68 

-2.33 
-,1,02 

4.60 
8.80 

+0.-55 
-0.64 

4.38 
9,43 

+0.H4 
+  5.64 

8  03 
3,61 

+3,07 
+0, 52 

U,31 
1,46 

-3,27 
-■1.86 

1.4b 
0.74 

-1,69 
-2.16 

4.9-2 
8.40 

+  1.90 
+4,20 

3,46 
11,83 

+0. 24 

+  7.15 

43.  99  -  0.  60 

Camden 

52.591+  2.96 

b'M 

-3."  25 

3.' 18 

-o'oi 

siis 

-i'.ii) 

i.'ii 

-'(.\^ 

2.13 

-4. '('16 

2.68 
6,  85 

-1,29 
+  1  66 

3.1;  -0,94 
6.66  +1,94 

3  59 
6, 26 

+0,81 
+  3.42 

0,0V 
0,92 

-3.27 
-2,59 

2.  OS 

-1  42 
••1,'23 

%  82 
7.32 

+5.09 
+3,77 

6. 05 
6,04 

+  0.9B 

Canter  Point 

+2.66 

45. 59  -1  3. 14 

Claren.lon 

l.;ifi|-3. 16 

5.10 

+  1.28 

6.08 

0.00 

■I.  2M 

-3.86 

2.79 

-2,16 

2, 25 

-1.30 

8.50 

•1-5.52 

2,54 

-1.60 

0,42 

-3,27 

0.9V 

-2  40 

7,74 

+3.33 

8,93 

+3.98 

47.96 

-  3.14 

CUuton 

0.70 

5.  75 

3.86 

3.21 

4,29 

2,45 

3,86 

5,91 

1,50 

1  83 

6  49 

6,74 

46. 62 

Couwar 

1  09 

-3  27 

4.63 

+  i.06 

3.6.: 

-6.90 

1 . 6.) 

-3.21 

4  79 

"0.28 

1  80 

~2. 19 

3.45 

+0  08 

4.34 

+0.89 

1,42 

-i,99 

2  19 

-0.68 

6,7.S 

•f2,g-5 

7,46 

+,^.40 

43, 24 

-  4.24 

Corning 

O.M 

-3.42 

6.35 

+2.95 

3.95 

-0.65 

2.64 

—2.60 

3,14 

-1.42 

1,06 

—3.15 

4.10 

+0.64 

10,07 

+  6.39 

1,25 

-2.45 

1.19 

-2.17 

4,86 

+  1,28 

5.50 

+  1,89 

45,  01 

•-^2. 71 

Cotter 

0  n*. 

5.  63 

4.61 

2.15 

2.  25 

2.. 52 

5,06 

9,0b 

0.20 

1,93 

8.39 

1.73!...,., 

.39, 0(> 

i .  ?),■) 

-2.  SO 

3.27 

+0.23 

2.90 

-2.06 

3.63 

-0.79 

3,38 

-1,06 

1   46 

-3, 29 

7,88 

+3, 53 

3  Vo 

+6  io 

0.87 

-i.68 

l.SV 

-2. 37 

4,81 

■+•6.65 

20,  47 

tl6,26 

66, 92 

+  6.81 

Danville    

0,06 

-3.17 

5.  In 

-fi.Ti 

4.22 

+0.44 

3.28 

-2.03 

6,18 

+  1,36 

3  43 

-1.02 

4,05 

+0,89 

4.81 

+  1.38 

0,66 

-2,91 

1  V8 

•  2.65 

6,85 

+3.62 

4.34 

+1,01 

46.75 

-  0.26 

Dardanrille  

0  09 

-2.77 

5.66 

+2.  70 

4.. So 

+0.59 

3  34 

-0.93 

3.43 

-1.98 

2.42 

-1.28 

5-85 

+  2,48 

3.98 

+0,32 

0.18 

-3  25 

2.09 

-0,92 

5,18 

+1.67 

3,88 

+0,  59 

41,55 

-  2.78 

De  Vails  Bluff 

l.Ul 

.D.60 

5.52 

1,14 

4.88     , 

1,04 

8,10 

3.32 

0,54 

1.31 

8,09 

8.73 

50, 16 

Di'.uias 

■2.0-2 

-2.83 

2.flS 

-  i .  52 

4.53 

-1.33 

1.74 

-3.27 

3,26-2,12 

1,51 

-•2,2s 

9.16 

+  5,56 

1.45 

-2,62 

0,51 

-2.83 

•3.59 

+9.16 

6,62 

+  2.46 

20.  67 

+16, 04 

57. 54 

+  5.02 

Dutton    

0.68 

—  3.  oil 

S-04 

+5.32 

4.13 

+  0.09 

3.96 

-2.17 

6,0li-i,28 

4,00 

-I. ,56 

3, 55 

-0,66 

3-80 

-0,32 

0,.'56 

-4.32 

3.51 

-0-30 

2,86 

-0.61 

l.fifi 

-2,03 

41.75 

-11.43 

El  Dora'.lo  • 

?,  40 

-0.  72 

3.68 

— U.3( 

3.25 

-1.80 

3.20 

-2. 45 

3,37 

-1.53 

2  53 

-V,36 

3,71 

-0,23 

1.64 

-1,67 

0.88 

-2,15 

1.V6 

-1.48 

8-40 

+  4.11 

23.  RK 

+18,25 

59. 68 

+  8.60 

Knglaml 

1.79 

-2.75 

3.30 

-0.69 

4.55 

-0.28 

1.69 

-4.40 

4,80 

ho  46 

1 ,3^1 

-2.49 

3,79 

+  1.14 

3.04 

-0,98 

1  32 

-2,  21 

2.22 

-1  05 

7,64 

+3,94 

8.03 

+3,27 

43  47 

-6.04 

Eurolta  Springs 

0.72 

-2.51 

4  .30 

+ 1 .  76 

2.98 

-0.T6 

4.99 

-0.12 

4,86 

-0.91 

2.87 

-2.88 

6.  38 i +2. 24 

14.67 

+9,81 

1.18 

-3.17 

5,44 

+  1,89 

3,80 

+0,  73 

1.26 

-1,57 

,53.45 

+  4.61 

Favetteville 

0.S7 

-2.29 

1,68 

+2.  SO 

2.9b 

-0  63 

5.  65 

+  1   16 

4,34 

-1.13 

3,10 

—1.42 

5,71 

+  1.66 

2.87 

-1,24 

1. /6 

-1,91 

5.88 

+2  47 

3  ■!" 

+0  44 

0,90 

-1,90 

41,90 

-  2.54 

Fort  Smitli 

0.4S 

-2  06 

5.97 

-t-o  41 

2.78 

-0.23 

2. 97 

-0.97 

4  35 

-0.47 

1,57 

-2,16 

3.10 

-0,27 

8.71 

+  6,43 

0.  77 

-2,22 

6,32 

+3. 33 

3  12 

•+0.26 

1,46 

-1,30 

41,60 

+  2.  76 

Freeman  Springs.   ... 

f):ii 

6.71 

;t.  82 

3-66 

4,61 

3.40 

4,74 

5.8U 

0  82 

2,44 

5,53 

2,94 

44,80 

ru.ton 

0.9.-! 

-3.44 

3.  75 

+0.70 

4.81 

+6.33 

1.32 

-3.22 

3,03 

-i.68 

3.46 

-6.36 

6,-52 

+3.26 

3.22 

+6,50 

l.Vl 

-0,86 

1,96 

-6.64 

6.76 

+3.20 

«,24 

+4.69 

4,5,71 

+  2.32 

Georgetown 

1.70 

-3.68 

5.67 

+  2.28 

3.98 

-1.05 

1.58 

-4.16 

3.99 

-0.74 

1.22 

-3,10 

8.51 

+  5.82 

4.34 

+0,51 

0  12 

-3.82 

1.24 

-2,50 

9  19 

+5.  72 

9,10 

+4,86 

.50.  64 

+  0.14 

i>ilbort 

n.M 

4.63 

4.69 

2.83 

5.34 

2. 40 

4.84 

.   64 

0  2.T 

2.05 

3,78 

2,  '.'O 

41. 2S 

Grannis 

0.67 

-4.68 

ti.J4 

+2.15 

4.86 

+6.62 

1.35 

-5.10 

2.31 

-.4,10 

4,91 

+0.02 

9.68 

+5.61 

3  32 

-6.62 

1  w; 

-2,  si 

3.08 

-i,9i 

5,1V 

+1.33 

n,9I 

+1.  71 

50.  30 

~  6.78 

Gravt?tte 

0.89 
T. 

-1  80 
-3.11 

3.42'  +  1.5l! 
4,23i  +  l  70 

2  82 
3.83 

-0.68 
+0.69 

4.49 

-0.11 

5.92 

+0,38 

4,18 

-1.46 

2  20 

-1,91 

9.10 

+5,02 

0.98 
0  38 

-2.84 
-3.72 

10.22 

1.87 

•^6,7l 

-1,29 

5,20 
3,91 

T2.09 
+  1.18 

0,52 
1.96 

-1.82 
-0,65 

49  94 

+  6. 10 

Harrison  

1.94 

-3.40 

4.69 

+  0.  19 

0.1b 

-0.99 

2.  .58 

-S.15 

3,23i~l,47 

2.44 

-1.45 

10,51 

+  6,76 

i.6ii 

-2,06 

0  35 

-3.06 

1.23 

-1.53 

6. 9V 

+2,  41 

13,07 

+8. 11 

53.  82 

+  6.35 

Higden  

1.12 

-3.53 

4.00 

+  1.87 

3.86 

-1.17 

2.78 

-3.25 

6.00 

-0,30 

4. 57 

+0.37 

3-49 

-h0,63 

0,33 

+0  63 

0.15 

-3.71 

1.15 

-3.3S 

6  3b 

+2.32 

7,16 

+3,  HI 
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-  6.31 

1   20 

4.15 
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1.09 
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4.  47i 

5,21 

4  9a 

0.78 

2.13 

6  7V 

8,0a 

45  26 

Hope  

1.J.S 

-S.83 

3.80 

-0.  is 

4.05 

-i.Oo 

1.73 

-0.65 

0,74 

-4.di 

2.41 

-1.43 

10,19 

+5.87 

2,48 

-6.S9 

3.32 

+6,i2 

1,14 

-2,24 

6,8U 

+2.36 

8,87 

+4.46 

46,78 

—  4.98 

0.93 

—4.02 

3.57 

—0.06 

4.88 

■ -0.05 

3.27 

-2.75 

2,83 

-3,16 

6.03 

+  1,44 

7,62 

+3,41 

4,80 

+  1.06 

1.31 

-2, 16 

2,83 

-0,45 

8,93 

+4.78 

9,  2-^ 

+4.84 

56.23 

+  2.88 

Index  

i.o;j 

3  .'10 

3  68 

2.16 

1,64 

3.94 

9,04 

2,73 

2.86 

1,80 

7.43 

-5.78 

45,  09 

1.56 

3.6o 

k.i>0 

2.h!i 

2,65 

5.51 

4,84 

1.9V 

0.91 

2.10 

7.2(J 

6.20 

43.92 

1.0» 

-3.97 

5.12 

+1.47 

4.39 

-6,28 

2.23 

-2.69 

2.23 

-2  ii 

2.  23 

-1-70 

4,80 

+  1,67 

6.79 

+3,24 

0  77 

-2.63 

2.00 

-1,36 

b.'6t 

+1.93 

8.12 

+3.65145.12 

-  2.74 

1.78 
0.69 
1.00 

-1.98 
-3'7a 

2.52 
5.41 
4.03 

-0.94 
+6!  19 

2  9- 
4.09 
4.47 

-2.22 

-6.'  is 

4.0/ 
3.61 
6.43 

-0.89 
+  i'.24 

ti.'ik 
3,76 
2,07 

-!.53 
-2.'7i 

2.06 
1  99 
2.76 

-1.79 

-i!6o 

4.  63 
4  3S 
3.74 

+0,48 
+6.' 24 

l.Ph 
10  86 
1,29 

-1,67 
-2146 

0  69 
0.21 
0.64 

-1.79 
-2'53 

1,38 
2,05 
1.76 

-1,54 
-6!  95 

5,41 
4,  CO 
8,30 

+  1.90 

+4!ii 

22  Itl 
2,08 
9,14 

+18.25152.74 

+  6.28 

Lead  Hill  

+5.' 66 

43, 13 
45,63 

LITTLE  ROCK  

-  2.75 

0.71 

5  2a 

4.23 

6.30 

4,80 

5-25 

3.25 

5.19 

0.51 

2.90 

i.'f 

3.  W 

48,141 

Luthervllle 

0.4> 

-3.38 

6  77 

+3.77 

2.78 

-i.69 

2  99 

-1.91 

3.89 

-i.26 

2.91 

-1.46 

4.36 

+  0,67 

2.63 

-i.  40 

1.07 

-2.97 

2.  32 

-1,64 

4.6a 

+  1.20 

3,oa 

-6.87 

37,91 

-10.34 

Madison 

1.76 

4.4- 

4  68 

l.VO 

2.09 

0.61 

9  9i 

2  36 

2  01 

0.84 

6.VV 

9,17 

46,  36 

2.41 

-2.9: 

4-43 

+6.90 

3.65 

-i.63 

1.87 

-3.20 

1.68 

-3.2s 

3.96 

+0.46 

6.79 

+3,55 

2,24 

--6.9i 

0.00 

-2,31 

0.80 

-2.75 

7.14 

+  2.9i 

1.5,-68 

+10.  77 

50.  75 

+  2, 25 

Malvern 

0.79 

-4.77 

4.27 

-10.70 

3.y7 

-1.04 

2.27 

-2.91 

3.95 

-0.84 

3.94 

—0.22 

8.99 

+5,47 

3.68 

T-o.  22 

0.62 

-2,57 

,2.47 

-0.47 

7.9ti 

+3. 63 

10.72 

+5.92 

63.  66 

+  3.12 

Mamnioth  Spring 

0.66 

-3.01 

3.70 

1-1. or 

4.51 

+  1.38 

3  09 

-2.3'. 

4.2s 

-0.  31 

0.8;- 

-3.64 

6  64 

-+3. 13 

3.04 

-1.32 

2. 95 

-0,86 

1.70 

-1.63 

5.5c 

-•-2.14 

4,68 

+  1.30 

41,33 

-  4.12 

1.54 
1.41 
0.40 
0.39 

-3.02 
-4.1: 
-3.4L 
-3.4S 

4-36 
5.64 

4.7;-i 

5.49 

+0.  68 
+3. 06 
+  2.46 
-h2  .34 

4.38 
4.94 
3.24 
4.35 

-0.65 
+0.05 
-0.73 
-0.22 

1  64 
1.84 
3.05 
2.15 

-2.86 
-3.68 
-4.10 
-3.49 

2.79 
2. 24 
4.25 

4  97 

-1.76 
-2.94 
-2.60 
-1.43 

0.40 
1.14 
2.  45 
5.08 

-3.62 
-2.14 
-2.6;^ 
+0.20 

7  92 
8.96 
6.94 
5.03 

+  4,87 
+  5,87 
+3  16 
+  1.00 

1.46 
3.91 
8-65 
4.28 

-1.47 

+0,20 
+  3.44 
-0.05 

0  VO 
1.61 
0.13 
0.61 

-2,18 
-1.24 
-4.23 
-3.18 

MO 
1.44 
1,70 
5,81 

-2.47 
-2. 84 
-2,59 
+2,09 

6.01, 
8.82 
4.,6iJ 
5, 9:i 

+2,78 
+4,61 
4  0.89 
+2.44 

8.24 
8.97 
2.06 
5.71 

+3. 99 
+4.55 
-1.65 
+1  86 

40,53 
.51,  92 
42, 19 
49,  79 

—  5  81 

+  1.38 

Marshall  

—11.  98 

Mena  

-  1.93 

!.3f 

3. 99 

4.10 

3.  53 

4  91 

1.81 

2,  If 

3  26 

0.74 

1,40 

7,0c 

8.  4S 

42,74 

0.48 

-2.6q 

6.3V 

+4.09 

5.  15 

+i.49 

2.76 

-2.-3] 

3,60 

-2,  Of 

2,15 

-2.63 

4,14 

-0.2i 

7.11 

+3.  i2 

0.23 

-4.ii 

2,11 

-2.26 

4,8:j 

+L8C 

2.291-1.28 

41.22 

-  7.09 

Mount  Ida 

0.9.T 

-3.39 

3.81 

-0.15 

5-31 

+0  90 

2.68 

-3,22 

3,04 

-2,96 

2,68 

-1.74 

6,13 

+  2,. 56 

2.13 

-1.23 

0.85 

-2.73 

3  30 

-0.54 

6.9:^ 

+2,  82 

6.48 

+2. 46 

44,28 

-  7.21 

1.31 

-3.6fc 

5.13 

-t-1.65 

4.63 

-0.12 

1.22 

-3.  82 

3.41 

-0.9-! 

0.K8 

-3,02 

6.91 

+3,85 

6.92 

+2.44 

0,6V 

-2.94 

2,  62 

-0,26 

7.81 

+■3.02 

9.ac 

+5.  74 

,50. 11 

+  2.52 

1.07 

4.61 

5.14 

2.36 



3.07 

2.45 

.3.71 

1.60 

0  76 

3.62 

7.34. 

8.02 

4-4.  69 

Oden ■ 

Okav 

0.20 
0.83 

4.72 
3.12 

4. 27 
5.16 

2.31 
0.94 

2.70 
2,48 

«  07 
2,44 

3  0 

1  66 
3.69 

0.66 
4,18 

3,38 
2.42 

5  61 

6  8f 



5.60 
7.-68 

37.09 
60. 50 

10,  7o 

i.sr 

—3.5a 

4.44 

+0.94 

5.01 

-6.65 

3.27 

-1.22 

2.U 

-2.99 

0  83 

-2.50 

3.62 

+0.15 

4.22 

+  1.66 

2,05 

-0.79 

2,13 

-0.67 

6.9i: 

+2,60 

3.96 

-0.36 

39.97 

-  7.42 

Ozark  

0.55 
1.49 
ii.U 

-2.24 

6.31 
5.42 
5.96 

1-3.83 

3.62 
4.16 
6.27 

-0.26 

4.65 
2.3C 
1.95 

-0.02 

4.71 
1,87 
2.00 

-0,78 

1,95 
0.67 

0.86 

-2.65 

4.54 
3.  72 
6,62 

+  1.14 

8.7» 
8  24 
3.49 

+4.90 

0,34 
1,68 
0,59 

-2.94 

4,92 
1,98 
0.80 

+1.70 

2.8b 
7  25 
5.8S 

-0.30 

2.32 
7.27 
10.20 

-1.17 

45,  68 
46,02 
46.78 

+  1,31 

Parkin        .             .... 

1.00 

-4  21 

6.14 

+  2.78 

5.13 

-6.35 

2.19 

-3.88 

5.,^;9 

f9,67 

1.6! 

-3.30 

5.05 

+  1.98 

0.27 

-F3.25 

0  50 

-2. 39 

1.42 

-2,44 

8.7::: 

+  4,-31 

9.64 

+5,40 

63, 17 

+  1,82 

Piggott  

l.H 

5.11 

3.6b 

2.-53 

2.91 

2.1:- 

4.16 

7.16 

2  54 

l,-22 

7, -24 

4.-58 

44,  4(: 

1.64 

-3.52 

3.10 

-0.  78 

4.33 

-0.08 

0.74 

-4.77 

3.47 

-1,23 

3,00 

^  0,92 

8.87 

+5Ai 

3.19 

+6. 65 

0  26 

-3.30 

3,18 

+0,27 

7,5' 

-13,46 

11.80 

+8,73 

,51,16 

+  0.45 

1  09 

-3.4:j 

5.62 

+2.43 

5.18 

+0.68 

2.57 

-2  41 

4.-59 

-0.  26 

2.44 

-0,96 

6.47 

+  2.27 

5.39 

+0,70 

1.52 

-2.05 

1.18 

-2,13 

6.0t 

+2,52 

7,0! 

+  3,  31 

49. 15 

+  0.67 

2.3o 

-2.09 

2.7V 

-1.30 

2.73 

-2.46 

2.68 

-2.51 

2.03 

-3,72 

0.  .59 

-2.81 

4.87 

-M,03 

2.49 

-0.S7 

0.02 

-  2  69 

2,16 

-0,74 

2.4t 

-1,66 

18,42 

+12.83 

43.  65 

-  6.99 

0.S2 

-3.7;^ 

4.66 

+  1.23 

3.66 

-0.96 

1.13 

-3.97 

2.64 

-2. 39 

2.87 

-0.93 

8.62 

1-5,41 

3,43 

+0, 15 

2,62 

-0.47 

2.47 

-0,19 

7.1 

+  3,66 

9.03 

+4.67 

48.96 

+  2.48 

O.bo 

-4.2! 

3.  3X 

-r).23 

4.47 

-0.54 



Rison 

1.77 

-3.56 

3.27 

+0.C8 

4,07 

-1.01 

i.2H 

-3.47 

■i.23 

+0, 15 

2.22 

-1.54 

8,20 

+4,93 

6. 815 

+2,76 

0,33 

-3.00 

2.56 

-0,61 

8.8£ 

+5,33 

10,61 

+  8.  .54 

,63.  21 

+  6.60 

0.46 

-2.12 

3.73 

+  1.84 

2.97 

-0.41 

3.9V 

-0.67 

4.33 

-1.06 

4,0t 

-0.89 

9,6;: 

+5,55 

5.71 

+  1,96 

0,58 

-3.21 

4.40 

+1.30 

3  6 

+0,70 

0,75 

-1  67 

44.17 

+  1.32 

St.  Charles 

.    .. 

2.58 

1,12 

8.9( 

2,70 

0,51 

2,63 

8,9V 

....       . 

12,  03 

St.  Francis 

0.87 

4  7> 

4.31 

2.28 

2. 92 

0,-59 

4  78 

6,5/ 

3,02 

160 

',.01 

4,17 

42.  85 

0.90 

-3. -3 

5,6,=; 

+2.41 

4.88 

+  6.60 

1.90 

-3.3E 

4.52 

—  0,02 

1,89 

-2.07 

4,16 

+1,68 

3,60 

-6,ii 

0.80 

-2.21 

2.09 

-0.97 

6.8" 

+2,52 

13.48 

+9.37 

50.  73 

+  4.14 

Springbank 

2.4S 

-1.73 

4.09 

+  0.55 

8.94 

-0.69 

2.32 

-3.92 

3.08 

-1.59 

1,96 

-1.84 

7,37 

+3. 72 

4.38 

+  0.97 

0,65 

-2.24 

2.32 

-0.84 

6.81 

+3.18 

11.24 

+6. 26 

50,  64 

+  1.8S 

Story  

0.79 

4  n 

4.61 

1.87 

4.06 

3  61 

2,20 

1.95 

0,77 

3.68 

6.6t 

8,98 

43.42 

1.24 

-3.79 

4,67 

+  0.70 

4.71 

-6.76 

1.61 

-3.58 

4.  12 

-0.  68 

3,69 

-0,05 

5,76 

+2.13 

2.56 

-6.98 

0, 92 

-2.4J 

1.96 

-1.24 

S.8t 

+  4.81 

10,88 

+6.11 

51.11 

+  0.-26 

Subiaco          

0.43 

-3.02 

6  25 

+  3.-54 

3.66 

-0.12 

4.40 

-0.3:; 

3.77 

- 1 .  66 

2,01 

-2,05 

5,86 

+  2.-55 

6.61 

+3,02 

0,89 

—2.  52 

2.30 

-1.13 

•4.9- 

+1.92 

4,47 

+  1.36 

45,  62 

+  1.67 

l.bl 

-1.84 

4.00 

+0.83 

4.73 

+0.61 

2.40 

-2.66 

1.94 

-2.62 

3,68 

-+0. 12 

8.04 

+4. 62 

4,15 

+1,08 

0.90 

-2.01 

2.14 

-0.99 

T.'iU 

+4.44 

7,65 

+3. 90 

49. 16 

+  5.49 

1.53 

3,.W 

4.94 

5.50 

2.79 

4.47 

4.  Of 

2,29 

1.96 

2.35 

6. Si 

7.  24 

47,  10 

Waldron 

0.47 
2.76 
1.08 

-3.49 
-1.84 

7.67 
6  29 
4.64 

+4.  62 
+2.17 

4.19 
5.05 

+6.46 
—0.37 

2.50 
2.00 
2  92 

-3.58 
-3.36 

3.41 
3.05 
2.79 

-2.07 
- 1,  65 

2.6« 

1  38 
3.69 

-1,69 
-2,41 

3.13 
10.71 
3.28 

-6.31 

+7.  37 

5.26 
3  71 
1.99 

+2,64 
+0.12 

0.44 
0.72 
0.46 

-2.93 
-3.26 

3.54 
1.25 
3.52 

-0.95 
-2.36 

4.44 
8.81 
6.06 

+0,60 
+4,87 

4.59 

21.54 

6.10 

+1.05 
+16.32 

42.  30 
67.  27 
41,00 

-  6.55 

Warren 

+  8,61 

4.48' 

Whitecliffs  

0.62 
2.08 

-3.11 

2.81 
4.71 

-0.36 

4.13 
3.65 

-0.10 

1.42 
3.49 

-4.32 

3,68 
2,24 

-!.20 

3.72 
1.72 

+0.32 

13  00 
5.23 

+10.59 

3.84 
4  41 

+  1-09 

4,32 
0,78 

+  1.74 

■^  '.^1 -1.07 

7.11 
6.61 

+4,20 

6.49 
10.44 

+2, 38 

53.25 
46.37 

+10. 16 

Wilson  

1.01 

0.461-'^  30 
2. 201-2.95 

7.87 
6.05 

+6.31 

+2. 55 

3.84 
6.83 

-i.64 
+  1.65 

4.29 
1.40 

+  0. 02 
-4.65 

6,86 
2.08 

-1.84 
-2.86 

4.16 
5.18 

-0,87 
+1.37 

6.97 
7.42 

+1.40 
+4.03 

4,08 

+6.' 14 

6!71 

-2;89 

6.' 65 

-3.35 

6.' 76 

+2,'9.3 

*1,49 
10,68 

+5,83 

53.94 

Wvnne  

+  1.80 

Va'ncopin    

l.77| 1  4.77 

3.831 

1.64 

3,05 

0.83 

7.94 

1.61 

0.29 

2.411...      . 

5,8fc 



19,  28 

53.201 

Departures  from  the  normal  precipitation  are  based  on  records  of  ten  or  more  years. 
Normals  for  Princeton  used  at  Carthage,  8  miles  nortlieast.     Data  in  Italics  determined  from  surrounding  .stations. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Year,  1951 


Year,  19S1 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 
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C.A.O'B 


MISCEIiLANEOtrS  PHENOMENA,     1931 
Number  of  reports  and.  number  of  days  on  -whicli  reported 

Hail. 

moder- 
ate 

Hail, 
heavy 

Thun- 
der- 
storms 

Dense 
fog 

Sleet 

Glaze 

Winds,  high, 
not  tornadoes 

Tornadoes 

Exceesive  rain 

Month 

0 
ft 

OS 

u 

0 
p, 

C3 

"5 

s 

oi 

Q 

.2 

ft 

i2 

0 
ft 

« 

1- 

flO-rH 

42 

0 
ft 

Si 

0 
ft 

0 

ft 

M 

0^ 

1 

a 

es 

0 

2 

0 
ft 

en 

0 

a 

0 

1 

p 

ID 

i 

January  • 

6 
12 

79 
194 
187 
430 
593 
365 
140 
131 

57 
131 

2325 

4 

5 
12 
18 
17 
26 
30 
27 
21 
15 
15 
19 

209 

39 
23 

2 
16 
14 

2 
18 
39 
18 
61 
50 
U6 

398 

14 
13 
2 
9 
7 
2 
6 
19 
12 
16 
12 
29 

141 

13 
2 
16 

5 

2 
8 



March 

'2 

1 
2 

1 

1 
1 

April  

4 
3 
3 

2 

•2      S     .'i  .000 

1 

1 

0 

0 

i  io.ooo 

May - 

June . 

2 

1 
1 

$  53.000 
$100 .000 
$  15,000 



1 
4 
6 
2 

3 
8 

2 
4 

$  10.000 
1  45.600 

$      300 

Julv 

f  6,000 

1 

1 

$  20,000 

i  1,600 

September 

October. . . . 



* 

7 
11 

49 

2 
6 

23 

.... 

4 

1 

16 

1 
1 

8 

$  18.500 
$    5.000 

$  79, 000 

December 

5 
6 

4 

5 

3 
3 

33 
33 

$1,263,025 
$1,273,025 

2 
3 

2 
8 

$  27,300 
$  47.300 

13 

$      600 

Year....... 

5 

3 

11 

6 

$175,000 

$  7.300 

56 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Year,   1931 


EXCESSIVE  PRECIPITATION  FOR  193X 


Station  and  date 


Total  duration 


From- 


To- 


S.2 
P  a. 


Excessive  rate 


Began - 


E^lded- 


Depth  of  precipitation  (in  inches)  during  period  of  time  indicated 


a 

C 

a 

a 

0 

E 

a 

a 

a 

B 

o 

9 

TT 

•a 

«5 

°° 

6-7... 
20 


Fort  Smith.  Art 
May    ■£>.... 
June 
.Uily 
Aug. 

AllR. 

Aufr. 
Aug. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 


4 

4 

17. ...■■•■ 

13 

22-23 

22-23 

23-24 


LITTLE  ROCK.ARK. 

Mar.    27 

Apr.    l:i 

Apr.    25 

Apr.    30 

.tune  20 

Jvily    20 

.lulv    24 

Nov.   19-20 

Dec.    12-13 

Dee.    12-33 

Dec.   12-13 

D>-e.    12-13 

Drc.    23 

Memphis,  Tenn 

.lulv    13 

Aug.   19 

Nov.   17 

Dec.    12-13 

Dec.    30-31 


4:10  p.m. 
9 :55  p.  ro . 
8:.^0  p.m. 
3:50  a.m. 
3:50  a.m. 
3:50  a.m. 
2:00  a.m. 
7:05  a.m. 
7::30  p.m. 
7  :;J0  p.  m . 
7:10  p.m. 


7:30  a.m. 
8:22  p.m. 
7:55  p.m. 
5:15  p.m. 
4:03  p.m. 
12:07  p.m. 
6 :03  p.  m. 
7:05  p.m. 
6:55  p.m. 


6:55  p.m. 
9:40  p.m. 


3:13  p.m. 
12:22  p.m. 
10:35  a.m. 
10:35  a.m. 
11:17  a. m 


6:15  p.m. 
D.N. a.m. 
30:40  p.m. 
i:20  p.m. 
1:20  p.m. 
1:20  p.m. 
4:20  a.m. 
12:45  p.m. 
7:05  a.m. 
7:05  a.m. 
4:10  a.m. 


12:15  p.m. 
8:47  p.m. 
it;4l  p.m. 
D.N. p.m. 
7:45  p.m. 
1 :40  p.m. 
8:48  p  m. 
3:20  a-  m. 
DN.a.  m. 


D.N.  a.m. 

11:00p.m. 


4:15  p.m. 
1::»  p.m. 
6:01  p.m. 
6:10  a.m. 
3:20  a.m. 


0.92 
0.84 
1.31 
4.35 
4.:J5 
4.35 
0.81 
1.11 
3. 24 
3.24 
1.18 


0.55 
0.51 
1.20 
2.77 
0.99 
0.77 
1.27 
2.  22 
3.35 


3.35 
1.00 


0.  .39 
0.76 
1.63 
2.  .31 
3.65 


4:26  p.m. 

11  :06  p.m. 

9:07  p.m. 

6:30  a.m. 

4::39  a.m. 

9:05  a.m. 

3:15  a.m. 

8:41  a.m. 

10:55  p.m. 

12:42  p.m. 

7 :46  p.  m. 


7:45  a.m. 

8:26  p.m. 

8 :39  p.  m. 

6:41  p.m. 

4:26  pm. 
12:14  p  m. 

6:11  p.m. 

1 :03  a.m. 

9:10  p  m. 
10 :00  p.  m. 
10:50  p.m. 
12:18  a.m. 

9:57  p.m. 


3:31  p.m. 
12:27  p.  m. 
1 :41  p.m. 
.3:13  a.m. 
2:13  p.m. 


4:46 

p. 

m. 

]l:26 

p. 

m. 

9:32 

P 

m. 

7:08 

a. 

m. 

5:23 

a. 

m. 

9:38 

a 

m. 

3:28 

a 

m. 

9:01 

a 

m. 

12:00 

mid  1 

1:30  a.m.    1 

8:10 

p. 

m. 

7:52 

a 

m. 

8:38 

P 

m. 

9:01 

P 

m. 

7:31 

P 

.m. 

4:,50 

P 

m. 

12:58 

P 

m. 

6:55 

P 

m. 

1:12 

a 

n>. 

10:00 

P 

.m. 

10:50 

P 

m. 

11:30 

P 

m. 

12:57 

a 

m. 

10:65 

P 

m. 

3:39 

P 

m. 

12:46 

P 

m. 

1 :57  p.m. 
3:34  a.m. 
2:55  p.m. 


002 
0.:32 
0.02 
1.68 
0.18 
2.06 
0.24 
0.10 
0.20 
1.62 
0.07 


O.Ol 
O.Ol 
0.15 
0.09 
0.01 
0.01 
0.01 
3.40 
0.17 


2.29 
0.01 


0.01 
0.01 
0.19 
1.10 
1.10 


0.09  I 
0.08  j 
0.25  ! 
0.09 
0.10 
0.12 
0.21  : 
0  09  ' 
0.  15  I 
0.  15 
0.22 


0.42 
0.27 
0.  15 
0.20 
0.24 
i>.  13 
0.05 
0.:il 
0.05 
!.06 
1.62 
0.16 
0.07 


0.29 
0.15 
0.60 
0.17 
0.16 
0.34 
0.49 
0  23 
0.25 
0.2S 
0.24 


0.46 
0.44 
0.45 
0.:i4 
0. 42 
0.17 
II.  !2 
0.47 
0.11 
1  18 
1.63 
II.  39 
0.14 


0.23 
0.22 
0.31 
0.17 
0. 2.5 


0  33 
0.36 
0.54 

1  0.35 
n.  43 


0.67 
0.;i3 

0.84 
0. 22 
0.26 
0.  52 
0.56 
0.49 
0.:i9 
0.40 
0.28 


0.50 
0.60 
0-.39 
0.67 
0.20 
0.29 

6."25' 
1.29 
1.65 
0.43 
0.30 


0.45 
0.69 
0.54 

0.55 


0.B4 
0.45 

1.00 
0.29 
0.44 
0.70 

o'to' 

0.50 
0.44 
0.46 


0.78 
0.41 
0.79 
0.32 
0.42 

'6.'46' 
1.29 
1.75 
0.45 
0.40 


0.66 
0.73 
0  77 
0.57 


1.07 
0.36 
0.59 
0.7,'i 


0.58 
0.49 
0.63 


0.85 
047 
0.85 
0.42 
0.67 

'6'49' 
3.29 

1.81 
0.53 
0.46 


0.80 
0.60 


0.56 
0.78 
0.90 


0.60 
0.59 


0.69 

'6.'-45 

0.86 

6.61 
1.38 
1.95 
0.64 
0.52 


0.64 
0.95 
0.97 


O.o2 
0.65 


0.86 

'o'm 

0.93 

'6.' 68' 
1.44 
2.00 
0.72 
0.6-3 


0.71 
1.08 


0.67 
0.87 


1.28 

6!66" 
1.05 

■6'.72 

1.54 
2.  ('7 
0.80 
0.73 


i.'is 


0.73 
0.98 


0.78  i  0.8S 


0.67 
1.13 


0.72 
1.57 


0.86 


0.97 


0.76 
1.04 


1.S8 


0.87 
1.60 


0.88 


1.04 


0.99 


1.17 


.|... 


MONTHLY  HIGHEST,  LOWEST,  AND  MEAN  BIVER  STAGES  POR  1931 


Jan. 


Stations 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


May. 


June 


July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


<-.) 

a 

[4 

a 

O 

S 

Aikadelphia... 
Arkau.sas  City. 

Batesville 

Big  Lake  Outlet 
Black  Rock,... 
Calico  Rock  ... 

Camden 

Clarendon 

Cotter 

Danville 

Dardanellc 

De  Vails  Bluff  . 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown 

Oilbert 

Helena 

Index 

LITTLE  ROCK 

Madison 

Marked  Tree. 
Morrillton. . . 

Newport 

Ozark 

Patterson 

Pine  Bluff... 
St.  Francis. . . 
Springbaiik. . 
VVhitecliffs... 
Yniicopin 


-0.1 
8-0 
6.0 
4.0 
2.5 
1.3 
9.3 

12.1 
:3.4 
2.2 
4.7 

.9.0 
4  8 
7.8 
4.6 
3.3 
6.6 
:'.2 

0.6 
1.2 
1.8 
0.7 
2 

1.0 
4.8 
.5  5 
5.4 
11.1 
2.11 
7.9 


-11.6 
3.4 
5.2 
3.8 

i.y 

0.6 

4. 

9. 

2.8 

2.0 

2.9 

6.6 

4.0 

5.6 

2.7 

3.1 

1.5 

7.5 

-0.3 
0.9 
)   6 

-0.2 
1.8 
0 

3.7 
4 
4.3 

10.0 
1.0 
.5.6 


2.0 
10.7 
12.7 
5.4 
8.0 
6  6 


27  .0 

9.2j 

13.6 

2.81 

21.3 

1.9 

1-1.2 

3.6 

22.6 

6.2 

14.2 

•i.i 

IS.  5 

5  ;i 

21.5 

2.3 

1S.8 

3.1 

14.9 

2.8 

16.8 

7.3 

13.0 

-0.6 

7.2 

0.8 

5  3 

1.6 

11.9 

-0.4 

22.  1 

1.7 

12.0 

0.2 

8.7 

3.5 

15.7 

4.0 

14  8 

4.7 

20.9 

9.8 

22.7 

0.8 

18.7 

5.2 

HlU.fi 
18.5 
S  9 
12.  4 
8.4 
15.9 
8.0 
12.3 
14.5 
5.5 
7 
11.8 
5.8 
3.2 
3.3 
5.5 
13.4 
5.3 
6.5 
9.8 
10. 0 
14  6 
11.2 
12.4 


4.0 
19.8 
11.9 

6.8 
10.4 

5.7 


(I  15.  4 
6  25.2 


6.0 
9  8 
7.2 
20.9 
7.1 
13.  3 
18.2 
5.3 
14.3 
12.1 
4.8 
0  3 
5 

4  2 
1:3.9 
4.3 
7.6 
9.9 
12.4 
16.9 
10.5 
15.4 


0.0 

2.9    4.0 

-0.8 

0.9 

2.2- 

17  6 

27.8 

29.9 

18.3 

23.4 

22.  b 

0.2 

12.1 

15.0 

7.4 

10 .2 

lu.4 

6.0 

6.7 

7.4 

5.3 

6.3 

5.4 

6.0 

7.2 

ft-0 

4.4 

5.9 

4.6 

3.5 

6.0 

9.0 

2.1 

4.5 

5.1 

6.1 

10.2 

15.0 

4.3 

7.4 

7.8 

21.0 

23. 0 

2;i.  4 

14.9 

20.0 

19. 6 

4.6 

6.8 

9.0 

3.7 

5.2 

b.V 

4.7 

7.6 

15.0 

3.3 

7.0 

9.9 

6.8 

8,6 

10.5 

5.7 

8.5 

12.0 

17.5 

19,2 

20.4 

11.8 

16.7 

17.4 

7  ;i 

9,2 

12.2 

6.2 

9.3 

13.4 

7.8J10.2 

16.2 

6.9 

9.5 

7.8 

13.6 

16.0 

18.0 

7.5 

12.7 

14.0 

4.2 

5.2 

16.0 

2.  7 

5.0 

UI.O 

11.6 

23.7 

25-8 

13.  8 

19.0 

17.4 

7.0 

10.1 

15.7 

8.0 

10.  i 

9.4 

3.4 

5.7 

10.1 

1.9 

5.7 

8.8 

5.2 

7.8 

6.9 

3.5 

5.1 

3.3 

4.4 

5,3 

5.1 

3  2 

4.4 

3.2 

3,5 

5.6 

8.5 

2.6 

5.7 

9.0 

9,0 

12  4 

16.0 

4.8 

9.2 

10.0 

4.0 

6,1 

8.0 

1,8 

5.8 

10.0 

4,5 

6.0 

5  9 

4-3 

5.0 

4.2 

8  3 

10.3 

14.7 

6.6 

10.5 

13.0 

8,3 

10.6 

1,5.3 

7.6 

10.1 

8.4 

7  9 

11.3 

15.5 

7.5 

9.6 

8.1 

2,6 

5.3 

12.0 

2.5 

5.1 

3.0 

16.6 

19.7 

21.1 

n.  1 

16.8 

17.2 

0,-0.  ;i 

3'18. 


8  7.i 
2  12. 
8!  8. 
01  6. 


3,  2.4-1.0 

-0.2    1.5 

-1.2 

9:12.5 

9.2  12.8 

6.8 

8|    8.1 

4.7 

5.5  17.9 

5.  8 

:i.4 

3.8    4.6 

3.2 

5 

3.5 

1.5 

2.4 

7.5 

1.4 

6 

:^.  01-0.2 

0.7 

11.2 

1.1 

7 

12.6 

:i.7 

5.6 

11.8 

3.6 

f, 

12-5 

8.5 

10.4 

18.9 

10.4 

2 

,5.0 

2.3 

2.9 

12.6 

3.0 

8 

3.9 

1.1 

1.6 

12  5 

1.2 

5 

7.8 

3.4 

4.4 

8  7 

3.7 

0 

9,5 

5.5 

7.3 

17.0 

;.4 

0 

10.3 

3.5 

5.0 

10.4 

3.2 

2 

15.8 

4.0 

6.4 

12.4 

4.0 

6 

5,3 

1.4 

3.1 

14.7 

3.3 

;-i,6 

2.9 

3.0 

4.6 

2.9 

1 

11,3 

6.3 

8.2 

11.1 

5.4 

8 

14.0 

6.0 

7.8 

10.0 

6.0 

2 

4,1 

-1.0 

0.2 

4.6 

-0.3 

a 

2.6 

0.8 

1.6 

1.9 

0-9 

,4 

■A  0 

0.5 

1.9 

3.2 

1.8 

2 

4,6 

-0.8 

0-5 

5.1 

0.2 

ii 

4,5 

1.2 

2.3 

15.0 

2.3 

J 

6.3 

-0  2 

1.1 

6.2 

-<).l 

3 

.5.0 

2.6 

3.2 

5.7 

2.6 

"; 

8  6 

,'1.4 

4,7 

9.2 

3.V 

2 

4.9 

3.6 

4  2 

7.  2 

3.7 

.4 

IH.lj  5.0 

7.0 

14.8 

6.9 

5 

22.3H1.2 

3.5 

7.8 

0.7 

.4 

11.3 

1  6.0 

7.4 

12.3 

6.5 

-0.5 

.6 
8.6 
3.9 
2.9 
3.4 
4.9 

13.4 
5.1 
:3.  3 
5,0 

10.6 
.5.2 
5.7 
6.7 
3.2 
6 

7.3 
0.9 
1.4 
2.4 
1.4 
6.2 
1.7 
4.3 
5.4 
4.7 
8.5 
1. 


1.4 
2.6 
9.3 
4.7 
2.8 
3.3 
60 

13.0 
4.9 
3.6 
5.0 

10.4 
6.2 
7.3 
6.6 
:-(.0 

11.9 
7.3 
0.9 
2.2 
3.  n 
1.1 
5.8 
2.1 
5.9 
5.9 
6 

8.0 
1.8 


-1.3i-0, 
3. 


8.2!  7.5 


4.2 
3.1 
0.£ 
-.04 
3  9 
7.4 
2.4 
0.9 
2.0 
4.0 
1.9 
3.0 
0.4 
2.6 
2.6 
6.31 
-2.8| 
0.2 
1.7 
-1.8 
0.5 
-1.9 
2.4 
1.5 
3.2 
3.7 
0.0 
3.3 


0.5 

10.1 
5.4 
3.1 
1.6 
0.9 
4.8 
7.5 
3.1 
2.6 

10.9 
4.2 

12.6 
7.8 
0.4 
2.V 
9.8 

18.0 
7.0 
0.3 
2.9 
7.7 
1.0 
8.6 
2.4 

n.i 

:3.5 
18.9 
10.4 
33.9 


-1.2 

3.4 
4.2 
2.8 
1.2 

-0.5 
3.9 
6.9 
2.2 
0.6 
2.0 
3.5 
2.2 
2.8 

-0.2 
2.5 
3.2 
,5.0 

-2.9 

•0.2 
0.6 
■2. 1 
0.4 

-1.9 
1.9 
1.5 
3  0 
3.2 

-0.3 
2.9 


-0.7 

10.5-1.4 

0.3 

17.3 

2.8 

6.6 

22.0    1.5 

5  5 

38.1 

23.3 

4  6 

7.9 

4.3 

4.9 

13.0 

5  3 

2.9 

5.2 

2.9 

3.6 

9.0 

6,6 

1.4 

4.5 

0.9 

1.8 

14.3 

■A.  4 

0  0 

2.  0 

-<1.3 

0.2 

3.1 

0  2 

4  3 

10.9 

4.3 

5.334T9 

12.0 

7  1 

10.1 

6.8 

7.6 

23.3 

11.2 

2,6 

3.7 

2.S 

2.6 

4.8 

2.4 

1.0 

6,2 

0.6 

1.4 

15. 3 

2.2 

4  4 

16.7 

2.5 

6.0 

15.4 

4.8 

;^  7 

7.3 

3.:! 

4.4 

18.9 

9.2 

5  4 

19 .0 

2.6 

7.4 

17.7 

5  8 

61 

1.5.8 

4.5 

7.6 

18.3 

10.0 

0  0 

4.0 

-0.3 

0.8 

13.9 

5  3 

■?  5 

3.2 

2.6 

2.7 

3.6 

2.9 

6  4 

19.2 

1.2 

5.3 

:w.2 

20.3 

8  3 

15.2 

6.9 

9.4 

13.6 

9.9 

-0  3 

14.4 

-2.1 

1.7 

14.2 

2.5 

0  1 

2.0 

0.2 

0.6 

16.8 

2.5 

'x.7 

4.0 

1.4 

2.2 

7.6 

4.2 

0.6 

1,5.0 

-1.0 

2.6 

i:i.8 

2.3 

0  5 

4.5 

0.3 

1.1 

14-8 

2.6 

1   2 

14  8 

-1.2 

3.2 

13.3 

2.2 

?  1 

6,7 

2.0 

2.S 

8-9 

7.0 

3  9 

17.4 

1,9 

,5.6 

17.6 

8.0 

3.2 

11,2 

2.8 

5.2 

10.5 

6,4 

6  3 

14.2 

3.8 

6.3116.1 

8.6 

1  ;* 

13.0 

0  6 

3.0  24.7 

4.6 

5.3 

22.4'  3.0 

7.2'27.1']7.8 

Novnnher: —The  mean  temperature  of  57.6°  for  November 
equaled  the  record  of  the  warm  November  of  1913  and  was 
exceeded  only  by  that  of  November  1909.  All  stations  for 
-which  normals  have  been  computed  showed  positive  departures 
with  several  stations  in  the  northern  half  of  the  State  reporting 
departures  of  7.0'^  or  more,  rractically  no  rain  fell  in  the 
State  tmti]  the  10th  and  then  only  soatteringly  until  about  the 
middle  of  the  month,  but  thereafter  showers  were  frequent  with 
heavi  rains  occurring  on  the  2('th  and  during  the  latter  part  o! 
the  month.  IMonthly  totals  ranged  from  2.49  inches  at  Port- 
land to  9.19  inches  at  Georgetown.  On  the  20th  high  winds 
swept  over  the  southern  part  of  the  State  causing  property  dam- 
age estimated  at  several  thousand  dollars  and  injuring  at  least 
seven  persons. 

W.B.O.,Lvttle  Rock.  .A.rk. -2-19-32 -14  00. 


I)ererH6fY:— December  was  the  second  warmest  December  on 
record,  all  stations  with  records  of  10  years  or  more  show- 
ing positive  departures.  Departures  of  over  8.0°  occurred  in 
northern  border  counties.  Precipitation  was  3.70  inches  above 
normal,  this  being  the  wettest  December  since  1892.  Raintall 
was  light  in  northern  border  counties  and  somewhat  below 
normal  in  the  Fort  Smith  area,  but  was  excessive  in  the  south- 
ern half  of  the  State  with  four  stations  reporting  monthly  totals 
of  over  20.00  inches.  El  Dorado  with  28.86  inches  established 
a  new  record  for  monthly  rainfall  in  Arkansas.  The  average 
number  of  rainy  days  was  14  but  Highland  reported  23  rainy 
days  and  Clarendon  and  El  Dorado  21.  Tornadoes  occurred 
on  the  nth,  12th,  and  30ch  in  which  three  people  were  killed, 
33  injured,  the  property  damage  being  estimated  at  $l,2bii,U/0. 


^^f   i!R»^ 


KV 


mR2  4  ,00 


^32 


"^^^n)   Of  j^^ 


i^OlS 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 

CLIMATOLOGICAL    DATA 


il.  S,  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  V/EATKER  BUREAU 
ARI^AI^SRS   SEGTIOI^ 

HARVBY  S.  COLE,  Ueteorolosriat 


Vol.  XXX Vir      Little  Rock.  Ark.,  January,  1932     No.  1 


GEHEBAL  STTMMARY 

The  mean  temperature  for  January  1932  was  5.2°  above 
normal,  this  being  Ihe  warmest  January  since  1923  and  the 
fifth  consecutive  month  with  a  positive  departure.  The  mild 
weather  of  the  three  preceding  months  continued  for  the  most 
part  during  January.  Temperatures  were  below  normal  only 
.5  or  6  days  during  the  month  with  cold  spells  occurrhig  during 
the  lirst  decade  and  the  last  two  days  when  the  lowest  was  re- 
corded at  nearly  all  stations.  Positive  departures  reached  as 
high  as  26°  at  Little  Rock  and  28^  at  Memphis  on  the  14th. 
The  mean  temperature,  as  determined  by  the  records  of  64 
stations,  was  46.2"  which  is  5.2°  above  normal,  all  stations  far 
which  normals  have  been  computed  showing  positive  depar- 
tures. Monthly  means  ranged  from  46.9- at  Dutton  to  51.2° 
at  Portland.  The  highest  temperature  recorded  was  80°  at 
Dumas  on  the  14th,  16th,  and  17th;  the  lowest  11°  at  Eureka 
Springs  on  the  30th.  The  greatest  daily  range  was  46°,  occur- 
ring at  Calico  Rock  on  the  20th  and  at  Ozark  on  the  28th. 

This  was  the  wettest  January  on  record,  surpassing  the  cor- 
responding wet  months  of  1916  and  1930.  RainfaU  was  heavy 
in  nearly  all  sections  of  the  State  and  especially  so  in  the  basin 
of  the  Ouachita  River  and  in  the  southeastern  part  of  the  State. 
The  average  precipitation,  based  on  the  reports  of  96  stations, 
was  9.67  inches  which  is  5.43  inches  above  normal,  all  stations 
except  Dutton  with  records  of  10  years  or  more  showing  posi- 
tive departures.  Monthly  totals  ranged  from  3.35  inches  at 
Dutton  to  16.51  inches  at  Crossett. 

Since  the  15th  of  November  rainfall  has  been  excessive  in 
the  southern  portion  of  the  State  with  a  number  of  stations 
reporting  over  30.00  inches  for  the  two  and  one  half  months 
period.  Crossett  since  that  time  has  received  41.79  inches 
with  36.98  inches  falling  in  December  and  January;  El  Dorado 
44.92  inches  with  36.52  inches  in  December  and  January; 
Portland  35.53  inches  with  33.04  inches  in  December  and  Jan- 
uary; Warren  44.67  inches  with  35.86  in  December  and  Jan- 
uary; and  Yancopin  37.64  inches  with  31.76  inches  in  Decem- 
ber and  January. 

Thousands  of  acr^s  of  land  were  submerged  in  the  lower  ba- 
sin of  the  Ouachita  River  during  the  month.  Flood  stage  ac 
Camden  was  reached  on  the  7th  and  a  crest  of  38.0  feet  oc- 
currpd  on  the  9th.  The  frequent  heavy  rains  prevented  much 
fall  and  at  the  close  of  the  month  the  high  water  continued. 
Flood  stages  occurred  on  the  Petit  Jean,  Black,  and  Cache 
Rivers  and  on  the  lower  White  but  only  moderately  high  stages 
occurred  on  the  Arkansas.  The  loss  resulting  from  the  high 
water  was  as  follows:  On  the  Ouachita  River,  $144,000;  on 
White,  $15,700;  on  the  Arkansas,  $7,500. 
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Prot-Jpitation 

Nu 

mber  of  days 

Year 

Monthly 

average 

is 

5 

Date 
Lowest 

1 

a 

g 

> 
< 

A 

u 

■a 

o 

Means - 
Extremes  j 

41.0 

1 

90 

1 

-28 

4.24 

12 

6 

3 

7 

1891     j 

41.6 

•i-o.c: 

71 

26 

13 

18 

5.34 

+  1.10 

10-. 

6 

15 

10 

i8^ii            ... 

34.7     ' 

38.5 

-6.3', 
-2.51 

74 
80 

29 
27 

-14 
-13 

19 
19 

2.48 
1.13 

-1.76 
-3.11 

18 
17 

5 

8 

8 
6 

6 

1893 

2 

lp,94      ' 

43. 5     i 

+2.  5' 

77 

16 

-22 

24 

3.63 

-0.61 

13 

8 

10 

' 

1S95      ' 

36.9 

-4.1 

78 

fi 

-  6 

12 

5.19 

+0.  95 

9 

6 

16 

1896 

41.4 

+  0.4 

78 

31 

4 

4 

4.09 

-0.  15 

10 

6 

15 

8 

1807           

38.9 

-2.11 

76 

1 

-  2 

27 

3.78 

+2.  54 

13 

5 

13 

8 

1^18      

4,5.5 

+4.5 

81 

10 

10 

2 

7.93 

+•3.69 

10 

8 

13 

1899     

39.3 

-1.7 

75 

13 

-  9 

31 

5.91 

+  1.67 

12 

6 

13 

7 
5 
8 

noo 

43.4 

+2.4 

78 

24 

1 

29 

2.69 

-1.55 

13 

7 

1901 

45.6 

+4.6 

78 

14 

7 

1 

2.21 

-2.03 

16 

7 

8 

1902      

38.0 

-3.0 

79 

9 

2 

26 

4.13 

-0.11 

11 

6 

14 

1903 

40.2 

-0.8 

80 

29 

7 

12 

2.00 

-1.64 

13 

8 

10 

1904 

38.9 

-2.1 

75 

20 

-  b 

26 

3.81 

-0.43 

15 

8 

8 

6 

1905           

33.3 

-7.7 

73 

1 

13 

15 

4.58 

+0.34 

12 

8 

11 

6 

1906       

43.1 

+2.1 

82 

18 

-  2 

23 

5.19 

+0. 95 

14 

5 

12 

6 
11 

1907 

49.2 

+  8.2 

82 

7 

-  8 

26 

6.80 

+ 1. 56 

8 

7 

16 

1908 

41.7 

+0.7 

78 

2 

6 

16 

3.75 

-0.49 

14 

' 

10 

( 
6 

1909 

43.8 

+2.8 

82 

25 

-19 

VI 

1.79 

-2.  45 

4 

7 

20 

1910     

41.8 

+  0.8 

78 

1 

—  7 

7 

2.59 

-1.65 

16 

6 

6 

191 1 

47.6 

+6.6 

86 

31 

-  9 

3 

1.02 

-3.22 

8 

10 

13 

1912 

34.3 

-6.7 

79 

26 

-16 

7 

3.01 

-1.23 

13 

10 

S 

10 

1918 

44.0 

+  3.0 

78 

5 

-  1 

8 

8.45 

+4.  2! 

12 

/ 

12 
9 

191  i        

46.6 

+5.6 

82 

19 

7 

31 

1.57 

-2.  67 

13 

9 

1915 

39.3 

-1.7 

74 

14 

-  3 

28 

4.38 

+0. 14 

10 

6 

15 

12 

7 

1913 

44.3 

+3.3 

82 

11 

-  6 

14 

9.39 

+  5.  15 

8 

4 

19 

I'll? 

44.0 

-t-3.0 

82 

29 

-  4 

14 

3.66 

-0.  58 

11 

5 

15 

1913           

27.3 

-13.7 

80 

25 

-23 

13 

4.39 

+0.15 

13 

4 

14 

S 

8 
6 
7 
9 
7 
8 
7 
10 

1919           

41.4 

+  0.4 

75 

13 

-  3 

4 

3-00 

-1.24 

16 

\ 

10 

19'  '0 

39.6 
46.9 
39.1 

-1.4 
+,5.9 
-1.9 

82 
85 
74 

20 

29 

4 

11 
6 
4 

4 
14 

19 

6.49 
2.07 
2.63 

+2.  25 
-2.  17 
-1.61 

12 
11 

8 

4, 
6 
5 

15 

,    14 

18 

1921 

19f '           

1 922         

48  6 

+7.6 

80 

14 

15 

23 

,5.78 

+1.54 

14 

5 

)2 

13 

.13 

,  .12   , 

.:i4 

1  <li'4 

36.1 
40.8 

-4.9 
-0.2 

79 
76 

31 

i     6 

-  6 

-  4 

5 

28 

3  19 
2.68 

-1.05 

-1..56 

15 

4 

6', 

3 

1925 

1926 

19>7           

40.5 
42.6 

-0.5 
+  1.6 

77 
79 

1  20 
1     2 

-17 
-  1 

23 

15 

4.09 
5.41 

+  0.45 
+  1.17 

13 
14 

1928    

1929    

iO30 

42  7 
39.4 
33.8 

+1.7 
-1.6 
-7.2 

i     9ft 
79 
74 

ll 

18 

1 

-10 

2 

-28 

3 

2 

2.05 
5.08 
9.10 

-2.  19 

+0.84 
+  4.92 

16 
12 

U 

.  6' . 
5 
3 

17 
10 
14 

10 
12 

1931   

932    ,    

42.3 
46.2 

+  1.3 

+5.2 

76 

1     80 

25+ 
I4t 

0 
11 

15 

30 

1.14 
9.67 

-3.10 
+  5.43 

15 

12 

5 

11 

NOTE 

Betrianiu;;  with  Jannai-y,  \%\l,  the  nonnalH    for 
j.s(m1oii  .kti  ui)  to  itii'l  iiicln-lur,'  the  year  L9:W. 


all    sub-Htatioiw    >ire 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     AilKANSAS     SECTION 


January, 1932 


Olimatoloffioal  Data  for  January.   1932 


Stations 


Counties 
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Amity.......  .... 

Arkadelphia  ... 

Arkansus  City  ' 

Arlberg 

Ratesville 

Bee   IJrancli 

IJeutonville 

Big  Lake  Outlet,  tl 

Bla<!k  Rock 

~~~BTythevine  

Hooneville 

Hriukley 

calico  Rock 

Cawden 

Carthage   

Center  Point 

Clart'iiiion    

Cliutou 

Conway 

Corning 

Cotter 

Oosset 

Danville 

Dardauelle 

l)e  Vails  Bluff 

Uuui.is 

Duttoii 

El  Dorado 

ICugland 

Kureka  Springs... 

Favetteville   

Fort  Smith 

Freeman  Springstt 

Fulton  

(lOor^etown 

Uilbei-t 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index II 

.lessieville 

.Idiiesboro 

.1  unction H 

Lead  Hill •  •  ■  • 

LITTLE  ROCK  ■ 

Lurton , 

LutlierviUe +4 

Madi.son 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marsliall 

Mona 

Morrillton 
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Mount  Ida 

Newport 
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Clark  

Desha 
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Independence  . 
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Lawrence 
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Hempstead  
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Arkansas.   
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Washington. ... 
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Perry 

Scott 
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Little  fiiver. . . 

Mississippi  — 
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Desha 


Temperature    (Degrees  Fahrenheit) 
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Precipitation,  inches 
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44.9 
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43.5 
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41.4 
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+  6.9 
+  1.4 


49.0 
46.8 
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43.4 
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11 
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24 
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1 
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48  6 
44.9" 
41.3' 
48.4 
45.2 

'49a' 


44.9 

46.4 


+7.2 
+2.1 


+(;.2 
+6.1 
-^4.8 
+4.4 
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+6.6 
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76 


13t 

14 

14 


14 
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76  1     16 
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..„..  . 

80 

■■i4t'l 

75 

14  ! 

77 

14  i 

73 

15  1 

73 

14 

73 

14   : 

78 

14  ; 

75 
69 
74 
76 

75 
69 
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75 

77 
74 
65 
76  ; 
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74 
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73 
72 
76 
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15 

14 
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1^     1 

14     I 
14+  1 
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14 

14 

13+ 

11 

14 
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J  3+ 
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13 

14 
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25« 
~13 


23 

18 
'22 
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24 
19 

'25' 

"22' 
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11 
14 
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17 
12 
15 
22 
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23 


21 
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15 

25 
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16 

24' 
21 
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25 
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74 

14 

80 

14t 

25 

23 
17 


23 
17 

28 
21 
24 
12 

25° 

'26' 


24 
19' 
12 
21 
19 

25 


22 
20 


31 
7+ 
30 


30 
30 
30 

sot 

30+ 
"Su" 


30 
30 

'31" 

'36' ' 

'al' 

■Mi 

30 

31 
30 
bu 
3U 


30 
30 
30 
30 

'36' 
30 
30 


30. 

30 

SO  ■ 

31' 

30 

30 

30 

30 

30+ 

30 

3U1 

30 

30 

30 

30 

30 

30 


7T 
30 
31 


30t 

30 

31 

30 

30 

30 

30+ 

'36" 


3.35 
3.68 
2.64 
3.08 
2.61 
2  92 
■2.28 
3.70 
2.04 
2.97 


33 


.Ui.  28  +  5. 73 
!H.9t)+7  46 
ill. 41+9.90 
I  8. 25! 

9.n0i+4.97 
I  8.G4+4.25 
I  6.  53: +3. 79 

8.85; 

9.61i+5  09 

I  9.83! 

!  7.79  +3.45  2.36 
11.13+6.031  2.00 
!  5.67  +  2.031  2.04 
11.431+6.50  3.83 
ll0.8U'+5  93|  3.55 
!  9.71  +  5.  64i  2.27 
.ill. 03  +6.511 
, ,  8.95;+4.91 

6.681+2,321 
I  8. 53: +4. '21 

,    4.  69; 

116.511+11.35 
.1  8.  421 4-4  ^g 

8.45+4,99 


....112-07!. 


38 

42" 

30 

31 

38 

Si 

33 


1.76 
3.24 
i.22 
1  94 
1  60 
4.02 
2.30 
2.18 
2.U7 
2.25 
127 
2. 90 
2.04 
2,72 
2.77 
J.9U 
2.68 


0  0 

T. 

0.0 

n.o 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

(1.0 

T 

0.0 

T, 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 


37 

32 

43 

30 

30° 

34 

30 
35 
39 
33 
30 
34 
34 
3; 
37 
38 
27 


13.87+8.881 
3  35  -n  88' 
12.66  +8  5!i 
!  9.52,-,  4.89! 
!  7.411+4.21 
'■  7.89+5,0,'! 
5  96+3.42 

.1  7.15 

.  ll.i.S  +6.93    4  28 
.  12.16  +6  78;  3.0U 

.1  5.51   '  2.U1 

12.44,-1-7.56  2.86 
6.651+3. H3i  2.05 
!  6.03'+2.97!  1.(5 
1.13.  31  i- ^7  97'  2  12 
.  7.711-+3.091  2. 9U 
11.67+6.9.' 

12. 30; +7, 53 

11.861+0.97 

.1  9.13 

.1   6.89 

10-32+5.27 

U.  65! +7.  75 


0  0  ' 

T. 

0.0  1 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0  i 

CO  1 

0.0  i 

0,0  1 

i  0.0 1 

0,0 

1  r' 

2  40 
2  3U 
3,2-1 
3.10 
3,00 
:2.20 
2.  i)5 
2.09 
3,35 
1.  62 
2.31 
1.94 
2.50 
3.66 
1.56 
1.88 
2.H5 
1.62 


29 

32 

30 

37 

30 

35 

.10 

33 

7 

37 

30 


30 


31 


I  6.071+3.17^ 
!ll.38i+6  65! 

I   7.  .Wi    i 

!  7  48;  +  3.62! 

HO  .661 1 

il.08'+5  58i 

11.841+6  'M: 

4.931  f  1. 1(! 

9.961+5.37; 

HI  89  +  5  36| 

1  4.85+1  Ooi 

'10.83+6.96,  2.95 

6-81       ....'  3.16 

<  4.40|  +  1.22i   1.38 

I  9.741+5  .391  2.70 

!  9.68+4.691  '^  46 

. :  9,7.51  1  3.96 

.  10.25        ...I  3.27 

llO  18  !  2,16 

ai.23-t-6.40i  3,27 

7.45+4.66'  2.10 

9.24'  1   1.82 

■|11.4()l I  2, 1)7 

113.0l!  +  7.80   4  'JO 

.    8.70!    ...      I  1   73 

11. 154 1 +6. 481  ^.02 

8,'^9+3.83l  l.S^ 

|14,62itl0.3rtl  3.92 

if2.4H  J  7.9,5    4,62 

!l2. 781+7. 451  '■^.'J= 

8.88!  +  ti.30i  3.17 

U3  11;  1  2.40 

9.29!  1  1.80 

10. 92, +  6. 31  i  ii-^o 

.   l2,81  +  s  60    4-30 

8,06  4.1O 

10.77 +5'74i  l.yO 

7.44-f3.99 

5.98: 

!lO  on: +6  35  4.30 
8.801^-4  28'  '^-^'^ 
9.09l-r5.13l  i  76 
14. 32! +,9. 72;  2.52 
10.181  3,70 

10  9l!  +  7  18  4.55 
10.43J  1  3.00 

10.  leaf's.' 07i  2.20 
12,4bi  '  j   i.98 


2.14 
1.85 


46 


(i.i) 

T.       ; 

0.0  ! 
0  0  i 
T.    ! 
0  0 
0.0 
0,0  1 
0  (I  ' 
0.0 
O.U  1 
T.    i 
0.0  ■ 
0.0 
T 
T. 
T.     1 

0.(1  ; 

0.0 

0.0 

o.c  I 
.0.0  I 
"T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0     ; 

0.0 

T. 

0,0  : 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0,0 

T. 

0  0 

o.u 

0.0 

T. 

0,0 

0,0 

0.0 

00 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0  0 

T, 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T, 

0.0 


9 

14 
12 

6 
10 
13 
12 
10 
12 
16 

9 
13 
10 
14 

9 
10 
15 
,7 
13 

9 

9 
14 

7 
11 
1! 
12 

5 
16 
15 
11 

14 

13 

U 

10 

Ii 

9 

15 
9 
M 
13 
10 
12 
12 
12 
13 
12 
13 
7 
11 
13 
14 
12 
11 
lU 
14 
111 
11 
12 
8 
9 
10 
7 
12 
14 
10 
!  13 
13 
13 
i  11 
12 
I     13 

!  ■  1(1 

12 
14 
U 
14 

U 
9 
11 
12 
13 
13 
9 


9  I 
14 

11  1 
13 

13  I 

13  ' 

15  I 

12  ' 
13 

15 

12  j 

y  1 

14 

13  I 
10 

13    1 
17 

10  ! 

15 

11  1 
15    ! 

8     1 

13 

11 

19 

12 

13 

13 

12 

12 

17 

13 

12 

16 

13 

14 

2i-) 

10 
6 
9 

15" 
8 
U 
8 
15 
14 
17 
10 
13 
15 
11 
14 
16 
16 
11 
13 
18 
9 
10 
16 
13 
12 
15* 
16 

I  13 
y 

i    u 

•  14 
10 
16 
12 


15 
14 
14 

11 
16 
10 
12 


13 

1 
;-( 
5 
1 
5 
5 
0 
3 
4 
4 
6 
16 
3 
3 
6 
0 
8 
4 
5 
3 
2 
II 
10 
2 
8 
3 
3 
a 

5 
S 
7 
4 
1 
I 


3 
4 
d 
S 
3" 
16 
0 
11 

8 

4 

3 

6 

4 

3 

0 

6 

3 

5 

4 

5 

1 
10 

2 

1 

5 

5 

5" 

3 

6 

7 

:4 

5 

3 

0 

4 
]5 

1 

8 

3 

4 

4 

b' 

1 

1 

1 

7 


9.07+5.431  4.62  1     0.5 


13 

!■' 

5 

11  1 

17» 

2*  1 

10  : 

U  1 

9  ! 

8  1 

14  1 

6 

11 

16 

7 

6 

13  ' 

5 

13 

17 

4 

8 

12 

6 

10 

9 
13 

4 

14 

2 

9 

12 

6 

13 

7 

4 

U 

12 

6 

9 
16 
17 
13 
17 
13 
11 
19 
1,S 
20 
12 
13 

8 
19 
14 
12 
2! 
10 
10 
16 
13 
18 
16 
13 
16 


16  I 
14 
13 
II 
12 
10 
17 
IS 
U 
14 
!2 
R 
17 
21 
14 
12" 

■m 

12 
8- 
13 

n 
15 

14 

13 

20 

11 

12 

10 

16 

13 

12 

12 

19 

14 

13 

14 

10« 

12 

12 

15 

14 

12 

18 

15 

15 
9 

18 

18 

13 

13 

13 

16« 

13 

14 

20 

12 

11 

ll" 

11 

11 
8 
13 
10 
13 
18 
16 
13 
20 


sw. 
n. 

ne 

nw. 
s. 


se- 
nw. 


.=w . 
1  nw. 


Observers 


n. 

n. 
se. 
n. 
sw. 

SVV. 


sw. 


ne. 
sw. 


sw. 

1  n. 


sw. 

s, 

sw. 

nw.' 

n. 

sw. 

n. 

nw. 


se. 

s 


T.  W.  Campbell 
W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

3.  E.  Scanlan 

V.  8.  Weathfir  Burei 

Harry  Johnson 

Vernon  C.  Howe 

Charles  Phillips  Jr. 

y.  H.  Randolph 

R.  J.  Torry 

W.J.   Copp 

Georgia  (iuart«rman 

C.  R  Tewalt 

John  C.  Floyd 

J.   W.  Bishop 

A.  L.  Stephens 

E ,  E .  Cordrey 

Winfred  D .  Pclk 

O.  B.  McSpadden 

G.  A.  Gifford 

C.  G.  Hudson 

Geo.  N.  Goodier 

H.  G    Pate 

Ben  Johnson 

j.   M     Kicketts 

J.  J.   Babb 

Dr.  R.   H,    Hardin 

Geo,   W.   Nichoalds 

Uui'/'erslty  of  Arkaiis 
U.  S.   Weather   Bure 
R.  J.  Mc  Cuiston 
r.  J.  Logan 
W.  R.  Owens 
Ben  F.  Battenfield 
W.  £.  McVay 
A.  F.  Stevens 
Louis  R.  Keck 
James  A.   Burnett 
Geo,  W.  Baker 
Tom  W.  Stewart 
N.  P.  ONeal 
G.  C.  Bolton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 

,  Benedictine  Skster* 
J.  A,  Lowderback 
J.  H.  Cross  white 
U.  S.   Weather  Bun 
I.  0.  Sutton 
H.  G.  Lenhardt 
William  ii.  Ha*er 
State  Agri.    School 
Mrs.  W.  L.  Matthe 
S.  F.Whittaker 
C-  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

S.  W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 

G    A .  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Sarvici 
U.  S.   Forest  Servici 
Charles  R.  Jackson 
Charles  H.  Hamptoi 
Orkney  0.  Milton 
W.  K,  Heagler 
P.  D.  Roberts 
W.   E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edmiston 
Craig  vviiii!,ii-|5 
Mrs.   M.  \     Tlsdal< 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Deane 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbe; 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holme* 
Dr.  ChevBfl  BevHl 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
Nannie  O,  Schirme 
S.N.  Johnson 
R.  T.  Cobbs 
W.  K.  Barton 


I     X. 


T.   less  than  001  inch  rain  or  melted  snow.    t+Not  used   in  mea 

.  .    .  ,,,- .h<>rH<,ta=      ttp    O     addresses    as    follows:-  Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Freeman    Spnn; 

andsummaries.     Keference  letters  ,^^^  number  of  days  m.^^  near  son, 


Do^r'^SSeTRoutelTe^Trkr/fjunction  Rout*  3,  .-unction.  City  •,  LuthervUle; 


"Z^^^^^^^i^i^r^^i^^^^^  midaight.     I1II24  hours  ending__7_a^ 


■►Included  in  next  measurement.     Data  in  Italics  partly  interpolatecJ'. 


Ja\uarv,   1932 


CLIMATOLOQICAL    DATA-.     ARKANSAS    SECTION 


Daily  Precipitation  for  January,   1938 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  Month 


8  I  9 


11      12 


14      15      16      17 


19      20     21      22      23     24      25 


26 


28      29      30      81 


Amity •• 

\rKaJelphia.  Hi 
Arkansas  Oity  ..IHl 

Arlb.3rg •■I 

Batesville ml 

Bee  Branch 

Bentoaville  ....••" 
Big  Lake  Outlet  . . . 
Black  Roclc  ..•••!!  | 

Blvtlieville llil 

Boone  ville- ■• 

Briuidey I 

Calico  Hock I! 

Camden '"'■ 

Carthage 

Center  Point  ...... 

Clarendon iill 

Clinton 

Conway ■■ 

Corning ] 

Colter ill 

Crossett ■ 

Danville i 

Dardanelle li 

De  Vails  Bluff... I 

D-imas... 11 

Dattou • 

El  i:'orado 1! 

England- 

Eureka  Springs... 

Favetteville   

Fort  .Suiitli *' 

Freeman  -Sprgs. .  II 

FuUon  

Georgetown I! 

G.lbert II 

Graunis 

Gravetto  

Harrison 

Helena Ill 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index Ill 

Jessieville-  .•  —  .■ 

Jonesboro Ill 

Junction 

Lead  Hill 

Litftle  Book..**' 

Lurton 

l;utherville 

Madison 

Jliignolia 

Malvern II 

Mammoth  Spg.    Ill 

Marianna 

Marked  Tree....lH 

Marshall 

Meua It' 

Morrillton II 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida 

Newport II 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 11 

Ozark II 

Paragoiild- 

Parkin  

Patturson II 

Pig'-Jott 

Pine  Bluff II 

Pocahontas 

Portland II 

Prescott II 

Risen 

Rogers 

St.  Charles 

St.  Francis  II 

Searcy  

Springbank 

Story 

Stuttgart . . . 

Subiaco 

Sunset 

Texarkaua II 

Thornburg 

Waldron 

Warren ....11 

Waters ....II 

Whitecliffs 11 

Wilson 11 

Wynne 11 

Yancopin .  .      .11 


Ouachita   

Ouachita   

Mississippi     . 

White    

White    

Arkansas 

Arkansas 

[St.  Francis.. 

j  White  

St.  Francis... 

lArkansas 

r White   

I'White   

•  lOuacliita 

.  jOuachita 

.Red 

I  Wliite   

.White   

.  lArkansas 

Hi  White   

IjWhite    

.Ouachita  .  .. 
Ill  Arkansas 

II  Arkansas 

III  Wliite- 

II I  Mississippi 

.White   

ll'Ouachita 

.Arkansas 

.White   

.White   

•Arkansas.... 

II  Arkansas 

lIlRpd 

ill  White     

IhVhite    

.Red 

.[Arkansas 

.!  White 

Mississippi.. 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red 

Ouachita  . . . 

White   

Ouachita   •■. 

White    

Arkansas 

White    

lArkansas 

1st-  Francis.. 

Red 

Ouachita 

White   

St-  Francis.. 

St.  Francis.. 

White    

Ouachita 

Arkansas 

White   

Ouachita 

IWhite   

'Ouachita  .   . 

Ouachita   ... 

Red 

[Mississippi. . 

Arkansas 

St.  Francis.. 

St.  Francis.. 

White 

St.  Francis.. 

Arkansas..., 

White   

Ouachita.... 

Ouachita  ... 

Ouachita 

White 

White 

St.  Francis.. 

White 

Red 

IliOuachita 

ill  Arkansas.... 
.lArkansas..., 
.  1  Arkansas .  . . 

flIRed...., 

.[Arkansas... 
.JArkansas... 
IjlOuachita... 

I  lOuacliita...' 
[Red. 

||Mississippi 
||  St.  Francis. 

I I  Arkansas... 


.09 


.09 


10 


'.'.'.'.^6. 
■f.'i! 


1H3. 
13  3. 

.    .12. 
08... 

:65^^; 

,00;    . 


35;.... I 
66[  .lOl. 
24    .611 . 


611  .07 
92;.... 
2t< 


.02 


3.2". 
63 


T. 


.02 


:i6!i. 
...ij. 

T.  12. 
.05 1 3. 
...|3 


30|  '1'. 

Ii4l  .07 

.8Sj  .13 
21 1.... 

571  .19 

1)4  .07 

83  .08  .... 

.5.1  .03 


1.75 -2. 27, 
1.54i 


.26 


T. 
1.27 


,22 


.221 

.11 

1.94 

1.60 

4.02 

2.30 

■2.18 

2.  00 

2.00 

1   171 

(i6'2.  SOJ 

29|    .52| 

.80    .68 

.81    .72 

1.90l    .Ofi! 

.O4I2.  rt8[ 

.6011.20 

....12  51 

...12.01 

1.792.86 

.841    .64 

1.20    .75 

.   ..1.93 

.48:2.90 


.03  .. 


.141... 
.28  ... 


.38 


.12 


.04 


.19 


.08 


.01 


M.6l!2. 
|2.00]2. 
!3.24|   . 

1  .18:3. 

'i::::!i- 

....12. 
!  .87;  . 

|'2.i5:i. 

1.60|7. 
'1.10:1. 

I....;! 
,|l-ls^- 

:  .13:3. 
....11. 

■■II- 
.  .  1- 


.84 


40 

30[::.. 

761.... 

ll'[  .61 

'  [3-00 

50[   .18 

95[.... 

94!    .01 

27'..   . 

251 

30i 

36] 

,50 

66 

6g1 

50| 

07 


.01 


.07|1 
.37:2. 
.20 
.70 
1.40 


.24 
3.27 
1.85 


95|  T. 

15|  .16 

.95  .... 

.701.. 

•J«!   .19 

.961... 


.12 


1. 
1 

2. 
1 


00|M6 
10  .02 
78 1  .06 
17  .15 
I3I.... 
73 
02 
80 


4.62; 


.33 
3.'35 


.  2. 

.sii 

[2, 

1, 

...12. 

.2214 

.     1- 


I  82 

.70 

.50 

1.05 


4. 
2. 
2 
2 
3 

.3014, 

.91 
....  1 


.13 


78  T. 
30!... 
62  ... . 
,57  .  .. 
52  .■46' 
70  ... . 
55  .... 
,24  .... 
75  .15 
951   .23 


.78;.... 
.80  .I4I 
2.641 1.83 
.66  .... 
.671  .37 
.461  ... 
.111.... 
.sol  .30 
.1411.01 
,99]   .68 


....[1.97[  .22[  .S6[ 


.87 


.12 


T. 


.52! 


T. 


.01 


T. 


1.05 
.08 


.05 

1.47| 

.141 

1..57 

1. 10| 

.78 

1.73 

.50 

.83 

.25 

.11 

2.60 

.56 

.58 

1.68 

2.25 


.87! 
.021 

.02' 
,.  .1 
.84 


2.90 

1  94 

.14 

•  09 

.03 

.38 

1.14 

1.02 

.21 

.85 

.12 

.14 

2.12 


.12 

.79 

.75 

1.04 


.33 


88 

i'oo! 
".02 

.78 
1.50 

".40 


1.40 


! 
T.il.78 


.12 

,02 
T. 
1.76 
.24 
.82 
.65 

.'63 


.01 


2.00 
.20 


.17  1.70 

I.24I   .05 

I.83j... 

1.43l).27 

. 751     56 

.20]2. 

3.70    .251    .90 

.60[1. 8411.60 

2.97     .201   ■SO 

.11.221 

.08    .88 

.55    .71 

.  33I 1 .28 

....!l.65 

),2l!.... 

.lOj    .60 

1,98..    . 

1  02i    .38 

1.73  1.36 

.46 

1.34 

1,02 

1,10 

.15 

.78 


,46    .34 

.7]!  .26 
.37[2,72 
.23  2,77 
.331 1,40 
.48 
.10 


.86 
.75 
,16 
T, 

« 

.68 

2.78 

.11 

.27 

.40 

.29 

1,58 

2.04 

.65 

,26 

1.84 

1.2S 

.  14 

1-35 

.28 

.12 

-54 

.04 

.95 

.78 

.8 

I  27 

.61 

.43 

1,45 


.04 


1.64 


.60 
1.01 


1.95 


.30 


.20 
,83 
1.18 
1.20 
.35 

".m 

2,04 
,05 
.03 


.'20  , 

•:o2!: 


.32  .. 


173 


.02 


.07 


.44 
1,82 
2.05 
1.75 
1.04 
1.02 
2.26i  .18 
.  60  1 ,60 


,591 
.90l, 
,  27  1.  82 
.27 
.09 
.06 
.01 
.36 
.62 


50 

.05 

.52 

2.20 


.26 


T. 

.12 

1.26 


.05 


I  .981 
1.78 
1.03 
3. 92 

.83 

2.41 

14 

2.01 

.29 
1.01 
1.26 


1.11 


1.90 
.19 
.18 

1.30 
.46 
.85 

2.50 


68 
.11 
.84 
.92 

.70] 
.17 
.68 

i.29 
.10 
,44 


1.10 


1.25 
1  98 


.80 


.68 
i,'l2 


,15 


T. 


1.18 
.04 
.10 
,25 
.8011  09 
,20  2,09 
1.53  1.56 
1.20 
93 
1.00 
.06 
.33 
.20 
.30 
.20 
.74 
.55 
.30 
.85 
.98 
.37 
.50 
64 
21 
.16 
.42 
.53 
.15 
.26 

8a 

37 

1.93 

.23 
.10 
.35 

3.17 
.61 

1.09 
.45 
.30 
.48 
.09 

1.03 

1.68 


.85 
2,85 


32 

".n 

1,52 
.,85 
.06 
..SO 

3,27 

i.57 

2.  50 
4,00 
1.22 
.88 
.38 
.03 
.83 
.80 
.68 

i.'so 

2.03 
.02 
.12 

1.20 


.26 

1.92 

T 

.65 

.77 

.34 

3.00 

1.45 

.22 


.04 

.60 

.03 

.13. 

.10' 
1.78 
1.75 

.49 

.60 

.74 

.12 
1.65 

.34 


,36[1. 
.0213. 

.18    . 
1.73     , 
1.27 
1.461  . 

.331   , 
£.5011 


.10 
1.63 
.60 
.78 
.32 
.78 
1.40 
1  82 
.51 
1.64 
1.50 
1.121 
1.15[ 
.19| 

1.8;) 
1.35 


1.101 


T. 


.13 

1.55 


.47 
2.36 


1.08 


,30 

T 

2.85 
1.22 

.78 
1.25 

.04 
1.61 
1.58 


,01 

'!r7 
MO 
1.29 

.67 
1.67 

T 

.C 
1,40 
1 

.57 
1.50 


1.35 
2,02 
1.40 
2,43 
.02 
.42 
1.02 


.05 


.47 
1.68 
.45 
.74 
.32 
.11 
.25 

.95 


.20 


.10 


1.05 

1.54 

1.87 

3.15 

.40 

.92 

.01 

.02 

.32 


.07 


.30 


.38 


1.31 
1.95 
1  62 
2.31 


.05 

.95 

.10 

.06 

1.60 

1.75 

.52 

1  38 

1.82 

.49 

.,53 

.69 

1.94 

.13 

1.19 

1 .00 

2.67 

.23 

1.23 

T 

.90 
.05 


.96 


T. 


1.84 
.64 

1.18 
09 


.02 


.23 


.94 


1.081 
1  04( 

1.85 

!42! 
.461 
.02! 
.10| 
.45! 
.35 


031 


.02    .45 
.801.90 


.05! 


.50 


.93 
.29 

1.66 

1.40 
.75 

1.04 
.42 
.69 
.271 
.30 
.[3.82 
.85 
.68 
.89 

2.00 


.01 


28 

1.94 

.40 

2,43 

.90 

1,76 

2.10 

36 

1.31 

.96 

.32 

.,52 

.91 

1,14 

1,22 

1.00 

1 

.39 

.64 


1.11 


2.00 


1.3: 


1.88  . 

.51  . 
1.34!. 

.431. 

.781. 
2.35 
1.22 

.33 
1.53 

.64 
1.42 


.84 

2-'i4 
1.86 

i.'65 

2  76 

'1', 

1.65 

'.06 


1.10 

(.30 

.28 

.33 

1.95 

.60 

.64 

.70 

.61 

2.87 

1.78 

2.20 

.89 


T. 


.20 


2.20 
.67 
.63 
.71 
.01 
.33 
.901 
.451 
.34 
.60 
.55 
.23 

1.32 
.41 
.68 
.40 

!68 
.90 
.36 


.02 


.46 


1.25 
.99 


.46 


10 
1.27 


1.05 


T. 


1.02 
.25 
■94 
.52 

.20 
.79 


2.21 


1.10 
1.70 


.08 
.'63 


.29 


.33 


.05 


T. 

.83 

.39 
1.03 
1.00 

.631. 

.44 

.88 

.35 

.62 

.36 

.30 
1.24 

.35 
2.15 
1.04 
1.63 

.63 
1.24 

.80 

.45 
1.26 
1.20 
1.07 

.59 

T. 

.93 


.09 


.02 


.05 


.05 


.59 

.79 
2.50 

.98 
1.12 

.45 
1.20 
1.901 


T. 


.95 


1.54 


.26 


1.26 
".'23 


.01 
22  ... 
.11    .99 


.75 


1,31 
T. 


.01 
T. 

.60:1.20  1.80 


1.92 
70 
78 


.92 


.46 


1.20 


.09 

.97 

1.16 

1.60 


Daii-y  Kive*  Steg-es  for  January.   1933 


jlO.28 
111.90 
il4.41 
8.25 
9.60 
8.64 
6.53 
8.86 
9.64 
9.88 
7.79 
11.13 
5.67 
11.43 
10-80 
9.71 
11.08 
8.96 
6.68 
8.63 
4.69 
16.51 
8.42 
8.45 
12. 07 
13.87 
3.35 
12.66 
9.52 
7.44 
7.89 
5.96 
7. IB 
11.28 
12.16 
6.51 
12.44 
6.65 
6.03 
13.31 
7.74 
11.07 
12.60 
11.86 
9.13 
6.89 
10.32 
11.65 
6.07 
11.88 
7.3.9 


7.48 

10.66 

11.08 

U.  84 

4.93 

9.96 

10.89 

4.85 

10.83 

6.81 

4.40 

9.74 

9.68 

9.76 

10.25 

10.18 

11.23 

7.46 

9.24 

11.40 

13.01 

8.70 

11.64 

8.29 

14.62 

12.46 

12. 78 

8.88 

13.11 

9.29 

10. 92 

12. 81 

8.06 

10.77 

7.44 

5,98 

10.00 

I  8.80 

9.09 

I14.32 

110.18 

10.91 

10.43 

10.16 

12.48 


Stations 


Fort  Smith 

Ozark 

Dardanelle 

Morrillton..   .. 
,Littl«  Rook. 

Pine  Bluff 

Yancopin 

Danville 


Rivers 


.Arkansas... 

....do 

....do 

....do 

....do 

....do 

....do 

.Petit  Jean, 


Flood 

Stage 


22 
22 
20 
20 
23 
25 
29 
20 


3 


11.71 11. 7 

27.3l'28.0 

5.4I  5.9 


5.51 

2.2: 

4.9 

3.0' 

6.61  5.7 
II.6I1I.4 
2«  2I28.I 

6.3!   6.4  18.8 '22.7 


5.5' 
2.0 
4.8 
2.5 


8.7114.8 
6.0I  9.2 
8.7112.2 
4. Olio. 5 


6.6 
10.6 
28.0 


10.3 
12.5 
27,9 


10    11    la 


17.4117,1 
I2.9a3.0 
14.7116  0 
12,5!l4,6 
13.315. 6 
15.9,17.6 
28.6,30.0 
23.1122.6 


15.8 
12.4 
15.4 
14.0 
16:2 
19.6 
31.2 
20.9 


14.2 
10.8 
14.0 
13.5 
15.5 
19  3 
31.9 
17.8 


11.7 
9.0 
12.5 
12.4 
1-1.3 


10.4 
6  4 
10.8 
11  0 
13.0 


18. f,  17.4 
32.1  32.2 
14-2ll0,7 


13      14      15 


10,7 
6,4 
10,0 
9.4 
11.3 
16.3 
32.8 
12.9 


10.9 

63 

9.7 

8.5 

10.2 

15.2 

32.2 

15.6, 


10.6 
6.2 
10,0 
8.4 
10,4 
14,8 
32.1 
12,6 


16      17 


10, 


19.4 
14.2 
13.8 
9-5 
10.8 
15.6 
32.6 
20,6 


18      19     20 


21,3 
16,8 
19,2 
17,0 
15.4 
16.4 
33.0 
22,6! 


'20.3 
16.4 
19.5 
18.9 
18-4 
20.6 
34.1 
22.4 


19. 0 

15.2 
18.3 
18  0 
18.5 
22.3 
35.1 
20.9 


21      22     23      24     25     26     27      28     29      80     81 


16.6 
13.2 
16.9 
16.9 
17,6 
21.8 
35.7 
19.1 


14.3 
11.6 
15.8 
15.5 
16.5 
21.1 
36.0 
18.2 


19.6122.0 
14-3  17.) 


16.8 
16.0 
16.3 
19.5 


19.4 
18.2 
17.5 
20.6 


36.3|36.5 
22.  6I24.2I 


21.3 
17.4 
20,2 
19,8 
19.0 
21.8 
36. 7i 
24. Oi 


19.2 
16.3 

19.  8| 
19.8! 
19.5, 
•23.3 
37.1 
22.81 


19.8 
15.4 
18.4 
18  8 
19.2 
■2S.& 
37.5 
22.  3 


18.6 
14.7 
17.7 
18.0 
18-3 
22.7 
37.7 
■20.3 


16.6 
13.4 
16.5 
17.5 
17.9 
22.1 
38.1 
19.7 


14.3 

11.8 
15.0 
15.9 
17.0 
21.6 
38.4 
18.7 


12.3 
10.8 
13.0 
14.0 
15.7 
21.1 
38.6 
15.3 


CLIMATOLOGMCAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


!•) 


January,  1932 


.  1. 


Daily  River  Stages  Continued 

Stations 

Rivera      ^^°°^ 
Kivers      g^g^gg 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

15 

16 

17 

18 

19 

20     21 

22      23 

24 

1 
25     26     27     28     29     30 

31 

Cotter  . 

• . .  \V  nite  . 

21 

n  8 

3  7 

3  4 

3  ? 

3  5 

ft  8 

fi  9 

7,1 

8.2 

7.0 

6.5 

5.4 

5.41  5.0 

4.8 

4.6110.6 

15.8 

14.6 

14.5|11.8 

8.8 

15.0 

14.0 

12.8 

13.6|n.6 

9.6 

8.  b 

8.  b 

00 

18 

1   4 

1  7 

1  P 

1  7 

a  3 

8  fi 

7  2 

fi,4 

fi.9 

fi.O 

5.0 

4.f 

4.1 

3.7 

3.4 

3.3 

5.3 

14.7 

13.5 

12.9 

9.6 

7.7 

14.7 

16.3 

14.7 

13.2110.5 

9.0 

8.0 

i.b 

22.6 
24.5 
25.7 

30.4 

Batesville 

00 

23 

8  S 

7  4 

7  6 

7  9 

14  7 

13  P 

U  9 

13  1 

12.8 

12.8 

11.4 

10.5 

10.  ( 

9.5 

9.5 

11.7 

13.8 

19.1 

21.7 

20.6 

18.(5 

16.1 

18.9 

23.  b 

22.  4 

21.8119.3 

lb.  8 

15.3 

14.6 

Newport 

Georgetown    .... 
Do  Vall3  Bluff. . . 

26 

ifi  n 

Ifi  0 

14  6 

14  0 

14   1 

18  7 

IP  7 

19  9 

19,  ft 

19.3 

18.fi 

17.5 

Ifi.  6 

16.7 

15.4 

15.5 

17.7 

19.5 

22.  8 

24.1 

24.  7  j  24.  3 

24.  2 

25.4 

2b.  3 

26.  6  26.  5 

26.9 

24.9 

23.  V 

do.... 

22 

l<f  0 

■^n  ? 

W  4 

■m  n 

?0  1 

?n  fi 

Jl  ft 

?'?.  9 

?.i.  4 

22.2 

22.0 

21.9 

21.9 

21.7 

21.7 

21.9 

22.2 

22.4 

22.7 

22.9 

22.9123.0 

23.4 

23.  y 

24.3 

24.  5 1 24.  6 

24.  V 

24  8 

24.8 

do  .... 

24 

17  1 

IP  8 

70  P 

■>]   4 

91  8 

9?  1 

??  a 

2?.  fi 

23.  0 

23.  3 

2:3.4 

23.4 

23.5 

28.4 

23.  4 

23.5 

23.8 

24.8 

24.4 

24.5 

24.  6; 24. 3 

24.5 

24.  / 

24.8 

25.0 

20.  2 

2o.3 

25.4 

25.7 

Clarend-oii  

...  .  do  . . . 

30 

?I  fi 

}?  S 

93  •' 

■?;^  8 

''4  7 

■?ft  ft 

2fi.  0 

26.4 

26.8 

27.3 

27.7 

28.0 

28.4 

28.4 

28.6 

28.7 

28.8 

29.0 

29.2 

29.5 

29.  6:29.  6 

29.8 

29.8 

29.8 

30.0 

3U.  1 

30.1 

30.2 

30.4 

Gilbert 

..  Bvitlalo  • 

30 
14 
12 
30 

3.6 
13.7 

8.5 
•'■>  fi 

3.6 
13.2 

6.3 
■'4  Q 

3.6 
13.5 
4.0 

■'>fi  fi 

3.6 
12.6 

8.4 
■'4  1 

7.8 
13.5 
15.0 
93  0 

7.2 
16.5 
21.2 
9fi  3 

6.2 
15.5 
19.1 
30  4 

5.0 
14.5 
11.0 
33.  fi 

4.6 
13.5 

6.6 
37.fi 

4.4 
12.7 

6.3 
37.7 

4.2 
11.8 

4.3 
36.5 

4.1 
11.3 

5.4 
35.0 

4.0 
U.5 

6.4 
33.4 

4.0 
11.6 

5.4 
32.1 

3.9 
11.6 

8.6 
31.2 

3.9 
13.4 
15.7 
30.5 

7.0 
17.7 
13.8 
30.9 

6.2 
19.2 
13.8 
31,9 

6.0 
18.0 
11.3 
33.3 

5.4 
17.5 

7.4 
34.5 

4.9     " 
16.8 

5.2 
34.9 

b.  0 
16.8 

5.1 
34.3 

9.8 
17.8 
14.0 
33.1 

7.6 
18.8 
14.8 
32.  2 

6.  b 
18.7 
12.2 
32.  5 

b.  1 
18.5 

b.  b 
18.4 

6.0 
18.3 

8.9 
35.0 

4.9 
17.9 

7.7 
34.8 

17.5 

5.9 

34.5 

4.  ' 

16.8 
4.9 
33.7 

Black  Rock 

...Black    . 

Arkadelphia 

Cauiden 

.  Ouachita. 
.  Ouflchita . 

10.4  11.  1 
33.  5|34.  7 

Fnl  tr^n 

Red 

28 

11   0 

11  4 

11  1 

'0  8 

|9  8 

18  ft 

93  0 

24  ft 

?fi  8 

27.5 

26.  8|25.  7 

2ft.  4 

25.  7 

25.9 

25.0 

24.0 

26.0 

27.  6 

28.0 

28.1 

2V.9 

27.  3 

29.0 

29.9 

30.8i31.4  31.  b 

44 

35  7 

3ft  3 

34  « 

34  3 

33.  8 

33  4 

32.  9 

33.  0 

33.  2 

33.5 

34.0|35.  0 

36.0 

36.8 

37.3 

38.1 

38.7 

39.3 

39.9 

40.3 

41.0 

41.0 

42.0 

42.4 

42.8 

43.  1143.3^3.  4 

43.  6j43.  8|44.0 

Arkansas  City. . . 

do..  . 

48 

38.2 

38.3 

38.3 

38.2 

38. 3  38.  0 

37.8 

37.9 

38.1 

38.6  39.0139.5140.0 

40.4 

40.9 

41.6 

41.8 

42.3 

42.  V 

43.  3  43.  9144.  7145.  5146. 1146.  5i47.  2! 47.  V  48.  3118.  »H'.i.  'Jiis.  ' 

Daily  temperatures   for    January,   1 932 


Stations 


9     10 


11     12 


13 


14      15 


16 


19      20 


21     22      23 


24 


25     26     ,27     28     29     30     31 


Bee  Branch 

Bentonville , 

Bly  the  vine 

Booneviile  ....... 

Brinkley  

Calico  Rook$4 

CarodenM 

Center  Point 

Conway 

Corninsr 

Crossett'5'5 

Dardanelle 

Dumas 

El  Dorado   

Eureka  SpriUBS..- 
Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette 

Helena  

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboxo 

Lead  HJU 

Little  Rock  . . . 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott. 

Rison  

Searcy- 

Stuttgart 

Sunset 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


J  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
)  Miuimum 
(  Maximum 
)  Miuimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
,  \  Maximum 
I  Minimum 
,  (  Maximum 
(  Minimum 
,  S  Maximum 
(  Miuimum 
.  i  Maximum] 
(  Minimum 
.  )  Maximum 
i  Minimum 
.    Maximum 
i  Miuimum 
.  )  Maximum 
(  Minimum 
.  \  Maximum 
!  Minimum 
.  \  Maximum 
(  Minimum 
.  S  Maximum 
)  Miuimum 
.  i  Maximum 
1  Minimum 
.  S  Maximum 
)  Minimum 
.  \  Maximum 
)  Miuimum 
,  S  Maximum 
(  Minimum 
.  S  Maximum 
)  Minimum 
.  )  Maximum 
/  Minimum 
.  S  Maximum 
(  Miuimum 
.  S  Maximum 
(  Jlinimum 
.  i  Maximum 
(  Minimum 
.  i  Maximum 
I  Minimum 
.  S  Maximum 
I  Minimum 
, .  i  Maximiuii 
'  Minimum 
.  j  JIaximum 
(  Miuimum 
)  Maximum 
'  Tslinimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
. .  \  JIaximuro 
(  Minimum 
S  Maxiinum 
i  Miuimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
. .  \  Jlaximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum. 
1  Minimum 
..  S  Maxinmm 
I  Minimum 
j  JIaximure 
)  Minimum 
\  Maximum 
/  Minimum 
,  )  Maximum 
"  (  Minimum 
>  Maximum 
(  Minimum 
j  Maxiinum 
'  Miuimum 
i  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
"  (  Minimum 
S  Maximum 
"  ■  (  Minimum 


44 

37 

37 

33 

49 

42 

41 

36 

46 

40 

46 

36 

45 

36 

43 

37 

43 

39 

49 

40 

48 

40 

43 

38 

50 

40 

48 

40 

38 

34 

39 

36 
36 
52 
30 
48 
41 
42 
35 
46 
43 
49 
41 
43 
37 
43 
40 
51 
35 
55 


44 

39 

47 

39 

51 

41 

41 

36 

47 

84 

41 

36 

48 

41 

45 

40 

50 

40 

48 

42 

58 

32 

45 

39 

47 

39 

44 

39 

.34 

29 

48| 

371 

44 1 

36i 

461 

40! 

481 

39l 

58 

39 


47 

36 

43 

31 

47 

41 

50 

35 

45 

88 

46 

37 

54 

28 

54 

27 

48 

39 

45 

40 

49 
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WThirino.neters  are  read  in  the  morning;  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 

Weather  Bureau.  Little  Rtfk.  Ark.3.7-S2.10«) 


U.  S,  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN,  Chief 


MATOLOGICAL    DATA 


n.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
flf^KRNSAS  SECTION 


HARVBT  S.  COLS,  Mateorolosrist 


Vol.  XXXVII    Little  Rock,  Ark.,  February,  1932     No.  2 


GENERATE  StrMMARY 

The  mild  weather  of  December  and  January  continued  dur- 
ing the  month  of  February,  making  this  the  third  warmest 
February  on  record,  February  1930  being  the  warmest  with  a 
mean  temperature  of  52.2°.  A  cold  spell  overspread  the  State 
on  the  4th  and  5th  and  temperatures  were  again  below  normal 
for  two  or  three  days  about  the  middle  of  the  montli,  but  with 
the  exception  of  these  four  or  five  days  they  were  continuously 
above  with  departures  as  high  as  28^  above  normal  at  Little 
Rock  and  29-  above  at  Fort  Smith  on  the  lOth.  Temperatures 
were  freezing  or  below  for  only  two  days  at  Little  Rock  and  for 
only  three  days  at  Fort  Smith  during  the  month.  Though  the 
average  temperature  this  past  winter  of  each  of  the  three 
months  of  Decamber,  .January,  and  February  has  been  exceed- 
ed some  two  or  three  times  during  the  past  40  years,  the  aver- 
age this  year  of  the  three  taken  together  makes  this  the  mildest 
winter  on  record.  The  mean  temperature,  as  determined  by 
the  records  of  63  stations,  was  52.0°  v/hich  is  8.7°  above  nor- 
mal, all  stations  for  which  normals  have  been  computed  show- 
ing positive  departures.  Departures  as  high  as  10°  above 
normal  occurred  in  the  northern  part  of  the  State.  The  high- 
est temperature  recorded  was  86°,  occurring  at  Dumas  on 
the  10th  and  at  Eureka  Springs  and  Grannis  on  the  28th;  the 
lowest  was  9^  at  Sunset  on  the  4th.  The  greatest  daily  range 
was  51°  occurring  at  several  stations  either  the  first  or  latter 
part  of  the  month. 

Precipitation  was  general  over  the  State  the  first  part  of  the 
month  and  again  on  the  11th,  and  from  the  13th  to  the  21st 
with  only  a  day  or  so  intervening,  but  after  the  22d  very  little 
occurred.  On  the  night  of  the  lOth-llth  thimderstorms  ac- 
companied by  high  winds  occurred  in  most  sections  but  damage 
was  confined  principally  to  areas  around  Fort  Smith  and  Bates- 
ville  and  in  northeastern  counties.  Seven  stations  reported  a 
trace  of  snow  on  the  4th  and  one  a  trace  on  the  14th.  The 
average  precipitation  for  the  State,  based  on  the  reports  of  95 
stations,  was  4  72  inches  which  is  1.42  inches  above  normal. 
Monthly  totals  ranged  from  1.14  inches  at  Gravette  to  8.14 
inches  at  Prescott  with  stations  in  the  Ozarks  and  northern 
border  counties  receiving  the  least  and  those  in  southern  and 
east-central  sections  the  mo-^t.  The  greatest  amount  measured 
in  any  24-hour  period  was  3.70  inches  at  Hope  on  the  15th. 
The  average  number  of  rain.y  days  was  9. 

The  heavy  rainfall  of  January  left  the  soil  wet  in  all  sections 
and  it  was  nearly  the  middle  of  the  month  before  much  plow- 
ing was  done.  The  mild  weather,  however,  was  favorable  for 
the  growth  of  all  winter  crops  and  all  arc  in  good  to  excellent 
condition.  Fruit  buds  began  developing  much  earlier  than 
usual  and  peaches,  plums,  and  early  strawberries  were  bloom- 
ing in  many  sections  by  the  close  of  the  month.  t.a.m. 


Damag'e  from  Windstorms 

Fort  Smith,  February  Dth.  $2,000  to  buildings,  fences,  and 
communication  lines.  Near  Batesville,  February  11th,  ^1,000 
damage  to  small  buildings  and  fences. 
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CUmatolog'ical  Data  for  February.   1332 


Observers 


Ptations 


Amity......  

Arkaaelphia 

Arkansas  City  

Arlborff 

Katesville 

Ki=.e   Branch 

Hentonville 

Big  Luke  Outlet.  H 

Black  Rook 

lUytheville  

Booueville 

BriDkley 

Calico  Rock. .. 

Ouiiden 

(Jarthasc   

(Jenter  Point  . . 

Clarcmion    

Clinton 

Conway 

Corning 

(Jotter 

Crosset 

Danville 

Dardaiielle 

DeValls  Bluff 

Dumas 

Dntton 

Kl  Dorado 

England 

Kurcl^a  Springs... 

Favetteville   

Fort  Smith 

Freeman  Springstt 

Fulton 

fleorjictowu 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Hi/lena 

Hiffden 

Higliland 

Hope 

Hot  .Springs 

Index 

.lessievilie 

.Tonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK- 

Lurtf)n , 

Lutbi-.rville ,.: 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Mti.rianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Oza  rk  

Paragould 

Parkin  

I'atttTson  

I'isgott 

Tine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  .. 

Prescott 

Rison 

Rogers 

Saint  Charles 

Saint  Francis 

Searcy •; 

Springbank tt 

Storv  

Stuttgart 

Suhiaco 

Sunset 

Texiirksna 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Wat<:rs 

WhiteclifT.s 

Wilson 

Wynne  . .. 

Yancopih  . 


I.  W.Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  !.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   S.   Weather  Bureau 

Harry  .Johnson 

Vernon  C.  Howe 

Charles  Phillips  Jr. 

y.  H.  Randolph 

R.  J.  Torry 

W.J.  Copp 

Georgia  Quarterman 

C.  K  Tewalt 

Joh!i  C.  Piovd 

J.   W.  Bisliop 

A.  L.  Stephens 

E.  E.  Cordrey 

Winfred  D .  Pclk 

O.  B.  McSpaddeu 

G.  A.  Gifford 

C.  G-  Hudson 

Geo.N.  Goodier 

KG.  Pate 

Ben    fohufon 

J-  M     Ricketts 

i.  ,J.  Babb 

Dr.  R.  H.    Hardin 

Geo.   Vv'.  Nichoalus 

i.'iiiversity  of  Arkansas 
U.  S.   Weather   Buressi 
R.  J.  Me  Cuiston 
■]'.  J.  Logan 
W.   R.  0',Yens 
Ben  F.   Battenfield 

W.Ji.  McVay 

A .  F.  bteveiis 

Louis  R.  Keclc 

.lames  A.   Burnett 

Geo.  W.  Baker 

lorn  W.  Stewart 

N.  P.  ONea) 

G.  C.  Bolton 

11.  G.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  H.  Crosswhite 

U    S.   Weather  Bureat 

I.  C    Sutton 

H.  G.  Leuhardt 

William  G.  Hii;,-pr 

State   Agrl.    School 

Mrs    VV.  I,.   Mattiiews 

S.  F.  Whittaker 

C-  N.   Houck 

Charles  Walton 

A.  .!.  Parks 

E.  vv.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Ilalbert 

G    A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
TJ.  S.  Forest  Service 
V  .  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Charles  H.  Hampton 
Orkney  0.  Milton 
W.  R.   Heagler 
P.  T>.  Roljerts 
W.   K.  Baker 
V.  C.  Wright 
MLss  Theresa  Scheii 
Benedictine  Sisters 
VV.   E,   Edmiston 
Craig  V^'Utams 
Mrs.  M.  \    Tlsdale 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Deane 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Adsm  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
±1-  S.  Brashear 
Edward  E.  Holme? 
Dr.   Ciieves  Bexill 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J.   R.   Huddleston 
Nannie  O.  Schirmer 
S.N.  Johnson 
R.  T.  Cobbs 
W.  K.  Barton 


inch  rain  or  melted  siiow.  ttNot  used  in  means 
;  Lake  Outlet,  Manilla:  Freeman  Springs, 
ear  auusst  unless  otherwise  indicated. 


yVW»W¥)«IMWK-. 


February,.  1932 


CLIMATOLOGLCAL     DATA:      AilKA.NSAS    SECTIOIS 


Daily  Precipitation  for  February,   1933 
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Oiiaohita   .. 

Mississippi 
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i  White   

Arkansas... 

Ai'kausas... 

St.  Francis. 

White  

'?t.  Fi-ancis. 
1  Arkansas... 

■White   

1  White   

Ouachita... 

Ouachita... 

Red 
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I  White   

'Arkansas... 
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White   

Ouachita  . . 
j.\rkansas... 

Arkansas... 
I  White ...... 

;  Mississippi 
;  White   

Ouacliita... 
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;  White   

[Arkansas... 

Arkansas. .. 
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[Red 
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•Mississippi. 

j  White 

jOuachita... 
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!  White   

I  White    
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White    

[Arkansas... 

St.  Francis. 

Red 

Ouacliita. . . 

Wliite   

St.  Franeis. 
(St.  Francis. 
[White   

Ouachita... 

.Arkansas. .. 
I  White   

Ouachita. .. 
I  White   

Ouachita  . 

Ouachita   .. 

Red 

Mississippi. 

Arkansas. .. 

St.  Francis. 

St.  Francis. 

White 

jSt.  Francis. 

Arkansas... 
[White   

Ouachita... 

Ouachita  .. 

Ouachita... 

White 

White 

.St.  Francis. 

White 

jRed 

Ouachita... 
[Arkansas... 
[Arkansas... 
I.\rkansas.  . 

[Red 

[Arkansas... 

Arkansas... 

Ouachita. .. 

Ouachita. .. 
JRed. 

Mississippi 
!St.  Francis. 
I  Arkansas . . . 


.76  .09i....' 
80'  .12!  .04' 
,60  ...,  .301 
.  3*<' . . . .  I . . . .  I 
.27  T.  !....! 
T.  !   .471  .051.... I 


T. 


T. 


43 

12 
SO 
(19 
62 

....[l.US 
.05  .6^ 
....  .81 
.27i  T. 
.43[ 


•  Oil  1". 
.40  T. 
.35;  r. 
.04 


T.    . 

.14  . 
.02|. 
.461. 


.05;    .06 


.031.. 


.02 
.03' 
.01 


.28.... 
.0-4:.  .1 
.20  ....! 

.31[  T.  ' 
.96  .05 
.93i    ... 


.05 
.02 


.6:1 


..   .1  T-  I 
T.  i      IV 

.09;....'  T.:";;l 

...  .24,  .M|[,.  .[ 
...I  .s:-".  .04[....[ 
.5,3    .16j  .11; 

■.■ogi;'"! 

....    T. 


:  .jT. 

.12    .55 


...'1.46    .07' 
.31 

-04  .SI 
.60  .*';  .10 
.61  .07  ..  . 
....    -60    .05 

.i  .451  .. 
...I  -ai;  .02 
.04  T-  ... 
.45  .07j  .06 
.161  .02  T 
•  Os!  .27  .... 
,...[2.16  .05 
.50' 


.20 


.601  .10;  .15 
■12  ....!  ... 
.80!  .nil... 

,49[  T.      .13 
■02[....     ... 

•41|   .08!   ... 


.281.... [ 
.22!  .021 
.50!  -l^l 
.22;  .06 
.67... 

.50;.... 

.]9[  .01 
.281  .04. 
.721  .05 
.49[  .04 
.30;  .07 
.971  03 
.17 

]    .15 

1.00 

il.31 


.03 


.05 


T. 


.48[   .061  T. 

.60;  .Ofi;     . 

.51,   .02[.... 

.27    .031.... 

.60  ....  .. 

.04;  .04!  .011.    .. 
T.  [    .01'....    T, 

.85;.... 


i  .30  .. 
!  .16;. 
|1.00|   .10  . 

.25;....!... 
I  .67;  .08'  T 
j  .601....!  .23 

.75|   .46!   .74 
I  .75    .03;  .03 


Day  of  Month 


12      13 


15      16      17      18  ,    19      20     21      22     23     24      25     26     37      38     29      30     »1 


02' 


I  T 


,  T. 


.08, 


■05 


.05 


03 


.08 

.38[    ... 


.13  .... 
.67;  T. 
.30. ...I 

61  ....[ 
...  .60! 
.30  .05 
...'  .59! 
.  521 ...  I 
.57!   .31| 

26!..  . 
.&>>•  .15' 

*  !  .70; 
.561... 
.3S!   .40; 
.46; 


65; 


T. 

44! 
351 


38!... 
.22.... 
.  19  . . . . 
...    .25 

43.... 
-50|.... 
.861  .12 
.  13|.  .. 
...il.OO 
.65!  .10 

•  51|.... 
.31  .... 
.371.... 

.19!....; 

.381.... 
.40;.... 

•  5d| .... 

.  .1 


...      .40, 
.42  ... 
.69  .... 
.52  ....I 


30 


.64  .20! 
.Ill  .  I 
.38!  . 
.45  ... 


20 


T. 


.50 
.40 
.98 

.51!.... 
...  T. 
.  40! . . . . 
.251  .42 
.40'.  . 
•40|.... 
.34'..    . 


.aoi 

.481 


.51 
.57 

.78 
.60 
.56!  .06 
.73!.... 


05, 


.62,  .04 
.25  .... 
...  .19, 
.49  .... 


.37:, 
.30| 


.24 
.33 


T. 


.15 


.40 


08 


05 


22 


.57; 
.S0[ 
.801 
.18, 
.26 

1.34 
.38 
'I'. 
.17 
.10 

2.02! 

1.03 
.14 
.30! 
.52[ 

l1^' 

I.42I 

2.11 

.121 

T. 

i.osi 

2.40; 

1. 08 
.95' 
.6O; 
.W| 
.70| 

1.10 
.55 
.86; 
.951 
.20, 
.40 

1.02 


.98i  , 
1.27 

.70|. 
1.36|1 

.69; 

.76:1 
21 

52 

55 

38 

1. 

1.29 

•  37 

.67 

2.10 

1.22: 

1.361 

.oSj 

.S9[l 

.36' 

.52! 

T.  j. 

1.09 
1.24 
1.25 


.26 

1.63 

.22 

39 


40|   .93  . 

3711.46'. 

..I    .88[. 

121....   . 

52;i.23l. 

351....!. 

39I . . . .  I 

61 [   .92'. 

75!l.73!. 

66ll.28[. 

90.... I 
.681  .69!. 
.4111.57  . 
.75'   .47;. 
.75|1.0l!. 
.4/,   .12' 
.75    .87  . 
. 931 ... . 
.29;.-..! 
.40;i.40l. 
.46,]. 15,. 
...1   .85  . 

53;....!. 

32']. 291. 
.67;  .821. 
.72    .97 


.19!..., 
.21!..., 
.761..., 

.'oel;;;' 


T 

T.  I. 

'.'63!! 
.121. 
.111. 
..52i 
.02: . 
.171 
.10  . 


.08 


.421 

.471 

1. 42| 

"Ah\ 

.141 

.01 

.30 

.42 


.06 
.33' 
...1  .35| 
.021.04 

...j  .62| 


.251 


,06 


.  52 
.41 
.25; 


r 

1  05; 


.64! 


!  .411. 

.    .1  .16!. 

.1712.801 
....!   .43;. 
....    .30'. 
.    ..     .421 

T.  1 1.001 


.04: 


.75  1.05 


00 


1  43 
.32 

.79 
.90 

1.06; 
.43: 
.55 

1.18 
.18 
.91 

1.17 
1.38 
1.85 
5 

1.03 
.70 
.42 
1.70 
.28 
.66 
1.18 

1.05; 

.55, 
1.831 

.34! 
1.001 
1.42; 

.60, 

i.'ooi 

.20 

.50 
.85 
.38 
.26 
.50 

1.13 
.60 
.30 
.54 

1-08 
T. 
.73 
.28 

1.801 
.691 

1.77 

1.10 
.2H 

2. 05 

2  26 
.65 

2.30 
.67 
.04 

1.02 


.10: 
.94^ 

.50; 
49| 

.30:1.05 

.991   .481 
2.70'   .60' 

.78!    .48' 

.521  .22 

.62J1.45 

.13    .21 
37'   .61 
I.72I  .5211.15 

..5911.301  .06 
1.321  .511... 
3.701  .831.... 

.84ll.5ll.... 
2.451     y2l 


.01 

'•95 
.65 
.68 

1.04 
.03 


....11.30; 

.02|   .Oil 

.02j.... 
.03:.... 


.06  1 .  65 
.08    .46 


.15; 


.05 


.06 


.12 
.02 
T. 
.22 

'.'63 

16j 

.10 


T. 


.08  .. 


.15 

.601 
.32 
.24 
.06'   .54 


.   .    T 
.04  .... 


T. 


08 
12 

58 

11 
.    I   .501 

18!   .441 


.02! 


1.10 


52  [ 


1.71; 

.70 

57' 

.0;, 

.90 
•  42;i.57 
i3ll.31; 


.74 


1.35 

.17 

1.65 

.42 


66 

.061      .. 
.4d|i  20 

•  ■SO  i.:47 

.03]    .70 

.64]   .83 

.3611.46!    ... 

1.24]   .362.71 

1.651   .36|1.10 

2511.15  .... 

..57:2,20;.... 

.52]    .63]   .72 

1.18|  .28;2.03 


.15  .. 


.12 


30 
•  59 
.49 


.80;.. 

.'63  ;■ 


.01 


.02 


20; 

....]  .091 

.11;  .62i 

....  .19 

....  .38| 

...  .621 

l.OOl  .80 

....!  .45 

....!  .261 

....I  .65; 

.34 
.21 

.28 


.08 


•'J-. 


.20 


1.071 
1.87] 
.48! 


1.0511.60 
.58]  .59 
.96]  .52 
.85  .47 
.  40]  1.0') 

1.96;  .70 
.4K]1.40' 
.10..    ., 

3.10]  .66 

l.75|.  .. 
.37    T. 

1.  soil.  00 


56 

89 

.26 

1.05 

1.74 


2.00 

'.'so 

1.00 
.64 
.68 
.92 

'isi 

'.■85! 
1.401, 


.08 


.05 


.03 


.62 


.61 

.45 

.47  2.12 

.82     .. 

.7211.80    .01 

.44     .88!  T. 
1.95  .     .  11.10 

.  99  1. 39 

.29  1.81 

.6^    .40 

.36  2.37 
1.27    .23 

.58  .52 
..  ■!  .62 
1.25;  .69 


.80 


.97 


,30 


1.00 
20 


.03 
I.2S 


.12 


.17 


.44 


.09 


07 
.'62'] 


.33 
.62 
.31 
.31  1.91 
.57 
1.12 


T. 


1.03 
.26 
.33 

1.00 
T. 
.53 
.17 
.11 


1.20 


1.25 
.62 


.03 


T. 


.75  . 
.08  .. 


T. 


4.91 
5.92 
6,91 
4.17 
3.86 
4.43 
1.72 
3.49 
4.34 
4.38 
5.00 
6.23 
3.33 
5.26 
6.80 
4.17 
5.94 
3,89 
5.10 
3.24 
2.52 
6,46 
5.31 
4. 89 
6.46 
6.21 
1.20 
8.18 
5.63 
1.58 
2.23 
2.66 
3.43 
6.34 
4.64 
2.46 
.5.67 
1.14 
1,92 
7.36 
3.85 
4.62 
7.52 
5.20 
5.22 
4.72 
3.22 
1,44 
4.81 
4,24 
4.76 
7.05 
5.63 
5.61 
2.54 
6.01 
3.79 
3.11 
6.77 
5. 06 
2.60 
5.91 
3.49 
6.14 
6.08 
5.14 
3.67 
5.57 
3.30 
4.99 
4.79 
2.95 
6.29 
3.16 
5.64 
8.14 
6.78 
1.28 
4.91 
4.03 
4.55 
5.10 
6.34 
5.29 
4.80 
2.91 
6.13 
5.46 
fi.22 
6.30 
6.69 
4.45 
4.16 
5.89 
6,77 


Daily  Kiver  Stages  for  February.  1932 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

l|2 

3    1    4    1    5    1    6    1    7    1    8    1    9    j  10  (  11  (  IS  1  13  I   14  j  15  j  16  j  17  I  18  (  19  1  20  1  21  [  22  [  23  1  24  )  25 

26 

27  1  28  1  29 

80 

81 

►rt  Smith 

^.rkansas... 

22 

11,0[10.6 

9.6   9,21  8.6i  7.9 

7.5;   7.2 

7.0 

fi.  8 

6.6 

6.9    7.0 

5.8  10.011.?.8|17.3 

17.7|17.0;\5.2[I5.0 

13.4 

11,0 

11,1 

9.8 

9.4 

8.61  8.0 

7.8 

ark 

do 

22 

8.5    7.9 

7,2 

6,7 

6.3!  5.8 

5.2I   4.9 

4.5 

4.3 

4.2 

4  1 

4.0 

4.0    6.4 

lO.OjU.O 

14.4  13.8il3.0!l2.1 

11.1 

9.4 

7,7 

7.3 

6.9 

6.3 

5.6 

5,3 

irdanelle 

do 

20 

ll.S]l0.6 

10,0 

9.4 

8.9 

8.6 

8.1!   7.8 

7.5 

7.2 

7.1 

7.1 

7.0 

7.1    9.2 

II.I1I6.6 

17.6  17.0115.9114.9 

13.8 

12.6 

10.9 

10.0 

9.6 

9.3 

8.8 

8,4 

irril'ton 

do 

20 

11.6|10.0 

9,5 

8,2 

7.5 

6.8 

6. II  5.2 

5.0 

4.5 

4.2|  4  0 

4.0 

4.1    6.0 

9.0 

14.4 

16.9  15.9116  0,15.2 

14,0!  12,5 

11.0 

9.3 

8.0 

7.6 

6.7 

6.8 

ittle  Bock.. 

do 

23 

13.9  11.9 

10,5 

9,3 

8.4 

7.6 

6.81  <'.! 

5.5 

5.0 

4.8!   4.6 

4.6 

4.6    6.1 

9.4 

13.6 

17.2il8.0ll7.6  16,8 

16, 0|  15,0 

13.5 

11.4 

9.7 

8.7 

7.9 

7.1 

ne  Bluff 

do 

25 

19. H  17.6 

16  3 

15,1 

11.2 

13.4 

12.7  12.1 

11.2 

11.0 

10.0  10.3;10.0,  9.61  9.9 

12.6 

15.3 

19.2  21.5]21.5  21.0 

19,4118,6 

18.3 

17.1 

15.6 

14.4  18.4  12,8 

mcooin 

do 

29 

38.538.5 

38.4 

38.3 

.38.2]33.0 

37.9  37.8 

37.7 

37.6  37. 5137.5137. 5137.5  37.7 

37.9 

38.2 

38.5  38.9  39.3  39.7 

40.0;40,1 

40,2 

40.2 

40.1 

39,9139,6  39,3 

mville 

...Petit  Jean. 

20 

11. 3[   8.2 

6.2 

5,9 

5.6!  5.4 

5.3!  5.1 

4.1I   4.7i  4.61  4.41  4.31   4  2  20.4 

2.3.  0124  .1 

24.3I23.7I22.I  20.4  17.9115.  7 

10.9 

8.8    7.4!  6.61  6.21  6.71 

^P 


CLIMATOLOQICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


February,  1932 


Daily  River  Stages  Continued 

Stations 

«--      K 

1 

2 

3       4 

5 

6 

7 

8      9     10 

11      12 

13 

14 

15 

16     17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26     27 

28     29 

30 

31 

Cotter 

...Wnlte. 

21 

7  4 

fi  •? 

fi  1 

5  9 

«  7 

5,4 

R.O 

4.8 

4.1 

4.1 

3.9 

4.1 

4.1 

4.0 

4.0 

4.4 

4.8 

5.5 

6.2 

8.1 

8.1 

6.11  6.1    5.9 

5.6 

5.1    6.0    4.9    4.8 

Calico  Roclj 

PO 

18 

S  P 

5  7 

5  n 

4,7 

4,3 

4.0 

3.8 

3.6 

2.7 

3.3 

2.9 

2.7 

2.2 

2.1 

2.3 

2.7 

8.8 

8.3 

6.9 

7.V 

6.9 

5.91  5.2    4.8 

4.4 

4.1    3.9    3.7    3.4 

Batesvllie 

do  ... 

23 

P  4 

11   4 

11  n 

10  5 

10  0 

9  fi 

9.,S 

9.1 

9.0 

9.  1 

8.5 

8.5 

8.2 

7.6 

8.3 

9.1 

10.3 

18.3 

14.0 

13.9 

14.3 

12.9111.5  10.9 

10.3 

9.8    9.5    9.2   9.0 

00 

26 

?1   fi 

20.6 

19  5 

18  fi 

17  5 

1fi  5 

1.5.3 

14.0 

12.6 

11.4 

10.1 

9.5 

8.8 

8.0 

7.8 

8.7 

12.7 

17.4 

18.8 

18.0 

18.9 

18.7:17.8 

16.0 

15.4 

14.2  13.2  12.2il.4l 

....  do.... 

22 

■M  ■? 

23.812:5.4 

23  0 

■>,2  5 

22. 1 

21.7 

21.2 

20.8 

20.  3 

19.8 

29.0 

18.2 

17.0 

16.7 

17.0 

18  0 

19.2 

20.2 

20.0 

20.6 

20.  0  20.  5 

20.  b 

20.0 

20.  4  20.  2  19.  7 

19.1' 

De  Vails  Bluff. .. 

60.... 

24 

?S  f> 

■>S  4 

n  ■? 

24  9 

■?4  7 

24.2 

23.  9 

2,3.5 

23.0 

22.  7 

22.  3 

22.0 

21.7 

21.4 

21.3 

21.3 

21.4 

21.5 

21.8 

21.9 

22. 0 

22. 1  22.  0 

22.  0 

22.  0 

21.9.21.9:21.8 

21.7 

do  ... 

30 

30  4 

30  4 

30  3 

30  ? 

.30  0 

29.8 

29.fi 

■29.3 

29.0 

28.7 

28.4 

28.1 

27.8 

27.  5 

2V.  4 

27.  2 

2V.  2 

2V  1 

2/.1 

27.  2 

27.3 

27.4  27.6 

2;.  6 

2V.6 

27.6        '   '     ~ 

2/.b 

2/.b 

27.4 

Gilbert 

..  Buffalo  • 

30 

4  4 

4  3 

4.2 

4  1 

4  0 

3.9 

.3.8 

3.7 

3.0 

3.7 

3.6 

3.5 

3.5 

3.5 

3.6 

3.9 

12.0 

9.  S 

7.0 

5.9 

.5.2 

5.01  4.7 

4.6 

4.4 

4.0 

3.  / 

3.b 

3.5 

Black  Rock 

...Black    . 

14 
12 

16.2 

4  fi 

15.3 

5  1 

14.5 
5.1 

13.8 
.5  3 

12.7 
4  9 

11.6 

4.8 

10.5 
4.5 

9.5 

.3.5 

8.7 
3.6 

8.0 
3.2 

7.6 
4.0 

7.0 
3.3 

6.5 

6.4 

6.4 

5.8 

6.8 

14.6 

15.5 

14.6 
16.5 

13.8 
8.0 

13.6 
6.2 

12.9'11.  8 
5.9|  5.1 

10.8 
5.1 

10.6 
5.0 

10.2 
6.3 

9.8 
5.6 

9.3 
4.5 

8.8 
2.5 

Arkadelphia 

.  Ouachita. 

2.91  3.5 

11.4il7.2il8.8 

30 

3?  <» 

31.8 

30.9:30.0 

29  2 

28.6127.7 

2fi.7 

24.9 

22.fi 

21.1 

20.0  19.  7 1 19.  7 

20.0 

24.  0,28.  Ij  31.  2 

33.8 

35.2 

36.0135.6134.3 

33.2131./ 

30.5 

29.3 

27.  8 

26.0 

Ful  ton  . . 

.  Red.. 

2S 

''R  n 

26.4  24.712-2.8 

21.4 

20.0il8.6 

17.3 

15.7 

14.  H 

12.7 

11.6  11.2,11.1 

12.6 

15.  l!l9.5  21.4 

26.  5 

28.1 

29.4130.3130.3 

29.  6i29.  3 

-■■9.  2 

28.  3126. 1 

24.1 

44 

44  ? 

44.  5  44.8|45.  0 

45.2;45.5|45.7 

46.  2 

46.  5 

46.8 

47.0 

47.3  47.4147.6 

47.9 

48.  2  -18.  5  48.  7 

48.9 

49.0 

49.  l|  49.  2:49.  I 

49.0'48.7[48.4 

47.9:47.3 

46.6 

Arkansas  City... 

do.     . 

48 

49.9 

.50.1  50.3150.4 

50.4i.'i0.4i50.3 

.50.2 

.50.3 

50.5 

50.6 

50.6  50.7150.8 

50.9 

51.2151.4  51.6151.9 

52.  21.32.  6  52.  9  53.  2153.  3153.  4153.  4153.  3153.  0)52.  7' 

Daily  temperatures   for    February,  1932 


Stations 


11 


13     14 


15 


16 


18     19 


20 


21 


22      23 


24  I  25     26 


28 


29     30 


Bee  Branch 

Bentonville 

Blythevllie 

Brinkley  

Calico  Rock$$ 

Caroden45 

Center  Point 

Conway 

Cornias  

Crossett5« 

Dardanelie 

Uumae 

El  Dorado  

Eui'eka  Sprl  uirt 

Fayetteville , 

Fort  Smirh 

Gravetta. 

Helena  

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

Xiittle  Rock .... 

Lntherville 

Magnolia 

Malvern    

Mammotli  Spring. 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Presaott 

Risou  

Searcy. 

Stuttgart 

Sunset , 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne  


(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
<  Maximum 
\  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
5  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
t  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
t  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
i  Maximum 
/  Minimimi 
i  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
)  Mininmm 
j  Maximum 
(  Minimum 
,  j  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 

*  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
)  .Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
S  Ma.Kimum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 

*  Maxinunn 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
J  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimiun 
S  Jlaximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 

_  \  Maximum 
'  '  Minimum 
S  Maxiuuim 
'  Minimum 
S  Ma.ximum 
'  Jlinimmn 
S  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 

*  Maximum 
(  Minimum 


52|  60 


46 
63 
43 
55 
43 
62 
42 
70 
23 
69 
38 
63 
40 
.55 
41 
55 
iO 
71 
35 
55 
40 
67 
43 
71 
45 
67 
41 
62 
42 
56 
40 
6(1 
40 
69 
45 
65 
42 
56 
41 
56 
41 
73 
41 
65 
42 
5: 
3' 
74 
42 
56 
42 
62 
3' 

50:  6! 
35  45 
49!  64 
321  36 
.501  59 
33 
50 


25:  39: 

52  a9 


331 
501 


33;  41  j 
53:  67i 


35  40 

461  (W 

271  39 

51 1  67 


30 
.51 
36 


50!  03 
29!  42 


70 

.58 

65 

27 

68 

54 

70 

60 

70 

43 

76 

45 

72 

62 

70 

54 

60 

53 

77 

61 

71 

51 

70 

53 

76 

64 

68 

42 

67 

41 

67 

28 

42 

36 

74 

62 

74 

63 

69 

49 

68 

.55 

73 

49 

70 

44 

69 

50 

78 

62 

71 

55 

69 

52 

69 

63 

68 

.55 

68 

55 

69 

61 

68 

54 

67 

42 

72 

&4 

61 

53 


63 
76 
631  20 


65|  55 

25; 

72: 

:«i 

741 


73I 

1*1 

68 


52]  26 
701  67 
27] 
63! 
46' 


19 
3' 
28 
60 
25 
61 
26 
55 
22 
.58 
261  35 


47: 
9! 

78]  70j 
62!  23I 


.56 


I  73' 


69 

6! 

74 

63!  49 

71|  65!  55 

31|  251  36 

601  69:  62 

601  .58 
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■SSrnermoiueiers  aw  read  in  the  rajr.iiui':  the  m.ixi.j.i;n  temy.-r.iture  che^i  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on 'vhich  it  almost  always  occurs. 

■A-eath«r  Uureau.  Little  Kor-'k.   Ark  3  :.i-32- 1t>2l> 


U.  S.  DEPi^lTMEm-  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN,  Chief       •    "-  •     - . 
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gejstekaij  summary 

Temperatures  were  above  normal  the  first  four  days  of  March 
with  departures  reacliing  as  high  as  20'  in  all  sections  on  the 
first,  but  from  the  5th  to  the  15th  they  were  from  15^  to  30° 
below  normal,  stations  even  in  southern  border  counties  report- 
ing minima  of  from  18=  to  20°  on  the  9th.  From  the  15th  to 
the  close  of  the  month  temperatures  were  above  normal  for 
about  8  days,  maxima  for  the  month  occurring  at  most  stations 
on  the  20th.  The  highest  temperature  recorded  was  88°  at 
Amity  on  the  2()th;  the  lowest  2°  at  Sunset  on  the  9th.  The 
mean  temperature  for  the  State,  as  determined  by  the  records 
of  60  stations,  was  48.2°  which  is  4.4"  below  normal,  this  be- 
ing the  third  consecutive  March  with  the  mean  below  normal 
and  the  first  month  since  August  1931  with  a  negative  de- 
parture. 

The  average  precipitation  for  the  State,  based  on  the  reports 
of  93  stations,  was  4.47  inches  which  is  0.21  inch  below  nor- 
mal. Rainfall  was  general  over  the  State  from  the  3d  to  the 
5th  with  stations  in  the  southern  half  generally  reporting  over 
2.00  inches.  From  the  5tli  to  the  12th  much  of  the  precipita- 
tion fall  in  the  form  of  sleet  or  snow,  HI  stations  reporting  a 
measurable  amount  of  snow  during  this  period.  The  average 
amount  was  1.1  inches  which  is  the  greatest  amount  for  the 
winter  1931-32,  practically  no  snow  occurring  before  this 
month.  From  the  Kith  to  the  22d  rainfall  was  liglit  to  moder- 
ate with  only  locally  heavy  rains  on  the  night  of  the  l6th-17th, 
but  from  the  27th  to  the  31st  nearly  all  sections  except  the 
northv-estern  portion  reported  from  2.00  to  3.00  inches. 
Monthly  totals  ranged  from  1.63  inches  at  Harrison  to  7.33  at 
Arkadelphia.  The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour 
pf-riod  was  3.43  inches  at  Conway  on  the  27th  and  the  average 
number  of  rainy  days  was  9. 

On  the  night  of  the  16th-i7th  windstorms  occurred  in  many 
sections  of  the  State  and  a  small  tornado  at  Little  Rock.  The 
tornado  struck  in  the  southwestern  section  of  the  city  about 
^1:30  p.  m.  and  traveled  in  an  easterly  direction  across  the 
south  end.  Five  people  were  injured  and  property  damaged 
to  the  extent  of  approximately  $57,000.  This  same  tornado 
probably  struck  again  near  Scott,  13  miles  east  of  Little  Rock, 
causing  considerable  propeity  damage.  Windstorms  again 
were  reported  in  many  sections  of  the  State  on  the  night  of 
the  26th-27th  but  property  damage  was  confined  principally  to 
northern  and  southern  sections. 

The  cold  weather  during  the  first  half  of  the  month  stopped 
all  outdoor  activities.  The  ground  was  frozen  in  northern  and 
central  sections  from  the  6th  to  the  }  3th  and  all  early  truck 
crops  were  severely  damaged.  Peaches  and  pears  were  in 
bloom  and  these  two  crops  were  practically  destroyed.  Early 
strawberries  were  damaged  somewhat  and  retarded  but  suffi- 
cient buds  were  left  to  produce  a  good  crop.  t.a.m. 


Tornadoes: 

Little  Rock  to  Scott:— 16th,  9:30  p.m.,  from  w,  destructive 
path  300  feet,  none  killed,  5  injured,  property  damage 
$57,000. 

Salem  (2  1-2  miles  ne): — 16th,  8:30  p.m.,  from  sw,  path  un- 
known, none  killed  nor  injured,  §1,500    damage    to    timber, 

barns,  and  contents. 

Windstorms:—  On  the  night  of  16th-17th. 

Atkins,  $500  damage  to  buildings. 

Calico  Rock,  $500  damage  to  billboards,  telephone  lines,  and 
buildings. 

Casa,  $200  damage  to  barns  and  small  buildings. 

Crawford  County,  S2,000  damage  to  buildings. 

Eureka  Springs,  .$100  damage  to  stone  arch  over  highway. 

Paris,  ^7,500  damage  to  buildings. 

Piggott,  (6  miles  north),  $1,500  damage;  two  barns  destroyed 
4  horses  killed,  other  livestock  crippled. 

St.  Joe,  •*3,000  damage  to  buildings. 

On  JIarch  21st. 

Bentonville,  $75  damage  to  hanger  a  airport. 

EI  Dorado,  $500  damage  to  signs  and  buildings. 

Pine  Bluff,  $1,000  damage  to  buildings. 

Prescott,  $700  damage  to  buildings,  contents,  and  electrical 
equipment. 
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-7.4 
+9.3 
+6.9 
+0.1 
+8.1 
+4.0 
-6.8 
-2.9 
-2.6 
-10.1 
+  1.9 
+0.4 
+  .5.3 
+0.6 
—0.8 
+  8.2 
-0.9 
-3.0 
-6.0 
+3.3 
-■4.1 
+0.9 
+0.1 
+3.1 
-2.2 
-5.1 
-4  4 


98 

79 
84 
82 
88 
91 
85 
88 
88 
87 
90 
86 
89 
85 
90 
92 

a=i 

96 
93 

84 
92 
94 


as 


Number  of  dF»ys 


4 
IS 

26 

4 
18 
14 

3 

6 

1 

6 
18 

1 

4 

2 
20 

2 
10 
15 

2 
16 

1 

2 
20 

1 

3 

5 
14 

1 

7 
29 

3  ; 

18  I 

8 

2ti 

1+ 

2  I 

10  i 


68 

.5. 10  i 

3.44 

3.551 

9.84! 

5.39i 

5.28i 

9.761 

5.96 

2.97] 

2.501 

4.671 

6.34i 

5.  50 1 

5.64 

5.31 

5.  69! 

3.22! 

3.791 

3.  71 1 

1.39; 

2.171 

7.86! 

4.741 

.5.131 

3.  .54! 

1.  93  i 

5.  321 

1.31S 

5.471 

5.311 

6.55! 

8.581 

5.041 

3.271 

1.69! 

5,  .57, 

7.20 

2.53| 

3.77 

2. 21 1 

4.21J 

4.47: 


+0.  42 
-1.24 
-1.13 
+5.16 
+0.71 
+0.60 
+5. 08 
+  1.28 
-1.71 
-2.  18 
-0.01 
+0.66 
+0.88 
+0.96 
+0.  63 
+  1.01 
-1.46 
-0.89 
-0.97 
-3.29 
-2.51 
+3.18 
+0.06 
+  0.45 
-1.14 
-2.  75 
+  0.81 
-3.37 
+0.  79 
+0.  63 
+1.87 
+3.  90 
+0.  36 
-1.41 
-2.99 
+0.89 
+2.  52 
-2. 15 
-0.9! 
-2.47 
-0.47 
-0.21 


13 

11 
14 
16 
14 
13 
10 
10 
10 
12 
15 
14 
12 
10 
11 
10 
8 
14 
11 
13 
20 
16 

14 
12 
9 
16 
14 
11 
17 
14 
11 
12 
15 
13 
18 
13 
12 
II 
12 
16 
13 
13 


8 

10 
7 
8 
9 

10 


7 
7 
6 
7 
8 
8 
9 

U 
6 
8 
8 
3 
6 

12 
7 
9 
7 
5 

11 
4 
6 
8 
9 

11 
8 
8 
4 
9 

12 
6 

10 
6 
8 
9 


Correction: 
Fort  Smith,  February  total  wind  inoveiiient  shonld  be  6,51.3  miles. 
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CLlMATOLOGiCAL     DATA;     ARKANSAS     SECTION 


March,  19iJ2 


Ptrttions 


H 


•ingsit 


Amity 

Ai'kadelphia  .. 
Arlvansas  City 

Ai'lberg 

Batesville 

l!ee   Hratic!) , . . 

Bentjinville 

j;ig  Lake  OuUet. 
Black  Rook  . . . 
Blytheville  .  . . 

Boone  vi  He 

Brinkley 

Calico  Rock. .. 

Camdei) 

Cartilage   

Tenter  Point  . . 

ClHiemtoii    

Cliuton 

<;onway 

Coruius 

Cotter 

Crosset  

Danville 

Uai'danell<" 

DoVallsBluft'.. 

I>uinas 

Duttoii 

Kl  fiorado..  . 

Kusrlaud 

lOufeka  Spring 
Fayetteville   .. 
p'ort  Siiiitti 
Freeman  Spri 

i'"ulton 

(ieoryetown  .... 

(iilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Higtiland 

Hope....     

Hot  iSpriiiss. ... 

Index 

.lessieville 

.loneblxiro 

LeaidHill...'.... 
TjITTLI':  ROCK 

Lurton 

LiU.lierviUe 

Rfadison 

Mafc'nolia 

Malvern 

Jlsmnioth  Spring 

Jjiirianua 

Marked  Tree... 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Monntain   Home 

Mount  Ida 

Xewport 

Xorman   

Oden 

Okay 

O.ieeoia 

Ozark  

Parasould 

I'arkin  

I'atter.son  

l'ii,-gott 

Pine  r.luft 

Pocahontas  

I'ortland 

Prescott 

Fiison 

Rogers 

Saint  Charles... 
Saint  Francis... 

Pearcy 

Sprinijliank Tt 

.Story 

Ptnttgart ... 
Snhiaeo  •   . . 

Sunset  

'rexa,rkann  . 
Thonibnrg  . 
Wiildron.  . . . 

Warren 

Waters 

Whiteoliffs  . 

Wilson 

Wynne  . . . 
Yancopin  . . 


.'-^tate  Means 


Counties 


Clark.  ... 
Clark  .... 
Desha  .... 

Stone 

Independence 
Van  Buren  . . 

Benton  

Mississippi  .. 
Lawrence . . . 
Mississippi  .. 

Lujfan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren . . 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

,\shlev' 

Yell  . ". 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington 
Sebastian.  . . 

Pope 

Hempstead  . 

White 

Searev 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Clebiu'ne 

Pike   

Hempstead . . 
(iarlaud  — 
Little  River  . 
Garland .  — 
Craighead  .. 

Boone 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

St-  Francis.. 
Columbia  .  . . 
Hot  Springs. 

Fnlton 

Lee  

Poinsett   

Soarov  

Polk 

Ct.tiway 

Ba.Kter 

iMoutgomery 

.lack  son 

Moi^tgomery 
Moingomery 

Howard 

Mississippi  . . 
Franklin  ... 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Clay     

.Jefferson 

Randolph  . . . 

Ashley 

Nevada 

Cleveland .  . . 

Benton   

Arkansas  . . . 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery 
Arkansas.   .. 

T,ogan 

Washington. 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 
Little  Kiver. 
Mississippi  . . 

Cross 

Desha 


Cliraatolog-ioal  I>ata  for  March.   1932 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


70(1 

37 

250 

36 

145 

■m 

7TO 

10 

277 

3:^ 

700 

40 

l:«)3 

27 

2 

259 

3'. 

252 

4C5 
205 
3f.l 
I5S 


470 
172 
5i6 

;i09 

293 
40.>t 
175 
327 
330 
153 

j  162 
1.590 
270 
229 
1465 
1451 
457 
2210 
2li0 
200 
675 
900 

1  1250 

1  1052 
2-50 

I  445 

\-m 

'•  600 
275 
750 
345 
650 

'  3.57 
2100 

]  775 

'  'sih 

,     277 

I  600 

i  235 

I  229 

1070 

j  1185 

347 

SOO 

650 

231 

750 

800 

288 

24(1 

396 

301 

'i9(> 
307 
215 
30:.l 
122 
329 
243 

1385 
175 
290 
236 
240 
700 
228 

1050 

'332 
650 
675 
206 
800 
2<I0 
2:?7 
250 
167 


18 
45 
28 
47 
26 
33 
28 
11 
49 
39 

5 
20 
16 
46 

5 
26 
29 
31 
25 
52 
45 
55 

S 
45 
20 

8 
13 
35 
32 
HO 
13 
12 
61 
41 

7 

0 
37 
26 
55 

7 
33 

16 

45 
27 
20 

W 
44 
9 
18 
33 
48 


34 
37 

9 

2 
16 

7 
45 
39 
20 
44 
31 
41 

3 

4 
22 
25 

8 
45 
35 

1 
46 
11 
13 
38 

8 
28 

7 
24 


iS.O 


43.9 
47.9' 
42  8 


48.0 
49.4 
49.9 
4L2 
40.2 


eg  60 

a°        5 


a. 

i^ 

0 

a 

1^ 

a 

Precipitation,  inches 


6.6       88  ;     20 


51.6 


6  9 
3.9 

5.6 


4.3 

3  6 

4  1 
6.2 

'4'6 


49  8 
47.2 


5U.1'' 
'50!2 


40 
3  8 


2.4 


50  S  \- 
43.  1  I  - 

.53.2  !  ■ 

51.0  1- 
44.8  1- 
in.'J.  I- 
47  9  j- 
i  ■ 


48.  2 

43  6 

44  8 
59. 0 

5i'2' 

56."  8 


48.7 
45.1 
49.4 
41.  4» 
47  8 

52.08 

50.4 
47.2 
50.5 
46.2 
45. 8 
48.6 
47.6 
45.6 
47  3 
48.6 


83 
85 
86 
84 

86 
Sli 
86 


20  i 

21  1 
20     I 


20     I 
20 


20 
20 
20 
20 
20 


13 

12 
14 
11 
16 
14i 
14 


9t 


85  i     20 
81   i       Jt 


86' 


4  8 
3.1: 
o  21 
2  HI 

5  el 
4.41 
4.7 


3.5 
2.2 
3.9 
3.8 


3.7 
4.1 
0.6 


20 


14 
12 


19» 
'13' 


20 

20 

20 

It 

20  1 
20  I 
20     I 


86 

20 

79 

20 

83 

20 

84 

20 

86 

20 

66 

20 
...... 

-  4  0| 


-D  0 
-3.6 

-■.^8 

-3.5 
-4.9 
-6  0 
-3  8 

-5'i 
-5.3 
-4.0 


85 

81 

84 

78* 

84 

86« 
84 
81 
86 

84 
80 


20 
25 
20 
20 
20 

iot 

20 
I 
20 
20 
20 


83  I     20 


49.2' 

48.8    -  4.7 

46.8    -  6.0 


52  0 
47  2 
53.4 
52  4 


45.0 


48.1 


51.0 
48.  2' 
43.4 
52.2 
.48.4 


51.  7>' 


-  2.8 

-  4.0 

-  3.4 

-  3  2 


-  4.2| 


82 


2  8 
5  1 


84 
86° 
78 
86 
83 


—  44: 


85' 


47.6 
47  3 


4  4 


20 
20 
20 
20 


12 

7 

8 
14 

ii" 

15 

18 


13 
9 
9 


9     I 

9     I 
9     i 
9T 
9t 
13 
9 


9 

"io' 
■9' 


20 
It 
20 


20 
20 
20t 
20 


11 

10 
20 
15 


9t 
9 
9 
9 

"9" 

9 

9t 


9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 

9+ 
9 
9 
9 
9 
13 


50 
45= 
37 


O^ 


s  a; 

OH 

a  n 


oC- 


Number  of  days 


0^°. 


Observer 


41 

38 


40 


39 
52 
31 
41 
45 
39 
41 


44 
44 
43 
41 

36" 

'33' 


37 

52 

39 

38'' 

41 

'39^-' 
43 
39 
36 
41 
37 
3o 
43 
42 
46 
39 


383 
37 
48 


5.311  +  0.45: 
7.331-1-2.63 
4.90!-0.52 

4.X5 

4.04-0.15: 
4. 23 1 -0.45 
2.07 -].50i 

5.75! 

3.64;--0.51 

3. 96' -1-0.  64 
5.98;-|-0.34i 
3.35I-O  04i 
4.g7;-0.2ul 
4.53!-0.53' 
4.191-0.48; 
4.97  —O.Ui 
3.37'-l  58' 
5.76J+I.24: 
4. 09: -0.51 

2.26; 

3.65-1.40 
4  75-1-0.97 
4.87+0.61; 

5.93; 

3.411— 2. 44i 
3.u!-0.82; 

3.87-1.18: 
4.791-0.02! 
2.861-0.88 
2.821-0.791 
2.88l-0.13| 

3.40 

6.IOI+I.62I 
6^101  +  1. 07| 

2.  73] I 

4.501-1-0.26 
1.701-2.001 
1.63i-1.54; 
4.2:)  ~1.97| 
3.66-1.37! 
6. 49, +2. 131 
rt.i7i  +  1.07j 
5.661-1-0.73! 

5.27; i 

3.761 ' 

4.65-0.03: 
2.I9I-I.90I 

5.  2314-0. 6II 

3.85; 1 

4  301+0.43: 

6.  6"; I 

5.28H-0.58I 
5.561+0.55; 
2.41I-O  68 
4.07-0.96: 
6.661  +  1.67 
3.40i-0..57 
3.55;-1.10 

4.24; 

2.20  -:.42 
5.31  +O.91I 
5.2fii-i-0.51i 
S.85|..., 
3.99' 


-H.31 
-L22 


41 
40 
ii 
39 


20 


20 
20 
20 
20 
10 


20 
1 


48.2  ;-4.4 


82        20 


15 
11" 
2 
15 


9 
9 
9 
13 


40 


6.93 

6.35 

2.75 

4.60 

5.58 

6.55 

4.031 

5.38:-f-0.07 

3  351-1.33 

3.791-1.44 

6.34  +1.88 


-H.07 


2.93  -0.45 


37 
43° 
41 


4.291 

6.061  +  1.78 

4.. 55  -0.08 

5  31 

-0.37 
+0.54 


1.34 
2.21 
2.71 
2.41 
1.67 
1.70 
0.81 
2. 00 
1.25  I 

1.76  I 
2.2J  ' 
1.84  , 
1.32  I 
1.55  I 
1.45  i 
1.49  I 
1.44 
1.81 
3.43  I 
I..53  1 

0  57  ' 
2  25  : 
2.05  ' 
\.T2  ' 

1.69  , 
1.08 
1.20 
1.90 
1.55 
1.24 
0.88  I 
1,81 
1.35 
2.04  I 
2.84  1 
1.04 
1.78  : 
0.48 
0.73 
130  i 
1.  86  1 
1.66  i 
2  00  I 
1.75  t 
1.40 
1.40  ' 
161 

0.88 ; 

2  12  i 

1.77  1 
1.55 
2.60  ; 
L73 
1.52  I 
0.60 
1.47 
2.95 
1.77 
0.98  j 
2.20  I 
0.65 
2.30 
2.31   ! 
1.37 
1.73  1 
2.05 
2.10  I 

1.50 ; 

2.13  I 
2.00 

2.70  ; 
2.07 

1  35 
1.80 
2.45 
2.08 


0.2  i 
0.1  1 
T.  j 
11  < 
T. 
1.0 
1.0  1 
T.  1 
T  I 
T.  i 
0  2 

^^  1 
T.    : 

0.6  I 

2.5 

0.3 
0.2 
I.O 
T.     1 
T. 

0.4  1 
T.  I 
T.     I 

T. 

0.5 
4.0 
T      ' 
15  ' 
1.0 

1.8  I 
1,2  I 
2.5  I 
1.5  I 
0.5 
1.0  I 
0.5  ; 
2.0 
0.5  ' 
0.5 
0.2  ■ 
2  3  '■ 
■^0| 

1.4 
T      ; 

r^ 
0.1  ; 
3.3 
1.0  1 
0.5 

i.i) 

T. 

0.3  ] 
T. 

1.9  ; 
0.5  I 
■J.     ' 
T.    ! 
1.0 
0.5 
0.1 
T. 
0.8 
T. 
0.1 
T. 
T. 
T. 
0.7 
1,8 

0  5 

T. 

0.5 


38 
37 


5.09 
4.32 
2.72 

6.  41 ! +2.241 
5.  731 +  1.501 
3.31I-O.42; 
3  951-1.471 

4.061 ■ 

6.411+2.181 

4.751 1 

5.91I+O.73 
3.96! ; 


J. 61 

2.35 
1.43 
2.40 
1.42 
1.78 
1.13 
1.75 
2.96 
1.51 
1.50 
1.88 
2,14 
1.40 
2.45 
1.40 


62     I   4.48;-0.20;  3.43 


0.97  i     2.4 


T. 

05 

0.6 

0  9 

0.6 

5.5 

3.4 

1.0 

0.3 

3.0 

T. 

T. 

1.0 

T. 

T. 

0.2 


10 
U 
9 
8 
7 

a 

7 

8 
8 
7 

)2 
7 
0 
6 

10 
8 
7 

1; 
7 
9 
9 
8 
8 
7 

u 

5 
7 
10 


8 
10 

9 

8 
10 
12 
10 

6 


1.1 


6     I 
15 
13 

14  , 
16 

14  i 

16  ; 

19  i 

18  1 
8     1 

13 
16     ' 

8  1 

15  ; 

16  I 

16  I 
15 
12 

19  I 

18  ; 

15 
14 

11  1 
11 
20 
12 
13 
13 
13 

9 

9  I 
9 

17  1 
15 
15 
13 
16 

6 

9 
15 

8 
13 

8  : 

I3  ! 
it  I 
.5  I 

lo     I 

108 

17     1 
17 
11 

10  1 
15 

.1 ! 

15  ' 

9  : 

12  ' 

12  1 

19  1 
15 
10 

16  I 

17  / 

13  1 
16 
16 
11 
12 

9 
13 


19 
18 
17 
17 
12 
17 
13 
14 
16 
6 
15 
12 
15 
14 
12 
13 


13 


6 

11 
14 
11 

7 

4 

4 
12 

6 
13 
U 

8 

9 

9 
12 
20 

0 

14 

8 

9 

8 

4 

3 

0 

8« 

6 
10 

9 
11 

3 

9 

4 

4 
12 
10 
12 

4 

7 
11 

1 

3 

4 

2 

6 
12 

4 
14 

6 


10 

n. 

J.  W.  Campbell 

i     13 

s. 

W.  K.  Bown 

1     16 

Herbert  Neff 

'       7 

ne. 

J.  D.  Reeves 

15 

nw. 

Mrs.  Leila  I.  Teter 

1) 

n. 

J.  E.  Scanlan 

9 

s. 

U.  S.   WoHther  Bureau 

12 



Harry  Johnson 

12 

s. 

Vernon  C.   Howe 

16 

s. 

Charles  Phillips  Jr. 

10 

w. 

T.  n.  Randolph 

12 

nw. 

R.  J.  Torry 

5 

w. 

V/.J.   Copp 

14 

n. 

Georgia  Quarterman 

12 

C.  R   Tewalt 

7 

s. 

John  C.  I'lovd 

13 

n. 

J.   W.  Bishop 

10 

n. 

A.   L.  Stephens 

7 

w. 

E.  E    Cordrey 

7 

nw. 

Winfred  D .  polk 

11 

n. 

0.  B.  McScauden 

13 

n. 

G.  A.  Hifford 

19 

e. 

C.  G.  Hudson 

12 

n. 

Geo.  N.  Goodier 

9 

KG.  Pate 

Ii 

11. 

lien    tohiisoD 

10 

n. 

J,   M    Ricke.tts 

13 

nw 

J.  J.   Babb 

12 

n. 

r-r.  R.  H.   Hardlu 

11 

sw. 

Geo.   W.   Nichoalds 

8 

sw. 

i.lniversity  of  Arkansas 

11 

nw. 

11.  S.   ^Veather  Sure.TS 

7 

s. 

R.  J.  Mc  Cuiston 

12 

)'    J.  Logan 

12 

V.'.   R.  Owens 

6 

Bon  F.    iiattenfield 

9 

n. 

VV.£.  McVav 

12 

n. 

A.  F.  Stevens 

7 

sw. 

T.ouisR.  TCeck 

14 

nw. 

James  A.   Burnett 

7 

w. 

Geo.  W.  Baker 

14 

e- 

Tom  W.  Stewart 

6 

sw. 

N.   P.  O'Neal 

3 

G,  C.  Bolton 

't 

H.  G.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

6 

nw. 

Renedictino  Sisters 

9 

nw. 

J.  H.  Cross  white 

]* 

n. 

U.  S.   Weather  Bureao 

12 

s. 

1.  V    Sutton 

13 

nw. 

H.  U.   Leuherdt 

16 

Williani  U.  Hager 

bg 

State   Agri.    School 

8 

s. 

Mrs.   W.  L.   Matthews 

4 

^w. 

!i.  F.  Whittaker 

11 

ne. 

C  N.   Houck 

10 

s. 

Charles  Walton 

13 

sw. 

A.  J,   Parks 

14 

ne 

K.   W.   St.  John 

12 

nw. 

John  Cook 

12 

w. 

p..  S.  Halhert 

10 

sw. 

G    A.  Whittington 

9 

s. 

J.  D.  Henderson 

7 

TI.  S.  Forest  Ssrvice^ 

8 

sw. 

U.  S.  Forest  Service 

9 

s. 

Charles  R.  Jackson 

10 

s. 

Charles  H.  Hamnton, 

14 

e. 

Orknev  0.  Milton 

11 

s. 

W.  R.   Heagler 

14 

P.  D.  Roberts 

13 

n. 

W.   K.  Baker 

9 

sw. 

V.  C.   Wright 

8 

sw. 

Miss  Theresa  Scheu 

15 

n. 

Rei;edictine  Sisters 

8 

n . 

W.   E.   Edmiston 

12 

s. 

Craig  Wiiii,n.ii:is 
Mrs.  M.  \     Tisdale 

ii   I 

sw. 

Carl  A,.  Starck 
Ballard  Deane 

9 

S.  T.  Rooney 

9 

nw. 

Arthur  D.  Smith 

14 

Miss  Grace  Field 

10 

n. 

S.  C.  Storv 

10 

n. 

Adarc  F.  r>uerkle 

12 

s. 

New  Subiaco  AbbeT 

9 

ne. 

Walter  James 

10 

n. 

ri.  S.  Brashear 

10 

s. 

Edward  E.  Holmes 

18 

sw 

Dr.  Chevaa  Bevlll 

6 

se. 

Miss  Eveivn  Hoyle 

12 

nw. 

J.   R.   Huddlestoa 

15 

se. 

Nannie  0.  Schirmer 

12 

sw. 

S.N.  Johnson 

8 

n. 

R.  T.  Cobbs 

15 

W.  K.  Barton 

Temperature  and  precipitation  departures  computed  for  stations  having  ten  or  more  years  record.      T.  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.    ttNot  used   in  means 
and  summaries.     Reference  letters  *,''.<^,  number  of  days  missing,     t-'^lso  on  other  dates.     ttP.  O.    addresses    as    follows:- Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Freeman    Springs. 
Dover:  iTiaex,  Routso.Teiarkana:  LLtherville,  Route  1.  Lamar;   Spriu-jbank,  1.)  .)■!  i"i  l?e.   Pr.joioitition  for24  hours  ending     near  sunset  niiless  otherwise  indicated. 
•"24  hours  ending  midnight.     111124  hours  ending  7  a.  m.        'Included  in  next  measurement.     Data  in  Italics  partly  interpolated. 


xMarch,  1932 
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Daily  Precipitation  for  March,   193S 


Drainage- 
basin 

D 

ay  of  Montii 

Stations 

1 

Z 

3       4 

5 

6       7 

8 

9 

10      11 

12 

13 

14      15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26     27 

28 

29 

30 

81 

„tv         III! 

Ouachita   

Onaciiita   . 

'.'.'.' 

....|1.0Q 

'.'6.3 
.70 

.16 

isi 

.60 
.25 
.57 

.'36 
.25 
.2.1 
.  15 

'!i5 

.50 

".bb 
.24 
.38 

'.■36 
.10 
.51 

■.'64 

.17 
.20 
.10 
.09 

■f  ■ 

'.'86 
■.■93 

".he 

.16 
'.'36 

'!64 
't.' 

.12 

.92 
.95 
14 
.28 
.12 
.55 
T. 
T. 
■  21 
.01 
.28 
.10 
.10 
.65 
.04 

".22 

.26 
.16 
.10 
.10 
.71 
.71 
.19 
.10 
.40 
.40 
.'26 
.21 
.42 
.03 
5(1 
!.31 
.15 
.10 
.40 
.21 

'iio 

.38 
.81 
.99 
.20 
1.40 
.51 

'.'19 

.28 

50 

.40 

T. 

I.0:^ 

■  .'05 
'f  ■ 

'.'io 

T. 
.07 

"64 

'.'6i 
'."62 


'.'io 

".oh 

T. 
.04 

"63 

r'.' 

".b'i 

.'io 
.10 

f.' 
T. 
T. 

f.' 

".'38 
T. 

'I'.' 

'.'18 

T.' 

10 

.09 

.02 

■f 
.01 
.08 
.05 

.02 
.10 
T 

't. 

't.' 
"t." 

.10 

".oh 

.15 

T. 

.01 

T. 

.01 

'.'64 
T. 

.05 

"03 
05 

"f.' 
T. 
.13 
.03 
.10 
.06 
T. 
T 

m 

'.'«. 
.09 

T 
T 
T. 
T 

'!6i 

'f.' 

'.'64 

't'.' 
t.' 

T. 

T.' 

... 

.... 

.02 

.01 

■f ' 

T. 

''i'".' 
'.'62 

1 

.... 
.... 

"::: 
f" 

.81 

.71 
.90 
.08 
.58 
.43 
.82 

'."85 
.32 

'0 

'.'64 

.03 
.04 
•07 

■•• 

'.'6i 
".'6i 

■f.' 

"t".' 

"."oi 
"m 

'.'ii 
"t." 

■f.' 

|1     0.11                f                1        .l£!'i     r,i'      .-     -. 

cadelphia.        Illl 
iansas  Oity  . .  IHI 
berg 

tesville Illl 

1.24 
S4 

.  .  .  . 
.... 
.... 

'.2b 
".hi 

1.841   .37 

•  14;   .58 

2.41i.... 

1.67:  .64 

.    .     .02.2.21 
....    T.  12.71 
16'.... 

.56 

62    ... 

62i.... 

.   ......  1.35 

....;  .02|^  65 

0  isi 
7.8S 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis..  . 

White   

St.  Francis 

T. 
.04 

T.' 

.... 

.86 
.44 
.50 
.03 
T. 
.31 
.11 
.32 
.7S 
.43 
1.00 
1.05 
.89 
.85 

4.90 
4.35 
4.04 

ntouville  ...."' 
'  [.ake  Outlet  M 
ick  Rock  ....ilii 

•theville Illl 

oueville- 

uklej- 

lico  Rock 

in.len 

rthage 

ater  Point  ...... 

ireudou Illl 

utou 

n":ay •,;, 

T. 

T. 

T 

T. 
2.00 
1.25 
1.76 
2.23 
1.84 
1.32 
1  25 

.95 
.03 
.64 

'!76 

.18 

4.23 

2.07 
5.75 
3.64 

Arkansas 

White   

White   

Ouachita 

'f.' 

"t" 

.01 

't.' 

.03 
.01 
.03 
.01 

T.' 

T. 



. .   . 

. .   . 
.... 

.01 


"t'.' 

"  ."45 

.09 

.50 
.66 
.78 
.02 
.55 
.28 
.26 

.23 

"65 
".06 
'."03 

.... 

'!6i 

T. 

■".6i 

i.ii 

.38  .... 

... .  1  47 
T.      .25 

5.27 
3.96 
5.9 

3.35 

Ouachita 

Red 

White     

1.03'   ".04 
1.491.. 
1.181    .74 
1-811.... 
3.43  .... 
1.63    .55 
.57 

1.55     4.B/ 

....  1.45    4.53 
1.12    .12,  4.19 

White   

Arkansas 

White    

.77 

.63 
.05 
.47 

.09 

'.38! '.'06 

.10|   .60 
08  i     ^^ 

■'i.6( 

5.76 
4.09 
2.26 

f-i-pr       li 

White   

Ouachita  

T. 

T. 
.IB 

.30 

.15 
1.21 
.82 
.95 
..■'O 
.60 
.44 
.98 
.42 
.17 
,11 
.39 
1.05 
.70 
.41 
63 

r 

.35 
.15 
.52 
.97 

1.50 
.91 

1.10 
.72 
.10 
.40 
.86 
.49 

1.10 
.78 

1.73 

1. 00 

.n 

1.25 

.38 
.66 
.66 
.52 
.65 
.99 
.33 
.70 
.9fi 
1.54 

« 

.27 
.03 
.62 
.81 
.32 

1.24 
.46 
.28 

1.87 

"."6i 

.... 

.... 

T. 

5i;sett HI! 

,fin 

2  25 

nvillp        1  i 

A  rkansas 

.... 

T 

r; 

.10 

.01 
.02 

.05 
03 
.11 
T. 
.12 

f. 
.08 

r 

T. 

T. 

"t"" 

f.' 

.03 

.04 

T. 

.02 

T. 

''i''." 
T 

.42 
.50 
.62 
.12 
.53 
.10 
.69 
1.24 
.88 

.65 

.... 

2.05 
1.72 
1.50 

.95 
1.20 

,8? 
1.55 

';36 

.83 

E 

,36 
.10 

.'io 

rdanelle   Illl 

... 

"t." 

.10 
.03 
.16 

"io 

'.'64 

.12 
.08 
.10 



".'02 

t." 

T. 
"t"." 
"t." 

"t." 

.... 

.17 
1.69 
1.08 

4  87 
5.98 
3.41 
3.11 
3. 87 
4.79 
2.86 
2.82 
2.88 
3.40 
6.10 
6.10 
2.73 
4.50 
1.70 
1.63 
4.20 
3.66 
6.49 
6.17 
5.66 
5.27 
3.76 
4.65 
2.19 
5.23 
8.85 
4  30 
6.60 
5.28 
6.56 
2.41 
4.07 
6.56 
8.40 
3.55 
4.24 
2.20 
5.31 
5.26 
3.85 
3.99 
6.93 
6  35 

Vails  Bluff... 111! 
oia-"^     Illl 

White  • 

Mississippi     . . 
White   

... 

'.'.'.'. 

glani. 

reka  Springs.... 

yetteville   

rt  Smith •" 

jemau  ."iprgs. .  1  1 

.01 

.10 

"t." 

.05 

T. 

T. 

';03 

'.'65 
T 

■."65 

'."ie 

!6i 

.10 

T. 

.85 

':64 

.16 
.12 
.03 

.... 

.02 
1.08 
.56 
.71 
.26 

'f.' 

1.90 

'.'06 
2.04 
.90 
.40 
.04 

i'lg 
'.'ii 

.27 
i'25 

i.'oi 
'!6i 

i'in 

.\rknnsas 

White    

White   

Arkansas 

Arkansas 

Red 

White     

White   

Red 

A  rkansas 

White 

Mississippi 

White 

T. 

■f.' 
T. 

".lii 

tV 

.'•25 

.... 

'  08 

.07 

'.  ii 

T. 

.08 

".hi 
".'63 

"t".' 

.35 

.96 

1.35 

1.24 

2.84 
1.04 
1.78 

'."45 
.35 
1  86 
1.66 
l.ZS 
1.75 
1.09 
1   45 

.02 

"."62 
T. 
.40 
.12 

I'.zh 

".'oi 

argetown !  i 

bert Ill 

T." 

"'05 

.43 

.78 
.48 
.46 
.07 
.73 
.30 
.43 
.25 

i'09 

.'46 
.75 
.88 

'.'67 
.30 

';63 

.07 

't.' 

'^}?. 

.62 
.42 

".'46 

1.38 

3.00 

.83 

.02 

.58 

'."17 

1.07 

.39 

.33 

rrisou 

leua Illl 

gdeu 

.04 
■f.' 

'.'6i 

T 

.04 

.'16 

.14 

T. 

.04 

T. 

f. 
.01 

« 

T. 

'.'64 
T. 

.... 

Ouachita 

.07 
.05 
T. 
.01 
T. 
.07 
T. 
.01 
.. 

.05 

'  63 

.11 

'.'i? 

"."14 

'.'.'.'. 

Red 

Ouachita 

Red 

.05 
.15 

'.'06 
.05 
T. 

.03 

t  Springs  

lex  Ill 

T. 

_ 

"."io 
■.'61 

.... 

.02 

.01 

sieville Ill 

Ouachita  

lesboro Illl 

White   

T, 

't  " 
"t. 

T. 

.04 
.77 
.55 
.06 

. . .  ■ 

'.63 
T. 

T." 

.... 

'.'62 
.09 

1.61 

7fi 

'  ■ 

id  Hill     

White    

Arkansas 

White    

Arkansas 

St.  Francis 

Red            . .     . 

T. 
T. 
T. 
T. 



.44i.'..T 

203..   . 

}'l^••• 

Slle  Bock..*" 

".W 

T. 

.15 

.... 

.... 



T. 

(lison  Illl 

2.50 
1  27 
1.52 
.60 
1.47 
2.95 

.66 

gnolia 

1  25' 

Ouachita 

White   

.... 

■.■46 
'."eo 

.'04 

".b'i 
* 

".hi) 

.36 

.28 

'.'24 

'.'is 
.10 

.51 
.23 
.12 
.05 
.14 
40 
.32 
.15 
.48 
.42 
.60 
.31 
1.12 
1.10 
.16 
.13 
.05 
.21 
.11 
.30 
.12 
.22 
.70 

't.' 
"26 

,  .  . 

::;: 
.... 

T. 
T.' 
'.'62 

't'.' 

13 
'.'63 

'!02 
T. 

■.;65 

■f.' 
T. 

.05 

■;64 

't'." 
T.' 

.... 

tV 

.03 

't." 

'.'o-i 

.95 
.58 
.13 
.60 
.63 
.81 
.34 
.50 
1.13 
.67 
.79 
.71 
45 

— 

.... 

.... 

.... 

"."26 

.30 

1.12 
.28 
.55 

1.26 

'.'35 
.30 

'.'83 

.84 

.12 

2.05 

1.53 

i.oi 

1.21 

1.03 

i'.36 

2."  45 
2.08 

mmoth  Spg.    Illl 

T. 
.50 

'!l5 
.02 
T. 
.35 
.36 

St.  Francis.... 
St.  Francis 

.... 

... 

... 

■ 

T. 

* ' 

rked  Tree 'Ml 

■ 

.ifi 

.i;. 

White   

.03 
.03 
T. 
T. 

1.77    . 

•98    .18 
2.20    .44 

.55.... 
2  30 

na itil 

Ouachita 

Arkansas 

AVhite   

.... 

T. 

.... 

:::: 

.... 

.01 
.12 

.06 

rrillton Ill; 

untain  Horae  •  ■ 

.... 

.... 

..   . 

Ouachita 

Whitfi   

.... 

.16 

T." 

T. 
'J'. 

■;68 

.06 

.06 
. .. 

.01 

.01 

.... 

T 
.08 
T. 
T. 

.02 

T. 

T. 

T. 

T. 

.01 

T. 

.... 

2.31 
1.37 
1.73 
1.40 
2.10 
1.50 
2.13 
2.00 
2.70 
2.07 
1.12 
1.80 

i.'22 

.45 
T. 

en 11  Ouachita   ...  . 

.... 

.06 
.09 

.... 

.... 

.... 

.08 
.07 
.07 

Red 

T. 
T 

::;: 

.05 

.10 

"t." 

T. 
1.12 
.10 

.23 
.88 

:''. 
".33 

'139 

.... 

;eola IIH 

^lississippi .... 

... 

T. 

'.'.'.'. 

T. 

.50 
.36 
.64 
.50 

'.     '. 

".'is 
"t" 

't. 

.05 

ragoald. Ill 

rkin Hi 

Arkansas 

St.  Francis.... 

.16 


2.75 
4.60 
5.58 
6  55 

St   Francis 

White 

.05 
.03 
.12 

't." 

.12 

.67 
.43 
.43 
.55 
.21 
.12 

■ 

St.  Francis 

\rkansas 

T. 

.07 

1.00 
.06 
.42 

".oh 

4  03 

le  Bluff I|ll 

T. 

T. 
.'06 

•••■ 

.09 
'.'69 

■f. 
T. 

•    "• 

.09 

.... 

6  38 

White   

3  85 

rtland Illl 

3SC0tt Illl 

Ouachita 

.... 

"!6i 

t." 

... 

3.79 
6.34 

son 

Ouachita 

White 

White         .... 

.... 

.... 

.53 

.... 

.2R 

.03 

T. 

T. 

T. 

T, 

.55 

.97 

.10 

.... 

T. 

.... 

.... 

.02 

.... 

.47 

.'... 

2  9S 

St  Francis .... 

.10 
.64 
1.4S 
2.40 
.97 
.44 
.08 
1.40 
.83 
,40 
.35 
.88 
.88 
.28 
.86 
.37 

.35 

.40 
.20 

'tV 
't." 

'.'46 

'.'65 
.62 

"66 

T. 

.26 

1.32 

.02 

.38 

76 

.45 

1.54 

.47 

.22 

.20 

.46 

1.00 

.16 

.12 
■f ' 
f.' 

T. 

'.'is 

.04 

T.' 

.10 

.... 

"  '.6.5 
.04 
.04 
.02 
.01 

.'io 

T. 
'.'65 

.10 

.... 

.... 

.51 

.56 

T. 

.50 

.62 

.41 

.41 

'[99 
.65 
.05 
.62 
.64 
.48 
.61 
.22 

.'63 
.04 

't.' 

'.03 
.04 
.06 
'.07 
.16 
.20 

".io 
r.' 

... 

.... 

T. 

' 

.... 

1,61 

.62 

.... 

T. 

.03 
T. 

98 

1.00 

1.12 

.48 

1.42 

i;75 

I'.hh 

.22 
1.68 
1.23 
1.46 
1.40 

4.29 
6  06 

White 

" 

2.35 

.16 

1.78 

1.24 

1.78 

ringbank 1 

jrv 1 

Red 

T. 
".61 
'f.' 

"tV 

.13 
.OS 
.02 
.10 
.10 
.10 
03 
.14 
T. 
T. 
.08 

T. 

.... 

'1. 

T. 

4  55 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

.61 
f. 

T. 

'tv 

5. 31 

.42 

•••• 

.03 
.40 
.25 

'.'38 
.22 
T. 

T. 

5.09 

.08 
.01 

".'06 
T. 

r. 

T. 

't." 

•••• 

.02 
'."69 

f. 

".'io 

"i" 

"t." 
".hi 

.26 
T. 



"67 
"i2 

■f." 

4  32 

nset 

1.131.... 

2  72 

xarkana IFt 

ornburg  

ildron     

1.52 
2.96 
1.51 
1.20 
1.88 
2.14 
1.40 
2. 45 
.94 

■■58 
.28 
.07 

6.41 
5.73 
3  31 

irren 

.... 

.   .. 

3.95 
4.06 

litecliffs     , 

iRed 

T. 

T. 

T. 
.09 
T. 
.05 

T. 

.02 
T. 

6.41 

Isoi> 

Hississippi   ... 
St.  Francis.... 

.... 

.... 

4.76 

•••• 

.... 

•••• 

".. 

6.91 

.03 

.... 

T. 

.... 

.... 

.12 

.... 

3.96 

Dally  Biver  StR^es  for  March.  1982 


Stations 


■rt  Smith 

ark 

.rdanelle 

:>rrinton..   .. 
ittle  Rock. 

De  Bluff 

meopin 

inville 


Rivers 


.Arkansas.. 

....do 

....do 

....do 

....do 

....do 

....do 

.Petit  Jean 


Flood 

Stapre 


22 
22 
20 
•20 
23 
25 
29 
20 


M)      11      12 


7.41 
4.9 
S.O 
B.O 
6.8 


11.9  11.2 

38.938.4 

6.3I  4. 


7.0| 

4.2 
7.6| 
4.31 
5.3I 


6.8    6.8 

4.0;  4.0 

7.5    7.5 

4.1    4.0 

5.1    6.2 

10.8^10.6  10.0 

37.8.37.2:36.4 

8.2I  8.9i  9.3 


7.0 

6.8 

6.8 

4.0 

4  0 

4.0 

7.6 

7.5 

7.4 

4.5 

4.5 

4.3 

5.5 

5.8    5.6 

10.0 

10.410.8 

35.5 

34.5'33.4 

8.6 

7.8 

6.9 

8.4 
7.2 
3.8 
5.2 
10.8 
32.2 
6.1 


6.0 
3.4 
6.9 
8.5 
4.8 
10.4 
30.8 
5.4 


6.8 
3.2 
6.7 
3.0 
4.4 
10.2 
29.3 
4.9 


5.8 
2  9 
6.4 
2  8 
4.0 
9.6 
27.8 
4.6 


13      14      15      16      17      18      U     20 


5.8 
2.8 
6.2 
2.5 
3.6 
9.3 
26.3 
4.3 


5.6 
2.7 
6.1 
2.2 
3.4 
8.9 
25.1 
4  1 


5-6 
2.6 
6.0 
2.0 
3.2 
8.6 
24.0 
4.4 


5.5 
2.4 
6.9 
2.0 
3.0 
8.6 
23.0 
4.7 


5.5 

6.0 

2.4 

2.4 

6.0 

6.0 

2.0 

2.2 

8.0 

3.1 

8.5 

8.3 

22.1 

21.1 

4.9 

5.1 

6.2 
2.6 
6.0 
J.  2 
3.5 
8.3 
20.2 
4.7 


6.8' 
3.2 
6.2 
2.0 
3.4 
8.5 
19.3 
4.5 


21      22     23      24      36      2«      27      26     28      SO 


6.6 
3.6 
6.6 
2.5 
8.3 
8.6 
18.5 
4.3 


17.5 
4.5 


6.3 
3.2 
6.5 
2.6 
8.6 
8.6 
16.7 
4.4 


6.1 
3.1 
6.4 
2.6 
3.5 
8.8 
16.1 
4.8 


6.0 

5.9 

6.2 

8.0 

8.9 

8.7 

8.0 

2.9 

2.6 

2.7 

4.4 

5.6 

6.0 

6.0 

6.2 

6.0 

6.2 

7.6 

8.4 

9.0 

9.1 

2.4 

2.2 

2.2 

4.5 

6.6 

6.4 

8.B 

3.3 

3.1 

3.3 

5.8 

7.4 

8.1 

8.4 

8.8 

8-6 

8.8 

8.9 

10.3 

12.8 

13.0 

15.8 

15.6 

15.7 

16.1 

17.2 

19.7 

21.2 

4.8 

4.4 

7.5 

19.4 

21.7 

20,9 

18.6 

81 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS     SECTIOI^J 


March,  1U32 


Daily  River  Staeres  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


11 


12      13 


11     15 


16     17 


19     20     21      22      23     24     25     26     27     23     29 


30 


Cotter 

Calico  Rocfe 

Batesviiie 

Newport 

Georgetown   

De  Vails  Biuff. .. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Ronk 

Arkadelphia 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City... 


. . ,  W  flite  . 

do 

do   ... 

00 

....  do.... 

do  .... 

do  ... 

..  Buffalo  . 
...Black  . 
.  Ouachita. 
.Ouachita  . 
....Red... 
Mississippi 
do..  . 


21 
18 
23 
26 
22 
24 
30 
30 
14 
12 
30 
28 
44 


4.0 

2.6 

8.8 

10.6 

18.4 

21.4 

27.3 

3.5 

8.4 

3.0 

23.3 

22.  I 

45.7 

52.4 


4.0 
2.3 

8.0 

8.6 
(6.6 
21.0 
26.9 

3.9 

7.4 

3.9 
19.9 
19.2,18. 
43. 1  41 


.7 
.2 
.0 
.4 
.  9i51.  4I50.S 


4.0 

2.7 

8.3 

7.8 

15.0 

20.1 

26.3 

3.9 

6.4 

5.0 

22.8 

17.1 

39.2 

49.9 


4.0 

2.1 

8.3 

7.4 

13.5 

19.4 

25.5 

4.2 

5.7 

42 

25  5 

17.1 

33.9 

47.6 


4.0 
2.3 
7.6 
6.6 
12.4 
18.4 


24-6  24. 


25.  6  25. 
15.9|14. 
28.  6127. 
44.3i42. 


4.0 

2.3 

7.9 

6.0 

11.1 

17.5 

23.7 

3.5 

5.1 

3.5 

24.3 

13.3 

<?6.4 

40.3 


4.0 
2.3 

7.4 

5.5 
10.0 
16.2 
22.5 

3.5 

4.8 

3.4 
20.0 
12.6 
25.  6]  25 
36.  8135. 


3.9 
1.9 

7.5 
5.2 
9.0 
15.0 
21.2 
3.5 
4.7 
3.3 
17.9 
10.3 
25.0 
34.5 


3.8 

2.0 
7.2 
4.8 
8.4 

14.0 

19.9 
3.6 
4.5 
3.8 

16.3 
9.9 

25.1 


4.9 
3.8 
8  3 
5.3 
8.2 
13.5 


32.7131 


4.3 
5.6 

3  3.4 

0  16.8 
7    9.  6 

4  23.4 

9130.8 


5.2 

4.4 

9.5 

6.9 

8.4 

13.  5 

18.4 

4.3 

R.0 

3.2 

16.8 

9.5 

22.4 

29.7 

51  5. 

1  4. 

5l  9. 

6i  7. 

3;  10. 


5i27. 


5.5 

5.4 

4.9 

4.2 

4.2 

4.2 

4.0 

3.9 

4.0 

,3.7 

3.3 

2.8 

3.0 

3.6 

3.6 

3.2 

9.3 

9.1 

8.8 

8.5 

8.6 

11.0 

10.6 

9.4 

7.9 

7.9 

7.  5 

7.2 

6.9 

10.0 

11.7 

11.8 

10.4 

10.8 

10.8 

10.6 

10.7 

13.4 

15.9 

17.0 

14.5 

14.8 

15.0 

14.9 

1.5.0 

17.0 

18.2 

19.2 

18.2 

18.3 

18.4 

18.4 

18.3 

19.4 

20.5:21.4 

3.7 

3.6 

3.6 

3.6 

3.8 

5.8 

5.4!  5.0 

6.4 

6.3 

6.1 

6.0 

6.6 

8.8 

8.51  8.0 

3.0 

2.9 

2.9 

2.5 

3.6 

6.7 

5.31  5.3 

13.8 

13.7 

13.2 

12.  S 

12.6 

13.8 

18.8:22.2 

9.2 

9  1 

9.0 

a  6 

9.1 

10.5 

12.9:14.4 

20.6 

20.6 

21.0 

21.8 

22.  9 

21.7 

26.  4>27.  8i 

26.3 

25.  4 

21.  9 

24.8 

25.0 

25.8 

27.0 

28.  5! 

31 

TT 
2.9 

9.4 

U.l 

117.2 

!20.3 

:  22.  4 

4.8 

7.5 

9.6 

123.2 

16.7 

129.2 

>  30. 2 


Daily  temperatures   for    March,  1932 


Stations 


10 


16 


20 


21 


23 


24     25 


26 


28     29 


30 


Bee  Branch 

Benton  villa 

Blytheville 

Brlnkley  

Calico  Rook$4 

CamdenJ? 

Carthage§$ • 

Center  Point 

Conway 

Corninff  

Crossett^'S 

Dardaaelle 

Dumas 

Button   

El  Dorado   

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Qravette 

Helena 

Highland 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

Little  Rock . ... 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern    

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marshall 

Mena 

Mount  Ida 

Newport 

Ozarkv>'5 

Pine  Bill tf 

Pocahontas 

Portland  

Prescott, 

Searcy- 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne  


S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimiuu 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
J  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximvim 
(  Minimum 
J  Maximum 
)  Minimum 
,  j  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximimi 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
t  Minimum 
]  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximui]) 
(  Minimum 
,  S  Maximum 
I  Minimum 
,  \  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
.  i  Maximum 
(  Minimum 
.  1  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
.  S  Maximum 
'  I  Minimum 
.  S  Maximum 
'  )  Minimmn 
.  (  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
/  Minimvmi 
.  S  Maximum 
'  i  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 


75 


72 


78 

58 

80 

55 

81 

49 

81 

48 

77 

54 

76 

58 

77 

38 

83 

54 

73 

64 

72 

62 

75 

60 

74 

44 

81 

53 

78 

56 

73 

62 

83 

54 

70 

52 

76 

60 

73 

57 

81 

57 

73 

49 

81 

53 

82 

bO 

76 

59 

75 

5' 

76 

45 

82 

49 

72 

48 

isl 

56 

80 

50 

81 

55 

81 

55 

79 

51 

83 

57 

81 

56 

76 

56 

80 

56 

S2 

52 

83 

56 


661 


70 

57 

68 

52 

59 

47 

69 

54 

68 

61 

70 

54 

63 

49 

69 

59 

53 

45 

57 

48 

64 

54 

53 

46 

71 

53 

69 

52 

62 

58 

64 

50 

59 

47 

62 

52 

66 

54 

68 

59 

70 

56 

73 

46 

72 

54 

61 

45 

67 

55 

68 

56 

63 

49 

67 

52 

68 

55 

63 

46 

71 

63 

72 

58 

61 

49 

69 

54 

72 

66 

67 

54 

68 

56 

68 

49 

64 

49 


59 

32 
61 
32 
51 
26 
50 

03 
31 
60 
33 
55 
20 
66 
34 
55 
19 
59 
20 
38 
26 
44 
17 
67 
30 
62 
32 
58 
36 
51 
27 
54 
23 
53 
28 
58 
26 
62 
34 
62 
35 
50 
26 
57 
31 
58 
23 
56 
26 
60 
29 
,53 
HO 
3(: 
29 
60 
35 
52 
26 
63 
34 
65 
33 
53 
31 
57 
35 
60 
32 
63 
29 
65 
33 
51 
28 
48 
32 


46 

32 

45 

27 

36 

20 

51 

27 

45 

27 

43 

31 

42 

15 

50 

33 

31 

14 

32 

16 

31 

20 

28 

13 

43 

28 

45 

31 

33 

30 

37 

25 

30 

27 

34 

27 

42 

22 

53 

33 

50 

30 

33 

20 

43 

29 

40 

18 

42 

30 

46 

26 

40 

2- 

30 

25 

42 

32 

41 

21 

48 

32 

47 

32 

43 

26 

43 

29 

48 

32 

45 

26 

47 

32 

35 

22 

40 

26 


35 

14 
35 
14 
30 
12 
34 
20 
33 
13 
34 
1' 
24 
5 
34 
18 
2' 
I 
25 
8 
30 
13 
23 
7 
32 
14 
35 
14 
36 
18 
29 
12 
29 
9 
30 
15 
30 
8 
35 
17 
35 
15 
27 
10 
35 
15 
24 
S 
30 
11 
33 
12 
30 
13 
32 
12 
34 
11 
29 
10 
35 
20 
37 
15 
33 
12 
32 
15 
37 
15 
31 
11 
32 
16 
29 
13 
29 
12 


34 

22 

29 

18 

36 

24 

37 

24 

36 

22 

42 

25 

38 

24 

38 

23 

39 

25 

35 

24 

44 

27 

35 

25 

33 

25 

28 

25 

40 

26 

31 

15 

28 

18 

33 

23 

29 

12 

35 

24 

37 

25 

39 

28 

33 

25 

84 

19 

35 

27 

34 

21 

41 

25 

40 

25 

33 

22 

36 

26 

30 

19 

33 

21 

36 

22 

34 

25 

35 

22 

41 

27 

37 

24 

41 

27 

41 

25 

30 

21 

38 

25 

43 

25 

35 

24 

36 

25 

35 

21 

35 

23 


46 
16 
47 
16 
41 
18 
47 
15 
52 
11 
19 
19 
47 
14 
51 
16 
51 
18 
43 
17 
48 
20 
52 
17 
48 
19 
45 
5 
50 
21 
46 
14 
46 
16 
52 
21 
4' 
13 
45 
24 
48 
21 
51 
18 
44 
18 
49 
9 
48 
22 
46 
15 
49 
20 
50 
17 
46 
13 
43 
20 
46| 
11 
50 
11 
51 
10 
-10 
18 
50 
15 
49 
20 
46 
14 
49 
21 
50 
18 
47 
16 
46 
20 
51 
28 
52 
8 
45 
21 
42 
15 
45 
18 


69 

64 

49 

46 

67 

64 

45 

38 

64 

63 

48 

46 

69 

65 

54 

46 

72 

60 

26 

37 

67 

69 

33 

51 

67 

65 

35 

49 

66 

67 

,50 

46 

68 

65 

49 

48 

64 

61 

48 

44 

70 

69 

39 

42 

72 

66 

46 

47 

65 

67 

84 

51 

71 

74 

21 

22 

68 

70 

57 

65 

66 

56 

47 

38 

68 

63 

57 

39 

73 

61 

49 

46 

69 

55 

45 

35 

65 

63 

51 

48 

65 

67 

,52 

47 

62 

63 

48 

,50 

66 

62 

45 

48 

74 

62 

34 

41 

66 

60 

,53 

,50 

70 

64 

52 

46 

65 

64 

51 

46 

69 

64 

45 

42 

69 

67 

61 

49 

68 

60 

56 

41 

67 

62 

54 

45 

64 

66 

58 

44 

71 

35 

69 

37 

69 

42 

74 

•39 

74 

32 

77 

36 

76 

39 

77 

42 

75 

37 

69 

37 

84 

39 

77 

.38 

74 

43 

66 

28 

77 

44 

72 

40 

68 

36 

7 

36 

70 

33 

70 

39 

76 

40 

73 

41 

71 

42 

76 

31 

74 

43 

72 

34 

77 

3! 

7 

38 

72 

49 

72 

41 

67 

32 

75 

37 

70 

32 

71 

37 

72 

34 

79 

42 

70 

35 

78 

44 

79 

40 

71 

38 

75 

41 

76 

41 

74 

30 

75 

44 

70 

40 

64 

41 


82 

83 

48 

61 

80 

69 

51 

32 

83 

78 

48 

62 

86 

82 

53 

61 

84 

79 

33 

52 

85 

81 

.39 

()1 

81 

70 

39 

56 

86 

77 

56 

46 

85 

81 

,52 

45 

81 

81 

45 

61 

86 

84 

41 

47 

86 

81 

49 

42 

85 

80 

54 

53 

79 

73 

43 

31 

86 

83 

,55 

50 

82 

79 

49 

34 

80 

73 

,57 

31 

86 

73 

54 

37 

79 

77 

51 

33 

84 

83 

55 

60 

86 

78 

51 

51 

83 

70 

54 

61 

85 

81 

48 

62 

80 

77 

39 

40 

84 

79 

,58 

40 

84 

77 

53 

37 

86 

86 

57 

£8 

84 

80 

49 

57 

80 

29 

45 

48 

86 

82 

65 

61 

80 

75 

,53 

42 

83 

75 

56 

39 

83 

79 

60 

13 

84 

80 

,53 

56 

84 

74 

36 

«7 

59 

77 

32 

51 

28 

75 

37 

62 

39 

56 

32 

61 

39 

61 

40 

77 

34 

57 

36 

74 

36 

58 

41 

59 

34 

69 

39 

51 

35 

61 

40 

54 

27 

51 

29 

58 

3i 

50 

26 

81 

40 

62 

35 

68 

39 

61 

38 

55 

30 

55 

38 

55 

31 

61 

38 

58 

38 

52 

3 

74 

40 

65 

28 

58 

31 

53 

33 

56 

37 

59 

33 

60 

40 

73 

34 

79 

41 

62 

31 

06 

36 

65 

39 

61 

35 

52 

33 

70 

40 

71 

37 


77  57 
52i  37 


64 

65 

34 

34 

60 

62 

34 

42 

,59 

67 

36 

39 

63 

70 

32 

36 

65 

68 

29 

30 

65 

71 

36 

34 

64 

70 

33 

32 

65 

71 

43 

41 

66 

70 

35 

38 

62 

68 

31 

33 

65 

71 

34 

36 

66 

71 

36 

39 

64 

71 

,34 

34 

,58 

60 

24 

25 

65 

72 

41 

38 

62 

64 

33 

43 

,59 

63 

31 

41 

6-1 

70 

38 

43 

61 

63 

30 

41 

62 

66 

34 

42 

66 

70 

40 

40 

65 

68 

36 

40 

62 

67 

37 

43 

62 

69 

26 

3! 

64 

67 

41 

44 

63 

69 

33 

38 

65 

71 

39 

44 

66 

67 

31 

33 

63 

72 

36 

45 

6;i 

(W 

35 

37 

67 

61 

27 

41 

65 

69 

3;: 

38 

56 

■  62 

28 

2^) 

64 
33 

66 
41 

32  38 


46 

81 

50 

78 

42 

78 

52 

77 

48 

76 

49 

77 

48 

72 

51 

76 

47 

81 

44 

80 

19 

75 

43 

78 

46 

81 

50 

75 

43 

77 

47 

82 

49 

77 

57 

78 

49 

76 

47 

76 

48 


70 
34 
68 
39 
67 
36 
72 
33 
71 
31 
73 
35 
76 
35 
74 
41 
72 
36 
68 
37 
70 
37 
73 
35 
72 
37 
65 
38 
74 
40 
71 
41 
6b 
36 
71 
41 
74 
34 
68 
33 
72 
36 
71 
38 
69 
36 
70 
29 
71 
42 
69 
38 
79 
40 
72 
35 
67 
31 
71 
35 
06 
32 
72 
39 
63 
21 
70 
35 
70 

7.5 
39 
69 
31 
75 
39 
75 
39 
71 
31 
71 
37 
74 
36 
71 
30 

41 
66 
3S 
70 
33 


73 

40 

71 

47 

72 

44 

75 

43 

74 

31 

73 

36 

71 

35 

69 

49 

74 

43 

72 

40 

76 

39 

74 

41 

68 

45 

69 

28 

75 

46 

71 

47 

63 

48 

72 

48 

70 

49 

71 

49 

69 

52 

70 

46 

73 

43 

75 

32 

72 

50 

71 

43 

72 

4.-< 

75 

38 

73 

34 

74 

46 

66 

44 

69 

48 

69 

35 

71 

11 

73 

39 

74 

45 

72 

38 

77 

46 

74 

45 

71 

39 

73 

48 

70 

47 

71 

35 

73 

,50 

73 

42 

73 

45 


70 
53 
69 
40 
68 
55 
68 
55 
63 
35 
64 
43 
62 
41 
62 
56 
68 
38 
68 
53 
58 
50 
68 
53 
69 
58 
70 
30 
70 
60 
63 
42 
64 
43 
64 
48 
65 
40 
68 
56 
65 
49 
61 

:9 

67 

5' 

67 

45 

62 

46 

65 

51 

69 

60 

68 

58 

63 

47 

70 

58 

65 

45 

62 

50 

66 

51 

66 

57 

62 

46 

68 

58 

70 

63 

70 

58 

70 

57 

66 

56 

67 

68 

68 

58 

66 

51 

75 

58 

68 

55 

67! 

55 


66  61.5 


34. 3 

53.4 

32.3 

58.1 

37.9 

61.5 

38. 3 

65i57.8 

34I3O.7 

66  62.2 

43!36. 3 

65164.8 

41  36.0 

72I63. 1 

39^40.0 


62.0 
37.7 
-58.4 
35. 9 


68)62. S 


37.4 
62.5 

37  8 
61.9 
rS.  6 
,^8.8 
27.4 
64.7 
41.7 
.56.8 
32.8 
56.3 
34-1 
58. 6 
37.2 
55.7 
31.1 

1.8 
39.3 

62.  5 
39.  f: 
60.5 
41.0 
-■■19. 1 
38.3 
58.9 
31. 3 
CJ5.7 
-10.1 
-59--- 
35-- 
63  -2 
40.7 
02.  5 
.38  I 
58-9 
35.6 
62.2 

38  8 
i7.6 

34.1 
60.1 
37.2 
.59.8 
31.8 
58.8 
38.3 
59.1 
34.6 

63.  n 
11-' 
.59  -.' 
:;4. 5 
61-  6 
-J2.2 
61.7 
40. 2 
59.  6 
36. 1  ■ 
61,' 
40. 
01-1 
10  1 
60.7 

38|30. 1 
6161.5 
4541.9 
,59|.58..5 
42|:iii.  6 
61  .''7.7 
4l!3B.9 


^Thermometers  are  read  in  the  raorniag:  the  maximum  tomperaturo  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  'I'hich  it  almost  always  occurs. 

Weather  Bureau.  Little  Rofk,  Ark  l-;6-32-102() 


U.  S,  DEPARTMENl-  Of  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN,  Chief 
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GE.WER.AI.  STTBTMARY 

The  mean  temperature  for    April,     1932 
with  ^A'arm  weather  prevailing  for  the  first 


was  above  normal 
seven  days  of  the 
Freezing  temper- 


i^ever. 


Windstorms  wore  not  as  destructive  as  they  were  in  the  pre- 
ceding month.  High  winds  were  reported  from  the  northwest- 
ern portion  of  the  State  on  the  1st  or  2d,  from  a  few  stations 
or.  the  6th  and  7th,  and  more  generally  on  the  24th  or  25th. 
On  the  7th,  a  windstorm  demolished  a  small  house  at  Lepanto, 
injuring  7  people  and  causing  damage  estimat>'d  at  %?tO{).  At 
9:00  a.  m.  on  the  25th,  a  small  tornado  struck  in  Mississipyn 
Couuty  4  miles  southwest  of  Osceola  and  moved  northeastward 
to  Osceola.  The  destrnctive  path  was  narrow  and  the  greatest 
damage  was  in  Osceola  where  two  houses  were  demolished   and 


two  cotton  gins  wrecked,  the  loss  being  estimated    at 


$35,000. 

T.A.M. 


tit 

Thunde,! 


month  and  later  from  the  19th  to  the  25th 

atures  occurred  at  only  five  stations  located  in  the  more  moun- 
tainous portions,  Bacesville  and  Lead  Hill  reporting  a  tempera- 
ture of  32°  on  the  1st,  Mount  Ida  and  Thorn  burg  31*=    on    the 
12th,  and  Button  28  "  on  the  14th.     Heavy    frost    oocurred 
two  stations,  Harrison  located  in  a  northern  border  county    re 
porting  heavy  frost  on  the  8th    and    9th    and    Brinkley    lieavy 
frost  on  the  15th-     Light  frost  was  reported  from  a  number    of 
stations  on  the  i 2th  and  1 5th  and   at    two    stations    along  ^^^[/J7 
border  in  the  northeastern    portion    on    the    27th.       Howef^'^^  i     " 
practically  no  damage  resulted  to  growing  vegetatiorj  fronVi 
during  the  month. 

1  he  mean  tt-mperatare  for  the  .-tate,  as  determined  by  the 
records  of  61  station'^,  was  63. V"  which  is  2.2^"  above  normal, 
all  stations  for  which  normals  have  been  computed  showing 
positive  departures.  Monthly  means  ranged  from  58.6°  at 
Dutton  to  67.2°  at  El  Dorado,  a  difference  of  8,6°  between  the 
Ozarks  and  the  southern  border  counties.  DepMrtures  ranged 
from  0.4°  above  normal  at  Marshall  to  4.2°  above  at  Gravette 
and  Harrison.  The  highest  temperature  recorded  was  92°  at 
Osceola  on  the  21,st;  the  lowest  28"  at  Dutton  on  the  I4th. 
Maximum  lempeiatures  occurred  generally  about  the  20th  or 
21st  and  minimum  temperatures  about  the  12th. 

Precipitation  w;^s  decidedly  deficient  in  nearly 
of  the  State,  only  four  stations  with  records  of 
more  showing  positive  departures.  Showers  fell 
four  periods:  from  the  6th  to  the  11th,  the  16th 


Misesllaneous  Phenomena 

Dates  and  numtier  of  stations  reporting 


Dense  Fogs.. . 
gilt  Hail 


^loder^te  Hail 
SluiV£|"" 


ayrhs.^i^ 


213 


joliojii 


12!l3,1415llc'l7il8il9l2C)!21|2'223:24 


V   I 


2526; 


36!  II  117  . 


3   1 


21  a 

..'  2 


7|28!2<)'30b 


•!•■(• 


725   H   2i   i'  2  ]B  22  23  11    H. 


3'  3 


.-  ffiri:scsii.LANEOtr3  data 


J3 


fii 


all 
10 


Rontonvilte 
P'ort  Smith 
Little  Uoctc 
Momphis 


Pressure,  Sea-level 


^^3 


•Mm 

29.'.« 
29. 9o 
■29.96, 


afi.3i) 
ao.3fi 


27 
27 


29,501 
29.  ,52 

2n-.')5i 

29.571 


Q 
25 
21 
25 
25 


Wind 


S 

C6  >  a, 


5.712 
fi.8S2 
7,090 
t!.21r 


31 
32 


Relative 
humidity 


3\v 

\v 
sw 


24 


B 
1* 

6. 

i^- 

tr- 

66" 

71 

70 

44 
42 
65 

?3 


72 
6.J 

72 


COMPARATIVE    DATA    FOR    APEII., 


Year 


Tomperatsire 


IPi'ecip-it.ition 


2  to 


Number  of  davs 


portions 
years  or 
generally  in 
to  the  !9th, 
the  22d  to  the  25th,  and  on  either  the  29th  or  30th.  The 
av{  rage  precipitation  for  the  month  was  2.85  inches  which  is 
2.20  inches  below  normal.  Of  the  93  stations  reporting,  twen- 
ty-two received  less  than  2.00  inches  while  ?ix  reported  over 
5.00  inciies.  Monthly  totals  ranged  from  0.71  inch  at  Cotter 
to  7,03  inches  at  Marked  Tree.  The  greatest  amount  measured 
in  any  24-hour  period  was  4  53  inches  at  Marked  Tree  on  the 
8th'  No  snowfall  was  reported.  Ihe  average  number  of  rainy 
days  was  7. 

The  weather  as  a  whole  daring  April  was  favorable  for  farm 
work.  The  heavy  rains  of  the  latter  part  of  March  in  connec- 
tion with  the  showers  from  the  7th  to  the  11th  kept  the  soil 
too  wet  in  the  ea.stern  and  southern  portions  for  preparation 
and  planting,  but  by  the  middle  of  the  month  the  planting  of 
corn  had  begun  in  nearly  all  portions  and  cotton  was  being 
planted  in  soutl^ern  ?nd  central  portioiis  where  the  soil  was 
in  condition.  Cool  nights  retarded  the  germination  and  growth 
of  cotton  about  the  middle  of  the  month  and  again  the  latter  ^^ 
portion,  but  in  many  localities  by  the  close  of  the  month  early  u;27 
cotton  was  being  worked  out  and  stands  were  usually  good. 
In  some  sections  the  soil  was  getting  dry  by  the  latter  part  of 
the  month  and  truck  crops,  wheat,  and  oats  vvere  needing  rain. 
The  marketing  of  strawberries  began  in  the  southwestern  por- 
tion of  the  State  about  the  20th  but  the  crop  is  late  and  carlot 
shipments  did  not  begin  until  the  latter  part  of  the  month. 
Streams  in  nearly  all  portions  of  the  State  were  at  low  stages 
during  the  month  with  no  flood  damage  reported. 


Means - 
Extremes 
1891  

1»9'. 

1S94 

1S9.3 


1897  . 
IS98  . 

1899  . 

1900  , 

1901  . 
190.;  . 
1903  . 
19'i.;  , 
1905  , 

igoci 

1907 

I  1908 

1909 

:jio 

1911 
I  1912 
;  191,1 
I  1911 

1"1.") 

1918 
1  1917 
!  19)8 
1  1919 
I  1920 

1921 
t  1922 
j  1923 

:  19-1 

I  1925 
1026 


192X 
1920 
1930 
19:!1 
1932 


61.5 

62.8 

61.4 

64.9 

63.1 

63. 1 

67.8 

61.4 

59.2 

60.7 

62,2 

,58.  1 

61.2 

00.6 

56.8 

fit.  1 

63.7 

51.9 

63.3 

60.9 

59.8 

60.5 

61.9 

61.  2 

61.0 

64.3 

59,9 

60.4 

59,6 

61.6 

59  8 

59.8 

63-5 

61.4 

61.4 

67.4 

,59.1 

65.7 

.57.3 

64  0 

64,9 

.59,1 

63.7 

+  1.3 
-0.1 
+3.  4 
+  1.6 
+  1.6 
+  6.3; 
-0.1 
•  2.3 
-0.8; 
+  0.71 
-3.  4| 
-0.  3l 
-0.9| 
-4.71 
-0.4! 
+2.2j 
-6.6i 
+1.8 
-0.  6 
-1.7| 
-1.0 
+0.4 
-0.3 
-0.5 
+2.8 
-1.6 
-1.1 
-1.9 
+  0. 1 
-1,7, 
-1.7 
-+2.0I 
-0.1 
-0.1 
+  5.9 
-2.4 
-^4.2 
-4.2 
+  2.0 
+  3.4 

+  2,' 2 


99 

93 
97 
94 
91 
98 
94 
90 
93 
96 
98 
96 
96 
91 
89 
96 
97 
89 
94 
88 
90 
90 
93 
94 
94 
96 
9^2 
90 
96 
95 
94 
91 
90 
95 
94 
98 
94 
99 
87 
92 
96 
92 
9;i 


18 

1 22 
i27 
|29 
129 
!S0 
i24 
|31 
il9 
jl9 
'24 
122 
[25 
126 
24 
25 
27 
24 
24 
24 
22 
29 


5.05 

2.75 
6.98 
7.16 
6.18 
1.99 
3.65 


17  4.14 
3.09 
3.28 


15  126 
18  127 
18  !l9 
28  ll9 
14  1 24 
28  !23 
2  125 
24  124 
22  21 


4.98 
3.,S2 
2.87 
1.86 
3.88 
6.29 
2.55 
5.44 
6.32 
4.  .52 
5.14 


1   19. 


8.14 
4.91 
4.57 
2.96 

!3.  65 
'5.69 
i7.63 
!3.56 
1,5.49 
7,87 
I5  54 
[&.») 
14.99 
2.62 
[2.  65 
12,93 
8.52 
5.69 
1.41 
!2  62 
i2,85 


-2.30 
+  1.93 
+2.11 
+  1.13 
-3.  06 
-1.  40 
-0.91 
-1,96 
-1.77 
-0.07 
-1.23 
-2. 18 
-.3. 19 
-1.17 
+  1.24 
-2.50 
+  0.39 
+  1.27 
-0.53 
+0.09 
+4.81 
+3.  09 
-0.14 
-0.48 
-2.09 
-1.40 
+0.  64 
+2.58 
-1.49 
-hO.  44 
+2.  82 
+0  49 
+  1.25 
-11.06 
-2.43 
-2,49 
+  7.88 
+3.47 
-1-0. 64 
-3,64 
-2.  i3 
-2,20 


13 

15 
12 
11 
14 
16 
12 
12 
14 
10 
10 
14 
11 
13 
11 

9 
15 
10 

9 
15 
12 
10 

9 
17 
11 
14 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
14 
16 
12 
13 
1] 
16 
13 
16 


■r,  o  ^ 
a2„  c 


10 

8 
9 
6 


10 
6 


11 

6 

9 
12 

8 

9 
12 
12 

6 

? 

5 

7 

9 

9 

7 

9 

9 

9 
11 

8  • 

6 

12 
9 
10 

6 

9 

7 


Corrections: 

Sinttgart,  January  and  February  minimum  temperatures  should  be 
set  forward  one  day. 

Marcli,  pacje  0,  State  average  precipitation  .should  be  4.48  inches, 
departnve ''0.20. 
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April,  1932 


stations 


Amity 

ArkadPlphia  

Arkansas  City  

Arlberg 

Batesville 

Bee   Branch 

Beutonville 

BiR  Lalce  Outlet,  tt 

Black  Rook 

Blytheville  

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage    

Center  Point 

Clareiuion    

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset 

Danville 

Dardanelle 

De Vails  Bluff 

Dumas  

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Favetteville   

Fort  Smith 

Freeman  SpringsH 

Fulton  

Georgetown  .... 

Gilbert 

Grannis 

Grave.tte 

Harrison 

Helena 

Hidden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index tt 

Jessieville 

Joiiesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK  ■ 

Lurton 

Ijutherville ;+ 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mommoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Moua 

Morrillton 

Mountain  Home.. 

Mouut  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozarlv  

Paragould 

Parkin  

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

PocHliontas  

Portland 

Prescotf 

Rison 

Rogers  

Saint  Charles 

Saint  Francis 

Searcy ■• 

Spriugbank Il 

Story 

Stuttgart 

Subiaco  ■   

Sun.s''t  

Texarkana 

Thoruburg 

Waldron 

Warren 

Wafers 

■   Whitecliffs 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


Counties 


State  Means 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita. 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell  .". 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . , 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  . . . 

White 

Searcy 

I'olk 

Benton  

Boone 

I'liillips 

Cleburne  

Pike   

Hempstead . . 

Garland    

Little  Riyer  .  . 

(iarland 

Craighead  .. 

Boone 

Pulaski 

Newton 

.(ohnson  

St.  Francis... 
Columbia  .... 
Hot  Springs.  . 

I^ulton  

Lee  

Poinsett   

Searcy 

I'olk 

Co  11  way 

I  '.a.fter 

Montgomery  . 

.lackson 

Moi.tgomery  . 
Montgomery 

Howard 

Missis.sippi  . . . 

Franklin 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Ciav     

.Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Neyada 

Cleveland  .  . . . 

Benton   

Arkansas  — 

Clay   

White 

Miller 

Montgomery  . 
Arkansas.   ... 

L<;gan 

Washington.  . 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . 
Little  Mver.  . 
Mississippi  . . . 

Cross 

Desha 


OUmatoiog'ioal  Data  for  April.    193  S 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


700 

37 

230 

36 

145 

48 

700 

10 

277 

33 

700 

40 

1303 

27 

2 

2.')9 

30 

252 

7 

465 

18 

205 

45 

361 

2S 

158 

47 

.... 

26 

470 

33 

172 

28 

516 

11 

309 

49 

293 

39 

40« 

6 

175 

20 

327 

16 

330 

46 

163 

5 

162 

26 

1590 

29 

270 

31 

229 

25 

1465 

32 

1451 

45 

457 

55 

2240 

S 

260 

46 

200 

20 

675 

8 

900 

13 

1250 

35 

1052 

32 

250 

60 

445 

13 

12 

377 

61 

600 

41 

275 

7 

750 

6 

345 

37 

6.50 

2(1 

357 

5.5 

2100 

7 

775 

'3i.5 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 

son 

650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
301 

'i96 
307 
215 
300 
122 
329 
213 

1385 
175 
200 

240 
700 
228 
1050 

332 

650 
675 

■im 

800 
290 
237 
2.50 
167 


33 

2 

16 

45 

27 

20 

27 

18 

44 

9 

18 

33 

48 

5 

6 

3 

34 

37 

9 

2 

16 

7 

45 

39 

26 

44 

31 

41 

3 

4 

22 

25 

S 

45 

35 

1 

46 

11 

13 

38 

8 

28 

7 

21 


63. 8'' 


60.1 
63.6 
61  2 


63.6 
65.2 
65.0 
60. 2 
64.2 
63-2 
66.2 


65  5 
63.0 


66.1 


-r  2.0   88"   20 


66.2 
o».  6 
67.2 
64.9' 
62.8 
61.9 
65  0 


«I 

o3 

3  O 

a> 

fl3  G 

^ 

go 

tt 

w 

+  1.1 

+  2.6 
+  3.6 


+  3.0 
-1-3  0 
+  1  0 
+  0.8 

V'a'o 


+  3.5 
+  30 


+  3.5 


-2.7 
+  X2 
+  2.9 
+  2  1 
+  3.8 
-  3.4 
+  32 


61.7 
61.4 
61  5 
64.2 

60.6 


64.6 
61. U 

65.4 
60. 3 
63  8 

668 
65.0 
6i:.3 
64.9 
62.6 
61.2 
63.7 
64.0 
61.4 
62  0 
64.2 


65.3 
64.6 
63.4 


67  0 
«2  6 
67.0 
66  6 

62  2 
63.' 7 


+  12 
4.2 

+  4.2 
1.4 


+  2  2 


+  3.3 
+  1.2 
+  3.3 


65.4 
66.5 
60.4 
66.0 
62.6 

'67. 0' 


21 

20 

21 

20+ 

20 

20 

19 


2nt 

2)t 


22 


21 
2 
20+ 
2U+ 
22 
20 
20 


84    20 
82  I  13 


-1-3.6 

+2'4' 
-1-3.3 
+3.1 
+  2.8 
+  1.0 
+  0.4 
+  2  1 

+2-6 
+0-6 
+-.i.2 


+  4.1 
+  1.2 


+  3.6 
+  2.4 
+  2.4 
+  3.3 

-r'-Si 
+  'i.'9 


+  3  I 
4  3  8 


+  1  8 


f  3,7 


i:6 


63.1 
63.4 


63.7 


+  1 


-f2.2 


90 


20+ 


21 
21 
20 
2t 
21 

20 

20t 

2. 

21 

22 

21 

20 

20t 

21 

20 

21 


20 
21 
20t 


21 
21 

6t 
20 


41 


20t 
20 
20 
20 


40 
28 
46 
36" 
40 
36 
44 


33 
34 
34 
37 

"i'b 

37 
44 


15t 
12 
15 
12 
12 
12+ 
8+ 


9+ 
14 
IT 
1 

'/I 

U 

u 


8+ 
12 
It 


12 
12 

i 

I 
15 

9+ 
12 
16 

12 

16t 


9+ 
15 

9t 
12 

■■gf 


38" 


38 


37 
49 
34 
21 
36 

36" 
42 
47 
36 
S» 
41 
37 
39 
46 
48 
40 


Precipitat 

on,  inches 

Number  of  days 

ta 

C8.-^ 

•la 

-0 

<D  5 

■S"a 
5  <:; 

o 

o  ^ 

3  O 

.■So 

SS 

a.   . 

t-i 

^ 

■c 

S 
o 

si 

o3 

•3g 

5 

o 
3 

c8  O 
u,  o 

^•3 


42 
45 
38 
38 
31 


92  I     21 


28 


16 

38 

"■jf 



36 

12 

38 

lit 

28 

12 

39 

12 

47 

9 

37 

")5" 

"37  " 

15 

36 

14 

51 

Observer 


1.  W.Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  C.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   8.   Weather  Bureau 

Harry  .Johnson 

Vernon  C.   Howe 

Charles  Phillips  Jr. 

F.  H.  Randolph 
R.  J.  Torry 
W.J.   Copp 
Georgia  Quarternian 
C.  R.  Tewalt 

John  C.  Floyd 
J.   \V.   Bishop 
A.   L.   Stephens 
E.  E    Oordrev 
Winfred  D .  Polk 

0.  B.  McSpauden 

G.  A.  Giffoid 
C.  G.  Hudson 
Geo.N.  Goodier 
E.  G.  Pate 
Ben  Johnson 

J.  M.    kicke.tts 

J.  J.  Babb 

Or.  R.   H.    Hardlu 

Geo.   W.   Nichoalds 

I'ntverslty  of  Arkau},»s 

I'.  8.    Weather    Bureau 

R.   J.   Mo  Cuiston 

r .  J  .  Lograu 

W.   K.  Owens 

S.  G.   i?attenfield 

W.E.  McVay 

A  .  F.   Stevens 

Louis  R.  Keek 

James  A.  Burnett 

Geo.  W.  Baker 

lorn  W.  .Stewart 

N.   P.  ONeal 

G.  C.  Bolton 

H.  G.  Sanderson 

U.   S.  Forest  Servlee 

Bc'.:edictine  Slst«rs 

J.  H.  Crosswhite 

U.  S.   Weather   Burenn 

1.  C.  Sutton 

H.  G.   Lenhardt 
William  G.  Hager 
State   Agri.    School 
Mrs    W.   L.   Matthew* 
S.  F.  Whittaker 
C   N.    Ilouck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.  W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.   Halbert 

G    A.  Whit'ungtoi! 
J.  D.  Henderson 
TI.  S.  Forest  Ssrvlce 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Charles  H.  Hampton 
Orkney  0.  Milton 
W.  R.   Heagler 
P.  D.  Roberts 
W.   E.  Baker- 
V.   C.   Wright 
Miss  Theresa  Scheii 
Benedictine  Sisters 
W.   K.    Edmiston 
Craig  WiiRams 
Mrs.   M.   \     Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Deane 
S.  T    Rooney 
Arthur  I).  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adaic  F  Buerkle 
New  Sublaro  Abbey 
Walter  .hinies 
H.   S.   Bra^hear 
Edward  E.  Holmec 
I>r.  Chevec  Bevill 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J.   R.  Huddleston 
Nannie  O.  Schirmer 
S.N.  Johnson 
R.  T.  Cobbs 
W.  H.  Barton 


Temperature  a 
and  summaries 
Dover:  (nrjex.  Route 
•••24  hours  ending  midnight. 


nd  precipitation  departures  computed  for  staUons  ha,ving  tea  or  more  years  record.      T.   less 

R.'fereiiceletteTs'.'.c,  number  of  days  missing.     +Ako  on  other  dates.     ItP.  0.    addresses 

oute5  Texarkana:  Lttherville.  Route  1,  La.nar:   Spria<fbank.  Djdlridje.    Preelnitation  for24 

oute  3.  iej.ai  tn  ».^^^  ^^^^^  ending  7  a.  m.       'Included  in  next  measuremeJtt.     ^■•*"  -  t^oi.-. 


less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.    tfNot  used   in  means 
as    follows:-  Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Freeman    Springs, 

r24  hours  ending    near  sunset  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Italics  partly  interpolated. 
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Daily  Precipitation  for  April,   1932 


Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 
10 1 11 

12 

13 

14 

15 

16     17 

18 

19 

10 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

37 

2S 

29 

30 

31 

Stv     rrrTTTiJF 

Ouachita   i 

... 

••■ 

•••• 

•••• 

'.'76 
.10 
.9» 
.62 

.70 
.69 
.06 

••• 

.47 
.74 

T. 

.22, 
.28 
1.75 

'"'    \ 

"  • 

"ii 

".V 

.08 
.02 

'.'ii 

.09 
.03 
.20 
.61 
.19 
.01 
.05 
.36 

i.'ii 

'.08 

".'io 
.20 

.04 

'.'64 

.33 

.08 

"25 

T.' 
'.'64 

't.' 

"t.' 

"r'." 
.01 

••  • 

■'si 
'.'12 

.13 
'.'04 

.06 
06 
T. 
.10 
.06 
.27 
.21 

■.03 
.02 
.72 

'.'44 
.03 
.15 

.60 
.04 
1.04 

'!64 

15 

••     I 

.... 

.... 

.19 
1  32 

.02 
90 

.59 
.41 
1.24 

— 

.1  89 

kadelphia.       I'tj 
kansas  City  . .  Itll 

Ouachita   

Mississippi     . . 

— 

8.60 
6.40 
2  12 

•Iberg •• 

Itcsville Illl 

;e  Itranch -^ 

'ntonville *  ' 

g  Lake  Outlet  .IHI 
ack  Rock....  111; 

ytheville Illl 

joaeville- 

White      

1.32 

i'.m 

.i.03 
1  7-^ 

tV 

.16 
T.' 

!23 

".ib 

.28 

T. 

.37 

;43 

.07 

.32 
.75 

T. 
.12 

.09 

'.'48 
.85 
iK) 
.60 

....1 

1 

.... 

:.:. 

■ 

.06 

'.35 

"72 

■.■93 

.04 

.01 

16 

1.46 

08 

'.'15 
''23 
."99 

T. 

••■• 

•■•• 

.06 

.50 
.68 

T. 

.02 

T. 

.40 

.01 

.07 

.10 

.01 

1.16 
.02 
.48 

1.03 
T. 
T. 
.01 
.67 
.40 
T. 
T. 
T. 
.01 
.37 
.70 
.73 
.61 
.05 

1.81 
.10 
T 
.96 
.95 
.20 

.'54 
1.81 
1.66 

.63 

'.'76 
.62 
.44 

".'ii 
.34 

.37 

.25 
.04 
.13 

'!77 

.19 

3.02 

'."33 
.10 

1.64 
.30 
.45 

"lis 

T. 
.30 
.21 
.02 

'!64 

"]08 
.35 
.21 

i!02 
.43 

"."47 
.20 
.68 
.36 

"".60 

".ni 

.72 
".'68 

".'43 
.06 

'  .52 
.37 
.18 
.04 
.22 

i.'ie 
.22 

!98 
..80 
.32 

'.'17 

.. .. 

'.'36 
.98 
T. 
.30 
.24 

1.07 

3.14 

Arkansas 

.\rkansas 

St.  Francis..   . 
White 

£ 

. . .  • 

2  71 

.... 

T. 

2.09 
3.30 
3  44 

.... 

.  .  .  . 

:;;: 

8t    Francis 

3.43 

Arkansas 

■••• 





■••• 

.35 
T.' 

"si 

.81 

03 
.45 

1.87 
2.49 
2.19 
1  68 

■inkley !,V,;"r   

ilico  Rock iWhite   

.... 

kindsn 

irthage II 

juter  Point  ...... 

arendon 'II' 

inton 

. . . 

.01 
.08 
1.20 

1  87 

Red 

White   

White   

.... 

^.78 

r.49 

.59 

".26 

1.'75 
.01 
.08 

.... 

.28 
.05 

.16 

•■• 

•••• 

:;:: 

2.96 
3.66 
2.80 
2.43 
3.46 

' 

.19 

... 

.21 
.36 

'.'08 
T. 
.10 

'"":^y llil 

Arkansas 

White 

.... 

.... 

.... 



!62 

— 

.30 
.35 

".02 
'.OB 

"f." 

)tter 

ossett 

Wh^io■ 

.06 
.45 
.29 
.34 

3? 

0.71 

Ouachita  

... 

.... 

.... 

;; 

.... 

.... 

.... 

.70 

..30 

3.65 
1.52 

.33 

laville 

irdanelle 

3  Vails  Bluff. -.1 

.... 

.16 

.67 
.22 

'.'io 

'.6i 
".ei 

.05 
.64 
.75 

•  • 

T.' 

'i08 
.35 
.37 
.27 
.20 

"is 

.03 

.21 
•iO 

.02 

.... 

.19 

■."73 
.15 

'.'oi 

.50 

.... 

1  65 

White 

Mississippi 

.... 


.... 

2  12 

1-15 

.16 

.... 

1.25 
.24 
.70 

■f." 

'f.' 
.09 
T. 
.05 

'.30 
'03 

"64 

'.'i2 

.06 
.07 

'.'•is 

'.'2.3 
.23 
.02 

'.26 
.63 

".'oi 

T. 

t" 

T. 

.... 

't.' 

iis 

X.bb 

"64 

.42 

.08 
.05 
.30 

'!62 
T. 
.50 
.23 
.25 
•  41 
.16 
T. 
.26 

T. 

.95 

1.83 

.05 

T. 

4.41 

White 

.40 

''28 
.8] 
.43 
.27 

't." 

.... 

.... 

2.05 

Dorado III! 

Ouachita 

Arkansas 

White 

.... 

... 

.... 

3  67 

.14 

•     • 

.16 
'!08 

i.'oo 

.■54 

11 

1.03 

T.' 
.06 

;;;; 

"t." 

l.B.'i 

ireka  Springs.... 
irctteville    

3.. 50 

White   

Arkansas 

Arkansas 

Red 

White 

•■•• 

:.: 

T. 

"33 

.10 
.18 
.47 
.06 

■•    • 

2.27 
I  77 

li-t  Smith ••" 

.82 

'lis 

.03 

2.95 

■eemau  Sprgs.  .j  i 



•■•• 

'.'o^i 

2.70 

Ibert Illl 

. 

1.49 

White .;;;.... 

1.78 

rannis 

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi 

.... 

•■: 



.63 

.30 
.65 

.39 

.... 

T. 

.43 
1.07 
.49 

't.' 

.68 
.20 

'!i8 

.06 
.05 

'."I6 
.20 
.02 
.16 
.07 

.... 

'."38 

'!37 

E 

5.73 
3.23 

arrison 

elena Illl 

.07 
.14 

.10 

.25 
.05 

.'61 
.35 
.94 
.16 
.04 

!62 

.74 
.40 
.08 
T 

.'38 
.08 

.... 

1.92 
2.26 

White 

1  51 

2.86 

ighland 

ope 

.... 

.... 

1.03 
.C13 
61 

3.96 

Red 



..- 



.... 

.... 

.53 

.... 

.03 

3.68 
2.46 
2.32 

ot  Springs  

d'JX Ill 

ssieville Ill 

nesboro 1  II 

;ad  Hill     

i«le  Kook.."* 

Ouachita 

Red 





'.'Ofi 
.40 
03 

T. 

0"; 

■ 

'.20 
.46 
.23 

'.07 

'!i2 
t" 

.28 

.02 
.13 
.10 

•••• 

1.58 

T. 

.17 
.59 
.31 
.30 

.... 

.... 

1.79 

White   

White    

A  rkansas 

••• 

.... 

.... 

.... 

i.'is 

.06 
1.02 
2.57 

1.87 
.02 

'.'37 

.28 

"t.' 

.... 

■f.' 

3.05 

.... 

.01 
T, 

... 

T. 

.0) 

.51 

3.25 

.60 

2.02 

1.78 

.33 

2. 62 

adison Illl 

Arkansas 

.... 

.10 

.08 

T. 

.99 

'!20 
.02 
.42 
.15 
.33 
T. 
.95 
.07 
.13 
.08 
.14 

■;i6 

T. 

T. 

•••• 

.68 

'!66 
1. 

i!85 
.23 

.20 

'.'28 
1.16 
04 
.83 
.12 

i!68 

.... 

6.96 
3.77 

Red 

.61 
.66 
T. 
.37 

'.'26 
.29 

2  63 

Ouachita 

White   

i.'oo 

.31 

'."eo 

.20 
.90 
.09 
4.53 
.05 
.20 
.16 

i!98 
.12 

."05 

3.10 

1.02 

2. 82 

1.42 

.93 

.83 

.16 

".di 

.35 

'•'45 
T 
30 
.29 

't  ' 

.17 

■  45 

.... 



.... 

.... 

2.80 

'•07 

;;■; 

.  . . 

;;•: 

3.00 

.... 

1.52 

arked  Tree....|tll 

St.  Francis 

White 

.... 

.26 

•I". 

.60 
.76 
.36 
.10 
.46 
.03 
.36 
.66 
.20 

r. 

.50 
.07 
.02 
.07 

".bb 

7.02 

.05 
.12 
T. 



'.'is 

't." 

.02 

2.01 

ena                     It'l 

... 

2.99 

orrillton IR 

ountain  Home  ■  • 

Arkansas 

White   

.... 

— 

.... 

i.'os 

.50 

1.36 

T. 

.01 

'.oi 

.03 
.51 

T. 

.05 

•••• 

'.'82 

.... 

.17 
.64 
.02 

1.04 
.66 

2.14 

"•27 
T. 
.06 
.09 
.81 
.05 
65 
.06 

1.63 

'.'73 

't.' 

.12 

.62 

.62 

.02 

.16 

.32 

1.70 

1.09 

.81 

.05 

• 

1.80 

03 

T. 

2.32 

.31 

■."34 

.10 

.10 

'.'07 
'.'22 

.16 
.02 
.29 

:::: 

•••• 

2.95 

orraan Ill 

White   

Ouachita  .   .. 

O'lianhitft 

.... 

.... 

.... 

2.87 

2.24 

.48 
.04 
.90 
.73 
.08 
.76 
.17 
.11 
.22 
.04 
.66 

2.  38 

Red 

* ' '  * 

.... 

.06 

T. 

24 

.12 
.96 

".ks 
i'.4i 

.38 

3.10 

zark Il 

arkin Il 

igc-Qtt 

Mississippi 

Arkansas 

St.  Francis.... 
St.  Francis.... 
White 

.... 

.... 

::: 

. . . . 

.... 

.40 
.09 
.26 
.34 
.09 
.60 

'.'49 

.17 

■■i5 

.02 

.36 

'.'ii 

.44 

'.'63 

.05 

T. 

.... 

.... 

5.35 

".'23 

... 

.... 

2.90 

... 

.... 

..  . 

4.24 

.01 

•••• 

••■• 

3.63 

•••• 

2.49 

St   Francis  . . . 

1.35 

'!72 

.... 

.16 

't." 

3.9S 

ocahontas 

ortland Ill 

rescott Ill 

ison 

Arkansas 

2.30 

White   

... 

.... 

1.60 
T. 
.02 

■■36 

3.05 

';62 

... 

•••• 

3.27 

Ouachita 

Ouachita 

. .. 





... 

.78 

1.'76 
.40 
.46 
.JO 

1.02 
T. 
.03 
.05 

:'.'.'. 

.16 
''62 

'log 

.... 

.... 

..   . 

.... 

"■3\ 

'.'42 
.01 

'!i6 

.29 

.67 



'.'.'.'. 

..;. 

.13 

'!37 

'.'16 
.08 
.16 
.64 

4.20 

1.79 

t.  Francis  Ill 

White 

St.  Francis  — 

White 

Red 

•••• 

•••• 

'f.' 

.53 
.12 

'.'62 
,15 
.01 

t'.' 

.... 

.... 

'.14 
.15 

".33 

't.' 

T. 

.... 

.... 

'.'i4 
.02 
T. 
.34 

1.31 

"t.' 

'f.' 

.03 
T. 

';49 
'^23 

.... 

.... 

.... 

8.' 54 

.... 

— 

1.89 

pringbank 

tory 

tuttgart 

uhiaco 

— 

.... 

— 

.... 

2.01 
1.99 

.  .  .  . 

.87 

■f.' 
T. 

'."10 

'.'is 

.16 



4.00 

Arkansas 

Arkansas    .... 

.... 

■  ■• 

.... 

.... 

.iO 
.17 

.02 

.17 

.30 
.37 
.16 

•••• 

•••• 

••■■ 

':" 

.04 

.50 

".is 

.06 
.06 
.10 

;;■. 

'■'■  ■ 

.38 

.14 

.47 
.34 
.30 
.11 
.62 
T. 
.71 
AS 
T. 
T 

•••• 

••■• 

1.47 
1.64 

unset 

exarkana Ifl 

hornbiirg 

2.68 

. . . ' 

. . . . 

1.67 

Arkansas 

1  Ouachita 

..  .. 

.... 

•     - 

.... 

.... 

.■28 

'.'io 

31 

.... 

.OS 
. .. . 

.... 

.... 

.26 

2.99 

I'arreu 

I'aters 

'hitecliffs 

mson 

HP 

.5C 

.40 



1.80 

'.'.'.'. 

.16 
"03 

.42 
T. 
.04 

in 

58 

.... 

.18 
.38 

f.' 

.... 

.... 

. 

2.60 

'  Uc^r\ 

.,      . 

.. . . 

■  '       * 

.19 

3.17 

.98 

.88 

T. 
l.OJ 
1.2] 

.oe 

T. 
.6- 
.21 

.IC 



... 

2.86 

Ifflississippi    ... 

Qf     TTrflTini'; 

.... 

.... 

.... 

.... 

.43 
.21 

.09 
.05 



:;:; 

6.93 

2.95 

Arkansas 

.... 

.... 

.59 

2.88 

Dall^  Xiver  Staeres  for  April.  1932 


Stations 


'ort  Smith 

'zark 

lardanelle 

lorrillton..  .. 
/ittle  Rook. 

ineBlu£E 

'ancopin 

'anville 


Rivers 


.Arkansas... 

....do 

....do 

....do 

....do 

....do 

....do 

.Petit  Jean. 


Flood 


22 
22 
30 
20 
23 
26 
29 
20 


8 


7.8 
5.3 
8.8 
6.4 
8.2 
13.2 
22.6 
14.4 


7.4 
4.9 
8.2 
6.0 
7.7 
12.9 
23.6 
10.2 


7.1 
4.4 
7.8 
6.4 
7.0 
12.3 
24.3 
9.1 


6.7 

4. 1 
7.2 
4.8 
6.3 
11.6 
24.8 
8.1 


6.3 
3.6 
7.2 
4.2 
5.6 
II. 1 
25.3 
7.6 


5.7 
2.8 
fi.5 
3.0 
4.3 
10.0 
26.3 
6.7 


to      11      S2 


5.6 
2.8 
6.7 
2.7 
3.8 
9.7 
26.7 
6.4 


5.3 
2.6 
6.4 
3.0 
3.7 
9.1 
27.1 
6.0 


5.3 
2.3 
6.0 
2.5 
3.7 
8.8 
27.5 
5.8 


6.3 
2.2 
.5.8 
2.0 
3.4 
8.8 
28.0 
6.8 


5.0 
2  1 
5.7 
1.8 
3.1 
8.2 
28.4 
5.6 


13      14      15      J6      17      18      M      2D 


5.0 
2.0 
5.6 
1.7 
2.9 
8.2 
28.8 
5.4 


4.9 
1.8 
5.4 
1.6 
2.6 
8.1 
29.1 
5.0 


4.7 
1.6 
5.2 
1.5 
2.3 
7.7 
29.3 
4.7 


4.7 
1.4 
6.0 
1.4 
2.3 
7.6 
29.5 
4.4 


4.7 
1.4 
5.0 
1.3 
1.8 
7.5 
29.6 
4.2 


5.6 
1.3 
5.0 
1.2 
1.7 
7.4 
29.7 
4.0 


6.0 
2.5 
5.0 
1.3 
1-6 
7.S 
29.7 
3.8 


53 
2.8 
6.8 
1.4 
1.7 
7.3 
29.5 
3.7 


21      22  I  23  (  24  I  36  I  36  I  27  I  SB  I  28  j  80  I  81 


29.128.5 
3.5I  3.4 


5.2 
1.6 
5.5 
1.3 
2.0 
7.6 
27.9 
3.4 


5.5 
2.2 
5.6 
1.2 
1.7 
7.6 
27.1 


5.81 
2.5 
5.8 
1.5 
1.8 
7.1 
16.0 
3.2 


6.6 
2.5 
6.8 
1.6 
2.1 
7.1 
24.7 
3.1 


5.8 
3.4 
6.8 
1.5 
2.2 
7.3 
23.6 
3.8 


H.3 

6.8 

6.3 

2.5 

3.0 

3.-i 

6.7 

5.8 

6.1 

1.6 

1.5 

1.7 

2.2 

2.1 

2.1 

7.4 

7.4 

7.4 

22.4 

21.  H 

20.4 

3.4 

3.4 

3  5 

IB 
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Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


Cottei 

Calico  Rock , ... 

Batesville 

Newport 

Georgetown 
De  Vails  Blufl. . 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  .... 
Arkadelphla. . .. 

Camden 

Fulton 


10 


12 


13 


14 


15 


16 


20 


21 


22 


23 


24 


25  I  26 


27 


26 


29 


30 


...White  . 
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57 

6iT 

71 

81 

,56 

52 

68 

7-1 

5-i 

53 

71 

77 

^>i 

.59 

66 

75 

52 

46 

74 

79 

5.3 

/>.'> 

72 

81 

54 

52!    U 

64 

■;9i     !- 

54 

51 

79 

78 

.59 

5-1 

70 

78 

.50 

,55 

69 

78 

60 

.57 

72 

81 

55 

51 

66 

80 

54 

5f 

69 

SC 

,59 

51 

75 

81 

1 

54 

55 

67 

80 

51 

14 

OS 

79 

61 

57  i    i 

(fi. 

771 

52 

57 

72 

70 

56 

1  51 

1.    1 

inno:imt<T>  are  ■.•t»;ul  in  the  morning:  the  ma. 'citnum  temperature  then  read  is  crediteJ  to  tiie  preced.  ng  day,  on  <yhioh  it  almost  always  occurs. 
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GENERAI.  SITMMAR-Sr 

The  mean  temperature  for  May  1932  was  0.4°  above  normal 
while  precipitation  was  deficient  in  practically  all  sections, 
only  one  station,  Danville  in  the  west-central  portion,  having 
a  positive  departure.  This  is  the  third  consecutive  month 
this  year  with  precipitation  below  normal,  the  average  being 
1  96  inches,  and  it  is  the  driest  May  since  1925  when  the  State 
average  was  only  1.88  inches.  ■     j  u      tu^ 

The  mean  temperature  for  the  State,  as  determined  by  the 
records  of  62  stations,  was  69.5°  which  18  0.4°  above  normal. 
Thirty  five  stations  reported  positive  ^^^''^'^tures  14  negative 
and  4  normal.  Monthly  means  ranged  trom  63.0  at  Dutton 
in  the  mountainous  portion  to  72.9"  at  Warren  m  he  south- 
eastern lowlands.  The  highest  temperature  recorded  was  96 
at  Warren  on  the  15th;  the  lowest  35"  at  Ihornburg  on  the 
19th  Light  frost  occurred  at  Story  in  the  northern  portion  ot 
of  Montgomery  County  on  the  1st  and  the  l3th. 

Showers  were  generally  light  and  scattered    during    the    first 
20  days  of  the  month  in  east-central  and  northeastern    sections 
and  in  extreme  northwestern    and    southern    border  ^counties 
Magnolia  in  Columbia  County  had  no  ram  until  the    ibth    and 
VV' nne  in  Cross  County  o.dy  a  trace  until  the  27th      Howe^^r, 
inwest-central  sections  and    over    the    southern    slope   of    the 
Ozarks,  heavy  rains  fell  from  the  6th  to  the  fth,  some  stations 
reporting  over  2.00  inches  during  this  period^     Ra  nfall,    also, 
was  heavier  in  the  Arkansas  River  VaUej  and  on    the    western 
and  northwestern  slopes  of  the    Boston    Mountains.       Showers 
were  more  general  the  latter  part    of    the    month    wuh    locally 
heavy  rains  occurring  at  a  few  stations  where  the    rainfall    was 
heaviest   earlier    in    the    month.        The    distribution    was    u- 
regular  with  nearby    stations    showing   a    wide    divergence    in 
nonihlv  totals  in  some  sections,  especially  in  the  «outhweste.^n 
and  northeastern  portions.     The    greates     deficiency    occu  red 
in  sections  embracing  the  St.  Francis  and  White  River    valleys 
and    in    extreme    northwestern    and  ^^o^^hwestern    counties 
Monthly  totals  ranged    from    0.28    ^"«^./  .  ^"-y^^^.^^f^f,^ 
inches  at  Danville.     The  average  precipitation    for    the    State 
based  on  the  reports  of  94  stations,  was  1 .96    inches    which    is 
3  15  inches  below  normal.     Thirteen    Btatioris    had   less     han 
1.00  inch  and  55  less  than  2.00  inches  while  3_had  more    than 
4.00  indies.     The  greatest  amount  measured    in    any    24-hour 
period  was  2  25  inches  at  Freeman  Springs  on  the    8th.       ine 
average  number  of  rainy  days  was  5.  ,  ,    ,    .  ^.^    ^r^wih 

The  weather  daring  the  month  was  favorable  for  the  growth 
and  cultivation  of  cotton.  Stands  are  good  in  P'-^^^tic^'^y JjJJ 
portions  and  the  crop  is  clean  and  well  cultivated.  Com  made 
good  progress  in  most  portions  though  some  sections  need  lain 
badly  Wheat  and  oats  were  damaged  by  the  dry  weather  as 
were  potatoes,  truck,  and  late  strawberries  but  early  straw- 
berries vielded  much  better  than  usual  especially  m  the  \\  hite 
County  ^district  where  a  record  crop  was  produced 

Hail  did  considerable  damage  locally  in  1  aulkner  Wh  te 
and  Prairie  counties  on  either  the  8th  or  9th.  The  stoims 
usually  covered  only  a  few  square  miles  Hailstones  were  re- 
ported the  size  of  hen  eggs  at  both  Des  Arc  and  Vilonia  on  the 
8th  and  crops  suffered  severe  damage  as  well  as  roofs  of  budd- 
ings in  the  path  where  heaviest.  At  Judsonia  the  da"^^/^  J 
confined  principally  to  strawberries  which  were  nearly  a  total 
loss  in  some  fields  northwest  of  .ludsonia.  ^'A-m- 


Moderate  Hail:— Conway,  Sthi^Qonsiderable  damage  to  gar- 
dens; Little  Rock,  8th,  slight  dam'a^e;'..^  miles  south  of  Wal- 
dron,  8th,  no  report  on  damage;  Arlberg,  9thv .  shght  damage 
to  garden  truck;  Grannis,  27th,  slight  damage. 

Heavy  Hail:— Des  Arc,  8th,  $5,000  damage  to  crops  and 
roofs  of" buildings,  some  livestock  killed;  Stuitgart,  8th,  con- 
siderable damage  to  crops;  Vilonia,  8th,  $10,000  damage  to 
crops  and  buildings,  mostly  buildings;  Judsonia,  9th,  $20  000 
damage  to  crops,  mostly  strawberries;  Duckett,  27th,  shght 
damage  to  crops  and  roofs  of  buildings. 

Windstorms:— Marianna,  8th,  $1,000  damage  to  Miller 
Lumber  Co.,  smokestacks  blown  down  and  machinery  damaged; 
Ozark,  26th,  $5,000   damage    to    buildings,    plate   glass,    and 

crops.  ,  ,  1    J.         T 

lightning-— Fayetteville,  26th,  two  large  barns  destroyed 
by  lightning,  $5,(300  damage;  Charleston,  26th,  barn  struck  by 
lightning  and  destroyed,  loss  S500. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


Dense  Fogs  — 
Lig-lit  Hail  — 
Moderate  Hail  ..  .j 

Heav.y  Hail 

Thuuderstorms  ■ . 
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OUraatologrioal  Data  for  May,   1933 


Stations 


Amity .......  . . . 

Arkaaelphia  .. 
Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville. 


Bee   Uranch 

Bentoiiville 

Big  Lalte  Outlet,  tt 

Black  Rock 

Blythevllle  

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage    

Center  Point 

Claremloti    

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset  

Danville 

Dardanelle 

Do  Vails  Bluff 

DiUTias  

Dutton 

El  Dorado 

England  

Eureka  Springs... 

FavetteviUe   

Fort  Smith 

Freeman  SpringsJt 

Fulton  

Oeorfietown  .... 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs ., 

Index H 

.lessieville 

.lonoaboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

lAirton , . 

Ijutherville iX 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mona 

Morrillton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

C'sceola 

07,ark  

Paragould 

Parkin  

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers  

Saint  Charles 

Saint  Francis 

Searcy ■■ 

Sprinzbauk W 

Story 

Stuttgart 

Subinco  .   

Sunset  

Texarkana  

Thoruburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


State  Means 


Counties 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi  — 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren  — 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Veil 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  .. 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  ... 

White 

Searcy 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River  . . . 

Garland  ■ 

Craighead   . . . . 

Boone 

Pulaski 

Newton 

.Johnson 

St.  Francis  — 

Columbia 

Hot  Springs.  . , 

Pulton  

I<ee  

Poinsett   

Searcy 

Polk 

Conway 

Ba.Kter 

Montgomery  . 

.lackson 

Moi.tgomery  . 
Montgomery 

Howard 

Mississippi  ... 
Franklin'. .  .. 

Greene 

Cross  

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Randolph  .... 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

Arkansas  — 

Clay   

White 

Miller 

Montgomery  . 
Arkansas.   ... 

Logan 

Washington. . 

Miller 

Perry 

Seott 

Bradley 

Montgomery  . 
Little  Hiver. . 
Mississippi  . . . 

Cross 

Desha 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 

'259 
252 
465 
205 
361 
15S 

'476 
172 
516 
309 
293 
40S 
175 
327 
330 
153 
162 

1590 
270 
2'29 

1465 

1151 
4o7 

2240 
260 
200 
675 
900 

1250 

1052 
250 
445 

'377 
600 
275 
750 
345 
650 
357 

2100 
775 

'3i.5 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
301 

'1% 
,307 
215 
300 
122 
329 
213 

1385 
175 
290 
236 
240 
700 
228 

1050 

332 
650 
675 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


O  i?3 


37 
36 
48 
10 
33 
40 
27 

2 
30 

7 
18 
45 
28 
47 
26 
33 
28 
11 
49 
39 

6 
20 
16 
46 

5 
26 
29 
31 
25 
32 
45 
55 

S 
46 
20 

8 
13 
35 
32 
60 
13 
12 
61 
41 


37 
26 
55 

7 
33 

2 
16 
45 
27 
20 
27 
18 
44 

9 
18 
33 
48 

5 

6 

3 
34 
37 

9 

2 
16 

7 
45 
39 
26 
44 
31 
41 

3 

4 
22 
25 

8 
45 
35 

1 
46 
11 
13 
38 

8 
28 

7 
24 

8 


Temperature   {Degrees  Fahrenheit) 


+   1.7 


65.9 
69.6 
66  4 


70.2 
70.0 
09.8 
66.2 
70.  U 
69.2 
72.2 


79.8 
69.0 


70. 6< 

h'.s 

io.h' 

63.0 
72.3 
69.8' 
67.6 
67.0 
70- 6 


67.6 
67.0 
66  4 
69.3 


1.3 
+  1.3 
1.4 


0.0 
0  2 
0  6 
0.9 


4-0  9 

+  10 


+   1.4 

-'o"6 
0.0 
+  1  1 
-02 
+  1 
+  0.7 
+  1  0 


+  0.6 
+  1.7 
+  0 
-   1.5 


71  4 

71.6 
72.8 


70.6 
6S.  8 
70.6 


71  7 
70.8 
67.0 
70.6 
69.5 
64  8 
69.3 
69.8 
67.6 
67  2 
70.0 


72.1 
71.8 
69.8 


70  8 
69  2 
70.8 
72  4 
72.  78 
66  8 


70  4 
7)  6 
65.8 
71.3 
67.7 


-r  0.6 
+  3.2 


+  1.  1 
-  1.0 
+  0.3 

■f'i.'i 


■io  4 
+0.9 

+20 
+  0.4 
+0.5 
-2.4 
+  0  7 

+  L6 

-10 

0.0 


72.9 


69.8 
69  2 


2 

0.0 


-  0.6 

+  08 

-  0.8 
H-  2  0 
+  1.8 
+  1  0 


+  0.6 


+  06 
+   1  6 


-03 
+'l7 


0  4 


+  0.4 


88 


22T 
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Precipitation,  inches 


50 


8t 
31 
23 


15 

22t 

31 

14 

31 

31 

31 


31 

14t 
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'31'" 
25 
31 
31 

14+ 
I4t 
26 


6 
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H 
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31 
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31 


14T 
14t 

;^l 

31  ' 
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t4t 
25 
Ut 
9 
26 
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9t 
14 
14t 


27 
31 

26t 

16 

14t 


14+ 


31 

26t 

8+ 

26t 

12 


31 

15t 


48 
49 
44 
49 
35 

51 


43 

42 


2+ 
2 
17 


2 
19 

2 

2 

It 

2 


19 
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11+ 
2 
It 


2 
2 
2 

u 

'in' 
it 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2t 
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2t 
2 
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1 
2 
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37 
35 
38 
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36 
33 
36 
371; 
41 


33 
36 


3  O 

ag 
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Number  of  days 


•21 


.5  s 
'5*o 


Observer 


-3.34 

-3.47 
-2  S6 

-293 
-2. 61 
-4  03 

-■i.'ss 

-i!2.3 
-2.65 
-3,  13 
-8.68 
-3.  35 
-5.9! 
-2.97 
-2.14 
1.761-  -3.31 
1.13-3  43 

2.54 

1.09-3.43 


L85 
2,09 
1.81 
2  11 
2.07 
2.52 
0.90 
1.80 
2.34 
0,98 
4.13 
2.  X4 
1.59 
0.92 
1.72 
0.36 
1  98 
3.41 


5.01 
2.9J 
1.79 
2. 0<) 
1  28 

1  10 
2.79 
1.34 
1.31 
2.  62 
4  55 
0.8) 
0.93 

2  43 
2.62 
0.28 
2.55 
2.08 
1.67 
1.93 
2.40 
1.2(1 
1,54 

3  79 
0.76 
1.44 
3  23 
3.70 
3  5" 
1,73 
1.82 
2.07 
0.90 

2  22 
1.2' 

3  20 
3.09 
2.54 
1.651 
1.86 

1  24 
1.66 
1.77! 
I. Ill 
1.16 
3.62| 
1.48 
0.86 
2,04 

1.  n\ 

2. 66' 
1.13 
2.02 
1.19 
1.86 
0  93 

i!22 

1.74 

1.00 

1.71 

3.43 

2.66 

2.36 

0.89 

1 

3  60 

2  00 
1 

1.05 
2.13 
0.84 
1.32 


1.96 


+0.19 
-2.49 

-3/20 
-5.01 
-3.80 
-1.55 
-4.43 
-1.13 
-2.20 


-3. 
-3. 

-A! 
-5.2s 
-2.  68 
-2.62 
■  4.63 
-2.18 
-2.  85 
-1.79 


—3.50 
-4.21 
-1.55 


-1.5: 

-3' 26 
-2.72 
-3,69 
-2  33 
-3.91 
-3.65 
-3.31 

-4 '.03 
-4.03 
-3.11 


-3.91 
-1.87 


-2.88 

-i'lii 
-3  72 
-3.78 
-3.84 
-2.15 
4.46 


-3.67 
-3.  73 
-1.K8 
-2  70 

-3.' 73 

-^3.' 96 


1.07 
0.75 
0.63 
1.28 
0.93 
0.75 
0.70 
1.40 
1.29 
0.61 
2.20 
1.31 
1.03 
0.74 
0.95 
0.15 
0.65 
1.26 
0,96 

0  60 

1  88 
0.30 
2.00 
1.25 
0.99 

0  88 

0.  54 
0.27 
0.90 
0.92 
0.59 
1,07 
2.25 
0.3/ 
0.82 

1  11 

O.9.; 
0.11 
1 00 

0,78 
0.49 
0.98 
1.10 
0.66 
0.92 
2.02 
0.70 
0.69 
1..53 

1.  So 
l.«l 

1.00 

0.65 
0.50 
0  60 
1.32 
0.60 
2.00 
1.47 
0.90 
1.57 
1.25 
0.66 
0.77 
0.(56 
0.43 
0.76 
1.76 
086 
0.52 
1,92 
0  40 
1.50 
0.78 
0.51 
0.79 
0.71 
0.64 

6.' 48 
0.98 
0.30 
0.72 
1.32 
1.60 
0,98 
0.62 
I  62 
2.19 
0.75 
0.94 
0.77 
1,85 
0.81 
0.40 


2.25 


0.0 
0.0 
0,0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0  0 
0.0 
0  0 
0  0 
0  0 
0.0 
0.0 

0.0 
O.'l 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
n.,0 
0.0 
0.0 
0  0 

'o.'o 

00 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
O'O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


5 
4 

2 
3 
6 
4 
8 
5 
8 
4 
9 
7 
4 
5 
8 
6 
5 
4 
6 
6 
4 
7 
9 
7 
6 
0 
6 
4 
4 
3 
6 
8 
6 
9 
2 
5 
7 
2 
6 
9 
3 
10 
4 

i 
6 
5 
8 
5 
3 
6 
4 
7 
2 
5 
7 
3 
7 
4 
4 
7 

's 

9 
7 
6 
7 
6 
7 
4 
6 
6 
4 
5 
3 
6 
1 
7 


9 
20 
17 
14 
21 
13 
27 
21 
2t 

4 
12 
21 

8 
lU 
22 
13 
18 
13 
22 
22 
22 
14 
16 

9 
21 

9 
20 
10 
12" 
13 
13 
10 
19 
15 
17 
19 
16 
13 
21 

4 
13 

9 

16" 
15 
16 
16 
21 
20 

7 

17 
15 
19 
11 
18 
21 
11 
lo 
12 
14 
16 
14 
16 
15 
19 
17 
16 
13 
23 
21 
18 
23 
22 
13 
10 
10 
17 
14' 
16 

21 
24 
14 
18 
8 
13 
17 
18 
13 
12 
18 
11 
12 
20 
19 
10 


12 

U) 

ne. 

L  W.Campbell 

5 

6 

n. 

W.  K.  Bown 

3 

11 

Herbert  Neff 

8 

9 

ne. 

J.  D.  Reeves 

4 

6 

se. 

Mrs.  Leila  I.  Teter 

12 

6 

s. 

J.  E.  Scanlan 

3 

1 

s. 

U.  8.   Weather  Bure 

0 

10 

Harry  .Johnson 

0 

7 

R. 

Vernon  ('.   Howe 

7 

20 

S. 

Charles  Phillips  Jr. 

10 

9 

e. 

y.  H.  Randolph 

7 

3 

ne. 

R.  .J.   Torry 

21 

•i 

.se. 

W.J,    Copp 

10 

11 

ne. 

Georgia  Quart«rman 

3 

6 

n. 

C.  R   Tewalt 

14 

4 

ne. 

John  C.  Floyd 

4 

U 

ne. 

J.   W.  Bishop 

12 

6 

nw . 

A.  L.  Stephens 

6 

3 

0. 

E.  E    CordrpT 

8 

1 

ne. 

Winfred  D .  Polk 

a 

4 

nw. 

0.  B.  MoSpadden 

y 

8 

s. 

G.  A.  Gifford 

8 

7 

e. 

C.  G.  Hudson 

14 

8 

s. 

Geo.  N.  Goodier 

2 

8 

H.  G.  Pate 

11 

11 

s. 

Ben    lohnson 

9 

2 

w. 

J.   M     Ricketts 

10 

U 

n. 

J.  .).  Babb 

12" 

6" 

Dr.  R.   H,    Hardin 

16 

3 

sw. 

Gee.   W.   Nichoalds 

16 

2 

sw. 

l.'nt-'erslty  of  Arkans 

16 

5 

e. 

U.  S.  Weather   Sure 

8 

4 

sw. 

R.  J.  Mc  Cuistou 

6 

9 

T.  J.  Logan 

1 

13 

W.  R.  Owens 

11 

1 

S.  G.  Battenfield 

9 

6 

e. 

W.  K.  McVav 

11 

7 

se. 

A.  F.  Stevens 

9 

1 

sw. 

Louis  R.  Keck 

13 

14 

s 

.lames  A.   Burnett 

16 

3 

w. 

Geo,  W.  Baker 

18 

4 

s. 

Tom  W.  Stewart 

10" 

3" 

N.   P.  ONeal 

13 

3 

G.  C.  Bolton 

3 

12 

H.  G.  Sanderson 

n 

5 

U.  S.  Foro,>:t  Service 

9 

1 

nw. 

Ec-i:edictino  Sjst^rs 

9 

2 

s. 

J.  H.  Crosswhite 

9 

15 

s. 

U.  S.   Weather  Bure 

9 

n 

s. 

1.  C.  Sutton 

10 

6 

e 

II.  G.  Lenhardt 

0 

12 

William  G.  Hager 

15 

4 

se. 

8tat«   Agri.    School 

10 

S 

ne. 

Mrs,   W,  L.   Matthe? 

8 

2 

nw. 

S.F.Whlttaker 

18 

2 

sw 

C-  N.   Houck 

Id 

0 

n 

Charles  Walton 

11 

8 

n 

A.  .1.   Parks 

7 

10 

sw. 

H.   VV.   St,  .John 

10 

6 

0. 

John  Cook 

12 

5 

s. 

B.  S.  Ilalbert 

6 

9 

w. 

<i   A,  Whittington 

12 

4 

s 

J.  D.  Henderson 

7 

5 

rj.  S.  Forest  Ssrvice 

8 

6 

sw. 

U.  S.   Forest  Service 

11 

4 

ne. 

Charles  R.  Jackson 

15 

3 

s. 

Charles  H.  Hampton 

6 

2 

e. 

Orkney  0.  Milton 

8 

2 

nw. 

W.  R.   Heagler 

4 

9 

P.  D.  Roberts 

0 

3 

no. 

W.   E.  Baker. 

3 

6 

SVV. 

V.   C.   Wright 

14 

4 

s. 

Miss  Theresa  Scheu 

14 

7 

ne. 

Benedictine  SLsters 

15 

6 

n. 

W.   E.   Edmiston 

9 

6 

s. 

Craig  Williams 

7^ 

35 

Mrs.   M.  \     Tlsdale 

11 

4 

sw. 

Carl  A..  Starck 
Ballard  Deane 

7 

3 

S.  T.  Rooney 

0 

7 

ne. 

Arthur  D.  Smith 

5 

12 

Miss  Grace  Field 

10 

3 

ne. 

S,  0.  Storv 

13 

10 

s. 

Adam  F.  Buerkle 

U 

7 

s. 

New  Sublaco  Abbey 

In 

1 

sw. 

Waller  .James 

7 

6 

s. 

H.  S.  P.rashear 

12 

6 

s. 

Edward  E.  HoIme» 

5 

14 

sw. 

Dr.  Cheveo  Bevill 

11 

2 

se. 

Miss  Eveivn  Hoyle 

9 

11 

w. 

J.   R.   Huddleston 

4 

15 

s. 

N«i:nie  O.  Schirmer 

7 

4 

s. 

S.N.  Johnson 

8 

4 

s. 

R.  T.  Cobbs 

8 
9 

13 
6 

s. 

W.  E.  Barton 

Tern 
and  sum 
Dover 
•••24  hours  endln?  midnight 


T.  less  than  O.Ol  inch  rain  or  melted  snow.     ttNot  used    in  roeai 
s    follows:-  Big  Lake  Outlet.  Manilla:  Freeman    Springs. 
24  hours  ending    near  sunset   unless    otherwise  indicated. 

ics  partly  interpolated. 
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Daily  Precipitation  for  May,  1932 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  Month 


12       3 


10 


16     17 


20     21 


22 


24 


25 


26 


27      28 


29 


SO 


ifll 


i^raity 

Vrkailelpliia- 
.Vrkausas  Gity 

Arlberg 

liatesville.  .  ■  • 
Bee  nrancn.  • 
Bentonville  . . .  •      i 
Big  Lake  Outlet.     I 
Bliick  Bock  ■•••• 

Blvttieville Ill'.| 

Bo'oneville •• 

Brinkley  .- | 

Calico  liocK; 

Canvlon j 

Carthago "" 

Center  Point  ...... 

Clarendon 'Hi 

Clinton 

Conway ,•.•. 

Corning 

Colter 

Cro«ett !!! 

Oanville |j| 

Oanlanelle......   i 

Do  Vails  Kluff.-.i 

Diunas... 11" 

Dutton ■,•. 

El  Dorado Ilii 

England- 

Kurcka  Springs.... 

Favetteville   

Fort  .Smith " 

Freeman -Sprgs. . 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert HI 

Grannis 

Oravette  

Harrison •■ 

Helena Ill 

Higden  

Highland 

Hope 

Hot  Spriugs  ..... 

Index I 

Jessieville 

Jonesboro II 

Lead  Hill     

liietle  Sock.." 

Lurton 

Luthorville ■ 

Madison II 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg.    II 

Marianna 

Marked  Tree....|l 

Marshall 

Mena ll 

Morrillton I' 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida 

Newport I 

Norman  .  I 

Oden 1 

Okay 

Osceola 

Ozark I 

Paragould I 

Parkin 1 

Patterson 

PigSott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Springbank 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg 

■\Valdron 

Warren 

Wafers 

Whitecliffs 

Wilson 

Wynne 

Yancopin. . 


Ouachita  

Ouachita   

Mississippi     .. 

White   

White   

.Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis..  . 

White  

|St.  Francis  — 

1  Arkansas 

White   

White   

Ouachita 

'.Ouachita , 

Red 

White 

White   

Arkansas 

White    

White    

Ouachita  . ... 

Arkansas 

\rknusas 

White- 

Mississippi     . 

White    

Ouachita 

Arkansas 

White    

White   

Arkansas 

.\rkansas 

i<ed 

White     

White   

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi... 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red 

Ouachita  ... 

White    

White    

Arkansas  — 

.  I  White    

.(Arkansas  — 
IJISt.  Francis.. 

.iRed 

Ouachita. ... 

White   

St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

White    

Ouachita. ... 

.Arkansas 

White   

Ouachit.T, 

Whita   

Ouachita  .  . 
Ouachita   .-. 

Red 

Mississippi . . 
Arkansas.... 
St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

(White 

.j.St.  Francis.. 
Arkansas  — 

White   

Ouachita ... 
Ouachita  .. 
Ouachita... 

White 

White 

St.  Francis . 

White - 

Red 

Ouachita. .. 
Arkansas... 
Arkansas . . . 
Arkansas.  . 

Red 

Arkansas. .. 
[Arkansas... 
Ouachita.. . 
Ouachita... 

Red. 

Mississippi 
St.  Francis. 
I  Arkansas . . . 


.09 


T. 


.0.^ 


1.28 


2.20 


.28  ... 


'..21 


.82 
.40 

T 

.67 
.03 
.04 

i'.on 


.48 

.53 

1.88 

".H3 
.77 


ao\ .... 
..02| .... 
.19     .20 

.io|.... 

.18 
.75 


T. 
1.31 

.02 
.02 


.02 


T. 


T 

.14 

.27 

1.07 

26 


T. 
2  .25 
37 

i.'ii 

,07 


.34 
.02 
1.65 
1.81 


.07 


1.57 
1.25 


.02 


.70 
.21 
.06 
.92 

.'03 

i!ii 

'.04 


.24 


.23 


.45 


.42 

.60 

1.82 

■i.'oo 

1.47 
68 


.32 


1.50 


.15 


.03 


.30 


1.60 


.04 
■I  19 
T 


.04 


02 


01 

17 

27 

1.17 

T. 

!20 
T 


.01 


T. 


.06 


.02 


.03 


.31 


.03 


T. 


.65 


.60 


30    .11 


04 


.02 


.50 

.04 
T. 
T. 

'.'06 

.15 

T 

.10 

.25 

".16 

.14 


T.     T. 


.14 


.03 


.40 


T 

T 
T 

.05 
.05 

r. 
'.'45 


T. 


.01 


.05 


.04 


.02 


.03 
.10 


.03 


.48 
.S8 

63 
.56 
.01 
.18 

12 

'.'13 
['.22 
.16 

]6i 


.24 


.20 


'.62 

t.' 

T. 

T. 

T.' 

'."62 

.02 


.23 


.05  . 


.06 


.25 


-08 


.02 


.02 


.06 


.05 
.10 
.25 
1.02 
.16 


.04 
1.26 

't.' 

.32 
.KO 
1.32 
.25 

".'65 
.24 

.27 


1.071 
.75 
.15 

.93 
.55 

i.46 
1.29 
.61 
.49 
.66 
.23 
.741 
.951 
T. 
.65 


.09 


.10 

T 
.05 
T 

1.35 
.25 


.96 
.60 
.44 

.20 

2.  (lO 

1.25 

.99 

.20 

.'22 
.90 
.92 
.59 
.03 
1  23 
.15 
.82 

.'55 

l.'w'i 
.78 
.36 


.04 


09 


.19 


.OS 
.06 


.40 


.20 
T 
.21 
T 
.69 
1.02 


MO 
.66 
.28 

3.02 
.70 


T. 


.02 


.40 


.51 
.50 
0211.12 
..ll  00 
50 


.39 


.04' 


.15 


.23 


.03  :.40 

.111.... 

.16 

.48 


.37 


.60 
.30 
.30 
.26 
1.05 
.49 
.90 

".'46 

.66 
.19 
.07 
.10 
.76 

1.76 
.21 
.52 

1.92 

.'7i 

.20 
.11 
.79 
.40 
.54 


T. 


.32 
.18 
.14 
.25 

'.'6i 

.05 

't" 

T. 
T 
.86 

'!62 

"62 


.06 


.48 
.98 
.041 
.I2I 

1.32 
.85 
.30 
.12 

1-52 
.63 
.60 
.12 
T 

1.85 
.84 
.J2 


T. 


1  85 

2.09 

1.81 

2.41 

2.07 

2.52 

0.90 

1.80 

2.34 

0.98 

4.13 

2.34 

1.59 

0.92 

1.72 

0-36 

1.98 

3.41 

1.76 

1.13 

2,84 

1.09 

5.01 

2.92 

1  79 

2.09 

1.28 

1.10 

2.79 

1.84 

1.34 

2.62 

4.66 

0-84 

0.93 

2.43 

2.62 

0.28 

2.55 

2.08 

1.67 

1.93 

2.40 

1.20 

1.54 

3.79 

0.76 

1.44 

3.23 

3.70 

3.58 

1.73 

1.82 

2  07 

0.90 

2.22 

1.27 

8.20 

3.09 

2.54 

1.65 

1.86 

1.24 

1.66 

1.77 

1.11 

1.16 

3.62 

1.48 

0.86 

2.04 

1.22 

2.66 

1.13 

2.02 

1.19 

1.86 

0.98 


.12 


T. 


1.22 
1.74 
1.00 
1.71 
3.43 
2.66 
2.36 
0.R9 
1.99 
8.60 
2.00 
1.73 
1.06 
2.13 
0.84 
1.82 


Daily  River  Sttt^es  for  May.  1982 


Stations 


Fort  Smith.... 

Ozark 

Dardanelle 

"Morrillton..  .. 
Little  Book. 

PineBlulT 

Yancopin  

Oanville 


Rivers 


.Arkansas... 

....do 

....do , 

....do 

....do 

....do 

....do 

.Petit  Jean 


Flood 

i|  a|  8  1  *  1 

Stage 

22 

5.8  5.3  5.2  5.0 

22 

2.9  2.4  2.1  1.8 

20 

6.2  5.9  5.5  5.2 

20 

2.0  1.9  1.6  1.4 

23 

2.3  2.5  2.5  2.1 

25 

7.4  7.4  7.6  7.6 

29 

19.719.319.219.41 

20 

3  4I  8.3    3.21  3.2 

6 


W  I   U  I   E  I  13  I    14  I  15  I  16      17      18  I  M  I  20  I  21  I  22  I  23  1  24  I  26 


5.0 

1.7 
5.0 
1.3 
1.7 
7.4 
19.8 
3.1 


4.9 

1.61 
4.81 
0. 
1.4 
7.1' 
20.21 
1  2.9' 


4.9 

5.2 

5.6 

5.8 

1.4 

1.7 

2.0 

2.2 

4  7 

5.4 

5.6 

5.6 

0.7 

0.7 

1.1 

1.2 

1.2 

1.1 

1.3 

1.8 

6.4 

6.4 

6.4 

6.6| 

20.6  21.0|21.3|21.3 

2.8 

3.7110.4 

7.8 

5.8 
2.4 
5.6 
1.2 
2.0 
7.2' 
21.' 
6.21 


5,5 
2  4 
5.8 
12 
2.2 
7.4 
20.8 
4 


5-51 
1.9 
5.0 
l.Ol 
1.8 
7.1 
20.lll9.3|l8.4ll7.4ll6.5 
4.11  3.6l  S.ll  2.8l  2.6! 


5.3 
2. 2 
5.5' 
1.1 
2,1 
7.31 


5.51 
1.9 
5.3 
1.0 
1.9 
7.3 


5.8 
1.9 
5.0 
1.01 
1.4 
7.1 


5.11 
1.9 
5.0 
1-0 
1.2 
7.0 


4.9' 
1.7 
5.0 
0.9 
1.2 
6.8 
15.6 
2.5 


4.7' 
1.4 
4.7 
0.8 
1.2 
6.7 
14.7 
2.4 


4.6 
1.1 
4.5 
0.7 
1.1 
6.6 
13.9 
2.2 


4.61 
1.0 
4.4 
0.5 
0.8 
6.4 
13.3 
2.1 


4.6| 
1.0 
4.3 
0.4 
0.7 
6.1 
12.7 
2.1 


4.8 
1.1 
4.2' 
0.4 
0.6 
5.8 
12.3 

i.y 


4.6 
1.1 
4.3 
0.3 
0.5 
5.7 


26     27     2B     28 


12.312.3 

1.8l  1 


4.3 
0.8 
4.2 
0.3 
0.5 
5-5 
12. 4 
2,3 


4.2 
1.1 
4.2 
0.3 
0.6 
8.5 
12.6 
6.3 


4.3 
0,8 
4.7 
0.6 
0.4 
5.7 
12.4 


4.2 
0.7 
4.3 
0.9 
0.7 
5.6 
12.1 
5.2 


SO 


4.2 
0.7 
4.1 
0.6 
0.9 
6.8 
11.6 
4.3 


81 

Tl 
0.6 

4.0 
0.3 
0.7 
6.1 
10.7 
2,9 


ill:  II 


|li!|f 


m 
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Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


Cottet 

Calico  Rock,... 

Batesvllle 

Newport 

Georgetown     . . 
De  Vails  BiuS. . 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  . . . . 
Arkadelphia.  . . . 

Camden 

Pulton 

Helena 

Arkansas  City.. 


'...White. 

do.... 

do   .  . 

do.... 

....  do.... 

do.... 

do... 

..  Buffalo  . 
..Black  . 
.  Ouachita. 
.Ouachita . 
....Red.... 
Mississippi 
do... 


21 

18 
23 
26 
22 
24 
SO 
30 
14 
12 
30 
23 
44 
48 


10 


11   12  13  14 


15 


16  17   18   19  20 


21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


31 


3.4 
l.S 

6.4 
3.7 
6. 

10. 

15.  S 
3.5 
3.5 
I.O 

11.9 
9.6 

2S.  3 

30.9 


3.3 
1.6 
6.4 
3.1 

5.6 

10.2 

14.6 

3.2 

3.1 

0.0 

9.1 

10.4 

30.5 

31.5 


3.3 
1.5 
6.4 
3.3 

5.3 

9.9 

14.3 

3.0 

3.0 

0.0 

7.9 

10.0 

31.5 

32.2 


3.7 
1.8 

6.5 
3.3 
4.9 
9.4 
13.5 
5.8 
2.8 
2.1 
6.8 
8.9 
32. 5 
33.4 


3.5 
2.4 

7.5 

3.6 

4.8 

9.2 

13.4 

4.8 

2.9 

0.3 

6.8 

15.3 

31.6 

33.9 


3.4 

1.7 

6.9 

3.6 

5.4 

9.4 

13.3 

4.2] 

2.8 

-0.3] 

5.9| 

18.3, 

29.  2 

33.1 


3.3 
1.5 
6.5 
3.4 

5.5 

9.7 

13.4 

4.0 

2.7 

-0.2 

6.7 

16  3 

27.9 

32.4 


3.2 
1.0 

6.0 
2.8 
5.1 
9.6 
ll!.4 
3.6 
2.6 
0.7 
5.9 
12.0 
25.6 
30.4 


8.1 

1.0 
5.9 
2.6 
4.7 
9.2 
13.0 
3.5 
2.5 
-0.4 
5.5 
10.2 
24.7 
29.3 


3.1 
0.7 

5.8 

2.3 

4.0 

8.5 
12.2 

3.3 

2.3 

l.S 

5.  2|  5. 

9.  Oj  8. 
23.5  23, 
27.2  2C 


3.1 
0.4 

5.4 
2.0 
3.1 
7.6 

U.  0 
3.2 
2.3 

-0.2 
5.9 
8.1 

21.5 


3.0 
0.3 

5.0 
1.9 
2.8 
7.2 

10.5 
3.2 
2.2 

-0.8 
5.3 
7.4 

21.7 


24.6123.8  23.3 


2.9 

2.V 

2.9 

3.1 

3. 

0.3 

0.2 

0.2 

0.8 

1. 

5.0 

5.0 

5.0 

5.1 

5. 

1.8 

1.7 

1.7 

1.7 

1. 

2.7 

2.5 

2.3 

2.2 

2. 

6.9 

6.8 

6.7 

6.6 

6. 

10.3 

10.1 

10.0 

9.9 

9. 

3  1 

3.0 

3.0 

3.1 

3. 

2.1 

2.1 

2.0 

2.4 

2. 

-0.81-0-6 

-0.5 

-O.B 

1. 

5.2|  5.0 

4.8 

5.3 

5. 

7  2l  7.1 

7.0 

6.9 

7 

22.  4!  2-2.  8 

22.  9 

22.  6 

22. 

■£i.  2 

23.5 

23.9 

24.0 

23 

3.4 

1.2 

6.0 

1.9 

2.2 

6.4 

9.6 

3.2 

2.1 

-0.6 

6.3 

7.7 

21.0 

23.  5 


3.4 
1.0 
5.9 
2.2 
2.2 
6.3 
9.5 
3.1 
2.0 
-0.8 
7.0 
3.3 
19.4 
22.9 


3.2 
0.5 
.5.7 
2.1 
2.3 
6.3 
9.5- 
3.0 
2.0 
-0.» 
6.2 
8.3 
16  9 
21.  & 


Daily   temperatures    for    May,   1 933 


Stations 


9      10     11      12      13      14      15      16      17      18      19      20     21     22      23     24     25     26      27     28     29     30     31        a. 


Amity5$ j 

Bee  Branch ; 

Bentonville    

Blytheville  

Booneville  

Brinkley 

Calico  Rock55 

Camdenii 

Carthage?? • 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Crossett?? 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton   

El  Dorado   

Eureka  Springs  ... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette 

Helena   

Highland 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  HIU 

Little  Bock 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern    

Mammoth  Spring. . 

Marianna... 

Marshall 

Uena 

Mount  Ida.... 

Newport 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland  

Prescott  

Searcy 

Stuttgart 

Texarkana 

Thornburg  

Warren 

Wilson , 

Wynne  


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
I  Maximum 
i  Minimum 
1  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
t  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximinu 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
(  Ma.ximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
1  Maximum 
)  Minimum 
\  Miiximum 
!  itinimum 
<  Maxinuim 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Ma.Kimum 
!  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
(  .Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 


43 

76 

55 

78 

46 

77 

47 

74 

44 

80 

52 

81 

50 

80 

54 

81 

50 

77 

46 

68 

50| 

79 

48 

87 

52 

74 

38 

80 

56 

69 

47 

09 

42 

74 

52 

68 

42 

73 

50 

80 

56 

78 

52 

76 

53 

72 

39 

75 

67 

75 

.52 

79 

55 

80 

49 

70 

53 

77 

49 

70 

41 

77 

48 

79 

42 

75 

53 

77 

55 

78 

40 

78 

57 

82 

50 

77 

50 

77 

51 


85,  84 


50 

73 

45 

73 

43 

72 

46 

79 

45 

77 

44 

73 

38 

79 

47 

80 

45 

78 

55 

75 

47 

73 

39 

79 

50 

77 

46 

75 

47 

75 

40 

80 

54 

72 

43 

70 

43 

75 

51 

68 

45 

72 

50 

81 

51 

78 

54 

72 

55 

76 

36 

74 

54 

74 

47 

82 

54 

81 

49 

70 

39 

73 

48 

70 

36 

81 

50 

79 

39 

73 

43 

75 

53 

72 

39 

76 

52 

81 

53 

72 

45 

71 

48 

81 

52 

77 

66 

77 

51 

71 

43 

71 

42 


48  54 
"  84 
62 
84 
63 
84 
58 
85 
55 
85 
51 
82 
56 
80 
63 


861  86 
58  i  64 


81 
63 
80 
67 
82 
57 
82 
68 
74 
61 
78 
61 
78 
62 
75 
60 
83 
67 
78 
67 
80 
70 
82 
60 
80 
63 
81 
70 
76 
61 
84 
64 
75 
69 
82 
68 
83 
69 
77 
59 
73 
59 
75 
62 
85 
69 

8; 

69 
83 
62 
83 
61 
83 
66 
81 
69 
83 
67 
78 
66 
7/ 
61 
87 
6'.: 
8'. 
68 
84 
06 


66 

91 

96 

81 

56 

86 

69 

85 

62 

84 

63 

84 

67 

84 

60 

81 

66 

82 

67 

82 

69 

88 

66 

88 

59 

82 

59 

84 

65 

87 

68 

85 

68 

84 

63 

8: 

60 

83 

60 

84 

06 

86 

63 

88 

64 

83 

66 

87 

01 

87 

66 

84 

63 

84 

63 

8S 

67 

83 

61 

86 

70 

87 

68 

83 

69 

85 

67 


79 

51 

78 

60 

84 

58 

79 

48 

80 

44 

80 

61 

74 

49 

73 

47 

77 

58 

74 

45 

69 

51 

81 

59 

83 

58 

80 

53 

74 

47 

74 

60 

77 

54 

86 

,59 

85 

54 

75 

52 

78 

56 

76 

4;, 

76 

57 

78 

50 

75 

53 

74 

60 

79 

52 

83 

60 

87 

58 

73 

52 

72 

54 

80 

5S 

78 

45 

86 

63 

81 

52 

70 

48 


79 

57 

78 

56 

75 

45 

76 

53 

79 

51 

80 

55 

79 

51 

79 

55 

83 

53 

79 

52 

79 

59 

79 

48 

78 

55 

80 

57 

78 

54 

76 

38 

78 

58 

78 

45 

7' 

44 

78 

52 

77 

42 

74 

53 

78 

53 

80 

59 

79 

55 

79 

39 

77 

58 

78 

52 

78 

53 

81 

55 

78 

48 

78 

56 

77 

47 

75 

50 

78 

50 

80 

58 

75 

55 

78 

53 

77 

53 

81 

55 

79 

57 

79 

57 

78 

55 

78 

52 

79 

62 

78 

,53 


84 

55 

80 

53 

78 

46 

76 

51 

81 

49 

81 

51 

81 

45 

82 

48 

81 

50 

85 

54 

79 

52 

83 

46 

83 

54 

84 

53 

81 

54 

77 

39 

82 

57 

80 

49 

79 

44 

81 

56 

81 

42 

76 

62 

82 

59 

83 

54 

81 

51 

82 

42 

79 

59 

80 

54 

82 

52 

84 

50 

75 

41 

78 

53 

77 

44 

80 

52 

82 

45 

80 

52 

77 

53 

80 

60 

80 

56 

84 

56 

81 

52 

80 

52 

82 

51 

80 

42 

82 

57 

82 

52 


521  46 


55 


84   90 


47 

80 

53 

86 

49 

87 

52 

83 

38 

86 

55 

85 

49 

85 

45 

8.-J 

54 

86 

45 

81 

51 

SO 

58 

86 

5-. 

88 

54 

87 

4 

83 

58 

83 

52 

85 

51 

89 

49 

82 

47 

79 

54 

80 

42 

84 

50 

86 

42 

84 

51 

82 

56 

83 

,50 

85 

52 

88 

.52 

84 

50 

84 

5.T 

87 

.5: 

85 

42 

86 

67 

82 

51 

83 

47 


85 

58 

86 

56 

76 

59 

90 

55 

86 

50 

86 

50 

87 

51 

84 

55 

86 

54 

80 

65 

86 

.59 

88 

57 

84 

62 

85 

57 

88 

58 

76 

50 

S3 

69 

77 

58 

82 

60 

76 

63 

81 

59 

84 

63 

80 

62 

8' 

6') 

85 

65 

88 

51 

82 

61 

82 

58 

87 

54 

84 

55 

83 

53 

87 

65 

80 

50 

78 

,59 

81 

50 

86 

57 

83 

64 

87 

53 

86 

59 

88 

60 

85 

51 

86 

58 

79 

56 

82 

53 

96 

62 

86 

6: 

89 

60 


75 

62 

78 

60 

70 

49 

87 

64 

76 

60 

82 

59 

71 

55 

80 

63 

77 

59 

76 

62 

SO 

62 

82 

60 

83 

59 

78 

61 

82 

60 

70 

51 

8 

66 

71 

50 

72 

51 

74 

57 

71 

49 

82 

63 

76 

61 

83 

62 

82 

65 

75 

55 

74 

63 

68 

60 

84 

52 

79 

63 

76 

57 

80 

62 

79 

54 

70 

59 

79 

47 

80 

.59 

73 

66 

84 

56 

80 

60 

80 

63 

77 

69 

80 

62 

79 

60 

75 

56 

83 

63 

81 

6: 

80 


81 
59 
75 
57 
75 
42 
75 
57 
77 
54 
74 
57 
76 
51 
77 
58 
76 
59 
79 
60 
78 
62 
78 
54 
76 
62 
80 
57 
73 
62 
71 
39 
75 
60 
78 
45 
76 
42 

r 

54 
76 
44 
70 
60 
79 
69 
80 
60 
77 
60 
79 
39 
75 
60 
75 
55 
78 
50 
79 
60 
75 
51 
75 
60 
71 
46 
76 
56 
71 
55 
77 
61 
75 
60 
78 
55 
77 
61 
81 
59 
77 
59 
74 
59 
80 


61   56 


51 

78 

49 

78 

47 

80 

51 

81 

48 

84 

51 

80 

40 

83 

49 

80 

50 

83 

56 

81 

48 

83 

43 

73 

58 

83 

47 

81 

55 

78 

30 

82 

55 

81 

46 

79 

44 

80 

54 

81 

48 

76 

57 

83 

53 

83 

56 

81 

53 

83 

39 

78 

58 

80 

50 

82 

54 

85 

51 

80 

42 

80 

55 

75 

38 

SO 

57 

92 

39 

82 

49 

80 

55 

83 

50 

79 

56 

83 

54 

80 

51 

81 

50 

82 

49 

83 

35 

82 

55 

80 

53 

83 

54 


83 

55 

79 

61 

80 

51 

77 

04 

84 

53 

77 

63 

81 

47 

75 

55 

74 

52 

84 

60 

80 

62 

79 

58 

79 

61 

84 

59 

78 

62 

77 

41 

78 

62 

84 

53 

S3 

48 

84 

59 

83 

49 

73 

61 

82 

59 

83 

60 

78 

63 

84 

48 

75 

65 

83 

60 

79 

60 

79 

62 

80 

51 

77 

63 

75 

48 

SO 

57 

81 

50 

79 

62 

77 

65 

81 

60 

74 

63 

82 

62 

78 

63 

76 

63 

82 

58 

83 

50 

78 

62 

76 

62 

77 

62 


85 
59 
79 
65 
82 
58 
82 
68 
82 
65 
83 
63 
81 
53 
83 
63 
83 
63 
84 
64 
82 
65 
83 
64 
78 
62 
85 
67 
84 
64 
79 
44 
84 
65 
84 
63 
82 
60 
81 
6' 
83 
58 
81 
63 
82 
64 
83 
68 
82 
66 
84 
60 
80 
61 
81 
63 
•84 
64 
83 
65 
78 
64 
84 
61 
78 
61 
80 
63 
82 
63 
83 
66 
82 
65 
SO 
65 
81 
64 
85 
63 
81 
65 
82 
61 
84 
62 
82 
64 
81 
64 
81 
67 
81 
63 


90 
62 
84 
64 
84 
57 
86 
62 
88 
60 
86 
62 
87 
54 
87 
59 
85 
60 
87 
64 
87 
62 
90 
61 

60 

90 

63 

84 

60 

83 

59 

86 

62 

87 

59 

86 

57 

83 

64 

86 

56 

85 

60 

86 

64 

87 

64 

87 

60 

89 

55 

84 

65 

85 

63 

87 

62 

89 

62 

87 

61 

85 

66 

80 

51 

81 

62 

86 

51 

90 

62 

84 

64 

88 

61 

81 

60 

8' 

62 

85 

61 

85 

61 

87 

60 

89 

53 

87 

61 

85 

60 


90 

55 

84 

65 

86 

64 

84 

63 

87 

63 

86 

01 

83 

65 

82 

54 

86 

60 

87 

4 

88 

0! 

83 

64 

88 

60 

83 

63 

86 

64 

86 

61 

85 

60 

87 

61 

88 

52 

83 

71 

86 

61 

86 

62 


83 
65 
85 
61 
84 
58 
87 
66 
85 
62 
87 
61 
86 
58 
82 
63 
80 
61 
83 
64 
85 
63 
88 
61 
81 
65 
85 
66 
86 
64 
83 
51 
80 
66 
85 
61 
84 
57 
83 
67 
86 
59 
84 
61 
84 
64 
88 
06 

ss 

62 
88 
56 
80 
66 
84 
62 
So 
65 
82 
64 
86 
60 
85 
61 
82 
57 
81 
61 
80 
58 
86 
61 
81 
65 
86 
60 
82 
65 
84 
62 
8' 

n 

85 
62 
85 
61 
83 
59 
81 
64 
86 
62 
87 
60! 


86! 
66 
85 
65 
85 
6,4 
85 
67 
87 
66 
87 
65 
83 
59 
87 
66 
86 
65 
86 
69 
84 
67 
85 
65 
84 
66 
87 


66 
86 
63 
84 
66 
86 
6' 
88 
70 
88 
65 
90 
61 
82 
08 
85 
6' 
8S 
69 
85 
67 1  67 


65 
60 
76 
56 
71 
54 
71 
52 
73 
60 
72 
53 
73 
.52 
69 
60 
80 
57 
76 
59 
74 
57 
76 
47 
81 
.58 
76 
58 
72 
55 
70 
43 
75 
62 
71 
.53 
71 
,53 

0- 

59 
75 
49 
70 
54 
76 
59 
73 
60 
75 
52 
73 
52 
6(i 
57 
09 
58 
80 
62 
75 
58 
73 
49 
T 
.57 
73 
51 
70 
57 
68 
52 
75 
,53 

7; 

58 
77 
49 
76 
56 
82 
60 
71 
55 
71 
55 
79 
61 
66 
51 
86 
59 
73 
51 


82 
56 
83 
,52 
83 
51 
83 
55 
85 
60 
84 
53 
S5 
47 
81 
56 
80 
53 
89 
55 
85 
52 
78 
48 
83 
54 

48 

83 

52 

83 

50 

83 

51 

81 

.58 

81 

51 

84 

56 1 

85 

54 

81 

51 

8! 

5:', 

89 

,53 

81 

43 

8 

54 

83 

5:i 

84 
52 


90183.  3 
60  58.  7 
90:81.7 
59  57.4 
84[78.6 
6:<  54.  2 


81.9 
.58.  e 
82.  & 
57.1 
82.8 
57|56.8 
81.0 
51.5 
82.7 
57.2 
82.  !> 
55.8 
83.2 
61.1 
82.  a 
58.9 
83.2 
.54.7 
81. & 
59.5 
8!.2 
58.4 
83.2 
.'^S.l 
77.7 
48.4 
83.1 
61.  5 
80.0 
55.3 
79.8 
.54.2 
80.9 
60.3 


80.0 
.54.0 
79.5 

1 

82.3 
60.6 
84  0 
61.6 
82.9 
.58.2 
83.0 
.50.  7 
79.8 
01.5 
80.5 
58  6 
81.4 
,59.0 
83.2 
58.  J 
80.0 
54.0 
81.9 
59.3 
77.5 
,52.1 
80.5 
58.1 
82.0 

4 

82.4 
.57.5 
80.7 
61  0 
82.9 
55  6 
82  3 
.59.2 
85.1 
,59.8 
81.2 
.57.2 

82.  2 
58  6 

83.  S 
68.8 
81.6 
,53.  8 
31.9 
60. 9 
81.5 
58.0 
81.5 


61'.56.9 


«5Thcrmoinetor-  ;ire  road  in  the  morning:  the  maximum  temparature  then  read  is  credited  to  tlie  preceding  day,  on  'vhich  it  almost  always  occurs. 
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genesaij  summary 

Temperature  and  precipitation  averages  were  both  above 
normal  for  June,  1932,  this  being  the  second  June  since  1925 
with  a  positive  temperature  departure  and  the  first  since  1928 
with  a  positive  precipitation  departure. 

Temperatures  were  above  normal  for  the  first  eight  days  of 
the  month  and  later  from  the  16th  to  the  24th  with_  departures 
as  high  as  10°  above  normal  in  the  western  portion  of  the 
State  on  the  19th.  Although  no  unusually  high  temperatures 
were  reported,  one  person  died  at  De  Witt  on  the  21st  from 
heat  prostration.  The  mean  tensperature  for  the  State  for  the 
62  stations  reporting  was  7<S.9^  which  is  2.0°  above  normal, 
all  stations  except  Marshall  for  which  normals  have  been  com- 
puted having  positive  denartures.  Monthly  means  ranged 
from  72.6°  at  Dntton  to  82.8°  at  El  Dorado.  The  highest 
tempernture  recorded  was  103°  at  Dumas  on  the  19th  and  20th, 
and  at  Hot  Springs  on  the  20th;  the  lowest,  50^  at  Dutton  on 
the  11th.  The  greatest  daily  range  was  41°  at  Mount  Ida  on 
the  8th. 

The  distribution  of  rainfall  during  the  month    was    irregular 
with  most  of  the  precipitation  occurring    during    thundershow- 
ers.     The  northeastern  portion  of  the  State  and  counties    along 
the  southern  border  again  received    the    least   amount    of    rain 
as  they  did  in  the  preceding  month.     Rainfall    was    heavy    in 
west -central  and  northwe.stern  sections  on    the    first    but    else- 
wliere  only  light  and    scattered.       Showers    occurred    in    most 
sections  from  the  8th  to  the  15th  though    in    the    northeastern 
portion  and  in  .southern  border   counties    very    little    rain    fell 
until  the  latter  part  of  the  month.      From  the  24th  to  the  30th 
i-howers  were  reported  nearly  every  day  in  most  sections  with  a 
number  of  stations  receiving  heavy    rains    during   this    period. 
The  average  precipitation  for  the  State,  based  on  the  reports  of 
94  statior.s,  was  4.86  inches  which  is  0.76  inch  above    normal. 
Of  the  stations  with  records  of  10  years   or    more,    43    showed 
po.sitive  departures  and    27    negative.       Six    stations    reported 
over  S. 00  inches  and  13  others  over  7.00    inches,    while    8    re- 
ceived less  than  2.00  inches.     Monthly  totals  ranged  from  0.75 
inch  at  Blytheville  in  a  northeastern  county  to  9.15    inches    at 
Center    Point    in    the    southwestern   portion.         The    greatest 
amount  measured  in  any  24 -hour  period    was    5.50    inches   at 
Highland  on  the  28th.     The    average    number   of    rainy    days 
was  10  though  one    station    reported    16    and    four    others    15 
rainy  days. 

The  weather  was  generally  very  favorable  for  cotton  the  first 
half  of  the  month  except  that  the  soil  was  too  dry  in  some 
localities  in  northe.astern  and  southern  portions,  but  the  fre- 
quent rains  the  latter  half  caused  rank  growth  in  some  sec- 
tions. Chopping  was  completed  even  in  most  northern  por- 
tions by  the  1 0th  of  the  month  and  fields  were  dean  and  well 
cultivated,  but  the  frequent  showers  and  the  cloudy  weather 
the  latter  half  caused  numerous  reports  of  grassy  fields.  There 
was  an  increase  in  weevil  activity  in  sections  bordering  on  the 
Arkansas  and  Missis?! ppi  rivers  the  latter  part  of  the  month 
but  little  damage  was  reported  elsewhere.  Corn  was  usually 
well  cultivated  during  the  month  and  in  good  condition  thoiigh 
fields  were  becoming  grassy  the  latter  portion  where  rainfall 
was  heaviest.  Th.e  weather  was  favorable  for  meadows,  pas- 
tures, and  tru'^k  crops  except  in  a  few  localities  in  northeast- 
ern and  southern  border  counties  where  the  soil    was    too    dry. 


ftfe^^rate  Hain'*-A^'kansas  City,    9th,    considerable    damage 

to  crops jj'^forrillton,  X^th,  considerable  damage  to  truck  crops. 

,  Heavy   Ha^i.i,: — Little    Rock    Hth,    considerable    damage    to 

rob§s,of    buil'dii^;    Glenwood,    21st,    $600   damage   to   truck 

crops.  0/ 

Killed  b^^ightning: — Near  Benton  on  8th,  one;  near  New 
Blaine  on  24tn^*je;  near  Russell  on  28th,  one;  near  Carthage 
on  30th,  one. 

Damage  from  lightning  on  24th: —  Near  Cabot,  4  horses 
killed,  loss  $300;  near  Stuttgart,  large  barn  and  contents  de- 
stroyed, loss  $1,700. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  aud  number  of  stations  reportiug 


Dense  Fogs 

Lishtllail  .... 
Moderate  Hail 
Heavy  Hail... 
Thunderstorjiis 


4  5  6  7  8 


2:2^;  7i2S 


1011121314115 


30 


-A 


171  91411635 


lTJl8|l9J2o[2l|22 


1    21 


ll  • 

1  811  iomvc 


24I2526 


27i2S 


29|3li 


39'28;2l!2327;23"i4 


MlSOEtrliAKBOTJa  DATA 


Stations 


'  Pressure,  Sea-lcvei 


Beutonvilie 
l''ort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 


29  86 
2(1.  80 
2'.).  89 
29.90 


3oVn3 

30.  OH 
30.08 
SO.  08 


a 

23 

23 

22 

1 


29.  C 
29.f.9 
29.70 
29.  P9 


16 

26 

8 

8 


Wind 


3.750 
4.ti(;8 
5.539 
4.612 


21 
29 
30 
25 


n\v 
nw 


21 
1 

8 
21 


Relative 
humidity 


82 
80 

77 


5-  c 


73 
CO 
78 

7S 


COMPARATIVE    DATA    FOB    JUNE 


Year 


Temperat*ire 


SS 


KLeans- 
Extreraes 
1891 

;89z 

1893 

1^9^ 

1895 


1897  . . 

1898  .. 

1899  .  • 

1900  . . 

1901  .. 

1902  . . 

1908  . . 
I9'i4  . . 
191.5  .. 

1906  . . 

1907  .. 
I90«  .. 

1909  . . 

1910  .. 

1911  .. 
1012  . 
1913  .. 
19H  .. 

1915  .. 

1916  .. 

1917  .. 

1918  .. 

1919  . . 

1920  .. 

1921  .. 

1922  . . 

1923  .. 
1921  .. 

1925  . . 

1926  . . 

1927  . . 

1928  .. 

1929  .. 

1930  . . 
19:n  .. 
1932  , 


76.9 

77.9 
76.9 
76.3 
76.6 
76.9 
7T.7 
78.0 
78.7 
77.3 
70.  C 
79.4 
77.  5 
70.5 
75.3 
77.9 
76.2 
75.2 
76.  0 
70.9 
74.1 
80.9 
73.  1 
77.0 
82.  3 
76.0 
7.5.4 
75.2 
80.5 
76.9 
74.7 
78. 5 
78.6 
76.7 
78.5 
82.3 
76.6 
76.3 
73.  5 
76.2 
76.4 
78.3 
78.9 


as 


I'pecipitation 


o; 

til 

t> 

c  E 

-< 

Pi^ 

Number  of  days 


no 


+  1.0 

0.0 
-0.6 
-0.3 

0.0 
+0.8 
+  1.1 
+  1.8 
+  0.4 

-0.  ;^ 

+2.5 
+  0.6 
-6.  1 
-1.6 
+  1.0 
-0.7 
-1.7 
-0.9 

0.0 
-2.8 
+  4.0 
-3.8 
+0.1 
+5.4 
-0.9, 
-1.5 
-1.7 
+3.  6 

0.0 

2.2i 

H-1.6; 

41.7 
-0.'^ 
+1.6| 
+5  41  108 
—0.3 1  1(14 
—0  6  104 
—3.4' 
—0  7i 
-0.5 
+  1.4' 
+2.0 


103 
103 

99 
106 
100 
103 
105 
100 
102 
100 
110 
105 

99 

99 
104 
101 
103 

98 
104 

99 
106 

97 
103 
109 
106 

99 
105 
110 
101 
101 
103 
104 

99 

105 


100 
102 
107 
107 
103 


27 
14 
13 
30 

2 
27 
22 
25 
24 
10 
29 
19 
21 
13 
15 
18 
24 
23 

8 
18 

7 
17 
28 
28 
21 
21 
30 
20 
2fi 
26 

3 
14 
20 
12 
20 
12 
25 
19t 
19 
26 
30 

19+ 


4.10 

3.71 

3.87 

5.20 

1.39 

5.94 

1.91 

3.46 

4.86 

2.74 

7.  10 

1.44 

5.27 

2.53 

7.14 

5.90 

4.60 

4.  48 

3.85 

4.08 

4.85 

2.53 

5.83 

1.68 

1.00 

4.92  ! 

5.15 

4.87  1 

3.55  I 

5.11 

3.41   I 

4.84  ! 

2.64 

5.20 

3.64 

2.08 

2  60 

6.50 

9.44 

3.68 

0.87 

2.60 

4.86 


-0.39 
-0.23 
+  1.10 
-2.71 
+  1.8J 
-2. 19 
-0.04 
+0.76 
-1.36 
+3.  00 
-2.66 
+  1.17 
-1.57 
+3. 04 
+  1.80 
+0.50 
+0.  38 
-0.25 
-0.02 
+0.75 
-1.57 
+  1.73 
-2.  42 
-3.  in 
+0.  82 
+  1.05 
+0.77 
-0.  55 
+  1.01 
-0.69 
-K'.  74 
-1  46 
+  1.10 
-11.46 
-2.02 
-  1.  50 
+2.  40 
+5.34 
-0.  42 
-3  23 
-1.50 
+  0.76 


14 

11 
16 
12 
17 
12 
14 
12 
8 
13 
7 

16 
16 
13 
11 
12 
14 
14 
13 
12 
12 
16 
U 
16 
19 
12 
12 
18 
15 
11 
19 
12 
10 
13 
15 
17 
17 
13 
8 
17 
22 
19 
12 


10 

11 

10 
12 
10 

10 
10 
13 
14 
12 
14 
12 
9 

10 

13 

10 

11 

11 

11 

12 

13 

11 

12 

1! 

10 

9 

10 

7 

9 

10 

6 

10 

8 

11 

0 

9 

8 

8 

9 

8 

6 

8 

11 


Corrections,  April,   J  933 

State  m-anshouM  bo  fi3.8'\  departure  +2.3^;  Hi.L'hhiu.l  laenn  tcni- 
peralnre.-honldbc65.(P;  Lnrton  mean  maxnmim  teiuperature  shouki 
b.'  ()7.3";  mean  lomporatnre  58. C\ 


22 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


June,  1932 


stations 


Amity 

Arlcadelphia  

Arkansas  City  

Arlberf? 

Batesville 

Bee   IJranch 

Bentonville 

}!ig  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rock 

Blytheville  

BooBoville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point 

Clareuiton    

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosaet 

UanviUe 

Dardanells 

DeValls  Bluflf 

Uumas  

Button 

El  Dorado 

England 

Kureka  Springs.. . 

Favetteville   

Fort  Smith 

Freeman  Springstt 

Fulton 

Georssetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravettc 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hoim 

Hot  Springs 

Index tl 

Jessieville 

Jonesboro 

Lead  Hill ■  •  • 

LITTLE  ROCK- 

Lurton 

LutherviUe It 

Madison 

MaKnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Morianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Meua 

Morrilltou 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Nm-man   

Odon 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

I'arkiu 

Patterson 

I'iKgott 

I'iuB  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Proscott 

Rison 

Rogers  

Saint  Charles 

Haint  Francis 

Searcy •: 

Sprinsbauk XI 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texark.*na 

Thornburg  

Waldron 

Warren 

Waters 

Whiteoliffs 

Wilson 

Wynne  ...     

Yancopin 

State  Means 


Counties 


Clark 

Clark   

Desha 

Stone 

Independence 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi  — 

I.awrence 

Mississippi 

Losan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  .. 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  ... 

White 

Searcy 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead  — 

Garland   

Little  River  . .. 

Garland 

Craigliead  — 

Boone 

Pulaski 

Newton 

Joiinson 

St.  Francis  — 

Columbia 

Hot  Springs.  .. 

H'ulton 

I/ce  

Poinsett   

Searcy  

Polk 

Conwaj' 

Ba.'cter 

Montgomery  . , 

.lack  son 

Montgomery  .. 
Montgomery 

Howard 

Mississippi  — 

Franklin; 

Greene ■ 

Cross ■ 

Woodruff 

Olav     

.Jefferson 

Randolph  .... 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

Arka.nsas  

Clay  

White 

Miller 

Jlontgomery  . 
Arkansas.   — 

Logan  

Washington. . 

Miller 

Perry 

Soott 

Bradley 

Montgomery  . 
Little  River. . 
Mississippi  ... 

Cross 

Desha 


Ollmatolo^ioal  Data  for  June.   1933 


K 


700 
'2.50 
145 
700 
277 
700 
1303 

'•259 
252 
4C5 
205 
801 
158 


470 

172 

516 

309 

293 

40(( 

175 

327 

330 

153 

162 

1.590 

270 

229 

1465 

1451 

457 

2210 

260 

200 

675 

900 

1250 

1052 

250 

415 

'377 
600 
275 
750 
345 
650 
3.57 

2100 
775 

315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
283 
240 
396 
301 

'i96 
307 
215 
300 
122 
329 
243 

1385 
175 
290 
230 
240 
700 
228 

1050 

'332 
650 
675 
206 
800 
290 
2:J7 
250 
167 


o  ^ 
Xi  it 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


37 
30 
48 
10 
33 
40 
27 
2 
30 

7 
18 
45 
2b 
47 
26 
33 
28 
11 
49 
39 

5 
20 
16 
46 

5 
26 
23 
31 
25 
32 
45 
55 

S 
46 
20 

8 
13 
35 
32 
60 
13 
12 
61 
41 

7 

6 
37 
26 
55 

7 
33 

2 
16 
45 
27 
20 
27 
18 
44 

9 
18 
33 
48 

5 

6 

3 
34 
37 

9 

2 
16 

7 
45 
39 
26 
44 
31 
41 

3 

4 
22 
25 

8 
45 
35 

1 
46 
11 
13 
38 

8 
28 

7 
24 


80.2 


77.2 
79.4 
75  2 


+  3.1      102 


2.0 
+  2.7 
+  1.8 


79.7 
79.2 
79.6 
77.  y 
80.2 
78-6 
80.8 


89  3 
79.4 


81.3" 

79'.9 

82 '.2' 
7-.<.6 

82.8 
78.9' 
75.7 
76. 1 
79  6 


76.7 
75  0 
75-4 
78.8 

'iib'6 
80.7' 
82.0 


80.0 
77.4 
79.8 

77.8 

B2"0 
79  8 
77.2 
80.6 
79.6 
73.8 
77.6 
79.2 
77.0 
77  6 
79.6 


0,3 

(B  O 

Qi3 


+  1.8 
+  1  8 
+  2.1 
+  2.0 

'■j"2.2 


+   1.6 

+  '3 
+  LO 
+  3,4 
0  7 
+  1 
+  1.9 
+  2.1 


+  1,7 
+  1.0 
+  2.4 

+  0.5 


+  1.9 
+  4.2 


+  2.6 
+  2.5 
+  2.4 

f '2.0 


97 

100 
99 
96! 

101 
98 

101 


100 
lUO 


21 


20 

ISt 

19 


+  3.0 
+-  2.0 
+-  8.0 
+  2.3 
+  l.t> 
-  1.7 
+  1    1 

+  i'e 
+  1.8 
+  1.8 


80.2 
81.4 
78.6 


79  8 
78  8 
80.4 
81  0 
8L1 
75-7 


78.2 


79  9 
80.0 
73.3 
81.0 
76.5° 

82^  4" 


79.2 
78  4 


78.9 


+•  4.1 
0  8 


+  0.6 

+  2.4 

+  1.0 

+-  2.3 

+  2.5 

+  24 


+  1.0 


+  2 

-h  2 


+   1 


+  34 


4-0  4 


+  2.0 


99 

103 
93 

lOl 
98« 
94 
96 
98 


98 
93 

95 
9.) 

99 
100" 
103 


100 
99 
95 
99 
99 
93 
97 
98 
97 

101 
98 


98 
102 
97 


95 
98 
98 
100 
100 
98 


20+ 
18 
2(jt 
23t 
19 
17 
8 


23 
23t 


20 

fit 
8 
19 

"23" 
19t 
20 


19t 
7t 

24 

19 

19 

20t 

20 

20+ 

22 
8 
6t 


62 


97 


9^ 
lOU 

g9 
101 

99' 

102 


100 
98 


103 


20+ 
18t 


19+ 

24 

19t 
8+ 
6t 

31 


19+ 
19t 
8+ 


23 
19 


19t 


Precipitation,  inches 


0)  S 


Oc4 


Number  of  days 


II 


■n-c 


0!  o 


Observer 


61 


62 

57 
62 
56'J 

62  ' 


13t 


1! 
16 

13 
15 

12 


13t 
12 


13 

11 
13 
15 
15 

It 

1 


9+ 
It 

14+ 

11 

13 
14 


14 
14 
lit 

13 
13t 
13 
13 
lit 
7T 

i:f 

14 
15 
16 
13 


36 


27 
36 
33 
325 
35 
36 
32 


4.24!-0-66 
5. 10;+0.31 


-0.25 

+  i'26 
1 0. 94 

-0.04 
—  1.25 


3.61 

6.59 

5.21 

5.22 

5.2^ 

1.25 

2  63 

0  75 

7.95 +-3.54 

4.12+0.55 

3.  53-0.  .52 

f.74!  t-1.40 

8. 29 1-1-4  32 

9.151+4.96 

5.  26] +  1.71 

5.42  +1.87 


33 

39 

31 

29 « 

29 

32 

30 


34 
35 
32 
28 
31 
30 
35 
29 
34 
41 
35 


56 
57 


13t 


13 

Ht 

U 

13 

15 


32 


41 


4.73 
2.10 
4.99 
1.28 
0.02 

6  -26 
4.69 
5.99 
4.05 

1  41 
5.50 
7.51 
8.61 
7.49 
5.6H 

7.  14 
6.44 
7.53 
4.  65 
l.ni 
4.89 
2.67 

7  05 
6.92 
4.2'j 
3.00 
1..58 
1.84 
3.07 
7.16 
3.70 

8.  62 
7.06 
4.65 
2.69 
6.68 

2  80 
2.85 
3.39 
3.99 
8.47 
3.99 
7.16 
4.81 
2  92 
5.54 
4.84 
4  86 
2.  26 
7.36 
1.21 
4.65 
8.22 
2.72 
4.42 
1.69 
2.23 
7. 62 
4.79 
3.98 


+0.74 
-2. 1 1 


-3.46 
+  1.57 
+  2.56 

+  2 '.20 
-0.91 
-2.  48 
+-1.71 
+-1.76 
+-4. 12 
+  3  77 

+3.' 32 
+2.12 

-6.' 21 
-1.63 
-1-0.69 
-1-22 
+  2.  85 
-h2.  85 
-hO.  42 
-1.59 


-0.  86 
+2.67 
-0.06 

+2'.69 

-6!  81 
+2.  52 
-1.67 
-1,17 
i-0.  1 1 
-1.03 
+3.591 

+  2'3i! 
-1-0.  12 
-0. 98 


-1.12 
+2.  86 


+-3. 31 

•+6.' .56 

-1.71 
-1.17 
+-3  8-' 
+  1.03 
-0.91 


4.63 
6.97 
2.74 
2  51 
4.47 
4  77 
7.71 
3.92 
6.58 
6.56 
2.24 
5.54 
7.02 
.5.14 
2.72 
4.29 

4.86 


+-3. 01 
-1.06 

+6' 53 
+-0.71 

+o!36 
+  1.4' 
-!-2,:i 
-1.55 


+3.62 
-i'69 


+0.76 


1.01 
1.12 

1.  62 
1.73 
1.83 
2.53 
1.75 
0.  .35 
0.60 
0.23 
2.03 
1.00 
1.11 
3.74 
4.01 
4.35 
2.12 
1.13 
1,02 

0  8t 

1  35 
0.49 
1. 21 
1.21 
1.32 

2  70 
1.91 
0.83 
1.15 
1.66 
1.89 
2.48 
0.94 
2.82 

2.  61 
)  27 
1.06 
1.7fi 
1.00 
1.40 
3.2? 
5.60 
1.57 
0.98 
0.38 
0.80 
0.95 
1.33 
1.64 
2.00 
i.30 
2.10 
0.87 
1.25 
0.80 
1.36 
1.17 
0.00 
2.54 
1.00 
3.40 
0.89 
1.03 
1.15 
1.42 
1.71 
0.80 
1.03 
0.32 
1.26 
1.82 
1.10 
0.78 
0  50 
0.87 
2. 20 
l.,55 
1.55 


L70 

1.53 
0.75 
0.48 
0.97 
1.14 
2.70 
1.42 
2.  42 
2.05 
0.80 
1.50 
1.53 
1.00 
1.15 
2.81 

5.50 


00 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

0  0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
P.O 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-0 
0  0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'o.'o 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


12 
6 

11 
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sw. 
sw. 
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J.  W.Campbell 

\V.  K.  Bown 

Herbert  Noff 

.J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.   E.  Scania n 

TT.   8.   Weathpf  Bureau 

Harry  .Johnson 

Vernon  C.   Howe 

Ch.irles  Phillips  Jr. 

F.  H.  Randolph 
R.  J.  Torry 
W.J    Copp 
Georgia  Quarterflian 
C.  Pv    i'ewalt 

John  C    Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E ,  E    Cordrev 
Winfred  D .  ^'olk 

0.  B.  McSpaddeu 

G.  A.  Gifford 
C.  G.  Hudson 
(leo.  N.  Oondler 
H.  G.  Pate 
Ben  Johnson 

J.   M     BickBtts 

J,  J     Bahb 

Dr.  R.   H.    Hardin 

Geo,    W.   NichoHlds 

','nl"ersity  of  Arkansas 

U.  S.   Weather    Bureau 

R.  }.  Mc  Cuiston 

T    J.  Logan 

W.   R    Owens 

S.  G.   Batt-jniield 

W.E.  McVay 

A.  F    Sl-evens 

Louis  R.  Keck 

James  A.   Burnett 

Geo.  W.  Baker 

'fom  W.  Stewart 

N.   P.  ONea) 

G.  C.   Bolton 

H.  G.  Sanderson 

U.  S.  '''orest  Hervlce 

Boi^edicline  Sisters 

J.  H.  Cro,*;swliltp 

U.  S.   Weathci  Bureau 

1.  C    Sutton 

H,  G.  Lenhardt 
Williani  G.  Hager 
State   Agri.    School 
Mrs    W     I..   Matthews 
S.  F.  W  I. it  taker 
C  N.    Houck 
Charles  Walton 

A.  J.   Parks 

E.   W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Ilalliert 

G    A.  Whittington 
J.  D.  Hendarson 
II.  S.   Fore.^t  Ssrvico 
U.  S.   Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Charles  H.  Hampton 
Orkney  O.  Milton 
W.   R.   Heagler 
P.  D.  Roberts 
W.   E,   Baker. 
V.  C.   Wright 
MIes  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.   M.  \     Tlsdale 
Carl  A.  Starck 
Ballard  Deane 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Adam  F  Buerkle 
New  Sublaro  Abbey 
Walter  .lames 
H.  S.  Brashenr 
Edward  E.  Holmec 
Dr.   Cheve.'?  Bevill 
Miss  Eveivn  Hoyle 
J.   R.   Huddleston 
Nannie  O.  Schirmer 
I).  N.  Morri.s 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


••*24  hours  ending  midnight. 


1  in  next  measurement. 


T.  less  than  001  inch  rain  or  melted  snow.    ttNot  used   in  means 
addresses    as    follows:- Big  Lake  Outlet,  .Manilla:  Freeman    Springs, 
itation  for  24  hours  endiait    near  sunset  QuleM    otherwise  indicated. 

Data  in  Italics  partly  interpolated. 
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T. 

T.' 
.32 

.10 
'!66 

1.70 



'.88 

: ': 

.62 
.87 
.11 
.08 
.10 
.03 
T. 
1.38 
2.42 
.08 
T. 

T. 
1.53 

'."46 
.07 
T. 
.10 
.21 
.03 
.10 

.81 
.08 

T. 

T. 

1.22 
.50 
.19 
.19 
.05 
.08 

1.42 
.74 
T. 
T 
.82 
.40 
T. 

.12 
.13 
.75 
.20 

.80 

.14 

1.05 

83 

T. 

"■r"." 

■.■49 

T. 

1.28 
1.27 

T. 

.15 

".m 

.57 

4.68 

'.is 

'.'04 
.12 

'!48 

.49 
T. 

... 

.... 

.... 

.22 
.68 

"r"  ■ 

.... 

.41 
T. 
.26 
.04 
1.14 
.06 

.47 

■;35 

.23 

.20 
.16 

'■'■' 

6.97 
2.74 

Ouachita 

.22 

2.  SI 

nttgart 1 

ibiaco 

anset 

^xarkana 11' 

lornbiirg 

aid  roll 

.  .  .  . 

■   ■ 

.37 
.10 
.52 

.44 
'."64 

.97 
.64 
.92 

.87 
'.'J2 

'."i9 

1.53 

.16 

.26 
T. 

"."is 

".56 
1.13 

't.' 

1.06 

't.' 

4.47 

Arkansas 

Arkansas 

Hcil      

.80 

2.70 

T. 
T. 

T. 

.01 
.22 

'.'63 

.... 

.01 
.40 

— 

".02 
't.' 

T. 

"w 

't.' 

.30 

'!39 

'.'48 
.82 

.... 

— 

.... 

."os 

4.77 
7.71 
3.92 

Arkansas 

Arkansas 

.06 
.84 
T. 

.05 
■75 

'f" 

.45 
T. 

•••• 

't.' 

1.42 
'.'44 

'■r'.' 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.04 

'[io 

57 

.19 
.06 
.80 
.48 
T. 
.28 
.26 
2.81 

1.00 
.82 
.20 
.62 
.62 
.82 
.10 
.43 

T. 
.42 

2!65 

'.'.58 

.... 

6.58 
6.66 

arri'U 

Ouachita 

Ouachita  

2.24 

aters  . , , 

'.'24 

.26 
.18 
.23 

.12 

.. .. 

■••• 

.... 

'."05 



i.'oo 

1.15 

1.50 
1.'26 
.68 

".ib 

« 

.32 
.85 
.27 
.10 

.71 

'.'4'7 

'.'... 

S.S4 

hitecliffs.... 

Red.. 

Mississippi   ... 

T. 

.38 

T. 

1.08 
.12 

.25 
.51 
50 

7.02 

ilson 

.40 

.14 

5.11 

St   Francis  . . 

2,72 

Arkansas 

(19 

.... 

.... 

... 

.11 

.28 

.13 

.... 

.... 

.... 

.... 

.08 

4.29 

Daily  Kiver  St 

ag-es  for  June. 

less 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

I 

3 

«l 

M 

6   1    6 

7|8 

9    1  W  (  U  1  12 

13  (   14  1  15  1  16  1  17  1  18  1  1.9  1  20 

21 

22  1  23  1  24  1  26  I  26 

27  1  28  1  2S  1  SO 

81 

ort  Smith 

. .  .Arkansas... 

22 

4,4 

6  4 

7.6  10.6110.7 

11,3 

9.8 

11.7 

10.6 

10.8 

11.9  10.9 

10.6 

9.6j  9.4 

9.3 

9.4 

9.7 

8.7 

90 

8.4 

8.6 

T.3 

10.6  14.3 

IS. 8 

15.2 

14.8 

15  2 

18.4 

zark 

do 

22 
20 

O.S 

3  9 

2.0 
3  9 

2.7 
4  8 

S.6 

5  7 

6.8 
8.4 

8.8 
9  2 

7  0 
10  3 

7.7 
9.0 

7.8 
10.1 

6.9 

9.8 

8.2 
9.8 

7  9 
10.4 

7.0 
9.9 

6.4    6.8 

5.7 
8.3 

6.4 

6.1 

6.1 
7.9 

6.5 

8.5 

4.9 
8.0 

5.0 
7.5 

4.6 

7.5 

4.4 

7.4 

3.4 

7.0 

7.9 
6.0 

U.6 
11.6 

11.'/ 
13.3 

11,0 
13.1 

10.2 
I'i.B 

13.0 
13.7 

ardanelle 

do 

9.3 

8.7 

orrilUnn 

do 

20 

0  2 

0  2 

0  2 

1  0 

1   H 

5,3 

6,6 

6.3 

5,9 

6,9 

6.1 

6  5 

7.1 

6.2 

5.6 

4.7 

4.5 

4.3 

4.3 

4.8 

3.8 

3.7 

3.3 

3.4 

2.5 

5.3 

10.2 

10.6 

10.4 

10.6 

ittle  Rock.. 

do 

23 

0  4 

«  3 

0  2 

0  3 

1,1 

2,4 

5.3 

6.9 

6.3 

fi.5 

7.2 

6.5 

7.0 

7.1 

6.3 

5.7 

5.1 

4.7 

4.6 

4.6 

4.8 

4.1 

4.0 

3.6 

3.6 

2.9 

7.0 

10-8 

U.O 

10.8 

ne  RlufT 

do 

25 

5  7 

5  4 

5  3 

5  2 

5,7 

6  1 

7,fi 

10.0 

11.4 

10.7 

11.0 

10.9 

10.8 

11.6 

11.5 

10.7 

10.2 

9.7 

9.5 

9.2 

9.2 

9.4 

8.9 

8.7 

8.'/ 

8.4 

8.0 

12.'/ 

14.9 

Ib.O 

anconin 

do 

29 

10.4 

9.9 

9  4 

a  8 

8.6 

8.4 

8.7 

10.1 

13.6 

1,5.3 

15.1 

15.4 

15.7 

15.4 

15.-9 

15.8 

16.2 

14.  S 

13.8 

13.3 

13.0 

13.2 

13.4 

12.8 

12.6 

l'2.b 

12.3 

11.9 

17.2 

19.4 

anville 

..  Petit  Jean. 

20 

2.4 

2.4I  .3.8 

3.:^ 

2.9 

2.7I  2.4 

3.2I  3.0I  2.6 

2.7 

2.S 

2.1 

2.3 

S.l 

2.8 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.5 

1.4    1.41  4.61  3.31  2.11  2.41  3.511,5.61 

24 


CLIMATOLOQICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


June,  1932 


Da-Uy  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


10     11 


12      13 


14     15     16     17 


18 


19      20     21     22      23     24     25  I  26     27     23      29      30 


31 


Cotter 

t-alico  Rock,.. 

Bates  ville 

Newport 

Georgetown 
De  Vails  Biafl. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rook  . . . 
Arkadelphia. . . 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


, . .  W  bite  . 
..^  .do  .... 

do   ... 

do.... 

....  do.... 

do  .... 

do  ... 

. ,  Buffalo  . 
...Black  , 
.  Ouachita. 
.Ouachita . 
....Red.... 
Mississippi 
do 


21 
18 
23 
26 
22 
24 
30 
30 
14 
12 
30 
28 
44 
48 


2.8 
0.4 
5.3 
1.9 
2 

6.5 

9.5 

3.0 

1.9 

-0.7 

5  4 

8.2 

14  2 

19.7 


1.01-0.6 


5.0 
10.0 
12.8 
14.5, 


6.4 
13.0 
12.3 
14.0 


4 
5 
1 
4 
7 
0 
4  10. 

2. 

1. 

0. 

5 

1.3. 
7' 13. 
3113 


4.1 
3.3 

7.4 
3.2 
5.2 
9.1 
11.4 
2.8 
1.7 
-0.1 
5.0 
12.6 
13.9' 
14.1 


4.1 
1. 

7.4 

3.2 

4.8 

9.8 

11.8 

2.8 

1.7 

•0.2 

5.1 

n.  1 

14.4 

15.3 


4.8 
2.9 
7.0 
2.7 
4.1 
8.7 

11.7 
3.2 
1.6 

-0.7 
5.2 

11.6 

15.1 
4117.0 


4.7 

3.0 

8.1 

2.8 

3.9 

8.4 

11.4 

3.0 

1.6 

-0.5 

5.1 

14.3 

15.7 

17.5 


4.4 
3.1 
7.6 
3.5 
3.9 
8.0 
U.O 
3.0 
3.0 
0.0 
4.7 
14.6 
16.:- 


0118.5: 


4 
2 

7, 
3 
4, 

S, 
11 

3, 

2 
-0 

4. 
14. 
16. 
18.  8il8.8 


4.0 
2.3 
7.7 
3.2 
4.7 
8.6 
11.3 
3.1 
2.3 
-1.0 
4.6 
11.9 
14.6 
18.3 


3.8 

1.7 

6.9 

2.8 

4.4 

8  8 

11.6 

2.H 

1.8 

-1.0 

4.3 

11.1 

14.4 

16.9 


4.2 
8.7 
U.5 
2.8 
1.7 
-1.0 
4.2 
11.5 
14.6 
16.7 


3.5 

0.7 
6.2 
2.4 
3.9 
8.5 
11.4 
2.8 
1.6 
-1.0 
4.2 
11.7 
15.0 
16.7 


4.1 
0.5 
5.5 
2.0 
3.6 
8.1 
U.  1 
2.8 
1.5 
-0.6 
4.1 
10.6 
15.3 
17.0 


4.0 
0.6 
6.2 
1.7 
3.2 
7.  7 

10.8 
2.8 
1.5 

-1.0 
4.1 
9.6 

15.6 

17- 3 


4.0 
1.5 
6.3 

2.0 
2.8 
7.5 

10.6 
3.4 
1.5 

-0.8 
4.1 
9.0 

15.8 

17.5 


4.2 
2.4 

7.9 
2.1 
2.5 
7.1 

10.3 
4.  S 
1.4 

-0.6 
4.7 
8.5 

10.0 

17 


4.2 
3.7 

7.2 
2.8 
3.1 
6.8 
9.i> 
6.0 
1 

-0.8 
5.6 
8.5 
16.3 
18.0 


5.  1 
4.2 
8.6 
3.4 
3.5 
7.2 
9.9 
5.8 
1-3 
0.2 
5. 
10.0 
16.8 
18.2 


8.0 

5.4 
96 
4.4 
3.9 
7.6 
10.3 
ti.5 
1.2 
-0.4 
6.7 
15. <l 
17.2 
19.4 


Daily  temperatures   for    June,   1932 


Stations 


Ainity5$ i  Maxima 

(  Minimv 

Bee  Brancli . . . 


Qum 

Minimum 

I  Maximum 

I  Minimum 

Bentonville    Max;  mum 

}  Minimum 

Blytheville S  Maximum 

(  Minimum 

Booneville   Maximum 

(  Minimum 

Brlnkley i  Maximum 

(  Minimum 

Calico  Roek55 \  Maximum 

(  Minimum 

Cam  den5  4 Maximum 

(  Minimum 

Carthage?^ •     Maximum 

)  Minimum 

Center  Point S  Maximum 

(  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 

Maximum 
i  Minimum 

Maximum 
I  Minimum 

Dardanelle \  Maximum 

(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 


Conway 

Corning  .... 

CrossetfJ?. .  . 


Dumas 


Button   (Maximum 

)  Minimum 

El  Dorado   j 


I  Maximum 
'  MiniiTinm 
I  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 

Gravpttp  S  Maximum 

wavette j  Minimum 

Hplpnn  S  Maximum 

^^^^"^  i  Minimum 


Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fort  Smith 


Hope 

Hot  Springs.  .. 


i  Maximum 
!  Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 


J-esboro iSSZ 


Lead  HIU 

liittle  Rook . 

Luttier  ville.... 


Mammoth  Spring. 
Marianna 


92 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
,,  , .  i  Maximum 

Magnolia j  Minimum 

,,  ,  i  Maximum 

Malvern    j  Minimum 

Maximum 

Minimum 

I  Maximum 

!  Minimum 

,,      ,    ,,  i  Maximum 

Marshall )  Minimum 

S  Maximum 

Mena J  Minimum 

S  Maximum 

Mount  I  da }  Minimum 

S  Maximum 

Newport )  Minimum 

\  Maximum 

Ploe  Bluff \  Minimum 

S  Maximum 

Pocahontas )  Minimum 

j  Maximum 

Portland  |  Minimum 

j  Maximum 

Prescott  }  Minimum 

S  Maximum 

Searcy-.... J  Minimum 

j  Maximum 

Stuttgart (  Minimum 

5  Maximum 

Texarkana (  Minimum 

\  Maximum 

Thornburg )  Minimum 

\  Maximum 

Warren )  Minimum 

S  Maximum 

Wilson. (  Minimum 

\  Maximum 
Wyane !  Minimum 


64 


71 

90 

69 

91 

64 

93 

69 

89 

65 

89 

70 

93 

69 

90 

68 

90 

70 

89 

71 

94 

68 

81 

58 

90 

70 

82 

66 

82 

68 

88 

72 

83 

60 

89 

69 

91 

73 

89 

76 

90 

67 

89 

67 

88 

71 

85 

70 

92 

69 

92 

72 

86 

63 

89 

70 

83 

68 

87 

69 

86 

70 


84 

70 

91 

68 

90 

66 

92 

69 

89 

67 

87 

69 

91 

72 

91 

67 

92 

66 

87 

67 

93 

69 

83 

64 

91 

71 

82 

67 

82 

69 

82 

70 

86 

64 

90 

70 

91 

68 

91 

78 

93 

67 

89 

73 

87 

72 

86 

66 

93 

71 

88 

73 

87 

69 

89 

71 

87 

66 

83 

70 

81 

67 

90 

68 

88 

70 

90 

65 

88 

67 

90 

70 

89 


92 

68 

92 

64 

85 

63 

90 

70 

89 

68 

92 

63 

90 

64 

93 

63 

91 

68 

90 

89 

91 

66 

90 
64 

92 
68 
91 
67 
94 
65 
84 
68 
92 
68 
85 
64 
85 
63 
88 
71 
88 
63 
90 
67 
94 
63 
88 
67 
91 
65 
91 


10  U 


12 


13 


15 


16  17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


28 


94 

69 

94 

64 

88 

65 

92 

68 

90 

67 

94 

61 

92 

64 

94 

63 

92 

62 

91 

72 

94 

66 

92 

62 

94 

65 

92 

68 

97 

61 

79 

62 

94 

68 

88 

66 

87 

65 

89 

71 

87 

61 

92 

65 

93 

68 

91 

70 

94 

65 

92 

03 

91 

70 

86 

78 

94 

67 

95 

65 


96 


66 

85 

64 

92 

68 

90 

67 

97 

65 

95 

63 

96 

64 

97 

62 

96 

72 

96 

68 

97 

66 

95 

67 

93 

67 

9' 

66 

84 

59 

96 

70 

86 

67 

86 

08 

89 

6' 

93 

59 

97 

65 


64 
93 
65 
87 
63 
90 
66 
100 
63 
94 
63 
90 
67 
94 
62 
91 
63 
94 
67 
92 
63 
94 
70 
92 
65 
99 
59 
94 
66 
92 
65 
93 
63 


99 

65 

96 

62 

89 

61 

93 

69 

93 

63 

95 

64 

89 

63 

95 

64 

94 

63 

99 

07 

96 

65 

95 

65 

95 

68 

94 

64 

96 

66 

92 

58 

95 

68 

90 

63 

92 

60 

92 

67 

92 

62 

95 

65 

95 

64 

96 

66 

94 

68 

90 

59 

92 

68 

91 

63 

95 

66 

99 

04 

92 

64 

94 

09 

85 

55 

92 

61 

95 

59 

95 

67 

91 

68 

94 

65 

94 


101 

65 

94 

68 

91 

63 

92 

69 

97 

66 

95 

66 

94 

65 

98 

05 

94 

64 
101 

71 

94 

68 

95 

66 

98 
68 

96 
68 

9S 
70 
93 
54 

100 
71 
94 
65 
93 
63 
95 
69 
78 
60 
80 
61 
98 
05 
98 
70 
94 
70 
93 
04 
93 
OS 
94 
65 
99 
68 
97 
69 
91 
64 
93 
69 
85 
60 
95 
69 
101 
00 
95 
69 
93 
71 
94 
65 
96 
70| 
100 
68 


82 

65 

88 

64 

76 

62 

84 

67 

87 

68 

90 

69 

81 

65 

87 

66 

84 

64 

86 

66 

89 

66 

86 

64 

92 

70 

85 

66 

89 

69 

83 

60 

93 

69 

83 

61 

77 

61 

82 

67 

82 

59 

84 

67 

84 

68 

82 

68 

83 

68 

77 

64 

81 

67 

79 

63 

98 

04 

86 

67 

83 

64 

89 

70 

81 

61 

88 

64 

80 

65 

82 

66 

88 


88]  891  83 


65 

86 

64 

82 

621 

84' 

66 

89 

63 

84 

65 

84 

60 

87 

68 

85 

64 

90 

65 

88 

60 

89 

64 

86 

68 

80 

65 

85 

67 

82 

59 

88 

68 

83 

61 

84 

61 

87 

66 

85 

58 

84 

67 

88 

64 

90 

70 

87 

67 

83 

65 

83 

65 

78 

63 

94 

63 

86 

65 

83 

63 

85 

68 

75 

60 

87 

01 

89 

61 

88 

66 

81 

08 

88 

65 

86 

68 

88 

65 

85 

66 

S3 

68 

90 

65 

83 

62 

87 

68 

84 

62 

82 

64 


64 

85 

57 

82 

59 

90 

04 

81 

78 

88 

61 

85 

62 

85 

68 

85 

60 

91 

65 

87 

63 

85 

62 

85 

62 

78 

60 

80 

60 

89 

60 

89 

60 

84 

08 

89 

60 

87 
65 
87 
65 
88 
63 
86 
64 
90 
65 
85 
59 
89 
65 
85 
56 
84 
58 


90,  90 
62  65 


61 

86 

64 

88 

68 

86 

60 

79 

60 

83 

65 

88 

66 

84 

02 

88 

60 

85 

69 

88 

64 

93 

68 

90 

66 

84 

63 

85 

65 

81 

57 

84 

62 

84 

64 

85 

61 

85 

06 

87 

61 

83 

61 

89 

61 

84 

63 

84 

63 

85 

65 

90 

57 

88 

65 

85 

57 


92 

60 

84 

61 

84 

63 

91 

63 

91 

59 

91 

61 

91 

60 

91 

60 

91 

64 

92 

62 

92 

57 

91 

60 

90 

63 

94 

62 

81 

55 

94 

63 

82 

61 

84 

60 

88 

66 

86 

61 

89 

60 

90 

62 

93 

70 

94 

62 

87 

00 

89 

OS 

84 

62 

94 

60 

91 

61 

89 

59 

86 

60 

81 

56 

87 

60 

89 

57 

94 

59 

88 

65 

92 

57 

91 

60 

90 

62 

90 

61 

91 

60 

90 

62 

86 

59 

92 

62 

89 

57 

89 

57 


90 

62 

80 

59 

90 

06 

88 

62 

88 

64 

87 

63 

92 

65 

88 

61 

91 

66 

89 

62 

87 

62 

92 

60 

89 

62 

94 

65 

83 

51 

93 

70 

81 

59 

82 

59 

84 

65 

81 

58 

87 

66 

91 

66 

88 

02 

85 

64 

83 

64 

86 

63 

81 

60 

94 

68 

88 

64 

85 

63 

86 

60 

79 

58 

86 

02 

80 

61 

85 

65 

80 

65 

84 

63 

90 

65! 

90 

67 

84 

64 

89 

63 

94 

66 


91 

63 

90 

61 

83 

59 

84 

63 

89 

63 

87 

60 

87 

60 

93 

62 

90 

59 

93 

64 

89 

64 

85 

61 

92 

65 

88 

66 

90 

65 

84 
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^^Thermometers  are  read  in  the  morning :  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  ,>recedi  ng  day.  on  >.hich  it  almost  always  oecur.. 
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ade  and  in  a  few  localities  the  soil  was  too  dry,  some  fields 
being  damaged,  but  a  large  portion  of  the  crop  is  nearly  ma- 
tured. Meadows,  pastures,  and  truck  crops  were  damaged  some- 
what in  some  localities  l^jv^e  hot,  dry  weather.  The  heavy 
rains  during  the  month  weref  Very  favorable  for  rice.         t.a.m. 


GENERAIj  STJMMAR"? 

Although  no  unusually  high  temperatures  were  recorded  dur- 
ing July,  two  persons  died  from  heat  prostration  on  the  15th 
near  Pine  Bluff,  one  near  BlytheviHe  on  the  HUh,  and  one 
near  Berry ville  on  the  21st.  From  the  10th  to  the  16th  con- 
siderable loss  of  livestock  was  reported  as  directly  attributable 
to  the  heat.  In  Mississippi  County  over  100  mules  died,  in 
Faulkner  County  15,  and  a  large  number  in  Phillips  County. 
The  mean  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of 
68  stations,  was  82.5°  which  is  2.3°  above  normal,  all  stations 
except  three  for  which  normals  have  been  computed  ahowmg 
positive  departures.  Monthly  means  ranged  from  78.0°  at 
Dutton  to  85.2°  at  both  Center  Point  and  Magnolia.  The  high- 
est temperature  recorded  Avas  108°  at  Corning  on  the  16th;  the 
lowest,  50°,  at  Dutton  on  the  2d.  The  greatest  daily  range 
was  35°  at  Corning  on  the  16th. 

Rainfall  was  excessive  in  many  sections  of  the    State    during 
the  first  decade  with  most  stations  reporting  the  greater  portion 
of  the  monthly  total  during   this   period.       On    the    3d-4th    a 
number  of  stations  reported    from    o.OO    to    4.00    inches.       In 
Faulkner  County  a  small  levee  protecting  about  1,000  acres   of 
land  broke  and  the  land  was  inundated  for  a  short    time.       In 
Pulaski  County  damage  estimated  at  several    thousand    dollars 
was  done  to  crops,  highways,  and    private    lakes   where    dams 
had  been  constructed.     The  dam  at  the  Shrine    Couritry   Club 
gave  way  following  the  downpour  of  the    night    of    the    3d-4th 
and  in  turn  tlie  dam  at  the  Spring  Lake    Country    Club    lower 
down  the  stream  went  out.     Considerable  damage    resulted    to 
highways  crossed  by  this  stream  and  crops  in  the  lower  portion  | 
of  the  county  were  inundated.     A  passenger  train  of    the    Mis-  i 
souri  Pacific  Railroad    was    derailed    near    Iliggins,    10    miles  j 
southeast  of  Little  Rock.     The  train  left  the  rails  as  the    result] 
of  a  small  washout,  ploughing  up  140  feet  of    track    and  road- 1 
bed  before  the  locomotive  halted.     Only  scattered  showers  were  | 
reported  during  the  middle  of  the  month  but    during    the    last 
decade  rainfall  was  fairly  general  with    heavy    rains    being    re- 
ported from  a  number  of  stations  during  this  period. 

The  average  precipitation  for  the  State  for  the  94  stations 
reporting  was  5.00  inches  which  is  1.25  inches  above  normal. 
Of  the  stations  with  records  of  10  years  or  more,  60  had  posi- 
tive departures  and  20  negative.  Monthly  means  ranged  from 
1.67  inches  at  Fort  Smith  to  12.31  inches  at  Thornburg.  Two 
stations  reported  monthly  totals  of  over  10  00  inches,  two 
others  over  9.00  inches,  four  others  over  8.00  inches,  and  a 
nunibf-r  of  stations  over  6.00  inches.  Counties  along  the  south- 
ern, eastern,  and  northern  borders  and  in  the  west-central 
portion  of  the  State  generally  received  the  least  rainfall,  wiiile 
precipitation  was  heaviest  in  the  more  mountainous  portions 
though  .some  sections  in  the  lowlands  received  from  6. 00  to 
9. IX)  inches. 

The  heavy  rains  the  fir.-^t  part  of  the  month  in  connection 
with  the  frequent  showers  the  latter  part  of  June  caused  rank 
growth  of  cotton  and  a  decided  increase  in  weevil  activity  in 
some  sections.  Weevil  infestation  was  checked  considerably 
by  the  hot  weather  the  middle  of  the  month  but  conditions 
were  again  unfavorable  ttie  latter  part  in  some  central  and  east- 
ern portions  where  heavy  to  excessive  rain  occurred.  Tem- 
peratures were  a  little  to  high  for  corn  during  the    second    dec- 


■V^ft.  one;'on  July  23d  a£^^crtland,  one  serious- 
Jub'^flth  at  Ye^ta,  two  sei'lously  injured;  on 
Troy,  "cfiX^  killed.  '.yOj 


Killed  by  lightning:  *^PyK  July  26tK*,at  Emmet,  one;  on  July 
23d,  near  Cent^^ 
ly  in.iured ;  on  Ji 
July  25th  near  Til«j,  wm^  auicvi.  -^^yvj 

Damage  from  lightningiiT— NearM.epanto,  July  5th,  large 
barn  .and  contents  destroyed,  Yms  $3,500;  near  Melbourne,  July 
23d,  large  barn  including  feed,  rafeift,  stored  cotton,  etc.,  d  e- 
stroyed.  loss  $3,000;  near  Floyd,  Jul^  23d,  barn  with  contents 
destroyed,  loss  $1,500. 


MisceUaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 
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54 
48 
48 
40 

18 
9 

23 
5 
1 
1 

1.91 
4.22 
2.42 
4. 12 
3.  .53 
2.35 

—  1,84 
+  1.47 
-1.33 
+0.37 
-0,22 
-1.40 

19 
15 
19 

:   14 

i      16 
18 

6 

I 

5 
In 

19  )S           

«1.8 

+  1.6 

1    1<1& 

16 

47 

31. 

4.99 

+  1.24 

'     11 

11 

5 

5 

1928 

19.'7 

1  1928  

1       79.8 
!       7!)  6 

-0.4 
-O.G 

i     IC'J 
104 

4 
11 

42 

49 

15 
4 

3.  .56 
4. 25 

-0.  20 
+-().  50 

17 
17 

9 

6 

1       80.3 
1       SI  ■' 

+  0.1 

-1-1  (1 

102 

\     105 

23 

!7 

52 

5! 

14 
21 

[  3.  60 
3.0" 

—0.  Oi 
—0.  ^8 

17 
17 

8 
1" 

6 
4 

1930 

I'l'M 

1       84.7 
81   0 

+4.5 

+ri  8 

1     115 

!    lof. 

29 

•:t 

42 

48 

16 
6 

0.74 
1  6.00 

-3.01 
-h2.25 

'     21 
12 

8 
11 

8 

2 
11 

1  19.32 

1       82  h 

i-t;.3 

1     108 

16  1  .W 

1     2 

.i.OO 

+  1.25 

16 

9 

t". 

CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


July,  1932 


OUmatologioal  Data  for  July    1983 


Stations 


Counties 


Amity 

Arkaileiptiia  

Arkansas  City  

Arlberg 

BalP.sville 

Bee   Hranch 

lleiitonville 

HigLake  Outlet,  tl 

Black  Rock 

Blytiieville  

Booiieville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage    

Center  Point 

Claremlou    

Clinton 1 

Conway 

Corning ] 

Cotter I 

Crosset I 

Danville 

Dardaiielle I 

De Vails  Bluff 

Uumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

f:ureka  Springs... 

Favetteyille   

Fort  SniitSi 

Freeman  SpringsII 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index H 

Jessieville 

•lonesboro 

Lead  Hill  ■  ••••••  •  • 

LITTLE  ROCK  • 

Lurton 

LiitherviUe U 

Madi.son 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Para.gould 

Parkin 

Patterson 

PvKgott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescotf 

Rison 

Rogers  

Saint  Charles 

Saint  Francis 

Searcy :; 

Sprinsbank V 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana  

Thornburg  

Waldron 

Warren 

Waters 

WhitecUffs 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


State  Means 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 

Van  B'.iren 

Benton 

Mississippi  — 

Lawrence 

Mi.ssissippi  — 

Logan   

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Bureu... 

Faulkner 

Clay  

Baxter 

A.shlev 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union" 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 
Sebastian.  . . . 

I'ope 

Hempstead  .. 

White 

Searcy 

Polk 

i-ienlon  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead. . 

Garland   

Little  River  . 

Garland 

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Newton 

.lohnson 

St.  Francis.. 
Columbia  . . . 
Hot  S  [.rings 

Pulton 

Lee  

Poinsett 

Soarcy  

Polk 

C(.  nway 

Ba.^ter 

Montgomery 

Jackson 

Moi.tgomery 
Moingomery 

Howard 

Mississippi  . . 
Franklin; — 

Groeno  

Cross 

Woodruff 

Clav     

.Jelferson  . . . . 
Randolph 

.\shley 

Nevada 

Cleveland . . . 

Benton   

Arkansas  . . . 

Clav   

White 

Jliller 

Montgomery 
Arkansas.   .. 
Logan 
Washington, 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley  — 
Montgomery 
Little  hiver 
Mississippi  . 

Cross 

Desha 


Observer 


;.  W.Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

.1.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

,L  E.  Scaulan 

U.   8.   Weather  Bureau 

Harry  .Johnson 

Vernou  C.   Howe 

Charles  Phillips  Jr. 

y.  H.  Randolph 

R.  J.  Torry 

W.J    Copp 

Georgia  Quartermau 

P.  W    Clark 

•John  C.  Floyd 

J.   W.  Bishop 

A.   L.   Stephens 

E .  F:    Cordrev 

WinfredD.  Pclk 

O.  B.  McSnaiiden 

G.  A.  Oifford 

C.  G.  Hudson 

Geo.  N.  Goodier 

H.  G.  Pate 

Ben  Johnson 

j.   M     Ricketts 

J.  J.  Babb 

Dr.  R.   H.    Hardiu 

Geo.   W.   jNichoalds 

Un:"erslty  of  .^rkan.sas 

IJ.  S.   Weather   Buresn 

R.  }.  Mc  Cuistou 

T    J .  Logan 

W.  H.  Owens 

S.  G.   Battenfield 

W.  E.  McVay 

A .  F.   Stevens 

Louis  R.  Keck 

James  A.   Burnett 

Geo    W.  Baker 

Tom  W.  Sle^vart 

N.  P.  O'Neal 

G.  C.  Holion 

H.  Q.  Saiidercon 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Si.sters 

3.  H.  Crosswhite 

U.  S.   VV'eather  Bureau 

I.  C    Sutton 

H    G.  Lenhardt 

William  G.  Hager 

State   Agri.    School 

Mrs    W.  L.   Matthews 

S.F.  Whittaker 

C-  N.   Houck 

Charles  Walton 

A.  .1.   Parks 
E.  W.   St.  John 
John  Cook 

B.  B.  Halbert 
G    A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
TT.  S.  Forest  Sarvlce 
D.  8.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Charles  H.  Hampton 
Orlrney  O.  Milton 
W.  R."  Heagler 
P.  D.  Roberts 
W.   E.  Baker. 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.   Erimiston 
Craig  Wfilifl,ms 
Mrs.   M.  \     Tisdale 
Carl  A.  Starck 

S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  tTeld 
S.  C.  Storv 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
n.  S.  I'rashear 
Edward  E.  Holme* 
Dr.  CTheveB  Bevill 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J.   R.   Huddleston 
Nannie  O-  Snhirraer 
D.  N.  Morris 
K.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


'^rZZ^,^^:^^^:^^^^^^^^^^^^^r^^^^^  for  stations  having  ten  or  more  years  record.      T^  ^ss  than  O- 01  inch     ain  or  m^el^d^sn^ow^^  JtNot ^^^^^     m  n>eans 
aKS^Sf.^VSi'ct  letters  V^^^^^^^^^^                                                                         pl^ecipUatfo'n'r  1.  h^our^ndin.    nlar  sunset  anle.,    otherwise  Indicted. 
^".ISyi^-^--^--,^^'^^^^^^  Data  in  Italics  partly  interpolated. 


Jui.Y,   1932 


CLlMATO-LOCiiCAL     DATA:      ARKA^'fc5AS    SECTiOM 


27 


Daily  Precipitation  for  July, 

193S 

Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2        3 

4 

5 

6       7 

8 

9        10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25     16 

37 

28 

29 

so 

81 

"3 
p 

■ — ^.                   il'i 

Ouachita  

Ouachita   

Mississippi     .. 
White     

.84 

i.15 
.20 

.03 
T. 

'!i6 

T. 

.25 
.38 

■.-ia 
't' 

.48 
3.80 

r 

T. 

I.'l9 
.51 

'.'46 
.10 
.15 
.09 
.08 
T. 
.46 
T. 

tV 

.18 
1.10 
.43 

■38 

.02 

..35 

1.22 

'!26 
3,63 

.65 

.36 

T. 

.55 

'.02 

'.'19 
.01 
.70 
T. 

1.17 

'.\\ 
.15 
.14 

't.' 

.0.3 
.16 
.46 

'.'12 

■'oi 

.48 
.77 

"ii 

T. 

S.'94 
.17 

.'42 
T. 
T. 

1.19 
1.20 
.86 

.'77 
.44 

'.'5.5 
.61 
.04 

4-69 
.05 

.47 
1.20 

2.58 

2  10 

.18 

"50 
.16 
.42 

3.91 
.26 
10 
.17 

3.23 

'.9i 

..55 

2. 0-! 

.59 

22 

i.96 
.20 
.32 
.05 

2.33 
.  10 

4.00 
.83 

'.'70 
.10 
.50 

3.6! 
.55 

2.95 
T 

1.17 
.30 
.06 
.48 

1.81 
.!0 

1.52 

1.80 
.91 
'.48 
T. 
.60 
.35 
.59 

2.57 

2.18 
.■Jb 
.78 
.53 
•47 
.49 
.18 

■;32 

3.06 
.90 
.78 

2.40 
T. 
.32 
.43 

■94 
T 

2.98 
1.20 
T. 

■.'63 
1.00 

'.'46 
.25 
'!67 

'.'14 

1.45 
.04 
T. 
.58 
.29 
.53 
.12 

".oi 

.14 

1.73 

.45 

.36 

1.17 

'.'20 
.76 

'.'71 
.03 
.'ii 

1.81 

3.95 

.35 

"34 

.14 

.29 

2.00 

T. 

'.'4! 
.24 

.15 
2.46 
.02 
T 
.28 

i.'50 

'.ib 

.19 
.70 

tv 

.01 

.58 

i."35 
1.62 

1.16 
1.21 
.60 

'."77 
.06 

'.lb 
.21 
.30 
.13 
.32 
.92 

1.58 
.50 

3.15 
.73 

.27 
.51 



:;:: 

j 

1 

j                  1 

....1 1 

j 

13 

1 

.651 

( 

1 

4.88 
5.26 
2.58 
3.09 
3.51 
7.79 
5.47 
2.90 
6.79 
2.78 
4. .37 
6.90 
6.20 
4  10 

Limty ;y 

.rkadelphm.        i" 
Arkansas  City  • .  liil 

latosvillo iHi 

Jee  Branch.  •••;;; 
Sentonville  ..■• 

,igl,ake  Outlet, 
thick  Rock  •■■•■; 

Mvtheville nil 

toooeville- •• 

5rinkley  . ., j 

Calico  Kock 1} 

'/29 
'.'49 

'.'64 
"36 

T. 

'.'C6 

•••• 

•••• 

■••■ 

'.'os 

'..'.'.\ 

'f.' 

■'.68 

i'.ii 

.19 
1.32 

1.17 
20 

'  '.69' 

.16 

'i'.' 

....] 

67 

.51 
.42 

.03 
'.'26 

'iio 
l.fll 

.051 

'f.'i 

White   

Arkansas 

.•\.rkan.sas 

St.  Francis..  . 

Wliite  

St.  Francis 

Arkansas 

White 

.^6 

.36 

.06 
2  Od 

.52 
1.33 

.(11 
1  30 
1.96 

".ih 
Si 

.86 
21 

.OS 

'.'06 
.04 
[32 

't." 

34 
T. 
.32 

■.'..'. 

'!ii 

.27 
1.3ft 
.01 

'.'30 

'.93 
T. 

T. 
"07 

';67 

'.'25 

.45 
.11 
.02 

.01 

'.'22 
.32 

'.'45 
.13 

.'6j 
.10 

•••• 

'f.' 

T. 

. .    . 

.... 

'."i4 

■•■• 

.    . 

'       ■ 

.... 

".Oi 

1.70 
.03 
1.41 

.... 

i.'67 

.14 
.54 

.83 
.03 

'  .42 

'!63 

1.381 
.03 

.18 

White   

Ouachita 

Ouachita 

Red 

White   

Wliite   

Arkansas 

White    

1.49 

.... 

.... 

.'67 
.05 

.... 



.80 

.30 
1.06 

... 

'.'i4 

150 

"03 

.43 

.... 

T. 

.21 

2.12 

T. 

.25 

.... 

.10 

T. 

.15 

T. 

.06 

6.57 
4  54 

artliage 1"' 

;enter  Point  ...... 

narendon HH 

'/is 

.... 

.... 

.... 

T. 

T. 

T. 
T. 
.02 

i.'67 
.03 

.06 

.02 
.19 

't.' 

4.67 
2  04 

■ 

.22 

't'.' 

.89 
.16 

1.15 

2.' 14 

'!87 
.13 
.03 

.05 

.27 

T. 

T. 

.81 

".03 
.34 
.24 

;onn;ay •■, 

.10 

1.30 

.41 

02 

1.71 

.51 

.45 

.60 

.60 

.40 

.13 

.17 

'.'06 
T. 

'.'63 

.10 
.01 
.88 

".ii 
.10 

.03 

'.'.58 

"As 

.  . .. 

'.'56 

..   . 

. 

.... 

.... 

T.' 



.... 

8.60 
3.12 

While 

3  45 

'otter j  j 

Ouachita  

Arkansas 

■Vrkansas 

White  • 

Mississippi     . . 
White 

'.'ii 

.62 
.19 

.04 
'60 

2.66 
3  57 

"rossett \\i 

)anville !  !■ 

lardanclle 11; 

)e  Vails  Bluff...!!] 
Jumas... Illi 

.20 

.18 

'.'l8 
1.60 

.... 

.... 

.... 

.17 

.42 

.03 

.20 

2  44 

5  16 

1.76 

T. 

.... 

.... 

.... 

T. 

.03 

.... 

T. 

.45 

'[36 
T. 
.62 

'.'62 
.93 
.02 
1.67 
1.10 
.   , 

T. 
.10 
1.25 

"29 
1.79 

'.'83 

'  .''ii 
".so 

T 

'.'05 

.15 

■f.' 
.17 
.71 

.43 
.69 

'.'■26 

'.07 
.46 
.46 

'.'64 
.02 
.05 
.36 

'!23 

1.65 
.15 
.45 
T. 
.03 
.02 
.07 

"isi 

i.'is 
'.'40 

1.73 
.14 

'.'07 
T. 

T. 
i.'l5 

6.74 
8.40 

:i  I'orado Illl 

;ureka  Springs 

i"avetteville   

^ort  Smith ••• 

"•reemau  .'5prgs. .  1  i 
^ulton      Ml 

Ouachita 

Arkansas 

White   

White   

.\rkansas 

Arkansas 

Red 

White     

White   

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita 

Red  

.06 

.18 

.22 

.79 

T. 

.0\i 

T. 

.90 

.03 

.14 

.27 

.07 

.33 

.13 

.70 

T. 

.12 

iV 
."62 

'.'95 
5.' 34 

.48 
T. 

'!25 

.56 

';29 

'.'ii 

f." 
.05 

"78 

'.'64 
."l5 

.02 
.09 

.13 

T. 
.09 

.   .. 

T. 

.64 

3.34 

5.54 
3  47 

i!99 

3  20 

.95 

.63 

2.64 

".03 

3.00 

36 
4.40 
1.15 
T 

.'13 
.01 

".ib 

15 

.06 

1.08 

.23 

'.'65 
.02 
.35 
.01 

'."17 

'.'5! 

.'19 

•••'• 

T. 
T. 

.... 

8.89 



T. 

.... 

.... 

":: 

'r.' 

1.67 
5.57 
5.77 

Jeorgetovvn 1 1 

4.80 



.48 

.68 

1.92 

.64 

".i-i 
'.'oi 

.05 

05 
.02 

".is 

.26 
.39 

".b'2 

.45 

.48 
.77 
.58 

'.09 

35 


4.41 

.'56 
.46 

';62 

E 

••: 

f.' 

.... 

T. 

... 

'J'. 

.40 

6.70 

iravette  

8.14 

'.'02 

.... 

3.30 

leU^na IHI 

4  54 

.... 

... 

1.64 

T. 

1.91 
'.26 

.62 

.32 

.41 

.21 

.20 

.30 

T 

.17 

T. 

T. 

.04 

.... 

6.19 

lighland 

.... 



'tV 

.2Q 

.... 

.39 
.22 

.  .  • 

10.70 
4.54 

^ot  Springs  

nrtt^v                              !!ll 

Ouachita 

Red... 

.... 

.07 

... 

1.88 
.13 

2.00 
.93 
T. 

1.01 

8.59 

4.85 

essieville IHI 

onesboro !lil 

jcad  Hill     

jiStle  Rocii.  ••' 

.70 
.56 
.57 
.10 
.19 
23 

9.69 

White   

IThite    

Arkansas 

White   

.Arkansas 

St.  Francis 

Red 

1.29 

tV 

1.21 

.10 

1.40 

.06 
.17 

"oi 

.25 
.35 
.74 
1.19 
.71 

•••• 

3.96 

. .  - . 

1.08 

.... 

.... 

.... 

■•'■• 

.    .. 



T. 

r. 

.03 

't. 

T. 
T. 

. .   . 

.18 

'.'61 

.13 
1.03 

T. 
T. 
.01 

T. 

.47 
.20 
.45 

.07 
.01 
.25 
.52 

3.16 
7.76 
7.77 

/itherviUc 

3.48 

1.18 
1.12 
.90 
.94 
.01 
1.51 
.05 
.54 
.18 

'.'56 
.08 

1.57 
.85 

4.04 
.93 
.60 
.05 
.35 

1.05 

'.'76 
''67 
'!l8 

.11 
.30 
.35 

'.'02 
.09 

'.'40 

.08 

'.'38 

'!67 
.10 

1.80 

*  *  * 

9.16 

.14 

.69 

.30 

't. 

"."is 

3.90 

Ouachita 

White   ..._ 

.60 
.10 
.29 
.93 
20 
.04 
■26 

.'07 
.Xi 

".'47 
.06 
1.10 

.58 

2. 24 

1..36 

1.17 

.64 

.10 

'!25 
.24 
.14 
.02 

.. . 

'.'46 
.12 

.... 

•   ■ 

... 

— 

.02 

.... 

.... 

.... 

•i.'oo 

01 
.45 

.21 

.02 

5.75 

1.50 

5  58 

.06 

"55 
T. 

2.40 

torked  Tree....|lil 
ifor^hnll 

St.  Francis 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White   

Ouachita 

White   

Ouachita  .   .. 
Ouachita   ...  . 

Red 

Mississippi 

.Arkansas 

St.  Francis.... 
St.  Francis.... 
White 

... 

.... 

■ 

.... 

.11 

1.32 
1.70 

't.' 

.98 

.13 

.12 
.21 

.07 
'.'67 
'!76 

■.'64 

'.'62 
.59 
T. 

".'55 
.06 
.08 

.08 
.38 

't'.' 
.08 

1.09 
"]84 

6.47 
6.23 

klena                     !il1 

.06 

T. 

3. 12 

Vlorritlton ||l| 

Mountain  Home  .  • 

.05 
.16 

4.01 

T. 

2.49 

3.94 

S'orman 11 

3den 1  ! 

Dkav 

3zark Ill 

.63 

.31 

.... 

.... 

.31 

.... 

... 

.... 

... 

.09 

".48 

1.39 
'.■47 

'.'07 
.47 

.59 
'.'17 

.08 

'.'so 

.04 
.09 

".26 

'.'si 

.07 

5.89 
6.78 

.... 

3.75 

.... 

T. 
T. 

4.83 

.45 

.02 

'.'63 
.09 

'.'63 

'[05 
2.74 

38 

.08 

'.  '.44 
23 

'.'64 
.04 
.10 
.28 
.18 

.... 

.37 

'.'36 

'.'28 

i'63 
T 

.... 

'.'io 

T. 
.05 

.67 
.02 

.70 

".'os 

.16 

'loi 
'!62 

4.59 



.... 

.   .. 

'.'30 

.... 

07 

..    . 

.... 

8.34 

1.42 
.49 
.66 

'."42 

"."69 
.01 

.76 

6.83 
5.07 

Patterson Ill 

.12 

.... 

.... 

.... 

•  31 

.... 

.... 

i.'os 

.'35 

'.'69 

't'.' 

•i.'i4 

'.'56 
.'05 

".'ie 

"36 
1132 

'.'62 

'.'06 
.55 
.56 

i.'64 
.41 

6.28 
5.93 

Pocahontas 

Portland      ..       .Ill 

'Arkansas 

!White_ 

.22 
'.'65 

'.'.". 

•••'• 

•'••• 

•••• 

••  • 

T. 

'.28 
T. 



.27 
"!03 

3.86 
2.79 

.... 

.64 

3.08 

4.97 

"lison 

Rogers 

Ouachita 

White 

.80 

.10 

.25 
1.10 

2.' 38 

1.24 

3.54 

.55 

6.19 

Whi  e  '  ' 

'  *       * 

i .'  78 
.62 
.42 
.60 
.26 
.08 
.08 

5.23 
.02 
.12 

1.00 
.48 

3  00 
.75 
.39 
.30 

.24 
.10 
.42 

■■ 

T. 

.24 
.23 

"io 

.04 
.03 

't' 

.03 
".43 

T.' 

.41 
.23 

... 

.... 

... 

... 

.... 

.98 

.94 

.16 
.60 

T. 
T. 

T. 

4.83 

4.86 

Springbank i 

rRc»fi 

T. 

.08 

.18 

.06 
.63 

i'. 

.70 

2.81 

.24 

.50 

.... 

.90 

.25 
.06 
.18 
T. 

'  '.04 
.04 

"."6i 

5.95 

1.10 

01 

4.7,5 

Subiaco 

Sunset .   . 

rexarkana Ill 

riiornburg 

Waldron 

I  Arkansas 

j Arkansas 

.  .  .  . 

T. 

.46 

T. 

.19 
1.24 

.10 
3.80 
1.22 

.86 

.18 
.63 

2.63 

* 

'.'is 

■;98 

T. 

.... 

.16 

4.12 

.32 

... 

■■ 

. .   . 

,6.23 

T. 

.03 

:;;: 

T. 

2.45 
.93 

.83 

i.'oo 

.02 
T. 
T. 

.03 
.14 

.40 

i.'io 

.82 

'.'16 

'2.31 

.Arkansas 

.08 
.10 
.,52 
T. 

1.48 

2.29 

.03 

".'so 

T.' 

i;65 

.03 

".ZO 

♦ 

.35 
1.45 
1.83 

.91 

.76 
T. 
1.52 
.28 
.15 
.18 
.11 

.06 
T 
.32 
T. 

.15 

'.'12 

".20 

'.16 

i."46 

.44 

't.' 

r. 

T 

3.95 

Warren 

Waters 

Whitediffs 

Wilson 

Ouachita 

Ouachita 

Rofl 

6.70 
4.14 

.  .  .  . 

T. 

".16 

.22 

T. 

".62 

3.85 

Mississippi    ... 

St.  Francis 

Arkansas 

.23 
.75 
1.40 

.06 

.... 

.06 
.38 
.06 



4.49 

T. 

6.82 

.08 

.... 

.03 

.04 

.... 

— 

3.11 

Dailgr  River  Sta^e 

B  for  July. 

1932 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1  [    2  j   8    1   4   1    6   1    6 

' 

8    1    9    1  W  [   M 

IB  1  13  (   14  1  15      16  1  17  1  18  1  19  I  3D 

21  1  22  1  28  1  24  1  26 

26  1  27  1  2B  {  29  1  80  1  81 

Fort  Smith 

. .  .Arkansas... 

22 

18  6 

17  3 

Ifi  8 

16  8 

15.3112.0 

13.0 

14.8 

13.6 

12.0 

13.3 

13.8 

12.4 

11.4 

10.7 

10.3 

10.3 

9.0 

7.4 

6.8 

6.4 

6.0 

8.8 

6.6 

6.6 

6.3 

6.0 

6.4 

fl.9 

8.9 

8.3 

Ozark 

do 

22 

13  ? 

13  7 

13  ? 

1?  4 

12  4 

10.5 

8  5 

in, 4 

10,9 

9.0 

8.6 

10  1 

9.7 

8.2 

7.4 

V.U 

6.7 

6.3 

4.9 

4.7 

3.1 

2.5 

2.2 

2.1 

2.0 

i.y 

1.8 

1.7 

1. ; 

.^.4 

5.1 

do 

32 

15  f 

16  7 

16,0 

14  6 

14  3 

14  7 

12  3 

11.3 

12,7 

12.3 

10.9 

10.1 

11.1 

11.2 

10.3 

9.6 

9.2 

9.0 

8.4 

7.3 

6.6 

6.1 

5.8 

5. 6 

6.4 

6.3 

6.2 

5.1 

b.3 

6.1 

6,7 

do 

20 

13  0 

14  7 

13  6 

13  0 

rx  5 

IV.  5 

11.0 

9.0 

9.6 

10.5 

9.0 

80 

9.0 

9.8 

7.6 

7.0 

6.2 

5.9 

5.5 

4.5 

3.3 

2.6 

2.0 

l.b 

1,2 

1.1 

1.0 

U.b 

o.v 

0.7 

LO 

Little  Kock 

do 

23 

11  9 

14  6 

14.9 

14  ? 

13,6 

13,3 

13.2 

11.1 

9.7 

10.7 

10.5 

8.7 

8.3 

9.3 

8.7 

7.4 

6.6 

5.9 

.•j.6 

5.0 

8.9 

2.9 

2.2 

1.8 

1.6 

1.4 

I./ 

1.1 

1.0 

1. 1 

1.2 

Pine  Bluff 

do     .. 

25 

15  ? 

16  6 

17.218  3 

17  R 

17  7 

17  5 

16  9 

15  4 

16.8 

15.4 

14.7 

13.5 

13.5 

14.0 

13.2 

12.7 

11.5 

11.0 

10.7 

10.2 

9.V 

8.6 

v.  8 

7.4 

l-H 

7.1 

6.9 

6.8 

h.8 

6.8 

Vancopin 

do    

29 

19  9 

20.4 

22  3,23.7 

24.0 

V>4  ? 

24,4 

24.3 

24.2 

23.5 

23,4 

23. 9 

23.7 

2.3.5 

24.1 

24.9 

25.0 

24.9 

24.7 

24.2 

23.4 

22.2 

20.3 

17.9 

16.4 

13.2 

12.1 

li.3 

10. y 

10.4 

10.2 

Danville 

..  Petit  Jean. 

20 

18.4 

15.51  8.9!  6.2 

4.8I14.5 

11.9 

6.I1  4.4 

3.7 

3.3 

3.1 

2.8 

J. 6 

2.4 

2.2 

2.2 

2.1 

2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

1.6 

4.4    4.31  3.2)  2.81  «.  31  2.11   1.8 

28 


CLIMATOLOQICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


July,  1932 


Daily  River  Staces  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


3 


6 


10 


12 


14 


15 


18 


19 


20 


22 


23 


24 


25     26 


27     2i 


29 


30 


31 


Cottet 

Calico  Rock,... 

Batesville 

Newport 

Georgetown 
De  Vails  BiuH. . 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  . . . . 
Arkadelphia. . . . 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City.  ■ 


...^hite  . 
...   .do.... 

do    .  . 

do.... 

....  do.... 

do  .... 

do  ... 

..  BnSalo  • 
...Black  . 
.  Ouachita. 
.Ouachita . 
....Red.. 
Mississippi 
do.... 


21 
18 
23 
26 
22 
24 
30 
SO 
14 
12 
36 
28 
44 


6.8 

7.2 

12.4 

5.5 

4.9 

8.0 

10.7 

5.4 

1.2 

-0.2 

10.0 

18.4 

18.1 

20.7 


6.0 

5.1 

11.7 

8.0 

6.9 

9.1 

11.2 

5.8 

1.2 

0  8 

U.6 

21.2 

19.4 

21.6 


5.2 

4.8 

10.2 

6.9 

8.7 

10.8 

12.4 

5.6 

1.2 

-0.4 

11.2 

21.8 

20.5 

23.0 


5.0 

4.0 

9,2 

6.3 

9.7 

13.0 

14.2 

5.8 

l.C 

1.0 

9.7 

22. 3 

21.5 

21.6 


5.0 

2.9 

8.8 

5.4 

9.9 

14.3 

16.4 

5.8 

1.4 

6.0 

8.4 

22.2 

22.6 

26.0 


4 
3.6 

8.5 

4.5 

9.7 

14.6 

17,4 

13.0 

3.6 

4.6 

7.8 

21.7 

23.7 

27.0 


4.5 

6.7 
12.6 

4.8' 
8.5 
14.»il3.9 


4.8 
4.8 
11.4 
8.4 


17.8 

8.  1 

2.9 

7.6 

1.5.4 

20.8 

24.  H 

28.1 


17.8 

6  9 

2.7 

7.2 

19.2 

20.8 

2,5.8 

29  1 


4.7 

6.6 

9.8 

7.2 

10.1 

14.1 

17.8 

5,6 

2.5 

5.2 

20.9 

21.5 

26.2 

29,9 


9.5 
0.7 

13.1 
6.8 

10.3 


4.8 
2.2 
3.9 
21,6 
21.3 
26.4 
30.3 


7.H 

ti.O 

6.2 

5.0 

11.5 

11.7 

9.0 

8-3 

10.0 

10.7 

15.0 

15.0 

18.5 

13.8 

4.0 

3.8 

2.1 

2.0 

».o 

2.8 

20.9 

20.6 

21.7 

21.1 

27.0 

28.  2 

30  4 

30.8 

4.2 
9.8 
7.5 
10.9 
15.2 
18.8 
3.6 
1.9 
2.8 
19.8 
19.5 
30.0 
31 


4.81 
3.4| 
8.8 
6  0 
10.5 
15.1 
18.8 
3.5 
1.7 
1.6 
16.0 
17.7 
31.5 


4.4 
2.9 
8.3 
4.6 
9.5 
14.8 
18,7 
3.4 
1.6 
0.8 
11.6' 
15.6 
32,  7 


32.5  33.5 


4.01 

2.0 

7.9| 

4.0 

8.4 

13.9 

18,3 

3.3 

1.5 

-0.6 

8.3 

13.6 

33.3 

31.4 


4.0 
1,6 
7.  1 
3.3 
7.0 
12.8 
17.6 
3.2 
1.5 
-0,0 
6,6 
12.1 
33.5 


3.8 

1.3 

6.4 

2.7 

S.l 

11.8 

16.6 

3.1 

1,4 

-0,8 

5.9 

11.2 

33,  1 


35,0135,, 


3.41  3.2 
1.4|  0.5 
6.  li  6.0 
2.3  2.0 
5.0i  4.2 
10.71  9.7 


15.7 
3.0 
1.2 

-1.0 
5,3 

10,7 

32,1 


14.8 
2.8 
1.0 
0,2 
4.9 
10.0 
31.6 


35.  5i35. 1 


3.1 
1,0 
5.2 
1,7 
3.5 
8.8 

13,9 
3.0 
0  9 

-0.8 
4.7 
9.6 

28.5 

34.3 


2.9[ 
0,51 

5,41 
1,2! 
3,11 
8.0I 


13.  Oi  12.  2 
3.0  3.2 
0.81   1.8 

-1.0-1,0 
5.3I  5.0 
9.1!  8.7 

25.  8  22.  2 

33  1131.3 


3.0 

0.8 
5.3 
1.9 
2.1 
6,8 

11,4 
3.4 
1,6 

-1.0 
4.8 


3.1 

0.5 
5.4 
1.5 
2.1 
6.4 

10.  0 
3.5 
1.5 

-0,4 
4,6 


8.5|  8.3 
18,8,16.0 


4.01  3.6 
I.5I   1.5 


5.2! 
1,51 
2,7 
6,3 

10,1 
3.3 
1.5 

-0.8 
4.8 
8,  1 

14.4 


3,1 
1,0 

6,0 
2.4 
2.2 
6.2 
9.5 
3.0 
2.6 

-0.81-0.6-0.6 
4.8l  5.0  4.9 
8.0  7.9  7.7 
13.2  12.2  11.3 


28.  6125.  6l22,3ll9. 2|  16.8115, 0 


3.6 
0.7 
5  6 
2.0 
2.0 
6.1 
9.3 
2.9 
3.9 
-0.2 
4. 

7.6 
10.9 
13.5 


3.5 
1.1 

5.4 
1.8 
2  8 
6.5 
9.4 
2.9 
3.6 
-0.4 
4.8 
8.8 
10.8 
12  6 


Daily  temperatures   for    July,   1932 


Stations 


Amity5§ 


S  Maximum 
(  Minimum 
T5      D  „„„h  S  Maximum 

Bee  Branch j  Minimum 

i  Maximum 


Bentonville  . 
Blytheville. 
Booneville  . 
Brinkley  . ,  ■ 


Minimum 

I  Maximiun 

!  Minimum 

i  Maximum 

(  Minimum 

i  Maximum 

I  Minimum 

„,  T       T> „„!,««  (Maximum 

Calico  Kock*9 j  Minimimi 

Maximum 

Minimum 

I  Maximum 

Miuimiun 


Camden^'J,  . 
CarthageJ^. 


Corning,  ., 
Crossett$5 . 


center  Point j  "f^Zm 

_          „  S  Maximum 

C>^nway j  Minimum 

Maximum 
Minimum 
Araximum 
Minimum 
T^     ,i„„„iia  S  Maximum 

Dardanelle  (Minimum 

T-,      ao  )  Maximum 

^11™^' (  Minimum 

\  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
MinimuxQ 


Dutton  

El  Dorado 

Eureka  Springs , 


Fayetteville {Maximum 

Fort  smith j  Maxi^^ 

Gravette j 


S  Maximum 
/  Minimum 

TTplpna  ^  Maximum 

"eiena j  Minimum 


Hope  

Hot  Springs, 
Jonesboro   . . 


Lead  Hill 

Little  Kock.... 

Lultierville 

Magnolia 

Malvern  

Mammoth  Spring 


J  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
*  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 


Marianna . 
Marshall  . 

Mena 

».„,„<   lAc  >  Maximum 

Mount  Ida j  Minimum 

j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 


Newport  — 
Pine  Bluff,  . , 
Pocahontas  , 


56 

82 

59 

87 

64 

85 

53 

82 

68 

81 

71 

88 

74 

85 

70 

86 

54 

83 

68 

84 

61 

92 

72 

88 

68 

82 

.=.2 

85 

66 

80 

54 

86 

65 

80 

66 

82 

61 

82 

70 

87 


91 

74 

92 

71 

80 

68 

85 

73 

90 

72 

92 

75 

81 

74 

88 

75 

91 

76 

93 

69 

91 

75 

90 

73 

82 

64 

91 

76 

91 

74 

86 

71 

87 

76 


65 

84 

70 

81 

65 

85 

65 

90 

71 

89 

73 

85 

62 

88 

63 

84 

71 

82 

68' 

89 

73 

78 

68 

80 

61 

85 

68 

80 

64 

82 

68 

84 

68 

82 

65 

86 

72 


r.     t^^„A  )  Maximum 

Portland J  Minimum 


Prescott, 


Searcy  

.Stuttgart  , , , 

Texarkaua 

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


\  Maxinmm 
)  MinimuDi 
\  Maxinmm 
i  Minimum 
\  Maximum 
/  Minimum 
S  ilaximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 

'  '  Minimum 
\  Maximum 

'  (  Minimum 
S  Maximum 

'  I  Minimum  I 


71 

57 

59 

95 

81 

91 

75 

72 

71 

90 

82 

90 

76  j 

70 

71 

90' 

83 

80 

68 

62 

65 

86 

85 

86 

74 

65 

70 

91 

83 

89 

75 

72 

81 

91 

82 

87 

72 

71 

73 

85 

82 

84 

70 

60 

61 

89 

87 

86 

68 

61 

61 

70 

88 

62 

93 

74 

b\ 

75 

91 

73 

96 

70 

90 

72 

91 

72 

94 
74 

94 

75 

92 

73 

90 

68 

88 

70 

89 

72 

80 

71 

90 

73 

90 

75 

91 

70 

90 

75 

94 

75 

89 

72 

91 

69 

93 

72 

88 

91 
75 
88 
72 
90 
68 


94 

69 
94 

72 

91 

70 

90 

73 

96 

73 

95 

74 

96 

70 

92 

69 

95 

71 

94 

74 

95 

73 

94 
71 
82 
66 
96 
74 
94 
73 
89 
70 
93 
76 
91 
70 
91 
69 
94 
74 
92 


10 


11 


12 


15 


16 


85 
73 
93 

75 

98 

74 

94 

73 

95 

68 

94 

72 

91 

72 

92 

76 

93 

73 

92 

71 

90 

74 

90 

68 

92 

69 

93 

70 

93 
73 

91 
73 
96 
70 
95 
74 
94 
75 
92 
71 
93 
76 
91 
74 
95 

95 
72 
88 
73 
90 
71 


72 
97 
69 
90 
74 
90 
69 
96 
73 
95 
67 
95 
69 
95 
73 
99 
73 
97 
75 
96 
70 
94 
69 
97 
65 
96 
71 
96 
69 
93 
73 
97 
77 
92 
71 
93 
74 
96 
76 
92 
69 
93 
67 
94 
74 
101 
76 
94 
09 
90 
67 
95 
73 
93 
69 
95 
76 
96 
73 
94 
69 
94 
69 


»6| 

96 

72 

71 

98 

99 

69 

70 

92 

92 

71 

70 

92 

94 

75 

75 

94 

97 

70 

72 

98 

95 

94 

73 

97 

Tc 

92 

71 

91 

71 

97 

75 

92 

70 

92 

69 

98 

73 

99 

74 

94 

74 

97 

69 

95 
75 
94 
72 
99 
70 
90 
70 
93 
70 
95 
72 
92 
67 
94 
72 
95 
67 
93 
70 
93 
71 
95 
70 
96 
69 
97 
73 


97 

71 

95 

68 

99 

71 

96 

71 

97 

70 

98 

72 

95 

66 

97 
73 

97 
68 
94 
70 
97 
69 
93 
73 
94 
71 
97 
75 
94 
70 
94 
72 
97 
70 
99 
73 
95 
72 
97 


93 

72 

93 

71 
100 

71 

97 

70 

94 

73 

94 

70 

94 

69 

94 

69 

95 

68 

93 

71 

93 

70 

98 

70 

91 

67 

97 
70 
93 
69 
96 
68 
94 
70 
99 
70 
98 
67 
91 
72 
94 
69 


95 

73 
101 

73 

94 

70 

90 

76 

96 

75 

98 

71 

98 

72 

96 

71 

99 

72 

95 

74 

99 

75 

96 
76 

96 

71 

97 

76 

98 

72 

93 

70 

98 

74 

94 

78 

95 

69 

98 

75 

95 

68 

97 

72 

97 

71 

98 

73 

95 

77 

97 

69 

97 

77 


96 

73 
100 

71 

93i 

72 

92 

71 

96 

73 

98 

71 

96 

71 

96 

73 

99 

73 

99 

751 

96 

73 

98 

67 

97 
74 
96 
75 
98 
741 
951 
69 

100 
76 
93 
73 
93 
72 
97 
70 
94 
70 
94 
70 
98! 
73  i 
99 

'?' 
96 

73 

97 

69 

97 

75 

96! 

73 

100 

74 

97 

74 

95 

71 

90 

72 


74 

lOO] 

74' 

93 

71 

97 

77 

97 

72 

99 

74 

97 

72 

98 

73 

100 

73 

100 

75 

98 

75 

100 

72 

98 

74 

99 

75 

100 

75 

96 


74 
98 
74 
97 
72 
94 
73 
95 
71 
94 
68 
96 

70; 

96 

69 

98 

73 

93 

74 

96 

75 

98 

71 

98 

73] 

97 1 

73] 

98 

73 

95I 

72| 

95, 

74I 

96' 

741 

93 

741 

96! 

72i 


99 

77 

94 

73 

94 

71 

97 

76 

94 

69 

96 

7; 

98 

74 

101 1 

76 

98 

75 

96 

69 

97 

80 

95 

73 

102 

76 

99 

74 

96 

72 

98 

75 

90 

68 

95 

70 

90 

69 

96 

75 


991 

74 
1021 

76 

95 

71 

98 

78 

99 

72 

99 

75 

99 

73 

99 

75 

99 

74 
lOOi 

77| 

99 1 

75| 

IO2I 
74l 

99! 
741 
98! 
73 

100 
75 
92 
63 

101 
78 
96 
73 
95 
70 
99 
75 
96 
69 
97 
74 

loo 

75 
95 

70i 
1001 

78' 


18 


19 


20 


21 


300 

75 
100 

74 

99 

74 

98 

75 
100 

75 
102 

78 
100 

76 

103 
74 

100 
74 

100 
77 

100 
76 
93 
02 

100 
78 
97 
75 
9' 
71 
98 
78 
97 
091 

loo 

75 
99 
75 

102 
72 

101 
79 
98 
70 
93 
80 
99 
75 

101 
77 

101 
75 


102 

94 

66 

101 

78 

99 

72 

99 

09 

101 

77 

98 

67 

100 

74 

99 

76 

101 

78 

102 

77 

98 

68 

99 

80 

100 

77 

99 


70 
971 
69 
99 
76! 
951 


102 

73 

97 

71 

97 

71 
101 

74 

99 

73 
100 

68 

98 

70 
100 

75 

98 

70 
100 

74 
105 

75 
100 

79 
100 

76 

97 
78 
96 
64 

100 
79 

100 
71 

100 
69 
99 
78 
98 
03 
95 
76 
96 
75 

lOO 
76 

1 00 
73 
98 
66 
96 
80 


77 
100 
71 
97 
74 
99 
75 
95 
74 
99 
75 
97 
72 
■95 
70| 
98 
76 
95 
74 
97 
68 


97 
72 
101 

100 

7R| 

961 

77 

IO2I  102 

73   731 

100   99 

73i  74 


100 
76l 
981 
7.=> 
98, 
76! 
991 

75: 


101 
77 
98 
74 
98 
75 
102 
74 
96,  108 
681  70 


102 
77 
98 

96, 

72i 


74 
100 
._   76 
IO3I  101 

99 
72 
98i 
76l 
97 
67 
981 
73 
101 
70 
101 
77 
96 
79 
103 
74 
100 

75 
101 

79 
101 

74 

9H 

7; 
100 

76 

98 

71 
102 

79 

99 

74 

97' 

71 


991 
701 
98| 
75, 
94 
69 
97 1 
74 
98 
70 
95 
73 
98 

69 

98 

09 

96 

78 

97 

75 
^00 

7.J 
l02i 

70 

98 

93 

98 

71 

97 

72 

96 

63 
101 

75 

98 

71 

97 
69 
98 

96 
69 
92 
72 
97 
691 
97 
72 
98 
77 
97 
67 
94 
78 
96 
72 
100 
70 
98 
71 
98 
71 
96' 
751 
96! 
67! 
96 1 

ov! 

96i 
65! 


94 1 

73 

90 

73 

95 

68 

97 

71 

95 

75 

96 

74 

97 

66 

93 

73 

95 

73 

93 

74 

95 
75 

102 
07 
96 
73 
96 
7, 
99 
73 
95 
61 
98 
75 
97 
68 
96 
66 
95 
77 
95 
67 
92 
73 
94 
73 
90 
73 
99 
73 
98 
64 
94 
78 
95 
76 


99 
74 
98 
74 
96 
66 
96 
72 

loo 

70 
101 
72 
95 

79! 
103 
73 

97 

79 

101 

72 

98 

751 
95 
74 
98l 
74] 
96 
691 
99 
79 
95| 

1     ''*i 
96 

i     73I 


741 
95! 

771 

i.tI 
941 
73 
99 
741 
94| 
73' 
95l 
75! 

97: 

70! 
971 
661 
98, 
751 
951 
69  i 
1     95 

a 


98 
72 
94 
73 
98 
68 
93 
76 
92 
65 
91 
71 
92 
69 
97 
74 
93 
75 
10(1 
70! 
94 
72I 

^ 
951 


95 

72 
98 
74 
91 
74 
95 
77 
93 
75 
95 
74 
90 
09 
92 
72 
96 
71 
96 
73 
95 
73 
101 
74 
96 
72 
95 
75 
97 
73 
95 
62 
94 
74 
92 
73 
90 
72 
93 
78 
92 
63 
93 
73 
95 
73 
95 
78 
9i 
77 
96 
69 
93 
75 
92 
75 
95 
74 
95 
73 
97 
72 
94 
75 
90 
70 
88 
72 


22 


23 


24 


25 


26 


100 

73 
103 

74 

96 

72 

98 

76 
101 

71 

99 

72 

102 

71 

96 
71 

99 
83 

100 
73 

100 
73 

104 
74 
98 
7! 
90 
72 

100 
73 
93 
601 
96 

97 
74 
9b 
70 
96 
75 
96 
69 


99 


92 


95 

75I 

931 

70 

93 

60| 

951 

74 

94 

69 1 

90 

72' 


71 
93 
75 
93 
74 
98 
78 
95 
71 
94 

92 
73 
96 
74 
921 
72 
93 
59 
96 
73 


71 

96 

73 

95 

72 

89 

69 

94 

71 

94 

72 

97 

73 

97 

72 

99 

72 

961 

70 

94 1 

73| 

951 

72 

9<; 

72 
95 
72 
90 
67 
96 
71 
95 
75 
95 
71 


98 
72 
96 
70 
101) 
74 

loi 

711 
9 
76 
98 
73 
98 
73 
97 
71 
100 

ii 


102 

72 
101 
70 
94 
69 
85 
72 
103 
71 
95 
69 
95 
70 
99 
72 
89 
71 
98 
75 
98 
72 
89 
69 
98 
76 
100 
72 
98 
73 
90 
03 
96 
72 
9ll 
70 
97 
71 
100 
71 
95 
6Sj 
94 
69 
100 
''■' 
86 


96 
fiS 
97 
70 
98 
68 
99 
74 
loo 

103 
73 
96 


98 

731 
981 
71 1 
981 
74' 
95i 
72', 
98i 
661 
lOOi 

9/1 
74I 
97 
72 


90 

68 

94 

73 

91 

71 

99 

74 

96 

7'. 

8' 

70 

95 

72 

9."> 

67 

93 
71 

101 
69 
80 
70 

100 
74 
»7 
70 
97 

100 
74 
9i: 


69 

86 

67 

91 

73 

88 

69 

97 

67 

94 

68 

89 

69 

93 

7;< 

87 

f7 

89 

70 

92 

67 

89 

70 

90 

73! 

95 

67 

91 

68 

97 

68 

97 

70 

94 

70 

Ur,' 

69 1 

95 

67 

95 

70' 

921 

70 

92' 

65 


96 
70 
97 
71 
91 
68 
91 

9.3 
69 
96 
72 
90 
70 
94 
70 
97 
69 
97 
71 
96 
71 
95 
73 
94 

■7-} 

96 

70 

97 

73 

94 

02 

92 

74 

91 

08 

89 

67 

95 

71 

90 

66 

9 

72 

92 

70 

94 

70 

9'. 

7] 

94 

6 

94 

7, 

95 

69 

97 

72 

96 

70 

89 

92 


27 


28  29 


30 


31 


80 

(V 

93 

65 

'lO 

( 

93 

73 

951 

74 1 

>'5l 

71 

94 

681 

94 

72 

92 

71 

94 

73 

95 

70 

92 

65 

93 

71 

92 

68 

95 

71 


92 

75 

97 

75 

94 

67 

96 

72 

96 

72 

98 

70 

96 

72 

98 

69 

95 

74 

96 

72 

97 

73 

94 
71 
95 
72 
96 
72 
91 
72 
95 
71 
97 
66 
95 
73 
9' 

96 


98 

70 
97 
71 
85 
69 
94 
72 
95 
73 
98 

91 
72 
95 
74 
100 

101 
76 
98 
73 
91 
73 
96 
75 
96 
74 
101 
74 
95 
65 
98 
78 
83 
68 
90 
69 
90 
74 
91 
71 
95 
74 
96 
75 
89 
80 
94 
72 
86 
71 
92 
78 
93 
72 
99 
75 
94 
72 
90 
71 
95 
75 
91 
68 
93 
70 
98 


95 


98 
70 
97 
75 
91 
72 
96 
76 
91 
73 
94 
73 
97 
72 
96 

9 

72 
]00 

72 

95 

75 

99 

74 

99 

74 

94 

74 

93 

75 

93 

62 

98 

73 

93 

71 

89 
72 

95 
75 

91 

71 

89 

73 

97 

72 

88 

72 

99 

75 

98 

72 

90 

74 

91 

70 

98 

74 

95 

78 

94 

71 

95 

75 

93 

72 

95 

70 

95 

68 

97 

73 

91 

74 

99 


95 

71 

97 

73 

84 

73 

95 

76 

89 

73 

96 

69 

96 

72 

95 

70 

92 

70 

101 

73 

92 
72 

98 
71 
95 
73 
92 
75 
92 
70 
86 
70 
97 
73 
88 
78 
80 
74 
86 
76 
90 
70 
93 
69 
97 
71 
91 
76 
95 
75 
93 
71 
90 
74 
89 
72 
400 
72 
91 
71 


98 

71 

98 

731 

97 1 

72 

93 

68 

96 

77 

94 

71 

91 

69 


91 
74 

10(1' 
74 
94' 
71 
961 
74 
96 

96 

72I 


71 

SO 

73 

95 

76 

89 

69 

79 

69 

97 

71 

86 

71 

91 

74 

83 

69 

92 

77 

82 

67 

87 

70 

8' 

74 

85 

68 

89 
70 

99 

70 
86 
72 
82 
72 
81 
6,^ 
79 
71 
81 
70 
98 
76 
86 
73 
79 
71 
90 


70 

92 

86 

92 

69 

90 

69 

95 

71 

95 

67 

84 

64 

96 

69 

96 

68 

00 

71 

95 

60 

94 

65 

99 

74 

94 

68 

96 

69 

90 

69 

99 

72 

92 

67 

92 

66 

94 

71 

92 

(« 

92 

68 

99 

70 

90 

72 

91 

69 

94 

62 

92 

71 

90 

68 

99 

72 

9' 

(« 

88 

65 

93 

70 

89 

62 

97 


94.9 

71.4 

96.2 

71.4 

90.2 

69.6 

92.2 

72.8 

94.0 

71,9 

95,0 

71.2 

93.8 

69.8 

93.8 

71.8 

94.4 

72.  5 

96.8 

73.3 

94  9 

72.4 

96.2 

70.(1 

95.2 

71.9 

94.5 

73.0 

96.2 

72.6 

90  8 

6.5.2 

95.5 


91.2 
70.7 
91.2 
69.6 
93.  6 
74.6 
91.5 
68.2 
91.9 
71.1 
95. 2 
72.3 
94.2 
74.4 
93.7 

73. 2 
94.0 
67.9 
92.  4 
74.8 
92.  3 
71.6 
97.0 
73  4 
94.3 
72.1 
92.2 
70.2 

93. 3 
72.  5 
90.0 
67.4 
92.  2 
7U  2 
93.5 
CS.9 
92.6 
71.9 
9-.'.  9 

I  74.0 


100  lOO' 

721  72 
90!  82' 
691 
92 

93 

72 
96 

7ll 


99 
69 
91 
67 
97 
69 

92i  95.1 
(i6i  70.4 
931  94.9 
68  71  9 
97  9.^8 
70:  73.2 
93l  92,9 
66!  71.2 
961  93.9 
67!  72.5 
10  [1  95,2 
72i  72.3 
931  98.5 
65:  67.7 
96;  95. 1 
70i  73.3 
90(  91.6 
671  70.7 
93'  »•'  ^ 
64'  69.6 


^^Thermometers  are  read  in  the  morning 


the  maximum  temperature  then  read  is  cro.lited  t..  th,;  precedi  ng  day,  on 


hich  it  almost  always  occurs. 
Wpather  ISureau.  Little  Rock.  Ark  8  25.32.10W 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F,  MARVIN.  Chief 
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M£30]3!L' 


iM 


stations 


BeiitonvilJe 
Port  Smith 
Little  Rook 
Mempiiis 


Year 


QENEKAL  STJMMARY 

Although  the  mean  temperature  for  August,  1932,  was  not 
unusually  high,  temperatures  were  below  normal  for  only  four 
or  five  days  during  the  month,  the  cool  weather  occurring 
generally  on  the  4th  and  5th  and  from  the  18th  to  the  22d. 
The  lowest  temperatures  for  the  month  occurred  at  most  sta- 
tions around  the  2()th  and  the  highest  either  the  first  or  latter 
part  of  the  month.  The  mean  Temperature  for  the  State,  based 
on  the  reports  of  59  stations,  was  81.5°,  which  is  1.7°  above 
normal,  ail  stations  except  four  for  which   normals    have    been 

computed  having  positive  departures.     Monthly  means   ranged  ;     

from  73. 5<^  at  Button  to   85.0°    at    Pine    Bluff.       1'he    highest  I  f^^^^^^as 

temperature  recorded  was  104°  at  Texarkana  on  the  3d  and    at  i  i^si 

Ozark  on  the  6th;  the  lowest,  47°  at  Button  on  the  9th.  The  I  [^  '.'.'.'.'.'.'.'. 
greatest  daily  range  was  44°  at  Lead  Hill  on  the  9th.  { ]lll  •■;;;•■; 

Heavy  rains  occurred  in  much  of    the    northeastern    portion  j  im6  1 

of  the  State  on  the  3d  or  4th  but  thereafter  showers  were  gen- 1  ig'^g  :■.■.:::■.; 
erally  light  to  moderate  in  the  northern  half,  light  at  most  sta-  \  [^^^ ;;;::::; 

tions  in  the  southern,  with    Amity  reporting  no  rain  during  the  |  looi 

month  and  Camden  and  Carthage  only  0.05  inch.  In  some  |  l^os  i!::;;!' 
portions  of  the  Ozarks  and  in  the  area  around  Fort  Smith  rainfall  |  }^'f|^  ;;;;;;; 

was  also  very  light,  while  the  northeastern  portion  of  the  State  !  laok 

had  seven  stations  with  monthly  totals  exceeding  4.00  inches.  \  {gng ::::::: 
The  average  precipitation  for  the  State  for  91  stations  was  1.78  \  |^^^  ;;;;;; 
inches  which  is  1.94  inches  below  normal.  Of  the  stations  | -.911  ■.'.;■.;;: 
with  records  of  10  years  or  more,  only    6   had    positive    depar-  j  J^|'^ :;;:::: 

tures  while  63  were  negative.  Monthly  totals  ranged  from  none  |  gi^ •• 

at  Amity  to   5.98    at    Marshall.       Twenty-seven    statioriS    had  |  1916 

monthly  totals  of  less  than  1.00  inch,  while  4  stations  had  over 
5.00  inches  and  11  others  over  3.00  inches.  The  greatest  a- 
mount  measured  in  any  24-hour  period  was  3. 28, inches  at  St. 
Francis  on  the  3d.  The  average  number  of  rainy  days  was  5. 
The  weather  during  August  was  generally  favorable  for  cotton 
in  most  of  the  lowlands  but  was  too  dry  for  the  uplands  ex- 
cept in  the  northeastern  portion  of  the  State  where  rainfall  was 
considerably  heavier  than  in  other  .sections.  Sections  around 
Fort  Smith  and  in  the  Ouachita  river  basin  received  very  little 
rain  and  by  the  latter  part  of  the  month  deterioration  was  gen- 
eral in  those  areas.  The  dry  weather  caused  cotton  to  open 
early  and  by  the  middle  of  the  month  several  bales  had  been 
ginned.  Early  corn  was  so  nearly  matured  that  it  was  not  ma- 
ially  damaged  but  late  corn  was  seriously  darnaged  in  many 
localities  as  were  all  minor  crops  where  rainfall  was  light. 
Grapes  yielded  abundantly  but  the  price  was  low  except  for  the 
early  crop.  The  weather  was  favorable  for  rice  and  the  yield 
is  generally  satisfactory.  t.a.m. 


■  Pressure,  Sea-lave' 


DATA 

'4/rV 

Wind  'Hi 


Relative 
humidity 


4ti 
53 
64 


?3 
79 

HI 


COMPARATIVE    DATA     ffOK    AUGUST 


Tomperature 


3  to 


ss 


SB      fc 


Piec4pitation 


1917  . 
19JS  . 

1919  . 

1920  . 

1921  . 
\9J2  . 
1923  , 
\'Mi  . 
1925 
1928  , 
1027 
1528 
1929 
1930 
1931 


79.8 

76.4 
78.3 
77.3 
78.1 
79.4 
82.6 
79.6 
79.4 
82.2 
81.1 
80.5 
80.7 
78.7 
78  1 
79.1 
77.9 
82.0 
79.3 
82.4 
79.2 
78.0 
78.7 
82.1 


78.0 

74.7 

81.8 

77.1 

82  H 

80,6 

y6.8 

81.5 

80  4 

81.9 

82.2 

80. 3 

80.7 

76.6 

81.3 

80.8 

81.8 

76.7 

81. -5 

-3.4 
-1.5 
-2.5 
-1.7 
-0.4 
+2.8 
-0.2 
-0.4 
+2.4 
+1.3 
+0.7 
+0.9 
-1.1 
-1.7 
-0.7 
-1.9 
+2.2  ! 
-0.5  I 
+2.6  1 
-0.6 
-1.8  ! 
i-1.1  I 
+2.8  i 
-1.3 
-5.1 
+2.0 
-2.7 
+2.8  ! 
+0.8  J 
-3.0  i 
-tl.7 
+-0.6 
+2.1  I 
+2.4  \ 
+0.6  ! 
+0.9  i 
-3.2 
+-1.5 
+1  0 
+2  0 
-3.1 
+1.7  I 


115 

108 
106 
102 
104 
102 
112 
111 
108 
112 
108 
109 
108 
100 
105 
103 
100 
113 
103 
111 
104 
107 
105 
107 
104 
102 
107 
104 
116 
113 
102 
106 
111 
ir,9 
108 
l(« 
110 
105 
105 
110 
114 
103 
104 


1 

39] 

. 

17 

39  ! 

24 

6 

47 

31 

8 

48 

30 

14 

48 

6 

19 

55 

1 

6 

48 

29 

4 

45 

17 

21 

64 

12 

12 

54 

12 

21 

57 

2 

8 

52 

7 

4 

51 

7 

4 

47 

31 

2fi 

46 

27 

■25 

51 

28 

19 

42 

28 

10 

54 

4 

6 

52 

'26 

17 

47 

30 

3 

43 

27 

9 

45 

30 

27 

45 

4 

7 

46 

23 

S 

57 

6 

8 

40 

31 

13 

46 

•^1 

Number  of  days 


SI 


i2s2 


43 

52 
55 
46 
56 
51 
49 
43 
47 
47 
43 
51 
41 
46 
42 
3+    47 


8.72 

2.75 

4.391 

3.081 

4.63 

2.64 

2.3'2 

2.59 

4.36 

2.04 

2.95 

2.95 

2.55 

4.84 

2.81 

3.731 

4.921 

2. 921 

4.  48 1 

1.27| 

8.  92t 

8.19; 

3.  sol 
1.621 
6.81 

10.44 
2.63 
4.10 
3-90 
4.29 
4  Of 
5.46 
1.90 
2.43 
2.40 
1.81 
5.50 
6.01 

4.  62 
1.29 
2., S3 
4.71 
1.78 


-0.97 

+0.  67 

-0.64 

+0.91 

-1.08 

-1.40 

-1.13 

+  0.63 

-1.68 

-0.77 

-0.77 

-1.  V7 

+0.  62 

-0.91 

+0.01 

+  1.20 

-0.80 

+0.76 

-2.45 

+  0.20 

+4.47 

-0.42 

-2.10 

+3. 09 

+6.  72 

-1.09 

+0.38 

+  0.18 

+  0.57 

H-0  S6 

+  1.74 

-1.K2 

-1.29 

-1.32 

—1.91 

+  1.78 

+2. 29 

+0.90 

-2.13 

-1.19 

+0.99 

-1.94 


16 

2! 
13 
18 
12 
18 
17 
17 
13 
19 
16 
14 
19 
15 
16 
18 

1*  i 
16 

15 

20 

13  1 

U 

15 

20 

8 

9 
17 
16 
16 
16 
13 
15 
18 
18 
20 
22 
14 
12 
17 
22 
17 
15 
19 


10 


^1  i 

9  ; 

0  i 

10  : 

13 

9 
12 
13 

9 
12 
12 
10 
10 
10 
10 

8 
12 
11 
10 
10 
11 

9 


7 

5 

9 

6 

S 

4 

5 

5 

7 

4 

5 

6 
4 
8 
6 
6 

10 
6 
& 
4 
8 

12 
7 
3 

12 

11 
6 
8 
7 
7 
8 
8 
,') 
■i 
5 
4 

10 

10 

3 
5 
9 
5 


Amity,  maximum  temperature  olst  should   be 
95.2°;  mean  temperature  83. 3^ ;  departure  f2.h  . 


Corrections,  July,   J  932 

97':  iii.'au   m.ix-imum  ti^mpi^rnturi' 


Correct  river  stages  as  follows: 
Camden,  Ark.:— Subtract  0.2  ft.    from    stages    of   — 2-0    ft. 

to  5.0  ft.  from  June  7,  1926,  to  June  24,  1932;  subtract  0.4  ft. 

Killed  by  Lightning: —Near  Melbourne,  August    lUh,    one.  !  f j-pf^  stages  from  5.1  ft.  to  20.0  ft.  from  June  8,  1926,  to  June 
Bamage  from  Lightning:— Near  Russell,   August    9th,    barn!  24,  1932;  subtract  0.1  ft.  from  stages  from  20.1  ft.  to  35.0    ft. 

i^th,  '  frJ,^  g(,pt  3,  1924,  to  June  24,  1932. 


with  contents  destroyed,  loss  $1,000;  near  Helena,  August  1 
cotton  gin  destroyed,  loss  §15,000. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 


Banville,  Ark. 


below   20 


Dense  Fog-s 

Light  Hail 

Moderate  Hail 

Hail.  . . 

Thunderstorms 


Subtract  0.1  ft.  from  all    stages 
ft.  from  Jan.  1,  1932,  to  June  8,  1932. 

I  Georgetown:— Add  0.3  ft.  to  stages  from  22.1  ft.  to  29.5  ft. 
from  March  8,  1927,  to  March  10,  1929;  add  0.2  ft.  to  stages 
from  20  6  ft.  to  25.0  ft.  from  March  11,  1929,  to  June  2,  1932; 

;add  0.3  ft.  to  stages  from  25.1  ft.  to  29.9  ft.   from   'March    11. 

^1929,  to  June  2,  1932. 


• 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTIOIS. 


August,  1932 


OUsnatolagrioal  Data  for    August  1938 


Stations 


Coiintici 


Amity.......  

Arkadelpnia 

Arkansas  City  

Arlberg 

Batesvilla 

Bee    Branch 

Benlonville 

Big  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rock 

Blytheville  

Booueville 

Brinkloy 

Calico  Rock 

Caraden 

Carthage   

Center  Point 

C!«  remlou   

Clinton — 

Conway 

Corninct 

Cotter 

Crosset  

Uanville 

Dardnnelle 

De  Vails  Bluff 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

Eus,'land 

Eureka  Spnuga... 

Favettevillc   

Port  Smith . 

Freeman  SpringsU 

Fulton 

Georgetown  .... 

Gilbert 

Granuis 

Gravctte 

Harrison 

Hulena 

Ilitrden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs ,. 

Index tt 

Jessleville 

.fonosboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK. 

Lurtxin 

Lvitherville ++ 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree.... 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Parasrould 

Parkin  

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescotf 

Kisoii 

Rojcers  

8aint  Charles 

Saint  >'rancis 

Searcy ■• 

Spriu2bank Jl 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana  

Thornburg 

Waldron 

Warren 

VVat«rs 

Whitecliffs 

Wilson 

Wynne 

Yaiicopin 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren  ... 

Benton 

Mississippi  . . . 
Lawrence  . . . . 
Mississippi  . . . 
Logan 
Monroe 

Izs.rd 

Ouachita 
Dallas 

Howard 

Monroe 

Van  Buren . . . 

Faulkner 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington 
Sebastian.  .. 

Pope 

Hempstead  . 

White 

Searcy 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 
Cleburne  . . . 

Pike   

Hempstead, 
(la.rland  ... 
Little  River 
Garland  — 
Craighead  . 

Boone 

Pulaski 
Newton  .... 
Johnson.  ... 
St.  Francis. 
Columbia 
Hot  Springs, 

Fulton  

l;ee  

'oinsett   — 

Scare V  

Polk 

Co  away 

Baxter 

Montgomery 

a(!kson 

Montgomery 
Monlgomery 

Howard 

Mississippi  .. 

Franklin 

Greene 

(Ivoss 

Woodruff 

Clav     

.Tef  f'crson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland .  . , 

Benton   

Arkansas  .  - . 

Clay  

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas. 
Logan 

Washington. 
Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 

Little  Kiver. 

Mis.sissippi 

Cross 

Deslia 


.:«MA«WV->>>)>: 


AuGusr.  iy;>'2 
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Daily  Precipitation  for  Aug-ust,   1933 


Day  of  Month 

Statious 

Drainage- 
basin 

1 

.JB 

4 

5 

"h 

8 

9 

10      11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19      20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

37 

28 

29 

SO 

81 

"3 
0 

_;,..                                 1! 

Ouachita  

Ouachita   

Mississippi     .. 
Whitfi    

..  .1 

••" 

■'o'i 

•."as! 

j         1 

:::: 

T. 

r" 

T 

.20 

'.'59 
'."44 

.04 

■;9s 

1.08 
.02 

".44 

".90 

'  .15 
T. 

'.'62I 
'  .'(')8 

•■      1 

i.'ii 

1 

....l....i 

j 1 

1 

.,    .| 

1 

1 

1 

1 

..    .1         1 

1 

0.00 

0..52 

1.80 
1  47 

mty '; 

na.ielphia.          ! 
•knusas  City  -  ■  W 

' 

:::: 

't.' 

t. 

't.' 

".W> 

'f.' 

.■39! 

.03 

.06 

"  1 
'  *  •  *  1 

"1 

::::! 

::::! 

..  .| 

't'.' 

'.'6i 

i!45 
.35 
.23 

.01 
't. 

..  . 

■'"""^h-i^ U!l  whii.; 

T. 

','35 

1.81 
1.08 
1.02 
1.85 
4.60 
3.17 

1    QA 

;e  Urancll ^j; 

;utou\-i)le  .... 
g  Luke  Outlet  .1 

LkKock 1 

ytlioviile 11 

>oai!ViUe • 

riv.kley  .., !| 

ilioo  Rock II 

irthagd II 

>nterPomt  ...... 

. . . . 

'.'04 

.'6i 

T. 

1  Arkansas 

St.  Francis..   . 

White  

^St.  Francis 

..«. 

T. 

. . . . 

.48, 
.02 

.. .    1 

7. 
1.10 

.57 
1.20 

'i' 

.70 

T. 

.02 
.10 

.72 

.■20 

T 

'.'is 

'.'59 

.35 

••• 

T. 

.76 

'.... 

•■'•■' 

.10 

1.00 

T. 

'.10 

".m 

'04 

.10 

'.'64 
.31 

'f.' 

•••• 

■••• 





'a<i 

jWhite   

..   .    .53 

.31!   .06 

.... 

.... 

.... 

.03 
.11 

2.31 
3.39 

0.05 
0.05 
0.90 
0.93 
1.75 
0.76 
■2.81 
1  11- > 

White   

Ouachita 

lOuacUita 

iRed 

■2-10 

.  .. 

..   . 
..    . 

T. 
.06 

■.■03 

.'6s 

".02 

.48 

■    " 

T. 

....1 

.... 

.... 

.... 

"')5 

f.' 

. . . . 

".50 
.23 

'.'6'i 

•     • 

.... 

'.'62 

.05 

.... 

.... 

.... 

livH;t,i" 

"  [ 

:" 

.. 

i.o;) 

.85 

.... 

".'.'. 

T. 
.21 

''m 

in 

.58 
.60 

areiulou .il  m  ■■  "i'^   

intou... jwi'ite   

jnwav !  Arkansas 

nnins I't^\>^   

T. 

.04 

15 
.42 

■'■■■ 

f.' 

T, 

..30 

.  ■2:-! 



"61 

'.'37 

T. 
.04 

'[38 

'.'69 

".oi 

T, 

.... 

.... 

.... 

.... 

.   .'. 

5t;i'r Il 

•OoSjtt j 

RUviUo. j 

1 

...  * 

.... 

■il 

.12 

Mio 

'.'33 

-10 

.16 

.10 
.05 

.03 

"m 

.14 

I  00 

t   VvlroTwoo 

.... 
... 

".ib 

'■■75 

"46 

'.".'. 

0  27 

J  Vails  Bluff... il^liWhito  ■,........ 

.40 
T. 

'!82 

'..'.. 

.. . 

.11 

.02 
.10 

1  16 

.12 

.... 

.48 

.... 

1  92 

i'A'hito' 

O-.iaphita 

.10 
'.'69 

.49 
.0! 
.13 

.'60 
.10 

0  85 

I  l.'oralo 11 

■f 

.... 

.... 

T. 
.21 

tV 

'."5.5 

.48 
.92 
,03 

'.'64 

tV 

'i37 

t" 
i''. 

■••• 

".05 

'f.' 
.05 

T.' 
.43 

T. 

't" 

'[85 

't'. 

.72 

'i'.' 
'J'. 

'.56 
'f,' 

.12 

T. 

0  84 

T. 

'f.' 
T. 

'.'69 

't.' 

.8X 

't, 

.02 

1,65 

arcka  Springs... 

lyotto.ville   

iH  .-Jiaith " 

reoiiiau^iprgs.  .1 

lbt>rt 

ranuis 

ratette  

Whit;>.    

White   

.01 

■• 

.03 

T. 

.01 

::■; 

.26 

•     • 

... 

't.' 

T. 

'.'is 

'!oi 

']-28 
T, 
T, 
.09 

0,69 
1,42 

.\rkn  iisa.s 

Arkansas 

Red 

jWiiite     

'  W'liite 

.iu 

.... 
.... 

1  '23 

.hi 

'"(i 

■'■■■ 

■■•■ 

0  12 

.... 

.... 

0.  Of) 
1,04 

.98 
,01 
.01 

1.01 
T. 

2  59 

... 

.01 

T. 

1   44 

IP.cd....." 

tv 

.33 

T. 

'.'io 

.... 

.... 

.... 

.16 

.07 

1   12 

T 

... 

0,67 

Kv'hii-o 

— 

.'76 

.28 
.'05 

0  85 

*{;^\?-"' ii:\i^^::^:^;A^i---- 

'.'44 
T. 

'tv 

.23 
T 

1.00 

.03 

.44 
.10 
1,  19 

.18 

.19 
.01 

.02 
07 

2  45 

is-len 

ighliind 

1  vVhito  

.'22 

.... 

.07 

1,75 

joiipcluta     ., 

.04 

".'25 
.OS 

1,67 

lf^o,l 

■■'■'■ 

.... 

.... 

.10 
.29 

0  10 

ot  Spr'ia'gs' .".... .  jOunc'hita 

.'28 
.80 

.... 

... 

.... 

07 
.20 

.03 

.35 

1,27 

,... 

1.09 

ssleville 1 

mesboro li 

lad  Hill     

iStia  Kock..'*- 

Ouachita  .   . 

.61 

.35 

0.35 

WIl^^fi 

.... 

■2.50 

T. 

T. 

".a 

'.'02 

.55 
t.' 

'  ai 
.21 

'tV 

T.' 

T. 
.... 

".22 
T. 

.12 

.04 
T. 

.04 
"56 

..33 

.... 

T. 



4.15 

White    

.... 

T. 

.... 

•   ■- 

.... 

.'22 
.03 

T. 
.28 

0.81 

Arkansas 

White    

T. 

* 

T. 

1.25 

ithervtlie 

.0< 
... 

.... 

.11 
'.6» 

.19 

"ii 

.60 

.32 


.66 

'."03 
.25 

T. 

1.82 

i<f      lOrnTifij 

•••• 

:::: 

T. 

.oa 

i.so 

2.' 26 
l.'JO 

'.'.'.'. 

••• 

1.85 
.06 

■;32 

T. 

01 

■;o2 

.64 

.'72 

'."63 
T. 

1.41 
.71 

1.44 



.42 

.89 

'.'is 

.40 

"!47 
.60 

5.32 

agnolia \  Red . . 

alve:-.i ;|!l|  0-iachita 

ari-Mitia St,  Francis  — 

.55 

.... 

.... 

,07 

.■25 

'.'32 

'.'io 

. . . . 
.... 



. .  . 

0.96 
1.51 

.20 
.11 
.15 

.... 

.... 

.... 

.... 

... 

i]6o 

.32 

'.'67 
.12 
.25 
.24 

.57 

'!34 

1.47 
S.-25 

4.55 

... 

.13 
56 

.34 

.40 
T. 

't" 

'.'6^ 

.81 

't. 

.33 

1.60 

'.'lis 

.75 

.... 

.90 

.... 

5.98 

ena 11 

.64 

T. 

1.27 

l!  ,\rl-a-ncna 

'm 

.05 

'.'23 
■'63 

T. 

i'V 

T 
■2.30 

'."3-2 
.20 

.12 

'.'67 
.42 

0.37 

■.'13 

.70 

.10 

.04 

r 

.46 
'!02 

.10 

3.60 

ouiit  Ida 

.46 
.02 

2.  52 

r  \Vhi^,-. 

.... 

'.'.'.' 

.33 

'.'■ii 

.10 
1.^27 

.S6 
1.64 

- .   • 

.... 

'.'22 
.13 
.12 

.45 

','52 

.... 

.... 

2.49 

orman I!||  Ouachita  .   .. 

.07 

1.20 

0.88 

kav 

zark 1 

aragoiild- 

arkin 1 

att'TSOQ 11 

'ReO 

■2  [go 
T. 

't.' 

T 

.03 



.12 
T. 

'.■98 
.32 

'!64 
'.'08 

'-."srs 

i.'20 

".b 

.08 

.Sft 

.81 

T. 

.59 

.10 

0.62 

1  Mississippi  — 
1  Arkansas 

jSt.  Francis 

.... 

.... 

.52 

.81 

.... 

4.92 
2.  GO 

'.'69 

.7;-! 
.78 

.  11 

.03 

'.'itt 
1.78 

.... 

.... 

.... 

1.08 
.■23 
.55 

.21 

— 

3.20 
2.09 

j;  White      

.16 

'f.' 
T. 

.12 
.12 
.05 

'.'02 

T. 

.06 

].6a 

.  iSfc.  Francis 

3.15 

.... 

.03 

■.■52 

5.50 

.08 

.04 

.■25 

2.72 

VVl-.U.:j 

.'.'.'. 

2.05 

.08 

"io 

.06 
T. 

.67 
.06 

3.08 

ortland lliijOiiachita 

.... 

.... 



".90 

.03 
.32 

.40 

T. 

.43 

.51 

0.60 

.08 

.... 

.... 

.... 

1.01 

uison 

iOgpr.s 

t.  Charles 

t.  Francis  1 

1.30 

White 

■  •  ■ 

.... 

,02 

.■25 

.68 

.65 

;.o4 

.20 

.78 

2.52 

'white 

.... 

3  28 

. . .. 

T. 
1.11 

T. 

.06 

T. 

.38 

T. 

.17 

.40 

1.32 
.21 

.29 
.40 

.21 
.04 

5.94 

White 

— 

.30 

. . . . 

.    .  . 

2. '23 

prinsbank 1 

tory 1 

tiitt?art 1 

ubiaco 

uns!»t . 

exarkana 11 

hovnljiirg 

lT?o'n 

.07 

T. 

.21 
.1! 
.55 
.11 
.46 
.10 

.02 

.11 

.23 

.12 

0.76 

.61 

.50 

1  .^22 

.24 

.01 

.22 

1.02 

.17 
.21 

f.' 

.22 

.29 

.46 

.02 

1.2; 

. . . . 

.66 

.13 
t" 

1.46 

.45 
.05 
.14 

.05 

'■34 

.32 
T. 

't.' 

.26 

.99 
.67 
.05 

1.12 

.03 
.11 
T. 
.30 

.60 
T. 
.10 

.05 

2.06 

.04 

0.96 

l^arr.'U 

Vater.< 

/hitBcliffs 

nison 

T. 

■^3 

T. 

T. 

.10 

0.53 

.72 
.14 

1.02 

pt.fl 

T. 

.65 

1.10 

.72 

1     . 

T. 

2.61 

:Mi.\-sissippi   ... 

1.27 
.31 

.03 

.30 
3'i 

.27 

.15 

.78 
.10 

.15 
.80 
.34 

.... 

.04 
.22 

1.18 

■■i-'.' 

3.39 

2  43 

.04 

T. 

.01 

.02 

0.51 

1 

|.... 

""1"" 

1 

I 

Dail^  Itiver  Stag-es  for  August.  188S 


Stations 


'ort  Smith 

)zark 

)ardanelle 

lorrillton..  .. 
jittla  Rook. 

'ineBlnlY 

'anconin 

lanville 


Rivers 


..Arkansas... 

....do 

....do 

....do 

....do 

....do 

...do 

Petit  Jean. 


Flood 
Stage 


22 
22 
22 
■20 
23 
25 
29 
20 


7.8 
4.2 
7.6 
3.5 
1.6 
6.9 
10.0 
1.7 


8.3 
4.2 
7.0 
3.4 
3.4 
7.3 
10.0 
1.6 


7.41 
4.3 
6.9 
2.9 
3.3 
8.7 
10.2 
1.5 


6.7 
3.8 
6.8 
3.0 
2.8 
8  8 
12.0 
1.4 


6.6 
2.9 
6.4 
2.6 
2.9 
8.1 
12.2 
1.4 


5.7 
2.4 
5.9 
1.9 
2.9 
8.1 
11.7 

ri.3 


5.4 
2.0 
5.5 
1 

2.0 
7.8 
11.5 
?1.8 


9   W   U   la   13   14   15   16   17   18   19  20  21  82 


24  2S  26  27   ae  29   SO  81 


5.2 

1.8 
5.3 
0.8 
1.5 
7.3 
U.l 
1.3 


4.8 
1.4 

5.0 
0.5 
1.1 
7.0 
10.5 
2.4 


4.7 
1.3 

4.8 
0.3 
0. 
6.7 
10.0 
2.1 


4.61  4.4|  4.31  4.0|  3,91  S.9|  3.9  3.81  3.6|  3.6iV2.6 
1.0  0  8  0.7  0.6  0.5  0.4  0.3  0.3  0.2  0.1  0.3 
4.7  4.5  4.4  4.3  4.2  4.1  4.0  4.0  3.9  3.9  3.8 
0.0-0  2-0.5-0.6-0.8-0.9-1.0-1.1-1.2-1.2-1.4 
0.6  0.8  0.4  0.2  0.0-0.1-0.2-0.3-0.4-0,5-0.6 
6.7  6.7  6.7  6.0  5.7  5.2  5.0  4.9  4.9  4.7  4.5 
9.4  9.0  8.8  8.4  8.1  8.0  7.7  7.4  7.2  7.1  6.9 
l.sl  1.4!  I.2I  I.4I  l.el  1.61  I.3I  1.21  I.2I  l.ll  1.1 


11.7    9.8 

8.5 

7.3 

6.7 

6.3 

5.7 

6.3 

4.9 

8.6    7.0 

5.4 

4.4 

3.1 

2.8 

2.2 

1.9 

1.0 

6.6  10.2 

8.9 

7.8 

7.0 

5.3 

5.8 

6.4 

6.1 

-1.4    6.4 

6.3 

4.7 

8.6 

•2.5 

1.7 

1.1 

0.7 

-0.6-0.6 

6.0 

5.8 

4.4 

3.9 

2.4 

1.8 

1.3 

4.6    4.5 

4.6 

10.4 

10.2 

9.2 

8.2 

7.6 

7.1 

6.7    6.7 

6.7 

6.8 

13.4 

14.4113.4 

12.3 

11.2 

1.0    0.9 

0.9 

0.8 

0.8 

0.6 

0.9 

0.9 

0.8 

4.5 

1.0 
4.8 
0.2 
0.9 
6.8 
10.2 
0.8 


mmm 
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Daily  River  Stases  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


11 


12 


15 


16 


18 


19      20 


21 


22      23     24      25     28     27 


2i     29 


ao      31 


Cotter 

...White. 

21 

3.8 

3.5 

Calico  Rock 

...   .do.... 

18 

1.1 

i.a 

Batesville 

do   .  . 

23 

5.5 

5.6 

Newport 

...   .do.... 

26 

1.8 

1.7 

Georgetown     . . . 

....  do.... 

22 

2.8 

2.4 

De  Vails  Bfutf. .. 

do.... 

24 

6.7 

6.7 

Clarendon 

do  ... 

SO 

9.7 

9.7 

Gilbert 

..  Bnflalo   . 

80 

2.9 

2.8 

Black  Rock 

... Black 

14 

2.4 

7.2 

Arkadelphia 

.  Ouachita. 

12 

0.8 

-1.0 

Camden 

.Ouachita . 

26 

6.4 

4.9 

Fulton 

....Red.. 

28 

9.1 

9.0 

Helena 

Mississippi 

44 

10.3    9.7 

Arkansas  City... 

do.     . 

48 

12.2  11.71 

i.5 


,4 
0 
,1 
5 
1 
2 
4 
0 
1 
0 
7 
1 
0 
10.7 


2-0. 

3  4. 
2    7. 

4  11 
sill. 


3.1 

3.1 

0.1 

0.6 

5.0 

4.9 

1.8 

1.0 

2.2 

2.0 

6.4 

6.0 

9.5 

9.2 

2.8 

2.8 

2.1 

2.0 

-1.0 

-1.0 

4.0 

4.0 

6.9 

6.8 

11.7 

12.6 

12.1 

12.6 

2.9 

0.0 

5  0 

1.7 

1.9 

5.8 

8.9 

2.8 

1.9 

-1.0 

4.0 

6.9 

13.  U 

13.1 


:  2.9 

-0,1 

4.6 

1  3 

1.7 

5.5 

8.6 

2.8 

1.7 

-1.0 

4.1 

69 

12.2 

13.6 


2.7 
0.0 
4-4 
0.7 
1.3 
5.4 
8.5 
2.7 
1.4 
-0.2 
4.0 
6.3 
10.0 
11.7 


2.6 
-0.1 

4.4 
1.0 
0.7 
4.6 
7.9 
2.7 
2.8 

-1.2 
4  0 
6.0 

11.2 


2.6 
-0.2 
4.2 
1.2 
1.0 
4.6 
7.8 
2.7 
2.7 
-1.2 
4.0 
5.9 
11.9 


11.0111.4 


2.6 

-0.2 
4.3 
1.  1 
1.0 
4.8 
7.8 
2.7 
2.5 

-1.2 
3.9 
5  9 

12.5 

12.0 


2.6 

-0.3 

4.3 

10 

1.  1 

4.9 

8.0 

2.7 

2.3 

-1.2 

3.9 

,5.9 

13.1 

12.6 


2.6 
-0.3! 
4.21 
O.S 
I.O 
5.0 
8.1 
2.6l 
2.1j 
-1.2 
3.8 
7.4 
15.0 


2.5 

-0.2 
4.2 
0.7 
0.8 
4.9 
8.1 
2.6 
2.1 

-1.2 
3.8 
8.1 

15.9 


14.0114.9 


2.4 

-0  5 
4.2 
0.7 
0.6 
4.  7 
7.9 
2.6 
2.0 

-l.C 
3.8 
7.7 

16.4 

15. 


2.4 
-0  5 
4.4 
0.7 
0.5 
4.5 
7.8 
2.6 
2.2 
-1.2 
3 

7.0 
16.5 
16.5 


2. 

-0. 
4. 
0. 
0. 
4. 
7. 
2. 
1. 
0. 

4. 

I  8. 
15.6114. 
17  8ll7. 


2.3 
-0.2 
4.3 
0.7 
0.4 
4.3 
7.6 
2.6 
2.1 
-0.6 
4.0 


2.21   2.^ 

3.9 
0.4 
0.3 
4.2 
7.4 
2.5 
1.7 
-0.8 
4.4 
7.6 


-0.5 
4.1 

0  6 
0.4 
4.2 
7.5 
26 

1  S 
-l.( 

4.3 
8.2 


13.5  12. 1 
16.6il5  5 


Daily  temperatures   for    Augrust,  1 932 


Stations 


Amitvi*  

Batesville  

Bee  Branch 

Bentonville 

Blytheville 

Eooneville 

Brlnkley 

Calico  RockiJ 

Camden^J 

Cartilage's? 

Center  Point 

Conway 

(;orniug 

Dardanelle  

Dumas 

Dutton  

El  Dorado 

Eureka  Springs  . . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette  

Harrison 

Helena 

Hope  

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Eock.... 

Luther  ville 

Magnolia 

Malvern  

Mammoth  Spring 

Marianna 

Mi\r>hall 

Meiia  .1 

Mount   Ida 

Newport 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Fortlan<l 

l*re.st'i)tt 

Ki.'^on 

Searcv  


Stuttgart 

Texarkaua  .  . 

Warri-u 

NVilyju 

Wvnu.' 


i  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
t  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
( Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
t  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximuml  102 
(  Minimum      75 
\  Maximum 
i  Minimuff 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  MinimniB 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimiun 
\  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
'  I  Minimum 
\  Maximum 

■  /  Minimum 
\  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximvmi 
'  Minimum 
\  Maximum 

■  '  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Jlinimum 
\  Maximiun 

'  (  MiuimuiJi 
I  Maximum 

■  (  Miuimimi 
i  Maximum 

■  (  Miuimum 
\  Maximum 

■  (  Ivliuimum 
*  Maximum 

■  (  Miuimum 
\  .Ma.ximiun 

•  '  Minimum 
i  Maximum 

■  I  Minimum 
i  Maximum 

■  /  Minimum 
S  Muxiiiujm 

■  ■  I  Minimum 

\  Maximiun 

■  ■  (  Miuimiuu 

\  Maximum 
■ '  '  Minimum 

\  Maximum 
■ '  '  Minimum 

\  Maximum 

■  ■  I  Minimum 


76 

1021   KOl   104 

73'     731     74 

B8i  lOO 
77 

95i     98 

70i  76 
100,  100 

73 


^^Thermoiiieters  are  road  in  tlie  miirniug:  the  m; 


aximumtemp.M-.uiuvlhen  read  is  cr-jdiled  to  the  procediag  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 


*Vfuthi.T  Bureau.  Little  Rock.  Ark  9  27-S2  1020 


'^.. 
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U.  S.  DEPARTMENT  Oi*'  AGRlCdl'TljRE.AVEATIIER  BUREAU 


CHARLES 


F.  MARVIN,  Chief,./;- 'n,^ 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 

HASVBT  S.  OOLS,  Meteorologiat 


Killed  by  IJghtninR: — Near  Batesville,  14th,  one. 

Damage  from  Windstorm: — Near  Mountainbnrg,  loth,    bavn 
blown  down,  porch    and  filling  station  damaged,  loss  ?500. 

=-  -^^^ I      .Moderate  Hail:— Marshall  ]7th-18th,  flight  damage;    Snbi- 

VoL.  XXXVII    Little  Rock,  Ark.,  September,  1932    No.  9 1  aoo  18th,  slight  damage;    Ola    19lh,    slight   damage   to    open 

QENEBAI^  SUMMAKY 

Temperatures  were  above  normal  the  first  five  or  six  days  of 
September  and  again  from  the  11th  to  the  21st,  while  they 
were  generally  below  the  remainder  of  the  time.  The  warmest 
weather  occurred  duritig  either  the  first  three  days  of  the 
month  or  on  the  17th  or  18th,  the  coldest  generally  the  latter 
part  of  the  month  though  a  few  stations  reportKl  the  lowest  on 
th-  9th  or  lOth.  The  mean  temperature  for  the  State  was 
78. S-'  which  is  0.4°  below  normal.  Of  the  stations  for  which 
normn!-;  have  been  computed,  29  had  negative    departures,    20 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


po.«i(lvf,  and  '?>  weri 


nor'nal.       Monthly    means    ranged    from 


Dense  Fogs |  . 

Light  Hail  .. 

Ntoderate  Hail  .  !.. 

Haavy  flail 1 

Thunderstorms  -117 


Ij2|3j4i5|6|7!8l9  }to|llbjl3Jljjl5!l6;i7Jt8Jl9i20j2li22|2ai24|25a6|27j28|Z)|3ft;;i 


•I  1|  •!! 


.I.j.l..j.  j-l-i-j. 


il'lfi'lS!  .31  .!  \':'Z:.l 


51  41   .' 

r!9'2025!iiin'i4r3!  i!  .-i'vi!.  i  !(  2^  b\h'  ii 


67.6'=  at  Marshall  to  77.8°  at  Highland  an<l  Center  Point.  The' 
highest  tf^niperature  recorded  was  103^'  at  Conway  on    the    3d;  : 
the  lowest,  85°  at  Dutton  on  the  27th.     Only  15  of  the  61  sta- 
tions reported  temperatures  of  100^  or    higher.  _  The    greatest 
daily  range  was  52^  at  Eureka  Springs  on  the  loth. 

Rainfall  was  general  over  the  State  during  the    first    part    of 
the  month  with  numerous  stations  in  the  northern  half  report-  j 
ing  heavy  rains  during  this  period,  but  in  southern  and  south- 
we^^tern  sections  it  was  generally  light  to  moderate.     From  the 
14th  to  the  2,!d  showers  occurred  in    nearly    all    portions,    but 
amounts  excpeding  1.00  inch  on  any    one    day    were    confined 
principally  to  the  eastern  half  of  the  State       From  the  25th    to 
the  27th  the  extreme  northeastern  portion  of  the  State  received 
from  1.00  to  over  2.00  incties  of    rainfall,    while    the    extreme 
northwestern  portion  received  little  or    no    rainfall    and    other 
sections  only  light  to  moderate   showers.       Counties    bordering 
on  the  Mississippi,  the  St.    Francis,  and    the    Arkansas    rivers 
received  the  greatest  amount  of  rainfall  with  2  stations   report- 
ing over  7.00  inches  and  6  others  over  5.00  inches,    while    sec- 
tions around  Ft.  .Smith  and  in.  the    Ouachita    River    basin    re- 
ceived the  least  with  3    stations    reporting    less    than    one  half 
inch  and  10  others  less  than  1.00  inch.     Rainfall    this    month 
like  that  of  the  pr-  ceding    month    was    light    in    southwestern 
and  extreme  western  portions  of  the    State    and    in    the    lower 
Ouachita  River  Basin,  Arkadelphia  during  the  months  of    Au- 
gust and  September  rr^ceiving  only  1.07  inches,    Camden    (>.90 
inch.  Ft.  Smith  0.87  inch,  Hope  0.40   inch,    and    Okay    1.30 
inches      The  average  precipitation  for  the  State,  based   on    the 
reports  of  93  stations,  was  2.54  inches  which  is  0.82    inch    be- 
low norm  il.      Only  9  of  the  stations  with  records   of    ll)    years 
or  more  had  positive    departures,    all    other    departures    being 
negative.     Monthly  totals  ranged  from  0.30  inch    at    Hope    to 
7.9i)  inches  at  Blytheville.      ihe  average  number  of  rainy  days 
was  6. 

The  rainy  weather  of  the  fir^t  part  of  the  month  was  un- 
favor.hle  for  cotton  in  some  spctions  of  the  lowlands  but  else- 
where was  generally  beneficial  Growth  was  stopped  in  south- 
ern and  southwestern  seeti'ms  of  the  State  due  to  lack  of  rain 
and  cotton  opened  prematurely.  Late  corn  was  badly  damaged 
in  central,  extreme  western,  and  southwestern  portions  as  were 
mendows,  pastures,  and  other  minor  crops.  More  favorable 
conditions  prevailed  in  the  eastern  half  of  the  State  and  .soil 
moisture  was  generally  sufficient  for  staple  crops  except  in 
some  north-central  localities  where  it  was  too  dry.  The  weath- 
er was  favorable  for  the  harvesting  of  rice.  t.a.m. 


3SIS<ja!I.IiANBOXJS  DATA 


Stations 


i'ressiire,  Sea-lovei 


!    - 


o    I 

a  ! 

m  04; 
SO. nil 


Heiitonville 
Fort  .Smith 
Little  Rock    30.0:- 
Memphis       l30_03i 


.SO.  25, 
SO.Mii 
30  2S! 
30  2)1 


28 
2S 

2S 


Wind 


lielatjve 
hiimidity 


20  71 
29.  76 
29.74 
29.60 


.V.  c  3 


:i.7'.'a 
4.735 

i  5.3«7 
I   4.628 


a 

n     1 

3  >> 

.S  s 

r'Z 

■-     1 

!     |s;> 

18 

U         1 

i     32 

nw    ! 

1    31 

nw  ; 

:      20 

1    n      1 

'iii'l 

79     I 
83 


56 
70 


Is 


a.'S 
77 

f.ii 
till 


OOSCPABATIVE     DATA    JOR    SEPTEMBER 


i  Psoi.--}pitation 


3.36 

0.94 
2.14 
3.75 


Number  of  days 


1    ^ 

Ii, 

5 

1 

-2.42 
-1.22 
+0.39 
+0.  20 
-2.00 
-0.  U 
-2.76 
+3.99 
-2. 15 
+0.  89 
-0.28 
+  1.7(1 
-0.89 
-0. 90 
+0.54 
+  2.8B 
-1.14 
+0.61 
-0.  52 
-0.95 
+0. 31 
-0. 9fi 
+6.74 
-0.  17 
.H3 
+  0.01 
-1.60 
+  1.27 
-0.64 
1-0.20 
+  0.02 
-2.U 
4  2.20 
-1  0,  08 
+2.60 
4  0.  P3 
->-U.01 
-2.91 
—0.90 
+O.TS 
-  2. 36 
0  82 


17 

22 
23 
19 
14 
19 
11 
21 
15 
20 
12 
IS 
16 
18 
15 
10 
11 
19 
IS 
18 

18 


16 
16 
19 
l.S 
In 
15 
17 
11 

12 

17 
16 
14 
16 
2-2 
15 
15 


12 

R 


3 
6 

4 

10 
2 

y 

3 
6 
4 


6 
10 


;il 
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September,  1932 


Olimatologioal  Data  for    September  X932 


Stutions 


Arait.r 

Arkadflliliia  

Arkansas  City  

Arlberr: 

KatosviUe 

Bee   Kraiich 

Hentonville 

)?!KLake  Outlet,  tt 

Rlack  Rock 

I'.lytheviUe  

Ko'oneville 

Krinkley 

calico  Rook 

Caiurten 

Carthage   

(Jenter  Point 

Clarenitoii    

Clintou 

t'onway 

Corning  

Cotter 

Crosset  

Daavjlle , 

Dardanelle 

DeValls  BlulT ' 

Diim.is  

Dntton 

KI  liorado 

KtiKlanil 

Kureka  Springs... 

Favettevllle   ' 

Fort  Smith ..! 

Freeman  Srringsit 
Fiilton  ! 

(leorpetown : 

Gilbert ' 

Grannis ; 

t^ravette j 

Harrison \ 

Ht'leiia 

Hiirden , 

Hiahland I 

Hope I 

Hot  Spriugs ..: 

Inilex ii< 

,lessieville , 

.Jonetboro 

Leaf!  Hill i 

LITTLK  ROCK  •     j 

T.urtou 

Luthorville +; 

Madison i 

Masnoiia i 

Jlalvern ] 

Jfamnioth  Spring.  [ 

Miirianna : 

Marked  Tree j 

Marshall j 

Mena i 

Morrillton 

Mountain  Home..! 

Mount  Ida 

Newport j 

Xorman    ' 

Odon 

Okay 

Osoeola 

Ozax'k  

Paragould 

I'arkiu  

Patterson 

Piirgott 

Pine  Bluff ! 

Pocahontas  ] 

Portland | 

Prebcott' i 

Risou j 

Rogers  

Saint  Charles 

Saint  Francis | 

Searcy..... -..i 

Spnnsbank U\ 

Story j 

Stuttgart 

Subiaco 

Saniiet  

Texarkaiia 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

whitsoUffs 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 

State  Mean.s 


Counties 


Clark 

Clark  

Desha 

.Stone 

Independence 
Van  Burcn  . . . 

Benton 

Mississippi  . . . 
Lawrence  . . . . 
Mississippi  ... 

Logan   

Monroe 

Izaid 

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Jlonroe 

Van  Buren... 

Faulkner 

Clay  

Baxter 

Ashlev 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 
Sebastian.  . . . 

Pope 

Hempstead  .. 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

lioone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead.. 

(lavland   

Little  River  . 
Garland..... 
Craighead  .. 

Boone 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

St.  Francis.. 
Columbia  — 

Hot  Springs. 

[  Fulton 

I  I-ee  

Poinsett   — 

Searcy  

Polk 

Conway 

Baxter 

Motitgomery 

.Tack  son 

Moritgomery 

5Ioutgomery 

Howard 

Mississippi  .. 

Franklin, — 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Clav     

.lefferson  .... 

Randolph  . . . 

Ashley 

Nevada 

Cleveland . . . 

Benton   — 

Arkansas  . . . 

Clav  

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas.   .. 

Logan  

Washington. 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 

Little  Kiver. 

Mississippi  . . 

Cross  

Desha 


'= 

f 

o 

■a 

Q 

- 

::"  i 

'^  S  1 

s: 

□0 

■^ 

.— 1 

7no 

:>-  ' 

250 

36 

1!5 

4.S 

7(!0 
•277 


I       'i^f'    i 

172  ' 
516 

.'■   ail!)  1 

,|     2'.)3 
,      4US  j 
.  1     175  ■ 
,;     327 
.      330  1 
. !     153  t 
.''     162 
.!  1.500  1 
.'     270  I 
.■     229  i 
. :  1465 
.1  1451 
.1     457 
.1  2240 
.       260 
.1     -200 
.1     675 
.  I    900 
.    1250 
.    1052 
.  I     2.50 
.  j    445 

J   '377 

.  i     600 

.  '■     275 

.1     750 

.'<     345 

650 

357 

2100 

775 

'sis 

277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
SOO 
6,50 
231 
750 
800 
2S8 
240 
396 
301 

'  i'.l6 
307 
2:5 
300 
122 
3'29 
243 

1385 
175 
290 
236 
240 
700 
228 

1050 

'332 
6.50 
675 
206 
800 
290 
2.=17 
2  SO 
167 


Temperature 


Precipitation,  inches 


o  o 


C  -J 


700 

40 

1303 

27 

'2.50 

30 

2.52 

7 

465 

15 

1  205 

45 

1  HCl 

28 

'  158  . 

47  , 

"0.4  -  2.2 

"9;V 

1 

44  1 

-1.5  +  •).:■ 

98 

3 

4!'  ' 

'0  6-  0.2 

93 

15 

43  1 

28 
11 
40 
30 
5 
20 
16 
46 
5 
26 
29 
31 
25 
32 
45 
55 

S 
46 
20 

8 
IH 
35 
32 
60 
13 
A  2 
61 
41 

7 

6 
37 
2fi 
55 

7 
33 

2 
16 
45 
27 
20 
27 
LS 
44 

9 
18 
33 
48 

5 

6 

3 
34 
37 

9 

2 
16 

7 
45 
39 
26 
44 
31 
41 

3 

4 
22 
25 

8 
45 
35 

1 
46 

n 

13 

38 
8 

28 
7 

24 


72.4 
75.0 
74.0 

71.4 
74.2 
72-3 

77.8 


-  0.6' 

-  0.8 

-  ]  0' 

-  1.2' 

^  o'.'f 


76  6     -    1.6 

72.2  -  0  2 

'75'6'  '.'.'.'.'.. 

'ib'.b  '+  6'.2 
'7.5!4'i-'o.'>;' 

70.0  ;+   1.5; 

77.3  ;-!-  0  5| 
74.4"!-  0  6^ 
72.0  l-r  0  ij 

71.4  I-  0.8 
75  3    +  1-3 


9.t 

102 
99 
96 

100 
98 

lOl 


103 
99 

"96« 

'  99 

98 
95 
100 
97"' 
96 
94 
97 


74.1    -t   0.61     101 


71.4 
72.8 


0  1 

■2'5r 


77.8  I I     102 

76.3";-  0.2j       99" 
77.0*1+  1.61     100 


73.3 
71.2 
74.1 


74  6 

77.' 5 
74  6 
70.4 
73.6 
71.8 
67  6 
74.0 
74.6 
72.0 
72.0'' 


-  1.1 

-  1.0 
+  0.3 


95 
97 
94 


-I-  0.  7|      99 


1  5 
0.0 

1  0 
0.2 
l.S 
4.6 
0  0 

o'o 
11 


73.1  1-  o.y 


76.6  1... 
74.4  '+  0  6 
74.4  I-  1.4 


100 

100 
94 
92 
93 
90 
99 
99 
96 
96'' 
91 


99 
98 
102 


76  8 
72  4 
73.4 
76  8 
76.0 
71.2 


73.6 


74.7 
75  0 
71.3 
76. » 
73.5' 

'74.8' 


!-  1.0' 
-  3.01 

'+  0.8 

0.0; 

■t    0  2: 


-03 

+  09 


100 
97 
96 
99 
99 
95 


17 

2t 
17 
17 

3t 
)3t 

a 


I 

15 

■l7t 
..... 

It 
2t 


50 
46 
45 
43 
5i 
49 
57 


29 
9t  1 
28     I 


30 

29 

29 

29+ 

29 

28 

10 


1 
17 

II 
12t 


49     i 
43     i 

'49"  i 
'51"  ' 

35 
56 
50" 
42 
44 
55 


46 
42 
45 
52 

'55' 
50" 

50' 


50 

37 
55 

'52' 

'54' 

48 
46 
50 
47 
43 
50 
52 
43 
42 
49 


49 
49 
50 


9+ 

'29  ' 
27 
29 
29 
15 
28 
28 


10 

28 
10 
30 


29 
29 

■'9t 

'29 
29 
29+ 
29 

2i»t 

29 

29 

29 

28t 

29 

29 


10 
29 
29t 


0  3 


-  1  2| 


71.7 
72  4 


■'■95' 



'Z. 

■■45" 

'"98" 

"ii  ' 

"48" 

101 

1 

50 

91 

3 

50 

102 

1 

53 

94" 

14+ 

43 

94 

■■'if 

52 

"92' 

17  ' 

'■47" 

93 

16 

45 

29 
29 
30 
29 

29 
28 


29 


29 
9t 
28 
10 
29 

29 


29+ 
29 


38 
36 
33 


31 
37 

4;) 
41 
A-) 
38 
35 


41 
39 

'395' 

'37  " 

'37" 
42 
34 

38" 
52 
36 
27 


3.011-0.0!!; 
0  55-2.  Uj 
.5.04|+2.1&i 

1.82 I 

4.09' -0.4n 
2.031-1.19 
2.04-1.74 

6.  50| 

1.891-1.83 

7.  99! 

2 .07; -1.30 
2.201-1.23 
2.311-1.27 
0.8.'i|-2.46 
2.231-1.  11 
l.O-i  -2  48 
1.721-1.97 
3  4si-0  2-1 
1.511-1.90 

2  S5!-0.85; 

0.35i ! 

2.  4i  -0.  131 
3.11-0.46 
3.17-0.26 
1.66! 

3  211-0.13 
3.50  -1..W 
0.52-2.51 
1.82'-1.7l! 
4.5!|+0.26 
1.7>t|  — 1.87 

0  75i-2.v!4 
2.31 

1  82! -0.75 
1.47i-2.4 

3.00; ; 

1.23! --i.  OS; 
2.35;-1.4: 

2  31  -1.76! 

4  97,+!  56; 
3.79'-0  07! 
1.00;— -!. 2"! 
0.30-2,90; 
1.64-1  831 

l.Oll 

1  16; 

3.13-0  27 
0.91-2.70 
2.G5  -0.52 


ri 


2.70 

0.0 

0.26 

0.0 

2.70 

0.0 

0.60 

0  0 

2.21 

0.0 

0.86 

0.0 

1. 10 

0.0 

3.00 

0.0 

0.65 

0.0 

2.67 

0.0 

).9S 

0  0 

1.R9 

0  0 

1.45 

0.0 

L27 

0.0 

0.88 

0.0 

J.  36 

0.0 

j.98 

0.0 

1.  59 

0.0 

0.69 

0.0 

1  OS 

0.0 

0.31 

0.0 

0.85 

0.0 

2.00 

0  0 

l.iO 

0.0 

1.04 

0.0 

1.60 

0.0 

2  05 

0.0 

0.23 

0.0 

0.7a 

00 

2.00 

0.0 

0.85 

0.0 

0.31 

0.0 

1.02 

0.0 

1.U6 

0.0 

0.80 

0.0 

0  82 

o.n 

0.39 

0.0 

1.42 

0.0 

l.bo 

0  0 

2.87 

0.0 

L12 

0.0 

0.39 

0  0 

0.14 

0  0 

0.70 

0.0 

0.  72 

0.0 

0.41 

0.0 

1.40 

0.0 

0.66 

0.0 

0.67 

0.0 

38 
36 

30 
38 
35" 

'30' 


2.43 
3  40 
0.83 
1.27 
2.07 
61 


-1.61 


-1.48: 
-I.92I 
-1  74 
+0.76 
4.62  +1.77 
7.28  -^ 2. '12 
1.831-'. 96 
2  02' 


0.73 
1  93 
3  4.' 
2.42 
1.46 
0.68 
4.64 
1.33 
3.79 


-3.61 
-1.6I' 
-0.19 


41.80 
-1.95 


-1.37 


4.26 

1..52 

5.21 

2.75  -0.81 

2.82-0.75 

3  09+0.38 

2.02-1   07 

3.04  -  -0.29 

2.30J-1.49 

5.44 .!!!!! 


U.MO 
2  18 

-0.'71 

1.51 

2. 60 

-0.74 

6.72 

+3.31 

2.49 

0.87 

-2.04 

2  .SO 

-1.02 

1  ,50 

-1  87 

1  46 

—2.52 

1  10 

0  35 

-2.23 

,5.6t 

3.55 

-6.C5 

H.4I 

2.54 

-0.8U 

1.05 
1.32 
0.56 
0.25 
0.60 
0.92 
2.00 
2  00 
1.27 
1.20 
0.40 
0.60 
0.87 
l.Oi 
0.04 
0.31 
2.10 
0.44 
1.3? 
1.93 
0.76 
L42 
0.78 
1  05 
1.46 
I.61) 
0.6S 
1.36 

j.'84 
0.42 
1.15 

0.63 
1.18 
4.73 
069 
0  36 
0.84 
0.74 
0.40 
0.41 
0.18 
2.. -15 
1.32 
1.28 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.il 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

0.0 
0-0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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Number  of  days 
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14 
N 
12 
9 
14 
13 
22 

:»l 
9 

« 

12 
4 
15 


13 

8 
16 
10 
18 
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15 

6 
19 

7 
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12 

9 

7 

18 
U 
15 
20 

9 
12 
IS 


8 
Uo 

I 
14 

7 
19 
23 


9 
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5 
17 
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10 
14 
17 
15 
15 

8 
12 
U 
15 
20 
19 
iJ 
20 
15 

» 
12 

8 

8 
18 
18 

18 
22 
13 
12 

6 
10 
14 
15 
10 

d 
15 

14 
18 
17 
10 


19 

y 
2 

16 
4 
7 
10 
0 
2 
3 
lo 
9 
24 
3 
12 
13 
5 
17 
10 
12 
6 


18 
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li 

■i 
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16 
la 
lo 

8 

6 

9 
18 

& 

9 
12 
22 
14 
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2.-. 

0 
18 

4 

6 
12 

"l4 
0 
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a 

16 

9 
11 

u 

9 

8 
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8 
11 
11 
M 
8 
2 
6 
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b 
9 
16 
10 
10 
13 
7 
8 

'5 

1 

1 

12 

16 

16 

13 

8 

14 

11 

10 

15 

4 

6 

7 

4 


4 
13 
13 

1 

3 
13 
3 

11 

3 

8 

7'= 

6 
16 

5 

7 

2 
11 

'7 

18 
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5 
6 
7 
4 
9 
7 
7 
5 
7 
7 

U 
7 

10 
7 
8 
6 

15 
6 
6 
6 
8 

12 


ue. 
ne. 


s. 

ne. 

e. 

ne. 

se. 

ne. 

ne. 

se. 

n 


ne. 
uw. 


ne. 
I  s. 
ne. 
e. 


Observer 


s. 
ne. 


e. 
ne. 
nw. 
e. 

s 

se 

ne. 


ne. 
n. 


ne. 
ne. 


ne. 

sw. 

sw. 

ne. 

n. 

e. 

sw. 

sw. 


7 

7 

ne. 

16 

6 

s. 

9 

n. 

5 

se. 

3 

se. 

7 

s. 

6 

e. 

14 

ne. 

5 

sw. 

8 

sw. 

12 

s. 

6 

n. 

6 

n. 

16 

.... 

I.  W.Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Leila  I.  Teter 

i.  E.  Scanlan 

U.   8.   Weather  Bures 

Harry  .lohnson 

Vei-non  C.   Howe 

Charles  Phillips  Jr. 

y.  H.  Randolph 

R.  J.  Torry 

W.J.   Copp 

Georgia  Quarterman 

W.  S    Mathenv 

John  C.  Flovd 

J.   W    Bishop 

A.  L.  Stephens 

E.  E    Cordrev 

Winfred  D .  Polk 

O.  B.  McSoauden 

G.  A.  Gifford 

C.  G-  Hudson 

Geo.  N.  Goodier 

H-  G    Pate 

Ben    lohnson 

J.   M     Kicketts 

J.  ,1    Babb 

Dr.  R.   H.    Hardin 
G«o.   W.   Nichoalds 
University  of  Arkausi 
U    S.   Weather   Sure 
R.  J.  Mc  Cuistoii 
T .  J .  Losan 
\V.  R    Owens 
S.  G.  Battenfield 
W.  £.  McVay 
A.  F    Stevens 
Louis  R.  Keck 
James  A.   Burnett 
Geo    W.  Baker 
J.    O.  Coolev 
N.  P.  O  Neal 
G.  C.  Bolton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H.  Crosswhite 
U.  S.   Weather  Biire 
I.  C    Sutton 
H.  G.  Lenhardt 
J.  W.   Eppes 
State   Agri.    School 
Mrs    W.  L.   Matthe» 
S.  F.  Whittater 
C    N.    Houck 
Charles  Walton 

A.  J.   Parks 

K.  W.   St    John 
lohn  Cook 

B.  S.  Halbert 

G    A    Whittlngton 
J.  D.  Henderson 
V-  S.  Forest  Sarvlce 
0    8.  Forest  Service 
Charles  R   Jackson 
Charles  H.  Hampton 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.   Heagler 
P.  D    Roberts 
W.   E    Baker. 
V.  C.   Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edmi.ston 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  \     Tisdale 
Carl  A.  Starck 

S.  T.  Rooney 
Arthur  D   Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Adam  F   Buerkle 
New  Sublaoo  Abbey 
Walter  James 
H    S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  Cheves  BeviU 
Miss  Eveivn  Hoyle 
J.  R.   Huddleston 
Charles  Huff 
D.  O.  Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


T.  lass  than  001  inch  rain  or  malted  snow.     ++Not  used   in  mean 
as    follows:-  Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Freeman    Springs, 
^lours  sniinjr     lair  jumat   u;iles«    otherwiss  indicated. 
ics  partly  interpolated . 
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Dally  Precipitation  for  September,   193S 


Stations 


Day  of  Month 


Drainage- 
basin 


10      U      12      13      U  I  15      16     17  I  IS 


19     20 


21 


22 


iiS     24      25     >C     27  I  21      39 


SO 


81 


A.mity  — ;-- 
VrScadelphia. 
Arkansas  City  .  •  I! 

Arlberg.  ,-, 

BatesviUe. n 

Bee   Branch....- 

BentonviUe 

Big  Lake  Outlet  . 

Black  Bock 

Blvtheville II 

BooU'^^i"'^" ; 

Brinkley 

Calico  Kock 

Camiifiti 

Carthage 

Center  Poinl  .... 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle...... 

De  Vails  Bluff... 

Dumas 

Diitton 

El  Dorado 

Kuglaad- 

Kureka  Springs.. 
Favetteville   .-.• 

Fort  Smith ' 

Freeman  Sprgs. . 


Fulton j 

Georgetown 

Gilbert Ill 

Granuis 

Oravette  

Harrison • 

Helena 11 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs  . 

Index 

Jessieville 

.Tonesboro II 

Lead  Hill     

Little  Book.  " 

I.urton 

Lutherville 

Madison li 

Magnolia 

Malvern II 

Mammoth  Spg.    II 

Marianna 

Marked  Tree — |l 

Marshall 

Mena II 

Morrilltou II 

Mountain  Home  • 

Mount  Ida 

Newport Ij 

Normau |; 

Oden II 

Okay 

Osceola II 

Ozark I 

Paragould. I 

Parkin I 

Patterson I 

PigKott 

Pine  Bluff 1 

Pocahontas 

Portland I 

Prescott 1 

Rison 

Rogers 

ift.  Charles 

St.  Francis I 

Searcy  I 

Springbank 

Story 

Stuttgart I 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana I 

Thornburg  

Waldron 

Warren 

Waters , 

Whltecliffs... 

Wilson , 

Wynne 

Yancopin. . 


lOuachita  .... 
Ouachita  .... 
Mississippi     . 

iWhite   

iWhite   

[Arkansas 

j Arkansas 

;St.  Francis.. 

White  

1st  Francis... 

Arkansas 

IWhite   

I  White   

lOuachita 

Ouachita 

Red 

White   

White   

Arkansas 

IllWhite   

ill  White   

liiOuachita  . ... 

|]  Arkansas 

11  Arkansas 

II  White- 

!!  Mississippi     . 

.IWhite   

liiOuachita 

Arkansas 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas 

Rod 

IWhite     

'White   

jRed 

I  Arkansas 

[White 

Mississippi... 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red 

Ouachita  . . . 

White   

White    

Arkansas — 

White   

Arkansas 

St.  Francis.. 

[Red 

lOuachita..,. 

White   

St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

White   

Ouachita .... 

Arkansas 

[White   

Ouachita 

White   

Ouachita  .  . 
Ouachita   . . . 

Red 

Mississippi . . 
Arkansas . . . . 
St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

White 

St.  Francis.. 
Arkansas — 

White   

Ouachita.... 
Ouachita  ... 
Ouachita  — 

White 

White 

St.  Francis.. 

White 

Red 

Ouachita  — 
Arkansas.... 
Arkansas . . . . 
Arkansas.  .. 

Red 

Arkansas.... 
Arkansas... 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi 
St.  Francis. 
Arkansas . . . 


T.  .... 
...I  -84 
.471.  .. 
...12.21 

,...!  .IS 

.02!..   . 

.01 

.08 
.11 
.01 


.32 


T.  I 

.2:1! 


.20 


T. 

.01 

•f.-j 
.01 
T. 


.   .12.70 

...I  .26 
.151  •l"'^ 

.60  .... 
.02  .54 
....    .01 


291  .02  . 
1.341  T. 
....!   .98  ... 

.36 

T. 

.02 

.03 
12 

.30 
1.8il 

i!6s 
".'69 

.12 

'.'46 

.23 


.04| 


...;  .04i. 
...1  .02' 
.55  2.70  .. 


.27;....  , 
.11    .16' 


.60 


.02 


.14  1.451 
.26 
M 
.21 


.05 


2.00 
.22 


T. 


.06 


T. 

.•11 


.13;   .041 


T.     T.  ,. 

'.'frj    ".\i  '. 

".Oi  .'.'.'.  '. 

".■!0\".\2'. 

'■2J['T.'" 
....'   .04, 
....;  .00 
.36'.    .. 


.06:   .09 


.86 

.5!    .69 


■  15  . 

.41 
.  8'J 


.36    .28 

'Ah '.'.'.'. 


T. 


T. 

't.' 


.26 


i.07.. 
I  .22  . 
1  06    T. 

T  .. 
.82;  ,. 
•21... 


.231..  .1 
9-2j  .53 
.  46j  1 .  12 
,...!  .06 
.03 
.17 


.71) 

'."-il'l 

T 

.01 

.02 

05 

.15 

.45 

.'io 

.60 

.88 

T. 

,09 

1.85 

.w 

T. 

.08 

.40 

'.28 

.66 

.66 
17 

'.'is 

.02 
1.21 


.21 

1.42 

.48 

1.05 

.69 

.'48 


.17 
1.48 
.04 
1.03 
,68 
.76 
.4; 
.10 
.30 
.14 

.51 


.12 

08 
.02 

.'72 

T 

".03 

i!65 
'.'25 


2  00 

1.27 

.06 

'28 

i.'oi 

.64 

31 
T. 

.05 


.31 

.'15 


1  84 
02 


.25 


T. 


.60 
.22 
.14 

i.'eo 

.50 


.15 

T. 

'.'69 

.25 

.11) 

.41 

T 

.16 

86 

T. 

.71 

.67 

29 

16 
.02 
T. 
.16 
.21 
1.55 

.'36 

!28 
.40 
36 
18 
.17 

'.'66[ 


T.  j.... 

'.'sii!'.!'. 

....jT.  : 

::::|'.23 

.951   .23 
M 


.03 


.20;. 


05  1.15 


...\....\   .01 
.031....  2.00 
.   .!  .10!   .02 
11!....:  T 
...I   .661.... 


.07].. 
il.lOl.. 


.92.... 
.34  .... 
.101  T. 


T. 


3. no  .20 

...1   .65 

.03  2.67    .Oe 
...i  T.  '... 
.01  1.69.... 
...     .04.... 

03 

.60  .... 

.02  ....   .... 

.02;  .98  . 
30; ....  1 . 

13 

.65;  T 

T.  I.. 

85l.. 

.20  .. 
.041. 
1.041.. 
,461.60' 

...;".23i... 

.6*....i... 


.;1.08[.. 
.69!. 

.'05 '. ; 


T. 


1.15 


.39 


.17 
T 
.11 
.04  .37 
.52 
.04 


7!  .0S| 


.1   .23 
.1  .85 


60 


f. 


.691.. 


...I '.'63 


•0-f 

.03 

'.'is 

'!l2 
.02 
.62 

"64 

.04 

'f.' 
•.'56 

'.'06 



... 

■[so 

.32 

.'ii 

■f.' 

■'.05 

!i5 

.60 

'.'65 

i73 
.49 

IT. 

T. 

.06 

.09 

.... 

'T.-l 

.04 

....1 

.04 

2.87 

.06 

.77 

.15 
.06 
T. 
.09 

.10 



't.' 

ilio 

.05 

T. 

.65 

.02 

.16 

.... 

.25 

.08 

T. 

1.32 

.:i.57i. 

.1  .461.. 
I  .3li.. 
.11.021   . 


I  .eoj... 

I1.42  !!! 

tl..55  ... 


.02 . 

.17 


.10 


1.25 


.70 
1.'26 

.'6i . 


^1- 


10 


.03 


... 
... 

::::j 

'.'51 

33 

'.'iii 

.04 

.06 

1.36 

■f.^ 

'.'is 

T. 

.63 

.16 

'.M 

'.'62 

.07 

.05 

.69 

.49 
.24 

T. 

'J-. 

.71 

... 

T. 

.14 

.■33 

.... 

■f." 

T. 


.08 


.04 

4.73 

T 


T. 


.04 
1.04 
T. 
.55 
.13 


.14 
.20 
.46 
2.00 
.11 

"06 

.08 

.'87 
.41 
.03 

a'io 

i!37 
1.93 
.60 
.64 

.78 

i.'46 
.1) 
.22 


1.48 
.42 
.03 
.38 

1.18 
T. 


.08 


.01 


2.35 
1.82 
1.28 


.08 


1.07 
.'i2 


.09 


.79 


....  1.90  .80  .20  . 
...  53'  .12-....I. 
....  I..10:-J.08i   .41  . 

.04    .06  ....!.. ..i. 
....    .04'  .09  .... 
....;-.08i  .16  ...    I. 
....I   .19;   .03;  .27  . 

...!   .34    .22:  T.    . 
..    .|-  .16'     04 I. 

....    .10   .01:....,. 

.19!   .10'..    .  .    ..I. 

.19:   .32 

....1  .Zl    .06  

..   .'.  .31;.     .'....:. 

.05;  .16'  T.    . 

.16;........  , 

.33;  T.    

.021  .•201...  , 
.'....(  .801  .30|  .05;, 

!i;;.!i'T'rT.'i';o6; 

■  .!6i  .08i  T.  !.... 

.'  .031.... '....'....•, 

.;  .021....  ........', 

.1  .O61  .051....!.... 

.1....,    .08:       O9I..., 

.i  T.  1  .23i  .33  .... 
.1....;  T.  1  .36;...   ; 
.311   .11;.... 


.11 
T. 
.OS 
.10 

■f 
.25 

'.05 


.42 


.04    ^_ 

.051  .54'..  .; 
.831....'   ...! 

•181...    :....[ 

.141.  ..,...' 
.201  .33  .... 
.111....'....' 
.41 


.28 


.10  . 
.52    .45 

."221'.' io 

.501  T 
20    .09 


.05 


.J7 


T. 


.44 

.16 
.09 
.38 
T. 

'.'si 

T. 

T. 

.11 

.42 

.02 

.81 

.46 

.12 

1.10 

18 

45 

08 

18 


1.38 
.02 
.26 
.13 
.04 
.07 
T. 
.20 
.44 


T. 
.21 
.11    .06 


.17 


.38 


.12 


.70 


1.00 
.48 
.08 


.051 


.10  ... 


.23 


!'.'.! 

;.■;' 

... 

T.  1 

....; 

.03 

"  ■ 

T. 

1 

T. 
... 

--' 

■f.' 

".05 

■■"! 

i 

.48 


.68 


.20 
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3  01 

0.ij5 

3.0-t 

1.82 

4.09 

2.03 

2.04 

6.5U 

1.89 

7.99 

2.07 

2.25 

2.31 

0.85 

3.23 

1.08 

1.72 

I  3.48 

i  1.51 

.2.35 
1  0.36 
;  2.42 
I  3.11 
3.17 
1  66 
3.21 
3.50 
0.5J 
1,«2 
4.6V 
1.79 
0.7.1 
2.31 
l.i'2 
1.47 
8.00 
1.23 
2.35 
2.34 
4.97 
3.79 
1.00 
0.30 
1.64 
1.01 
1.16 
3.  IS 
0.94 
2.65 

2.'43 
3.40 
0.83 
1.27 
2.07 
8.64 
4.62 
7. '28 

2.02 
0.73 
1.98 
3.42 
3.42 
1.46 
0.68 
4.64 
1.S3 
3.79 
4.26 
).5J 
5.21 
2.75 
2.82 
8.09 
2.03 
3.04 
2.30 

5!44 

0.95 
3.18 
1.51 
2.60 

•.:a 

2.49 
0.87 
2.50 
1.60 
1.46 
1.10 
0.85 
6.64 
3.65 
3.41 


Stations 


Rivers 


IBlood 
[Stage 


Fort  Smith 

...Arkansas... 

22 

4.31  4.2 

Ozark 

do 

22 

0.9    0.7 

Dardanelle 

do 

22 

4.6    4.4 

Morrillton 

do 

•20 

-0.1-0.4 

Little  Rock.. 

do 

23 

6    0.3 

Kne  Bluff 

do 

25 

5.8    5.7 

Yanconin 

do 

29 

9.5    8.9 

Oanville 

..  Petit  Jean. 

20 

0.7i  0.9 

10     u 


4.G| 
0.2 
4.0I 
-I.2I 


4.01 
0.1 
3.9 
-1.2 


4.11  4.0 

0.5   0.3 

4.2    4.1 

-0.7-1  0' 

0.0-0^li-"^'^l"0^5 
5.4  5  3  4.9  4.8 
8.41  7.9  7.6  7.3 
0.9!  6.  11  3.5I  1.6 


4.21 
O.ll 

3  8j 


■0.5-0.6 
4.5  4.5 
7.0|  6.7 
l.li  0.9 


4.0 
0.2 
3.9 
-l.R 
-0.7 
4.5 
6.5 
0.8 


4.0]  4.01  4.0 
0.1  0.1  0  1 
3.9  3.8  3.7 
■1.3 -1.3 -18 
-0.7-0.7-0.7 
4.6  4.5  4.4 
6.4  6.3  6.2 
0.71  O.7I  0. 


13      14      15      16      17      18      19     20     21 


4.0 
0.0 
3.7 
-1.4 
-0.9 
4.11 
6.1 
0.6 


4.01  ''■"I   ^•Ol  4.0 

-Cl.1-0.3-0.4-0.5 

3.6    3.6    3.4    3.3 

-1.5 -1.6 -1.7 -1.7 

-1.0-1.0-1.0-1.1 

4.01  3.9    3.9    3.9 

6.1    6.0    5.9    6-0 

0.61  0.61  0.6l  0.6 


3.8 
0.0 
3.4 
-1.7 
-1.0 
3.8 
5.9 
0.7 


3.8 
-0.4 
4.1 
1.7 
1.1 
3.7 
5.7 
0.7 


3-8 
-0.5 
3.5 
-1.2 
10 
3.7 
6.7 
0.8 


3.8 
-0.6 
3.2 
•1.7 
-0.7 
3.7 
6.6 
0.8 


22     23     24     36     36     37      »     30      80 


3.8|  3.8 
-0.8-0.9 

3.4  3.1 
•1.7-1.8 
•0.9-1.2 

4.1    3.9 

6.5  5.5 

o.el  0.9 


S.7 
-0.9 
3.0 
-1.9 
-1.2 
3.6 
8.6 
0.8 


.7 
-0.9 
3.0 
-1.9 
1.4 
8.5 
6.8 
0.8 


7 
-0.9 
3.0 
•1.9 
1.4 
83 
6.4 
0.7 


3.7 
-0.9 
3.0 
■2.0 
-1.4 
3.2 
6.3 
0.6 


3.7 
-0  9 
3.0 
2.0 
1-4 
S.2 
6.3 
0.6 


3.71  3.7 
-0.9-0.9 

5.0  3.0 

2. 1  -2. 1 
1.6-1.5 


81 


36 
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Daily  Rirer  Staees  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


10     n 


12     13      U     15 


16     17     18      19     20     21     22     23     24  i  25     25     27     2iJ  :  20  ,  30 

I        I        i        '        i        '        : 


Cotter 

Calico  Rock... 

Batesvllle 

Newport 

Georgetown     . 
De  Vails  hluff. 

Clarendon . 

Gilbert 

Black  Rock  ... 
Arkadelphla. . . 

Cbtndea 

Pulton 

Helena 

Arkansas  City. 


...fthite. 
.  .  .do... 

do   .  . 

do.... 

....  do.... 

do.... 

...  do... 
..  Buflalo  . 
..Black 
.  Ouachita. 
.Ouacbita . 
....Red.. 
Mississippi 
do 


21 

2.2 

2.2 

18 

-0.6 

-0.6 

2J 

3.9 

4.1 

26 

0.3 

0.7 

22 

0.2 

0.1 

24 

4.1 

4.0 

80 

7.4 

7.3 

80 

2.5 

2.6 

14 

1.5 

1.5 

12 

0.4 

0.8 

28 

4.4 

4.4 

28 

7.8 

7.0 

44 

10.9 

9  9 

48 

14.2 

12. 9I 

2.2  2.1 
0.  6  -0.  6l 
4.0    4.21 


2.01   2.11 


0.7 
0.0 
S.8 
7.2 

2.5| 
1.7 
0. 0,-0. 8 
4  4  4.9 
6.9  6.7 
9.I1  8.1: 
11.7  10. 7i 


^).7 
4.0 
0.6 
0.2 
3.8 
7.1 
2.6 
1.5 

-0.6 
5.0 
6.5 
8.0 
9.7 


-0.6 
3 

0.5 
0.2 
3.9 
7  2 
2.6 
1.4 

-0.8 
5.0 
6.2 
8.1 
9.0 


2.3 
-0.6 
3.9 
0.2 
0.2 
4  0 
7.2 
2.6 
1.2 
-1.0 
4.2 
5.9 
9.8 
9.1 


2.3 
-0.7 
3.8 
0.2 
0.1 
3.8 
7.2 
2.6 
1.2 
-0.6 
4.2 
9.0 
9.3 
9.7 


2.2 
-0.8 
3.8 
0.2 
0.0 
3.7 
7  1 
2  6 
1.1 
-1.0 
4.1 
10.  K 
8.6 
9  8 


11  2, 
7-0. 
7    3 


1 
7 
4 

4l  9. 


II  ■.'. 
8-0. 
7    3. 

0  n. 


7  5 


2.3 
-0.6 

3.6 
-0.2 

-0.3 
3.1 
6  6 
2.5 
0 

-1.0 
4.0 
7.7 
5  8 
7.2 


2.3 
-0.7 
3.7 
-.'.1 
-0.5 
3.0 
6.5 
2.5 
0.6 
-1.0 
4  0 
7.1 
5.4 
6.6 


71  2. 

8  -0 
7  3. 
0  0. 
7,-0. 

9  3. 


4. 

.el  7. 

9    4 
ll  5. 


1  4 

0  6. 

5  4, 

6  5 


2.2 
-0.8 
3.6 
-0.1 
-0.8 
3.0 
B.  4 
2.6 

(1.0 

-1.2 
4.1 
6.8 
4.3 
5.1 


2.1    2.1 


-0.8 

3.6 
-0.1 
-0.9 

3  0 

6.4 

2.7 

11.5 
-1.2 

4.0 

6.6 

4.2 

4.71  4.6 


-0-8 
3.6 

-0  1 

-0.9 
2.9 
6  4 
2.7 
f>.  5 

-1.2 
3.7 
6.4 
4. '2 


22 

-0.8 

3.6 

-0.1 

-0.9 

2.8 

6.H 

2-f) 

0.  .T 

-1.2 

3  7 

6  2 

5  2 

4.4 


21  2. 
-0. 
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Stations 


Amity$4 
Batesville  55 
Bee  Branch. . 
Bentonville 
BlythevUle 
BoonevlUe 
Brlnkley 
Calico  Rock*$. . . 
Camdeni* 

Carihage$$ 

Center  Point.... 

Conway 

Corning . . . 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

Kl  Dorado 

liiireka  Springs . 
Fayctteville 
Kort  Smith . . 
Gravette  — 

Hek'Hft 

Hope  

Hot  Springs. . 

Jonesboro 

Lead  Hill 

liltUe  Bock. . . . 

I.uthervllle 

Magnolia 

Malvpru   .. 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Mai-s-hall  . 

>[.-iia 

Mount   Ida.. 

Newport  — 

IMiie  Bhitf.  .. 

I'dcahontHS  . 

Piirtland 

I'rescott 

Klsou 

i^<^Bicy  

S'tuttgart  ... 

Texarkaua   , 

Warren 

Wil,*on 

Wynne 


m^i^^<^rV'^'r<:  read  in  thVmorninj:  the  masi-.nnm  temperature  thon  read  is  credited  to  the  oreced.ag  day,  on  -vhich  it  almost  always  occurs. 


WeAtber  Bureau    little  HcvV.  ArV  JO  ?S.-^2  lOJ 


I.  o  S 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WE.\THER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN,  CMef 
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Vol.  XXXVir    Little  Rock,  Ark.,  October,  1932      No.  10 


GENEKAI.  STTMMAKY 

Cold  weather  overspread  the  State  on  the  4th  and  5th  with 
temperature  departures  ranging  from  18°  to  20°  below  normal 
in  northern  and  central  portions  on  the  5th,  26°  being  recorded 
in  extreme  northern  sections  of  the  State  and  30°  even  in  some 
southern  border  counties.  Killing  frost  occurred  in  nearly  all 
northwestern  counties  on  the  t)th  and  in  the  more  mountainous 
portions  elsewhere,  while  only  scattered  stations  in  the  lowlands 
reported  Temperatures  as  low  as  32°.  The  mean  temperature 
for  the  State,"  based  on  the  reports  of  60  stations,  was  60.8° 
which  is  1.6°  below  normal.  Only  four  of  the  stations  with 
records  of  10  years  or  more  reported  positive  departures.  Month- 
ly means  ranged  from  56.0°  at  Marshall  in  the  Ozarks  to  65.8° 
at  El  Dorado  near  the  southern  border.  The  highest  tempera- 
ture reported  was  94^  at  Magnolia  on  the  18th  and  at  El  Dorado 
and  Rison  on  the  19th;  the  lowest,  26"  at  Lead  Hill  on  the  6th. 
The  greatest  daily  range  was  49°  at  Camden  on  the  13th  and  at 
Carthage  on  the  18th. 

The  average  number  of  rainy  days  was  6,  the  number  being 
about  the  ?auie  for  al!  stations.  Heavy  to  excessive  rains  oc- 
curred over  most  northern  and  central  districts  on  the  3d  or  4th 
with  several  stations  reporting  over  3.00  inches  on  the  4th,  while 
southern  counties  received  generally  less  than  1.00  inch.  Show- 
ers occurred  in  most  sections  about  the  10th  and  15th  and  more 
general  rains  on  the  25th  or  26th  and  on  the  30th  and  31st,  19 
stations  reporting  an  inch  or  more  on  the  25th  or  26th  and  36 
stations  r.->porting  over  1.00  inch  on  the  31st.  The  average 
precipitation  for  the  State  for  the  92  stations  reporting  was 
3  41  inches  which  is  0.24  inch  above  normal.  Of  the  stations 
with  records  of  10  years  or  more,  35  had  negative  departures 
and  33  positive  Monthly  totals  ranged  from  0.91  inch  at 
Springbank  to  6.12  inches  at  Arlberg.  The  greatest  amount 
measured  in  any  2-^ -hour  period  was  3.75  inches  at  Jonesboro 
on  the  4th.  Rainfall  was  again  deficient  over  mpst  of  the 
Honthern  part  of  the  State  with  many  stations  receiving  only 
1.00  inch  to  1.60  inches. 

The  weather  was  favorable  for  the  picking  and  ginning  of 
coftin  and  for  the  gathering  of  all  fall  crops,  and  by  the  close 
of  tlie  month  cotton  picking  was  about  completed  except  in 
the  lowlands  and  corn  neatly  all  gathered.  The  soil  is  still  too 
dry  in  some  southern  sections  for  the  planting  of  winter  crops 
bat  elsewhere  conditiona  are  more  favorable.  t.a.m. 


Tornado: — October  4th,  2:30  a.  m.,  7  miles  north  of  Pine 
Bluff,  from  sw,  width  one-half  mile,  none  killed  nor  injured, 
property  damage  S3, 000. 

Damage  from  Lightning:— Fayetteville,  October  3d,  two 
horses  killed,  barn  and  contents  destroyed,  loss  $1,500;  Fort 
Smith  October  31st,  $15,000  loss  to  Department  Store  and  con- 
tents. 


MisoellanVoils  Phenomer 


^ 


Dense  Fogs 

Liglit  Hail . 
Moderate  Hail  . 
Heavy  Hall. 
Thuurlerstorms  -I 


9^3 


MISCZLiIiANEOTJS  DATA 


Pressure,  Sea-lovei 

Wind 

Kelatjve 
humidity 

Stations 

2 
a 
a 

20 
20 
VI 
28 

2 

29.6*7 
29.  65 
29.64 
29, 5J 

03 

Q 

a 
S 

|il 

4.566 
5.619 
6.493 
5,745 

p 

2^ 

So 
^  © 
53  1=- 

25 
24 
27 
25 

0 

.2 

U 

5 

S 

P 

a 

e 

a 

Beutonville 
Fort  .Smith 
Little  Rook 
Meinpliis 

30.  (;l 
30.  0-2 

■sn.02 

30.38 
30,38 
30.32 
30  30 

17 
17 
17 
17 

s 
n 
n 

nw 

28 
4 
16 

4 

72 

77 
78 
78 

50 
52 
66 

69 
70 
59 

COMPAEATITE    CATA    S"OR    OCTOBER 


Temperature 

Psec-lpitation 

Number 

of  daj 

s 

te-OJ 

■*i> 

^ 

Year 

•S  to 

(Si 

1 

5 

If-' 

si 

o 

•< 

as 

>  >• 

•z-0 

•a 

o 

9—  o 

Means - 

Extremes 

62,4 

101 

12 

3.  17 

18 

7 

6 

1891 

60,4 

-2,0 

92 

1 

27 

23 

0.65 

-2.52 

25 

4 

2 

2 

189^ 

63,8 

+  1.4 

92 

3 

27 

26 

3.  26 

+0.09 

16 

7 

8 

6 

1893 

60,5 

-1.9 

99 

1 

23 

29 

1,30 

-1,87 

24 

4 

3 

3 

189 1 

63,0 

+0  6 

96 

23 

24 

21 

1.52 

-1.65 

22 

5 

4 

3 

1S95 

57,1 

-.5,3 

95 

9 

21 

29 

1,44 

-1.73 

19 

t> 

6 

4 

1896 

60,8 

-1.6 

98 

4 

25 

18 

3.59 

+0. 42 

18 

f> 

8 

6 

1897 

67,6 

+5.2 

99 

3 

28 

30 

2,01 

-1.16 

21 

6 

4 

3 

1898 

60,0 

-2.4 

100 

4 

23 

26 

5.44 

+2.27 

16 

7 

8 

8 

1S99 

65,6 

+3,2 

101 

13 

28 

31 

2.  88 

-0.29 

19 

7 

5 

5 

1900 

60,0 

+3,6 

97 

6 

32 

10 

4.31 

+1.  14 

14 

10 

7 

0 

1901 

63,7 

+1,3 

95 

1 

27 

14 

2.07 

-1.10 

18 

9 

4 

4 

1902 

62,5 

+  0.1 

90 

9 

27 

28 

2.68 

-0.49 

18 

9 

4 

4 

1908 

60,9 

-1.5 

97 

2 

26 

24 

2,22 

-0.95 

17 

8 

6 

4 

]9',i4 

62,  5 

+0.1 

100 

5 

20 

20 

0.94 

-2.  23 

23 

5 

3 

2 

1905 

61.1 

-1.3 

92 

7 

23 

21 

4,49 

+  1.32 

15 

11 

5 

7 

1906 

5S.2 

-4.2 

94 

22 

25 

31 

2.38 

-0.79 

18 

5 

8 

6 

1907 

61,9 

-0,5 

96 

2 

23 

13 

3,03 

-0.14 

16 

7 

8 

6 

1908 

59,2 

-.3.2 

93 

14 

24 

28 

0.48 

-2.  69 

21 

6 

4 

2 

1900 

63,0 

+0.6 

98 

5 

24 

12 

2.15 

-1,02 

21 

6 

4 

3 

lyiO 

62.9 

+0.5 

96 

I 

16 

29 

5.19 

+2,  02 

21 

5 

5 

6 

1911 

62,7 

+0.3 

101 

12 

25 

22 

1.67 

-1,50 

14 

9 

8 

5 

1912 

63.8 

+  1.4 

96 

7 

22 

23 

2.97 

-0.20 

18 

8 

5 

4 

1913 

60,1 

-2,8 

95 

6 

18 

30 

5,41 

+2.24 

13 

9 

9 

9 

1914 

63,0 

+0.6 

93 

6 

21 

28 

1.74 

-1.43 

13 

» 

10 

5 

1915 

63.4 

+1.0 

94 

16 

26 

9 

2.83 

-0.34 

22 

4 

5 

4 

1916 

62.8 

+0.4 

96 

7 

21 

21 

2,30 

-0.87 

21 

4 

6 

4 

1917 

56.6 

-5.8 

99 

4 

12 

30 

1.89 

-1.28 

21 

5 

6 

5 

1918 

65.  G 

+3.2 

100 

5 

30 

31 

3.99 

+0  82 

13 

5 

13 

8 

1919 

66,6 

+4.2 

98 

2 

.33 

19 

'0.90 

+7.73 

6 

5 

20 

14 

1920 

64.2 

+1.8 

93 

18 

25 

28 

4.39 

+1. 22 

16 

6 

y 

7 

1921 

61. 6 

-0.8 

96 

19 

27 

8 

0.72 

-2.45 

23 

4 

4 

3 

1922 

63.1 

+0,7 

98 

4 

20 

18 

1.47 

-1.70 

18 

6 

7 

4 

1923 

59-2 

-3.2 

94 

1 

20 

23 

3.53 

-+0  36 

12 

9 

10 

7 

!9>4 

64,9 

+2.5 

96 

12 

21 

25 

0.29 

-2.88 

24 

4 

3 

1 

1925 

58,7 

-3.7 

98 

1 

13 

31 

7,73 

+  4,56 

12 

5 

14 

10 

1926 

64,9 

+2.5 

99 

2 

23 

25 

5,77 

+2.60 

15 

5 

11 

8 

IQoy 

66.0 

+3.6 

100 

26 

30 

13 

3.13 

-0  04 

22 

4 

5 

5 

1928 

60,3 

+3.9 

100 

9 

27 

23 

4.74 

+1.57 

16 

7 

8 

^ 

1929 

62.2 

-0.2 

93 

17 

19 

25 

4.29 

+1.12 

15 

7 

9 

7 

1930 

60.1 

-2.3 

92 

9-10 

17 

31 

4.89 

+1.72 

17 

5 

9 

6 

1931 

67,1 

+4.7 

98 

10 

26 

31 

2.35 

-0  82 

17 

7 

7 

1932 

60  8 

1 

-1.6 

94 

18T 

26 

6 

3.41 

+0,24 

19 

4 

8 

6 

Corrections  for  page  38. 


Dumas  mean  temperature  should  be  63,4°;  departure  -1.4°;  England  mean  tempera- 
ture should  be  ul,  V,'*,  doparuire  -2.2=;  Hot  Springs  mean  temperature  should  be  64.  3  . 
departure  +0. 3°. 


Daily  Biver  Stag-es  for  October,   1983 


Stations 


Fort  Smith.... 

Ozarlc 

Dardauelle 

Jlorrllltou..  .. 
Little  Xlock. 

Pine  BluiT 

Yaneopin 

Danville 


Rivers 


.Arkansas... 

....do 

....do 

,...do 

....do 

....do 

...do 

Petit  Jean, 


Hood 
Stage 


22 

3,7 

22 

-0.9 

22 

2,9 

20 

-2.1 

23 

-1.5 

25 

3.(1 

29 

4.i* 

20 

0.5 

10  I   11      12  I  13  I    14  I  15 


16 


17      18      19      20     21      22     23     24      25     26     27      28     29  |  30  j  81 


3.7 

-0,9 

2,9 

-2.1 

-1.5 

3.0 

4,9 

0.5 


3,7[ 
-9.5 

3.2 
-1.9! 

-].7j 

3  u! 

4,S] 

0.  sl 


4,4 
-0.3 
3,8 
-1,4 
-1,5 
3.1 
4.8 
0.6 


4  9 
1.0 
3.9 

-1.7| 
-1,5! 
4,2 
5.1 
0.5| 


4.2 
1.1 
4.3 
-1,2 
-1,0| 
4,0 
6,0| 
n,5 


3.8 
1.3 
4,4 
0.7 
-0,8 
3  7 
6,0 
0.5 


3.8 
l.S 
4.1 

-0.7 
-0,3 
3.7 
5.7 
11 


3.71  3.5 

0  61  0.1 
.3.91  3.8 

1  lrl.4 
-0. 3  -0.  6 

4.3 


3.5'  3.5| 

o.o:-0.2 

3.7|  3.6 
■i.5-1.6 
-0.8-0.9 
4.3)  4.0 
6.3,'  6.4 
O.S!  ('.91 


3.41  3.4 
-ll.3|-0.5 
3.5  3.3 
-1.71-1.8 
-l.Ol-l.l 
3.8  3.7 
6.2  5.8 
0.  gl  0.9 


3.4 
-0,6 
3.2 
-1,9 
-1.  2 
3,7 
5,6 
0,9 


3,4 

-0,7, 


3.4[  3.4 
-O.Sl-0,9 


3,1  3,0 
-1.9-1  9 
-1.3-1-4 
3.5  3.4 
5.4  5.2 
0.8l  n.8 


2.9 
-2,0 
-1,5 
3.1 
5,0 
0.8 


3,4i  3,4 
1.01-1.1 
2,8i  2,7 
-2,1 
-1.8 
2.9 
4.6 
0,9 


-2,1 
•1.7 
3,0 
4.8 
0,9 


3,4 
■1.1 
2,6 
-2.1 
■1,8 
2.7 
4.6 
0.8 


3.4 
-l.l 

2.8 
-2.5 
-1.8 
2.7 
4.5 
1,0 


3.3 
-1.1 

2.7 
-2,9 
-1.8 
2.6 
4.3 
0.9 


3.2 
-l.l 
2.6 
-2,7 
-1.8 
2,6 
3.2 
0.9 


4,0 

O.f 


2  fi|  3,2 
-2.81-2.5 
.7 
.5 
.1 
2 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTIO> 


October,  1932 


Olimatolog'ioal  Data  for    October  1938 


Stations 


Counties 


Araity 

Arkaitelpnia  .. 
Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee   Branch... 

Beutonville 

Big  Lake  Outlet,  tt 
Black  Rock  . . , 
BlythevlUe  . . . 
Booneville  — 

Brinkley 

Calico  Rock. ., 

Camden 

Carthage   

Center  Point  . . 

C'lareniton   

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset 

DanviUe 

Oardiinelle  . . . 
DeValls  Bluff. 

Duniiis 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Favetteville   

Fort  Smith 

Freeman  Springsit 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index n 

Jessieville 

Jonosboro 

Lead  Hill  ■••-■•■ 

LITTLE  ROCK 

Lurton . 

LnttierviUe i* 

Madison 

Magnolia 

Malvern •.••■■ 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott' 

Rison 

Rogers 

Saint  Charles 

Saint  Francis 

Searcy • 

Springbauk tl 

Story 

Stuttgart  — 

Subiaco  .   ... 

Sunset  

Texarkana  .. 

Thornburg  . . 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whiteoliff!  .. 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 

State  Means 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren  . . . 

Benton 

Mississippi  ... 
Lawrence  .... 
Mississippi  . . . 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren . . . 
Faulkner ..... 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Sebastian.  . . . 

Pope 

Hempstead  .. 

White 

Searcy 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

(4arland   

Little  River 

Garland 

Craighead  

Boone 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

not  Springs 

Fulton 

I^ee  

Poinsett  

Soarcy  

Polk 

Conway 

Baxter  

Montgomery  . . . . 

.Tackson 

Montgomery  .... 

Montgomery  ..-• 

Howard 

Mississippi ■ 

Franklin; 

Greene ■ 

Cross 

Woodruff 

Clav     

Jefferson 

Randolph"" 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

Arkansas  

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  ... 

Arkansas 

Logan  

Washington 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . . . 

Little  River 

Mississippi 

Cross  

Desha 


700 
2S0 
145 
700 
■277 
700 
1303 

'259 
252 
465 
205 
361 
158 


470 

172 

516 

309 

293 

40!t 

175 

327 

330 

153 

162 
1590 

270 

2'29 
1465 
1451 

457 
2240 

260 

200 

675 

900 
1250 
1052 

250 

445 

'377 
600 
275 
750 
345 
650 
a57 

2100 
775 

'315 
277 
600 
235 
2'29 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
210 
396 
301 

196 
307 
215 
300 
122 
3'29 
243 

1385 
175 
290 
236 
240 
700 
228 

1050 

'332 
650 
675 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


37 
36 
48 
10 
33 
40 
27 

2 
30 

7 
18 
45 
28 
47 
26 
33 
28 
U 
49 
39 

5 
20 
16 
46 

5 
26 
29 
31 
25 
32 
45 
55 

8 


13 
35 
32 
60 
13 
12 
61 
41 

7 

6 
37 
26 
55 

7 
33 

2 
16 
45 
27 
20 
27 
1« 
44 

9 
18 
33 
48 

5 

6 

3 
34 
37 

9 

2 
16 

7 
46 
39 
26 
44 
31 
41 

3 

4 
22 
25 

8 

45 
35 

1 
46 
11 
13 


61.0 


56.2 
61.0 
56  8 


60.8 
ffi.O 
61.6 
56.9 
60.9 
61-7' 
65.1 


62  0 
59.4 


»2 


Precipitation,  inches 


3  c 

OJ  o 


63.0 

ei'.'i 
hi.h 


65.8 
61.5^ 
59.2 
58.2 
61.2 


4.4 

1.3 

-  2.1 


1.4 

-  0.8 

3.6 

-2.8 

'o!2 


1.2 
-0.3 


90 


-  12 


+  0.4 

-  J  3 

-  L3 

-  2.6 

-  1.6 


58.0 
57.4 
58.  a* 
61.8 


64.4 
63.7 
64.2 


60.4 
57.6 
6L8 

61  6 

64'8 

57.9 
61.2 
58.0 
56.0 
61.8 
60.4 
68.5 
59.3 
69  8 


63.2 
61.8 
69.0 


64  4 
60.0 
61.2 
64  2 
64.6 
57.6 


59.4 


4.2 
2.1 
1.0 
1.5 


-  2.1 
+  0.2 


2.0 
3.0 
1.8 

'i.'o 


90 


90 


94 

89'' 

87 

85 

,89 


90 


18+ 


19 

18 

23 

19t 

18 

18 

18t 


18t 
19 


18 

'23" 
'23t 


17 
17t 
15 
23 


37 

31 

30 

32 

31 

31« 

34 


37 

34'* 

30 

31 

38 


18 
18 
22 


-1.4 

•-'i'o 

-2.1 

-  3.0 

-5.8 
-1.0 

-  V.^ 
2.1 
2.1 


0.2 
4.4 


+  0.2 

-  1.6 

—  3.4 
-0.4 
+  0.4 
-20 


61.9 
60  3 
58  0 
63.6 
58.6 


63.0 


61.0 
89.6 


1.2 
3  3 


2  2 


-1,0 


60. 


3  2 


86 


18 

'i9" 
24 
19 
191 
22 
19t 
19 
23 
23 


19t 
19 
2t 


23 


6t 


6 
11 

6 
28+ 

6+ 

5 
11 


6 

11+ 
28 
6+ 


43 
42 
3d 


2.46|-0.80 
4.12  +1.00 

1.63  -0.74 
6.12 
5.65 
3.81 
3.08 
2.20 
3.10 
3  23 
3.15 
2.91 
4.41 
1.31 
.1.18 
2.31 
2.80 
5.35 
5.26 
3.51 
4.13 
2.451  —  1.79 

3.64  -0.79 
4.03 
3.73 
1.00 


40 

43'^ 

39 

39 

33 


85 


-1.6 


94 


18+ 


18 
19t 


SI 

31 
31 
35 
34 
27 
33 
35 
28 
28 
34 


30 
35 
33 


6 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6t 


33 
38 
30 
33 
29 


34 
33 


18t       26 


6t 


-t-2.  39 
+0.49 
-0.42 

-6!24 

-6!53 
-0.19 

+  1.24 
-1.59 
0.00 
-0.95 
-0.  57 
+0-87 
+2.  ?9 
+0.15 


+  1.02 
-■2.43 


1.13 
3.31 
3.74 
4,06 

4  30 

5  27 
3.31 
3.18 
4.25 
2.94 
4.42 
5.47 
3.04 
5.31 
2.75 
3.42 
2.53 
2.66 
2  13 
5.23 
5.37 
3.34 


-■2.11 
+0.04 
+0.19 
+0.65 
+  1.31 


40 


0.96 
2.48 
0.60 
3.13 
3.63 
1.40 
1.17 
l.fO 
1.19 
1.68 
1.04 
2.08 
1.36 
0.74 
2.35 
0.74 
2.00 
2.75 
1,84 
1.27 
1  43 
1.52 
1.21 
1.56 
2. 72 
0.45 


+0.71 
-0.56 

-2^65 
+0.91 
+•2.  31 
+0.28 
+  0.77 
-1.35 
+0.04 
-0.75 


+1.87 
+  1.94 
+0.63 


4.58  +0.62 
2.7) 

--1.96 

+1.0:^ 
+  1.35 
-0.  18 
-1.06 
^0.43 


36 


36 
40 


1.59 
3.96 
4.68 
3.39 
3.22 
4.72 
3.69 
4  74 
4.02 
4.44 
4.56 
3.71 
3.58 
2.  .32 
3.39 
4.49 
4.04 
3.32 
3.78 
3.07 
2.80 
3.04 
1.69 
3,08 

1  09 
3.14 

a.' 93 

4.61 
0.91 
3.86 
2. -26 
4.41 
5.79 
2.30 
3.59 
3  33 
1.40 
3.51 

2  32 
2.  .58 
2.58 
1.13 

3.41 


-0.03 

-6.35 

+  0.60 
+L68 


+0.59 
+  1.27 


-o.n 

-0.2 
-1.21 
+0.40 
2.08 
+0.04 


+1.55 
-2.25 


-0.94 
+0.98 

-6.' 83 
-0.39 
-1.16 
-2.21 

-0.96 
-i;42 


+  0.24 


0-52 
1.43 
1.65 
1.59 
1.79 
2.85 
1,97 
1.95 
1.60 
Li7 
2.49 
1.71 
1.80 
2.69 
1.21 
1.74 
u,»-^ 
1.28 
0.80 
3.75 
1.55 
1.64 

iini 

l.ol 
0.84 
1.65 
1.95 
1.96 
1.61 
1.77 
1.44 
3.16 
1.10 
2.1? 
2.84 
1.22 
1.23 
1.-27 
1.90 
1.98 
2.02 
1.60 
2,43 
U.91 
1  68 
1.15 
1.U5 
1.2.:i 
0.69 
1.'20 

6.' 91 
0.10 
0.60 
1.60 
1.17 
1.^24 
2.34 
0.98 
1,13 
1,21 
0.65 
1.61 
1.'24 
].'20 
1.19 
0.37 

3.75 


B  9 


Number  of  days 


00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

n.o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0,0 

b!6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 

0.6 

0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'6.'o 

CO 
0.0 
0  0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


11 

-■S  o 
o.   . 


a,  g 

u  o 


Observer 


19 
20 
24 
21 
17 
19 
■20 
15 
18 

18 

16 
18 
18" 
19 
17 
21 
21 
19 
22 
17 
■20 
15 
22 
16 

is 

17d 
■2f) 
18 
18 
23 
18 
19 
21 
■22 
23 

■a 

14 
18 

15 
2U 
14 
19 
16 
18 
24 
15 

26 
20 
16 
22 
20 
17 
18 
22 
16 
17 
22 
19 
IS 
17 
18 
19 
17 
22 
23 
16 
24 
17 
19 
20 
17 
17 
18 
20 

■26 
22 
20 
21 
16 
22 
21 
20 
18 
17 
18 
19 
13 
22 
19 
18 


10 

2 

5 

? 

0 

1 

4 

0 

4 

2 

7 

& 

9 

5 

1" 

7 

2 

4 

4 

7 

2 

4 

2 
10 

0 

5 

'8 

3" 

5 

6 

3 

1 

4 

5 

7 

6 

1 

2 

8 

b 

9 

5 
10 

0 

7 

5 

1 

7 

'3 

0 
13 
2 
5 

8 
1 

b 

8 

1 

3 
5 
5 
8 
4 
3 
1 
4 
6 
0 
6 
7 
2 
7 
4 
4 
3 

'4 
I 
1 
3 
6 
2 
3 
4 
4 
4 


7» 

5 
12 

6 

6 

5 

7 
10 

9 

6 

9 
10 

8 
7d 
6 
7 
6 
7 
9 
7 
3 
4 
7 
6 
9 
5 
7 
6 
7 
\2 
8 
8 
6 
9 


e. 


s. 

s. 

nw. 

nw. 

sw. 


SB. 

e. 

nw. 

e. 

sw. 

w 

sw, 

w. 

u. 


sw- 

sw. 


s. 

nw. 
e. 
n. 


sw. 
se. 

s. 


se. 
se'] 

n. 

sw. 
sw. 
sw. 


sw. 
w. 


se. 

■sw. 


J.  W.Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D,  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J,  E.  Scanlan 

U,  8.  Weather  Bureai 

Harry  Johnson 

Vernon  C.  Howe 

Charles  Phillips  Jr. 

y,  H.  Kundolph 

R.  J.  Torry 

W.J.  Copp 

Georgia  Quarterman 

W,  S.  Matheny 

John  C.  Floyd 

J.   W.  Bishop 

A.  L.  Stephen! 

E.  E.  Cordrey 

Winfred  D .  Pclk 

0.  B.  HcSnadden 
G.  A.  Gifford 

C.  G.  Hudson 
Geo.  N.  Goodior 
H.  G.  Pate 
Ben  Johnson 

J.  M.   Rickfltts 

J,  J.  Babb 

Dr.  R.  H.   Hardin 

Geo.  W,  Nichoaldg 

University  of  Arkansai 

D.  8.  Weather  Burea 
R.  3.  Mc  Cuiston 

■T,  J.  Logan 
W.  R.  Owens 
S.  G.  Battenfield 
W.E.  MeVay 
A.  F.  Stevens 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Geo.  W.  Baker 
J.    0.  Coolev 
N.  P.  O'Neal 
G.  C.  Bolton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
EeTiedictine  Sisters 
J.  H.  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Burea 

1.  C.  Sutton 

H.  G.  Leuhardt 
J.  W.   Eppos 
State  Agri.    School 
Mrs.  W.  L.  Matthewi 
S.  P.  Whlttakcr 
C-  N.   Houck 
Charles  Walton 
A.  J.  Parks 

E.  W.   St.  John 
John  Cook 

E.  8.  Halbcrt 
<i   A.  Whlttington 
J.  D.  Henderson 
TJ.  S,  Forest  Ssrvice 
V.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  .Tackson 
Charles  H.  Hampton 
Orkney  0.  Milton 
W.  R."  Heagler 
P.  D.  Roberts 
W.  E.  Bakeri 
V.  0.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.   Edmlston 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  \     Tisdale 
Carl  A.  Starck 

8.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C,  Storv 
Adam  F.  Buerkle 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brnshear 
Edward  E.  Holtnei 
Dr.  Cheven  BevlU 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
Charles  Huff 
D.  O.  A   derson 
R.  T.  Cobbs 
W.  K.  Barton 


T.^i,aT»+Tu-«  ..nd  nrecinltation  departures  computed  for  stations  having  ten  or  more  years  record.      T.  less 

•••24  ho«8  ending  midnight.    IIII24  hotirs  ending  7  a.  m.       'Included  in  next  measurement.     Data  m  Italics  partly  interpolated 


T.  less  than  001  inch  rain  or  melted  snow.    ttNot  used   in  meani 
follows:- Big  Lake  Outlet,  Manilla :  Freeman    Springs, 
near.sanset  nuleii   otherwise  Indicated . 


>y>n«yir»ju«<v. : 
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Daily  Precipitation  for  October,  1932              *^    •-»..«.  ,..ssv!^.^.:^sl    .^ ...        ■  •,.^.    ..v..        .i. 

I 

Say  of  Konth 

Stations 

— if,,              ml 

Drainage- 
basin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

la 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

30 

21 

n 

its 

24 

26 

36 

27 

38 

29 

30 

31 

"3 
0 
in 

flnar-hitii         1 

1 

.96  ....i 

.... 

.... 

'.05 
.05 

.... 

.... 

.39 
.23 
.58 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.40 
34 

:::: 

71 

2.46 

'rkadelphia.       lltllOaaehita  ..... 
.rkansas  City  . -IliliMlssisiippi     .. 

It     ..,                              IWhitp 

.02 
T. 

♦ 
Vis 

.67 

2.  48 
.60 
-1  IS 

T. 
.10 
1.08 

.00 

T. 

1.09 

1.25 

1.05 

.04 

T. 

1.19 

.19 

1.04 

.23 

1.36 

.30 

.83 

.74 

.10 

.87 

1.51 

l.in 

1.43 

T. 

1.01 

1.01 

.31 

.03 

4.12 

.03 

... 

.... 

'."so 

T. 

.42 

.J2 

.... 

.... 

.... 

T. 

.04 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

♦  * 

.'37 
1  17 

.33 

1.60 
.48 
.35 

1.63 
6.12 

irlberg •  ■, 

latesviUe llil 

Jee  Branch ^- 

(entonville  .... 
tig  I.ake  Outlet  . 
Slack  Rock....- 
ilvtheviUo 1111 

White   

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis..  . 

T 
T. 

:^i- 

3.63 
1.40 
T 

1.60 
1  10 

1  68 
1.02 

2  08 
1.34 

.74 
2.35 

.73 
2.00 
2-75 

.99 
1  27 
1.27 
1.52 
1.01 
1.15 
2.72 

.45 

■.'52 
I.4.S 

.48 
1.59 

.01 
2.85 
1.97 
I  95 
l.(W 
1.17 

.52 
1.27 
I  8U 
2.69 

.83 
1.74 

.82 
1.28 

.80 
3.75 
1.17 

.69 

i.'26 
1.51 

.30 
1.50 

.84 
1  96 

.... 



.27 

... 

.... 

't'.' 

•••• 

.02 

".20 
.16 
•  34 

••'•• 

•  •• 

•••■ 

'.'." 

••• 

't'.' 

v: 

v: 

.... 

5.65 
3.84 

3.08 

.10 
.02 
.15 

.30 
.25 
.37 

T. 

.,38 

2.20 

3.10 

.  .  .  . 

.50 
.03 
.27 
1.23 
.16 

3.23 

Arkansas 

White   

White   

Ouachita 

Ouachita 

Red 

White   

.17 
.'02 

tv 

"62 

tv 

.03 

V65 

".29 

".'22 
1.8J 

.16 

.70 

T. 
T. 

3  15 

looneville- ■• 

Jriukley 

'.'.'.'. 

•     • 

•••• 

.... 

.21 

.46 
.03 

'."'. 

.... 

.12 

T. 

.03 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

... 

2.91 
i  41 

Calico  Rock 





. .   . 



. .. 

..  . 

.;.. 

.... 

.... 

.... 



1.31 

Jarthage "1 

'i. 
■.62 



.... 

■.02 

.... 

.... 

'.'6i 

..    . 



— 

— 

. ... 

.'47 

'.'os 

.21 

... 

.... 

..  . 



3.18 
2.31 

:;enter  Point  ...... 

,20 

... 

.25 

.... 

'!2i 

2.80 

Clarendon iV 

.... 

.... 

... 

.34 
.24 

.... 

... 

':;: 

... 

. . . . 

::.. 

. . . . 

.• . . 

.96 
.21 

6.35 

:;iintoii 

Arkansas 

.47 

.62 

1.03 

.45 

1.21 

1.66 

.28 

.28 

.... 

..   . 



5. '26 
3.51 
4.13 

horning ' 

;otter 

White   

White   

Ouachita  

Arkansas 

tv 

f. 

.... 

.... 

.52 
.40 

.... 



— 

... 

..   . 

— 

.  *. . 

.... 



t'.' 

.02 

.  .  .  . 

.  •  .  . 

. . .. 

T. 

.46 

.... 

.... 

.... 

.  - . . 

:::: 

::;: 

•  -• 

.  . . 

..    . 

2.45 

>ossett 

Danville 

.'."■ 

.... 

.41 
.31 
.26 
.02 

.. .. 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

•  ■ 

3.64 
4.03 
3.78 

lardanelle 1 

leV alls  Bluff...   il 

Arkansas 

White  • 

.Mi5.-;issippl     .. 
White   

••• 

.02 

"■ih 

.44 
.05 
.06 
1.78 

Vl^ 

Vl9 
T. 
.67 

.02 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.20 
■.'63 

.... 



.... 

.... 

. ... 



".". 

"•■ 

.... 

. . . . 

.... 

T. 

'.'22 

, . . . 

... . 



, ... . 

.... 

... 

.  .  .  . 

1.00 

England. 

'.'.". 

•••• 

'.'11 
.21 
29 
.38 

'.'.'.'. 

:.'.'. 

•••• 

. . . . 

■••• 

•••• 

'•• 





i'28 
.89 
.66 

'.'i4 
.24 

';62 

— 

.... 

.... 

'!29 
.81 

1.65 
.94 
.98 

I.IS 
.80 
.85 

1.30 
.87 
.64 

1-71 
T. 

1.38 

1.21 

1.05 
.64 
.85 
.75 
.48 

1.65 

1.54 

i.'34 
.13 
84 

1.65 

1.95 
.42 
20 

1.43 

1.04 
.94 

1.10 
.90 
.79 
.99 

1.12 
.58 
.10 

1.10 
.70 
.26 
.80 
.87 
.12 

l.OS 

i.'is 

.\rkansas 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas 

Red 

W'hite     

White   

Red 

Arkansas 

.06 
.07 
.OJ 
.01 
T. 

"6i 

.... 

.  . . 

,;;; 

T. 

'.'23 
.48 

3.31 
3.74 

Bureka  Springs  — 
i'ayetteville   

T. 

T. 

T. 

4.06 



.. .. 

■;36 

.... 

.... 

.... 

'.'io 
T. 

— 



;... 

r. 

4.30 

»'ort  Smith '•' 

p-reeman  3prgs. .  11 

.91 
.26 
.30 
1.01 
.03 

*• . . 

6.27 

.... 

.... 

8.31 

''ulton  

Georgetown 

.... 

.08 
.30 

.... 

8.18 

.. . . 

.... 

.... 

.... 

4.25 

.... 

.... 

... 

.05 
.77 
.34 

.63 
2.49 
1.04 

'f.' 
.24 

*  '•* 

.... 

T. 
'.'39 

2.94 

3rannis 

.... 

.... 

•• 

.... 

.... 

4.42 

White 

?.Iississippi. . . . 

.04 

.01 

5.47 

Harrison 

09 

*  •  " 

.25 
03 

.... 

.... 

.25 

.... 

.... 

■    ■ 

.... 

.66 
•  89 

... 

3.04 

White 

Ouachita 

Red 

.65 

'.'6;i 

.06 



.35 
.25 
.25 

.25 

'.'04 
.39 

'.'48 

Vis 

" 

.... 

.34 

6.31 

Highiand 

.12 

'.'08 
.05 
.28 

f.' 

'.'27 
'.'32 

'.'to 

:.".: 

2.76 

.... 

.... 

.03 

... 

.... 

.05 
.30 

.... 

.... 

.... 

... 

... 



.... 

.30 
.47 
.20 
.41 
.35 
.04 
.01 



3.42 

Ouachita 

iRed 

[Ouachita  

White   

White    

Arkansas 

White   

Arkansas 

iSt.  Francis 

Red        

.... 

2.63 

Hot  Springs  — .. 

.... 

•■ 

.  .^. 

2.66 

udex 

Fessieville lil 

Jouesboro Ill 

Lead  Hill     

LlHle  Bock..*" 

Vi'i 

tv 

.54 
.15 

V46 

.12 
.25 

".sh 

■.i7 

.64 
'.'36 

".'io 

.... 

.... 

•  • 

'.'34 
't'.' 

';26 

2.13 

5.28 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

1.16 
.16 

l.'i4 

.84 
T. 

';62 

5.37 



'.'..'. 

.... 

3.34 

•••• 

:v 

••■• 

v; 

'.'.'.'. 

t'.' 

•••• 

.... 

.... 

... 

LutherviUe 

Madison Ill 

4.58 

.45 
.30 
.34 
1.35 
.43 
.35 
.10 
.95 
.64 

.... 

2.71 

.... 

— 

.. . 

•■•• 

1.59 

.08 

3.96 

Mammoth  3pg.     1  1 

Mariauna 

Marked  'free....ill 

Marshall 

Mena Ill 

Mornllton Ill 

White   ....... 

.... 

•••• 

E 

'.'.". 

'.'.'.. 

•■•■ 

•••• 

".80 

— 

.;.. 

— 

— 

4.68 

St.  Francis 

St.  Francis 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White    

Ouachita 

White   

.0) 

■"63 
.13 

T. 

.■Z2 

V04 
.03 

.15 

3.39 

1.61 
1.77 
1.44 
3  16 

.06 

*  * 

* 

3.22 

.... 

.47 

.08 

4.72 



3.69 

.... 

Veo 

.07 

.... 

T. 

4.74 

'..". 

.... 

).10 
2.17 
2.84 
1.22 
1.21! 
1.27 
1. 90 
1.98 
2.02 
1.60 
2.43 

.91 
1..58 
1.1") 

.41 
1.21 

.69 

.69 

V86 
3.10 

.50 
1.60 
1.17 
1.24 
1.10 

.98 
1.13 

.44 

.65 
1.51 
1.24 
1.20 
1.19 

.37 

.72 
1.30 

'.'26 

.... 

.60 

4.02 

. . . . 

■  *  ■  ' 

. . .. 

.   .,  . 

... . 

4.44 

.03 

.... 

•• 

.23 
.06 
.07 

— 

•••• 

.29 
.04 

. ... 

... . 

.... 

;v 



.... 

.38 
1.12 
.93 
.08 
.47 
1.08 
.43 
.42 
.28 
.48 
.20 

•••• 

.... 

. . . . 

.... 

4.66 

'Ouachitft  .   . 

Ai 
.23 

tv 

'.'.:: 

.09 
".W 

3.71 

1  Ouachita   ...  . 

.... 

.... 

.... 

tv 

3.58 

.12 

".03 
.02 

tv 



.... 

.. . . 

.40 
.33 
.52 
.20 

'[io 

'.'62 

•••• 

'.'..'. 

•  •' 

'.'•28 
".06 

.40 

','34 
.82 
.2& 

'.'72 

i'bs 

.13 

'.'44 
.05 
T. 
.11 
.64 

T. 

.. . . 

.... 

3.39 

.... 

•■• 

•"••• 

V46 

E 

.... 

.... 

•'••• 

..».  • 

•••• 

T. 

4.49 

Pine  Bluff II 

Pocahontas 

Portland II 

.... 

4.04 

iSt.  Francis. . . . 

.... 

'.'52 
.13 

3.32 

' 

.... 

••  • 

•••■ 

... 

.... 

T. 

. . . . 

. .. . 

3.07 

Arkansas 

White   

.08 

. . . . 

2.80 

.  .       . 

.... 

.30 

.... 

.... 

— 

.... 

.40 

— 

.... 

.... 

.08 

3.04 
1.69 
3.06 

Ouachita 

..   . 

.. . 

.'ie 

.08 
.4S 

".a 

.02 

.... 

,33 

— 

. . . . 

i.'23 

PreSCOtt 11  ||VJ';auiiiiii   

.02 
T. 

■••• 

... 

Vii 

■[24 
.21 
T. 
.18 
.17 

'.'.'.'. 

'.'..'. 

•• 

.12 
'f.' 

•••• 

•••• 

'.'.'.. 

'.".'. 

:;:; 

•••• 

"t." 

.'60 

.20 

'.'48 
.33 
.08 

1.10 
.23 
.02 
.06 
.32 
.27 

. . .. 

1.09 

Iwhite 

IWhite 

1  St.  Francis 

White 

1  Ped             ,, 

T. 
V02 

'.'.'.' 

:.:; 

'.'.'.'. 

.... 

.06 

i.'20 

■.■91 

.88 
.30 
.87 
.05 

1.08 

2.34 
.42 
.88 

1.21 
.30 

1.21 
.60 
.12 
.24 
.07 

3.14 

Searcy  1 

Springbank 

2193 
4.61 

.... 

.... 

.... 



.... 

.... 

.... 

0.91 

Ouachita 



.... 

... 

.... 

.... 

.... 

8.86 
2.26 

Stuttgart 

Subiaco  

Sunset 

Tejcarkana B 

Thornburg  

Arkansas 

i  Arkansas 

j  Arkansas 

tv 

.03 

".67 
.21 
.53 
.34 
.U 
T. 

tv 

.... 

.... 

:::: 

:::: 

V58 
.49 

'.48 
.26 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

..    . 

.... 

.82 
1.49 

.... 

".07 

4.41 

5.79 

.... 

... 

'tv 

'.'.'. 

•••• 

'.'08 
t.' 

.05 

'.'io 

* .  • . 

2.30 

Arkansas 

1  Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red., 

.06 
.23 
T. 

.... 

. . . . 

.. 

'.'.'.'. 

.... 

. . . . 

•••• 

.35 
1.07 

.... 

t.' 

3.69 

"tv 

.... 

3.33 

Warreu 

Waters 

Whitecliffs 

.3£ 
.7E 
.48 
.5C 
.28 
.2t 

'.'..'. 

.... 

1.40 

* 

. . . . 

3.61 

'.'69 
.If 

... 

T. 

.27 
.23 
.08 

..    . 

... . 

.... 

. ... 

T. 

.40 
.48 
.19 

... . 



... 

.... 

.... 

— 

.... 

— 

.... 

.... 

2.32 
2.68 
2.68 
I.IS 

Wynne 

[Mississippi   ... 
St.  Francis.... 

.... 

.. . . 



.. .. 

... 



— 

'.'.  . 

'.'ii 

.... 

.... 

:'.'.; 

.... 

'.'.'.'. 

:::: 

:;;' 

.... 

.... 

•■•• 

•     • 

Yancopin. . 

Arkansas 

.... 

.... 

.... 

r" 

...  |... 

....|.... 



Daily  River  Stages  Continued 

Stations 

Hi-s      f,'-^ 

1 

2 

3 

4. 

5 

6       7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Cottei 

...\>hite  . 

21 

18 
23 
26 
22 
24 
30 
30 
14 
12 

28 
44 

48 

2.1 

-0.7 
3.8 

-0.1 

-1.1 
2.7 
6.1 
2.6 
0.3 

-1.2 
3.8 
5.7 
5.0 
4.7 

2.1 

-0.7 

3.8 

-0.1 

-1  1 

2.7 

6.1 

2.6 

0.8 

-1.2 

3.8 

5.7 

5.9 

4.8 

2.1 

-0.7 
3.7 

-0.1 

-1.1 
2.7 
6.1 
2.6 
0.3 

-1.2 
3.9 
5.8 
6.9 
,5.4 

2.2 

-0.6 

5.7 

01 

-0.9 

2.9 

6.3 

3.6 

1.2 

-0.8 

3  9 

6.0 

7.8 

6.2 

2.2 

-0.6 

4.0 

0.8 

-0.4 

2.9 

6.3 

3.4 

1.2 

-0.2 

4  0 

6.0 

7.7 

7.2 

2  2 
-0.2 
R.8 
0.4 
0.1 
3.2 
6.4 
3.2 
1.1 
-1.0 
4.1 
6.0 
6.9 
7.5 

2.2 
-0.3 
4.0 
0.2 
1.0 
3.8 
6.6 
3.2 
1.1 
-1.0 
4.4 
6.0 
6.3 
7.3 

2.2 
-0.3 
4.2 
0.1 
1.0 
4.6 
7.2 
3.0 
1.0 
-1.0 
4.5 
6.0 
6.3 
6.8 

2.2 
-0.4 
4.2 
0.1 
0.5 
4.8 
7.7 
3.0 
l.O 
-1.0 
4.8 
6.0 
6.6 
8.5 

2.2 
-0.4 
4.0 
0.1 
0.1 
4.4 
7.7 
2.9 
1.0 
-1.0 
4.2 
6.0 
6.6 
6.7 

2.2 

-0.5 

4.0 

0.0 

-0.1 

4.0 

7.4 

2.9 

1.1 

-1.0 

4.1 

6.0 

6.3 

6.9 

2.2 

-0.5 

3.9 

0.0 

-0.2 

3.8 

7.1 

2.9 

1.1 

-1.2 

4.0 

5.9 

6.2 

6.8 

2.2 
-0.5 
3.7 
0.0 
-0.3 
3.6 
6.9 
2.8 
1.1 
-1.2 
3.9 
5.9 
5.6 
6.6 

2.2 
-0.4 
3.9 
0.0 
-0.4 
3.4 
6.8 
2.8 
1.1 
-1.2 
3.9 
5.9 
5.1 
6.3 

2.2 

-0.5 

4.0 

0.0 

-0.5 

3.2 

6.6 

2.7 

1.1 

-1.0 

3.9 

5.9 

5.0 

5.8 

2.2 

-0.6 

4.0 

0.0 

-0.6 

3.1 

6.5 

2.7 

1.1 

-1.0 

3.9 

5.9 

6.0 

5.6 

2.2 

-0.6 

3.9 

0.0 

-0.7 

3.0 

6.4 

2.7 

1.2 

-1.2 

3.9 

5,9 

4.3 

5.4 

2  2 

-0.6 

3.8 

-0.1 

-0.7 

3.0 

6.3 

2.7 

1.2 

-1.2 

3.9 

5.9 

4.2 

5.1 

2.2 

-0.6 

3.8 

-0.1 

-0.8 

2  9 

6.3 

2.7 

1.2 

-1.2 

4.0 

5.9 

4.0 

4.7 

2.2 

-0.6 

3.8 

-0.1 

-0.8 

2.9 

6.2 

2.6 

1.1 

-1.2 

4.0 

5.8 

3.7 

4.4 

2.2 

-0.7 

3.8 

-0.1 

-0.9 

2.8 

6,2 

2.6 

1.1 

-1.2 

3.8 

5.7 

4.5 

4.1 

2.2 

-0.7 

3.8 

-0.2 

-1.0 

2.7 

6.1 

2.6 

1.0 

-1.2 

3.8 

5.5 

7.5 

4.3 

2  2 

-0  7 

3.8 

-0.2 

-1.0 

2.7 

6.0 

2.6 

1.0 

-1.2 

3.9 

5.3 

10.8 

5.7 

2.21  2.2 

2.3 

-0.6 

4.0 

-0.2 

-1.1 

2.6 

5.9 

2.6 

1.2 

.1.2 

3.8 

5.0 

12.6 

12.3 

2.3 

-0.5 

4.0 

-0.1 

-1.1 

2.6 

5.9 

2.7 

1.2 

-1.2 

3.8 

4.9 

12.0 

12.6 

2.3 

-0.5 

3.9 

0.0 

-1.2 

2.5 

5.9 

2.6 

1.2 

-1.4 

3.9 

4.8 

10.9 

12,3 

2.3 

-0.3 
3.8 
0.0 

-1.1 
2.5 
,5.9 
2.6 
1.3 

-1.2 
8.9 
4.8 
9.7 

11.6 

2  3 

-0.5 
4.1 
0.0 

-1.0 
2.6 
5.9 
2.6 
1.2 

-1.2 
3.9 
4.8 
8.6 

10.5 

2.3 

Calico  Rock 

Batesville 

Newport 

Georgetown     

De  Vails  Bluff 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock 

Arkadelphia 

Camden 

Fnltori 

Helena 

Arkansas  City 

.  ,   .do.... 

do    .   . 

do.... 

....   do.... 

do  .... 

...     do  ... 
..  Buffalo   . 
..Black 
.  Ouachita. 
.Ouachita  . 
....Red.. 
Mississippi 
no  .    . 

-0.7    -  - 

3.8 
-0.2 
-1.0 

2.6 

5.9 

2.6 

1.0 
-1.2 

8.9 

5.2 
12.4 

8.8 

-0.  V 
3.8 
-0.2 
-1.0 
2.6 
5.9 
2.6 
1.1 
-1.2 
3.8 
.5.1 
12.8 
11.2 

-0.4 
4.3 
0.0 

-1.1 
2.7 
5.9 
2.8 
1.4 

-1.2 
3.9 
4.7 
7.8 
9.S 

40 


CLlMATOLOGiCAL     DATA:     ARKANSAS    SECTION 


October,  1832 


Daily  temperatures   for    Octotoer,  1932 


Stations 


10 


11 


12 


15 


16 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


.     ..   «s  i  Maximum 

Aniitv??  i  Minimum 


Batesville 


I  Maximum 
*  Minimum 

Bee  Branch |  ^a^SZ 

Bentonville 1  ^^SSS 

Biythevllle P^SZ 

S  Maximum 


Booneville 

Brinkley 

Calico  Kock55. . 


(  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
Minimum 


CamdenW \']&Z 

Carthage    l^^^Z 

Center  Point..        S  Maximum 


Minimum 
Maximum 
Minimum 
„       .  S  Maximum 

Corning ••)  Minimum 

\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
I  Minlm'iia 
\  Maximum 
(  Minimum 

Fayettevme -  1  SnuS 

Fort  Smith,...        S  Maximum 


Conway  , 


Orossett  $5. ....... 

Dardanelle  

Dumas 

El  Dorado. 

England 

Eureka  Springs . . 


Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
„  S  Maximum 

""^Pe i  Minimum 

Hot  Springs  S  Maximum 


Qravette  

Harrison 

Helena 


Jonestioro 


LeadHlH 

liittle  Rock. 

Ltttherville.... 


Maenolta 

Mftlvern  

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree??.... 

Marshal  I 

Msna 

Morrillton  ?§ 

Mountain  Home,  , 

Mount  Ida 

Newport  ......... 

Okay 

Oz&tk  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Kison 


Searcy  

Stuttsrart . . . 

Sunset 

Texarkana 
Thornburg . 


Warren. 
Wilson  . 
Wynne  . 


Mlnimiua 
\  Maximum 
(  Minimum 
( Maximum 
1  Minimum 
( Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Miuimimi 
\  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Mliiimuxn 
i  MaxirouTO 
!  Minimum 
( Maximum 
)  Minlmxim 
[  MaKimum 
i  Miulffium 
i  Maximum 
!  Mialvuum 
S  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
\  Miuiimmi 
j  Maximum 
1  Mliilmui.o 
\  Mftxinmm 
Mill!  mum 
j  Maximum 
I  MitiiiQum 

i  M.'iXlKiUffl 

)  Miulxiium 
\  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
!  Maximum 
(  Minimum 
1  Maximum 
\  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
Minimum 


75 

56 

72 

48 

72 

59 

64 

53 

73 

60 

73 

57 

78 

59 

71 

45 

71 

56 

82 

66 

76 

60 

75 

59 

78 

57 

80 

56 

72 

58 

77 

60 

74 

63 

74 

60 

63 

50 

66 

54 

72 

58 

73 

48 


83 

57 

82 

47 

82 

55 

78 

49 

80 

55 

87 

59 

83 

55 

85 

48 

82 

60 

71 

56 

85 

64 

86 

58 

82 

50 

81 

61 

85 

69 

83 

63 

81 

65 

82 

62 

79 

52 

79 

51 

80 

59 

74 

47 


76 
60 
83 
03 
83 
63 
81 
55 
85 
45 
80 
63 
83 
55 
84 
62 

62 
78 
48 
78 
52 
79 
63 
69 
48 
83 
59 
84 
.S9 
83 
47 
80 
68 
821 
62 
80 
64 
8S 
50 
8C 
64 
82 
50 

n 

00 
81 
6.3 
75 
60 
82 
53 


64 

57 
64 

50 

65 

65 

66 

41 

72 

53 

69 

55 

69 

55 

64 

48 

66 

62 

57 

41 

73 

56 

69 

56 

70 

54 

70 

62 

67 

57 

73 

68 

77 

60 

69 

57 

63 

49 

66 

49 

63 

48 

78 

48 

63 


57 
42 
53 
88 
69 
40 
53 
S5 
53 
41 
58 
38 
58 
39 
55 
38 
60 
42 

31 
fil 

39 
60 
42 
66 
40 
62 
43 
69 
40 
63 
41 
61 
43 
58 
42 
55 
35 
54 
34 
57 
41 
63 
32 
55 


43  35 

58  er 

40 
53 
37 
53 
43 
57 
38 
65 
40 


67 
65 

48 
63 
5S 
67 
66J 
79 
89 
65 
64  i  J5g 
G9  71 
m    56 


73 1    83 

eo   61 


sol 

75i 
'  5.3! 
79 
60 
80 
59 
7C 
50 
74 
65 
67 
65 


61 


59 
43 
59 
40 
61 
39 
04 
^2 
73  i  fil 
69  41 


67 

26 
63 
39 
85 
32 
70 
31 

81 

59 
.'51 
59 
36 
61 
34 
63 
27 
69 
33 
65 
S5 
65 
28 
68 
28 
63 
34 
70 
30 
87 
83 
68 
36 
62 
84  i 

62: 

30 
67 
35 
67 
34 
61 

a4 

65 
33 
62 
S3 
70 


76 

46 

75 

39 

71 

35 

74 

36 

75 

38 

74 

35 

77 

41 

84 

38 

75 

46 

72 

43 

77 

45 

75 

40 

75 

52 

67 

41 

77 

44 

75 

43 

71 

38 

78 

33 

70 

45 

75 

40 

79 

40 

34 
69 

34 
66 
37 
68 
So 
65 
42 
75 
43 
72 
40 
7fi 
35 
74 

a: 

70 
28 
79 
39 
7' 
84 
75 
40 
70 


79 

59 

77 

43 

76 

40 

80 

41 

77 

45 

78 

40 

82 

44 

76 

40 

75 

53 

72 

53 

78 

51 

74 

46 

74 

54 

71 

47 

81 

45 

78 

46 

75 

42 

80 

39 

74 

48 

75 

45 

83 

44 

39 
73 
43 

72 
46 
74 
38 
67 
4(3 
78 
48 
74 
4.5 
77 
41 
76 
40 
7S 
41 
79 
43 
78 
42 
SI 


42 
84 
43 
81 
46 
84 
46 
86 
52 
82 
45 
77 
55 
77 
53 

81 

54 

78 

49 

73 

56 

76 

63 

85 

54 

78 

62 

80 

48 

81 

40 

78 

52 

80 

48 

88 

48 

43 

76 
41 
77 
50 
79 
41 
75 
52 
80 
34 
78 
49 
79 
44 
80 
44 
79 
47 
83 
B3 
82 
47 
85 
48 
79 
43 
83 

84 
48 

83 
49 


54 
67 
50 
76 
47 
62 
37 
73 
48 
76 
48 
77 
50 
66 
42 
80 
48 
81 
53 
74 
53 
75 
52 
70 
40 
85 
46 
75 
50 
82 

53 

83 

57 

73 

50 

70 

40 

75 

39 

64 

41 

74 

38 

75 

51 

76 

50 

80 

55 

69 

40 

69 

48 

71 

41 

71 

45 

71 

46 

87 

55 

55 
73 

44 
77 
50 
70 
51 
74 
41 

m 

4C 

70 
52 
65 
42 

7o; 


62 
37 
57 
40 
65 
40 
62 
30 
56 
42 
67 
31 
56 
43 
60 
41 
63 
43 
60 
43 
67 
34 
63 
43 
60 
41 
62 
45 
63 
38 

ti.j 

44 
59 
44 
63 
84 
03 
32 
63 
36 
63 
27 
59 
48 
54 
43 
65 
41 
79 
40 
59 
42 
64 
39 
59 
43 
61 
36 
65 
43 

41 

58 
40 
72 
45 
54 
4V 

ei 

36 
63 
81 
60 
42 
62 

as 

65 
29 
58 
42 
07 
81 
64 
84 
841 
44! 

-  oij 

45i  40i 
651  641 


831 

36 

79 

37 

82 

42 

77 

49 

79 

47 

86 

42 

81 

38 

82 

37 

82 

33 

81 

39 

82 

50 

85 

43 

78 

46 

81 

45 

81 

43 

84 

40 

83 

44 

84 

41 

82 

55 

79 

48 

83 

48 

hO 

49 

80 

45 

78 

47 

81 

41 

86 

53 

79 

49 

84 

37 

78 

H) 

81 

46 

86 

40 

39 
75 
41 
75 
46 
7b 
37 
71 
40 
82 
50 
82 
44 
,H3 
41 
81 
SB 
79 
44 
83 
38 
79 
39 
85 
44 
77 
41 
77 
85 
is2 
41 
831 
42| 
76 
85  i  40 
75!  81 


78 

37 

60 

35 

75 

37 

74 

38 

74 

38 

81 

36 

76 

33 

78 

37 

75 

33 

76 

34 

78 

42 

79 

37 

74 

37 

74 

38 

76 

38 

76 

34 

78 

40 

76 

37 

75 

45 

73 

38 

77 

42 

74 

39 

76 

42 

70 

34 

77 

37 

80 

47 

74 

40 

80 

34 

73 

42 

76 

89 

SO 

34 

35 

73 

35! 

68 

35 

71 

30 

09 

34 

77 

41 

76 

39 

78 

45 

77 

80 

74 

38 

76 

83 

75 

33 

78 

38 

78 

3Si 

f: 

SO 

77 

37 

78 

36! 

72 


85 
56 

82 
53 
83 
57 
80 
48 
81 
49 
78 
63 
82 
46 
76 
56 
80 
46 
85 
47 
78 
54 
S3 
55 
85 
45 

47 
78 
45 
77 
46 
80 
48 
73 
47 
82 
54 


50 
71 
44 
76 
61 
80 
48 
70 
54 
80 
47 
71 
66 
76 
44 
70 
43 
82 
48 
69 
65 
73 
52 
60 
48 
74 
52 
74 
49 
70 
60 
70 
62 
68 
56 

82 

50 

79 

46 

80 

55 

81 

49 

87 

46 

70 

60 

67 

56 

85 

61 

67 

54 

61 

42 

65 

57 

78 

53 

84 

46 

,54 
74 
46 
72 
68 
63 
46 
73 
42 
75 
48 
67 
51 
79 
46 
69 
41 
67 
52 
78 
50 
80 
49 
70 
60 
70 
50 
61 
5' 
76 
67 
75 
60 
71 
52 

es 

55 

77 
56 
74 
53 
64 
41 
74 
60 
72 


55 

81 

48 

80 

60 

80 

49 

73 

60 

83 

60 

76 

61 

81 

44 

82 

58 

82 

60 

84 

58 

83 

61 

79 

66 

76 

62 

85 

58 

75 

60 

80 

64 

78 

62 

80 

64 

80 

4' 

82 

52 

81 

46 

79 

44 

68 

61 

84 

60 

85 

65 

76 

60 

82 

51 

77 

61 

82 

67 

85 

47 

60 

78 

68 

73 

60 

76 

54 

77 

66 

80 

67 

81 

64 

81 

5 

84 

63 

78 

59 

66 

60 

85 

49 

77 

03 

80 

67 

73 

68 


48 
83 
58 
83 
48 
87 
49 
85 
53 
88 
57 
85 
57 
78 
58 
85 
58 
85 
51 
85 
67 
87 
68 
81 
59 
84 
51 
82 
46 
83 
54 
82 
4S 
79 
49 
73 
60 
85 
,52 
89 
52 
76 
60 
83 
44 
80 
61 
84 
65 
86 
49 

60 

79 

^i 

77 
51 
74 
60 
7' 
44 
85 
53 
82 
56 
84 
51 
86 
4-1 
81 
59 
87 
47 
86 
52 
86 
69 
80 
57 
80 
66 
631  86 
60!  66 


90 
61 
85 
47 
86 
52 
8fi 
50 
83 
66 
92 
49 
87 
50 
87 
49 
91 
46 
91 
42 
90 
58 
89 
50 
84 
51 
90 
51 
87 
48 
89 
52 
93 
53 
89 
52 
87 
52 
86 
47 
89 
56 
81 
42 
83 
43 
78 
54 
90 
49 
88 
50 
84 
54 
88 
43 
85 
58 
87 
53 
94 
50 

48 
81 
50 
80 
54 
84 
51 
78 
44 

i& 

61 
bo 
50 
88 
51 
88 
41 
85 
51 
86 
47 
86 
49 


48 

87 

46 

86 

48 

89 

60 

88 

54 

88 

62 

80 

52 

87 

52 

88 

54 

94 

64 

86 

54 

78 

68 

78 

5' 

74 

59 

79 

49 

85 

47 

81 

60 

88 

57 

82 

60 

86 

57 

86 

45 

83 

59 

85 

58 

89 

54 

49 

86 
51 
82 
65 
87 
53 
79 
48 
83 
69 
87 
62 
89 
61 
88 
48 
85 
54 
91 
49 
80 
49 


74 

50 

70 

52 

81 

55 

62 

41 

77 

63 

74 

49 

75 

54 

69 

48 

79 

49 

77 

57 

81 

58 

77 

56 

78 

54 

80 

55 

79 

55 

80 

63 

85 

61 
73 
54 
66 

41 

67 
41 
67 
51 
08 
43 
73 
44 
71 
54 
77 
57 
80 
46 
73 
56 
75 
46 
70 
57 
73 
51 
80 
59 

57 
76 
62 

si 

70 

63 

79 

4' 

72 

56 

71 

58 

70 

47 

76 

56 

!■ 

55 

83 

60 

71 


92  89l  78 


57 

80 

65 

73 

60 

85 

60 

91 

67 

72 

57 

74 

63 

66 

41 

78 

57 

74 

64 

78 

69 

72 

39 

70 

62 


80 
44 
78 
35 
78 
46 
80 
66 
77 
44 
84 
48 
81 
39 
81 
33 
80 
38 
79 
39 
80 
53 
80 
40 
80 
41 
80 
41 
81 
47 
80 
39 
82 
45 
79 
43 
81 
56 
79 
66 
83 
53 
79 
49 
78 
49 
77 
40 
80 
43 
90 
58 

r 
4: 

83 
48 
76 
50 
79 
52 
81 
46 

41 
73 

44 
74 
42 
77 
40 
70 
46 
78 
60 

42 

8: 

4' 

79 

39 

78 

42 

81 

42 

80 

40 

84 

44 

78 

41 

75 

37 

8U 

44 

82 

43 

77 

42 

81 

42 

74 

56 

78 

45 

78 


82 

55 

81 

61 

8' 

5' 

77 

47 

80 

67 

89 

53 

89 

53 

86 

58 

83 

56 

84 

49 

86 

54 

84 

.53 

90 

56 

41! 

80 

60 

76 

52 

85 

41 

79 

54 

89 

56 

8"! 

50 

85 

50 

92 

49 

88 

50 

91 

45 

84 

47 

90 

66 

64 

62 

85 

45 

89 

62 

90 

55 

86 

46 

82 

61 

83 

53 

90 

53 


26 


27 


57 
85 
61 
77 
55 
82 
54 
80 
60 
85 
61 
78 
50 
85 
64 
86 
66 
84 
60 
72 
40 
76 
42 
69 
42 
75 
42 
76 
4: 
82 
63 
81 
65 
69 
>  39 
81 


85 
40 
84 
58 
83 
58 
87 
01 

51 

78 

44 

83 

55 

82 

49 

79 

44 

83 

54 

82 

51 

82 

40 

84 

44 

79 

50 

87 

50 

82 

50 

87 

69 

79 

61 

83 

54 

86 
57 
87 
60 
80 
49 
85 
66 
78 
59 
86 
60 
84 
46 
84 
60 
82 
49 
83 
52 


61 

71 
46 
80 
48 
72 
50 
87 
64 

■55 
73 
50 
80 
65 
80 
53 
74 
46 
71 
48 
75 
53 
72 
46 
74 
32 
82 
60 
81 
65 
61 
51 
85 
63 
80 
50 
86 
61 

b; 

64 
88 
62 
83 
58 
S3 
62 
71 
40 
80 
50 
79 
49 
82 
63 
80 
CI 

sol 

62 


62 
39 
62 
37 
66 
56 
61 
32 
74 
44 
66 
35 
68 
41 
63 
37 
66 
38 
72 
38 
67 
86 
65 
40 
68 
43 
65 
47 
64 
88 
79 
48 
69 
42 
62 
41 
62 
32 
60 
32 
64 
37 
67 
27 
68 
34 
76 
45 
65 
38 
76 
41 
62 
45 
63 
3;3 
61 
42 
63 
39 
66 
38 

38 
65 
41 
70 
45 
66 
45 
60 
31 
63 
37 
03 
40 
63 
36 
72 
30 
02 
42 
CO 
35 
65 
30 
68 
44 


28 


29 


31 


64 
39 
63 
35 

68 
41 
73 
33 
63 
37i 
71 
38 
71 
37 
78 
41 
60 
41 
65 
31 
68 
44 
67 
40 
73 
86 

32 

68 

34 

66 

39 

67 

37 

61 

32 

71 

42 

OS 

42 

67 

34 

76 

30 

6 

35 

75 

32 

69 

36 

76 

41 

66 

36 

70 

88 

72 


39  40 

72I  80 


40 

70 

35 

71 

37 

61 

41 

76 

3' 

69 

81 

69 

42 

65 

38 

66 1  74 

361  36 


76 

54 
63 
51 
68 
41 
80 
51 
62 
50 
82 
.52 
80 
58 
78 


70 

42 

6' 

,50 

60 

41 

05 

42 

7! 

44 

65 

49 

78 

44 

69 

39 

75 

56 

72 

46 

81 

45 

70 

76 
64 
69 
44 
72 
50 
64 
36 
79 
45 
70 
44 
74 
53 
66 
49 
66 
45 


50 
68 
44 
59 
42 
56 
52 
60 
38 
54 
40 
79 
.51 
80 
54 
68 
61 
58 
45 
52 
37 
C8 
54 
00 
47 
SO 
51 

54 

02 

39 

75 

55 

70 

35 

61 

40 

66 

51 

60 

51 

511 

41 

74 

49 

56 

46 

82 

63 

50 

48 

79 

55 

55 

43 

81 

56 

78 

54 
81 
55 
61 
40 
80 
53 
65 
46 
80 
64 
62 
51 
77 
54 
65 
48 
72 
40 


5 

75.3 
46.7 
71.4 
41.1 
74.6 
47.4 
69.7 
44.0 

72.  5 
49.1 
77.4 
46.5 
76.3 

47.  U 
73.1 
40.7 
77.3. 
44.5 
71.6 
4.5.8 
78.0 
52.  'J 
-6.2 
47.8 
73.3 
45.4 
77.5 
48.5 
75.  9 
46.9 
78.3 

48.  P 
79.0 
52.  2 
74. 6 
48.7 
72.2 
40.2 
72.0 
44.4 

73.  3. 
49.0 
73. 3 
41.6 
71.8 
44.7 
73.4 
.50.3 
77.  ft 
49.5 
77.9 
50.7 
72.0 
48.  .S^ 
74.3. 
40.8 
72.4 
51.1 
73.7 
48.3. 
81.2 
48.  5, 


•13 

54 

50 

47 

40 

67 

46 

49 

43 

7( 

5c 

55 
49 

72 
48 
50 
41 
71 
54 
73 
57 
7: 
5; 
58 
45 
70 
61 
68 
34 
70 
45 
53 
45 
70 
62 
72 
451 
1  G5| 
!  45: 


4$Thermometeri  are  read  in  the  morning:  the  maxi^aum  temperature 


then  read  is  of.dlted  to  the  precedmg  day.  on  which  It  almost  always  occurs. 

Weather  Bureau,  Little  Rock.  Ark.  U  29  S2.ioiO 


/v  RK 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGMCULTURE.  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologist 


OL.  XXXVir  Lnni'.K  RocE,  Ark.,  November,  1932    No.  11 


GENERATE  SUMMARY 

Much  colder  weather  overspread  the  State  on  the  1st  and  2d 
ith  freezing  temperatures  extending  to  the  southern  border  in 
le  southwestern  portion  and  to  south-central  sections  in  the 
istern  portion.  Temperatures  were  again  from  10°  to  15° 
elow  normal  from  the  10th  to  the  12th  with  killing  frosts  re- 
orted  to  the  southern  border.  The  coldest  weather  for  the 
lonth  for  the  western  half  of  the  State  occurred  at  most  sta- 
ons  on  the  1 6th  when  temperature  departures  were  as  much 
3  21°  below  normal,  while  in  eastern  sections  the  lowest  oc- 
arred  about  the  29th.  The  mean  temperature  for  the  State, 
ased  on  the  reports  of  60  stations,  was  46.7°  which  is  4.7° 
elow  normal,  all  stations  for  which  normals  have  been  com- 
uted  having  negative  departures.  Monthly  means  ranged 
•om  41.6°  at  Marshall  to  51.4°  at  El  Dorado.  The  highest 
:>mperature  reported  was  82°  at  El  Dorado  on  the  20th;  the 
)west,  9*^  at  Gravette  on  the  16th.  The  greatest  daily  range 
'as  56°  at  Camden  on  the  20th. 

November,  1932,  with  a  precipitation  of  1.98  inches  is  the 
riest  November  since  1920  when  the  State  average  was  1.95 
iches.  Monthly  totals  ranged  from  0.48  inch  at  Fort  Smith 
3  4.76  inches  at  Dumas  with  all  stations  except  one  with  records 
f  10  years  or  more  having  negative  departures.  Seven  stations 
lad  monthly  amounts  of  less  than  1.00  inch  and  only  one 
lore  than  4.00  inches.  The  eastern  half  of  the  State  received 
he  greatest  amount  of  rainfall  while  sections  along  the  eastern 
lope  of  the  Ozarks,  in  the  west-central  portion,  and  in  the 
pper  basin  of  the  Ouachita  River  received  the  least.  Snowfall 
ccurred  in  the  northern  portion  of  the  State  on  the  10th, 
5th,  and  1 6th  and  at  a  few  scattered  stations  in  the  eastern 
(ortion  on  the  18th,  9  stations  reporting  a  measurable  amount 
or  the  month  the  average  of  which  was  1.0  inch.  Harrison, 
n  Boone  County,  reported  the  greatest  depth  for  the  month, 
1.0  inches,  all  of  which  fell  on  the  10th.  Sleet  occurred  on 
he  10th  and  loth  in  the  northern  half  of  the  State  and  at  two 
tations  in  the  southeastern  portion  on  the  17th.  Crlaze  was 
eportcd  from  three  stations  in  the  Ozarks  on  the  15th  but  no 
lamage  resulted.  AH  streams  in  the  State  remained  at  low 
tages  during  the  month. 

The  weather  was  favorable  for  the  harvesting  of  fall  crops 
luring  the  first  four  or  five  days  of  November  but  the  frequent 
ihowers  and  the  low  temperatures  during  the  middle  of  the 
Tionth  retarded  most  outdoor  activities.  'J"he  major  portion 
)f  the  cotton  crop  was  picked  during  October  but  even  at  the 
;io3e  of  the  month  some  remained  in  the  fields  in  the  lowlands. 
[n  some  sections  the  soil  is  still  too  dry  for  fall  plowing  and 
.he  growth  of  winter  crops,  but  in  the  greater  portion  of  the 
state  conditions  are  more  favorable. 


MisceUaneous  Fhenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 
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MISCELIiANEOTJS  DATA 


stations 


Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 


Pressure,  Sea-level 


30 .  15 
30.18 
30. 21 
SO.  20 


K 


30.5fi 
90.60 
30.67 
SO.  6!1 


27 
27 

28 
28 


[\\ 


29.  58 
2!l.  64 
29.71 
29.63 


rriB 


7 
7 
10 


Wind 


hES 


4.948 
5.800 
6,900 
6,139 


:3  t*» 


21 

22 

27 
27 


14 
8 
15 
15 


Relative 
humidity 


76 
74 
77 


,54 
63 
73 


!S-3 


7(> 

58 
58 
56 


u'.>i 


-rr- 


OOMPARATIVE    DATA  .FOB    NOVEMBER 


Temperature 

ErecipitaticJn 

>     Number  of  days 

t->a) 

.  u\', 

"■ ' '  r 

, 

a> 

Year 

60 

a 

o 
h9 

Q 

c  p 

(U  J; 

aS 

O 

03  O 

B.'S 

g 

■.eSg 
ft.  •  *" 

Means- 

61.4 

96 

3 

3.65 

15 

6 

0 

6 

Extremes 

1891 

49.7 

-1.7 

87 

6 

10 

30 

5.56 

+  1.91 

13 

7 

10 

8 

1892 

49.9 

-1.5 

79 

27 

20 

7 

5.83 

+2.18 

11 

7 

12 

9 

1893 

49.3 

-2.1 

84 

7 

10 

24 

4.21 

+0.56 

14 

8 

8 

5 

1894 

50.4 

-1.0 

81 

1 

12 

11 

1.12 

-2.53 

19 

6 

5 

2 

1895 

49.9 

-1.5 

82 

18 

16 

25 

4.82 

+  1.17 

14 

5 

11 

0 

1896 

52.8 

+  1.4 

88 

10 

8 

30 

4.34 

+0.69 

14 

7 

9 

7 

1897 

51.6 

+  0.2 

88 

15 

15 

30 

2.82 

-0.83 

16 

6 

8 

6 

V898 

47.5 

-3.9 

87 

5 

9 

22 

3.20 

-0. 45 

13 

8 

9 

4 

1899 

54.3 

+2.9 

87 

7 

17 

3 

2.61 

-1.08 

13 

8 

9 

6 

1900 

51.4 

0.0 

90 

3 

18 

12 

4.28 

+0.63 

15 

7 

8 

6 

1901 

50.5 

-0.9 

88 

2 

15 

Ifi 

2.99 

-0.66 

16 

7 

7 

5 

1902 

56.5 

+  5.1 

90 

11 

18 

27 

6.66 

+  3.01 

8 

9 

13 

9 

1908 

47.6 

-3.8 

89 

4 

2 

18 

0.64 

-3.01 

13 

9 

8 

3 

1904 

51.4 

0.0 

89 

4 

17 

15 

1.38 

-2.27 

17 

5 

8 

3 

1905 

53.2 

+  1.8 

88 

18 

9 

30 

3.28 

-0.37 

16 

5 

9 

5 

1906 

50.2 

-1.2 

88 

16 

13 

22 

5.90 

+2.15 

14 

7 

9 

6 

1907 

49.0 

-2.4 

84 

5 

10 

13 

5.71 

+2.06 

16 

6 

9 

6 

1908 

53.8 

+2.4 

88 

10 

5 

14 

6.40 

+1.76 

15 

6 

9 

8 

1909 

59.3 

+  7.9 

90 

4 

16 

18 

3.75 

+  0.10 

13 

8 

9 

7 

1010 

51.5 

+0.1 

85 

24 

17 

29 

0.47 

-3.18 

16 

9 

6 

3 

1911 

46.8 

-4.6 

86 

11 

5 

12 

3.18 

-0.47 

14 

8 

8 

7 

1912 

50.5 

-0.9 

89 

11 

13 

25 

1.66 

-1.99 

19 

7 

4 

2 

1913 

57.6 

+  6.2 

85 

18 

20 

9 

2.47 

-1.18 

10 

9 

11 

5 

1911 

52.6 

+  1.2 

88 

5 

11 

20 

2.32 

-1.33 

15 

6 

9 

4 

1915 

54.8 

+  3.4 

88 

1+ 

17 

15 

5.40 

+1.  75 

16 

5 

9 

6 

1916 

52.1 

+0.7 

87 

2 

10 

10 

2.95 

-0.70 

20 

4 

6 

5 

1917 

50.7 

-0.7 

85 

10 

11 

24 

1.96 

-1.69 

17 

4 

9 

4 

1918 

49.7 

-1.7 

88 

6 

18 

30 

3.91 

+0.26 

15 

4 

11 

6 

1919 

51. 4 

0.0 

86 

1 

14 

13 

6.27 

+2.62 

17 

3 

10 

7 

1920 

47. 8 

-3.6 

89 

7 

10 

13 

1.95 

-1.70 

15 

4 

11 

5 

1921 

54.9 

+3.5 

88 

17 

17 

12 

5.53 

+1.88 

13 

6 

11 

7 

1922 

52.9 

+  1.5 

88 

4 

20 

21 

3.89 

+0.24 

16 

6 

8 

6 

1923 

50.8 

-0.6 

81 

10 

21 

6 

3.34 

-0.31 

15 

4 

U 

6 

1924 

53.4 

+  2.0 

88 

2 

15 

25 

2.36 

-1.29 

16 

5 

9 

4 

1925 

,50.4 

-1.0 

89 

12 

15 

25 

5.67 

+  2.02 

16 

4 

10 

8 

1926 

47.2 

-4.2 

81 

6 

10 

19 

3.33 

-0.32 

14 

5 

11 

6 

1927 

56.7 

+  .5.3 

96 

1 

20 

17 

3.67 

+002 

7 

8 

15 

6 

1928 

60.  2 

-1.2 

82 

8t 

13 

26 

4.26 

+0.60 

13 

3 

14 

8 

1929 

46.1 

-5,3 

85 

12 

7 

80 

2.61 

-1.04 

10 

6 

14 

8 

1930 

50.5 

-0.9 

87 

18 

16 

6+ 

1.15 

+  0.50 

16 

4 

10 

7 

15131 

57.6 

+  6.2 

88 

3t 

18 

1 

6.34 

+2.69 

9 

6 

15 

9 

1932 

46.7 

-4.7 

82 

■20 

9 

16 

1.98 

-1.67 

16 

4 

10 

6 

Daily  River  Stages  for  November,   1982 


Stations 


^ort  Smith 

Jzftrk 

JardancUe 

ilorrillton. .  .. 
Liittla  Rock. 

'ine  Blutf 

faucopin 

Danville 


Rivers 


P'lood 
Stage 


.Arkansas... 

....do 

....do 

....do 

....do 

....do 

...do 

Petit  Jean. 


22 
22 
22 
20 
23 
25 
29 
20 


6 


10      11      12      13       14       15 


3  0 
0.0 
3.7 
-1  5 
-0  8 
3.7 
4.3 
1   i 


3.6 
-0.2 
3.5 
-1.6 
-0.9 
3.8 
1.9 
1.1 


3.6 
0  3 
3 

-1.9 
-I.O 
3.8 
5.3 
1.4 


3.8 
-0.4 

H.3 
-2.0, 
-1.2 

3.7 

5      5: 

1.81 


3.8 
-0.6 
3.2 
-2.1 
-1.3 
3.5 
5.5 
1.9 


3  6 
-0.7 
3.2 
-2,1 
1.4 
3  4 
5.3 
1.8 


3.0 
-0, 
3  2 
-2.1 
-1.5 
3  3 
5.1 
1  8 


3  7 

-0 

.l.li 
-2  2 
-1  5 

3.  I 

5.  0| 

1.7j 


3.9 
-0. 
3.0 
-2.2 
-l.fi 
2  9 
4.8 
1.7 


3.91  3.9 
-0.9 -0.9 
2.9  : 
-2.2-2.2 
-I  6j-l 
2.9  2.9 
4.7  4  7 
1,61   1.6 


19      20      21      22     23      24      25      26      27      28     29 


4.0 
-0.9 
2.8 
-2  3 
-1.8 
2.8 
4.3 
1.2 


3,8 

-1.0 

2.7 

-2.3 

-1.8 

2.6 

4.3 

1.1 


3.8 

-1.1 

2.7 

-2.3 

-1.9 

2.5 

4.2 

1.0 


3.8 

-1.1 

2.7 

-2.3 

-1.9 

2." 

4.3 

1.) 


3.G 
-1.1 
2.6 
-2.4 
-1.9 
2.7 
4.3 
1.1 


3.6 

-1.1 

2.6 

-2.4 

-1.9 

2.7 

4.3 

1.0 


3.6 

-1.1 

2.6 

-2.4 
-1.9 
2.4 
4.2 
1.0 


3.6 

-1    I 

2.6 

-2.5 

-20 

2.4 

4.2 

0.9 


3.6 

-1.1 

2.6 

-2.5 

-2.0 

2.4 

4.1 

0.9 


30      81 
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OUtnatolog-ioal  Data  for    November  1932 


stations 


ADiity 

Arkadelphia  ... 
Arkansas  City  . 

Arlberg 

Batesville 

Bee   Branch 

Beutoiiville  . 

Big  Lake  Outlet.  Xt 

Black  Rock  

Blytheville  

Booneville 

Brlnkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point 
Clareuitou    ... 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset  

Danville.  ... 
Dardanelle  .. 
DoValls  Bluff 

Dumas  

Duttou 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Fayctteville   

Fort  Smith 

Freeman  SprlngstI 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Qrannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs. 

Index 

Jessleville 

Jonosboro  

Lead  Hill ■  •  ■  • 

LITTLE  ROCK. 

Lurton 

Lutherville U 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Mariauna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott' 

Rison 

Rogers 

Saint  Charles . 
Saint  Francis. 

Searcy -, 

Springbauk It 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana 
Thoruburg 
VValdron.  . . . 

Warren 

Waters 

Whitecliffs  . 
Wilson 
Wynne  ...     . 
Yancopin  . . . 


.  W.Campbell 
W.  K.  Bown 
Herbert  Neff 
J.  D.  Reeves 
Mrs-  Lelia  I.  Teter 
J.  E.  Sea  Ulan 
V.  a.  Weather  Burcai 
Harry  .Johnson 
Vernon  ('.   Howe 
Charles  Phillips  Jr. 
K.  H.  Randolph 
R.  J.   Torry 
W.J.   Copp 
Georsria  Quarterniau 
H.  K    Bell 
John  C.  Floyd 
J.    W.   Bishop 
A.   L.   Stftpheuf 
E .  E    Cordrev 
Winfred  D .  Polk 
O.  B.  IvIfSpadiieu 
G.  A.  Oifford 
C.  G.  Hudson 
Geo.  N.  Goodier 
K.  G    Pate 
Ben  .lohnson 
J.   M     RicK-Htts 
J.  J.   Babb 
Dr    R.   H.    Hardin 
Geo.   W.   Nichoalds 
University  of  Arkaii.^ai 
I'.  S.   Weather   Biirea 
R.  J.  Mc  Cuiston 

r    J .  Logan 
W.  P..  Owens 
S.  G.   BatCenfield 
W.  £.  McVay 

A .  F.  Stevens 
Louis  R.  Keek 
James  A.   Bur;iett 
Geo    W.  Baker 

J.    O.  Coolev 

N.   P.  ONeal 

G.  C.  Bolton 

H.  G.  SanderBOD 

U.  S.  Forest  Service 

Eci'.edictine  Sisters 

J.  H.  Crosswhite 

U.  S.   Weather  Buret 

!.   C.  Sutton 

H.  «.  Lenhardt 

J.   W.   Eppns 

State   Agri.    School 

Mrs.   W.   L.   Matthewi 

B.  F.  Wliittaker 
C-  N.    Ilouck 
Charles  Walton 
A.  J.   Parks 

E.  W.   St.  John 
John  Cook 
P..  S.  Halbert 
G    A    Whitlington 
J.  D.  Henderson 
II.  S.   Forest  Ssrvlce 
IT,  S.   Forest  Service 
Charles  R.  .Jackson 
Charles  H.  Hampton 
Orkney  O.  Milton 
W.   R.   Heagler 
P.  D    Roberts 
W.   K.   BakiT. 
V.  C.  Wriglit 
Miss  Theresa  Scheu 
B«medictine  Si.sters 
W.    E.   Edml'Jton 
Craig  W-'li-inis 
Mrs.   M.  \     Tisdale 
Carl  A.  Starck 


S.  T,  Kooney 
Arthur  D.  Smitli 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Sforv 
Adair.  F.  Buerkle 
Now  Subiaco  Abbay 
Walter  James 
H.  S.  Bra.shear 
Edward  E.  Holmef 
Dr.   Chevos  Bevill 
Miss  Eveiyn  Hnvlc 
J.   R.   Huddleston 
Charles  Huff 
D.  O.  Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.   E.  Barton 


T.  less  than  0-01  inch  rain  or  melted  snow.    ttNot  used   In  mean< 
as    follows:-  Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Freeman    Springs, 
24  hours  ending    near  sunset  unless    otherwise  Indicated. 

ics  partly  interpolated. 
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Daily  Precipitation  for  November,   1932 


Drainage- 
basin 

Day  af  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

SO 

31 

i 

0 

;\^[nitv Ill 

Ouachita  

Ouachita   

1  Mississippi     .. 
White   

".'si 

.63 

.... 

'.'ie 

.33 

•  10 

t'.' 

10 
.02 

'f.' 
.20 

.11 

T. 

']6i 
.6i 

T 

'.'62 
'55 

'  ."(is 

"33 
10 

'.'65 

.'oi 
'.'02 

.'04 

!i3 

.50 
03 
T. 
.15 
.06 
.75 

'.'■ii 

'.'67 
.46 
50 
.11 
.17 

"82 

"^3 

.15 

.... 

.15 
.IS 
.42 

... . 

■f.' 

.'15 

15 

.27 

"43 

.45 

.53 
.88 

1.20 
1.66 
2.95 
1.41 
1.55 
1.61 
2.23 
2.10 
1.88 
2.56 
1.61 
3.07 
1.90 
2.40 
1.09 
0.93 
3.09 
1.39 
1.86 
2.28 
1.01 
2.76 
1.65 
1.54 
2.84 
4  76 

\rkadelphia.        ft 
Arkansas  City  . .  Itil 

Arlberg •• 

lialesville Ill 

Bee   Branch 

lieutonville  ■•••"' 
Big  Lake  Outlet  . 
Black  Kock  ....■ 

Blvtheville Ill 

Booneville- ■• 

Brinkley 

<;alico  Hock 

'.'15 

.01 
.64 

.... 

iWhite   

.03 

.58 

.... 

.i5 
.41 

.58 

'!io 

.78 
.98 

■f.' 

.20 
.53 
.48 

'J'. 

'."76 
.27 
.61 

.02 

't  ' 

.... 

..   . 

1  Arkansas 

■^'i 

T.' 

.60 

't,' 
't.' 

.20 

'.'•28 
.61 

'.'60 
.55 
.48 

St.  Francis..  . 

.11 

.25 

White   

St.  Francis 

.02 

'.'46 

.'06 

'.'96 
.28 

.... 

'.io 

'.'is 
.02 

'."oe 

.26 

.05 

.06 

T. 

White        

.60 
.46 
.16 

.52 
.11 
.23 

. .. . 

... 

.      , 

1.12 
.23 

1.53 
T. 

.26 

'.'6i 

.02 

'.'6i 

White   

Ouachita 

.06 

.48 

.42 

T. 

.41 

.'ii 
.11 

.02 
10 

' .'  12 
.07 

.16 
.03 

'!02 
.60 

Carthage Ill 

Center  Point  ...... 

Clarendon Ill 

Clinton 

Red 

White   

White 

.21 

'.7i 

.... 

'.'48 

.90 

.12 

.02 

.... 

.48 
.38 

'.'ii 

Arkansas 

White    

White     

.'  i  .5 

<^OIl\MiV ■; 

'.'oi 

.64 
.32 
.33 
.29 
.25 
.60 
1.95 

1.04 
.20 
.54 

".07 
.60 
.65 

.32 
.05 
98 

".oh 
'."io 

.60 

.'49 

'.05 
.10 

/'r»th(»r                         .  .  1 

Cro5sutt 

Ouacliita  

Arkansas 

Arkansas 

White- 

Mississippi     .. 
White     

31 

.2-i 
.55 



.03 

"i5 

.71 
.59 

.... 

"."38 

.53 
.18 
1    10 

Dardanelle 

'Oe  Vails  Bluff. -.Ill 
D'Hiias      llii 

.09 

T. 

i'fis 

't.' 

".05 

'!4i 

.42 
.24 

.07 

* 

... 

'f.' 

"fi6 

.92 

2.35 
3.14 
2  01 

Ouachita 

.\rkansas 

.71 

■f.' 

.10 
.07 
T. 

.ZO 
.47 

.'20 
.55 

.02 

.17 

32 

!ii 
'f.' 

".15 

.01 

'    83 
.70 

'.'28 

'.'ii 

56 

.42 

.23 

i.'23 
.68 
.59 
.27 
.14 
.26 

.24 

.76 
.49 
.30 

1.50 
.01 

.17 
.06 

.08 

.... 

Kureka  Springs.... 

Favetteville    

Kort  Smith •'* 

Freeman  .Sprgs.. 

White    

.16 
.08 
.01 

2.75 
2  00 

White   

'.'62 

..32 
.02 

'.'is 

.... 

T. 

.'i'i 
T 

.68 
.15 

Arkansas 

.... 

0  48 

.-\rkansa3 

Red  .     - 

White     

Wiiite    

Red 

'.'to 

•    • 

0  89 

.45 
.76 

.08 



1.64 

2.08 

Georgetown 11 

T. 
T. 
.05 
.80 

.■.^! 

.26 

'.'69 
.04 

.34 
23 

.... 

••'•• 

'.'i2 

<iilbert    II 

■■■■ 
.... 

.... 

T.' 
.57 
.31 

'.'32 
.16 

'.'28 

0  97 

.07 
.26 
T. 

'.'io 

.03 
.10 
.18 

1  43 

Arkansas 

White 

Mississippi 

White 

'.■J8 



.41 

!48 

T. 

'.'53 

.06 

. . .. 

'^87 

.... 
.'05 

't  ' 

.... 

2  53 

Harrison 

.12 
'.'06 

1  67 

Helena    Ill' 

76 

.16 

3.45 

Hidden  

52 

1  36 

Highland 

Ouachita 

.31 

.75 
..3H 

0.76 

Red 

Ouachita 

Red 

Ouachita  

White   

White    

Arkansas 

White   

Arkansas 

St.  Francis.... 
Red   

.1!' 
".2i 

.45 
.12 
95 

* 

T. 

.24 
.21 

;i5 

.05 

'.'ii 

.2J 

■••• 

.06 

.... 

.   . 

1.48 

Hot  Spriugs  

IndeK      Ill 

1.05 

.04 
'.'76 

.09 

.40 
1.60 
.25 

"6i 

1.80 

Jessieville 1 II 

■f.' 
T. 

.40 

45 

.40 

T.' 

2  95 

Jonesboro Ill 

T. 

't.' 

1  20 

Lead  Hill        

.80 
.01 

33 

76 

.42 
.43 

.... 

2  05 

,01 

.31 

25 

T. 

1.23 

Lutherville  

'.'« 

.... 

.46 
T. 

.15 

.11 

38 

1.25 

Madison Illl 

.64 

.53 

.85 
1.73 
.26 
.25 
.80 
.79 

.27 

2.96 

1.73 

Alalvern 111! 

Ouachita 

White   

St.  Francis 

;!5 
10 

'[■is 

.'ll 

.15 
.20 

"36 
.25 
.17 
.16 

'.'2.5 

.47 

'.'22 
'f.' 

03 

'.'i7 

".70 

.26 
.45 

'.35 

'.'56 

.59 
.45 

'.'89 

.20 
"42 

.05 

1  86 

.... 

'.02 

1.62 

't.' 

.03 
.06 

2.78 

Marked  Tree  ...IH' 

St.  Francis.... 

White    

Ouachita 

Arkansas 

White   

T. 

2  88 

Marshall 

't.' 

.43 
1.33 
.36 
.20 
.46 
.11 
.31 
.73 
.05 

'[is 
't'.' 

.21 

.18 
.01 

* 

.40 
1.28 

1.52 

Mena    Illl 

.06 
.06 

.11 

.30 

3  26 

MorriUton Itil 

Mouutfiiu  Home  •  • 



'.'36 

.44 

1  44 

.20 

.18 
.86 
T. 
.47 

* 

.36 

1  10 

Ouachita 

1.32 

NormEiu         .         1  j 

White   

Ouaoliita  .   . . 
Ouachita   ...  . 
Red 

.13 

— 

.  ,  , 

.69 

.08 
.13 
.03 
.02 

'.'Ofi 
.37 
.19 

".12 

T.' 

.02 

.;.! 

'.'('12 

.66 
.20 
.14 

"72 

.83 
.05 

.44 

.03 

2.28 

I  IS 

Oden 1  1 

Okay 

1.14 

'.'si 

.22 

.18 
.94 
.74 
T. 
1.26 

2.04 

.03 

i.'in 

.09 

.72 
.60 
.63 
.50 
.40 

.80 

.'08 

t'.' 
.16 

'.'6i 

1.02 

Osceola Ijli 

Mississippi 

Arkansas     .  . . 

.20 

3.37 

T. 

0.  .55 

Paragould- jjl 

St.  Francis.... 

St.  Francis 

White 

.13 
.19 

.... 

.61 
.56 
.44 
18 
.32 

.24 

11 

1.70 

'» 

'.'75 

'.'so 
".ho 

.05 

2  96 

2.00 

(■5 

.70 
'.'57 

'!46 

.43 

.22 

'.'35 

'.'ii 

.10 
26 

2.40 

Piue  Bluff 111! 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Oiachita 

.23 

'.''28 
.25 

".oi 

'  '.26 

T. 

.... 

.... 

.... 

.07 

T. 

2  32 

1.80 

Portland IIH 

Prescott Illl 

Rison 

'.'is 

.40 
.07 

.08 

i.'46 

.70 
.43 

.18 

1.65 



3.43 
1.36 

2.40 

White 

White 

.08 

.21 

.21 

.27 

1.51 

Searcy  iji 

Springbank i  1 

Storv II 

Stuttgart 1! 

St.  Francis 

White 

Red 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

28 
.15 
.32 

".26 

T. 

".3h 

.09 
.07 
.08 

'f.' 

.13 

.10 
.08 
.80 

.... 


.80 
.59 

1.28 
.53 
T. 

... 

T. 

.32 

.46 

1.18 

.63 

.90 

'J'. 

.... 

2  90 

1  90 

T. 

* 

'!i4 
35 
.10 

.52 
.57 

.15 

'.'is 

2  17 

.... 

.24 
.37 

.13 

.03 

'.'li 

.40 

T. 

.10 

.08 

'.'62 

1.83 

.... 

'!:i4 
.05 
.38 
.12 
.27 

.14 
.03 
T. 

.43 

T. 

2.25 

.... 

.28 
1.09 

ns 

1 

0.99 

Sunset. 

.'  1.5 

.07 

1.9C 

Te.Karkana 11|| 

Thornburg  

Wnldron 

Reil 

.2) 

.... 

.58 

1.42 

.O.'i 

T. 

.42 
.64 

'.'6i 

.05 

.67 
.22 

l.SS 

.... 

1.78 

Ouacliita 

.60 

1.00 

.25 

1.60 

.26 

.20 

3.80 

Waters 

98 

1.69 

Whitecliffs 

Wilson 

Red 

-Mississippi   ... 
.St    Francis 

.23 

.34 
.22 
T. 

.... 

.... 

T. 

.75 

.... 

.07 

.85 
36 

T. 

.46 

.63 

.76 

1.16 

T. 

19 

1  14 

... 

.17 

2.81 

.29 

.37 
.09 

1.78 

Yancopin. . 

Arkansas 

.48 

05 

.... 

1.10 

.... 

.42 

.... 

.14 

.11 

3.55 

""\"" 

Daily  River  Stages  Continued 


••Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


Cottei 

Calico  Rock. .. 

Ratesville 

Newport 

fieorgetown 
De  Vails  I'.luff. 

CMarendon 

Gilbert 

Black  Rock  ... 
Arkadelphia.  .. 

Camrieu      

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


. ..  fthite  . 
.   .   .do... 

do    .   . 

..       do  .... 
....   do  .... 
.   ...do  .... 
...     do... 
. .  Bullrtlo   . 
..Blai-k 
.  Ouachita. 
.Ouachita  . 
....Reii.. 
Mississippi 
(io  .     . 


21 

18 
•23 
26 
22 
24 
30 
SO 
14 
12 
?6 
28 
41 
48 


3,1 

1.2 
4.5 
0.9 
-1  3 
'2.  H 
6.1 
3.6 
2.7 
-1.0 
3. 
4.6 
8.2 
8.0 


3.5 

1.8 
6.1 
1.4 
-1.1 
2.0 
6.2 
3.5 
3.0 
1.0 
4.0 
4.6 
8.3 
8.0 


3.1 
1.0 
6.3 
2.3 
0.2 
3.3 
6.3 
3.3 
3.3 
-1.0 
4  0 
4.6 
8.5 


3.5 

1  2 
5.7 
•2.4 
l.S 
3.9 
6. 

3.2 
3.1 
-1.0 
4  0 
4.6 
9 
8.3 


3  5 

l.n 
5.8 
2.0 
•2.1 
4.9 
7.4 
3.2 
2.9 

-0 
4.1 
4.7 

10.0 
8.7 


3.5 
1.0 
5.R 
'2.0 
2.3 
5.7 
8, 

3.1 
2, 

-1.0 
4.1 


9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20     21     22      23     24      25     26     27      28     29      30      81 


4.7  4.7 
10.  5  10.  6 
9.  5I1O.2 


2  9 

0.4 
5.7 
1.9 
■2.3 
6.0 
8.9 
3.0 
2.5 

-1 
4.2 
4 

10.3 


2  7 
0.6 
5.0 
1.8 
2.1 
6.0 
8.9 
2.9 
2.3 
-1.0 
4.1 
4.7 
9.7 


10. 6  10. 7 


■2.7 
1.2 
5.2 
1.5 
2.0 
5.9 
8  9 
2.9 
2.2 
-1.4 
4.1 
4.7 
9, 
10.4 


2.7 
1.0 
5.6 
1.5 
1.9 
.5.8 
8.9 
■2.9 
2.3 

-1.0 
4.2 
4.7 
9.2 

10.0 


3.0 
1.3 
5.4 
1.6 
1.7 
5 

8.6 
2.9 
2.0 
-1.0 
4.2 
4. 

8.7 
9.4 


3.0 
1.3 

5.8 
1.6 
1.7 
5.5 
8.5 
•2.8 
2.0 
-0.8 
4.1 
4.7 
8.6 
9, 


3.4 

0.6 
5.8 
1.7 
1.8 
6.5 
8.6 
2.8 
1.9 
-1.0 
4.1 
4.6 
9.0 
9.0 


3.4 
1.1 

5.3 
1.6 
1 

5.S 
8.6 
2.8 
1.8 
-1  0 
4.2 
4.5 


3.4 
0.6 
5.2 
1.3 
1.5 
5.5 
8.7 
•2.8 
1.7 
-1.0 
4.1 
4.6 
10.9 
10.3 


3.3 

0.7 
5.2 
1.2 
1.4 
5.5 
8  5 
2.8 
1.6 
-1.0 
4.2 
4.5 
11.5 
10.7 


3.3 

0.6 
5.2 
1.1 
1.3 
5.3 
8  4 
2.8 
1.6 
-1.0 
4.2 
4 

11.8 
II  3 


3  3 
0  1 
5.2 
1.1 
1.2 
6.1 
8  2 
2.8 
l.R 
-1.0 
4.2 
4.5 
11.7 
11.8 


3.3; 

-0.2 
4.8 
1.1 
1.2 
5.0 
8  2 
2.8 
1.6 

-0.6 
4.1 
4.5 

11.7 

1-2.1 


3.3 
0.0 
4.4 
0.9 
1.1 
4.9 
8.1 
2.8 
1.6 
0.6 
4.1 
4.5 
12.  I 
12.1 


2.8 
0.0 
4.5 
0 

1.0 
4.9 
8.0 
2.8 
16 
-0.2 
4.3 
4.4 
12.5 
r2.  3 


2.5 
-0.3 
4.5 
0.7 
0.7 
4.6 
7.9 
2.8 
1.5 
-0.8 
5.0 
4.4 
1.3.4 
12.9 


2.4 

-0.3 
4.3 
0.6 
0.7 
4.4 
7.7 
2.8 
1.4 

-1.0 
6.0 
4.4 

14.0 

13.5 


2  4 
0.0 
4.3 
0.5 
0.6 
4.3 
7.6 
2.8 
1.4 
-1.0 
4.2 
4.4 
14.3 
14.0 
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Daily  temperatures   for    November,  1 932 


Stations 


9     10 


11     12     13     14 


16     17     18     19 


20 


21     22      23 


24 


25     26     27     28 


Ainitv55  , . .  ■  ; 

Batesville  % 

Bee  Branch 

Bentonville 

Blytheville 

Booneville 

Brlnkley 

Calico  RocW 

Camden54 

Carthage    

(Center  Point 

Conway 

Corning 

Crossett  55 

Dardanelle  

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette  

Harrison 

Helena 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Kock.... 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern  

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree?*.... 
Marshall 

Mena 

Morrillton  $? 

Mountain  Home. . 

Mount  Ida 

Newport  

Okay 

Ozark?^ 

Pine  Bluff , 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Searcy  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana  

Warren , 

Wilson 

Wynne 


Maximum 

Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
I  Maximum 
i  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
t  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 


63 

30 

59 

25 

57 

28 

59 

26 

55 

34 

61 

29 

61 

30 

58 

29 

60 

33 

59 

31 

62 

33 

60 

30 

57 

29 

60 

43 

59 

30 

63 

42 

61 

37 

61 

32 

61 

27 

59 

27 

59 

32 

58 

25 

57 

25 

62 

35 

59 

34 

66 

33 

57 

33 

60 

25 

56 

37 

59 

29 

60 

35 

BO 

32 

60 

27 

67 

40 

57 

34 

54 

23 

59 

3(1 

57 

38 

58 

25 

60 

25 

57 

30 

61 

28 

58 

29 

62 

31 

57 

31 

57 

44 

60 

34 

60 

27 

55 

30 
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44Thermoraateri  are  read  in  the  morning:  the  max: 


mam  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 

Weather  Bureau,  Little  Ror'k,  Ark.l  4-3-1020 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 
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:)L.  XXXVII  Little  Rock,  Ark.,  December,  1982    No.  12 


GENEKAL  STJSIiaCAJElY 

Tempercitures  were  above  normal  the  first  six  days  of  the 
lonth  with  departures  as  high  as  18°  above  normal,  but  the 
old  weather  which  overspread  the  State  on  the  7th  continued 
ntil  the  20th  with  temperatures  of  zero  or  slightlj^  lower  re- 
orted  from  a  few  stations  in  centrnl  and  northern  portions. 
)epartnres  ranged  from  10^  to  over  20°  below  normal  during 
bis  two- week  period  with  maximum  temperatures  below  freez- 
ig  over  most  of  the  State  on  the  l2th,  13tb,  15th,  and  16th. 
'he  mean  temperature  (or  the  State,  based  on  the  reports  of  62 
tation«,  was  39.9°  which  is  2.6°  below  normal,  making  this 
tie  coldest  December  since  1917.  All  stations  for  which  nor- 
lals  have  been  com.puied  showed  negative  departures.  Monthly 
leans  ranged  from  35.2°  at  Dutton  to  45.2°  at  Highland  and 
'exarkana.  The  highest  temperature  recorded  was  79°  at  Mor- 
illton  on  the  2d  and  at  Booneville  on  the  6th;  the  lowest,  5° 
slow  zero  at  Marshall  on  the  1 7th.  The  greatest  daily  range 
rtis  54°  at  Dutton  on  the  1st. 

December  w-as  a  wet,  rainy  month  with  an  average  of  12  rainy 
ays,  or  5  more  than  the  normal.  Rainfall  was  generally  light 
5  moderate  the  first  7  days  of  the  month,  but  excessive  from 
rie  22d  to  the  24th  and  on  the  29th  and  30th  with  numierous 
:,ations  reporting  over  4.00  inches  the  latter  part  of  the  month. 

e-t  occurred  over  most  of  the  State  on  the  9th  and  either  sleet, 
fiin  or  -inow  from  the  10th  to  16th  with  glaze  forming  over 
lost  of  the  State  during  this  period.  Glaze  was  heaviest  in 
5uttu^ru  and  east  •rn  sections  vvhere  telephone,  telegraph,  and 
owcr  lines  were  severely  damaged,  some  towns  being  isolated 
ir  two  or  three  days.  An  unusually  large  number  of  accidents 
ccurred  in  which  many  peisons  were  seriously  injured  from 
illing  on  the  ice-covered  ground,  resulting  in  at  least  two 
eaths.  Travel  everywhere  was  e.'?:ceedingly  hazardous,  many 
ehools  were  closed,  and  bus  schedules  were  suspended  in  some 
iistancfs  in  the  southeastern  portion  of  the  State  where  condi- 
if-ns  were  rhe  worst. 

The  aversige  precipitation  for  the  State  for  the  93  stations 
eperiing  was  7.86  inches  which  is  3.77  incites  above  normal, 
he  average  this  year  being  exceeded  only  by  that  in  1892  when 
t  was  8.79  inches.  Monthly  totals  ranged  from  8.97  inches  at 
..Pad  Hill  to  13.57  inches  at  Jcssievihe  with  stations  in  the 
lorthweatern  portion  of  the  Stare  receiving  the  lea-t  amount  of 
ainfail,  while  precipitation  was  heaviest  in  (he  Boston  Moun- 
ains  and  in  the  southeastern  portion.  All  stations  except  two 
eport'd  a  measureable  amoun'  of  snow  the  average  of  which 
viis  3.7  inches.  Snowfall  was  h^av'est  in  the  Boston  Moun- 
iiins  and  in  central  sections  wiih  Mount  Ida  reporting  a  montli- 
y  total  of  11 .5  inches.  E!  Dorado  in  a  southern  border  county 
pported  3.0  inches  of  slpet.  The  greatest  24-hour  amount  of 
ainfail  was  6.53  inches  at  Bentonville  on  the  22d-23d. 

T.A.M. 


(Haze,  Torna 


f  buildingHp^liorn- 


,0-. 


to  houses 
mngs, 

11  xhe 


liosses  from  Windstorms, 

Heavy  hail:-Salem,  6th,  $1,000  damage' 
burg,  7th,  no  report  on  damage. 

Windstorms: -Night  of  23d-24th,  Clarksville,  ll.O'Oi 
and  barns;  Hampton,  $5,000  damage  to  building 
houses,  barns,  and  garages  damaged,  loss  $5,000. 

Glaze: --$170, 000  damage  to  Telephone  and  Telegraph   lines    from 
lOlh  to  the  16th  in  ea.stern   and    southern    sections.      Several    thousand 
dollars  damage  to  fruit  trees,  shrubbery,  and  buildings. 

Tornado :-From  Pliun  Bayou  to  England,  24th,  12:30  a.m.,  from  sw, 
a  narrow  path  11  miles  long,  12  injured,  property  loss  $40,000. 

Flood  Loss:— On  Arkansas  River  near  Fort  Smith  $2,825;  on  Ouachita 
River  near  Arkadelphia  $8,000. 
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Daily  River  Stages  for  December,   1933 
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Amity....... 
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A.rkiinsa.3  City  
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Bentonville 
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Observer 


).  W.Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Ncff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Soanhui 

U.   8.   Weather  Burca 

Harry  .lohnson 

Vernon  0.   Howe 

Charles  Phillips  .Jr. 

F.  H.  Randolph 
R.  J.   Torrv 
V/.J.   Copp 
Georgia  Quarterman 
H.  K    Bell 

John  C.  Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E ,  E.  Oordrev 
WinfredD.  Polk 
O.  B.  HcSpadden 

G.  A.  Gifford 
C.  G.  Hudson 
Geo.  N.  Goodier 
S.  G.  Pate 
Ben  Johnson 

J.   M-    Kickett.s 
J.   J.   Bnbb 
Dr.  R.   H.    Hardin 
Geo.   W.   Nichoalds 
niverslty  of  Arkaiis 
U.  S.  Weather   Sure 
R.  J.  Mc  Cuistoti 
T.  J.  Logan 
V.'.  R.  Owens 
S.  G.  Battenlield 
W.  £.  McVay 
A .  F    Stevens 
Louis  R.  Keck 
James  A.   Burnett 
Geo.  W.  Baker 
J.    O.  Cooler 
N.  P.  ONeal 
G.  C.  Bolton 
H.  Q.  Sanderson 
V.  S.  Forest  Service 
Bci'.edictine  Ridters 
J.  H.  Crosswhite 
U.  S.   Weather  Burt 
I.  C.  Sutton 
H.  fl.  Lennardt 
J.  W.  Eppes 
State   Agri.    School 
Mrs.   W.   I,.    Matthe 
8.  F.  Whittaker 
C-  N.   Ilouck 
Charles  Walton 

A.  .'.   Park." 

E.   vy.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Ralbert 

(4    A.  Whitiiugton 
J.  D.  Henderson 
TJ.  S.  Forest  Sarvlcf 
U.S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Charles  11.  Hamptoi 
Orkney  O.  Milton  ' 
W.  R.   Heagler 
P.  D    Roberts 
W.    E.   Baker. 
V.   C.   Wri.srht 
Miss  Theresa  iScheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E,    Edmlston 
Craig  WiiiiJiins 
Mrs.   M.  \     TiedaU 
Cari  A.  Starck 

S.  T.  P.ooney 
Arthur  D.  Smitli 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Sforv 
Adam  F-  r>uerkle 
New  Subiaco  Abbe: 
Walter  James 
H.  S.  llrashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.   Chevftn  Bevill 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J.   R.   Huddleston 
Charles  Huff 
D.  O.  Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.   K.  Barton 
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aKCS^Vo^re-JetTter^^^^^^^^  pVacipUattoX"2,  b^ia  f  ^"^in.    ^f...  sunset   uulea.    otherwise  iudlcated 


.^QUVnuMbKH^.' 
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Daily  Precipitation  for  December,   1932 


Drainage- 
basin 


Day  of  Month 


17 


18 


20 


22 


24 


25     36 


imity 

Lrkadelphia. 
Arkansas  City  .  •  1 

Vrlberg 

iatosville 

jee.  Branch.  ...• 
3eutonvil!e  .. .• 
Jig  Lake  Outlet  . 


Mack  Rook 

Blvtheville I' 

Booueville    • 

griukley 

::;alico  iiock 

Ji'ivlen 

>rth.age ' 

3eutcr  Point ,■ 

Clarendon 

Clinton 

Oonway ,■ 

toruing 

Cotter 

Crossett  

Danville 

HarrlanclU' ! 

0.J  Vails  Bluff.   . I 

Dumas 

Diitton 

El  L-nrado I 

England- 

Kureka  Springs.. 
Favetteville   .... 

Fort  Smith ' 

Freeman  Sprgs. . 

Fulton 

Georgetown 

Gilljert 

Grannis 

Gravette  

Harrison 

Ki^lena 

Higden  

Highland 

Hope 

Hot  Springs  

Indcc 

Jossieville 

.Tonesboro 

Lead  Hill       

Little  Bock..* 

Lurton 

Lutherville 

Madison 

Magnolia 

.\[alvern 

Maumoth  Spg. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marsliall 

Meua 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Paragould- 

Parkin  

Patfrsou 

Pig'-'ott 

Pine  Bluff , 

Pocahontas  .... 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers 

!*t.  Charles 

fit.  Francis  

Searcy  

Springbank 

Storv 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkaua  

Thnvnburg  

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitocliffs 

Wilson 

Wynne 

Yaneopin.  . 


HirOuiichita   

ll'll' Ouachita   

iSil'Mississippi     .. 

White   

White    

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis..  . 

White   

St.  Francis 

Arkansas 

White   

White   

Ouachita 

Ouachita 

Red 

White   

White   

Arkansas 

White    

White    

Ouachita  

Arkansas 

Arkansas 

White- 

Mississippi     . . 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White    s 

White   

Arkansas 

Arkansas 

Red I 

Wliite     

White   

Rod 

Arkansas 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red 

Ouachita  

White   

White    

Arkansas 

White    

Arkansas 

St-  Francis  — 

Red 

Ouachita 

White   

St.  Francis 

St.  Francis 

White    

Ouachita 

Arkansas 

White   

Ouachita 

White   

Ouachita  -    ., 
Ouachita   ...   . 

Red 

Mississippi 

Arkansas 

St.  Francis.... 
i!!St,  Francis.... 

White 

St.  Francis 

Arkansas 

White   

f)ua.chita 

Ouachitp,  

Ouachita 

White 

White 

St.  Francis... 

White 

Red 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Arkansas    ... 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red.. 

.Mississippi  . . 
St.  Francis... 
.\rkansas 


lill 


.01 


.30 


.02 


.OS 


T. 


.07 


.09 


.02 


03 


.08 
.24 
04 

'  j'6 
T. 

.31 
).20 
.66 
T 
.55 
.20 
08 

'.19 

.'93 


T. 

'!6s 

.05 
.05 
.OS 

'.'li 

1.32 
.28 
.02 


.02 


T. 


.01 


.09 
.60 
.31 
.23 
.07 
.01 
.40 
.25 

'.20 
.41 
.12 
.28 
.22 

.B5| 
.14 
.21 


.42 
1.45 

".kb 

'.'26 
.48 
T 
.35 


T. 


.42 


.10 
.61 
.95 

i.'ii 

.35 
.75 

20 
1.00 

!35 

.25 

.45 

2.90 


.78 
1.40 
.15 
1.  25 
.37 
.13 
.30 
.02 

'.'56 
.76 
.10 
.48 
.15 

'.'68 
.31 
.45 


22 
2.40 
1. 10 

.21 

T 

'.'13 

I  35 

1.60 

.52 

.53 

• 

1.23 
.30 
.S3 
.84 

.42 
.75 
.80 
.86 
.36 

1.30 
.50 
.33 

1.28 
3(1 
7S 

1.18 


.02 


.10 


.30 


.16 


.02 


.38 


.30] 
.231 
.50: 

T.'\ 
.10 
.28 
T. 

'.'06 
T 

.26 
.05 
.16 

".V 
.18 

.'16 

.oe 

.20 

.45 

.C 

T 

.29 

.50 

.86 

.35 

.26 

.30 

.13 

.04 

'.'•20 
.08 
.08 
.31 
.26 
.25 
.40 


67 
1.26 


'J'. 


3.65 
.68 

1.07 
.18 

'.'42 

'.'75 
.44 

l.lll 
.08 
.54 
.55 
.Si 
.06 

1.50 
82 
.82 

l.SO 
.ii 

2.65 


.25 


.08 


.12 


::. : 


.07 


.10 


.58 


.05 


1.20 

.55 

.03 

15 


.04 

'."29 
1.50 

.16 
1.05 

.51 

T. 


1.12 


04 
05 
.27 


05    .27 


.25 


.04 


.26 


.20 


.12 
.11 
l.OP 
.02 
.34 
.23 
.05 
.10 
10 


.22 


.10 
.35 

'.'94 
1.79 

.55 
.60 

'.'62 
.36 

'.'•29 
T. 
l.,50 


.55 

"46 
1.00 

1 

.22 

.78 


.V2 


3.42 
.05 
.05 
.19 


.70 
1.06 


.90 
1.'32 


1.10 
89 


.01 


.50 
't' 

i.'62 
* 

'.'is 

* 

-18 


.66 
1.07 


.27 


.39 
.15 
T. 

lao 


.72 

'."iol, 

1.051, 
.06 
.40 
.30 
.16 


.40 

.10 

1.15 

.09 

.03 

IV 
T, 
.03 


.01 


.16 

.'65 

.07 

.06 

2.04 


.15 

.23 

T. 
1.10 

.08 
1.00 
6.17 

.'ii 

.06 

.83 


.80 
1.23 
1.83 

i.'se 

.75 

.12 

1.'25 

2.  03 

15 

50 


.20 
.06 
.23 
.04 

t" 

.26 

'.'65 
.V 
.60 
.11 
30 
.04 
.38 
.15 
.18 
T. 
.03 
.04 

'.'i-4 

'.'06 
.56 
.01 
.21 


.06 
.15 
.15 

'.'75 
.07 

3.48 
.44 
.20 
.(' 
.21 

.12 

1.78 

1  62 

.15 

.53 

1.88 

2.40 

3.05 

.23 

.12 

08 

11 

1.45 

R.  10 

.87 

04 

.50 

.67 


•2.00 
2.45 
1.61 


.20 


.10 

'i- 

.10 

.61 

.76 

i.22 
.05 
.23 
..35 


.04 


29 


1. 
1 

.05!l 
.05  1 


2.00 
.32 

.07 
1.40 


.18 


.08 

.25 

.26 

T 

.30 

.32 


1.2; 


35  2, 

.04  1. 

.05|1. 

.50  1 
1.70 
10 
1.40 


.10 
l!29 

"67 
.05 
.02 
.23 
.05 

1.20 

1.06 
15 

ll.l! 


.02 


80      81      -g 


2.8711.37 
1.85    .91 


.80 


.07 


.55 


.02 


1.63 

1.88 

.95 

2.22 

1.97 

1.58 

2.53 

.94 

.97 


.08 


1.40 


.32  1.1311.05 


.30 


.22 
.26 


1.40 
2.  10 
.80 
1.20 
1.43 
1.37 


.03 


.24 


89 
4.33 
2.28 
4.02 
.43 
2.75 
3.25 
2.40 
2.11 
1.80 
1.66 
2.37 

4.' 33 
1.42 
4.  '25 
4.58 
4.60 
1.43 
1.  16 
4.00 
3.39 
2.05 
1.45 
.89 
1  12 
4.30 
.71 
.65 
.49 
1.85 
2.00 
30 
1.87 
4.35 
.36 
1.40 
1.'20 
3.86 
4.21 
1.99 
3.00 
3. 25 
4.26 
2.34 
1.44 
2.93 


1.03 

03 

1.82 


2.00 
1.53 
1.81 
.02 
1  .50 
1.43 
1.46 


.41 


.22 


T. 


.10 


.09 


.03 

1.78 

'.'6.5 
.15 

1  00 
.96 
.50 
.92 

1.24 

1  52 
.06 

1.'27 
.06 


.38 
1.05 
1.45 
.96 
.06 


1.84 
.13 

.'oB 
80 
.40 

.30 

.33 

.05 


3. 
1.62 
3.20 
2.15 
.80 
3.30 


7.05 
6.30 
12. 23 
6.38 
8.52 
7.52 
7.65 
7.10 
8.4] 
7.05 
5.30 
7.65 
6.97 
9.65 
7.80 
9.38 
7.42 
9.29 
9.25 
7.95 
5.41 
11.21 
8.02 
8.19 
7.00 
10.69 
7.11 
9.99 
8.83 
7.58 
6.77 
5.08 
5.98 
7.11 
7.63 
5.76 
9.90 
6.53 
4.36 
7.  .51 
7.70 
8.58 
6.02 
9.^28 
5.99 
13.57 
8.05 
3.97 
6.40 


1.55 


1.30 

1.10 

05 


2. 16  1.  60 

2.86  .. 
2.601   .55 


3.25' 
2 .50 
4.87 
2.70 
5.34 
3.50 
4.26 
1.90 

93 
2.89 
2.10 
4.00 
4.85 
2.02 
4.80 

.73 
1.86 
1.45 

.69 


2.50 '2.60 
2.50  1.99 
.90 
.70 
2.14 


.02 


2. SO 
4.12 
1.53 
.07|2.65 
....  .66 
.10l4.'22 
.ll!4.45 
T.  2.00 
1.25 


4.90 


7.44 
7.77 
9.44 
7.15 
4.95 
7.55 
7.31 
7.98 
8.90 
7.23 
6.57 

10.28 
8.31 

10  99 
9.10 
8.11 
6.65 
4.68 
8.80 
7.37 
9.19 
8.19 
9.26 
8. -27 

12.03 
6.55 
8.30 
4.90 

'7.'9.5 
7. '23 
7.84 
10.41 
8.22 
6.56 
5.78 
8.72 
9.80 
5.70 
1.50110.07 
3.89    8,45 


1.06 


2.80 
.•29 
.47 

r 

1.58 
.30 

2 

1.40 

1.60 
.12 


1.95 


.08 
1.65J1.30 
J.52;1.98 
1.  nil  56110.55 


7.88 
6.64 
7.03 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Hi  vers 


flott.er    

Calico  Rock.  ... 

Ratesville 

Newport 

Reorgeto'.vn 
De  Vails  Kluff.  , 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  ... 
Arkadelphia.  .. 

Camden      

Fulton  

Helena 

Arkansas  City. 


..'.shite  . 
.   . do  .   . . 

do 

..   .  .do  .... 
. ...   do  .... 
.   ...do  .... 
...     do... 
..  Bullalo    - 

..Rlaek 
.  Ouachita. 
.Ouachita  , 
....Red.. 
Mississippi 
do  .     . 


Flood 

1 

•1 

•^ 

4 

5 

6 

7 

Stage 

21 

2.4    2.4 

2,4 

'2.41  2.4 

2.4 

•2.4 

18 

0  0    0.0 

0.0 

0  0    0.0 

-0.1 

Hl.l 

2-1 

4.3    4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

26 

0.5 

0,5 

0.5 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

-!2 

0  5 

0  4 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

24 

4  2 

4  1 

4.0 

4.0 

3.9 

3.9 

4.0 

30 

7  5 

7,4 

7.4 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

SO 

2  8 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

14 

1  4 

1   3 

1.4 

1.4 

1.5 

1.4!   1.4 

12 

-1  ? 

-1.2 

-1.2 

■1.2 

-1.2 

-l.Ol-l.O 

?6 

4  1 

4.1 

•4.1 

4.1 

4.0 

4.0    4.0 

23 

4,4 

4.5 

4.4l  4.4 

4.4 

4.41  4.4 

44 

14  7 

1,5.0 

,15.3115.2 

14.2 

12.6111.3 

48 

14.4 

14.7 

I1.5.  0115.2^1-5.  4 

I4.9I13.8 

10 


2.31  2.3] 
-0.4-0.2! 
4. 4  4  2 
O.R 
0.2 
4.0 
7.2I 
2.7 
1.6 


-1.2 
4.0 
4.4 
10.5 
12.6 


0.5 
0.2 
4.0 
7.2 
2.7 
1.5 

.1.2 
3.9 
4.4 
9.4 

11.5 


2.6 
0.0 
4.4 
0.5 
0.1 
4.0 
7.2 
2.7 
1.5 
-1.21 
4.0 
4.4 
8.5 
10.8 


11      12 


2.6|  2 
-O.ll-O, 

4.61  4, 

0.51 

O.li 

4.0 

7.2 

2.7 

1.5 
-1.0 

4.0!  4. 

4.4    4 

8.31  8, 

9.71  9, 


13 


2.6 
-0.2 
4.6 
0.5 
0.1 
3.9 
7.1 
2.8 
1.4 
-1.2 
4.2 
4.4 
8.9 
8.8 


2.4 
-0.3 
4.5 
0.5 
0.2 
4.0 
7.1 
2.8 
1.5 
-0.8 
4.3 
4.5 
0.6 
9.0 


16 


17 


20 


2.4 
-0.3 
4.2 
0.5 
0.3 
4.0 
7.2 
2.8 
1.5 
-0.8 
4.7 
4.6 
11.0 
10.0 


'2.4 
-0.4 
4.2 
0.5 
0.3 
4.0 
7.2 
2 

1.5 
-0.4 
4.7 
4.6 
13.3 
11.2 


2.4i   2. 


0.0 

4.2 

0.3 

0.3 

3.9 

7.2 

2.7 

1.4 
-0.4 

4.3 

4.8 

14.6115 
12.5  13 


2.4 
-0.1 

4.4 

0.3 

0.4 

3.9 

7.0 

2.7 

1.5 
-0.4 

4.2 

4.9 

16.2116, 
15.0116 


21 


22 


2.4 
-0.1 
4.4 
0.3 
0.4 
3.7 


6 
2 
1 

1.4' 
5.3 
4.8 
16.9 
16.7 


23 


'24 


3.1 

1.7 
8.1 
1.0 
0.4 
4.0 
7.3 
9.6 
7.7 
2.6 
6.3 
5.1 
17.0 


1117.4 


25     26 


17.8 

17.2 

2'2. 1 

15.3 

12,2 

8.0 

8.7 

5.0 

13.7 

3.2 

r2.5 

14.8 

16.8 

17.4 


27 


28 


29 


15.4 
13.0 
21.  6 
22.2 
17.4 
17.2 
17.1 

5.0 
11.4 

.5.0 
12.8 
21.8 
18.5 


5119.6 


30 


7.8 

6.5 
14.9 
20.9 
18.3 
19.3 
20.0 

5.0 
13.2 

3.8 
13.0 
•22.0 
21.3 
24.9 


8.2 
13.1 
'22.3 
23.0 
'20.0 
20.4 
■21.3 
10.8 
21.0 
19.4 
14.8 
21.3 
'24.1 
26.4 


48 
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December,  19S2 


Daily  temperatures   for    December,   1983 


Stations 


10 


18 


19      20 


24 


■25     26 


27 


28 


29     30      31 


AtnitY§§   

Batesville  % 

Bee  Branch 

Bentonville 

BlythevillG 

Booneville 

Brinlcley 

Calico  RocW 

Camden?^ 

Carthago     

Center  Point 

Conway 

Corning 

Crossett  W 

Dardanelle  

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Gravette  

Harrison 

Helena 

Hope   

Hot  Springs 

Joneshoro   

Lead  Hill 

Ijittle  Eock.... 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern  

Mammoth  Spring. 

Maria  nna 

Marked  Tree??.... 

Marshall 

Mena 

Morrillton  % 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaeo 

Sunset 

Thornburg , 

Texarkana  

Warren 

Wilson 

Wvnne 


i  Maximum 
(  Miuimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Jiinimum 
5  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Miuimum 
)  Maximum 
/  Jliiiimum 
\  Maximum 
(  Miiiimun: 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
j  !\Iaximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Miuimum 
S  Maximum 
f  Miuimum 
)  Maximum 
(  Miuimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
S  iWaximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Miuimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
1  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
}  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
1  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
I  Jlinimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
J  Jiaximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
i  Jlinimura 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 


64 

44 

60 

40 

61 

39 

58 

36 

59 

43 

66 

34 

66 

38 

63 

34 

66 

39 

65 

35 

65 

44 

62 

39 

59 

40 

69 

41 

63 

38 

66 

43 

66 

43 

68 

46 

71 

35 

60 

38 

62 

35 

62 

41 

61 

29 

60 

35 

62 

37 

65 

36 

60 

42 

82 

45 

65 

31 

62 

45 

60 

42 

68 

42 

65 

44 

53 

40 

62 

37 

62 

40 

CO 

31 

61 

36 

62 

43 

62 

36 

65 

31 

62 

39 

67 

40 

69 

44 

61 

40 

65 

48 

66 

43 

63 

36 

65 

41 

63 

42 

59 

S6 

74 

43 

63 

34 

65 

51 

65 

36 

70 

35 


69 


70 
31 
63 
44 
68 
37 
71 
33 
70 
31 
71 
29 
73 
28 
71 
28 
71 
46 
70 
30 
68 
32 
69 
34 
71 
32 
72 
40 
67 
40 
72 
37 
73 
60 
64 
47 
63 
41 
70 
42 
64 
42 
64 
36 
61 
40 
71 
31 
63 
36 
68 
42 
69 
26 
68 
40 
69 
37 
75 
35 
68 
27 
67 
30 
68 
38 
75 
33 
63 
43 
67 
38 
68 
32 
69 
32 
67 
24 
69 
39 
71 
30 
72 
34 
67 
30 
72 
31 
74 
32 
69 
26 
72 
36 
72 

57 

4 

76 

46 

67 

28 

69 

32 

67 

36 

68 

45 


27 
22 
35 
17 
36 
17 
17 

6 
32 
20 
30 
16 
33 
20 
23 
14 
31 
27 
33 
23 
37 
23 
34 
21 
31 
16 
34 
32 
35 
20 
37 
26 
26 

9 

35 
29 
33 
23 
22 

6 
22 

8 
24 
14 
22 

4 
26 

8 
37 
23 
40 
26 
35 
22 
32 
19 
28 
11 
30 
22 
32 
16 
42 
27 
30 
24 
32 
13 
40 
20 
29 
22 
33 
10 
2' 
1' 
25 
22 
29 
10 
33 
19 
33 
18 
36 
25 
34 
26 
33 
15 
38 
32 
35 
25 
33 
18 
33 
25 
29 
17 
25 

5 
39 
25 
32 
19 
34 
25 
24 

20 

3; 

18 


30 
15 
27 
14 
25 
15 
17 

8 
18 

9 
30 
17 
26 
11 
18 
13 
24 
17 
29 
14 
29 
16 
26 
15 
20 

9 
21 
19 
28 
16 
29 
14 
19 
10 
30 
18 
24 
13 
16 

7 
18 
10 
22 
17 
23 

7 
lb 

8 
18 
12 
27 
17 
25 
15 
21 
11 
20 
10 
22 
14 
24 
14 
3( 
17 
25 
15 

10 
29 
13 
12 
11 
20 

24 
15 
21 
19 
28 

9 
25 
15 
23 
13 
28 
1 

25 
16 
23 

9 
30 
17 
27 
16 
25 
11 
25 
13 
27 
15 
15 

8 
23 
16 
22 
15 
29 
15 
22 

9 
31 
10 


42 
2 

41 

4 
42 

7 

39 
12 
36 
12 
45 
11 
3S 

0 
45 
10 
39 

9 
40 
10 
38 
18 
40 

6 
41 
12 
29 
12 
41 

5 
34 
10 
40 

4 
33 
16 
37 
-  1 
42 
15 
39 
10 
42 
18 
35 

7 
39 

2 
26 
10 
50 

8 
40 
11 
40 

8 
45 

1 
33 
12 
40 
13 
42 
14 
41 

9 
26 

4 
28 

5 
35 

6 
30 

0 
41 
13 
40 

9 
48 

2 
41 

3 
34 

6 
44 

6 
30 

8 
38 

2 
29 
19 
39 

9 
38 

1 
28 

1 
43 
10 

18 
42 
12 
45 

1 

30 
10 
32 

8 
34 

4 


35 

10 
36 
19 
37 
25 
31 
21 
40 
23 
31 
20 
37 
14 
40 
11 
36 
24 
35 
25 
33 
23 
36 
16 
35 
16 
36 
21 
35 
25 
36 
19 
38 
25 
35 
24 
40 
29 
35 
30 
38 
28 
45 
15 
36 
21 
29 
23 
40 
25 
41 
24 
30 
20 
38 
19 
32 
27 
36 
22 
4 
24 
38 
25 
34 
19 
29 
15 
28 
9 
40 
21 
38 
22 
35 
13 
39 
18 
37 
14 
31 
19 
38 
25 
34 
25 
36 
18 
33 
25 
37 
2^ 
34 
0 
82 
22 
35 
22 
31 
25 
37 
25 
38 
22 
32 
23 
28 
12 
29 
20 


58 

29 

55 

26 

56 

27 

51 

24 

50 

34 

58 

2-1 

54 

35 

55 

22 

57 

35 

55 

34 

61 

31 

55 

29 

51 

27 

51 

37 

55 

26 

52 

32 

52 

17 

55 

39 

60 

26 

53 

25 

52 

25 

52 

31 

49 

33 

49 

21 

50 

37 

57 

36 

53 

32 

51 

33 

53 

18 

54 

36 

53 

26 

56 

38 

58 

34 

54 

21 

66 

36 

51 

30 

44 

20 

53 

28 

65 

31 

55 

21 

58 

22 

51 

31 

64 

28 

56 

39 

54 

26 

46 

39 

58 

32 

55 

32 

52 

3' 

54 

27 

51 

30 

77 

42 

55 

24  .. 

69  57 

37 

02 
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ARKANSAS  SECTION 


WEATHER   BY   MONTHS 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologist 


)L.  XXXVII      LiTTLS  Rock.  Ark.,  Year,  1932         No.  13 


GENKKAI..  STJMMARY 

The  mild  weather  of  the  latter  part  of  1931  continued  during 
.nuary  and  February  19B2,  but  decidedly  colder  weatlier  over- 
iread  the  State  on  the  5th  of  March  bringing  the  lowest  teni- 
irature  of  the  winter  of  1931-32  and  the  coldest  for  the  entire 
■ar  of  1932  in  some  sections.  The  minimum  temperature  of 
■  at  Sunset  on  the  9th  is  within  1°  of  the  lowest  temperature 
er  recorded  in  the  State  for  March.  Temperature  averages 
sre  above  normal  from  April  to  August,  inclusive,  but 
'ptember  and  tlie  following  months  had  negative  departures, 
ovember  was  considerably  colder  than  the  average,  being  tlie 
e  coldest  since  1929,  and  December  was  the  coldest  December 
ace  1917.  The  mean  temperature  for  the  year  was  62.0° 
hich  is  0.7°  above  normal.  Of  the  62  stations  for  which  nor- 
als  have  been  computed,  42  had  positive  departures,  9  neg- 
ive,  and  2  were  normal.  Annual  means  ranged  from  56.8° 
,  Dutton  in  the  Ozarks  to  66.0°  at  El  Dorado  in  a  southern 
u'der  county.  Extremes  ranged  from  5°  below  zero  at  Mar- 
lall  on  December  17th  to  108°  at  Corning  on  July  16th. 
The  average  precipitation  for  the  State  was  51.11  inches 
hich  is  2.89  inches  above  normal.  Of  the  70  stations  with 
cords  of  10  years  or  more,  52  had  positive  departures  and 
S  negative.  January  was  the  wettest  January  on  record  sur- 
issing  the  correspondingly  wet  months  of  1916  and  1930. 
recipitation  was  also  above  normal  in  February  but  was  below 
r  the  next  three  months,  May  being  the  driest  May  since 
)25.  June  and  July  had  positive  departures  but  in  August 
id  September  rainfall  was  again  below  normal  with  a  decided 
jficiency  in  -outhern  and  extreme  western  portions  of  the 
;ate.  Precipitation  was  slightly  above  normal  in  October,  but 
dry  November  followed  with  the  lowest  State  average  since 
)20,  and  December  was  the  wettest  December  since  1892. 
rom  April  1st  to  September  30th  the  rainfall  was  76%  of  the 
Drmal  with  the  months  of  June  and  July  supplying  slightly 
i-er  50%  of  the  amount  for  the  period.  Annual  amounts 
mged  from  33  39  inches  at  Cotter  to  65.78  inches  at  Madison 
I  St.  Francis  County.  Positive  departures  occurred  generally 
I  the  eastern  half  of  the  State  and  in  the  Arkansas  River  Val- 
y,  while  stations  on  the  northwestern  slope  of  the  Ozarks,  in 
Drthern  border  counties,  and  along  the  southern  border  in  the 
)uthwestern  portion  of  the  State  received  the  least. 

The  last  killing  frost  in  spring  occurred  about  March  15th 
1  southern  and  central  sections  and  about  March  28th  in 
orthern  border  counties  and  the  more  mountainous  portions, 
he  first  killing  frost  in  autumn  occurred  October  6th  in  north- 
estern  counties  and  in  the  Boston  Mountains,  and  either 
ovember  1st  or  about  the  11th  in  other  sections.  The  grow- 
ig  season  ranged  from  1 75  days  at  Dutton  in  the  Ozarks  to 
il  days  at  Highland.  Only  slight  damage  resulted  in  the 
.11  from  frost,  but  the  freeze  in  March,  following  an  unusually 
liid  vi'inter,  killed  practically  the  entire  peach  and  pear  crops 
iroughout  the  State  and  severely  damaged  all  early  truck 
•ops  which  had  been  planted  much  earlier  than  usual. 
Tornadoes  occurred  in  March,  April,  and  October  in  which 
'  people  were  injured  and  property  valued  at  $136,500  de- 
royed.  Seven  people  were  injured  and  considerable  proper- 
'  was  damaged  during  windstorms  but  they  were  not  unusual- 
severe.  Nine  people  were  killed  and  three  seriously  injured 
Jring  electrical  storms  and  property  valued  at  $48,000  de- 
royed.  Hailstorms  occurred  during  the  spring  and  early 
immer  months  and  in  December,  doing  considerable  damage 
crops  and  roofs  of  buildings. 


ILLINOIS 


UNlVECS'Jf  OF 

Januaiy;— This  was  the  warmest  January  since  1923,  the 
average  being  5.2°  above  normal.  The  average  precipitation 
was  9.67  inches,  or  5.43  inches  above  normal,  establishing  a 
new  record  for  this  month.  Rainfall  was  heavy  in  nearly  all 
sections  of  the  State  and  especially  so  in  the  Ouachita  River 
basin  and  the  southeastern  portion  of  the  State.  Monthly  totals 
ranged  from  3.35  inches  at  Dutton  to  16.51  inches  at  Crossett. 
Thousands  of  acres  of  land  were  submerged  in  the  lower  Ouach- 
ita River  basin,  a  stage  of  38.0  feet  being  reached  at  Cam- 
den on  the  9th.  The  loss  from  high  water  during  the  month 
was  $144,000  on  the  Ouachita  River,  $15,700  on  the  White, 
and  $7,500  on  the  Arkansas. 

February: — Temperatures  were  above  normal  and  were  freez- 
ing or  below  for  only  two  days  at  Little  Rock  and  three  days  at 
Fort  Smith  during  the  month,  making  this  the  third  warmest 
February  on  record.  The  mean  temperature  was  52.0°  which 
is  8.7°  above  normal  with  departures  as  high  as  10°  above 
normal  in  the  northern  half  of  the  State.  Fruit  buds  began 
developing  much  earlier  than  usual,  and  peaches,  plums,  and 
early  strawberries  were  blooming  in  many  sections  by  the  close 
of  the  month.  Precipitation  was  1.42  inches  above  normal, 
with  monthly  totals  ranging  from  1.14  inches  at  Gravette  to 
8.14  inches  at  Prescott. 

yarch: — Temperatures  were  as  much  as  20°  above  normal 
during  the  first  four  days  of  the  month  but  the  cold  wave  which 
overspread  the  State  on  the  5th  lasted  until  the  15th,  bringing 
temperatures  as  low  as  18°  to  20°  even  to  southern  border 
counties  and  departures  as  low  as  30°  below  normal.  All  early 
truck  crops  were  severely  damaged.  Peaches  and  pears  were 
in  bloom  and  these  two  crops  were  practically  destroyed.  Early 
strawberries  were  damaged  and  retarded  but  sufficient  fruit 
buds  were  left  to  produce  a  good  crop.  Precipitation  was 
slightly  below  normal,  with  monthly  totals  ranging  from  1.63 
inches  at  Harrison  to  7.33  inches  at  Arkadelphia.  The  average 
amount  of  snowfall  was  1.1  inches. 

April: — The  mean  temperature  was  63.8°  which  is  2.3° 
above  normal,  all  stations  having  positive  departures.  Freez- 
ing temperatures  occurred  at  only  5  stations  located  in  the 
more  mountainous  portions  and  practically  no  damage  resulted 
to  growing  vegetation  from  frost  during  the  month.  However, 
nights  were  cool  during  the  middle  and  latter  parts  of  the 
month  and  growth  of  most  crops  was  retarded.  Precipitation 
was  decidedly  deficient  in  nearly  all  portions  of  the  State,  only 
four  stations  having  positive  departures.  Of  the  93  stations 
reporting,  22  received  less  than  2.00  inches  while  6  reported 
over  5.0()  inches.  Monthly  totals  ranged  from  0.71  inch  at 
Cotter  to  7.02  inches  at  Marked  Tree. 

May: — The  mean  temperature  was  69.5°  which  is  0.4°  above 
normal  while  precipitation  was  deficient  in  practically  all  sec- 
tions, this  being  the  driest  May  since  1925.  Monthly  totals 
ranged  from  0.28  inch  at  Gravette  to  5.01  inches  at  Danville. 
Thirteen  stations  had  less  than  1.00  inch  and  55  less  than  2.00 
inches  while  3  had  more  than  4.00  inches.  Wheat,  oats,  truck 
crops,  and  late  strawberries  were  damaged  by  the  dry  weather 
but  early  strawberries  yielded  much  better  than  usual. 

June: — Although  the  highest  temperature  recorded  was  only 
103°,  one  person  died  at  De  Witt  on  the  21st  from  heat  pros- 
tration. The  average  precipitation  for  the  State  was  4.86 
inches  which  is  0.76  inch  above  normal,  but  the  distribution 
was  irregular  with  most  of  the  rainfall  occurring  during  thun- 
derstorms. Monthly  totals  ranged  from  0.75  inch  at  Blythe- 
ville  to  9.15  inches  at  C^'nter  Point,  with  the  northeastern  por- 
tion of  the  State  and  counties  along  the  southern  border  again 
receiving  the  least  amount  of  rain  as  they  did  in  the  preceding 
month.  The  average  number  of  rainy  days  was  10,  though 
one  station  reported  16  and  four  others  15  rainy  days. 
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COMPARATIVE    ANNUAL    DATA    TOB.    ARKANSAS 


Year 


Temperature 


Precipitation 


Number  of  days 


S3 


means 
and  Ex- 
tremes 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1999 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904. 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913  

1914 

1916 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931  ..  . 
1932 


61.2 

60.5' 
60.0 
60.7 
61.3 
59.8 
62.8 
62.3 
61.4 
fiO.6 
62.0 
61.1 
60.5 
59.3 
60.5 
59.6 
60.3 
61.9 
62.1 
62.1 
61.0 
62.8 
59.8 
61.6 
61.4 
60.6 
61.9 
59.2 
61.4 
61.6 
60.7 
64.2 
62.7 
61.6 
60.1 
63.0 
61.3 
63.1 
61.1 
60.6 
61.7 
62.5 
62.0 


—0.7 
-1.2 
-0.5 
+0.1 
-1.4 
+  1.6 
+  1.1 
+0.2 
-0.6 
+0.8 
-0.1 
-0.7 
-1.9 
-0.7 
-1.6 
-0.9 
+0.7 
+0.9 
+0.9 
-0.2 
+1.6 
-1.4 
+0.4 
+0.2 
-0.6 
+0.7 
—2.0 
+0.2 
+0.4 
-0.5 
+3.0 
+  1.5 
+0.4 
-1  1 
+  1.8 
+0.1 
+  1.9 
--0.1 
-0.7 
+0.5 
+1.3 
+0." 


116 

108 
106 
103 
108 
105 
112 
111 
108 
112 
108 
116 
108 
105 
105 
106 
101 
113 
103 
111 
106 
107 
106 
108 
110 
107 
107 
106 
115 
113 
105 
107 
111 
109 
110 
113 
110 
105 
105 
110 
115 
107 
108 


-29 

6 
-14 
-13 
-22 
-17 

4 

-  2 

-  4 
-25 

-  5 

-  6 

-  2 
-12 

-  5 
-29 

-  7 

-  8 
0 

-19 
-13 

-  9 
-16 

-  1 
-11 

-  3 
-16 
-21 
-28 
-10 


-  3 
7 
2 

-  8 

-  6 
-17 

-  2 
-10 
-20 
-28 

0 

-  5 


48.22 

44. -19 
57.75 
47.91 
49.05 
44.69 
37.72 
46.13 
56.82 
41.49 
49.03 
35.27 
51.70 
44.62 
43.45 
62. 17 
55.99 
49.73 
48.88 
44.05 
45.21 
49.54 
45.83 
54.01 
42.85 
53.08 
42.18 
40.72 
44.64 
54.52 
54.28 
47.46 
46.50 
59.85 
37.03 
42. 19 
49 .24 
65.85 
50.50 
46.10 
46.62 
46.98 
61.11 


3.73 

+  9.53 

0.31 

+  0.83 

-  3.53 
10.50 

-  2.09 
+  8.65 

6.73 

+  0.81 

12.95 

+-  3.48 

3.60 

-  4.77 
+13.  95 
+  7.77 

1.51 
0.66 
4.17 
3.01 
1.32 
2.  .39 

+  5.79 
5.37 

+  4. 

-  6.04 

-  7.60 

-  3.58 
+  6.30 
+  6.06 

-  0.76 

-  1.72 
+11.  63 
-11.19 

-  6.03 
+  1.02 
+  17.63 
+  2.28 

-  2.12 

-  1.60 

-  1.24 
+  2.89 


5.2 
5.4 
3.4 
7.0 
2.2 
3.3 
9.3 
7.7 
3.5 

15.5 
5.2 
2.5 
5.4 
6.8 

10.8 
3.0 

11.3 
7.1 

16.2 
4.7 
6.2 

12.1 

18.1 
3.4 
4.2 

15.3 
5.2 
9.0 

14.3 
5.4 

12.5 

11.1 
6.0 

19.9 
7.8 
4.2 
6.3 


169 

180 
159 
185 
176 
167 
171 
178 
158 
170 
150 
175 
150 
162 
169 
146 
156 
163 
158 
176 
172 
152 
171 
158 
149 
163 
191 
187 
174 
166 
174 
178 
170 
160 
193 
184 
175 
161 
183 
162 
192 
172 
175 


94 

94 

98 

95 

97 

92 

97 

96 

106 

105 

120 

111 

121 

107 

112 

107 

96 

91 

100 

93 

109 

117 

110 

107 

109 

81 

76 

74 

76 

75 

74 

85 

83 

82 

68 

81 

79 

85 

76 

83 

75 

82 

85 


Pi    O 

Ah  O 


102 

91 

109 

86 

92 

106 

98 

91 

101 

90 

95 

79 

94 

96 

85 

112 

113 

111 

108 

96 

84 

96 

85 

100 

107 

121 

99 

104 

115 

124 

lis 

102 
112 
123 
105 
100 
111 
119 
107 
120 
98 
lU 
106 


76 
92 
65 
81 
84 
78 
103 
95 
86 
92 
83 
84 
95 
81 
89 
82 
82 
76 
75 
75 
91 
90 
83 
87 
102 
74 
74 
8S 
99 
86 
98 
78 
94 
95 


.9o 


s. 

s. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

sw. 


KILLING    FROSTS,     1932 


Stations 

Amity • 

Arkadelphia. .  • 
Arkansas  City. 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville. . . . 
Big  Lake  Outlet 

Black  Rock 

Blytheville  .-■. 
Booneville.  — 

Brinkley 

Calico  Kock. . . 

Oiimden 

Carthage 

Centorpoint — 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville  

Dardanelle 

De  Vails  Bluff.. 

Dmnas  

Duttou. 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Payetteville.. . 

Fort  Smith.   . 

Freeman  Spr.  . 

Fulton 

Georgetown  .. . 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope  

Hot  Springs... 

Index 

Jessieville , 

Jonesboro 

Lead  Hill.... 


Stations 


Little  Rock  . . . 

Lurton     

Lutherville 

Madison 

iMagnolla  

Malvern  

MammothSpriig 
Marianna  ...  . 
Marked  Tree  .     , 

Marshall 

Meua 

Morrillton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman 

Oden 

Okay 

Osceola  

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers   

Saint  Charles . . . 

Saint  Francis.  • . 

Searcy 

Springbank  — 

Story    

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana 

Thornburg    .. 

Waldron    

Warran 

Waters 

Whiteclifts  .... 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


Last  in 
spring 


Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 


Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 


First  in 
autumn 


Length 
growing 

season 


Nov.  11 
Oct.  6 
Nov.  1 
Nov.  2 
Nov.  11 
Nov. 11 
Oct.  6 
Nov.U 
Nov.  2 
Oct.  6 
Nov.  1 
Nov.  12 
Oct.  6 
Oct.  6 
Nov.  1 
Oct.  6 
Oct.  6 
Nov.  1 
Nov.  12 
Nov  1 
Oct.  6 
Nov.  2 
Nov.  11 
Nov.  2 
Nov.  12 
Nov.  12 
Nov.  11 
Nov.  U 
Nov.  11 
Nov.  1 


Oct.  6 
Nov.  11 
Nov. II 
Oct. 
Nov.  11 
Nov.  13 
Oct.  6 
Nov.U 
Oct.  6 
Oct.  6 
Nov.  12 
Oct.  6 
Nov.  1 
Nov.  2 
Nov.  2 
Nov.U 


242 
198 
232 
232 
242 
241 
192 
241 
232 
197 
232 
243 
197 
192 
231 
192 
192 
232 
234 
232 
202 
232 
241 
229 
243 
234 
243 
242 
242 
215 

202 
241 
242 
192 
242 
244 
198 
242 
197 
206 
244 
192 
233 
232 
232 
242 


July: — Although  temperatures  were  not  unusually  high,  four- 
persons  died  from  heat  prostration  during  the  month  and  from 
the  10th  to  the  16th  considerable  loss  of  livestock  was  reported 
in  Mississippi,  Faulkner,  and  Phillips  counties.  Rainfall  was 
excessive  in  many  sections  of  the  State  during  the  first  decade, 
with  damage  occurring  in  Faulkner  and  Pulaski  counties. 
Monthly  totals  ranged  from  1.67  inches  at  Ft.  Smith  to  12.31 
inches  at  Thornburg.  Temperatures  were  a  little  too  high  for 
corn  during  the  second  decade  and  in  a  few  localities  the  soil 
was  too  dry. 

August. — The  mean  temperature  for  the  State  was  1.7°  above 
normal,  while  precipitation  was  1.94  inches  below  normal. 
Heavy  rains  occurred  in  much  of  the  northeastern  portion  of 
the  State  on  the  3d  or  4th  but  thereafter  showers  were  generally 
light  to  moderate  in  the  northern  half,  light  at  most  stations 
in  the  southern,  with  Amity  reporting  no  rain  during  the 
month  and  Camden  and  Carthage  only  0.05  inch.  Sections 
around  Ft.  Smith  and  in  the  Ouachita  River  basin  received 
very  little  rain  and  by  the  latter  part  of  the  month  deteriora- 
tion of  cotton  was  general  in  those  areas.  Cotton  opened  early 
because  of  the  hot,  dry  weather. 

September: — The  average  precipitation  for  the  State  was  2.54 
inches  which  is  0.82  inch  below  normal.  Rainfall  this  month 
like  that  of  the  preceding  month  was  light  in  southwestern  and 
extreme  western  portions  and  in  the  lower  Ouachita  River  ba- 
sin. Growth  of  cotton  was  stopped  in  southern  and  south- 
western sections  of  the  State  due  to  lack  of  rain.  Late  corn 
was  badly  damaged  in  central,  western,  and  southwestern  por- 
tions. More  favorable  conditions  prevailed  in  the  eastern  half 
of  the  State. 

October: — Cold  weather  overspread  the  State  on  the  4th  and 
5th  with  temperature  departures  ranging  from  18°  to  ^20°  ^be- 
low normal  in  northern  and  central  portions  on  the  5th,  26° 
being  recorded  in  extreme  northern  sections  and  30°  even  in 
some  southern  border  counties.  Rainfall  was  again  deficient 
over  most  of  the  southern  part  of  the  State  with  many  stations 
receiving  only  1 .00  inch  to  1.50  inches.  The  weather  was 
favorable  for  the  picking  and  ginning  of  cotton  and  for  the 
gathering  of  all  fall  crops. 

November: — The  average  precipitation  for  the  State  was  1 .98 
inches,  making  this  the  driest  November  since  1920  when  the 
State  average  was  1.95  inches.  Monthly  totals  ranged  from 
0.48  inch  at  Ft.  Smith  to  4.76  inches  at  Dumas,  only  one  sta- 
tion having  a  positive  departure.  The  weiither  was  favorable 
for  the  harvesting  of  fall  crops  during  the  first  four  or  five  days 
but  the  frequent  showers  and  the  low  temperaturea(luring  the 
middle  of  the  month  retarded  mopt  outdoor  activities. 
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atations 


Counties 


Amity Clavn 

Arlsadelpliia •  Clarjt 

Arkansas  City Desha 

Arl'jerg Stone.... 

Batesvi'.le Independence. 

Bee  Branch Van  Buren  •  -  •  • 

Beutonville Benton 

Big  Lake  Outlettt Mississippi 

Black  Kock •  Lawrence 

Blvthev'ille Mississippi.  ... 

Boonevil  le Logan 

Brinkiev Monroe 

Calico  Rock Iz» id 

Camden Ouachita 

Carthage Dallas. _^ 

Center  Point Ho^vard 

Clarendon Monroe 

Clinton Van  Buren. . . . 

Conway Faulkner 

Corning '|Clay 

Cotter [Baxter 

Crossett lAshley  

Danville    I  Yell 

Dardanclle jYell 

I)e  Vails  Bluff Prairie 

Dumas IDesha 


Dutton  

El  Dorado 

England 

Eureka  .Springs 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Frei-man  Springstt. 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Helena 

Hidden 

Highland 

Hope  .  ••• 

Hot  Springs 

Indextt 

Jessie  ville ■•• 

Jouesboro  

Lend  Hill 

LITTLE  ROCK  

LuthervilleTt , 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring  . 

Marianna 

Marked  Tree  

Marshall  

Mena  

Morrillton 

Mountain  Home  .. 

Mount  Ida  •  • 

Newport   

Norman 

Oden 

Okay 

Osceola  

Ozark 

Paragould 

Parkin   

Patterson   

Piggott 

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portia  nd  

Prescott 

Rison 

Rogers 

St.  Frauds 

Searcy 

Springbankit 

Story  

Stuttgart    

Subiaco 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg  

Waldron 

Warren 

Waters 

Whiteoliffs  

Wilson  

Wynne 

Yanoopin    


Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll    

Washington 

Sebastian 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland 

Little  River 

Garland 

Craighead 

Boone  

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery  . . . 

Jackson  

Montgomery  . . . 
Montgomery... 

Howard  

Mississippi 

Franklin 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Clay 

Jefferson. 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Logan 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  ... 
Little  River  — 

Mississippi 

Cross 

Desha 


Tempcratur 

. 

♦J 

(H 

a* 

g; 

CJ 

0) 

cS 

CJ 

c 

o3 

& 

1 

4-J 

be 

s 

1-3 

"3 
s 

< 

Precipitation,  inches 


c  ^ 


700 
250 
145 
700 
y77 
700 
1303 

"259 
252 
4C5 
205 
361 
158 

"476' 
■200 
516 
309 
293 
40!i 
175 
327 
330 
153 
162 
1590 
270 
229 
1465 
1461 
457 
2240 
260 
200 
675 
900 
1250 
1052 
250 
445 

'377' 
600 
275 
750 
345 
650 
357 
775 

'sis' 

277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
301 


62.4      103      Aug. 


58.4 
62.2 
68.3 


61.8 
62.8 
62.7 
69.0 
62-7 
62.4 
65.1 


101 
103 
97 


98 


July 
Julj 
July 


16 

22-I- 

17 


July 


103  July 
102  I  Aug. 
102  jJuly 
June 
July 
July 


101 
100 
102° 


63.2     102     July 
61.0     108     July 


64.2 


12 
34 
31 
34 

3 
26 
36 


196 
307 
215 
3')9 
122 
329 
243 

1385 
290 
236 
240 
700 
228 

1050 


332 
650 
675 
206 
800 
290 
237 
260 
167 


15 

5 

64 

34 

'13' 
44 

27 
20 
16 
17 
40 
10 
15 
17 
44 


63. 2 

ei.'s' 

56.8 
66.0 
63.0 
00. 1 
59.6 
62.6 


60.6 
58.7 
.69.1 
62.6 

64.8 
64.2 
64.3 


62.1 
59.3 
63.1 
61.8 

65.7 
63.3 
59.7 
63. 5 
60.6 
57. 8 
61.8 
62.0 
69.8 
60.4 
61.8 


101"    July 


101 

m 

06 

101 
100= 
100 
I'M) 
101 


.Inly 

Juno 
Jtdy 
June 
July 
July 
July 
July 


101 
9.S 
102 
100 

162' 
102 
103 


14| 
23 
It 
22 
19 
13t 
15+ 


16t 
■l6t 

l^t 

1;)+ 

14t 

17 

17 

16 


4  Dec. 
7  Uec. 
6      Dec. 


IS 

17+ 
12 


Pec. 
D'x. 
Dec. 
Dec- 
Doc. 
Dec. 
Mar. 


6     Dec. 
9     Dec. 


Dec. 


Aug. 
July 
July 
July 

Sept.' 
Aug. 
June 


3 

16+ 
22 
15t 

1 

1 

20 


64.2 
63.0 
61.2 


64.7 
60.9 
64.4 
61.8 
05.1 
59  5 


61.3 


36 


7 
20 


63.4 
62.6 

58.  4 
64.7 
60.6 


64.7 


61.2 
61.2 


]• 


102 
101 
99 
100 

103 
ICO 

99 
106 

98 
lOu 
104 
102 
101 
101 


July 
July 
July 
July 

Aug. 
July 
.luly 
June 
luly 
July 
Aug. 
July 
July 
July 
luly 


103 
105 
104 


103 
103 
100 
101 
103 
101 


101 
103 
95 
104 


16 
22+ 
16 
]6t 

"it 

16 
22 

9 
16 
14 

6+ 
16 
22 
15t 
16+ 


Aug- 
July 
.\ug. 


3+ 

lot 

6 


Aug. 
July 
July 
.luly 
July 
July 


1 

16+ 
I4t 
16+ 
23+ 
15+ 


July 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


1 

2t 
13+ 


102     June        21t 


100 
100 


.Tune 
Aug. 


23 
It 


16 
I7t 
18 
18 
18 
17 
9 


18 
16+ 


Dec. 

Dec" 

Dec 

Dec 

Dec. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 


18 


18 

17 

17+ 

IS 
9t 
9t 
9 


Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 

Dec'  ' 

Dec. 

Dec 


19 

17 

17t 

17+ 

'is' 

18 

18 


Dec. 

Dec. 

Dec. 

Mar. 

■  **.«« 

Dec- 

i>ec. 

Dec. 

Dec 

Doc. 

Dec. 

Dec 

Dec. 

Dec. 

Dec. 

Dec. 


Dec. 
Dec 

Mar. 


18 
16+ 

9|- 


Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec 
Dec. 


18 
18 
17 
18 
16 
17t 


Dec. 


Dec. 
Dec. 
Mar. 
Dec. 
Dec 


Dec. 


Dec. 
Dec. 


37 
37 
48 
10 
33 
40 
27 
2 
31 
7 
18 
45 
28 
47 
27 
33 
28 
11 
49 
39 
5 
20 
16 
46 
5 
27 
29 
32 
25 
32 
46 
51 
8 
47 
20 
8 
13 
35 
32 
60 
13 
13 
62 
41 
7 
6 
37 
26 
64 
33 
2 
16 
46 
28 
2(1 
27 
18 
44 
13 
20 
33 
49 
4 
6 
3 
36 
37 
9 
2 
16 
8 
45 
39 
26 
44 
32 
41 
5 
22 
25 
8 
45 
35 
1 
47 
12 
13 
38 
8 
28 
7 
24 
8 


49.08 

54.  35 

62. 27 

48.18 

52.95J 

51.62 

40.08 

47.  09 1 

61.70i 

51.47 

49. 08 

57.  38 

44.84 

48.16 

64.93 

49.63 

53. 47 

61.  14 

53.70 

45.07 

33.39 

54.32 

62  02 

48  68 

54.61 

64.30 

45.93 

47  80 

53  .24 

47.07 

45. 12 

35.78 

48.24 

55.119 

63.  56 

42.27 

58.93 

41.65 

36.93 

57.84 

62.  93 

60.46 

62,31 

63.74 

42.46 

52.  64 

50.79 

36. 92 

52.  6 

54.61 

65.78 

47.68 

55. 6t' 

36. 96 

49.64 

61.97 

63.37 

57.77 

43.8! 

38.84 

55.09 

62.41 

55.39 

50.05 

48.40 

57. 5^ 

46.64 

62.43 

66.18 

61.49 

53.85 

56.40 

42.  45 

55.47 

68. 92 

51.93 

40.36 

56.  99 

53.91 

44  88 

50.70 

54.15 

48,04 

44.92 

50 .69 

62.  27 

47.  99 

54.57 

50.61 

60.86 

68. 09 

52.  66 

52. 91 


K).28:Jan. 
11.90  Jan. 


14.41 
S.25 
9.50 
8.61 
7.65 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Dec. 


8. 85  Jan. 

9. 641  Jan. 

9. 88:  Jan. 

7.96Mune 

11.13!,lan. 

6. 97, Dec. 

11.43!Jan. 

10.80  Jan. 

9.7l|jan. 

11.03;.ian. 

9. 23, Dec. 

9.26;Dec. 

8. 531  Jan  . 

n.411Dec. 

16.5l!Jan. 

8.42!Jan. 

8. 45JJau, 

12.071 

Jan. 

13.87 

Jan. 

8.40 

hily. 

12.66 

Ian. 

9.52 

Ian. 

7.  68 

Dec. 

8.64  June 

7.49  .lune 

7. 16  Jan. 

11.28]  Jan. 

12. 16 

Jan. 

7.53 

June 

12.44 

.Ian. 

3.14 

July 

6.  OH 

•Ian. 

13.31 

Jan. 

7.74 

Jan . 

11.07 

Jan. 

12.50 

Jan . 

11. si; 

Jan. 

9.13 

Jan. 

13.57 

Dec. 

10. 32 

Ian. 

7.46 

June 

11.38 

Jan. 

7.48 

Jau. 

10.66 

Jan. 

11.08 

Jan. 

11.84 

Jan 

5.68 

Jul  V 

9.96 

Jan. 

10.89 

Jan. 

7.98'Dec. 

10.83 

Jan. 

7.23 

Dec. 

7.16 

,Iuue 

10.2s 

Dec. 

9.68 

Jan. 

10.  99 

Dec. 

1.1.26 

Jan. 

10.18 

Jan. 

11.23 

Jan. 

7.45 

Jan. 

9.24 

Jan. 

11.40 

Jan. 

13.01 

Jan. 

8.70 

.!an. 

11.64 

.Ian. 

8.29 

Jan. 

14.62 

Jan. 

12.46 

Jan. 

12.78 

Jan. 

8.8b 

Jan. 

9.29 

Jau. 

10.92 

Jan. 

12.81 

.Ian. 

10.41 

Dec. 

10.77 

Jan- 

7.44 

Jan. 

7.71 

June 

10.00 

J  an. 

12.31 

July 

9.09 

Jan. 

14.32 

I.Jan- 

10.  l^ 

Jan. 

10.91 

Jan. 

10.43 

ijan. 

10.  lelJari. 
12.48  Jan. 


Number  ol  days 


(i.OOiA.ig. 
0.62  Aug. 


1. 63 
1.41 
1.55 
1.08 
0.90 


Oct. 

Nov. 

Nov 

Aug. 
---  May 
1.26!June 
1 .  88]  Nov . 
0.75[.iune 
1.51IN0V. 
2. 25;  Sept. 
1.69  May 
0.05!  Aug. 
0  05|Aiig. 
0.36]  May 
0,93|Aug. 
1. 39  [Nov. 
0. 70  Aug. 


1.13 
0.38 
0.18 
1.00 
0.27 
1.16 
LOO 
0.86 
0.62 
1.66 
0.  69 
1.34 
0.12 


Mav 
Sept. 
.-Vug. 
\:ig- 
\"g. 
.\ng. 
Oct. 

Aug. 

^^ept. 

Aug. 

Aug. 

May 

Aug. 
0.89  Nov. 
0.84  May 
0.98  May 
0.97iNoy. 
1.12  Auk. 
0.281  Mav 
0  85] Aug. 
2.08  May 
1.36]Noy. 
0.70;  Nov. 
0.  lOlAug. 
l.OoiNov. 
l.OliSept. 
0.351  Kug. 
0.761  May 
0.81!  Vug. 
1.2ojNov. 

1.26  \ov. 
1.73Mav 
0.83  Sent. 

1.27  Sept. 
0.90  May 
1.52  Apr. 


1.2 

1.52 

1.27 

0.37 

0.73 

1.32 

1.24 

1.18 

0.88 

0.62 

1.10 

0.55 

1.21 

0.86 

1.52 

1.22 

2.30 

1.13 

0.60 

1.01 

1.09 

0.93 

1.22 

0.95 

0.76 

1.22 

1.02 

0.99 

1.46 

0.87 

L57 

0.96 

0.63 

1.02 

0.35 

2.13 

0.84 

0.51 


Jlay 
Nov. 
Aug. 
Aug. 
Sept. 
N.iv. 
Vlay 
Nov. 
Aug. 
\u,M. 
May 
Nov. 
June 
May 
Sept. 
May 
Apr. 
May 
Aug. 
Aug. 
Oct. 
May 
May 
Sept. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Nov. 
Aug. 
Sept. 
A  r. 
Aug. 
Aug. 
Vug. 
Sept. 
Mav 
Mav 
Aug. 


8.7 

2.6 

2.0 

3.0 

2.0 

30 

8.0 

T. 

1.5 

1.2 

0.9 

3.6 

1.8 

3.6 

4.5 

6.3 

4.7 

2.0 

2.5 

1.0 

5.4 

3.3 

0.3 

4.0 

5,2 

3.  5 

8.9 

T. 

7.5 

5.6 

5.2 
1.7 

6.7 
5.2 

4.5 
7.5 

11.0 
6-5 
7-0 
2.0 
1.4 
8.3 
7.0 
7.5 
4.4 
6.5 
3.1 
2.2 
6.0 
3.7 
5.5 
3.0 
6.0 
2.0 
3.3 
0.7 
7.4 
9.0 
1.0 
7.0 

12.5 
2.0 

10.1 

10.0 
2.6 
1.2 
0.6 
1.5 
2.8 
3.0 
2.9 
6.9 
4.0 
2.0 
4.5 
S.O 
7.5 
1.2 
2.5 
3.5 
9.9 
3.6 
7.5 
4  7 
4.0 
4.1 
9-6 
1.0 

10.0 
5.8 
LI 
5.0 
2.3 


0  r 

-fci     ^ 

cj  X 

•^  C 

k~. 

C.^, 

■^ 

oC 

c 

tr. 

'3 

a 

>■ 

-*"- 

c3 
0 

Q 

-'  '^ 

0 

■^ 

^ 

80 
119 
101 

67 

96 

91 

99 

67 

99 
109 

94 

98 

99 
U2 

"95 

113 
70 
97 
78 
69 
94 
74 
9S 
91 

107 

114 

106 

91 

lUO 

103 

97 

84 

86 

96 

120 

72 

85 

112 

102 

88 

86 

101 

94 

80 

80 

99 

117 

103 

79 

108 

74 

105 

106 

100 

109 

81 

73 

91 

107 

95 

99 

96 

92 

94 

93 

108 

78 

96 

110 

81 

97 

91 


84 
81 

107 
97 
89 

102 

104 
99 
77 
94 
88 

102 
67 
77 

108 
7.5 

119 


106 

ISO 

198 

163 

201 

186 

219 

227 

233 

119 

154 

197 

102 

161 

191« 

175'! 

164 

148 

218 

201 

226 

1391' 

188 

116 

217 

125 

ill 
184' 
175 
156 
127 
219 
I7.,a 

183 

212 

171 

155 

247 

109 

146 

128 

1921 

127 

385 

149 

203 

239 

124 

186 

201 

108'' 

226 

209 

137 

176 

168 

151 

170 

182 

182 

175 

]74> 

201 

190 

166 

'222 

221 

167 

224 

198 

146 

151 

121 

179 


179 

81 

72 

114 

32 

136 

101 

102 

31 

134 

68 

112 

61 

86 

3 

136 

24 

109 

45 

202 

113 

49 

67 

102 

212 

,62 

60 

146 

65" 

105= 

lOl-* 

8G<1 

46 

156 

124 

94 

70 

78 

80 

85 

42 

98 

811' 

130P 

HI 

147 

149 

102 

29 

r20 

125 

116 

199 

203 

236 

174 

187 

138 

177' 

1S8 

190 

163* 

136 

188 

169 

143 

170 

180 

140 


123 

60^ 

109 

138 

142 
65 
45" 
89 
92 

110 

113 
65 

106 

123 

144 
86i 

165 
15 

110 
90 
52 
98 
64 
4 

169'' 
&>. 
91 

129 

114 
76 

106 
85 
57 
69 
96 
75' 
73 
8(i 

100 
32 
66 
40 
39 
68 
143 
77 
121 
82 


81 
72 
28 
27 
86 

121 

lOi" 

115 
68 

109  ■> 
87 

111 
88 
09 
91 
94 
64 


132 
94-' 
82 
72 

97 

82 

i.a» 

144 
62 

85 

98 

54 
152 

97 

94 

78! 

74 
166 
107 

73 

114 

116 

101 

78" 

78 

66 

100 

70 

123 

109 

111 

127 

115 

95 

116" 

92 

90 

100 

112 

80 

159 

103 

100 

77 

138 

124 

105 


ne 
nw. 


se. 

n. 

nw. 

e. 

sw. 

nw 

.s. 


se. 

s. 

sw. 

sw. 

e. 

sw. 


sw. 
sw. 
no. 


s. 

nw. 

ne. 


sw. 

ne. 
w. 
w. 


sw. 
s. 


86 

91 
102 
165 

93 
107 

87' 

63 
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90* 
141 

67 
119 
149 

96 

92 
162 


n. 

sw. 

sw. 

sw. 

11. 

s. 


s. 
.n. 
s. 
sw. 


sw. 

se. 
sw. 


Tlie  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  stations  having  ten  or 
termining  section  means.  T.  ,  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  Reference  letters  *,  '',  °,  appearing 
k  represents  two  days  missing.  +  Also  on  later  dates .  tt  Post-office  addresses  of  these  stations  as  follows 
Ark.Jndex,  Route  5,  Texarkana,  Ark.,  Lutherville,  R.  F.  D.  No.   1.  Lamar,  Ark.  Springbank.  Doddridge.  Ark 


more  years  record,  but  all  complete  reports  are  used  in  fie- 
in  the  table  indicate  number  of  days  missing:  for  example- 
:.Big   Lake  Outlet,  Manilla,   Ark.,   Freeman  Springs,   Dover' 
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Yeak,  1982 


Monthly  and 


Annual  Mean  Temperatures  for  the  Tear  193S,  with  Departures  from  the  I^orxnal 


Annual 


Statious 


Amity 

Batesville 

Bee  Branch 

Bfintonville 

Blytheville.... 

BooueviUe 

Bi'inkley 

Calico  Rock 

Camdon 

Carthage 

Center  Feint 

Conway 

Corning 

Crossett ■ 

Dardanells 

Dumas 

Dutton • 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteviile 

Fort  Smith 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Jouesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

Lurton 

Lutherville  

Magnolia  

Malvern 

Mammoth  Spring . . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena  

Morrilltou 

Mountain  Home  . .  ■ 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 

Osceola - 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison  

Rogt^rs 

St.  Charles , . . 

Searcy  

Stuttgart 

gubiaco 

Sunset 

Texarkana 

Thornburg 

warren 

Wilson 


Departures  from  the  normal  temperatures  are  bas'edon  records  of  10 


COOPERATIVE  OBSBKVERS 


Stations 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  .  • 

Arlberg  • 

Batesvllle 

Bee  Branch 

Bentonville 

Big  Lake  Outlet 
Black  Rock . 
Blytheville.. 
Booneville  . 
Brinkley  — 
Calico  Rock. 

Camden 

Carthage  — 
Center  Point 
Clarendon  .. 

Clinton 

Conway 

Corning  •  — 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle 


Observers 


J.  W.  Campbell 
W.  K.  Bown 
Herbert  Neff 
J.  D.  Reeves 
Mrs.  Lelia  I.  Teter 
J.  E.  Scanlan 
U.S.  Weather  Bureau 
Harry  Johnson 
Vernon  C.  Howe 
Charles  Phillips,  Jr. 

F.  H.  Randolph 
Robt.  J-  Torry 
W.  J.  Copp 
Georgia  Quartermau 
H.  K.  Bell 

John  C.  Floyd 
J.  W-  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E   E.  Cordrey 
Winfred  D.   Polk 
O.  B. McSpadden 

G.  A.  Gifford 
C.  G.  Hudson 
iGeo.  N.  Goodier 


Stations 


De  Vails  Bluff  .... 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.  . 

Fayetteviile  

Poi-t  Smith 

Freeman  Springs 

Fulton 

Georgetown  

Gilbert 

Grannis ■ 

Gravette  

Harrison 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

Jonesboro 


Observers 


H.   G.  Pate 
Ben  Johnson 
J.  M.  Ricketts 
J.  J.   Babb 
Dr.  R.   H.   Hardin 
Geo.   W.  Nichoalds 
University  of  Ark- 
U.  S.  Weather  Bureau 
J.  R.  Mc  Cuiston 
T.  J.  Logan 
W.  R.  Owens 
S.  G.Battenfield 
W.  E.  McVay 
A.  F.  Stevens 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
George  W.  Baker 
).  0.  Cooley 
N.  P.  O'Neal 
Geo-  C   Bolton 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 


Statious 


Lead  Hill  

Little  Rock 

Lurton 

Lutherville 

Madison 

Magnolia 

Malvern  

Mammoth  Spring. 

Marianna     

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton  

Mountain  Home  . . 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   — 

Oden 

Okay 

Osceola  

Ozark 

Paragould 

Parkin ,-      „    ^,   , 

Patterson .Iw.   E-  Baker 


Observers 


J .  H .  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
I.  C.  Sutton 
H.  G-  Lenhardt 
J.     \V.  Eppes 
State  Agr.  School 
Mrs.  W.  L.  Matthews 
S .  F.  Whittaker 
C.  N.   Houck 
Chas.   Walton 

A.  J.  Parks 
E.  W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.   Halbert 
G.  A-  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  B-  Jackson 
Charles  H.  Hampton 
Orkney  O-  Milton 
W.  B.  Heagler 
P.  D.  Roberts 


Stations 


Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Rison 

Rogers 

St.  Charles 

St .  Francis 

Searcy  

Springbank-  — 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wynne 

lYancopin 


Obf.ervers 

,  V.  C.  Wright 

Miss  Theresa  Seheu 
,  Benedictine  Sisters 
.  W.  E.  Edmiston 

Craig  Williams 
.  Mrs.  M.  V.  Tisdale 
.  Carl  A.  Starck 
,  Ballard  Deane 
.  S.  T.  Rooney 
.  Arthur  D.  Smith 
,  Miss  Grace  Field 
.  S.  C.  Story 
,  A-  F.  Buerkle 
,  New  Subiaco  Abbes 
,  Walter  James 
.  H.  S.  Brashear 
.  Edward  E.  Holmes 
.  Dr.  Cheves  Bevill 
.  Miss  Evelyn  Hoyle 
.  J.  R.  Huddleston 
.  Charles  Huff 
.  D.  O.  Anderson 
.  R.  T .  Cobbs 
.WE.  Barton 


j«uu>t«Mr»ifc- 


Yevk,  1932 
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jilonthly  and  Annual  Preoipittttion  for  the  3fear  1932,  with  Departures  from  the  Normal 


uiity  

rkarloUiSiia 

rkan-ias  City  .... 

rlber:;  - 

atv''svi'.ie 

;t>o  Branch 

lentonvilli:  — .. . 
;ig  Lake  Outletlt 

Hack  Ki>ck  

iljlheviUe 

lo'on.^ville 

Sriukley 

!alioo  Rock 

Jarad  'ii 

'arlhag'i 

;entcr  Point  ...  . 

Jlaieuilon 

'linton 

3nn*<iy — 

>3ruing 

Jotter 

>o>seU 

)anville    

lardau.'lle 

:>e  Vails  J31uff 

Dumas 

Dutton  

El  Doralo 

Knalanil 

Kureka  Springs.. 

Payetteville 

Fort  Smith ^ 

FrtMiiian  Springs- 

F^i'iton 

Geor;,'CtO',vn 

Gilbert 

Grannis 

Gravettc 

Harrison  

Helena  

HiRrlen 

Highland 

Hope  . 

Hot  Springii 

Indextt 

Jessieville 

Joue.-iboro 

Junction 

Lead  Hiil 

LITTLE  ROCK  . . 

Lurton 

LuiiiervilleT+ 

Madison ». . . 

Ma^'uolia    •  • 

Maivorn 

Maxnmoth  Spriaj 

Marianna 

Marked  Tree  . . . 

Marshall  

Mena  

Morrillton , 

Mountain  Home 

Mount  Ida , 

Newport   

Norman 

Oden 

Okay 

Osceola  

Ozark  

Paragould 

Parkin   

Patterson   

Pigjott  

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland  

Prescoct 

Eison 

Rogers 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Springbankit  ■ .  • 

Story  

Stuttgart    

Subiaco 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg  

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs  

Wilson  

Wynne  

Yancopin    


Departures  from  the  normal  precipitation  are  based  on  records  of  ten  or  more  years. 
Normals  for  Princeton  used  at  Carthage,  8  miles  northeast-    Data  in  Italics  determined  from  surrouudine  stations 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Year,   1932 


Year,  1932 
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Mean  Annual  Temperature  and  Total  Irecipitation 
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m:isoelx.aneous  phenomena,   1933 


Hail, 
moder- 
ate 

Hail, 

heavy 

Thun- 
der- 
storms 

Dense 
fog 

Sleet 

Glaze 

Winds,  high, 
not  tornadoes 

Tornadoes 

Exceesive  rain 
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Month 
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R 
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a 

0 

s'a 

a  M 
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January. . . 
February.  . 

.... 

77 

81 
113 
180 
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346 
198 

88 

2b 

63 

2328 

13 
12 
14 
17 

17 

28 

27 

23 

22 

7 

4 

S 
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67 
44 
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9 
2 
6 

14 
9 
4 
1 
1 
6 

4 

6 

''5 
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2 

::■ 

""2" 

12 
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2 

"i* 

3 
1 
2 

|"3,'666' 

1  17,675 
1         300 
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•■•g- 

"i" 

"6" 

"■5" 

'"$'58,' 566' 

April 

May 

June 

Tnlv 

3 
5 
3 

■2 
.S 
2 

■■5' 
2 

"3' 
2 

'j'35',666' 

$        600 

1 

1 

0 

0 

$  35 ,000 

3 

1 
I 

"j'sieoo' 
$  2.000 
$  8.000 

August 

September. 
October 

"i 

"3' 

'20' 
18 
48 
77 

299 

"8' 
7 
8 
15 

73 

'"i" 

"i" 

'$"'666' 

1 

"'i' 

■■"o" 

"'6' 

"$"3',666' 

$16,000 

'sie'.soo' 

November. 
December.. 

19 

13 

"2' 
9 

"2' 

7 

'$"i'.6o6 

$  36,600 

27 
196 

258 

5 

8 

38 

8 
9 

t 
t 

'"3" 

21 

"i" 
9 

$  11.000 

1  38, 373 

"'i' 

5 

"i" 
4 

0 
0 

12 

17 

$  40,000 
$136,500 

9 

$48,000 

Year...... . 

til75,000 
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EX0ES3IVE  PRECIPITATION  FOR  1933 


Total  duration 

0 

al 

d  a 
|1 

Excessive  rate 

22 

<D 
III 

a  « 

Deptli  of  preclpitatiOB  (in  inches)  during  period  of  time  indicated 

Station  and  date 

Prom— 

To- 

Began— 

Ended - 

S 

a 

a 

0 

d 

a 

a 

a 
•ft 

a 

a 

0 

a 

d 

a 

0 

d 

a 

d 

a 
s 

d 

a 

0 

d 

i 

d         d 

a      a 
1      i 

Fort  Smith,  Ark, 

2:40  p.m. 

2:00  a.m. 
10:25  a.m. 

5:00  p.m. 

7:40  p.m. 
11:50  a.m. 
11:50  a.m. 

8:15  p.m. 
12:50  a.m. 

9:25  p.m. 
10:00  a.m. 

2:32  p.m. 
11:20  p.m. 

3:35  p.m. 
11:35  a.m. 

3:44  p.m. 

7:50  p.m. 

7:50  p.m. 

7:50  p  m. 

2:14  p.m. 
10:44  a.m. 
11:00  a.m. 

1:33  p.m. 

9:50  p.m. 

2:20  a.m. 
11:28  a.m. 

5:24  p.m. 

6:08  a.  m. 

3:30  p.m. 

1:55  a.m. 

1:00  a.m 

9:08  a.m. 

7:46  p.m. 
12:30  a.m. 
11:32  a.m. 

D.N.p.m. 

8 :20  a.  m. 

1:10  p.m. 

9:10  p.m. 

1:30  a.m. 
12:20  a.m. 
12:20  a.m. 

10:15  p.m. 

6:10  a.m. 
11:45  p.m. 

8:30  p.m. 

6:35  p.  m. 

6:50  a  ra. 

4:47  p.m. 

1:29  p.m. 

4:00  p.m. 

4:20  a.m. 

4:20  a.m. 

4:20  a.m. 

2:42  p.m. 

2:05  p.m. 
11:40  a.m. 

3:10  p.m. 
11:55  p.m. 

7:15  a.  m 
12:38  p.m. 

8:00  p.m. 

9:55  a.m 

5:20  p.  m. 
D.N. A. 

4:05  a.m. 
10:50  a.m 

8  :50  p.  m. 

6:10  a.m. 
10:50  p.m. 

1.02 

2.48 
1.04 
0.62 
1.33 
2.07 
2.07 

0.39 
1.27 
0.70 
1.06 
1.11 
1.53 
L12 
0.79 
0.34 
3.17 
3.17 
3.17 
0.34 
0.73 
0.56 
0.62 
0.65 

1.43 
0.78 
0..35 
0.98 
0.56 
0.84 
0.36 
0.46 
0.57 
1.83 
2  50 

6:17  p.m. 
3:13  a.m. 
11:54  a.m. 
5:14  p.m. 
9:23  p.m. 
6:42  p.m. 
8 :22  p  .m . 

9:58  p.m. 
2:24  a.m. 

6:31  p.m. 
4:38  a.m, 
12:33  p.m. 
5:40  p.m. 
9:55  p.m. 
6:53  p  m. 
9:02  p.m. 

10:08  p.m. 
2:49  a  m. 

0.51 

0.09 
0.28 
0.02 
0.11 
0.43 
0.99 

0.06 
0.17 
0,01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.07 
0.01 
0.01 
0.14 
0.91 
2.50 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 

0.04 
0.02 
0.01 
0.15 
,0.02 
0.03 
0.03 
0.01 
0.01 
0.15 
0.04 

0.18 
0.11 
0.05 
0.07 
0.14 
0.18 
0.06 

0.14 
0.13 
0.  31 
0.16 
0.17 
(!.  26 
0.37 
0.12 
0.26 
0.16 
0.15 
0.11 
0.28 
0.17 
0.15 
0.11 
0.18 

0.16 
0.14 
0.20 
0.18 
0.28 
0.10 
0  19 
0.27 
0.11 
0.07 
0.19 

0.30 
0.46 
0.13 
0.21 
0.38 
0.34 
0.12 

0.33 

0.30 
0.47 
0.32 
0.40 
0.69 
0.  ,55 
0.24 
0.34 
0.34 
0.44 
0.23 
0.33 
0.32 
0.36 
0.29 
0.30 

0.44 
0.30 
0.32 
0.31 
0.46 
0.27 
0.30 
0.38 
0.  23 
0. 12 
0.35 

0.40 
0.63 
0.  22 
0.33 
0.57 
0.36 
0.16 

June     1 

0.70 
0.40 
0.40 
0.70 

0.71 
0.4fi 
0.47 
0.77 

0.72 
0.52 
0.49 
0.83 

0.90 
0.62 

1.00 
0.68 

1.02 

1.03 

i.l2 

1.96 

2.11  

July   23.... 

Oct.      3-4...     ... 

Dec.  23-24 

Dee.  23-24 

LITTLE  ROCK.ARK. 
J  Sin     14 

1 

0.87 

1 

0.24' 

0.31 

0.40 

0.60 

0.69 

0.48 

0.57 

0.63 

: 

9:29  p.m. 

11 :09  a.m. 

2:34  p.m. 

11:34  p.m. 

4:17  p  m. 

11:52  a.m. 

3:44  p  m. 

9:32  p  m. 

11:21  p.m. 

1:49  a.m. 

2:21  p.m. 

10:54  a.m. 

11:10  a.m. 

1:56  p.m. 

9:57  p.m. 

3;00  a.m. 
11:;h2  a.m. 

5:32  p.m. 

7:40  a.m. 

3:47  p.m. 

2:04  a.  m. 

1:19  a.m. 

9:33  a.m. 

7:50  p.m. 

1:26  a  m. 
12:57  p.m. 

9:3c!  p.m. 
11:17  a.m. 

2:52  p.m. 
11:57  p.m. 

4:39  p.m. 
12:14  p.m. 

3:53  p.m. 

9:42  p.m. 
12:01  a.m. 

2:04  a.m. 

2:27  p.m. 
11;15  a.m. 
11:25  a.m. 

2:24  p.m. 
10:14  p.m. 

3:40  a.m. 
11:53  a.  m. 
5:40  p.m. 
7:52  a  m. 
3:55  p.m. 
2:30  a.m. 
1:27  a.m. 
9:43  a.m. 
8:18  p.m. 
2:24  a.m. 
1:10  p.m. 



Mar.  30 

May.    a 

May  26-27 

0.73 

0-87 
0.65 
0.32 

0.84 
0.94 
0.94 
0.40 

1.00 
1.01 
0.44 



1 

July    3 

j 

July  3 

1 

Julv    8—4 

1 

July    3-4 

0.83 
0.52 

1.08 

i.27 

1.34 

1.45 

1.57 

July  3-4 

Tnlv  "^0 

6.37 
0.49 
0.40 
0.37 

0.72 
0.52 

o.'sa 

0.42 

0.45 

Aug    18 

0.45 
0.40 

0.98 
0.64 

0.52 

0.55 

Sept    17 

Memphis.  Tenn 

June  21 

Tiinp   25 

1.09 
0  70 

1.17 

1.23 

1.31 

] 

Tnlv      1 



July     5 

Aii)^       S 

0.45 

0.61 

0.72 

0.78 

Aug    26 

Sept.  27 

Nov      6 

0.36 
0.16 

0.42 

0  44 
0.22 

0.56 
0.28 

0.63 
0.35 

0.43 

0.55 

0.74 

0  86 

1.05 

Dec.   30 

MONTHLY  HiaHEST,  LOWEST,  AND  MEAN  RIVER  STAGES  FOR  1932 


Jan. 


Stations 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


May. 


June 


July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


^rkadelphia... 
Arkansas  City. 

Batesville 

Bigliake  Outlet 
Black  Rock.... 
Calico  Rock  ... 

Camden 

Clarendon 

Cotter 

Danville 

Dardanelle 

De  Vails  Bluff  . 
Fort  Smith  . . . . 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Helena 

Index 

LITTLE  ROCK 

Madison 

Marked  Tree. . . 

MorrlUton 

Newport 

Ozark 

Parkin. 

Pine  Bluff 

St.  Francis 

Springbank 

Whitecliffs 

Yancopin 


21.2 

3.4 

9.4 

19.0 

2.5 

6.3 

9.6    1.0,  3.9|  6.1,  0.0|  2.4 

2.1 

-0.8 

0.1 

1.9 

-l.(ii-0.5|  7.6 

-1.0 

1.2 

0.8 

49-7 

37.8 

42,3 

53  4 

49.9 

51.5 

52.4 

24.8  36.2 

42.5 

31  7 

38. 4 

33.9 

21.6 

28.3 

19.7 

13,3  16.9 

35.5 

12.6 

27.3 

1..8 

23.  7 

7.2 

14.6 

16.3 

7.6 

10.6 

11.0 

7.0 

8.5 

91 

7.0 

8.1 

7.5 

5.0 

6.0 

9.8 

,5.2 

7.3 

13.1 

5.2 

8.2 

6  1 

IB.O 

7.8 

!4,0 

16.8 

12.4 

14.1 

13  (1 

8.0 

9.8 

11.7 

8.0 

10.3 

8.2 

5.3 

6.6 

5-2 

3.9 

4.4 

4.9 

3.2 

4.0 

3.4 

19.fi 

11,3 

1.5,5 

16.2 

6.4 

11.0 

9.0 

4.5 

6.2 

8.8 

3.8 

5.7 

38 

2-0 

2.6 

3.0 

1.2 

1.7 

3.9 

0.8 

1.9 

3.6 

16.8 

1,4 

7,5 

H.8 

2.1 

4.5 

4.4 

1.7 

2.9 

3.5 

1.7 

2.6 

2.5 

0.2 

1.1 

5.4 

0.4 

2.4 

7.2 

0.4 

2.9 

1.3 

38.0 

22  5 

31   8 

36,0 

19.3 

28  2 

25.8 

12.2 

18.9 

27.9 

6.6 

1.5.1 

11.5 

4.6 

6.3 

0.7 

3.9 

4.8 

21.6 

4.6 

10.0 

5.4 

.30.4 

•/.I   6 

27  9 

30,4 

27.1 

i8  3 

27.  3 

18.1 

22.0 

24.6 

17.2 

22.0 

16.6 

9.5 

12.4 

11.8 

9.2 

10.6 

18-8 

9.3 

14.5 

9.7 

1.5.8 

3,2 

8.5 

8,1 

3.9 

5  4 

5.5 

3.8 

4.3 

4.4 

3.7 

4.0 

3.7 

2.7 

3.3 

8.0 

2.8 

4  4    9.5 

2.8 

4.5 

3.8 

24.2 

5  3 

17.5 

2^.3 

4.1 

10.9 

21.7 

4.0 

7.4 

14.  3 

3.0 

5.3 

10.3 

1.7 

3.6 

15.6 

1.4    2.9 

IS, -l 

l.b 

4.  V 

2  4 

20  2 

4  8 

13  7 

17.6 

7.(1 

10,5 

9.1 

,5.9 

6.9 

8.8 

5.0 

6.1 

6.2 

4.0 

4.9 

13.7 

3.9    8.8 

16.7 

5.1 

9.6 

10  2 

25.7 

17  9 

23  5 

25,5 

21 . 3 

22  7 

21.4 

13.5 

17.0 

20.8 

11.7 

16.7 

11.3 

6.3 

8.6 

9.3 

6.2    7.8 

15.2 

6.1 

10.8 

6.7 

22.  0 

,5.  .5 

14.5 

17,7 

fi,fi 

10.3 

8.9 

5.6 

6.6 

7  8 

4  7 

5.7 

5.8 

4.1 

4.9 

18.4 

4.4I1O.7 

18.6 

b.3 

10.0 

12.0 

31,6 

1(1. S 

24.7 

30  3 

1!    1 

22.  0 

22. 1 

8.6 

13.1 

17.4 

7.5 

10.7 

18.8 

6.9 

10.0 

],-).0 

8.2  11.4 

22.3 

7.ii 

14.8 

9.1 

25.0 

19,0 

22.6 

24.4 

16.7 

20. 5 

18.4 

8.2 

12.1 

17.2 

6.9 

11.9 

6.5 

2.2 

4.2 

5.3 

1.9    3.7 

10.9 

2.  1 

6.4 

2.8 

9.8 

3.6 

5.3 

12.0 

3  5 

4.6 

,5,8 

3.5 

4.0 

4.8 

3.6 

4.1 

5.8 

2.9 

3.6 

7.6 

2.8    3.5 

13.0 

2.8 

4.3 

3.2 

44.0 

32  9 

3«,3 

49,2 

44.2 

47.2 

45.7 

20.6 

28.3 

41.0 

26.1 

35.3 

:«.5 

16.9 

25.  C 

17.2 

I2.3I14.8 

33  5 

10.8 

23.  4 

16.5 

27.0 

10  8 

•>J)  7 

27,4 

11.  r> 

IS  2 

16.1 

10.0 

12.3 

14.4 

8.8 

10.6 

18.7 

8.8 

11.1 

15.6 

9.5:12.7 

20. 5 

9.0 

14.2 

11.0 

19.-5 

5  7 

13  9 

18  0 

4,6 

10,1 

8,4 

3.0 

4.6 

8.2 

1.6 

3.3 

2.5 

0  4 

1.3 

11.0 

0.2    5.0 

14.9 

1.0 

7.2 

6.4- 

28.2 

15.6 

21.fi 

30,7 

28.3 

29,5 

28.1 

9.0 

15.6 

22.1 

11.4 

17.9 

12.5 

3.0 

7.9 

3.8 

1  9    3.0 

12.0 

2.1 

6.5 

3.2 

18.1 

8.0 

13.3 

18. 2 

14.1 

15  9 

14,0 

7.1 

1O.3 

11.7 

7.5 

10.0 

7.6 

5.2 

6.2 

5.3 

2.0    4.2 

4.6 

2.6 

3.6 

2.9 

19.8 

2.5 

12.7 

16.9 

4.0 

9  0 

6  5 

2.0 

3.4 

6.4 

1.2 

2.4 

2.0 

0.3 

0.9 

10.  e 

0.2    5.1 

14.7 

0.6 

67 

6.4 

26.7 

14.0 

20. 3 

21.6 

7.8 

14.7 

11.8 

4.8 

7.5 

10.5 

4.2 

7.1 

4.0 

1.7 

2.7 

,5.1 

1.5    2.9 

9.0 

1.1 

4.2 

2.5 

17.6 

2.0 

10  7 

14.4 

4.0 

7.6 

fi.O 

2.4 

3.6 

,5.3 

1.3 

2,6 

2.9 

0  6 

1.6 

13.0 

0  6    6.7 

13.7 

1  7 

6.9 

8.8 

26.9 

)4. 1 

20.6 

27.0 

24.2 

26.  3 

23.8 

11.0 

i6.6 

20.6 

12.9 

17.0 

12.4 

5.9 

8.4 

5.9 

3.3    4.7 

7.7 

3.2 

4.9 

3.2 

23.5 

10.6 

17,8 

21.5 

9  6 

15.0 

13.0 

8.3 

9.7 

13.2 

7.1 

8.7 

7.6 

5.5 

6.6 

15.0 

5.2    9.4 

18.3 

6.8 

12,4 

10.4 

21.6 

12.9 

19.4 

19  6 

9,8 

14.4 

15.1 

7.1 

0.5 

12.4 

7.2 

9.3 

7.3 

4.3 

5.6 

4.4 

3.6    4.0 

4.8 

3.1 

3.7 

6.4 

.33.  2 

8.7 

25.1 

;^3.o 

16.0 

25.7 

28.4 

14.9 

I9.7 

21.6 

12.9 

16.6 

18.4 

8.6 

12.4 

1,5.3 

9.1  11.5 

22.3 

6.9 

14.9 

7.5 

27. S 

6.7 

23  5 

27.2 

7.0 

19,4 

19.2 

3.3 

9.2 

19.0 

2.8 

7.6 

13.1 

1.1 

4.3 

10.0 

0.6    4.2 

22. 4 

0.8 

10.1 

1.6 

38.5 

27.3 

3.3.1 

40.2 

37.5 

38,6 

38.9 

15.6 

2.5.3 

29.7 

20.4 

26.6 

21.3 

10.7 

16.6 

19.4 

8.4!l3.a 

25.0 

10.2 

20.7114.41 

-1.; 
10. 

3. 

2.: 

1. 
1-0.  ( 

3. 

7.1 

2. 

0.! 

3. 

4. 

3. 

5. 

0.; 

2.1 

9. 

7. 
-0.1 

1. 

2. 
-1. 

0.' 

0. 

2.i 

4. 

3. 

4. 

0. 

6. 


2 

-0.9 

0.8 

-1.2-0.8 

-0.2 

-1.4 

-1.1 

0.6 

-1.4 

-11.9119.8 

-1.2 

6 

13.1 

14.2 

4.41  7.7 

12.6 

4.1 

7.2 

H.O 

8.(. 

10.a!26.4 

8.8 

9 

4.7 

4.2 

3.6'  3.8 

5.7 

3  7 

4.0 

6. 3 

4.3 

5.2 

24.7 

4  2 

7 

3.0 

3.6 

2.41  3.0 

4.1 

3.3 

3.7 

4.9 

3.6 

4.4 

1(1.0 

4.2 

4 

2.'..' 

1.7 

0.3    0.9 

1.4 

0.3 

1.0 

3.3 

1.4 

2.  1 

21.8 

1.3 

6 

0.1 

-0.6 

-0.81-0.7 

-0.21-0.7 

-0.5 

1.8 

-0.3 

0.6 

17.2 

-(1.6 

r> 

4.2 

5.0 

3  61  4.1 

4.5 

3.8 

4.0 

6.0 

3.9 

4.2 

14.8 

3.H 

5 

8.5 

7.4 

6.1!  6  7 

7,7 

,5.9 

6.4 

8.9 

6.1 

8.0 

21.3 

6.9 

2 

2.8 

2.  3 

2.0!  2  2 

2.3 

2.1 

2.2 

3.5 

2.31  3.1118.4 

2.3 

8 

1.3 

5.1 

0.5    1.0    1.2 

0. 5 

O.S 

1.9 

0.8 

1.3  22.6 

0.7 

S 

5,6 

1.6 

3.0    3.6 

4.4 

2.6 

3  3 

3.9 

2.6 

3.0  18.7 

2.3 

2 

5.3 

41 

2.7    3.3 

4.8'  2.5 

3.1 

6.0 

2.8 

5."  20. 4 

3.7 

6 

6.0 

4.3 

3.7i  3.9 

4.91  3.1 

3.6 

4.0 

3  6 

3.7!22.6 

3  4 

9 

7.2 

10.8 

5.7    7.2 

6.0    4.7 

5,6 

4.7 

4.4 

4.6[22.6 

4.4 

3 

1.4 

0.3 

-1.1-0.4 

I.0I-I.2 

-0  6 

2.3 

-1.3 

1.2120.0 

0  1 

5 

2.7 

2.7 

2.6    2.6 

3.6|  2.6 

2.8 

4.2 

2.8 

:l.0|15.0 

2.7 

(i 

12.2:10.9 

4.2    6.7 

12.8    3.7 

7.3 

14.3 

7.7 

10.4^24.1 

8.3 

61  9.0 

12.8 

7.61  9.0 

8.9I  7.0 

8.0 

7.2 

6.8 

6.9 

21.6 

6.7 

6!    1.5 

0.6 

-i.ol-o.a 

-0.?.!-2.1 

-1.4 

-0.8 

-2.0 

-1.0 

18.7 

-2.1 

9 

2.4 

2.0 

l.fij   1.7 

2.0 

1.4 

1.7 

3.5 

1.4 

1.8 

9.8 

2.5 

2 

2.5 

2.5 

1.9    2.2 

3.6 

2.3 

2.7 

6.1 

2.3 

3.7 

7.0 

4.1 

4 

1.2 

-2.1 

-O.lj-1.5 

-0.7 

-2.9 

-1.9 

-1.3 

-2.5 

-2.1 

17.0 

-3.0 

4 

1.2 

0.7 

-0.2]  0.1 

0.8 

-0.2 

CO 

2.4 

0.2 

1.4 

23.0 

0.3 

1 

2.3 

0.9 

■0.9  -0.2 

1.3 

-1.1 

-0 .3 

0  3 

-1.1 

-0.  7 

17.2 

-1  2 

5 

2.8 

2.6 

2.2 

2.4 

3.5 

2.3 

2.8 

4.7 

2.3 

3.5 

10.8 

3.8 

5 

R.8 

5.S 

3.0 

4.1 

4.0 

2.6 

3.3 

3.8 

2.4 

2.9 

19.8 

2.2 

3 

4.8 

6.8 

3.1 

4.2 

3.6 

2  9 

3.2 

12.5 

4.2 

7.0 

22.5 

4.7 

,8 

5.8 

11.5 

5.6 

7.:i 

6.4 

,5.7 

6.1 

6.7 

6.5 

5.6 

22.  4 

5.4 

,3 

0.6 

0.2 

-0,1 

0.0 

0.1 

-0.1 

-0.1 

0.5 

-0  1 

0.2 

23.2 

0.3 

7 

9.6 

9.5 

,5.0 

6.3 

6.4 

4.1 

6.1 

.5.5 

4.1 

4.5 

25.6 

3.8 

114.8 
7.9 
53 
4.5 
2.7 
6.2 
9.0 
4  7 
4.1 
55 
6.4 
(•'.5 
7.7 
3.6 
.7 
11  4 
9.3 
1.3 
4.1 
4.6 
0.8 
4.6 
2.1 
5.0 
4.9 
8.1 
8.0 
5.4 


December;— This  was  the  coldest  December  since  1917.  Cold 
weather  overspread  the  State  on  the  7th  and  continued  until 
the  20th  with  temperatures  of  zero  or  slightly  lower  reported 
from  a  few  stations  in  central  and  northern  portions.  Sleet 
occurred  over  most  of  the  State  on  the  9th  and  either  sleet, 
rain,  or  snow  from  the  10th  to  the  16th  with  glaze  forming 
over  most  of  the  State  during  this  period.  Telephone,  tele- 
graph, and  power  lines  were  severely  damaged  in  southern  and 
eastern  sections.  Travel  everywhere  was  exceedingly  hazard- 
ous. All  stations  except  two  reported  a  measureable  amount 
of  snow  the  average  of  which  was  3.7  inches. 

W.B.O.  .Little  Rock,  Ark . -3-3-83-1300. 


Corrections:    193S 

Fort  Smith,  February  temperature  departure  should  be  4-8.5°;  March 
mean  temperature  48.0"^;  departure  —4.6°.  Total  precipitation,  High- 
land, January  should  be  11.07  inches;  Mountain  Home,  July  2.49  inches. 
Searcy,  December,  minimum  temperature  on  19th  should  l)e  20°,  lowest 
for  month,  !«  on  18th;  mean  minimum  temperature  29.0**;  mean  tem- 
perature 38. 8o;  departure  from  normal  -4.0°;  annual,  page  51,  lowest 
for  year.  1",  DecemVjer  18th.  The  following  precipitation  departures 
should  be  inserted  for  the  respective  months:  Amity,  August  -3.98; 
Batesville,  September  -1-0.40;  Booneville,  December  H-2.13;  Fayetteville, 
Anril  -2.36;  Fulton,  June  -H3.31;  Hope,  June  +0.48;  Lead  Hill,  April 
T2.19;  Osceola,  March  -l-1.2(i;  May  -4.05;  Pine  Bluff,  August  -0.43; 
Pocahontas,  March  -1.23;  Texarkana,  May  -3.58. 


V.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  F.  MARVIN.  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA 
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GENERAI..  STJEIlfflARY 

This  was  the  warmest  .lanuary  since  1907  and  the  second 
warmest  on  record,  surpassing  the  correspondingly  warm  month 
of  1923  by  two-tenths  of  a  degree.  The  daily  mean  tempera- 
ture was  below  normal  only  for  two  days  at  Fort  Smith  and 
four  days  at  Little  Rock  during  the  month.  Daily  departures 
ranged  from  10°  to  over  25°  above  normal  from  the  16th  to 
the  26th  with  the  warmest  weather  occurring  about  the  19th  or 
20th  in  most  sections.  The  coldest  weather  of  the  month  oc- 
curred on  the  1st  in  eastern  and  southern  sections  and  on  the 
12th  in  the  northwestern  portion.  The  average  temperature 
for  the  State,  based  on  the  reports  of  61  stations,  was  48.8° 
which  is  7.5°  above  the  mean  for  the  past  43  years,  all  stations 
for  which  normals  have  been  computed  having  positive  depar- 
tures. Several  stations  in  west-central  and  northwestern  por- 
tions had  departures  as  high  as  9^^  above  normal  and  Boone- 
ville  in  Logan  County  10^  above.  The  highest  temperature  re- 
corded was  81^  at  Warren  on  the  19th;  the  lowest,  11°  at 
Marshall  on  the  1st.  The  greatest  daily  range  was  44°  at  Cros- 
sett  on  the  3d. 

Precipitation  occurred  on  about  three  days  in  most  sections 
of  the  State  during  the  first  half  of  the  month  and  on  six  days 
during  tlie  latter  half.  From  the  16th  to  the  22d  moderate  to 
heavy  rains  were  general  over  the  State  with  from  1.00  inch  to 
more  than  3.00  inches  occurring  at  many  stations  on  the  21st 
and  22d.  Blytheville  and  Big  Lake  Outlet,  in  Mississippi 
County,  reported  a  total  of  5.50  inches  and  4.20  inches,  re- 
spectively, for  the  21st  and  22d.  The  average  precipitation  for 
thp  State  for  the  92  stations  reporting  was  3.67  inches  which 
is  0  61  inch  K^low  the  mean  for  the  past  43  years.  Monthly 
totals  ranged  from  1.65  inches  at  Mountain  Home  to  7.33 
inches  at  Blytheville,  with  nearby  stations  showing  a  wide  di- 
vergence in  monthly  totals.  The  greatest  amount  measured  in 
any  24-hour  period  was  3.17  inches  at  Searcy  on  the  21st. 
Snowflurries  were  reported  at  Rogers  in  the  northwestern  por- 
tion of  the  St^te  on  the  6th  and  at  several  stations  on  the  14th, 
and  traces  of  sleet  at  scattered  stations  on  the  28th. 

The  weather  was  favorable  for  the  growth  of  winter  crops 
and  truck  was  unusually  good.  A  little  plowing  was  done  in 
some  localities  and  some  gardens  and  a  few  potatoes  planted, 
but  the  soil  was  too  wet  in  most  sections.  The  warm  weather 
caused  the  plum  and  peach  buds  to  develop  in  central  and 
southern  sections  but  growth  was  checked  somewhat  by  the 
cooler  weather  the  last  few  days  of  the  month. 


T.A.M. 


MISCELLANEOtrS 


Heavy   Hail: — Booneville,    18th,    considerable   damage 
roofs  of  buildings  and  tops  of  automobiles. 

Flood  Loss:— On  the  Black  River,  $500. 
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Stations 


Counties 


Amity.......  ••• 

Arkadelphia  .. 
Arkansas  City 

Arlberg, 

BatesviUe 

Bee   Branch 

BentunviUe 

Big  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rock  

Blytlieville  

Bo'oneville 

Brinkley 

calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point 

Clarendon    

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset 

Danville 

Dardanelle 

DeValls  Bluff 

Duraas l 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

FavettevUle   

Port  Smith 

Freeman  SpringsII 

Fulton 

Georjjetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index ++ 

Jessieville 

Joneaboro 

Lead  Hill. ■  •  •  •  •  ■ 
LITTLE  ROCK. 

Lurton ,., 

Lutherville I-f 

Madison 

Magnolia 

Malvarn.  .......••■• 

Mammoth  Spring. 
Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrillton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida  .» 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson  

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott: 

Rison 

Rogers 

Saint  Charles 

Saint  Francis 

Searcy. • 

Spnngbauk I 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana 

Thorn  burg 

Waldron 

Warren 

Waters 

WhiteclifEs 

Wilson 

Wynne 

Yancopln 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence  . 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie ■ 

Desha 

Madison 

Union' 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . . 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  ... 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River  .  . . 

Garland 

Craighead  

Boone 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

St-  Francis.... 

Columbia 

Hot  Springs.  .. 

Fulton 

I<ee  

I'oinsett   

Soarcy  

Polk 

Coaway 

Ba.^ter 

Montgomery  . 

Jackson 

Montgomery  . 
Montgomery  . 

Howard 

Mississippi  ... 

Franklin! 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson  . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland  — 

Benton   

Arkansas  — 

Clay  

White 

Miller 

Montgomery 
Arkansas.. .. 

Logan  

Washington. 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 
Little  River. 
Mississippi  . . 

Cross 

Desha 


State  Means 


W 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 

'259 
252 
465 
205 
361 
158 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


Precipitation,  inches 


551 


470 
172 
516 
309 
293 
408 
175 
327 
330 
153 
162 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
457 
2240 
260 
200 
675 
900 
1250 
1052 
250 
445 

'377 

600 

275 

750 

345 

650 

357 
2100 

775 

■315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
896 
301 

'1% 
307 
215 
300 
122 
329 
243 

1385 
175 
290 
236 
240 
700 
228 

1050 

'332 
650 
675 
206 


38 

38 

49 

11 

34 

41 

28 
3 

32 
8 

19 

46 

29 

48 

28 

34 

29 

12 

50 

40 
6 

21 
17 
47 
6 
28 
30 
33 
26 
33 
40 
52 
9 
48 
21 
9 
14 
36 
33 
61 
14 
14 
63 
42 
8 
7 
38 
27 
55 
7 
34 
8 
17 
4" 
29 
21 
28 
19 
45 
14 
21 
34 


48.0 


43.4< 
48.3 
45.8 


48.4" 
50.4 
50.2 
43.8 
49.8 
50-2 
51.0 
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237 
250 
167 


4.8 


+  5.5 

+  7.8 
+  9.6 


+10.2 
+  8.4 
+  80 
+  5.4 

+  '6.4 


49  4  +7. 
46.2  +  8. 


51.1 


52.4 

53.' 4 
51 .2" 
47.0 
46  6 

48.4 
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+"8'8 

+'7'6 
+  8.8 
i-  9-9 

+  8  8 
+  8.8 
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45  4 
45.2 
50.6 

'52' 2 
52.2 
51.6 
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44.8 
50.2 
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37 
38 
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3 
17 
9 
46 
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27 
45 
33 
42 
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6 
23 
26 

9 

46 
36 

2 
48 
13 
14 
39 

9 
29 

0 
25 
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5.0 
+  90 


24 

16 

21 

22 

19t 

19+ 

19 


72   18 


77 

75^ 

68 

67 

71 


21 
19t 

'21 


20" 

19 

17 

15 

21 

16 

22 


7.OI 
8.6 


+  8.0 
+  7.5 

+  8.8 


47.4  +  7.6 


53  2 

50.1 
45.1 
50.6 
46.8 
44.7 
48.8 
47,5 
45.3 

47  4 

48  2 


51.2 
49.3 
46.0 


+  69 
+  7.S 
+  8  1 
+  9.4 
+  8.5 
+  5.8 
+  7.6 

+  9-1 
+  7.0 
+  8.9 


19 
21 

181 

21 

18 


It 
1 
12 


40 


24 
21 
21 
21 

'19" 
19t 
20 


20 

'26" 

'23" 
21" 
15 
17 
23 


70  18 
69  21 
?2   21 


+  9.7 
+  5.5 


52,7 
46  4 
53.1 
52  4 
52  8 
45.6 


48.0 


5L3 
48  8 
45  6 
53.2 
48.1" 

'52!  e' 


9.4 

+  8.1 

6.7 

8.4 

+  8.6 

+  88 


+  8.3 

+  "8'8 

+  75 

+  '7*2 
+  'Y.6 


48.5 
47.0 


+  66 


+7.5 


17 

■i9t' 

19t 

21t 

20t 

20t 

21 

24 

21 

22 

19t 

21t 


20t 

24 

IS 


14 

15 
14 
16 

'25' 
21 
21 


19 
13 
22 


81 


19 

21t 

19+ 

23 

20t 

21 


24 
191- 


I 
12 

12 
I 

"if 
1 
1 


4.581  +  0.(17 
3.65-0.79 


37 
33 


44 


34 

"35" 

'33' ' 

37b 
34 
34 
28 


—1.12 
-1.26 
-1.85 
-1.13 
+  1.06 

-i!93 

-6!44 
-2.71 
+  0.44 
-2.03 
-1.81 
+0.26 
-2  24 
+0.79 
+1.23 
-1.94 


3.39 

3.04 

2.68 

3.26 

3.80 

5.67 

2,62 

7.33 

3.73 

2.39 

4.08 

2.90 

3.06 

4.  33 

2.28 

4.83 

5.59 

2.50 

2.34 

2.89  --2.27 

2.57  -1.. 56 

2.88-0.58 

3.48 

2.21  -2.66 


33 
37 
29 

'29' 

'34' 
37 
39 
35 
34 
34 
30 
32 
35 
43 
34 


0.02 

0 

+  1.81 
+1.78 
-0.46 

-'6.'29 
-1.69 

+6!  is 

-0.22 
-0-17 
-3.37 
-0  46 
+2.3G 
-0-96 
+  1.00 


-0.82 
-0.14 
-1.43 


3.61 
2.38 
4.31 
3.84 
4.71 
1.91 
3.03 
1.95 
3.05 
3.93 
1.05 
4.61 
4.13 
4.46 
2.83 
4.96 
3.63 
3.22 
5.62 
3.08 
4.70 
2.73 
2.79 
2.31 
4.12 
3.33 
2.87 


-0.25 

-i.'ow 

-1.70 

+0.91 

-2.  6H 

-2.50 

-1.81 

0.82 

0.17 

1.58 

+0.26 

0.80 


-1.31 

+0.25 


3.41  +0.83 


32 


44 


4.26 
6.02 
4.02 
3.30 
2.64 
3.55 
3.34 
4.93 
3.95 
4.56 
2.25 
2.59 
5.46 
3.99 
3.84 
2.17 

3.66 


-0.  51 

-•I37 
-2.15 
-0.14 
-1.18 
2.53 


1.08 
0.89 
1.37 
1.40 
0.85 
0.87 
1.18 
2.15 
1.21 
3.00 
0.98 
0.95 
2.19 
0.96 
LIO 
1.25 
1.27 
2.16 
2.02 
0.85 
0.55 
0.82 
0.84 
0.93 
1.26 
0.52 

i.'37 
1.60 
1.30 
1.46 
0.74 
2.00 
1.52 
1.26 
0.91 
1.23 
0.79 
0.68 

0.  .53 
1.26 
1.36 
1.10 
1.50 

1.  22 
1.92 
L55 
0.70 
1.22 

6!93 
0.95 
1.05 
1.10 
2.28 
0.83 
1.12 
0.79 
0.82 
1.15 
0.41 
1.22 
1.37 
0.89 
1.00 
1.62 
1.18 
1.01 
2.22 
0.85 
1.90 
0.90 
1  10 
0  85 
2.20 
0.93 
0.85 
1.01 


Number  of  days 


•21 


H  1.41 
-0.19 

-2.' 39 
-0.05 

+1.28 
-0.63 
+0.60 
-2.35 

+  i!73 

-i'.25 


-0.62 
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1.21 
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1.56 
1.10 
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T. 

T. 
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T. 
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0.0 

0.0 
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T. 
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0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
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0.0 

0.0 
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0.0 

0.0 
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T. 
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0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 


7 

10 

7 

5 

11 
11 

9 

9 

8 
12 
12 
10 

8 

11 

8 

11 

10 

9 

9 

8 

7 

7 

7 

9 
10 

9 

'9 

9 

9 
14 
12 

9 

6 

9 

7 
10 

9 
10 
11 
12 

7 

9 

9 

7 

10 
11 
12 

16 

9 

8 

9 

7 

8 

10 

9 

8 

11 

7 

9 

11 

12 

7 

11 

10 

10 

11 

9 

6 

9 

10 

8 

8 

9 

7 

8 

's 

11 

11 

6 

11 

11 

12 

8 

9 

9 

7 

6 

5 

8 

7 

9 


5 

8 
16 
12 
14 
12 

9 
16 
18 
14 
13 
14 

9 

9 
13 
14 
11 
10 
14 
14 
20 

9 

18 

7 

15 

15 

'9 
121) 
12 
9 
10 
15 
12 
14 
19 
13 
10 
15 
11 
U 

6 
17 

9 
13 

7 
19 
16 


12 
13 
10 
15 
17 
10 

6 
14 

9 
12 
12 

9 
10 
13 
14 
14 
11 
12 
16 
10 
16 
16 
11 
13 
10 
12 

14 

12 

i4 

16 
10 
10 
10 
15 
14 
16 
16" 

8 
14 
10 

8 
20 
12 

9 


17 
10 

2 
10 

3 

4 

6 

0 

2 

4 

6 

0 
12 

4 

8 

4 

2 

8 

4 

7 

2 

4 

1 
11 

2 
5 

6 

4o 
6 
12 
7 
2 
3 
2 
7 
1 
7 
6 
6 
7 

10 
3 
7 
2 
8 
3 
5 
5 

'4 

1 
10 
4 
6 
9 
13 
3 
1 
4 
3 
7 
6 
5 
5 
3 
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15 
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18 
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15 
13 
12 
14 
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W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   8.   WeathiT  Burca 

Harry  Johnson 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

?.  H.  Randolph 
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E .  E.  Cordrey 
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Carl  A.  Starck 
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than  0. 01  inch  rain  or  melted  snow.    ttNot  used    in  mea 
J    as    follows"-  Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Freeman    Spring. 

•••24  hours  ending  midnight.    111124  hours  enamg    a. 


Temperature  ana  precipitation  dep«t«r^co^^^^^^^ 


/niijixviHtMitietuaHttC- 


J.vNUAar,    !U3B 


CLIMATOLOaiCAL     DATA:      ARKAi\'SAB    SECTION 


Daily  Precipitation  far  January,   1988 


Drainage- 
basin 
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ay  of  Month 

Stations 

1 

2        3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

0 
H 

4  in  it- V                  llll 

Ouachita   

.67 
.75 

.'l8 
.25 

■:32 

T. 
.32 

79 
.21 
.12 
.03 
.47 
1.25 
.17 
.16 
.82 
.15 
T. 

'!84 
.45 
.20 
.15 

".'0.3 
.43 
.10 
.14 

.27 
.06 
.57 
.40 
02 
1.23 
.04 

'.'io 

.17 

.46 
.56 
.48 
.64 
.12 
.45 

't.' 

'.'52 
16 
T 
.96 
32 
.60 
.14 
.49 

.'.'' 

".67 
.15 
.34 
.15 
.29 

'.'92 
.32 

'  .'63 
.10 
.05 

1.52 
.21 
.05 
.80 

'.'12 
.20 

1.32 
.45 
.51 

1.00 

.75 

T. 

T. 

22 

'.'33 
.10 
.40 
.30 

'.'65 
.08 
.14 
.64 
.15 

.33 
.09 
.60 

'.'21 

.01 

1.08 
.69 

.46 

.12 
.05 
T. 
1.07 
.06 
.18 
.87 
.35 
.U 
.29 
01 
.06 
.20 
.01 
.01 
.04 

r. 

.24 

'  '.2.5 

.20 

".'08 
34 

'.'12 
.22 
.40 

■f.' 

'.85 

'.'is 

.55 

'!37 

'.'is 
.39 

.15 

'.'6i 
.... 

".hi 

.24 

'.'76 

.31 

l.Oft 
.53 

1.40 

.82 

.87 

1.04 

2.05 

51 

2.  SO 

1.98 

.06 

.51 

.47 

T. 

.62 

.02 

2.16 

2.02 

60 

.41 

.05 

.60 

.50 

.49 

.10 

'.'24 
.06 

1.10 
.71 
.74 
.51 
.22 
.70 
.91 
.86 
.79 
.40 
.34 

1.26 

1.22 
.25 

1.50 
.14 

1.88 

1.55 
.49 

1.04 

'.'93 
.10 
.20 
.49 
.40 
.03 
.60 
•  79 
.82 
•90 
.41 

1.22 

1.37 
.78 
.74 
.42 
.90 
.70 

2.22 
.85 

1.22 
.90 
.02 
.85 
.03 
.25 
.51 
.98 

.87 

.89 

1.37 

'.85 
.67 

2.' 15 

1.21 

3.00 

.26 

.47 

2.19 

.35 

.53 

.30 

08 

'.88 
.85 
.47 
.82 
.48 
.93 
.86 
.10 

i."37 
.49 

'!56 

2.' 66 
1.06 
1.26 

'.'35 

.17 
.('3 
.20 
.55 
.62 
.48 

•  85 
1.22 
1.92 
1.25 

.02 
.18 

'.35 

.32 

1.05 

•  79 
2^28 

11 

1.12 

.45 

.,37 

1.15 

.13 

.65 

1.27 

.78 

.29 

35 
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irkadelphia.         It) 

Ouachita   

Mississippi     .. 

White   

White    

Arkansas 

.Vrkatisas 

St.  Francis..   . 

White   

St.  Francis.... 

.... 

tV 

.01 
T. 

.... 
... 

'.06 

'.'06 
.15 
.16 
.16 
.05 

".i'e. 

.13 
.15 
.03 
.21 
•  01 
.04 
.04 
03 

't. 

'f. 



't" 

't.' 
'!63 

4.58 
3.65 
3.39 

Arkansas  City  . .  Iml 

Arlbcrg •• 

RatesviUe llll 

Bee   Branch 

IJentonville  ....'" 
8i^  Lake  Outlet  .IIH 
lUack  Rock.....|[;i 
Blvtheville llll 

.32 

'.'06 
.05 
T. 
.10 

'.ii 

'.'67 

T 
.10 

';i8 
'.'46 

.02 

.05 

.23 

T. 

.02 

.03 

.46 

.'42 
.16 
.03 
•  15 

.12 
.20 
.75 
.25 
.22 
.30 
.06 
.95 
.63 

.SO 

1.10 

.79 

1.27 
.09 
.53 
.22 
.40 
C,l 
.14 
.10 

1.26 
.52 

'.'so 

1.00 

'.'64 
.21 
.22 
.62 
94 

3.64 

2.68 

T. 

.20 
.26 
.36 
.02 

35 

T. 

't'.' 
".oh 

"io 
'.'62 

3.26 
3.80 
5.67 
2.62 
7.33 

Booneville    • 

Brink'.ey 

Calico  Rock 

CaradRQ 1 

'  • 

.07 

't. 

White   

White   

Ouachita 

Ouachita 

..    . 

tV 

'  03 

.... 
.... 

.03 

".■62 

.08 

'.'62 
T. 

3.73 

.20 
.12 

.02 

.... 

2.39 

4.08 

2.90 

Center  Point  ...... 

Clarendon HI' 

Red 

.01 
.22 

.02 

3.06 

White   

4.33 

White   

Arkansas 

. .    . 

't." 

.22 
04 
.22 

.11 
OK 
.18 
.16 
.18 
.11 
.08 
.02 
.25 

.24 
.12 

?5 

2.28 

.(^nnwfiv 

4.83 

Cnrniaff '"! 

White    

White    

.10 

T. 

.12 

.25 

.35 

.26 

.30 

'.'06 

5.59 

C\i1-t.^r                II 

.15 

.... 

■■r.' 

'.'62 
'J'. 

'!ic 

't.' 

';4s 

■f.' 
T. 

2.50 

-Crossett 

Danville Mi 

Ouachita  

Arkansas 

■'•■ 

T. 
'1'." 

'  'oh 

02 
.12 

2.34 

'.'67 

.... 

2.89 

Dardanelle 1 11 

De  Vails  Bluff.   Jill 
Duraas !iii 

Arkansas 

\Vhite  ■ 

Mississippi     . . 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas .. 

'.'65 
't'.' 

.06 
.17 
.45 

'.'34 

'.'65 

".U 

.15 
.12 
.13 
1. 

2.57 

2.88 





T. 

'.'61 
1.30 
1.46 
.18 
.33 
T 

i.'62 
.47 

';46 

.... 
.'7a 

.80 
.67 
.03 

126 
.16 
..32 
.23 

".54 

50 

T. 

■30 

'.'62 
.40 

■;26 

Diss 

'i?'.' 
'.'67 

'.'08 
.18 

'."65 

"is 

'."is 
'."08 

3.48 
2.21 

.El  Ijorario llll 

England. 

Eureka  Springs  — 

4'.i6 

'.'22 
.07 
.08 
.15 

'.'65 
.53 
.22 

'.'53 

'!64 
.65 
.30 

'.'61 
'!47 

'.'13 

. ... 

'!62 

T. 

''63 
'.'62 

3.87 
4.97 
4.64 
2.08 
3.94 
4.06 
3.69 
1.69 

Favetteville   

I'Vrt  Smith •" 

Fulton 

Georgetown 1 

.32 
'.'69 

.04 
X, 

T. 
.02 

Red 

White     

White   

Red 

A  rkansas 

tV 

T. 

T. 

't." 

.06 

.02 

Oilbert ill 

't" 

•  19 
.02 

.17 
.08 
.22 
.19 
.07 
.21 

Gra^iuis 

T. 

'.'03 

.62 
T. 
.68 
.24 
.26 
1.35 
.05 
.90 
.46 
.65 
.22 
.70 
.61 

'.'15 
.95 
.50 

1,10 
.67 
.83 
.42 
.2! 
.18 
30 
.40 
.65 
.12 
.72 
56 

.23 
.50 

.57 

'.'67 

'.'io 

.08 

'.'23 
.65 

'.'22 
.05 

'.'62 
.39 

'.'63 
.12 
.10 
.06 
.05 
.07 
.06 
.26 
.06 
.04 
.07 
.09 
.13 
.05 
.08 
.04 
.03 
.17 

.'07 

'.'07 
.61 

'.'50 

'.'ie 

.44 

'.'57 

'.'62 

.48 

'.'63 
T. 

'.'36 

'.'32 
.03 

'."69 
1.01 
.24 

.10 

.03 

T. 

.53 
.20 
08 
.12 
.14 
.51 
.50 
.40 

'.'64 
.07 
•  28 

'  'do 

'... 

4.89 
2.50 
■2. 86 

Harrison 

White 

Mississippi 

White 

'.'(12 

Helena llll 

,20 
.07 

Hidden  

1.97 

Hip-tilaud 

Ouachita 

1.36 

4.19 
6.88 
3.96 
5.89 
3.95 

Hope 

Red 

Ouachita 

'1 

1.10 
.73 
.95 

* 

.26 
.08 
.39 

".■^•> 

.18 
1. 00 
1.05 

'1'. 

'.'27 

'.63 
.65 

T. 

Hot  .Springs  

.60 

Index llll 

Red 

Ouachita  

White   

.02 

03 

".is 

".'08 

Jessieville llll 

'!6i 

.06 

.'6i 

.15 
.03 
.26 

.lonesboro llll 

'f.' 

T. 
'.'02 

'f. 
3'' 

6.00 
4.19 
2^76 
3.30 

Load  Hill       

White    

.02 
.01 

't.' 

"t.' 

Little  Rook.  .**• 

Arkansas 

T. 

White   

Arkansas 

'.'i8 

.05 

'!65 
.15 
.11 
.04 
.08 
.20 
.02 

22 
.30 
.31 
.21 

15 

Lutherville 

3.61 
2.38 
4.31 

Madison llll 

St.  Francis 

'f.' 

.10 
.29 

'.'ii 

.19 

't.' 

.20 

'.'ii 

'.'6,3 
02 

.15 

.01 

.11 

.05 

T. 

'.'64 

'.'68 
1 

.22 
.03 

'[42 

Magnolia 

Pved 

Ouachita 

Malvern llll 

.02 
.34 

"?4 

'.'06 

Mammoth  Spg.     llll 

White   

3.84 
4  71 
1.91 
3.03 
1.95 
3  05 
3.93 
1.65 
4.61 
4.13 
4.46 
2.83 
4.96 
3.63 
3.22 
5.62 
3.08 
4.70 
2.73 
2.79 
2.81 
4.12 
3.33 
2.87 
3.41 

Marianna 

St.  Francis.... 
St.  Francis 

Marked  Tree \l\' 

-Marshall 

Jlena Itjl 

White    

Ouachita 

Arkansas 

White   

f.' 

T. 

••" 

't.' 

.03 
.11 
.40 

".: 

'')" 

.02 
T. 

■.■62 

MorrilHon Ilil 

Mount  Ida 

Ouachita 

White   

.85 

■^■;>. 

.47 
.09 
.34 
T. 
.80 
09 

'^03 
.18 
.35 

','l3 

Ouachita  .    .. 
Ouachita   ...  . 

Red 

Mississippi 

Arkansas 

St.  Francis 

.07 
.04 

•••• 

.89 
1.00 
1.62 
.36 
.33 
.12 
.40 
.42 

31 

T. 

Oden .      1 

Okay 

.03 
.32 
.25 
.33 
.27 

1.09 
.43 
.17 
.17 
.73 
.73 
?1 

■.■(13 

T. 

■!65 

1.18 
.36 

2.01 
.50 

1.90 
.78 
.78 
..IS 

2.20 
.67 

.04 

.29 
.18 

— 

'v. 

Ozark llll 

Paraijould- III! 

.01 

'f." 

■Parkin llll 

St.  Francis  . . . 

Patti!rson llll 

White 

PiS'Jott 

St.  Francis 

•••• 

.28 
.04 
.22 
.06 

"S5 

'.'ii 

.02 
T. 

'.'62 

'!31 

'.'ii 

'.'08 

';i3 

Pine  Bluff 11!! 

Arkansas 

White    

T. 

.22 

.38 

'86 

.18 
.13 

.... 

.02 

1.10 
30 

Portland llll 

.50 
.59 
.85 

Prescott !l!l 

Ouachita  

Ouachita 

White 

.01 

.02 

't.' 

.71 
.32 
.02 

.93 
32 

.08 
.21 

Kogers 

1.01 

.34 

.52 

.03 

.38 

White 

St.  Francis !l|| 

Searcy 11 1 

St.  Francis 

White • 

Red 

Ouachita 

".m 

•••'■ 

T. 

.35 
■  20 

'.'ii 

1.85 
.51 
.18 
.78 
.08 

1.60 
.71 
.54 
.50 

i.'26 
.60 
.70 
.36 

.28 

.29 
.42 
.70 
.66 
1.21 
.11 
.41 
92 

.24 
.03 
.05 
.10 

.21 

.98 
3.17 

.13 
1.32 

.01 
2.03 
1.00 

.20 
1.20 
2.15 

T. 

.68 

.'96 

1.10 

.14 

1.00 

1.39 

.37 

.51 

.19 

,02 

.03 

1.38 

.48 

.21 
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Daily  River  Stages  Continued 
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January,  1933 


Daily  temperatures   for    January,   1 933 
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4Vri>?rmometers  are  rs.id  iu  ttve  moral  iig:  the 


maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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U.  S.  DEP/iRTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  F.  MARVIN,  Chief 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologist 


Vjl.  XXXVIII  Little  Rock.  Ark.,  February,    1933  No.  2 


GENERAIi  SUMMARY 


The  mild  weather  of  the  preceding  month  continued  for  the 
first  four  days  of  February,  but  a  serve  cold  wave,  with  drops 
in  temperature  exceeding  50°  in  some  sections,  overspread  the 
State  on  the  7th-8th  bringing  temperatures  as  low  as  zero  on 
the  8th  nearly  to  the  southern  border  in  the  southwestern 
portion  of  the  State  and  as  low  as  13^  below  zero  in  theOzarks. 
Temperatures  continued  below  normal  until  the  15th  but  there- 
after they  were  nearly  continuously  above.  The  average  tem- 
perature for  the  State,  based  on  the  reports  of  60  stations,  was 
41.5=  which  is  2.P  below  the  mean  for  the  past  43  years.  All 
stations  except  two  for  which  normals  have  been  computed  had 
negative  departures.  Monthly  means  ranged  from  36.0^  at 
Calico  Rock  in  the  northern  portion  to  48.8"  at  Portland  in  a 
southeastern  border  county.  The  highest  temperature  recorded 
was  82°  at  Crossett  on  the  24th;  the  lowest,  13°  below  zero  at 
Sunset  on  the  8lh  and  at  Lead  Hill  on  the  lith.  The  greatest 
daily  range  was  52°  at  Lead  Hill  on  the  llth. 

The  average  precipitation  for  the  State  for  the  91  stations 
reporting  was  3.53  inches  which  is  0.16  inch  above  the  mean 
for  the  past  43  years.  Morvthly  totals  ranged  from  1.53  inches 
at  Harrison  and  Lead  Hill  to  8.69  inches  at  Yancopin.  Rain- 
fall was  generally  below  normal  in  the  northern  half  of  the 
State  and  decidedly  above  normal  in  southern  border  counties 
and  in  most  of  the  southeastern  portion.  Malvern  and  War- 
ren reported  17  rainy  days  while  the  State  average  was  10. 
Snow  occurred  in  most  sections  of  the  State  on  the  8th  and  in 
all  sections  on  the  10th,  Piggott  reporting  a  fall  of  5.7  inches 
on  the  10th  and  llth.  Snow  also  occurred  in  the  northwest- 
ern portion  of  the  State  on  the  28th  but  it  melted  rapidly. 
IMonthly  totals  of  snowfall  ranged  from  a  trace  at  Fulton  to  6.3 
inches  at  Lutherville,  the  avf^rage  for  the  State  for  the  91  sta- 
tions being  2.4  inches.  The  greatest  amount  of  rainfall  meas- 
ured in  any  24-hour  period  was  3.42  inches  at  Yancopin  on 
the  20th. 

Peaches,  pears,  and  plums  were  severely  damaged  in  all  but 
the  extreme  northern  portion  of  the  State  by  the  severe  cold 
wave  of  the  7th-8th.  The  large  peach  orchards  in  west-central 
and  southwestern  sections  of  the  State  reported  a  large  portion 
of  fruit  buds  killed.  The  snow  cover  was  favorable  for  wheat, 
oats,  and  other  winter  crops  but  early  truck  crops  were  badly 
damaged.  Some  plowing  was  done  the  first  and  latter  parts  of 
the  month  but  the  soil  w.as  too  wet  in  most  portions.  The 
mild  weather  of  the  latter  part  of  the  month  was  favorable  for 
all  winter  crops,  and  wheat,  oats,  and  winter  truck  improved. 
Some  potatoes  and  other  spring  truck  were  planted  the  latter 
part  of  the  month. 

T.A.M. 


W 


Corrections:  January,   1933    "''C    //.-, 
Fulton  precipitation,  rainfall  on  30th  should  be  O.QI  inch,  total  for  inonthi4jCJ8- inches. 


departure  from  the  normal  —0. 27 . 
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Miscellaneous  Phenomena        "o/f-y 

Dates  and  number  of  stations  reporting  t//^    #. 


Dense  Fog 

Light  Hail 

Sleet 

Heavy  Hail.  ... 
Thunderstorms 
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PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure 
duced  to  sea-level) 
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Wind 

Relative 
humidity 
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03 
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30  08 
30.13 
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,a 
bo 
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30.71 
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42 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
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29.49 
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8.6 
8.6 

21 
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30 

'77' 
76 

74 
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60 
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OOMPARATITE    DATA    FOR    EEBRUABY 
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902  . 
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Temperature 
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Number  of  days 
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2.47 

2.56 

2.21 

2.77 

5.26 

5.41 
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-0.77 
+4. 26 


0.90 
-0.  82 
-1.16 
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4.45 
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1  53 


si 


iS:°a 


T. 

0.8 

2.5 

2.0 

0.5 

0.7 

T. 

3.3 

1.2 

2.0 

4.8 

3.2 

1.4 

8.7 

1.7 

0.6 

0.4 

0.9 

5.9 

0.3 

4.5 

1.8 

0.9 

1.3 

1.3 

1.1 

0.4 

2.5 

1.0 

9.8 

1.3 

19 

0.4 

0.6 

0.3 

1.5 

0.6 

8.8 

0.0 

T. 

T. 

2.4 

2.0 


7      11       6  111 


Daily  River  Stages  for  February,   1833 


Stations 


Fort  Smith 

Ozark  

Dardanelle 

Morrillron..  .. 
Little  Hock. 

Pine  Bluff 

Yancopin 

Danville 


Rivers 


...Arkansas... 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

..  Petit  Jean 


Flood 
Stage 


V)      U      li2      13      14      15      16  I  17      18      19     20      21      22 


24     25      26     27      28     29  I  30     81 


n 

6.4 

6.(1 

5.8|  5.8 

22 

3.3 

3.0 

2.81  2.5 

22 

6.8 

6.5 

6.1    6.7 

20 

4.1 

3.5 

3.0    2  6 

23 

4.9 

4.3 

3.7    3.2 

25 

10.7 

9.9 

9.4    8.8 

29 

28.5 

28.7 

28.8  28.9 

20 

6.5 

6.5 

6.II  5.8 

6.6 
2.3 
6.7 
2.1 
2.8 
8.6 
29.  I 
5  6 


5.4 

2.1 
5.6 
1.9 
2.5 
8.1 
29.  2 
5.4 


5.1 
2.0 
5.4 
1.5 
2.4 
7.7 
29.5 
5.2 


4.8 
1.4 
5.0 
1.3 
2.6 
8  0 
29.7 
4.8 


4.6 
1.0 
4.3 
1.2 
2.1 
7.8 
29.7 
4.8 


4.31 
0.9 

4.3 
0  6 

1.4 
7.3 


29.4  29.0 

4.7I  4.51 


4.4 
1.0 
4.5 
0.7 
1.3 
6.8 

28.5i28, 0  27.3 
4.61  4.4I   4.3 


4.21 
0  4 
4.5 
0.7 
1.1 
6.8 


4.2 
1.0 
4.6 
0.7 
1.3 
6.8 
26.5 
4.3 


4.2 
0.9 
4.5 
0.6 
1.2 
6.8 
25  6 
4.8 


4.3 
0.9 
4.5 
0.5 
1.2 
6.8 
24.9 
4.81 


4.3 
0.9 
4.4 
0.6 
l.I 
6.8 
24.6 
4.7 


4.4 
0.9 
4.6 
0.4 
l.O 
6.7 
24.2 
4.6 


4.4 
1.1 

4.5 
0.4 
0.9 
6.0 
24.1 
4.5 


4.4 
0.9 
4.3 
0.3 
0.8 
6  3 
24.4 
4.3| 


4.4 
0.9 
4.4 
0.2 
0,7 
a.  9 
24.6 
4.8 


4.8 
1.1 
4.5 
0.3 
0.8 
6.0 
24.9 
5.0 


6.8 
1.6 
4.8 
0.6 
1.0 
60 
25.2 
6.7 


8.1 
2.7 
5.4 
1.0 
1-3 
6.4 
25.6 
7.4 


*> 


A 


CLIMA.TOLattlCAL     DATA:     ARKANSAS     SECriON 


A    >    A    \ 

February, 1933 


stations 


Counties 


Amity ... 

ArUadelpnia  . . 
Arkansas  City 

Arlberg ■• 

Batesville 

Bee  Branch... 
Beutonville  .... 
Big  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rook  

Blytheville  

Booneville 

Brinkley 

calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point  — 

Clarendon    

Clinton — 

Conway 

Corning  

Cotter - 

Cresset  

Danville 

Dardanelle 

DeVallsBlufE... 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado..  -   . 

England  .... 

Kureka  Springs 

Fayetteville   

Fort  Smith 

Freeman  SpringsII 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index n 

Jessieville 

Jonesboro 

Lead  Hill . . . .... 

LITTLE  ROCK 

Lurton j. 

Lutherville Xt 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianua 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrill  ton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nevrport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  , 

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers 

Saint  Charles 

Saint  Francis 

Searcy :; 

Springbank XI 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana  

Thomburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

W.vnne 

Yancopin 


State  Means 


OUmatologrioal  Data  for    February  1933 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence  . . 

Van  Biiren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . . . 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  

White 

Searcy 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Garland 

Craighead  

Boone 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

I^ee  

I'oinsett   

Searcy  

Polk 

CoQway 

Ba.^ter 

Montgomery  . . . 

Jackson 

Montgomery  ... 

Montgomery  ,. 

Howard 

Mississippi 

Franklin, 

Greene  

Cross ■ 

Woodruff ■ 

Clav     

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton  

Arkansas  

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  . . 

Arkansas 

Logan  

Washington. . . 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . . 

Little  River. .. 

Mississippi  — 

Cross 

Desha 


fA 


O  c3 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 

'259 
252 
465 
205 
861 
158 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


^1 
SI 


470 
172 

516 

309 

293 

40« 

175 

327 

330 

153 

162 
1590 

270 

2'29 
1465 
1451 

457 
2240 

260 

200 

675 

900 
1250 
1052 

250 

445 

'377 
600 
275 
750 
345 
650 
357 

2100 
775 

'sib 

277 
600 
235 
2'29 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
210 
396 
301 

'1% 
307 
215 
300 
122 
3-29 
243 

1385 
175 
290 
230 
240 
700 
228 

1050 

'332 

650 
675 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


38 
38 
49 
11 
34 
41 
28 
3 
32 
8 

19 
46 
29 
48 
28 
34 
29 
12 
50 
40 
6 
21 
17 
47 
6 
28 
30 
33 
26 
33 
46 
52 
9 
48 
21 
9 
14 
36 
33 
61 
14 
14 
63 
42 
8 
7 
38 
27 
55 
7 
34 
3 
17 
47 
29 
21 
28 
19 
45 
14 
21 
34 
60 
5 
7 
4 
37 
38 
10 
3 
17 
9 
46 
40 
27 
45 
33 
42 
3 
6 
23 
26 
9 
46 
36 
2 
48 
13 
11 
39 
9 
29 
6 
25 


39. 8»  -  4. 


OS 


6- 

o 


O'O 


Precipitation,  inches 


OS 


40.8 
36.6 


40.8 
42.x 
42. 9' 
36.0 
44,2 

44.2 


42  4 
38.8 


47.0 
'42'.6 


45.1 


4.2 
1.6 
3.0 


-  3.9 
-09 
-58 

-  3.0 

-"2!8 


1.6 
0  7 


2.8 


-40 


48.4 
42 .2'' 
38.9 
38  6 
41.4 


38.6 
36  8 
38.  7>' 
43.2 


80" 


82 


79 


79 


44.0 
44.9 
42.6 


41.2 
37.4 
42.0 


40  6 

47' 1 
43.  2 
38.8 
44.8 
39.9 
36.8 
40.8 
40.0 
37.6 
39  2 
40.8 


44.5 
42.2 
38.7 


0  2 
5.0 

1  9 
1  4 
1.4 


7.0 
1  8 
0.1 
1.6 


3.4 
4.2 


0.8 
0.4 
2.9 


-  1.3 


25 


21 

23t 
23 


23t 
23 
24 
23 
24 


23 


24 


81        24 
781)      25 


72 


4  8 
3.9 
1.0 
0.5 
3.7 
7.0 
3.2 

4-6 
6.8 
0.8 


45  8 
38  6 
48.8 
45  4 
45.8 
37.8 


40.6 


43.8 
41  8 
37.4 
44.8 
40.2 


45.6 


41.0 
41.5 


0.6 

4.5 


0.4 
2.6 
0.6 
1.6 
0.8 
1  2 


-4.6 


24t 
22 
23 
24 


8t  I     43" 


23 


1  0 
1  6 

's'e 


-  1.1 


3  3 


415    -2.1 


75 


82 


24 
24 
23 
24 

24 

23t 

24 

23 

23 

24 

24 


11 

8t 


42 


36 

34b 

49 

46 

38 


48 
51 
40 » 
34 


4.11 
4.76 
6. 20 
2  78 
3.68 
3.02 
1.76 
2. 15 
2.94 
2.18 
1.82 
3.53 
2.09 
7.54 


+  0  57, 
+  1.08 
1-1.  83 
-0-68 
H-0.39 
—0.01 
0  39 

-o.'io 


3.36 
3.88 
2.50 
2.24 
3.02 
2.04 
6.77 
L92 
2.42 
3.03 
7.15 


8 
9 
11 

8 

9 

8+ 

8 

8t 

8 

9 


23 


23 

24 


24 


-0  31 

0.47 

-0.  38 

+3.66 


-0  01 

+0.06 

-0.  83 

1.35 

0.34 


+3.73 

—0.4 

0.54 


■3.16 


6.74 
3  99 
2.71 
3.56 

1  89 

2  38 
3.73 
2.33 
2.  29 
4.60 
L59 
1.53 
7.97 
2.69 
4.85 
3.55 
4.06 
3.30 
2.67 
2.38 
1.53 
2. 66 


0.99 
0.94 
1.26 

6.'94 
0.87 
1.34 
0.75 
1  29 
0.53 
0.74 
0.67 
0.52 
L63 


0.82 
1.10 
0.66 
0  84 
1.00 
1.3s 
1.55 
0.65 
0.60 
0  60 
1.70 


+■2 .69 
+0.14 
+0.18 
+0.24 
-0.67J 

+6.' 68 
-1.06 

+6.' 76 
-0.28 
-0. 95 
4-3.47 
-1-0.  06 
+  1.92 
0.45 
+0.43 


40 
33 

45 


-13 


8t 


38 


35 


2.37 

3.98 

6.69 

6  80 

2.53 

5.19 

2.20 

2.53 

3.40 

2.39 

1.83 

1.76 

2.56 

3.20 

2.18 

3.79 

2 

2.32 

3.54 

2.93 

2.25 

3.27 

6.15 

3.61 

5.53 

3  93 

7.95 

2.85 


-1. 24 
■1.81 
-1.22 


-0.63 

4^3.' 18 
+2  14 
-0.18 
+1 .43 
-1.38 
+0.11 
+0.25 
-0.27 
-0.53 
-2.18 
-1.05 


-0.76 
-0. 15 


-1.11 


+2.20 
■1-0.28 
+  L33 
fO  44 
+4.57 
0.96 


3.52 
1.8n 
5  52 
3.62 
4.40 
2  52 
2.20 
3.34 
2.81 
3.03 
8.66 
3.08 
3.72 
2.75 
2.52 
8.69 


-1.22 
+  1 


+0.47 
-0.17 


1.64 
0.87 
1.51 
2.61 
0.03 
0  68 
0-70 
0.51 
0.83 
1.30 
0.97 
1.05 
2. 22 
1.07 
1.06 
0.76 
0.90 
0.63 
0.95 
0.43 
1.04 
0.62 

0.75 
1.25 

2.00 
1.40 
0.78 
1.67 
0.44 
1.07 
0.79 

0  95 
1.30 
0.78 
0.80 
1.03 
0.97 
0.79 
0.68 
0.69 
1.21 
0.70 
0.88 

1  05 
1.38 
1.20 
1  25 
1.23 
2.11 
1.74 


-t-0.22 
-1.05 
-0.02 
+4.55 

+  6.' 55 

+0.98 


52       3.53 


+0.16 


1.13 
0.31 
0.98 
0.90 
1.16 
1.00 
0.97 
0.68 

0  73 

1  01 
1.60 

6.93 
0.83 
1.10 
8.42 


Number  of  days 


II 


St  3 

a  > 


2.8 
0.2 
2.1 
2. 0 
1.0 
1.1 
3.5 
4.0 
3.6 
0  8 
2  0 
3.0 
1.9 

4.6 
2.0 
1.5 
2.5 
2.0 
2  5 
2.2 
2  0 
0  8 
2.0 
4  0 

0  ,5 

2.5 

1.2 

1,4 

1.1 

2.4 

T. 

2.5 

3.5 

1.5 

1,8 

2,0 

1.6 

1,8 

2.0 

3.0 

3.9 

1,5 

3,0 

5.0 

2.0 

2.7 

6.3 
2.5 
2.0 

4,0 
2.0 
1,5 
1.8 
2.0 
1.5 
2,0 
2.0 
3,0 
2,0 
2,2 
1,2 
1,0 
3.5 
0.8 
3.8 
8.0 
2,5 
5.7 
2.3 
5.0 
1.0 
2.6 
1,0 
1,4 

'3,1 
3.9 

0,7 
5  7 
1,7 
0,5 
3.3 
1,0 
4.2 
3.5 
1,2 
3,1 
5.0 
1,5 
3,5 
2,2 


3.42   2.4 


13 

11 
8 
9 
8 
3 

14 
4 
8 

11 

12 

is 

14 
8 

10 
8 
7 

10 

10 
6 

11 
7 


11 
10 
12 
11 

6 
11 

7 
11 

8 

9 

10 
17 

7 
13 
13 

7 
12 

6 

4 

7 

12 
10 

7 
15 
11 

8 
10 
11 

5 
10 
10 

9 
12 
10 
16 

7 

io 
12 
11 
11 
12 

8 
11 
11 
10 

8 
17 

8 

8 


8 

10" 

13 

12 

12 

15 

11 
8 

15 

11 

17 

16 
7 
9 
6 

14 
8 
9 

11 

12 

10 


14 

9 

6 
13 
18 

7 

7 
16 
12 

7 
16 
13 

9 
10 

9 

9 

9 
14 
12 
11 
14 
16 

9 
16 

5 

7 
11 
17 

io 

13 

7 

16 
10 
16 
14 
12 
13 

8 
14 

5 

5 
13 
10 

7 


3 
3 
5 
4 
5 
2 
2 
8 
1 
6 
14 
2 

4 

2 
6 
4 
3 
4 
3 
0 
11 
3 
8 

i 

5'' 


4 
2 
2 
5 
4 
4 
2 
6 
5 
9 
4 
9 
2 
3 
5 
2 
5 

3 
0 
6 
5 
2 
5 
12 
1 
4 
4 
2 
2 
9 
4 
7 
9 
9 
2 
7 
1 
3 
1 
8 
1 
tl 
9 
4 
1 

7 
4 
2 
4 
5 
2 
6 
3 
5 
8 
5 
6 
3 
6 
0 
2 


15 
18 

8 
13 

7 
10 
16 
)4 
13 
10 
11 
17 
14 
U 
10 
15 

ii 

19 
16 
10 

8 
16 

9 
11 
12 
17 
10 
13 
10 
14 
12 
10 
10 
12 

9 
16 
11 
11 
11 
U 
15 
12 
13 
10 

ii 
11 

19 


sw. 
nw. 
n 
iiw. 


sw. 
sw. 


e. 

sw- 


sw. 
w. 


n. 

se. 

n. 

ne. 

nw. 

sw. 


se. 
sw. 
sw. 


13 

n. 

10 

sw- 

8 

sw. 

13 

n. 

10 

s. 

12 

nw 

9 

.sw. 

17 

nw 

20 

p. 

9 

n 

18 

n. 

19 

Observer 


;.  W.Campbell 

W.  K,   Bown 

Herbert  Neff 

J,  D.  Iteeves 

Mrs,  Lelia  I,  Teter 

J.  E,  Scanlan 

U,   8,   Weather  Burea 

Harry  Johnson 

Vernon  <;.   Howe 

Samuel  Norris 

y.  H.  Randolph 

R.  J,   Torry 

W,J.   Corp 

Georgia  Quartermau 

H.  K    Bell 

Johii  C  Flovd 

J.    W.   Bishop 

A.  L,  Stephens 

E.  E.  Cordrej 

Winfreri  D ,  Pclk 

O.  B.  McSpaiiden 

G.  A.  Mifford 

H,  Inglis 

Geo.  N,  Goodier 

H,  G    Pitte 

Ben  .(ohnsoE 

J,   M     Ricketts 

J.  J     Babb 

Dr,  R.   H.    Hardiu 

Geo,   W.   Nichoalds 

nn'.-"erslty  of  Arkaii,sa 

V    S,   Weather   niiren 

R,  J.  Mc  Cuiston 

r.  J,  Logan 

W,  R.  Owens 

S,  G.   Batt«ntield 

W.E,  MeVav 

A,  F.   Steven? 

Louis  R,  Keck 

James  .\ .   Burnett 

Geo    W.  Baker 

J.    0,  Coolev 

N.  P,  ONeal 

G,  C,   Bolton 

n,  G,  Sanderson 

U.  S,  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J,  H,  Crosswhite 

U.  S,   Weather  Bnrei 

I.  C.  Sutton 

H,  G.   Lennardt 

J.  W.   Eppes 

State   Agri,    School 

Mrs.    W.    L.    MatUiow 

S.  F.  WIiittaKer 

C,  N,   Uouck 

Charles  Walton 

A.  J.   Park.-: 

E.   W.   St,  John 
John  Cook 

B,  S,  Halbert 

<*    A.  Whlttlngtoi! 
J,  D,  Heaileraon 
rj,  S,  Forest  Sarvlce 
U,  S,   Forest  Service 
Charles  R,  Jackson 
Mrs,  Ruth  Douglas 
Orbnev  0,  Milton 
W,  R.'  Heagler 
Carroll  King 
W.   E,  BakoT 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edraiston 
Craig  WiUi.q,ms 
Mrs.   M.  \     Tisdale 
Carl  A,  Starck 

S,  T,  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S,  C.  Storv 
Adam  F   I'.uerkle 
New  Subiac-o  Abbey 
Walter  .lames 
hi    S,   Rrashear 
Edward  E.  Holme* 
I'r.  Cheve«  Bevill 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J,   R,   Huddleston 
Charles  Huff 
D,  O,  Anderson 
R,  T,  Cobbs 
W.  E.  Barton 


and  summaries,     pf«'«"f  l«**t'^^^eVv^eXut^^^^                                                              Preclnikation  for  Jl  hours  ending    near  sunset   unless    otherwise  indicated. 
"  »gj4  ^otl,l6^T^miA^^T^m4^o^^^^^^^^^  '°  °^^^  measurement.    Data  in  Italics  partly  xnterpolated. 


Fkbruarv,    1933 
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Daily  Precipitation  for  February,   1933 


Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

'    1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

1-2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

■JO 

21 

22 

T6 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

to 

81 

"3 
0 

•  ..lit-v*          llil 

Ouachita  

Ouachita   

Mississippi     .. 
White 

.48 
.46 
.25 

..:. 



'."is 



.  .^. 

.99    .08| 

''J  " 

.20 

'!i5 

!i6 

.08 
'.'06 

".36 
.08 

".26 

'.'25 

.42 
.27 

.35 

.05 

T. 

.11 

.52 

.30 

T.' 

.09 
.08 

'.'23 
1.26 
.14 
.08 
.15 
T. 
.30 
.11 

'.'67 
.67 
.02 

1.47 

.16 

.78 
1.08 



'.'63 
01 

.10 

T. 

T. 

.10 

T. 
04 

'J'. 

.03 

T. 

.07 

'.'22 
T. 

'.'02 
.07 

't'.' 
't.' 

T. 

't.' 

'!24 
1.20 

•   • 

't.' 

f. 

.58 
T. 

'f  ■ 

"■(13 
T. 

.71 

.45 

.55 

.76 

T. 

.43 

.19 

.74 

'.'44 

.97|....|   .851 

.... 

4.11 

^.rkadelphla.        Iflj 
.U-kausas  City  . .  itil 

.70 

1.02 

1.15 

.94 

.87 

.03 

.20 

1.29 

.29 

25 

.47 

.52 

.87 

.09 
.30 

".bh 

T. 

'.'75 
T 
.53 

';32 

T. 
.23 

.85 
.30 

• 

.26 

'f.' 
.04 
.03 

.48 

T. 

.70 

.42 

'.08 
.14 

.94 

.45 

4.76 
6.20 
2  78 

Arlberg •  •, 

Batesville llll 

Bee   Branch ... 

Beutouville  .... 
Big  Lake  Outlet  .! 
Black  Kook  ....•    i 

Blvtheville llll 

Booueville    ■• 

Briukley 1 

Calico  Kock 

White    

Arkansas 

.56 
.17 

.12 

.27 

.65 

.... 

3. 68 

.15 
.07 

3  02 

'.'45 
.38 
.35 

•••■ 

.... 

1  76 

St.  Francis..   . 

White   

St.  Francis 

Arkansas 

White   

White   

Ouachita 

.05 
.09 
.11 

'.28 
.25 
.36 

T.' 

■• 

'.'64 



.15 
.03 
.25 

•••• 

•    • 

't.' 

2.15 
2.94 

'."76 

■;63 

.01 

.... 

2.18 
1  82 

.17 
.25 
.41 



't.' 

.50 
.23 
.96 

'.'is 

.01 

T. 

.07 

.03 

.01 

.40 

T. 

.80 





'ioi 

..    . 

,•23 

.13 

1.63 

35 

•••'• 

3  53 

2.09 
7.54 

Carthage Ill 

Center  I'omt  ...... 

Clarendon Hll 

Red 

White   

White   

Arkansa-s 

White    

White    

Ouachita  

.07 
.23 
.24 

't  ■ 

T. 
.34 

T. 

09 

.60 
.67 
.64 

10 

1.00 

.46 

.95 

40 
.66 
.56 
.25 

15 
.35 

'!i5 

•■•• 

.25 

'!l5 

.20 

T. 

.05 

.'05 
.20 
.20 
.07 
.32 
.06 
.03 
.25 

.07 
'.'64 

.05 

1.10 

.13 

'.'is 

'1'. 

.37 
T. 
.10 
.63 

. .   . 

.07 
'.'O8 

'.'62 

.02 
.08 

'.'42 



't. 



.81 

'.'66 

.84 

.60 

1.38 

■.■55 
.46 
12 

.01 
.34 

.82 

.48 
.21 

3  36 

.25 

.... 

3  88 

•••• 

.12 
.09 

2.50 

.61 

... 

.... 

2.24 

Conway ■■ 

■f.' 
.03 

't.' 

.26 

T 

.02 

".05 

'.'16 

't" 

'.'62 

.05 

.05 

..    . 

3.02 

2  04 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle i 

De  Vails  Bluff. -.h 
Dumas W 

.10 

.19 

■f.' 

.12 
.90 

... 

.05 
't'.' 

.50 

'.'56 
1.70 

1.55 

'.'62 
.60 
1.10 

1.43 

'.'32 
1.45 

•  *  '* 

.04 

T. 

T. 

.10 

T. 

.22 

.25 

.45 

T 
T. 

'."63 

1.40 
.65 
.60 
.36 
.65 

6.77 
1.92 

Arkansas 

White  ■ 

Mississipoi     .. 
White 

.35 
.1.5 
.22 

.... 

. 

2.42 

3.03 
7.15 

.... 

El  forado I'li 

|Ln(,'laad- 

Ouachita 

Arkansas 

White   

White    

,\rk,ansas 

Arkansas .. 

Red  .      

White     

White   

Red 

Arkansas 

White 

.10 
.20 
.15 
.06 

'.16 
.38 
.33 
.20 

.13 
.02 
.65 

.... 

.30 

'.'67 

1.15 
.40 
.17 
.11 
.18 
44 
.70 
.35 
46 

1.30 
.12 

i.'.34 
1.07 

.10 
.05 

't'." 

'.'io 

.30 

'.'ie 

.08 
.04 
.10 

t'.' 

.25 
.06 

.... 

.05 
.13 

.62 

.87 

.95 
.40 

.01 
.06 
.10 
.04 
.01 

'f.' 

.01 

'!23 

.08 

".'15 
T. 

'!4S 

1.64 

.... 



.02 
T. 

';35 

.  16 
.03 

'.'56 

1.51 
2.61 
.60 
.68 
T. 
.04 
.83 
1.15 

i.'os 

'.'5.5 

1.06 

.65 

,80 

.14 

'f.' 

.67 
.28 

.05 
.25 
.12 

.19 

.74 

".'23 

1.35 
.35 

6  74 

3.99 

2  71 

Ell  I'ek.i  Springs 

FavetteviUe    

Fort  Smith •'; 

Freeman  .Sprgs.  .Hi! 
Pulton  n'i 

T. 

.'is 

.55 
.12 
18 

'.'26 
.IS 

"02 
.27 
.30 
.21 

T. 

.03 
.22 

T. 
'.'54 

'.'si 
35 

T. 

.'77 
03 

"05 
.53 

'.'38 

'f.' 

.... 

.24 
T. 

.28 
.67 
.30 
.27 
.09 

3.56 

•••• 

't.' 

.01 
'.38 

1.89 

2  38 

■.'•27 

T. 

.03 

.'10 

.'2i 
.27 
.90 

'f.' 
.06 

'.09 

.31 

'[oe 
'1'. 
'1 

1.62 
.19 
.17 
.42 
10 
.22 
T 
.15 
.02 
.29 

.07 

.05 
.07 

.... 

3.73 

(Jeorgetowu Ill 

2  33 

.20 
.04 
.23 

.'38 
.40 
.10 

'.'io 

.  17 

'f.' 

T. 
.10 
T. 
.07 

'lis 

'.'67 

.03 
T. 

'.OS 
.02 

2.29 

.09 

.'06 
.10 
.12 
.13 

f.' 

'!l3 
.15 

05 

T. 
.22 

T. 

.97 
.02 

';« 

■.'62 

'^si 

'.'07 

1.08 
.05 
T. 

".58 
.75 
.50 
.12 
,20 

Iss 

4-60 

Gravette  

Harrison 

Helena nl! 

1.59 

'.'i2 

'.'62 

.04 
.50 
.54 
.38 
.04 
.65 
.54 
65 
T. 

'.09 

•••■ 

1.53 

Mississippi 

White 

'.18 
.20 

2.22 

'.'67 
'.'67 

.... 

7.97 
2.69 

Higlila.ud 

Hope 

Hot  Springs 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red 

Oupchita  

White   

White    

Arkansas 

White 

.21 

'.'io 

.35 
.42 
.12 
02 
'1. 

72 
T. 
.50 

't.' 
't.' 

.01 

.87 
.76 

'.63 
.95 
.41 
.12 
.61 

.09 
.06 

'.'('13 
T. 
.43 

'.'06 

.... 

4.85 

T. 

•   •• 

.... 

3.55 

.... 

.... 

4.06 
3.30 

Jes.iieville Ill 

Jonesboro 1  11 

Lead  Hill       

Little  Rock.."' 

.... 

■f.' 

't.' 

T. 

.is 

.35 

1.04 

.59 

2.67 

.... 

.... 

2.38 
153 
2  66 

Lutherville 

Msdison     llll 

Arkansas 

St.  Francis 

Red 

Ouachita 

White   

St   Francis  .   . 

.'is 

.19 
.50 
.58 
.05 
08 

■.'■29 
.16 

:::: 

.08 

.45 
.94 

i.06 
.78 

1.50 
.21 
.50 
.66 
.95 

'.'26 

".io 

T. 

.05 

.37 

'.06 
T. 

i.'oo 

.23 
'!46 

.'15 

'.'36 
25 
.21 
.20 
.01 
.22 
.15 

.... 

't" 

.30 
.05 
.12 
.03 
.02 

'.'6i 

T. 

.ie 

1.25 

2.00 

.15 

I '.67 
.44 
.30 
04 
T. 
.15 
.04 
.08 
.01 

.04 
45 
.30 
.80 
.30 
.20 
.40 

"63 
T. 

•••■ 

'i'. 

"05 
'.'62 

't'.' 
"r'.' 

'[02 
.20 
.03 
.02 
.24 

'f.' 

'.'76 
.02 

'.'45 
'126 

'.'06 

'f.' 

'.'6i 

.75 

'.'26 
.18 
.30 
.31 
.10 

1.07 
.36 
.32 

1.30 
.■2S 
.■2:2 
.20 

".ii 
".is 

.62 
.12 

■."29 
'!85 

'."io 

".'48 
.16 

'120 
.65 
.11 
.07 
.20 
.12 
.09 
.18 
.58 
T. 
.72 

".is 

.64 
.46 

.'is 

.17 
.25 
.40 
.47 

"^68 

'."so 

.90 
.71 
.20 
.28 
.5E 

.04 

i.'66 

.11 

'f." 
.44 

".is 
'.'79 

.62 

.07 

.60 

1.40 

'!28 
.03 

.28 
.79 
.65 

'!i6 
.65 
.97 
.15 

'.'69 

2.37 

.... 

.... 

3.98 

6.69 

Malvern llll 

.Mammoth  3pg.     |||| 

■••• 

•••• 

•■• 

5.80 
2.53 

.... 

•• 

.... 

.02 

"is 
'.'is 

.22 

'.'31 

*  '• 

'!i2 
isi 

.10 

't" 

.40 

10 

.12 

.07 

'.'i? 

.20 

.82 

't.' 

02 

'.'2i 

•    •• 

T. 

.... 

'.'6'2 

5.19 

Marked  Tree....lMI 

St.  Francis 

White    

Ouachita 

Arkansas 

"WViito 

2.20 

'.'26 

•2.53 
3.40 
2.39 
1.83 
1  76 

Mena Kll 

Mountain  Home  .  ■ 

.... 

.... 

•■   • 

T. 

Ouachita 

White    

Ouachita  ■    .. 
Ouachita   ...  . 

Red 

Mississippi 

Arkansas 

St.  Francis.... 
St.  Francis.... 

.02 

.22 
.35 
.26 
.06 
.13 
.21 
.14 
.10 

.38 

.04 
.37 
.01 
.22 
.20 
.40 

'!l4 

35 

.88 

T. 

.17 

.'08 
.07 
.08 

".■2i 
.04 
.08 
.05 
.58 

'.'25 
.05 

'.'io 
.ic 
.ic 
.55 

IE 
.14 

".02 
'.'is 

" 

'"is 
.21 
.02 

'!22 
.10 
.30 
.•& 
.18 
25 
.24 

!25 

.33 

.29 

15 

.03 

•  •• 

.... 

.80 

1.03 

.58 

.27 
.08 

.05 



.01 

.03 

'.'ffi 

't.' 

f.' 

2.56 

Norman 1 1' 

Oripn                         1  11 

3.20 

2  18 

Osceola m 

Ozark II 

Paragould- 1 1 

Parkin ll 

Piguott 

Pine  Bluff Hi 

Pocahontas 

Portland Ill 

.02 

.... 

.06 

.66 
.21 
.35 
1.21 
.40 

.10 
.06 

.49 
.68 

.10 
.38 

31 
.72 
.46 
.34 

02 
.63 

'.'96 
.38 
.65 

••■ 

.03 

'.'08 

'.'28 
.06 
.02 

* 

T. 
".12 

r.' 

.03 

't.' 

T. 

.10 

'!02 
.06 
.10 
.06 

02 
.06 

3.79 
2.68 
2.32 
3.54 
2.98 
2.25 
3.27 
6.15 
3  61 

.32 

T. 



.     . 

.... 

't.' 

.... 

.22 
.70 

"so 

1.12 

.58 

.42 

41 

2.00 

.'.'.'. 

.06 
■.'62 

"i4 

.30 

.27 

St.  Francis.... 

Arkansas 

White   

Ouachita 

Ouachita  

Ouachita 

.23 
.23 
.15 
.11 
.57 
.58 
.11 

.'13 

.25 
.52 
.22 
.04 

.... 

.20 
'!l5 

'!62 

.02 

1.05 

1  12 

1.20 

.81 

i'l7 
.04 

i'is 
12 

.72 

.82 
.54 
.31 
.36 
.51 
.73 
1.01 
1.21 
.Sti 

.50 
'.'45 

« 

1.74 

"si 

.04 
".08 

•  15 
'.'53 

.50 

i.'25 
.17 

•••• 

".bi 

T. 

'.'6i 

T. 
'.'46 

T. 

'.'ii 

* 

.25 

'.'os 

'.'45 
.20 
.15 
.19 
.64 
.15 
.35 
.20 

1.38 

i.'is 

1.23 
2.11 

'.'si 

.98 
.43 
.51 
.36 
.28 
.55 
.58 
.24 
1.40 
.38 
.82 

••■ 

'f.' 

.22 
"26 

5.53 
3.93 

7.96 

•■■• 

•••• 

2.85 

3.'5'2 
1.85 
6.52 
3.62 

.*t.  Charles 

St.  Francis  Ill 

Searcy  Ill 

Springbank j 

Storv 1 

White 

St.  Francis 

White 

Red 

Ouachita 

Arkansas 

'.'si 

.17 
.45 
.90 

'i'.' 

.20 

.15 
.10 
.21 
.40 
.22 
.18 
.1£ 

.03 

'.'ii 

'.'is 
.02 

'."is 

'.'64 
.12 

78 

i!i6 
.11 

.04 
.20 

'.'62 
1.60 

'.'76 
.29 
.74 

'.'44 

".30 
T. 

'.'gi 

'f.' 

■'19 
.12 
T. 

'.'64 
.12 
01 

'.'25 

't.' 
't." 

'.'08 

T. 

.01 
.05 

.'64 

.10 

"09 

.... 

';7'2 
'.'46 

.02 

.21 

'.'64 

.15 

i.'oo 

.97 

'.■70 
..73 
.  .^. 

.... 

Stuttgart 1 

4.40 

2  52 

Sunset 

Te.Karkana 11 

Thornburg 

Waldroa 

Arkansas 

jied      

.07 
35 
.15 

'.'45 
.28 
.51 
.U 
.1£ 
.19 

■■'■'■ 

;::: 

'.'io 

.16 
".05 

2.20 
3  34 

i.'40 

'.'.'.' 

'.'iQ 

.... 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

.... 

.... 

.... 

2.81 
3.03 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wvnne 

..  .  . 

.... 

.... 

8.66 
3  08 

'  ■  * ' 

.93 

.... 
.... 

T. 

— 

T. 

.83 
1.  IC 
1.24 

.05 

.27 

.2C 

l.OC 

... 

. 

T. 

.09 

".04 

T. 


3.72 

Mississippi    ... 
1st.  Francis... 
i.\rkansas 

.46 

.1£ 

3  4'} 

2  75 

.... 

.... 

'.'64 

•••• 

.2£ 
LIE 

.... 

■.'62 

'.'■73 

.... 

•  • 

2.52 

Yaucopin. . 

8.69 

1 

1 

Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


Cotter 

Calico  Rock. .. 

Batesville 

Newport 

OJeorgeto-wn     . 
De  Vails  Hluff. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock  ... 
Arkadelphia. . . 

Camden 

Fulton 


..White  . 
.do... 

do    .   . 

,.  .do.... 
....  do.... 
.  ...do  .... 
...  .do  ... 
.  BufFalo  • 
..BlasV 
Ouachita. 
Ou.ichita  . 
...  Red . . 


Helena Mississippi 

Arkansas  City. .   ..  do.     . 


18 
23 
26 
22 
24 
30 
30 
14 
12 
16 
28 
44 
48 


12      13 


5.7 

5.3 

5.1 

4.2 

4.0 

3.8 

10.0 

9.4 

9.1 

16.1 

15.0 

13.9 

21.7 

21.4 

21.0 

2^2.8 

•22.8 

•22.5 

•27.6 

•27.6 

27.6 

4.0 

4.0 

4.0 

12.0 

11.3 

10.5 

4.6 

3.2 

3.2 

15.6 

17.3 

15.8 

10.4 

9.9 

9.8 

38.  5 

38.9139.2 

39.8 

40.2 

40.6 

4.1 
2".  9 
8.1 
10 

19.3 

'21.9 

•27.2 

4.0 

8.5 

3.0 

11.8 

9.5 

.39.7 

41.5 


4.1 

2.7 

8.0 
10.6 
18.9 
21.7 
27.0 

3  8 
10.0 

4.8 
12.2 

9.5 
39.7 
41.6 


3. 
16. 
11. 
39, 

7141 


1  16, 
4  11. 
0  38. 

sUi. 


14 


15 


3.51  .3.5 
1.4  1.4 
6.  6l  6.5 
6.9|  6.3 
14.0  13.5 
19.719.4 


25.4 
3.6 
5.9 
3.6 


25.0 
3.8 
7.5 
4.2 


13.4  15.8 

9.  6|  9.5 

34.633.4 

IUO.6I39.  9 


19      20 


3.5 

1.7 

6.5 

6.1 

11.4 

17.2 

22.9 

3.7 

6.4 

2.4 

20.0 

8.4 

30-2 


21      22 


5 
7 
3 
6 
2 
2 
1 
35.7135 .4 


3.5 

1.5 

6.7 

6.0 

10.6 

16.3 

22.0 

3.7 

6.0 

3.0 

16.8 

8.0 

32.1 

35.4 


23      24 


3.5 

1.5 

6.4 

5.6 

10.2 

15.9 

21.6 

3.6 

5.S 

2.4 

16.3 

7.8 

33.2 


5 
6 
2 
3,V  7136.0 


25 


3.5 

1.5 

6.4 

5.1 

9.3 

14.9 

20.8 

3.8 

5.4 

1.8 

13.7 

7.5 

35.0 

36.4 


26 


4 

2 

7, 

5 

9, 
14 
20 

3.8 

6.3 

3.8 
13.2 

7.5 
35.8 
36.8 


27      23 


4.  6|  6.2 
4. si  5.6 
8.2IIO.0 
5  9|  7.2 
9.2 
13.8 
19.5 


8.9 

14.0 

19.9 

5.0 

6.5 

2.0 

13.0 

8.0 

36.0 

37  2 


5.0 
6.9 
6.0 
13.8 
9.7 
37.1 
37.6 


29 


30 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS     SECTION 


February,  1933 


Baily  temperatures   for    February,  1933 


Stations 


8   9  10  11  12  13  14  15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


.     ...  jt,<  S  Maximum 

Amitv5^   i  Minimum 

T>  .„„„-ii„  i«  S  Maximum 

Batesville  % j  Minimum 

S  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 

Blytheville j^SmuS 

Booneville Pi'^SZS 


Bee  Branch. . 
Bentonville . 


Brinkley 

Calico  Rock5$. 
Camdon5^ 


Conway 


Crossett  5$ 


)  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 

center  Point \'^SZS 

i  Maximum 
I  Minimum 

„ „•„„  S  Maximum 

Corning \  Minimum 

Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 

_,  Ti /i^  \  Maximum 

Eldorado i  Minimuir 

I  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
Hot  springs IMaxi-m 


Dardanelle 
Dumas 


England 
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thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always 
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.L.  XXXVCrr       Lrnr^K  Rock:,  Ark.,  March,  1933      No.  3 

GENERATE  StrMMAE"? 

The  mean  temperature  for  the  State  for  March  1933  was 
bove  normal  for  the  first  time  since  1929.  Temperatures  were 
lostly  below  normal  from  the  3d  to  the  11th  but  thereafter 
idden  changes  occurred  until  the  last  week  of  the  month 
hen  temperatures  were  continuously  above  normal.  The  cold- 
;t  weather  of  the  month  occurred  on  the  21st  in  central  and 
)Uthcrn  sections  and  on  either  the  4th  or  10th  in  the  northern 
ortion.  The  average  temperature  for  the  State,  based  on  the 
sports  of  GO  stations,  was  52.6°  which  is  0.2°  above  the  mean 
)r  the  past  43  years.  Monthly  means  ranged  from  47.6°  at 
atesville  to  58  4°  at  El  Dorado,  with  negative  departvires  not- 
1  generally  in  the  northern  half  of  the  State  and  in  counties 
long  the  western  border.  The  highest  temperature  recorded 
as  91-  at  Rison  on  the  14th;  the  lowest,  17°  at  Sunset  on  the 
1st.  The  greatest  daily  gange  was  49°  at  Batesville  on  the 
7th.  The  last  killing  frost  occurred  in  most  sections  on  the 
1st. 

R:iinfall  was  light  to  moderate  the  first  half  of  the  month  ex- 
gpt  in  some  sections  of  the  Ozarks  and  in  western  border 
ounties  where  an  inch  or  more  fell  on  the  6th.  Showers  and 
liunderstorms  were  general  over  the  State  from  the  17th  to 
lie  19th  with  excessive  rains  in  many  sections.  Rain  also  oc- 
urred  in  most  sections  on  the  24th  or  25th  and  thundershow- 
rs  accompanied  bj'  excessive  rain  in  most  sections  from  the 
9th  to  the  3 1  St.  In  southern  Arkansas  considerable  damage 
psolted  from  the  high  winds  of  the  night  of  the  30th-31st, 
mall  barns,  tenant  houst^s,  and  fences  being  blown  down. 

The  average  precipitation  for  the  State  for  the  90  stations 
pporting  was  4.87  inches  which  is  0.20  inch  above  the  mean 
or  the  past  43  years.  Mojithly  totals  ranged  from  1.90  inches 
t  Fayeiteville  to  8.37  inches  at  Jonesboro,  with  stations  in  the 
)zarks  and  western  border  counties  receiving  the  least  amounts 
.nd  those  in  the  northeastern  portion  and  in  counties  border- 
ng  on  the  Missi3sippi  River  the  most.  Light  snow  wasreport- 
d  in  northwestern  counties  on  the  7th  and  snowflurries  oc- 
urrod  at  numerous  stations  on  the  20th.  The  greatest  24-hour 
.mount  of  rainfall  was  3.71  inches  at  Jonesboro  on  the  19th. 

T.A.nr. 


Tornadoes,  etc. 

Tornadoes:— Her/nan  in  southern  Craighead  Co.  to  near  Odceola;  14th, 
i  p.  ni.,  from  \vc.-5t,  path  about  1300  feet,  6  injured,  property  damage 
il7,000.  Benton  to  11  miles  .south  of  Little  Rock;  18th,  3:30  p.  m., 
roiu  west,  path  GOO  feet  in  Benton  to  narrow  at  end,  greatest  destruc- 
ion  in  Benton,  one  injured,  property  damage  $15,000.  Five  mile.s  south 
if  Mt.  Holly;  30th,  5  p.  m.,  from  southwe.st,  path  1300  feet  wide,  1 
cilled,  4  injured,  property  damage  §2,000.  Eudora;  night  of  30th-31st, 
).  ni.,  from  we.st,  path  2600  feet  wide  and  5  miles  long,  property 
lamage  $8,000. 

Killed  by  lightning:  18th;  near  Lake  City,  one. 

Windstorms;— Gth;  Chicot  County;  considerable  damage  to  barn.s 
md  small  tenant  houses.     Dredgeboat  on  Mississippi  River  5  miles   east 


of  Lake  Village  capsized,  one  man  drowned,  loss  $75,000.  March  18th, 
Horatio,  severe  windstorm  approaching  a  tornado,  property  damage 
$1,000.  On  the  night  of  30th-31.st :  Alysdale,  barn  destroyed,  contents 
damaged  and  tank  j^lown  down,  loss  $300;  Cleveland  Co.,  several  hun- 
dred dollars  damage  to  roofs  of  buildings ;  Crossett,  several  hundred 
dollars  damage  to  timber;  Toledo,  considerable  damage  to  barns  and 
fences;  Ouachita  Co. ,  considerable  damage  to  oil  derricks  and  shade 
trees. 

Heavy  Hail:— Piggott,    14th,    slight   damage   to    roofs   of   buildings. 

Moderate  Hail:  — 14th;  Jonesboro,  Manilla  and  Osceola,  no  damage; 
Pollard,  slight  damage  to  roofs  of  buildings.  31st;  Helena,  Osceola  and 
Thornburg,  no  daniage. 
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Daily  River  Stag'es  for  March,   1933 
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290 
237 
250 
167 


38 

38 

49 

U 

34 

41 

28 
3 

32 
8 

19 

46 

29 

48 

28 

34 

29 

12 

50 

40 
6 

21 
17 

47 
6 

28 

30 

33 
26 

33 

46 

52 

9 

48 

21 

9 

14 

36 

33 

61 

14 

14 

63 

42 

8 

7 

38 

27 

55 

7 

34 

3 

17 

47 

29 

21 

28 

19 

45 

14 

21 

34 

60 

5 

7 

4 

37 

38 

10 

3 

17 

9 

46 

40 

27 

45 

33 

42 

3 

6 

23 

26 

9 

46 

36 

2 

48 

13 

14 

39 

9 

29 

0 

25 

9 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


B  ° 
"2 


52.4    -  2.2       84 


47.6 
52.4 
48.6 


-3.2 
+  0.6 
+  0.2 


51.2 
52.9 
53. 6 
48.2 
54.2 

55.7 


53  6 
49.4 


55.4 
'bs'.'i 


56.4 


58.4 
54 .2' 
50.2 
50  0 
52.6 


-  0.8 
1-0  2 
-01 
-12 

-'o!5 


-02 
-  16 


+  0.8 
+'0.'8 


+  2.0 
+  0.0 
-  0  2 
+  04 
0.0 


13 


14 

13t 


50.8  -  0.9 

49  2  +34 

49.5  +  0.8 

53.4  -  0.4 


54  6 
56.4 
5^.6 


51.4 
49.2 
52  7 


51.0 

57'4 
54.8 
47.8 
54.8 
49.0 
48.4 
53.0 
51.0 
48.8 
51  5 
51.7 


57.0 
52.7 
50.2 


0.6 

+  0,8 


-   LO 

0  0 

-0.3 


0.8 


+  04 
i-  0.8 
-22 
+  0.8 

-  1.5 
-3.4 
+  0.6 

-  i.9 

-  11 

-  0.9 


-  0. 
-•  2.0 


56  9 
50  0 
58.3 

57  8 
56  B 
50.0 


51.8 


55.  4» 
52  2 
48  1 
56.6 
51.0 

'57.6' 


50.4 
51.0 


52.6 


+  2.1 
-  1.2 
t  1.5 
+  22 
+  1.7 
+  08 


0.6 


+  1.6 
-   1  1 


+  0  1 


+  1.5 


-07 


+0.2 


13t 
13 
13 
14t 

"14' 
13 


25 


^-i 


Precipitation,  inches 


0,5 


CSri 


10 
21 
21 


4 
21 
21 
10 
21 

2"l 


21 

4t 


27 


29 
28" 
18 
21 
26 


83 


81" 
89 
79 
85 
87 


83 


24 

28 
25 


21 
21 
10+ 
21 

'26" 
21 
20+ 


43 


37 
"36' 


37 
37 
37 
36 
32 


32 
40 
35 
41 

'34' 

41 


14 

13 

14 

13+ 

14 

13 


14 
13 
13 

13+ 
14 

'ii" 


21 

"21'" 
21 
10 
10+ 
10 
21 
20 
21 
10+ 
21 
10 


21 
3+ 
21 


21 
4+ 
21 
21 
21 
21 


21 


38" 
35 
38 
43 
42 


3.63 
3.5(1 
6.54 
5.06 

6  53 
5.61 
2.19 
6-10 
7.50 

7  30 
4.23 
5  59 
3  69 
6.42 


-Lll 
-  1.  30 
+  1.12 
+  1.43 
+  2.34 
+  0.93 
-L38 

+3.35 

+6'.97 

0.05 

+0.  30 

+1.35 


4.19 
6.16 
4.55 
7.53 
5.05 
2.24 
6.34 
4  22 
4.03 
5.21 
6.6' 


-0.50 
+  1 
-0.40 
+3.01 
+0  51 


+  1.29 
+  0.44 
-0.23 


-0.47 


0.95 
1.30 
3.07 
L69 
2.97 
2.45 
0.93 
2.90 
8.32 
3.40 
1.12 
2.80 
L53 
2.68 


+1  63 
-0.41 
-1  2(1 
-1.71 
-0.45 

-  i.'  16 

+0.37 


+2.22 
-1.57 
+  0.29 
+0.01 
-0.  63 
84  -0.22 


39 


49 


1.05 
-1.38 


+3.70 
-1.43 
+0.68 

+  0^21 

+(l!49 

0.67 

+  1.02 

0.45 

+  1.19 

1.00 

0.18 

+0  39 

+0. 03 

+  1.48 

+1.81 


8.35 
6-04 
4.57 
4  14 
5.0.= 
3  68 
2.52 
3.45 
6.22 
4.20 
6.04 
4.16 
3.  89 
6.47 
6.05 
5.57 

4.87 


+1.64 
-0  72 


-0.  23 

+6.' 46 
+  1.92 
+0.54 
•■0.74 
-LOS 
-1.29 


+1.76 
-0.06 

-6.' 47 
-0.04 


-0.78 
+  1.99 
+0.47 
+  0.64 

--6!34 

+6.' 87 


+0.20 


1.02 
3.(X) 
1.54 
3.02 
3.40 
0.60 
3.43 
2.(10 
1.55 
2.90 
2.08 

3.46 
1.17 
1.00 
0.72 
1.17 
0  87 
1.07 
1.78 
LIO 
2.03 
0.72 
1.25 
2.17 
1.36 
0.93 
1.43 
1.35 
1.00 
2.60 
3.71 
1.27 
2.09 

i!i6 

2.07 
2.50 
2.00 
2.20 
2.10 
2.40 
1.32 
1.16 
1.58 
1.40 
198 
1.77 
1.52 
1.12 

1  15 
3.20 
1.23 
2.42 
3.00 
1.80 
2.60 
2.12 
1.70 
2.93 
1.62 
1.90 
1.04 

3.'  16 
2.29 
2. 02 
1.54 
2.60 
1.00 
0.97 
0.85 

2  22 
1  31 
2.05 
1.11 
1.50 
3.65 
3. 12 
2.35 

3.71 


Number  of  days 


0.0 

0.0 

0.0 

T. 

T. 

0.0 

L2 

0.0 

0.0 

T. 

T. 

0  0 

T. 

0.0 

0.6 

T. 
0  0 
0.0 
T. 
0  0 
0.0 
0  0 
0  0 
0.0 
0  0 

6' 6 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

T. 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

T. 

T. 

i'. 

0.0 

00 

0.0 

T. 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

"o.'o 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

T. 

L6 

0.0 

T 

T. 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 


•21 


7 

11 
9 
13 
9 
9 
6 
9 
10 
13 
8 
11 
14 
11 

8 
10 
7 
9 
10 
10 
12 

'9 

7 
8 
9 
8 
9 
8 
9 
S 
9 
7 
7 

11 

10 
7 
9 
9 
7 

11 
9 
7 

13 
8 

10 
7 
6 
8 
8 


7 
12 
17 
12 
15 
14 

9 
13 
J5 
)4 
13 
12 

9 

9 

13 
13 
11 
15 
13 
14 
10 
16 
6 
17 
11 

'9 

16" 

12 

13 

3 

14 

13 

13 

16 

6 

11 

15 

12 

15 

6 

12 

6 

7 

6 

13 

15 


14 

18 
11 
16 
17 
12 
11 
16 
11 
11 
14 
la 
13 
16 
12 
8 
11 
18 
17 
14 
14 
12 
11 
15 
13 
13 
13 
14 

15 
16 

8 
14 
12b 
14 
14 
12 
18 

6 
13 

5 

4 
21 


be" 
fr4  o 


Observer 


6 
3 
7 
4 
2 
6 
6 
1 
10 
2 
6 

'5 

1« 

6 

7 

9 

2 

3 

4 

4 

8 

7 

1 

4 

3 
U 

7 
12 

5 

7 

4 

0 

8 

■2 
1 

n  . 

4 
2 
9 

6 

0 

7 

7 

1 

4 

3 

2 

8 
14 

8 

0 

7 

3 

5 

5 
10 

2 

8 

4 

8 

4 

'9 
3 
4 
5 

7i> 


8 
16 

8 
13 
15 
14 
15 
15 
15 
11 
12 
12 
13 
16 

12 
15 
13 
12 
Hi 
11 
15 
14 
15 
12 
14 

i; 

13» 
13 
11 
14 
15 
15 
14 
11 
17 
13 
15 
15 
13 
14 
12 
13 
19 
18 
14 
16 
15 

is 

12 
13 
11 
12 
10 
14 
15 
13 
13 
16 
12 
15 
13 
11 

9 
12 
13 

7 
14 
12 
14 
10 
14 
10 
14 
10 
13 

'7 

12 
19 
12 
lOt 
12 
13 
U 
11 
17 

7 
21 
22 

7 
14 
IS 


ne. 

se. 


ne. 
nw. 


sw. 
nw. 


e. 
se. 


nw. 
ne. 
n. 

sw. 

sw. 

e 

sw. 

w. 

n. 


se. 
s. 


sw. 
ne. 
nw. 


s. 
ne. 

sw. 


;.  W.Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs-  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scaulan 

U.   S.   Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  0.   Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 
R.  J.  Torry 
V/.J.   Copp 
Georgia  Quarterman 
P.  K.  Wvlie 

John  C.  Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E .  E    CordrcT 
Winfred  D .  Polk 
O.  B.  McSnauden 

G.  A.  Gifford 
H.  Inglis 

Geo.  N.  Goodier 
KG.  Pate 
Ben    lohnson 
J.   M     Ricketts 
J.  .1.   Babb 
Dr.  R.   H.    Haruiu 
G«o.   W.   Nichoalds 
UnVvorslty  of  .\rkau.sa8 
U.  8.   Weather   Bureao 
R.  J.  Mc  Cuiston 
T    J .  Logan 
W.   R.  Owens 

5.  G.   Battenfield 
W.  £.  McVay 

A.  F.  Stevens 
Ixiuis  R.  Keck 
James  A.    Burnett 
Geo    W.  Baker 
J.    O.  Coolev 
N.  P.  ONea! 

6.  C.  Bolton 
H.  G.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H.  Crosswhlfe 
tl.  S.   Weather  Bureau 
I.  €.  Sutton 
H.  (i.  Lenhardt 
J.   W.   Eppes 
State  Agri.    School 
Mrs    W.  L.   Mattliews 
S.  F.  Wluttaker 
C-   N.    Houck 
Charles  Walton 

A.  .1.   Parks 

E.  W.   St.  John 
John  Cook 

B.  S.  Halbert 

G    A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
TJ.  S.  Forest  Ssr Vice 
IT.  8.   Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  Douglas 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.   Heagler 
Carroll  King 
W.    E.   Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edmtslon 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  \     Tlsdale 
Carl  A.  Starck 

8.  T.  Rooner 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Orace  Field 
S.  C.  Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H    8.  Brashear 
Edward  E.  Holmei 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Evelyn  Iloyle 
J.   R.   Huddleston 
Charles  Huff 
D.  O.  Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  K.  Barton 


T«mnerature  and  precipitation  departures  computed  for  stations  having  ten  or  more  years  reeord. 
aKmraSes.     Reference  letters  '' '   number  of  davs  missing.     +Also  on  other  dates.     ttP.  O. 
Dover:  Index.  Route o,Texftrkana;L 
•••24  hours  ending  midnight.    IIIU4 


T.   less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.     ++Not  used    in  means 

.3       __     «_ti .    r>:™    r  «lr.i  (^..Unf     \To  nilla  •  TJ'rr.pTnn.n      Snritlff^. 


,partures  computed  for  stations  !>-'"«*-  or  more  years  reeord.      T^  less  than  0  01  inch  rain  or  melte.  snow  ^  J  m  mean 

'L:theVvre'rul'rLra^;r^9prn'^l°an\",D*^^^^              ^}:^S.J^fr!<^^'^^^.    nLr  sunset   ualess    otherwise  Indicated. 
24  hourrending  7  a.  m        •Included  in  next  measurement.     Data  in  Italics  partly  interpolated. 
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Daily  Precipitation  for  ISIarch,   1933 


Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2S 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

ai 

1 
■5 
Eh 

lity !i|i 

kadplphia.        n 
kansas  City  . .  llil 

Ouachita  

.... 

.35| 
.08 
.18 
.86 
.05 
.66 
.23 

.161 
.26 
56 

'.'97 

'.'i4 

1.00 

95 

1  ■>! 

'f.' 
.10 

'.'6i 
';62 

'f.' 

■.'35 

05 
.30 
.04 

't.' 

.12 

".(a 

.10 
.04 

'.'65 
'.'65 

'.'61 
T. 

'!47 

iio 

.20 
.55 

.... 

.181 
.07 

T.' 

.... 

.02 
03 

fi-.i 

■'r'.' 

T 

1.37 
.37 

2.45 

.52 

.601 

.06 

45 

1.12 
.22 
.19 
.01 

.84 

.03 

1.54 

3.02 

'."46 

.95 

.88 
.80 

2.'97 

't.' 

.15 

T. 

T. 

'f.' 

■■■■ 

'.17 
T. 

■.'62 

■.'03 

.79 
.72 
1.15 
.17 
.21 
.27 

".30 

'.'28 
.28 
.51 
29 

2.08 

.63 

.48 

1 

.37} 

.15 

T. 

.,30 

.05 

.16 

T. 

T. 

.41 

.17 

.34 

.81 
1.30 
3.07 
1.69 
1.27 

.86 

.09 
2.90 
2.00 
140 
1.00 
2.80 

.37 
2.68 
2.80 

.02 
3.00 
1.  '22 
2.29 

.10 

.05 
3.43 
1.03 

.80 
2.90 
2  08 

3  63 

'!i2 

.36 
'!38 

3.50 
6.54 
5  06 

Mississippi     .. 

White   

White   

Arkansas    ••  • 

T 

... 

... 

.75 

".07 
.05 

'.'63 
T. 

.02 

.... 

■f.' 

.32 

T. 

57 

'J'. 

'.'08 
.33 
.12 
.01 

';30 
.22 
.21 

't.' 

.31 

tesviUe llil 

e  llrauch.  ••■;;; 

iitouville *** 

?  Lake  Outlet  .HH 
ack  Rock....-} 

ytheville 1111 

oucville    •• 

inkley 

lioo  Uock 

6.53 
5.61 
2  19 

.Arkansas 

T 

T. 

T. 

.02 

'.'26 
.02 
.25 

•••• 

T. 

.70 
34 
97 

'.'80 
1.53 
.95 

i.'io 

'."69 

3.40 

.60 

.33 

2.00 

1.55 

.61 

.73 

.04 
T. 
3.32 
.05 
T. 

'')'.' 

't.' 

".is 

...: 

■f ' 

'."62 

St.  Francis..  . 

White   

St   Francis 

.. 

6.10 
7.50 
7.36 
4.23 
5.59 
3.69 
6.42 

Arkansas 

White   

.69 

25 

.06 
.52 
.58 
.3U 

'.'60 

'.'70 
.57 
.37 
.20 
.29 
56 
.53 

.13 
.26 
.01 

.12 

'.'15 
.13 

.04 
.12 

.07 

.09 

't.' 

White 

.11 
.04 

T. 

.68 

.69 

T. 

.01 

'i'" 
'J". 

T. 

.22 
.12 

Ouachita 

'.'64 
T. 
.10 

'j' 

'.'6i 
■.'65 

.06 
']38 

'.'26 

.15 

rthagc Ill 

nler  Poim  ...... 

areadon HI! 

Ouachita 

Red 

White   

White   

T. 

.53 

'.'04 

■••• 

.'60 
T. 

••■• 

'.6i 

.06 

.26 

1.02 

'.'i4 
.13 

.81 

.08 

.37 

.38 

.10 

.10 

T. 

.32 

.50 

4.17 
6.16 
4.55 

.28 
.16 

.\rkausas 

White   

... 

.38 

.28 

T. 
1.40 

.18 
35 

.47 
1.35 

7.53 
5.05 

"wa> -J 

'f.' 

.05 

T. 

.... 

.27 

"""^ jl 

White    

Ouachita  

Arkansas 

Arkansas 

White- 

••   "• 

•••■ 

28 
.45 
.48 
.38 

2  24 

tter 

6.34 

inviUe HI 

irdauelle 

.  Vails  Bluff. -.11 

r. 

4  22 

'.'67 
.15 

.... 

'lis 

.30 

.12 
.18 
.10 

'.'62 

4.03 
5.21 

Mississippi     . . 

20 

•4' 

.... 

.23 

5.67 

White     

.6t 
.61 
1.  00 
.72 
.05 
.87 
.52 

"35 

.44 
.03 
.27 
.28 
.02 
.32 
.13 
.70 
.51 
.03 
.30 
-05 
1.00 
.06 

.54 
.17 
.18 
.04 
.08 
T 
T. 
T. 
.03 
•  06 
06 
.10 
.45 
.26 

'.'48 
.^» 
.36 
.58 
.56 
T. 
.30 
.18 

1.08 
37 
.43 
.23 

1.36 
.93 

.56 
.28 

'f.' 

'.'84 

1.00 

1.39 

.73 

i.'oi 

.18 

't.' 

.05 
.03 
T. 
'1'. 

'.'-ii 

1.00 
.10 

.10 
1.17 
.32 
.17 
.15 
.53 
.16 
.42 
.18 
.47 
.12 
04 
.30 
.10 
.71 
1.43 
.40 
.18 

.19 
,04 
1.31 

3.40 

1.00 

.12 

.11 

.■23 

.86 

1.07 

178 

1.10 

.39 

.10 

1.09 

2.17 

1.30 

'.■33 
.56 
.85 
2  50 
■2.60 
.60 
.66 

6  68 

Arkansas 

White       

'.'02 
'lo'i 

.06 

'.'63 
T. 
T. 
T. 

"05 
.03 

•• 

T. 

T. 

.09 
.08 
.06 
.15 

4  40 

ircka  Springs.... 

lyetteville    

,n  ."Wraith •'• 

•eeman  8prgs. .   1 

... 

.15 
.01 

.'62 

2  .55 

White    

Arkansas 

.05 
1.12 

't.' 

'.'is 

.... 

1  90 

",16 

T 

"t'.' 

■f." 

.04 

't'.' 
.10 

2  56 

.09 
.50 
.41 
09 
.60 

4  25 

Red        

'.'.'.'. 

■f.' 

T. 

".lb 

T. 

2.03 
.12 
.15 

'.'86 
.17 
.17 

3  38 

wrgetown 

White     

White 

.21 

.03 

.09 
T. 

't  ' 

■f.' 

T. 
')'. 
T. 

.02 

5.40 
3.26 

Red 

■^^ 

.80 
.31 
1.  25 
.12 
.61 
.42 
..56 
.67 
.44 
* 

1.27 
.35 

f.' 

".07 

40 
T. 
.06 

'!65 
.16 

".12 

6-38 

ravette  

Arkansas 

.72 

2  13 

White 

Mississippi 

White 

"08 

.18 
.07 
.10 

'.'64 

.'ri 

'.'24 

.02 

.01 
.33 
.31 

.48 
.53 

.30 

.58 

'!28 

3.38 

elena HI 

6.18 
4.40 

ighland 

3  84 

Red 

.01 

.10 
.75 
.65 
.07 
T. 

.07 

'.'62 

'.'62 
'.'ii 

!6i 

.06 

■.'65 

.89 
1.35 

.... 

4.02 

ot  Springs  

^ov                                     III 

3  55 

Red... 

1.00 

.70 

3.7) 

'!oi 

3  21 

ssieville Ill 

upsboro \\\ 

jadHill       

ittle  Bock..*** 

T. 
T. 
.07 
.34 

.40 

.32 

.36 

2.09 

1.00 
T. 
.01 
T. 

'.'02 

't.' 

••■• 

.12 

't.' 

.28 

5  49 

White   

White    

Arkansas 

White 

■.':: 

'."62 

••• 

'.'li 
.02 

.65 

.02 

';o2 

T. 

't.' 

't.' 

.16 
.01 

.05 

.... 

'!i2 
.09 

S.37 
2  66 

.... 

5.30 

itherville 

adison Ill 

Arkansas 

St.  Francis 

Red 

.71 
T. 

.50 
.10 

'.'97 

T.' 

07 

T. 

.57 
T. 

1.10 
.66 
.50 

'.'io 

'.'63 
.41 
T. 

.2.1 
1.40 
1.90 

'.'48 
.50 

1.21 
.90 
.52 
.92 

i.'l6 
1.58 

T. 

.10 

.12 
.46 
.60 
.59 
.30 
.26 
.47 

.41 

.47 
.20 
2.50 
.15 
15 

.,53 
2,07 

.45 
2.00 

.40 
2. 1(1 
•2.40 
1.32 

.92 
l.,37 

.92 
1.98 
1.70 

i'i2 

■  OS 
3. '20 
30 
1.65 
3.00 
1.80 
L.43 
212 
1.50 
2.93 
1.62 
1.90 

.05 

4  08 

T. 

.25 

T. 

T. 

5.09 
5.35 

10 

'.'is 

.20 

.26 
2.20 
.08 
.78 
.02 
.10 
.30 

'f.' 

'.'26 

'  '.02 

T 
02 
25 

.01 
.20 

■;45 

.08 

09 

't'.' 

T. 

■f.' 

'.'03 

'!i6 

.... 

4.49 

ammothSpg.     11! 

White 

T. 

4  35 

.    . . 

.62 

.15 

.47 

4  58 

arked  Tree....!*;' 

.   . . 

.39 
.24 
.78 
.29 

'.'■76 

.17 

1.30 

6.07 

White    

.68 

1.15 

.15 

.45 

1.00 

'.'87 
.86 
T. 

".ii 

.16 
.10 
.07 
.98 

■!o2 

.20 
.05 
T. 

.06 

.04 
T 

'.'■25 

2. 95 

ena IH 

orrillton Ill 

ountain  Home  .  • 

't. 

't.' 

.02 

'r'.' 

.24 
.33 

4  47 

Arkansas 

White 

'f.' 

']io 

.... 

.... 

4.31 
4  35 

.05 
'!64 

'!03 
.01 

.... 

'.'ig 

.05 

.14 
.54 
.32 
.06 
.60 
.25 
.12 
.13 
.49 
.45 
.32 
.71 
.22 
1.17 
.58 
.90 

5  88 

ewport 1  1 

den 11 

White   

Ouachltft  .   , 

.89 
.03 
.08 
.42 
1.23 
.10 
8'' 

.25 
.03 

.98 
1.52 

i.'i.s 

.66 
.10 
15 
.69 
.34 

2.60 
T. 

1.70 

.'li 
.28 

1.77 

i.60 
.02 
.70 

1   '."S 

.01 

T. 

6.60 
4.35 

.... 

'.'63 

.03 

.... 

Oiwtnhltn. 

3  20 

Red 

.12 
.04 

't." 

T 

.40 

T. 

42 

1.00 

".bi 

.... 

T. 

.12 

..    . 

.14 

.72 

".62 
.73 
.25 
.26 
.98 
.22 
.20 

'.'22 
.20 
.'23 

3.37 

<ceola Ill 

dragould. 

Mississippi  — 

T. 
'.'21 

.19 
!l7 

.06 

T. 

.... 

6  73 

'.io 

•• 

".ni 
10 

3.18 
6  76 

Bt   Pranois     , 

2.42 
•  66 

1.21 
.18 

1.30 
.80 
.60 
.81 
.79 

.... 

.04 



.80 
73 

7  09 

atterson Ill 

inc  niuff II! 

ocahontas 

ortland Ill 

rescott Ill 

White 

' 

.46 
'.■32 

'.02 

.... 

.... 

'.■36 

5  25 

St    Francis 

. . . . 

.70 
T. 
.60 
.22 
.26 
.10 
1.04 

.43 
.51 
36 
.45 
.23 
.35 
.22 

.20 
".42 

.04 

.22 

.... 

.30 

.52 

.50 
.87 

't.' 

7  72 

5  77 

White 

.20 

6.50 
5.77 
3.72 

Ouachita 

.03 

••  • 

••   • 

'[69 



.... 

'.'69 



't.' 

■.'63 

.... 

'f.' 

4.44 

White        

.15 

2.09 

t  Charles 

White 

Rt.  Francis 

T. 

.03 
.85 
.50 
.03 
.68 
.97 
M 
.75 
.92 

.97 
.76 
.13 
.11 
.52 
.04 
.15 

'61 

.12 
.36 
T. 

'.05 

■.'65 

T. 
.01 

.38 



■'o-i 

.03 

..54 
.26 
T. 
1.51 

'.'84 
.97 

3.10 

2.29 

.47 

.'77 

.04 

T 

.85 

.01 

'^70 

1.11 

1.50 

.72 

.68 

.45 

T. 

T. 

.32 

28 
.53 

.12 

.10 
.10 
.42 
.09 
.07 
.02 
.60 
.83 
.31 
.■26 
75 
.17 
T. 
.15 
.IS 

2.52 

1.55 

2.02 

1.17 

2.6( 

1.00 

.14 

.48 

1.77 

jl  31 

I2.05 

.50 

.82 

3.65 

3  12 

2.35 

8.35 
6  04 

pringbank 

tory I 

Red 

Ouachita 

... 

.... 



.95 

.... 

.02 

'.'25 

4.57 
4.14 
5.05 
3.68 
2.52 
3.45 
6  22 

.... 

'.04 
.01 

T. 
T. 
.01 

.15 

'.'04 
T. 

.14 

'.'62 

.3) 
.10 
.09 

.55 

.40 
.07 
.80 
.27 

i'.m 

30 

■ 

.04 

.09 

.31 
.10 
.12 
.20 

".04 
.24 

unset 

.... 

T. 

exarkana II 

Red      

T.' 

'.'04 

90 

'.'26 

■03 

't.' 

.06 
.02 

'tV 

.... 

T. 

.05 
.30 

"t  ' 

T. 

';87 

2.22 
1.10 
T. 

"'i'" 

.93 
.55 

T. 
T. 

.08 
T. 

.03 

T. 

.42 

4.20 

i^arreu 

Ouachita 

Ouachita 

Red............ 

.10 

6  04 

Waters 

't.' 

.98 
.64 

.19 

.IC 

1.17 

.76 

.4£ 

.09 
.04 

T.' 

4.16 
3.89 
6  47 

^tecliffs 

Wilson 



T. 

.... 

T. 

.... 

.... 

.62 

T. 

1"" 

.33 

.18 

•■• 

'.'06 

T. 

.04 

1"" 

.46 
.91 

6.05 

^ancopin. .      , 

.\rkansas  ...  . 

.11 

5.57 

Daily  River  Stages  Continued 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Jottei    

• ..  White  . 

21 

18 

8.2 
6  5 

7.1 
5  7 

6.4 

5   1 

6.0 
4  6 

6.0 
4  3 

5.9 
4  0 

4.8 
3.7 

6.4 

7.7 

8,6 

8,0 

9.2 

8,4 

9.2 
8.0 

8.0 
6.7 

7.2 
6.1 

6.2 
5.4 

6.1 
5.0 

6.0 
4.6 

5.7 

4.2 

5.1 

4.1 

5.1 

5.8 

5.1 
5.6 

4.8    6.8 
5  0    5.0 

ft. 8 
4.9 

5.8 
4.6 

5.1 
4.8 

5.0 
3.9 

6.0 
3  8 

4.5 
3.1 

4.1 
2.6 

4.11  4  n 

Calico  Rock  

.    ,  .do  .... 

2,4 

2  9 

iatesville 

do    .   . 

'2■^ 

1?  1 

1?  0 

11  0 

10  3 

9  8 

9.5 

9  5 

10  4 

14  5 

14.3 

15.1 

13.7 

12.3 

11  3 

10.8 

10.2 

9.6 

9.5 

18.5 

1'2.7 

11,9  11,0 

10.8 

10.5 

10.2 

9.7 

9.3 

9.3 

8.3 

8  1 

8  3 

Newport 

..     .do.... 

26 

9  2 

11   0 

11    ? 

10  4 

9  5 

8  9 

8.7 

8.7 

11.7 

13.9 

14.9 

15.2 

14,5 

13,4 

12.2 

11.3 

10.4 

6  8 

15.4 

18.8 

18.4  18.3 

18.) 

17.5|16.9 

15.8 

14.3 

13.0 

11.8 

10.  5 

10  ■?. 

ieorgetown     

....  do.... 

22 

10  3 

11  9 

13  ? 

13  8 

13,7 

13,3 

13,0 

13.0 

13.2 

14.4 

15.6 

16.4 

16.7 

16.8 

16.7 

16.3 

J5.6 

1.').2 

17.2 

19.  1 

20.1  20.4 

20.4 

■20.4 

20.4 

20.4 

20.3 

'20.0 

19.6 

19  n 

18. 5 

avails  liluff 

.  ...do  .... 

24 

14  1 

14  9 

15  9 

16  8 

17  3 

17.5 

17  5 

17.4 

17.3 

17.5 

18.0 

18,7 

19,0 

19,4 

19.6 

19.6 

19.5 

19.4 

19.4 

20.0 

20.5  21.0 

21,4 

■21.6 

21.7 

21.7 

21.7 

21,6 

21,5 

21   5 

71   7 

Clarendon 

...     do  ... 

30 

19  4 

19  6 

20  0 

20  5 

21 . 0 

21.3 

21.5 

2I.fi 

21.7 

21.7 

21.8;22.1 

22.4 

22,7 

22.8 

23.0 

23.1 

23.2 

23.3 

■23.31-23.  5123.7 

24.1 

'24.6 

■25.1 

•26.5 

•25.7 

'25.9 

•26,0 

26  0 

•,'fi  0 

lilbert  

. .  Buftalo   . 

30 
14 

4.9 
6  9 

4.8 
6  8 

4.7 

6  8 

4.5 
6.3 

4.4 

fi  1 

4.5 
,5.9 

8.2 
6.5 

7.2 
7,0 

6.0 
7.3 

5.0 

7.7 

4.9I  4.9 

4.8 
7.0 

4.6 
6.9 

4.4 
6.8 

4.3 
6.3 

4.2 
6.6 

4.3 
6.6 

6.0 
16.0 

5.7 
15.5 

b.2 
15.5 

5,0 
13.6 

4.8 
12.4 

4.6 
U.5 

4.4 
10.4 

4.2 
9.6 

4.0 
9.0 

3.9 

8,6 

3,8 

8,4 

3.7 
8  2 

4  8 

Black  Ro<>k 

..Black 

7.7 

7.4 

S  8 

\rkadelphia 

.  Ouacliita. 
.Ou.ichita  . 
....Rsd.. 

12 
16 

28 

6.0 
16.2 

y?  1 

4.6 
22.2 
16,2 

3.4 

23. 6 

17  7 

3  41  2.  4 

1.8 
21.4 

15  7 

3.8 
19  3 
1,5.3 

3  6 
17.9 
■20.  8 

3.4 
17.0 

22.8 

3.4 

16.9 
'23.6 

3.2 
16.1 
23.4 

3.2 
15.0 
22.0 

3,0 
13.9 
20.5 

3.2 
13.0 
19.0 

3.2 
V2.6 

17.3 

2.6 
11.8 
16.5 

2.4 
11.  J 
14.2 

28 
10.7 
13.0 

4.8 
iO.8 
12.5 

4.6 
12.9 
12  5 

4,0 
16.1 
13.1 

3.6 
16.9 
13.8 

3.4 
16.9 

3.2 
15.7 

3.4 
14.6 
12.9 

3.2 
13.9 
12  2 

3.0 
14,4 
119 

3,0 
14.8 
11.4 

2  8 
14.) 
10,8 

3.0 
13.1 

10  8 

5  0 

Camdeu 

2.3.3 
17,4 

22.4 
16  5 

14  6 

'ultou 

li.O  13.5 

V?  4 

Helena 

Mississippi 

44 

37.7 

38  4 

38  8 

39  9 

.39.6 

39  8 

39.9 

,39.6 

:H8.7 

37.0 

34. 6  32  0 

29.7 

28.1 

■27.2 

26.4  26.7 

25.1 

•24.9  25.2 

26,ll28.0 

30.2  •12,6 

34.5 

35.9 

37.1 

88.2 

39.1 

40.0 

41  •?. 

Arkansas  Oitr  .    .  . 

(in  .     . 

48 

38.0l38.4 

38.8 

.39.3 

39.7140.1 

40.5 

40.8 

41.0 

40-9 

40.7)40. 1 

39.1 

.17.8 

36.6  35.3',34,  2133.0132.  0131. 1130.  7130.  9131.  7133.0 

34.4 

38  6 

36.6 

37.5 

3S.3,S9.ll40.0 

12 


OLIMATOLOGICAL     DATA;     ARKANSAS     SECTIOI^ 


March,  1933 


Daily  temperatures    for    Elarch,   3  933 


Stations 


10 


15     16 


■21     22     23     24     25  I  26     27     28 


29     30 


Amitv55  

j  Maximum 

64 

69 

60 

57 

56 

54 

47 

70 

50 

53 

52 

08 

84 

80 

62 

70 

74 

04 

53 

40 

65 

73 

69 

54 

60 

67 

80 

81 

70 

75 

70 

64.6 

(  Minimum 

32 

35 

36 

35 

35 

42 

35 

36 

36 

30 

30 

40 

46 

64 

39 

34 

35 

52 

52 

30 

25 

26 

41 

42 

44 

40 

41 

47 

56 

55 

59 

40.3 

Batesville  % 

1  Maximum 

61 

62 

53 

52 

50 

48 

49 

67 

44 

43 

45 

06 

79 

81 

58 

63 

07 

07 

63 

35 

53 

68 

69 

53 

64 

63 

79 

70 

77 

71 

71 

00.9 

(  Minimum 

27 

27 

27 

25 

25 

38 

40 

34 

32 

23 

24 

32 

45 

64 

37 

26 

28 

38 

68 

35 

28 

28 

32 

31 

38 

29 

30 

35 

39 

46 

46 

34.4 

Bee  Branch 

S  iiaximum 

63 

64 

62 

56 

55 

66 

61 

71 

00 

46 

46 

66 

82 

83 

68 

60 

00 

66 

02 

48 

55 

70 

69 

60 

66 

00 

78 

77 

77 

71 

70 

64.3 

(  Minimum 

34 

33 

33 

29 

37 

41 

38 

40 

37 

27 

33 

42 

54 

66 

37 

33 

45 

60 

47 

30 

25 

36 

37 

40 

44 

35 

89 

53 

52 

58 

56 

40  6 

Bentonvillc 

S  Maximum 

62 

62 

55 

56 

49 

41 

42 

60 

45 

50 

54 

64 

82 

64 

56 

62 

00 

67 

55 

30 

48 

69 

56 

01 

59 

66 

75 

75 

71 

73 

64 

59.3 

!  Minimum 

33 

35 

35 

32 

40 

85 

32 

37 

28 

24 

37 

42 

61 

39 

30 

36 

47 

66 

28 

23 

19 

35 

33 

41 

40 

34 

43 

48 

54 

55 

47 

38.0 

Blytheville 

S  Maximum 

60 

55 

46 

53 

58 

53 

47 

65 

01 

40 

48 

64 

79 

80 

58 

62 

00 

68 

69 

02 

68 

72 

65 

57 

65 

62 

75 

70 

77 

71 

09 

02.2 

(  Minimum 

S3 

34 

28 

25 

31 

44 

39 

41 

35 

26 

29 

40 

59 

58 

35 

30 

41 

56 

56 

33 

30 

32 

42 

35 

48 

34 

40 

48 

46 

59 

58 

40.1 

Booneville 

i  Maximum 

63 

68 

61 

56 

52 

48 

45 

67 

61 

60 

47 

65 

80 

83 

61 

70 

68 

72 

64 

41 

55 

75 

72 

58 

06 

69 

80 

70 

75 

74 

08 

04.4 

)  Minimum 

31 

36 

40 

35 

41 

38 

36 

33 

44 

30 

38 

44 

58 

51 

34 

36 

50 

57 

41 

27 

24 

41 

36 

45 

43 

34 

42 

60 

54 

61 

52 

41.4 

Brinkley 

i  Maximum 

62 

66 

56 

54 

01 

58 

52 

60 

60 

45 

43 

71 

81 

84 

60 

08 

71 

75 

08 

54 

55 

73 

69 

50 

68 

07 

78 

74 

83 

74 

73 

65. a 

(  Minimum 

37 

33 

32 

28 

34 

45 

36 

43 

37 

28 

31 

41 

01 

59 

38 

32 

40 

61 

51 

33 

27 

37 

45 

39 

44 

39 

40 

52 

50 

59 

58 

41.8 

Calico  RocH<i 

S  Maximum 

63 

62 

54 

53 

54 

47 

48 

00 

45 

46 

48 

69 

87 

82 

59 

66 

08 

71 

02 

35 

52 

70 

69 

53 

64 

■  05 

79 

72 

78 

72 

68 

61.8 

!  Minimum 

28 

29 

26 

25 

28 

37 

38 

34 

36 

24 

26 

34 

47 

54 

30 

28 

29 

45 

46 

32 

20 

20 

31 

34 

41 

30 

32 

37 

40 

47 

56 

34.7 

CamdenJi 

j  Maximum 

64 

70 

00 

60 

62 

54 

52 

08 

61 

54 

56 

75 

83 

85 

63 

70 

78 

77 

59 

40 

04 

73 

69 

61 

69 

67 

78 

80 

78 

76 

72 

07.0 

(  Minimum 

33 

35 

35 

36 

37 

44 

36 

30 

36 

32 

32 

41 

49 

60 

40 

34 

34 

56 

52 

33 

25 

20 

48 

48 

47 

39 

44 

45 

54 

66 

58 

41.5 

Center  Point 

(  Maximum 

68 

69 

01 

59 

54 

55 

49 

70 

63 

54 

52 

04 

84 

82 

63 

70 

73 

70 

62 

47 

66 

75 

76 

67 

70 

68 

79 

82 

74 

73 

70 

06.7 

I  Miuimum 

35 

40 

40 

38 

43 

41 

36 

33 

45 

33 

42 

46 

03 

57 

38 

38 

54 

60 

43 

30 

28 

47 

41 

48 

44 

45 

46 

58 

57 

60 

58 

44.7 

Conway 

i  Maximum 

64 

68 

62 

54 

58 

56 

52 

09 

65 

47 

46 

62 

83 

87 

65 

08 

05 

69 

64 

48 

55 

73 

71 

60 

09 

07 

81 

70 

80 

74 

08 

05.  4 

!  Minimum 

32 

33 

36 

31 

39 

42 

38 

37 

37 

29 

35 

43 

56 

65 

38 

33 

49 

60 

47 

31 

23 

39 

40 

42 

43 

37 

42 

62 

62 

60 

60 

41.8 

Corning 

S  Maximum 

62 

56 

48 

52 

55 

49 

48 

05 

60 

42 

45 

59 

81 

81 

55 

02 

00 

66 

68 

52 

46 

70 

66 

49 

62 

00 

76 

70 

70 

72 

70 

00.7 

(  Minimum 

34 

32 

28 

25 

29 

42 

39 

39 

33 

25 

34 

33 

56 

50 

33 

29 

39 

54 

52 

33 

26 

30 

41 

34 

44 

33 

41 

41 

41 

59 

54 

38.2 

Crossett  % 

j  Maximum 

66 

69 

00 

60 

67 

55 

51 

08 

OS 

53 

68 

79 

82 

SO 

62 

71 

84 

80 

69 

39 

67 

73 

7i 

66 

71 

67 

81 

82 

84 

78 

70 

69.4 

!  Minimum 

32 

32 

30 

35 

36 

37 

38 

39 

39 

33 

33 

41 

44 

52 

44 

37 

41 

38 

65 

37 

27 

31 

50 

42 

48 

40 

41 

49 

53 

57 

58 

41.5 

Dardanelle  

S  Maximum 

63 

66 

05 

53 

55 

52 

50 

09 

65 

48 

47 

57 

86 

85 

69 

07 

03 

69 

62 

46 

56 

73 

63 

61 

68 

68 

80 

77 

79 

74 

68 

04.7 

(  Minimum 

32 

35 

39 

33 

41 

41 

37 

35 

42 

30 

37 

42 

53 

66 

40 

37 

50 

58 

46 

30 

25 

40 

38 

43 

40 

35 

43 

60 

53 

61 

56 

42.2 

Dumas 

\  Maximum 

62 

66 

56 

60 

63 

58 

50 

09 

60 

48 

56 

77 

82 

55 

75 

70 

81 

79 

68 

56 

CO 

74 

07 

69 

69 

68 

82 

82 

83 

77 

70 

08.3 

(  Minimum 

34 

45 

35 

34 

34 

46 

37 

42 

42 

31 

36 

44 

64 

66 

40 

37 

51 

66 

64 

34 

28 

41 

49 

43 

49 

40 

46 

56 

52 

51 

58 

44.0 

El  Dorado 

S  Maximum 

64 

70 

65 

61 

64 

61 

52 

67 

67 

56 

59 
40 

75 

83 

86 

70 

44 

60 

40 

78 

78 

77 

64 

00 

71 

70 

63 

69 

OS 

79 

80 

78 

70 

72 

09.7 

/  Minimun' 

36 

39 

40 

38 

44 

44 

38 

39 

47 

34 

49 

58 

07 

66 

67 

52 

36 

29 

50 

52 

48 

50 

42 

49 

55 

56 

60 

60 

47.0 

England 

j  Maximum 

65 

66 

59 

57 

01 

54 

50 

69 

62 

51 

49 

70 

87 

75 

05 

74 

75 

64 

48 

60 

71 

70 

57 

67 

66 

81 

79 

80 

74 

72 

65.9 

I  Minimum 

37 

38 

35 

30 

38 

45 

37 

38 

40 

30 

34 

44 

64 

39 

33 

62 

60 

47 

34 

28 

38 

44 

41 

45 

37 

44 

54 

50 

60 

60 

42.5 

Eureka  Springs . . 

j  Maximum 

64 

63 

59 

56 

51 

46 

41 

02 

58 

49 

53 

66 

81 

75 

50 

04 

64 

69 

02 

30 

49 

08 

66 

63 

61 

68 

78 

75 

73 

73 

70 

61.9 

(  Minimum 

34 

39 

32 

28 

39 

38 

32 

37 

35 

22 

36 

41 

60 

38 

31 

35 

49 

52 

35 

22 

IS 

35 

32 

40 

39 

37 

49 

48 

53 

57 

49 

38.4 

Payetteville 

(  Maximum 

62 

64 

6U 

54 

52 

46 

42 

00 

54 

51 

54 

63 

79 

70 

64 

62 

60 

68 

65 

34 

49 

69 

68 

61 

59 

64 

75 

77 

73 

72 

64 

61.2 

(  Minimum 

32 

33 

34 

35 

42 

37 

32 

35 

37 

24 

37 

42 

58 

45 

30 

36 

46 

54 

34 

22 

21 

36 

32 

42 

39 

33 

41 

49 

54 

59 

49 

38.7 

Fort  Smith 

j  Maximum 

64 

65 

58 

55 

48 

47 

47 

05 

52 

49 

47 

03 

85 

75 

60 

07 

09 

72 

60 

39 

53 

75 

64 

60 

05 

09 

77 

70 

72 

76 

09 

62.7 

(  Minimum 

39 

41 

41 

35 

42 

39 

37 

38 

37 

31 

39 

45 

50 

46 

38 

39 

50 

57 

32 

28 

26 

43 

35 

46 

40 

42 

48 

58 

55 

59 

54 

42.6 

Gravette 

j  Maximum 

60 

63 

60 

55 

53 

44 

52 

58 

51 

51 

55 

03 

79 

77 

55 

01 

67 

08 

61 

35 

50 

70 

61 

62 

59 

06 

75 

70 

72 

73 

67 

01.2 

(  Minimum 

31 

86 

34 

32 

34 

35 

34 

32 

35 

22 

32 

39 

57 

37 

27 

37 

47 

50 

32 

20 

18 

36 

30 

41 

37 

35 

42 

49 

52 

66 

47 

37.2 

Harrison 

(  Maximum 

58 

60 

54 

53 

50 

52 

41 

61 

51 

44 

50 

05 

S3 

74 

55 

6b 

60 

71 

00 

38 

51 

67 

06 

66 

60 

69 

76 

70 

77 

71 

63 

00.4 

)  Minimum 

30 

32 

30 

28 

37 

38 

34 

35 

30 

23 

33 

44 

60 

43 

31 

33 

44 

57 

38 

27 

23 

32 

38 

39 

44 

34 

45 

47 

50 

61 

50 

38.6 

Helena 

)  Maximum 

60 

63 

54 

52 

00 

60 

49 

65 

50 

44 

43 

73 

78 

83 

58 

67 

72 

77 

70 

53 

53 

75 

00 

59 

66 

04 

77 

73 

83 

73 

72 

64.4 

'  Miuimum 

35 

35 

33 

30 

30 

43 

37 

43 

37 

29 

33 

42 

51 

67 

39 

36 

50 

01 

51 

33 

27 

34 

47 

39 

47 

41 

45 

52 

54 

58 

56 

42.3 

Highland 

)  Maxiiuum 

59 

62 

61 

55 

50 

48 

49 

63 

03 

63 

54 

08 

83 

88 

63 

67 

74 

76 

59 

41 

62 

73 

71 

63 

62 

68 

75 

83 

75 

71 

73 

64.9 

(  Minimum 

40 

39 

39 

30 

37 

39 

36 

37 

44 

32 

42 

47 

04 

54 

38 

36 

53 

69 

36 

29 

30 

48 

44 

48 

45 

46 

49 

58 

57 

58 

55 

44.3 

Hope  

)  Maximum 

04 

69 

02 

60 

00 

58 

51 

71 

60 

55 

57 

74 

85 

82 

65 

71 

75 

75 

61 

48 

(JS 

78 

69 

64 

71 

70 

79 

81 

70 

75 

72 

07.9 

i  Minimum 

33 

41 

39 

36 

44 

41 

37 

35 

44 

33 

41 

47 

02 

67 

39 

43 

55 

60 

45 

32 

27 

44 

47 

47 

46 

46 

40 

50 

50 

01 

00 

46.0 

Jonesboro  

)  Maximum 

61 

58 

50 

51 

57 

51 

49 

68 

00 

39 

49 

62 

81 

82 

54 

64 

59 

68 

66 

52 

51 

72 

08 

53 

04 

63 

77 

71 

78 

74 

6s 

01.9 

(  Minimum 

37 

36 

31 

29 

33 

45 

38 

41 

37 

27 

29 

43 

58 

51 

30 

34 

43 

58 

52 

32 

29 

34 

40 

37 

40 

39 

40 

60 

40 

60 

57 

40.9 

Lead  Hill 

\  Maximum 

64 

61 

57 

54 

53 

50 

44 

64 

55 

47 

52 

68 

86 

78 

58 

76 

60 

73 

00 

40 

51 

70 

05 

57 

03 

09 

77 

74 

80 

75 

00 

62.8 

(  Minimum 

26 

29 

24 

28 

37 

38 

30 

32 

30 

23 

33 

34 

55 

47 

27 

28 

37 

57 

39 

27 

22 

27 

37 

31 

42 

24 

36 

39 

42 

59 

50 

35.5 

Little  Rock 

j  Maximum 

61 

64 

52 

51 

57 

53 

49 

66 

55 

45 

43 

66 

81 

84 

56 

65 

73 

72 

59 

40 

65 

71 

60 

61 

00 

02 

77 

72 

79 

74 

69 

02.2 

1  Minimum 

39 

40 

37 

33 

40 

38 

38 

39 

38 

30 

35 

42 

66 

47 

41 

38 

61 

59 

40 

30 

27 

42 

42 

44 

47 

45 

40 

50 

54 

60 

55 

43.2 

Lutherville 

j  Maximum 

63 

68 

61 

51 

51 

50 

47 

66 

58 

48 

47 

54 

84 

80 

61 

64 

60 

70 

60 

43 

54 

70 

67 

58 

07 

05 

78 

73 

74 

71 

61 

02.1 

(  Miuimum 

36 

38 

37 

30 

39 

38 

35 

35 

40 

26 

34 

41 

52 

50 

35 

30 

47 

58 

40 

25 

21 

37 

33 

41 

40 

30 

42 

53 

52 

58 

54 

39.8 

Magnolia 

j  Maximum 

63 

71 

70 

00 

61 

00 

50 

68 

08 

55 

59 

75 

87 

85 

67 

09 

77 

76 

03 

60 

63 

74 

72 

66 

68 

08 

75 

79 

70 

7fi 

70 

68.5 

(  Minimum 

35 

41 

40 

37 

45 

41 

37 

37 

51 

33 

40 

49 

70 

65 

42 

38 

55 

01 

49 

32 

27 

50 

51 

49 

49 

45 

45 

46 

57 

59 

57 

46. 2 

Malvern  

i  Maximum 

65 

69 

00 

58 

59 

55 

49 

67 

63 

52 

52 

65 

84 

85 

04 

07 

70 

72 

01 

48 

63 

71 

70 

61 

69 

65 

81 

81 

79 

75 

71 

66.4 

(  Miuimum 

31 

33 

37 

33 

40 

45 

37 

35 

42 

31 

38 

44 

63 

63 

40 

34 

61 

61 

40 

33 

23 

30 

42 

43 

50 

30 

40 

53 

53 

62 

02 

43.1 

Mammoth  Spring 

\  Maximum 

56 

54 

52 

51 

51 

53 

47 

64 

56 

44 

46 

60 

84 

79 

53 

01 

00 

03 

61 

48 

48 

62 

68 

52 

62 

58 

69 

72 

li 

71 

59.5 

/  Minimum 

29 

27 

20 

25 

32 

34 

39 

36 

38 

24 

33 

33 

52 

45 

34 

29 

38 

54 

44 

30 

20 

34 

29 

35 

40 

32 

34 

46 

48 

« 

53 

30.2 

Marianua 

j  iiaximum 

6') 

03 

58 

52 

60 

51 

51 

05 

64 

51 

44 

70 

80 

83 

S2 

71 

70 

77 

77 

70 

52 

72 

70 

61 

07 

67 

76 

74 

80 

77 

70 

66  8 

t  Minimum 

38 

36 

34 

31 

37 

40 

38 

45 

39 

29 

34 

44 

47 

05 

40 

37 

49 

53 

39 

34 

29 

39 

47 

41 

48 

44 

45 

50 

54 

60 

65 

12  9 

Marked  Tree$$... 

S  Maximum 

60 

60 

60 

53 

59 

51 

48 

05 

47 

41 

49 

66 

79 

81 

55 

06 

65 

73 

68 

40 

50 

72 

56 

55 

64 

62 

76 

70 

78 

71 

J..7(l 

01.3 

(  Minimum 

35 

32 

31 

29 

29 

35 

37 

37 

42 

27 

28 

34 

44 

64 

87 

32 

33 

48 

57 

37 

30 

31 

37 

34 

37 

37 

40 

41 

45 

48 

50 

38  0 

Marshall 

S  Maximum 

59 

59 

54 

51 

51 

51 

40 

50 

56 

50 

49 

54 

80 

79 

58 

60 

60 

01 

61 

65 

62 

66 

06 

58 

58 

02 

76 

71 

68 

69 

69 

00.4 

(  Minimum 

27 

32 

29 

20 

36 

38 

33 

30 

35 

21 

30 

38 

51 

45 

29 

31 

47 

50 

42 

25 

19 

30 

34 

38 

40 

27 

38 

42 

50 

57 

60 

86.3 

Mena 

S  Maximum 

65 

68 

61 

58 

53 

49 

45 

09 

56 

56 

53 

03 

82 

80 

02 

67 

72 

67 

60 

40 

64 

72 

68 

58 

64 

05 

77 

79 

70 

71 

06 

63.9 

/  Miuimum 

35 

38 

39 

34 

41 

38 

33 

34 

45 

30 

41 

44 

02 

48 

37 

31 

51 

67 

40 

25 

26 

43 

40 

46 

44 

34 

48 

48 

55 

58 

56 

42  1 

Morrillton  $5 

S  Maximum 

C2 

67 

55 

53 

55 

48 

49 

67 

49 

45 

45 

09 

82 

85 

60 

67 

69 

68 

63 

33 

54 

71 

01 

49 

66 

64 

78 

72 

79 

73 

07 

61.8 

(  Miuinuim 

35 

36 

37 

31 

33 

40 

38 

38 

40 

29 

31 

30 

43 

67 

40 

35 

37 

49 

50 

32 

28 

31 

40 

4() 

43 

39 

44 

46 

51 

54 

50 

40.3 

Mountain  Home. 

S  Maximum 

64 

60 

56 

52 

53 

50 

46 

06 

53 

45 

48 

07 

85 

79 

60 

04 

60 

72 

56 

40 

51 

67 

03 

49 

62 

05 

78 

78 

78 

70 

08 

61.2 

(  Minimum 

33 

33 

26 

26 

35 

40 

36 

31 

34 

23 

28 

36 

53 

45 

32 

31 

41 

55 

38 

27 

23 

30 

35 

37 

40 

30 

39 

45 

46 

58 

41 

36.5 

Mount  Ida 

S  Maximum 

05 

67 

59 

56 

55 

53 

46 

71 

61 

53 

52 

55 

83 

82 

61 

07 

73 

71 

61 

42 

63 

73 

71 

56 

68 

05 

80 

79 

73 

72 

07 

64.5 

/  Minimum 

25 

29 

29 

27 

42 

41 

35 

29 

42 

26 

38 

43 

51 

56 

29 

29 

48 

57 

42 

25 

20 

36 

30 

38 

40 

27 

36 

50 

55 

GO 

55 

38.5 

Newport 

j  Maximum 

60 

60 

53 

53 

58 

54 

50 

08 

64 

41 

49 

62 

81 

82 

63 

04 

04 

68 

65 

51 

52 

70 

69 

64 

64 

63 

77 

70 

79 

70 

09 

62.5 

(  Minimum 

34 

34 

31 

29 

33 

45 

38 

41 

38 

28 

30 

43 

57 

62 

37 

33 

43 

61 

51 

32 

29 

35 

41 

38 

47 

39 

41 

50 

45 

58 

56 

40.9 

Okay 

S  Maximum 

64 

69 

66 

59 

59 

50 

51 

70 

69 

54 

55 

l.i 

85 

85 

68 

70 

75 

74 

62 

49 

06 

77 

80 

69 

72 

74 

77 

81 

83 

77 

75 

09.2 

/  Miuimum 

33 

37 

38 

38 

45 

40 

36 

33 

47 

34 

42 

47 

04 

67 

36 

35 

55 

00 

48 

31 

24 

51 

44 

49 

46 

41 

39 

58 

56 

57 

58 

44.8 

Ozark  

j  Maximum 

62 

68 

58 

52 

61 

46 

46 

70 

50 

50 

49 

08 

87 

79 

5? 

64 

63 

70 

46 

35 

52 

73 

65 

55 

66 

65 

80 

74 

73 

74 

68 

02.2 

/  Minimum 

32 

32 

36 

34 

34 

44 

37 

34 

34 

28 

29 

38 

47 

57 

35 

35 

39 

45 

35 

30 

25 

26 

34 

34 

45 

36 

41 

42 

49 

56 

55 

38.3 

Pine  Bluff 

S  Maximum 

65 

66 

59 

56 

60 

56 

51 

71 

68 

50 

52 

75 

84 

87 

74 

09 

79 

77 

65 

62 

64 

75 

08 

67 

71 

68 

83 

81 

85 

76 

75 

08.7 

1  Minimum 

37 

35 

39 

34 

40 

45 

39 

41 

41 

32 

36 

44 

66 

67 

40 

37 

52 

61 

51 

30 

28 

41 

47 

44 

47 

42 

45 

57 

64 

60 

60 

,'5. 1 

Pocahontas 

(  Maximum 

61 

60 

54 

52 

50 

63 

49 

67 

66 

41 

46 

57 

82 

79 

57 

61 

59 

07 

68 

54 

60 

68 

69 

64 

63 

63 

78 

76 

76 

72 

71 

02.2 

(  Minimum 

36 

33 

27 

25 

31 

41 

37 

37 

34 

25 

25 

35 

60 

53 

33 

30 

40 

53 

50 

30 

20 

29 

39 

33 

43 

34 

36 

48 

43 

67 

56 

37.7 

Portland 

j  Maximum 

62 

66 

60 

55 

63 

61 

52 

67 

09 

53 

60 

80 

80 

86 

84 

71 

84 

82 

79 

68 

04 

74 

69 

65 

68 

65 

78 

82 

84 

77 

70 

70.1 

(  Minimum 

38 

35 

30 

35 

40 

38 

39 

42 

44 

34 

38 

44 

66 

67 

44 

38 

55 

65 

67 

36 

29 

46 

55 

45 

65 

43 

48 

55 

54 

02 

68 

46.5 

Prescott 

j  Maximum 

64 

71 

06 

61 

60 

53 

57 

70 
35 

03 
40 

59 

67 

75 

86 

86 

82 

69 

77 

75 

71 

60 

66 

75 

74 

67 

70 

69 

79 

81 

80 

70 

72 

70-0 

(  Minimum 

38 

37 

38 

35 

43 

43 

40 

40 

48 

47 

66 

07 

40 

35 

55 

53 

48 

31 

25 

47 

45 

48 

46 

41 

46 

57 

64 

63 

59 

45.5 

Rison 

j  Maximum 

65 

OS 

63 

68 

60 

60 

53 

07 

64 

52 

63 

77 

82 

9] 

83 

68 

80 

87 

74 

64 

63 

74 

80 

60 

71 

09 

80 

82 

83 

81 

79 

70  7 

(  Minimum 

33 

35 

37 

33 

40 

44 

30 

38 

41 

31 

36 

44 

64 

65 

39 

35 

51 

65 

48 

32 

27 

44 

47 

44 

46 

40 

45 

51 

53 

58 

58 

12.9 

Searcy  

j  Maximum 

60 

62 

56 

52 

58 

54 

52 

07 

02 

43 

44 

63 

80 

83 

56 

64 

66 

71 

61 

51 

51 

70 

69 

56 

68 

63 

77 

73 

79 

73 

72 

63.0 

1  Minimmn 

35 

34 

33 

29 

35 

42 

37 

40 

38 

28 

32 

40 

65 

55 

38 

33 

44 

60 

50 

32 

20 

35 

40 

38 

43 

38 

40 

53 

49 

58 

51 

40.7 

Stuttgart  

j  Maximum 

61 

65 

59 

53 

59 

56 

60 

66 

61 

46 

47 

73 

81 

84 

77 

68 

76 

70 

05 

.  , 

71 

09 

65 

68 

66 

78 

77 

80 

74 

75 

00.7 

)  Minimum 

34 

35 

30 

32 

37 

47 

37 

40 

42 

31 

35 

43 

63 

00 

39 

34 

51 

62 

43 

35 

43 

45 

41 

38 

40 

46 

54 

52 

60 

01 

44  1 

Suhiaco 

j  Maximum 

63 

68 

59 

53 

52 

58 

46 

65 

38 

60 

49 

28 

45 

60 

89 

79 

62 

65 

64 

71 

00 

40 

52 

71 

69 

57 

04 

07 

77 

72 

75 

74 

65 

02.9 

(  Minimum 

36 

36 

39 

32 

40 

39 

36 

40 

36 

42 

54 

61 

37 

36 

46 

57 

40 

27 

20 

38 

30 

44 

43 

40 

45 

53 

52 

60 

53 

41.4 

Sunset 

S  Maximum 

59 

60 

56 

51 

45 

40 

37 

60 

50 

49 

50 

57 

79 

72 

56 

59 

59 

02 

59 

30 

52 

66 

65 

52 

04 

60 

75 

74 

66 

66 

61 

57.8 

(  Minimum 

40 

42 

35 

34 

38 

36 

30 

35 

35 

21 

34 

40 

64 

38 

30 

36 

5u 

52 

30 

19 

17 

41 

27 

42 

38 

38 

48 

65 

53 

56 

46 

38.4 

Texarkana  

j  Maximum 

65 

72 

72 

65 

60 

52 

52 

70 

70 

55 

58 

75 

85 

85 

70 

70 

72 

72 

07 

48 

08 

76 

44 

70 

70 

67 

75 

81 

75 

72 

72 

08.9 

(  Minimum 

33 

39 

40 

37 

45 

37 

34 

35 

46 

33 

40 

47 

00 

02 

36 

37 

54 

56 

45 

29 

25 

52 

45 

48 

45 

40 

49 

51 

56 

58 

58 

44.2 

Thornburg 

i  Maximum 

63 

66 

58 

54 

55 

52 

47 

63 

53 

50 

45 

63 

83 

87 

62 

67 

67 

69 

03 

45 

52 

71 

69 

52 

66 

70 

81 

76 

78 

73 

66 

63.4 

'  Minimum 

25 

28 

27 

29 

39 

41 

33 

30 

43 

20 

36 

35 

53 

60 

37 

27 

44 

60 

46 

30 

20 

34 

40 

38 

43 

28 

40 

45 

50 

60 

57 

38.  f 

Warren 

S  Jiaximum 

62 

68 

65 

56 

62 

60 

56 

65 

64 

60 

55 

75 

81 

84 

83 

69 

79 

76 

75 

58 

60 

73 

71 

68 

07 

00 

79 

80 

82 

75 

73 

09.3 

(  Minimum 

36 

36 

37 

34 

41 

45 

35 

40 

42 

42 

38 

45 

64 

65 

44 

37 

52 

60 

56 

34 

28 

46 

51 

45 

49 

43 

46 

56 

54 

59 

57 

45.8 

Wilson 

\  Maximum 

57 

57 

51 

52 

56 

57 

47 

08 

60 

41 

47 

75 

79 

SO 

54 

04 

03 

75 

70 

45 

48 

71 

69 

58 

04 

06 

75 

73 

79 

72 

691  62. S 

'.  Minimum 

31 

30 

26 

24 

30 

37 

37 

41 

32 

27 

28 

46 

43 

53 

35 

29 

42 

58 

38 

33 

30 

33 

40 

33 

46 

47 

36 

47 

46 

58 

55   38.4 

Wynne 

i  Maximum 

59 

70 

51 

52 

60 

54 

54 

05 

62 

42 

44 

63 

80 

83 

55 

58 

08 

74 

70 

65 

50 

74 

f.6 

55 

65 

72 

76 

70 

80 

73 

71 i  63. « 

(  Minimum 

31 

31 

28 

25 

30 

32 

33 

38 

35 

26 

29 

40 

50 

45 

34 

32 

42 

00 

62 

31 

20 

35 

40 

42 

40 

38 

36 

51 

48 

58 

56i  38. £ 

i'SThorrnoraeters  are  road  in  tl>e  morniiig:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 

Wfather  P.urean,  Little  Ror'k.  Ark. 4-27-33- 1000 
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HARVEY  S.  COIiE,  Bleteorolog-ist 


Vm..  XXXVnr       Littlk  Rock.  Ark.,  April.  1933        No.  4 

QENEKAIj  summaky 

The  fii-st  week  of  April  was  mild  but,  following  the  warm 
laj-s  of  the  Dth  and  10th,  temperatures  were  below  normal  un- 
il  the  ISth  with  departures  exceeding  20°  in  some  sections  on 
,he  15th.  On  the  14th  and  1 5th  the  heaviest  snowfall  for  April 
n  the  history  of  the  State  occurred  in  the  northwestern  portion, 
he  greatest  depth  reported  being  14  inches  at  Gravette.  The 
[round  was  warm  and  much  of  it  melted  as  it  fell,  but  it  was 
'stimated  that  more  than  24  inches  fell  in  some  sections  of 
.Washington  and  Benton  counties.  Telegraph  and  telephone 
vires  were  broken  and  several  thousand  dollars  damage  done. 
?ruit  trees  and  strawberries  were  in  bloom  but  little  damage 
•esalted  other  than  that  fruit  trees  were  damaged  by  the  weight 
)f  the  wet  snow.  On  the  26th  hailstorms  occurred  over  an 
irea  extending  from  Scott  County  on  the  western  border  south - 
fa.'^tward  to  .Jefferson  County.  The  path  was  narrow  in  many 
)lace3  but  at  times  6  or  7  miles  vv'ide.  Stones  as  large  as  golf 
rails  were  reported  in  many  instances,  some  being  larger  in  a 
ew  localities.  A  few  people  were  injured  and  the  dainage  to 
property  was  at  least  $100,000. 

The  avr-rnge  temperature  for  the  Stnte,  based  on  the  reports 
)f  62  stations,  was  61.1°  which  is  0.4°  below  the  mean  for  the 
Dast  43  years.  Monthly  means  ranged  from  57.0°  at  Sunset  in 
;he  Ozarks  to  65.6"  at  Warren.  The  highest  tempeiature  re- 
corded was  93"  at  Dardanelle  on  the  10th;  the  lowest,  2<S°  at 
Mount  Ida  on  the  12th.  The  greatest  daily  range  was  62'^  at 
Calico  Rock  on  the  7th. 

The  average  precipitation  for  the  State  for  the  92  stations  re- 
porting was  4.80  inches  which  is  (1.13  inch  below  the  mean  for 
Ihe  past  43  years.  Monthly  totals  ranged  from  2.27  inches  at 
Thornburg  to  9.14  inches  at  Corning.  The  greatest  24-hour 
amount  of  rainfall  was  3.42  inches  at  Little  Rock  on  the  20th- 
2 1st.     Thp  average  number  of  rainy  days  was  11. 


m . ,    from 
fences    de- 


TJnusual  Phenomena 
ToRx.\r!OER: 

Frc^n  4  miles  south  of  AkIi  Flat  to  near  Siika,  10th,  2:30  p. 
woKt,  2600  feet  vride  and  7  miles  long,  houses,  barns,  and 
stroyod,  property  loss  $4,500. 

Originating  in  Texas  and  moving  northeastward,  strikhig  in  Arkan 
sas  abont  15  miles  novthwe.«t  of  Texurkana,  26th,  p.  m.,  from  southwest 
property  damage  inilcnown. 

Camp  Joy  (near  Hot  Spring.?),  29th,  7  p.  m.,    from    .sonthwe.st, 
narrow  and  short,  property  damage  §3,000. 

Saltillo  (11  miles  southeast  of  Conway),  29th,  10    p.    m.,    from 
path  narrow  and    one  niile  long,  property  damage  |1,000. 
WrxDSTORMs: 

Crossett,  10th,  $200  damage  to  timber  and  small  outbuildings. 

From  Sitka  south  to  the  Strawberry  River,    10th,    houses    and    barns 
damaged,  loss  $2,.500. 

Little  Rock,  29th,  trees  and  light  poles  blown  down,  plate  glass  brok- 
en, property  damage  $6,000. 

Killed  by  Lightninc;  :     13th,  near  Rena  in  Crawford  Coimty,  2. 
Hk.wy  H.'in.: 

Ash  Flat  and  vicinity,  lOih,  severe  damage    to    roofs   of    buildings    in 
connection  with  windstorm. 


path 
west. 


Marshall,  Newport,  Tupelo,  lOth,  slight  damage.    . 

Mulberry,  20th,  considerable  damage  to  gardens. 
On  26th: 

Arkadclpliia,    $25,000  damage  to  crops,  buildings,  etc. 

Forester,  several  thousand  dollars  damage  to  fruit,  truck,  buildings. 

Northern  Garland  County,  $6,000  damage  to  houses  and  gardens. 

Hot  Springs,  $1,000  damage  to  green  houses  and  city  lights. 

Montrose  and  vicinity,  $25.00  damage  in  Montrose. 

Pine  Bluff  ,  $28,000  damage  to  green  houses,  crops,  and  buildings. 

Sheridan  ,  $25,000  damage  to  buildings;  $7,500  damage  to  crops. 

Story,  severe  damage  to  all  crops. 

Waldron,  $500  damage  to  buildings;  severe  damage  to  truck  crops. 

Moderate  Hail: 

Corning,  10th,  slight  damage ;  Grannis,    21st,    no   damage   reported; 
Thornburg,  21st,  no  damage  reported;  Dumas,  26th,  no  damage. 


Corrections:  January,   1933 

Little  Rock  maximum  temperature  on  8th  sliouM  be  47';  minimum  temperature  4th, 
52°;  8th,  41°;  15th,  35° ;  mean  maximum  temperature  58.4°;  mean  minimum  tempera- 
ture 41.9°.  

PRESSUEE,  WIND,  HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure 
duced  to  sea-level) 

re- 

Win 

d 

Relative 
humidity 

Stations 

a 

% 
29.8;i 
29.84 
29.  88 
29.88 

be 

5 

30.18 
30.20 
30.30 
30.29 

s. 

c3 
fi- 

12 
12 
12 
12 

4J3 

5 

a 

0 

o 
o 

e 

03 

o 

§ 

53' 
54 
63 

a 

n 

i> 

'53' 
54 
61 

MS 
PL|  0 

Bontonviile 
Fort  Smith 
Little  Kock 
Memphis 

29. 46 
29.  52 
29.58 
29.60 

4 

29 

29 

5 

7.7 
9.2 
9.1 
7.9 

24 

29 
34 
30 

se 
se 
se 
n 

4 
29 
29 
10 

'■76' 
80 

78 

66 
59 
63 
62 

GQMPAHATIVE 

DATA    JSTOR 

APR 

IL 

Temperature          1 

Precipitation                  | 

Number  of  da 

ys 

4J  t>. 

>i 

S,- 

Year 

as 

0 

0 

< 

03 

§2 
«S 

0  n 

^5 

11 

^,2 

£:°.a 

CO 

0 

oi  0 

0 
0 

1891 

62.8 

+1.3 

93 

22 

l.lh 

-2. 18 

4.90 

0  41 

8 

15 

10 

5 

1892 

61.4 

-0.1 

97 

27 

6.98 

+2. 05 

11.06 

1.32 

6.6 

10 

12 

9 

9 

1893 

64.9 

+3.4 

94 

29 

7.16 

+2.  23 

13.22 

4.02 

T. 

8 

U 

lU 

y 

1891 

63.1 

-t-1.6 

91 

29 

6.18 

+  1.25 

12.73 

1.29 

0.0 

9 

14 

8 

8 

1895 

63.1 

+  1.6 

98 

30 

1.99 

-2.94 

3.90 

0.71 

T. 

6 

15 

8 

7 

1896 

67.8 

+6.3 

M 

24 

3.65 

-1.28 

9.35 

0.46 

0.0 

5 

12 

12 

6 

1807 

61.4 

-0.1 

90 

31 

4.14 

-0.79 

6.12 

1  93 

0.0 

9 

12 

11 

7 

1898 

59.2 

-  2.3 

93 

19 

3.09 

-1.84 

7.85 

1.10 

0.0 

8 

14 

8 

8 

1899 

60.7 

-0.8 

96 

19 

3.23 

-1.65 

5.38 

0.32 

T. 

7 

10 

11 

9 

1900 

62.2 

+  0.7 

96 

24 

4.98 

+0.05 

10.06 

1.51 

T. 

10 

10 

12 

8 

1901 

58.1 

-3.4 

96 

22 

3.  82 

-1.11 

0.48 

1.37 

1. 

6 

14 

8 

8 

1902 

61.2 

-0.3 

96 

25 

2.87 

-2.06 

5.58 

1.  17 

0.0 

8 

11 

11 

8 

1908 

60.6 

-0.9 

91 

26 

1.86 

-3.07 

4.92 

0.36 

T. 

6 

13 

10 

V 

]9'.'4 

50.8 

-4.7 

89 

24 

3.88 

-1.05 

7.94 

1.64 

T. 

8 

U 

9 

10 

1905 

61.1 

-0.4 

96 

25 

6.29 

+  1.36  12.  .53 

2.10 

a 

11 

9 

10 

11 

1906 

63.7 

+2.2 

97 

27 

2.55 

-2.38 

4  82 

0.70 

0.0 

6 

15 

7 

8 

1907 

54.9 

-6.6 

89 

24 

5.44 

+0.51 

8.99 

3.29 

0.0 

9 

10 

V 

13 

1008 

63.3 

+  1.8 

94 

24 

6.32 

+  1.39 

13.76 

2  56 

T. 

12 

9 

9 

12 

1909 

60.9 

-0.6 

88 

24 

4.52 

-0.41 

8.79 

1.66 

T. 

8 

lb 

7 

8 

1910 

59.8 

-1.7 

90 

22 

5.14 

+  0.21 

8.74 

2.05 

T. 

9 

12 

9 

9 

1911 

60.5 

-1.0 

90 

29 

9.86 

+4.93 

15.  20 

4.20 

0.0 

12 

10 

9 

U 

1912 

61.9 

+e.4 

93 

26 

8.14 

+3.  21 

12.94 

2.60 

T. 

12 

9 

11 

10 

1913 

61.2 

-0.3 

94 

27 

4.91 

-0.02 

11.46 

1.84 

0.0 

6 

17 

b 

V 
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61.0 

-0.5 

94 

19 

4.57 

-0.36 

11.  29 

1.99 

0.0 

? 

U 

9 

10 

1015 

64.3 

+-2.8 

96 

19 

2.96 

-1.97 

7.53 

0.67 

T. 

5 

14 

8 

8 

1916 

59.9 

-1.6 

92 

24 

3.65 

-1.28 

7.46 

2.05 

T. 

7 

13 

7 

10 

1917 

60.4 

-1.1 

90 

23 

5.69 

+0.76 

12.  84 

2.91 

T. 

9 

14 

7 

9 
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59.6 

-1.9 

96 

25 

7.63 

+2.70 

14.34 

2.68 

0.0 

9 

14 

6 

10 

1919 

61.6 

+  0.1 

95 

24 

3-56 

-1.3V 

7.02 

0  33 

T. 

7 

14 

b 

10 
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59.8 

-1.7 

94 

21 

5.49 

+0.56 

10.. 56 

1.42 

T. 

9 

14 

; 

9 

1921 

59.8 

-1.7 

91 

22 

7.87 

+2.  94 

12.52 

4.54 

T. 

9 

14 

b 

lO 

19i2 

63. 5 

+2.0 

90 

26 

5  54 

+0.61 

12.  81 
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0.0 
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13 

b 
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0.0 
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7 
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61.4 

-0.1 

94 

18 

4.99 

+0.06 
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0.0 
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14 

6 

10 
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98 
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7.15 
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14 

9 
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12 
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11 
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T. 
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T. 
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8 

9 

Daily  River  Stag-es  for  April,   1933 


Stations 


l^ort  Siiiith . . . . 

Ozark  

Dardanelle 

Mr>!TilItOU..    .. 
Little  Rock 

PiJie  Bluff 

YancoDin  

'•anvillo 


Rivers 


..■\jkansas... 

....do 

....do 

....do 

....do 

....do 

...do 

Petit  Jean. 


Flood 
Stag-c 


22 
22 
22 
20 
23 
25 
29 
20 


1 


9    I  W      11      M      13      11      15      16      17      18      13 


5.9 
2.4 
7.3 
3.6 
4.2 
7.9 
29.0 
16.6 


6.4 
3.0 
6.9 
4.4 
6.4 
9.7 
29.7 
20.0 


6.1 
3.0 
6.6 
4.0 
6.0 
11.3 


6.1 
2.9 
6.4 

'5.3 
10.8 


B1.6  32  3 


15. 1110.61  8 


12.4 
5  4 
(i  4 
3.1 
4.2 
9.6 

33.5 
7.3 


14.3 
9.5 
9.9 
3.7 
3.9 
9.1 

31.1 
6.6 


l;18 
10.7 
12.6 
8.9 
5.8 
8.8 
34.7 
6.0 


12.5 
9.2 
12.7 
10.3 
10.1 
11.8 
35.  2 
5.6 


9.9 
7.4 
10.9 
9.0 
10.4 
14.5 


ai      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      81 


9.5 
6.1 
9.7 
7  2 
8.6 
14.1 


36.136.8 
5. 41  .5.0 


4.9 
8.5 
5.7 
7.0 
12  8 
MA 
4.8 


:  7.61  7.4 

4  2I   4.0 
7.6|  7.0 

4.6  3.7 

5.7  4.8 
11.5110.6 
37.7:37.9 

4.81  4.8, 


7.9 
4.0 
6.9 
3.2 
4.1 
9.7 
38.1 


10.4 
6.1 
7.1 
3.1 
3.S 
9.1 

3S.2 
4.6 


10.6,12.0 


7 

9.2 
4.5 
3.7 
9.1 
38,2 
8.0 


7.7 
9.8 
6.7 
5.3 
8.9 
38.1 


11. 3 
8.4 

10.6 
7  0 
68 

10.4 

38.0 
6.2 


11.8 

9.7 

11.2 

8.1 

8.1 

U.9 

37.9 

18.2 


13.9 

9.9 

12.3 

9.9 

9,9 

13.2 

37.8 

20.8 


18.8 
12.4 
12.8 
10.1 
11.2 
14.9 
37.8 
20.0 


16.8 
13.1 
15. 1| 
12.  4| 
12. 0 
15.6 
37.8 
17,5 


117.0 
13.2 
[15.3 
13.3 
13,9 
16.8 
37.8 
19.4 


15,4 
12.4 
15.2 
13.4 
14.0 
17.6 
37.8 
19.4 


14.4 
11.0 
13.9 
12.7 
13.7 
17-8 
37.8 
17.2 


14.1 
10.6 
13.0 
11.4 
12.5 
17.2 
37,8 
20.2 


13.6 
10.0 
12.7 
10.9 
11.9 
16.4 
37.8 


12.3 
9.7 
12.3 
10.3 
11.5 
16.0 
37.7 


14 


CLIMATOLOOICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


April,  1933 


Olimatologrioal  Data  for    April,   1933 


Stations 


Amity 

Arkadelphia  . . . 
Arkansas  City  . 

Arlberg 

Batesville 

Bee   Branch,... 

Bentonville 

Big  Lake  Outlet.  H 

Black  Rock  

Blytheville  

Boone  ville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point 

Clarendon    

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset  

Danville 

Dardanelle 

De Vails  Blufl 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Fayetteville   

Fort  Smith 

Freeman  Springstt 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

G-ravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index tt 

Jessieville 

Jonesboro  

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK  • 

Lurton 

Lutherville +1 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrill  ton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   ■ 

Oden tt 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  .... 

Portland 

Preseott! 

Rison 

Rogers 

Saint  Charles... 
Saint  Francis... 

Searcy 

Springbank It 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana  

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs  ..   .. 

Wilson 

W.vnne 

Yancopin 

State  Means 


Counties 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence  .  . 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union! 

Lonoke 

Carroll 

Washington  

Sebastian 

Pope 

Hempstead  

White 

Searcy 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Garland  ■ 

Craighead  

Boone 

Pulaski 

Newton 

.Johnson 

St.   Francis 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

Ijce  

Poinsett  

Searcy  

Polk 

Couway 

Baxter 

Montgomery 

Jackson  

Montgomery 

Montgomery    .  . 

Howard 

Mississippi 

Franklin; 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Clav     

Jefferson 

Randolph' 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

Arkansas  

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  — 

Arkansas 

Logan  

Washington 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 

Little  River 

Mississippi 

Cross 

Desha 


M 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 

'259 
252 
465 
205 
361 
158 


470 

172 

516 

309 

293 

408 

175 

327 

330 

153 

162 

1590 

270 

229 

1465 

1451 

457 

2240 

260 

200 

675 

900 

1250 

1052 

250 

445 

'377 
600 
275 
750 
345 
650 
a57 

2100 
775 

'315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
301 

'1% 
307 
215 
300 
122 
829 
243 

1385 
175 
290 
236 
240 
TOO 
209 

1050 

'332 
650 
675 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


O  C3 

a 


38 
38 
49 
11 
34 
41 
28 
3 
32 

i 

19 
46 
29 
48 
28 
34 
29 
12 
50 
40 

6 
21 
17 
47 

6 
28 
30 
33 
26 
33 
46 
52 

9 
48 
21 

9 
14 
36 
33 
61 
14 
14 
63 
42 

8 

7 
38 
27 
55 

7 
34 

3 
17 
47 
29 
21 
28 
19 
45 
14 
21 
34 
SO 

5 

7 

4 
37 
38 
10 

3 
17 

H 
46 
40 
27 
45 
33 
42 

3 

6 
23 
26 

9 
46 
36 

2 
48 
13 
14 
39 

9 
29 

8 
25 

9 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


6L2 


57.2 
61.4 
56.8 


60.4 

62.2 

62.2 

57.9 

61.4a 

59.8 

62.8' 


62,6 
59.8 


64.2 
62!2 


63.8 

65.' i 
62.0' 

58.6 
58.4 
61.7 


69. 0 
57.7 
68.6 
60.8 

62!6' 

64.4= 
63.2 


61.3 

58.4 

6L4 

58.4'! 

60.4 

646 
62.8 
59.0 
63.0 
59.4 
57.6 
60.2 
60.2 
58.3 
59  6 
61.2 


63.8 
61.6 
59.4 


64,2 
60  0 
64.4 
64  8 
64.4 
58.8 


60.6 


63.0 
60.3' 
57.0 
63.7 
59.2' 

'65!  e' 


60.7 
60.6 


f-,  ^ 

go 


0.6 


-1.8 

+  0.4 

0.8 


0.0 
0.2 
L3 
2.0 

'o!4 


+  0.6 
-0.2 


0.4 


+  O.S 

+  '6'8 

-  0.8 

-  0,4 

-  0  1 

-  0.1 


-  1.5 
+  0.5 
+  1.3 
-2.0 


+  0.5 
+  0.4 


0.0 
-14 
-0.7 


+  0.2 


+  02 
f  1.1 
-02 
+  0.9 

-  2.2 

-  3.2 
-1.4 

-  6^5 

-  1.8 

-  0.8 


+  0.2 
-2.8 


+  0.8 
-0.2 
-  0.2 
+  1.5 
+  0.6 
+  04 


1.2 


+  07 
-15 


+  2.3 


-0.4 


90 


86 

91 

89 

82" 

91 

87 
90 

84 
85 
85 
84 
86 
90 
87 
87 
85 


93 


30 

lot 

9 


SO 
9t 
30 
10 
10 

lot 

10 


30 

'36' 
9t 
10 


lot 


30 

9 

9t 
80 
10 

'36" 


10 


»» a 


Precipitation,  inches 


a>  S 

3  o 


O  ^ 


Number  of  days 


.Si 


t.  o 


Observer 


32 
35 
32 


38 

'46' 
»8« 
31 
32 
33 


31 
30 
32 
37 

'ss' 

37» 

34 


39 

30 

38 

30'! 

34 

'As" 

34 
32 
39 
40 
30 
33 
37 
33 
28 
39 


34 

38 
38 


39 
34 

40 
38 
36 
32 


36 


39 
33' 
30 
36 
29" 


36 


12t 


12 
7t 
14 


12 

'nV 


15 
15 
15 
15 
15 


12 
15 
15 
12 

'15' 

12 
15 


7t 
12 
15 
14 
15 

'i2f 
12 
7 

15 

^t 
15' 

15 

15 

12 

12 

12 


15 

7 

7t 
12t 
12 
15 


40 


41 
43 
33 


35 

41 

39 

52 

40" 

38 

38" 


43 

40 


38 
'43' 
'46' 


35 
35» 
37 
37 
35 


38 
38 
31 

'35' 
39" 

40 


37 

49 

37 

35'' 

39 

'34" 
43 
46 
32 
36 
85 
38 
37 
44 
46 
36 


39 
35 
42 


36 
41 
87 
39 
42 
4) 


39 


35 
41" 
35 
35 
42" 


30 

38 


5.18 
4.27 
4.84 
4.66 
5.86 
4.39 
6.93 
3.62 
5.65 
3.53 
4.15 

3  45 

4  52 
3.31 
4.41 
4.54 
3.82 
4.42 
5.88 


+0.01 
-0.87 
-0.07 
-0.94 
+0.86 
-0.47 
+2  07 


+0.09 


-0.97 
-  2. 11 
-0.41 
—1.59 
-0.65 
-0.71 
-2.27 
-0.88 
+  1.02 
9.UI+3.  94 

4.  82| 

6.04  +  1.22 


5.71 
3.92 
4.05 
4.95 


+0.4(1 
-0.35 


4.61 
4.95 
fi.70 
5.28 
3.55 
4.70 
5.78 


5.80 
4.23 
4.81 
6.94 
3.  85 
2.27 
6.86 
4.37 
5  38 
4.04 
4. 09 
2.91 
3.70 
5.76 
5.60 
3.77 


52        4.80 


-0.01 

-6]4i 
-L73 

+1.26| 
+  2.01 
+0.0.1 

-6.' 57 
-0.69 

-2.' 52 
+3.66 
-0.17 
--0. 18 
-2.12 
-0.99 
-0.26 
-0.60 


-0.66 
+0.56 
-0.09 

-6.' 96 


1.10 
0.49 
+  1..56 
-1.04 
-0.58 
-1.85 
-2.9- 
-0.99 
+0.20 
-■1.06 
+0.02 


+0.87 
-1.18 


-0.56 
+1.72 
+0.0.^ 
-L61 
0,0 
-L14 


-LOO 
-I.-IO 

-i.'26 
-2.41 

'-^6!67 
-0.33 
-2.04 
-0.67 

-1.95 


-0.1; 


2.39 
L57 
0.88 
1.34 
1.27 
0.87 
3.05 
1.47 
1.75 
1.20 
0.92 
1.00 
1.04 
0.72 
1.15 
1.87 
1.52 
0.95 
2  81 
2.70 
1.44 
130 
1.03 
0.80 
1.64 
1.05 

i.'33 
1.41 
2.40 
1.73 
0.89 
1.13 
L82 
2.40 
0.80 
0.70 
2.38 
1.34 
1.12 
0.69 
2.11 
2.25 
2.20 
1.94 
1.50 
1.36 
2.00 
3.  42 
0.84 
1.03 
1.20 
1.05 
L20 
2.00 
0.90 
1.12 
1.38 
0.65 
1.20 
1.03 
1.90 
1.57 
■2.35 
0.76 
1.40 
1.25 
0.70 
1.69 
1.00 

i.'35 
1.11 
1.80 
1  43 
1.66 
1.01 
1.20 


1.92 
1.22 
1.35 
2.06 
1.10 
0.52 
1.87 
1.30 
1,06 
1.20 
0.88 
0.8'J 
1.00 
L72 
1. 23 
0.96 

3.42 


0.0 

8 

6 

16 

8 

e. 

0.0 

10 

15 

6 

9 

se. 

0.0 

14 

14 

3 

13 

T. 

12 

10 

13 

7 

ne. 

0.0 

13 

16 

5 

9 

se. 

0.0 

15 

12 

5 

13 

s. 

12.0 

10 

12 

9 

9 

nw. 

0.0 

8 

19 

2 

9 

0.0 

12 

16 

2 

12 

0.0 

14 

16 

7 

{ 

s 

T. 

11 

16 

3 

11 

s. 

0.0 

13 

11 

9 

10 

se. 

0.0 

12 

6 

18 

6 

sw. 

0.0 

10 

10 

7 

13 

se. 

0.0 

9 

12 

10 

8 

s. 

0.0 

9 

.  14 

6 

10 

0.0 

14 

12 

4 

14 

s. 

0.0 

12 

8 

15 

7 

nw. 

0.0 

10 

IS 

2 

10 

e. 

0.0 

12 

12 

9 

9 

sw. 

0  0 

9 

18 

4 

8 

nw. 

0.0 

10 

11 

11 

8 

sw. 

0.0 

15 

17 

0 

13 

0.0 

12 

9 

10 

11 

n. 

0.0 

13 

10 

4 

10 

0.0 

12 

.7 

9 

14 

s. 

6' 6 

10 

8 

7 

i5 

s. 

0.0 

14 

14" 

2" 

13» 

9.0 

9 

13 

9 

S 

•SW. 

8.6 

12 

12 

9 

9 

0.7 

9 

11 

9 

10 

nw. 

2.3 

12 

17 

4 

9 

sw. 

0.0 

7 

15 

0 

9 

0.0 

12 

12 

9 

9 

2.0 

12 

16 

8 

6 

T. 

14 

13 

7 

10 

n. 

14.0 

12 

12 

10 

8 

n. 

4.0 

10 

20 

3 

7 

0.0 

16 

6 

12 

12 

ne. 

0.0 

13 

14 

9 

7 

w. 

0.0 

10 

4 

14 

12 

s. 

0  0 

8 

14'' 

5I' 

9b 

T. 

u 

10 

15 

5 

0.0 

10 

13 

6 

11 

0.0 

9 

10 

9 

11 

0.0 

u 

IS 

6 

6 

se. 

T. 

9 

16 

5 

9 

w. 

0.0 

14 

10 

8 

12 

s 

6.0 

12 

12d 

7'i 

7'1 

T. 

12 

15 

5 

10 

0.0 

10 

16 

0 

14 

0.0 

8 

9 

12 

9 

s. 

0.0 

11 

19 

5 

6 

0.0 

8 

17 

5 

8 

nw. 

0.0 

U 

9 

12 

9 

0.0 

a 

4 

20 

(> 

n. 

3.0 

13 

15 

6 

9 

T. 

14 

8 

12 

10 

sw. 

0.0 

12 

14 

7 

9 

e. 

0.0 

10 

16 

3 

11 

CO 

11 

13 

n 

10 

sw. 

0.0 

14 

9 

13 

S 

n. 

0.0 

11 

15 

B 

9 

0.0 

10 

14 

7 

9 

0.0 

12 

15 

9 

6 

0.0 

12 

6 

17 

7 

T. 

12 

17 

2 

11 

0  0 

13 

20 

3 

7 

0.0 

10 

11 

6 

13 

'o!6 

12 

15 

5 

10 

se. 

0,0 

13 

14 

S 

8 

sw. 

0.0 

9 

11 

6 

18 

nw. 

0.0 

14 

10 

13 

7 

sw. 

0.0 

10 

12 

7 

11 

0.0 

9 

12 

10 

8 

sw. 

8.0 

12 

13 

6 

U 

sw. 

'o.'o 

12 

17 

7 

6 

0.0 

15 

IS 

0 

7 

sw. 

0.0 

8 

11 

2 

17 

0,0 

9 

14 

8 

S 

s. 

0.0 

12 

18 

7 

3 

se. 

0.0 

11 

14 

6 

10 

s. 

12.0 

11 

14 

10 

6 

sw. 

0.0 

7 

10 

10 

10 

0.0 

11 

18 

6 

6 

s 

T 

9 

8 

6 

16 

sw- 

0.0 

11 

11 

U 

8 

sw. 

T. 

8 

8 

14 

8 

w. 

0.0 

10 

8 

0 

17 

se. 

0.0 

9 

18 

8 

9 

s. 

0.0 

10 

11 

9 

10 

s. 

0.0 

12 

10 

7 

13 

0.9 

11 

13 

8 

9 

e. 

J.  W.Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   8.   Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 
R.  J.  Torry 
W.J.  Copp 

J.  M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
John  C.  Floyd 
J.    W.   Bishop 
A.   L.   StHph^ns 
E.  E,   Cordrev 
Winfred  D .  I'olk 
O.  B.  ilcSnauden 

G.  A.  Oifford 
H.  Inglis 
Geo.N.  Goodier 
K.  G.  Pate 
Ben   lobnson 

.».   M     Ricketus 

J.  J,   Babb 

Dr.  R.   H.    Hardin 

Geo.   VV.   Niclionlds 

Hni'Verslty  of  .^ikau.^is 

U.  S.   Weatlicr   Bureai 

R.  J.  Mo  CuLstoi: 

T.  J.  Logan 

W.  R.  Owens 

S.  G.   Battenfield 

W.  £.  MeVav 

A.  F.   Steven? 

Louis  R.  Keck 

James  A.   Burnett 

Goo.  W.  Baker 

J.    O.  Cooler 

N.  P.  ONoal 

National  Park  Service 

H.  G.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Ststere 

J.  H.  Crosswhitc 

H.  S.   V-'eather  Bureat 

Miss  Mary  Sutton 

H.  U.   I.enhardt 

J.   W.  Eppes 

State   Agri.    School 

Mrs.   W.   L.   iiatthews 

S.  F,  Whittakor 

C.  N.    Houck 
Charles  Walton 

A.  .).   Parks 

K.   W.   St.  John 
Miss  Rubv  Cook 

B.  S.  Haiberl 

G    A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
rj.  S.  Forest  Service 
U.  8.  Foresit  Service 
Cha^rles  R.  .luckson 
Mrs.  KuthH.  Douglas 
Orkney  0.  Milton 
W.  R.   Heagler 
Carroll  King 
W.   E.   Baker 
V.  C.   Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.   Edmiston 
Craig  Wiib'ams 
Mrs.  M.  \     Tlsdale 
Gari  A.   Starck 
Mrs.   .Amelia  Browning 
S.  T.  Rooney 
Artiiur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storv 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbej 
Walter  James 
11.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holme? 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Eveiyn  Hoyle 
J.   R.   Iluddleston 
Charles  Huff 

D.  O.Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  K.  Barton 


T.   less  than  0.01  inch  rain  or  mslted  gnow.     ttNot  used    in  means 
as    follow.s:-  Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Freeman    Springs, 
hours  endin?    near  sunset  unless    othorwise  indicated, 
partly  interpolated . 
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Daily  Pracipitation 

Sot  April, 

1933 

Drainage- 
basin 

Da.7  at  lKcm«k 

stations 

1 

3 

3 

4 

5 

« 

7 

S 

9 

10 

u 

13 

IS 

U 

15 

16 

17 

11 

19 

to 

21 

33 

St3 

24 

26 

26 

37 

38 

29 

80 

81 

■3 
0 

;7i7I^              ...HI 

lOuachlta   

.83 
.41 
.55 

1  06 
.15 
.40 

1.01 

"."is 

"."i7 
.25 
.63 
.38 
.40 
.24 
.40 
.41 
.41 
.12 
.27 
.98 
.28 
.26 
47 
.30 

.25 
.30 
.51 

.40 

.79 

.56 

2.06 

1.47 

1.23 

1.20 

.85 

.47 

1.04 

..37 

.25 

.04 

.30 

.60 

.50 

1.95 

1.00 

.90 

.33 

.29 

.31 

.55 

.85 
1.57 

.01 
1.34 

T 

.77 

.92 

't.' 

'.'92 

't'." 
.72 

1.15 
.83 
T. 
.95 
.69 

"t"' 

1.05 
.92 
.70 
.03 
T. 

.05 
.12 

.50 

".82 
.47 

".26 
.60 
.08 
.02 

1.00 
.93 
.05 
.50 
.42 

1.52 
.86 
.52 
.43 

1.44 
T. 
.40 
.80 

1.64 
.50 

't." 

'."65 

"."22 
".'32 

.13 

■07 

.36 

.21 

.26 

.18 

T. 

.12 

.08 

.20 

.66 

"i5 
36 

"."62 

"f." 
.04 

".V2 
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CLIMATOLOGICAL     DATA;     ARKANSAS     SECTIOJS 


April,  1933 


Daily  temperatures    for    April,   1 933 


Stations 


13 


14 


15 


16 


18 


I 
19  I  20 


■21 


22      23 


24 


25 


28     29 


30 


31 


A  ^it^ss  S  Maximum 

AmitV?>5   i  Minimum 

T>  4.  „   •ii„  ss  S  Maximum 

Batesville  55 i  Minimum 

Bee  Branch l^S^SZ 

Bentonville \^SSZS 

Blytheville i^SSr 

Booneville |  ^ -^ 

Bnnkley |  ^-~ 

calico  RockW S^SSuS 

r.„™/i„,,«A  i  JIaximum 

Camden§* j  Minimum 

Cartliap-p  ««  \  Maximum 

i.annago  w j  Minimum 

.-.„„)•„,.  t)^;,-,t  S  Maximum 

(.enter  Point j  Minimum 

r^„,^..,„T,  i  Maximum 

C°uway i  Minimum 

rnrnino-  \  Maximum 

oornmg j  Minimum 

„ ^„„  4.^  ^,t  )  Maximum 

Crossett5§ j  Minimum 

nardnnpllp  S  Maximum 

uaraaneiie  j  Minimum 

T^  i  Maximum 

Diimas i  Minimun 

■piBnrTdo  S  Maximum 

EI  Doraao j  Mininnun 

EB^land l^SSZ 

Eureka  springs..    |  ^Jf™ ™ 

Favpttpvillp  S  Maximimi 

hayetteviiie (  Minimum 

T7,„t  Q^,;tv,  (Maximum 

Fort  Smith i  Minimum 

r,«„„p*tp  (Maximum 

Uravette j  Minimum 

TTTrrisnn  '>  Maximum 
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S3 

50 

84 

54 

85 

52 

82 

46 

83 

60 

S3 

53 

84 

55 

81 

58 

85 

55 

81 

52 

77 

71 

83 

54 

78 

49 

81 

47 

78 

56 

81 

55 

87 

56 

79 

52 

82 

50 

86 

44 

82 

56 

82 

50 

83 

55 

83 

50 

80 

45 

79 

69 

82 

50 
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56 
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84 
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57 

73 

54 

84 

66 

80 

62 

80 
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79 

64 

79 

64 

77 
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59 

79 

64 
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64 
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76 
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75 
61 
78 
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80 
56 
80 
51 
78 
59 
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58 
76 
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76 
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76 
65 
80 
59 
82 
04 
81 
65 
75 
62 


66 
69 
56 
74 
C3 
71 
63 
80 
02 
80 
64 
80 
63 


;  road  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  cvodited  to  the  preceding  day,  on  >vhich  it  almost  always  occurs. 

Weiithtr  fUireau.  Little  Ronk.  Ark  5  i'g-Jg-ifOO 
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jL.  XXXVrrr       little  Rock.  Ark.,  xMay,  1933  No.  5 


GENEBAIi  SUMMAKT 

Temperature  and  precipitation  were  both  above  normal,  this  being 
lie  warmest  May  .'since  1918.  Rainfall  was  excessive  in  most  sections 
urine  the  first  half  of  the  month  with  heavy  rains  occurring  on  the  4th 
nd  5th  and  from  the  12th  to  the  15th,  numerous  stations  reporting  over 

00  inches  of  rainfall  daring  the  latter  period.  All  streams  m  the  State 
ose  very  rapidly.  Flood  stages  were  reached  at  most  points  on  the 
a-kansas  and  at  all  stations  on  the  Black,  White  and  St.  Francis  rivers. 
L  few  levees  broke  on  the  Arkansas  and  White  rivers  while  serious  breaks 
ccnrred  along  the  St.  Francis  river  and  thousands  of  acres  of  farm  land 
,-ere  inundated.  In  the  northeastern  and  extreme  southeastern  portions 
f  the  State  the  high  wat«r  continued  until  the  latter  part  of  the  month, 
arm  work  being  badly  delayed,  but  in  south- central,  southwestern,  and 
restern  sections  conditions  were  more  favorable.  Flood  losses  were  as 
ollows:  On  the  Black  and  White  rivers,  $163,5.30;  the  Arkansas, 
:2 14  465;  the  Ouachita,  $5,750;  the  St.  Francis,  $569,162.  Tornadoes 
iccn'rred  during  the  first  half  of  the  month  in  which  16  people  were 
::iled,  60  injured,  and  property  valued  at  $208,200  destroyed. 

Tlie  averai^e  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of  62  sta- 
ions,  was  71.8^  which  is  2.7"  above  the  mean  for  the  past  43  years,  all 
tations  except  one  having  positive  departures.  Monthly  means  ranged 
roni  66.60  at  Sunset  to  75.90  at  El  Dorado.  The  highest  temperature 
•ecorded  was  96°  at  Hope  on  the  19th  and  20tli  and  at  Dumas  on  the 
!3d;  the  lowest,  41°,  atGrannis  on  the  2d  and  at  two  other  stations  later 
n  the  month.  The  greatest  daily  range  was  46°  at  Mount  Ida  on  the  8th. 

The  average  precipitation  for  the  State  for  the  91  stations  reporting 
vas  6.27  inches  which  is  1.24  inches  above  the  mean  for  the  past  43 
fears.  Monthly  totals  ranged  from  2.30  inches  at  Carthage  to  12.40 
inches  at  Sunset.  The  greatest  24-hour  amount  of  rainfall  was  5.32 
inchei^  at  Helena  on  the  !2th. 


TTnuBual  Phenomena 
lORXADOES : 

Calhoun  (  6  miles  southeast  of  Magnolia),  1st,  4  p.m.,  from  sw,    path 
200  ft.  wide,  6  killed,  2  injured,  property  damage  $5,000. 

Lake  Village,  1st,  about  midnight,  from  sw,  3  killed,  12  injured,  prop- 
erty damage  $50,000.  . 
1  From  4  miles  northwest  of  Salem  northeastward  to  the  Missouri  line, 
1st,  1:30  p.  m.,  from  sw,  path  2600  feet  wide;  another  one-half  mile 
ca;4  of  Salem  northeastward  to  the  Missouri  line,  1st,  2:30  p.  m.,  from 
sw,  600  feet  wide,  in  both  tornadoes  3  killed,  17  injured,  damage  $30,000. 
■  Calico  Rock,  4ih,  in  afternoon,  from  sw,  path  narrow  and  about  6 
miles  long,  property  damage  $500. 

Euilora,  4th,  4  p.  m.,  from  w,  a  wide    path   3    miles   long,    property 
damage  $50,000. 

From  near  Floyd  northeastward  to  Bald  Knob,  7th,  3  p.  m.,  from  sw, 
path  narrow,  $1,000  damage  to  trees,  buildings,  etc. 

From  8  miles  north  of  Harrisburg  to  Truman,  7th,  4  p.    m.,    from    w, 
1300  feet  wide,  3  injured,  property  damage  $25,000. 
Near  Cedarville,  12th,  11  p.  in.,  from  sw,  path  narrow,  damage  $oOO. 
Win,slow,  12th,  11:30  p.  m.,  from  sw,  200  feet  wide,  damage  $200. 
.   Benton ville,  13th,  4  a.  m.,  from  nw,  1000   feet   wide   and   five   miles 
long,  property  damage  $6,000. 

Franklin,  13th,  7:30  p.  m.,  from  sw,  1000  feet  wide  and  3  miles  long, 
2  killed.  12  injured,  property  damage  $30,000. 

.    Pocahontas,  13th,  9:10  p.  m.,  from  sw,  1300  feet    wide,    2    killed,    14 
injured,  property  damage  $10,000. 

Taylor,  20th,  4  p.  m. ,  from  sw,    path    very   narrow,    passed    through 
wooded  sections,  considerable  damage  to  timber. 

WlNDSTOKMS:  .      . 

Magazine,  4th,  considerable  damage  to  roofs  of  buildings. 
Harrison,  13tli,  trees  and   electric   wires   blown   down,    considerable 
property  damage. 


Mountain  Hom^  13th,  considerable  damage  to  trees,  fences,  ^and 
buildings. 

KiLi-ED  BY  Lightning:— Near  Sherill,  4th,  one. 
Heavy  Hail: 

Prescott,  1st,  considerable  damage  to  truck  crops. 

Calico  Rock,  4th,  considerable  damage  to  gardens  and  truck  crops. 

Bald  Knob,  7th,  considerable  damage  to  roofs  of  buildings  and  crops. 

Southein  Craighead  and  northern  Poinsett  counties,  7th,  considerable 
damage  to  buildings,  fruit  trees,  and  crops  in  connection  with  wind- 
storms. 

Floyd,  7th,  severe  damage  to  fruit  trees  and  truck-  ©j-ops. 

Harrisburg,  7th,  considerable  damage  to  windowpglass  and  auto  tops. 

Judsonia,  7th,  $2,000  damage  to  strawberries.  . 

Searcy,  7th,  considerable  damage  tff'truck  crops  and. strawberries. 
Moderate  Hail:— Jonesboro,  7th, slight  damage  to  crops.    Helena,  11th 
and  15th,  no  damage.     Lead  Hill,  28th,  no  damage. 


PKESSXTRE,  WIND,  HUMIDITY,  AND  STTNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level) 
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Daily  Biver  Stag-es  for  May,   1833 


Stations 


Port  8mith.... 

Ozark  

Dardanelle 

Morrillton..   .. 
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i!i 


Stetious 


Amity 

Arkiidelphia  ... 
Arkansas  City   . 

Arlberg 

Batesville 

Bee   Branch 

Bentonville 

Big  Lake  OuHet.  tt 

Black  Rock 

Blythoville  

Booueville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point 

Clareniiou    

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset  

Danville 

Dardanelle 

De Vails  Bluff 

Dumas  

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Fayetteville   

Fort  Smith 

Freeman  Springstt 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index tJ 

Jessieville 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK  • 

Lurton , , 

LutherviUe tt 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Meua 

Morrilton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman  

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portlan<J 

Prescott: 

Rison 

Rogers 

St.  Charles 

St.    Francis 

Searcy •• 

Sprinabauk iX 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana  

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wynne  ...     

Yancopin 

State  Means 


Counties 


Clark 

Clark  , 

Desha 

Stone , 

Independence  . 

Van  Buren , 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter - 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . . . 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  

White 

Searcy 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike  

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Garland 

Craighead  

Boone 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

I^ee  

I'oinsett  

Soarcy  

Polk 

CoQway 

Baxter 

Montgomery  ... 

Jackson 

Moi.tgomery  ... 
Montgomery  .... 

Howard 

Mississippi ■ 

Franklini 

Greene ■ 

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Randolph' 

Ashley ■ 

Nevada > 

Cleveland 

Benton   

Arkansas  

Clav  ■ 

White 

Miller 

Montgomery  — 

Arkansas 

Logan  

Washington.  — 

Miller 

Perrv ■ 

Scott 

Bradley 

Montgomery  — 

Little  River 

Mississippi 

Cross 

Desha 


H 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 

'2.50 
252 
465 
205 
361 
158 


470 

172 

515 

309 

293 

40S 

175 

327 

330 

153 

162 

1530 

270 

2'29 

1465 

1451 

457 

2240 

260 

200 

675 

900 

1250 

1052 

250 

445 

'377 
600 
275 
750 
345 
650 
a57 
2100 
775 

'315 

277 
600 
235 
2'29 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
210 
396 
301 

'i96 
307 
215 
300 
122 
329 
243 

1385 
175 
290 
236 
240 
700 
209 

1050 

332 
650 
675 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


O  OS 


OUmatologrioal  Data  for    May,   1933 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


70.9'' 


68.6 
71.4 
67.5 


72.1 
72.4 
73.2 
69.6 
75.0 
71.6 
74.4 


73  2 
71.1 


75.8 
72!2 
75.4' 


75.9 
72.8* 
68.6 
68  3 
71.8 


69,6 
66  8 
70. 2'> 
72.7 


73  4 
74.5' 
74.4 


72.4 
69.8 
72.2 
69.2' 
70.2 

74.' 9< 
73.0 

68.8 
73.8 
71.7 
67.2 
71.0 
70.8 
69.2 
70  0 
72.0 


73.3 
73.1 
70.3 


74,1 
70  2 
75.8 
74  8 
73.6 
68.4 


71.2 


7.S.5 
71  7 
66  6 
73.6 
69.5 

75.6' 


72.2 
71.6 


71.8 


^_ 

ci 

n,a 

s  0 

t;" 

0) 

sa 

^ 

to 

QC 

5 

+  1.6 


+  L4 
-t-  3.1 
+  2 


+  2.4 
+  3  2 
+  2 
+  4 

+'3.6 


+  3  H 
+  3.1 


+  2.3 
+'4'2 


+  47 
+  2.8 
+  2  1 
+  20 
+  2.2 


+  2 

+  1  5 
+  4.5 
+   1.9 


+  3.4 

+  4.8 


+  2.9 

+  20 
+  3.9 

+  '2."2 


+  36 
*■  3.1 

+  38 
+  3.6 
+  2.7 
0.0 
+  2.4 

-'+  i'2 
+  1.8 
+  2.0 


+   3.9 
-1-0.5 


H-  2.7 
+  1.8 
+  40 
+  4.4 
+  2.7 
+  26 


+  2.1 


+  37 

+  1  7 


+  2.0 


+  4.4 


+  20 


+2.7 


90"       9t 


92 

92'! 


89 


96 


2lt 

20 

20 


20 
9t 
20 
20 
20t 
19 
20 


20 
2(4 


20 

"20" 
'23" 

'wY 

20 

20 

20 

20 


20 
20 

19t 
20t 


2N 

19t 

20t 


20 
20 
20 
9 
20 


24 
20 
20 
19t 

20 
9t 

m 

20+ 
20 

20+ 


23 
20t 
9t 


19t 

20+ 

19 

19+ 

19 

20 


20 


19 
19+ 
9t 
20 
19+ 


20t 
20 


19+ 


03A 


Precipitation,  inches 


=  o 
IS 

OJ  o 


cSji 


on 


Number  of  days 


11 


'So 
u  O 


Observer 


43 
48 
44 


48 
46 
48 
45 
49 
47 
49 


49 
49 


53 


62 

'52" 
50'! 
43 
44 
48 


41 

42 

45'! 

50 


49 

51' 

50 


49 

42 

52 

43'' 

45 


50" 

48 

46 

54 

50 

41 

45 

51 

45 

42 

49 


60 
50 

47 


52 
46 
53 
50 
49 
43 


51 


2t 


40 
37 
34 


33 
41 
36 
45 
37 
39 
37 


31 

31 


36 
'37' 
'34" 


3;i 
33'i 
38 
36 
37 


43 
37 

36"i 
32 


33 

38" 
39 


33 

44 

33 

33'' 

37 


33» 
41 
36 

2'J 
31 
39 
40 
34 
39 
46 
31 


39 
32 
39 


32 
35 
83 
39 
36 
40 


34 


29 
39 
29 
35 
45 


31 
34 


46 


4.11 

-L08 

1.30 

0.0 

5.03 

-0.53 

1.12 

0.0 

3.67 

-1.00 

2.85 

0.0 

7.57 

+2.08 

L33 

0.0 

5..S2 

+0.3J 

1.47 

0.0 

8.21 

+3.08 

1.93 

0.0 

9.6i 

+  4.69 

4.23 

0.0 

5.96 

1.90 

0.0 

5.58 

+6.41 

1.27 

0.0 

5.58 

2.14 

0.0 

7.11 

+  1.69 

L97 

0.0 

6  61 

1-1.62 

2.20 

0  0 

7.33 

+2.61 

1.82 

0.0 

5.  23 

+0.63 

2.10 

0.0 

2.30 

-2.77 

0.95 

0.0 

3.12 

-3.18 

1.35 

0.0 

H.17 

+3.22 

4.16 

0.0 

7.49 

+1.94 

1.73 

0.0 

7.83 

+2.  76 

2  07 

0.0 

6.68 

+2. 12 

1.70 

0.0 

7.91 

2.10 

0  0 

4.24 

-6. 28 

2. 10 

0.0 

4.75 

-0.07 

1.85 

0  0 

6.98 

+  1.57 

1.75 

0.0 

7.  55 

3-25 

0.0 

6.26 

+0.97 

2.45 

0.0 

7.' 29 

+2^39 

4.05 

n.o 

9.38 

+  4.99 

2.97 

0.0 

5.40 

-0.37 

1.82 

0.0 

5.88 

+  0.37 

2.24 

0.0 

6.26 

+1.44 

2.54 

0  0 

6.34 

1,89 

0.0 

3.02 

-1.59 

1.10 

0.0 

4.14 

-0.59 

1.47 

0.0 

6.S7 

2,25 

0.0 

4.07 

-2.34 

0,96 

0.0 

8.46 

+  2.90 

2.97 

0.0 

9.51 

+4.28 

2.70 

0  0 

9.93 

+  5.23 

5.32 

0.0 

8  35 

+2. 05 

1.70 

0.0 

6.91  +2.80 

1.71 

0.0 

3.01 

-2.20 

1.60 

0  0 

4  96 

-1.03 

1.20 

0.0 

2.77 

0.88 

0.0 

7.30 

3.00 

0.0 

6.42 

+  2. 16 

1.46 

0.0 

7.45 

+  1.80 

2.00 

00 

5.93 

+  1.15 

2.64 

0.0 

8.36 

2.10 

0.0 

7.27 

+2. 12 

2.16 

0.0 

5.8:! 

2.65 

0.0 

3.77 

-L38 

1.10 

0.0 

6.24 

+  1.45 

1.49 

0.0 

5,  85 

+  1.27 

1.40 

0.0 

5,94 

+  1.51 

1.30 

0.0 

7.41 

+2.44 

1.93 

0.0 

7.08 

+0. 17 

2.15 

0.0 

6.55 

-rO.15 

3.08 

0.0 

7.43 

+  2.78 

2.78 

0.0 

9.48 

+3,83 

1.56 

0.0 

6.23 

+0.34 

1.31 

(t.O 

5.17 

+0,82 

1.56 

0.0 

7.91 

2  85 

0.0 

5.17 

1.27 

0.0 

2  77 

147 

0.0 

7.02 

+1.81 

2.30 

0.0 

6.97 

+1.48 

1.53 

0.0 

6  92 

2.72 

0  0 

6.60 

1.87 

0.0 

8.' 36 

2.15 

0.0 

3.55 

-1.15 

1.42 

00 

6.93 

+2.08 

2.30 

0.0 

3,06 

-2. 74 

1  86 

0.0 

1.39 

-0.  64 

1.16 

0.0 

3.57 

-0.60 

1.81 

0.0 

4.57 

-0.  82 

1.52 

0.0 

9.'26 

3.21 

0.0 

6.2G 

+1.72 

l.bO 

0.0 

5.96 

-rl.29 

2.65 

0.0 

6.46 

1.75 

0.0 

6.89 

+2.09 

2.70 

0.0 

7.64 

+2.25 

2.22 

0.0 

12.40 

4.23 

0.0 

8.03 

-1.44 

0.98 

0.0 

7.02 

+  1.30 

1  79 

0.0 

4.' 55 

-6.i7 

2.00 

0.0 

6.02 

1.56 

0.0 

3.18 

-1.60 

1.30 

0.0 

5,95 

1.  Bil 

0.0 

7.  68 

+2.88 

2.45 

0.0 

9.35 

4.41 

0.0 

6.27 

+  1.24 

5. 32 

0.0 

2' 

18' 

5' 

14 

5 

12 

14 

6 

11 

15 

4 

12 

ne. 

15 

4 

12 

se. 

14 

5 

12 

s. 

12 

3 

16 

s 

15 

3 

13 

14 

4 

13 

8. 

19 

7 

6 

s. 

14 

8 

9 

13 

9 

9 

s. 

14 

6 

11 

sw. 

u 

6 

11 

14 

10 

/ 

sw. 

12 

14 

6 

sw. 

11 

1 

19 

s. 

14 

6 

11 

sw. 

14 

12 

5 

s. 

15 

2 

14 

sw. 

17 

5 

9 

sw. 

10 

/ 

14 

10° 

10° 

h« 

10 

9 

12 

s. 

17 

4 

10 

11 

13 

7 

3. 

's 

14 

9 

se 

16J 

f 

W 

s. 

14 

8 

9 

8W. 

16 

7 

8 

SW. 

10 

10 

11 

e. 

17 

4 

10 

sw. 

n 

4 

16 

14 

0 

17 

18 

5 

8 

11 

10 

10 

e. 

14 

7 

10 

se. 

22 

5 

4 

6 

15 

10 

s. 

10« 

7« 

9" 

4 

19 

h 

s. 

19° 

5i> 

5" 

se. 

14 

14 

3 

11 

3 

17 

6 

20 

5 

21 

6 

4 

nw 

17 

5 

9 

w- 

9 

11 

11 

^, 

12i> 

91. 

S"- 

14 

3 

14 

18 

0 

18 

11« 

9« 

6« 

sw. 

14 

9 

8 

13 

6 

12 

13 

f" 

8 

10 

18 

3 

14 

4 

13 

17 

2 

12 

sw. 

10 

7 

14 

15 

3 

13 

16 

8 

7 

13 

7 

11 

16 

8 

8 

11 

10 

10 

18 

9 

4 

g 

12 

17 

7 
0 

12 
14 

sw. 

19 

5 

7 

12 

2 

17 

io 

11 

10 

s^v. 

17 

8 

6 

sw. 

7 
11 

7 
10 

17 
10 

sw 

11 

10 

10 

s> 

18 

8 

6 

sw. 

17 

4 

10 

s. 

i4 

8 

9 

18 

5 

8 

sw. 

11 

3 

17 

15 

9 

7 

19 

5 

7 

16 

6 

10 

sw. 

12 

9 

10 

15 

6 

10 

s 

14 

10 

7 

s. 

19 

7 

5 

s. 

9 

13 

9 

w. 

9 

4 

18 

se. 

19 

2 

10 

s. 

12 

9 

10 

s. 

14 

3 

14 

14 

7 

10 

s. 

J.  W.Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.  8.  Weathfir  Bureau 

C.  J.  Brooks 
Vernon  C.   Howe 
Samuel  Norris 

T.  H.  Riindolph 

R.  J.  Torry 

W.J.  Copp 

J.  M.  Knight 

P.  K.  Wylie 

John  C.  Floyd 

J.   W.  Bishop 

A.  L.  Stephen* 

E.  E.  Cordrej 

Winfred  D .  Polk 

O.  B.  McSpaiiden 

G.  A.  Oifford 

H.  Inglis 

Geo.  N.  Qoodier 

H-  G.  Pate 

Ben    lohnson 

J.   M    Bickfitts 

J.  1.   Babb 

Dr.  R.   H.    Hardin 

Geo.   W.   Nichoalda 

Unlrerelty  of  Arkansai 

D.  S.   Weather   Biireao 
R.  1.  Mc  Cuiston 

r.  J.  Logan 
W.   R.  Owens 
S.  G.   Rattenfleld 
W.  E.  McVav 
A.  F-  Stevens 
Louis  R.  Keck 
James  A.   Burnett 
Geo    W.  Baker 
J.    O.  Coolev 
N.   P.  OKeal 
National  Park  Service 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Ststert 
J.  H.  Crosswhlte 
tl.  S.   Weather   Bureau 
Miss  Marv  Sutton 
H.   11.  Leuhardt 
J.  W.   Eppes 
State   Agri.    School 
Mrs.   W.   L     Matthewi 
S.  F.  Whittaker 
C-  N.    Houck 
Charles  Walton 

A.  .1.   Parks 

E.  W.   St.  John 
Miss  Rubv  Cook 

B.  S.  Ha'lbert 

(♦    A.  Whittiugtou 
J.  D.  Henderson 
U-  S.  Forest  Ssrvice 
U    S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  RuthH.  Douglas 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.   Heagler 
Carroll  King 
W.    F,.  Baker 
V.  C.   Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edraiston 
Craig  W''liAms 
Mrs.   M.  \     Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Mrs.   Amelia  Browning 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holme* 
I>r.  Cheves!  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.   R.   Huddleston 
Charles  Huff 
D.  O.Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  K.  Barton 


Tamnerature  and  precipitation  departures  computed  for  stations  having  ten  or  more  years  record.      T.  less  than  0. 01  inch  rain  or  melted  »now.    ttNot  used   in  meant 
and  summaries      Reference  letters  *,'.',  number  of  days  missing.     fAlso  on  other  dates.     ItP.  0.    addresses   as   follows:- Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Freeman    Springs, 
Dover- Index  Routes  Tei«rkaaa:  LuthervUle,  Route  1,  Lamar:   Springbank,  Doddridge-  Proclpitation  for  24  hours  ending    near  sunset  niiless 
•••'24  hours  ending  midnight.    I1II24  hours  ending  7  a.  m.       'Included  in  next  measurement.     Data  in  Italics  partly  interpolated. 


otherwiaa  indicated. 
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Daily  Precipitation  tor  May,  1933 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  at  Montli 


S     9    I  10     II 


18     U 


16     17 


18 


19     SO     31     33     tS     34     26 


....111 

....111! 

.■;.".'iifi 


Amity....; D 

Arkadelphia.       P 
Arkansas  Oity  . .  ml 

Arlberg •■ 

Batesville 1111 

Bee  Branch ^- 

Bentonville  .... 
Big  Lake  Outlet  . 
Black  Rock.  ••■•■ 

Blytheville WW 

Boone ville    •• 

Brinkley 1111 

Calico  Bock. 

Camdon 

Carthage 

Center  Point  . 
Clarendon  — 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle   ■• 
De  Vails  Bluft 

D.nnas ' 

Dutlon , 

Kl  [.'orado I 

England  ■ 

Eureka  Springs... 
Favetteville   •-••■ 

Fort  Smith 

Freeman -Sprgs. . 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert I 

<}raunls 

<Travette  

Harrison 

Helena 

Higden 

Iligtiland 

Hope 

Hot  Springs   .... 

Index 

Jes.sieville 

Jonesboro  

Lead  Hill       

Jjittle  Bock..' 

Lurton 

Luther  ville 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  8pg. 

Marianna 

Marked  Tree.... 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Paragould 

Parkin  

Patterson.  .. . 

Pigaott 

Pine  Bluff  . . 

Pocahontas  . 

Portland  .... 

Prescott 

Rison 

Rogers 

St.  Charles.. 

St.  Francis  . 

Searcy  

Springbank  . 

Story 

Stuttgart 

•Subiaco 

Sunset 

Texarkana  . . 

Thornburg  . 
Waldron  .... 

Warren 

Waters 

Whiteoliffs.. 

Wilson 

Wynne 

Yancopin. . 


....n 


.n 


Ouachita  

Ouachita   

Mississippi     .. 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis.. 

White  

St.  Francis... 

Arkansas 

White   

White   

Ouachita 

Ouachita 

Red ... 

White   

White   

Arkansas 

White   

White    

Ouachita  . ... 

Arkansas 

Arkansas 

White  • 

Mississippi     . 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White    

White   

Arkansas 

.Arkansas 

Red 

White     

White    

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi. . . 

White 

Ouachita 

Red , 

Ouachita 

Red 

Ouachita  . . . 

White   

White    

Arkansas 

White    

Arkansas.... 

St.  Francis.. 

Red 

Ouachita 

White   

St.  Francis.. 

St.  Francis.. 

White    

Ouachita — . 

Arkansas  — 

White   

Ouachita 

White   

Ouaohlta  .    . 

Ouat;hlta   ... 

Red 

Mississippi . . 

Arkansas.... 

St.  Francis.. 

St.  Francis.. 

White 

St.  Francis.. 

Arkansas  — 

White    

Ouachita 

Ouachita  ... 

Ouachita. .., 

White 

White 

St.  Francis. 

White 

Red 

Ouachita. .. 

Arkansas... 

Arkansas... 
Arkansas.  . 

Red 

Arkansas... 

Arkansas... 
Ouachita. . . 
Ouachita. .. 

Red. 

Mississippi 

I  St.  Francis. 
.Arkansas... 


.02 


83 

1.26 

.25 


.10 


31 
1.05 


.05 


.42 


.18 


39 

.60 

".n 
'.'to 

.63 

i'.25 


.56 

1.15 

17 


.60 


.67 

'.'62 
.73 
T 

1.35 

.'69 

.97 


.04 
.60 
.03 

.'65 

".48 
1.02 
37 
39 
44 
04 
1.10 


.06 


T. 


.50 


88 
.28 
.40 

'.'48 

1.71 

1.60 

.56 

88 


.51 

.84 
.48 
.87 

i.'io 

.20 

i' 
"47 

.36 

.26 

,35 

1.12 

i.'oi 

.73 
1.47 


1.30 

.83 

2.85 

.42 

.68 

.10 

.08 

1  90 

1.10 

2.14 

12 

1.45 

.30 

.79 

96 

i.'to 

'.'i2 
1.27 
1.01 
2.10 
.30 
.75 
1.52 
2.15 

'."47 
.11 
52 
20 
06 
92 
46 
1.47 
.7.? 
.05 


.07 


.06 


T 

1.51 
.05 


.14 

2.80 
.11 
.25 

.'62 
.51 
2.20 
142 
.31 
.02 
T 

21 
2.55 

i]28 
.28 

1.28 

1.93 
.50 
.67 
.73 
.30 
.03 

1.09 
.48 
.59 

2.36 

70 

2.72 

l.»7 


.10 


l.ll 

.15 

41 


.85 


.27 


2  20 
.02 


1.43 


.26 


.03 


1.13 
T. 
.27 
.35 
T. 


20 


1.66 
1.38 

.94 
1.86 

.48 
1.14 

.16 


.01 


.05 


.05 

i.'36 


.06 


T. 


.96 


.02 


.03 


2.01 


.20 
.23 

.50 

.'75 
1.93 

T 

1.06 
1.05 

.26 

.24 
1. 

.91 

.'25 

4!i6 

1.73 

.50 

.30 

1.40 

'.'io 

1.25 
3.25 
1.90 


2.80 


.01 


.02 

1  10 

.24 

'!62 
.44 
.93 

1.00 


.50  2.00 
.75    .50 


.82 


.07 


.02 


45 
1.90 
2.45 
3.71 


.58 


.32 


.34 


T. 


4.23 
T 
.05 
.43 
.05 


1.30 
.68 
.75 


.90 
1.12 

i!67 

1.47 

1.06 

.68 

.93 

1.27 

1,02 

1.97 

.09 

1.82 

'."io 

.78 
.02 
1.12 


.90 
1.01 

i.'33 
.87 

1.26 
.74 
.18 
.67 
T. 

1.92 
T. 

1  62 

'."25 

.78 

i.36 

1.00 
1.70 
2.10  1.50 


1.30 

1.75 

22 


2.97 
.07 
At 
.29 
.93 

.'85 
1.02 

.69 

.98 
1.42 
5.32 
1.23 

.07 

.82 


.06 

2.' 57 
26 
22 


.47 


.04 


T. 


.03 


.03 


1.81 
2.24 
2  47 
T. 


.01 


2.97 
2.70 


.03 


3.00 
.88 
.77 
.07 
1.60 
1.58 
.97 

i.'iii 

.92 
.80 
.27 

1.35 
.04 

2.78 

1.50 
!9 
i8 

1.10 
.09 

!i6 

.50 
1.24 
1.30 


1 

1.60 
21 
03 


2.00 
T. 


.08 


.28 

1.87 


.60 
.30 
T. 

1.'55 

.'04 


1.05 
1.57 


62 
1.42 
1.05 


1.31 


.31 
.26 
.24 
.49 
.9! 
T. 
.47 

2.25 
.26 
.25 

1.53 

i!62 

.84 
.10 
1.20 

i!26 

1.45 
.43 

1.24 
.54 

1.57 
.82 

'.'65 

1.40 

i.'oi 

1.40 
1.11 
.93 
1.22 
1.31 
1.56 
2.85 
1.27 


3.21 

1.80 

.'48 
2.70 
1.45 
1.81 

."81 

'."36 


.03 


1.52' 


.03 
4.23 


.66 
1.33 
1.02 

T. 

2."  is 

09 
2.30 


.34 

2.' 42 
1.22 

i.'75 

.06 

1.47 

2.10 

i.'7i 


56 

1.82 

1.59 

.93 

1.89 

.83 

.16 

1.69 

.96 

1.43 

2.07 

04 

1.41 

1.46 

.50 

.02 

.72 

.'49 
2.00 

.52 
2.00 
2  16 

'."so 

1.49 
.75 
.11 

2 '.16 
08 
89 

1.56 
.96 
.40 

1.20 
.10 

1.13 
.11 

1.53 
.41 


.30    .55 

•72    .48 
4.41  .. 


.23 


.28 
.50 
.31 
.55 
.10 
.95 
.10 
1.51 

i' 

.60 

.97 

1  34 

2!22 

1.70 

.56 

.81 


.06 

.... 

.09 

.... 

"io 

••■• 

'"oi 

:":: 

'."46 
.10 

.IS 

'."62 

1.56 
1 


.06 


T 
.32 

!25 

l',95 

T. 


1.33 

82 

T. 


1.02 
.13 


.15 


.07 


1.70 


T. 


.03 


.52 


.60 


.02 


.85 
1^20 

"'.42 

i!26 

i7 


1.55 


T. 


20 


,05 


.31 


.06 


.26 


16     37     IB     n     K 


II 


.50 
.05    T. 
.10 
.10 


.60 
.14 
.11 

1.90 
.51 
.05 
.37 
.06 

1.05 
.62 

2.40 
.20 
.19 
.18 
.17 


.09 


.13 


1.13 

f. 

.70 


.17 

.10 

2.10 

.09 

!26 
.01 


.40 
1.00 

4."  05 
.07 
.42 
.76 
25 


.48 


.15 
T 
.10 
.52 
1.15 
.60 
.04 
.07 
.16 
.20 
.03 
.11 
.60 
T. 
.59 
.07 

!53 
.30 
1.10 

i."6s 
i."8i 

.15 
T 

!50 
.75 


.36 

,12 

T. 

.22 

T 

'."ig 
.43 

"."65 

'.'io 
.43 

'.'63 

.31 

1.08 
.08 
.08 
.04 
.27 

.'is 


T. 


.25 


.62 


.02 


.36 


.28 


.10 


.02 


.16 


.03 


.78 


T. 


.25 


.11 

!i7 

.65 

."ii 

.29 
.09 

.48 
.15 

.02 
.30 
.29 
.44 

'!36 

.04 

2.65 

i.'si 

.51 
.45 
.27 
.65 

"".26 

."i2 
.25 
.il 


1.07 
T 


.14 


.58 


.41 


1.20 


.01 


.09 


Daily  River  Stages  Continued 


Statioofl 


Rivers 


Flood 
Stage 


Cotter    

Calico  Rock-  .., 

Batesville 

Newport 

■Georgetown 
De  Vails  hluTf. 

Clarendon 

Gilbert 

Black  lUHrk  ... 
Arkadelphia.  .. 

Caindea     

Fulton 

Helena 

A.rkansas  City. 


...fthlte. 
.   .  .do... 

do   .  . 

..  .do.... 
....  do  .... 
.  ...do  .... 
...  do  ... 
..  Bnflalo   • 

. .  BJa  ck 
.  Ouachita. 
.  Oua'Chita  . 
....Red.. 
Mississippi 
do  . ,  . 


21 
18 
33 
26 
72 
24 

so 

30 
14 

12 
16 
28 
44 
4« 


6.1 
6.0 
11.9 
22- 0 
23.4 
23.9 
28.4 
6.2 
19.0 
10.2 
17.0 
14  6 
45.6 
50.7 


6.0 

6.2 
12.7 
21,6 
23.  3 
2.3.9 
28.5 

6.0 
18.8 

7.4 
21.3 
14.2 
45.4 
50.6 


5  8 
5.3 

n.2 

20.5 
22.9, 
23.  8 
28.5 

5.0 
18.2 

3.8 
■24.1 
13.1 
44  5 
.50.3 


5.6[  5. 

5  01  4 
11.  IjlO. 
20.0119 
22.8!22. 
23. 8 j 23, 
28.6128. 

5  3|  5. 
17.6,17, 

7.8  6, 
23.5'24. 
12.7  12. 
44.1,4.3. 
50  4I.50, 


5.1 

4.8 
10.6 
18.8 
22.  3 
2.3.7 
28.5 

4.9 
16.4 

5.4 

25.6 

11.6 

42.0 

II49.7 


5.0 
4.5 

10.4 
18.4 
22.1 
23  4 
28.5 

4.7 
16.0 

4.6 
25.7 
11.0 
40,6 
49.1 


10 


13      13 


14      15 


4.6 


4.9 

4.7 

9.7 

15.6 

21.1 

22.7 

28.1 

7.1 

LS.  3 

5.0 

16.2 

8.0 

36.8 

45.5 


8|18 
7 

0i27. 
9I2I. 
021. 
5  22. 
8  27. 
6ll6. 
4^20. 
2 
14 


28.9 


16     17 


29.1 
35.9 
34.3 
25.7 
21.5 
22.4 
27.5 
14.6 
22.5 
12.0 
16.3 
9.7 
38, 


2 
7 
1 
6 
44.2144.3 


18 


19      30      21 


25.5117. 
27  4  20. 
34.0  31. 
31.7,32 
23.0,24. 
22.  7  23. 
27  4|27. 

6.6  6. 
22.  4  22 

9.0  6. 
23  8  25. 
21  5  23. 
40.4  41. 
44 .9145. 


10.8 
12.3 
24.8 
31.4 
26.4 
23.9 
27.7 

5.6 
22  7 

3.6 
25. 1 
23.3 
42.1 
46.1 


22 


23     24     25 


7.2 
8.1 
15.7 

27.8 
28.2 
25.9 
28.8 

5,0 
23.1 

3.0 
18  6 
21.8 
44.1 
47.7 


7.1 

7.7 
14.4 
26.5 
28.4 
26.5 
29.4 

5.0 
23.0 

3.2 
15.0 
19.4 
45.2 
48  5 


21  6.0 

6    7.2 

415.0 

6  24.8 

1  27.6 

826,9 

0  30.4 

4,2 

22.2 

2.8 

12.5 

17.4 

47.3 

49.9 


26     27     23 


5.8 

6.4 
14.8 
23.9 
26.  5 
26.7 
30,9 

5.1 
21.3 

2.2 
11.0 
21  0 
48.9 
50.9 


4.11 
6.0s 
3.67 
7.57 
6.32 
8.21 
9.62 
5.96 
5.58 
6.58 
7.11 
6.61 
7.33 
5.28 
2.30 
3.12 
8.17 
7.49 
7.83 
6.68 
7.91 
4.24 
4.75 
6.98 
7.55 
6.26 

7.29 

9.38 

5.40 

5. 88 

6,26 

6.34 

3.02 

4.14 

6.37 

4. 07 

8.46 

9.61 

9.93 

8.35 

6.91 

3.01 

4.96 

2.77 

7.30 

6.42 

7.45 

5.93 

8.36 

7.27 

5.83 

3  77 

6.24 

5.85 

5.94 

7.41 

7.08 

6  55 

7.43 

9.48 

6.23 

5.17 

7.91 

5.17 

2.77 

7.02 

6.97 

6.92 

6.60 

8!36 
3.55 
6.93 
3.06 
4.39 
3.57 
4.57 

9."26 
6.26 
6.96 
6.46 
6.89 
,7.64 
^2.40 
3.03 
7.02 

4!55 
5.02 
3.18 
5.95 
7.68 
9.35 


29      30      31 


5.2 

5.7 

11.6 

22.8 

25.2 

26.2 

30.9 

4.8 

19.6 

2.2 

9.5 

23.7 

49.8 

51.9 


5.3 
4.9 

10.1 

20.8 

24.0 

25.4 

30.6 

4.4 

17.9 

1.0 

7.4 

24  4 

50.4 

52.7 


20 


CLIMATOLOQIOAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


May;  1933 


Daily  temperatures   for    May,   1 938 


Stations 


10 


15 


18      19 


20 


21     22 


23 


24 


26 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


A-tv55  !«-™ 

Batesvme55 j  ^axi^J™ 

Bee  Branch j  ^axi^^ 

Bentonville \^SSZ 

Blythevine jMaxlmum 

BooneVille \^^^Z 

Brlnkley i^^^^Z 

OalieoHocW j  ^aximu^ 

CamdenJ* 1  ^!S= 

Carthage  55 i  ^jJtSZS 

Cftntar  Point  1  Maximum 

Ponwav  i  Maximum 

Lonway j  Minimum 

r./s.T,;-r>o.  i  Maximum 

Ceramg i  Minimum 

Crm^dtt ««  S  Maximum 

crosseit  w )  Minimum 

rvn.^oTiniia  S  Maximum 

Dardanelle  j  Minimum 

rv.,™„»  S  Maximum 

Dumas i  Minimua 

El  Dorado JMaximum 

England |  Maximum 

Edreka  Springs.,    j  ^JtSS 

■m„„„n.„»;ii„  i  Maximum 

Fayetteville (Minimum 

-n-„,*  cv„u>,  i  Maximum 

Fort  Smith j  Minimum 

„, t,„  i  Maximum 

GTavette j  Minimum 

Ti„™to„«  i  Maximum 

Harrison j  Minimum 

T-r  1 S  Maximum 

Helena j  Minimum 

•o!™v,i«„^  i  Maximum 

HisrW^nd i  Minimum 

„  \  Maximum 

"°Pe  j  Minimum 

„  .  o ■ „  S  Maximum 

Hot  Springs j  Minimum 

T„„«„v,„,.„  S  Maximum 

Jonesboro   ,  Minimum 

,      uiTT-ii  (Maximum 

^eadHill i  Minimum 

T  J4.ti«  -D-,-,!,         i  Maximum 
Little  Rock....  j  Minimum 

,      .  i  Maximum 

Lurton )  Minimum 

^    ^,        ,,,  S  Maximum 

Lutherville J  Minimum 

,,         ,,  (  Maximum 

Magnolia j  Minimum 

-_  ,  i  Maximum 

Malvern  )  Minimum 

.,  ^  •„_  i  Maximum 
Mammoth  Spring,  j  Minimum 
„     .  S  Maximum 

Marianna j  Minimum 

Marked  Tree55....  |  uinlmum 
„      ,    „  ( Maximum 

Marshall )  Minimum 

S  Maximum 

Mena j  Minimum 

.,,.       J,  i  Maximum 

Morrillton  55 j  Minimum 

.   ,      r,  S  Maximum 

Mountain  Home. .  j  Minimum 

,_        ,   , ,  i  Maximum 

Mount  Ida j  Minimum 

.-            .  i  Maximum 

Newport j  Minimum 

TV!       T.1   fl.  i  Maximum 

Pine  Bluff )  Minimum 

„       ,      .  )  Maximum 

Pocahontas j  Minimum 

„     ^,      ,  S  Maximum 

Portland j  Minimum 

_  ..  (  Maximum 

Prescott J  Minimum 

,  S  Maximum 

Hi^son )  Minimum 

_  S  Maximum 

Searcy )  Minimum 

„^   . .       .  ( Maximum 

Stuttgart I  Minimum 

„  ,  .  S  Maximum 

Sub'aco j  Minimum 

„„_„„«.  S  Maximum 

^""'et. (  Minimum 

™„„„  . S  Maximum 

Texarkana  j  Minimum 

m, ^_„v,. i  Maximum 

Thornburg J  Minimum 

Wilson i  Maximum 

wy-e |Mg™ 


70 


751 

49 

69 

46 

76 

49 

67 

44 

75 

48 

75 

46 

74 

49 

69 

49 

85 

49 

76 

47 

81 

49 

73 

51 
73 
49 
77 
54 
72 
50 
78 
53 
77 
52 
73 
51 
67 
43 
66 
44 
73 
48 
78 
52 
67 
46 
73 
50 
76 
49 
79 
51 
81 
50 
74 
49 
68 
46 
70 
53 


78 

58 

50 

51 

68 

61 

46 

45 

72 

65 

49 

50 

73 

62 

46 

49 

64 

48 

73 

50 

72 

48 

71 

46 

88 

51 

75 

50 

75 

55 

73 

49 

65 

54 

79 

54 

72 

49 

75 

62 

78 

56 

76 

50 

73 

45 

75 

46 

73 

52 

72 

42 

70 

47 

72 

50 

80 

52 

78 

53 

81 

.W 

65 

50 

74 

42 

71 

54 


67 

52 

68 

51 

66 

53 

61 

46 

83 

53 

59 

52 

74 

53 

76 

52 

64 

52 

72 

60 

68 

52 

70 

55 

74 

56 

67 

52 

68 

48 

71 

49 

64 

51 

69 

47 

64 

48 

65 

52 

75 

50 

67 

53 

75 

61 

64 

53 

64 

50 

59 

52 

61 

43 

64 

49 

79 

54 

70 

52 

60 

50 

68 

55 

64 

53 

66 

46 

66 

51 

58 

51 

60 

49 

69 

51 

63 

53 

68 

55 

62 

51 

70 

59 

73 

52 

71 

62 

64 

52 

68 

53 

66 

50 

62 

47 

67 

53 

B3 

50 

65 

f,-2 

63 

50 


87 

52 

76 

46 

81 

51 

81 

47 

78 

53 

86 

50 

82 

53 

59 

47 

87 

53 

84 

50 

86 

53 

82 

52 

78 

51 

83 

55 

81 

52 

87 

55 

88 

67 

82 

63 

83 

45 

80 

46 

85 

54 

71 

45 

83 

47 

80 

64 

76 

62 

90 

54 

90 

52 

79 

55 

86 

46 

80 

55 

82 

49 

77 

51 

87 

66 

86 

50 

75 

49 

80 

57 

80 

54 

78 

45 

86 

60 

78 

63 

79 

47 

85 

46 

77 

63 

82 

56 

76 

50 

84 

66 

89 

64 

86 

64 

69 

62 

83 

55 

85 

51 

77 

49 

87 

55 

81 

44 

78 

55 

80 


56 

75 

57 

72 

53 

76 

57 

75 

43 

71 

53 

79 

66 

79 

57 

73 

64 

76 

60 

74 

63 

70 

61 

76 

54 

75 

52 

73 

53 

77 

55 

75 

57 

78 

58 

74 

64 

81 

69 

80 

57 

81 

56 

75 

57 

78 

69 

70 

55 

65 

50 

79 

53 

75 

50 

73 

68 

74 

55'  51 


87 

58 

79 

64 

83 

60 

77 

69 

76 

59 

85 

68 

85 

61 

82 

50 

88 

56 

86 

52 

86 

68 

87 

62 

78 

58 

89 

53 

84 

64 

87 

64 

87 

69 

85 

60 

78 

66 

79 

65 

79 

65 

81 

45 

81 

62 

82 

63 

82 

69 

87 

65 

90 

66 

75 

60 

84 

59 

86 

62 

88 

60 

80 

63 

87 

68 

86 

63 

79 

56 

83 

54 

76 

55 

79 

64 

82 

66 

83 

58 

82 

60 

85 

43 

76 

59 

85 

68 

75 

66 

88 

66 

88 

66 

88 

63 

83 

58 

85 

63 

83 

62 

76 

64 

86 

63 

84 

42 

78 

53 

79 

60 


89 

90 

50 

53 

83 

86 

43 

48 

85 

89 

48 

6« 

85 

86 

62 

66 

83 

84 

53 

63 

89 

92 

48 

74 

86 

87 

50 

71 

86 

90 

45 

45 

89 

89 

52 

58 

88 

88 

49 

53 

90 

90 

63 

72 

87 

89 

49 

71 

83 

87 

52 

66 

91 

90 

56 

62 

87 

89 

5C 

73 

90 

90 

56 

70 

89 

89 

56 

72 

86 

87 

6S 

68 

84 

86 

55 

71 

83 

72 

91 

75 

85 

68 

89 

08 

83 

70 

88 

72 

89 

73 

91 

72 

85 

70 

91 

66 

86 

72 

90 

66 

89 

71 

89 

73 

90 

71 

88 

69 

83 

70 

83 

52 

86 

48 

87 

71 

86 

68 

89 

70 

89 

73 

85 

69 

88 

74 

87 

65 

89 

71 

91 

72 

90 

66 

85 

70 

87 

70 

91 

67 

83 

66 

90 

64 

87 

71 

82 

68 

86 


84 

67 

80 

71 

91 

68 

79 

64 

80 

64 

84 

66 

88 

75 

82 

68 

82 

69 

84 

65 

82 

73 

81 

67 

80 

73 

80 

74 

88 

68 

81 

72 

79 

68 

81 

65 

80 

70 

89 

74 

88 

73 

85 

72 

80 

64 

80 

64 

88 

70 

80 

70 


87 

65 

90 

71 

83 

64 

82 

61 

81 

64 

84 

60 

77 

60 

78 

63 

89 

74 

85 

64 

78 

63 

85 

65 

83 

64 

78 

61 

80 

67 

80 

64 

78 

63 

84 

65 

81 

54 

86 

64 

80 

62 

90 

67 

89 

68 

87 

62 

82 

63 

86 

64 

82 

63 

72 

58 

88 

Ti 
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S'SThermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  erected  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 

Weather  Bureau.  Little  Fork,  Aik.6  ;-2-S8-1l00 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


HARVEY  S.  COLE,  Meteorologrist 


oL.  XXXVni       Little  Rock.  Ark.,  June,  1933         No.  6 


MoDERATK  Hail:— On  I'ithv'Arilierg^  Center   Point,    and   Hope,    no 
'killed  by  LroiiTNiNCK— Near  Mar^nnay  l'4l^3Sie;  ncarMcNab,  26th, 


one. 


Correction:  May,  1933 

Mean  temperature  for  Bee  Branch  should  be  71.7°;  departure  from  normal  +3.4° 


GENEKAIi  SUMMARY 

This  was  the  third  driest  June  during  the  past  43  years, 
fune  1930  with  a  State  average  of  only  0.87  inch  being  the 
iriest  and  June  1914  with  an  average  of  l.UO  being  next.  Rain- 
all  was  lightest  in  northwestern  border  counties  where  two 
itations  reported  no  rain  during  the  month  and  several  other 
imounts  of  less  than  0.25  inch.  Showers  occurred  on  ari  aver- 
ige  of  only  3  davs.  From  the  10th  to  the  12th,  a  number  ot 
stations  had  an  inch  or  more  of  rain  and  several  over  an  inch 
ibout  the  27th  but  the  distribution  was  irregular  and  the  rain- 
fall generally  local.  The  average  precipitation  for  the  State  for 
■he  93  stations  reporting  was  1.30  inches  which  is  2.71  inches 
below  the  mean  for  the  past  43  years.  All  stations  with  records 
Df  10  years  or  more  had  negative  departures.  Monthly  amounts 
ranged  from  none  at  Cotter  and  Mountain  Home  to  3.61  inches 
at  Freeman  Springs.  Only  6  stations  had  monthly  amounts  of 
over  3.00  inches  while  12  had  less  than  0.25  inch  and  34  others 
less  than  1.00  inch  .  The  greatest  amount  measured  m  any 
24-hour  period  was  3.43  inches  at  Brinkley  on  the  13th. 

Temperatures  were  generally  above  normal  from  the  3d  to 
the  nth  and  again  from  the  19th  to  the  close  of  the  month, 
while  they  were  below  normal  in  all  sections  from  the  13th  to 
the  17th."  The  average  temperature  for  the  State,  based  on  the 
reports  of  H3  stations,  was  78.4^  which  is  1.4°  above  the  mean 
for  the  past  43  years.  Of  the  stations  for  which  normals  have 
been  computed,  eight,  located  mostly  in  the  southern  half  of 
the  State,  had  negative  departures,  all  others  positive.  Monthly 
means  ranged  from  73.0^  at  Dutton  to  82.5°  at  Highland.  The 
highest  temperature  recorded  was  107°  at  Subiaco  on  the  23d 
and  at  both  Booneville  and  Subiaco  on  the  25th;  the  lowest, 
40"  at  Dutton  on  the  13th  and  at  Thornburg  on  the  14th. 

The  weather  during  the  first  half  of  June  was  favorable  for 
cotton  in  all  sections.  The  crop  is  late  but  in  the  lowlands  it 
has  grown  under  conditions  which  were  mostly  favorable.  In 
most  portions  of  the  uplands  the  soil  was  too  dry  the  latter 
part  of  the  month  for  good  growth  The  high  temperatures 
and  the  light  rainfall  during  the  latter  part  of  the  month  were 
unfavorable  for  most  crops.  Early  corn  has  been  badly  damaged 
except  in  localities  where  heavy  showers  occurred.  _  In  some 
sections  the  early  crop  is  a  failure  and  in  most  portions  poor. 
The  soil  was  too  dry  in  the  northwestern  portion  of  the  State 
for  resetting  tomato  plants  and  the  commercial  crop  was  badly 
damaged.  Meadows,  pastures,  fruit,  and  truck  crops  were  need- 
ing rain  badiv  by  the  close  of  the  month  in  most  sections. 


Miscellaneous  Phenomena 
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COMPAKATIVE     DATA    FOR    JUNE 


Unusual  Phenomena 
Tornado:— Near  Mcna,  25th,  3  p.  m.,  from  west,  path    narrow, 
perty  damage  $500 


pro- 
houses. 


Windstorms:— Arkadelphia,  23d,   §2,000    damage    to    barns, 
and  timb(»r.     Hope,  24lh,  considerable  damage  to   baddmgs.      Arkadel 
phia,  2(ith,  $2,000  damage  to  buildings  and  contents. 
considerable  damage  to  lioases,  barns,  and  timber. 

Heavy  Hah.:— Arkadelphia,  26th,  $2,000  damage  to  crops 


Greenbrier,  26th, 
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Daily  River  Stages  for  June 
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OUm&tolog-ioal  Data  for    June,   1933 
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Ueo  Urancb,. 
Bentonville  ... 
BiK  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rock 

IllytheviUe  

Boone  villo 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 
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LITTLE  ROCK  • 
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Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Garland 

Craighead   

Boone ■ 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

St-  Francis 

Cohimbia 

Hot  Springs 

Pulton 

I;ee  

Poinsett   

Searcy  

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery 

.la.ekson 

MoT.tgomery 

Montgomery    .   ■ 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

Arkansas  

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  — 

Arkansas 

Logan  

Washington 

Miller 

Perrv 

Scott 

Bradley 

Montgomery  — 

Little   River 

Mississippi 

Cross 

Desha ■ 


w 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 

'259 
252 
465 
205 
361 
158 


470 

172 

516 

309 

293 

408 

175 

327 

330 

153 

162 

1590 

270 

2'29 

1465 

1451 

457 

2240 

2C0 

200 

675 

900 

1250 

1052 

250 

445 

'377 
000 
275 
760 
345 
650 
357 

2100 
775 

'i'lh 

277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
2.31 
750 
800 
288 
240 
396 
301 

"1% 
307 
215 
300 
122 
3'29 
243 

1385 
175 
290 
236 
240 
7(10 
209 

1050 

'332 
650 
675 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


38 
38 
49 
11 
34 
41 
28 

3 
32 

8 
19 
46 
29 
48 
28 
34 
29 
12 
50 
40 

6 
21 
17 
47 

6 
28 
30 
33 
26 
33 
46 
52 

9 
48 
21 

9 
14 
36 
33 
61 
14 
14 
63 
42 

8 

7 
38 
27 
55 

7 
34 

3 
17 
47 
29 
21 
28 
19 
45 
14 
21 
34 
SO 

ft 

7 

4 
37 
38 
10 

3 
17 

9 
46 
40 
27 
45 
33 
42 

3 

6 
23 
26 

9 
46 
36 


3g 


79.8    +2.7      104 


76.3 

78.8 
77.1 


+  1.1 
+  2.1 
+  3.7 


79.  S 

79.2 
78.4 
78.0 
78.2 
77.1 
80.6 


+  L8 
+  06 
+  22 
0.0 

+  2!o 


79  4 
78.7 


78.2 

79 '.6 

86!6' 
73.0 
80.0 
79.4' 
79.4 
77  8 
80.8 


75.2 
77  8 
78.8' 
77.5 

'82"5 
80.0 
79.6 


80.1 
77.6 
79  4 
77.0'" 
79  2 

78'9 
79.0 
76.6 
79.5 
78.6 
74.4 
77.5 
79.0 
77.8 
75  2 
78.6 


1 

+  3.0 


+  0.7 

+'i'o 

+  L4 
+  06 
+  1.2 
+  54 
+  36 
+  3.3 


+  0  2 
+  44 
+  5 
-0.8 


+  1.2 
+  1.8 


+  2.6 
+  2 

+  2.0 


-  0  1 
^  L2 

+  24 

-I-  1.2 

+  0.6 

-  1.1 
+  1.1 

+  8*4 

-  06 
+  0.8 


78.1 

80.4 
79.2 


79  1 

78  0 
78.3 

79  8 
76  4 
77.6 


77.4 


79.6 
80  6 
76  5 
79.2 
75.2 

'80.2^ 


77.7 
77.0 


+  3.4 


100 
103 
100 


21 


21t 

22 

25 


102 
107 
100 
103 
101 
102 
105 


102 
102 


-+  3.1 
-H  L4 


0.1 
+  0-6 

-  1-1 
+  1.1 

-  2.2 
+  43 


+  0-2 

+  18 
+  30 

'"o'.o 

+'1:2 

-'i'o 
+1.4 


100 

ioi 

163' 
100 
102 

102' 
102 
104 
104 


103 
I'M 
lOS 
101 

105 
103 
101 


102 
104 
100 
97' 
104 

1('6 
105 
100 
100 
100 
100 
101 
104 
103 
102 
102 


21 

25 

20t 

2lt 

22 

22 

25 


22t 
23 


2lt 

'23" 

'261 
24 
22 
20 
23t 
23 
25 


22 
25 
24 
29 

"22} 
22t 
22t 


22 
22 
22 

25 
22 

2it 

22 

21 

20 

22 

30 

22t 

22 

22t 

22t 

22 


103 
102 
105 


100 
100 
100 
102 
102 
104 


101 


103 
107 
97 
104 
104 


99 
100 


107 


25 

2ut 

23 


22 

21t 

20t 

2  It 

27 

25 


50 


22 

23t 

23 

J.2j 

23 


23+ 


46 
50 
52 


52 
48 
49 
51 
50 
46 


Precipitation,  inches 


0)8 


03  - 

•=•9 


a?i 


Number  of  days 


o 


'5  o 
So 


Observer 


15 

15 

16 

14 

16 

15t 

16 


15t 
15 


48 


51 
51 
53 
50 
40 

53e' 


15 

"isf 

13 

15 
15 

14 

15 
14 


16 
14 
16 
14 
16 

ifl" 

15 
14 
14 

15 

14 

15t 

16 

14t 

15t 

15 


16 
14 
14t 


16 

15t 

15+ 

Ifi 

14+ 

14 


15t 


14+ 

15+ 

14 

15t 

14+ 


15t 
Ifi 


36 


35 

46 
29 
38'» 
42 

'35' 
41 
39 
33 
38 
46 
36 
36 
43 
44 
37 


1.87 
2.79 
0.99 
3.41 
2.59 
1-88 
0.14 
1.03 
0.54 
0.19 
2-31 
3.50 
0.37 
1.48 
0.67 
0.97 

0  32 
1.03 
0.79 
1.17 
0.00 
0.80 
0..35 
0.91 

1  88 
0.17 
2.70 

2  82 
0.49 
0.20 
0.  18 
0.72 
3.61 
1-03 
1.23 
1.49 
1  80 
0  82 
0-80 
3.47 
2-12 
0.95 
2.54 
3.55 
0.12 
2.06 
0.55 
0.20 
0.99 


-3.03 
-2.  00 
-2.  87 
-1.79 
-1.42 
-2.40 
-5-18 


-3.34 

-i'.'w 

-0.07 
-3.68 
-2.  86 
-3.30 
-3. 22 
-3-23 
-2.52 
-3.20 
-3.04 


-3.94 
I  4-10 
-2.79 


0.96 

0.58 
0.40 
0-94 
1.45 
1.96 
1.00 
2  00 
1.93 
2.02 
0.00 
1  09 
2.83 
1.38 
1..S9 
0.63 
1.97 
0-86 
0.70 
1.14 
1.53 
0.43 
0.97 
1.73 
1.05 
1.98 
2.70 
0.13 


13+ 


37 
41 
27 
37 
46 


39 
42 


46 


-3.62 
-2.  86 
-1.07 
-3.19 
-5  55 
-4.34 
-3.00 

-2.'  80 
•-3. 09 

-3-09 
-4.82 
-3.40 
-0.  42 
-2.08 
-3.12 
-1.24 
-1.04 


-3., 38 
-4.59 
-2-77 


—3.41 

-3.  io 

-3.  22 
-3.  02 
-1-9S 
— i.2- 
-3.08 
-2.95 
-1.86 
-4.83 
-3.33 
-1  07 


-1  41 
-3.64 


-3.88 

-2.' 9.5 
-1.07 
-2.3.' 
-1.8'. 
-L06 
-4.76 


0.73 
3.55 
1.28 
0.80 
0.55 
0.75 
1.65 
0.72 
0.  53 
0.48 
2.96 
1.32 
0.58 
0.20 
0.23 
2.05 


1.30 


-0.41 
-2  52 

-.'?.39 
-3.31 

■^2'84 
-4.  .58 
-3  77 
-0.77 

-2.82 

-3.58 


1.07 
1.33 
0.83 
2.31 
1.69 
1.10 
0.14 
0.75 
0.36 
0.12 
1.62 
3.43 
0.25 
0.63 
0.39 
0.67 
0.25 
0.75 

0  66 
1.12 
0.00 

0.45 

0.20 
0.48 
0.95 
0.14 

1  94 
1-77 
0.38 
0.14 
0.16 
0.46 
3  34 
0.73 
1.05 
1.04 
1  75 
0.33 
0-79 
2.20 
1.05 
0.51 
1.54 
2.04 
0.09 
1.30 
0.27 
0.20 
0.88 


-2.71 


0.57 
0.43 
0.36 
0.53 
1.20 
1.36 
1.00 
2.00 
1.10 
1  65 
0 .00 

0  50 

1.37 
0  78 
0.78 

0  32 
1-58 
0-86 
0.30 
0.73 
0-87 
0.43 
0.48 
1.10 
0.67 

1  35 
2.10 
0-08 

6-' 42 
2.42 
0.70 
050 
0. 52 
0  6N 
104 
.1.45 
0  43 
0.38 
2.00 
0.12 
0.52 
0.'20 
O.Zi 
1.29 

3.43 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-0 
0.0 
0.0 
0-0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

o.n 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 

o.u 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0-0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'6.' 6 

0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

n.o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


12 
26 
23 

19 

22 

25 

20 

27 

26 

25 

19 

24" 

27 

24 

22 

24 

25 

21 

25 

25 

23 

23 

16 

15 

25 

17 

26 

18 

25" 

23 

2S 

21 

26 

25 

22 

25 

21 

24 

27 

18 

24 

19 

26 

21 

27 

18 

26 

21 

19 

21^ 

21 

27 

13 

27 

25 

16 

19 

20 

21 

23 

21 

19 

25 

24 

18 

24 

19 

25 

25 

22 

27 

20h 

21 

19 

15 

17 

21 

23 

27 
22 
21 
22 
23 
21 
2.j 
24 
20 

25 
24 
23 
24 
25 
19 

22 


4 

8 

6 

0 
15 

3 

3 
12 
11 

8 

4 

C 

8 

8 

4 

4 

n 
5 

10 
4 
4 
3 
2 

2h 

6 

8 
U 

u 

7 
2 

'3 
4 
7 


ne. 

se. 


sw. 
se. 
se. 


sw. 
sw. 
ne. 


sw. 

sw. 


e. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 


s. 


sw. 
s. 

se. 
n. 


se. 

se. 

nw. 

sw 

sw. 

sw. 

s. 

nw 

s. 


J.  W.Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelift  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

V.  S.  Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samuel  Norris 

F.  E.  Randolph 
R.  J.  Torry 

E.  R.  Wiseman 
J.  M .  Knight 
P.  K.  Wvlie 
John  C.  Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E.  E.  Cordrey 
Winfred  D .  Polk 
O.  B.  McSpadden 

G.  A.  (iifford 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
H.  G.  Pftte 
l!cn  Johnson 

J.   M.   Rickotts 

J.  J.  Bnbb 

Dr-  R-   H.    Hardin 

Geo-   W.   Nichoajds 

Onlvorslty  of  Arkansas 

U-  S.   Weather   nurenn 

R.  J.  Mc  Cut.stoii 

T.J.  Logan 

W.  R.  Owens 

S.  G-   Battenfield 

W.  £.  McVay 

A.  F.   Stevens 

Louis  R.  Keck 

James  A.    Burnett 

Trumon  Brown 

J.    0.  Coolev 

N.  P    ONeal 

National  Park  Service 

H.  G.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

P.cnedlctlne  Sisters 

J.  H.  Crosswhlte 

I'.  .S.   Weather   Bureau 

Miss  Marv  Sutton 

H.  G.  Leunardt 

J.  W,   Eppes 

Stato   Agri.    School 

Mrs.   W.  L    Matthews 

S.  F.  Wh.ittaUer 

0.  N.   Houck 

Charles  Walton 

A.  J.   Parks 

E.   W.   St.  John 
Miss  Rubv  Cook 

B.  6.   Haibert 

G    A.  Whitlingtou 
J.  D.  Henderson 
IT.  S.    Torest  Ssrvlce 
U.  8.   Forest  Service 
Charles  K.  .larkson 
Mrs.  Ruth  H,  Douglas 
Orkney  O.  Milton 
W.   K.   Heagler 
Carroll  King 
W.   E.   Baker 
V.  C.   Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.    Edml,';ton 
Craig  Witli.ams 
Mrs.  M.  \     Tisdale 
Carl  A.  Starcl: 
Mrs.   Amelia  Browning 
S.  T.  Kooncy 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.  C.  Storr 
Jlrs.  Kress  Swim 
New  Sublaco  Abbej 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmef 
IT.  Cheves  Bevill 
Miss  Evoiyn  Hovie 
J.   R-    Huddleston 
Charles  Huff 

D.  O.  Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


^^  ,^,^inlt»tiondflnartu^e8  computed  for  stations  having  ten  or  more  years  reeord.      T.   less  than  0.01  inch  rain  or  melted  anow.+tNot  used    in  moans 
Tamperaturoandpr^iplta^^^^^^                                                                                                          jjp.  0.    addresses   as    f.^llows:-  Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Freeman    Springs. 
nn.ilTr,7}^Ln^titllvkfn^^^^^                                                                                               Pr.oinU.^tion  for  24  h-rir.  .,vlinj    ^^e<^r  sunset   a.Uess    otherwi.se  Indmated. 
"•24'  hou^^ending  midnight      1 1124  hours  ending  7  a.m.        'Included  in  next  measurement.     Data  in  Italics  partly  interpolated. 
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Daily  Kiver  Stages  Continued 


Stations 


River,     ^'o^fl     1 
Stage 


Cottei    

..fthite  . 

18 

4 

Calico  Rock   

.   .  .do.... 

4 

Bates  vi  lie 

do    .  . 

?•? 

10. 

Newport 

..     .do.... 

76 

19. 

Georpptown      

....  do.... 

12 

2;^. 

De  Vnlls  ]:Uiff 

.  ...do.... 

24 

25. 

Clarendon 

...  .do... 

30 

30. 

Gilbert 

..  Rndalo   • 

30 

4. 

Black  Rock 

..'Black 

14 

16. 

Arkadelphia 

.  OiiachitA. 

12 

0. 

Camdeu      

.  Ou.icliita  . 

16 

6. 

Fulton 

....Red.. 

28 

'a. 

Helena 

Mississippi 

44 

M. 

irkansas  City 

do  .     . 

48 

hM. 

4.8 

4.2 

9.7 
18.8 
22.9 
24.7,24 


:m.2 

4.0 

lii.n 

0,8 

fi.2 

20.7 

50.6 

m.'A 

4.1 

,^.0 

9.0 

16.8 

21.9 

23.  7 

29.6 

3.0 

13.6 

1.1 

6.0 

16.9 

61.50.4 


3.8i  3. 

2.5  2- 
8.0    7. 

14.  5!  12 
21. 1 '20. 
22.9  22. 
20.9.28. 
2.71  2. 
10.6  9. 
-0.4|-0. 

5.6  4. 
13,7il2 
49.8149 


3.7|  .3. 
2.  2 1  2. 

7.4I  7, 


9  U  0 

7:20.2 
5122.0 
5>28.  1 
71  2.7 
51  8.2 
61-0.6 
,9|  4.7 
7112.3 
.3|48.5 
.5i5S.3 


U 


3.5 

1.8 

7.0 

7.1 

16.7 

21.1 

27.0 

2.6 

6.4 

0.2 

I.B 

10. S 

44.1 

52. 1 


14 


3.2 
1.3 

6.8 

5.9 

12.6 

19.4 

25.  6 

3.7 

5.9 

-0 .6 

5.11 

9.6 

4i3G.l 


15 

16 

3.2 

3.2 

1.8 

1.6 

6-2 

6.5 

5.4 

5.0 

11.4 

10.5 

18.4 

17.4 

24.9 

24.2 

.3.0 

2.8 

5.6 

5.S 

-0.8 

-1.0 

5.4 

5.2 

9.4 

9.2 

32.7 

29.4 

47  6 

4.5.7 

3  15. 


22. 

2. 

4. 
-1. 

4. 

8. 

24. 

4!  40. 


0  22, 
37, 


20 


21 


22 


11  3 
3    0, 


11  .3. 


23 


25 


26      27 


3. 
I. 

5. 

3. 

6. 
11. 
17. 

2. 
3  4. 
2-1. 
9  4. 
9  7. 
6  17. 
0'!28. 


3. 
1. 

5. 

3. 

6. 
10. 
15. 

2. 

4. 
-1. 

3. 

7. 

16. 

91V3. 


3.  I 
1.1 

5.8' 
.3.4 
5.2 

10.0 

14.7 
2.6 
3.9 

-1.2 
3.8 
7.4 

1.5.8 


3.0 

0. 

6.0 

3.8 

5.0 

9.8 

14.1 
2.6 
4  7 

-1.2 
4.  1 
7  3 

15.2 


22.0120.7 


23 
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Daily  Precipitation  for  June,   1933 

Day  of  Month 

STatione 

Drainage- 
basin             1       ; 

13       4       5 

•       7        8     » 

10 

11 

12 

IS 

U 

15 

16      17 

18 

19 

K 

21 

n 

43 

24 

25 

16 

27 

28 

29 

10 

81 

.10 

64 

,10 

.40 

...  I 

.07 
1 

.33 

... 

.20  . 
.74  . 

[ 

1  87 

Vrkadelphia.        Ifll 
^.rkansas  City  .  •  Dii 

.08 
.83 

... 

... 

''  79 

T. 

T. 

31 

.16 

"  1 

!io 

0  99 

White 

3  41 

'.atesville Ilil 

iee   Branch 

Uentonville  ■.■■''* 
31g  Lake  Outlet  .l|i 
Slack  Rock  ....■Ijl 

BlytheviUe lib 

iooneville    ,•  ■, 

irinkley 

Calico  Rock 

.12 
.10 
.14 

.69 

T. 

...  1 

T. 
.  10 

.78 

2  5-) 

Arlcansas 

.04 
T. 

tv 

.05 
.08 
,07 

... 

... 

64 
T. 

1  88 

0  14 

.75 
K6 

.28 
.18 
.12! 
.38 

1  03 

T. 

.02 

0.54 
0.19 
2  31 

St.  Francis 



... 

.'64 

t'.' 

I.' 62 

.08 

.11 

Whifp 

?  43 

3  50 

White   

Ouachit-a 

...    T 

... 

.63 
.20 
.67 

O'.l 

25 
.28 
.08 

t. 

!26 

.;. 

.'03 
f.' 

.39 

.15 
.05 

0.37 
1.48 
0  67 

•^artha.se li 

Center  Point  ....•■ 
Jlarendon ill' 

.12 

.25 
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1.05 

.18 
T. 
1.04 

.73 

T. 
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t. 
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.10 

1  45 
1.96 

1.00 
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."32 

1.00 
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1.10 

.04 

'.'03 
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'.'is 
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1.37 
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.09 
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T. 
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'!66 
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tv 
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■f.' 
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f. 
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0.55 
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T. 
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1 
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0.  4H 
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f. 
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1  ... 
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.1 
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.3 

3  .   • 
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1 

- 
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i  '.'.'. 

.3 
2  '.'2 
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<  ... 
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.5 
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.0 
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T. 
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1 
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".2 
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0.  23 
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2.05 
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2.8 
0.6 
5.6 
4.2 
5.0 
9.5 

13.4 
2.7 
4.6 

-0.8 
4.4 
7.  I 

M.  S 

19.2 


2.7 
0.6 
5.4 
3.8 
5.3 
9.4 

12.8 
2.6 
4.4 

-1.2 
4  9 
7.0 

14.5 

18.1 


2.7 
0  5 
5.3 
3.4 
5.4 
9.6 
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2.6 
4.1 

-1.2 
4.7 
6.9 

14.0 

17  n 


24 


CLIMATOLOQICAL     DATA:     AUKAJSSAS     SECTIOJS 


June,  1933 


Daily   temperatures    for    June,   1933 


Stations 


1         28456789 


10  11   12   13  14   16   16  17  18  19   20  21  22  23 


24     25     26     27     28     29     30     31 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 


Amity's^   

Batesville  %.. 

Bee  Branch. .. . 

Bentonvlllo . .. 

Blytheville |M-™ 

Eooneville j  ««™- 

Brlnkley S  Maximum 

■*  (  Minimum 

Camden«4 j  Maximum 

Maxinnim 

Minimum 

I  Maximum 

'  Minimum 

S  Maximum 

(  Minimum 

Cornin?  \  J^iaximum 

looming j  Minimum 

S  Maximum 

'  Minimum 

j  Maximum 

I  Minimum 

S  Maximum 

(  MiuimuD' 

(  Maximum 

(  Minimum 

j  Maximum 

(  Minimum 

i  Maximum 

i  Minimum 

j  Maximum 

(  Minimum 

j  Maximum 

(  Minimum 

j  Maximum 

I  Minimum 

OrnvpttP  i  Maximum 

uravette j  Minimum 


Carthage  $'si 

Center  Point 

Conway 


Crossett  5$ 

Dardanelle  

Dumas 

Button  

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs . . 

Fayetteville 

Fort  Smith 


Harrison . 


I  Maximum 
!  Minimum 
Hplpnn  !  Maximum 

"^'®"a 1  Minimum 

"'^Pe  S^n= 

riot  Springs \t^Z^ 

lonpcihorn  !  Maximum 

.loneSDoro   j  Minimum 

Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
T„<i,„„„ni„  (Maximum 

Lutherville \  Minimum 

•  r„ „„„,.„  i  Maximum 

^i^snoha. j  Minimum 


Lead  Hill 

Little  Bock 
Lurton 


Malvern  

Mammoth  Spring 


Marked  Tree??.. 
Marshall 


Men  a. 


Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Ozark^'J 

Pine  EluiT 


Prescott 
Rlson . . . 
Searcy  . 


Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
Minimum 
ni„„;„„.,„  S  Maximum 

^a^-ianna j  Minimum 

I  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 

Mon-ilton^^ |^-~ 

(  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 

■r, 1,   „»„„  S  Maximum 

Pocahontas \  Minimum 

Portland  \  Maximum 

lortiana j  Minimum 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
at„*»o.o>.t  i  Maximum 

^t""^^'^* I  Minimum 


I  Maximum 

■  i  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
j  Maximum 

■  (  Minimum 

Wilson j  Maximum 

'  Minimum 

Wynne j  Maximum 

•  (  Minimum 


Texarkana 
Thornburg  . 
Warren 


55 


95  102 


67 
85 
68 
98 
70 
92 
70 
97 
69 

100 
64 
96 
68 
99 
65 
93 
64 
94 
63 
95 
66 
98 
67 
96 
70 
92 
68 
96 
70 
95 
67 
92 
05 
93 
70 
94 
71 
95 
71 
94 
70 
97 
72 
93 
07 

101 
67 
92 
69 
94 
77 
95 
71 
97 
71 

100 
63 
91 
70 
93 
69 
95 
70 
94 
65 
96 
64 
94 
67 
93 
71 
94 
71 
94 
60 
92 
68 
98 
7-1 
98 
65 
93 
61 
97 
69 
90 
68 
91 
70 
97 
66 
93 
65 
95 
67 
86 
66 
95 
67 
95 
67 
92 
62 
95 
70 
93 


67 
95 
63 
97 
66 
90 
65 
100 
70 
95 
64 
97 
68 
97 
62 
94 
66 
94 
62 
96 
65 
96 
67 
99 
69 
93 
68 
94 
69 
97 
67 
89 
60 
94 
70 
95 
67 
92 
68 
91 
68 
94 
71 
89 
65 
96 
62 
95 
67 
95 
67 
96 
71 
98 
72 
98 
60 

9; 

71 
89 
70 
94 
70 
90 
70 
96 
64 
95 
65 
96 
69 
97 
70 
92 
60 
92 
70 
93 
68 
95 
63 
92 
59 
97 
67 
96 
68 
92 
69 
98 
66 
95 
65 
95 
67 
90 
66 
95 
65 
95 
68 
92 
64 
97 
60 
91 


100 
64 
96 
63 
97 
65 
92 
68 
96 
68 
96 
65 
95 
64 
99 
66 
95 
64 
95 
63 
98 
05 
97 
65 
95 
68 
94 
68 
96 
68 
98 
68 
91 
58 
94 
70 
96 
66 
94 
7) 
94 
67 
95 
72 
93 
61 
96 
65 
96 
67 
99 
65 
98 
68 
95 
70 
98 
66 
94 
70 
94 
56 
98 
70 
95 
66 
00 
63 
93 
68 
91 
69 
93 
68 
93 
63 
91 
65 
95 
67 
96 
68 
98 
58 
96 
67 
97 
67 
94 
69 
94 
67 
94 
67 
96 
67 
90 
65 
94 
65 
92 
68 
95 
65 
98 
67 
92 
71 
91 
70 
93 
& 


85 

51 

79 

45 

82 

49 

81 

51 

82 

46 

88 

49 

79 

51 

82 

46 

85 

48 

81 

45 

84 

54 

82 

50 

84 

44 

81 

50 

81 

50 

S3 

49 

81 

43 

81 

53 

83 

49 

84 

53 

81 

48 

81 

57 

85 

51 

83 

49 

78 

51 

81 

56 

81 

61 

82 

51 

86 

43 

78 

57 

76 

54 

82 

53 

80 

56 

84 

47 

81 

45 

80 

53 

80 

48 

75 

46 

81 

49 

79 

53 

82 

4 

81 

42 

81 

49 

82 

52 

79 

54 

81 

48 

82 

49 

82 

53 

73 

51 

79 

48 

81 

51 

82 

50 

82 

40 

79 

53 

80 

48 

81 

50 


88 

50 

84 

44 

88 

48 

83 

52 

88 

49 

89 

50 

88 

49 

87 

47 

88 

47 

85 

45 

90 

52 

87 

50 

89 

45 

87 

51 

87 

50 

91 

49 

84 

45 

87 

54 

88 

50 

86 

58 

85 

52 

85 

57 

86 

50 

88 

47 

83 

51 

88 

49 

87 

52 

87 

52 

90 

46 

84 

55 

79 

60 

85 

52 

86 

50 

88 

48 

84 

46 

86 

55 

86 

51 

80 

47 

85 

49 

86 

50 

84 

49 

86 

42 

87 

50 

85 

53 

85 

52 

85 

48 

88 

49 

88 

51 

79 

50 

85 

48 

88 

61 

86 

50 

85 

40 

84 

55 

85 

48 

87 

45 


92 
52 
89 
48 
90 
51 
87 
54 
92 
53 
95 
51 
92 
54 
91 
48 
90 
52 
89 
50 
92 
59 
90 
53 
93 
50 
91 
56 
91 
52 
95 
54 
87 
48 
91 
59 
93 
64 
88 
58 
87 
52 
89 
68 
88 
60 
91 

87 

56 

93 

54 

91 

55 

89 

56 

93 

47 

88 

59 

86 

59 

90 

55 

90 

54 

92 

52 

88 

49 

89 

58 

90 

52 

8-1 

4 

89 

53 

88 

54 

91 

48 

88 

45 

89 

54 

90 

64 

88 

67 

8'J 

48 

90 

55 

91 

56 

82 

54 

87 

52 

88 

57 

87 

56 

87 

43 

88 

59 

90 

53 

91 

51 


95 

58 

91 

52 

94 

56 

88 

59 

96 

59 

96 

56 

96 

69 

94 

52 

92 

56 

92 

65 

95 

60 

94 

57 

96 

54 

93 

58 

94 

57 

98 

60 

90 

49 

94 

62 

96 

69 

91 

64 

88 

56 

92 

63 

89 

57 

94 

58 

91 

59 

95 

57 

93 

60 

94 

60 

95 

52 

91 

63 

96 

68 

93 

58 

92 

68 

95 

56 

92 

53 

93 

62 

93 

57 

88 

42 

91 

5ti 

92 

67 

90 

57 

92 

50 

93 

58 

91 

58 

93 

62 

94 

53 

94 

58 

93 

59 

89 

59 

93 

58 

94 

67 

91 

61 

81 

48 

91 

63 

93 

56 

94 

56 


100 

101 

104 

100 

100 

100 

101 

62 

63 

68 

68 

70 

69 

69 

95 

98 

100 

98 

100 

98 

97 

56 

60 

63 

63 

69 

63 

66 

97 

101 

101 

103 

101 

97 

ion 

59 

63 

68 

69 

72 

68 

69 

89 

95 

96 

98 

100 

99 

100 

59 

63 

66 

69 

65 

67 

72 

99 

100 

102 

lOO 

100 

99 

96 

92 

64 

66 

70 

71 

71 

71 

99 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

58 

62 

66 

66 

65 

70 

72 

98 

100 

100 

100 

96 

98 

97 

62 

64 

67 

68 

70 

66 

62 

96 

99 

103 

103 

101 j  101 1 

101 

55 

60 

65 

65 

70 

65 

65 

98 

99 

98 

101 

97 

98 

100 

60 

63   65 

68 

72 

67 

67 

95 

98  100 

102 

95 

96 

98 

59 

62 

66 

66 

74 

66 

65 

98 

101 

101 

104 

100 

102 

105 

62 

68 

69 

73 

75 

69 

73 

97 

99 

101 

102 

102 

98 

100 

60 

65 

71 

68 

72 

70 

70 

99 

101 

101 

101 

102 

100 

101 

59 

62   64 1 

t)8 

69 

67 

71 

98 

98 

100 

100 

88 

96 

97 

65 

66 

67 

69 

73 

66 

70 

96 

98 

97 

99 

101 

99 

100 

60 

64 

69 

67 

68 

70 

70 

100 

103 

103 

103 

99 

97 

98 

62 

65 

69 

69 

74 

67 

70 

92 

94 

98 

98 

96 

100 

95 

64 

56 

55 

59 

59 

63 

66 

98 

99 

1(X) 

102 

97 

99 

100 

66 

71 

71 

73 

76 

73 

72 

100 

102 

101 

101 

99 

100 

63 

66 

71 

70 

74 

70 

92 

96 

99 

101 

102 

101 

102 

63 

66 

70 

76 

69 

67 

73 

91 

95 

9K 

101 

104 

102 

102 

56 

63 

65 

66 

03 

64 

75 

96 

98 

98 

99 

102 

101 

104 

CA 

68 

72 

70 

71 

74 

76 

95 

68 

101 

102 

103 

101 

104 

61 

66 

67 

67 

(56 

67 

73 

97 

101 

101 

101 

100 

103 

101 

54 

59 

61 

64 

62 

66 

67 

92 

93 

96 

96 

94 

94 

98 

63 

65 

66 

69 

73 

6;^ 

70 

98 

100 

102 

103 

103 

100 

100 

59 

66 

72 

71 

65 

68 

72 

97 

99 

98 

101 

101 

99 

100 

63 

68 

71 

72 

74 

S8 

70 

97 

101 

101 

102 

101 

97 

98 

66 

70 

71 

74 

75 

70 

73 

98 

101 

100 

104 

103 

103 

102 

54 

58 

62 

63 

63 

65 

67 

95 

98 

97 

100 

97 

95 

98 

66 

71 

76 

74 

76 

74 

74 

87 

96 

91 

88 

93 

95 

97 

60 

69 

69 

71 

72 

07 

70 

96 

100 

98 

104 

102 

1(K) 

101 

63 

65 

78 

62 

70 

70 

71 

97 

99 

10(1 

100 

97 

98 

99 

(i2 

67 

69 

70 

73 

69 

72 

100 

102 

101 

105 

104 

101 

101 

69 

63 

70 

67 

73 

67 

67 

95 

98 

100 

99 

98 

97 

98 

57 

61 

64 

66 

71 

66 

71 

96 

100 

98 

99 

94 

96 

96 

63 

68 

69 

71 

72 

69 

70 

96 

99 

98 

100 

9ri 

96 

96 

63 

66 

67 

70 

71 

69 

70 

90 

90 

96 

95 

92 

95 

96 

54 

58 

62 

61 

64 

64 

68 

94 

96 

97 

101 

101 

98 

101 

69 

64 

68 

66 

68 

69 

09 

96 

101 

102 

104 

102 

98 

97 

61 

67 

72 

71 

72 

70 

70 

97 

100 

101 

103 

102 

101 

101 

56 

61 

65 

66 

69 

65 

67 

96 

99 

100 

102 

102 

99 

99 

62 

57 

06 

62 

63 

62 

05 

97 

100 

101 

102 

100 

94 

101 

62 

65 

68 

69 

67 

68 

72 

95 

100 

100 

101 

105 

101 

104 

60 

64 

65 

66 

67 

09 

72 

96 

93 

97 

1(X) 

95 

96 

99 

66 

69 

64 

72 

75 

72 

73 

95 

98 

100 

100 

99 

98 

98 

69 

62 

66 

68 

70 

71 

69 

97 

lot 

98 

100 

95 

96 

97 

64 

68 

69 

68 

71 

65 

68 

97 

100 

102 

102 

102 

98 

101 

63 

67 

71 

72 

75 

67 

72 

92 

SS 

94 

94 

94 

94 

95 

6t 

08 

71 

69 

72 

69 

70 

95 

IW 

100 

101 

9; 

95 

96 

61 

6-: 

67 

67 

7( 

68 

69 

9.> 

100 

100 

103 

96 

100 

100 

66 

6i 

72 

72 

70 

70 

73 

9« 

101 

101 

104 

98 

102 

104 

61 

71 

75 

72 

75 

70 

73 

97 

lo- 

IOC 

102 

10' 

101 

98 

51 

se 

64 

58 

62 

62 

65 

9' 

97 

96 

97 

9; 

95 

97 

68 

72 

75 

74 

7f 

7;- 

73 

98 

Sf 

99 

98 

96 

95 

95 

5V 

6- 

67 

71 

6t 

7] 

70 

9f 

9f 

100 

98 

9- 

97 

98 

6( 

61 

62 

07 

64 

66 

67 

93 
72 
97 
68 
95 
71 

102 
73 
98 
73 
95 
68 
98 
70 

100 
73 
94 
69 
96 
71 
99 
71 
99 
73 

102 
09 
96 
75 
95 
71 
98 
71 


96 
70 
90 
67 
90 
79 
94 
69 
94 
70 
94 
71 
95 
72 
95 
68 
95 
69 
94 
68 
100 
71 
94 
69 
90 
70 
93 
70 
92 
72 
98 
70 
91 
66 
95 
72 
91 
72 
96 
71 
95 
75 
94 
73 
96 
70 
86 
69 
93 
70 
101 
71 
95 
71 
91 
70 
89 
69 
89 
71 
88 
71 
94 
70 
95 
72 
96 
69 
86 
69 
94 
71 
91 
70 
87 
68 
94 
68 
88 
69 
94 
67 
93 
67 
89 
70 
96 
70 
92 
71 
90 
69 
93 
70 
99 
70 
102 
69 
86 
68 
94 
71 
97 
71 
93 
61 
91 
71 
92 
69 
94 
67 


97 
71 
95 
69 
99 
72 
96 
71 
97 
73 
95 
73 
98 
74 

100 
70 
96 
69 
97 
72 
99 
72 
99 
73 
98 
72 
94 
72 
97 
73 
99 
74 
94 
65 
95 
75 
96 
74 
97 
73 
96 
74 
99 
76 
97 
70 
99 
70 
99 
74 
97 
77 
96 
76 
97 
73 

101 
70 
93 
76 
88 
69 
97 
72 
96 
74 
98 
73 
92 
71 
98 
75 
98 
72 
96 
72 
95 
72 
93 
74 

101 
70 
95 
68 
94 
83 

100 
73 
94 
76 
96 
70 
95 
71 
96 
73 
95 
73 
94 
71 
97 
75 
98 
73 
96 
72 
94 
75 
96 
74 
99 
70 


96 
75 

96 
72 
99 
72 
97 
74 
99 
75 
98 
73 
99 
73 

103 
72 
96 
74 
97 
71 

101 
74 
99 
74 
99 
76 
96 
75 
98 
76 

102 
75 
93 
64 
98 
77 
98 
76 
98 
76 
98 
75 

100 
76 

100 
74 

100 
70 

101 
72 
99 
76 
96 
75 
96 
75 

103 
71 
95 
75 
95 
75 

103 
73 
95 
76 
98 
74 
94 
73 
98 
75 
99 
72 
99 
76 
9 
73 
94 
73 

102 
70 
98 
68 
96 
75 

101 
72 
95 
77 
97 
74 
97 
73 
97 
75 
96 
75 
95 
73 
97 
76 
98 
73 
98 
72 
97 
77 
96 
74 
99 
73 


'S^Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


E.  S.  COLS,  EEeteorologist 


^u..  XXXVni       Littls  Hock.  Ark.,  July,  1933  No.  7 


GENEEAI..  STTMMARY 


Tornado:  July,  1933 

Prescott,  22(1,  3:40  p.  m.,  from  east,  path  300  feet  wide  and  one    mile 
long,  property  damage  |3,000. 


Miscellaneous  Phenomena 

Pates  and  number  of  stations  reporting 


Temperatures  were  continuously  above  normal  in  the  western 
Dortion  of  the  State  the  first  half  of  the  month  with  maximum 
;emperfitures  of  100"  or  higher  occurring  on  an  average  of  about 
?evpn  clays,  while  departures  were  not  so  marked  in  central  and 
jastern  portions.  The  average  temperature  for  the  State,  based 
m  the  reports  of  63  stations,  was  81.4°  which  is  1.1^  above  the 
mean  for  the  past  43  years.  Of  the  stations  for  which  normals 
have  been  computed,  eleven  located  mostly  in  the  eastern  half 
of  the  State  had  negative  departures.  Monthly  means  ranged 
7().S°  at  Button  to  84.9  at  Subiaco.  The  highest  temperature 
recorded  was  109°  at  Booneville  on  the  10th  and  at  Grannis  on 
the  nth;  the  lowest,  55°  at  i:)atton  on  the  16th.  The  greatest 
daily  range  was  41  at  Button  and  Thornburg  on  the  14th. 

Several  stations  reported  heavy  .showers  on  either  the    3d    or 
4th,  the  9th  or  10th,  and  from  the  16th  to  the    19th,    but   the 
rainfall  was  generally  local    with    the    western    portion    of    the 
Slate  receiving  the    least    amount.       Rain  was  general  over  the 
State  from  the  23d  to  the  30th  in  connection  with  the    tropical 
disturbance  which  moved  across  northern  Louisiana.     It  began 
in  the  southern  portion  on  the  22d  and  rained  most  of  the  time 
for  four  days  and  in  some  sections  even  longer.      Amounts  were 
excessive  in  southern  and    eastern    sections   with    considerable 
damage  to  crops,  but  in  the  western    portion  and  in  the   upper 
Ouachita  and  upper  White  valleys  daily  amounts  were    general- 
ly light  to  moderate.     The  average  precipitation  for    the    State 
for  the  88  stations  reporting    was    5.01    inches    which    is    1.15 
inches  above  the  mean  for  the  past  43  years.    Monthly  amounts 
runged  from  1.16  inches  at  Ozark  to  12.89  inches   at    Crossett. 
El  Dorado  in  Union  County  had  12.09    inches    and    six    other 
stations  over  9.00  inches.     Rainfall  was    heaviest   in    southern 
border  counties  and  in  the  Icvv^er  portion   of  the    Arkansas    and 
White  river  valleys,  while  ii  was  lightest    in    the    west-central 
portion  and  m  some  sections  of  the  Ozarks.       The  greatest    24- 
hour  amount  was    7.13    inches   at  Crossett    on  the  26th._    The 
average  number  of  days  with  0.01   inch    or  more    precipitation 
was  9  though  a  number  of  stations  reported  as  many  as  eleven 
and  one  other  seventeen  rainy  days. 

The  high  temperatures  an.d  the  light  rainfall  the  first  half  of 
the  month  were  unfavorable  for  all  crops  except  cotton.  Early^ 
corn,  meadows,  pastures,  tomatoes,  and  other  minor  crops 
were  seriously  damaged  except  in  a  few  localities  where  heavy 
showers  occurred.  However,  conditions  were  much  more  fa- 
vorable the  latter  part  of  the  month  except  that  there  was  too 
much  rain  in  southern  and  eastern  portions.  Cotton  ^^s^^L- 
jured  by  the  excessive  rain  in  some  localities  but  late  cotW 
pastures,  -and  other  crops  were  greatly  benefited.  The  soil  _  at 
the  close  of  the  month  was  in  good  condition  for  fall  planting 
except  in  some  northwestern  counties  v/here  more  rain  was 
needed.  t.a.m. 
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PRESSURE,  WIND,  EtTMIDITY,  AND  3TJNSHINE 


Atm.ospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-lovel) 

Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

1 

tn 

w 

^30. 10 
30.10 
30.14 
30. 17 

4 
29 
29 
29 

CD 
O 

1 

a 

.It 

o3  tp 
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s 

3 

0 
§ 
J2 
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SCO 

S3 
a*  0 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

29 ,  92 
29.92 
29. 95 
29.97 

29.74 
29.  70 
29.75 
29.73 

11 
u 

27 
27 

5.3 
7.2 
7.3 
6.0 

17 
27 
20 
15 
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s 

ne 
nw 
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13 
26 
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■75' 
81 
77 

57' 
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60 

73 
50 
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55 

GOmPAEATIVE    DATA    FOR    JULY 


Year 


Temperature 


as 


Precipitation 


Ag 

p2 


0  C 


-3.8 

103 

50 

7.24 

+3.38 

-1.3 

104 

52 

3.58 

-0.28 

+  0.6 

i03 

59 

2.94 

-0.92 

-1.9 

lOS 

51 

3.98 

+  0.12 

-L4 

104 

55 

7.34 

+  3.48 

+  3.1 

110 

52 

1.61 

-2.25 

+2.1 

109 

50 

3.25 

-0.61 

-0.4 

105 

50 

4.25 

+0.89 

-1.3 

100 

52 

5.14 

+  1.28 

-0.6 

102 

51 

4.46 

+0.60 

+  3.4 

116 

50 

2.49 

-1.37 

-0.9 

105 

50 

4.49 

+0.  63 

-0.7 

105 

53 

3.86 

0.00 

-2.4 

104 

49 

4.43 

+0.  57 

-3.6 

106 

51 

7.60 

+3.  74 

-3.6 

99 

48 

5.96 

+2.10 

+  1.1 

108 

53 

1.96 

-1.90 

-1.1 

103 

48 

3.00 

-0.86 

+  1.6 

106 

50 

2.51 

-1.35 

-0.9 

105 

41 

5.46 

+1.60 

-1.9 

106 

43 

4.83 

+0.97 

+  L0 

104 

56 

2.82 

-1.04 

+  1.2 

104 

55 

4.31 

+0.45 

+2.3 

107 

54 

2.09 

-1.17 

-3.2 

107 

43 

2.40 

-1.46 

+2.5 

106 

55 

2.09 

-1.77 

-0.7 

106 

50 

5.10 

+  L24 

-0.7 

111 

49 

L53 

-2.  33 

+  0.9 

104 

54 

1.91 

-1.95 

-0.5 

105 

52 

4  .22 

+0.36 

+  1.7 

107 

54 

2.42 

-1.44 

-0.1 

106 

48 

4.12 

+0.26 

-0.4 

105 

48 

3.53 

-0.33 

-1.3 

110 

40 

2.35 

-1.51 

+1.5 

109 

47 

4.99 

+  1.13 

-0.5 

109 

42 

3.55 

-0.31 

-0.7 

104 

49 

4.25 

+0.39 

0.0 

102 

52 

3.66 

-0.20 

+0.9 

105 

51 

3.07 

-0.79 

+4.4 

lift 

42 

0.74 

-3. 12 

+0  7 

106 

48 

6.00 

+2.14 

,+2.2 

108 

50 

5.00 

+  1.14 

+  1.1 

109 

55 

5.01 

+  1.16 

116 

40 

3.86 

12  86 
7.51 
7.31 

10.  52 
16.74 
7.50 
8.19 

13  97 
30.12 

8.37 
7.55 

13.  94 
8.27 
9.06 

22.  35 

12.95 
5.32 
5.95 
6.94 

12.  44 
9.48 
7.15 

11  54 
7,51 
9.79 
5.89 

10.60 
6.93 
7.35 
8.40 
5.46 
8.90 
7  86 
9.46 

10.41 
8.03 
8.63 
y.84 
8.44 
3.80 
13  00 
12.31 
12.89 

22.33 


2  1=1 


§'3 
5rt 


Number  of  days 


0)^  o 
Jh  O  G 


2.10 
0.65 
0.51 
1.08 
L34 
0.00 
0.60 
0.60 
0.97 
1.09 
0.20 
0.37 
1.31 
1.06 
1.84 
0.97 
T. 
0.97 
0.65 
0.10 
2.42 
0.38 
0.52 
0.32 
0.32 
0.25 
2.00 
0.05 
0.10 
0.85 
0..30 
0.96 
0.33 
0.00 
0.59 
0.61 
0.58 
0.46 
0.44 
0.00 
2.13 
1  67 
1.16 
0.00 


0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 


8 
7 
2 

11 

9 
9 

7 


(SO 
Oh  o 


Daily  Kiver  Stages  for  July 

,    1983 

1 

"1 

1 — 



stations 

Rivers 

Piood 
Stage 

1  1     2  1    3    1    4    1    5   1    6    j    7       8    1    9    1  to  )   11  j  12  j  13  (   U  1  15      16  j  17  |  18 

19  1  W 

21  I  ffi  1  23  j  24  1  2'5 

|26 

1  27 

d      1 

4  0 

1  30 
3  7 

1  "^ 

3  5 

Fort  Smith 

Ozark  

Darflarielle 

Jlorrilion 

Little  Kock.. 

Pine  Bluff 

Yancopin 

Danville 

. .  .Arkansas... 

do 

do 

do 

do 

do  ...... 

do 

..   Petit  Jean. 

22 
22 
22 
20 
23 
25 
29 
•20 

3~6 
0.6 
4.0 
-0.5 
0  2 
5.3 
9.9 
2.1 

3.6 
0.6 
3.9 
-0.6 
0.1 
5.2 
9.4 
1.7 

3.4 
0.5 
3.9 
-0,0 
0.0 
5.1 
9.1 
1.6 

3.4 

0.5 
3.8 
-0,7 
-0.1 
5.0 
8.9 
1.5 

3.4 
0.4 
3.8 
-0.7 
-0.1 
4.9 
8.7 
1.4 

3.8 

0.4 
3.7 
-0.9 
-0.1 
4.9 
8.4 
1.3 

3.3 
0.3 
3  7 
-0.9 
-0.2 
4.9 
8.2 
1.1 

3.3 
0.3 
3.6 
-1.1 
-0.2 
4.8 
8.1 
1.0 

3.3 

0.3 
3.6 
-1.2 
-0.5 
4.7 
8.1 
LO 

3.3 

0.2 
3.6 
-1.0 
-0.4 
4  7 
8.1 
0.9 

3.3 
0.2 
3.0 
-1.0 
-0.5 
4.7 
8.1 
0.8 

3  3 

0.2 
3.5 

-o.'s 

4.6 
8.0 
0.7 

3.3 
0.2 
3.6 

-6.' 6 
4,6 
8.0 
0.7 

4.0 
0  2 
3.5 

-0.6 
4.4 

7.8 
0.8 

4.2 
0.6 
3.5 

-6.' 6 
4.4 
7.6 
0.8 

3.8 
1.0 
3.7 

-6.' 6 
4.4 
7.5 
0.8 

3.7 
0.7 
4.0 

H)."7 
4.4 
7.4 
0.7 

3.5 
0.5 
3.9 

H3.6 
4.3 
7.4 
0.7 

3.6  4.3 
0,4    0.4 

3.7  3.7 

-6!i  -o'i 
4.3  4.3 

0.6  0.6 

5.4 
0.9 
3.7 
-0.9 
-0.3 
4.7 

0.6 

5.7 

i.y 
3.8 
-0.9 

-0.4 

4.7 
0.6 

5.0 
2.0 
4.8 
-0.3 
-0.5 
4.7 

Ll 

4.V 
1.7 
4.9 
0.8 
-0.2 
4.6 

1.1 

0.1 
1.4 
4.7 
1.0 
0.9 
4.7 

1.3 

1.6 
4.5 
0.6 
1.1 
6.1 

1.1 

1.4 
4.6 
0.5 
0.9 
6.6 

L2 

1.4 

4.6 
0.6 

0.6 
6.8 

1.4 

1.1 

4.4 
0.6 
0.7 
6.0 

1.8 

0.8 
4.1 
0,3 
0.7 
6.0 

1.6 

0,7 
3.9 
-0.1 
0.6 
6.0 

1.3 

•26 
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July,  1U33 


stations 


Amity 

Arkadelphia  

Arljansas  City  

Arlberg 

BateBVille 

Bee   Branoli 

Bentouville 

Big  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rock 

Blytheville  

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Caraden 

Carthage    

Center  Point 

Claremloa    

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset  

Danville 

Dardanelle 

DeVallsBlu£E 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England  

Kureka  Springs... 

Payetteville   

Fort  Smith 

Freeman  SpringsM 

Fulton 

Georgetown  .... 

Gilbert 

Qrannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs.... 

Index W 

Jessleville 

.Touesboro 

LeadHill....... 

LITTLE  ROCK 

Lurton 

LutherviUe It 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton  

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott' 

Rison 

Rogers 

St.  Charles 

St.   Francis 

Searcy ■ 

Spriugbauk I 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana  

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecllffs 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 

State  Means 


Counties 


OUmatologiosil  Data  for    July,   1933 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence  .  . 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  — 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  

White 

Searcy 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips  

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

(larland   

Little  River 

Garland  • 

Craighead   

Boone 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

Lee  

I'oinsett  

Searcy  

Polk 

Co away 

Ba.'cter 

Montgomery  . . . 

Ja  ck  son 

Montgomery  ... 
Montgomery    . 

Howard 

Mississippi 

Franklin! 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

Arkansas  

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas .   

Logan  

Washington 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . . . 

Little  River 

Mississippi 

Cross 

Desha 


W 


700 
2.50 
145 
700 
277 
700 
1303 

'259 
252 
465 
205 
361 
158 


470 

172 

51G 

S09 

293 

408 

175 

327 

330 

153 

162 

1590 

270 

229 

1465 

1461 

457 

2240 

260 

200 

675 

900 

1250 

1052 

250 

445 

'377 

600 
275 
750 
345 
650 
357 
2100 
775 

'sis 

277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
750 


240 
396 
301 

'i96 
307 
215 
300 
122 
829 
243 

1385 
175 
290 
236 
240 
7(10 
209 

1050 

'332 

6.50 
675 
206 
800 
290 
237 
250 
167 


•S  '^ 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


38 
49 
11 
34 
41 
28 
3 
32 

8 
19 
46 
29 
48 
28 
34 
29 
12 
50 
40 

6 
21 
17 
47 

6 
28 
30 
33 
28 
33 
46 
52 

9 
48 
21 

9 
14 
36 
33 
61 
14 
14 
63 
42 

8 

7 
38 
27 
55 

7 
34 

3 
17 
47 
29 
21 
28 
19 
45 
14 
21 
34 
iO 

5 

7 

4 
37 
38 
10 

3 
17 

9 
46 
40 
27 
45 
33 
42 

3 

6 
23 
26 

9 
46 
36 

2 
48 
13 
U 
39 

9 
29 

0 

25 
9 


82.  5" 


78.9 
81.8 
79.8 


80.4 

»3.9 

80.7 

81.2 

82. 2'' 

80.2' 

83.6 


82  5 
80.7 


81.5 

'»2!4 

'S2'.S 
76.9 
82.8 
81.2' 
81.2 
81.6 
84.1 


80.6 
80  9 
80.4 
80.8 

'84."  4 
83.0 
82.0 


81.8 
81.7 
81  0 
79.  O-" 
81.7 

S2"5 
82.2 
79.2 
81.0 
80.1 
78.5 
■^0.4 
80.7 
80.6 
80.2 
80.7 


+  l.i 


107' 


0.7 

+  1.4 
+  2.4 


+  2.6 

0.3 

+  1  3 

+  1.2 

+  '2!l 


0  9 
+  L5 


+  0.7 

+'i'o 

+  L7 
+  0 
-01 
+  3  2 
+  36 
+  2, 


+  1.8 
+  3  7 
4-3.6 
-0.8 


+  1.6 

+  0.5 


+  L4 
+  23 
+  0.1 


+  2.1 


0  4 
LI 

1  0 
0.2 
(1.7 
0.4 

+  0.5 

+  2^4 
0.6 
0.5 


82,4 
81.6 
84  6 


81  6 

80  4 

81.8 
83.  3 

81  8 
81.0 


79.6 


82.3 
84.9 
79.2 
82.  2 
80.6 

'82.7' 


79.8 
79.6 


81.4 


-t  1. 
-h  2. 


0.8 
+  0.2 

0 
+  1 
+  0.3 
+  39 


1.1 


0.2 


+  0.5 


-  1  7 
+1.1 


102 
105 
101 


101 
109 
104 
105 
105 
104 
105 


106 
102 


102 

167' 
104 
104 
107' 
103 
102 
104 


109 
104 
104 
100 

105 
106 
103 


103 
107 
101 
99< 
105 

103 
108 
98 
102 
lOu 
101 
101 
102 
106 
107 
100 


*-  3 


Precipitation,  inches 


Oc 


03  a 


Number  of  days 


Ob.server 


65" 


2t 

"3  " 

10 

3 

3 

2t 

2t 
10 


106 
101 
106 


103 
101 
103 
105 
103 
104 


105 
106 
99 
108 
106 

103 


100 
100 


109 


2 
2t 
3 
13 
3 

ii' 
3 

2t 

3 

It 

2 

2t 

2t 

2 

3 

2t 


65 


16 


18t 
18t 
16 


18 

20 

18 

20 

20t 

13 

27t 


18t 
17t 


20t 

"m 

16 
27 
18 
6 
16 
25 


17t 

lot 

17 
18 

'28' 
22 
27 


18 
17 
27 
7 
14t 

'26" 
20 
19 
18 
18 
20 
19t 
20t 
20 
22 
IS 


3 
3 

3t 
11 
3 


lot 


63 
63 
67 


67 
fiO 
62 
66 
65 
61 


62 


67 


55 


27 

.17t 

16t 


27 
7 

IS 
28 
27 
16t 


^ 


18 
27 
27 
19 
7t 


35° 


31 
34 
35 
39 

34* 
30 


29 


■2.63 
3.33 

7.94 
2.15 
4.44 
2.35 
4.57 
4.46 
5.35 
6.51 
2.16 
9.38 
3.71 
8.26 
7.16 
2.24 
9.53 
2.03 
6.67 
3.92 
2.11 
12.89 
2.96 
1  39 

'i'.m 

2.95 
12. 09 
8.39 
1.72 
4.25 
2.95 
2.98 
5.39 
7  64 


.3.96 
4.23 
3.30 
S.70 
2.94 
2.90 


-0.92 
-0.50 
+  4. .32 
-1.79 
+  1.18 
-1.06 
+0.87 


+  1.70 

—  1.12 
+  5.55 
+0.27 
+4.47 
+3.10 
-1.48 
+  5.55 
-0.34 
+3.. SO 
+0.46 


+  8.54 
-0.20 
-1.98 

+  4!4i 
-1.26 
+  8.15 
+5.76 
-2.37 
+0.10 
-0.42 


+  2.0 
+4.95 


-0.11 
+0.12 
-0.73 
+4.94 
+0.08 
+0.43 
4.451+0.14 
2.37  -1.S4 


26t 


29 


30 
36 
i24 
31 
41 


3.40 
5.33 
1.29 
3.97 
3.55 
4.06 
9.86 
10  04 
3.51 
3.39 
6.58 
5.27 
3.47 
5.11 
2.89 
4.33 
2.49 
7.55 
2.57 
4.77 
6.26 
4  83 
1.16 
7.30 


25 


30 
35 


7.29 
3  99 
6.31 
3.65 


+  2.10 
—2.99 
+0.47 


+6:37 

+6'.(')0 

-0.01 

-0.02 

+3.52 

+  2.01 

-0.31 

+  1.07 

+0.44 

-0.01 

-1.08 

+4.49 

1.00 
9.91 
2.31 
1.09 
1.48 
0.95 
1.72 
1.74 
3.44 
2.58 
0.73 
4.15 
1.  10 
3.29 
2.65 
0.72 
5.13 
0.88 
2  20 
1.64 
0.80 
7.13 
0.95 
0.41 

4.n 

1  54 
5.50 

0.'53 
2.81 
1.35 
1.60 

2  15 
2.75 

6"  90 
1.86 
1.35 
3.92 
0.87 
1.45 
2.23 
0.94 


+1.36 
-2.24 


+  4.22 


+2.87 
-0.55 
9.07J+5.23 
3.  6Si+0.37 
7.88+4.47 
4.50+0.42 

3'34  ;;;;;; 

6.65  +4.09 


3.12 
8.64 
L78 
1.35 
7.70 
3.61 
5.71 
7.42 
3.30 

'4,60 
8.63 
9.40 

5.01 


+5.02 
-1.53 

+  4!28 
-0.58 
+  2.27 
+4.08 


+  5.24 
+  1.15 


1.00 
3.75 
0.32 
1.51 
1.47 
1.14 
5.15 
3.35 
1.05 
1.80 
3.38 
2.41 
0.92 
1.24 
1.06 
2.30 
0.65 
2.34 
0. 92 
1.48 
2.51 
2.00 
0.43 
2.78 

2.' 66 
1.50 
2.05 
L60 
5.33 
1.20 
2.60 
2.85 

i.'54 
1.77 

6'66 
3.36 
0.  93 
0.38 
3,14 
1-05 
2..')4 
2.50 
1.61 

i.'.5n 

4.72 
4.. 59 

7.13 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0  0 
0.0 

'o.'o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'b'.b 

0.0 
11.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'o.'o 

0.0 
0  0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

'6.0 

0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'o.'o 

0.0 

"6'.6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'6'6 

0.0 
0.0 

0.0 


10 
7 
10 

11 

7 

11 

10 
6 
9 

10 

is 

6 

9 
7 
7 
9 
8 
12 

'9 

7 
9 
12 

1 

10 
7 

u 
11 

5 

10 
7 

11 

17 
9 
6 
9 

7 

11 
11 

12 


7 
13 

7 
10 

11 

9 

7 

6 

10 

'9 
9 
6 
8 
13 
12 
14 
U 
8 

'5 
7 
10 


12 
16 
16 
13 
16 
U 
18 
16 
21 

4 
20 
11 

9 
10 

7 
10 
12 
17 
17 
16 

7 

4 

6 

'5 
12 

0 

13" 
13 
lU 

5 
17 
10 
13 

6 

8 
19 

5 
15 

2 
14 

7 

'3 

21 

21 

10 

211) 

11 

13 

1 
16 
13 

5 
19 
la 

7 
10 

5 
11 
12 

6 

6 

9 
16 
15 
19 

ia 

19 
U 
10 

6 
11 
14 

21 

20 

ie 
12 

13 

7 

9 

3 
14 

3 

i? 

16 
11" 


23'' 
10 

0 

8 

7 

4 

9 

5 

2 

3 
18 

3 

9 

7 

12 
18 

4 
13 


6 

9 
21 
19 

ii 

15 
18 

6° 
13 
15 
14 

3 

8 

2 

16 
15 
9 
14 
12 
22 
11 
17 

is'i 

4 
4 

5 

2" 
10 

0 
24 

9 
12 
ih 

7 

6 

8 

12 
13 
10 
12 
10 
15 
15 

8 

1 

8 


11 
10 
13 

7 
15 
13 

9 
15 


6" 

9 
15 

7 

11 
11 
11 


ne. 

sw. 


s. 
sw. 


nw. 
sw. 


se. 
s. 

sw. 
ne. 


ne. 

se. 
ne. 
sw. 


7 

S. 

6 

s. 

7 

s. 

9 

6 

sw. 

li 

s. 

16 

e. 

6'' 

s. 

10 

se. 

is 

6 

so. 

b 

se. 

6 

s. 

JO 

ne. 

5 

n. 

10 

s. 

16 

sw. 

9 

se. 

13 

s. 

10 

e. 

7 

n. 

15 

10 

se. 

7 

s. 

s. 

15 

4 

se. 

9 

sw. 

6 

ne. 

11 

sw. 

10 

ne. 

11 

s. 

12 

s. 

9 

sw. 

/ 

s. 

6 

S 

sw 

6 

s. 

8 

sw. 

12 

se. 

5 

sw. 

17 

s. 

7 

s. 

15 

se. 

8 

se. 

13 

sw. 

'7 

s. 

7 

s. 

14« 

L  W.Campbell 

W.  K.   Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.  8.   Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

7.  H.  Randolph 

R.  J.   Torry 

E,  R.  Wiseman 

J.  M.  Knight 

P.  K.  Wvlie 

Joh?i  C.  Floyd 

J.   W.   Bishop 

A.   L.  Stephens 

E,  E-  Cordrey 

W-ufied  n.  Polk 

O.  B.  MeSpacldea 

G.  A.  Gifford 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

Ben  Johnson 

J.   M.   Kickotts 

J.  J.    Bftbb 

Dr,  R.   H,    HardiD 

Geo.   W.   Nichoalds 

i.'niversity  of  .Arksn.sae 

U.  S.   Weather    Bureau 

R.  J.  Mc  Cuistoi! 

T ,  J  .  Loff»n 

W.   R.  Owens 

W.  £.  McVav 

X.  F.   Steven.» 
Louis  R.  Keck 
James  A.    Buriiett 
Trumon  J3rown 
J.    O.  Coolev 
N.  P.  O'Neal 
National  Park  Ser\'ice 

TJ.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Stetei-s 

J.  H.  Cros.swhite 

U.  S.   Weather  Bureau 

Miss  Marv  Sutton 

H.  ft,   Lennardt 

J.   W.  Eppes 

State   Agri.    School 

Mrs.  W.   I,    Mattiiews 

S.  F.  Whiltaker 

0-   N.    Houck 

Charles  Walton 

A.  J.   Parks 

E.   W.   St.  John 
Miss  Rubv  Cook 

B.  S.  Halbert 

G    A.  Whittinjrton 
J.  D.  Hender.^on 
U.  S.   Forest  Ssr vice 
U  .  S.   Forest  Service 
Charles  K,  .lackson 
Mrs.  R\ith  H,  Douglas 
Orkney  O.  Milton 
W.   R."  Heaffler 

W.   E.  Baker 
V.  C.   Wriffht 
Miss  Theresa  Schou 
Btiuedictine  Sisters 
W.   K,   Edmiston 
Craig  Wiilijvms 
Mrs.   M.  \     Tisdale 
Carl  A.  Starck 

S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 

S.  C.  Storv 
Mrs-  Kress  Swim 
New  Subiaro  Abbey 
Walter  James 
H    S.   Br.i.shpar 
Edward  E.  Holmec 
Dr.  (;heve«  Beviil 
Miss  Eveivn  Hovle 
J.  R.   Hu'ddleston 

D.  O.Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


T«mT)Brature  and  precipitation  departures  computed  for  stations  haying  t«n  or  more  years  record.      T.   less 
Jrt^,^Sim,i?es      Reference  lette^^  tAlso  on  other  dates.     «P.  O.    addresses 

n^v^.r"l^d^  Ronte5Texa?kkna^^^^  Springbank.  Doddnd^e.   Pr.cipitahon  for  24  hour,  end,n<r    near  s.ia.et 

'"■li  ho*3  ending  midnight.    II1I24  hours  ending  7  a.  m.        'Included  in  next  measurement.     Data  in  Italics  partly  interpolated. 


less  than  0. 01  inch  rain  or  malted  snow.    ttNot  used   in  msans 
OS    follows:-  Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Freeman    Springs. 
nalc5J    Otherwise  indicated . 


July,   1U33 
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Daily  PTacipxtation  for  July,  1933 


Day  0/  JEontk 

Stations 

Drainage- 
basin 

1 

3 

3 

4 

5 

t 

7 

8 

9 

10 

U 

U 

13 

u 

15 

It 

17 

It 

19 

30 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2t 

1         1 
29  1  80 

81 

5 
0 

1 

.23 
.91 

.  .. 

v; 

■f' 

1.32 

'."64 

t'.' 

1.00 
T. 

Vio 

.40 

.211 
.02 

.18 

.40 
.10 

.16 

.27 

1.14' 

91 

.101 
.19 
.24 
.15 
.37 
.10 
,03 
.10 
.64 
T. 

'.02 
.40 

■!i7 

'!i6 
.02 

.07 
.15 
.21 

".2.5 
.18 

.10 
.05 
.18 

.'02 
T. 

.58 

".m 
.45 

.50 
.19 
19 

!26 
T. 

2.63 
3.33 
7.94 
2.15 
4.44 
2.35 
4.57 
4.46 
5.35 
6.51 
2.16 
9.38 
3.71 
8.26 
7.16 
2.24 
9.. 53 
2,03 
6.67 
3.92 
2.11 
12.89 
2.96 
1.39 

8  01 

ricadelphia.        II  li 
rkansas  City  . .  itil 
rlberg 

Ouachita   

Mississippi     .. 
White   

.75 

.01 

.... 

.... 

.15 
.45 

T. 
.05 

.08 
2.31 

'.a 

.43 

'!88 
.44 

1.20 
.05 

2.00 

1.10 
.48 

1.40 

i!75 
.28 
.97 
.46 
.32 

7  13 

.10 
1.70 
1.09 
1,37 
,95 
T 

1.74 

1.44 

1.70 

.73 

4.15 

.85 

.05 

.35 

.25 

5,13 

.88 

.24 

1.46 

.44 

.19 

.90 

.41 

.85 
.66 
.12 
.11 
.05 
.07 
.18 
.07 
.18 
.12 

.05 

aiosville li:i 

eii   Urannh 

entonville  •■■•"'' 
ig  Lake  Outlet  .l|i 
I'lck  Rock ■  nil 

White   

T. 

'as 

.44 
■!67 

".35 

1.48 

t" 

T. 
.04 
.Xi 
.03 
1.25 
.06 

:••. 

'...'. 

'.'62 

.06 



i.'62 

■:■■:. 

T. 
7. 
.22 

.21 

.10 

.67 

T. 

.13 

T. 

.30 

.12 

T. 

3.12 
.06 
.22 
.04 
.46 

1.04 

.07 
.67 
.01 

1.30 
.22 

2.58 
.03 
.59 
.90 

3.29 
.85 

".hb 

.37 
.42 

1.64 
.80 

2., 87 

!i6 
!65 

.07 

T. 

T 

.'6i 

.38 

:3o 

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis..   . 
White   

i'.n 

'.'46 
'."54 

'!03 

'i'.' 

"35 

f.' 

.04 

".m 

'.'.'.'. 

'I62 

.01 

.16 
.25 
T. 

lytheville III! 

ooneville    •■ 

riakley 

alico  iiock i 

St.  Francis 

Arkansas 

White   

White       

.02 

T. 

.05 

Ouachita 

Vii 

.10 
.32 

■^io 

.15 

.10 

.30 
.02 
.17 

't.' 

.94 

'!65 
.03 

.67 

.87 

T. 

.13 

T. 

.14 

".70 

'!23 

arthase Hi 

enter  Point  — .■ 
larendon illi 

2.65 
.01 

1 

Red 

'1'. 
f.' 

".'07 

t. 
.03 

.45 

.72 
.30 
T. 

.42 
.05 
.02 
.04 

White   

1.25 

.28 

•   • 

White 

oiiway •■ 

2  20 

.58 
.14 
T. 

'r. 

White     

'.'06 

'!65 

White 

.23 

rn^^Mtt             II 

Ouachita.  

■■ 

.28 

.'08 

.25 

".bb 

'J'. 

.10 

1.34 
.28 
.19 

.45 

1.54 

1.6t) 

1.44 

.18 

.46 

.90 

.22 

2,16 

.60 

.14 
.84 

'120 

.61 

2.23 

.94 

1.00 
.02 
.24 

1.44 

1.23 
.37 
.48 

3.20 
.40 

)anville 

)ardaneUe...... 

)e  VansBluff...ll|! 

.15 

.25]   .95 
.16    .22 

.23 

.11 
T. 

White......... 

Mississippi 

't" 

't  ■ 

'.3B 
.53 
.12 

l.SO 
.23 

T.' 

.63 

tv 

V69 

.... 

'.58 
.06 

.13 

'.'is 

"i. 

'f.' 

T. 

.30 

'.'i-i 

.25 

2.81 

T. 

"!93 

.90 
.24 

T. 

.15 

1.40 

.18 

5.50 

.22 
.11 
.71 

']84 
1.75 

.23 

4.11 

.10 

3,02 

4.80 

'.'io 

1.60 

.27 

2.75 

.02 

".n 

T. 
.68 

'/39 
T. 
.24 

.15 

,48 
'.'35 

'f.' 
T. 

'!44 

.02 

T. 

.01 

'!ii 

.03 

.40 
.03 

'!6i 
'f.' 

.04 
.12 

'  !(I2 
.02 

T. 

'.'io 

White        .   ... 

T. 

".09 
.22 
.0-1 

T. 
T. 

tV 

2.95 
12.09 
8.39 
1.72 
4.25 
2.95 
2.98 
5.39 
7  64 

:i  L'orado IHI 

England- 

:areka  Springs.... 

'avetteville    

fort  .Smith "' 

■•reeiaau  8prgs. .   i 

'ulton j 

TpoT"^ctown i 

Ouachita 

.... 

T. 

.45 
.08 

'!42 
.49 

".ih 

.23 

.36 
.25 

V12 

White   

White   

Vos 

.27 
.06 
.04 

t'.' 

.02 
1.06 
.48 

".\2 

.    . 

•f.' 

'.'3s 

't'.' 
T. 

■."05 
.12 

.78 

Arkansas 

'.'io 

T. 

'.3.5 
.12 

.60 

Red 

White     

T. 

.... 

T. 

.... 

'.'47 
.10 

"■is 

1.35 

".ii'i 
T. 

Voi 

.18 
T. 

"zs 

T. 

T. 
T 

T. 

.01 

'.'oi 

liihprt       

White   

T. 

.05 

T. 

Jranuis 

Jravette  

iavrison 

If.'.eiia     Ill 

P.ed 

.^  rkansas 

White  ......... 

I'.SO 
.35 

3.96 
4.23 
3. 30 

.15 
.22 
.41 
.06 
.35 
.0: 

.35 
.36 
.03 
.21 

i.'i4 

.45 
3.35 
.56 
.42 
.46 
.40 
.91 
.53 
.51 
.56 

'!4B 
.17 
.90 
.46 

1.00 
.10 

2.78 

2.00 
.92 

1.39 
.26 

1.92 
.80 

1.40 

'.'74 
.44 

.52 

.65 

.33 

.18 

1,00 

.42 

!l.0£ 

l2,5C 

.62 

.4C 
.2f 

|2.55 

.06 

1.98 

.87 

'.'08 
.14 

.'73 
.05 
.85 

i.'45 
.05 
.20 
T. 
3.  38 
2.00 
.31 
.24 
.50 

L80 
.09 

'.'is 

2.00 

.21 

1.01 

1.60 
.36 

:2.05 

.30 
0.33 

.06 
2.60 

.'76 
1.77 

28 
3.20 

.02 

'.'ic 

!  .62 
1   .31 
2.1c 

1.2£ 

.7- 

4  5f 

.34 
2.15 

.64 
1.45 

.55 

'.'06 
.38 
.28 

liijdeu 

iighland 

White        .    .   . 

9r, 

.18 
.03 

2  94 
2  90 

.02 

.06 
.20 

'!29 

T  ■ 

.07 
.59 

'f.' 

.22 
.16 
.03 

.16 
.88 
.It 

Red 

T, 

4,46 
2  37 

lot  Springs 

]i(je-v         ill 

06 

.15 

.15 

.25 

.11 

3.75 
.02 
.16 

1,47 
.73 

5.15 

'!io 

1.80 
.20 

2.41 
.92 
.59 
.30 
.80 
.36 

1.87 
.24 
.12 
.(17 

1.20 
.33 

2.76 

1.39 
J. 50 
.48 
1.65 
.63 
.08 
.15 
.30 

i!54 
1.40 

.60 
3.36 
.93 
.38 
.06 
.86 
.11 
.3C 

« 

1.5C 
4.  72 
l,3f 

.25 
.19 
.30 
.14 

'!i6 
'iii 

.05 
.85 
.01 
.13 
.10 
.08 
.07 
.10 
.05 
.52 
.01 
.01 
.12 
.03 
.43 
.21 

.40 

'.'63 

.25 

* 
T, 

'!34 
.34 

'.'46 
.35 

'Red 

iOnachita  

White    

1.00 

essieriile ili 

ouesboro Ili 

A-ad  Hill       

[iiittle  Eook..*" 
jiivton    

3,40 
5,33 
1,29 
3,97 
8  55 

t. 

'!32 

.25 
.17 
.09 

T. 

.09 
T. 

.07 
.03 

_ 

Arkansas 

White    

.... 

.41 

T. 

.06 

.23 
.51 
.09 

".sh 

^utherville 

Arkan.sas 

■St    I'^rancis 

1.10 

T. 

.20 
2.03 

.16 

'[25 

.02 

.15 

4.06 
9  86 

.05 

x.-ib 

'.75 

1  Red            .... 

,03 
.15 

.03 

10  04 

f.' 
2.20 

.15 
.22 
.02 
.04 

t." 

.08 
.02 

2!34 

T. 

.05 

.38 

1.05 

3.51 
3.39 
6  58 

tfainmoth  3pg.     11 
tfarianna 

White   

St.  Francis .... 

.12 

.12 
T. 

.02 
.27 

.77 
.93 
.15 

2.30 
.63 
.51 
.  l5 
.83 

l.OS 
T. 
T. 

Harked  Tree M 

St   Francis 

.02 
.08 
.02 
T. 

'.62 
.03 

".b\ 

.08 

5.27 
3  47 

tfar-ihall 

AVliite 

.11 
.59 
1.06 

.12 

Vl5 
T 

V03 

■.'04 

i.'ii 

.05 
.07 

.08 
.23 
.U 

.01 

Meaa in 

Ouachita 

Arkansas 

'   S'' 

5.11 
2.89 
4  33 

\louutain  Home  .  ■ 

White 

..55 

T. 
.32 

Ouachita 

04 

.... 

.15 

.65 

.15 

.14 

'.'is 

'!62 

".bh 

.22 

'!04 

'.'05 
.17 

't'.' 

'[60 

2  49 

White   

7  .55 

Ouiohita  . 

.01 

.14 
.03 

.. 

.30 
1.00 

■!o3 

.11 

.02 
.25 

.92 

.03 

2.51 

'^44 

'.'69 
.68 

2.57 

3dea ill 

Ou«chlt»   .  .  . 

1.  4S 

4  77 

jsceola     ly 

Red 

Mississippi 

.15 

.03 

6.25 
4  83 

3zark Ill 

Arkansas 

T. 
T 

T. 

.'is 

■f 

T 

T. 

.09 
T. 

't. 

1.16 

37 

7.30 

St.  Francis 

.76 

9? 

.22 
.90 
.78 
.45 
.21 
1.20 
1.35 
.30 

i'!i2 

.00 

.22 

.08 

.17 

.24 

3,14 

1.0c 

.37 

.5." 

1.61 

.IC 
.65 
.15 

Patt'Tsou ill" 

White           .    . 

7  29 

Pi^-^ott 

8t   Francis 

T. 

03 

.10 

'J\ 

".bi 

jVV 

'.01 

.... 

.16 
.10 
.23 
.24 
.42 
.66 
.02 

".ib 

.34 

3  99 

Pin'i  Bluff II! 

\rkansas 

.44 

■;64 

.12 
■■.43 

'.■25 

6  31 

Poft^hontas 

White 

'i'V 

.03 

.23 

3  65 

Portland HE 

Ouar^hita 

.15 
.22 
.82 

■^02 

'.'6i 

■:23 

.04 
.11 
.10 

.08 
.43 

.55 

't. 

.01 

9.07 

Risen       

Ouachita  

Ouachita 

3.58 
7  88 

White 

White 

.St.  Francis 

White 

Red 

tv 

•••• 

.52 

.30 

f  ■ 
T. 

.21 

2.85 
■f,' 

'.... 

4  60 

<t   Cln,rles 

f.' 

.96 

i!57 

'f.' 

St.  Francis  1! 

.10 
.02 

.12 
T. 
.09 
.01 

'i07 
.04 
.21 
.1£ 

... 

'!62 

'1'. 

3!  34 

Scare  v                    11 

.20 

6  65 

Springbank ij 

.42 

'.'65 
.13 

."64 

'[33 
1.13 

.42 

t.' 

T. 

Storv 1 

3.12 

c^tnttgart ji 

Arkansas 

.54 
T. 

tv 

T. 
T 

i.sl 

.64 

.05 

'tv 

V24 
'.'06 

".ib 

'.53 

".bi 
".bi 

2.04 

.05 

.67 

.... 

S.64 

Bubiaco 

T. 
T. 

".U 
T. 

1.78 

T. 

'!67 

'!i2 

T. 

T. 

".bt 
.02 

.5C 
.... 

.Oi 
.65 
T 
.02 





f.' 

.IC 

1.85 

rexarkana !', 

Thornburg  

Waldron 

VVarr'^n. 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

1.... 

".bd 

.18 
.06 

1   .51 

1   .10 

1.26 

.4C 

7.70 
3  61 

.04 
.5C 

.... 

'  '.'ii 

.25 

.33 

.03 

.02 
T. 

5  71 

7.42 

Wat  ers 

Ouacliita 

Red  , 

.32 

.... 

.35 

1 

3  30 

Wilson 

4.00 

Wvnne 

.26 

.oa 

•• 

'f.' 

".07 

't.' 

.... 

j,... 

'.'6i 

.li 

... 

8.63 

Yancopin.  . 

Arkansas 

.... 

.01 

1 

T. 

T. 

1 

9.4o 

' 

Daily 

River  Stages 

Continued 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3        4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25     26 

27 

2S 

29 

30 

31 

Cottet    

. ..White  . 

21 

18 

2.7 
0  5 

2.7 
0  9 

2.7 
1    1 

2.7 
1   3 

2,6 

0  5 

2.6 

0,5 

2.6 
0.3 

2.8 
0  3 

2  8    ''  >'■ 

3.1 
0.6 

3.1 
0,5 

3.0 
0,6 

3.0    3.0 

3.0 
0.6 

2.9 
0.4 

2,9 
0,3 

2.9 
0.3 

2.81   2.8!   2.7 

2,7 
0.1 

2.7 
0  2 

2.7 
10 

2.7 
0.5 

2.7 
0.6 

2.7 
0.3 

2.7 
0.6 

2.7 
1,0 

?  8 

Calico  Rock 

.    .   ,do,... 

0,5 

0  4 

1.0 

0.7 

0.0 

.0.1-0.1 

0.6 

iJatesville 

do    .   . 

23 

5  ? 

5  0 

5  6 

5  8 

5  3 

a  ■? 

5  0 

5,0 

5  7 

5.1 

5.2 

5,2 

.5.3 

5.3 

5.2 

5.1 

5,0 

4.9 

4.9 

4.  6i   4.7 

4.5 

4.6 

4.9 

6.1 

6.4 

6.6 

6.3 

6.3 

5.5 

!^ewDort 

. ,     , do  , . . . 

25 

3  1 

?  9 

9  9 

■>  q 

2  9 

?.  8 

2  6 

2  4 

2  3 

2  3 

3  4 

2.7 

2.5 

2.4 

2.3 

2.2 

2.2 

2.0 

1.9 

1.8 

1.8 

1.5 

1.6 

1.4 

1.4 

2.0 

2.9 

3.2 

3.6 

3.0 

2.7 

Reorgetown      

De  Vails  Kluff 

Clarendon 

....   do  ... . 
.   ...do  .... 
...     do  ... 

22 

24 
30 

5.0 
9.7 
12.  5 

4.7 

4.3 

4.0 
8.7 
H.fi 

3,8 
8.4 
11.2 

3.7 
8.2 
10.9 

3,5 
8,0 
10,7 

3.4 

8.0 
10.6 

3.3 
7.8 
10.5 

3.7 
7.6 
10.4 

4.2 

4.0 

3.6 

3.3 

3.0 

2.9 

2.8 

2.6 

2.4 

2.3 

2.2 

2.0 

i.y 

1.8 

1.9 

2.2 

2.9 

3.6 

4.0 

4.1 

4.2 

12.3  11.9 

10.2 

10.1 

10.5 

10.7  10.6 

10.3 

10.0 

9.8 

9.6 

9.5 

9.3 

9.2 

9.0 

8.9 

8.8 

8.9 

11.4 

11.6 

11.4 

11.7 

12.0 

Gilbert 

.,  Bnflalo   . 

30 

2  5 

■?  5 

9  5 

2  5 

3  7 

2  9 

2,6 

2  6 

2,7 

2,7 

2  7 

. 

....  1    .... 

'A'A 

Black  Rock 

. .  B!a  cV 

H 

3  9 

3  8 

3  7 

3  6 

3  5 

3  3 

3  3 

3.3 

3.3 

3,2 

3.2 

3.4 

3.3 

3.2    3.2 

3.1 

3.1 

3.1 

3.6 

3.1 

3.0 

2.6 

2.0 

2.4 

2.1 

2.9 

3.4 

4.4 

3.6 

3.i 

2.8 

Arkadelphia 

.  Ouachita. 

12 

-1   2 

-1  2 

-1  ? 

-1   7 

-1   4 

-1   ?, 

-1   2 

-1.2 

-1.21-1.2 

-1,2 

-1.2 

-1.2 

1.2,-1.4 

-1.4 

-1.0 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

-1.0 

-1.2 

-1.2 

-2.  2 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

Camoeu     

.Ouachita  . 

16 

4  3 

3  9 

4.0 

3  9 

3  6 

3  8 

3  9 

3  9 

3.9    3.9 

3.8 

3.8 

4.0 

3.9]  .3.8 

3.8 

3.9 

3.8 

3.9 

3.9 

3.8 

3.9 

3.9 

3.9 

4.4 

4.4 

4.8 

4.9 

4.9 

5.0 

4.8 

Fulton 

....Red.. 

23 

6  K 

fi  8 

6  7 

6  7 

fi.6 

6  (1 

6  5 

6  4 

6.3    6.2 

6  1 

6.  1 

6.1 

6.0I  6.0 

6.0 

5.9 

.5.9 

5.8 

8.0 

V.8 

7.4 

V.3 

/.6 

7.7 

/.9 

/.6 

7.4 

7.3 

7.2 

7.2 

Helena 

Missis.sippi 

44 

n  7 

13  7 

13  4 

V  8 

12  6  13.3 

14,7 

16  3 

17.2,17.4 

16  5 

15.5 

14.9 

14.6,14.1 

13.  6 

13.3 

12.9 

12.4 

12.0 

11.9,12.0 

11.8 

10.9 

10.4 

10.1 

10.3 

10.6 

11.3 

12.2 

13.2 

irkansas  Oity..    . . 

do  .   .. 

48 

16. 1 

15.4 

15.0 

14.5 

13  9I 13  5 

13.7  14.716.1117.  4 

17.7 

17.3 

16-5115.8*1.5.2 

14.8 

14,3113,8 

13.4  12.9112.4112.2112.2112.0111.5 

U.4 

11.1 

11.2 

11.5 

12,0il2.7 

28 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKAJMSAS     SEOTiOJS 


July,  1933 


Daily  temperatures    for    July,   1933 


Stations 


9     10     U      12 


Amitv55   ) 

natesvillo  W j 

Boe  Branch ] 

Bentonville ; 

Blytheville ; 

Booneville 

Brinkley 

(Calico  KocM? 

CamdenW 

Carthage  *'5 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Crossett  ^'i^ 

Darrlan^lle  

Onmas 

Dntton 

El  l)oraf!o 

England 

Eureka  Sprinss . . 

Fayctteville 

Fort  Smith 

Hravettp 

na.rrison 

Helena 

Hope  

Hot  SprinRS 

lonoshoro   

Lend  Hill 

rattle  Rods 

Lurton 

Lvitherville 

Magnolia 

Malvern  

Mammoth  .Sprins 

Marianna 

Marked   Treo'S?... 

Marshall 

Mena 

Morrilton  % 

Mountain  Home. 

Monnt  Ida 

Xewport  

Ozark§^^ 

Fine  BlufT 

Pocahontas 

Portland 

Prescott.- 

Rison 

'^earoy  

Stutlfrart 

Tftsarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
\  Jlaximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimim:! 
S  Maximum 
!  Minimum 
S  Slaximum 
(  Minimuro 
\  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimun 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
'  >fiuimun! 
S  Maximum, 
i  Minimum 
)  Maximum 
(  Minijnuin 
S  jMaxlmum 
(  Minimmn 
)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Mininumi 
\  Maximum 

■  I  Minimum 
j  Maxinuim 

'  I  Minimum. 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
J  Maximum 

'  (  Minimimi 
j  Jlaxirnum 

]  Maxinuj.ra 

•  (  Minimum 
\  Maximum 

•  (  Minimum 
)  Maximum 

•  (  Minimum 
j  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

•  (  Minimum 
(  Maximum 

•  I  Minimuvii 
(  Maximum 

•  !  Miniuium 
S  .Maximum 

"  (  Minimum 
(  Maximum 

•  !  Minimum 
)  Maximum 

"  (  Minimxun 
(  Maximum 

•  !  Minimum 
S  Maximum 

"  )  Minimum 
\  Maximum 

■  )  Minimum 
J  Maximum 

•  I  Minimum 
i  Maximum 

■  '  Minimum 
S  Maximum 

■■  I  Miuiu''.nm 
*  .Maximum 

■  •  )  Minimum 

j  Maximum 
•  •  I  Minimnn; 

(  Maximum 
••  !  .Minimum 

(  Maximum 
■■  I  Minimum 

i  Maximum 
"•  I  Minimum 

',  Maximum 

■  '  Minimum 
\  MKximura 

••  I  Minimum 
J  Maximum 

■■  '-  Minimum 
(  Maxirouin 

■■  )  Minimum 


97 

102 

75 
101 

73 
100 

76 

94 

74 
100 

76 
101 

75 

99 

63 

97 

7 

99 

77 

99 

77 

98 

76 
100 

77 

S9 

78 

101 
71 
95 
75 

100 
76 
97 
76 

lOi 
7 

104 
71 
95 
7fi 
9G 
69 

103 
74 
97 
76 
99 
72 
9"; 
73 
9S 
77 

100 
75 
99 

7(: 

9b 
74 
96 
'!■' 

104 
72 
9' 
67 
9' 
76 

103 
7-1 
96 


87 
74 
102 
71 
105 
72 
101 
73 
101 
76 
104 
71 
102 
77 
105 
72 
102 
74 
101 
69 
104 
75 
lu4 
73 
102 
76 
97 
74 
102 
74 
102 
75 
101 
65 
99 
77 
100 
73 
1C3 
76 

10: 

78 
103 

77 


102 

70 

98 

7-'! 
100 

76 
100 

75 
101 

6s 
101 

72 

va 

73 
IC 

71 
101 

65 
100 

75 

10; 

72 
9« 
78 

101 
74 
98 
74 

102 
75 
98 
75 

100 
72 

101 
75 

103 
75 

104 
(i8 
98 
78 

100 
75 

100 
72 


92 

76 

96 

74 
104 

77 
100 

74 

97 

75 
106 

75 
104 

74 

98 

75 

106 

71 

104 

73 

105 

75 

1061 

74 

98 

78 

103 
75 

102 
77 

107 
7; 
9- 
65 

104 
77 

107 
78 

103 
72 

102 
75 

103 
80 

102 
74 
98 
70 

100 
76 

105 
74 

102 
76 
99 
80 
99 
73 

101 
79 
97 
71 

105 
70 
94 
73 
108 
74 
94 


1011 
76 
90 
72 
94 
74 
91 
72 
91 
66 
99 
78 
90 
68 
92 
74 
97 
73 
94 
75 
101 
78 
92 
74 
89 
65 
101 
76 
96 
7 

100 

79 

93 

65 

102 


102 

77 

9t. 

75 

100 

78 

101 
75 

102 
80 
9' 
77 

Ui 
69 
90 
78 
99 
76 

103 
79 

101 
75 

103 
74 

leS 
76 

103 
75 
98 
75 

105 
77 

105 
75 

106 
77 

103 


95 

75 

86 

62 

90 

69 

89 

67 

91 

67 

94 

73 

89 

68 

91 

62 

90 

77 

92 

75 

93 

76 

87 

69 

94 

66 

84 

74 

90 

69 

86 

73 

89 

60 

88 

77 

88 

71 

93 

66 

94 

67 

93 

74 

91 

67 

88 

63 

88 

69 

94 

76 

92 

74 

90 

68 

92 

02 

84 

72 


981 

76 

100  90 

751  70 


94 
70 
91 
64 
89 
68 
90 
66 
94 
64 
97 
68 
92 
67 
91 
65 
93 

93 
68 
94 
72 
91 
69 
93 
63 
94 
70 
91 
69 
95 
70 
88 
66 
94 
70 
94 
69 
92 
62 
91 
67 
94 
71 
94 

&; 

91 
63 
90 
71 
97 
69 
fM 
69 
93 
65 
96 
62 
89 
72 
89 
6J 
90 
69 
94 
70 
95 
69 
89 
65 
92 
71 


92 

64 

86 

62 

94 

68 

8' 

70 

94 

63 

92 

65 

94 

67 

99 

69 

91 

72 

91 

63 

92 

7( 

94 

68 

95 

68 

92 

68 

93 

69 

96 

7] 

92 

62 

93 

71 

91 

63 

(rti 


94 
70 
98 
74 
96 
73 
99 
70 
95 
72 
9' 
73 
99 
71 
91 
65 
96 

96 

70 

94 

75 

93 

75 

97 

77 

93 

71 

94 

73 

94 

73 

99 

77 

95 

76 

98 

72 

96 

70 

92 

75 

SS 

66 

94 

72 

95 

73 

96 
72 
93 
70 
93 
74 
95 
69 
95 
64 
97 
76 
93 
74 
98 
70 
95 
70 
S4 
72 

100 
74 
93 
75 
95 
70 
97 
70 
99 
73 
99 
73 
95 
68 
98 
73 
97 
73 
96 
72 
98 
74 
S5 
71 
97 


104 
75 
88 
76 
93 
77 
96 
69 
85 
73 

103 
78 
93 
76 
94 
76 
96 

96 
74 
101 
76 
96 
79 
89 
69 
97 
75 
94 
80 
97 
76 
94 
70 
96 


102 
75 
85 
73 

100 
75 
98 
76 
93 
73 

109 
76 
95 
73 
97 
73 
99 

93 
76 
98 
77 
101 
75 
96 
73 
87 
76 
102 
75 
91 
75 
104 
69 
95 
80 


13 


14 


18 


21 


23 


24 


25 


26 


91 
68 
97 
73 
100 
79 
95 
70 
91 
71 
90 
70 
99 
77 
95 
77 
cu 
76 
90 
71 
90 
78 
96 
72 
92 
77 
94 
76 
97 


107 
76 
97 
74 
96 
76 
97 
76 
96 
71 

104 
77 
95 
72 
98 
75 

104 

97 
76 

102 
77 
96 
75 
99 
69 
9: 
76 
98 
76 
98 
77 
98 
70 

103 
81 


101 
75 
93 
69 
95 
75 
95 
74 
93 
65 

101 
80 
92 
71 
95 
76 
97 

95 
75 
99 
78 
95 
76 
96 
65 
96 
77 
95 
78 
90 
75 
96 
78 
98 


67:  66   71 


79 

75 

92 

74 

87 

74 

90 

72 

97 

71 

96 

77 

81 

71 

98 

73 

89 

77 

100 

78 

92 

79 

91 

77 

99 

73 

100 

77 

98 

75 

90 

72 

95 

73 

101 

74 

fO 

74 

97 

78 

91 

72 

85 

70 


94 

73 

93 

75 

94 

73 

97 

72 
100 

74 

97 

75 

95 

75 

100 
72 
93 
74 

105 
76 
90 
75 
96 
72 
90 
75 
9' 
7 
93 
75 
94 
72 
92 
75 

100 
75 

103 
73 
94 
77 
91 
72 
94 
70 


100 


93 

73 
104 

76 

94 

75 

98 

73 
105 

71 

97 

75 
102 

79 

95 

78 

99 

69 

99 

75 
102 

77 
100 

75 

93 

73 

96 

77 

108 

77 

101 
74 
97 
79 
93 
71 
94 
72; 


103 

68 

94 

63 

97 

68 

90 

71 

95 

65 

99 

73 

95 

70 

98 

65 
100 

98 
64 

102 
75 
99 
08 
96 
63 
98 
71 
95 
67 

101 
68 
90 
62 
9' 
76 
98 
(it 
97 
70 
94 
69 
95 
75 
92 

m, 

93 
66 
93 
71 
100 
73 
9' 
69 
96 
68 
99 
65 
93 
72 
99 
70 
96 
70 
99 
76 
99 
66 
94 
6£ 
93 
68 
97 
61 
94 
03 


82 
76 
94 
70 
96 
75 
93 
72 
100 
79 
93 
7i 
97 
69 
97 
77 
98 
77 
99 
7i 
9 

73 
94 
75 
100 
75 
98 
64 
96 
79 
92 
65 
93 
70 


96 
09 
97 
65 
99 
64 
94 
67 
100 
72 
93 
70 
96 
64 
98 
71 
99 
72 
100 
68 
92 
67 
96 
69 
101 
73 
100 
60 
96 
72 
93 
64 
94 
64 


104 

70 

96 

63 
100 

68 

96 

68 

96 

70 
103 

69 

97 

70 
101 

63 
100 

72 
100 

69 
103 

73 
102 

69 

99 

64 

93 

72 
98 
69 

102 
78 
98 
57 
92 
73 
99 
70 

101 
68 
99 
65 

100 
75 
98 
67 
<)7 
64 
95 
70 

102 
72 

101 
72 
98 
69 

100 
62 
97 
7- 
93 

103 
65 
<i8 
72 

1()4 
70 
95 
63 
95 
74 
96 
69 
96 

loi 

6; 

100 
70 
99 
64 

101 
65 
97 
68 

103 
71 
96 


1001  100 
67   65 


92 
68 
97 
73 1 
90 
68 
93 
71 

100 
70 
92 
68 
94 
61 

100 
72 
96 
70 

102 
73 

100 
72 
93 
70 
95 
72 
94 
81 
99 
71 
91 
64 
94 
74 
93 
70 
95 
73 
96 
75 
93 


94 
73 
91 
71 
96 
70 

102 
73 

100 
70 
94 
73 
95 
72 
<)0 
73 
88 
65 
% 
74 
9' 
72 
98 
68 
93 
75 
92 
71 
92 
71 
95 
67 
94 
6b 
87 
73 
94 
72 
95 
67 
91 
74 


92 

61 

92 

68 

91 

62 

92 

65 

94 

68 

92 

66 

95 

63 

97 

70 

91 

71 

98 

69 

90 

69 

95 

64 

90 

76 

94 

6' 

91 

69 

94 

55 

90 

73 

96 

69 

94 

64 

95 

63 

96 

70 

92 

61 

94 

64 

92 

68 

94 

68 

96 

69 

94 

6' 

95 

60 

91 

71 


101 

92 

67 

69 

90 

83 

59 

58 

94 

90 

68 

64 

95 

77 

62 

67 

91 

89 

61 

60 

96 

86 

71 

72 

92 

92 

68 

58 

96 

86 

60 

63 

94 

93 

68 

70 

90 

89 

66 

63 

95 

95 

69 

71 

95 

91 

70 

65 

94 

88 

59 

59 

93 

94 

67 

65 

93 

90 

69 

69 

96 

95 

67 

63 

93 

81 

57 

61 

95 

95 

71 

72 

9b 
66 
97 
73 

101 
72 

102 

96 
69 
98 
73 
G6 
68 
104 
63 
97 
75 
95 
68 
96 
69 


88 

06 

95 

70 

93 

70 

95 

69 

90 

65 

92 

66 

93 

63 

92 

59 

89 

66 

9: 

70 

94 

61 

92 

66 

92 

68 

101 
67 
92 
71 
95 
66 
83 
71 
95 
69 
92 
68 
90 
68 
95 
71 
95 
68 
93 
70 
92 
72 
90 
64 
91 
63 


95 

64 

9' 

66 

98 

71 

96 

65 

95 

61 

92 

66 

97 

6' 

89 

61 

93 

68 

98 

59 

90 

70 

95 

69 

95 

71 

94 

71 

94 

68 

92 

62 

90 

65 

91 
53 

94 
59 
89 
07 
92 
71 
96 
63 
92 
63 
96 
64 

100 
73 
93 
70 
92 
63 
91 
66 
99 
65 
93 


67 

& 

65 

88 

63 

89 

61 

S5 

74 

93 

6r 

89 

61 

94 

62 

95 

70 

94 

66 

86 

63 

94 

64 

93 

68 

91 

67 

92 

71 

89 

50 

89 

64 


88 

69 

90 

65 

96 

69 

86 

65 

93 

65 

87 

70 

93 

67 

95 

67 

92 

71 

88 

65 

88 

67 

92 

70 

98 

66 

SS 

71 

88 
71 
95 
63 
85 
60 
90 
73 
88 
67 
89 
64 
85 
66 
87 
70 
90 
65 
92 
65 
89 
69 
89 
69 
89 
71 
96 
70 
95 
66 
85 


62 

90 

66 

93 

69 

89 

70 

91 

6! 

8e 

69 

O'l 

66 

90 

63 

SO 

65 

84 

71 

9^ 

65 

81 

67 

93 

6' 

9' 

70 

88 

72 

95 

66 

91 

69 

91 

69 

95 

67 


1011  94 


68 
99 
60 
92 
69 
96 
62 
96 
66 
9S 
67 
9" 
6£ 

63 
92 

'.16 

64 

94 

58 

93 

68 

95 

66 

9b 

60 

92 

65 

'•6 

64 

99 

67 

94 

66 

96 

61 

97 

66 

9' 

6' 

a 

63 

90 

62 

98 

68 

94 

71 

101 
60 
9 
70 
95 
67 
95 
62 


100 
OS. 
92 
61 
97 
71 
9'.) 
76 
90 
73 

9; 

69 
89 
70 
93 

9! 
70 
93 
70 


7(i 

S( 

71 

85 

72 

93 

71 

bt 

72 

86 

72 

85 

74 

85 

73 

;)3 

70 

90 

71 

93 

72 

84 

71 
83 
71 
89 
73 
85 
71 

101 
72 
84 
73 
95 
73 
84 
70 


29 


30 


31 


70 

79 

69 

77 

73 

85 

70 

77 

72 

79 

71 

761 

68 

80 

69 

80 

69 

78 

71 

79 

71 

SO 

68 

84 

691 

77 

70 

751 

70 

76 

68 


68 

89 

67 

76 

68 

91 

69 

7' 

68 

79 

6' 

83 

67 

82 

69 

76 

66 

74 

68 

75 
68 
85 
70 
76 
68 
75 
67 
74 
67 
85 
67 


80 

67 

781 

67 

78 

65 

86 

68 

81 

68 

79 

65 

79 

66 

78 

67 

79 

69 

71 

65 

82 

67 

78 

67 

77 

65 


71 
87 
70 
83 
67 
86 
66 
88 
67 

Si 

68 

88 

65 

87 

68 

90 

68 

85 

68 

86 

71 

8' 

71 

86 

66 

86 

67 

87 

69 

86 

69 

86 

65 

86 

62 

84 

70 

87 

70 

89 

66 


90 

71 

92 

72 

82 

71 

91 

72 

85 

74 

93 

70 

91 

73 

90 

71 

87 

69 

90 

72 

91 

71 

91 

72 

92 

70 

89 

74 

96 

71 

80 

67 

90 

72 

90 

70 

85 
72 
85 
73 
86 
75 
83 
70 
86 
72 
91 
70 
90 
70 
90 
71 
93 
72 
91 
71 
88 
72 
81 
6b 
85 
72 
90 
73 
91 
70 
86 


92 


70 
85 
71 
9(1 
73 
90 
74 
94 
73 
91 
73 
91 

95 

75 

90 

74 

91 

ft 

93 

7'2 

9.1 

72 

92 

73 

90 

71 

93 

74 

91 

71 

89 


93.9 

71.1 

90.1 

67.7 

93.1 

70.6 

90.2 

69.5 

91.7 

69.1 

95.2 

72.6 

92.1 

69.3 

93.3 

69.0 

93.5 

71.0 

90.9 

69.6 

94.6 

72.6 

93.8 

71 .2 

93. '1 

68.0 

91 . } 

71.6 

92  (> 

72.2 

94.1 

71.4 

89.9 

63.9 

92.1 

73.6 

91.8 

70.5 

92.9 

69.0 

92.5 

70.6 

S3.0 

74.3 

92.6 

69.2 

92,2 

68.5 

90.  S 

70.9 

95.2 

70.8 

92.2 

71.8 

92.8 

70.9 

95.2 

68.2 

8S.S 

72.1 

90.9 

67.1 

92.3 

71.1 

92.4 

72.6 

93.5 

70. » 

89.8- 

68.  7 

90.7 

71.4 

91.5 

68.7 

90.1 

66.9 

90.6 

70.3 

89.5 

71.9 

i>3.0 

68.3 

92.4 

67.9 

91.0 

70.4 

96.0 

73.1 

90.1 

73.2 

92.  <> 

08.1 

92.7 

71.0 

91.7 

71.9 

93.0 

70.6 

89.6 

69.5 

92.4 

72.2 

S3. 2 

71.2 

92.9 

68.2 

91.8 

73.6 

91  f 

68.( 

91.  r 

67. i 


^■^  I'; 
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th,!  -.naxinium  tpmperanire  the.a  re-a<l  Is  eradlted  to  the  preecding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


H.  S.  COIiE 


Vol.  XXXVIII       Littrk  Rock,  Akk.,  August,  1933      No.  8 


Moderate  Hail 
Helena,  12th,  slight  damage  to  gardens  and  shrubbery. 


Correction:  July,   1933 

Mena,  highest  temperature  should  be  104°  on  the  11th. 


GENERAI.,  SXIfflfflAR"? 

Maximum  temperatures  during  August,  1933  were  below 
the  average  in  nearly  all  portions,  while  minimum  tempera- 
tures were  generally  somewhat  above  the  normal.  Only  three 
stations  reported  temperatures  as  high  as  101°  and  four  others 
100- .  The  average  temperature  for  the  State,  based  on  the 
reports  of  62  stations,  was  79.1°  which  is  0.6^  below  the  mean 
for  the  past  43  years.  Of  the  stations  for  which  normals  have 
been  computed,  only  10  had  positive  departures.  Monthly 
means  ranged  from  73.2°  at  Button  in  the  Ozarks  to  83.2°  at 
Center  Point  in  the  southwestern  portion.  The  highest  tem- 
perature recorded  was  101''  at  Amity,  Booneville,  and  Ozark 
on  the  10th  which  is  the  lowest  maximum  temperature  for  the 
State  since  1906,  while  the  lowest  for  the  month  was  49°  at 
Dutton  on  the  16th. 

Showers  occurred  on  an  average  of  8  days  during  the  month 
though  several  stations  had  as  many  as  11  and  one  reported  15 
rainy  days.  Rainfall  was  heavy  to  excessive  on  the  3d  and 
4th,  from  the  Uth  to  the  13th,  and  on  the  17th,  28th,  and 
29th,  but  the  distribution  was  irregular.  In  Ashley  County, 
Crossett  in  the  western  portion  had  only  1.04  inches  while 
Portland  in  the  eastern  portion  had  4.56  inches,  3.50  inches 
of  which  fell  in  two  hours  on  the  29th.  One  other  station  had 
about  1.00  inch  while  6  had  over  7.00  inches.  The  average 
precipitation  for  the  State  for  the  87  stations  reporting  was 
4.42  inches  which  is  0.72  inch  above  the  mean  for  the  past  43 
vears.  Of  the  stations  with  records  of  10  years  or  more,  41 
"h;id  positive  departures  and  28  negative.  Monthly  totals 
ranged  from  1.01  inches  at  Warren  to  7.88  inches  at  Freeman 
Springs.  The  greatest  amount  measured  in  any  24  hours  was 
4.12  inches  at  Booneville  on  the  12th. 

The  weather  was  generally  favorable  for  cotton  the  first  10 
days  of  the  month  but  thereafter  the  heavy  to  excessive  rain- 
fall caused  rank  growth,  considerable  shedding,  and  complaints 
of  boll  weevil  damage  in  many  sections.  Cotton  began  open- 
ing in  southern  and  central  portions  by  the  middle  of  the  month 
and  a  few  bales  were  ginned  about  the  17th  or  18th.  The  rains 
came  too  late  to  benefit  early  corn  but  late  corn  has  grown  un- 
der conditions  which  were  mostly  favorable.  The  weather  was 
favorable  for  pastures,  meadows,  rice,  and  minor  crops  in  near- 
ly all  sections.  T.  A.  M. 

Windstorms 

Crossett,  12th,  one  killed  and  one  injured  when  tree  fell  across  wagon. 

Helena,  12th,  consideral)lo  damage  to  plate  glass  windows,  trees,  and 
awnings  during  heavy  rainstorm. 

Little  Rock,  12th,  several  trees  blown  down  and  minor  damage  trom 
lightning  during  heavy  rainstorm. 

Killed  and  Injured  by  liightning- 

Helena,  12th,  one  killed. 
Roberts  Town,  Hth,  one  killed,  tvv'o  injured. 
Near  Stamps,  27th,  one  killed,  one  slightly  injured. 
Near  Elaine,  29th,  one  killed,  four  injured. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


Dense  Fog: 

Light  Hail 

Moderate  Hail, 

Heavy  Hail 

Thunderstorms 


.  19 


22 


4   5 


71  61  2 


9117 


11 


3118 


15 


20 


2   2   611 


23 


81  1 


24 


25 


,2627 


2|  61  llll 


29130 
1 


29 


14l  2 


PRESSTJRE 

,  WIND,  HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 

Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

Stations 

03 

s 

29  95 
29.95 
29. 97 
29.97 

CD 

a 

s 

30.13 
30.13 
30.16 
30.17 

S 
Q 
15 
15 
15 
6 

1 

a 

m 

o 

1 

5 

S 

ca 

CI 

8 

a 

gg 

CL,  o 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

29.  78 
29.76 
29.78 
29.77 

24 
24 
24 
23 

4.3 
6.4 
5.9 
5.6 

12 
24 
23 
24 

se 
sw 
sw 
w 

12 

12 

14 

3 

'85' 
86 
82 

'63' 
59 
61 

66 
66 

58 
50 
66 
84 

COMPARATIVE    DATA    FOB    AUGUST 


Temperature 


Year 


1891 

1892 

1893 

1894  

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

19',14 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

19!!4 

192§ 

1926 

1927 

19M 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

Period. 


76.4 

78.3 

77.3 

78.1 

79.4 

82.6 

79.6 

79.4 

82.2 

81.1 

80.5 

80.7 

78.7 

78  1 

79.1 

77.9 

82.0 

79.3 

82.4 

79.2 

78.0 

78.7 

82.1 

78.5 

74.7 

81.8 

77.1 

82  « 

80.6 

76.8 

81.5 

80.4 

81.9 

82.2 

80. 3 

80.7 

76.6 

81.8 

80.8 

81.8 

76.7 

81.5 

79.1 

79.7 


-3.3 

-1.4 

-2.4 

-1.6 

-0.3 

+2.9 

-0.1 

-0.3 

+2.5 

+  1.4 

+0.8 

+  1.0 

-1.0 

-1.6 

-0.6 

-1.8 

+2.3 

-0.4 

+2.7 

-0.5 

-1.7 

-1.0 

+2.4 

-1.2 

-5.0 

+2.1 

-2.6 

+2.9 

+0.9 

-2.9 

+  1.8 

+0.7 

+2.2 

+2.5 

+0.6 

+1.0 

-3.1 

+  1.8 

+  1.1 

+2  1 

-3.0 

+  1.8 

-0.6 


Precipitation 


108 

106 

102 

104 

102 

112 

111 

108 

112 

108 

109 

108 

106 

105 
103 
100 
113 
103 
HI 
104 
107 
106 
107 
104 
102 
107 
104 
115 
113 
102 
106 
111 
1C9 
108 
108 
110 
105 
105 

no 

114 
103 
104 
101 
,115 


o3 

q3 


2.75 
4.39 
3.08 
4.63 
2.64 
2.32 
2.59 
4.35 
2.04 
2.95 
2.95 
2.55 
4.34 
2.81 
3.73 
4.92 
2.92 
4.48 
1.27 
3.92 
8.19 
3.30 
1.62 
6.81 
10.44 
2.63 
4.10 
S.  90 
4.29 
4.08 
6. 46 
1.90 
2.43 
2.40 
1.81 
5.60 
6.01 
4.62 
1.29 
2.53 
4.71 
1.78 
4.42 
8.72 


-0.97 

+0.67 

-0.64 

+0.9] 

-1.08 

-1.40 

-1.13 

+0.63 

-1 

-0.77 

-0.77 

-1.17 

+0.  62 


IS 


>  2 


Number  of  days 


5.80 
8.54 
9.40 

18.01 
6.20 
5.75 
5.97 
8.42 
6.45 
8.08 
8.53 
7.45 

11.03 


0.91 
+0.01 
+1.20 
-0.80 
+0.76 
-2.46 
+0.20 
+4.47 
-0.42 
-2.  10 
+  3- 09 
+  6.  72 
-1.09 
+0.38 
+0.18 
+0.57 
+0.36 
+  1.74 
-1.82 
-1.29 
-1.32 
—1.91 
+  1.78 
+2.29 
+0.90 
-2.43 
-1.19 
+0.99 
-1.94 
+0.70 


6.40 

7.25 

11.41 

8.52 

8.50 

4.86 

9.76 

19.54 

10.24 

8.00 

13.74 

19.55 

6.45 

8.13 

12.17 

10.24 

8.65 

10.72 

8.43 

7.68 

6.46 

7  14 

12.91 

12.74 

10.57 

4.73 

7.93 

14.67 

5.98 

7. 88 

19.66 


0.25 
0.78 
0.65 
1.27 
0.63 
0.60 
0.25 
1.86 
0.07 
0.06 
0.58 
0.00 
0.96 
0.33 
0.86 
0.50 
0.B2 
1.14 
0.00 
0.90 
3.02 
0.93 
0.01 
2.82 
3.41 
0.28 
I  0.90 
0.99 
1.16 
1.14 
0.87 
0  21 
T. 
T. 
0.00 
1.08 
0.48 
0.73 
0.00 
0.23 
1.29 
0.00 
1.01 
0.00 


0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 


5 

8 

4 

5 

5 

7 

4 

5 

6 

4 

8 

6 

6 
10 

6 

8 

4 

8 

12 

7 
3 

12 

11 
5 
8 
7 
7 
8 
8 
5 
4 
5 
4 

10 

10 
7 


Sq 


7 

10 
10 

8 
7 
10 
9 
10 
11 
10 


Daily  River  Stages  for  August,    1933 


Stations 


Fort  Smith 

Ozark  

Dardanelle 

Morrilton  . .  .. 
Little  Kock. 

Pine  Bluff 

Danville 


Rivers 


Flood] 
Stage 


1 


8        4 


.Arkansas 
....do  .... 
....do  .... 
....do  .... 
....do  .... 
....do  ... 
Petit  Jean. 


I  11  I  12  I  13  I  14  I  16  I  16  j  17  I  18  I  19  I  20  I  21 


22      23      24      25      26      27 


22 
22 
22 
20 
■23 
25 
•20 


7.8 
.><.0 
3.7 
-0.7 
0.1 
5.6 
1.3 


8.8 
4.4 
3.7 
-0.8 
-0.1 
5.2 
1.3 


7.7 
5.2 
7.1 
-0.1 
-0.3 
5.0 
1.1 


6.81 

4.21 

7. 

4. 

4. 

7. 

1. 


7.3 
1.2 
4.6 
0.4 
0.4 
5.4 
1.5 


10.3 
4.2 
4.4 
0.5 
0.5 
6.4 
1.5 


10.7 
6.3 
8.4 
5.1 
0.8 
5.6 
1.2 


11.3 

7.8 
8.3 
5.5 
4.5 
5-9 
1.2 


28  j  29  j  30  I  31 


10.1 
7.4 
9.8 
6.5 
5-1 
9.4 
1.1 


12.1 
6.7 
9.1 
6.9 
6.4 

10.0 
1.1 


1L4 
8.4 

10.9 
8.1 
6.0 

10.8 
6.2 
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August,  ia-33 


Amity 

Arkadelphia  

Arkansas  City  .. . 

Arlberg 

Batesville 

Bee   Branch 

Uentonville 

Big  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rook 

Blytheville  

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Poiufc 

CUrendon    

Clinton 

Conway 

Coming 

Cotter  .  — 

Crosset 

Danville 

Oardanelle 

Dumfts  

Duttou 

El  Dorado 

Knglaiid  . . ., 

Eureka  Springs... 

Fayetteville   

Fort  smith 

Freeman  Springstt 

Fulton  

George  town 

Gilbert 

Qraniiis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Iligdea 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Jessieville 

Joneeboro  

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK  • 

Lurton  .,.. . , 

LutherviUe H 

Madison 

Magnolia 

Malvern — 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Patterson  

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescotti 

Rison •  — 

Rogers  (near) 

St.  Charles 

St.   Francis 

Searcy 

Story  

Stuttgart 

Subiaco  .    

Sunset  

Texarkana 

Thoruburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


Clark 

Clark   

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren  ... 

Benton 

Mississippi  . . . 
Lawrence  .... 
Mississippi  . . . 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas 

Howard 

Monroe 

Van  Buren... 
Faulkner 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison. . .. 

Union 

Lonoke 

Carroll 
Washington  . 
Sebastian.  ... 

Pope 

Hempstead  .. 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead.. 
Garland  — 
Garland-.... 
Craighead   . 

Boone 

Pulaski 

Newton  .... 
Johnson. . . . 
St-  Francis. 
Columbia  . . 
Hot  Springs, 

Fulton 

Lee  .  ■  ■  • 

Poinsett 

Searcy 

Polk 

Co  away 

Ba.^ter 

Montgomery 
.lackson 

Moiitgomery 

Montgomery 

Howard 

Mississippi  .. 

Franklin; — 

Greene  

Woodruff. . . . 

Clay     

Jefferson  ... . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland . . . 

Benton 

Arkansas 

Clav  

White 

Montgomery 

Arkansas 

Logan  

Washington. 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 

Mississippi  . . 

Cross  

Desha 


State  Means 


I.  W.  Campbell 

W.  K..  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs-  Lelia  1-  Teter 

J.  K.  Scanlan 

V.  S.   Weather  Burea'j 

C.  J-  Brooks 

N'ecnon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

K.  H.  iiandolph 

J.  Torry 

R.  Wiseman 

M .  Kuighl 

K.  Wylie 
John  C-  Floyd 
J.   W.  Bishop 

A.  L.  StfeVihans 
E    E    Cordrev 
WinfredD.  Polk 
O.  B.  McSpaudou 
G.  A.  Qifford 
J.  M.  I'attersou 
Geo.  N.  Goodier 
Ben  .lotinson 
J.   M.   Kicfcetts 
J.  .).    Baiib 
Dr.  R.   H.    Hardin 
Geo.   W.   Nichottlds 
TJiiiversity  of  Aritaiiiias 
0.  8.  Weather   Bureau 

B.  J.  Mc  Cuistou 
J.  Logan 

R .  Owens 

G.  Battenlield 

K.  MoVay 
_--  V    StflVflus 
Louis  R.  Keck 
-iames  A.   Burnett 
Truinon  Brown 
J.    0.  Coolev 
N.  P.  O'Neal 
National  Park  Ser\'ice 
V.  S.  Forest  Servlee 
Eop.edlctlne  Sisters 
J.  H.  Crosswhite 
TJ.  S.   Weather  Bureno 
Miss  Marv  Sutton 
H-  G.  Liinnardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.    School 
lArv.  W.  L    MatthowB 
S.F.  Whittaker 

C.  N.   iiouck 
Charl-3s  Walton 
A.  .!.  Parks 
K.   W.   St.  John 
Miss  Ruby  Cook 
B-  S-  H albert 
G    A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U    S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  liutliH.  Douglas 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heaffler 
W-   E.  Baker 
V.   C.   Wright 
Mi.ss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.   Edmi.ston 
Craig  Wini.ams 
Mrs.   M.  \     Tisdale 
Carl  A.  Starck 

S.  T.  PLOoney 
Arthur  D.  Smith 
ft,  0.  Storv 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Sublaoo  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  K.  Holme* 
Dr.  Chevo8  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.   R.  Huddleston 
D.  O.  Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


^;^p;;.^;.;^pr.cipltation  depa^res  computed  for  station.  ^^^-^^^ ^^^Z^^^lTt  addre  fel  "arioVoU^^U"lake"c^«et^XnillIfFri5i1 
Jl'^Smm^?efp?3fore^^ce  letters  ^^Y'Te't'^^^^^^                                                                 P^r^'cipTtattouf'o/l*  hours  endiu.    ne.r  sun.et   auless    otherwise  indicated. 
^^:i'£l4^o^^i1'Jl^^t^.°llte'^^^^^^^^  ^ata  in  Italics  partly  interpolated. 
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DaUy  Precipitation  for  A'agrust 

,   1933 

Day  of  SSffion^b 

Stations 

Drainage- 
basin              1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

i       10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

M 

21 

22 

13 

24 

25 

Z6 

27 

28 

29 

SO 

81 

0 

ity Ilil 

adelphia.        IIISj 
ansas  City  . .  iSi!  1 

Ouachita   

Mi 

]S7 
.72 
.97 

l.OS 
1.2B 

Qi 

!l5 
.20 

!82 

!82 

.10 

.79 

T. 

.13 

T. 

T. 

!66 
T. 

f.' 

.'6.5 

88 

;,32 

,72 
.23 
.10 
,23 
.72 

.'18 

1 

.99 
.42 
.31 

.'64 

.09 
.02 

...  1 

.'04 

.'86 
!.10 

.90 
.29 
.30 
.60 
.66 
.26 

;34 

.■32 

•■■ 

5.30 
2.74 

Mississippi     ..     . 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas ( 

6t .  Francis 

)i  'tV 

l;46 

'.08 
.41 

2.26 

.83 
.18 

Li4 

.'64 

t' 

.41 
.12 
.72 
.04 

1.40 
.39 

1.83 
.01 
.62 
.27 

".'17 

.06 
.23 
T. 

4!i2 
'.'64 

"83 
.02 
.30 
.03 

"!io 

.19 
.02 
.03 

'.'36 

'f.' 
.51 
.04 

!28 

'.'ii 

.31 

i'i4 

T. 

19 

4.81 

osville Illl 

i  Branch 

itonville  ..■•''' 
Lake  Outlet  .Hi 
ck  Kock  ...•■!?}  1 
thRVille......lll! 

jneville    •■ 

...|  .061 

3.51 
4  11 

.36 

.05 

'1'. 

T, 

2.04  i 

0  82 

T, 

,12 
,09 

'!06 

.12 
.17 

!63 

".'25 

.14 

;i6 

"56 

T. 

L.60 
.15 

1.18 
.06 
.09 

1.35 

']3i 

"5fi 
.05 
.26 
.80 

.23 
1.02 
.21 

"J3 
.65 
.05 

'ii-i 

f,' 
T,' 

5  67 

'!ii 
'.'.5i 

!56 
.45 

'i''.' 

.60 

'!i6 

T. 

3  49 

St.  Francis 

Arkansas 

White   

White   

Ouachita 

Ouachita 

Red 

'.  '.'ii 

.     .23 

.50 
.75 
.2S 
.33 

".31 

]98 

.'13 
.53 

4  87 

.08 

T, 

.06 

.07 

1.09 

7.72 
2.29 
2  99 

nkiey 1 

ico  Rock j 

T. 

T. 

T. 

.04 

1.04 
.11 
T. 
.10 

i;62 

.67 
.75 

.75 
.40 

i!6b 

.10 
.73 

T, 

1,92 
.08 

.03 
'.'i6 

2,23 

tha'ie  li 

Iter  Point  ...... 

rcudou Illl 

2.27 

'.S2 

'.'54 
.05 
,12 
.46 

'!52 

''05 

".62 

5  23 

.15 

',62 

T 

.42 

2.11 
4,00 
4,01 

White   

White   

Arkansas 

White   

White   

Ouacliita  

.4  rkansas 

Arkansas ,■ 

Mississippi     .  ■     ' 
White        

.    .is 

.10 

".60 
.90 

"os 

.29 

T. 

.88 

'/20 

.65 

2.27 

1.58 

.13 

i'.ob 

.26 
T. 
.53 

.64 

".bh 

.06 

.25 
.18 
T. 
.20 

tV 

.24 

.20 

1.10 

tV 

''64 

.14 

'.'78 
.78 

't. 

.03 

1.30 
.23 
.60 
.32 

't.' 

38 
T. 

'.'62 
.35 

.12 

.03 

2.09 

"!.52 
.06 

'.'14 

T. 

1.53 
.30 

2.10 

tt^Jiiy fn, 

't" 
't'.' 

//3 

'.'69 

3.09 

■■i" 

.05 
.85 
.35 

".25 

".si 

T. 

.05 

'f.' 
i]63 

"37 

'.'is 

T. 

'!66 

5.29 

"""^ 

T. 

'.'6i 
"63 

T. 

.11 

.05 

']o6 
't'.' 

'1'. 

'I26 

1.15 

.60 

2.30 

.02 

.15 

1.60 

1.94 

1.62 

.24 

.06 

i'.sh 

.18 
2.00 
1.43 

".21 
.48 
.66 

2.08 

"-42 
.38 

1,50 
,14 

".bb 

'!62 
T. 

2.18 
.-17 
.61 
.90 

't.' 

.35 
,60 

"i2 

1,7D 
,96 
.56 

1.85 
.60 

i]45 
OH 

3.97 

tter 

).s.sett ] 

nville 1 

rdaaelle Illl 

mas 

'.'62 

■f.' 
.72 

'!07 
.02 
T. 

''41 

'!03 
'.'06 

'15 
T. 

't.' 

.27 
.25 

'!i6 

'.'ii 
't.' 

'.'67 

'.lb 

'.'87 

';64 


.07 

']66 

'  >23 

1.28 
T 
.03 

■:5.5 

.38 
.85 
.21 

'^42 
i,'i2 

.10 
.32 

,48 

'.'63 

't.' 

','i2 
.08 
T. 

't'.' 

'53 

. . . . 

^42 
T 
1.29 

'.i4 
"!i6 

■f.' 
.11 
.02 
.14 

■.'36 
.15 

'!i2 

iisi 

1.04 
3,12 
4,17 
4,87 
4,06 

l^orado nil 

glaud  • 

reka  Springs.... 

Ouachita 

Arkansas 

White   

White   

Arkansas 

-Arkansas 

Red 

WV-.it-o 

'.'.  '.10 
. .     .69 

3.40 
2.08 
5.15 
5.93 

rt  omith "■• 

eeniaa  Sprgs. . 

Itoii 

orgetowu Ill 

bcrt 

av;itte  

leaa IHI 

gden 

ghlatid 

.01 

.23 

T. 

.17 
1.47 

..34 
1.40 

'!65 
.03 

.... 

6.19 

.05 
.63 

124 

'!68 

!28 

't'.' 

'.'45 

.05 

'.'34 
'.'75 

.58 

7.88 
2.84 

'!57 

'.'is 

'^50 
i!49 

i.'6.5 

1.30 

".ib 

4.75 

White   

i^ed 

Arkansas 1 

White. 

'.'  't.' 

'.68 

".62 
,01 

'.'10 

.03 

't',' 

.06 

't  " 

.07 

3.70 
3.49 
6.19 
3  11 
3.81 

Vv'hite 

Ouachita 

'  '06 

i.26 

2. '38 

4.21 

)t  Springs  ...... 

isiovilie 11 

aesboro Ill 

ad  Hill      

ttle  Kook..»" 

".20 
T. 

".bo 

.20 

4,20 

Ouachita  

White   

White    

Arkansas 

White            

'..  ".e.i 

..     .07 

't  ' 

.36 

01 

'.'34 

1.00 

■■r.' 

i.'58 

.13 
.03 

■;68 

.06 
.12 

'.'82 

';65 

't. 

.37 
.04 

'!35 
.56 

'.35 
1.34 
1.31 

'!48 

2!7i 

'!22 
.16 

'!i6 

':26 

T. 

".5S 

2.61 

.... 

.02 
.33 
,04 

.04 

24 

2.31 

•••• 

'1' 
T. 

't',' 

.03 
'J'. 

't.' 

T, 

'f,' 

T. 
T. 

f.' 

.76 
1.58 

2!  37 

5.94 
6.54 

'!63 
.04 

'!26 
'.'39 

.05 
.01 
.64 

.09 

'  '.12 

'!24 
.23 
.36 

.28 
.    .. 
3.5C 

,3C 

■f.' 

'."35 
.... 

therville .. 

idison Illl 

3.g"-j!''?- •,;. 

ali^r.rn                             1 

Arkansas 

St.  7"raucis 

Red 

Ouachita 

White   

St.  Francis 

St.  Francis 

White    

Ouachita 

Arkansas 

White   

Ouachita 

White   

Ouachita  ...     . 

O'uachita 

Reu 

Mississippi 

..     .30 
01  ... . 

'.'.  ".hk 

..     .76 

.45 
.17 
.33 

".6i 
.30 

1.02 
.60 
T. 
.06 
.25 

".41 
1. 01 
.55 
.38 
T. 
1*9 

''26 

't" 
'  '.27 
'.'12 

.75 

.2'} 

2I03 

.21 

.43 

2.02 

1.34 

.42 
!02 

't.' 

T. 

'!63 
.'6i 

"!57 
.08 

■^si 

.04 

'.6.  95 

4.02 

.63 

.04 
1.00 
1.60 

.34 
1.16 
1.76 
1.57 

.78 
1.78 

.04 

.73 
1.10 

.42 

i.06 
.55 
.68 

1.29 

2.48 
.15 

1.2c 
.04 

1.79 

45 

3.80 

immoth  8pg.     Ill 
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Daily   temperatures   for    August,   1933 
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\  Maximum 
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j  Maximum 
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'Sfl'hermomflters  are  read  in  the  moriii 


ig:  the  maximum  temperature  then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 
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GENSRAIi  StrmMARY 

This  was  the  warmest  and  wettest  September  since  Septem- 
ber 1925.  Although  maximmn  temperatures  were  not  unsea- 
sonably high,  mean  temperatures  were  below  the  normal  for 
only  one  or  two  days  during  the  entire  montli  with  depar- 
tures of  !0°  or  more  occurring  from  the  17th  to  the  19th  and 
during  the  last  week  of  the  month.  The  average  temperature 
for  the  State,  based  on  the  reports  of  62  stations,  was  78.5° 
which  is  4.1°  above  the  mean  for  the  past  43  years.  All  sta- 
tions for  which  normals  have  been  computed  had  positive  de- 
partures. Monthly  means  ranged  from  72.0°  at  Button  to 
82.0°  at  Highland.  The  highest  temperature  recorded  was 
102°  at  Hope  on  the  18th;  the  lowept,  41°  at  Button  on 
21st.  The  greatest  daily  range  was  47°  at  Hope  on  the 
and  at  Dumas  on  the  22d. 

Rainfall  was  heavy  to  excessive  in  most  of  the  northern  half 
of  the  State  during  the  first  four  days  of  the  month  and  at 
several  stations  in  the  northern  portion  of  the  southern  half, 
more  than  half  of  the  monthly  total  for  a  number  of  stations 
occurring  during  this  four-day  period.  Showers  with  heavy 
local  rains  occurred  about  the  middle  of  the  month  and  rain- 
fall was  general  over  the  State  from  the  24th  to  the  29th . 
Heavy  to  excessive  rains  occurred  during  the  latter  period, 
Georgetown  reporting  4.50  inches  and  Gravette  4.20  inches  on 
the  29th.  The  average  precipitation  for  the  State  for  the  87 
stations  reporting  was  5.10  inches  which  is  1.77  inches  above 
the  mean  for  the  past  43  j^ears.  Of  the  stations  with  records 
of  10  years  or  more.  23  had  negative  departures  and  46  posi- 
tive. Monthly  totals  ranged  from  0.17  inch  at  Magnolia  to 
14.92  inches  at  Grannis  with  stations  in  the  northwestern  por- 
tion receiving  the  heaviest  rainfall  and  those  in  southern  bor- 
der counties  and  south-central  sections  the  least.  The  greatest 
amount  measured  in  any  24-hGur  period  was  8.92  inches  at 
Grannis  on  the  12th.  The  average  number  of  rainy  days  was  8. 

The  cloudy,  rainy  weather  the  first  and  last  of  the  month 
was  unfavorable  for  cotton  but  otherwise  the  weather.'-was  gen- 
erally favorable  except  in  localities  where  heavy  to '■  e^jcessive 
rains  occurred  about  the  middle  of  the  month.  In  ""actions 
where  rainfall  was  heaviest  considerable  damage  wa^done'^-^kjad 
numerous  complaints  were  received  of  rank  growth,  ^heddirJg^.^ 
and  boll  weevil  activity.  Army  worms  appeared  ttte>]atter!' 
part  of  the  month  but  the  crop  was  far  enough  advance;^ ,  to 
prevent  serious  damage.  Late  corn,  rice,  meadows,  and  ixlivi'q^ 
crops  grew  under  conditions  mostly  favorable  except  in  locali- 
ties where  rainfall  was  heaviest  and  in  some  southern  sections 
where  the  soil  was  too  dry.  Flood  ptage  was  reached  at  Fort 
Smith  on  the  5th  and  a  loss  of  $3,600  was  reported,  very  little 
damage  occurring  elsewhere.  t.a.m 


Damag'e  from  Windstorm 
Bentonville,  26th,  considerable  damage  to  roofs  of  buildings,  porches, 
and  small  buildings. 

Damage  from  Iiig-htning' 
Near  Bentonville.  26th,  barn  and  contents  destroyed,  loss  $1,500. 
Near  Eureka  Springs,  26th,  general  store  and  contents  destroyed,    loss 
$5,000. 

Killed  and  Injured  by  liigrhtifing 
Cabot,  1st,  3  killed,  8  injured  during  electrical  storm. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 
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PRSSSURE,  WIND,  HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 
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co:!s:PA:aATivE   data  j"or  septekbeb 


Year 


Temperature 


ap 


1891 

1892 

1S93 

1894 

1895 

1896 

1397 

1898 

1899 

1300 

1901 

1902 

1903 

19'.i4 

1905 

1905 

1907 

1908 

1909  .    . . . 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915  ..... 

1916 

!917 

1918 

1919 

1920 

■i921 

m^ 

;«"23 

im- 

19j« 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

Period . 


73.4 

70.8 
74.0 
7.3.1 
77.1 
73.3 
76.6 
75.2 
71.9 
78.0 
72.6 
68.4 
70.7 
75.4 
74,2 
75.7 
73.9 
73.4 
74.7 
76.4 
79.0 
78.5 
71.7 
74.4 
74.9 
72.5 
7L8 
67.3 
74.6 
74.9 
79.6 
76.2 
73.0 
69.7 
SO.  5 
76.8 
75.9 
70,5 
73  4 
75.7 
78.4 
73.8 
78.5 
74.4 


-1.0 
-3.6 
-0.4 
-1.3 
+2.7 
-LI 
+2.  2 
+0.8 
-Z.  5 
+3.6 
-1.8 
-5.0 
-3.7 
+  1.0 
-0.2 
+  L3 
—0.5 
-1.0 
+0.3 
+2.0 
+4.6 
+4.1 
-2.7 
0.0 
+0.5 
-1.9 
-2.6 
-7.1 
+0.2 
+  0.5 
+  5.2 
+  1.8 
-1.4 
-4.7 
+6.1 
+  2.4 
+  1.5 
-3.9 
-1.0 
+  1.3 
+-4.0 
-0.6 
+4.1 


Precipitation 


0.94 

2.14 
3.  75 
3.56 
1.36 
3.25 
0.60 
7.35 
1.21 
4.25 
3.08 
5.06 
2.47 
2.46 
3.90 
6.24 
2.22 
4  00 
2  84 
2.41 
3.67 
2.40 
10.10 
3.19 
1.43 
3.40 
1.76 
4.63 
2.72 
3.56 
3.38 
1.25 
5.56 
3.99 
5.96 
3.90 
3.87 
0.45 
2.46 
4.10 
1.00 
2  54 
5.  10 
3.33 


as 


,  . 

>■. 

OJXJ 

a 

n 

a 
0 

0 

H 

-2. 39 
-1.19 
+0.42 
+0.  23 
-1.91 
-0.  OS 
-2.  73 
+4.  02 
-2. 12 
+  0.92 
-0.25 
+  1.78 
-0. 
-0.87 
+0.57 
+  2.91 
-1.11 
+0.67 
-0.49 
-0.92 
+0.  34 
-0. 93 
+  6. 
-0.14 
-1.90 
+  0.07 
-1.57 
+  1.  30  10.  10 
-O.Gl  6.30 
+0.',^3  8.25 
+9.06  6.96 
—2.08  5.89 
+  2.23  13.91 
+  0.66  11.10 
+2.63  15.61 
+0.  ()6li4.55 
+0.04ill.96 
-2.8Si  2.60 
—0.871  5.86 
+0.77|11.80 
-2.33  4.32 
-0,791  7.99 
+  1,77114.92 
21.95 


5.80 
6.12 
8.27 
8.94 
3.88 
6.07 
2.87 
21.  Ho 
3.00 
9.17 
8.87 
9.31 
7  38 
6.18 
8.03 
12,27 
13.63 
9.65 
8.05 
9.34 
10.00 
5.33 
17.84 
10.61 
4.79 
7.51 
5.26 


O.CO 

T. 
0.71 
0.40 
0.03 
0.69 
0,00 
3.^5 

T. 
1.24 
0.17 
2.53 
0.40 
0.16 
0.50 
2.33 
0.02 
0.84 
0.36 
0.05 
0.00 
0,33 
3.78 
0.41 

T. 
0  39 
0.05 
1.80 
0.42 
1.13 
0.67 

T. 
1,69 
0,86 
0.58 
0.27 
0.75 
0,00 
0.31 
1.21 
0.00 
0.30 
0.17 
0.00 


Number  of  days 


2 
3 
5 
6 
4 

10 
2 
8 
3 
7 
4 
8 
5 
5 
8 

10 
4 
7 
5 
5 
6 
4 

13 
5 
3 
6 
4 
7 
4 
6 
6 
3 
9 


OS  o 


Daily  Eiver  Stages  for  September,   1933 


Stations 


Fort  Smith.... 

Ozark  

Dardanelle 

Morrilton  ..  .. 
Little  Stock. 

PinomulJ 

Danville 


Kivers 


[Flood 
Istase 


.Arkansas., 

....do 

....do 

....do 

....do 

....do  

Petit  Jeat 


22 
22 
22 
20 
23 
2S 
20 


3 


6 


10  I   U  I   12   I  13  j    14  I  15  I  16  j  17  I  18  I  19  |  20  j  21  |   22  |  2!  i   24  I  25  j  26 


28      29      30     31 


14.2113.3 
IO.4I1O.8 
9.9  12.6 


8.0 
8.0 
10.8 
3.0 


9.6 
8.0 
12.4 
3.2 


15.0:20.6122  4llS.6 
12.l!l5.3'l7.7|l5.4 
12,3:15.318.5  18,6 
10.3ll2,5il6.6  17.8 
10.l!l0.9il4.5!l7.0 
12,7114.3115.8119.1 
2.9|10.1    7.8    6.7 


17.3114  6I12.  4110.  9 
14  2I12.2  10.2    8.3 


Ifi 

16.1 
16.5 
20. 2 
5.2 


1.5.4113.3)11.3 
14.6112.6110.2 
15.0!l3.8  11.5 
19,4  18,2  16 
4.2    2.6    2.2 


10.3 

7.41 
9,9 
8.2 
9.5 


9.4|10.0I  8.6 
6  5  5.8  6  2 
9.2  8.7  8. .31 
6,8  6,0  5.2 
7,7  6.5  5.9i 
5.2113.4111,9  11.  4|10. 4 
1.9    1.8    7.1    4.4    2.7 


8.31 
5,0 
8.2 
5.4 
5.2 


7.81 
4.5 
7.6 
4.3| 
5.21 
9.8 
2.5 


8.4 

7.6    7,0 

6  7 

6.6    6.6 

C.3[  6.11   5  8 

5.4 

5.3 

5.3 

5.6 

4  9 

4,6    3.7 

3  2 

2,9    2.9 

2  8 

2.5 

2,3 

2.0 

1.7 

1.4 

1.4 

7  1 

7.4    7.1 

6  7 

6.3    6.1 

6,0 

6.0 

5.8 

b./ 

5.4 

5,3 

5.2 

3  2 

3.5    3.7 

3  0 

2.2    1.7 

1.6 

1.6 

L4 

1.2 

1.0 

0.7 

0.4 

.3.7 

3.4    3-7 

3.8 

3.1    2.5 

2.1 

2,1    2,0 

1.9 

1./ 

1.7 

1.3 

8  9 

8.6    8.3 

8  H 

8.5    7.8 

7.3 

7.1    7.0 

6.9 

6.8 

6.7 

6.7 

1.9 

1.7    1.6 

1.6 

1.5    1.5 

1.5 

1.7    L8 

L8 

1.8 

L8 

1.7 

/» 


CLlMATOLOOiCAL     DATA:     AKKANSAS     SEOTiO^ 


September,  19.33 


OUmatolog'ioal  Data  for    September,  1933 


Amity 

Arkadelphia  

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee   Br;i,nch 

Beiitouville 

Big  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rock  

Blytheville  

Boouaville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point 

Claremtou    

Clinton 

Conway 

Coming 

Cotter 

Crosset  

Diuiville 

Dardauelle 

Uumas 

I)ut»on 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Favetteville   

t^orl  Smith ., 

Freeman  SpringsII 

Fulton 

Georgetown  .... 

Gilbert 

Grannis 

G-ravette 

Harrison 

Helena 

Higdon 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Jessieville 

Jonesboro 

Lead  Hill..  ••■■• 
LITTLE  ROCK 

Lurton ^. 

LutherviUe i-T 


Madison •  — 

Magnolia 

Malvern ■•••• 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott: 

Rison • 

Rogers  (near) 

8t.  Charles 

St.    Francis 

Searcy 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Sunset  

Texarkana , 

Thoruburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


State  Means 


o  « 
a> 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


Clark 700 

Clark   250 

Desha I'lo 

Stone TOO 

Independence  .  .  277 

Van  Buren 700 

Benton 1303 

Mississippi ;• 

Lawrence 259 

Mississippi 2.52 

Logan   465 

Monroe 205 

Izard 3S1 

Ouachita to** 

Dallas    I  

Howard I  ■470 

Monroe ^72 


Van  Buren 

Faulkner 

Clav   

Baxter . 

Ashley 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 
Sebastian.  ... 

Pope •  • 

Hempstead  .. 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Garland 

Craighead   

Boone 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

Lee  

Poinsett   

Soarcy  

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery  . . .  ■ 

Jackson  

Mo!>tgomery  .... 

Montgomery  ..-• 

Howard 

Mississippi ■ 

Franklin, 

Greene 

Woodruff 

Clay     

Jefferson  ., 

Randolph. 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

Arkansas  

Clav   

White 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Logan  

Washington 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . . . 

Mississippi 

Cross 

Desha 


516 

809 

293 

40S 

175 

327 

330 

162 
1590 

270 

229 
1465 
1451 

457 
2'240 

260 

200 

675 

900 
1250 
1052 

250 

445 

■377 
600 
750 
345 
650 
357 

2100 
775 

'315 
277 
600 
235 
229 

1070 

1185 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
301 
196 
307 
215 
300 
122 
329 
243 

1385 
175 
290 
236 
700 
209 
1050 

'332 
650 
675 
206 
800 
237 
250 
167 


38 
38 
49 
11 
34 
41 
28 

3 
32 

8 

19 
46 
29 
48 
28 
34 
29 
12 
50 
40 

6 

21 

17 

47 

28 

30 

33 

26 

33 

46 

52 
9 

48 

21 
9 

14 

36 

33 

61 

14 

14 

63 

42 

38 

27 

55 

7 

34 

3 

17 

47 

29 

21 

28 

19 

45 

14 

21 

34 

50 

5 

7 

4 

37 

38 

10 

17 


79.2° 


be 


Precipitation,  inches 


e?5 


77.2 

7f<.5 
74.7 


78.8 
80.0 
79.6" 
77.3 
80.0 
78.6 
81. 3 


80.2 
77  5 


80.6'- 


4.6 


+  4.6 
+  4.3 
+  3.9 


9o' 


+  4,4 


+  52 

+  51 


79.0 

81.2 

72.0 

81.6 

80.0" 

76.2 

75.6 

79.7 


76.9 
74  6 
75.1 
79.4 


+  4.2 
+  5.3 
+  3.5 
+  48 
+  50 
+  43 
+  3.4 
+  5.7 


97 
101 
101- 
96 
98 
98 
99 


100 
97 


Oh" 


18 


17 

17t 

18 


17t 

17t 

18 

17t 

17t 

17t 

loi 


96 
101 
90 
99 
100' 
92 
91 
97 


19 
16 

'ist 


+  3.4 

+  40 
+  5.1 
+  4.1 


82.0 

80.2'>  +  3.7 

80.0    +  4.6 


79.2 
76.6 
79  2 


78  1 

80' 9 
79.6 
75.0 
79.1 
78.2 
75.8' 
77.5 
78.4 
76.6 
77  0 
79-4 


+  4.8 
+  44 
+  5.1 


+  4.3 


95 
93 
93 
98 

101 
102'' 
98 

"97 
96 
95 


96 


17t 
17 
17t 
18t 
18 
9t 
17t 
18 


51 

48 

49» 

51 

49 

46 

51 


22 


51 
49 


lot 

17 
18 
19 

"ie" 

18 
18 

'is" 

17t 
19 


+  49 
+  5.0 
+  36 
+  5.3 
+  4.6 
+  3.6 
+  3.5 

+  5-4 
+  3  9 
+  5.4 


80.0 
81.0 

77  8 


+    7.2 
+  2.  U 


40 
27 
45 
33 
42 

3 

6 
23 

9 
46 
36 

2 
48 
13 
14 
39 

9 

8 
25 

9 


81.4 
77.2 
80.5 
80.8 
80  2 
75.2 


78.0 


80.2 
79.0 
74.8 
79.9 
77.4 


+  6.5 

+  3.8 

+  4.1 

+  4.8 

+  4 

+  4 


100 
99 
91 
95 
97 
94 
95 
95 
96 
96 

100 


100 
101 
95 


18 


18 
17t 

17t 

17 

IVt 

18 

10 

\1\ 

18 

17t 

18 


51 

49 

41 

54 

52» 

52 

48 

56 


21 
21 
20t 


21 

21 

2lt 

21 

21t 

22 

■Ji 


21t 
21 


40" 


3.35+0.25 


22 


46 
48 
47 
51 

'55' 
47L 

55 

'53' 
46 
59 


21 

22 

2L 

2lt 

21 

21 

21 

21 


53 


17t 
17t 
17t 


101 
96 
98 
99 
99 
94 


+  52 
+  49 


+  3.1 


79.9 


77.9 
77.4 


78.5 


+  3.9 
+  '3'l 


+4.1 


95 


18 

17t 

19 

18t 

171 

18 


97 
97 
90 
101 
98 


96 


102 


17t 


17t 

17t 

17t 

19 

18 


50 

49 

50 

51 

51 

6ie 

50 

54 

48 

43 

51 


21 
20 
21 
21 

"21' 
21 
21 

'21' 
21 
22 


21 


2lt 
22 
21 
22 
21+ 
8 
21 
22 
21 
21 
21 


40 
35 
30 
35 

'35" 
47" 
36 


1.12 
2.63 
4.25 
6.38 
6.57 
8.  6i! 
5.55 
9.78 
8.52 
2.94 
4.46 
e.34 
L19 
1.80 
6.08 
6.20 
7.62 
5.  -Xf. 
4.05 
5.60 
1.93 
5.82 
4.73 
2.03 
10.73 
1.43 
3.28 
6.43 
n.07 
7.16 
7.27 
3, 
7.36 
5.68 
14.92 
12.20 
5.31 


1.87 
-0.23 
+0.65 
+2.  69 
+3.35 
+4.84 

+6.' 

6.' 43 
+  0.98 
+2.  76 
-2.12 

L49 
+2.5 
+  2.51 
+  3.  90| 
+  I.92I 
+0.351 

-6'.  62 
+2.25 
+  1.30 
-0.71 
+  5.85 
1.60 
-0.25 
+2.14 
+  7.42 
+4.17 


35 


42 

44 

31 

36 

37 

28e 

37 

36 

40 

44 

38 


+  L4i 
+3.42 

tio 

+  8.38 
+  1.21 


3.22  -0.19 


1.99 
2.11 
2.37 
3.20 
5.77 
8.12 
6.00 


50 


16+ 

18 
17 


18 


53 


21 
22 
21+ 


21+ 

21 

22 

21 

21 

21 


22 


1.21 
-1.09 
-1.10 

+2 '.37 
+4.  49 
+2.  S3 


1.20 

0.60 

1.17 

1.13 

1.98 

1.45 

2.31 

L03 

2.64 

2.38 

2.06 

2.00 

1.32 

0.54 

1.04 

2.49 

1.93 

2  95 

2.00 

1.70 

1.20 

0-90 

2.10 

1.85 

1.55 

3.98 

0.63 

0.72 

1.51 

2.89 

4,01 

1.44 

2.12 

4.50 

2  50 

8.92 

4.20 

2.00 

1.03 

6.' 98 
0.75 
1.02 
0.80 
1. 2.1 
3.10 
3.50 


T"0 

■83 


5.13 
2.  23 
0.17 
3.70 
6.53 
4.99 
4,31 
5 

7.21 
4.22 
4.10 
3.03 
8.08 
3.7(1 
4.57 
4.49 
2.53 
7.40 
10.04 
4.67 
6.80 
4.11 
6.53 
1,26 
1 

2.52 
10.  Oi 


+  1.09 

-2.' 14 
+0.  51 

+2. 1 1 
+  1.47 
+1. 45 
+3.39 

+  1.46 

-0.24 

(>.  55 

4.47 


S6 


35 
39 
22 
42 
46 


41 


21+ 


21 


34 


-0.31 
+  4. 12 


+  1.78 

+6.' 55 
+2.96 
—1.45 
-1.61 
-0.81 
+6.26 


7.87 

5.50+2.52 

2.31 

+0.40 

+0 


3.74 
3.66 
11.91 
3.30 
5.33 
2.96 
1.30 
3.09 
2.28 
2  4; 
6.20 


5.10 


2.00 
0.83 
0.15 
1.40 
i.28 
1.73 
1.19 
2.75 
3  47 
1.6^ 
1.15 
0.90 
2.87 
1.10 
2.60 
2.31 
1.30 
2.80 
4.16 
1.62 
1  54 
1.78 
1.80 
0.90 
0.66 
0.86 
2.31 


+0.  39 
+  1  81 
-0.41 
-2. 68 


+  1.77 


L98 
1.83 
0.93 
1.16 
1.53 
5.65 
1  67 
2,10 
1.21 
0.50 
1.35 
0.95 
0.99 
2.26 


Number  of  days 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

o.« 

0.0 

6.6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

y.o 

0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'6'6 

0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 


11 

12 

11 

9 
12 

7 
5 

11 

9 
10 
10 


8.92  I  0.0 


n 
11 

7 
12 
10 
12 
4 
7 
4 

11 

VI 

11 

9 
10 
10 

11 

4 
7 
6 
8 
7 
6 


■a-o 


11 

15 
20 
12 
14 
16 

11 

16 

17 

18 

13 

19" 

20 

15 

14 

13 

17 

IS 

19 

15 

17 

12" 

13 

11 

10 

17 
9 

IS'' 

16 

16 

13 

16 

16 

18 

22 

15 

15 

21 

11 

'5 

12" 

15 

13 

18 

18 

16 

i3 

16 

8 
22 
13 

7 
13 
15 
16 
20 
14 
19 
14 
13 
12 
21 
18 
19 
16 
19 
17 
13 

9 

9 
18 
18 
18 

i7 
19 
21 
15 
14 
19 
15 
14 
12 
21 
10 
19 
18 
16 


15 


19 
10 

4 
12 

4 

0 

8 

6 

0 

7 
12 

3" 

2 

8 

15 
11 

4 

7 

8 

6 

5 

8" 

12 

16 

16 
V) 

14 
7" 
7 

10 

12 


0 
2 
8 
5 
5 
9 

23 

6" 
14 
14 

7 

5 

7 

io 
1 

20 
6 
9 
20 
15 
6 
7 
3 
3 
7 
4 


8 
1 
8 
5 
2 
7 
6 
10 
8 
9 
4 

'3 
4 
6 

13 

13 
5 
4 

10 
8 
6 
8 
3 
9 
5 


0 

5 

6 

6 
12 

8 
11 

8 
13 

5 

5^ 

7 

8 

7 

1 

6 

9 

5 

3 

9 

^ 
5 
3 

4 
4 
7 
3" 

4 
5 
7 
7 

12 
6 
7 

10 
4 

10 


ne. 

sw. 


sw, 
se. 


sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


sw. 

I  sw. 


e. 

se. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 


sw. 
s. 


sw. 

se. 

sw. 

s. 

s. 

sw 


Observer 


J.  W.Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Tater 

J.  E.  Scanlan 

U.   8.   Weather  Bureai 

C.  J.  Brooks 

Veinon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Kandolph 
R.  J.  Torry 

E,  R.  Wiseman 
J.  M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
John  C.  Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.   L.   Stephens 
E .  E    CordreT 
W-nfred  D .  Polk 
O.  B.  McSDa<lden 

G.  A.  Gifford 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Ben  .lohnsori 

J.   M     Rioketis 
J,   J.    Babb 
Dr.   R.   H     Harain 
Geo.   \V.   Niohoalds 
nni"'erslty  of  Arkansa 
n.  S.   Weather  Burea 
R.  j.  Mc  Cuiston 
r .  J .  Logan 
W.  P.    Owens 
S.  G.  Battenlield 
W.  E.  MoVay 
A.  F.  Stevens 
Louis  R.  Keck 
James  A.   Burnett 
Trumon  Brown 
J,    O.  Coolev 
N.   P.  O'Neal 
National  Park  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H.  Crosswhite 
U.  S,   Weather  Burei 
Miss  Mary  Sutton 
H.  G.  Lentiardt 
J.   W.  Eppes 
State  Asri.    School 
Mrs.  W-  L    Matthew 
S.  F.  Whittaker 
C-  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  .1.   Parks 

H.  W.   St.  John 
Miss  Rubv  Cook 

B.  S.  Halbert 

G    A.  Whittinston 
J.  D.  Henderson 
IJ.  S.  Forest  Service 
U.  S.   Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Dougla 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
W.  E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   F.    Edmlston 
Craig  vviiii.aras 
Mrs.   M.  \     Tisdale 
Carl  A.  Starck 

S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
S,  G.  Storv 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
n,  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmef 
Dr.  ChevfM!  Bevill 
Miss  Eveivn  Hoyle 
J.  R.  Huddieston 
D.  O.Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  K.  Barton 


Dover^r<Sex.  Route 5.T9^*rk«ia;  Luthej^le  R^^^^  measurement.     Data  in  Italics  partly  interpolated.  ^ 

•••24  hours  ending  midnight .    III124  hours  enoinif     ».  m^ ^ ^ ^ .^ 
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Daily  Precipitation  foi 

September,   1933 

Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

ao 

21 

22 

13 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

SO 

»i 

■3 
1 

Amitv 1 

Ouachita  

.93 
'). 

1.'06 

1.98 

1.05 

.02 

.80 

2.64 

.59 

.23 

i;32 

'!29 

2.' 96 
.09 

1.70 
.62 

1.20 
.12 
.10 

.'05 
.34 

.47 
.02 

't'.' 

't.' 

.... 

.61 
.60 
.31 
.60 
.23 
.30 
T. 
.22 
72 

'!62 
i'.iii 
'!65 
■f' 
'!63 

'.'69 
.01 

i!26 

■f.' 

'!32 
.14 
.94 
T. 
.55 
.10 
.63 
.12 
•  89 
.22 

2;4i 

.65 

.46 

■'io 

.97 

'!36 

'!65 
ilsi 

"!6i 
'f.' 

T. 
'.03 

■;32 

i!77 
.20 
.37 
.93 

1.52 

2.14 

.04 

.86 

.82 

".13 
.30 

".30 
.80 
.05 

'!05 

1.56 

.65 

'!82 

2.89 

.20 

.24 

4.' 50 

,14 
't'.' 

't'.' 

.08 

'!i9 

■.57 
T. 

.... 

— 

Arkadelphia.          1 
Arkansas  City  . .   1 

Ouachita   

Mississippi     .. 

White   

Wliite   

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis..  . 

White   

St.  Francis 

Arkansas 

White   

.01 

i'.vi 

.08 

1.25 

.55 

''i'V 

tV 

'.'43 
.44 
.43 

2.31 

.94 
1  8! 

.34 
2.06 

T. 

.85 

'[ss 

.59 
2.00 
.11 
.99 
03 

i'.v 

.30 

1.'45 

1.37 

.40 

55 

.90 

.47 

2.00 

.83 

.54 

'!i9 

.61 
.54 
.61 

"56 

T. 
T. 

'.'28 

'.'45 

.01 
T. 
.41 

3.35 
1.12 

2.63 

Arlberg 

.'17 

.30 

.51 

T. 

.V2 

.04 

« 

'.'26 

P>atesvi!le Illl 

Bee  Branch 

Benton ville  ....'♦' 
Big  Lake  Outlet  .  1 

-.82 
i  03 

'[36 

.65 

'f.' 
1.42 

'!i6 
'.'e-i 

.78 
T. 

.03 

'i''.' 

.'es 

. .   . 
.... 

4.25 
6.38 
6.57 

8.62 

Black  Rock  . . . .  ■    1 

.18 
2.38 

'[•-io 

T. 
i!9.3 

03 

5.55 

Blytheville 1 

Boone  yille    

'.'62 

't.' 

.03 

't.' 

.68 

T 

.51 

.35 

.38 

.38 

.35 

.19 

'[ig 

.66 
.10 
.78 
.72 
.43 

'']'.' 
.07 
.03 
35 

9.78 
8.52 
2.94 
4.46 
6.34 
1.19 
1.80 
6.08 
6.20 
7.62 

Brinklev II 

Calico  Rock 11 

White   

Ouachita 

Ouachita 

Red 

White   

White   

Arkansa-s 

White   

White   

Ouachita  

A  rkansas 

Arkansas 

Mississippi     . . 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White   

White    

Arkansas 

Arkansas 

Red        

.10 
.07 

2.30 
.41 

tV 

.90 

!03 
1.24 

".23 

.52 

1.04 

2.07 

.03 

T. 

.... 

T. 

.45 

.65 

.72 

'.'si 

T. 



'.'05 

".30 
.76 

Camden 

Carthage Ill 

Center  Pomt 

Clarendon Illl 

Clinton 

'  .'26 
.20 
.50 

.12 
.18 
.01 
.02 

i!64 

2.49 

'[is 

".a 

.08 

'.'37 

.03 

.26 

1.20 

';62 

.42 

'f.' 

'.'ii 

Corning 11 

5.33 

Cott<3r ll 

4.05 
5.60 
1.93 
5.82 
4.73 
2.63 

10.73 
,1.43 
3.28 
6.43 

11.07 
7.16 
7.27 

Crossett 1! 

Danville 11 

Dardanelle II 

Dumas 

1.20 

1.85 

.30 

3.98 

.44 
).51 
2.76 
2.01 

.87 

T. 

.60 
1.24 

.09 
2.90 
1.30 

.10 

.10 
.09 

i;™ 

.63 
.08 
.96 

2.11 
.24 

1.04 
.04 

'.'so 

.23 

1.10 

2.00 

22 

2.10 

1.75 

.20 

.36 

".2i 
.07 

.30 
.03 

T. 

:::: 

.10 
.60 

'f.' 

'.'13 
.02 

.60 

'!65 



.25 

't'.' 
'.'36 

'.55 
.23 

'^57 

'-2i 
'f.' 

.25 
.09 
.78 

'!ii 
'.'i2 

.31 
.23 

.45 
.46 

i.'43 

'!72 
.20 
.46 
.16 

1.05 

'.'si 

3!96 
1.07 

'  '.V3 
T. 

■.'64 
.05 

'f.' 

.02 

.60 

T. 

2.50 

'.'62 

Dutton 

"63 

'[65 
.03 
.10 
.20 

1.02 

.50 

'!23 
.02 
T. 

.04 

.34 

34 

'.'82 
.69 
.04 
.71 

'!87 

T. 

't" 

El  I/orado Illl 

England- 

Eureka  Springs 

Favetteville   

'f.' 

'.'46 

T. 
T. 

.02 
T. 

'!27 
.20 

196 
1.56 
1.44 
2.12 

.52 

';i7 

.36 

Freeman  Sprgs. .   1 
Fulton 1 

.90 
.06 

.73 

■."69 

.'63 

Georgetown I 

Uilbert 

White     

White    

3.98 
7.36 
5.68 
14.92 
12.  20 
5.31 
3.22 

Granuis 

Red 

01 

.85 

i.'os 

'.04 

.28 
'.'67 

.15 
.14 
.02 

8  9'' 

4.' 26 
'!98 

T 

Gravette  

Arkansas 

White 

Mississippi 

White 

1.88 
.37 

.24 
.50 
.12 

..    . 

Harrison 

.19 

.41 

■^7 

Helena Illl 

.18 

.... 

.10 

.38 

Higden  

Highland 

Ouachita 

.06 

".&b 
1.02 

1.40 
'f 

2.' 66 
.25 

.04 

":60 
.20 
.70 
T. 

.48 

'ios 

.19 

51 

.21 
.75 
.30 

'.'62 
.35 

';o5 

T. 

.55 
/23 

.61 

'.'63 

't'.' 
.02 

.98 
.45 
.27 
.45 
.14 
.50 
1.12 

i.'99 
2.11 
2.37 
3.20 
5.77 
8.12 
6.00 

Hope 

Hot  Springs  

Jessieville Ill 

Red 

Ouachita 

Ouachita  

'.'oi 

L.'o2 
,25 
.41 
.88 
.14 

i!68 
.83 

"J6 

'!62 

.07 
T. 

.18 

.27 

.'18 

't.' 
.60 

't'.' 

'!38 

';o8 

.01 

.... 
T 

1.76 
.02 

.... 

i]i6 
.01 

. 

.... 
'f.' 

■'i'.' 

'f.' 

"31 

".Ofi 
.35 
.06 

■f.' 

••• 



.41 

::;■ 

Jonesboro Ill 

White   

.04 
.29 

1.23 
3.10 

■f  ■ 

Lead  Hill      

liittla  Rock..'*' 
Lurton 

White    

Arkansas 

White   

Arkansas 

St.  Francis.... 
Red 

.08 
3.36 

'."46 

Lutherville 

Madison Illl 

Magnolia 

'f.' 

.50 

.09 

■f.' 
.90 
T. 

.03 
.01 

... 



".'is 

'!40 

';65 
1.20 

'.'08 
.21 
.01 
.66 
.06 
.32 

2.87 
.52 
.19 
.02 
.20 
.25 
.18 
.35 
.08 
.38 
.40 
.25 
.66 
.61 
.79 

T. 

.18 
T. 

'io'-i 

.20 
.72 

•••• 

5.' is 
2.23 
0.17 
3.70 
6.53 
4.99 
4.31 
5  71 
7.21 
4.22 
4.10 
3.03 
8.08 
3.  70 
4.67 
4.49 
2.53 
7.40 
10.04 
4.67 

Malvern {Ill 

Ouachita 

1.40 
.90 

'.'-40 

.■35 
.U 

.02 

.16 

't.' 

.01 

.25 

'!i4 

.25 
i!73 

.  .       . 

Mammoth  Spg.     Illl 

White   

St.  Francis 

'!9K 

'.'56 
.01 

1. 25 

1.67 

1.19 

.60 

.23 

1.68 

.56 

.20 

1.28 

.20 

■ 

1.10 

'.'8i 

2.76 
T. 
.12 
.15 

•••• 

Marianna 

.11 

'!48 

Marked  Tree....  Illl 

St-  Francis 

White    

Ouachita 

Arkansas 

.57 

.28 

3  47 

T. 

.57 

.21 

1.21 

.06 

.84 

.52 

.37 

1.10 

1.28 

.83 

1.50 

1.23 

.65 

.90 
.68 
.82 
.50 
T. 
.90 
1.65 
.77 
.21 

".bi 

1.82 
4.16 

l]54 

.03 

1.80 

.26 



.23 
.09 
T 

'.'56 

"04 

■;63 

.08 
.43 

.16 

Marshall 

T. 

.18 

T. 

T. 

.35 

.02 

';i6 

.51 

't'. 
'!63 

.09 

2.00 

.70 

1.15 

.90 

.01 

.79 

2.60 

2.31 

'.'46 
.38 
.23 
.20 

'!i7 

'.'26 

Mena Illl 

.01 
T. 

T. 
T. 

.21 
.07 
T. 
.03 

.19 

".85 

. .   . 

Morrilton |lll 

.06 

' 

T. 

Mountain  Home  •  • 

Wliite   

Ouachita 

.08 

Mount  Ida 

".iy 

'!.39 
T. 

'.'87 

.47 

i!78 

'!i9 

't.' 

.32 

......... 

Newport 1  1 

White   

Ouachita  .   . . 
Ouachita   .  - .  . 
Red 

Mississippi  — 
Arkansas 

.30 
.02 
.10 

2.80 
.28 
.82 
.51 
.04 
.15 

';o2 

'!46 
.02 
.18 

1.62 

i'.'M 
.20 
.30 

1.62 
.40 

'.'56 
.05 

'!6i 

••■• 

Norman 1 

Oden .  ll 

.... 

't.' 

'!66 

't'.' 

't'.' 

.47 
.15 

1.10 
.14 

't.' 

.27 

■;64 

.03 

'.'65 
.12 
.05 

.42 

T. 

■     • 

Okay 

.67 

Osceola 1 

".'26 
.12 

'."37 
.02 

".50 
1.16 

'!32 

i.'io 

':63 

.84 
.35 
.78 

't.' 

.... 

.'05 

.... 

".03 

.44 
"."47 

'!22 

.... 

Ozark I 

Paragould- 1 

f'atterson II 

figsjott 

St.  Francis 

White.... 

'!65 

Pine  Bluff Illl 

.Arkansas 

6.80 
4.11 
6.63 
1.26 
1.48 
2  52 
10.05 

Portland lit 

White   

Ouachita 

Ouachita 

1.45 

".90 
.20 

.68 

.01 

.05 
.86 
.15 

.06 

.19 

.31 

Rison 

Ouachita 

.37 

1.58 

Rogers  (near) 

White 

White 

1.08 

2.31 

.33 

.08 

.41 

T. 

T 

.28 

1.83 

.... 

1.21 

.^t.  Charles 

St.  Francis  Ill 

St.  Francis 

White • 

Ouachita 

.21 
1.83 

.12 
1.16 
1.53 
5.65 

.68 
.03 
.09 
.75 
.57 
2.05 

i.9-i 
03 
.93 

'[63 
1.40 

1.98 
1.50 

.26 

'!ii 

.04 
.13 
.15 
.10 

.16 

'!69 
.06 

.32 
!i9 

.82 
.77 

'i'.' 

't.' 

T. 

■''l'.' 

.12 

'.'i6 
.12 

.... 

... 

.16 

.47 
.59 
.28 

'!69 
.95 

■f.' 

.20 
.41 
.15 
.31 
.61 

T. 
.02 

.06 

'!6i 
75 

.58 
'.'62 

■;29 

.42 
.53 
.22 

15 

T. 
.02 

.82 
.06 

'J'. 

7.8? 
5.50 
2.31 
3.74 
3.66 
11.91 
3.30 
5.33 
2.96 
1.30 
3.09 
2.28 
2.42 
5.20 

Searcy  II 

.24 
(19 

Stuttgart II 

Arkansas 

.87 

.03 

.20 

".'35 
.13 

.21 

.08 
.05 

.82 

■•■• 

.... 

Subiaco 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

.75 
.62 

Sunset 

.:  T": 

Te.xarkana ||i 

'.'68 
1.21 

i;35 

'.'is 

T. 

1.67 

Thornburg 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

tv 

2.10 
.93 
.05 

'!« 

'.'73 

.60 
.04 
.45 

.96 
T. 

"67 

.01 

.01 
T. 

.07 
T 

T. 
T. 

'!6-4 

T. 

1.50 
T 

. .. . 

Waldron 

T. 
.20 

-'.'65 
31 

.03 
.15 

... 

.... 

Warren Ill 

'62 

.10 

ho 

.05 

Waters | 

Ouachita 

Mississippi   ... 
St.  Francis 

Wilson It 

Wynne 1 

.18 
.05 

.... 

.95 

.94 

2.26 

1 

Yancopiu.  -      .      I 

.\rkansas 

.09 

1.49 

.50 

.05 

.20 

.... 

T. 

T. 

.... 

Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers      1}°°^ 
Stage 


15 


Cotter    

Calico  Rock 

Batesville 

Neis'port 

Georgetown     

Clarendon 

Black  Rock 

Arkadelphia 

v^amceu      

Fulton 

Helena |Missis.sipp: 

4.rkan.sas  City do 


-.  White 
.do  .... 

...-do    .   . 

.     -do.... 

. . .   do  ... . 

..     do... 

..Black 

tOuachita. 

Ouachita . 
Red.. 


21 

18 
23 
26 
22 
30 
14 
12 
26 
28 
44 


3.0 
1.1 
5,6 
2.9 
1.4 
8.2 
2.8 
1.0 
3  9 
II. 1 
6.2 
7.9 


3.0 

3,3 

1.2 

1.4 

6.8 

6.8 

2.7 

2.9 

2.4 

3,2 

8.4 

0.2 

3.8 

7.0 

-1.2 

-1,2 

4.4 

4,1 

11.3 

11.1 

6.7 

6.9 

7.9 

8,4 

11,7 

6,5 
11. 
11. 

8. 
11.2 

7,6 
-0.8 

3,9 
11,7 

6.9 
10.4 


6.8 

6.9 
15.3 
14.1 
13.0 
15.7 

4.6 
-0.8 

4,3 
10.7 

8,5 
14,1 


4.5 

3,4 

9,3 

9.4 

14,3 

18,3 

3,4 

-0.6 

4.0 

9.8 

11,0 

15,7 


4 

2-4 
8,1 
7,0 
13.3 
18.9 
2, 

-0,8 
4,7 
10,7 
11,6 
16.1 


1  3 

2  1 

4  7 
1    4. 

5  9, 
219, 
7  2. 
2-0, 
5  4. 
ij  9, 
7|1!. 
1  16. 


8.6 
2  2 

6.5 

3.9 

8,l| 

18,5 

4.8 

-0,2 

3,9 

10.7 

10.6 

16.0 


3.8 
1.9 

7 

4.7 
I  7,0 
17.4 

4.2 
-0.6 

4.1 
11.6 

9.7 
14.0 


17 


3 
1 
6 

4. 

6 
15 

3, 
61-0, 
9  5, 
2|l2, 
81  8, 

on. 


3,6 
1.3 
6,5 
3,9 
6.4 

14.7 
3.0 

-0.8 
5-2 

11.  I 
7,7 

11,0 


3,4 

1,3 
6,0 
3.4 
5.8 

14.3 
2.8 

-0.8 
5.6 

11.1 
7.7 

10.2 


20 


3,1 

0.6 
5.9 
2.9 
5.2 

13.9 
2.7 

-0.8 
4,2 


21      22 


23     24     25     26 


J 


3.1 
0.9 
5.2 
2.5 
4.6 
13,5 
2.7 
■1,2 
4,1 
10,9|l],5  11.8 
7.9  8,2  8.2 
9.6    9.3    9.3 


3,1 
0.9 
5.4 
2,1 
4.1 
13,0 
2,6 
1,0 
4,2 


3 
0.7 

5 
2,3 

3,4 
12.5 

2,6 
-0,4 

4,1 
10,8 

7.7 

9.3 


11 

2, 
-0.0 
4.4 
9.5 
7.0 
8.5, 


27 


3,1 
0.2 
5.0 
2.0 
3.0 

11,1 
2,5 

-1,2 
4,4 
9,0 
6,9 
8.0 


3.1 

0, 

5.0 

1.8 

2.9 

10,9 
2,5 

-1,2 
4,2 
8,4 
6,8 
7.6 


28 


30 


3.1 
0.3 

5.2 
1.8 
2,7 

10.8 
2,4 

-0.6 
4.1 
8,3 
6.9 
7.3 


3,3 
2,4 
5.4 
4.9 
3.0 

10.7 
3,4 

-0.8 
4,0 

11,6 
7.5 
7.5 


■m 


.-■■y^ 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


September,  1933 


Daily  temperatures    for    September,   1 933 


Stations 


9     10 


A  ^;t„f.&  i  Maximum 

Amitv§9   i  Minimum 

T,  4.       -11     SiS  S  BIa,ximum 

Batesville  ^§ i  Minimum 

i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 


Bee  Branch 

Bentonville  '** . 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock'^$. . 
Camdeii5$ 


r-.„.tv,„„„  i^s  S  Maximum 

Carthage  55 \  Minimum 


Center  Point. 


I  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 

Crossett55 !  ^SSIS 


Conway  . 
Corning . 


S  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
(  MinimuD- 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximiim 
I  Minimum 
_       ».      Ml  S  Maximum 

Fayetteville ,  Minimum 

j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximtmi 
'  Minimum 
„  i  Maximum 

■"''I'^  (  Minimum 

Hot  Springs.  S  Maximum 


Dardanelle  . . . . 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 


Fort  Smith"* 

Gravette 

Harrison 

Helena 


Highland. . 


Jonesboro  . . 
Lead  Hill .... 
Xiittle  Rock.***. 

Lutherville 

Magnolia 


Marianna 

Marked  Tree$'5... 

Marshall 

Mena 

Morrilton'S^ 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Ozark^i'i 

Pine  Bluff 

Pocahontas 


(  Minimum 
S  Jiaximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
1  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
„  1  S  Maximum 

Malvern  ,  Minimum 

.,  iv,  c.     •„„   i  Maximum 

Mammoth  Spring,  j  Minimum 

)  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
t  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
I  Jiinimum 
)  Jlaximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
(  Jliniraum 
J  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
„     ^,   „  ,  j  Jlaximura 

j'O'^l'ind i  Minimum 

_  ,.  S  Jiaximum 

Pi'ewott j  Minimum 

J  Maximum 
^^son (  Miiu'mum 

i  Maximum 

Searcy (  Minimum 

„^  ^,        .  S  Maxinuim 

Stuttgart j  Minimum 

~         ,  )  Maxinmm 

Texarkana  !  Minimum 

'.  Maximum 
■  I  Minimum 

S  Maximum 
••  (  Minimum 

(  Maximum 
"■  '  Minimum 

\  Maximum 
■■  (  Minimum 


Thornburg 

Warren 

Wilson 


Wvnnfi  . 


90 

71 

92 

66 

93 

73 

93 

72 

89 

68 

90 

71 

88 

73 

95 

68 

81 

66 

90 

74 

90 

70 

80 

68 

81 

67 

90 
72 

81 

64 

85 

67 

89 

70 

92 

74 

92 

70 

39 

74 

91 

69 

87 

6S 

88 

70 

87 

70 

90 

73 

92 

72 

81 

6S 

88 

70 

91 

66 

79 

70 

90 

70 

88 

68 

84 

69 

89 

70 

89 

71 

85 

69 

91 

74 

88 

65 

94 


70 
83 
70 

72 
84 
70 
92 
72 
72 
63 
92 
74 
90 
72 
71 
66 
73 
65 
73 
68 
72 
64 
73 
67 
91 
71 
94 
70 
9- 

7: 

86 
71 
87 
70 
75 
69 
86 
71 
75 
66 
93 
74 
91 
70 
78 
68 
89 
70 
89 
70 
75 
73 
86 
68 
84 
70 
76 
68 
90 


70 

96 

72 

79 

64 

93 

74 

91 

71 

78 

67 

82 

65 

86 

70 

81 

64 

74 
69 

92 
72 
95 
71 
95 
70 
88 
72 
91 
72 
76 
69 
90 
73 
82 
68 
95 
73 
93 
71 
82 
72 
90 
69 
90 
70 
74 
69 
86 
67 
87 
71 


72 
81 
71 
95 

72 

88 

72 

92 

73 

87 

63 

95 

73 

91 

70 

87 

69 

87 

69 

89 

72 

86 

65 

84 

70 

93 

71 

96 

71 

98 

70 

92 

72 

83 

71 
89 
70 
87 
72 
89 
70 
95 
73 
93 
71 
81 
70 
88 
71 
86 
69 
80 
69 
90 
70 
84 
72 
85 
70 


92 

70 

90 

66 

88 

69 

87 

69 

90 

68 

92 

70 

90 

70 

90 

66 

92 

71 

92 

69 

97 

71 

93 

70 

90 

69 

93 

72 

91 

68 

91 

70 

84 

64 

92 

72 

91 

74 

85 

68 

87 

68 

91 

72 

91 

64 

86 

69 

89 

70 

96 

70 

98 

69 

91 

70 

88 

70 

89 

69 

88 

71 

92 

68 

94 

71 

93 

70 

S6 

68 

89 

71 

90 

70 

87 

68 

89 

69 


92 

70 

92 

63 

92 

67 

89 

65 

92 

67 

92 

68 

92 

68 

91 

67 

92 

70 

92 

08 

96 

71 

93 

68 

92 

65 

92 

71 

91 

68 

92 

69 

88 

57 

91 

72 

93 

69 

91 

65 

90 

65 

92 

72 

89 

64 

91 

63 


70 
87 
68 
93 
67 
88 
70 
91 
70 
89 
72 
90 
68 
93 
72 
95 
70 
72 
69 
88 
69 
90 
70 
94 
69 
89 
65 
90 
71 
87 
69 
.„,  87 
87 1  89 


69 

98 

71 

94 

63 

94 

09 

90 

69 

91 

64 

88 

72 

93 

66 

90 

71 

94 

68 

85 

64 

89 

70 

92 

67 

86 

65 

90 

67 

90 

70 

92 

64 

91 

65 

90 

68 

91 

69 

90 

73 

91 

67 

88 

70 

93 

71 

93 

69 

90 

68 

90 

70 

94 

70 

90 

60 

89 

72 

88 

65 

85 

65 


931 

65 

92! 

62 

93 

65 

89 

64 

94 

67 

94 

05 

93 

04 

93 

64 

93 

65 

93 

62 

97 

65 

93 

66 

94 

65 

9i 

67 

91 

64 

93 
68 
87 
55 
92 
69 
94 
08 
91 
65 
89 
64 
91 
89 
89 
60 
90 
63 
90 
68 
97 
63 
92 
67 
94 
66 
91 
69 
92 
62 


94 

94 

65 

66 

93 

94 

63 

69 

92 

94 

66 

69 

88 

90 

62 

64 

94 

94 

68 

78 

93 

96 

85 

67 

94 

89 

92 

94 

83 

85 

97 

94 

66 

71 

93 

93 

65 

68 

97 

97 

67 

70 

94 

95 

68 

71 

9S 

94 

65 

69 

94 

95 

88 

74 

91 

94 

69 

a 

65 

94 

64 

94 

63 

86 

63 

89 

68 

93 

65 

85 

62 

90 

63 

SO 

68 

92 

63 

91 

60 

93 

65 

90 

66 

91 

69 

93 

65 

91 

68 

93 

65 

94 

65 

89 

65 

93 

69 

94 

69 

89 

57 

89 

69 

90 

63 

90 

61 


91 

63 

90 

61 

91 

08 

92 

63 

91 

62 

93 

70 

99 

73 

88 

68 

94 

67 

92 

71 

93 

80 

90 

70 

93 

65 

9; 

63 

95 

65 

88 

63 

90 

71 

93 

07 

86 

61 

90 

65 

92 

68 

91 

62 

93 

58 

93 

68 

92 

65 

91 

70 

93 

65 

94 

69 

05 

67 

95 

66 

91 

67 

91 

71 

94 

68 

91 

80 

90 

61 

91 

66 

91 

85 


94 
69 
93 
68 
96 
70 
91 
66 
95 
70 
92 
69 
92 
70 
95 
68 
93 
69 
92 
68 
99 
69 
94 
72 
94 
68 

76 

88 

71 

91 

71 

87 

59 

93 

72 

94 

69 

92 

66 

90 

66 

92 

71 

87 

68 

90 

66 

87 

711 

90' 


89 
67 
89 
67 
90 
69 
87 
69 
91 
72 
91 
67 
92 
69 
92 
68 
89 
70 
90 
69 
89 
69 
92 
70 
93 
71 
94 

90 
69 
90 
70 
85 
61 
85 
71 
90 
70 
88 
70 
88 
69 
91 
72 
82 
65 
90 
88 
89 
72 
91 
69 


15 


92 

71 

92 

73 

94 

62 

88 

74 

94 

68 

92 

71 

93 

70 

89 

62 

90 

73 

93 

69 

87 

65 

90 

63 

93 

70 

92 

85 

95 

64 

94 

74 

92 

66 

90 

74 

94 

69 

90 

74 

95 

73 

92 

71 

92 

73 

86 

75 

95 

65 

93 

64 

88 

75 

92 

71 

89 

71 


90 
71 
94 
72 

95 

64 

89 

73 

92 

68 

92 

70 

91 

69 

88 

65 

87 

71 

93 

70 

93 

65 

95 

69 

GO 

73 

94 

65 

91 

65 

94 

71 

92 

69 

91 

72 

94 
68 
97 
68 
94 
70 
91 
79 
91 
71 
92 
72 
91 
67 
90 
68 
51 
72 
92 
70 
88 
89 


88 

70 

91 

72 

93 

67 

87 

71 

90 

68 

87 

70 

91 

68 

87 

66 

83 

72 

90 

71 

84 

67 

93 

88 

88 

70 

91 

67 

88 

64 

91 

72 

90 

70 

89 

72 

90 

89 

93 

70 

87 

69 

89 

68 

89 

69 

90 

71 

85 

65 

90 

64 

87 

72 

90 

72 

90 

88 


70 

89 

71 

94 

71 

82 

60 

91 

73 

88 

71 

88 

67 

83 

66 

81 

72 

83 

67 

90 

67 

89 

69 

95 

71 

88 

72 
84 
70 
91 
72 
90 
67 
84 
71 
85 
68 
91 
74 
86 
70 
87 
05 
89 
70 
90 
70 


92 

65 

89 

70 

92 

71 

85 

69 

94 

73 

93 

71 

95 

74 

92 

70 

93 

72 

92 

69 

95 

70 

95 

73 

90 

72 

93 

73 

90 

73 

97 

74 

86 

65 

93 

74 

93 

73 

84 

89 

82 

89 

88 

72 

86 

57 

80 

65 

93 

72 

98 

72 

94 

69 

92 

73 

92 

74 


93 

69 

93 

69 

93 

70 

78 

64 

94 

69 

92 

89 

97 

71 

89 

70 

94 

69 

94 

69 

96 

70 

95 

71 

92 

69 

94 

89 

90 

69 

98 

71 

81 

63 

96 

73 

96 

71 

78 

68 

79 

09 

84 

72 

83 

58 

84 

69 

94 

72 

96 

69 

97 

67 

94 

70 

92 

69 

84 


16 


18 


20 


21 


22  23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


69 
90 
75 
90 
70 
94 
T. 
93 
71 
84 
69 
89 
74 
91 
71 
80 

72 

87 

69 

92 

72 

931 

68 

91 

66 

94 

74 

90 

72 

94 

74 

91 

70 

92 

72 

94 

70 

94 

72 

90 

72 

92 

73 

94 

65 

92 
69 
91 
75 
91 
721 
93 
88 1 


92 

74 

88 

68 

95 

71 

95 

68 

85 

67 

92 

72 

93 

89 

89 

87 

88 

68 

89 

72 

87 
60 

93 

64 

95 

71 

88 

70 

96 

73 

91 

86 

93 

89 

94 

70 

91i| 

70 

92 

70 

95 

72 

97 

88 

92 

64 

93 

72 

93 

69 

93 

{■)'.) 


69 
89 

68 
95 

72 

98 

68 

97 

69 

95 

70 

97 

89 

97 

89 

97 

70 

90 

69 

97 

69 

94 

72 

95 

71 

99 

69 

87 

63 

98 

74 

97 

69 

88 

71 

88 
70 
92 
72 
90 
68 
90 
68 
95 
73 

101 
73 
98 
68 
94 
70 
95 
72 
94 
68 
93 
73 
91 
70 
95 
70 
95 
67 
88 
67 
92 
72 
95 
71 


98 

70 

96 

69 

98 

69 

98 

67 

98 

69 

98 

70 

9, 

72 

91 

70 

96 

68 
101 

71 

90 
60 
98 
71 
99 
70 
92 
70 
91 
76 
96 
71 
93 
65 
91 
68 
97 
71 
99 
71 

100 
69 
97 
70 
96 
74 
96 
07 


98 
69 
95 
68 
98 
70 
92 
69 
97 
70 
101 
68 
101 
71 
96 
70 
98 
89 
97 
69 
98 
70 
99 
71 
95 
68 
98 
69 
96 
70 
98 
71 
90 
60 
99 
73 
100 
71 
92 
71 
91 
68 
97 
73 
91 
68 
93 
68 
98 
69 
98 
71 
102 
67 
98 
70 
97 
72 
96 
67 
94 
74 
96 
70 
100 


94 
73 
95 
68 
97 
68 
99 
67 
91 
71 
95 
71 
97 
70 
93 
79 
93 
68 
95 
71 
95 
68 
96 
63 
98 
71 
95 
88 
100 
73 
96 
70 
97 
70 
98 
69 
99 
89 
95 
70 
97 
72 
100 
68 
9i 
85 
95 
72 
95 
70 
95 
69 


99 
88 
91 
75 
93 
71 
97 
70 
94 
79 
93 
8' 
94 

96 
69 
96 
62 
100 
73 
95 
70 
101 
74 
96 
69 
97 
70 
99 
70 
99 
71 
95 
70 
97 
74 
99 
70 
98 
67 
95 
74 
97 
69 
94 
88 


96 

69 

93 

70 

96 

69 

88 

60 

94 

71 
100 

68 

98 

72 

95 

69 

98 

69 

98 

68 

99 

69 
100 

70 

9; 

73 

98 

71 

95 

71 

K'O 

72 

86 

63 

99 

71 

98 
72 
89 
74 
88 
71 
94 
73 
87 
71 
91 
68 
98 
73 
96 
70 

100 
68 
95 
70 
95 
75 
94 
66 
95 
74 
94 
70 
98 
70 
97 
67 
90 
73 
94 
74 
94 
70 
93 


85 


89 

56 

89 

73 

87 

58 

88 

71 

81 

48 

88 

75 

85 

66 

83 

53 

80 

50 

86 

63 

83 

48 

81 

54 

83 

62 

94 

68 

89 

69 

84 

66 

86 

54 

84 

50 

83 

66 

85 

68 

94 

73 

87 

68 

78 

54 

92 

87 

81 

61 

87 


80 

53 

86 

48 

86 

51 

83 

50 

82 

51 

94 

48 

89 

49 

87 

51 

89 

49 

88 

48 

91 

51 

90 

51 

85 

49 

88 

50 

88 

51 

88 

50 

81 

41 

90 

54 

90 

52 

85 

52 

83 

48 

90 

56 

84 

49 

8i 

47 

84 

51 

91 

56 

94 

47 


9; 
68 
95 
72 
95 
67 
98 
63 
96 
74 
95 
68 
100 
75 
94 
71 
98 
70 
99 
69 
99 
71 
95 
70 
96 
73 
101 
68 
97 
63 
96 
73 
94 
72 
94 
69 


84 

64 

85 

63 

82 

55 

86 

59 

86 

61 

91 

56 

90 

70 

82 

60 

87 

72 

92 

72 

89 

68 

86 

60 

86 

67 

94 

67 

84 

55 

92 

70 

86 

58 

82 

57 


89 

5; 

88 

46 

85 

60 

88 

53 

90 

50 

90 

50 

80 

50 

83 

5;'. 

87 

51 

85 

87 

50 

84 

55 

88 

48 

87 

43 

89 

51 

87 

52 

89 

54 

85 

49 

86 

50 

91 

51 

90 

51 

85 

53 

88 

.53 

91 

49 

89 

43 

84 

53 

84 

48 

85 

47 


54 

90 

54 

89 

72 

88 

64 

94 

63 

88 

69 

90 

63 

87 

52 

95 

61 

95 

51 

94 

59 

90 

60 

94 

52 

8' 

59 

90 

5' 

92 

50 

9; 

4'. 

81 

52 

87 

51 

88 

51 

83 

90 
57 
90 
54 
82 
52 
91 
47 
89 
55 
90 


93 

53 

89 

58 

91 

59 

90 

70 

87 

59 

97 

68 

91 

53 

94 

58 

90 

53 

91 

51 

95 

60 

93 

59 

88 

61 

00 

55 

94 

65 

95 

52 

87 
60 

93 

57 

90 

55 

89 

72 

89 

70 

94 

71 

89 

69 

89 

60 

88 

59 

96 

62 

95 

57 

93 

68 

£2 

61 

93 

63 

88 

62 

93 

66 

93 

60 

94 

54 

85 

61 

86 

60 

89 

60 

82 

90 
66 
88 
58 
94 
63 
92 
66 


61 

91 

60 

94 

62 

94 

54 

91 

55 

93 

55 

93 

52 

91 

68 

94 

59 

93 

56 

92 

64 

91 

60 

94 

65 

84 

53 

90 

61 

90 

65 

88 

66 

87 

63 

91 

67 

87 

63 

88 

68 

91 

68 

90 

64 

83 

57 

91 

67 

87 

70 

93 

55 

87 

68 

90 

63 

91 

70 

93 

60 

87 

56 

89 

62 

91 

59 

82 


71 

85 

65 

85 

71 

84 

72 

90 

71 

91 

74 

90 

69 

88 

65 

90 

71 

90 

55 

91 

73 

89 

71 

89 

70 

92 

70 

87 

71 

93 

70 

84 

81 

93 

73 

86 

71 

84 

71 

8i 

70 

89 

73 

83 

89 

84 

59 

92 

68 

94 

67 

92 

71 

89 

71 

86 

62 

88 

71 

85 

71 

86 

70 

92 

72 

8; 

71 

82 

68 

89 


73 

90 

72 

89 

71 

89 

71 

89 

74 

85 

70 

92 

73 

86 

74 

99 

73 
80 
70 
92 
75 
87 
73 
82 
72 
82 
72 
88 
74 
82 
61 
8. 
60 
88 
72 
95 
70 


68 

77 

73 

82 

71 

68 

57 

78 

67 

86 

73 

87 

68 

72 

67 

85 

73 

79 

73 

82 

67 

85 

73 

78 

69 

93 

73 

88 

73 

90 

73 

77 

66 

86 

74 

81 

73 

74 

59 

76 

59 

76 

65 

76 

55 

85 

61 

88 

73 

94 

72 


61 
95 
62 
93 
60 
88 
57 
91 
50 
93 
59 
94 
54 
88 
55 
90 
57 
95 
58 
91 

''11 
88 
55 
90 
58' 
90 
57 


85 

68 

88 

62 

93 

57 

90 

58 

93 

59 

91 

61 

93 

66 

SO 

54 

95 

66 

92 

65 

95 

64 

90 

58 

92 

65 

91 

69 

90 

65 

84 

62 

93 

59' 

92 

60 


88 
62 
79 

88 
72 
85 
66 
88 
70 
88 
69 
85 
70 
851 
66 
91 
70 
84 
68 
93 
71 
91 
71 
90 
69 
85 
69 
90 
70 
90 
69 
86 
69 
89 
68 
90 
58 
87 
!  68 


86 

67 

87 

68 

83 

67 

83 

65 

96 

69 

89 

65 

86 

66 

93 

66 

92 

65 

92 

67 

90 

69 

73 

65 

SO 
74 
89 
69 
94 
69 
81 
68 
96 
70 
91 
69 
82 
66 
84 
67 
91 
70 
84 
05 
81 
66 
94 
67 
92 
06 


83 

71 

83 

72 

90 

72 

84 

70 

85 

73 

86 

73 

88 

75 

87 

70 

93 

72 

90 
73 
90 
73 
84 
71 
86 
741 
89 
68 
84 
74 
88 
75 
89 
71 
86 
72 


93 

65 

81 

67 

85 

69 

83 

67 

82 

66 

95 

71 

91 

65 

77 

67 

93 

67 

92 

67 

94 

71 

88 

70 

73 

65 

92 

69 

87 

70 

90 

62 

81 

61 

93 

73 

02 

71 

83 

85 

85 

65 

92 

73 

83 

65 

79 

66 

87 

62 

93 

87 


82 

72 

81 

75 

83 

65 

90 

72 

88 

73 

83 

72 

84 

70 

82 

72 

81 

70 

83 

70 

89 

591 

83 

68! 

84 

68 


66 

84 

66 

81 

67 

88 

68 

87 

68 

93 

67 

92 

66 

78 

64 

90 

67 

87 

65 

75 

64 

86 

65 

87 

70 

82 

66 

90 

64 

86 

68 

90 

70 

94 

70 

77 

64 

95 

70 

93 

67 

95 

67 

87 

88 

91 

68 

92 

68 

89 

67 

90 

70 

89 

63 

86 

64 


92 

68 

89 

65 

90 

67 

85 

71 

90 

68 

92 

72 

94 

68 

82 

67 

93 

66 

92 

64 

93 

71 

94 

68 

90 

64 

94 

66 

92 

69 

95 

68 

82 

65 

94 

69 

91 

66 

87 

71 

85 

70 

91 

72 

86 

69 

88 

62 

91 

69 

94 

68 


93 
72 
78 

66 

80 

68 

88 

70 

86 

69 

95 

72 

94 

71 

80 

65 

86 

69 

80 

65 

77 

66 

89 

70 

84 

69 

77 

66 

92 

67 

81 

58 

88 

70 

93 

70 

77 

65 

89 

88 

93 

70 

96 

67 

86 

67 

89 

70 

94 

70 

89 

70 

89 

69 

81 

65 

80 

65 


91.5 

66.8 

88.9 

65.5 

90.1 

66.9 

84.7 

64.7 

89.9 

67.6 

92.7 

67.3 

92.5 

66.7 

88.9 

65.7 

92.7 

67.3 

92.0 

65.) 

94.0 

68.6 

92.5 

68.0 

88.6 

66.4 

92.8 

68.5 

90.1 

67.8 

94.1 

88  4 

83.8 

60.2 

92.8 

70.3 

91.5 

68.4 

85.7 

66.8 

85.3 

65.8 

89.5 

69.9 

85.6 

63.7 

86.2 

64.0 

90.6 

68.3 

95.0 

88.9 

94.4 

65.9 

90.9 

69.2 

89.8 

68.6 

88.9 

64.4 

88.2 

70.3 

89.1 

67.1 

93.0 

68.8 

92.5 

66.8 

84.6 

85.;-< 

89.2 

69.0 

89.9 

66.5 

83.7 

68  0 

88.4 

86.6 

88.4 

68.5 

88.2 

64.9 

90.4 

63.6 

90.6 

68.2 

88.6 

67.0 

9'2.3 

70.4 

88.7 

65.6 

92.9 

68.1 

93.2 

88.3 

92.7 

67.6 

89. 0 

67.0 

90.9 

69.6 

93.0 

66.8 

89.7 

65.0 

90.4 

69.4 

89.8 

06  0 

89  2 

65.6 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated^  ***Midni,ght  to  midnight.   ^^Thermometers 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almot,t  always  occurs. 


ire  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature 
Weather  Bureau  Office,  Little  Rock,  Ark.  -10-23-33-1000 
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XXXVIII     LiTTLS  Rock,  Ark.,  October,  1933  No.  10 


GEITERAIj  STJBtMARY 

Temperatures  during  October,  1933,  averaged  slightly  above 
Lormal,  while  precipitation  was  generally  deficient  except  in 
he  northwestern  portion.  The  coldest  weather  of  the  month 
ccurred  either  the  8th  or  9th  or  on  the  25th  or  26th,  a  few 
tations  reporting  freezing  temperatures  on  these  dates,  while 
he  highest  temperatures  occurred  generally  either  on  the  1st, 
1th,  20th,  or  21st,  or  during  the  last  three  days  of  the  month 
?hen  departures  were  from  10°  to  15°  above  normal.  The 
.verage  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of  62 
tations,  was  62.6°  which  is  0.1°  above  the  mean  for  the  past 
;3  years.  Of  the  stations  with  records  of  ]0  years  or  more,  27 
lad  positive  departures,  25  negative,  and  one  normal.  The 
lighest  temperature  recorded  was  90°  at  Center  Point  on  the 
.st  and  at  two  other  stations  on  later  dates;  the  lowest,  H0-'  at 
3utton  on  the  8th.  The  greatest  daily  range  was  48°  at  Calico 
flock  on  the  11th. 

Scattered  showers  occurred  during  the  first  ten  day?  of  the 
nonth  and  more  general  rains  from  the  12th  to  the  16th  and 
Tom  the  19th  to  the  23d  and  showers  on  either  the  26th  or 
I7ih.  The  average  precipitation  for  the  State  for  the  88  sta- 
tions reporting  was  2.83  inches  which  is  0.32  inch  below  the 
mean  for  the  past  43  years.  Of  the  stations  with  records  of  10 
^ears  or  more,  only  16  had  positive  departures.  The  northwest- 
ern portioj)  of  the  State  received  the  heaviest  rainfall  while 
the  greatest  deficiency  was  in  eastern,  north-central,  and  south- 
central  sections,  with  monthly  tota's  ranging  from  0.58  inch  at 
Higden  to  7.73  inch?s  at  Dutton.  The  average  numt)er  of  days 
with  0.01  inch  or  m;^re  was  5  though  a  number  of  stations  had 
only  two  or  three  rainy  days.  Thf^  greatest  amount  measured 
in  any  24-hour  period  was  4.33  inchfS  at  Texarkana  on  the 
16th.' 

The  weather  during  October  was  very  favorable  for  all  out- 
docir  activities  and  the  growth  of  nearly  all  crops.  Cotton 
pi^^king  progressed  rapidly  and  was  almost  completed  by  the 
close  of  the  month  except  in  the  northeastern  portion.  Light 
frost  occurred  at  a  number  of  stations  and  heavy  frost  and 
freezing  temperatures  in  some  sections  but  practically  no  dam- 
age was  done  to  growing  vegetation.  Late  corn,  beans,  toma- 
toes, and  other  truck  crops  grevv-  under  favorable  conditions 
except  in  s^ome  sections  where  rainfall  was  lightest  and  the 
soil  too  dry.  Rice  harvest  was  completed  and  threshing  well 
along  by  the  close  of  the  month  and  the  yield  was  above  the 
average.  Streams  in  h!1  sections  were  at  low  stages  most  of 
the  month.  t.a.m. 


Damage  by  Lightnuig- 

Lulherville,  26th,  barn  and  contents  destroyed,  loss    $1,000. 


Corrections:  September,  1933 

Ozark,  maximum  temperature  on  30th  should  be  92°,  mean 
maximum  89.0°,  mean  temperature  78.0°,  departure  from  the 
normal  +2.2°.  Thornburg,  minimum  temperature  on  30th 
should  be  78°. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 


1 

2|3 

4 

5 

6 

7  8 

9 

10 

Il|l213 

141516 

1718 

1920J2122 

2324 

25J26  27  28129  30 

31 

Dense  Peg 

Light  Hall 

Moderate  Hail.. 

Heavy  Hail 

Thunderstorms  • 

li 

'i 

1 

J. 

_i 

:: 

3 

_i. 

J 

12'; 

..     .    1 
..    1    . 

iii  ii 

8 

. 

•■1   •    ^i  2 
1..    ]    3 

1113   5  20 

.)  2 
..1  . 

"1'.'. 

'.'bo 

. .  10|  2   2 

'ii.X'.   '■ 

1 

PRESSTJRE,  WIND, 

HTTMIDITY,  AND  SUNSHINE 

Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level) 

Wind 

Eelative 
humidity 

Stations 

Pi 

a 

30.. 39 
30.34 
30.34 
80.33 

0 

QJ 
^ 
0 

J 

p 

Pil 

a  ^ 

II 

0 

03 

0 

d 

P 

10 

15 

15 

7 

g 

03 

a 
0 
0 
a 
0 

a 

A 

^   CO 

B<  0 



30  07 
30.05 
30.08 
30.08 

2 
2 
2 

IS 

29.80 
29.85 
29. 7» 
29.74 

15 
7 
7 
7 

5.6 
7,6 
7.3 
6.8 

16 
23 
21 
22 

sw 

EW 

s 
n 

75 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

84 
81 
79 

58 
53 
52 

62 

58 
57 

72 
73 
74 

COSEPAaA'riTE 

DATA    FOR 

OCTOBER 

ys 

Temperature           | 

Precipitation                  1 

Number  of  da. 

Year 

P.? 

as 

h  ighest 
Lowest 

p 
< 

q5 

^^  >-■ 

H 

>> 

S3 

.S'So) 

0) 

^4 

>. 

■a 

3 

o 
5 

1891 

60.4 

-  2.1 

92 

27 

0.65 

-2.50 

2.54 

0.00 

0.0 

2 

25 

4 

2 

1892 

63.8 

+ 1.3 

92 

27 

X2(, 

-1-0.11 

9.07 

0.27 

0.0 

6 

lb 

V 

8 

1893 

60.  5 

-  2.0 

99 

23 

1.30 

-1.85 

3  43 

0.25 

0.0 

3 

24 

4 

3 

1894 

(.3.0 

-f  0.5 

96 

24 

1.52 

-1.63 

3. 79 

0.10 

0.0 

3 

22 

5 

4 

1895 

57.1 

-  5.4 

95 

21 

1.44 

-1.71 

2.91 

0.37 

0.0 

4 

19 

b 

6 

1896 

60.8 

-   l.V 

98 

25 

3.59 

-1-0.44 

7.01 

1.50 

0.0 

6 

18 

5 

8 

1897 

67.6 

-f  5.1 

99 

28 

2.01 

-1.14 

5.36 

0.29 

0.0 

3 

21 

b 

4 

1898 

60.0 

-  2.5 

100 

23 

5.44 

-1-2.  29 

11.18 

2.82 

T. 

8 

lb 

7 

8 

1S99 

65.6 

+  3.1 

101 

28 

2.88 

-0.27 

6.52 

0  76 

0.0 

5 

19 

7 

b 

1900 

66.  0 

-1-3.5 

97 

32 

4.31 

-hi.  16 

8.43 

1.19 

0.0 

6 

14 

10 

V 

1901 

G3.  7 

+  1.2 

95 

27 

2.07 

-1.08 

5.03 

0.53 

0.0 

4 

18 

9 

4 

1902 

62.5 

0.0 

90 

27 

2.68 

-0.  47 

7.10 

0.88 

0.0 

4 

18 

9 

4 

1903 

CO.  9 

-   1.6 

97 

26 

2.22 

-0.93 

4.87 

0.24 

0.0 

4 

1'/ 

8 

6 

19!i4 

62.5 

0.0 

100 

20 

0.94 

-2.  21 

3.32 

T. 

0.0 

2 

23 

b 

3 

19li5 

61.1 

-  1.4 

92 

23 

4.49 

-H,34 

8.31 

1,57 

0.0 

7 

15 

11 

b 

1906 

58. 2 

-  4.3 

94 

25 

2.38 

-0.  77 

4.08 

0.28 

0.0 

6 

18 

5 

8 

1907 

61.9 

-  0.6 

96 

23 

3.03 

-0.12 

10.85 

1.26 

0  0 

6 

ib 

7 

8 

1908 

59.2 

-  3.3 

93 

24 

0.48 

-2.  67 

2.12 

0.00 

0.0 

2 

21 

b 

4 

1909 

63.0 

-1-0.5 

98 

24 

2.15 

-1.00 

4.84 

0.00 

0.0 

3 

b 

4 

1910 

62.9 

-1-0.4 

96 

16 

5.19 

-1-2.  04 

16.01 

1.27 

T. 

6 

21 

5 

5 

1911 

62.7 

+  0.2 

101 

25 

1.67 

-L48 

4.18 

0.41 

T. 

5 

14 

9 

8 

1912 

63.8 

-h  1.3 

96 

22 

2.97 

— O.IH 

6.55 

0.51 

0.0 

4 

18 

8 

b 

(913 

60.1 

-  2.4 

95 

IS 

5.41 

-t-2.  26 

9.31 

2.28 

0.6 

9 

13 

y 

9 

1914 

03.  0 

-h  0.5 

93 

21 

1.74 

-1.41 

5.35 

0.00 

0  0 

5 

'1 

8 

10 

1915 

63.4 

-1-0.9 

94 

26 

2.83 

-C.32 

6.79 

0.10 

0.0 

4 

22 

4 

b 

1916 

62.8 

-1-0.3 

96 

21 

2.30 

-0.85 

5.05 

0  57 

0.0 

4 

21 

4 

b 

1917 

56.6 

-  5.9 

99 

12 

1.89 

-1.20 

4  12 

0.20 

T. 

5 

21 

b 

b 

19i8 

65.6 

-1-  3.1 

100 

30 

3.99 

-f  0  84 

8.58 

I.  10 

0.0 

8 

13 

i) 

13 

1919 

66.6 

-h4.1 

98 

33 

10.90 

-1-7.75 

18.28 

0.31 

0.0 

14 

b 

b 

20 

1920 

64.2 

+  1-7 

93 

25 

4.39 

-H.24 

8.18 

1.66 

0.0 

7 

lb 

b 

y 

1921 

61-6 

-0.9 

96 

27 

0.72 

-2.43 

1.47 

T 

0.0 

3 

23 

4 

4 

1922 

63-1 

-t-  0.6 

98 

20 

1.47 

-1.68 

4.35 

0.15 

0.0 

4 

18 

b 

V 

1923 

59.2 

-  3.3 

94 

20 

3. 53 

- 1-0  38 

7.34 

0.90 

0.0 

7 

12 

9 

10 

19^4 

64.9 

-1-  2.4 

96 

yi 

0.29 

-2.86 

2.13 

0.00 

0.0 

1 

24 

4 

19>j 

58.7 

-  3.8 

98 

13 

7.73 

4  4.58 

13.89 

3.57 

0.1 

10 

12 

5    ^14 

1 926 

64.9 

-f-  2.4 

99 

23 

5.77 

-t-2. 62 

12.  OS 

2.49 

0.0 

8 

10 

5 

11 

19 '7 

66.0 

-1-  3.5 

ini 

30 

3. 13 

-0.02 

8.25 

0.82 

0.0 

5 

|22 

8 
9 
9 

7 
8 
5 
7 
J 

I'ilH 

66-3 

-t-  3.8 

iO( 

27 

4.  74 

+  1 .59 

11.58 

1.33 

(1.0 

8 

lb 

7 

1929 

62.2 

-  0.3 

93 

19 

4.29 

-1-1.14 

9.33 

l.U 

0.0 

7 

Il5 

5 
7 
4 
7 
6 

1930 

60.1 

-  2.4 

92 

17 

4.89 

+  1.74 

8.  45 

L49 

0.0 

6 

1 '' 

i9:n 

67  1 

-h  4.6 

9S 

26 

2.35 

-0  80 

10.22 

0.65 

0.0 

1932 

60  8 

-    1.7 

94 

M 

3.41 

+11.  26 

6.12 

0.91 

0.0 

!19 

1933 

62.0 

+  0.1 

90 

30 

2,83 

-0.32 

7.73 

0.58 

0.0 

5 

19 

18 

Period  — 

62.5 

101 

12 

3.15 

18.28 

0.00 

T. 

Daily  Kiver  Stages  for  October,  1933 


Stations 


Fort  Smith... 

Ozark  

Dardanelle 

Morrilton  . .  . 
Iiitli*  itook 
Pine  Bluff  .... 
OanviUe 


Rivers 


..Arkansas... 

....do 

....do 

....do 

....do 

....do 

Petit  Jean. 


''lood 
Stage 

22 

22 

22 

20 

23 

25 

20 


1 


4    ! 


10      11      12  I  13      14      15      16  ]  17      !8      19      20     21      22  I  23 


24  I  25  i  26  I  27      28     29      30      31 


I 


6.3i 
1.81 
5.0| 
0.2! 
l.O! 
6.4 
1.7 


8.3!  7.9 
2.4  4.2 
5  2    5.7 


7.4 
3.9 
7.1 
2.2I 
1.0| 
5.7 
1.4| 


7.0 
3.3 
6.6 
3  0 
2.3 
5  7 
1  4 


6.11 
2  5 
6  0[ 
2,01 
2.6! 
7.6; 
1.21 


5.8 
2.0 
5.5 
1.0 
1.8 
.3;  7.0 
.2|   L2 


4  8[ 
1  3 
4.9i 
0.3 
0  9 
5.  9l 
1.21 


5.8:  6.4i  6  8 
1  2'  1  0|  2  7 
4.6!  4.6|  r,.i>. 
-0.2,H).3i-0.1 
0.5!  0  Si  0.3 
5.4I  5.2I  5.0 
1.2|   1.1     1.3 


7.7    7.4 


7,01  8.0 
3.7  4.3 
C.9|  6.7 
2.61  3.0 
2.  ll  2  6 
6.7  6.9 
2.1    4.6 


10.3 
5  9 
8.9 
6.2: 


5  8'  5.9 
9.81IO.2 
5.9    3,5 


8.4 
6.0 
9.1 
6.1 
5.3 
10.1 
2.6 


7.51 
4.5 
8.0 
6.5| 
5.9j 
9.S| 
2.51 


7.3 
3.6 
6.1 
4.2 
5.1 
9.81 
2..3J 


6.6 
3,3 
5.4 
2.4 
3,1 
8.4 
1.9 
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October,  1933 


Olimatolog-ioai  Data  for    October,   1933 


Stations 


Counties 


Amity.......  

Arkadelphia,  

Arkansas  City  

Arlberg 

BatesviUe 

Bee   Branch 

Bentonyille 

Big  Lake  Outlet.  H 

Black  Rook 

BlythevUle  

Booneville 

Briakley 

calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point  .... 

Clarendon    

Clinton ...  

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset  

Danville 

Dardanelle 

Dums.s 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eu-eka  Springs... 

Fayetteville   

Fort  Smith 

Freeman  SpringsJl 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

Jonesboro 

Lead  Hill.--- •■•••• 
LITTLE  ROCK- 

Lurton  -... ,,., 

Lutherville U 

Madison 

Magnolia 

Malvern.  .......--■ 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott... 

Pine  VAntt 

Pocahontas  

Portland 

Presoott 

Rison ■■--- 

Rogers  (near).... 

St.  Charles 

St.    Francis 

Searcy 

Story - 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana  

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


State  Means 


Observer 


Clark . 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren 
Benton  — 
Mississippi 
Layfrence  . 
Mississippi 
Logan  — 
Monroe  — 

Izard 

Ouachita  . 
Dallas   ... 
Howard .  . 
Monroe 
Van  Buren 
Faulkner 
Clay   .... 
Baxter  . . 
Ashley  .. 

Yell 

Y'ell  

Desha 

Madison 

Union . . 

Lonoke. 

Carroll 

Washington 

Sebastian.  . 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy . . 

Polk.... 

Benton 

Boone . . 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead... 

Garland   

Little  River... 

Garland 

Craighead  ... 

Boone 

Pulaski 

Newtou 

Johnson 

St.  Francis... 

Columbia 

Hot  Springs.  . 

Fulton 

I^ee  

I'oinsett   

S'.-arcy 

Polk 

Conway 

Ba.tter 

Montgomery 

Jackson  

Montgomery 
Monlgomery 

Ho^vaTd 

Mississippi  . . 
Franklin, — 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson  — 
Randolph . . . 

Ashley 

Nevada 

Cleveland .  . . 
Benton  — 
Arkansas  ... 

Clay  

White 

Montgomery 
Arkansas .   . . 

Logan  

Washington. 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 
Mis.sissippi  . . 

Cross  

Desha 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Sown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs-  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   B.   Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  0.  Howe 

Samuel  Norris 

?'.  H.  Handolph 

R.  .T.   Torry 

E    R.  Wiseman 

.:.  M.  Knight 

P.  K.  Wylio 

John  C.  Fioyd 

J.   W.  Bisltop 

A.   L.   Stepiiens 

E.  E-  ik.rdrej 

Winfred  B .  Polk 

O.  B.  McSnadden 

G,  A.  Gifiord 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goc'dier 

Ben    lohnson 

J.   M    KJckp.tts 

J,  ,7     Babb 

Dr.  R.   H.    Haralu 

Geo.   W.   Nichoidds 

Uni'.»rBity  of  .Vrkansai 

0.  S.   Weather   Bureau 

R.  J    Mc  Cuiston 

T    J .  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

S.   G.  Battenlield 

W.  £.  MoVay 

A.  K.   Htevaiis 

Louis  R.  Keck 

Jaraes  .-k.   Burnett 

Truinon  Brown 

J.    O.  Coolev 

N.   P.  ONeal 

National  Park  Service 

H,  C.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  SisterB 

J.  H.  Crosswhite 

U    S.   Weat'-ier  Bureau 

Miss  Marv  Sutton 

H.   G.  Leuhardt 

J.  W.   Eppes 

State  Agri.    School 

Mrs.   VV.  L    Matthews 

S.F.  Whittaker 

C    N.   liouck 

Charlss  Walton 

A.  .K  Parks 
E.   W.   at    John 
Miss  Rubv  Cook 

B.  S.  Halbert 
G    A.  Whlt'clngton 
J.  D.  Henderson 
TJ.  S.  Forest  Sarvlce 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Kuth  H.  Douglas 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.   Heagler 
Carroll  King 
W.   E.  Baker 
V.  C.   Wrig'ht 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.    Ecraision 
Craig  Williams 
Mrs.   M.  \     Tifdale 
Carl  A.  Starck 

S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
S.  C.  Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H    S.  Brashear 
Edward  E.  Holme? 
Dr.  Chevw«  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
D.  O.  Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


Dover :  Index.  Route  5,  Tr.a':V°^lil94''hofiIendi^  7  »  m         'l^^  ^^  next  measurement.     Data  in  Italics  partly  interpolated^ 

'"■24  hours  ending  nudmght .    I1IU4  hours  enamg  i  ».  m.    ^ ^ _ _ _ 
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CLLMAlOLOGlCxlL     DATA;      ARKANSAS    8ECTK)N 
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Daily  Precip 

.taSion  i'or 

October,   1933 

Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3       4 

5 

6        7 

8 

9 

10 

U 

13 

13 

14 

15 

16      17 

i« 

19 

30 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

29      SO 

81 

0 

litv nil 

kadelphia.       ||l 
kaiisas  City  .  .Ilil 

Ouachita  

Oiiachita   

Mississippi     .. 

While   

White   

Arkansas 

.06 

'!i7 

.... 

•••• 

'i'ii 

■.'46 

"■ol 

.74 
.83 
T. 

't." 

".Oi 

2.00 
.56 
.95 
.50 
.91 

'f.' 

1.27 
1.03 
1   8'^ 

.   .. 

.... 

.... 

".'06 
T. 

"!85 

■  [is 
.,53 

.58 

';48 

.65 
.70 

'f." 
T. 

"!33 
.10 

"i'".' 

.10 
.05 

::.": 

.... 

•'• 

2.74 
0.99 
1.33 

Iherg 

.24 

■■ 

1.98 

.27 

1.17 

't'.' 

.37 

".32 
.90 

't'.' 

tesville lill 

.15 
.22 

.02 

t' 

.25 
.08 

4.00 

e  Branch 

'.12 

.84 
.81 

T. 

11 
T. 

.■34 

".is 

2.59 
2  76 

ntonviUe *'" 

rLab8  Outlet  .11 

Arkansas 

St.  Francis..  . 

White  

St.  Francis 

.Arkansas 

White   

I!6s 
'.'52 


.... 

1 

.b/ 

.04 

T. 

.73 

.02 

.35 

1.45  1.00 
....    T. 

•••• 

":. 

5.33 
2.66 
4.12 

>ck  Rock II 

ytheville Ill 

1.35 

one'.'ille    

.... 

.02 

.08 

..56 

.26 
1.22 

.60 
1.48 
1.70 

.95 
1.26 

'.'08 
1.33 

.70 
1.50 
.V'd 
.79 
.70 

2.' 40 
.75 
.63 
.09 
.01 
1.12 
1.50 
.55 
.10 
.50 
.95 
.20 
.67 

.05 

.... 

.80 

3.08 
2.12 

mkley ill 

1 

.12 
.15 

■f." 

■f.' 

lico  1.!  ock 11 

White   

Ouachita 

Ouachita 

Red 

.07 

T. 

T. 

.... 

T. 

T. 

.60 
.10 
.60 
.42 
.05 
.20 
.15 
.30 
.78 

'.(ih 
.37 
T. 

■:65 

.14 
.  90 

1.  2;» 
.02 
.67 
.50 
T. 
.90 
.13 
.30 

1..5S 

T 

'!i5 
'tV 

'••• 

.18 

2.'52 

.... 
82 
.82 

".is 
".lit 

.16 
.73 

.  60 

"36 
.44 
.84 
.46 
.18 

T. 

'1 

::::i:::: 

T. 

.40 

1.82 

i'J'Istl 11 

2.28 
2.30 

rthage Ill 

ntar  Point 

T. 

.reu(\on 1111 

White     

.14 

.03 

.... 

3.89 

nton 

White    

Arkansas 

White    

White    

Ouaciiita  

.■Srkans;is 

Arkansas 

Mississippi     • . 

V/hite   

Ouachita 

.42 
.15 

tV 

.02 

T. 

.10 

.... 

.22 
1.37 
1.70 

.63 

.'96 

T 

.20 

2.05 

48 
.35 

1.48 
1.74 
8.28 
3.78 
3.09 
2.55 
3.00 
1.79 
1.88 
7.73 
2. 86 

nwav 

'.'02 

'.'o-s 

't" 

.09 
.05 

.... 

rniag IIH 

.60 
T 

.05 
.02 

tter Ilil 

.25 
1.03 
.35 
.41 
.25 

"?i 

Dssett II" 

T. 

T. 

uvilie 111! 

rdanellc III! 

inas 

.... 

'.'l7 

.... 
.... 

T. 

r" 

i!n5 
'!6i 

.04 
T 

.... 

tton 

T. 

1,59 
.... 

2.04 

.40 

Oorado Ilil 

gland. 

reka  Springs  — 

'/26 
.03 
.10 

'."25 
.28 

1.07 
.57 

i;29 

.86 
1.14 
2.54 

.18 
1.15 

T. 

.30 
85 
.01 

.... 

White   

■White   

.04 

.01 
T. 
.50 

2.  05 

vettev.lle    

5.92 
2.35 
5.44 
2.05 
1.14 
4.71 
3.04 
6.89 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

'■:: 

Oo 



1 

T. 

.18 

esreau  Sprgs. .  11 
Iton 1! 

.28 

T 

.11 

1.00 



0-^ 

orgetown Ill 

White     

Whits   

Red 

A  rkansas 

White 

Mississippi 

.... 
.... 

.... 
.... 

;::; 

';C7 

'!76 
T. 

.... 



T. 
1,50 

.02 
2.93 

.80 

'.'43 

.48 
.20 

hert 

annis 

'!03 

't'.' 

.17 

.45 
.28 
.84 

.37 
.78 
T. 

.05 

!46 

1.57 

.36 

'f.' 

'.'80 
.27 

;: ". 

lena 1111 

4  04 
0.93 
0.58 
2.27 
1.42 

gdon 

White :... 

Ouaciiita 

Red 

Ouachita 

Red 

Ouachita  .  .   . . 

White   

White    

T.' 

■]62 

:;:; 

... 

.10 

— 

ghiand 

pe 

t  Springs  

aex 

sieville 111! 

aesboro 11 '1 

.52 

.40 
.52 
.32 
.40 
.04 
.61 
.11 

'!47 

'.'46 
.35 
.12 
.02 
T. 
.70 
.87 
.26 
.5b 
.65 
.05 

".Oti 
".OS 

't.' 

1.75 

.42 

1.00 

'  **' 

!85 
.33 

i;i.5 

'!68 
.08 

l.2b 

".50 
.24 
.22 
.70 

1.75 

".&6 
.37 

2.00 
.8,5 

1.03 
.52 
.12 

i.os 

2.20 
.80 
1.18 

i;33 
.06 
.47 
.84 
.20 

.   . 

.... 



•••• 

— 1 

'.'09 

'!i5 

T. 
1.34 
.90 

3;26 

'.'33 
.10 

't'.' 

.... 

'."•26 
.02 

":23 

.... 
".'i'i 

".bb 

.06 

:: " 

2.46 
2.38 
1.73 
1.48 
3.83 
1.61 

ad  Hill       

.04 
.04 

'!35 

.21 

i.'og 
''io 

" 

:;": 

ttle  Bock.  ."■* 

.Arkansas 

White   

.\rknnsas 

St.  Francis 

Red 

Ouachita 

White   

St.  Francis 

T. 

'.'28 

.09 

'.'26 

.... 

■•  • 

therviP.e 

664 

bdison 111! 

1  83 

,gunlia 

irnmoth  .Spg.    ll  1 

iria.una 

irkad  Tree.... Ilil 

'."6,5 
.13 

.15 
.35 

"."28 

'.'is 

.86 
';56 

.... 

'."26 

'.19 
.09 
.18 

'i". 

.14 
'!27 

•■  • 

1.38 
2.87 
1.49 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White   

Ouachita 

White   

Ouachita  .    .. 
OuaTjbita   ...  . 
Red 

'.'26 

•■•• 

... 



.... 


"!24 

".a 

.65 

.96 
T. 

••• 

1  79 

;aa 11,1 

2.64 
2.60 
2.02 
2.83 
3.11 
1.69 

:;■; 

'Mo 

jiintain  Home  •  • 
)imt  Ida 

.71 

.30 

.85 

wport ill! 

.81 

)rman l!ll 

en 11,1 

.54 
.44 

■.'03 
T. 

■.■31 



.... 

'!« 

■;26 

i.76 
1.07 
1.50 
.9) 
1.12 
2.85 

".75 
.95 
.75 
3.5 

.61 

.... 

't." 

.01 

1 — 

2.91 

2.04 
1.86 
6.33 
2.19 
3.30 

3."i6 
1.71 
3.93 
0.73 
1.35 
1.94 
5.60 

3.62 
1.58 
2.28 
1.06 
3.39 
6.20 
5.n 
2.89 
4.(15 
1.62 
4.12 
2  38 

.06 
.26 
,50 

... 

;::: 

ceola 

Mississippi ... 
Arkansas 

.10 

.... 

.... 

.86 
.41 

.'03 

.09 

1.20 

2.10 
.04 

i.26 

.47 
.28 
.35 

"!48 

ragould- 

St.  Francis 

St   Francis 

!04 

.10 
".03 

r. 

tterson 1!!1 

ne  Bluff .ill! 

White 

St.  Francis.... 

Arkansas 

White   

Ouachita 

Ouachita  

".hi 

.oS 

'.'63 
.28 
.76 

'195 

.... 

1.35 

.12 

.. . 

rtland !!li 

3S 

.97 

1.54 

.34 

.39 

.40 

.91 

.09 

.70 

4.33 

.02 

.87 

1.30 

2.65 

1.70 

1.02 

.71 

.05 

son 

.13 
1.12 

■f.' 

.05 
.70 
.05 
.27 
1.14 
5^ 

'."68 

'.13 

'f.' 
'.'lO 

— 

* 
.54 

".96 

'.'88 
1.20 

i.'os 

.32 

* 

2.10 
"t".' 

.27 

".H3 

)gers  (near) 

White 

White 

St.  Francis 

White 

't'.' 

.19 

— 

■ 

'.'32 

.38 

;29 
'ii'i 



.  Charles 

arcy  11 

i.'oo 

.71 
.06 
.10 

T 

'.'.'.'. 

".12 
.24 

. 

.... 

Ouachita 

.... 

.16 

'isa 
.73 
... 

i!i2 

.... 

i!i5 

1.81 

'f.' 

attgart 1! 

.Arkansas 

T. 
T. 

biaco 

Arkansas 

Arkansas 

'.30 

T 

.03 

.08 
32 

'.'63 
T. 

nset 

1 

xarkana |lll 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Mis.sissipDi    ... 
St.  Francis.... 

"m 

.16 
't'.' 

•■•• 

'.'08 
".&{ 

■:26 

.... 

:::: 

lornburg 

aldron 

.... 

.56 

1.05 

.10 

.86 

arren 1 

.02 

aters 1 

.... 

:::-j:::: 

llSOTl 1 

".ii 

05 



.20 

1.14 
0.99 

mcooin.        .    Ill 

Arkansas 

.07 

1 

r  • 

! 

— 

't. 



n^i 

... 

.12 

i 

Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


'ttet    .White  . 

dieo  Rock do  .   .. 

itssville do    .  . 

iwport do 

lorgetown     do 

arendon do    .. 

ack  Rock Black 

•kadelphia Ouachita. 

""den      Ouachita  . 

ilton  ...Red.. 

Siena iMississippi 

•Kansas  City no 


21 

3.2 

4.9 

4,9 

18 

2  7 

3,5 

3,1 

23 

7.6 

8,1 

8.4 

20 

6.9 

6,1 

.5.5 

32 

4.7 

6,8 

7,6 

30 

10.7 

11.1 

12.4 

14 

3.0 

3.0 

2.8 

12 

-0.4 

-0,2 

-1.2 

26 

4  2 

4.4 

4.3 

23 

11.1 

9.7 

8.5 

44 

8.0 

8.8 

9.0 

48 

7,7 

7.8 

8.3 

4.91  4 
3.81  2 
8.3]  8 
4,8  4 
7,5'   7 

13,514 
2.7,  2 

-1,0-1, 


3.8 
1.5 
6.9 
4,2 
6.6 

14.0 
2.6 

-0.8 
4.2 
7.7 
8,0 
8.8 


3.6 
1.4 

6.6 
3,4 
6,2 

13.8 
2,5 

-0 
4.2 
7,3 
7  6 
8.5 


3.6 
1.2 

6.0 
.3,0 
5,6 

13.5 
2.5 

-1.0 
4.4 
6,9 
7.6 
8.2 


3.2 

0.6 
5.8 
2,4 
4.0 

12.4 
2.4 

-1.0 
42 
6,5 
7.9 


3.0 
0.3 
5.3 
2.1 
3.6 

11.8 
2.1 

-1.0 
4.1 
6. 
7,3 
8.3 


3.0    3.0 

0.4    0,5 

4,81  4.8 


9  1.7 
2I  2,8 
2I1O.7 
9  1.8 
81-0.8 
.li  4.8 
2  6.1 
6  6.1 
0    7.3 


1.6 
2.3 

10.3 
1.8 

-0.8 
4.2 
6.0 
5.6 
6.6 


21      22 


25 


24  I  25     26 


3.4 
0.6 

5.5 
2.0 
2.0 
9.2 
2.1 
0.4 
4.2 
10.3 
4.5 
4.7 


3.4 

0.4 
5.3 
1.9 
2,0 
9.1 
1.9 

•0.2 
5.5 

10,9 
4,2 
4.4 


8.4 

1.4 
6,0 
1.9 
2.0 
9.0 
1.9 
0.4 
6.8 
10,4 
4.2 
4.0 


3.5 

1.2 
6.0 
2.2 
2.0 
9.1 
1.8 
-0,2 
5,8 
9,6 
4.1 
3.8 


4.8 
3  3 
8.4 
4.3 
2,8 
9,3 
3,7 
-0  2 
5,4 
7.7 
3.2 
3.9 


9.4 
7.5 

10.3 
5.0 
6,0 

10,1 
2,8 

-0.4 
5.1 
7.5 
3.0 
3.4 


23 


'20 


30      31 


6.1 
4.3 

10.3 
8.2 
7.4 

11.7 
2.5 

-0.6 
4.6 
7.2 
5.2 
4.9 


5.1 
3.6 
9.0 
6.6 
8,8 
12.7 
2.5 
0.0 
4.6 
8.0 
5.7 
5.9 


4.9| 
3,5 
8.5 
5.4 
8,5 

13,9 
2,5 

-0.6 
4.5 
8.2 
5.7 
6.6 


4.9 
3.6 
8.5 
4.8 
7.7 
14.5 
2.4 
0.6 
4.7 
7.9 
5.1 
7.1 
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GLIMATOLOGICAL     DATA:     AliKAiNSAS     SECTiOI^ 


October,  1933 


Daily  temperatures   for    October,  1933 


Stations 


AmitvSS  

Batesville  % 

Bee  Branch 

Bentonville  ***... 

Blytheville 

Booneville 

Br'.nkley 

Calico  RocW.  . . 

Camden'i^'ii 

Carthage  ?$ 

Center  Point — 

Conway 

Corning 

Crossett  5§ 

Dardanelle  

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs . 

Fayetteville 

Fort  Smith*** | 

Gravette j 

Harrison j 

Helena j 

Highland j 

Hope  J 

Hot  Springs j 

Jonesboro   ; 

Lead  Hill ; 

Little  Hock.***.  ' 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern  

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tress's.... 

Marshall 

Mena 

Morrilton^^ 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport  

Ozark5J 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Searcy  

Stuttgart 

Texarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimmn 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
t  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimuir 
S  Maximum 
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"i^, '■.  I       ;        „ti,„^...,-=o  inrlioatpd      •♦•Midnight  to  midnight.       ?i'i>Thermometers  are  read  in  the  mormng. 

Thermometers  are  read  near  sunset  unless  o*her,Tise  incucaren.     ,     "'""'^";  '" 

then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  ooours,.  Weather  Bureau  Office. 


the  mas;imum  temperature 
Little  Rock,  Ark. -ll-'/^  33-lCOi 
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H.  S.  COLE 


/"oL.  XXXVIII  LiTTEB  Rock,  Ark.,  November,  1933  No.  11 


GENEKAI,  STJMMABY 

Temperatures  were  considerably  below  normal  from  the  4th 
o  the  11th  of  November  and  on  the  loth  and  16th,  and  slight- 
y  below  in  most  section?  from  the  23d  to  the  25th,  while  they 
rere  above  normal  nearly  all  of  the  remainder  of  the  time, 
rhe  coldest  for  the  month  occurred  either  on  the  8th,  10th,  or 
.6th,  while  the  warmest  weather  was  reported  either  the  1st  or 
!d,  the  20th,  or  during  the  latter  part  of  the  month.  The 
iverage  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of  62 
tations,  was  53.0°  which  is  l.S"^  above  the  mean  for  the  past 
:B  years.  Of  the  stations  for  which  normals  have  been  com- 
)uted,  only  four  had  negative  departures.  Monthly  means 
anged  from  47.6-'  at  Button  to  58.0°  at  El  Dorado.  The  high- 
:st  temperature  reported  was  85°  at  Conway  on  the  20th;  the 
owest,  20°  at  Button  on  the  8th  and  at  both  Button  and 
iVynne  on  the  10th  and  16th.  The  greatest  daily  range  was 
54°  at  Calico  Rock  on  the  20th. 

Precipitation  for  the  month  was  confined  principallj'  to  three 
jeriods.  Moderate  to  locally  heavy  rains  occurred  from  the  2d 
0  the  5th  and  again  on  either  the  20th  or  21st,  and  light  show- 
■rs  about  the  24th,  fair  weather  prevailing  in  most  sections  the 
•emainder  of  the  time.  The  average  precipitation  for  the  State 
or  the  89  stations  reporting  was  1.88  inches  which  is  1.75 
nches  below  the  mean  for  the  past  43  years.  Of  the  stations 
vith  records  of  10  years  or  more,  only  three.  Amity,  Banville, 
md  Malvern,  had  positive  departures.  Monthly  totals  ranged 
'rem  0.50  inch  at  ('rossett  to  4.91  inches  at  Malvern.  Five 
stations  had  monthly  totals  of  less  than  1.00  inch  while  only 
:hree  had  more  than  4.00  inches.  The  greatest  amount  mea- 
sured in  any  24-hour  period  was  3.85  inches  at  Malvern  on  the 
ilst.  The  average  number  of  days  with  0.01  inch  or  more 
tvas  4. 

Favorable  weather  conditions  contiiiued  during  November, 
rhe  gathering  of  fall  crops  was  farther  advanced  than  usual 
luring  October  and  this  work  was  nearly  completed  by  Novem- 
Der  30th,  only  a  small  amount  of  cotton  remaining  in  the  fields 
n  the  northeastern  portion  of  the  State  by  the  last  of  the 
aionth.  The  rains  during  the  first  week  were  very  beneficial 
;o  fall  crops.  Beans,  cabbage,  turnips,  tomatoes,  and  other 
'all  truck  were  plentiful  until  the  freezing  temperatures  of  the 
kh  when  considerable  damage  resulted.  Some  late  corn  was 
njured  by  the  killing  frost  but  most  staple  crops  had  already 
uatured.  All  streams  of  the  State  remained  at  low  stages 
luring  the  month  though  the  rains  were  generally  sufficient 
or  soil  moisture  except  in  some  southern  counties  where  it  was 
00  dry.  More  than  the  usual  amount  of  fall  plowing  had  been 
lone  by  the  close  of  the. month.  t.a.m. 


Moderate  Hail:~Grannis,  20th,  some  damage  to  fall  truck.     Portland 
and  Yancopin,  21st,  no  damage. 
Heavy  Hail;— Prescott,  20th,  no  report  on  damage. 


Correction:  September,   1933 

Fort  Smith,  greatest  24-hour  precipitation  should  be  4.03  inches. 

Miscellaneous  Fbenotaena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 
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PRESSURE,  WIND, 

HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 

Atmospheric  pressure  (re- 

Wind 
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duced  to  sea-level) 

humidity 
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Bentonville 

30  in 

30.51 

29.69 

21 

7.0 

21 

70 

Fort  Smith 

30.12 

30.52 

16 

29.73 

20 

7.9 

28 

sw 

17 

74 

48 

55 

56 

Little  Rock 

30.15 

30.59 

16 

29.74 

21 
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22 

sw 
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COaCPAEATIVE    DATA    ffOR    NOVEMSEB 


Year 


1891 

1802 

1893 

1894 

1895 

1686 

1897 

1898 

1S99 

1900 

1901 

1902 

1903 

19''4 

1905  .... 

1906  .... 

1907  .... 

1908  .... 

1909  ... 

1910  .... 

1911  .... 

1912  .... 

1913  .... 

1914  .... 

1915  .... 

1916  .... 

1917  .... 

1918  .... 

1919  .... 

1920  .... 

1921  .... 
19'i2  .... 
1923  .... 
19*4  .... 
1926  .... 
1926  .... 
19^7  .... 
19i»  .... 

1929  .... 

1930  .... 
19S1  .... 

1932  .... 

1933  .... 
Period 


Temperature 


03 

as 


Precipitation 


I  Number  of  days 


o2 


o  a 


«5 

3a 


>  2 


49.7 

49.9 

49.3 

50.4 

49.9 

52. 

51.6 

47.5 

54.3 

51.4 

50.5 

56.5 

47.6 

51.4 

53.2 

50.2 

49.0 

53.8 

59.3 

51.5 

4§.  8 

50.5 

57.6 

52.6 

54.8 

52.1 

50.7 

49.7 

51-4 

47.8 

54  9 

52.9 

50.8 

53.4 

50.4 

47.2 

56.7 

50.  2 

46.1 

50.5 

57.6 

46.7 

53.0 

51.6 


-1  8 
-1.6 
-2.2 
-1.1 
-1.6 
+1.3 
+0.1 
-4.0 
+2.8 
-0.1 
-1.0 
+5.0 
-3.9 
-0.1 
+  1.7 
-1.3 
-2.5 
+2.3 
+7.8 
0.0 
-4.7 
-1.0 
+  6.1 
+  1.1 
+3.3 
+0.6 
-0.8 
-1.8 
-0.1 
-3.7 
+3.4 
+  1.4 
-0.7 
+  1.9 
-1.1 
-4.3 
+  5.2 
-1.3 
-5.4 
-1.0 
+6.1 
-4.8 
+  1.5 


85 


5.56 

5.83 
4.21 
1.12 
4.82 
4.34 
2.82 
3.20 
2.61 
4.28 
2.99 
6.66 
0.64 
1.38 
3.28 
5.90 
5.71 
5.40 
3.75 
0.47 
3.18 
1.66 
2.47 
2.32 
5.40 
2.95 
1.96 
3.91 
6.27 
1.95 
5.53 
3.89 
3.34 
2.36 
5.67 
3.33 
3.67 
4.25 
2.61 
4.15 
6.34 
1.98 
1.H6 
3.63 


+  1.93 

+2. 20 
+0.58 
-2.51 
+  1.19 
+0.71 
-0.81 
-0.43 
-1.02 
+0.65 
-0.64 
+3.  03 
-2.39 
-2.  25 
-0.35 
+  2.17 
+2.08 
+  1.77 
+  0.12 
-3.16 
-0.45 
-L97| 

-1.  lej 

-1.31 
+  1.77 
-0.68| 
-1.67: 
+0.28 
+2.64: 
-1.68! 
+1-90 
-t-0.26 
-0.29 
-1.27 
+  2.04 
-0.301 
+0.04i 
+0.62! 
-1.02 
+0.52 
+2. 71 1 
-1.65| 
-1.771 


10.03 

11.74 
7.13 
3.28 
7.68 
9.51 
5  80 
6.45 
5.86 
9.39 
183 

13.11 
1.85 
4.90 
6.5:3 

19.56 
9.32 
8. 75 
7.98 
1  45 
4.84 
4.20 
5.16 
5.62 
9.14 
5.15 
7.07 
6,13 

11.97 
5.78 

13.77 
8.82 
6.11 
5.6P 

14,41 
5.59 
8.18, 
7.71 
6.57 
9,35 
9,19 
4.76 
4.91 

19. 56 


0.95 

1.78 
2,24 
0.00 
2.82 
1.26 
0.86 
1.50 
1,06 
1.79 
1,57 
3.55 
O.CO 
0.00 
0.88 
2.09 
1.97 
1,30 
1.3S 

T. 
1.41 

T. 

T. 
0.44 
1.24 
1.14 
0.35 
1.60 
2.42 
0.21 
1.10 
0.86 
0,65 
0,20 
1.04 
0.87 
0.93 
1.80 
0.78 
1.96 
2.49 
0,48 
0,50 
0.00 
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0.0 
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0.1 

T. 

T. 

T, 
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0.0 
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0.1 
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T. 
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0.0 
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0.1 

T. 
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T. 

T. 
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0.3 

T. 
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0.1 
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2  3 

T. 

T. 
0  1 

T, 
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Daily  River  Stag-es  for  November, 

1933 
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S.S 
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7.4]   6.81  6.5 

6.3 

6.3 

6.O1  5.7 

5.4 

5,3(  5.2    5.2 

5  4 

5.  B    5.7    5.8    5.3    5.0    5.0 

5.01  5.0 

2ark 

do 

22 

2.91  '^■■i 

2.2    2.0 

2.0    4.4 

7  81  7.3 

6.0 

5.0 

4.0    3  3    3.0 

2  7 

2.4 

2.2 

2.0 

17 

1.5    J. 3    1.2 

1.3 

1.8    1.8     1.8    1.8    1.4    1.3 

1.2|   1.0 

ardanelle 

do 

22 

5.2;  4.9 

4.6 

4.5 

4.5    4.4 

8  4110.0 

9,2 

8.1 

7.2    6.7    6.3 

6,0 

5.8 

5.6 

5.5 

5.3 

5.0    4.8    4.8 

4  7 

4.6    4.4    4.4    4.4    4.4    4.3 

4.3    4.2 

orrilton 

do 

20 

2.21  2.0 

1.4 

1.2 

1.21   1.3 

].8|  6.6 

6.8 

5.5 

4.3    3.3    2.5 

2.0 

1.6 

1   4 

1.2 

n  9 

0.6    0.3    0.3 

0.3 

0.3    0.4    0.7    0.6    0.7    0.5 

0.1     0.0 

ittl«  Rock.. 

do 

23 

2.6    2.4 

2.1 

1,8 

1  5l   1.4 

I.5I   1.7 

6,5 

6.4 

5.2    4.2    3.3 

2,6 

2  1 

I. 8 

1.5    1.4 

1.0    O.p    0.7 

0,7 

0.7    0.6    0.51  0.8    0.8    0.8 

0.6    0.4 

me  Bluff 

do 

25 

7.8    7.3 

7,2 

7.0 

6.61  6.2 

6.1    6.2 

7.S 

10.7 

10.6    9.4    8.6 

7.7 

7.3 

6.9 

6.6    6.3 
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5.4 
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..  Petit  Jean. 

20 
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OUmatologioal  Data  for    Novemtoer,  1933 


Stations 


Counties 


Amity .-  

Arkadelphia  

Arkansas  City  . . . 

Arlberg 

Batesville 

Bee   Brancli 

Beutouville 

Big  Lake  Outlet.  W 

Black  Rock  

Blytheville  

Booneville 

Brinkley 

calico  Kock 

Camden 

Carthage   

Center  Point 

Clarendon    

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosaet 

Danville 

Dardanelle 

Do  Vails  Bluff  .... 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Fayetteville   

Fort  Smith 

Freeman  SpringstI 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

G-ravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

Jonebboro 

Lead  Hill. ■••••••  •• 

LITTLE  ROCK  • 

Lurton ... 

LutherviUe ii 

Madison 

Magnolia 

Malvern .•  ■  • 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott' 

Rison • 

Rogers  (near).... 

8t.  Charles 

St.   Francis 

Searcy 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana  

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


State  Means 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren 
Benton .... 
Mississippi 
Lawrence  . 
Mississippi 
Logan 
Monroe 
Izard 

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union* 

Lonoke 

Carroll 

Washington 

Sebastian.  . 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Polk 
Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   •  ••• 

Hempstead  — 

Garland 

Little  River 

Garland  • . . 

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

St.  Francis... 

Columbia 

Hot  Springs, 

BHilton 

Lee  .  . .  • 

I'oinsett 

Searcy 

Polk.... 

Conway 

Ba-rter 

Montgomery  . 

Jackson 

Montgomery 

Montgomery 

Howard 

Mississippi 

Franklin;. 

Greene  .... 

Cross 

Woodruff. . 

Clav     

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton 

Arkansas  — 

Clay  

White 

Montgomery  . 
Arkansas 

Logan  

Washington. 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 
Mississippi . . 

Cross  

Desha 


Observer 


T.  W.Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

MrB.  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.  8.  Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Ve«non  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 
R.  J.  Torry 
E.  R.  Wiseman 
J.  M.  Knight 
P.  K.  Wyhe 
Johji  C.  Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E.  E.  Cordrey 
Winfred  D .  Pclk 
O.  B.  McSpadden 

G.  A.  Gifford 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
H.  G.  Pate 
Ben  Johnson 
;.  M.   Uicketts 
J.  J.   Babb 
Dr.  R.  H.    Hardin 
Geo.  W.   Nichoalds 
I'nl'/erslty  of  Arkajisai 
IT.  8.  Weather  Bureau 
R.  J.  Mc  Cuiston 
T.J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 

W.  E.  McVay 
A.  F.  Stevens 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
J,    O.  Cooley 
N.  P.  O'Neal 
National  Park  Service 
H,  C.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
i.  H.  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Biirean 
Miss  Mary  Sutton 
H.  G.  Lennardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.    School 
Mrs.  W.  L    Matthews 
S.F.  Whittaker 
C-  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 
E.   W.   St.  John 
Miss  Ruby  Cook 

B.  8.  Halbert 
G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
TJ.  S.  Forest  Ssrvlce 
V.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  RuthH.  Douglas 
Orkney  0.  Milton 
W.  R.   Heagler 
Carroll  King 
W.   E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edmlston 
Craig  Willinms 
Mrs.  M.  \     Tisdale 
Gari  A.  Starck 

S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
S.  C.  Storv 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holme* 
Dr.  Cheve?  Bevill 
Miss  Eveivn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
D.  O.Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  K.  Barton 


. '— ^ .„  .,v«„.^       T    lass  fchan  0  01  ineh  rain  or  melted  snow.    ttNot  used   in  means 

a^  .„«»«tnre  and  precipitation  departures  computed  for  stations  havmtr  tea  '^.'^^ZIT^tr^O    addrills  ^follows :  -  Big  Lake  Outlet,  Manilla :  Freeman   Springs, 
aIl'^S«i'ef.°VK!ce  letters  V;^.ni^^^^^                                                                         P«'cip?^aUo^f"rl4  ^ou^s  ending    niar  saase.  unless    otherwise  indicated. 
"".^^liLo^fai'nilr/^V.^'llb^ro^^^^^^^^  Data  in  Italics  partly  interpolated. 
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Daily  Precipitation  for  November, 

1933 

Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

« 

7 

8      9     1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

30 

21      22 

23 

24 

25 

26 

27 

as 

29 

SO 

81 

"3 

0 

Amity 

irkadelphia. 

Ouachita  

Ouachita  ..... 
Mississippi     .. 

White   

White 

"m 

"so 

.13 

'!i2 

T. 

.10 

1,30 

1.00 

.44 

45 

.... 

.... 

!03 
T. 

3.50 
1.93 

'."62 

.54 
1.50 

'.'37 
.65 
.41 

1.01 
.83 
.35 

'!65 

.17 

.36 

1.21 

1,25 

60 

'!i2 
't " 

T.' 

.13 

'!i8 

.13 
.17 

?: 

.15 
,09 
T, 

".12 

.... 

4.80 

.^.rkansas  City  .. 

.47 
16 

T. 

.03 

2.96 

Arlberg 

Batesville Illl 

.... 

.... 

_ 

1.09 
1.60 

Bee  Branch 

Bentonville '" 

Arkansas 

Arkansas 

.58 
.92 
T. 

.84 
.73 

'.'88 
.70 
.60 
.64 

75 

.    .. 

.... 

.'si 

.... 

't.' 

1.41 
3.07 

Big  Lake  Outlet  .  1 

Black  Kock 1 

Blytheville 1 

St.  Francis..  . 

.68 
.64 
.84 



2.71 
1.05 

St.  Francis.... 

T. 

.07 





— 

t" 



1.54 

Boonoville 

Arkansas 

1.34 

Brinkley 1 

Calico  Kock 1 

White   

White   

.13 
.30 

T'.' 

.,.. 

.... 

.... 

.... 

1.96 
1.66 
]  37 

Camdsa 1 

Carthage II 

Ouachita 

Ouachita 

... 

.18 



.... 

•   •• 

— 

't" 

0.82 

Center  Point 

Red 

White   

White   

.21 

.... 

.86 
.72 
72 
.77 
.58 
.70 

r. 

.w 

.77 

1.02 

.90 

.'62 

.... 

— 

.... 

't.' 

'!62 

1.40 
1.03 
1.14 
2.14 
2.02 
1.48 

Clarendon Ill 

Clinton 

.02 

T. 

Conway ■■ 

Corning II 

Arkansas 

White   

'.'is 

.36 

T. 

.40 

.'.38 
.23 
.03 
.09 

.... 



.... 

.... 

.... 

'lis 

.05 

Cotter Il 

White   

t" 

T. 

','12 
.21 
'J-. 
.OS 

.58 

.17 
.02 
2.00 
1,16 
,,81 
.20 
1.25 

'.'60 
.33 
.60 
T. 
,52 

'.'oi 



Crossett 

Ouachita  

Arkansas 

Arkansas 

.12 

.36 

0.50 

Danville II 

Dardauelle II 

.... 

.... 

't'." 

3.30 
1.95 
1.83 
1.15 

Ue  Vails  Bluff 

White 

Mississippi    . . 

AVhite   

Ouachita 

Arltansas 

White   

T." 
.15 

.... 

Dumas 



.05 



T, 

".lb 

".[9 
.16 
.79 



El  Oorado Illl 

'.'68 
.70 
.66 
.98 
.80 
.9f. 

1.25 
.80 

, . . . 

... 

"io 

'.'oe 



';64 

't',' 

.15 



.53 

2.33 
0.88 
1.30 
1.85 
2.27 
1.62 
1.96 
1.25 
1.76 

England- 

"m 
.01 

T. 

.... 

't.' 

T 

'.'i2 

.06 
'^36 
"05 





'f.' 

.   . . 

Favetteville    

White   

Arkansas 

Arkansas 

.02 

.... 

Fort  Smith ••• 

Freeman  Sjprgs. .   1 

Fulton 

Georgetown 1 

Bed 

White     

'1. 

T. 

Grannis 

Gravette  

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi 

White 

.oa 
'.47 

'.'43 
.61 

.83 

' !('« 

.04 

'.'64 

';i6 

3.06 
.90 
.20 
.80 

1.70 
.40 

i.'57 

'!36 

';67 

'.'ie 
.10 

.03 
.05 

'  .ib 

■f.' 

4."  09 
2.49 
1.79 
1.94 
2.29 

Harrison 

Helena III! 

Higden 

.... 

'!i5 

.02 

Hope 

Hot  Springs  

Index  

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red 

.'Jo 

1,04 

.92 

1,2.T 

.85 

'!98 
.78 

i'.'vi 

■■r ' 

".n 



t! 



't" 

.... 

'.'.'.. 

1.35 
1.16 
2.49 

Jessieville Illl 

Ouachita  .... 
White   

.01 

't.' 

.10 

..   . 

.... 

1.33 
.44 

.29 
.76 

".50 





1. 25 
2.18 
1.30 
1.43 
1.68 

i.'73 

Jonesboro Illl 

.75 

:l 

'!64 

T. 

■f.' 

.09 

Lead  Hill 

White    

.01 

;;:: 

Little  Bocli.."* 

Lurton 

Lutherville 

.Arkansas 

White   

Arkansas 

•••• 

..  . 

■  •• 

•• 

T. 

■  .14 

".u 

Magnolia 

Malvern Ill 

Mammoth  Spg.     Ill 
Marianua 

St.  Francis 

Red 

Ouachita 

White   

St,  Francis 

•••• 

'.'68 

.81 

.95 

1.42 

.71 

i!33 
.89 
.84 

1.05 
qO 

.'ili 

.... 

::;: 

'.'65 

.... 

'.05 

;::: 

.69 

3!85 
.12 
.43 

'f.' 



'!6i 

".70 

— 

"m 

!l5 

'.'.'.'. 

••■ 

1.39 
0.8) 
4.91 
2.37 
1  15 
1.11 
2.90 

Marked  Tree.... III! 
Marshall 

St,  Francis 

White   

"!26 

J8 
.01 
T. 
.10 

,67 
.03 
.02 

.... 

.41 

.46 

1,25 

1.64 

.28 

1.10 

.51 

2.22 

1.90 

.30 

.48 

.52 

.37 

.40 

.08 

.28 

1,54 

.62 

.03 

.... 

Morrilton III! 

Mountain  Home  •  • 
Mount  Ida 

Ouachita 

Arkansas 

'!68 

.62 

't'.' 

'.'62 
.07 
.05 

.... 

2.19 
2.56 

Ouachita 



.28 



1.T9 
2.02 
1.12 
3.29 

2.85 
1.49 
1.48 
1.43 
1.57 

Newport 1 

White   

.01 

.'i4 

28 

■'S 

Ouachita  .   .. 
Ouachita   ...  . 
Red 

.... 

1. 00 

.79 

1.09 

'.'56 
.41 

tv 

.02 

'!02 

Oden 1 

T. 

'.'67 

.... 

... . 

.03 
.08 
.05 

Osceola 

Mississippi... , 
Arkansas 

'..  . 

T. 

.25 
.26 

.92 
.11 
.53 
.67 

Ozark 

Paragould- 

St.  Francis.... 



Patterson III! 

PigSott , 

Pine  Bluff IIJI 

White 

St.  Francis.... 

2;i5 
.93 
.60 
,62 
T. 

1.04 
.74 
.42 

'.'63 

1.40 

93 

.... 

.... 

'.'.'.'. 

.... 

.... 
— 

'.'28 

'!i6 

'.'26 
.18 
T 
.16 

.... 

— 

1.07 
2.43 
1.39 
2.57 
1.45 
1.00 
1.49 
100 

Arkansas 

.10 

.05 

Pocahontas 

White    

Ouachita 

.65 
.20 

".59 

'!62 

Portland Ill: 

Prescott Ill 

Ouachita 

.41 
.26 
.37 

'!24 

.87 
1.80 

» 

.78 
.75 



.02 

'.12 

"!i8 
.05 

Rison 

Ouachita 

White 

'.'56 

f." 

.01 

'.4i 

'.06 

— 





;;  • 

Rogers  (near) 

'.'84 
.05 

'f.' 

— 

.22 

St.  Charles 

White 

St.  Francis.... 

White 

Ouachita 

Arkansas 

Searcy  1 

1.61 
^  on 

— 

.... 

.... 

Stuttgart 1 

1.02 

"t." 

T. 

1.95 

2.06 
1.8? 
1.22 
2.90 

Subiaco 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

.... 

.'O8 

1.28 

.76 

1.22 

1.16 

1.11 

.80 

98 

1.00 

T. 
.11 

.... 

Sunset 

.04 

10 

.03 

Texarkana |]| 

T 

Thornburg  

Arkansas 

.17 
.1.8 

T. 

.06 

1.57 

1    17 

Waldron 

Arkansas 

Ouachita 

.... 

'f.' 

.... 

.... 



.04 
.16 

;;;;i  'J'- 

T. 
T. 

T 

Warren 

....j.... 

T  *! *       1    '    ' 

Waters 

Ouachita 

Mississippi   ... 

2.74 
30 

. ..  ....|.. ,. 

3,72 
1.30 
2.12 
1.46 

Wilson 

'   "1 

Wynne 

St.  Francis.... 

1.12 
14 

"* 

.49 

i.... 

.51 
'J'. 

1 

Yancopin. .      . . 

Arkansas 

.09 

.80 

.... 

.07 

1 

..   .|.... 

) 

.... 

.36 

.... 

""i 

Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 




2        3 


I        I  I 

9      10      11      12      13      U      15      16  I  17      18  I  19      20     21     22      23     24  |  25     26     27     28  I  29 


Cottei , 

Calico  Rock 

Batesville 

Newport 

Georgetown 

Clarendon 

Black  Rock  ... 
Arkadelphia. .. 

t;amden     

Pulton 

Helena 

.^.rkansas  City. 


.  • .  W  hite  . 
.   .  .do.... 

do   .  . 

..  .do.... 
....  do.... 
...  do... 
.^.BlacJr 
.tOuachita. 
•  OuBchita  . 
....Red.. 
iMississippl 
do  .... 


21 

18 
23 
26 
22 
30 
14 
12 
26 
28 
44 
48 


4.7 
3.3 
8.4 
4.7 
6.9 

14.5 
2.3 

-0.6 
4.4 
7.5 
4.5 
6.9 


4.7 
2 

8.1 
4.4 
fi.4 
14.1 
2.3 
0.0 
4.6 
7.3 
4.2 
6.2 


4.9 
3.4 
8.1 
3.4 
4.5 

12.2 
2.4 

-0.4 
4.5 
6.2 
3  5 
4.3 


5.2 
3,6 
8.5 
4,1 
4.4 
11.8 
2.3 
0.4 
4.5 
6.1 
3.6 
8.9 


5.1 
3.5 
8.6 
4.5 
4.8 
11.7 
2.3 
0.4 
4.4 
6.1 
3.7 
3.8 


5.0 
3.4 
8.5 
4.5 
5.2 

11.7 
2.2 

-0.4 
4.7 
7.6 
4.4 
3.8 


4,6 
2,7 
8.1 
4.4 
5.6 

11.9 
2.2 

-0.6 
4.9 
8.0 
5.9 
4.5 


4.5 
2.5 
7.8 
3.9 
5.5 

12.2 
2.2 

-0.8 
4.8 
7.5 
6.6 
6.1 


4.4 
2.2 

7.5 
3.6 
5.5 

12.4 
2.1 

-0.8 
4.4 
7.0 
6.2 
7.C 


3.8 
1.7 
7.3 
3.4 
5.0 

12.5 
2.0 

-0.4 
4,2 
6.6 
5.3 
7.5 


3,3 

1.5 
6.1 
2.5 
4.5 

n.9 
1.9 

-0.8 
4.0 
6.0 
4.1 
6.0 


3.7 
1.5 

6.2 
2.  5 
4.0 

11.8 
1.9 

-1.0 
4.1 
5.9 
3.8 
5.3 


I 


3.5 
).4 
6.2 
2.4 
3.3 

11.0 
1.7 

-LO 
4.0 
5.9 
3.2 
4,2 


3,2 
0,6 
5.7 
2.2 
3.1 
10.4 
2.0 
0.4 
3.9 
5.9 
3.4 
3.4 


3.0 
0.8 
5.2 
1.9 
2.8 
10.2 
1.9 
2.6 
9.3 
7.4 
3,3 
3,4 


3,0 
1.2 
5.4 
1.7 
2.B 
10.1 
1.9 
2  0 
9.C 
9.3 
3.2 
3,3 


3  01  3.0 
0.8i  1.0 


30  31 
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Daily  temperatures    for    November,   1933 


Stations 


8 


10   11   12 


15 


16 


18  19   20 


21 


22  23  24 


25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.     .^  s,,  i  Maximum 

AmitT»5   i  Minimum 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
-r,            -11 »  S  Maximum 

Booneville j  Minimum 


Batesville  §?. . 
Bee  Branch. .. . 
Bentonville  •** 
Blythevine  — 


Brlnkley 


S  Maximum 
I  Minimum 


,-.  T       ii„„ir<i«  5  Maximum 

Calico  RocW j  Minimum 

„       ,  „,.»  S  Maximum 

Camden?* \  Minimum 

_     , .         ^,.  S  Maximum 

Carthage 5§........i  Minimum 


Center  Point. 

Conway 

Corning 

Crossett  §5. . . . 
Bardanelle  .  . 

Dumas 

Putton 


82, 
55 
79 
48 
78 
52 
79 
55 
79 
55 
75 
55 
83 
52 
80 
49 
81 
51 
77 


1  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
■  I  Minimum 
„,  _,        ,  J  Maximum 

El  Dorado \  Minimum 

„     ,      ,  )  Maximum 

England j  Minimum 

„       ,     „     .  i  Maximum 

Eureka  Springs  . .    \  Minimum 

„       ^,      .,,  )  Maximum 

Payetteville j  Minimiuu 

T,     X  o     -iv,.*.  i  Maximum 

Fort  Smith"* j  Minimum 

\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
„  ,  S  Maximum 

Helena ,  Minimum 

^..  ,  ,      ,  )  Maximum 

Highland J  Minimum 

S  JIaximura 

"•^P^  (  Minimum 

^r  ^  e,     ■  *  Maximum 

Hot  Springs )  Minimum 

S  Maximum 
.lonesboro   j  Minimum 

,       .  TT-n  )  Maximum 

Lead  Hill j  Minimum 

T  ittlp  -Ropk  •»»    *  ^iaximum 
Little  140CK.       .  ,  Minimum 


flravette  . . . 
Harrison . . . 


Lutherville. 


*)  Maximum 
(  Minimum 
,.  S  Maximum 

Magnolia j  Minimum 

.,  ,  )  Maximum 

Malvern  ' 


Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree$\5-... 


Morrilton  ^S 

Mountain  Home. 


Rison 

Searcy  

Stuttgart 


81, 
53 
78 
48 
76 
57 
74 
45 
78 
60 
72 
60 
79 
61 
73 
50 
77 
52 
82 
51 
82 
60 
78 
60 
76 
53 
79 
62 
76 
61 
76 
62 
75 
45 
77 
52 
78 
62 
73 
49 
74 
50 
77 
53 
74 
45 
69 
52 
78 
60 
SO 
56 
76 
53 
80 
62 
78 
58 
80  69 


/  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
t  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
,,      ,    „  i  Maximum 

Marshall j  Minimum 

j  Maximun, 

^^^^^ )  Minimum 

Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
,   -. ,  S  Maximum 

Mount  Ida j  Minimum 

S  Maximum 
iXewport j  Minimum 

,.       ,  s/i  S  Maximum 

f>'arm i  Minimum 

„.       _,   „  S  Maximum 

Pi°e  Bluff i  Minimum 

„       ,       ,  S  Maximum 

Pocahontas j  Minimum 

„     ^,       ,  (  Maximum 

Portland j  Minimum 

S  Maximum 
Preseott j  Minimum 

S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 

„         , i  Maximum 

Texarkana  <  Minimum 

„,,        t,  ',  Maximum 

Ihoriiburg ,  Minimum 

J  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 


41 

60 

76 

74 

58 

61 

78 

77 

S.'i 

61 

80 

78 

56 

62 

82 

79 

51 

60 

82 

SO 

52 

54 

78 

76 

,53 

60 

8U 

78 

,52 

.52 

74 

74 

50 

55 

78 

77 

53 

57 

75 

73 

54 

54 

Warren. 
Wilson  . 


Wynne  . 


57 
.59 
52 
68 
50 
49 
41 
60 
53 

60 

53 

72 

54 

55 

48 

72 

57 

64 

56 

75 

57 

71 

54 

66 

47 

68 

60 

69 

53 

69 

57 

58 

48 

71 

61 

69 

,55 

50 

41 

51 

42 

58 

,53 

i9 

39 

60 

43 

69 

53 

78 

59 

76 

52 

69 

54 

67 

52 

60 

45 

61 

51 

68 

50 

71 

59 

74 

55 

74 

40 

73 


59 

53 

62 

44 

67 

53 

56 

53 

67 

44 

70 

53 

66 

51 

81 

52 

71 

5' 

77 
46 
68 
61 
74 
57 
74 
55 
74 
52 
72 
56 
72 
57 
66 
41 
73 
59 
68 
50 
66 
51 


60, 

50 

50 

46 

57 

46 

50 

43 

53 

50 

56 

48 

56 

49 

48 

46 

69 

52 

55 

49 

62 

51 

59 

48 

50 

45 

62 

54 

57 

48 

58 

40 

53 

40 

61 

52 

58 

49 

49 

43 

54 

46 

5' 

49 

51 

43 

52 

44 

58 

50 

74 

53 

63 

50 

6ft 

48 

52 

47 

59 

44 

53 

48 

57 

46 

61 

53 

59 


551 

50 

52 

45 

53 

46 

43 

41 

52 

50 

56 

48 

55 

46 

50 

44 

68 

51 

57 

50 

56 

50 

57 

48 

49 

47 

56 

53 

54 

50 

57 

49 

49 

38 

60 

53 

57 

48 

47 

40 

49 

42 

54 

47 

49 

38 

50 

42 

54 

45 

57 


501 

46 1 

49 

44 

51 

42 

45 

39 

51 

44 

48 

44 

54 

44 

49 

43 

67 

48 

50 

46 
56 
46 
53 
45 
49 
38 
54 
48 
50 
44 
55 
47 
46 
36 
57 
49 


49 
40 
55 
41 
ih 
45 
49 
41 
55 
48 
52 
47 
47 
41 
55 
44 
48 
40 
48 
39 
46 
42 
47 
45 
47 
40 
49 
44 
51 
44 
48 
44 
54 
47 
50 
39 
56 
48 
571  .52 
51 1  47 
59 1  55 


46 

46 

35 

61 

47 

58 

45 

50 

34 

47 

34 

51 

40 

44 

31 

46 

37 

58 

41 

63 

47 

60 

45 

57 

46 

5G 

40 

491 

37 

56 

40 

55 

40 

62 

47 

61 

46 

45 

40 

57 

41 

55 

40 

48 

39 

51 

40 

55 

45 

49 

37 

57 

40 

54 

42 

52 

40 

59 

47 

54 

39 

60 

46 


66 

31 

56 

23 

59 

26 

56 

29 

54 

27 
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then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  alwajs  occurs.  Weather  Bureau  Office.  Little  Rock,  Ark. -12-21-33-10( 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
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OL.  XXXVIII  LiTTLB  Rock,  Ark.,  December,  1933  No.  12 


GENEBAL  StrMMARY 

Although  maximum  temperatures  during  December  1933 
rare  not  unusually  high,  the  mean  temperature  for  the  State 
ras  the  highest  on  record  surpassing  the  correspondingly  warm 
Qonthsof  1923  and  1931  by  0.2°  and  0.6°,  respectively, 
'emperatures  were  from  10°  to  20°  above  normal  the  first  five 
,ays  of  the  month  and  again  from  the  14th  to  the  18th  and 
?ere  from  10^  to  15°  above  normal  from  the  22d  to  the  24th 
nd  on  the  31st,  while  they  were  considerably  below  normal 
rom  the  26th  to  the  28th,  when  the  coldest  weather  of  the 
nonth  occurred  in  most  sections.  The  average  temperature 
or  the  State,  based  on  the  reports  of  62  stations,  was  49.3° 
rhich  is  6.5°  above  the  mean  for  the  past  43  years,  all  stations 
or  which  normals  have  been  computed  having  positive  depar- 
ures.  Monthly  means  ranged  from  42.9°  at  Dutton  to  56.8° 
i\  Dorado  with  two  stations  in  the  extreme  southern  part  of 
he  State  having  departures  of  10°  above  normal.  The  highest 
emperature  recorded  was  83°  at  Camden  on  the  5th;  the  low- 
;st,  11°,  at  Osceola  on  the  27th.  The  greatest  daily  range  was 
50°  at  Lead  Hill  on  the  4th. 

Rainfall  was  moderate  to  heavy  on  either  the  2d  or  3d  and  on 
;he  5th  or  6th  and  excessive  in  many  sections  from  the  15th  to 
;he  19th,  some  stations  in  southeastern  and  east-central  por- 
;ions  receiving  over  8.00  inches  during  this  latter  period.  After 
the  19th  rainfall  was  generally  light  to  moderate  except  in  the 
southwestern  portion  where  over  an  inch  occurred  at  a  few  sta- 
tions on  the  30th  or  31st.  Four  stations  in  the  northwestern 
portion  of  the  State  reported  a  measurable  amount  of  snow, 
the  greatest  depth  being  2.5  inches  at  Rogers  and  Bentonville, 
while  the  average  depth  for  the  State  was  only  0.1  inch.  The 
average  precipitation  for  the  State  for  the  90  stations  reporting 
was  5.41  inches  which  is  1.11  inches  above  the  mean  for  the 
pa«t  43  years.  Monthly  totals  ranged  froni  1.80  inches  at 
Cravette  to  12.01  inches  at  Clarendon.  Eight  stations  had 
monthly  amounts  of  over  10.00  inches  while  four  stations  in 
the  extreme  northwestern  portion  had  less  than  2.00  inches. 
The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period  was  4.80 
inches  at  Rison  on  the  I8th.  The  average  number  of  days 
with  n.Ol  inch  or  more  rainfall  was  7  while  11  stations  had 
ten  or  more  rainy  days.     No  flood  stages  were  recorded. 

The  warm  weather  of  the  month  was  favorable  for  out-door 
activities  except  from  the  15th  to  the  19th  when  heavy  to  ex- 
cessive rains  occurred  in  eastern  and  southern  portions.  Con- 
siderable plowing  has  been  done  and  oats,  wheat,  pastures,  and 
other  winter  crops  have  grown  under  favorable  conditions. 
The  freezing  temperatures  of  the  7th  and  8th  brought  killing 
frost  to  extreme  southern  portions  of  the  State  for  the  first 
time  this  fall.     The  weather  was  too  warm  for  fruit.         t.a.m. 


Tornado: -Three  miles  east  of  Crossett,  5th,  6:30  p.m.,  from  sw,  path 
300  to  1200  feet  wide  and  6  miles  long,  5  people  injured,  one  seriously, 
property  damage  $8,000. 

Damage  from  Lightning  :-Texarkana,  2d,  $1,000  damage  to  court- 
house during  heavy  rain. 

Heavy  Hail: -Okay,  5th,  no  damage;  Carthage,  6th,  no  damage; 
Grannis,  19th,  slight  damage  to  winter  truck  crops. 
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29.71 
29.76 

23 
14 
5 
5 

7.4 
9.0 
9.0 
8.9 

22 
22 
25 
23 

sw 
s 

sw 
n 

64 

78 
79 
82 

58 
67 
70 

59 
67 
71 

49 
40 
41 

COMPARATIVE 

DATA 

yoR 

DECEMBER 

Temperature          1 

Precipitation                 1 

Number  of  days 

Year 

Depar- 
ture 

s 

1 

O 

If 

'oSC 

Sa 

11 

S3 

>  2 

.^  o  ^ 
©  ^  o 

£°a 

«3 
U 

0 

O 

1891 

46.9 

+4.1 

721     13 

4.69 

+0.39 

7  50 

1.48 

7 

14 

7 

10 

1892 

40.9 

-1.9 

83 

-10 

8.79 

+4.49 

16.44 

3.17 

6,7 

10 

7 

6 

18 

1893 

45.4 

-1-2.6 

79 

3 

1.83 

-2.47 

3.48 

0.66 

T. 

5 

14 

8 

y 

1894 

44.6 

-1-1-8 

82 

-11 

3.48 

—0.82 

7.15 

145 

1,3 

6 

J4 

b 

11 

1895 

43.8 

-fl.O 

78 

5 

3.96 

-0.34 

10.04 

1.10 

1.4 

7 

13 

6 

12 

1896 

45.8 

+3.0 

81 

8 

0.84 

-3-46 

2,75 

0.15 

T. 

8 

8 

V 

16 

1897 

40.3 

-2  5 

81 

10 

6.00 

+  1.70 

9.12 

2.74 

2.2 

8 

10 

6 

16 

1898 

39.5 

-3.3 

76 

-  4 

1.87 

—2.  43 

3.68 

0.56 

2.9 

5 

lb 

b 

9 

IS99 

41.0 

—1.8 

74 

8 

4.08 

-0.22 

6.46 

1  20 

1.3 

7 

lb 

V 

9 

1900 

44.9 

+2.1 

82 

10 

2.76 

-1.54 

8.28 

0.46 

T. 

5 

16 

6 

9 

1901 

38.5 

—4.3 

87 

-  6 

4.42 

+0.12 

6.26 

0.99 

1,3 

6 

li 

b 

13 

1902 

40  8 

-2.0 

75 

5 

6.71 

+  1.41 

10.20 

2.80 

3,3 

8 

10 

6 

lb 

1903 

39-7 

-3.1 

74 

6 

3.44 

-0.86 

6.58 

1.08 

0.7 

6 

18 

b 

8 

1904 

42.9 

+  0.1 

80 

3 

5.10 

+0.80 

10  93 

0.55 

0.6 

7 

12 

V 

12 

1906 

38.5 

-4.3 

69 

7 

4.96 

+0.66 

7.80 

1,70 

1.4 

9 

14 

b 

12 

1906 

46.5 

+  3.7 

83 

10 

5.64 

+  1.34 

9.76 

1.15 

0,2 

8 

8 

V 

lb 

1907 

44.4 

+1.6 

85 

11 

2.70 

-1.60 

4.62 

1.35 

0  7 

7 

12 

b 

13 

1608 

46.0 

+3.2 

82 

11 

1.50 

-2. 80 

5.30 

0.09 

0,2 

6 

13 

V 

11 

1909  .   

35.3 

-7.5 

82 

1 

5.26 

+096 

9.35 

1,93 

3  2 

9 

14 

b 

11 

IBIO 

40.8 

-2.0 

75 

9 

3.57 

—0.73 

6.00 

0.59 

0.8 

6 

13 

b 

12 

1911 

43.0 

+0.2 

78 

3 

7.00 

+2.  70 

15.51 

'2.38 

1.0 

12 

10 

V 

14 

1912 

41.7 

-1.1 

76 

8 

2.63 

-1.67 

6.49 

0.05 

1,2 

7 

14 

V 

Ul 

1013 

43.6 

+0.8 

77 

14 

3.26 

-1.04 

5.89 

1.63 

2.3 

9 

V 

V 

i; 

1914 

36.1 

-6.7 

70 

-11 

6.26 

+1.96 

9.48 

2.60 

4.3 

12 

8 

4 

19 

1915 

43.9 

+1.1 

78 

11 

4.73 

+0.43 

9. BO 

1,97 

0.3 

7 

12 

4 

lb 

1916 

42.1 

^0.7 

82 

-16 

3.35 

-0.95 

7.13 

0,90 

4,5 

6 

14 

b 

11 

1917 

34.8 

-8.0 

81 

-21 

1.29 

-  3. 01 

2.75 

0.20 

6.2 

3 

13 

b 

12 

1918 

47.5 

+4.8 

8i: 

9l  5.62 

+  1.32 

12.90 

1.68 

0,2 

7 

14 

b 

12 

1919 

40.4 

-2.4 

78 

1 

1.94 

-2.36 

6.94 

0,08 

T, 

5 

J  3 

4 

14 

1920 

43.2 

+0.4 

7-) 

6 

5.95 

+  1.65 

9.19 

2,14 

0,4 

8 

13 

5 

13 

1921 

47.1 

+  4.3 

82 

11 

2.78 

-1.52 

5.16 

1.35 

T 

6 

13 

b 

12 

\%-ii 

47.8 

+5.0 

8b 

1? 

4.59 

+0. 29 

8.28 

1,00 

T, 

9 

12 

b 

14 

19-'3 

49.1 

-L6.3 

80]       9 

6. 24 

+1.94 

11. 8C 

3,:-(8 

T, 

13 

y 

b 

1/ 

1924 

41.4 

-1.4 

86|-    8 

3.66 

-0.65 

B.85 

1,00 

0.3 

6 

14 

b 

12 

19'i5          . .    , 

40.2 

-2.6 

81!-  6 

1.71 

-2.59 

5.1( 

0.13 

0,3 

3 

15 

b 

U 

1926 

43.3 

+0.5 

79 

_  g 

7.15 

+2  85 

12.43 

2,53 

2.1 

10 

u 

4 

lb 

19i'7    

40-9 

-L9 

8- 

—  2 

4.15 

-0.12 

10. 42 

1.18 

0,1 

6 

14 

5 

12 

19*!8 

43.4 

+0.6 

87 

ir 

4. 41 

fO.ll 

8.34 

1,67 

T. 

18 

b 

8 

1929 

44.4 

+1.6 

82 

-  f 

3.84 

—0.4b 

5.88 

1,51 

2,7 

8 

13 

6 

1930 

40.6 

-2  2 

8; 

c 

2-58 

- 1 .72 

5.3] 

0.95 

0  9 

6 

15 

b 

11 

1631           .    . 

48.7 

+5.9 

7f 

r 

7.79 

+  3.4<- 

23.86 

0,52 

r. 

14 

9 

b 

16 

1932 

39.9 

-2.9 

7f 

-  f 

7.86 

+3 .  56 

13.57 

3.97 

3,6 

12 

11 

19:3  3 

49.3 

+  6.5 

8r 

11 

5.41 

+i,i: 

12.01 

1  80 

0,1 

7 

12 

5 

14 

Period.... 

42.8 

8f 

-2 

4.30 

23.86 

0.05 

1.3 

7 

12 

Daily  River  Stag'es  for  December,  19  33 


Stations 


Fort  Smith.... 

Ozark  

Dardanelle 

Morriltou  , .   . . 
Little  Rock. 

Pine  Bluff 

Danville 


Rivers 


F-loodi 
Stajre 


1 


10  I  11   12   18   14   15   16   17   18   19  20  21  22  23   24  25 


..A,rka/nsas... 

....do 

....do 

....do 

....do 

....do 

Petit  Jean. 


22 
22 
22 
20 
23 
25 
20 


4,8 
1.0 
4,4 
-0,3 
0.1 
4  7 
2.5 


4.8[  4. 
0  5  0, 
3,8  3, 
-0.71K) 
-0.3-0 


4.0 
0,3 
4.2 
-0.6 
-0,4 
1,1 


0 
3 

-0 
0. 
4 

2.4|  5,9 


5,5 
0.2 
6,9 
3.2 
3,9 
6,4 
19,0 


5,7 
2.7 
7.2 
4,8 
5  2 
8.7 
18.2 


6,0 
2,8 
7.0 
4,6 
6,3 
9.7 
14.7 


8.0 
2.4 
6,6 
4,3 
5  8 
10.3 
10,5 


9,0 
6.0 
6.3 
3.7 
5.1 
10.0 
9.9 


26   27   28  29   30  31 


7  5  7.0  6,8  6.0  5.8  5.6 

4.7  3.8  3.3  2.9  2.4  2.1 

8.2  7.3  6.7  6,3  5.8  5,5 

6.5  4.7  3,5  2.8  2.3  1,8 

5.6  5,5  4.7  3.7  3.0  2,5 
9  2  9-7  9.7  9.5  8.0  7.1 
6,6  5.1  4.8  4.6  4.2  3.» 


46 


CLIMATOLOGICAL    DATA:    AKKANSAS    SECTION 


Decembee,  1933 


stations 


Counties 


Amity....... 

Arkaaelpoia 

Arkansas  City  .. 

Arlberg 

BatesviUe 

Bco   Branch 

Bentonville 

Bis  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rook  

Blytheville  

Boone  ville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage    

Center  Point 

Clarendon    

Clinton 

Conway 

Corning  

Cotter 

Crosset  

Danville 

Dardanelle 

De  Vails  Bluff  .... 

Dumas  

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Fayetteville   

Fort  Smith 

Freeman  SpringstI 

Fulton  

Georgetown 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

Jonesboro 

LeadHill...--y- 
LITTLE  ROCK- 

Lurton , . 

LuthervUle \\ 

Madison 

Magnolia.... 

Malvern.  . ...    . 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Presoott 

Rison •  — 

Rogers  (near).... 

St.  Charles 

St.   Francis 

Searcy 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren  .... 

Benton 

Mississippi  .... 

Lawrence 

Mississippi  — 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren... 

Faulkner 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Y'ell  

Prairie 

Desha 

Madison 

Union; 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Sebastian.  ... 

Pope 

Hempstead  .. 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead . . . 

Garland   

Little  River 

Garland- 

Craighead  

Boone 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

St-  Francis 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

Ijce  

I'oinsett   

Soarcy  

Polk 

Coaway 

Ba.'cter 

Montgomery  . .  •  • 

Jackson  

Montgomery  .... 

Montgomery  ..-■ 

Howard 

Mississippi 

Franklin', ■ 

Greene ■ 

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson.^ 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

Arkansas  

Clay  

White 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Logan  

Washington 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . . . 

Mississippi 

Cross 

Desha 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 

'269 
252 
465 
205 
361 
158 


•A 


State  Means 


470 

172 

516 

309 

293 

408 

175 

327 

330 

153 

162 
1590 

270 

229 
1465 
1451 

457 
2240 

260 

200 

675 

900 
1250 
1052 

250 

445 

'377 
600 
275 
750 
345 
650 
a57 

2100 
775 

'sis 

277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
301 

'1% 
307 
215 
300 
122 
329 
243 

1385 
175 
290 
236 
700 
209 

1050 

'332 
650 
675 
206 
800 
237 
250 
167 


Olimatolog'ioal  Data  for    December,  1933 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


oil 


^u 


Precipitation,  inches 


oS 


29 
48 
28 
34 
29 
12 
50 
40 

6 

21 
17 
i.1 

6 
28 
30 
33 
26 
33 
46 
52 


21 

9 

14 

36 

33 

61 

14 

14 

63 

42 

8 

7 

38 

27 

55 

7 

34 

3 

17 

47 

29 

21 

28 

19 

45 

14 

21 

34 

50 

5 

7 

4 

37 

38 

10 

2 

17 

9 

46 

40 

27 

45 

33 

42 


49.1 


43.5 

48.0 
45.3 


47.8 
50.0 
50.4 
44.2 
52.2 
49.2 
53.4 


+  6.1 


+  3.3 

+  60 
+  7.3 


80 


+  62 
+  6.8 
+  5  1 
+  7.2 

+'8^5 


50.1 
46  5 


53.2^ 

"ks'.'s 


+  7 
+  6.7 


+  16.0 


54.3 
42.9 
56.8 
50.5' 
47.3 
47.2 
48.4 


52.4 
45  6 
45.6 
50.9 

'52."6 
53  5 
48.3 


48.1 
45.2 
48.8 


56.5 
51.2 
45.6 
51.6 
46.6 
45.4 
50.0 
45.2 
46.0 
60  0 
47.9 


+  7.7 

+  5.7 
+  10.4 

+  65 

+  7.7 

+  7.6 

+  6.3 


75 


15 
4 

It 


+  6.5 
+  4.3 


+  6.8 
+  5.4 
+  4.6 

+  7.1 


+  8  1 
7.8 
6  4 


52.4 
49.8 
48  2 


.53  0 

45.8 
56.2 
53.6 
53  6 
46.0 


47.7 


82 
72 
79 
78° 
76 
73 
78 


20 


+  5.6 
+  7-2 
+  7.7 


22'' 
'19' 


271 


28 
27 
26t 


27 

27 

27 

27t 

27t 

28 

27 


27 


15 
15 
17 

1 

4t 

4 

4 

5 
15 


52.4 
48.9 
47.2 
53.6 

47.8' 

'54^9' 


48.0" 
48.0 


+   6.9 

+  6.0 


+  8.1 

+  5.7 

+  8.7 

+  8.0 

+  7.5 

+  72 


+  4.9 

+ 
+  63 

+  "6.8 

+16.  i 

+  '5'6 


49.3 


75 


80 
78 
71 
80 
80" 

"so 


+6.5 


5 
15 

4t 
5 
41 
4 


20 
15 
15 
16 

'22' 
21 
17 


27 

27t 

27 

27 

27 

27 

27 


27 
27 
27 
27 
27t 
27 
27 
28 
27 
7 
27 


22 

n 

20 


21 

12 
2L 
21 
18 
15 


83 


14b 
12 


27 
27 
27t 


42 


38 
46 
39 
42» 
32 
37 
33 


36 
50 
31 

'33' 


+0.13 
+0.83 
+2.  62 
-LOl 
-0.32 
+0.96 
•0.17 

-6.' '26 

+2.'i6 
+  6  25 
+0.43 
+4  18 
+  3.60 
+0.06 
+7.01 
-0.30 
+  1.57 
-1.52 


+1.70 
+  1.92 
+0.99 


5.  85 
1.80 
2.00 
8  33 
4.15 
3.14 
6.19 
3.68 
4.95 
2.89 
4  96 
1.87 
3.52 


+  1.93 
-0.97 
+  1.94 
+  2.16 
0.031 
0.8l| 
-0.84! 

+2!38 
+3. 06 

+  i.'o3 

-0.54 
-0.61 
+8.37 
+0.30 
-0  18 
+1.78 
-0.71 


+0.  .59 

-1 

-0.62 


4.041+0.74 
11.48 


40 


50 


6.14 
4  01 
4.08 

11.48 
6.73 
3.2^ 
2.83 
4.45 
2.60 
3.60 
4,81 
3.11 
3.48 
4.37 
6.18 
2.95 
5.78 
8.83 

10.76 
4.10 

10.40 
3.35 
6.75 
6.52 

10.17 
2.53 

4!68j 
6.37 
3.82 
10.74 
5.'/l 
2.64 
6.94 
5.71 
3  27 
9.01 
2.83 
7.62 
9.43 
8.95 

5.41 


+1.33 
-0.75 
+0.80 
+7.23 
+2  31 
-0.49 
-0  98 
+1.04 
-1  10 
-0.42 
+0.75 


+  1.90 
-0.54 


+6.62 


+5.33 
-0.35 
+0.16 
+2.16 
+5.80 
+0.11 


1.04 
1.59 
1.97 
1.78 
0.89 
2.40 
1.51 
2.04 
0.82 
1.53 
3.17 
3.12 
1.90 
2.00 
2.10 
1.30 
3.30 
1.53 
2.66 
1.00 
0-85 
1.94 
2.60 
2  60 
3.15 
2.20 
0.92 
2.70 
2  15 
1.15 
0.79 
0.75 
2.0b 
1  58 
2.45 

i.''75 
1.'20 
0.72 
2.21 
3.25 
0.91 
1.68 
1.71 
1.30 
1.01 
1.81 
0.71 
1.47 

•2!  38 
3.80 
1.97 
1.05 
1.67 
3.22 
2.32 
1.60 
1.10 
1.'20 
0.88 
1.10 
1.80 
0.69 
1.78 
2.40 
L80 
1.01 
1.88 
3  00 
3.95 
1.70 
2.28 
1.10 
2.06 
1.45 
4.80 
1.07 


+2.26 


+4.68 


+  1.11 


ts  CD 

pi  o 


Number  of  days 


1.84 
2.80 
1.60 
4.00 
2.53 
0.76 
2. 30 
3  16 
I  81 
3.10 

2 '15 
2.06 
2.09 

4.80 


0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.5 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0  0 

0.0 

1.0 

0.0 

0  0 

T. 

T. 

0.0 

2  0 

0.0 

0.0 

'6.6 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

'o.'o 

0,0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2  5 

'6!6 

0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.1 


7 

9 

7 

8 

9 

9 

8 

6 
10 

8 

6 

9 

6 

7 

8 
10 
12 

9 

8 

6 

5 

7 

7 

8 

6 
10 

4 

8 

8 

5 

6 

7 

8 

8 

6 

io 
5 
7 
9 
4 

6 
9 
5 
9 
5 
10 
6 
8 

'4 
9 
9 
9 
4 
9 
8 
6 
8 

10 
& 
6 

10 

10 
7 
6 
7 
6 
8 
6 
7 

13 
6 
9 
7 
9 
7 
6 

'9 
8 
6 
8 
6 
9 
7 

11 
5 
8 
6 
7 
7 
9 


7 
11 
12 

i'2 
12 
12 
15 
16 
13 
16 
10 
13 

8 
12 
12 

8 
12 
14 
16 

» 
10 
15 

8 

'7 
15 

9 

11» 
15 
14 
12 
14 
11 

8 

"9 
11 
19 

6 
13 
10 
14 

7 
14 

5 
14 
19 

7 

ie 
12 
10 
11 

14 

7 

6 
15 

u 

10 

11 

14 

9 

7 

8 
14 
11 
14 
11 
10 

9 
11 

9 

9 

8 
10 
13 
16 

ie 
13 

!4 

9 
16 
16 
18 
13 
13 
12 
14 
16' 

7 
11 


■0.0 

■S"o 

fefl 
t.  o 


9 
3 
4 
4 
2 
4 
7 
3 
6 
8 

13 

7 
8 
2° 
7 
8 
10 
4 
2 
6 

15 

9 

3 

8 

6 
lU 

4 
13 

1 
15 

6 

2 

7 

i 
0 

10 
5 

8 
9 

13 
2 
5 
6 
4 
2 

11 
3 

10 
4 
5 
2 
7 
0 
3 
8 
4 
4 
8 
4 


4 
1 
2 
8 
4 
6 
1 
4 
2 
5 
4 

2" 

10 

1 


13 
18 
16 

is 

16 
12 
14 
15 
13 

8 
15 
13 
17 
10 
16 
19 
15 
15 
11 
15 
18 
10 

15 

ii 

9 
14 
15° 


9 

14 
18 
17 

'7 
11 
9 
17 
12 
11 
13 
11 
16 
11 
11 
10 
17 

i4 
19 
11 
15 
9 
15 
12 
14 
16 
15 
16 
15 
11 
21 
13 
13 
15 
15 
13 
15 
19 
12 
18 
18 
15 
17 
12 
12 

il 
17 
15 
14 
11 

9 
12 
14 
16 
14 
)3 
12  b 
14 

19 


ne. 

s. 

sw. 


s. 
sw 
e. 
ne. 

sw. 
s. 


ne. 
sw. 


sw. 
n\". 


se. 
ne. 
n. 


s. 

se- 

ne. 


sw. 
nw. 
sw. 


sw. 

ne. 

sw. 

n. 

s. 

ne. 

sw. 

e. 


14 


Observer 


J.  W.Campbell 
W.  K.  Bown 
Herbert  Neff 
J.  D.  Reeves 
Mrs.  Lelia  I.  Teter 
J.  E.  Scanlan 
U.   8.   Weather  Bureau 
C.  J.  Brooks 
j    Vernon  C  Howe 
Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 
R.  J.  Torry 

E,  R.  Wiseman 
J.  M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
John  C.  Floyd 
J.   W.  Bishop 
A.  L.  Stephens 
E ,  E    Cordrey 
Winfred  D .  Polk 
O.  B.  McSpaddea 

G.  A.  Gifford 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
H.  G.  Pate 

Ben   Johnson 

J.  M    Uicketis 

J.    1.    Babb 

Dr.  R.   H.    Hardin 

Geo.   W.   Niohonlds 

Unl'-'orslty  of  Arka.ii,-ia8 

U,  8.   V/eiither   Bureau 

R.  J.  Mc  Cuiston 

r.  J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

V/.  £.  McVay 

A.  F.  Stevens 

Louis  R.  Keck 

James  A.   Burnett 

Trumon  Brown 

J,    0.  Cooley 

N,   P.  O'Neal 

National  Park  Service 

H.  C.  Sanderson 

U.  S.  I''orest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  H.  Cross  white 

U.  S,   Weather  Bureau 

Miss  Marv  Sutton 

H-  «-   Lennardt 

J.   W.   Eppes 

State  Agri.    School 

Mrs.  W.  L    Matthews 

,S.  K.  Whittaker 

r,  N,    Houck 

Cliarles  Walton 

A.  .1.  Parks 

E.  W.   St.  John 

Miss  Rubv  Cook 

p..  S.  Halbert 

G    A.  Whittlngton 

J.  D.  Henderson 

TT.  S.  Forest  Service 

U,  S.  Forest  Service 

Charles  R.  Jackson 

Mrs.  Kutli  H.  Douglas 

Orkney  O.  Milton 

W.  R,   Heagler 

Carroll  King 

W,    K.   .Baker 

V.  C.  Wright 

Miss  Theresa  Scheu 

Benedictine  Sisters 

W.   E,   Edmiston 

Craig  Wiiiiivms 

Mrs.   M.  \     Tisdale 

Gari  A.  Starck 


S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
S.  C.  Storv 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H,  S.  Brashear 
Edward  E.  Holme» 
Dr.   Chevej;  Bevill 
Miss  Eveivn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
D.  O.Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  S.  Barton 


-:ZZZ,^^;;;^^;^^^^^^^^^^^r..  computed  for  stations  having  ten  <^ -ore  jrea^s^ord.      T^  less  t^-,  Jl," ^s'-^bL"  La°L"ou   eVZ'nilla^  F?eem\^n   S^prTng"" 
.SZSmm^?es'."Tf^e'?!^  letters  V^^^^^^^^                                                                         ^}!,,^(J^tT^,Z^Xliu^    n^ear  sunset  nuless    otherwise  indicated. 
^°»Ig!:i  ^"of.f  »^e^nJd^Syh\"'U'g  en°^^^^^^^^  ^^'  measurement.     Data  in  Italics  partly  interpolated. 
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Daily  Precipitation  for  December,   1883 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  Month 


8   I  9 


16 


isieviUe 

aesboro 

ad  Hill      

ttle  Rock..' 

rton 

therville 

idison 

iguolia 

ilvern 

immotli  Spg. 

irianna 

irked  Tree 

ir.shall 

ma 

)rrilton  

)untain  Home 

)unt  Ida 

vvport 

irman 

Icn 

:ay 

ceola Hi 

ark i 

rag-ould. Ill 

jkin 

tti-rson Ill 

?^ott 

ue  liluff I|; 

cahontas 

rtland W 

escott HI 

son 

igers  (near) 

.  Charles 

.  Francis  Ill 

arcy Ill 

ory Ill 

ittgart Ill 

biaco 

nset 

xarkana Ill 

lOniburjj 

ildron 

arren 

Iters 

ilson 

rnne 

.ncopiu. 


Ouachita  .., 
Ouachita  .., 
Mississippi 

White   

White   

Arkansas..., 

Arkansas 

St.  Francis. 

White   

St.  Francis. 

Arkansas 

White   

White   

Ouachita 

Ouachita 

Red 

White   , 

White   

Arkansas 

White   

White   

Ouachita  .  . , 
Arkansas  — 

Arkansas 

White 

Mississippi 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White   

White    

Arkansas 

Arkansas 

I'ved 

White     

White    

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi. . 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red 

Ouachita  . . 

White    

White    

Arkansas 

White   

.Arkansas 

St.  Francis.. 

Red 

Ouachita 

White   

St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

White   

Ouachita 

Arkaasas 

White   

Ouachita 

White   

Ouachita  .  . 
Ouachita   ... 

Red 

Missis.sippi. . 

Arkansas 

St.  Francis.. 
St .  Francis . . 

White 

St.  Francis.. 

Arkansas 

White   

Ouachita 

Ouachita  ... 

Ouachita 

White 

White 

St.  Francis.. 

AVhite 

Ouachita 

Arkansas.... 

Arkansas 

Arkansas .  . . 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Mississippi  . 
St.  Francis.. 
.Arkansas  . . . 


T. 


.04 


.15 


.22 


1.05 

".ib 

'."46 
.73 

i.'oi 

.76 

".'65 

'[40 
..36 

'.'64 
.92 
04 

1.00 
.HO 
.27 
.50 
.97 
.62 
T. 

l!70 
.01 
.61 

.5S 

.65 

1.68 

I.IS 

1.20 

T. 

T. 

.58 

.74 

".si 

.75 
.51 

L65 

".'m 

.42 
.41 

.72 
.70 

'."fi9 
.07 

.78 

".Td 


1.50 
.30 

.'9i 

!23 
."36 
T." 


1  46 
68 

2.30 
.75 
.76 

]92 


1.24 


.38 
.30 
.23 
.95 
.65 

2;66 


1.71 


1.12 
.14 
.40 

1.48 

.".52 

125 
.40 


.74 
.82 

."i6 

1.27 

."97 
1.39 
1.75 


36 

78 

82 

1.60 


.50 


1.75 
T. 
.40 
.93 

1  63 


.01 


50 


T. 
f. 

!20 
2!46 


.09 


.62 
1.59 
1.73 

';67 


.52 
.0! 
.43 

i."72 

'."gi 

1.01 

.24 

1.62 

i."62 
.08 


1.94 
.10 
T. 
1.02 
1.90 

".W 
.43 


82 
1.15 


.55 


.46 


1.80 
40 
53 


1.34 
1.63 


.76 
.51 

!i2 

.22 
1.75 


.37 
1.62 
3.28 

.19 
1.05 

2]66 
1.28 

87 


.17 
T. 

1.75 
.16 
1.80 
1.51 
2.09 


55 


04 


29 


T. 


.05 


T. 


.05 


.01 


.06 


.03 


.06 


T. 


.03 


.05 


.02 


.03 


.02 


.11 


.50 


.05 


.04 


1.24 

2."  66 

2.10 

.25 

1.82 

".'is 

;45 


.04 


1.50 

'isi 

1.15 

']i3 
'J'. 
.10 

'.'si 


1.75 

1.97 

.12 

3'22 


.30 


.52 
.52 
.22 
.03 
2.02 


1.45 
1.35 


1.64 


l.< 


1.10 


.56 

.57 

.40 

1.78 

.89 

2.40 

.18 

.92 

.82 

1.02 

3.17 

1.21 

1.90 

.88 

1.24 

.78 

.93 

1.53 

2.66 

1.00 

.56 

.13 

2.60 

2  50 

1.75 

.80 

.53 

.30 

1.10 

.51 

.20 

.21 

2.03 

.43 

.40 

i.'75 


,78 
10 
78 
55 
06 
40 
713 
70 
12 
10 
22 
39 
00 
28 


.58 

.46 

1.15 

1.42 

2.53 

.49 


1.84 

2.80 

1.60 

4.00 

.88 

.75 

.20 

50 

.44 


.32 
1.63 

'!74 
.70 
.29 

1.24 
.79 

1.02 
.50 

2.42 
.70 
.66 
.70 
.04 

2.81 
.76 
.58 
.50 
.85 
.68 

1.10 
.42 

1.80 
.40 
.63 
.24 
.51 

1.15 
.79 
.10 
.96 
T. 

1.90 

'."65 
1.20 

i.'eii 

.27 
.03 
.05 
.30 
.05 
.65 
1.22 
.71 
T 

.'64 

..78 


98 
1.83 


3.16 
1.81 
.1613.10 
*  1.44 
2.00  2.15 
1.1511.90  2.05 
1.26|  .272.06 


1 
..30 
.58 
.30 
.34 
.04 

1.05 


1.77 
1.34 


.10 


.01 


.03 


T. 


21 


22 


2» 


25 


26 


27 


.12 

.. 

.05 

T. 

.22 

.04 

".m 

T. 

T. 


.26 


.06 


28 


.02 


.15 


■  03 


80 


81 


.05 


.02 


.41 


.15 


.91 
1.00 


r. 


.02 


1.58 


.10 


.07 


.28 
1.30 


.03 


.05 
.14 

t'. 

2.01 
.10 

!i5 


.12 


4.18 
5.71 
7.62 
3.51 
3.37 
4.84 
2.20 
5.69 
3.48 
5.08 
5.32 

11.11 
3.65 
8.86 
8.80 
4.44 

12.01 
4.00 
5.63 
2.09 
2.26 
5.92 
5.22 
4.28 
9.42 
7.56 
2.71 
7.55 
6.81 
2.86 
1.94 
1.92 
4.71 
6.03 
7.30 

5.'65 
1.80 
2.00 
8.33 
4.15 
3.14 
6.19 
3.68 
4.95 
2.89 
4.96 
1.87 
3.52 

4."  64 

11.48 
6.14 
4.01 
4.08 

11  48 
6.73 
3.22 
2.83 
4.45 
2.60 
3.60 
4.81 
3.11 
3.48 
4. 37 
6.18 
2.95 
5.78 
8.83 

10.76 
4.10 

10.40 
3.35 
5.75 
6.52 

10.17 
2.53 


4.68 
6.37 
3.82 
10.74 
5.21 
2.64 
6.94 
5.71 
3.27 
9.01 
2.83 
7.62 
9.43 
8.95 


Daily  River  Stages 

Continued 

Stations                  Rivers 

Flood 
Stage 

1        2 

3 

4 

5 

6 

7 

8       9 

10 

11 

12 

13      IJ     15 

16 

17 

13  1  19 

20     21  1  22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

)tter 

ilico  Rock  

Jtfisville 

ewport  

jorgeto-wn     

arendon 

ack  Rock 

rkadelphla 

>mden     

JltOfl  

elena 

rkansas  City..   .. 

-..Vvhite. 

.do 

do   .  . 

..     .do.... 
....   do.... 
...     do... 
...Black 
.TOuachita. 
.Ouachita  . 
.,..Eed.. 
Mississippi 
do  .... 

21 
18 
23 
26 
21 
26 
14 
12 
26 
25 
41 
48 

3.5 
1.0 
5.6 
1.9 
2.2 
9.2 
1.6 
0.0 
6.5 
6.8 
4.7 
3.6 

3.5 
1.2 
5.4 
1.7 
2.2 
9.3 
1.6 
-0.4 
6.3 
6.5 
4.8 
3.9 

3.5 
0.6 
5.6 
1.7 
2.3 
9.4 
2.3 
2.0 
5.5 
6.3 
4.9 
4.3 

3.4 

0.7 
5.2 
1.9 
2.3 
9.4 
2.4 
1.6 
5.3 
6.3 
4.4 
4.4 

3.3 

0.9 
5.3 
1.7 
2.2 
9.3 
2,2 
2,2 
7.4 
8.4 

3  9 

4  2 

3.6 

1.4 
5.5 
1.9 
2.2 
9.5 
2.2 
1.6 
7.7 
8.5 
3.8 
3.9 

3.6 
1.2 
5.8 
1.9 
2.2 
9.8 
2.1 
2,6 
8.7 
8.2 
4,3 
3.7 

3.5 
1.0 

5.8 
2.1 
2.3 
9.8 
2.0 
2.0 
9.9 
7.8 
4.4 
3.9 

3.2 

0.7 
5.5 
2.0 
2.6 
9.8 
2.0 
1.6 
9.6 
7.4 
4.2 
4.2 

3.2 
1.3 

5.3 
1.7 
2.5 
9.8 
1.9 
1.0 
8.8 
7.2 
4.5 
4.2 

3.4 
1.3 
5.7 
1.6 
2.5 
9.8 
1.9 
0.2 
5.7 
7.0 
5.1 
4.1 

8.4 
1.1 

5.7 
1.8 
2.5 
9.8 
1.8 
1.4 
6.4 
6.7 
6.5 
4.4 

3.4 

0.7 
5.5 
1.8 
2.4 
9.7 
1.8 
2.0 
5.8 
6.7 
7.7 
5.2 

3.4 

0.4 
5.1 
1.7 
2.3 
9.6 
1.8 
1.4 
6.7 
6.6 
8.3 
6.3 

3.4 
1.1 
5.1 
1.5 
2.2 
9.5 
1.7 
0.4 
6.9 
6.5 
8.4 
7.1 

3.4 

0.8 
5.5 
1.4 
2.1 
9.7 
1.7 
1.6 
7.5 
6.4 
8.3 
7.6 

3.4 
0.9 
6.5 
1.5 
2.1 
10.2 
2.3 
1.6 
7.1 
6.3 
8.2 
7.8 

3.6 
1.7 

7.6 
8.8 
3.0 
12.0 
7.4 
3.2 
8.1 
6.4 
8.4 
7.9 

3.6 

2.9 
8.4 
6.6 
6.8 

16.6 
7.3 
3.8 

11.2 
6.8 
9.1 
8.4 

4.0 
5.0 
8.9 
8.6 
11.3 
18.7 
7.7 
4.0 
13.8 
9.7 
9.8 
9.6 

5.7 

5.6 

10.7 

9.9 

14.0 

20.0 

6.5 

3.6 

14.8 

10.7 

12.3 

11.0 

5.6 
5.0 
10.9 
10.5 
14.0 
20.9 
5.6 
3.2 
14.7 
11.2 
14.7 
13.3 

5.0 

5.0 
10.4 
10.0 
14.6 
21.5 
5.0 
3.0 
13.7 
10.9 
16.1 
15.8 

6.0 

4.8 
10.5 

9.1 
14.3 
22.0 

4.7 

3  0 
12.8 

9.7 
17.6 
17.7 

5  1 

42 

9.9 

9.0 

14.0 

22.3 

4.5 

2.6 

10.4 

8.9 

19  3 

19.0 

6.0 

3.5 

9.2 

8.1 

13.7 

22.5 

4,5 

2.2 

10.4 

8.4 

20.4 

20.5 

4.8 
3.1 

8.7 

7.1 

13.5 

22.6 

8.9 

1.0 

9.2 

7.7 

21.5 

21.7 

4.5 

2.8 

8.3 

6.3 

11.7 

22.6 

3.6 

0.6 

7.8 

7.4 

22.0 

22.8 

4.8 

2.1 

7.8 

6.6 

10.7 

22.2 

3.4 

1.4 

7.4 

7.0 

22.0 

23.5 

4.3 

2,2 

7.3 

4.9 

9.7 

21.9 

3.1 

2.4 

6.9 

6.9 

21.9 

23.8 

3.9 
1.9 

7.0 
4.4 
8.7 
21.3 
2.9 
2.0 
7.6 
7.2 
21.5 
23.7 
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December,  1933 


Daily   temperatures   for    Daoember,   1933 


Stations 


AmitT$$  

Batesville  i^ 

Bee  Branch 

Bentonville  *•*  — 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  HocH? 

Camden?^ 

Carthage  W 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Crossett  ?$ 

Dumas 

Dutton  

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs . . 

Fayetteville 

Fort  Smith"" 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Rock.***. 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern  

Mammoth  Spring. 

Marianaa 

Marked  TroeW-.- 

Marshall 

Mena 

Morrilton  iji 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Ozark'J'J 

Pine  Bluff 

Pocahontas , 

Portland 

Prescott 

Rison 

Searcy  

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
\  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
\  Minimum 
S  Maximum 
'  (  Minimum 
S  Maximum 
'  I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
\  Minimun: 
\  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
( Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

"  I  Minimum 
i  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 

'  )  Minimum 
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GENEKAI.  SUMMARY 

The  outstanding  features  of  the  weather  in  Arkansas  during 
the  year  1933  were  the  warm  months  of  January  and  Decem- 
ber, the  cold  weather  of  February,  the  severe  hailstorms  in 
April,  and  the  excessive  rain  in  some  sections  of  the  State  in 
July  and  December.  .January  was  the  warmest  .January  since 
1907  and  December  the  warmest  on  record.  February  was  the 
coldest  February  since  1929  but  the  low  of  13°  below  zero  did 
not  approach  the  record  of  29°  below  established  in  1905. 
In  March  temperatures  averaged  slightly  above  normal,  while 
in  April  they  were  somewhat  b^'Iow.  From  May  to  July  tem- 
peratures were  warmer  than  usual  but  extremes  were  well  with- 
in the  limits  established  in  previous  years.  A  comparatively 
cool  August  was  followed  by  a  warm  September  but  thereafter 
temperatures  were  not  unusually  high  until  in  December.  The 
average  temperature  for  the  State  for  the  year  was  63.2°  which 
is  1.9°  above  the  mean  for  the  past  43  years.  Annual  means 
ranged  from  59.3^  at  Marshall  in  the  Ozarks  to  66.9°  at  Mag- 
nolia in  a  southern  border  county.  Of  the  52  stations  for 
which  normals  have  been  computed,  only  one,  Marshall, 
had  a  negative  departure.  Extremes  ranged  from  13°  below 
zero  at  Simset  on  February  8th  and  at  Lead  Hill  on  February 
llth  to  109°  at  Booneville  on  July  10th  and  at  Grannis  on 
July  llth. 

The  average  precipitation  for  the  State  was  49.08  inches 
which  is  0  79  inch  above  the  mean  for  the  past  43  years.  Of 
the  69  stations  v/ith  records  of  10  years  or  more,  38  had  nega- 
tive departures  and  31  positive.  Annual  amounts  ranged  from 
38.24  inches  at  Cotter  to  64.71  inches  at  Yancopin,  with  sta- 
tions in  the  southwestern  portion  and  along  the  eastern  slope 
of  the  Ozarks  receiving  the  least  rainfall  and  those  in  extreme 
northwestern,  northeastern,  and  east-central  portions  the  most. 
Precipitation  was  below  normal  in  .January,  April,  June,  Octo- 
ber, and  November,  above  in  other  months,  with  the  least  rain- 
fall occurring  in  June  and  November.  Rainfall  during  the 
growing  season  from  April  to  September,  inclusive,  was  some- 
what above  normal  but  in  June  amounts  were  seriously  defi- 
cient in  many  sections,  causing  rapid  deterioration  of  nearly 
all  crops.  Though  rainfall  was  above  the  average  in  July  some 
sections  during  the  first  part  of  the  month  suffered  from  lack 
of  moisture. 

The  last  kilHng  frost  in  spring  occurred  March  21st  except 
at  a  few  stations  in  northern  and  western  portions  where  it  was 
reported  as  late  as  March  26th  and  at  Story  as  late  as  April 
7th.  The  first  killing  frost  in  autumn  occurred  November  8th 
except  in  the  extreme  southern  portion  where  a  few  stations 
had  no  killing  frost  until  December  7th  and  one  station  none 
until  December  27th.  The  growing  season  ranged  from  215 
days  at  Story  in  the  Ouachita  Mountains  to  281  days  at  El 
Dorado  in  the  extreme  southern  portion.  In  most  sections  the 
growing  season  was  232  days  as  the  first  and  last  killing  frosts 
occurred  about  the  same  time  in  all  sections  of  the  State  which 
is  unusual.  Killing  frost  in  spring  did  Httle  damage  but  the 
freeze  in  February  killed  the  majority  of  peach,  plum,  and 
pear  buds  except  in  the  northern  portion  of  the  State.  In  the 
fall  truck  crops  were  damaged  but  staple  crops  had  matured. 

Tornadoes  and  windstorms  occurred  during  the  spring  and 
summer  months  and  in  December  but  they  were  most  severe  in 
March  and  May.  In  May  13  separate  tornadoes  were  reported. 
During  the  year  17  people  were  killed,  76  injured,  and  proper- 


ty valued  at  $270,200  was  destroyed.  The  damage  from  wind- 
storms was  estimated  at  $92,000,  the  most  of  which  occurred 
in  March.  Hailstorms  were  unusually  severe  in  April,  the  loss 
in  that  month  alone  being  about  $100,000.  The  total'  damage 
for  the  year  was  $104,600.  The  loss  from  floods  in  May  was 
estimated  at  $952,907,  60%  of  which  occurred  in  the  St.  Fran- 
cis River  basin.  t.a.m. 


WEATHER  BY  MONTHS 

January: — This  was  the  warmest  January  since  1907  and 
the  second  warmest  on  record.  Daily  departures  were  from 
10°  to  over  25°  above  normal  from  the  16th  to  the  26th,  while 
the  coldest  weather  occurred  either  the  1st  or  12th.  The  aver- 
age temperature  for  the  61  stations  was  48.8°  which  is  7.6° 
above  the  mean  for  the  past  43  years,  while  precipitation  was 
0.61  inch  below  the  average,  with  monthly  totals  ranging  from 
1.65  inches  at  Mountain  Home  to  7.33  inches  at  Blytheville. 
The  warm  weather  caused  fruit  buds  to  develop  in  central  and 
southern  sections  but  growth  was  checked  somewhat  by  the 
cooler  weather  the  last  few  days  of  the  month. 

Feftruan/:— A  severe  cold  wave  overspread  the  State  on  the 
7th  and  8th  bringing  temperatures  as  low  as  zero  nearly  to  the 
southern  border  in  the  southwestern  portion  and  as  low  as  13" 
below  zero  in  the  Ozarks.  Peaches,  pears,  and  plums  were 
severely  damaged  in  all  but  the  extreme  northern  portion  of 
the  State  but  the  snow  cover  was  favorable  for  wheat,  oats  and 
other  winter  crops.  However,  early  truck  crops  were  severely 
damaged.  Rainfall  was  generally  below  normal  in  the  north- 
ern half  of  the  State  and  decidedly  above  normal  in  southern 
border  counties  and  in  most  of  the  southeastern  portion. 

March: — Temperature  was  0.2°  above  the  average  and  pre- 
cipitation 0.20  inch  above.  Monthly  totals  ranged  from  1.90 
inches  at  Fayetteville  to  8.37  inches  at  Jonesboro,  with  stations 
in  the  Ozarks  and  western  border  counties  receiving  the  least 
amounts  and  those  in  the  northeastern  portion  and  in  counties 
bordering  on  the  Mississippi  River  the  most.  In  southern 
Arkansas  considerable  damage  resulted  from  the  high  winds  of 
the  night  of  the  30th-31st,  small  barns,  tenant  houses,  and 
fences  being  blown  down.  The  last  killing  frost  occurred  in 
most  sections  on  the  21st.  Tornadoes  occurred  on  the  14th, 
18th,  and  30th  in  which  one  person  was  killed,  11  injured, 
and  property  valued  at  $42,000  destroyed. 

April: — The  first  week  of  the  month  was  mild  but,  following 
the  warm  days  of  the  9th  and  10th,  temperatures  were  below 
normal  until  the  18th.  On  the  14th  and  15th  the  heaviest 
snowfall  for  April  in  the  history  of  the  State  occurred  in  the 
northwestern  portion,  the  greatest  depth  reported  being  14 
inches  at  Gravette.  The  ground  was  warm  and  much  of  it 
melted  as  it  fell  but  it  was  estimated  that  more  than  24  inches 
fell  in  some  sections  of  Washington  and  Benton  counties. 
Fruit  trees  and  strawberries  were  in  bloom  but  little  damage 
resulted  other  than  that  fruit  trees  were  broken  by  the  weight 
of  the  wet  snow.  On  the  26th  hailstorms  occurred  over  an 
area  extending  from  Scott  County  on  the  western  border  south- 
eastward to  Jefferson  County.  The  path  was  narrow  in  many 
places  but  at  times  was  6  or  7  miles  wide.  Stones  as  large  as 
golf  balls  were  reported  in  many  instances.  A  few  people  were 
injured  and  the  damage  to  property  was  at  least  $100,000. 
The  average  number  of  rainy  days  was  11  with  monthly  totals 
of  precipitation  ranging  from  2.27  inches  at  Thornburg  to  9.14 
inches  at  Corning. 

May :  —  Temperature  and  precipitation  were  both  above  nor- 
mal, this  being  the  warmest  May  since  1918.  Rainfall  was  ex- 
cessive in  most  sections  during  the  first  half  of  the  month,  nu- 
merous stations  reporting  over  5.00  inches  from  the  12th  to 
the  15th.     Flood  stages  were  reached   at   most   points   on    the 
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Arkansas  River  and  at  all  stations  on  the  Black,  White,  and 
St.  Francis  rivers.  A  few  levees  broke  on  the  Arkansas  and 
White  rivers  while  serious  breaks  occurred  along  the  St.  Fran- 
cis river  and  thousands  of  acres  of  farm  land  were  inundated. 
Flood  losses  were  as  follows:  On  the  Black  and  White  rivers, 
$163,530;  the  Arkansas  $214,465;  the  Ouachita  $5,750;  the 
St.  Francis  $569,162.  Tornadoes  occurred  in  13  communities 
during  the  first  half  of  the  month  in  which  16  people  were 
killed,  60  injured,  and  property  valued  at  $208,200  was_  de- 
stroyed. High  winds  were  reported  at  Magazine,  Harrison, 
and  Mountain  Home.  Moderate  to  heavy  hail  was  reported 
in  many  sections. 

June:— This  was  the  third  driest  June  in  the  past  43  years. 
Rainfall  was  lightest  in  northwestern  border  counties  where 
two  stations  reported  no  rain.  Only  6  stations  had  monthly 
totals  of  over  3.00  inches  while  12  had  less  than  0.25  inch  and 
34  others  less  than  1 .00  inch.  The  weather  during  the  first 
half  of  the  month  was  favorable  for  cotton  in  all  sections.  In 
most  portions  of  the  uplands  the  soil  was  too  dry  the  latter 
part  for  good  growth  but  in  the  lowlands  conditions  were  most- 
ly favorable.  The  high  temperatures  and  the  light  rainfall 
during  the  latter  part  of  the  month  were  unfavorable  for  most 
other  crops.  Early  corn  was  badly  damaged  except  in  local- 
ities where  heavy  showers  occurred.  In  some  sections  the 
early  crop  was  a  failure  and  in  most  portions  poor.  The  soil 
was  too  dry  in  the  northwestern  portion  of  the  State  for  reset- 
ting tomato  plants  and  the  commercial  crop  was  badly  damaged. 
Meadows,  pastures,  fruit,  and  truck  crops  were  needing  rain 
badly  by  the  cIogc  of  the  month  in  most  sections. 

Jh"/?/ : -—Temperatures  were  continuously  above  normal  in  the 
western  portion  of  the  State  the  first  half  of  the  month  while 
departures  were  not  so  marked  hi  central  and  eastern  portions. 
Rain  began  in  the  southern  portion  of  the  State  on  the  22d  and 
continued  for  four  days  and  in  some  sections  even  longer. 
Amounts  were  excessive  in  southern  and  eastern  sections  but 
in  the  upper  Ouachita  and  upper  White  river  valleys  daily 
amounts  were  generally  light  to  moderate.  The  greatest  24- 
hour  amount  was  7.13  inches  at  Crossett  on  the  26th.  The 
high  temperatures  and  the  light  rainfall  the  first  half  of  the 
month  were  unfavorable  for  all  crops  except  cotton.  Early 
corn,  meadows,  pastures,  tomatoes,  and  other  minor  crops 
were  severely  damaged  except  in  a  few  localities  where  heavy 
showers  occurred.  Conditions  were  much  more  favorable  the 
latter  part  of  the  month  except  that  cotton  was  injured  in 
southern  and  eastern  sections  by  the  excessive  rains.  The  soil 
was  in  good  condition  at  the  close  of  the  month  for  fall  plant- 
ing except  that  more  rain  was  needed  in  some  northwestern 
counties. 

Avgasl: — Maximum  temperatures  were  belov*'  the  average  in 
nearly  all  portions  with  only  three  stations  reporting  tempera- 
tures as  high  as  101°  and  four  others  100'^.  Rainfall  was 
heavy  to  excessive  on  the  3d  and  4th,  from  the  11th  to  the 
13th,  and  on  the  17th,  28th  and  29th,  but  the  distribution 
was  irregular.  Monthly  totals  ranged  from  1.01  inches  at 
Warren  to  7.88  inches  at  Freeman  Springs.  The  weather  was 
generally  favorable  for  cotton  the  first  10    days   of   the    month 


but  thereafter  the  heavy  to  excessive  rainfall  caused  rank 
growth,  considerable  shedding,  and  complaints  of  boll  weevil 
damage  in  many  localities.  Cotton  began  opening  in  southern 
and  central  portions  by  the  middle  of  the  month  and  a  few 
bales  were  ginned  about  the  17th  or  18th.  The  rains  came  too 
late  to  benefit  early  corn  but  they  were  very  beneficial  to  late 
corn  and  all  other  crops. 

September: — This  was  the  warmest  and  wettest  September 
since  1925.  Although  maximum  temperatures  were  not  un- 
seasonably high,  mean  temperatures  were  below  normal  for 
only  one  or  two  days  during  the  entire  month.  Rainfall 
was  heavy  to  excessive  the  first  four  days  of  the  month  in  the 
northern  half  of  the  State  and  in  some  other  sections,  more 
than  half  of  the  monthly  total  for  a  number  of  stations  occur- 
ring during  this  four-day  period.  Monthly  amounts  ranged 
from  0.17  inch  at  Magnolia  to  14.92  inches  at  Grannis.  The 
greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period  was  8.92 
inches  at  Grannis  on  the  12th.  The  cloudy,  rainy  weather  the 
first  and  last  of  the  month  was  unfavorable  for  cotton  and  in 
sections  where  rainfall  was  heaviest  considerable  damage  was 
done  and  numerous  complaints  were  received  of  rank  growth, 
shedding,  and  boll  weevil  activity.  Army  worms  appeared  the 
latter  part  of  the  month  but  the  crop  was  far  enough  advanced 
to  prevent  serious  damage. 

October: — Temperatures  averaged  slightly  above  normal,  while 
precipitation  was  generally  deficient  except  in  the  northwestern 
portion,  monthly  totals  ranging  from  0.58  inch  at  Higden  to 
7.73  inches  at  Button.  The  weather  was  very  favorable  for  all 
out-door  activities  and  the  growth  of  nearly  all  crops.  Cotton 
picking  progressed  rapidly  and  was  almost  completed  by  the 
close  of  the  month  except  in  the  northeastern  portion.  Light 
frost  occurred  at  a  number  of  stations  and  heavy  frost  and 
freezing  temperatures  in  some  sections  but  practically  no  dam- 
age was  done  to  growing  vegetation.  Streams  in  all  sections 
were  at  low  stages  most  of  the  month. 

iVouew^CT-:— Precipitation  was  1.75  inches  below  the  average 
with  only  three  stations  having  monthly  totals  of  over  4.00 
inches,  while  five  had  less  than  1.00  inch.  Favorable  weather 
conditions  continued  during  the  month.  The  gathering  of  fall 
crops  was  farther  advanced  than  usual  during  October  and  this 
work  was  nearly  completed  by  the  close  of  November.  Killing 
frost  occurred  in  nearly  all  portions  on  the  8th,  truck  crops 
and  some  late  corn  being  damaged.  More  than  the  usual 
amount  of  fall  plowing  had  been  done  by  the  close  of  the 
month,  but  the  soil  was  too  dry  in  some  southern  counties. 

December:  —This  was  the  warmest  December  on  record.  Rain- 
fall was  excessive  in  many  sections  from  the  15th  to  the  19th, 
some  stations  in  southeastern  and  east-central  portions  receiv- 
ing over  8.00  inches.  Monthly  totals  ranged  from  1.80  inches 
at  Gravette  to  12.01  inches  at  Clarendon.  Eight  stations  had 
amounts  over  10.00  inches  while  four  in  the  extreme  north- 
western portion  had  monthly  totals  of  less  than  2.00  inches. 
The  freezing  temperatures  of  the  7th  and  8th  brought  kilhng 
frost  to  extreme  southern  portions  of  the  State  for  the  first 
time  this  fall.  Conditions  were  favorable  for  the  growth  of 
wheat,  oats,  pastures,  and  other  winter  crops. 
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Faulkner 

Clay 

Baxter 

.Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll    

Washington. ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  

White 

Searcy 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland 

Little  River .... 

Garland 

(Craighead 

Boone 

Pulaski 

.  Johnson 

St.   Francis 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Searcy 

Polk  

Conway 

Baxter 

Montgomery  . . . 

Jackson 

Montgomery  . . . 
Montgomery.  . 

Howard  

Mississippi 

Franklin 

Greene  


Pntterson 

Piggott  

Pine  Bluff    . . . 
Pocahontas... 

Portland  

Prescott 

Rlson 

RogersC  near). 
.St.  Francis. ... 

Bearcy  

.Story  ... 

Stuttgart    

Subiaco 

Sunset 

Texarkana  ... 
Thoruburg  . . . 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


Woodruff 

Clay 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton 

Clay 

White 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Logan 

Washington 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . . . 

Mississippi 

Cross 

Desha 


700 
260 
145 
700 
■/77 
700 
1303 

"259 
252 
41)5 
■in 
361 
158 

"'470' 

172 

510 

309 

293 

40S 

175 

;S27 

330 

153 

162 

1590 

270 

229 

1465 

1451 

457 

2240 

260 

200 

675 

900 

1250 

1052 

250 

445 


33        63.4 


2-' 
40 
2S 


59.4 
63.0 
59.7 


G2.7 
61.3 
64.0 
60.1 
61-7 
63.6 
66.1 


107''    July 


102 
105 
101 


Julv 
Julj 
July 


Precipitation,  inches 


-  1     Feb. 


Feb. 
Feb. 
Feb. 


102  'June 

109  'July 

104  July 

105  'July 
105  'July 

104  .July 

105  jJuue 


21 
10 

3 

2 

3 

3 
25t 


37     I  64.4  I   106     I  July 
33     i   61.4      102     IJune 


23t 


377 
600 
275 
750 
345 
650 
357 
775 


315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
847 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
301 


10   65.9  103  July    3 
21  ['63.'6'j'i62"}july     2t 


196 
307 
215 
309 
122 
329 
243 

1385 
290 
236 
700 
209 

1050 


332 
650 
675 
206 
800 
237 
250 
167 


45 
39 
27 
44 
26 
40 


20 


37 


25 


66.0 


67.5 
64.3 
61.4 
6L0 
64.0 


62.0 
60.0 
60.7 
63.7 


66.3 
66.8 
6.5.0 


63.2 
60.7 
63.6 
62.6 


66.9 
64.7 
60.1 
64-5 
61.5 
59.3 
62.8 
62.0 
60.7 
61.9 
62.8 


65.4 
64.0 
62.1 


66.0 
61.2 
66.6 
66.4 
65.7 
60- 6 


62.2 


65.2 
63.9 

59-8 
65.7 
61.8 


62.2 
62.0 


107 
104 
104 
107" 
103 
104 
104 


109 
104 
104 
lOl 


105 
106 
103 


103 
107 
101 
105 


103 
108 
100 
102 
100 
101 
104 
104 
106 
107 
102 


106 
102 
106 


103 

101 
103 
105 
103 
104 


105 
107 
99 
108 
106 


July 
July 
July 
July 
July 
June 
July 


3 

10 

3 

3 

2t 
23 
10 


July 
June 
July 
June 


11 

25t 
2 
9 


June 
July 
July 


22t 

11 

10 


July 
July 
July 
July 


July 
July 
June 
July 
June 
July 
July 
June 
July 
July 
June 


11 

3 
21 

3 
22t 

2 
11 
22 

2 

3 
22 


July 
June 
July 


3 

20t 
2 


July 
July 
July 
July 
July 
June 


3 

2t 
3 
3 
3 
25t 


June 


July 
June 
July 
July 
July 


8 
28t 

3t 
11 

3 


103     July 


100 
100 


4' 
-11 

-  9 

-  3 


July 
June 


2 

21t 


Feb. 
Ft-b. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 


Feb. 


Feb. 
Feb. 


Feb. 


Feb. 


Fob. 


Feb 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 


Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 


Feb. 
Feb. 
Feb. 


Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 


Feb 

Feb. 

Feb. 

Feb. 

Feb. 

Feb. 

Feb. 

Feb. 

Feb. 

Feb. 

Feb. 


Feb. 
Feb 
Feb. 


Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 


Feb. 


Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb 


Feb. 


1     Feb. 
0     Feb. 


9 
11 

8t 


8t 


8 
9 
11 
8 
9 

8t 
8 
8t 


8t 
11 


38 
38 
49 
11 
34 
41 
28 

A 
32 

8 
19 
46 
26 
48 
28 
34 
29 
12 
50 
40 

6 
21 
17 
47 

6 
28 
30 
32 
26 
33 
46 
52 

9 
48 
21 

9 
14 
36 
33 
61 
14 
14 
63 
42 

8 

7 
38 
27 
54 
34 

3 
17 
47 
29 
22 
29 
19 
45 
14 
21 
34 
50 

5 

7 

4 
37 
38 
10 

3 
17 

9 
46 
40 
27 
45 
83 
43 

6 
23 

9 
46 
36 

2 
48 
13 
14 
39 

9 

8 
25 

9 


O 


>. 

^ 

en 

0  3 

si 

s^ 

a 
0 

3* 

IS     -3 


46.48 
40.85 
48.50 
47.44 
48.36 
50.07 
54.69 
49.41 
52.  57 
55.57 
45.57 
65.79 
42.79 
50.  52 
47.46 
40.28 
58.99 
46.36 
54. 89 
48.17 
38. 24 
51.91 
42.94 
39.45 
56.03 
52.01 


5.30  Aug. 

Dec. 
July 
May 
Mar- 
May 
May 
Mai-. 
Sept. 


5.71 
7.94 
7.5? 
6.53 
8.21 
9.62 
6.10 
9.78 
8-52 
7.72 
11.11 
7.33 
8.86 
8.80 
6.08 
12.01 
7.62 
7.83 
9.14 


Sept. 
Aug. 
Dec. 
May 
Dec. 
Uec. 
Sept. 
Dec. 
Sept. 
Mav 
Apr. 


7.91  May 
12.89  July 
5.82tSept. 


6.  9H 
9.  is 
8.01 


May 

July 
July 


61  04 

50.32 

44.08 

54.18 

39.68 

65.47 

40.75 

51.79 

41.00 

60.41 

56.56 

42.  42 

62.00 

46.78 

41. «7 

41.64 

45.00 

40.47 

46.34 

47. 22 

41.85 

46.60 

51.38 

53.16 

46.37 

47.31 

51.27 

52.69 

49.10 

44.25 

48.89 

43.46 

42 

45.30 

53.90 

50.59 

40. 33 

40.99 

47.16 

42. 

58.95 

55.69 

56. 0' 

63.03 

5L47 

50.77 

47.18 

43.10 

53.87 

50.30 

56. 49 

54.97 

44  85 

56.87 

40.88 

59.71 

46.85 

50.08 

46.89 

50.47 

41.12 

46.-33 

55.65 

64.71 


12.09 
9. 38 
6.43 

11.07 
7.16 
7.88 
6.03 
7.64 
6.37 

14.92 

12.20 
9.51 
9.93 
8.85 
6.91 
6.19 
5.89 
7.7" 
7.30 
8.37 
8.12 
6.54 
7.27 

11.48 

10.04 
6.24 
6.82 

11.48 
7.4) 


July 

May 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Aug. 

Dec. 

July 

May. 

Sept. 

Sept. 

May 

May 

May 

May 

Dec. 

Jan. 

July 

May 

Mar. 

Sept 

Aug. 

May 

Dec. 

July 

May 

Apr. 

Dec. 

May 


7. 08  May 
■  "'  Sept. 
May 
May 
Aug. 
Sept. 
May 
May 
July 
May 
Sept. 
Sept. 
Dec. 
Dec. 
Mav 
Dec. 
Mav 
July 
Aug. 
Dec. 
Sept. 
May 
July 
April 
Dec. 
May 
May 
July 
May 
May 
Dec. 
May 
Dec. 
Deo. 
July 


7.21 
7.43 
9.48 
6-64 
8.08 
7.91 
5.17 
6.26 
7.02 
7.40 

10.04 
S.83 

10.76 
8.36 

10.40 
6.93 
9.07 
7.78 

10.17 

10.05 
9.26 
6.65 
6.94 

10.74 
7.64 

12.40 
7.70 
7.02 
6.65 
9.01 
5.02 
7.62 
9.43 
9.40 


L  87,  June 
0.93|Oct. 
0.99 1  June 
1.6(i:Nov. 
I.4IN0V. 
1 .88  June 
0.14ljune 
1.03 1  June 
0..54l,Iune 
0.19' June 
1.82|Feb. 
l-fl6|Nov 


0.37 
0.82 
0.67 
0.97 
0.32 
1.03 


June 
Nov. 
June 
June 
June 
June 


0.79  June 


.17 
0.00 
060 
0.35 
0-91 
1-65 
0.17 


June 
June 
Nov. 
June 
.June 
Oct. 
June 


0.88 
0.49 
0.20 
0.18 
0.72 
1.96 
1.03 
1.14 
1.49 
1.80 
082 
0.80 
0.93 
0.58 
0.95 
1.16 
2.37 
0.12 
1.73 
0.55 
0.20 
0.99 
0.96 
0.6s 
0.17 
0.94 
1.45 
1.15 
1.00 
1.95 
1.93 
2.02 
0.00 
1.09 
L12 
1.38 
1.39 
063 
1.48 
0.  «6 
0.70 
1.07 
l.U 
0,43 
0.97 
1.45 
0.73 
1..35 
1.00 
O.IS 
0.73 
1.58 
0.80 
0.55 
0.76 
1.35 
0.72 
0.53 
0.48 
0.96 
1.32 
0.20 
0.23 
0.99 


Nov. 

June 

June 

June 

June 

Nov. 

June 

Oct. 

June 

June 

June 

June 

Oct. 

Oct. 

June 

Nov. 

Julyt 

June 

Oct. 

June 

June 

June 

June 

June 

Sept. 

June 

June 

Nov. 

June 

Jan. 

June 

June 

June 

June 

Nov. 

June 

June 

June 

Nov. 

June 

.lune 

Nov. 

Oct. 

June 

June 

Nov. 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

June 

June 

Oct. 

June 

June 

June 

July 

June 

June 

June 

Nov. 

June 

June 

June 

Oct. 


SS 


2.8 
2.8 
0.2 
2.  t 
2.0 
l.O 
16.8 
3.5 
4.0 
3.6 
0.8 
2.0 
3.0 
1.9 

'i'o 

2.0 
1.5 
2.6 
2.0 
2.5 
2.2 
2.0 
0.8 
2.0 
4.0 


0.5 
2.5 

10.2 

10.0 
1.8 
6.6 
T. 
2.5 
.5.5 
15 

15. 8 
6.0 
1.6 
1.8 
2.0 
3.0 
3.9 
1.5 
3.0 
5.0 
2.0 
2.7 
6.3 
2.5 
2.0 
4.0 
2.0 
1.5 
1.8 
5.0 
1.5 
2.0 
2.0 
3.0 
2.0 
2.2 
1.2 
1.0 
3.5 
0.8 
3.8 
3.0 
2.5 
5.7 
2.3 
5.0 
1.0 
2.6 
1.0 

12.1 
3.1 
3.9 
6.7 
1.7 
0.6 

17.4 
1  0 
4.2 
3.5 
1  « 
3.1 
1.5 
3.5 
2.2 


Number  oi  days 


S  o 

5S 


74 
97 
85 
81 
116 
106 
98 
73 
105 
105 
100 
90 
95 


87 
112 
89 
101 
89 
76 
77 
87 
91 

'95 


92 
107 
100 
115 
102 
101 
73 
88 

'i2i 

93 
98 
108 

"si 

76 
96 

"72 

103 
95 

117 
93 
80 
73 

102 
80 
94 
94 
98 

115 
95 
79 
87 

109 
98 
90 
96 
89 
92 

102 


105 
93 
93 
83 
88 
85 
90 
93 

116 
85 
96 
97 

111 
77 

101 

'89 
77 

n 

77 
101 


83'> 
167 
199 

i93' 

183 

136 

212 

211 

215 

160 

WO"! 

163 

139 


165 
147 
176 
216 
205 
196 
146 
163= 
102 


128 


117 
176* 
172 
167 
137 
204 
166 
177 


151 
1,58 
234 
115 


89 
188P 
131 


115 
227 
223 
134 
176 
191 
96f 
219 
195 
116 
140 
187 
160 
165 
169 
171 
161 
155 
136 
182 
165" 
200 
214 


lOS*- 

157" 

162 

122 

147 

189' 

192 

207 

211 

195 

186'' 

190 

189 

179 

188 


205 
127 
228" 
162 
149» 


206'' 
76 
40 

'56" 

65 

92 

33 

17 

70 
103 

58^ 

94 

78 


110 
43 
94 
59 
56 
64 
73 
100° 
150 


125 


113 

50* 

96 
113 
114 

42 

60 


U6 
94 
47 

119 


184 
72P 
156 


133 

63 
44 
93 
69 
4 
173' 
69 
79 
150 
152 
60 
72 
73 
62 
83 
91 
81 
124 
108 
104" 
21 
77 


58'' 
93' 
72 
124 
99 
87' 
62 
68 
45 
84 
SS" 
72 
91 
62 
86 


85 
101 
46" 
93 
65' 


122 
126 

122" 
127 

137 
120 
137 
80 
102 
US'" 
108 
148 


90 
175 

96 

90 
104 
105 
144 

99« 
113 


112 


136 
99* 
97 
85 
114 
119 
139 
152 


113 
84 
131 


92 

89P 
78 


117 

75 

98 

138 

130 

170 

90' 

77 

91 

99 

73 

118 

133 

127 

144 

111 

113 

129 

105 

75 

95» 

144 

74 


104'" 

114' 

141 

119 

119 

88' 
111 

90 
109 

86 

90" 
103 

85 
124 

90 


75 
137 

89" 
110 
160' 


bo'S 


ne. 
se. 

s. 


e. 
ne. 

se. 
se. 


sw. 
nw. 
s- 


se. 

s. 

sw. 

sw. 

e. 

sw. 


nw, 
w. 


nw. 
ne. 


sw. 
e. 


sw. 

sw. 

sw. 

n. 

s. 

sw. 

s. 


sw. 

s. 

sw. 

se. 

sw. 

n. 

s. 


nw. 
w. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  stations  having  ten  or  more  years  record,  but  all  complete  reports  are  used  in  de- 
te.-mining  section  means.  T.  ,  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  Reference  letters  ',  ",  ",  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing:  for  example- 
b  represents  two  days  missing,  t  Also  on  later  dates.  H  Post-office  addresses  of  these  stations  as  follows :-Big  Lake  Outlet,  Manilla,  Ark.,  Freeman  Springs,  Dover, 
Ark. .Index.  Route  5,  Texarkana,  Ark.,  Lutherville,  R.  F.  D,  No.  1,  Lamar,  Ark.  Springbank,  Doddridge,  Ark.  i*40  days  missing. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Year,  1933 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures 


for  the  Tear  1933,  with  Departures  from  the  Uormal 


Stations 


Amity 

Katesville 

Bee  Branch 

Bentunville 

Blytlieville 

Boouoviile 

Briukley 

Calico  Ro'.-k 

Camden 

Carthage 

Center  Point 

(Conway 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

Dumas 

Dutlon 

Kl  Dorado 

]5ngland 

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

Fort  Smith 

Graunis 

Oravotte 

Harrison 

Helena 

Higlilaad 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Ilill  

LI  i'TLE   UOCK. . . 

Lurton   

Lutli.>rville  

Waguulia  

MalVL-rn 

Mammoth  Spring 

Mariani'.a 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena   

Morrilton 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 

Osceola 

07.ark 

Pino  151nlJ 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Kison  

Rogers 

St.  Charles 

Searcy  

Stuttgart.. 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana 

Thoruburg 

Warrou 

Wilson 

Wyvme 


appearing  in  the  table  indicate  numberdays  missing 


COOPERATIVE  OBSEEVESS 


Stations 


Observers 


Amity 

Arkadelphia  .. 
Arkansas  City 

Arlberg 

Katesville 

]5eri  Branch  .  . . 
Bentouville ...  - 
Big  Lake  Outlet 
Black  Rock.  . 
l;lytheville... 
Booneville   .  . 

Brinkley 

Calico  Rock.  . 
Camden .  —  . 

Carthage 

Center  Point  . 
Clarendon  . . . 

Clinton 

(_'onway 

Corning  ■ 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle  . . 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Nefi 

.ID.   Reeves 

Mrs.  Lelia  L  Teter 

.1.   E.  Scanlan 

I'.  S .  Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.   H.  Randolph 

Bobt.  J.  lorry 

E.   R.  Viscmau 

.1    M.  Kuiglit 

Wvlie 

C.  Floyd 

Bishop 

Stephens 
„  Cordrev 

Winfred  D.  Polk 
0.  B.  McSpadden 
ft.  A.  Gifford 
.1 


P.  K. 
John 
J.  W. 

A.  L. 
E    E 


.. .  il .  Patterson 
Ggo.  N.   Gnodier 


Stations 


De  Vails  Bluff 

Ouraas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. . 

Fayetteville  

Fort  Smith 

Freeman  Springs  . 

Fulton 

Georgetown  

Gilbert 

Graunis 

Gravette 

Harrison ■■■ 

Helena 

Hlgden    

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

.lonesboro 


Observers 


H.   G.  Pate 
Ben  Johnson 
J.   M.  Rioketts 
.1.  J.   Babb 
Dr.  R.   H.   Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
University  of  Ark- 
-U.  S.  Weather  Bureau 
J.  R.   Me  Cuiston 
T.   J.   Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 
S.  G.  Battenfield 
W.  E.  McVay 
A.   F.   Stevens 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
) .  0.  Cooley 
N.  P.   O'Neal 
National  Park  Serviee 
H.  G.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 


Stations 


Lead  Hill  

Little  Rock 

Lurton 

Lutherville 

Madison 

Magnolia  

Malvern  

Mammoth  Spring. 

Marianua     

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton    

Mountain  Home  . . 

Mount  Ida 

Newport    

Norman   ■ 

Odea 

Okay    

Osceola  

Ozark 

Paragould 

Parkin  

Patterson 


Observers 


J .  H  .  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
Miss  Mary  Sutton 
H.  G.  Lenhardt 
J.     W.  Eppes 
State  Agr.  School 
Mrs.  W.  L.  Matthews 
S .  F.  Whittaker 
C.   N.   Houck 
Chas.   Walton 

A.  J.   Parks 

E.  W.  St.  John 
MissRubv  Cook 

B.  S.   Halbert 

G.  A-  Whittington 
J.  D.  Henderson 
IT.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglas 
Orkney  O-  Milton 
iW.  R.  Heagler 
Carroll  King 
Iw.  E.  Baker 


Stations 


Observers 


Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott    

Rison 

Rogers 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy  

Springbank. 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wynne 

lYancopin 


V.  C.  Wright 
Miss  Theresa   Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 

S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Miss  Grace  Field 
S.   C.  Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.   Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
Charles  Huff 
D.  O.  Anderson 
R.  T.  Cobbs 
Iw.  E.  Barton 


Year,  193^ 
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Monthly  and  Annual  Preoipitation  for  th3  ifear  1933,  with  D3partures  from  the  Normal 


January 


Stations 


iiity 

kadelphia 

kansas  City 

Iberg 

itesville 

B  Branch 

:ncouviUe 

g  Lake  Outlettt .  . . . 

ack  Rock  

ythoville 

K>n.'vllle 

•inkle.v 

ilico  Rock 

midi'n 

irthage 

•nt;;r  Poiat 

arondon .     

inton 

)nvvay 

jrniufj 

jtter 

■ossett 

Miville    

irdanelle 

J  Vails  Bluff 

timas 

tiCton  

1  Dorado 

ngland 

areka  Springs 

iretteville 

art  Smith 

reornau  Springslt.. 

niton , 

eorgetown 

ilbsrt 

rannis 

ravette 

Harrison  

!elcna  

[isden 

:;ghland 

:ope  

:ot  Springs 

ndexti 

jssieville — 

onesboro  

ead  Hill 

ITTLE  ROCK 

.urton 

lUtherville't 

[adisoii  

lasnolia 

ta'.vern 

lammoth  Spring  . . . 

larianna 

larked  Tree  

larshall  

lena  

lorrilton  

fountain  Home  

lount  Ida  — 

lewport   

lormau 

)den ■.. 

)kay 

).-iceola 

)zark 

'aragould 

'arkin   

'atterson  

'iggott 

>ine  Bluff    

i'ocaliontas 

'ortland  

^resoott 

lison 

logers 

't.  Charles 

it.  Francis 

iearcy 

jpringbank 

Story  

ituttgart    

iubiaco 

•unset 

Pexarkana  

"hornburg  

Valdron 

Varren 

Vatcrs  

iVbiteclif  fs 

Vilson  

Vynne  

'ancopin    


February 


March 


Ai)ril 


May 


June 


July 


Aujrust 


September 


October 


November 


December 


I 


4.5K 

3.65 

3.39 

3.64 

2 

3.26 

3.80 

5.6' 

2.62 

7.33 

3.73 

2.39 

4 

2.90 

3.06 

4.33 

2.2ji 

4.83 

5.59 

2.50 

2.. 34 

2.  SO 

2.5' 

2.88 

3.48 

2.21 

i.ii) 
3.87 
4.97 
4.64 
2.08 
3.94 
4.08 
3.69 
1.69 
4.89 
2.50 
2.86 
1.97 
4.19 
6.88 
3.96 
5.89 
3.95 
6.00 
4.19 
2.76 
3.30 


+  0.07 
-0.79 
—1.12 
-1.26 
-1.85 
-1.13 
+1.06 

-i!93 

-6!44 
-2.71 
+0.44 
-2. 03 
-1.81 
+  0.26 
-2  21 
+0.79 
+1.23 
•1.94 

-2.27 
-1..56 
-0.58 


Annual 


-2.66 

-6.02 
-0 
+  1.81 
1-1.78 
-0.46 

--6.' 27 
-1.69 

+6 'is 

-0.22 
-0.17 
-3.37 
-0  46 
+  2.36 
-0  96 
+  1.00 


-0.82 
0.14 
1.43 


3.61 

2.38 

4.31 

3.84 

4.71 

1.91 

3.03 

1.95 

3.05 

3.93 

1.65 

4.61 

4.13 

4.46 

2.83 

4.96 

3.63 

3.22 

5.62 

3.08 

4.70 

2 

2.79 

2.31 

4.12 

3.33 

2.87 

3.41 


4.26 
6.02 
4.02 
3.30 
2.64 
3.55 
3.34 
4.93 
3.95 
4.56 
2.25 
2.59 
5.46 
3.99 
3.84 
2.17 


4.11  +0  57 
4  76  +1.08 
6.V0    fl.  83 

2  78,-0  68 
3.68,-1-0  39 

3  02!— 0.01 
1.761-0  39 
2.151 
2.  94  -0. 10 
2.18| 
1.821-0.31 
3.531-0.47 
2.09-0.38 
7.541+3.66 
rt.S5i  +  2.81 
3.36J-0.  01 
3.88;  f0.06 
2.50.-0.83 
2.24|-1.35 
3.02  -0.34 
2.04 
6.77 
1.  92 
2.42 
3.03 
7.15 


+3.73 
—0.47 
-0.54 

+  3.'i6 


6 .74  +2  60 
3  99  +0.14 

2.  71  +0.  18 

3.  56  -M.  24 

1  89,-0.67 

2.38 

3-73+0  68 

2.33  -1.06 

2.29 

4.60 

1.59 

1.53 

7.97 

2.69 

4.85 

3.55 

4.06 

3.  30 

2.67 

2.38 

1.53 

2  66 


-0.25 

-i.'oa 

-1.70 
+0.91 
-2.  68 
-2.50 
-1.81 
-0.82 
-0.17 
-1.  5S 
+  0.26 
0. 


-1.31 
+0.25 


-0.51 

-'/.hi 

-2.15 
-0.14 
-1.18 
-2.53 
+0.83 


-1  1.41 
-0.19 

-2.39 
-0.05 

+1.28 
-0.57 
+0.60 
-2.35 

+i!78 

-i!25 


■1-0.76 
-0.28 
-0.95 
4-3  47 
-^0.06 
fl.  92 
-0.45 
+  0.43 


-1.  24 
-1.81 
-1.18 


2.37 

3.98 

6.69 

5  80 

2.53 

5.19 

2.20 

2.53 

3,40 

2. 39 

1.83 

1.76 

2.5(1 

3.20 

2.18 

3.79 

2 

2.32 

3.54 

2.98 

2.25 

3.27 

6.15 

3.61 

5.53 


-0.63 

fs'is 

+2  14 
-0.18 
+  1.43 
-1.38 
+0.11 
+0.25 
-0.27 
-0.  63 
-2.18 
-1.05 


-0.76 
-0.15 


-1.11 

+2^29 

1-0.28 
+  1.33 


3  93+0  44 
7.96+4.57 
2.85+0.96 


3.63 
3.5(1 
6.54 
5.06 
6.53 
5.61 
2.19 
6.  10 
7.50 

4.2! 
5  59 

3  69 
6.42 
S.07 
4.17 
6. 16 
4.55 
7.53 
5.05 
2.24 
6.34 

4  22 
4.03 
5.21 
5.67 

6.' 68 
4.40 
2.55 
1.90 
2.56 
4.25 
3  38 
5.40 
3.  2f, 
6.38 
2. 13 
3.38 
6.18 
4.40 
3  84 
4.02 
3.55 
8.21 
5.49 
8  37 
2.66 
5.30 

4.' OS 

5  09 
5.35 
4.49 
4.35 
4.58 
6.07 
2.95 
4.47 
4.31 
4.35 
5. 

6.55 
4.35 
3.20 
3  37 
6.73 
3.18 
6.76 
7.09 
5.25 
7  72 
5.77 
6.50 
5.77 
3.72 
4.44 
2.09 


-1.11 
-  1.  30 
+  112 
+  1.43 
+  2.34 
tO.93 
-1.38 

+3' 35 

+6' 97 
-0  05 
+0. 30 
+  135 
-1.09 

0.  50 
+  1  08 

0.40 
+3.01 
1-0  51 

+  i/2'j 
+  0.41 
-0.23 

-6.' 47 

+1  6 : 
-0.41 
-1.20 
-1.71 
-0.45 

-i.'io 

+0.3' 

+2.' 22 
-1.57 
•1-0.29 
+0.01 
-0  63 
-0.22 
-1.05 
-1.38 


3. 52; . . 

1.851-1.22 

5. 52] +1.98 

3.62 

4.40|+0.47 

2  52-0.17 

2.  20  . . . 

3.34+0.22 

2.81-1.05 

3.03-0.02 

8.661+4.55 

3. 

3. 72; +0.55 

2. 75 

2.  52  -0. 98 

8.69 


+3.70 
-1.43 
+0.68 

+  o!21 

+(•.'49 

0.67 

+  1.02 

--0.45 

+-1.19 

1.00 

0.18 

+0  39 

+0. 63 

+  1.48 

+1.81 


+1.64 
-0  72 


-0.23 


+0.46 
+  1.92 
+0.54 
-0.74 
-1.05 
-1.29 


5.18 
4.27 
4.84 
■1.06 

5  86 
4.39 

6  93 
3.62 
5.65 
3.53 
4.15 

3  45 

4  52 
3.31 
4.41 
4.54 
3.82 
4.42 
5.88 
9.14 
4.82 
6.04 
5.71 
3.92 
4.05 
4.95 

5!26 
4.28 
6.30 
6.64 
3.98 
4.71 
3.97 

5  05 
3.90 
3.61 
8.26 
4.79 
5.55 
3.91 
4.41 
5.01 

5  42 
4, 

6.81 
4.16 
4.77 
5.10 
4.85 
3.94 
4.49 
3.72 
4.69 

6  82 
3.75 
5.02 
5.10 
2,8< 
4.32 
5.20 
4.84 
5.05 
6.22 
2.61 
3  56 
5.33 
3.50 
4.02 
4.55 
5  05 
4.61 
4.95 
6.70 
5.28 
3.55 
4.70 
5.78 


+0.01 
0.87 
-0.07 
0.94 
+0.88 
-0.47, 
+2  07| 

+6'.69! 

-^6'97i 

-2.11: 

-0.  41i 
-1.59! 
-0.05 
-0.71! 
-2.  27 1 
-0.881 
+  1.02, 
+3.  94 


4.111-1.08 
5  03-0.53 
3.671-1.00 
7.571-1-2.08 

5.32  +o.ai 


8.35 
604 
4.57 
4  14 
5.05 
3  68 
2,52 
3.45 
6.22 
4.20 
6.04 
4.16 
3.89 
6  47 
6.05 
5.57 


+1.76 
-0.06 

-6.' 47 
-0.04 

-6.' 78 
4-1  99 
+0.4' 
+  0.64 

--6!34 

+6.' 87 


+  1.22 
+  0.40 
-0.35 

-o'.oi 


-0.41 
1.73 
+1  26 
+  2.01 
+0.04 

-6.57 
-0.  69 


-2.52 
+3.66 
-0  17 
--0. 18 
-2.12 
-0.99 
-0.26 
-0.60 


-0, 

+0.56 

-0.09 

-6.96 

-'-i.'i6 

-0.49 

+  1.56 

-1.04 

0.58 

1.85 

2.97 

0.99 

+0.20 

--1  06 

+0.02 


+0.87 
1.18 


-1.02 


5.80 
4.23 
4.  8J 
6.94 
3.85 
2.27 
6.36 
4.37 
5  38 
4  04 
4.69 
2.94 
3.70 
5.76 
5.60 
3.77 


0.56 
+  1.72 
+0.05 
-1.61 

0  00 
+  1.14 


-I.  00 
-1.40 

-i.'26 

-  2.  41 

-6!67 

-  0.33 
-2.04 

-0.67 

-i!95 
-6.' 45 


8.21 
0  6J 
5.  96 
5.58 
5.58 
7.11 
6  61 
7.33 
5.  23 
2.30 
3.12 
8.17 
7.49 
7.83 
6.68 
7.91 
4.24 
4  75 
6.98 
7.55 
6.26 

■7.' 29 
9.38 
5.40 
5.88 
6.26 
6.34 
8.02 
4.14 
6.37 
4.07 
8.46 
9.51 
9.93 
8.35 
6.91 
3.01 
4.96 
2.77 
7.30 
6.42 
7.45 
5.93 
8.36 
7.27 
5.83 
3.77 
6.24 
5.85 
5.94 
7.41 
7.08 
6.55 
7.43 
9.48 
6.23 
5.17 
7.91 
5.17 
2  77 
7.02 
6.97 
6  92 
6.60 
4.  ii 
8.36 
3.55 
6.9: 
3.06 
4.39 
3.57 
4.57 


+3.08 
+4.69 

+6.'^i 

f  i .'  69 
fl.62 
+2.  61 
+  0.63 
-2.77 
3.18 
+3.22 
+  1.94 
1-2.76 
+2. 12 

-6.' 28 
-0.07 
+  1.57 

+  6.' 97 

+  2.'39 
+  4.99 
-0.37 
+0.37 
+1.44 

-i'.59 
-0.59 


-2.31 
+  2.90 
+4  28 
+  5.23 
+2.05 
+2.80 
-2.20 
-1.03 


+2.12 

-i.'38 
+1.45 
+  1.27 
+  1.51 
+2.44 
+0.17 
-TO. 15 
+2.78 
+3.83 
+0.34 
+0  82 


9.26 
6.26 
5.96 
6.46 
6.89 
7.64 
12.40 
3.03 
7.02 
6.5.5 
4.55 
5.02 
3.18 
5.95 
7.68 
9.35 


2.16 
+  1.80 
+  1.15 


1.87 
2.79 
0.99 
3.41 
2.59 
1.88 
0  14 
1.03 
0.54 
0.19 
2.31 
3.  .50 
0.37 
1.48 
0.67 
0.97 

0  32 
1.03 
11.79 
1.17 
0.00 
0.80 
0. 35 
0.91 
1,88 
0.17 
2.70 
2  82 
0.49 
0.20 
0.18 
0,72 
3.61 

1  03 
1.23 
1.49 
1  80 
0  82 
0.80 
3.47 
2.12 
0.95 
2.54 
3.65 
0.12 
2.061 
0,55' 
0.20: 
0.99 


-3.031 
-2. 1'O 
-2.  87 
-1.79 
-1.42 
-2.40 
-5, 18 

-3!34 

-2j6 
-0.07 
-3.68 
-2,86 
-3.  30 
-3.22 
-3.23 
-2.52 
-3.20 
-3.04 

-3.94 
-4  10 
-2.79 


-S.  62 
-2.  86 
-1.0 
-3.19 
-5  55 
-4.34 
-3.00 

-2.' 86 
-3.09 


+1.B1 
+1.48 


-0.78 

-i.'is 

+2.08 
-2.74 
-0.  64 
-0.50 
-0.  82 


+1.72 
-rl.29 

+2.' 09 
+2.25 

-i!44 

+1.30 
+1.07 
-0.17 

-i.'66 


+2. 


0.96 
0.58 
0.40 

0  94 
1.45 
1.90 
1.00 
2  00 
1.93 
2.02 
0.00 

1  09 
2 
1.38 
1.39 
0.63 
1.97 
0.86 
0.70 
1.14 
1.53 
0.43 
0.97 
1.73 
1.05 
1.98 
2.70 
0.13 


0.73 
3.55 
1.28 
0.80 
0.55 
0.75 
1.65 
0.72 
0.53 
0.48 
2.96 
1.32 
0.58 
0.20 
0.23 
2.05 


-3. 09 
-4.  82 
-3.40 
-0.42 
-2.08 
-3.12 
-1.24 
-1.04 


-3.38 
-4.  59 
-2.7 


-3.41 

-3.  io 

-3.22 
-3.02 
-1.98 
-2.27 
-3.08 
-2.95 
-1.86 
-4.83 
-3.33 
-1.07 


-1  41 
-3.64 


-2. 95 
-1.67 
-2.35 
-1.82 
-1.06 
-4.76 


-0.41 
-2,52 


-3.39 
-3.31 

-2.' 84 
-4.58 
-3  77 
-0.77 

-2.'82 


-8.58 


-0.92 
0.50 
+4.32 
-1.79 
■1-1.18 
-1.06 
+0.87 


+  1.70 

-i.i2 

+5.55 
+  0.'27 
+4.47 
+3.10 

1.48 
+  6.55 

0.34 
+3 
+0.46 

+  8!54 
0.20 
1.98 


+  4.41 
-1.26 
+  3.15 
+5.7f- 
-2.37 
+0.10 
-0.42 

+  2!6' 
+4.95 

-6'ii 

+0.12 

-0.73 

+4.94 

+0. 

+0.43 

+0.14 

-1.84 


+  2.10 
-2.99 
+0.47 


7.29 
3  99 
6.31 
3.65 
9  07 
3 

7.88 
4.50 


3.34 
6.65 


3.12 

8, 

1, 

1.35 

7.70 

3.61 

5.71 

7.42 

8.30 


5.30 

2.74 

2.26 

4.81 

3  51 

4.11 

6.82 

5.57 

3.49 

4.87 

7.72 

2.29 

2,99 

2.-i3 

5.23 

2.11 

4.00 

4.01 

2.10 

5.29 

3.97 

1.04 

3.12 

4.17 

S.U 

4.37 

4.06 

3.  40 

2.0s 

5.15 

5.93 

6.19 

7. 

2  84 

4.75 

3.70 

3.40 

5.19 

3.11 

3.81 

U.06 

2.38 

4.21 

4.20 

Z.6S 

2.61 

2.31 

5.94 

6  54 


+1..32 

1.32 

-1.49 

0  13 

—0.92 

-0  17 

-2.6) 

-6.' 92 

+  iAb 
1.23 
-1  97 
0.80 
+2.  45 
-■0.73 
-0.14 
-0.61 
-1.36 
+  1.61 


-2.61 
-0.31 
+0.51 

+6 '.96 

-0.06 
+  0.09 
-1.9^ 
+0.22 
+  1.82 
+  2.91 

+6.'  i2 
+  0.92 

+6'66 
+  1  11 
-0.69 
+  0.12 
-0.74 
-1.07 
+0.84 
+0.46 


-1.24 

+  1.90 
+2.  79 


+0.37 

+6. 60 
0.01 
0.02 
+3.52 
+2.01 
-0.31 
+  1.07 
+0.44 
-0.01 
-1.08 
+4.49 


+  1.36 
-2.24 


+4.22 

+2'.87 
-0.55 
+5.23 
+0.37 
+  4.47 
+0.42 


+4.09 


6  95 
4.02 
1.79 
3.80 
6.32 
3.67 
5.16 
4.80 
6.71 
2.42 
4.36 
6.64 
4.36 
6.24 
4.37 
3.26 
2.92 
3.37 
4  51 
5.99 
6.86 
6.47 
2.19 
4.08 
4.56 
7.78 
4.12 
6.69 


4.34 
5.81 


4.00 
8.63 
9.40 


+5.02 
-1.53 

+4^28 
-0.58 
+  2.27 
+4.08 


+5.24 


4.86 

7.36 

4.37 

7.27 

2. 

3.73 

5.48 

1.01 

4.95 


+2.92 


3. 35 
1.12 
2.63 
4.25 
6.38 
6., 57 
8.62 
5.55 
9.78 
8.52 
2.94 
4.46 
0.31 
1.19 
1.80 
6.08 
6.  20 
7.62 
5.  H3 
4.05 
5.60 
1.93 
5.82 
4.73 
5.SS 
2.63 

10.73 
1.43 
3.28 
6.43 

11.07 
7.16 
7.27 
3.98 
7.36 
5.68 

14  92 

12.20 
5.31 
3.22 
7.10 
1.99 
2.11 
2.37 
5, 
3.20 
5.77 
8.12 
6.00 


+0. 25 
1.87 
0.23 
+  0.  65 
+  2.69 
+  3.35 
+4.84 

+6.' 06 

6.' 43 
+0.98 
+2.  76 
2.12 
1.  4y 
+  2.57 
+  2.51 
+  3.90 
+  1.92 
+0. 35 


-0.62 
+  2.25 
+  1.30 

-6.' 7 
+  5.85 
-1.60 
-0.26 
+  2.14 
+  7.42 
+4.17 

+i.'4i 

+3.42 

ti6.75 
+  8.38 
+  1.21 
-0.19 
+  3.24 
-1.21 
-1.09 
-1.10 


+  2.37 
+  4.49 
+2.  S3 


2.71 
0.99 
1.  33 
4.00 


2.. 59 
2.76 
5.3:^ 
2.56 
4.12 
3.08 
2.12 
1.82 
2.65 
2.28 
2.30 
3  89 
1.48 
1.71 
3.28 
3.78 
3.09 
2.55 
3.00 
1.79 
1.65 
1.88 
7.73 
2.86 
2.05 
S.94 
5.92 
2.86 
5.44 
2.06 
1.14 
4.71 
3.04 
6.89 
4.04 
0.93 
0.58 
2.27 
1.42 
2.46 
2.38 
1.7: 
1.48 
3.83 


-0.62 
-2.13 
-1.04 
-0.56 
-0.67 
-0.59 
+  1.83 

i'6!78 

-i.'ss 

-1.28 
-0.62 
-0.62 
-0.81 
+  0.63 
-1.89 
-2.74 
+0.41 
+0.  42 


-1.69 
-1.43 
-  1.22 

--i!55 
+3.  92 
-0.38 
-0.22 
+0.44 
+2.56 
-0.64 

-6'.55 
-2.60 

-2'i 

+3.38 

+0.88 

-1. 

-8.96 

-1.83 

-1.96 

-0.  82 


-1 

+0.42 


+3.84 


+  1.58 


4.11 
6.53 
126 
1.48 
2.52 
10.05 


7.87 
5.50 


+3.83 
+0.59 

-6'.39 
+0.01 
+2.86 
-2.58 


3.63 

5.99 
7.11 


+2.05 


2.31 
3.74 
8.66 
11.91 
3.30 
5.33 
2.96 
1.30 
8.09 


2.28 
2.42 
5.20 


+  1.09 

i'ii 

+0.  51 

+2.72 
+2.  11 
+  1.47 
+  1.45 
+  3.39 
+  1.46 
(1.24 
-0.  55 
+  4.47 


-('.31 
+  4.  12 


+  1.78 


+0.55 
+2.96 
—1.45 
-1.61 
-0.81 
+6.26 


+2.52 


+0.40 
+0.32 

+6.' 39 
+  1  81 
-0.41 
-2.68 


-1.18 


1.61  -1.10 


6.64 
1.8S 
3.18 
1.38 
2.87 
1.49 
1.79 
2.  54 
2.60 
2.52 
2.83 
3.11 
1.69 
4.16 
2.91 
2.04 
1.86 
6.33 
2.19 
3.30 
l.li. 
3.16 
1.71 
3.93 
0.73 
1.35 
1.94 
6.60 


3,02 
1.58 


2.28 

1.06 

3.39 

6.20 

5.17 

2 

4.05 

1.02 

4.12 


2.88 
1.14 

0.99 


+2.( 

-6'.  37 

1.56 

-0.46 

-2.08 

-2.49 

1.75 

1.07 

1.62 

1  54 

-0.78 

-1.19 


-0.94 
+3  11 


-2.72 


4.80 
2.96 
1.09 
1.60 
1.41 
3.07 
2.71 
1,05 
1.54 
1.34 
1.96 
1.66 
1.37 
0.82 
1.40 
1.03 
1.14 
2. 14 
2.02 
1.48 
1.86 
0.60 
3.30 
1.95 
1.83 
1.15 
2.33 
0.88 
1.30 
1.85 
2.27 
1.62 
1.96 
1.25 
1.76 
2. 38 
4.09 
2.49 
1.79 
1.94 
2.29 
1.35 
1.16 
2.49 
1. 25 
2.18 
1.30 
1.43 
1.68 


■2.62 


-1.20 
+0.6'/' 
-2.17 
-1.31 
-1.23 
+2.  50 


-1.36 


-2.14 
0.00 

+2'.64 
-1.09 
-0.19 
-1.99 


-2.86 


1.73 
1.39 
0.81 
4.91 
2.87 
1.15 
1.11 
2.90 
2.19 
2.56 
1.79 
2.02 
1.12 
3.29 
2.85 
1.49 
1.48 
1.43 
1.57 
1.07 
2  43 
1.39 
2.57 
1.45 
1.00 
1.49 
1.00 
2.10 


-1.75 


1.32 
1.61 


3  20 

1  95 

2.06 

1.87 

1.22 

2.90 

2.56 

0 

3.72 


1.30 
2.12 
1  46 


181+0.13 


-1.99 


4.64 

11.48 
6.14 
4  01 
4.08 

11.48 
6.73 
3.22 
2.83 
4.46 
2.60 
3.60 
4.81 
8.11 
3.48 
4.37 
6.18 
2.95 
5.78 
8.83 

10.76 
4.10 

10.40 
3.35 
6.76 
6.52 

10.17 
2.53 


-2.84 


-2.10 
-0.99 

-2.' 66 
-0.46 
-1.28 
-2.98 


-1.71 


+  0.83 
+2.  62 
-1.01 
-0.32 
+  0.9fi 
-0.17 

-6'26 

-fi'ie 

+  6  26 
+0.43 
+  4  18 
+3.60 
+0.06 
+  7.01 
-0.30 
+  1.57 
1..52 

+i!7o 

+  1.92 
+  0.99 

+  i'.93 
-0.97 
+  1,94 
+  2.16 
■4-0.03 
-0.81 
-084 

+'2M 
+3.06 

+  i.'03 
-0.54 
-0.61 
+3.37 
+  0.30 
-0  IS 
+1.78 
-0.71 


+0.59 
-1.30 
-0.62 


+0.74 


-  3.20 
-10.13 

-  0.73 

-  6.06 
+  0.52 

07  +  2.42 
69  +10.45 
41^. 

57  +  3.22 
57  .  .    ... 
+   1  03 
+  3.95 

-  1.8^) 
+  0.89 

-  2.33 
8.83 


99|+  7.89 
36  -  4  48 
89  +  7.41 
IV  +  0.47 
.24  ... 
,91  +  1.31 
3  07 
4.88 


-'6!  56 


+  10.00 
+  1.14 

-  4.83 
+  9.74 

-  0  83 

-2!  55 
+  1.29 


+  4,23 
+  11.50 

-  1.00 
+  8.53 

6.01 

-  3  47 

-  9.73 
8  29 


+6.62 


4.68 
6.37 


3.82 
10.74 
5.21 
2.64 
6.94 
6.71 
3,27 
9.01 
2.83 


7.62 
9.48 

8.95 


51.38 

53.16 

46.3 

47.31 

51.27 

52,  69 

49.10 

44.25 

48.89 

43.46 

42.62 

45.30 

53.90 

50.59 

40.33 

40.99 

47.16 

42.69 

58.95 

55.69 

56.07 

53.03 

51.47 

60.77 

47.18 

43.10 

53.87 

50.30 


+2.26 


+6.97 
+2.02 

+3^9 
+  1.92 
-0.27 
+3.79 


+4.68 


56.49 
54.97 


44.85 

56.87 

40.88 

59.71 

46.85 

50 

46.89 

50.47 

41.12 


46.33 
65.65 
64.21 


0.42 

-  5.28 

1.78 


+  3.13 


2  17 
3.41 
5.57 
6.14 
1.43 
9.77 
3.08 
0.86 
6.23 
6.07 
6.12 


0.36 
1.78 


+  4  72 


0.76 
2.13 
3.49 
8.40 
6.18 
7.45 


+  8.51 


+  6.03 
-  3.82 


+  3.22 

-  1.63 

-  0.71 

-  1.18 


+  3.71 


Departures  from  the  normal  precipitation  are  based  on  records  of  ten  or  more  years. 
Norm  als  for  Princeton  used  at  Carthage,  8  miles  northeast-    Data  in  Italics  determined  from  surroiindlnir  stations. 


CLIMATO LOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Year,  11(33 


Year,  1933 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 
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EXC!333IVS  PRE  CJIPIT  A-TIOiST  FOE   1933 


Station  and  date 


Total  duration 


From- 


To- 


a^ 


en 

cs  a 


Excessive  rate 


Began- 


Ended- 


O  cS 


o  o-Q 


Depth  of  precipitation  (in  inches)  during  period  of  time  indicated 


fl 

d 

d 

a 

a 

a 

rH 

<N 

ort  Smith.  Arlt. 

"^ftpt.    1  

Sept.    '2 

Sept.  25 

ITTLE  ROCK.ARK. 

Mar.  18 

Apr.  20-21 

Aug.  12 

Aug.  14 

Aug.  28 

Sept.     1 


[emphis,  Tenn. 
May     7.... 


7:00  p.m. 
6:20  a.m. 
4:40  a.m. 


6:35  a.m. 

8:00  p.m. 
11:23  a..m. 
11:25  a.m. 

'2:05  p.m. 

7:13  p.m. 


8:00a.  m. 


10:50  p.m. 
3:00  p.m. 
7:35  a.m. 


9:00  a.m. 

D.N.  a.m. 

1:10  p.m. 
12:56  p.m. 

2:44  p.m. 
li:45  p.m. 


12:00  m 


1.S8 
2.01 
1.56 


1.23 
2.80 
•2. 39 
1.41 
1.34 
3.36 


1.82 


8 :0;^ 

P 

m. 

9:21 

a 

m- 

5:58 

a 

m. 

7:54 

a 

m. 

9:37 

P 

111. 

11:56 

a. 

m. 

12:04 

P 

m. 

2:08 

P 

m. 

8:28 

P 

m. 

9:18 

P 

m. 

10:08 

P 

m. 

K:55 

a. 

m. 

9:13  p.m 
9:58  a.  m 
6 :54  a.  m. 


8:34  a.m 
11:07  p.m 
12:55  p.  m. 
12:45  p.m. 
2:30  p.m 
9:18  p.m. 
10:08  p.m. 
10:32  p.m. 


9:12  a.  m 


0.03 

0.06 

0.13 

0.23 

0.18 

0.14 

0.31 

0.53 

0.13 

0.09 

0.23 

0.46 

0.24 

0.08 

0.23 

0.38 

0.37 

0.07 

0.16 

0.30 

0.04 

0.06 

0.17 

0-38 

0.01 

0.32 

0.63 

0.87 

0.01 

0.29 

0.65 

1.07 

0.02 

11.14 

0.28 

O.M 

2.11 

2.28 

2.38 

2.85 

2.90 

3.08 

0.19 

0.16 

0.47 

0  95 

0.38 
0.71 
0.75 


0.60 
0.48 
0.57 
1.01 
1.25 
0.37 
2.45 
3.19 


1.00 


0.57 
0.88 
1.00 


0.73 
0.67 


1.08 
1.28 
0.46 
2.  55 

:s.25 


0.96 
0.98 
1.10 


0.84 
0.78 


1.  U 


0.64 
2.61 


1.19 
1.05 
1.13 


0.89 
1.00 


1.23 


0.95 
2.65 


1.21 

i.'is' 


0.95 
1.10 


1.32 


1.28 
2.67 


1.21 

i.'23' 


1.14 


1.36 


1.63 
2.69 


1.21 
'i.'27' 


1.16 


1.92 
2.74 


1.26 

i.'-ii' 


1,23 
2.35 
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MONTHLiY  HiaHEST,  I.OWEST,  AND  MEAN  RIVER  STAGES  FOR  1933 


Jan. 


Stations 


Feb- 


Mar. 


Apr. 


May. 


June 


July 


K 


Aug. 


rliadelphia.. .. 
■rkansas  City . 

latesviUe 

iig Lake  Outlet 

Hack  Rock 

Calico  Rock  ... 

araden 

ilarendon 

■otter 

)anville 

)ardanelle 

»e  Vails  Bluff  . 

'ort  Smith 

'ulton 

■eorgetown 

lilbert 

lelena 

ndex 

.ITTLE  ROCK 

tiadison 

tarked  Tree.  • . 

lorrilton  

Newport • 

)zark 

'arkin. 

'ine  Bluff 

t.  Francis 

pringbank 

Vhitecliffs 

'ancopin 


Sept. 


K 


Oct. 


3  Ol  6.5 
28  3,37.7 
6,3  11.6 


10.6 

7 

1.2 
15.5 
22. 3 

3. 

5.3 

5.0 
20.5 

4.6 
11  5 
16.0 

:i.  7 

2P.:i 

9.6 

1.7 

12.0 

8.0 

1.2 

7.8 

1.1 

12.8 

7.2 

10.1 

12.8 

9.4 


7124.9 


14.9 
14  8 

5.5 
23 
26.6 

66 
U-9 

7.8 
22.2 

7.0 
15.6 
21.0 

4.9 
•35.0 
12.6 

6.8 
19.7 
lO.O 

5.4 
18.9 

4.6 
17.8 
12.0 
18.5 
16.9 
17  6 
27.9 


6.2 


3.2 
3,H.9 

7.7 
13.0 

7,8 

2 

15.9 
24.5 

4    1 

5.1 

5.0 
19.0 

5.0 

9.4 
14.7 

3.9 
.35.7 

8.6 

1.9 
20.0 

9.8 

1.2 

8 

1.5 
18. 

7.2 

13.0 

10,4 

7,6 

27,  2 


6.0 
41,0 
19,8 
14,4 
16,0 

8,4 
23.6 
26.4 

9.2 
18.3 
13 

21.7 
16.0 
23.6 
20.1 

8.2 
41.2 
22.1 
11.7 
23 
10.0 
11  9 
18.8 

i:.i 

19.0 
15.3 
17.4 
23.6 
22.  9 
30.4 


3.4 
36.9 
11 

12.1 

8.7 

6.0 

15.9 

23.0 

6.0 

9  0 

X.l 

19 

8.2 

15.6 

16.6 

4.9 

33.9 


9. 9t  1:1.5 


5.7 
17.2 

8.5 

5,1 
13,0 

5,1 
14,8 
10,4 
14,0 
16.5 
14.8, 


2 
8 
9 
0 
8 
3 
26.  5i,S8.2 


0. 
40  7 

9.2 
13.2 

9,8 

3,2 

9,1 
25,7 

4.0 

4.6 

6.3 
20.3 

5  9 

8.9|12 
16.9119 

4.0 


42.2 

8.8 

3 
2,!.  3 
11.4 

3 
11.7 

2.4 
21.1 

7.7 
15.7 

9.2 

4.2 
29.0 


12.0 
52.7 
36.4 
16.8 
23.1 
36.  4 
25.7 
31.0 
29.4 
23.6 
25.1 
26.9 
27.7 
24.4 
28.4 
28.8 
50.  4 
24.7 
22.7 
31,3 
14.2 
23.9 
32.1 
23.7 
26,3 
25.  8 
27.1 
24.4 
22.6 
.39.4 


0.6 

44.2 

9.3 

11.7 

14-5 

3.6 

7,4 

27,4 

4,6 

4,4 

6.5 

22.4 

6.9 

7.6 

2L0 

4.2 

36.8 

8.2 

3-4 

23.0 

11  7 

2.5 

15.6 

3  2 

21,1 

8.6 

15,1 

9.4 

2.9 

32.7 


1.1 

53.6 
10.1 
13-6 
10 

4 

6.4 
30 

4.9 

4.1 
11.0 
25.0 
10.4 
23.0 
23.4 

4.3 
50. 6 
19-8 

9.1 
31 
13.8 

8.9 
19  8 

8.2 
26.6 
14.1 
14.1 
24. 0 
15.8 
40.0 


-1.2 
17.0 
5.3 
5.0 
3.9 
0.5 
3.8 
12.5 
2.7 
1.3 
4.1 
9.4 
3.7i 


HD.4 

40.8 
6,9 
8.0 
7.1 
1.8 
4.8 

22.9 
3.4 
2.1 
6.0 

17.1 
.5.6 


6.9!l0.8 
5.0112.7 
2.6  2.8 
14.0l32.5 
8.5|l].l 
0.31  2-8 
5  7119.7 


8.4 
2.4 
7.9 
2.8 

16. 9 
8.3 
7.1 

11.4 
:3.3 


10.5129.1 


-1.0 
17.7 
6.1 
5.7 
5.5 
1.3 
5.0 
12.5 
3,1 
2.1 
4,9 

'd.'i 
8,0 
5,0 

17."  4 

i.'i 

6.8 
5.2 
1.0 
3.5 
2.0 

'e.'e 

5.5 


3.3 
5.8 
1.8 

io.i 

-6.' 7 
2.7 
3.4 

-1.2 
1.4 
0  2 

k'A 

3.7 


-1.2 
13-9 
5.2 
4.4 
3.2 
0.5 
4.1 
10.5 
2, 

1.1 
3.9 

's.'g 

6.8 
3.3 

13.2 

HJ.'i 
3.9 
4 

■0-3 
2.4 
0.8 

i'.S 
4.4 


2.4 
15.2 
7.2 
6.3 
,5.8 
2.2 
7.4 
12.8 
4.4 
9  8 
10.9 

12.' 6 
14.2 
5.9 

14.6 

'6.5 
5.8 
5.1 
8.1 
3.9 
9.2 

i6.'7 
7.8 


-1.4 
7.1 
4.3 
4.3 
1.8 

-0.3 
3.6 
8.3 
2.7 
1.1 
3.7 

'3.' 5 
6.3 
1.1 


-0.8 
12.2 
5.2 
5.5 
2.6 
0.5 
4.5 
10.8 
2.9 
2.4 
6.3 


Nov. 


.c 

so 

p- 

a 

0 

Dec. 


W 


g 


-0.2 
16.1 
15.3 
6.8 
10.9 
9.7 
5,6 
19,2 
U.7 
10.1 
18.6 


7.7:22.4 
9.3|13.2 
3.0I14.3 


11.1 

'2.'3 
4.2 
4.8 
2.6 
2.0 
3.9 

'7.'0 
4.7 


11.7 

17 '.6 
4.6 
5.5 
17.8 
14.1 
17.9 

26'.3 
10.1 


■1,2,-9, 
7. 2! 10. 

7. 

5. 


..2| 

5.0I 

4.5 

2.4 

0.2 

3. 

8.2 

3.0 

1.5 

5, 

'5.3 
8.3 

1.4 

'6."2 

'i.'3 
3.2 
4.5 
0.4 
1.8 
1.4 

'6.' 5 
3.6 


81  0. 


10.2 
10.7 
6.3 

'8.'2 

'e.'s 

4.0 
5.1 
6.4 
5.0 
6.8 

ii.2 

5.4 


8.9 
12.6 
7.6 
4.0 
7.5 
6.8 
14.5 
9.4 
9.2 
9.1 


10.3  4.8 
11.1  6.0 
°  "'  2.0 


9.0 
10.6 
5.9 
4.7 
4.9 
6.5 
8.2 
7.3 
5.5 
10.1 
13.9 


2.7 
7.3 
0.3 
3.1 
4.0 
-0.3 
1.6 
1.0 
4.5 
4.7 
4.5 


-0.5 
6.3 
7  1 
6.'i 
2.5 
2.2 
4.7 

11.2 
4.2 
2.3 
6.2 

Y.i 

7.9 
4.6 

■5.' 9 
8.5 
2.4 
3.6 
4.6 
2.3 
3.8 
3.3 
4.9 
6.8 
7.6 


4.21 
7.5| 
8.P 
5.4 
2.5 
3.6l 
9.3| 

14.5 
5.2 
4.2 

10.0 

ii'.:3 

9.3 
6.9 

"e.'e 
9.2 
6.5 
3.3 
4.1 

6.8 
4.7 
7,8 
4.8 
10.6 
6.6 


0.21  4.0 
4.6i23.8 
6.7il0.9 
5.2(10.3 
2.0  7.7 
1.81  5.6 
5.2114.8 
11.5  22.6 


6.0 

19.0 

8.5 

'9.' 4 
11.2 
14.6 


1.9 

10.4 
7.1 
6.6 
3.3 
2.1 
8.7 

14.5 
40 
5.6 
5.4 

h'.i 

7.7 

64 

io'.i 
7,4 
2.0 
6.9 
5.5 
1.5 
4.3 
1.8 
6.9 

6.4 
6.6 


TEMPERATtTRE  AND  PRECIPITATION  FOR  ARKANSAS,     1933 


Month 


lanuarv .. 
February . 
Harch,  ... 

Ipril 

Vlay 

lune 

luly 

August  ... 
September 
ictober.  . 
November , 
Jecember. 
Lnnuttl 


Temperature, 
in  degrees  B'ahrenheit 


48.8 
41.5 
52.6 
61.1 
71.8 
78.4 
81.4 
79.1 
78.5 
62.6 
53.  0 
49.3 
63.2 


Precipitation,    inches 


t/i  ^ 

£0 


3  .3 


Sky 


■a  ^ 


+  7.5 
-2.1 
+  0.2 
-0.4 
+  2.1 
+  1.4 
+  1.1 
-0.6 
+  4.\ 
+  0.1 
+  L5 
+  6.5 
+  1.9 


81 

11 

3.66 

-0.62 

7.33 

T. 

9 

12 

fi 

13 

82 

-13 

3.53 

+  0.16 

8.69 

2.4 

10 

11 

5 

12 

91 

17 

4.87 

+0,20 

8.37 

T. 

9 

13 

fi 

13 

93 

28 

4.80 

-0.13 

9.14 

0.9 

11 

13 

8 

9 

96 

41 

6.27 

+ 1.  24 

12.40 

0.0 

10 

14 

7 

10 

107 

40 

l.;iO 

-2.71 

3.61 

0.0 

3 

22 

6 

2 

109 

55 

5.01 

+  1.15 

12.  89 

0.0 

9 

12 

10 

9 

101 

49 

4.42 

+0.  70 

7.88 

0.0 

8 

12 

11 

8 

102 

41 

5.10 

-1.77 

14.92 

0.0 

8 

15 

8 

7 

90 

30 

2.  8;:i 

—0.32 

7.73 

0.0 

fi 

19 

7 

5 

85 

20 

1.88 

-1.75 

4.91 

T. 

4 

16 

6 

8 

83 

11 

5.41 

+  1.11 

12.01 

0.1 

7 

12 

5 

14 

109 

-13 

49.08  +0.79^14.92  1 

3.4    93  1 

171 

84 

110 

s. 

ne. 

n. 

s. 
s. 


Corrections:  year  1933 


November:  Batesville,  number  of  clear  days  should  be  21, 
cloudy  6;  annual,  clear  days  192,  cloudy  123. 

December:  Hot  Springs  mean  temperature  should  be 
48.8°;  departure  from  normal +4.8°;  Marianna  lowest  tem- 
perature should  be  17°  on  the  27th. 

The  following  corrections  should  be  made  in  the  respective 
months:  Center  Point,  total  precipitation  for  March  4.17 
inches.  Departures  from  normal  precipitation ;  January,  Thorn- 
burg —0.57  inch;  February,  Fayetteville +1.24  inches;  Ful- 
ton+0.68  inch;  Little  Rock  — 1.18  inches;  Wynne  —0.98 
inch;  April,  Rogers +1.14  inches.  Temperature  departures: 
January,  Ft.  Smith  +8.9°;  October,  Rison  +1.8°. 
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AL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Yeae, 


COEJPABATIVE    ANNUAL    DATA    FOB    ARKANSAS 


Year 


Temperature 


^5 
a*' 


Period  61.3 


1891.-. 

60.5 

—0.8 

1892.  .. 

60.0 

-1.3 

1893. . . 

60.7 

-0.6 

1894... 

61.3 

0.0 

IS'Jo... 

59.8 

-1.5 

1896... 

62.8 

+  1.5 

1897. . . 

62.3 

H-1.0 

1898... 

61.4 

+0.1 

1899. .. 

60.6 

-0.7 

1900... 

62.0 

+0.7 

1901... 

61.1 

-0.2 

190y. . . 

60.5 

-0.8 

1903... 

59.3 

-2.0 

1904-.. 

60.5 

-0.8 

1905. . . 

59.6 

-1.7 

1906... 

80.3 

-1.0 

1907... 

61.9 

+0.6 

IOCS. . . 

62.1 

+0.8 

1909. . . 

62.1 

+0.  is 

1910... 

61.0 

-0.3 

1911... 

62.8 

+  1.!^ 

1912... 

59.8 

-1.5 

1913  ■  . 

61.6 

+0.  -^ 

1914.. . 

61.4 

+0.i 

1915. .. 

60.6 

-0.' 

1916... 

61.9 

+0.6 

1917... 

59.2 

-2.1 

3918... 

61.4 

+0.1 

1919.   . 

61.6 

+0.3 

1920. . . 

60.7 

-0.6 

1921... 

64.2 

+2.9 

1922... 

62.7 

•tl.4 

1923.  .  . 

61.6 

+0.3 

1924, . . 

60.1 

-1  2 

1925.  •. 

63.0 

+  1.7 

1926... 

61.3 

0.0 

1927... 

63.1 

+  1.8 

1928... 

61.1 

--0.2 

1929... 

60.5 

-0.8 

1930.  • . 

61.7 

+0.4 

1931... 

62.5 

+1.2 

1932... 

62.0 

+0.6 

1933... 

63.2 

+  1.9 

108 
106 
103 
108 
105 
112 
111 
108 
112 
108 
116 
108 
105 
105 
106 
101 
113 
103 
111 
105 
107 
lOG 
108 
110 
107 
107 
106 
115 
113 
105 
107 
111 
109 
111) 
113 
110 
105 
105 
110 
115 
107 
108 
109 

116 


Precipitation 


Number  o{  days 


©-510  CP 
\^  H    3^  '-^ 


ziS. 


KII-LING    FSOSTS,     1933 


Stations 


6 

44. 49 

-  3.80 

57.93 

29.  51 

94 

180 

94 

91 

-14 

57.75 

+  9.46 

76.58 

41.34 

8.7 

98 

159 

98 

109 

-13 

47.91 

-  0.3S 

69. 24 

28.40 

6.4 

75 

185 

95 

8d 

-22 

49.05 

+  0.  76 

59.  29 

30.13 

5,9 

75 

176 

97 

92 

-17 

44.  69 

-  3.60 

61.  k2 

31. 28 

10.5 

83 

167 

92 

106 

4 

37.72 

-10.57 

48. 00 

25.70 

2.9 

79 

171 

97 

98 

-  2 

46.13 

-  2.10 

71.77 

34.88 

3.9 

76 

178 

96 

91 

—  4 

56.  82 

+  8.53 

84.93 

67.  70 

3.0 

89 

158 

106 

101 

-25 

41.49 

-  6.8U 

56.  56 

29.  98 

6.6 

76 

170 

105 

90 

-  5 

49.  03 

+  0.  74 

66.75 

37.  54 

2.2 

92 

150 

120 

95 

-  6 

35.27 

-13.02 

51.6; 

22.  77 

2.9 

65 

175 

111 

79 

-  2 

51.70 

+-3.41 

67.18 

35. 12 

8.3 

81 

150 

121 

94 

-12 

44.62 

—  3.67 

65. 00 

34.48 

4-3 

84 

162 

107 

96 

-  5 

43. 45 

-  4.8J 

56  53 

31.39 

2.9 

78 

169 

112 

85 

-29 

62. 17 

+13.  8b 

92.60 

42.50 

12.1 

103 

146 

107 

112 

55.99 

+  7.70 

85.58 

■38.01 

4.3 

95 

156 

96 

113 

—  8 

49. 73 

+  1.44 

68.18 

34.63 

2,0 

86 

163 

91 

HI 

U 

48.88 

+  0.59 

63.67 

34.91 

2.2 

92 

158 

100 

108 

-19 

44.05 

-  4.24 

57.21 

31.37 

65 

83 

176 

93 

96 

-13 

45.21 

-  3.08 

61.17 

25.  39 

11.0 

84 

172 

109 

84 

—  9 

49.54 

+  1.25 

70.00 

35.  67 

1.7 

95 

152 

117 

9b 

-16 

45.83 

-  2.46 

5J,65 

27.89 

7.8 

81 

171 

110 

85 

-   1 

54.01 

+  5.72 

72.04 

35.70 

5.6 

89 

158 

107 

100 

—  11 

42,  85 

-  5.44 

f.4,  06 

30.13 

8.6 

82 

149 

109 

10'/ 

-  3 

53.08 

+  4.79 

67.54 

40. 20 

4.7 

82 

163 

81 

121 

—  16 

42.18 

-  6.11 

53.47 

27.48 

6.3 

75 

191 

76 

99 

—21 

40.72 

—  7.67 

70  88 

19.80 

12.1 

75 

187 

74 

104 

—23 

44.64 

-  3.65 

57.78 

33.  62 

18,3 

75 

174 

76 

Uo 

-10 

54.52 

+  6.23 

71.94 

31-31 

3.4 

91 

166 

75 

124 

-  2 

54. 28 

+  5.99 

73 .02 

28.97 

2.5 

90 

174 

74 

118 

—  H 

47.46 

-  0.83 

61. 12 

29  29 

11.9 

83 

178 

85 

102 

7 

40.  50 

-  1.79 

69.10 

32,02 

2.6 

87 

170 

83 

112 

2 

59.  85 

+11.56 

82.06 

43.81 

2.3 

102 

160 

82 

123 

—  8 

,37.03 

-11.26 

49-74 

23.  83 

7.9 

74 

193 

68 

105 

-  6 

42.19 

-  6.10 

56.56 

24.  42 

2.2 

74 

184 

81 

100 

-17 

49 .24 

+  0.95 

68.26 

38.29 

6.0 

88 

175 

79 

111 

-  2 

65.85 

+  17.56 

91.72 

31.93 

2.4 

99 

161 

85 

119 

-10 

50.50 

+  2.21 

63.01 

32.47 

0.9 

86 

183 

76 

107 

-20 

46.10 

-  2  19 

68 .72 

83. 83 

13.9 

98 

162 

83 

120 

-28 

48.62 

-   1.67 

61.75 

30.94 

5.9 

78 

192 

75 

98 

0 

46.98 

-    1.31 

67  27 

37.09 

0.8 

94 

172 

82 

Ul 

-  5 

51.11 

+  2.83 

65.78 

33.39 

4.4 

95 

175 

85 

106 

-13 

49.08 

+  0.79 

64.71 

Z^-» 

3.4 

93 

171 

84 

110 

-29 

48.29 

92.60 

19,80 

5.8 

85_ 

169 

93 

103 

Last    i 
prill 


Amity  • 

Arkadelphia. . . 
Arkansas  City. 

Arlberg 

Batcsville 

Bel'  Uruiich. . . . 
Bi'iitoiiville. ... 
Big  Lake  Outlet 
Black  Rook.... 
Blytheville  — 

Booueville 

BriiikU'V 

Cnliuo  Rook. . , 

Caindeii 

Carthage 

Conterpoint 

Clarendon 

Cliuton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville  

Durdanelle 

De  Vails  Bluff.. 

Dumas  

Diitton. 

El  Dorado 

Ensjland 

Euruka  Springs 
Fiiyetteville.. . 
Fort  Smith.    . 
Freeman  Spr.  . 

Fulton 

Gei.rgeto\vn  .. . 

Gilbert 

Grannis 

Grave  tte 

Harrison 

Helena 

Higdea  

Highland 

Hope  

Hot  Springs... 

Index .  . . 

Jessievillo 

Jonesboro 

Lead  Hill 


Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Msr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar , 
Mar , 
Mar, 
Mar, 
Mar, 
Mar, 
Mar. 
Mar 
Mar. 


First  in 
autuuui 


Lensth 

growing 

season 


Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar- 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar . 
Mar. 
Mar. 
Mar, 
Mar, 
Mar, 
Mar 
Mar, 
Mar. 


Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
_.,  Nov  8 
211  Nov.  8 
21  Nov  8 
21  Nov.  8 
21  Nov.  1 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nor.  8 
Nov. 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov,  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov .  8 
Nov.  8 
Dec. 27 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov ,  10 
Nov, 
Nov 
Nov 
Nov 
Nov . 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  8 


232 
232 
232 
232 
227 
232 
232 
2:^2 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
231 
232 
232 

232 
232 
232 

281 
232 
232 
232 
234 
230 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
232 
23'/ 
232 
232 
232 
231 


Stations 


First  ini^ength 
:grov,-nig 
season 


Little  Rock  . . . 

Lurton     

Lnlhi'rville 

Madison 

Magnolia  

jMalvern  

Maiiiui<)t!iSpri"g 
M'lriauna  ...  . 
Marked  Tree  . 

iVjarshall 

Menu 

Morcilton  

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman 

Oden  

Okay 

Osceola  

Ozark  

Paragould 

arkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Blnll 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers    

Saint  Charles . . . 
Saiut  Francis. .. 

Searcy 

Springbank  — 

Story    

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Toxarkana 

Thornburg    . . 

Waldron    

WaiTHu 

Waters 

VVhilecliffs  .... 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


i.O 
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GENERAI.,    STTHEMAEY 

Though  the  mean  temperature  for  .January  1934  was  con- 
siderabl}'  above  normal,  it  was  not  near  so  high  as  that  of 
January  1933,  which  was  the  second  warmest  on  record.  Tem- 
peratures averaged  somewhat  below  normal  in  the  western  por- 
tion of  the  State  and  near  normal  to  somev/hat  abuve  in  central 
and  eastern  sections  during  the  first  ten  days  of  the  month 
but  from  the  12th  to  the  28th  they  were  continuously  above 
normal  with  departures  ranging  from  10*^  to  more  than  15° 
above  for  seven  days  during  this  period.  A  cold  wave  with 
temperatures  ranging  from  2°  in  the  northwestern  portion  to 
20"  in  southern  border  counties  overspread  the  State  on  the 
29th  bringing  the  coldest  weather  of  the  month  to  nearly  all 
sections.  The  average  temperature  for  the  State,  based  on  the 
reports  of  62  stations,  was  44.5°  which  is  3.1°  above  the  mean 
for  the  past  44  years,  all  stations  for  which  normals  have  been 
computed  having  positive  departures.  Monthly  means  ranged 
Prom  39.3°  at  Button  in  the  Ozarks  to  49.7°  at  El  Dorado  in 
a  southern  border  county.  The  highest  temperature  recorded 
was  78°  at  Highland  on  the  28th;  the  lowest,  2°,  at  both  But- 
ton and  Lead  Hill  on  the  30th.  The  greatest  daily  range  was 
47°  at  Calico  Rock  on  the  15th. 

The_ average  precipitation  for  the  State  for  the  89  stations 
reporting  was  2.85  inches  which  is  1.40  inches  below  the  mean 
for  the  past  44  years,  only  6  stations  with  records  of  10  years 
or  more  having  positive  departures.  Monthly  amounts  ranged 
from  1.39  inches  at  Mammoth  Spring  to  5.50  inches  at  Cros- 
?ett  with  stations  in  the  northern  half  of  the  State  receiving 
the  least  amount  of  rainfall.  The  greatest  amount  measured 
in  any  24-hour  period  was  2.60  inches  at  Malvern  on  the  4th. 
Snow  occurred  in  many  sections  on  either  the  7th  or  8th  but 
only  five  stations  in  the  northwe.^itern  portion  had  measurable 
amounts,  the  greatest  depth  reported  being  3,0  inches  at 
Eureka  Springs  In  other  sections  the  fall  was  light  and  it 
generally  melted  as  it  fell.  The  average  amount  for  the  State 
for  ihe  89  stations  was  0.1  inch.  Light  sleet  was  reported  at 
a  few  stations  on  the  29th  and  31  st  and  glaze  at  three  stations 
on  the  31st.  The  average  number  of  rainy  days  was  8  which 
is  one  more  than  the  average.  Nearly  all  of  the  streams  of  the 
State  vv^ere  at  low  stages  during  the  month. 

The  cloudy,  rainy  weather  the  first  part  of  the  month  was 
unfavorable  for  out-door  work  but  thereafter  until  the  last 
three  days  of  the  month  conditions  were  very  favorable. 
Wheat,  oats,  and  other  winter  crops  were  in  good  to  excellent 
condition  at  the  close  of  the  month  except  in  some  sections 
where  they  were  frozen  down  by  the  cold  wave  of  the  29th- 
50th.  Much  more  than  the  usual  amount  of  plowing  has  been 
lone.  The  weather  was  too  warm  for  fruit,  causing  some  ap- 
)rehension  in  central  and  southern  sections.  t.a.m. 


COEEECTICIJS: 


Ft.  Smith,  December    minimum    temperature    on    the 
should  be  41°;  mean  minimum  temperature  38.8°. 


16th 


Etiscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


M2l3i4|5 

6 

7|8|9 

lojii 

121314 

1516|l7|l8|l9|202lJ22 

23J24|25|26J27|28J29|30j3] 

Dense  Fog 

Light  Hail 

Slaet 

C laz  e 

Thunderstorms  . 

3 

3 

3 
"i 

3   3 
'i '.' 

3   1   .1.. 

•'•■■•■••: 

1'  2.12jl2 

. .  .  .i  . i 

1' 

.... 

in 

.1    10:13 

.1  .../  . 

it 

■.■|  T2|'i'if, 

PRESSURE,  WINB,  JSiXfyLlJjlIT ,  AND  STTNSHIWE 


Atmospheric  pressure 

(re- 

Relative 

duced  to  sea-level) 

hnmidity 

1 

S 

j3 

tiC 

Stations 

a 

,C 
be 

30.51 

s 

o 

29 

o 
■> 
o 

Average 

hourly 

velocity 

22 

.2 

o 

£ 

g 

03 

1 

•-  o 

Bentonville 

30  12 

29.78 

4 

6.8 

ne 

i>i 

Fort  Smith 

30. 19 

.30.52 

30 

29.85 

4 

8.0 

24 

n 

28 

80 

fi7 

fill 

43 

Little  Rock 

30.18 

30.57 

30 

29.77 

4 

7.9 

24 

n 

?8 

84 

(iS 

fi5 

46 

Memphis 

30  18 

30. 501 

;ii) 

29.77 

4 

7.9 

30 

n 

28 

80 

6B 

72 

42 

COMPARATIVE     DATA    SQ'R    JANTJARIT 


Year 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898  ...... 

1899 

19(10 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

iy(;(i 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

UWO 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1829 

1930  '.'.'.'.'.'. 

1931 

1932 

1933 

1934 

Period.. 


Temperature 


ai 


41.6 
34.7 
38.5 
43.5 
36.9 
41.4 
38.9 
45.5 
39.3 
43.4 
45.6 
38.0 
40.  2 
38.9 
33.3 
43.1 
49.2 
41.7 
43.8 
41.8 
47.6 
34.3 
44.0 
46.6 
39.3 
44.3 
44.0 
27.3 
41.4 
39.6 
46.9 
39.1 
48  6 
36,1 
40.8 
40.5 
42.6 
42.7 
39.4 
33.8 
42.3 
46.2 
48.8 
44,5 
41.4 


+0-2 
-6.7 
-2.9 
+2.1 
-4.5 

0.0 
-2.5 
+4.1 
-2.1 
+  2.0 
+4.2 
-3.4 
-1.2 
-2.5 
-8.1 
+  1.7 
+  7.8 
+  0.3 
+2.4 
+  0.4 
+6.2 
-7.1 
+  2.6 
+  5.2 
-2.1 
+2.9 
+2.6 
-14,1 

0.0 
-1.8 
+5.5 
-2.3 
+7.2 
-5.3 
-0.6 
-0.9 
+  1.2 
-1-1.3 
-2.0 
-7.C 
+0.9 
+4.8 
^-7.4 
1-3.  I 


+3 

(P 

to 

"6 
o 

71 

13 

74 

-14 

SO 

-13 

77 

-22 

78 

-  6 

78 

4 

76 

-  2 

81 

10 

75 

_   o 

78 

1 

78 

7 

79 

2 

80 

7 

75 

—   0 

73 

13 

82 

-  2 

82 

—  8 

78 

6 

82 

-19 

78 

—   7 

86 

-  9 

79 

-16 

78 

-   1 

82 

t- 

74 

-  3 

82 

-  6 

82 

-  4 

80 

-23 

75 

-  3 

82 

11 

85 

6 

74 

4 

80 

15 

79 

-  6 

75 

-  4 

77 

-17 

79 

-  1 

90 

-10 

79 

2 

74 

-X3 

76 

0 

80 

11 

81 

11 

78 

2 

90 

-28 

Precipitation 


C52 


5.34 
2.48 
1.13 
3.  f;3 
5.19 
4,09 
3,78 
7:93 
5.91 
2.89 
2.21 
4.13 
2.60 
.3.81 
4.58 
5.19 
5.80 
3.75 
1.79 
2.59 
1.02 
.3.01 
8.45 
1.57 
4.38 
9.39 
3.66 
4.39 
3. 00 
6,49 
2.07 
2.63 
5.78 
3  19 
2.68 
4.69 
5.41 
2.05 
5.08 
9.16 
1.14 
9.67 
3.67 
2.85 
4.25 


+  1.09 
-1.77 
-3.  12 
-0,  62 
+0,  94 
-0.16 
+  2.  53 


e  S 


9.03 
5.09 
3.29 
8.58 
9.38 
6.94 
14.72 


+3.  68!  14. 50 
+  1.66  11.19 


-L66 
-2,04 
-0.12 
-1.65 
-0.44 
+  0.33 
+0.94 
-M.55 
-0.60 
-2.46 
-1.66 
-3.  23 
-1,24 
+4,20 
-2,68 

+0, 13 

+  5,  14 
-0,59 
+0,14 
-1,25 
+2,  24 
-2,18 
-1-62 
+1.53 
-1.06 
-1.57 
+0.44 
+  1.16 
-2.20 
+0.83 
+4.91 
-3.11 
-i-5.42 
-0.58 
-1.40 


5.59 
4.89 
8.51 
5.50 
0.56 
8.69 
9.  GO 

11.80 
5.92 
3.62 
6.19 
4.23 
5.40 

14.92 
3.71 
6.95 

13.59 
7.61 
8.60 
7.80 

12.83 
3.S7 
7,98 
9.71 
6.50 
5.77 
9.18 

11.40 
4.60 
8.00 

16.31 
3.40 

16.51 
7.33 
5.50 

16.51 


1.29 
0.65 
0.30 
0.25 
1.87 
1.53 
3.57 
2.11 
1.58 
0.84 
0.76 
0.96 
0.42 
2.08 
1.32 
1.16 
L95 
1.82 
0.36 
0.74 
0.21 
1.04 
3.41 
T. 
1.28 
4.11 
0.68 
1.60 
0.32 
2.27 
0.50 
0.77 
1.75 
1.05 
1.00 
1.87 
1.98 
0.50 
2.35 
3.21 
T 

3.35 
1.65 
1.39 
T 


^3 

>  2 


Number  of  days 


3.0 
5.6 
1.3 
7.0 
1.0 
1.0 
T. 
2.3 
0.2 
T. 
1.8 
0.2 
1.5 
3.6 
2.0 
0.8 
1.5 
2.4 
4.3 
0.2 
1.9 
0.1 
1.5 
2.3 
0.5 
3.8 
17.6 
0,4 
0.8 
2.1 
1.0 
0.1 
0.4 
1.3 
2.5 
0,1 
0.2 
O.l 
5.0 
0.4 
T. 
T. 
0.1 
1.9 


10 
6 
2 

8 
8 
8 
9 
7 
7 
5 
8 
6 


6  115 

5  8 
8  6 
8    10 

6  116 
6    15 

13 
13 
13 
U 

8 
14 
10 

8 
U 
12 
16 
10 
20 

9 
13 

8 
12 

9 
15 
19 
15 
14 
10 
15 
14 
18 
12 
13 
13 
12 
14 

y 

14 

17 
10 
14 
13 
14 
13 


Stations 


Rivers 


ort  Smith 

zark 

ardanelle 

[orrilton  . .  . 
little  Rock. 

ine  Bluff 

anvilie 


..\jkaiisas.., 

....do 

....do 

...,do , 

....do , 

...,do 

Petit  Jean 


Flood 
Stage 


Bally  River  Stages  for  January,   1934 


22 
22 
22 
20 
23 
•25 
20 


9    I  10      11      12      13      14      15  I  16      17      18   I  19  I  20      21  I   22      23      24      25   |  26  I  27      28   |  29      30      31 


5.2 
1.4 

4,8 
0.8 
1.3 
5  8 


11.8 
8.3 
9.9 
6,3 
6.7 
10.7 
7.8 


8,3 
5  II 
8.0 
5.3 
6.8 
11.4110.6 
5.3    4.8 


7.81 
4.6 
7.6 
4.6 
5.8 


8 

42 

7.3 

4.2 

5.0 

9.6 

4.8 


7.3 
3,9 
6.9 
3.8 
4.4 
9.0 
4.8 


7.11 
3.4 
6.6 
3.2! 
4.2| 
8.7 
5.1 


6.81  6-6 

3.3|  3.0 

6.4  6.1 

3.0l  2.6 

3.8j  34 

8.1  7.8 

4,9  4.7 


1    5.5 

I  7.2 

i    2.9 

3.1 

6,2 

6.2 

2.6 

2.9 

3,1 

3  2 

7.4 

7.2 

7.8 

9.1 

7.51 
.3.4 
6.4 
3.1 
3.4 
7.2 
11.3 


6.81 
3.6 
6  6 
3.  2 
3.6 
7.7 
8.7! 


6.41 
3  1 
6.G 
3.3J 
3.7| 
7.81 
7.3 


6.0! 

2.6 
6.1 
3. 0 

3.7 

7.8 

6.l| 

i 


5.81 
2. 3 
5.8 
2.3 
3.3 
7.7 
8.8 


5,6j 
1.91 
5.21 
1.4| 
2.21 
6.91 
5.1] 
) 


5.61  5.6 
1.8    1.5 


4.9 
0,8 
1,5 
5.9 
4.3 


y. 


'■:</'! 


CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION 


.....        .     ./■ 

:  a  A  , 

Jakuaey,  1934 


Climatolosical  Data  for    January,   1934 


Stations 


Counties 


Amity 

A.ricaaelplii>v  

Arkansas  City   

Arlberg 

B;i.te6Ville 

Bpe   Braiicii 

Bf?iitonvill« 

Big  Lake  (nitlot.  tt 

Btack  Rock  

Blytheville  

BooUBVille 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Cartilage    

Center  Point 

CUireniloLi    

Clinton...  

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset  

Danville 

Dardnnelle 

De  Vails  Bluff  .... 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Fayelteville   

Fort  Smith 

Freeman  SpringsM 

Fulton  

Oeorsietowu  .... 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

.Touetboro 

Lead  Hill...- •••••■ 
LITTLE  ROCK ■ 

Lurton 

Lutherville i^ 

Madison 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson  

Piggott 

Pino  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rlson ■ 

Rogers  (near) 

St.  Charles 

St.    Francis 

Searcy 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

W.irren 

Waters 

Wilson 

Wynne. 

Yancopin 


State  Means 


Observer 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren 

Benton 

Mississippi 
Lawrence  . 
Mississippi 
Logan 
Monroe 

Izard  

Ouachita 
Dalla 
Howard .... 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner . . . 

Clay   

Bii  xter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie  .... 

Desna 

Madison. . . . 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington 
Sebastian.  . 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 
Boone . 
Phillips 
Cleburne 

Pike   

Hempstead . 
Garland  . . 
Little  River, 
(iarland .... 
Craighead 

Boone 

Pulaski 
Newton 

Johnson 

St.  Francis.. 
Columbia  . . . 
Hot  Springs, 

Fulton 

Lee  

I'oinsett 

Soarcy  . 

Polk.... 

Co away 

Ba.'cter 

Montgomery 

Jackson 

Montgomery 

Montgomery 

Howard 

Mississippi  .• 
Franklin  — 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada.- 

Cleveland 

Benton   . 

Arkansas 

Clav   .... 

White 

Montgomery 

Arkansas 

Logan 

Washington. ... 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 
Mississippi 

Cross  

Desha 


J.  W.Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Iteeves 

Mrs.  Lelia  1.  Teter 

J.  E.  Soanlan 

U.   S.   Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.   Howe 

Samuel  Norris 

7.  H.  Randolph 

R.  J.   Torry 

E.  R.  Wiseman 

J.  M.  Knight 

P.  K.  Wylie 

John  C.  Floyd 

J.   W.    Bishop 

A.  L.  Stftpheni 

E    E    Cordrey 

WinfredD.  Pclk 

O.  B.  McSoadaeri 

G.  A.  Gifford 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

H.  G.  Pate 

Ben  Johnson 

J.   M    RickptTs 

J.    1     Baub 

Dr     R.   H     Hardin 

Geo.   Vi'.   Nichoalds 

i.'nl"'<)rsUy  of  .^rkanssj 

U-  S.   Weather   Bureau 

R.  J.   Mc  Cuiston 

■r    J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

W.  £.  McVay 

A.  F.   Stevens 

Louis  R.  Keck 

James  A.   Burnett 

Truinon  Brown 

J.    O.  Coolev 

N.    P.   ONeal 

National  Park  Service 

H.  C.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Bcisedlctiue  Steters 

J.  H.  Cross  white 

U    S.   Weather  Buieaa 

Miss  Marv  Sutton 

H.  G.   Lennardt 

J.   W.   Eppes 

State   Agri.    School 

Mrs.  W    L    Matthews 

S.  F.  Whittaker 

C-   N.    Houck 

Charles  Walton 

A.  .1.  Parks 
K.  W.   St.  John 
Miss  Rubv  Cook 

B.  S.  Ilalbert 
G    A.  Whlttlngton 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest Sarvlce 
U  .  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  RuthH.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.   Heagler 
Carroll  King 
W.   E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Mi3«  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.  E.   Edmiston 
Craig  Wiilijims 
Mrs.   M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 

S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
S.  C.  Storv 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmei 
Pr.  ChevM  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
D.  O.Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  K.  Barton 


"^,^,;;;;,tu^nd  precipitation  departure,  computed  for  stations  ^--^^^ -L^-ZlT^ttTo-  addre's^'es  t*"  oTloUf-^B  g'L^Tou  feVMa'nilla^l^eemal    S^prTng" 

al^Zm^ef.     ^^f^^-^^^'^^'-^-^^^Xou^Ti^^^^  &Xtil''n'TMZnr.\niin,    /ear  sunset  naless    otherwise  indicated. 

"",I£L=  llt^-Jr.?r.  ■^Jd^^g.m"."  11112^4  wlendin^T  am':'*"  n  nekt  measurement.     Data  in  Italics  partly  Interpolated.  


January,   1934 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS    SECTION 


Daily  PreoiDitatioa  for  January,   1934 


Drainage- 
basin 

Day  of   Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

IJ 

13 

14 

15 

16      17 

18 

19 

20 

21 

22 

■£S 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

SO 

81 

"3 

Amity 11 

Ouachita  

2. 00 

1.98 
1.16 

T,' 

'.'02 

.60 

.45 

'!i2 
.35 

T. 

f.' 
.26 

^48 
.27 
.03 
.37 

.12 

.16 

1.06 

.17 

:% 

.86 
.33 
.62 
.28 
.57 
.22 
.55 
.21 
.20 

.95 
.60 

".21 

05 

1 

1 
.91 
.47 
.12 
34 

1 

3.98 
3.69 
4.53 
2.79 
2.26 
2.33 
1.99 
1.73 
2.47 
1.78 
2.85 
2.44 
2.12 

irkadelphia.       1 1 
.A.rkansas  City  . .  1  ! 

Ouachita   

Mississippi     .. 

".hz 

T.' 

.16 
.09 
.18 

'tV 
't'.' 

T 
T. 
T. 

.16 
.30 

'.U 
.03 
02 

.04 

't.' 

. . .. 

.13 
.25 

.02 

.08 
.40 

.01 
.64 

.02 

.... 

Arlberg 

White   

T. 

♦ 

1.521..    . 

.    .-     .10 

.... 

.  .  .  . 

. ... 

• "  * 

Batesville UlllWhite   

....  1.17 

.09 

't?'.' 

.05 
T. 

".m 

.05 
'.'06 

T. 

't.' 

'!6i 

.... 
.03 

'.'6i 
't' 

.27 

't.' 

.08 
.08 

"AZ 

.08 
.08 

t" 
13 
T 

'  .15 

".(a 

.18 
■."89 

.04 
.03 
01 

.... 

.... 

"63 

'!6i 
'.'04 

T. 

.  .  .  . 

T. 

'•)'.' 

"02 

't.' 

Bee   Hraiich 

Heutouville  ....**■* 

Arkansas 

Arkansas 

.33  1.10 
.  53     n."; 

.33 

't.' 

't'.' 

Big  Lake  Outlet  .  1 
Black  Rock  . . . .  •   1 

St.  Francis..  . 
White  

.... 

1.12 
1.33 
.99 
.;!1 
1.10 
98 

.121  '''■ 
081  .07 
.07    .02 

T 

.05 

.10 

.51 

T. 

.15 

'.'26 
.48 
.01 
.45 
.66 

T. 

.(« 

.05 

'.'36 
.30 
.17 
.28 



Blvtheville i 

St.  Francis 

Arkansas 

White   

White   

".m 

Booaeville    

.05 

.08 

T. 

.10 

.06 

.04 

.12 

T. 

.04 

.20 

Briukley 1 

Calico  Kock II 

T    1.... 

.02 

07 

.... 

't. 

Camilen II 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

.15 
T. 

1.42 

2.00 

2.35 

.16 

1  ?■> 

.... 

.09  .... 

.03 

Carthage Ill 

.48 
'!47 

T. 

.09 

■ 

. .. . 

3.92 
3.19 
2.93 
3.06 

Center  Point 

.08  .... 

Clarendon Illl 

White   

.30 
.52 

'.'60 
.70 
.77 
.42 
.33 

T. 

.06 
.08 
.10 
.05 

03 

35 

.... 

.... 

'f.' 

.25 

'■i'.' 

Clisiton 

White    

.98 

.58 
1.13 
1.45 

.72 
2.0(1 

'[65 

.02 
.08 

'.12 

....i  .45 

Conway 

Corning 1  II 

.\rkansa.s 

White    

.  lb 

■'65 

'[97 

i!26 
.35 
.95 

']67 
.07 
.50 

't.' 

.10 

... 

.12 
.05 
.45 
.72 
1.26 

.05 

.... 

.... 

3.25 
2.69 
1.68 
5.50 
2.68 
4.11 

3!6o 
2.66 

4.62 
2.61 
2.71 
2  04 

Cotter 1  ll 

White       

.16 

••■■ 

.... 

Crossett ! '! 

Ouachita  

Arkansas 

.\rkansas 

White 

Mississippi     .. 

1- 

tV 

.84 
.10 
.51 
.27 
.34 
.73 

30 

T. 

.05 

'.'35 
.04 

"69 
.57 

".io 

.02 

T. 
.15 

'.'09 

't 

.89 

.10 
'.'55 

't.' 

T. 

.02 
T. 

'!6i 

.14 
.10 
12 
.63 
T. 

.05 

T 

Danville !  il 

Dardanelle Ill 

- . . . 


.981.... 
1.85;.... 
l.Oti  .... 
1.05  .... 

.10  .... 
2.00  .... 
1.08  .... 

.26  .... 

.35.... 

.  02  . _ . . 

"04 



.46 
.61 

.55 

Ue  Vails  Bluff 

l)uraa> 

.331  T. 
.05I    ... 

't'.' 

.16 

'r. 

T 

T. 

r. 
r. 

■:62 
.01 

Ditton 

White   

.14 

't. 

15 

.43 

;::: 

.15 

.... 

.19 

.04 
.01 

T. 
■f.' 

El  Uorado Illl 

Kngland 

Favetteville    

Ouachita 

.Arkansas 

White   

Wliite   

".n 

.63 
.02 
1.32 
.84 
.10 
.64 

'f.' 

T. 

.05 
.03 

T 

.22 
.12 
.05 
.02 
.01 

T.' 
'J'. 

..   . 
.... 
't'.' 

.. 

..    . 

.... 


".'6i 

'ii? 

.18 

.09 

.08 

.22 

T. 

T 

.03 
.10 
.22 
.10 

75 

.09 

';62 

T 
T. 

T.' 

.01 

Fort,  .Smith •" 

Arkansas 

■• 

2.11 
3.14 

3.88 
2.42 

Freeman  Sprgs. .  1 1 

.Arkansas 

1.48 
2  23 
L.50 

• 

T. 

"05 

.05 

".ih 

Fulton 11 

Red         

.22 

T  ' 

1.03 

T. 

? 

T. 

tieorgetown 11 

White     

White    

T. 

■f.' 

Oilhert 

Graanis 

Red 

[ 

1-69 
.42 
.26 

'.'•21 

.40 

1.10 

.06 

'    07 

.20 

T. 

.06 

.76 

.12 

.06 

.20 

.07 

.04 

"m 

.15 

1.10 
.04 
.74 
.38 
.14 

.04 

.71 
.05 
.15 

.02 

T. 

T. 

T. 

.04 

2.  75 
1.92 
1.65 
3.24 
2.57 
4.37 
3.11 
2.67 
2.82 
3.02 
2  50 

Gravette  

Arkansas 

■f.' 

'.'06 
.... 

■f.' 

••   • 

.10 
.04 
.10 
.07 
.06 
09 

"30 

.04 
.40 
.25 

.... 

Harrison 

White......... 

.... 

.... 

.... 

Helena Illl 

.22 

'.'15 
.26 
.09 
.10 
.05 

';65 

'T.' 

'.'06 

Higden  

White 

Ouachita 

Red 

'i'os 

2  05 
1.45 

.80 

1.69 

.10 

.65 
.10 
.06 

Highland 

Hope 

.15 

.04 

1.25 

1  87 

1.44 

.43 

.49 

'!05 

.... 

T. 

'ios 

'.'i2 

.87 
.52 
.50 
.04 
.90 

■;68 

.26 

■11 

'.■33 

.50 

T. 

T. 

.28 

.03 

i" 

••'■ 

04 
T. 
T. 

.... 

Hot  .Springs  

Ouachita 

.08 
04 
T. 
.48 
.91 
.11 

.02 

.02 
.02 
T. 

't.' 

..   . 

.  .. . 
.... 

Index  

Red 

Jessieville Illl 

Ouachita  .... 

■ 

« 

.05 
.08 
.28 

.25 

Jonesboro Illl 

White   

White    

Arkansas 

White   

T. 

.17 
1.15 

.18 
.01 
T. 

T. 

'.'69 

.16 
.02 
.01 

.02 

.... 

'f.' 
.01 

Lead  Hill      



T. 

..   . 

T. 
T. 

2.02 
2.63 

Little  Kook..»" 
Lurton 

Latheryille 

Arkansas 

.81 
i.68 

.43 
1.45 

.36 
2.60 

.60 
1. 00 
1.21 

.94 

.90 
1.60 

.45 

.19 
1.78 
1.54 
1.05 

.11 
1.00 

.90 
1..52 
1.45 
1.51 
1.31 
1.36 

.10 
1   17 

■f.' 

'loi 

.03 
.59 
60 

I'.'oo 

.05 
.02 

'!38 

.56 
.10 

't.' 

'.'69 
.04 

.05 

't.' 

.39 

',13 

't.' 

.22 
.05 

.20 

'.'si 
'f.' 

;8.5 

.03 

'.'94 
.12 

.53 

.26 
.02 
.31 

*!i6 

.10 
.36 
.40 

.52 
.50 

T. 
'[64 

2.95 
3.00 
3.27 
4.17 
1.39 
2  82 

Madison Illl 

St.  Francis 

Red 

.... 

... 

Magnolia 

Ouachita 

White   

.25 
.53 
.06 
.41 
.50 
.30 
.18 
.50 

".\i 
".lb 

T. 
.07 
T. 
1. 

't'.' 

t'.' 

■f.' 

.81 
T. 
.28 

".az 

.39 

.58 

'132 
.07 

'!36 
.10 

.05 

.05 

.... 

.... 

.... 

.... 

Mammoth  Spg.     Illl 

Marianna 

St.  Francis.... 

.08 
.06 

.04 

'.'04 

.... 

"."ii 

't" 

'.'08 
T. 

.02 
■f.' 

■.'64 
T. 
.09 

'.'65 

'!63 

.08 

'!i5 

.05 
.04 

' 

.28 

Marked  Tree....  Illl 

St.  Francis.... 
White   

.... 

'.'36 
.15 

.01 

Marshall 

T. 

''i'.' 

•••■ 

T. 
T 

"t.' 

2.21 
2,32 
2.96 
1.84 
3.00 
2.77 
3.02 
2  98 

Mena 113 

Morrilton Illl 

Ouachita 

T. 

't'.' 

•••• 

T. 

T. 

.04 

•••• 

Mountain  Home  •  ■ 

White   

.15 
1.60 

'!69 
'.'62 

.20 
.04 

r 

.05 
.15 

'.'29 

.03 
.05 
.64 

'.'i9 
.05 
.80 
T. 

Mount  Ida 

Ouachita 

Nesvport 11 

White   

.41 
.18 
.31 

'.'32 
.62 
.67 
.29 
.42 
.60 
.25 
.67 
.80 
.15 

.03 
■')'.' 

'.'is 

T. 

;i8 

T. 

.13 
.08 
T, 

.... 

i". 

•■•• 

Oden 1 

Ouachita  .   .. 
Ouachita   .... 
Red 

T. 

.21 

.28 
1.95 

.86 
.94 

'!i6 

1.12 
.31 
.11 

.06 

T. 

Okay 

T. 

.04 

.02 

.... 

3.30 
1.99 
3  00 

Osceola 

Mississippi.. . . 

.10 
.11 
.11 
.08 
.17 
.16 
.13 
.18 
.42 
.04 

Ozark 

Arkansas 

.03 

';65 

.20 

.28 

T. 

.19 

.10 

.10 

.10 

■.'12 

'.07 

't" 

.... 

.02 
T. 

T. 

Paragould- 

St.  Francis 

St.  Francis 

T. 

.... 

.... 

2.57 
2  32 

Patterson Illl 

White 

PigSott 

St.  Francis 

.04 

T 

.05 

't.' 

■ 

2.26 
3  30 

Pine  Bluff ||1! 

Arkansas 

White   

Ouachita 

Ouachita  

T. 

.48 

'[is 

.06 

'.'86 
.13 

'.'is 

.07 

.28 
.10 
.09 
.52 

■■ 

.... 

... 

Pocahontas  

Portland II! 

.15 

'.14 

.... 

1.50 
3  8*^ 

Pre-scott Ill 

.lull.  80 

... 

.... 

'.'so 

.15 

.... 

.02 

.02 

3.05 
3.55 
2  14 

Rison 

Ouachita 

White 

.42 

1.95 
.26 

1 

1. 

Rogers  (near) 

.93 

.02 

•02 

.49 

■  '  *  * 

St.  Charles 

White 

.  .      . 

St.  Francis. . .. 

T. 

T. 

1.16 

1.28 

1.87 

.70 

'!27 

2  01 

61 

.45 
2.00 

.41 
1.00 
1.36 

.85 

.18 
.03 

'.'ii 
!62 

't.' 
"a\ 

.10 
.25 
•  15 
.13 
.42 
1.10 

".15 
.13 
.i-5 

.68 
.26 
.52 
.30 
.43 
.42 

"67 

16 
T. 

1 

•  07 

.10 
.02 

'.'." 

T. 

.24 

.40 

'.'65 
'.'60 

'.'63 

"08 

.03 

.05 

10 

.32 
.05 

'.'16 

'.'is 

T. 

.02 

".61 
20 

.10 

.05 
.82 
.35 
.01 
M 

.18 
.01 

T. 

... 

.... 

2.88 
2.15 
3  61 

Searcy ||!1 

White 

Ouachita 

Arkansas 

T. 

Stuttgart !l|l 

T. 

T. 

.15 

■ 

2.61 
1  98 
1.84 
3  63 

Subiaco 

Arkansas 

.50 
.41 
.73 
1.42 
.42 

.'90 

.30 
.16 

■■ 

T. 

T. 

Sunset 

Arkansas 

.03 

.... 

T. 

T. 

.06 

.... 

.... 

Texarkana ||i| 

Red 

Arkansas 

20;  .33 

Thornburg 

T. 

.44 

.46 

« 

.14 
.50 

.... 

'.'65 
.25 

'.'io 

.52 
.51 

"40 

.08 
.56 

.78 

'.'56 
.94 
.23 
.26 
13 

T. 
T. 
.04 

T. 
T. 

T. 
.08 

3.57 
2.98 
5.18 
2  84 

Waldron 

Arkansas 

't.' 

■f.' 

.... 

Warren 

Ouachita 

Ouachita 

Mississippi    ... 
St.  Francis 

.12 

'.'ii 

.18 
.21 
T. 

.... 

!•■■■ 

.... 

Waters 

.48 
.20 

] 

•1 

Wilson 

Wynne 

T. 
T. 

- 

.10 
.12 
.14 

'.'62 

'.'56 

.12 

.... 

.... 

.... 

2.18 
2  54 

Yancopin.  .      .11 

Arkansas 

T. 

.... 

.01 

1 

1 

3  14 

. 

1 

! 

1 

Daily  River  Stages  Continued 


Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21     22 

23 

1 

24     25 

26 

27 

28 

29 

30     31 

Cottei    

■ .   White 

21 

.3.7 
1.7 

3.7 
1.5 

3.5 
1.2 

3.5 
1.5 

3.8 
1.7 

3.5 
2.1 

3.5 
2.1 

3.5 

2.6 

5.2 
5.1 

6.4 

5.4 

6.4 
5.1 

6.0 

5.0 

5.8 
4.5 

5.6 
4.1 

5.0 
3.6 

5.0 

3.2 

4  8 

4  7    4   6 

4.5 
2.2 

4.2 
2.5 

4.2 
2.0 

4.0 
2.1 

4.0 
2,5 

4  0!  3.8 
2.2i  2.0 

1 

3   7     Q    7 

3.7 

i  7 

3.7 
1  6 

3.7 
1  ? 

Calico  Rock 

.  .  .do... 

18 

3;o 

2.9    2.6 

1.8 

1,8 

Batesville 

do    .   . 

23 

7.0 

6.5 

6.3 

6.5 

7.5 

7.0 

7.4 

7.9 

8.4 

10.7 

10.8 

10.7 

10.2 

9.6 

9.2 

8.8 

8.1 

8.1    8.0 

7.8 

7.5 

7.7 

7.0 

7.0 

7.4 

7.4 

7.2 

7.0 

6  7 

6  4 

6  4 

Newport 

..     .do.... 

26 

4.3 

3.8 

3.4 

3.1 

4.1 

4.9 

5.0 

5.4 

6.1 

7.4 

8.8 

9.0 

8.9 

8.4 

7.8 

7.1 

6.6 

5.9    5.5 

5.1 

4.6 

4.4 

4.4 

4.0 

4.0 

4.0 

3.8 

3.7 

.3,6 

3  3 

?  q 

Georgetown     

....  do  .... 

21 

7.9 

7.1 

6.5 

6.1 

6.4 

7.9 

S.9 

9.6 

9.9 

10.4 

11,0 

11.8 

12.1 

12.1 

U.9 

11.6 

10.8 

10.1 

9.6 

9.0 

8.5 

8.0 

7.5 

7.3 

6.9 

6.6 

6.4 

6.3 

6  1 

5  8 

5  5 

Clarendon 

...     do... 

26 

20.  6 

19.8 

18.9 

18.2 

17.8 

17.4 

17.8 

18.4 

18.7 

18.9 

19,1 

19.4 

19.7 

20.0 

20.2 

20.  2 

20.2 

20.1 

19.8 

19.4 

19.0 

18.6 

18.1 

17.6 

17.1 

16.7 

16.2 

15.8 

15  1 

15  0 

14.6 

Black  Rock 

..Blaet 

14 

2.8 

2.7 

2.6 

3.4 

4.0 

4.3 

4.0 

5.4 

5.B 

5,3 

4.9 

4,6 

5.0 

4.8 

4.2 

4.4 

4.3 

4.0 

3.7 

3.5 

3.5 

3.3 

3.2 

3.0 

2.9 

2.8 

2.7 

2.5 

2  4 

2  4 

9  s 

\rkadelphia 

.  Ouachita  . 

12 

1.8 

2.6 

2.4 

7.0 

5.8 

4.4 

4.0 

3.6 

3.6 

3.4 

3.4 

3.2 

3.2 

3.0 

1.6 

2.8 

3.6 

3.2 

3.0 

2.2 

3.0 

2.2 

3.0 

3  0 

3.2 

2.8 

2.6 

2.6 

1  0 

1  2 

?  0 

Camden     

.Ouachita  . 

26 

8.1 

8.7 

9.1 

10.8  15.2 

20.1 

21.1 

20.8 

20.1 

19.2 

17.5 

15.4 

13.6 

12.7 

11.7 

10.5 

9.4 

10. 9 

11.9 

11.3 

10.9 

10.0 

11.6 

12.5 

13.3 

12.9 

12.4 

11.2 

10  2 

q  6 

7  9 

Fulton 

....Red... 

25 

7.4 

7.4 

7.3 

9.3110.7 

12.9 

15.2 

15.1 

14.7 

14.1 

13.3 

12.5 

11.8 

11.0 

10.5 

10.0 

9.3 

8.9 

8.5 

8.4 

8.4 

8.4 

8.5 

8.9 

9.4 

9.5 

9.3 

8  7 

8  2 

7  9 

7  6 

Helena 

Ml£SiBBippi 

41 

20.9 

19.7 

18.4 

17.2  15  9 

15.0 

14.3 

13.8 

13.2 

12.7 

12.5 

13.3 

15.7 

18.5 

21.0 

23. 2 

24.8 

25.2 

25.1 

24.3 

23.0 

21.4 

19.7 

18.0 

16  3 

14.3 

11.9 

9  3 

8  1 

7  9 

7  8 

Arkansas  City 

do.... 

48 

23.4 

22.8 

22.0  21.0119  7 

18.5 

17.6 

16.7 

16.2 

15.8 

15.5 

15.4 

15.7 

17.4 

19.7 

21.9 

23.8 

25.1 

25.9 

26.1 

25.6 

24.8 

23.6 

22.3 

20.8 

19.2 

17.4 

15.2 

13.1 

11.1 

9.8 

CLIMATOLOQICAL     DATA:     AKKAi^SAS     SECTION 


January,  1934 


Daily   teraparatures    for    January,   1934 


Stations 


10 


12 


15 


16     17 


19      20 


21 


22 


23 


24     25 


26 


28 


29 


31 


AinitT55   

Batesville  $§ 

Bee  Branch 

Bentonville '*• 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  RockW 

Camden55 

Carthage  §§ 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Crossett  $§ 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs .. 

Fayetteville 

Fort  Smith*"' 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Rock.***. 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern  

Mammoth  Spring. 

Marianaa 

Marked  Tree?? 

Marshall 

Mena 

Morrilton  55 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Ozark§$ 

Pine  BluflE 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison , 

Searcy  

Stuttgart , 

Texarkana  , 

Thornburg , 

Warren 

Wilson 

Wynne 


Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Ma.ximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximmn 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimurr 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Isiinimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimimi 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximun- 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 


51 

45 

47 

40 

57 

86 

48 

26 

62 

35 

57 

38 

63 

39 

40 

38 

65 

46 

56 

50 

62 

40 

58 

42 

58 

36 

65 

53 

55 

39 

62 

42 

43 

20 

67 

57 

58 

41 

62 

26 

56 

26 

45 

33 

55 

24 

56 

28 

63 

42 

73 

4. 

71 

41 

54 

46 

59 

40 

59 

29 

56 

37 

55 

3' 

67 

55 

59 

45 

57 

33 

62 

42 

52 

46 

55 

23 

52 

39 

46 

41 

50 

29 

56 

42 

59 

38 

50 

39 

63 

42 

60 

35 

67 

56 

62 

37 


60 1  49 

36  34 

57  49 

30  36 


54 

44 

46 

40 

46 

39 

42 

23 

49 

39 

46 

37 

52 

41 

44 

35 

51 

47 

48 

46 

50 

39 

48 

42 

45 

40 

43 

38 

54 

41 

50 

40 

45 

27 

52 

41 

49 

42 

43 

28 

44 

28 

45 

29 

47 

24 

44 

30 

51 

42 

53 

38 

50 

38 

51 

40 

46 

39 

46 

32 

48 

36 

46 

86 

51 

42 

49 

41 

48 

35 

52 

38 

51 

42 

44 

33 

43 

31 

44 

40 

45 

31 

47 

37 

46 

40 

45 

38 

49 

43 

46 

37 

52 

46 

50 

40 

54 

40 

51 

40 

50 

41 

50 

37 

46 

39 

50 

43 

52 

39 

52 

37 


41 
81 

35 

30 

41 

29 

28 

20 

40 

32 

37 

27 

43 

33 

35 

27 

39 

34 

36 

33 

43 

30 

43 

33 

40 

28 

39 

30 

4:i 

30 

45 

36 

30 

18 

43 

33 

43 

34 

31 

16 

29 

22 

36 

26 

28 

17 

31 

21 

44 

34 

45 

30 

41 

30 

40 

30 

41 

31 

34 

•22 

36 

27 

38 

27 

43 

33 

42 

32 

40 

27 

45 

35 

35 

32 

34 

23 

39 

24 

33 

31 

33 

24 

41 

29 

42 

31 

55 

28 

44 

33 

52 

26 

47 

35 

41 

32 

45 

31 

42 

30 

44 

34 

45 

29 

39 

28 

43 

35 

55 

32 

41 

30 


58 1 

20 

50 

20 

53 

26 

35 

26 

39 

26 

50 

25 

58 

29 

50 

21 

60 

24 

55 

21 

60 

32 

56 

24 

50 

26 

62 

25 

49 

25 

59 

30 

44 

18 

60 

29 

56 

28 

36 

30 

39 

31 

42 

31 

38 

24 

42 

26 

56 

32 

62 

32 

64 

25 

58 

28 

51 

29 

43 

21 

52 

30 

50 

27 

59 

28 

57 

25 

50 

21 

55 

30 

51 

28 

44 

25 

52 

24 

49 

25 

49 

24' 

55 

19 

52 

29 

49 

21 

56 

30 

48 

25 

61 

30 

58 

28 

61 

28 

53 

27 

57 

32 

58 

1 

55 

20 

60 

29 

51 

27 

53 

29 


47 
27 
51 
22 
57 
27 
52 
23 
53 
31 
51 
24 
69 
29 
51 
22 
63 

53 

26 

52 

29 

50 

26 

52 

26 

52 

30 

46 

25 

51 

41 

47 

20 

51 

31 

54 

29 

53 

24 

51 

23 

48 

28 

50 

21 

50 

22 

55 

35 

50 

34 

51 

27 

50 

32 

53 

31 

55 

19 

50 

32 

53 

30 

54 

31 

52 

37 

53 

24 

55 

30 

54 

29 

47 

22 

50 

28 

45 

27 

54 

23 

48 

20 

52 

27 

50 

22 

57 

30 

51 

25 

52 

31 

55 

29 

62 

38 

50 

26 

56 

33 

50 

28 

50 

21 

54 

30 

55 

33 

56 

34 


65 

30 

62 

20 

60 

26 

58 

2S 

55 

27 

56 

26 

62 

26 

60 

21 

66 

28 

62 

27 

67 

27 

65 

27 

55 

24 

67 

33 

63 

27 

63 

35 

56 

25 

68 

36 

68 

32 

60 

33 

58 

28 

60 

31 

57 

24 

58 

25 

61 

29 

69 

35 

70 

30 

65 

34 

58 

30 

62 

19 

58 

34 

59 

29 

6' 

32 

64 

25 

56 

20 

59 

32 

57 

28 

5' 

23 

64 

29 

60 

31 

60 

22 

6' 

21 

60 

27 

67 

26 

65 

31 

54 

25 

63 

34 

61 

29 

67 

31 

59 

25 

63 

31 

68 

28 

63 

22 

63 

37 

62 

27 

56 

37 


59 
32 

51 

19 

53 

34 

50 

38 

51 

32 

59 

40 

54 

32 

54 

19 

52 

35 

53 

30 

02 

47 

53 

37 

50 

29 

57 

38 

53 

38 

55 

39 

63 

27 

57 

45 

53 

38 

59 

40 

58 

40 

5 

43 

60 

36 

58 

35 

5' 

40 

62 

47 

55 

44 

58 

45 

61 

32 

61 

27 

52 

44 

57 

39 

58 

45 

54 

38 

56 

28 

59 

34 

53 

29 

53 

38 

58 

45 

48 

26 

57 

31 

57 

39 

50 

32 

57 

35 

53 

40 

53 

29 

68 

4( 

57 

44 

68 

32 

50 

31 

53 

40 

56 

43 

54 

34 

57 

45 

55 

31 

57 

29 1 


631     56 
47 


55 

47 

59 

41 

59 

47 

59 

46 

55 

45 

62 

46 

65 

49 

61 

36 

59 

48 

60 

46 

55 

48 

62 

48 

55 

44 

60 

45 

60 

47 

62 

54 

63 

38 

59 

52 

61 

49 

GO 

43 

58 

44 

61 

4' 

58 

41 

60 

45 

63 

51 

55 

49 

57 

47 

54 

48 

60 

45 

64 

45 

60 

48 

GO 

46 

58 

50 

57 

48 

56 

38 

63 

45 

62 

38 

54 

41 

53 

46 

58 

40 

62 

44 

54 

47 

60 

41 

60 

43 

63 

50 

56 

43 

61 

50 

5 

46 

62 

47 

59 

48 

63 

52 

59 

45 

57 

45 

61 

48 

63 

4'. 

63 

45 


67 

45 

62 

29 

65 

37 

65 

36 

62 

36 

66 

33 

06 

36 

64 

29 

67 

33 

64 

34 

67 

34 

65 

35 

61 

34 

67 

40 

66 

36 

65 

40 

65 

39 

70 

43 

62 

38 

69 

35 

65 

31 

65 

39 

65 

30 

61 

30 

63 

42 

68 

45 

72 

34 

6(; 

40 

56 

40 

66 

27 

60 

46 

62 

38 

68 

41 

65 

35 

611 

29 

63 

40 

62 

36 

63 

29 

66 

37 

62 

39 

64 

30 

65 

27 

63 

38 

63 

34 

64 

39 

61 

34 

65 

42 

68 

37 

70 

40 

62 

35 

64 

40 

70 

41 

67 

28 

67 

41 

62 

35 

61 

36 


64 
44 

59 

40 

66 

50 

55 

34 

62 

44 

68 

48 

68 

48 

56 

50 

61 

41 

63 

39 

67 

54 

69 

55 

62 

43 

64 

45 

67 

53 

66 

52 

65 

40 

61 

55 

71 

51 

61 

32 
63 

35 

56 

40 

63 

29 

60 

37 

64 

48 

64 

54 

65 

51 

68 

51 

64 

46 

63 

38 

67 

48 

62 

52 

67 

55 

65 

51 

64 

40 

61' 

50 

57 

43 

62 

41 

60 

55 

63 

4' 

60 

38 

65 

53 

65 

44 

59 

43 

70 

52 

68 

46 

65 

51 

70 

52 

75 

55 

65 

49 

18 

50 

68 

52 

66 

55 

63 

52 

68 

43 

64 

44 


55 

55 

41 

55 

44 

50 

35 

50 

40 

51 

39 

61 

45 

57 

42 

68 

51 

64 

48 

60 

55 

57 

47 

52 

39 

71 

49 

58 

43 

68 

55 

67 

43 

68 

54 

61 

48 

54 

34 

51 

36 

48 

37 

48 

32 

58 

39 

67 

45 

60 

55 

72 

49 

61 

50 

53 

40 

56 

38 

54 

46 

55 

41 

69 

55 

63 

50 

52 

40 

64 

46 

53 

40 

64 

40 

65 

45 

50 

46 

56 

40 

62 

46 

52 

41 

51 

39 

64 

60 

52 

38 

69 

51 

63 

51 

72 

50 

56 

42 

65 

50 

62 

52 

57 

45 

70 

55 

50 

40 

56 


56 

75 

41 

63 

48 

63 

43 

70 

43 

69 

45 

69 

47 

70 

39 

66 

53 

68 

48 

75 

49 

71 

49 

69 

40 

72 

50 

66 

48 

68 

52 

65 

41 

64 

55 

70 

48 

63 

45 

62 

45 

65 

46 

62 

40 

63 

51 

67 

45 

66 

54 

75 

53 

69 

52 

73 

45 

66 

37 

68 

51 

59 

45 

64 

56 

69 

50 

68 

48 

69 

50 

70 

42 

66 

40 

70 

51 

63 

45 

70 

40 

74 

46 

02 

38 

64 

40 

58 

49 

71 

36 

72 

56 

67 

55 

67 

48 

69 

47 

68 

49 

65 

50 

67 

49 

68 

54 

69 

43 

67 


40      44 


72 

51 

65 

39 

67 

43 

54 

22 

61 

34 

66 

37 

72 

51 

62 

32 

77 

53 

72 

51 

74 

45 

72 

41 

63 

38 

74 

52 

69 

38 

72 

55 

55 

34 

74 

56 

70 

47 

56 

42 

62 

38 

62 

30 

59 

32 

57 

31 

71 

48 

78 

50 

75 

51 

70 

49 

61 

40 

58 

35 

68 

32 

63 

42 

75 

51 

75 

50 

64 

35 

71 

50 

67 

48 

65 

41 

68 

40 

65 

44 

61 

30 

71 

45 

67 

36 

65 

36 

74 

52 

71 

38 

73 

54 

71 

50 

73 

51 

71 

43 

73 

50 

76 

52 

67 

40 

73 

53 

67 

40 

68 

46 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    ***Midmght  to  midnight.      J'jThermometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs.  ,  ^  ..,„,.   ,      o  o-  ..,  tnnn 
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and  26th  damaged  early  potatoes  and  gardens  in  northern  and 
central  portions. 


GENEKAIi    SUMMARY 

Except  for  a  brief  period  from  the  9th  to  the^llth,  tempera- 
tures were  generally  above  normal  until  the  17th,  but  there- 
after they  were  continuously  below  normal  for  the  remainder 
of  the  month  with  departures  ranging  from  10°  to  more  than 
25°  below  normal  from  the  24th  to  the  28th.  Highest  tem- 
peratures occurred  on  either  the  2d,  l4th,  or  15th,  while  the 
lowest  in  most  sections  occurred  either  the  26th  or  27th  when 
a  cold  wave  overspread  the  entire  State  bringing  temperatures 
as  low  as  20°  to  southern  border  counties.  The  mean  temper- 
ature for  the  State,  based  on  the  reports  of  62  stations,  was 
41.5°  which  is  2.1°  below  the  mean  for  the  past  44  years.  Of 
the  stations  for  which  normals  have  been  computed,  only  three 
had  positive  departures.  Monthly  means  ranged  from  34.0° 
at  Button  in  the  Ozarks  to  47.8°  at  El  Dorado  in  a  southern 
border  county.  The  highest  temperature  recorded  was  82°  at 
Grannis  on  the  15th;  the  lowest,  3°  at  Lead  Hill  on  the  27th. 
The  greatest  daily  range  was  56°  at  Calico  Rock  on  the  14th. 

While  a  number  of  stations  in  the    southern    portion    of    the 
State  received  more  than  an  inch  of    rainfall    during   the    first 
]7  days  of  the  month,  some  sections  in    the    northern    portion 
had  no  rain  during  this  time.     After  the    17th    there    was    an 
average  of  four  rainy  days  but  the  southern  half    of    the    State 
again  received  the  heaviest  rainfall .     A    few    stations    reported 
snow  flurries  and  a  little  sleet  either  the  9th  or  10th  and  nearly 
all  stations  some  snow  from  the  24th  to  the  28th,    the   average 
for  the  month  for  the  90  stations  being  0.5  inch.     The  greatest 
depth  reported  was  2.0  inches  at  Bee  Branch,  Eureka  Springs, 
and  Mount  Ida  on  the  28th.     Glaze  formed    in    some    sections 
on  the  9th  and  10th  and  in  northern    and    central    sections    of 
the  State  on  the  24th    and    25th.       In    some    northern    border 
cuanties  considerable  damage  was  done  to  telephone,  telegraph, 
and  power  lines  and  to  fruit  trees  and  shrubbery.     The  ice  and 
sleetcoated  the  ground  and  travel  was  hazardous.    The  average 
precipitation  for  the  State,  based  on  the  reports  of  90  stations, 
was  2.00  inches  which  is  1.34  inches  below  the    mean    for    the 
past  44  years.     Only  five  of  the    stations    with    records    of    10 
rears  or  more  had  positive  departures.     Monthly  totals  ranged 
from  0.37  inch  at  Higden  to  5.76  inches  at  Portland,  with  sta- 
tions in  northern  and  central  portions    of    the    State    receiving 
approximately    50%    of    the    average    rainfall.       The    greatest 
amount  measured  in  any  24-hour    period    was    2.05   inches   at 
Paragould  on  the  25th.     The  average    number    of    rainy    days 
was  6. 

E.Kcept  for  a  brief  period  from  the  8th  to  the  11th,  the 
weather  was  favorable  for  the  usual  out-door  activities  until 
the  17th.  Much  more  than  the  usual  amount  of  plowing  was 
done  and  in  southern  and  central  sections  spring  oats  and  grass 
seeds  were  sown,  and  some  gardens  planted.  Very  little  farm 
work  was  done  the  last  10  days  of  the  month  due  to  the  cold, 
rainy  weather  and  frozen  ground.     The  cold  wave  of  the    25th 


T.A.M. 


GLAZE: 

24th-25th,  several  thousand  doUars  damage   in   northern  border  coun- 
ties to  telephone,  telegraph,  and  power  lines. 


MisceUaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 

1 

2  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1112 

13Jl4|l5 

16 

17  18  19  20  21  22  23J24  25I26  27|28|29^30!31 

Dense  Fog 

'2 

"•    • 

• 

ii 

1 

2 

8 
4 

1 

4 

3 

1 

.. 

^ 

i 

2   2|...    4    .     .2    lj..|.         . 

Light  Hail 

Sleet  

Glaze 

;  . .; lie!  81 .  . 

6  lOi    

Thunderstorms 

. 

• 

3151  1..I  3    .    .!  425'..    .    1..    • 
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PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 


Stations 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level) 


60 

30.71 
30.73 
30.83 
30. 83 


27 
27 
27 
27 


25 
25 
25 
25 


Wind 


Sag 
<     > 


7.3 
9.4 

8.7 
8.4 


22 
27 
23 
26 


nw 
nw 


Relative 
humidity 


67 
4>i 
60 
64 
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46.5 

+2.9 

80 

6 

2.  92 

49.0 

+  5.4 

78 

18    3.47 

42.4 

-1.2 

74 

2,  4.05 

40.5 

-3.1 

75 

0'   6.32 

33.5 

-10.1 

78 

-17    0.71 

45.2 

+  1.6 

79 

11    3.30 

46.6 

+3.0 

89 

7    2.59 

45.8 

+2. 2 

82 

7    2.08 

31.8 

-11.8 

75 

-25    2.18 

39.7 

-3.9 

74 

-5    5.06 

40.8 

-2.8 

79 

10!  2.18 

35.0 

-8.6 

72 

-  21  2.60 

41.0 

-2.6 

79 

-12    7.63 

44.9 

+1.3 

86 

10,  2.47 

32.3 

-11.3 

82 

-29    2.55 

41.8 

-1.8 

75 

-  7 

2.21 

44.9 

+  1.3 

83 

4 

2.77 

44.2 

+  0.6 

78 

0 

5.26 

47.3 

+3.7 

82 

5 

5.41 

39.0 

-4.6 

75 

-13 

3.66 

49.8 

+6.2 

87 

7i  4.31 

.^7.9 

-5.7 

78 

-  71  2.80 

41.0 

-2.6 

82 

5    3.74 

40.4 

-3.2 

79 

-2    4.23 

45.9 

+2.3 

76 

11    4.47 

43.4 

-0.2 

82 

6 

1.78 

43.4 

-0.2 

89 

-  4 

1.93 

46-9 

-1-3.3 

93 

4 

1.17 

44.1 

+0.5 

80 

-10 

3.34 

45.0 

+  1.4 

79 

-   2 

1.26 

48.3 

+  4  7 

85 

-    3 

3  59 

47  8 

+4.2 

84 

10 

4  89 

41.9 

-I  7 

80 

5 

4.66 

42  9 

-0.7 

82 

-  7 

2.26 

49  3 

+  5.7 

83 

12 

3  37 

48.  ."i 

+  4.9 

88 

111 

2-  02 

52.1 

+  8  5 

90 

9 

2.62 

45.0 

+1.4 

79 

10 

2. 23 

35  4 

-8.2 

76 

■•20 

4.01 

52. 2 

+8.6 

86 

16!   3.02 

48.2 

+  4.6 

7b 

\\ 

4.77 

52.0 

+8.4 

86 

9 

4.72 

41   5 

-2.1 

82 

-13 

3.53 

41.5 

-2 . 1 

82 

3 

2.00 

43  6 

9;; 

-29 

3.34 

7  69 
5.80 

5  28 
415 

6  06 
4.45 


0.42!  7.87 
+0.131  6.50 
+  0.711  6.63 
+  2.98  11.46 
-2.C3;  1.99 
-0.04i 
-0.751 
- 1.  2oi 
-1.161 
+  1.721 
-1.16 
-0.  74i  4.63 
+4.29:11.49 
-0.  87[  5.01 
-0.791  5.71 
-1.  I3I  4. 00 
-0.57i  5.45 
+  1.92  12.70 
+  2.071  8.96 
+0.32  6.57 
+0.97]  7.20 
-0.541 
+0.401 
+  0.89; 
+  1.13I 

1.561 

1.41 

2.17 

0.00 

2.08 
+0.  25 
+  1.55 


4.50 
5.97 
8.60 
6.90 
4.43 
4.80 
4.44 
5.56 
3.18 
8.90 
9  70 


fl.32    8.21 
-l.OSi  6.36 
+  0.03 
-1.32 


-0.72 
-  1.11 
-;-0.  67 
1+0.58 
+  1.43 
1+1.38 
1+0.19 
1-1.34 


6.05 
3.52 
7.02 
4-69 
6.29 
6.18 
8.04 
8  14 
8.69 
5.76 
12.70 


0  75 

1  24 
0.07 
2. 15 
0.10 
1.44 
0.45 
0.47 
0.K3 
1.92 
0.74 
0.50 
3.15 
0.18 
1.00 
0.87 

0  29 
1.92 
1.57 
1.60 

2  38 

1  32 
0.95 
1.68 
2.52 
0.06 

0  50 
0.00 

1  44 
0.35 
1.00 
1.70 
1.66 
0.60 
1.04 
0.61 
1.23 
0.96 
1.9' 
1  60 
2.52 
1  14 
1  53 
0.37 
0.00 


T. 

0.8 

2.5 

2.0 

0.5 

0.7 

T. 

2  7 

1.2 

1.6 

3.2 

2  7 

0.8 

7   1 
1.6 

0.5 

0.4 

0.9 

5.9 

0  3 

4.5 

1.8 

0.9 

1.3 

1.3 

1.1 

0.4 

2  5 

1.0 

9.8 

1.3 

1  9 

0. -i 

0.5 

0.3 

1.5 

0.6 

8.» 

0  0 

T. 

T. 

2.4 

0.5 

1-8 


8 

10 

7 

11 

8 

9 

8 

8 

4 

10 

6 

15 

4 

10 

5 

15 

6 

12 

8 

9 

6 

10 

5 

9 

10 

10 

5 

12 

7 

.? 

4  11 

5  n 

5  112 
4  110 

6  111 


Daily  River  Stages  for  February,   1934 


Stations 


Fort  Smith 

Ozaric 

Dardauelle 

Morrilton  ..   .. 
liittXe  Rock. 

Pine  Bluff 

Danville 


Rivers 


IFloodl 


1 


10  I   11  I   12   I  13  j    14   I  15  I   16  I   17 


Arkansas.. 

...do 

...do 

...do 

...do 

...do 

Petit  Jean. 


22 
22 
22 
20 
23 
25 
20 


5.61 
1.3 

4.8 
0.7l 
1.21 
5.6 
4.2 


5.51 
1.2 
4.4 
0.3! 
0.6 
5.0i 


4.O1  3.8 


5.1 
0  9 
4  2 
-11.2 
0.3 
4.6 
3.4 


.5.0 
OH 
4.1 
-0.3 
0.2 
4  6 
3.2 


4.81  4.81  5.3 
11.7  0.7  0.6 
4.l|  4.0  4.0 
-0.4-0.51-0.6 
0.1 
4  6 
3.0 


6  0 
0  6 

4.0 

■0.6 

-0.  l|-0.2;-0.2 

4  4    4.4I  4 

2.9|  2.9I  2.8 


5.91  5.6 
0.61  0  6 
4.2  4.6 
-0.0  0.0 
■0.3-0.3 
4  1  4,0 
2.7    2.7 


5.01  4.9[  4.8 

O.5I  0-9    0  8 

4.,i  4.2    4.1 

0.3  0.0-0.3 

0.2  0.51  0.31  0.1 

4.0  4.2]   4.6    4.4 

2.6  2.5    2.6|  2.5 


/ 
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Februasy, 1934 


stations 


Counties 


Amitv 

A.rkaLl<'lpliiii  

Arkiuisus  City   

Arltjerg 

Uatesvillc 

lii-rt    I5r;vncl) 

Bditonville 

Bis  Lake  Outlet.lt 

B'lHCl;  Rock 

BlythoviUe  

BooneviUe 

lirinkley 

Calico  Rook 

(^HindtMi 

Carthage   

Cwnter  Point 

Cl>l.l'«l!<lOU     

Clinton 

Conway 

Corning  

Cotter 

C?'0SS'it 

Danville 

DardrtiH'il*' 

De  Vall3  Bluff  .... 

Dumas  

Dattoii 

Kl  Dorado 

Eniilund 

Kuvck-a  .Springs... 

Fivvetteville    ■ 

Fort  .Sriiitli 

Freeman  SpriuKsU 

Fulton 

(jpoiri'to"" 

Gilbert 

GranniH 

GrH-vPttp 

Harrison  ..  

Helena 

Higden 

Highland 

Hop- 

Hnt  Springs 

Index 

Jesifieville 

.)i>nosl-ioro 

LeadHill....  ^••• 

LITTLE  ROCK- 

Lurton 

Lutli'TVille r 

Madison 

MaKUolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Vlarianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

MorriUon 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman    

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Roragould 

Parkin 

Patterson  

P!!?gott 

Pine  I'.lnff 

PoC/ahoutas  

Portland 

Prescott 

Rison •  — 

P^ogers  (near)  — 

St.  Charles 

St.   Francis 

Searey 

Storv 

Stuttgart ■ 

Subiaoo 

Sunset  

Texiirkana 

Thornburg 

VValdron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Yancopln 


Clark 

Clark 

Desha 

Stone 

Independence  . 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

I,ogan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Cay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

[inion 

Lonoke 

Carroll 

Washington  ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  — 

White ■ 

Searcy 

Polk 

P.enion  

Doone 

I'liillips 

Cleburne 

Pike    

Hempstead 

Garland    

Liitle  River.... 

(ivu-land 

Craighead   

lioone 

Pulaski 

Newton 

Jolmson  

St.   Francis  — 

Columbia 

Hot  Springs.  .. 

Fulton  

liOe  

I'oinsett   

Searcy  

Polk 

Conway 

Ba.5;ter 

Montgomery  . . 

.lack  son 

Montgomery  .. 

Moingomery 

Howard 

Mississippi  — 

Franklin 

Greene 

Cross 

Woodruff - 

Clay     

.Tefferson 

Randolph 

.Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

Arkansas  — 

Clav   

White 

Montgomery  . 

Arkansas.   ... 

Loga  n 

Washington.  . 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . 

Mississippi  . . . 

Cross 

Desha 


Clitaatologioal  Data  for    February,   1934 


State  Means 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


Precipitation,  inches 


02  S 
p.  ^ 
o  O 


Oc^ 


Number  of  days 


7no 

250 
M5 
7(10 
277 
700 
1803 
23',1 
2d',) 
i.i2 
465 
205 
3«1 
15S 
2J7 
470 
172 
516 
309 
293 
iW 
175 
327 
330 
153 
162 
1590 
270 
2'29 
1465 
1451 
457 
2210 
260 
200 
675 
UOO 
1250 
1052 
2.50 
445 
600 
377 
600 
275 
750 
345 
650 
3-57 
2100 
775 
209 
315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1185 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
301 
222 
196 
307 
215 
30O 
122 
329 
243 
1385 
175 
290 
230 
700 
209 
1050 
2250 
332 
650 
675 
206 
800 
237 
250 
167 


39 
39 
50 
12 
35 
42 
29 
4 
33 
9 
20 
47 
30 
49 
29 
35 
30 
13 
51 
41 
7 
22 
18 
J8 
7 
29 
31 
34 
27 
34 
47 
53 
10 
49 
22 
10 
15 
37 
34 
62 
1.5 
15 
64 
43 
9 
8 
39 
28 
55 
7 

35 

4 

18 

48 

30 

23 

30 

20 

46 

15 

22 

35 

51 

6 

8 

5 

38 

39 

11 

4 

18 

10 

47 

41 

28 

46 

34 

44 

3 

7 

24 

10 

47 

37 

3 

49 

14 

15 

40 

10 

9 

26 

10 


35.4 
41.2 

38.6 


37.5 
42.7 
42.  4' 
30.2 
43. 2 
41- 2 
45.4 


42.8 
37  4 


-  0.2 


5.4 
1  2 
1.0 


3  3 

1  4 

5  6 

■  4.0 

"l'6 


1.2 
2  1 


77 

2 

74" 

14 

75 

11 

73 

14 

44.6 
'42'8 


44.6 
34.0' 
47.8 
41.4" 
39.6 
39.8 
43.0 


43.8 
38  4 
37.8 
42.2 


5  2 
2'.0 


Li 

11 

15 

14 

2 

15 
2 


76 


-  4.5 
-5.4 

—  08 
-58 
-12 

0.2 
+  0.2 


1  8 

0  2 

-0.8 

2.6 


45.5 
46  2 
45.2 


40.0 
37.0 
41  6 

'4i."6" 

47.0 
43.7 
37.2 
42.3 
37.2 
37.6 
42.2 
39.0 
37.0 
40  8 
39  8 


47.2 
41.3 

40  7 


44  8 
38.2 
46.3 

45  4 
44  2 
39.5 


40.2 


lit 


2 
I  6 


-2.0 

0.0 

-  3.3 

-'6.' 3 

-3.4 
-26 
3.0 
6  4 
6.2 
1.8 
7.6 
52 
5-2 
1.8 


-1.5 
-  2.5 


1.4 
H.O 
3.1 
1.6 
2.4 
0  5 


-  5.0 


43.0 
42.5 
39.8 
46.5 
39.8 

'47.0' 

'39.5' 
37.0 


41.5 


I  8 
0  9 


-  1.9 

-  3.8 


+  0.3 


-78 


73 


la 
15 
2 

2t 
14 
14 
14 


27+ 


40 


47 


-2.1 


2 
14 
14+ 
14 
15 
14 


19 
5 
20 
17 
18 
7 


27 

26 

27 

27 

27 

26+ 

27 


27 

26t 

27 

27 


82 


14 
14+ 


17 
11 
5 
18 
11 

'26' 


27 
27 
27 

'27' 

■27 

27 

27 

27 

27 

27 

Ti 

27+ 

27 

20 

27 


27 
27 
27+ 


27 

27 

27 

27 

27+ 

27 


27 
26 
26 
27 
27 

27 

"27' 

27 


1.76-1.78 
1.78!-!. 90 
4.17!-o.20 


35 

42 

41 


43 
51 
39 

'36' 

'ii' 

51 
42 
38 
46 
40 
42 
38 
45 
51 
40 


46 


-1.98 
-122 
-1.95 
-1.29 


1.4s 
2.07 
1.08 
0.86 

1.85i 

2.111-0.93 

1.761 

1.001-1.13 

-L9;! 

1.22 


2-07 
1.25 
3.51 
L34 
2.00 
1.98 
1.4i» 
1.81 
2.27 
1.62 
5.49 
1  49 
0.94 
2.05 
■l.n 
0.  5t 
4.36 
1.35 
1.56 
1.49 
0.78 
1.07 
2.85 
2.07 


_;  I 


2.46 
1.00 
2.64 
2-  lOl 
0.37 
2.74 
3.17 
1.69 
1.77 
1.08 
1.96 


-0.37 
-2  21 
-1.37 
-L84 
-1.85 
-1.78 
-1.09 

+2.' 4 
-0.90 
-2.02 

-1^22 
-2.191 
+O.31I 
-2,50 
-0.97 
-0.83 
-1  78 

'-6!20 
-1.32 

-i.'ss 

-0.87 
+0.16 
-2.40 
-2.26 
-0.19 
-0.83 
-1.91 


ll|-1.20 
1  40  -2. 44 


42 
39 
33 

.39 
47 

'46' 

'46' 
43 


56 


1.22 
1.84 
2.89 
1.88 
1.63 
I..53 
1.68 
1.43 
1.71 
1.16 
2.00 
L75 
1.91 
1.82 
1.29 
2.16 
1.65 
0.  89 
3.24 
1.65 
2.64 
2.07 
2.97 
2.15 
5  76 
2.58 
2.96 
1.21 

2."38 
2.28 
1.76 
2.33 
1.09 
1.41 
2.59 
1.44 
1.61 
4.73 
1.70 
2.10 
1.39 
2.80 

2.00 


-1.78 

-6 '62 
-1.78 
-1.08 
-2.23 
-1.90 
-0  99 
-1.14 
—  1.50 
-0.36 
-2.19 
-1.70 


-1.79 
-1.68 


-0.72 

-6!89 
-1.18 
+  1.56 
-0.91 
-0.43 
-0.68 


0.66 

0.62 

0.93 

1.04 

1.17 

0.41 

0.41 

1.14 

1.15 

1.23 

0.38 

0.6S 

0. 

0.90 

0.48 

0.78 

0.46 

0  93 

0.80 

1.40 

0.93 

1.50 

0.68 

0.58 

O.Ol 

0.72 

0.41 

1.12 

0  52 

0.31 

0.72 

0.40 

0  85 

0.96 

0.62 

o.'eo 

0.  i5 
1. 20 
0.67 
0.15 
U.8U 
1.79 
0.83 
0.46 
0.66 
1.35 
l.Oo 
0.52 

0..52 
0.73 
1.12 
0.63 
1.30 
0.50 
0.76 
0.65 
0.57 
0.62 
1  35 
0.92 
1.06 
0.78 
0.47 
1.14 
0.95 
0.63 
2.05 
0.70 
0  80 
1.30 
0.88 
0.99 
2.00 
1.24 
1.10 
0.43 


-0.79 

iieo 

-1.60 

-6!63 
-2 .42 
-1.44 
+0.62 


-2.11 


1.54 
0.85 
0.84 
068 
037 
0.98 
0.o2 
0  71 
0  50 
0.75 
0.70 

6.' 52 
0.09 


LO' 

1.0 

0.0 

0.8 

1.0 

2.0 

0.5 

T. 

0.4 

T 

O.fi 

0.0 

0.4 

1.0 

1.0 

1.0 

T. 

0.7 

0  0 

T. 

0.5 

T. 

0  5 

0  4 

T. 

T. 

T. 

0.5 

0.4 

2  0 

T. 

0.2 

0.4 

1.8 

0.2 

'i!o 

0.5 

0  0 
T. 
0.5 
0.5 
1.2 
'J'. 

1  0 
0.3 
0.5 
T 
0.2 

'n.'s 

T. 

0.5 

0.3 

1  5 

0.2 

T. 

0.4 

1.0 

0.1 

1.0 

2.0 

0.3 

L4 

1.2 

1  0 

T. 

0.5 

T. 

0.0 

0.0 

T. 

0.2 

1.0 

0.3 

0.8 

l.O 

1.0 

"6!  5 
0.5 
1.0 
T. 
0.5 
T. 
1.0 
T. 
1.1 
0.5 
1.5 
T. 
T. 
T 


-1.31  2.05  I  0.5 


8 
3 
7 
5 
7 
6 
7 
5 
6 
7 
7 
8 
7 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
11 
6 
10 
7 
6 
5 

4 
8 
3 
7 
7 
5 
7 
6 
7 
13 
4 
5 
6 
11 


12 
10 
14 

i.5 
17 
11 
20 
16 
19 
15 
19 
14 
13 
10 
14 
13 
13 
IS 
19 
14 
15 
15 
7 

io 

15 
12 
15" 
15 
11 
12 
19 
15 
17 

11 
11 
16 
12 
17 

6 
10 

8 
15 
14 
14 
17 
13 

is 

17 
11 
17 
14 
13 
11 
15 
U 
12 
16 
11 
15 
14 
13 
15 
15 
17 
IS 
16 
16 
18 
14 
13 
14 
14 
16 
12 

i6 
16 
16 
17 
16 
13 
16 
17 
14 
17 
10 
16 
13 
14 


U 
12 

ii 

10 
14 
7 
11 

•7 

li 
9 
9 

13 
9 

10 

11 
y 
7 
7 
9 

10 


9 

6 
13 

7» 

8 

8 
11 

9 
13 
11 

ii 

10 

8 
12 
11 

9 

9 

9 
1(1 

9 

6 

9 
U 

ii 
11 
u 
9 
9 
7 
9 
10 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
9 
10 
n 
7 
10 
11 

8 
9 

11 
12 
10 


9 
9 
11 
8 
10 
7 
9 
8 
11 
8 
12 
10 
11 
13 


ne. 

n. 

ne. 


ne. 

nw. 

w. 

n. 

e. 

n. 

ne. 

e. 


sw. 
ne. 


S'.V. 

ne. 


nw. 

ne. 

s. 

sw. 

11. 

ne. 

w. 


ne. 

n. 

nw. 

nw. 

ne. 

n. 

e. 


ne. 
n. 
ne. 
ne. 

sw. 

n 

n. 

ne. 

s. 

e. 


Observer 


J.  W.Campbell 

W.   K.  j;own 

Herbert  Neff 

.1.  D.  Reaves 

Mrs-  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   B.   Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C   Howe 

Samuel  Norris 

y.  H.  Kandolph 

r>.  J.  Torry 

E   R.  Wiseman 

J.  M.  Knight 

P.  K.  Wylie 

John  G.  Floyd 

J.   W.   Bishop 

A.   L.   Stt)pheD» 

E.  E    Cordre- 

Winfred  D .  Polk 

O.  B.  McSpauden 

G.  A.  Gifford 

J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  'it'odipr 
Frank  O'Rourke 
Ben    lohnson 
.;.   M     Rickotts 
i.  J.    Babb 
Dr.  R.   H.    Hardiu 
Gw.   W .   Niehoalds 
"■n'."'ersUy  of  Arkausai 
0.  S.   Vi'e'ather   Bureau 
R.  J.  Mo  Cuiston 
1    J.  Logan 
Mrs.  W.  K.  Owens 

W.  E.  MoVay 
A .  F.   Stevens 
Louis  R.  Keck 
.lames  A.   Burnett 
Trumon  Brown 
J.    O.  Cooley 
N.   P    ONeBl 
National  Park  Service 
H.  C.  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
BGiiedlctino  Steterg 
J.  H.  Crosswhlte 
IT.  S.   Weather  Bureau 
Miss  JIarv  Sutton 
H.  G.   Lennardt 
J.   W.  Eppes 
State   Agri.    School 
Mrs.  W.  L    Matthews 
S.  F.  Whittaker 
C    N.   Honck 
Charles  Walton 

A.  .1.  Parks 

H.   W.   St.  John 
Miss  Rubv  Cook 

B.  S.  Haibert 

a    A.  Whittlngton 
J.  D.  Henderson 
TJ.  S.  Forest  Ssrvlce 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
Vf.   R.  Heagler 
Carroll  King 
W.   E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edmlslon 
Craig  wniia,in? 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  X.  Starck 

S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
S.  C.  Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
n    S.  Rrashear 
Edward  E.  Holme* 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J.   R.   Huddleston 
D.  O.Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  K.  Barton 


Temperatureandpr^U^natioBd         tu^ 


and 

Dover- .  .    ... 

•••24  hours  endins  midnight. 


IIII24  hours  ending  7  a 


computed  lor  stations  having  te.._or^marejrea,s^^«ord.  ^^^^^^^^ 

idga'   PraclpiSaUon  for  24  houra  ending    near  sunset  ualess 
Included  in  next  measurement.     Data  in  Italics  partly  interpolated . 


t+Not  used   in  meMS 
_a :  Freeman   Springf 
otherwise  la(3icated. 


February,   li)M 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


Daily  Precipitation  for  S'ebruary,   1934 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  Month 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

« 

13 

14 

15 

Amity 

•Vrkadelphia. 
Arkansas  City  . . 

Arlberg 

Batesville 

Bee   Brariph 

Bentonville * 

Big  Lake  Outlet  . 
Black  Rock  . . . .  ■ 

Blytheville 

Booaeville    

Briakley 

Calico  Kock 

Caindeu 

Cartilage 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Daavllle 

Dardaiielle 

Ue  Vails  Bluff... 

Dumas 

button 

El  liorado 

Kngland. 

KurekaHpriugs.. 

Favetteville   

Koi-t  Smith • 

Kreeman  Sprgs. . 

Fulton 

(Teorgetown 

Gilbert 

Graunis 

Ora'^ette  

Harrison 

Helena 

Higdon  

Highland 

Hope 

Hot  Springs  

Index  .  , 

Jessieville 

Joupsboro  

Lead  Hill       

Ijifctle  Kock.." 

Lurton 

Lutherville 

Madison I 

Magnolia 

Malvern 1 

Mammoth  8pg.     I 

Marianna 

Marked  Tree I 

Marshall 

Mena 1 

Morrilton I 

Mountain  Home  ■ 

Mount  Ida 

Newport I 

Norman I 

Oden I 

Okay 

Osceola I 

Ozark 1 

Paragould- 1 

Parkin 

Patterson i 

Piggott 

Pine  Bluff I 

Pocahontas 

Portland I 

Prescott I 

Rison 

Rogers  (near). ... 

St.  Charles 

St.  Francis  I 

Searcy [ 

Story I 

Stuttgart I 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana I 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Yancopin. 


Ouachita  .. 
Oua<3hita  .. 
Mississippi 

White   

White   

Arkansas... 
Arkansas.. . 
St.  Francis. 

White   

St.  Francis. 
Arkansas. .. 

White   

Wliite   

Ouachita. . . 
Ouachita . . . 

Red 

White   

White   

Arkansa-s. .. 

White    

White    

Ouachita  .  . 
Arkansas.. . 
Arkansas.. . 

White 

Mississippi 

White   

Ouachita... 
Arkansas. . . 

White   

White   

Arkansas.. . 
Arkansas.. . 

Red.     

White     .... 

White    

Red 

A  rkansas 

White 

Mississippi. 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red 

Ouachita  .  . 

White   

White    

Arkansas 

White    

.\rkan3as 

St.  Francis.. 

Red 

Ouachita 

White   

St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

White   

Ouachita 

Arkansas 

White   

Ouachita 

White   

Ouachita  .  . 
Ouaohita   . . . 

Red 

Mississippi.. 
Arkansas.... 
St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

White 

St.  Francis.. 
Arkansas.... 

White   

Ouachita.... 
Ouachita  ... 
Ouachita.... 

White 

White 

St.  Francis.. 

White 

Ouachita 

Arkan,sas 

Arkansas 

Arkansas.  . . 

Red 

Arkansas 

Arkansas.... 

Ouachita 

Ouachita. ... 

Mississippi    . 

St.  Francis.. 

II I  Arkansas  ... 


.03 

!i6 

T 

.10 


.68 


01 

1.... 


.20 


'.'w 

'.'ii 

'.'23 



'f.' 

'."io 

'.'oi 

.02 

'.V2 

:;.. 

.'22 

.61 

'.16 

T.' 

.;;; 

'.20 

. . . . 

T.' 

.12 

■••• 

.'45 

— 

'.m 
.21 



.01 


.l... 


.40 


.30 


1.12 
06 


1.12 
.10 

'.'62 


.02 


.24 


.32 


.20 


.10 


.37 


.13 


02 


.10 


.11 


.20 


.30 


.04 


.23 


•I- 


.05 


.01 


.30 


.38 

.10 

.78 
.48 

".30 
.39 
.67 
T 
.18 

'.'53 
.22 
.60! 
.721 
.411 
.87 
.52 
.31 
.28 
.29 
.20 
.65 


19      20 


.08 


.20 


.02 


.62 


.60 
45 

;2 

.16 

65 

51 

10 

45 

38 
T 

24 

51 

28 
T 

73 

55 
T 

50 
T 
.25 
.36 

32 

20 
.34 

05 
.34 

36 

04 

.is 

T.' 
.61 
.14 
.62 
.13 
.60 
.47 
10 
.37 

T.' 
.36 

.84 
.64 
.37 
.32 
.60 
.60 
.43 
.75 
.52 

70 
.27!  .10 
.69    .06 


.29 


.52 


.46 


.04 


.01 


.20 


.02 


.75 


.04 


.08 

".&[ 
.70 

'!i4 
.06 
.21 

.11 
T 

'.'60 
T 

'.'04 
.11 
■  15 


.06 


32 


.25 


.05 

'.'64 
.39 

".55 
.01 
T. 

.'6i 

.o;i| 

.50! 

.'20! 

.29| 
.53 


T. 


.02 

i'04 
T 

.16 
.30 


T. 
T. 

'.'09 
.20 
1.20 
.02 
.15 
.05 

!65 


.24 


.04 


1.35 


T. 


.32 


25 


26     37      28      i9 


SO      81      ^ 


.65 
.45 
•  2' 

l.'i7 

.41 

.11 

1.14 

1.15 

1.2.^ 

.30 

.39 

.75 

.90 

.43 

.30 

.33 

T. 

80 

1.40 

.93 

1.50 

.68 

.58 

.51 

.65 

';52 

.50 
.30 
.72 
.34 
.85 
.96 
.59 

.'.58 
T. 
.91 
.50 

".m 

1.79 

.83 

.35 

.66 

1.35 

1.06 

.49 

!52 
'( 

.70 
.63 
1..30 
.50 
.76 
.65 
.57 
.62 

.'92 

1.06 

.78 

.47 

1.14 

.95 

.63 

2.05 

70 

40 

1.30 

.88 

.99 

T. 

1.24 

1.10 

.43 

l.*54 

.85 
.80 


.22 


.25  ..30 

.09j  .98 

...I  .51 

.161  .71 

.02|  .50 

...|....|  .40 

...].... I  .70 

I         I  * 

t'I't.'!  .52 

...     .30  .26 


.14 


T. 


2.00 


T. 
T. 

T.' 

!6l 

T.' 

!65 

i!i6 


Daily  River  Stages  Continued 


1.76 
1.78 
4.17 
1.48 
2.07 
1.08 
0.86 
1.85 
2.11 
1.76 
1.00 
2.07 
1.25 
3.61 
1.34 
2.00 
1.98 
1.48 
1.81 
2.27 
1.62 
5.49 
1.49 
0.94 

2^77 
0.56 
4.36 
1.35 
1.56 
1.49 
0.78 
1.07 
2.85 
2.07 

2.'46 
1.00 
2.64 
2.10 
0.37 
2.74 
3.17 
1.69 
1.77 
1.08 
1.96 
2.14 
1.40 

i.'22 
1.84 
2.89 
1.88 
1.63 
1  53 
1.68 
1.43 
1.71 
1.16 
2.00 
1.75 
1.91 
1.82 
1.29 
2.16 
1.6'S 
0.89 
3.24 
1.65 
2.64 
2.07 
2.97 
2.15 
5.76 
2.58 
2.96 
1.21 

2.38 
2.28 
1.76 
2.33 
1  09 
1.41 
2.59 
1.44 
1.61 
4.73 
1.70 
2.10 
1.39 
2.80 


Stations 


Cottei    

Calico  Rock. .. 

Bat«s  villa 

Newport 

Reorgetown 

Clarendon 

Black  Rock  ... 
4rkadelphia.  .. 

Camden     

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


Rivers 


Flood 
Stage 


10  1  11 


13 


16  I  17 


13  I  19 


20 


21     22 


23 


24  i  25 


26 


...White. 

21 

3.7 

3,9 

.  .  .do... 

18 

1.6 

1.5 

do   .   . 

23 

6.4 

6.  3 

. .     .do  ... . 

26 

2.8 

2.9 

....  do.... 

a 

5.0 

4.8 

...    do... 

26 

14.2 

13  7 

..Black 

14 

2  3 

'/,  3 

.  Ouachita  . 

12 

V..4 

1  fi 

.Ouachita. 

26 

6.0 

7.9 

....Red... 

25 

7  3 

7.1 

Mississippi 

41 

7.6 

7.7 

do.... 

42 

9.1 

8.6 

3.8 
1.5 
6.3 
2.8 
4.6 
1.3.3 
2.3 
1.2 
8.1 
6.9 
7.9 
8.3 


3.8 
1.5 
6.4 
2.8 
4.4 
12.9 
2.2 
2.4 
8.3 
6.5 
8.1 
8.2 


3.4 

0.6 
5.5 
2.3 
4.1 
12.2 
2.1 
2.2 
6.1 
6.3 
8.5 
8.1 


27 


28 


29     30      31 


3.4 

1.0 
5.3 
2.0 
4.0 
12.0 
2.0 
2.4 
6.7 
6.3 
8.3 
8.2 


3.4 
1.3 

5.6 
1.8 
3.8 
11.8 
2.0 
2.6 
7.7 
6.3 
7.8 
8.2 


5.6 
1.8 
3.5 
11.6 
1.9 
2.8 
80 
6.2 
7.3 
7.9 


3.4    3.7 
1.2    1.2 


5.7 
2.0 
3.1 
11.3 
1.9 
2.4 
8.5 
6.2 
7.1 
7.4 


3.6 
0.8 
5.7 
1.9 
2.9 
11.0 
1.8 
0.0 
8.3 
6.2 
7.0 
7.0 


3.5 
0.6 

5.3 
1.9 
2.8 
10.8 
1.8 
0.2 
7.1 
8.3|10. 
7.1  7. 
6.7    6. 


3.5 
1.1 
5.3 
1.6 

2.8 

10.6 

1.8 

0.6 

6.7 

3]10.2 

1    7.0 

61  6.5 


3.5 
0.9 
5.6 
1.7 
2.7 
10.5 
1.7 
0.4 
6.3 
9.5 
6.9 
6.4 


I  3.5 
0.6 
5 
1. 
2.5 

10.3 
1.7 
0.2 
6.1 
8.8 
6.8 
6.3 


3.4 
0.7, 
5.3 
1.6| 
2.5 
10.3 
1.7 
-0.6 
62 
8.0 
6.4 
6.2 


3.4 

0.6 
•  5.3 
1.6 
2.5 
10.2 
1.6 
0.2 
6.3 
7.61 
5.7 
6.1 


3.1  3.1 
0.4  0.4 
5.1  5.0 
1.51  1.4 

2.5  2.4 
10.  lIlO.  1 

1.6  1.6 
-0.6-0.6 

6.0    6.7 


7.3 
5.0 

5.8 


3.3 
0.3 
5.0 
1.4 
2.4 
10.1 
1.5 
0.0 
6.7 
8.0 
4.0 
4.4 


3.5 
0.9 
6.0 
1.3 
2.4 

10.1 
1.7 

-0.6 
6.5 


3.5 
0.5, 
5.2 
1.4 
2.8 

10.1 
1.8 

-0.6 
6.7 


9.9  10.1 
3.6  3.5 
3.8    3.3 


!  3.51 

0-61 
5.3 
1.7 
2.2 
10.0 
2.3 
-0.6 
6.4 
9.6 
3  6 
3.0 


I  4.3 
3.1 
5.7 
2.2 
2.2 

10.1 
2.8 
0.4 
6.7 
9.5 
3.7 
3.0 


4 

2.7 
7.8 
3.2 
2.6 
10.4 
2.7 
0.4 
8.4 
9.3 
3.8 
3.0 


4.0 
2.4 
7.6 
8.9 
3.7 

10.7 
2.6 
0.2 

10.1 
9.3 
4.0 
3.2 
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February,  1934 


Daily  temperatures    for    February,   1934 


Stations 


AinitT$$  

Batesvllle  5$. . . 

Bee  Branch 

Bentonvllle"*. 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  BockM. 

Camden?^ 

Carthage  55 

Centar  Point.. 

Conway 

Corning j 

Crossett  5$ ) 

Dardanelle ) 

Dumas \ 

Dut    n I 

El  I^rado j 

England } 

Eureka  Springs . .    j 

Fayetteville ) 

Fort  Smith*" j 

Gravette ] 

Harrison ; 

Helena : 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Rock."*. 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern  

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree55 

Marshall 

Mena 

Morrilton  55 

Mountaya  Home.. 

Mount  Ida 

Newport  

Ozark$5 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Searcy  

Stuttgart 

Texarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
( Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
■  (  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
1  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximun. 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
'  I  Minimum 
(  Maximum 
'  1  Minimum 
'.  Maximum 
'  i  Minimum 
)  Maximum 
'  )  Minimum 
j  Maximum 
■  (  Minimum 
S  Maximum 
Minimum 


(j_mj__m :>,,,.™i,p  indicated     '"Midnight  to  midnight.      ^^Thermometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 

Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicatea.    ,    ""^"JX";  ''"  ""'""  s  yv  .   ,       ,  „„  .31  inn 

then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs.  Weather  Bureau  Office,  Little  Rock.  Ark.  -3-22 -.^4-100 
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ARKANSAS  SECTION 


E.  S.  COLE 


L.  XXXIX        LiiTLE  Rock,  Akk.,  March,  1934       No.  3 


Temperatures  fluctuated  considerably  during    the    month    of 
arch.    Following  the  cold  weather  of  the  latter  part  of  Febru- 
y,  temperatures  were  above  normal  from  the  2d  to    the    6th, 
't'much  colder  weather  overspread  the  State  on  the    9th    and 
th,  bringing  temperatures  as  low  as  10'^  in    the    Ozarks   and 
°  in  southern  border  counties.     A  cold  spell  of    short    dura- 
m  swept  over  the  State  on  the  18th  and  19th    while   another 
lich  lasted  much  longer  continued  from  the  23d  to  the   27th. 
IP  averaf^e  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports   of 
'Stations,  was  49.6"  which  is  2.7°  below   the  mean    for   the 
,8t  44  years.     All  stations  for  which  normals  have  been    com- 
ited  had  negative  departures,  ranging  from  0.1°  in  the  west- 
n  portion  to  6.2^    in    the    north-central   portion.      Monthly 
eans  ranged  from  43.6°  at  Button   to    55.4°    at    El    Dorado, 
le  highest  temperature  recorded  was  85°  at    Conway    on   the 
;th;  the  lowest,  4°  ,  at  Dutton  on    the    19th. 
Precipitation  during  the  month  was  divided  into  four  periods, 
eavy  to  excessive  rains  occurred  in  central  and  southern    sec- 
)ns  the  first  few  days  of  the  month  and  in  all  except   the    ex- 
eme  northwestern  portion  from  the  23d    to   the  _27th,    while 
aomits  exceeding  one  inch  occurred  in  some  sections   on^  the 
,h  and  18th  when  rain,  sleet    and  snow  were  reported.  ^  Snow 
so  occurred  in  the  northwestern  portion  on  the  26th  and  27th, 
ureka  Springs  reporting  a  depth  of    4.0    inches   for    the    two 
ivs.     The  greatest  depth  of  snow  for  the  month  reported    was 
,5  inches  at  Bentonville  and  the  average    for    the   88    stations 
as  1.0  inches.     The  average  precipitation  for  the  State  for  the 
3  stations  was  6.53  inches    which    is    1.82    inches    above   the 
lean  for  the  past  44  years.     Of  the  stations  with  records  of  10 
ear?  or  more,  only  9,  located  mostly  in  the  northwestern  por- 
on  of  the  State,  had  negative  departure.?.     Monthly    amounts 
uiged  from  2.10  inches  at  Bentonville  to  10.29  inches  at  Pnie 
;luff.     The  greatest  amount  measured  in  any    24-hour    period 
-as  5.00  inches  at  Pine  BluS  on  the  26th. 
The  weather  was  favorable  for  farm  work  from    the    1 0th    to 
tie  17th,  unfavorable  the    remainder    of    the   month.       Flood 
tagos  were  exceeded  on  the    Biack,    White,    Petit    .Jean,    and 
)uachita  rivers  the  latter  part  of  the  month.     Losses    were    as 
Dilows:      On  the    Black    and    White    rivers,    $9,350;    on    the 
)uachita  river,  $28,100.     Considerable   damage  was    done    by 
xcfcssive  rains,  the  damage  to  roads  and  bridges  in    Craighead 
bunty  being  estimated  at  S20,000.  t.a.m. 

HSAVT    HAIL 

Booneville,  8th;  Lutherville,  8th,  slight  damage;  Paragould, 
1th;  Okay,  18th, very  little  damage. 

mODERATE    HAIL 

Jonesboro,  8th  and    24th;    Waldron,  8lh ;  Paragould,  18th; 
?tory,  iSth. 


Corrections:  JasiTiary 

Fort  Smith,  mean  monthly  rednced  pressure  should  be  30. 15  incbe.s. 
Pocahontas,  rainfall  on  4th  should  be  1.15  inches;  total  for  month  2.00 
inches;  departure  from  normal  -1.91  inches;  greatest  m  24  hours  l.lo 
inches  on  the  4th.  Average  precipitation  for  State  should  be  2.bbmcnes; 
departure  -1.39  inches. 

Corrections:  February 

Batesville,  mean  minimum  temperature  should  be  21. 60;  mean  teni- 
perature35.5°;  departure  from  normal  -5.3°.  Lutherville  mean  min- 
imum temperature  30.5°.  Yancopin,  number  of  clear  uays  lo,  cloudy  i2. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 


28|29!3C3] 


Dense  Fog. . 
Light  Hail.. 
Sieet 
Glaze 
Thunderstorm 


PKESSUaS,  WIND,  HTJSIIDITY-,  AIJD  SUNSHINE 


Baily  River  Stag-es  for  March,  1934 


Stations 

■■ort  Smith 

)zark 

)ardacene 

ilorrilton 

Jittl«  Koob.. 

'ine  Bluff 

)uQ7;ile 


Rivers 


jFloodl 
1 Stage 


9 


10  I   11      12      13      14      15      16  I  17      13      19      20      21 


23  I   24 


I  o7   I 


25      26      27      28     29      30     31 


..Arliaaitas.-.l 
....do  ... 
....do  ... 
....do  ... 
....do  ... 
....do  ... 
Petit  Jean. 


22 
22 
22 
20 
23 
25 
20 


5.41 
1.31 
4.3: 
1-0.4 
-0.1 
4.1 
3.1 


5.5 
1.3 
4.4 
O.C 
0.3 
4.  a 
3.1 


.21  8.8 


8.8 
4.2 
5.S 
0,5 
12 
5.7 


.8!  3.8 


6.9    6.4; 


6.2!  5.6 


53 
1,2 


5,01  5.2'  5.8 


C.3 
4.1 
-(1.2 
0.4 
4.7 
4.0 


6.31  6.3 
2.0l  2.3 
5.1|  5.4 


7.9|11.2|12,4 


1.8 
2  1 
5.8 
10.1 


7  8!  8.8 
3.7  5.1 
9.4  10.1 


12.2  20.2 


8.2 
10.3 


9.3 
5.7 
9.5 
7.8 
11  4 


1^.3  14.8 
22.3  22.4 


9.  I 
.^6 
9.3 
7  6 
10.8 
15,1 
21.1 


8.3 
5.2 
8  8 
7.4 
10.5 
14.7 
19.1 


7.1 
4.1 

8.1 
6.7 
9,8 
14.2 
15.5 


/ 


10 


stations 


Counties 


Amity.......  

Arkadelplna  

Arkansas  City  

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

Beutouville 

Big  Lake  Outlet.  Jt 

Black  Bock 

Blytlieville  

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rook 

Camden 

Cartha  ge   

Center  Point 

Clarenilon    

Clinton 

Conway 

Corning  

Cotter  .  — 

Crosset  

Danville 

Dardanelle 

DeVall3  Bluff  .... 

Dumas 

button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Favotteville   

Port  Siuitli.._ ^. 

Freeman  Spriugs+I 

Fulton 

Georsretowu 

Gilbert 

Graiinis 

Grravc'tte 

Harrison 

Helena 


Hidden 

Highland 

Hops 

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

Jonesbnro  

Lead  Hill. ■••■■•  ••• 
LITTLE  BOCK  ■ 

Lurton . , 

Lutherville U 

Madison 

Magnolia 

Malvern .•••■ 

Mammoth  Spring- 

Marianua 

Marked  Tree 

Marshall 

Meno 

Morrilton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Para.gould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rison • 

Rogers  (near) 

St.  Charles 

St.   Francis 

Searcy 

Story 

St  ittgart 

Subiiico 

Simset  

Texarkana 

Thornburg 

VVaidron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 
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March,  19S4 


state  Means 


Climatological  Data  for    Elarch,   1934 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


Clark 

Clark   

Desha 

Stone 

Independence  . 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union' 

Lonoke 

Carroll 

Washington  .... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  

White 

Searcy 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike  

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Garland 

Craighead   

Boone 

Pulaski 

Newton 

Joiinson 

St.  Fra  ncis 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

Lee  

Poinsett  

Searcy 

Polk 

Conway 

Baxter ■ 

Montgomery  . . . . 

Jackson  

Montgomery  .... 

Mouigomery  

Howard 

Mississippi 

Franklin, 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Ri>,ndolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

.Arkansas  

Clav   

White 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

•Logan  

Washington 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley  

Montgomery  ... 

Mississippi 

Cross 

Desha 


vnn 

39 

250 

39 

145 

50 

700 

12 

277 

35 

700 

42 

1303 

29 

239 

4 

269 

33 

252 

9 

465 

20 

205 

47 

361 

30 

158 

49 

297 

29 

470 

3b 

172 

30 

516 

13 

S09 

61 

293 

41 

40S 

7 

175 

22 

327 

18 

330 

J8 

153 

7 

162 

29 

1590 

31 

270 

34 

229 

27 

1465 

34 

1451 

47 

457 

53 

2240 

10 

260 

49 

200 

22 

675 

10 

900 

15 

1250 

37 

1052 

34 

250 

62 

445 

15 

600 

15 

377 

64 

600 

43 

275 

9 

750 

8 

345 

.<?9 

650 

2S 

357 

55 

2100 

7 

775 

35 

209 

4 

315 

18 

277 

48 

600 

30 

235 

23 

229 

30 

1070 

20 

1185 

4B 

347 

15 

800 

22 

650 

35 

231 

51 

7.50 

6 

800 

K 

288 

5 

240 

38 

396 

39 

301 

11 

222 

4 

196 

IS 

307 

10 

215 

47 

300 

41 

122 

28 

329 

46 

243 

34 

1385 

44 

175 

3 

290 

7 

236 

24 

700 

10 

209 

47 

1050 

37 

2250 

3 

332 

49 

650 

14 

675 

15 

206 

40 

800 

10 

2:^7 

9 

250 

26 

167 

10 

49.0 


44.6 
49.0 
44.7 


48.2 
50.8 
50.6 
45.1 
51.4 
48.8 


51.5 
47.2 


54.0 


51.6 


-  5.6 


6.2 
2  8 
3.7 


2.9 

2  8 

3  2 
■  4.0 


Precipitation,  inches 


Number  of  days 


2.3 
3.8 


52.2 

43.6 

55.4 

51,3" 

46.6 

46.9 

50.0 


51.6 
45  2'- 
46.  i 
50.2 


55.3 

52.6" 

52.4 


49.1' 
40.2 
49.7 

'49'4 


3.4 
3.6 

1  0 

2  3 

3  8 
2 
2.6 


83 


83 
74 
83 
80" 
75 
74 
80 


17 
6t 
16 


6t 
6 
17t 


7 
13 

7 

6t 
16 
13i 
16 


24 


0.1 
0  6 
2.3 
3.6 


4.4 
1.4 


3.3 

3.0 
3.3 


54.6 
51.8 
46.6 
51.2 
45.9 
46.2 
50.6 
47.1 
46.6 
50.0 
48.8 


53.9 
49.8 
49.2 


52.0 
47.2 
54.8 
53.  S 

'46.S 


48.4 

si's' 

50.4 
46.9 
53.3 
48.8 

"53.  s' 

"ii.9 
47. 2" 


78 
75s 
75 
79 


79 

82'' 

81 


2.4 
2.2 
3  4 
2.8 
5  2 
5.6 
1.8 
3.5 
4.1 
2.6 
3.8 


3.7 
3.6 


-22 

-  4.0 

-  2,0 

-1.8 

-'■i'i 


4.0 


2  0 
2  9 


3.2 
2. 


-  2.8 


-45 


49.6 


-2.7 


20 
16 
6t 
17 


10 

19 

10 

10 

19t 

11 


5.71 
6.51 
8.54 
7.58 
8.60 
7.64 
2.10 
8.00 
7.88 
6.68 
4.68 
6.85 
4.75 
LO.ll 
7.97 


18 
10=' 
12 
23 


7 

17 
17 
17 
21 

6t 
17 
21 

6 
17 


7 
17 
16t 

7 


6t 
16t 
22 

7 
20 


24 
25" 
21 


85       16 


10+ 

19 

10 


36'' 

52 

39 

'43' 


7.52 
6.94 
B.16 
8.29 
4.78 
7.71 
5.07 
5.75 
8.07 
5.68 
4.89 
10  09 
9.80 
3.77 
•2.94 
2.83 
4.59 
6,06 
9.4S 


+3.73 


+  2.44 
+  1.99 
+  3.64 
+3.75 

+2'.  66 
+  1.29 
+  1.49 

-6.56 
+9.96 
+5.04 
+  4.99 
+  0.02 
-0.67 
--0.1S 

+  i'.58 
+4.43 


1.98 
2.44 
2.46 
1.81 
3.04 
2.65 
0.76 
2.93 
2.94 
2.19 
1.83 
2.58 
1.48 
4.30 
2.93 


4.07 


+  1.00 
1.4B 
0.98 
'.Oli  +  0.84 
(.451  +  3.42 
4.82 -+0.  78 
6.58|+1.51 


19 
10 
10 
10 

lot 

19 
10 
10+ 
19 
9 
10 


19 
10 

lOt 


10 
10 
11 

lot 


10 


6.68 
4,32 
9.47 
9.64 
3.83 
6.84 


+  1.75 


+  4.97 
-0.26 
+2.  22 

+6!54 


4.41 
7  22 
5.30 
7.33 
2.51 
6.24 
8.  .53 
6.09 
4.65 
6.84 
4.46 
6.08 
9.94 
7.80 
5.08 
3.77 
8.10 
3.87 
9.40 
7.60]. 
9.(io!+3.52 
7.52 
19.291  +  4.98 
6.78  +2.20 
8.  62  +3.39 
0.85  +2.39 


+0.44 
■1-2.17 
-0.82 
+  1.21 
+  3.65 
+2.14 
0.  Ov) 
+2.92 
+0.74 
+1.68 
+5.20 


-1-3.  01 
-0.03 


2.45 
2  09 
3.34 
2.41 
1.36 
2.25 
1.92 
2.22 
3.23 
2.30 
1.67 
4.20 
4.23 
1.19 
1.12 
1.00 
1.63 
2.92 
4.52 

i.'oo 

i.'56 
2.10 
2.00 
2.02 
2.00 
1.79 
1.75 

4!66 

1.28 
2.92 

i]2.5 
2.23 
2.10 
2.30 

u.  .52 

2.20 
2.88 
2.20 
1.55 
3.10 
140 
2.00 
4.18 
3.70 
1.60 
1.0l> 
2.26 
1.30 
4.02 
2.80 
4.33 
3.41 
5.00 
3.05 
2.95 
3.00 


2.82-0.56 

8.' 

9.93  +5. 
4 .74  ... . 


10 

40 

10 

47 

10 

36 

19 

43 

8+ 

49 

10 

16" 

56 

10 

42b 

19 

56 

4.92 
:-!  88 
5.98 
7.91 
4.14 
8.51 
5.34 
8.00 
7.44 
6.00 


-f-2.26 


0.85 

s.'io 

4.30 
2.13 
2.  75 
165 
1.30 
2.45 
2,51 
1  11 
3.00 
2.01 
1.80 
2.64 
1.77 


I' 

T. 

0.0 

1.1 

T. 

0.2 

5.5 

1.0 

0.5 

0.7 

1.5 

T. 

1.0 

T. 

T. 

'i.'6 
T. 
L5 
0.5 
L6 
T. 
0.7 
0.2 
2.7 
T. 
3  1 
T. 
2.0 
5.0 
2.7 
1.7 
0.9 
LO 
T. 

■■rV 

5.0 

3.0 

1.1 

T. 

0.0 

T. 

0.1 

0.5 

1.0 

2.5 

4.0 

2.0 

'i!o 

2.0 

T. 

T. 

1.0 

1.5 

0.5 

2.0 

0.0 

T. 

2.0 

1  0 

1.2 

0.0 

T. 

T. 

0.8 

LI 

1.0 

0.5 

T. 

2.1 

T. 

0.1 

T. 

T 

"b'.O 

'b'.h 

0.0 

LO 

0.8 

2.0 

2.0 

1.0 

3.0 

1.4 

T. 

0.0 

T 

0.2 

T. 


6.53+1.82    5.00  I     1.0 


7 
13 
9 
7 
10 
8 
9 
10 
11 
10 
6 
10 
10 
12 
10 

ii 

8 
8 
10 
9 
8 
8 
8 


13 
19 
13 

20 
15 
10 
14 
18 
18 
14 
19 
14 
10 
10 

ii 

16 
17 
17 
16 
12 
19 
9 
14 
14 
13 
13 
17" 


12  1  14 


:>■ 

13 

9 

13 

8 

17 

9 

16 

9 

15 

17 

10s 

19 

13 

21 

6 
17 

9 
15 
13 
15 
18 
14 

12 
17 
iO 
21 
17 
9 
13 
Id 
15 
Hi 
16 
10 
13 
15 
14 
17 
13 
19 
21 
15 
15 
16 
16 
15 
13 
14 


6 
4 
3 
4 
9 
2 
5 
8 
13 

'5 
5 
3 
3 

3 

3 
14 

9 

8 
12 

7 

4" 

8 

7 

7 

3 

1 

4 

'7 
5e 
3 
5 
0 

17 
2 

15 


10 
10 
16 

io 

12 

15 

13 

10 

9 

8 

10 

12 

13 

8 

12 
10 
11 
11 
12 
16 


8 

9 

6 
11 

8'' 

9 
11 
11 
11 
14 
12 

'7 
9s 

13 
10 

8 
12 

7 

14 
10 
11 
10 
14 

ii 

14 
7 
7 
9 
7 
10 
10 
12 
9 
12 
10 
12 

i  11 


10 
11 

9 

9 

7 

8 

7 

7 
U 

7 
13 
11 

y 

13 
10 


nw 

n. 

ne. 


ne. 
n-n. 
w. 


sw. 
s\v. 


sw. 
n. 
n. 
s. 


sw. 
sw. 


ne. 
sw. 
sw. 


w. 
uw. 
ne. 


sw. 
n, 

sw. 


Observer 


I.  W.Campbell 
W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Tster 

J.  E.  Scaulan 

U.  S.   We:tther  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.   Howe 

Samuel  Norris 

y.  H.  Randolph 

R.  J.  Torry 

E.  R.  Wiseman 

J.  M.  Knight 

P.  K.  Wylie 

John  C.  Bloyd 

J.   W.  Bishop 

A.  L.  Stephens 

E .  E    Oordrev 

Winfred  D .  Pclk 

O.  B.  McSpaddea 

G.  A.  Gifford 

J.  M.  Patterson 

Geo.N.  Goodif>r 

Frank  O'Rourke 

Ben  Johnson 

J.   M     Uicketts 

J.  J.   Babb 

Dr.  R.   H.    Hardin 

Geo.   W.   Nlchoalds 

UTii^rorslty  of  .Arkansas 

11.  S.   Weather   Surea' 

R.  J.  Me  Cuiston 

T .  J .  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

W.  E.  McVay 
A.  F.  Steven? 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
J.    0.  Coolev 
N.   P.  O'Neal 
National  Park  Service 
H,  C.  Sanderson 
O.  S.  Forest  Service 
Bonedictine  Sisters 
J.  H.  Cross  white 
U.  S.   Weather  Burea 
Jliss  Marv  Sutton 
H.  a.   Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State   .^gri.    School 
Mrs.   W.  L    Mattliewi 
S.  F.  Whittaker 
C-  N.   Houck 
Charles  Walton 
A.  J.  Parks 
E.   W.   St.  John 
Miss  Rubv  Cook 
E.  S.  Haibert 
G    A.  WMttlugton 
J.  D.  Henderson 
TJ.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  .lackson 
Mrs.  .Ruth  H.  Douglas 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.   Heagler 
Carroll  King 
W.   E.  Bakor 
V.  C.   Wright 
Miss  Theresa  Scbeu 
Benedictine  S'.sters 
W.  E.   Edmls'oon 
Craig  WiiHnras 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Garl  A.  Starck 

S.  T.  P.ooney 
Arthur  D.  Smith 
S.  C.  Storv 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 


Walter  James 
n.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  Chevas  Bevill 
Miss  Evelvn  Hoyle 
J.  R.  Huddleston 
D.  O.Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  K.  Barton 


':r;„p;^^^;;.^precipitation  departures  computed  for  station,  ^-^^f^^-^ ^Z^Zir'ttTt  adlre        ^L'^^foVol  •  °'b  ri^^L^ft'Silll^fee^mt^    S.r^^f 
ald^Smmlrier.     Reference  letters  '"^.uumb^^^^^^^                                                                     P^//eip^«.tioafof  24  hours  ending    near  sunset  unless    Otherwise  indicated. 
^'^Sll  l[,t"-.laZ'^i^l^T^m^^^^^  '^'^^-*  -e'^^"--^^*'     0=^^^  "^  "^''°^  ^^^*^^  interpolated.  ^__ 
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Daily  Precipitation 

for 

Blareh 

,   1934 

Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10      11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25      26 

27 

28 

1 

29 

SO 

SI 

EH 

^uiity 1 1 

Ouachita  

Ouachita   

Mississippi     .. 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis..   . 

White   

St.  Francis.... 

Arkan.sas 

White   

White   

Ouacliita 

Ouachita 

Red 

White   

White 

".bi 

T 

"iV 

.13 

.15 

T 

.03 

.01 

.41 

■.02 
T. 

'  .'03 

1.44 
2.44 

2.iy 

.34 
.29 

.50 
.OS' 
.42 
.81 
.47 

"27 
2.03 

.'43 

.13 
.08 
T. 

'.'61 
.23 

'•   • 

'f.' 

.50  .... 

.56    .04 

.03     07 
1. 06:.... 
1.38  .... 

.39  .... 

••■• 

( 

'.'si 

.63 

.52 

T. 
I.  81 
1.07 

.75 

".bii 
.41 

".'i2 

.... 

'■•• 

1 

I'.hi 

44 
1.25 
.Oil 
.211 
.30 
.07 
T 
T. 
.15 

'f.' 

'.'93 
.03 

1.10 
.87 

'.'6i 

'.'•23 

'.'02 
.05 
.01 
.01 
.75 

.38 
.02 

i.'eo 
.59 

1.32 
.21 

1.3.5 

.79 
1.28 
93 
.05 
.90 

'!65 

".bi 

1.15 
.95 
85 
37 

'.'72 
.42 

1.06 
.50 

1.42 

'  '*' 

.47 
..57 
.60 
.52 
T. 
.71 

.65  1.98 
.6811.64 
.  62  2.  46 
.80    .45 
.613.04 
.  65  2.  65 
.16    .67 
.80  2.93 
.3012.94 
.70:2.19 

1.07i   .07 
.9012.58 
.25,1.48 

1.15  4.30 

'.'io 

.50 

■•■' 

... 

5  71 

Arkadelphia.          1 
Arkansas  City  . .    i 
A  rlbeT""          

6.51 
8.54 
7  58 

Batesville ill! 

.63 

8.60 

7  64 

Bontonville *" 

Big  Lake  Outlet  .1 
Black  iiock  ....-I 

Blytheville 1 

Booneville    • 

Brinkley 

Calico  Koek 1  Ij 

Pamdft  n       1  11 

.25  ....| 
.73    .25 
.98    .08 
.47    .29 
1.83  .... 
.0»|    .15 
.581   .10 

'"43 
1.40 

..50 

T. 
65 

".'.: 

.06 

2  10 

.21 
.20 

'::: 

.73 
571 
.70 
.37 
.41 
.30 
.26 
.10 

T. 
T. 

.    .., 

■■       "1 

.  .  .  .  ' 

8.06 
7.88 
6.68 
4  68 

1.39 

.20 

2.72 

2.70 

2.' 45 
.47 
.87 
.30 

■m 

.47 
.07 
.80 
.60 

.17 

.... 

6  85 

'.'is 

'  '.20 
.05 

.72 
.08 
.13 

'153 

.... 

4.75 
10  11 

.02 
.16 

.... 

.22 
T 

".i4 

1.15 
1.15 

1.36 
T. 
.90 

1.06 
.35 
.30 

1.67 
.11 
.45 

1.19 

1.12 
.29 

1.01 
.46 
.40 

.16 

.30 

'.'is 

i.'25 
.04 
.25 
.15 
.02 
T. 

't.' 

.20 

Carthage Illl 

Center  Point  ...... 

Clarendon Illl 

.95 

".ii 

2.09 
.91 
.10 
.14 

1.74 
.46 
.53 
.58 
.48 
.44 

1.25 

1.23 
.08 
.18 
.45 
T. 

1.00 
.59 

2.93 

2.'65 

.54 

3.34 

2.41 

.87 

1.92 

1.92 

2. 22 

3.2;i 

1.35 

.47 

4.20 

4.23 

1.09 

.52 

.11 

1.63 

.70 

4.52 

7  97 

••  • 

.60 
.08 

'  .'26 

•■•• 

.72 
.53 
.63 

1.  38 
.18 
.05 
.55 

1.04 
.57 
.25 
■  OB 
.05 
.87 
.07 
06 
T 
.11 
.20 
.  79 

.13 

7.52 
6  94 

Conway •■ 

Corning l 

Arkausa-s 

.28 

'.'76 
.75 

'!i2 
.11 
.20 

8.16 
8.29 
4  78 

White 

.... 

1 

.... 

Crossett 1  | 

Ouachita  

•Vrkansas 

Arkansas 

White 

Mississippi    .  • 

White    

Ouachita 

Arkan.-;as 

White   

White   

Arkansas 

Arkansas 

Red 

White     

Whito 

'!ii 

.20 
.25 
.07 
.12 
.10 
.14 
.51 

'.'ii 

T, 

2.25 

.25 

.35 

1.95 

2.30 

.OS 

i.SS 

2.  So 

.11 

.07 

.01 

.27 

2. 9-2 

.96 

1.11 

■*« 

.03 

'r.' 

T. 

.05 
.45 

.20 

't " 

.20 

.19 

••   • 

!6.5 

.04 
.14 

T. 

7.71 
5  07 

.... 

Dardaaelle Ill 

De  Vails  Bluff 

Dumas 

• 

... 

5.75 
8  07 

5  58 

.25 

... 

T 

4.89 

El  Dorado llli 

Eureka  Springs 

Favetteville   ... 

Fort  Smith *** 

Freeman  Sprgs.  .1 ! 

.51 
'.'56 

.07 

T. 

.... 

10.09 
9  80 

.22 
.02 

.71 

.  • 

.29 
.10 

.05 
.11 
T 

■f.' 

3.77 
2  94 

2.83 
4.59 

'i''.' 

1 

't'.' 

•••• 

.... 

.06 
.10 
.31 

.24 
J\ 

.73 

6  06 

(■leorgetowa II 

'1' 

9.46 

Red 

.91 
T. 
.Hi 
.02 

.07 
.25 

ID 

.18 

"02 

.75 

T 

.12 

.65 

.46 

■.'i7 

.77 
.12 
2  35 
.62 
.11 
58 

■f.' 

.40 
.94 

1.50 
.11 
.95 
.51 
.42 

1.0(1 
.44 
* 
* 

1.28 
.72 

'lis 
.'oi 

.04 

.72 

1.19 

't.' 

.... 

't 

.10 

.06 

2.' 06 
.11 


.04 

't" 

.39 
.03 
.03 

.85 

.55 
.02 

1.35 
.70 
.60 

1.01 
.01 
.83 

1.69 
.76 
.78 

1.60 

.25 

.48 
2.01: 
1.14 

.96 
1.35 

.66 

.78 

.16 

1.46 

.30 

1.18 
2.10 

5. 16 

<>rav',?tt8   

Arkansas 

White 

.13 

58 

4.07 

Hplnna            .      ..Illl 

Mississippi 

White     

1.03 
.49 

1.24 
.05 

1.75 
.7S 
.39 
.04 
.81 

1  52 

'[64 
.14 
.35 
T. 

.32 
.... 

7.01 

'!35 
".51 

. 

.... 

l-20i.... 

.... 

8.45 

Highland 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red 

2.02 

2.00 

.65 

.10 



'.'ii 

.72 

.34 

i.'79 
.65 
4.65 
4.00 
1  10 
L69 

4  82 

.84 
.01 

6  58 

Hot  Springs  

jncjax              

6  63 

.... 

■   ' 

4.32 

Jessieville 1 II 

Jonesboro 1 11 

Lead  Hill       

Iiittle  Bock..*** 

Ouachita  ..  .. 

White   

White    

Arkansas 

9  47 

't.' 

'ioi 

't.' 

'.'ii 

T. 

... . 

.33 
.12 

9  64 

.... 

'.'65 

3  83 

6  84 

' 

Lutherville 

Madison Illl 

Arkansas 

St.  Francis 

.30 

.10 
1.90 

.80 
2.30 

.22 
0  i-J 

'  .55 

.25 
.63 
.04 
.60 
30 

1.00 

1.14 
.30 
.67 
.56 
.20 

1.10 
.51 
.94 

1.24 
.38 

1.15 
05 

".bb 

".bi 

1.25 
.24 
.27 
.70 
.47 
.29 
.40 

1.75 

'.22 

T. 

.90 

■J'. 

.78 

.45 

.30 

.62 
1.02 
.75 
.60 
T. 
2.20 
.92 
.07 
.11 
.20 
.38 
.95 
.98 
.62 
,27 
.68 
.96 
.25 
.81 
.58 
.55 
.02 
.92 

i'.bb 

.90 

.96 

2.2;l 

2.10 
1.90 
.52 
.25 
2.88 
2.20 
L65 
3.10 
1.20 
2.00 
4.18 
3.  70 
1.60 
29 
2.26 
1.09 
4.02 
2.80 
4.33 
3.41 
5.00 
3.05 
2  95 
1.3b 

.03 
.38 

.... 

4.41 

7  22 

!23 
.10 

.56 
.03 

.. 

.... 

't" 

5  30 

Ouachita 

WhUn 

;;:: 

.10 
.10 

.05 

.30 
.50 

'.31 
.02 
T. 
.18 

i.'i4 

.03 
.02 
.02 
.96 
.15 
.22 
.30 
.13 

7  33 

Mammoth  Spg.     II 1 

Marianna 

Marked  Tree ||il 

Marshall 

2  51 

.05 
41 
.40 
T. 

.32 
.98 

1.20 
.67 

1.00 
,53 
.70 
.43 
.57 
.57 
..39 

•■■• 

6  24 

St.  Francis.... 

White   

Ouachita 

'.05 
.02 

.56 
.10 
.69 
.48 
.10 

.45 

'f.' 

.16 

'.'65 

.... 

.48 

■■: 

8.53 
6.09 

,991  T. 

4  65 

Morrilton Ill' 

Mountain  Home  •  • 

".bi 

1.10 

1.40 

.76 

.78 

.50 

.85 

.75 

.47 

1.30 

1.01 

.33 

.75 

1.01 

.15 

1.25 

T. 

.21 

.06 



. . . . 

.  .  .  . 

6  84 

White   

Ouachita 

White    

Ouaohlta  .   .. 
Ouachita   ...  . 

T?e(i 

.20 
.10 

.02 

i  'o6 

.40 
.10 
.40 

4.46 
6  08 

[27 
.07 
T. 

.... 

Norman 1 ! 

Oden 1 1 

Okay 

Osceola                 1 

.47 

1.01 

.50 

.05 

'M6 

i'.bh 

.77 

.72 
2.08 

.48 
2.20 
3.00 

.56 
■.■56 

'!i3 
.03 
.21 
.23 

9  94 

7.60 
5.08 
3  77 

T. 

. . . . 

•••'• 

Mississippi 

.21 

.30 
.08 
.36 
.13 

;::: 

.20 

'.'22 
.92 
,03 
.63 
T. 
.10 

.86 
.,55 
.45 
.45 
.95 
.80 
T. 
1.05 

8  10 

Ozark 1 

' 

3  87 

8c.  Francis 

St.  Francis.... 
White.......    . 

'[46 
.01 
.03 

.84 
.39 

1.47 
.65 

1.09 
.31 
.62 
.81 

'.'23 

■'•"• 

'^62 

•••• 

9  40 

.... 

.... 

... 

7.60 

Patterson Ill 

PigSott        

"sn 

9.00 
7.52 

.09 
.16 

".39 
.16 

•••• 

Pine  Bluff II! 

Pocahonta  s 

Arkansas 

Wbite 

.75 

.03 

.02 

.01 

'!05 

.29 

0  29 

16  78 

Portland       .     ..i'l 

1.27 
.13 

■'io 

.39 

.42 
.30 

8  6'2 

Prp^'^ott,                   111 

Ouachita 

.06 

.32 

.04 

.... 

.07 

.11 

6  85 

Rogers  (near) 

«5   Charles 

White 

Wtiite 

.16 

.05 

'.2f 
.67 
.20 
.60 

.... 

.02 

.... 

.... 

.... 

.45 

.74 

.08 

.15 

.85 

.32 

2.82 

St.  Francis Ill 

Searcy  1  i 

Story 1 

Stuttgart 1 

Subiaco 

St.  Francis 

White. 

T. 

.46 
.70 
.50 
2.75 
.06 
03 

1.20 
.79 
.48 
.70 
.31 
.09 

T. 

".4( 
.03 

— 

T. 



1.12 

.83 

.92 

.22 

1.65 

1.30 

.30 

1.14 

1.08 

* 

T. 
.3C 

.10 
.28 

"ic 

T. 
. . . . 

.15 
T. 

.16 

1.12 
.36 

T. 

1. 10 

3.10 
4.30 

zia 

2.4c 
.5S 

.7:: 
5' 

.54 
.5f 
.11 
.35 
.Ov 

8  08 

9  93 

1 

4.74 



.08 

i.oa 

.56 
1.00 

! 

i..   . 

7.84 

Arkansas 

Arkansas 

Ked 

Arkansas 

Arkansas 

.32 
.14 
.35 
.42 
.83 

'i'.' 

1 

... 

4  92 



.... 

.01 

il.lOi  .29 

.19  .... 

3  83 

Texarkaua ||| 

Thornburg 

2.45 
1.0-2 

2.' 62 

i!2i 
1.5CJ 

.63 

10' 

II.43 
il.07 

5. 98 
7.91 

.55 
.63 
.25 
1.2s 
1.4c 
5C 
08 

1 

T. 

T. 

1.0' 

2.. 5-3 

1   .101.... 

f.' 

1 

'.81 
.'90 

.an 
.7; 

■.'15 

".18 

.... 

.... 

j   .04 

.92 

1...   '1.1] 

T    |...  L... 

4.14 

Warren 1 1 

Waters 1 

.5C 
.81 
6C 
.54 
.1£ 

11.50 
1    .61 

3.00I  .OJ 

) 

8.51 

..  . 

1 

1.... 

« 

2.01 
ll.3{ 

i... 

5.34 

Wilson                     1 

Mississippi    ... 

* 

1 

I.8OII.25 

)!  7, 

) ... 

8  00 

Wynne 1 

'.'67 

•••• 

f. 

T. 

1 . . . . 

1- 

j   .3S 

1   .46!  .8l]2.fi4l   .4( 
1   .02!  .89!l.77l   .4 

;l... 
5i... 

... 

.... 

1 

7.44 

Yancopin.  .      .11 

6.00 

1 

1 

I.... 

1 

1 

; 

1 

1 

! 

1 

1 

i 

1 

Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


9      10 


11      12 


13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

4,4 

4.3 

.3.8 

3.7    3.6 

3.8 

4.9 

2  0 

1.3 

1.5 

1.5    1.5 

1.8 

3.3 

7  (1 

6.8 

6.2 

6.2    6.2 

6.5    7.9 

4.9 

4.7 

4.2 

3.7 

3.6 

3.6 

4.6 

8.9 

8.5 

8.0 

7.5 

6.9 

6.4 

6.4 

18.9 

18,8 

18.6 

18.3 

17.9 

17.5 

17.1 

4  5 

4,3 

4.0 

3.8 

3.5 

3.8 

5.4 

2.0 

2,8 

2.6 

1.8 

1.6 

2.0 

2.4 

17.2 

15,2 

14.2 

13.2 

11.9 

11.4 

10.1 

13.5112.6 

12.0 

11.3 

10.7 

10.1 

9.8 

31.4 

32.9 

33,9 

34.9 

35,5 

36.2 

36.7 

28.8 
1 

80.2 

31.4 

32.3 

33,1 

33.7 

34.4 

20 


22 


23     24  !  25     26 


27 


28      29      30 


Cotter    

Calico  Rock  .. 

Batesville 

Newport 

Georgetown     . 

Clarendon 

Black  Rock  ... 
irkadelphia. . . 

Camden     

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


...White. 
.   .  .do.... 

do   .  . 

..  .do.... 
. . . .  do  ... . 
...     do... 

. .  B!a  elr 
.  Ouachita  . 
.Ouachita  . 
....Red... 
Mississippi 

do.... 


21 

18 
23 
26 
21 
26 
14 
12 
26 
25 
41 
42 


4.7 
3,3 
7,3 
3,8 
5,0 

11.2 
2.5 
0.2 

10  0 
9.6 
4.8 
3.4 


5.0 
3.5 
8.5 
3.9 
5.6 
12.7 
2.6 
5 

11.3 
11.5 
7.5 
4,0 


4,8 
3.7 
8.7 
4.9 
7.0 

14.9 
.3.8 
6.2 

19 

12.8 

10.8 
5.8 


4,6 
2.9 
8.7 
5.5 
8.0 
16 
4.6, 
4.8 
25.9 
19.7 
12,9 
9.0 


4.6 
2.2 
8.0 
5.7 
8,6 
17.0 
4.6 
2.2 
27.8 
21.4 
|14  4 
11  8 


4.6 
2.4 
7.4 
6.3 
9.0 
17.5 
4,4 
1,6 
28.2 
21.3 
16.0 
14.0 


4.8 

3.1 

7.8 

5.0 

8.9 

17, 

4.6 

1.4 

28.0 

20.4 

18.2 

15.8 


4.2 
2.4 
8.7 
5.4 
8.8 
18.0 
4.8 
J. 6 
27.2 
19,0 
21,0 
17.8 


4.2 
1.9 
7.4 
5.9 
9,6 
18.5 
5.0 
2.2 
23.1 
16.8 
26.0 
23.0 


4.6 
1.8 
7.2 
6.1 
9.3 

18.91; 

4.6l 
1. 

18.8,: 
)4.6|; 
29. 9|; 
27.21; 


4.4 
3.8 

9.31  9. 
6.3j  7, 

7.1  8, 
16.8117. 

5.7|  5 

2.2  1 
10. Olio 

9.5'  " 

37.0 

34.8 


4.9 

5.8 

6.1 

5  8 

1 
6,0    8.5, 

4,6 

5.0 

■5.4 

7.5 

8. 9  12. 9 

10,1 

10.0 

11.2 

14.5 

21,1 

22.  2 

7  8 

8.2 

8.6 

13.2 

17.9 

23. 1 

10.5 

11.1 

12,1 

15.0 

18.4 

20.6 

17,6 

18.5 

19,1 

19.8 

21.1 

22.8 

5,3 

5.0 

6,0 

8.2 

13.5 

19.1 

2,0 

2.6 

2,4 

3.6 

7.4 

19,3 

10.9 

10.0 

9.5 

10.3 

13.0 

22,2 

9.3 

9.2 

9.3 

9.4 

10.2 

13,0 

36.4 

.35. 1 

32.  9 

30  2 

27.8 

26,7 

35.4 

35.3 

34.8 

33,9 

32.8 

31.2 

10.2 
11.9 
20.9 
24.8 
22.4 
23.9 
18.1 
13.6 
28.2 
15.7 
26.3 
30.3 


10.4 

10.9 
19.0 
25.fi 
23. 5 
25.5 
17.0 
9.6 
30.9 
17.0 
27.0 
30.3 


9.2 
9.2 

16.8 
25.1 
24.5 
27.8 
14.8 
5.2 
33.3 
16.6 
30.4 
31.2 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS     SECTION 


March,  1934 


Daily  temperatures    for    March,   1934 


Stations 


:0  11  12  13  14  15   16  17  18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30  31 


Amity§$ 


)  Maximum 
!  Minimum 


Batesville§5 \^fSSZ 

Bee  Branch i 


S  Maximum 

!  Minimum 

\  Maximum 

(  Minimum 

S  Maximum 

\  Minimum 

T>„„v,„TT^nQ  S  Maximum 

Booneville j  Minimum 


Bentonville  ** 
Blytheville... 


Brinkley 


I  Maximum 
Minimum 


calico  EocW l^S^SS 

CaxndenJ* 1  ^SuS 

C-tha.e§5 l^-i= 

Conway 


Corning.  .. 
Crossett  §5. 


j  Maximum 

1  Minimum 

\  Maximum 

i  Minimum 

i  Maximum 

(  Minimum 

\  Maximum 

!  Minimum 

\  Maximum 

I  Minimum 

S  Maximum 

!  Minimum 

Wl -nnrarlo  J  Maximum 

ti  uoraao )  Minimum 


Dardanelle 


Dumas 
Button 


England 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith***.  ... 


Grannis. 


Gravette 


Helena 


)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 

'  )  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 

'  )  Minimum 

S  Maximum 

Minimum 


■Rio-hlTTiiT  S  Maximum 

^'2"'°''^'^ i  Minimum 


Hope  


I  Maximum 
'  Minimum 


I  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 


Marshall 

Mena 

Morrilton  §? 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 


Hot  Springs l^^iZS 

J— ^-° I^SSZ 

Lead  Hill 

liittle  Sock.**". 

Luth<=-'"e l^SSr 

Ma.-"- l^Smum 

Malvern  (Maximum 

I  Minimum 
I  Maximum 
\  Minimum 
1  Maximum 
Minimum 


Mammoth  Spring 
Marianna 


Marked  Tree^$....  I  ^gSmZ 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
I  Maximun. 
(  Minimum 
( Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 


Pine  Bluff 

Pocahontas  . . 

Portland 

Prcscott 

Searcy  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana  . . 
Thornburg  . . . 

Wilson 

Wynne 


07nrV«S         i  Maximum 
^^^^^^^ (  Minimum 


S  Maximum 

I   Minimiuu 

)  Maximum 

'  Minimum 

S  Maximum 
■■  i  Minimum 

j  Maximum 
■■  I  Minimum 

\  Maximum 
■ '  )  Minimum 

J  Maximum 
■"  (  Minimum 

i  Maximum 
■  ■  (  Miuimuin 

)  Maximum 
■■  1  Minimum 

\  Maximum 
■ '  i  Minimum 

]  Miixiimim 
*  (  Mininmm 

j  Maximum 
■■  I.   Minimum 

i  Blaximum 
■ '  (  Miniimim 


i6 
26 
45 
23 
40 
30 
50 
30 
49 
33 
40 
31 
43 
28 
45 
23 
52 
29 
48 
26 
45 
30 
42 
29 
56 
32 
42 
30 
51 
34 
46 
17 
52 
38 
49 
30 
45 
29 
49 
30 
42 
32 
45 
32 
49 
23 
51 
29 
55 
38 
45 
34 
44 
33 
46 
31 
30 
29 
47 
32 
43 
30 
55 
39 
44 
33 
41 
25 
51 
30 
52 
24 
40 
28 
42 
31 
42 
25 
39 
25 
47 
29 
45 
30 
48 
33 
44 
25 
50 
34 
45 
27 
54 
39 
51 
3 
4, 
28 
48 
33 
41 
30 
45 
23 
44 
33 
49 
28 
47 
30 
47 
27 


58 
33 

52 

31 

54 

39 

50 

40 

57 

42 

63 

40 

57 

42 

54 

31 

58 

38 

56 

34 

55 

41 

52 

38 

59 

44 

58 
42 

55 

46 

65 

38 

59 

38 

5; 

42 

63 

37 

53 

41 

59 

42 

65 

38 

471 

39 

56 

41 

65 

48 

56 

42 


42 

55 

40 

56 

36 

52 

45 

63 

40 

56 

40 

55 

43 

51 

39 

58 

44 

57 

36 

54 

35 

65 

42 

51 

33 

50 

35 

60 

42 

53 
39 
fil 
40 
64 
35 
55 
44 
51 
37 
56 
47 
56 
41 
55 
39 
56 
44 
64 
39 
63 
41 
57 
40 
55 
38 
57 
41 
57 
39 


60 

45 

59 

39 

58 

47 

57 

44 

63 

47 

65 

47 

61 

50 

63 

39 

63 

44 

59 

46 

62 

47 

61 

43 

68 

52 

63 

47 

65 

52 

54 

42 

67 

51 

39 

48 

68 

44 

56 

42 

61 

47 
63 

45 
58 
41 
61 
49 
66 
49 
65 
47 
61 
49 
59 
45 
65 
41 
57 
48 
58 
42 
66 
49 
60 
49 
64 
42 
60 
51 
62 
47 
54 
44 
63 
4C 


70 


60 

35 

65 

42 

67 

45 

60 

39 

61 

45 

70 

48 

65 

45 

68 

50 

66 

45 

66 

S3 

65 

48 

64 

43 

65 

47 

68 

42 

67 

39 

62 

42 

65 

42 

57 

35 

63 

45 

64 

45 

67 

40 

69 

45 

67 

42 

67 

44 

65 

40 

65 

45 

07 

41 

65 

46 

67 

47 

67 

42 

65 

44 

65 

46 

62 

40 

68 

45 

66 

45 

63 

42 

63 

41 


45 
62 

41 

61 

37 

67 

44 

72 

46 

61 

32 

69 

47 

78 

52 

76 

48 

70 

52 

67 

47 

65 

34 

67 

47 

67 

41 

73 

45 

70 

41 

64 

42 

69 

45 

67 
45 

60 

44 

68 

43 

65 

45 

67 

42 

70 

36 

67 

46 

72 

41 

69 

41 

71 

49 

66 

39 

72 

44 

72 

43 

69 

44 

68 

46 

67 

45 

63 

40 

71 

42 

67 

47 

65 

43 

67 

43 


79 

44 

75 

31 

76 

39 

74 

38 

72 

39 

80 

42 

80 

41 

77 

32 

78 

45 

78 

40 

81 

47 

72 

39 
81 
46 
81 
40 
80 
39 
71 
30 
78 
48 
80 
44 
74 
37 
71 
36 
79 
45 
74 
48 
72 
36 
78 
49 
75 
54 


46 

79 

43 

74 

41 

79 

30 

78 

48 

77 

42 

78 

48 

79 

40 

70 

40 

77 

46 

76 

39 

67 

31 

78 

40 

75 

44 

751 

33 

79 

32 

75 

38 

78 

45 

77 

40 

80 

45 

72 

35 

80 

47 

80 

48 

75 

40 

79 

4C 

79 

41 

71 

48 

78 

46 

79 

41| 

691 

37 

75! 

39 


81 

43 

60 

31 

75 

41 

57 

28 

58 

38 

73 

50 

74 

45 

53 

33 

82 

46 

81 

40 

74 

44 

64 

34 

83 

52 

72 

45 

83 

43 

54 

35 

S3 

60 

SO 

44 

68 

32 

70 

34 

65 

36 

76 

53 

69 

31 

77 

44 

74 

55 

82 

46 

81 

45 

68 

38 

67 

33 

74 

37 

71 

41 

80 

39 

81 

51 

62 

35 

75 

48 

56 

39 

69 

36 


54 

33 

48 

31 

47 

30 

47 

27 

42 

31 

53 

34 

48 

30 

50 

29 

49 

36 

48 

33 

51 

33 

49 

29 

52 

32 

53 

34 

70 

34 

47 

24 

SO 

36 

48 

31 

48 

25 

47 

27 

52 

32 

72 

32 

47 

24 

47 

3( 

78 

54 

75 

35 

51 

32 

44 

31 

4' 

28 

46 

32 

53 

30 

82 

37 

52 

33 

50 

29 

49 

31 

42 

31 

44 

26 

55 

32 

46 

32 

49 

27 

56 

32 

44 

31 

80 

36 

55 

32 

48 

32 

49 

■M 

74 

35 


28 

68 

37 

49 

25 

58 

27 

72 

48 

62 

28 

62 

30 

56 

28 

58 

20 

50 

34 

56 

28 

60 

33 

60 

26 

55 

22 

57 

28 
56 

27 

52 

2; 

60 

26 

54 

30 

59 

22 

61 

20 

57 

27 

59 

30 

60 

27 

58 

39 

55 

23 

58 

34 

59 

30 

55 

25 

58 

29 

57 

28 

53 

31 

60 

28 

48 

19 

54 

26 

42 

261 


46 

25 

40 

18 

55 

18 

35 

14 

49 

19 

54 

20 

53 

21 

39 

17 

46 

29 

41 

26 

51 

21 

51 
17 

53 

29 
55 

20 

58 

25 

36 

10 

56 

30 

52 

22 

38 

10 

49 

14 

42 

20 

50 

21 

36 

12 

44 

23 

60 

24 

51 

26 

56 

21 

50 

19 

39 

15 

37 

22 

63 

11 

58 

29 

56 

24 

51 

16 

52 

23 


49 
25 
51 
24 
69 
32 
65 
32 
60 
30 
47 
27 
51 
25 
53 
31 
69 
27 
62 
32 
61 
30 
54 
24 
55 
25 

4!l 

19 

51 

27 

57 

28 

57 

21 

62 

26 

61 

24 

47 

29 

66 

31 

69 

19 

53 

30 

4; 

21 

59 

26 

64 

33 

52 

28 

54 

30 

58 

29 

49 

28 
67 

30 
65 
29 
50 
24 
47 
24I 


36 

66 

29 

66 

34 

64 

32 

70 

35 

68 

37 

65 

32 

61 

30 

74 

46 

71 

32 

68 

36 

62 

27 

69 

23 

65 

35 

67 

31 

69 

38 

68 

28 

63 

26 

61 

2' 

61 

26 

60 

31 

68 

30 

64 

29 

66 

26 

67 

23 

62 

26 

69 

32 

69 

34 

68 

33 

60 

22 

68 

34 

70 

30 

62 

26 

64 

31 

69 

30 

66 

34 

70 

35 

74 

43 

61 

30 

61 

27 


73 
32 

73 
21 
75 
35 
73 
44 
70 
42 
79 
45 
74 
38 
77 
31 
77 
33 
74 
30 
77 
40 
71 
38 

r 

39 

78 

42 

73 

43 

74 

3.5 

76 

45 

76 

43 

74 

51 

74 

49 

77 

46 

65 

39 

73 

48 

70 

41 

76 

60 

75 

43 

74 

48 
73 
42 
80 
30 
74 
44 
76 
41 
68 
40 
75 
36 
78 
34 
71 
43 
71 
29 
70 
48 
73 
46 
72 
33 
78 
41 
73 
36 
73 
40 
74 


61 

42 

55 

42 

74 

42 

53 

32 

59 

36 

76 

43 

66 

44 

54 

38 

60 

44 

58 

47 

74 

45 

65 

37 

61 

50 

71 

44 

65 

47 

57 

31 

71 
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Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    "'.Midnight  to  midnight, 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost,  always  occurs. 


5JTherraometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 
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GENEBAI.,    StrMMAKY 

Temperatures  were  considerably  above  normal  for  the  first 
five  days  of  the  month  and  on  the  lOlh  with  departures  rang- 
ing as  high  as  19°  above  normal  on  the  3d,  while  they  were 
from  10°  to  12°  below  normal  on  the  12th,  20th,  and  2Sth. 
Light  frost  occurred  in  many  sections  on  the  13th,  28th,  and 
29lh,  killing  frost  at  Freeman  Springs  and  Story  on  the  20th, 
and  temperatures  as  low  as  29°  in  the  Ozarks  on  the  13th. 
Strong  northwest  winds  brought  dust  from  the  Plains  States  on 
the  11th  and  19th  and  from  the  22d  to  the  26th  reducing  the 
visibility  on  the  11th  and  24th  occasionally  to  2  1-2  or  3  miles. 
The  average  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of 
60  stations,  was  62.7°  which  is  1.1°  above  the  mean  for  the 
past  44  years.  Of  the  stations  with  records  of  10  years  or 
more,  only  10  had  negative  departures.  The  highest  tempera- 
ture recorded  was  90°  at  Rison  on  the  2d  and  4th  and  at  Dar- 
danelle  on  the  26th;  the  lowest,  29°  at  Button  on  the  13th. 
The  greatest  daily  range  was  48°  at  Lead  Hill  on  the  29th. 

Precipitation  was  heavy  to  excessive  from  the  ^th  to  the  6th 
and  heavy  at;  a  few  stations  on  the  16th  or  17th,  the  24th,  and 
either  the  27th  or  28th.  The  heavy  rains  the  first  part  of  the 
month  caused  moderately  high  stages  on  the  Petit  Jean  and 
Ouachita  rivers,  flood  stages  being  exceeded  slightly  at  Dan- 
ville, Arkadelphia,  and  Camden.  The  average  rainfall  for  the 
State  for  the  88  stations  reporting  was  3.51  inches  which  is 
1.39  inches  below  the  mean  for  the  past  44  years.  Of  the  sta- 
tions with  records  of  10  years  or  more,  10  had  positive  depar- 
tures and  58  negative.  Monthly  totals  ranged  from  0.57  inch 
at  Arkansas  City  in  the  southeastern  portion  to  8.18  inches  at 
Higden  on  the  southeastern  slope  of  the  Ozarks.  The  greatest 
amount  measured  in  any  24-hour  period  was  4.00  inches  at 
Story  on  the  5th.     The  average  number  of  rainy  days  was  8. 

The  weather  during  the  month  was  very  favorable  for  the 
growth  of  liardy  vegetation  but  too  cool  at  times  for  growth  of 
cotton  and  corn.  The  heavy  rains  from  the  4th  to  the  6th 
saturated  the  soil  in  most  portions  and  preparation  for  planting 
of  crops  was  retarded  except  in  the  southeastern  portion  where 
rainfall  was  lightest.  Some  corn  was  planted  the  first  week  of 
the  month  but  it  was  near  the  I5th  before  much  planting  was 
accomplished.  Cotton  planting  was  begun  in  some  southern 
sections  about  the  middle  of  the  month  but  the  cool  weather 
and  wet  soil  were  unfavorable  for  growth  and  some  had  to  be 
replanted.  The  light  frost  on  the  29th  did  some  damage  to 
young  cotton  but  otherwise  vegetation  was  not  injured.  Prac- 
tically no  other  damage  was  reported  either  from  frost  or  freez- 
ing temperatures  during  the  month.  Windstorms  and  hail- 
storms were  not  as  severe  as  usual.  Buffalo  gnats  killed  ap- 
proximately 500  head  of  livestock  the  latter  part  of  the  month 
in  Cross,  Lee,  Lonoke,  Monroe,  and  Phillips  counties.       t.a.m. 


M-iscaUaneous  Data 

Moderate  Hail:— Camden  and  Paragould,  4th;  Rison,  19th. 

Heavy  Hail:  — Warren,  4t.h,  no  report  on  damage;  3  miles  north  of  Ar- 
kadeliDhia,  17th,  6  p.  m.,  severe  damage  to  fruit  and  gardens  over  a  ter- 
ritory one-fonrth  mile  wide  and  5  miles  long;  Arkadelphia,  17th,  con- 
siderable damage. 

Windstorms : -Oil  Trough  (10  miles  west  of  Newport),  night  of  5th- 
6th,  several  houses  damaged,  one  demolished,  loss  $1,000;  (i  miles  south 
of  Arkadelphia,  18th,  severe  windstorm  accompanied  by  hail,  several 
barns  blown  down,  cotton  gin  unroofed,  loss  $5,000. 

Killed  by  Lightning: -Charleston,  17th,  1;  near  Texarkana,  18th,  1. 

MisceUaneous  Phenoiaena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 
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Temperature 


Year 
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61.4 
64.9 
63.1 
63.1 
67.8 
61.4 
59.2 
60.7 
62.2 
58.1 
61.2 
60.6 
56.8 
61.1 
63.7 
.54.9 
63.3 
60.9 
59.8 
60.5 
61.9 
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64.3 
59.9 
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63. 5 
61.4 
61.4 
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57.3 
64  0 
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63.8 
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62.7 
61.6 


+  1.2 
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+3.3 
+1.5 
+  1.5 
+6.2 
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-2.4 
-0.9 
+  0.6 
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-2.0 
0.0 
-1.8 
-1.8 
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-0.2 
+  5.8 
-2.5 
+4.1 
-4.3 
+  2.4 
+3.3 
-2.5 
+2  2 
-0.5 
+  1.1 
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90 

22 

5.14 

+0.24 

8.74 

2.05 

T. 

9 

12 

9 

9 

90 

29 

9.86 

+4.96 

15.20 

4.  20 

0.0 

12 

10 

9 

1! 

93 

26 

8.14 

+  3.24 

12.  94 

2.60 

T. 

12 

9 

11 

10 

94 

27 

4.91 

+  0.01 

U.4fi 

1.34 

0.0 

6 

17 

6 

; 

94 

19 

4.57 

-0.33 

11.29 

1.99 

0.0 

S* 

11 

9 

10 

96 

19 

2.96 

-1.94 

7.53 

n.67 

T. 

6 

14 

« 

8 

92 

24 

3.66 

-1.25 

7.46 

2.05 

T. 

7 

13 

7 

10 

90 

23 

5.69 

+0.79 

12.84 

2.91 

T. 

9 

14 

7 

9 

96 

V5 

7. 63 

+2.73 

14.34 

2.68 

0.0 

9 

14 

6 

10 

95 

24 

3.. 56 

-1.34 

7.02 

0,33 

T. 

7 

14 

6 

10 

94 

?I 

5.49 

+0.59 

10.56 

1.42 

T. 

9 

14 

7 

9 

91 

■M 

7.87 

+2.  97 

12.52 

4.54 

T. 

9 

14 

6 

10 

90 

26 

5  54 

+0.64 

12.  81 

2  77 

0.0 

9 

13 

« 

11 

95 

23 

6.30 

+  1.40 

10.24 

1.87 

0.0 

11 

14 

7 

9 

94 

18 

4.99 

+0.09 

8.53 

2.92 

0.0 

8 

14 

b 

10 

98 

28 

2.62 

-2.28 

7.15 

0.00 

0.0 

6 

14 

9 

7 

94 

18 

2.65 

-2.25 

5.81 

1.24 

T. 

7 

lb 

6 

9 

99 

26 

12.93 

+8.03 

23.  80 

5.94 

0.0 

12 

J  2 

7 

a 

87 

72 

S.52 

+3.  62 

14.01 

4.03 

T. 

9 

13 

b 

12 

92 

29 

5.69 

+0.79 

12.  94 

1.91 

T. 

10 

11 

'1 

12 

96 

27 

1.41 

-3.49 

4.40 

0.00 

CO 

6 

16 

1 

7 

9? 

21 

2.62 

-2.  28 

6.43 

0.62 

0.0 

9 

13 

V 

10 

92 

28 

2.85 

-2.05 

7.02 

0.71 

0.0 

7 

16 

7 

7 

93 

28 

4.80 

-0.10 

9.14 

2.27 

0.9 

11 

13 

8 

9 

90 

29 

3.51 

-1.39 

8.18 

0.57 

0  0 

8 

14 

8 

8 

99 

18 

4.90 

23.80 

0.00 

T. 

8 

13 

8 

9 

Daily  River  Stagres  for  April,  1934 


Stations 


Fort  Smith 

Ozark  

Danlanelle 

Morrilton  . .   . . 
Little  Rock. 

Pine  Bluff 

Danville 


Rivers 


.Arkansas... 

....do 

....do 

....do 

....do 

....do 

Petit  Jean. 


Flood 
Stage 


22 
•11 
•11 
20 
23 
25 


3 


10  I   11  I   12  I  13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  18  I  19  I  20  !  21  \  22  I  23  I  24  |  25      26 


I 


27  J  28 


29      30     31 


6.5 
3.1 
7.0 
6.0 

8  8 
13.7 
10.8 


6.3 
2.5 
6.8 

4.8 
7.4 
12.7 
8.5 


6.0 
2.3 
5.9 
3.9 
6.1 
11  7 
6.3 


5.0 
2.2 
5.5 
3  2 
5.0 
10.4 


8,31  8.8  9.2 
4.7 
7.7 
4.5 
5.  5 
12.2  I6.2ii8.6|l8  9|l8,9ll8.  lll7.  0|l5  8;i4.7ll3.2|ll.  Oj  10.8 
6.1  13.220.521.521.1119.5  16.1  11. 9|  9.0    75    6.3    5.2    5.2    5.1    5.5 


6.8 
4.2 
6.8 
3.1 
5  5 
10. 


16 
9.9 
9.3 
5.9 
6.6 

10 


16. 8117.0117.  4|16.1I14. 9 
13.0  12.  8  13.2  12.7  11.  6 
15  0  15.5  15.5  15.2  14.5 
11.5  13.8  13.5  13.6  13.0 
9.5  15. 1  15.6  15.  1  14.7 


13  3111. 7110. 41  9.71 
10.4    8.5    7  2    6.3| 
13.8  12.0110.5    9.; 
11.8ll0.5|  8.9    6.9( 
13.512.2  10.6!  8.9 


9.01 

5.4 
8.5 
6.1 

7.4 


8.3( 
4.6 
7.8 
5  2 
6.3 


4.6 
7.5 
4.5 
5.1 
10.0 
5.9 


9.01 
5.ll 
7.7| 
4.4 
4.7 
9.4 
6.8 


8.8 
4.9 
7.4 
4.6 
4.8 
9.2 
5.1 


8.3 
4.5 
7.4 
4.3 
4.8 
9.2 
4.3 


7.8 
4.0 
7.1 
4.0 
4.5, 
9.2 
3.9 


7.3 
3.4 
6.5 
3.4 
4.2 
8.9 
3.7 


6 

2.9 

6.1 

2.8 

3.6 

8.6 

3.7 


6.7 
2.5 

5.8 
2.4 
3.1 
8.0 
3.7 


5.8 

2.1 

5.3 

1 

2.3 

7.1 

3.5 


14 


CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION 


Apkil,  1934 


Climatologioal  Data  for    April,  1934 


Stations 


Amity.......  .... 

Arkadelphm  ... 
Arkansas  City  . 

Arlberg 

Batesville 

Bee    Branch 

Bentonville . 

Bis  Lake  Outlet.  It 

Black  Kock 

Blytlieville  

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camdpn 

Carthage   

Center  Point 

Cliireniton    

Clinton 

Conway 

Corning  

Cotter  .  — 

Crosset  

Danville 

Uard&nelle 

De  Vails  Bluff  .... 

Uumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Kunika  Springs... 

Kavattavllle   

Fort  smith 

Freeman  SpringslI 

Fulton 

(jeorjjatown 

Gilbert 

Grannis 

Grravetie 

Harrison 

llcli'na 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

.lonesboro 

Lead  Hill- •••••••  ■ 

LITTLE  KOCK  • 

Lurtnn ^j 

LuthervillP +■ 

Madison 

Mafcnolia 

Malvern 

Mammoth  Sprmg 

Marianua 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morriltou 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

dr-ceola 

Oxark  

I'ara^ould 

I'arkin 

Patterson  

Pib'golt 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland  

Prescott 

Ripoii ■  — 

Rogers  (near).... 

St.  Charles 

St.   Francis 

Searcy 

story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Ytincopin 


State  Means 


Observer 


Counties 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren 

Benton 

Mississippi 
Lawrence  . 
Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 
Dallas 
Howard 
Monroe 
Van  Buren.. 
Faulkner  — 

Clay   

Baxter 

Ashley 
Yell  . . . 
Yell  . . . 
Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington 
Sebastian.  .. 

Pope ••• 

Hempstead  . 

White 

Searcy 

Polk 

Benton 
Boone . . . 
Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead . . 

(Garland   

Little  Kiver 

Garland 

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Newton  .... 
Johnson.  ... 
St.  Francis. 
Columbia  .  . 
Hot  Springs, 
Pulton 
I,ee  .  . .  • 
Poinsett 

Searcy  

Polk 

Co away 

Ba.>:ter  

Montgomery 
.lack  son 
Montgomery 
Montgomery 

Howard 

Mississippi  .. 
Franklin, 
Greene  ... 

Cross 

Woodruff. 
01  a  V  .... 
.leffprson  . 
Randolph 
A.sliley  ... 
Nevada — 
Cleveland 
Benton  .. 
Arkansas 

Clav   

White 

Montgomery  . 
Arkansas .   . .  ■ 

Logan  

Washington.  . 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . 
Mississippi  . . . 

Cross 

Desha 


J.  W.Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Leli»  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.   8.   Weathfir  Bureau 

C.  J.  Brooks 

VeJ'non  C.  Howe 

Samuel  Norris 

?.  H.  Randolph 

R.  J.  Torry 

E.  R.  Wiseman 

,r.  M.  Knight 

P.  IC.  Wylie 

John  C.  Floyd 

J.   W.  Bishop 

A.  L.  Stephen! 

E .  E.  Cordrev 
Win/red  D .  Polk 
O.  B.  McSnailden 
G.  A.  Qifford 

J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Frank  O'Rourke 
Ben  John.son 
J.   M     Rjckfltts 
J.  J.   B»bb 
Dr.  R.   H.    Hardin 
G«)0.  W.   Nichoalds 
ti-ni^erslty  of  .''irk&n.sas 
n.  S.   Weather   Bureau 
R.  J.  Mc  Cuiston 
T.J.  Loiran 
Mrs.  W.  R.  Owens 

W.E.  McVav 
A.  F     Staven? 
Louis  R.  Keck 
James  A.   Burnett 
Tnimon  Brown 
J.    O.  Cooley 
N.   P.  ONeal 
National  Park  Servico 
H,  C.  Sanderson 
U.  S.  Forfst  Service 
Benedictine  Sksteri 
J.  H.  CroJO white 
U.  S.   Weather  Bureau 
Miss  Mary  Sutton 
II.  G.   Lendardt 
J.   W.  Eppes 
State  Agri.    School 
Mrs.  W.  L    Matthews 
S.  F.  Whittaker 
C-  N.   Houck 
Charles  Walton 

A.  .1.  Farki 
K    W.   St.  John 
Miss  Ruby  Cook 

B.  S.  Halbert 
O    A.  Whittinfton 
J.  D.  Henderson 
TJ.  S.  Forett  Service 
U.  3.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Kuth  H.  Dongla?8 
Orkney  O.  Milton 
W.  K.  Heafler 
Carroll  King 
W.   E.  Bakor 
V.  C.  Wri«ln 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edmlston 
Craig  wniiams 
Mrs.   M.  V.  Tisdale 
Gari  A.  Starck 

S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
S.  G.  Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaoo  Abbey 
Walter  James 
n.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmet 
Dr.  Ctieve4  Bevill 
Miss  Evelvn  Hoyle 
J.   B.   Huddleston 
D.  O.  Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  K.  Barton 


Temperatureandpr^ipiUtion^^opart^ 

and  summaries.     Re/erenco  letters     ,.,num  „      j^^'Lamar;   Sprin^bank,  Doddridse 
^-ii'^Ii  l:iT.eXT^l^nf^^nm^o^s^^^^^^  -included  in  next  measurement. 


T    \Mi  than  0-01  inch  rain  or  iB«lte«  sBOW.    ttNot  used   in  neans 
ttP    O     addresses  VsJoUowsV- Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Freeman    Springs. 
pVe^pUaton  fo*tj  [fours  ending    near  sanset  anle.B    otherwise  indle.fd. 
Data  in  Italics  partly  interpolated. 
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Daily  Precipitation  for  April 

1934 

Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

i 

8 

4 

5 

6 

7 

S     » 

10 

11 

11 

» 

14 

15      16      17 

18 

19 

K 

21 

23 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30 

31 

'S 
0 
H 

Iraity II 

Irkadelphia.        1  1 

Ouachita  

?,.in 

.20 
.36 

i.'as 

'!i4 

.06 

.... 

.  69  . , . . 

.80 
.28 

'!26 
.23 

.58 

■;25 

T 

''ii 
.12 
.01 
.10 

'[56 
T. 

'!39 
.06 

']i3 

'.'06 

't.' 

.... 

'.'% 

1.04 

1.14 

.28 

69 

.68 

.71 

.29 

.47 
.73 
.03 

4.26 
5.30 
0.57 
6.35 
5.78 
7.16 
2  07 

Ouachita   ..... 
Mississippi     i. 

.... 

'f.' 
1.38 

2-sb 

.76 

2.4J 

'.'46 
1.74 
1.08 

T. 
1.00 

.60 

.71 
1.47 
1.07 

68 
1  74 

.57 

'.'83 
.49 
.38 

'.'ie 

.19 
.16 

■r 
'.'36 

.45 
.30 

.24 
.46 
.55 

'f  ■ 

.21 

'^60 
.49 

'.'65 
.34 

06 

.... 

..   . 

Arkansas  Oitv  ..II 

.02 

T. 

Vrlberg 

White   

■f' 

r 

■f.' 
.10 

Jiitesville Illi 

White   

Arkansas 

Arkansas 

tV 

1.55 

1.38 
.13 

'!62 
T. 
.12 
.42 
.90 
.87 
.50 

.21 

't  ■ 
.10 
.31 
.11 

".{2 
.15 
.03 
T. 

,06 
.06 

T.' 
T. 

.01 

"tV 

T. 

.10 

.15 

T. 

.08 

".36 

.08 
59 

.03 
T. 

.07 

'.'io 

.... 

.07 

.... 

".i8 

06 

:■;; 

"62 

3entonville '" 

T. 

.52 

3is  Lake  Outlet  .  11 

T 

.06 

.04 

"i.3 



•  ■■ 

.... 

2.62 
2.95 
2.52 
2.76 
2.34 
2.90 
4.87 
5.18 

ilack  Boi-k •  ll 

31vtheville Ill 

White       

St.  Francis 

.26 

't.' 

.13 

Sooneville    

irinklev Ill 

Arkansas 

White   

1  . 

.... 

.25 

.... 

White   

T. 

.40 

.08 

1.57 

.76 

Jamd»n II 

Ouachita 

.05 
'J'. 

.10 

^artUage Ill 

Ouachita  

T  on 

1.08 

T. 

.... 

Jenter  Point 

Red 

White   

.92 
.18 

1.39 
.34 
.46 
.05 
.92 

I   55 

.31 
.54 
.41 
.55 
1.14 
T. 
.15 
.10 
■  35 
.18 
.07 
.58 
.10 
.30 
.08 
.09 
.07 
.25 
.84 

.05 
T. 

'.'18 

.06 
.13 

'.'58 
.32 
.11 
.25 
,38 
.15 
.02 
.59 
.70 
.26 
.18 
59 
.35 
•  76 

'!42 
.38 
T. 

.70 
.41 
36 

'.'('15 

't'.' 

".m 
.02 

.19 

.27 
.54 
1.45 

".W 
.43 

.04 
.18 

.01 

.05 

':i5 

'!35 

':2i 

2.14 

4.71 
4.13 
2.23 
3.02 
1.47 
2.79 
3.81 
2.56 
2.88 
4.84 
1.95 
4.70 
4.75 
4.07 
4.05 

^liutou 

White      

1.41 
.94 

.01 

1.09 
.71 
.,50 
.43 

'  '.ii 

.85 
.07 
.15 
.75 

"ie 

.31 
.24 
.04 

.76 

't.' 

Arkansas 

White 

I3ornin<'  )fl 

.08 
.16 
.05 
.02 
.04 

'iio 

.23 

■.'25 

'.'22 

'.18 
T. 

.22 
.16 

'.'i5 

.20 

.02 

T. 

.25 

.46 

T. 

.02 

.07 

.20 

.22 

.... 

.11 

.20 

'[eo 

.61 
.02 
,08 
T. 

'!62 

'.'26 

't.' 

:::: 

.17 
T. 

"in 

.'.';. 

•••• 

>tter 1 

^rossf  tt Ill 

White   

Ouachita  

... 

'.04 

lardauelle Ill 

'Vrktinsas 

L»e  Vails  Bluff 

White 

Mi.?sissippl     . . 
White 

.15 
LS5 

1.36 

1.55 

.65 

.02 

2.56 

.25 

.58 

.28 

1.22 

1.12 

1.62 

.... 

T 

.... 

T 
.33 

])utton       

.... 

"!42 

..   . 

'j8 

El  Dorado II II 

Ouachita     .... 

.01 
.04 

.01 

.05 

.02 

England- 

iureka  Springs 

Arkansas 

White   

... 

1.04 
•2.  82 
1.27 
1.87 

.... 

f.' 

".'62 
T. 
.03 

.38 
.53 

'.'32 
T 

,05 

T. 

.12 

White   

Arkansas 

T. 
T. 

T. 
T, 

T. 
T 

'o'rt  Smith •'* 

'!68 

T. 

.85 

'!i3 

.    . 

T. 

.93 
.16 

:;•; 



3.88 
3.70 
3.33 

^'ulton 1 

Red 

White     

.... 

T. 

T. 

T. 

.92 

T. 

leorgetown 1 

.04 

Gilbert 

White    

jrannis .■ 

Red 

Arkansas 

T. 

.16 

2.78 

.  75 

1.24 

.10 

.40 

i'. 

T. 

.... 

5.43 

rrarstte  

.    . . 

.... 

"larrlson 

White 

Mississippi 

White 

.82 

2!  95 
.06 
.09 

1.75 

.53 
1.65 
1.  22 

.06 
';95 

'!42 

.65 
.'14 

.20 

T. 

.42 

'.'79 

.80 

1.07 

1.45 

.50 

* 

.32 

.21 

1.10 

.26 
.53 

".05 

'.'ie 

.80 

'.'ie 

.07 

.56 

i.'09 
.42 
.61 
.59 

3.50 
2.74 
8.18 
1.82 
5  14 

Helena Illl 

-ligden 

'.'42 

.37 

.08 
.62 
.17 

.... 

.... 

... 

.06 

.       .. 

•lighland 

-lope 

Red 

1.61 
1.22 
1.22 
1.50 
.39 

.16 

L55 

. . . . 

>  >  >> 

iot  Springs  

Ouachita 

.20 

".ib 

.37 
.04 

.33 

5.38 
6.86 
3.05 
2  67 

ndex 

Red 

.65 
.10 
..34 
.10 
.42 

.04 
T. 

28 
T. 
T. 

'.'i4 

.34 
T. 

'.18 
T. 

.... 

'!i8 

3.25 

.66 
'.'65 

essieville Illl 

Ouachita  .... 
White   

.... 

'.'6i 

.18 
.88 
.30 
,16 

.... 

oncsboro Illl 

.13 
.05 
.01 

'.'6i 

T. 

.ead  Hill       

White    

1.10 
2. 90 

.22 
1.10 

2  34 

Little  Kock.."' 
jurton 

Arkansas 

White   

T. 

.01 

.04 

T. 

.... 

5.81 

jiitherville 

Arkansas 

.48 
.61 
.72 

.88 

.30 

20 

2  sO 

.48 

.12 

.72 

.40 

1.86 

1.71 

1 .00 

.88 

LOS 

.95 

L46 

1.10 

.86 

2.27 

.95 

.55 

.77 

.07 

1   56 

.21 
.29 
.32 

1.05 
.61 
.13 
.18 
.28 
.72 
.28 
.10 
.08 
.77 
.45 
.46 
.26 

. .    . 

.41 
.20 
.50 
.26 
.48 
.82 
T 
.48 
.30 
. .    . 

.12 
T 

.10 

.14 

T. 

2.60 

.30 

'.68 
.69 
.75 
.47 

.40 
.66 

.78 
T. 

.... 

... 

.64 

>  ■  .  > 

3.75 
1.88 
5.82 
5.53 
1.97 
1  88 
2.65 
4.42 
3  68 
3.47 
2.35 
4.14 
3  70 

tfadison III! 

St.  Francis 

Red        

.02 

T. 
'.'33 

••• 

;::: 

•       •• 

.08 
T. 

LOO 
.10 
.38 
.02 
.40 
.85 
.04 
.44 
.28 

^lalverii Illl 

Ouachita 

White   

.... 

I'io 

't.' 

.65 

'.'62 
.10 
T. 
.06 
T. 

■;i3 

.03 

.40 

.10 
T. 

'.'is 

.15 
.40 

.20 

!63 

.01 

"33 



«ainranth  Spg.     Illl 

.... 

.30 

.... 

Vlarianua 

St.  Francis.... 
St.  Francis 

.90 

'.'ii 

••■ 

... 

.27 

■;oi 

.12 
T 

03 

.09 

Vlarshall 

White 

51 

".lb 

.04 

60 

.75 

Mena IIS 

Vlorrilton llil 

Arkansas 

White   

'.■36 
1.35 

.04 
.30 

.14 

.24 

Mountain  Home  .  ■ 

.25 

1.08 
.50 
.72 
.83 
.50 
.46 

.12 

tfount Ida 

.75 
.16 

'!48 
.30 

'.'97 
.20 

.... 

"Newport 1 

White   

.06 

".'16 
T. 
.11 

.24 
.12 

.03 
.23 
T. 

89 

.26 
.28 
1 

'[25 

'.'23 
.25 

Vorraan   I 

Oua«hlt«  .   .. 
Otaoblu  ...  . 
Red        



.... 

■;o9 

'J'. 

.04 
.77 
.30 
.05 

.... 

T, 

.15 

.32 

'.'ie 

63 
T. 

.45 

.47 
T. 

.48 

.... 

2.80 
4  18 

Dkav 

'.46 

— 

".26 

55 

... 

3.82 
2  50 

Mississippi .... 

'f.' 

.... 

Dzark il 

T. 

T. 

.... 

.... 

4.08 
3.01 
1,65 
2  27 

^arkin  

.... 

.12 

.23 
.20 
.38 

'!2i 



in 

.03 

St   Francis 

:;:;i  '^" 

White 

05 

.... 

.  .-  . 

^igsott 

St.  Francis 

.66 

' 

.39 
.04 

.02 

'!io 

T. 

.40 

.... 

2.27 
3.72 

2  18 

Pine  Bluff P 

Arkansas 

.01 

.03 
.20 

'^50 
.66 
.62 

.57 

'!20 
.13 

.45 

.'64 

.19 

1.00 

.58 

'ocahontas 

White   

.10 

.30 
.11 

51 

'.05 

.18 

.... 

Ouachita 

Ouachita  ...   . 

... 

';23 

.27 

.75 

.91 

1.20 



1.82 
3.17 
4.41 
2.79 

I'rpscott Ill' 

.... 

* 

.20 

Rison 

Ouachita 

1.10 
.42 

.15 
.34 

Rogers  (near) 

White 

.95 

.26 

T. 

=!t.  Charles 

White 

• 

3t.  Francis  Ill 

St.  Francis 

.42 
1  03 

.10 
.49 
.18 
.24 
.04 
.12 
L47 
.21 
.22 
.25 
.22 

■!34 

.... 

T. 

.24 
.42 
.06 

'!6i 

.14 

.04 

'.'65 

'.'ie 

.12 
.05 
.10 

.12 
.11 

'.'08 
46 

T. 

,37 
•^5 

T. 

.... 

.52 
.19 

.16 
.28 
.26 
.12 



1.58 
2.90 
5.88 

2  29 
3.14 
2.75 
5.42 
4.02 
3.40 
3.35 

3  82 

White 

.02 
.11 
.08 

Storv 1  1 

Ouachita 

4  00 

.85 

.88 

.65 

.88 

1.10 

1.24 

.20 

1.72 

.85 

.82 

.03 

.89! 

S'lbiaco 

Arkansas 

.75 

.78 

.27 
.07 
.15 
T. 

.11 
.02 

'.'63 
T. 

.75 

'f. 

■'i'.' 

.34 
.12 
.57 
.22 
.45 
.68 
.73 
.15 

.70 
.42 
.39 
.02 
1.10 

.01 
T. 

'.'i7 

.07 

38 

Sunset 

Arkansas 

Red 

1. 

'.'ii 

.03 
"96 

T. 

T. 

••• 

.34 

'.■52 
.13 

2!  62 
'^35 

:::: 

'.".'. 

rexarkana II  || 

i 

Thornburg  

Waldron 

Arkansas 

T. 

1.11 
.42 
1.35 

't.' 

Warren | 



Waters I 

Ouachita 

Mississippi    ... 

.... 

::';!':2i 

Wilson 1 

,23 
.16 
.02 

.... 

.30 
.11 

03'    1 

an 

.... 

.... 

.25 
T. 

1..   - 

".2& 

18 



2.69 
2.02 
0.91 

ITvnne 1 

St.  Francis 

.18 
.66 

...!  : 

yancopin. .      ..    | 

Arkansas 

.... 

1    .02 

::::i::::  :::: 

. . . 

1 

1 

1        i 

1 

Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4        5 

6       7 

8 

9 

10      11 

12 

13      14 

13 

1 
16      17 

13 

19 

20 

21  1  22 

1 

23 

24  1  25      26 

27 

28      29 

3D 

21 

8.0 

6.8 

6.6 

6.1    7.1 

8,2 

9.5 

10.8 

10. n 

R.7 

7.8 

7.4 

7.0 

6.8 

6.8    8.8 

6.8 

5.8    5.7 

5.5    5.8 

5.7 

5  6 

6.5 

5.0 

4.8 

4.7 

4.7 

4.7 

4.1 

18 

T.7 

7.7 

6.1 

5,4    5.0 

10.3 

10.1 

9.6 

9.7 

8.3 

7.3 

6  8 

6.3 

5.8 

5.5    5.2 

4.9 

4.9    4.7 

4.8    4.7 

4.5 

4.3 

4.0 

3,7 

3.4 

3.1 

3.0 

3,1 

2  7 

23 

15.1 

13.4 

12.  2 

11,6  13,0 

16.2 

18.7 

17.1 

17.1 

15  9 

14.3 

13  1 

i'2.7 

12.0 

U. 6  11.2 

10.7 

10.5  10.4 

10.2  10.3 

10.1 

9.8 

9.5 

9.3 

8.7 

8.7 

8.8 

8,2 

8  4 

26 

24.3 

23. 2 

21.8 

20.3!l9.3 

19.4 

21.5 

22. 1 

22.0 

n  0 

21,8 

20,1 

18.8 

17.5 

16.0 

14.7 

1.3.  6 

12.4 

n.8 

11.0  10.5 

10.0 

9.4 

8.8 

8.0 
15.0 

7.5 

6.8 

6.5 

6,3 

5,8 

3! 

■24.5 

24.4 

24.1 

23.8  23.5 

23.4 

23.4 

23.4 

23  3 

23  1 

23  0 

22  8 

22.6 

22.3 

22.0 

21.6 

21.2 

20.8 

20.3 

19.7 

19.1 

18.4 

17.4 

16.4 

14.6 

13.3 

12.4 

11.8 

11   4 

26 

28.  5 

29.0 

29.3 

29.5  29.7 

29.8 

29.8 

29.8 

29  7 

29  6 

29  5 

29,4 

29.3129.1 

28.9 

28.7 

28.5 

28.2 

27.9 

27.6 

27.4 

27.1 

26.8 

26.4 

26.1 

25.7 

25.2 

24,6 

24.0 

?:i  4 

14 

13.7 

1,3.4 

12.6 

10. 8  10 .7 

12.8 

13.9 

13.4 

12.4 

11.7 

10,9 

9,8 

8.7 

7.8 

7.5 

7.0 

6.6 

6.3 

5.9 

6.9 

6.6 

5.2 

4.8 

4.6 

4.4 

4.3 

4.0 

3.8 

3.7 

3  6 

12 

4.2 

3.4 

3,4 

3.2 

10.4 

12.6 

1».2 

9.0 

5.2 

5.4 

5  8 

5.4 

.3.6 

3.0 

3.0 

2.6 

4.2 

3.6 

4.0 

4.4 

3.8 

3.2 

3.0 

3.0 

2.8 

2.8 

2.8 

2.6 

2.« 

2  • 

2« 

33.0 

SI. 9 

30,2 

27.7 

25.  3 

25,8 

27.9 

29.6 

30 , 6 

30.7 

29,8 

28.7  26.9 

24.8 

21.2 

18.2 

16.8 

16,8 

17.4 

17.7 

18.6 

18.9 

17.8 

15.9 

14.2 

12.9 

11.9 

11.7 

11.6 

11   fi 

25 

15.6 

1,5.0 

14.0 

12.6 

11.7 

12.0 

15.7 

19.1 

20  6 

21  0 

20  4 

19.4  18.8 

18.0 

16.9 

15.7 

14.  S 

13.9 

13.9 

13.9 

13.3 

13.0 

12.8 

12.5 

12.0 

10.9 

10.3 

9,8 

9  3 

9  3 

41 

31.9 

33.1 

34.2 

35.0 

35  7 

.36.3 

36.7  36.9 

:36  9 

36  4 

35  4 

33.7  31.4 

29.1 

26.8 

2,5.1 

23.7 

22.8 

22.4 

22.3 

22.1 

22.  1 

21.9 

21.7 

21  5 

21.4 

21.4 

21,4 

21,6 

?1   7 

42 

32.2 

33.9 

33.9 

34.7 

35.5  36,2 

36.7  37.4 

38.0 

38.6 

39.0 

39.0!38.6 

) 

87.8 

36.6 

35.2 

33.8 

32.4 

31.1 

30.1 

29.3 

28.7 

28.  2 

27.6 

27.1 

26.7 

26.3 

25.9 

2A5 

25.4 

31 


:;ott«r    

Calico  R.ock. .. 

Rates^alle 

Ntirport 

Georgetown 

Clarendon 

Black  Rock  . . . 
Arkadelphia. .. 

Camien 

FuUon  

Helena 

Arkansas  City. 


. . .  White  . 
.  ,  .do.... 

do   . 

..     .do.. 
....  do.. 

do  .. 

...Btaefr 
.Ouachita  . 
.Ouachita  . 
....Re<«... 
Miesissippi 
..do.... 


16 


CLIMATOLOQICAL    DATA:     ARKANSAS     SECTION 


April,  1934 


Daily  temperatures    for    April,   1934 


Stations 


Amity$5  !^S= 

BatesvilleW j  ^^nlZS 

Bee  Branch |  Ma^^-,^ 

Bentonville  .......  JMaxlmu^ 

Blytheville |Ma^-„u^ 

BooBeville JMaxi^u^ 

Brlnkley |  ^a^^-^ 

calico  RockM jMaximu^ 

Caxnden?* |  Maxima^ 

Carthage  55 j  Haximu^ 

Conway  I  Maximum 

i^onway j  Minimum 

Corning 


Crossett  S 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 


Daraanelle j  ^aximum 


Dumas 


Maximum 
Minimum 


Button Maximum 

(  Minimum 

El  Dorado S  Maximum 

•^  (  Mimmum 

England |Maximum 

Eureka  Springs..    l^^^Z 
Fayetteville h^^t?,?™"" 


Fort  Smith* 


Minimum 
Maximum 
Minimum 


Grannis Maximum 

(Minimum 

Helena j  Maximum 

I  Minimum 

Highland j  Maximum 

(  Minimum 


Hope 


\  Maximum 

I  Minimum 

Hot  Springs ]  Maximum 


Jonesboro 


!  Minimum 
i  Maximum 
!  Minimum 

Lead  Hill j  Maximum 

(  Minimum 

Little  Bock.....  S  Maximum 
(  Minimum 

Luthervllle \  Maximum 

(  Minimum 


Magnolia 

Malvern  

Mammoth  Spring. 


I  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 

Marshall (Maximum 

(  Minimum 

Mena j  Maximum 

(  Minimum 


Marianna 

Marked  Tree55.... 


Morrilton  55 

Mountain  Home. 


Mount  Ida. 


1  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximun. 
'  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 

Newport j  Maximum 

(  Minimum 

Okav  •  •  i  Maximum 
■   I  Minimum 

Ozark55 \  Maximum 

/  Minimum 

Pine  Bluff j  Maximum 

(  Minimum 


Pocahontas 


I  Maximum 
'  Minimum 


Portland Ulaximum 

'  Minimum 


Prescott. 


Searcy 


j  Maximum 

)  Minimum 

wionn  S  Maximum 

^^^°^ )  Minimum 

S  Maximum 

'  Minimum 

«iiii-t<»art  S  Maximum 

btuttgart, j  Miuijjju^ 

Sunset i  Maximum 

(  Minimum 

Texarkana  i  Maximum 

.  Minimum 

Thornburg .',  Maximum 

(  Minimum 

Warren j  Maximum 

(  Minimum 

Wilson (Maximum 

'    MiniTTinm 


WJ-nne  . 


Minimum 
Maximum 
Minimum 


72 
38 
71 
42 
74 
52 
67 
52 
78 
52 
76 
53 
79 
54 
76 
40 

76 

49 

76 

43 

76 

53 

74 

49 

81 

52 

77 

48 

81 

50 

71 

50 

77 

49 

78 

55 

71 

56 

68 

56 

74 

54 

75 

46 

79 

54 

76 

50 

80 

50 

72 

56 

78 

51 

72 

39 

71 

56 

73 

52 

79 

64 

72 

53 

75 

42 

81 

54 

78 

47 

71 

53 

76 

55 

71 

43 

73 

47 

75 

44 

75 

67 

75 

53 

76 

41 

79 

56 

76 

44 

84 

52 

74 

53 

89 

59 

74 

49 

78 

52 


77 

56 

77 

45 

77 

52 

73 

47 

80 

51 

78 

50 

81 

54 

80 

43 

80 

56 

79 

54 

82 

53 

81 

46 

82 

59 

80 

53 

82 

56 

74 

40 

81 

57 

80 

58 

78 

52 

73 

46 

79 

55 

77 

45 

75 

58 

78 

43 

80 

56 

80 

54 

82 

51 

82 

38 

78 

57 

77 

54 

80 

60 

80 

53 

78 

47 

80 

55 

80 

51 

74 

46 

75 

55 

76 

54 

79 

46 

78 

49 

79 

52 

80 

55 

78 

52 

81 

57 

79 

45 

85 

54 


81 


70 

83 

64 

85 

62 

88 

65 

87 

66 

85 

66 

85 

61 

87 

64 

83 

67 

83 

66 

86 

68 

85 

66 

84 

56 

85 

54 

85 

63 

77 

65 

83 

66 

80 

58 

84 

64 

84 

68 

83 

67 

87 

67 

81 

58 

87 

67 

81 

63 

88 

65 

87 

67 

87 

57 

83 

64 

86 

62 

78 

62 

85 

65 

81 

66 

89 

67 

83 

62 


83 

65 

72 

53 

81 

57 

78 

59 

85 

59 

83 

62 

79 

60 

71 

52 

82 

62 

83 

57 

86 

61 

85 

58 

82 

63 

84 

60 

81 

63 

75 

55 

82 

68 

85 

62 

79 

58 

77 

59 

81 

59 

78 

56 

85 

60 

78 

69 

83 

62 

83 

61 

84 

60 

85 

51 

72 

60 

77 

Sit 

85 

65 

78 

58 

82 

55 

85 

62 

85 

57 

77 

56 

78 

66 

72 

63 

76 

57 

81 

62 

78 

58 

83 

70 

80 

60 

88 

65 

81 

55 

83 

62 

84 

64 

90 

58 


55 

83 

60 

76 

59 

73 

57 

68 

56 

81 

61 

70 

55 

71 

59 

63 

56 

75 

59 

71 

56 

74 

52 

83 

61 

81 

60 

60 

55 

66 

55 
68 
58 
73 
53 
65 
54 
75 
60 
71 
57 
62 
57 
82 
61 
76 
55 
84 
62 
76 
57 
82 
69 
73 
59 
80 
59 
60 
54 
75 
62 
64 
55 
77 
61 
82 
59 
82 
60 


76 

56 

64 

58 

70 

59 

56 

47 

74 

58 

66 

54 

78 

55 

62 

55 

72 

58 

71 

56 

70 

59 

74 

57 

75 

61 

73 

55 
72 
61 
66 
45 
74 
60 
68 
55 
59 
50 
63 
52 
68 
53 
75 
55 
78 
58 
78 
57 
78 
58 
77 
55 
75 
59 
61 
51 
67 
57 


55 

73 

60 

75 

55 

72 

56 

82 

60 

69 

61 

57 

54 

73 

54 

67 

58 

60 

52 

75 

52 

74 

60 

77 

57 

70 

54 

70 

58 

76 

55 

76 

60 

75 

58 

74 

59 

67 

56 

77 

55 

56 

51 

78 

56 

68 

52 

75 

60 

80 

60 

77 

60l 


77 

56 

74 

51 

72 

53 

70 

39 

71 

51 

73 

45 

72 

52 

73 

50 

78 

58 

75 

54 

75 

53 

73 

49 

68 

54 

76 

52 

76 

57 

72 

38 

72 

59 

72 

55 

72 

40 

70 

37 

73 

48 

75 

60 

71 

52 

89 

55 

76 

54 

79 

54 

72 

51 

74 

40 

70 

54 

71 

49 

75 

58 

77 

55 

72 

46 

72 

52 

70 

52 

71 

44 

75 

45 

71 

52 

72 

45 

76 

52 

71 

53 

78 

55 

75 

47 

72 

56 

71 

45 

69 

55 

78 

55 

77 

56 

72 

52 

71 

54 

70 

46 

72 

52 

72 

54 


82 

44 

79 

43 

80 

47 

78 

51 

79 

48 

81 

48 

81 

49 

83 

42 

81 

52 

81 

48 

83 

49 

79 

45 

82 

50 

85 

49 

85 

53 

77 
40 
81 
52 
80 
63 
79 
52 
74 
50 
84 
53 
80 
44 
80 
51 
84 
53 
82 
47 
83 
49 
83 
54 
85 
40 


12 


50 

82 

48 

81 

52 

82 

45 

82 

42 

79 

51 

81 

51 

76 

44 

81 

49 

80 

51 

81 

45 

81 

40 

79 

50 

82 

48 

84 

46 

83 

57 

78 

43 

82 

50 

83 

49 

83 

56 

79 

47 

SO 

50 

76 

54 

83 

50 

81 

40 

85 

55 

80 

52 

81 

50 


81 

46 

89 

46 

84 

63 

83 

57 

84 

55 

85 

55 

83 

64 

88 

51 

80 

55 

81 

52 

88 

55 

85 

56 

81 

58 

89 

58 

83 

57 

81 

42 

81 

59 

84 

56 

84 

56 

80 

52 

87 

60 

82 

52 

80 

57 

80 

52 

83 

60 

84 

61 

85 

59 

88 

51 

82 

57 

84 

56 

81 

59 

83 

51 

85 

56 

80 

57 

84 

53 

80 

54 

82 

61 

84 

56 

85 

55 

84 

49 

83 

58 

83 

61 

87 

51 

84 

60 

86 

56 

81 

56 

84 

58 

82 

60 

82 

54 

78 

55 

81 

54 


57 

74 

60 

84 

62 

71 

48 

73 

56 

85 

59 

79 

64 

72 

58 

84 

61 

81 

55 

84 

62 

80 

58 

87 

63 

85 

62 

83 

53 

73 

49 

85 

63 

81 

66 

78 

53 

80 

57 

74 

45 

78 

50 

80 

62 

75 

51 

84 

59 

83 

63 

78 

61 

74 

56 

77 

57 

79 

69 

85 

64 

83 

62 

81 

54 

80 

61 

75 

60 

78 

54 

76 

61 

74 

60 

74 

56 

81 

59 

78 

56 

85 

60 

76 

60 

80 

67 

80 

60 

84 

69 

84 

62 

83 

64 

77 

61 

80 

56 

74 

55 

83 

60 


13 


55 

39 

80 1 

52 

71 

46 

55 

41 

57 

42 

59 

46 

78 

48 

66 

37 

70 

60 

78 

49 

76 

48 

61 

43 

58 

43 

58 

46 

62 

45 

80 

51 

76 

50 

63 

41 

71 

47 

58 

43 

60 

41 

62 

47 

58 

48 

58 

41 

66 

47 

64 

46 

77 

39 

60 

4' 

70 

50 

64 

41 

77 

50 

79 

50 

79 

49 

62 

45 

74 

46 

55 

39 

77 

48 

62 

45 

79 

51 

67 

40 

62 

44 


71 

37 

65 

36 

78 

41 

63 

!<6 

62 

40 

67 

38 

67 

40 

65 

35 

71 

43 

71 

42 

70 

38 

62 

36 

71 

38 

69 

40 

72 

40 
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45 
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48 
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48 
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49 
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39 
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48 
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54 
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43 
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35 

78 

48 
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45 
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49 
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44 
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36 
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47 
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41 
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39 

77 

50 

75 

45 
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42 

82 

54 
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42 
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53 

77 

36 
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45 

78 

48 

80 

51 
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44 

79 

44 

70 

61 

76 

46 

78 

36 

77 

43 

78 
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77 1 

49 
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42 

76 

51 

67 

48 

77 

53 

76 

64 

77 

51 

78 

44 

79 

49 

77 

52 

79 

52 

78 

57 

78 

54 

78 

54 

77 

64 

69 

51 

78 

53 

76 

54 

67 
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69 

55 

73 

59 

72 

48 

69 

54 

77 

52 

SO 

53 

79 

57 

77 

56 

75 

64 
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57 

74 

64 

80 

56 

79 

52 

76 

56 

78 

48 

74 

50 

71 

53 

75 

53 

73 

49 

76 

65 

76 

51 

79 

53 


65 

67 

68 

53 

72 

51 

67 

47 

63 

53 

71 

55 

69 

54 

67 

51 

67 

53 

61 

54 

68 

55 

71 

51 

71 

60 

72 

54 

71 

56 

68 

44 
76 
61 
70 
54 
66 
46 
65 
47 
69 
53 
70 
44 
63 
54 
83 
50 
70 
64 
76 
52 
68 
53 
71 
48 
65 
62 
73 
50 
72 
61 
77 
54 
76 
49 
79 
47 
62 
52 
68 
47 


63 

63 

54 

72 

51 

76 

48 

71 

52 

76 

54 

75 

53 

76 

47 

71 

44 

68 

52 

69 

52 

78 

66 

74 

51 

80 

46 

78 

49 

76 

47 

61 

47 

68 

52 

66 

50 

74 

45 

71 

47 

73 

46 

70 

49 

66 

53 

74 

51 

76 

45 

79 

55 

77 

64 

78 

52 

731 

46| 

73 

49 

06 

50 

72 

56 

67 

46 

50 

53 

71 

43 

74 

48 


64 
63 

82 

45 

77 

54 

71 

51 

81 

54 

70 

55 

79 

55 

78 

50 

84 

57 

81 

53 

79 

56 

81 

52 

86 

58 

79 

54 

87 

67 

72 

45 

85 

60 

76 

56 

74 

50 

70 

48 

71 

66 

76 

56 

80 

64 

70 

51 

84 

55 

80 

55 

80 

56 

77 

49 

73 

57 

72 

53 

84 

58 

81 

54 

84 

54 

78 

57 

81 

50 

71 

49 

75 

56 

78 

63 

75 

50 

78 

53 

78 

57 

72 

48 

75 

53 

77 

58 

81 

54 

83 

58 

84 

56 

89 

58 

77 

54 

75 

56 

69 

51 

83 

66 

77 

66 

86 

59 


75 

54 

77 

55 

78 

59 

62 

47 

71 

59 

70 

54 

74 

62 

70 

50 

76 

58 

74 

68 

77 

58 

74 
57 
73 
61 
76 
59 
74 
55 
66 
44 
76 
60 
73 
60 
67 
62 
68 
51 
71 
55 
76 
65 
72 
60 
72 
49 
76 
56 
78 
58 
75 
60 
67 
49 
73 
56 
70 


21 


22 


23 


24 


25 


26  27 


28 


29 


30 


31 


62 


74 

44 

64 

43 

69 

37 

69 

41 

69 

40 

73 

39 

76 

39 

65 

42 

67 

42 

64 

40 

64 

31 

71 

38 

69 

45 

66 

40 

75 

34 

65 

42' 
74 
44 
71 
39 
74 
44 
64 
40 
74 
36 
75 
40 
75 
41 
69 
38 
68 
40 
65 
39 
76 
45 
71 
34 
79 
41 
63 
39 
64 
40 


;7  71 


83 

54 

74 

47 

72 

41 

79 

51 

78 

47 

81 

55 

84 

46 

78 

46 

79 

45 

74 

41 

69 

47 

79 

64 

79 

4' 

7i 

43 

83 

44 

77 

46 

82 

57 

79 

45 

82 

52 

74 

41 

83 

47 

83 

52 

83 

53 

80 

41 

78 

46 

68 

54 

83 

53 


40 

86 

53 

86 

51 

87 

4ii 

82 

45 

82 

58 

87 

46 

84 

54 

78 

34 

84 

62 

85 

51 

79 

49 

73 

45 

84 

50 

85 

45 

86 

52 

78 

50 

87 

45 

89 

50 

82 

49 

85 

39 

82 

54 

80 

48 

86 

59 

87 

48 

82 

42 

84 

47 

83 

47 

81 

41 

85 

45 

85 

49 

83 

41 

87 

41 

83 

45 

86 

54 

82 

44 

85 

54 

83 

43 

84 

56 

88 

54 

87 

53 

82 

46 

84 

52 

78 

51 

87 

55 

86 

40 

88 

56 

83 

46 

83 

46 


75 

54 

71 

39 

71 

49 

72 

43 

69 

37 

74 

60 

73 

46 

73 

36 

76 

56 

74 

52 

71 

48 

72 

36 

75 

54 
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52 
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43 
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55 
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56 

76 

54 

69 

47 
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60 
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46 
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49 

87 

50 

86 

54 

85 

46 

85 

60 
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56 

86 

63 

87 

52 

88 

56 

86 

47 


61 

48 

85 

48 

58 

44 

68 

47 

80 

53 

80 

49 

62 

50 

67 

60 

64 

53 

73 

49 

81 

49 

72 

62 

84 

51 

76 

50 

75 

44 

78 

49 

82 

48 

73 
43 

77 

46 

71 

61 

75 

53 

78 

49 

87 

48 

76 

47 

85 

49 

79 

48 

73 

47 

70 

47 

79 

49 

83 

49 

83 

50 

78 

48 

84 

51 

68 

47 

82 

45 

75 

52 

01 

55 

72 

46 

77 

60 

80 

49 

83 

50 

69 

55 

77 

49 

82 

47 

81 

52 

84 

49 

81 

48 

80 

47 

82 

57 

73 

44 

73 

67 

75 

47 


72 

42 

66 

36 

67 

41 

68 

39 

63 

38 

72 

40 

67 

44 

68 

36 

70 

46 

68 

43 

68 

40 

67 

36 

67 

48 

69 

43 

69 

47 

71 

31 

69 

47 

68 
46 
70 
39 
70 
37 
69 
45 
75 
38 
67 
46 
73 
43 
69 
44 
74 
41 
63 
41 
73 
33 
66 
46 
69 
39 
67 
47 
71 
41 
67 
38 


77 
40 
73 
35 
72 
39 
76 
44 
74 
38 
72 
42 

36 

75 

37 

80 

39 

74 

36 

75 

39 

75 

35 

65 

39 

75 

40 

76 

37 

72 

83 

77 

42 

70 

39 

80 

45 

72 
44 
77 
46 
75 
36 
74 
38 
78 
44 
75 
42 
80 
39 
74 
40 
81 
33 
72 
46 
71 
39 
75 
43 
76 
37 


56 


36 

70 

40 

75 

39 

71 

37 

79 

39 

70 

41 

77 

36 

76 

30 

73 

39 

75 

40 

75 

43 

73 

43 

74 

35 

73 

40 

76 

42 

76 

43 

73 

38 

74 

39 

73 

43 

75 

40 

75 

30 

76 

40 

74 

*? 

7.3' 

39 


68 

50 

69 

44 

73 

42 

76 

50 

71 

47 

75 

49 

69 

45 

75 

42 

68 

50 

68 

46 

71 

48 

71 

46 

67 

45 

75 

51 

67 

49 

72 

45 

74 

53 

71 

46 

79 

51 

74 

50 

77 

52 

72 

43 

67 

48 

76 

43 

41 
75 
50 
68 
48 
82 
41 
67 
52 
72 
50 
71 
51 
71 
47 
78 
42 
70 
45 
65 
41 
72 
48 


75.5 

60.3 

72.4 

45.0 

76.1 

50.0 

68.5 

47.7 

73.1 

49.2 

74.4 

50.7 

76.3 

50.3 

73.0 

46.1 

76.1 

53.2 

75.0 

49.6 

77.1 

51.2 

74.8 

47.9 

77.0 

54.0 

77.2 

51.5 

77.7 

52.3 

70.2 

42.6 

78.2 

55.7 
75.9 

52.1 
71.1 
49.9 
69.7 
48.5 
73  7 
52.4 
76.0 
48.0 
74.9 
51.3 
78.2 
50.9 
78  1 
52.1 
78.9 
52.9 
74.8 
51.0 
74.4 
44.4 
72.1 
52.8 
73.3 
50.2 
78.0 
55.2 
77.8 
50.5 
75.6 
46.8 

77  2 
61.8 
72.9 
49.0 
70.5 
46.6 
74.4 
51.5 
71.3 
51.2 
73.0 
46.7 
75.8 
40.  S 
74.2 
51.2 
78.9 
51.4 
73.9 
48.9 
76.4 
54.8 
74.9 
47.1 

78  6 
53.1 
79.2 
53.0 
80.4 
54.1 
73.7 
49.5 
75.7 
51.6 
68.6 
49.2 
77.5 
53.4 
73.3 
47.6 
80.8 
54.7 
75.9 
49.9 
74.5 
51.0 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.     ".Midnight  to  midnight. 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 


55Thermometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 

Weather  Bureau  Office.  Little  Rock,  Ark. -5-24 -34-100< 
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I  Oh.  XXXiX         Little  Rock.  Ark.,  May.  1934  No.  5 


GENEKAL    SUMMART 

Though  the  mean  teinperature  for  the  State  has  been  exceed- 
ed many  times  during  the  past  44  years,  the  maximum  of  103-^ 
las  been  exceeded  only  once  and  that  in  192H  when  107"  was 
■eported  at  Newport.  Temperatures  were  below  normal  for 
hree  or  four  days  during  the  middle  of  the  month  and  later 
rom  the  '25th  to  the  28th,  while  they  were  above  normal  in 
nost  sections  the  remainder  of  the  time.  The  warmest  weather 
)ccurred  either  the  3(Hh  or  31st,  a  number  of  stations  report- 
ng  the  highest  temperature  ever  recorded  for  May  on  the  31st. 
rhe  mean  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of 
)8  stations,  was  70.3°  which  is  1.2°  above  the  mean  for  the 
)ast  44  years.  Of  the  stations  for  which  normals  have  been 
somputed,  only  two  had  negative  departures.  Monthly  means 
•anged  from  64.1°  at  Button  to  73.5°  at  Osceola.  The  highest 
emperature  reported  was  103"  at  Camden,  Hot  Springs,  and 
5ubiaco  on  the  31st;  the  lowest,  35°  at  Button  on  the  27tli  and 
}8th.  Light  frost  was  reported  at  Story  as  late  as  the  26th. 
strong  northwest  winds  again  brought  dust  from  the  Plains 
states  on  the  10th,  a  number  of  stations  in  northern  Arkansas 
'cporting  the  sun  nearly  obscured. 

Rainfall  was  heavy  in  many  sections  from  the  3d  to  the  6th 
md  again  on  the  loth  or  16th,  while  showers  were  locally 
leavy  on  the  24th  and  31st.  The  average  precipitation  for  the 
5tate  for  the  86  stations  reporting  was  3.36  inches  which  is 
L.63  inches  below  the  mean  for  the  past  44  years.  Only  three 
itations  with  records  of  10  years  or  more  had  positive  depar- 
ures.  Monthly  totals  ranged  from  1.12  inches  at  Corning  to 
).72  inche.-^  at  Norman.  The  greatest  amount  measured  in  any 
M-hour  period  was  3.79  inches  at  .Jonesboro  on  the  15th. 

A  series  of  hailstorms  and  windstorms  occurred  on  the  4th 
n  Little  River,  Lafayette  and  Columbia  counties.  Hai!  stones 
IS  large  as  2  1-2  inches  in  diameter,  driven  by  the  wind  dam- 
iged  crops  and  buildings  over  a  large  area.  About  20  people 
ivere  injured  and  damage  to  crops  and    property  was  $218,200. 

The  weather  was  generally  favorable  for  cotton  during  the 
nonth  except  in  localities  where  soil  moisture  was  deficient. 
5ome  early  cotton  had  to  be  replanted,  but  late  cotton  stands 
ire  excellent.  Cultivation  and  chopping  were  well  under  way 
3y  the  close  of  the  month.  The  soil  was  too  dry  in  some  sec- 
iions  for  corn  but  the  crop  is  generally  in  good  condition  and 
:he  fields  are  clean.  t.a.m. 


Miscellaneous  Data 

Atlanta,  4th,  heavy  hail,  .severe  daDiage  to  crops,  $1,200  damage  to 
3uildings.  Southern  half  of  Little  River  County,  4th,  windstorm  and 
Hailstorm,  15  people  injured,  $50,000  damage  to  crop.s  and  buildings. 
VIcNt'il,  4th,  windstorm,  $1,000  damage  to  buildings.  Stamps,  4th, 
windstorm  and  hailstorm,  2  people  injured,  severe  damage  to  crops, 
j6,000  damage  to  buildings.  Stephens,  4th,  windstorm  and  hailstorm, 
Jiie  person  injured,  §90,000  damage  to  crops  and  buildings.  Waldo.  4th, 
vindstorm  and  hailstorm,  2  people   injured,   §70,000   damage   to    crops 


and  building.s.     DeEoche,  6th,  windstorm,  several    Imildings    unroofed, 
timber  damaged,  lo.ss  §1,500.     Health,  23d,    lieavy    hail,    no    report    on 


damage.     Levy,  31st,  lu>avy  hail,  (xmsiderabk-  (iauia 
truck  crops. 

Killed  by  Lia:htnins:,  Providence,  24th,  one. 

Moderate  Hail :  El  Dorado   and    Hope,    4th 
England,  30th,   slight  damage. 


to 


and 


no    rt'pdrt    on    damage; 


Correction:    April,   1934 
ilaximuui  temperature  at  O.sceola  should  he  8So  on  2(ith. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  iiainber  of  stations  reporting 
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Year 


Temperature 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

]900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909  .  . . . 

1910 

1911  

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920  ...  . 

1921  

1922 

1923 

1924 

1923 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932  .... 

1933 

1934 

Period . 


67.0  i 

67.8 

68.6 

70.1 

69.0 

74.3 

68.3 

72.1 

72.9 

69.3 

68.2 

73.2 

67.5 


67.  1 
70.7 
68.8 
63.8 
70,0 
67.0 
66.0 
70.8 
69.9 
69.3 
69.5 
69.9 
71.6 
68.5 
72-2 
66.8 
70  8 
69.7 
70.8 
67.2 
64.6 
68.0 
69.7 
71.7 
69.5 
67  6 
68.8 
65.2 
69.5 
71.8 
70.3 
69.1 


-2.1 
-1.3 

-0.5 
+  1.0 
-0.1 
+  5.2 
-0.8 
+  3.0 
+  3.8 
+0.2 
-0.9 
+  4.1 
-1.6 
-2.  0 
+1.6 
-0.3 
-5.3 
+  0.9 
-2.1 
-3.1 
+  1.7 
+  0.8 
+0.  2 
+0.4 


+0.8 
+2.5 
-5.6 
+3.1 
-2.3 
+  1.7 
+0.6 
+-1.7 
-1.9 
-4.5 
-1.1 
4  0.6 
+  2  6 
+0.4 
-  1.5 
-0.3 
-3.9 
+  0.4 
+2.7 
+  L2 


Precipitation 


2.78 
9.52 
9.71 
3.40 
3.91 
3.54 
2.13 
6.44 
6.45 
3.69 
2.  95 
4.34 
7.47 
3.39 
9.58 
4.71 
9.48 
7.05 
6.76 
6.56 
l.U 
2.41 
3.32 
3.34 
5.  58 
3.50 
3.15 
3.01 
6.01 
8.17 
2.25 
5.00 
8- 24 
4.64 
1.88 
291  2.42 
32  6.  .54 
34 1  8.60 
30'  6.31 
37  10. 06 


5  ^ 


Kuinber  of  duys 


1, 1  Xr-di  3 


-2.  21 1   5.61 
+4.53  15.80 


+4.72 
-1.59 
-1.08 
-L45 
-2.86 
+  1.45 
+  1.46 
l.BO 


19.  88 
9.41 
7.23 
8.35 
7.47 
14  28 
13.  :-(6 
6.  06 


-2.04i  7.85 
-0.  65|  8.44 
+2.48114.88 
-1.60!  6.08 
+4.  59  23.  .50 
-0.28  10.31 


+4.  49 
+2.06 
+  1.77 
+  1.  57 
-3.88 
-2.  58 
-1.67 
-1.65 
+0.  .59 
-1.431 


12.  86 
12.  .54 
10.64 
10  39 
2. 08 
6  16 
7.30 
6.92 
11.15 
7.76 


3.45 
1.96 
6.27 
3.36 
4.99 


-1.84!  8.52 
-2.  98' 10.. 50 
+  1. 02111.15 
-I  3  18il5.  32 
-2  741  5.49 
+0.01  12.69 
+3  25(14.26 
-0.351  7.S6 
-3.  ll|  5.58 
—2. 57 1  6.  IS 
+  1.5514  03 
-1.391  7.35 
+  1.32,11.52 
+5.07,18-51 
-1.54!  6.18 
-.3.03!  5.01 
+-1  28  12.  40 
-1.63  5.72 
123.50 


0.  55 

0.0 

7 

15 

3  71 

0  0 

13 

8 

5  21 

0.0 

11 

14 

0.38 

T. 

7 

12 

1.16 

n.O 

» 

13 

0.76 

0.0 

7 

15 

0.31 

0.0 

6 

■'   I 

1  22 

0.0 

7 

16 

2.37 

0.0 

10 

10 

1.92 

0.0 

9 

12 

0.49 

0.0 

7 

12 

1,73 

0.0 

8 

12 

2. 34 

0.0 

12 

9 

1.39 

0.0 

S 

13 

4  92 

0.0 

12 

9 

0.71 

00 

8 

15 

5  61 

0.0 

1.-1 

7 

1.76 

0.0 

10 

8 

4.03 

0.0 

ic 

14 

4.02 

0.0 

1! 

12 

0.22 

0  0 

3 

19 

0  50 

0.0 

6 

15 

0.30 

0.0 

7 

16 

1.02 

0.0 

6 

12 

L08 

0  0 

9 

12 

1.02 

0.0 

6 

IH 

0.33 

0.0 

6 

15 

0.15 

0.0 

4 

17 

1.S2 

0.0 

12 

9 

2.12 

0.0 

12 

11 

0.  00 

0.0 

5 

18 

1.57 

0.0 

11 

12 

3.55 

0.0 

12 

11 

2.44 

0.0 

8 

15 

0.26 

0.0 

4 

17 

0.48 

0.0 

5 

17 

1.68 

0.0 

9 

12 

0.99 

0.0 

8 

17 

1.9S 

0.0 

13 

9 

8.86 

0.0 

12 

14 

0.74 

0.0 

8 

15 

0.28 

0.0 

5 

16 

2.30 

0.0 

10 

14 

1.12 

0,0 

7 

18 

0.00 

T. 

8 

13 

12  I   6 
11   ill 

8  !  8 


Daily  River  Stages  for  May,  1934 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1  j     J   1    3    1    4    1    6    1    «    1    ?    1    »    1    9       10  1   11  (   12   1  13  1   14   1  15  I  16   I  17   j  18   j  19  1   20  j  21  [  22  !  23  1   24   1  25   j  26  1  27  |  28  |  29   |  30  i  31 

ifort  Snnith 

...Afkatisas... 

■M 

5.8 

5,7 

5.4 

5,8 

7.4  11.8  12.  8|13.  9,13.0110.  61  9.1 

8  3|  7.81  7,7|  7.3 

6.9    6.61  6.41  7.8H0.5  10.5    9.1    7  9    7.31  6.8 

7  1    6,4|  6,0    5,8 

5,51  5,3 

izark  

do 

■il 

1,7 

1,5 

1.4 

1.4 

2.1     5.2    8  4    9.8    9.8 

8,0    ,\8 

4.6    3.8    3  3    3.2 

29    2  4    2.2    2  1    4.1    6  3    5,8    4,3    3  3    2,!l 

2,4    2,4    1,9    L6 

L3|   1,1 

lardanelle 

do 

■li 

5,0 

4,9 

4.8 

4,8 

4.9    5.5    8  9!ll.011,9 

n,6    9.8 

8,1     7.l|  6.4    fi.l 

6.0    5,7    5.4    .5.2    5.1    6,9    8.6    8.0    68    6.0 

5,7    5.3|  5,3    4.9 

4  7|   4.5 

IfTriUon 

do 

20 

1,2 

1,0 

0,8 

0.7 

0,8    1,2    3.3    7.6    9.0 

9,4    7,9 

5.9    4.4    3.4    2.8 

2,5    2  2    1.8    1.4    1.1     1.5    4.7    5.4    4,2    3,0 

2,2    1.8!  1,5    1   3 

0.7    0,4 

■^iVtl»  Hock.. 

do 

23 

1.7 

1.4 

1,1 

1.0 

0.9    1.1     1.7    5.0    8.2 

9,3    9,0 

7.3    5.6    4.3i  3.4 

3.0    2.7    2.4    1,9    1.6    L2    1-8    4.7    5.1    4.0|  2,9j  2.2    1   71   1.4 

1,3    0,7 

'ice  Bluff 

do 

•li 

6,7 

6.3 

6.0 

5.9 

5.7    5.7    5,9    6.3    9,9 

12  7  13.7 

12,9  11  3    9.71  8.7 

7.9    7,4|  7.3    6.9    6,6    6,  J    5,9    6,6    9.0    9.2    8.1     7-1    6.6|  6  1 

5,9    5  7 

auville 

..  Petit  Jean. 

20 

3.2 

3.0 

3,0 

3.0 

6,4  13.1  16,5  14,3  12,1 

8.4    5.6!  5.5{  5  2j  4,4{  4.1 

4.0    3.81  3,6    3,4    3,1    3,5    4.6    8,4    6,3    5  0    4.2|  3.8    3,5    3,3(  3,21  3,0 

1       !       !               1                                    1               III 
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May,  19  M 


Climatologioal  Data  for    May,   1934 


Stations 


Counties 


Amity 

Arkadelpllia 

Arkansas  City  

Arlber? 

Batesville 

Boe    Uraiich 

Ite.iitonville 

Big  Lake  Outlet.  It 

Black  Kock 

lilvtheville  

Boone  ville 

Brinkley 

C:iUco  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point 

nliirenilon    

Clinton.... 

Conway 

Coruins 

Cotter jj 

Crosset n| 

Danville 

Uardanelle 

DeValU  Bluff  .... 

Uiini.i-»  

Outton 

El  Dorado 

Englanil  . .  -. 

Eureka  Hpnugs... 

Favetteville    

KiiH  Siuitli 

Frnoraaii  Springstt 

Fulton  

OPorgeto^vn 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Havrisou 

HeK-im 

lliC'l.fn 

Highland 

Hope 

Hut  Springs 

Index 

lessieville 

.lonoRbovo 

Lead  Hill...- ■••■• 
LITTLK  ROCK  ■ 

LuTton .^ 

LntlierviUe ,-r 

.Madison ■••• 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

M:-.  vianua 

Marked  Tree 

Marshall 

Mona 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  , 

Paragould 

Parkin 

Patterson  

Pi!;gott 

Pine  Bluff 

Poeahoutas  

Portland 

Presoott 

Rison ■ 

Kogers  (near).... 

St.   Charles 

St.    Francis 

Searcy 

Story 

Stuttgart 

Subiaco  • 

Sunset  

Tex;irkana 

Thornburg 

W^ildron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wvnno 

Yancopin 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence  . 

Van  Buren 

Pen  ton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington   .. 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  ... 

White 

Searcy 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   •   •• 

Hempstead . . 

tJarland   

Little  Kiver. . . 

Garlanii 

Craighead   . .  ■ 

I'.oone 

Pulaski 

Newton 

Johnson 

St.  Francis... 
Columbia  .  ... 
Hot  Springs.  . 

Fulton 

I,ee  

Poinsett   

Searcy  

Polk 

Cf.  away 

Ba.<ter 

Montgomery  . 

.lackson 

Montgomery  . 
Montgomery 

Howard 

Mississippi  ..' 

Franklin 

Greene 

Cross 

Woodruff. . .  • 

Clay     

.Jefferson 

Randolph  . . . 

Ashley 

Nevada 

Cleveland. .. 
Benton  — 
Arkansas  ... 

Clav   

White 

Montgomery 
Arkansas 

I;ogan 

Washington 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 
Mississippi 

Cross 

Desha 


State  Means 


Observer 


J.  W.  Campbell 

W.  K.Bown 

Herbert  Netf 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelial.  Teter 

J.   E.  Scanlan 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.  J.Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 
R.  J.  Torry 
E.  R.  Wiseman 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wvlie 
John  C.  Flovd 
J.  W.  Bisliop 
A    L.  Stepliens 
E.  E    Cordrev 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpadden 

G.  A    Gifford 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Mrs.  Frank  O'Rourke 
Ben  Joluison 
J.  M.  Ricketts 
J.J.  Babb 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Niehoalds 
University  of  Arkansas 
U.  S.  Weather  Bureau 
R.  J.  McCuiston 
T.  J.  Logan 
Mrs.  \V.  R.  Owens 

W.  E.  Mc^^ay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
1 .  O.  Cooley 
N.  P.  O'Neal 
National  Park  Service 
H.  C-  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H.  Crosswhite 
U .  S.  Weather  Bureau 

H.  G.  Leuhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 
Mrs.  W  .L.  Matthews 
S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 

A.  .L  Parks 
E.  W.  St.  John 
Miss  Rubv  Cook 

B.  S.  Haibert 
G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
XI.  S .  Forest  Service 
(Uiarles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Schen 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 

S.  T.  Roonev 
Arthur  D.  Smith 
S.  C-  Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  .lames 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J    R.  Huddleston 
DO.  Anderson 
R.  T.  Cobb 
W.  E-  Barton 


Dover:  lu-isx.  Route  ''•Tex-rkau* :  Lutoerv.lle  Rout^^^^  .^  ^^^^  measurement.     Data  w  italics  partly  interpolated.  

•"■M  hours  ending  midnilfht .    111124  Hours  enaiuu     »■ »" ^ _- 


;i  n^ 
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Daily  Precipitation  for  May,   1934 


Drainage- 
basin 


Day  of  Month 


14      15 


■20 


Amity 

Arkadelphia  . . . 
Arkansas  City  . 

Arlberg '. . , 

Batesville 

Bee   Branch- . . . 

Beutonville ' 

Bi?  Lake  Outlet 

Black  Kock 

Blytheville 

Booneville 

Briukley    

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Center  Point  . . . 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning  

Cotter 

Crossett 

Danville , 

Dardanelle 

De  Vails  Blurt.., 

Dumas 

Duttou 

KI  I'orado 

Kngland 

Kureka  Springs. . 

I'avetteville   

Fort  Smith ' 

Freeman  Sprgs. . 

Fulton 

Georgetown 

Oilbert 

Grannis-  

Grnvette 

Harrison 

Helena 

HiE-deu 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index     

Jessieville 

.loneshoro 

J^ad  Hill 

Little  Rock..**'' 

Lurton 

Lutherville 
Madison. . . 
Magnolia. . 

Malvern 

Mammoth  Spg  .  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton    

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Xorman 

Odeii 

Okay 

Osceola 

Ozark ... 

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

I'ine  Bluff  .... 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers  (near). 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Story" 

Stuttgart 

Subiaco  

Sunset 

rexarkana 

rhornburg  .... 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

IVynne 

i'ancopin 


I  iOuachita... 
I  jOuachita. . , 
11 'Mississippi. 
.;  White 


..I! 


...il 


..'III 


■III 


White 

Arkansas 

Arkansas 

,.,.  St.  Francis... 

lljWhite   

■"  St   Francis... 

.\rkausas 

White    

White    

Ouachita 

Ouachita 

Red 

White   

White   

Arkansas 

White   

White    

Ouachita 

Arkansas...   . 

-Arkansas 

White 

Jtississippi 

White 

Ouachita 

Arkansas 

Wliite 

White 

.\rkansas 

Arkansas 

Red 

Wirite    

White 

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi 

\\'hite 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red    

Ouachita 

White.... 

White 

Arkansas 

White 

.\rkansas 

St.  Francis 

Red 

Ouachita 

White 

St.  Francis 

St.  Francis 

White 

Ouachita 

Arkansas 

White 

Ouachita 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi 

-Arkansas 

St.  Francis 

St.  Francis 

White 

St.  Francis 

Arkansas 

White....:.   .. 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

White 

White 

St.  Francis 

White   

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Mississippi 

St.  Francis 

Arkansas 


....     .97|   .09 

, .   .m\  .27 

T.  I2.I91  .57 


,60 
.35 
.46 
.02 

.03 

1.19 


.521  .16 
.06  .63 
.41!  .15 
.01 
.17 
.02 
.7o 
1.'24 
73 


75 
05 

1.84     .42 
.56    .30 


.83 
.6S 
1.8-2 
T. 
T. 


I.80I  .52 
.75i    .41 

.63 
1.  53 

.80 
2 
1.56 

.05 

T. 

.15 


.04 


2.33 

oi 
I. in 
1.51 

.'.i3 

.88 

'iV 

'.m 

1.46 
.80 
.05 
.7u 

3 '4.5 
.21 


.68 


.98 


.18 


1.54 


...11.65 
.05  1.90 


.46 
3.17 


.12 

2.  63 

.47 

.'■26 
.04 
.31 
.94 
.15 

'.'ifi 

1.64 

1.12 

.30 

"■if- 
.11 

'.'45 

.85 
3.10 
2.00 

.53 
.10 
1.25 
.88 
.40 
.20 
.90 


.23 
1.65 
1.05 
.33 
.40 
.53 
.60 

2.19 

i!i3 
1.54 


.44 

.04 
.06 
.10 
•  ■22 

1.55 
.71 
.11 

1  24 
.38 

'!76 

.04 
.02 

T 
.34 


.10 
.37 
.10 

M 
.02 

."95 
.50 

.'63 

'bi 
.10 

.16 

i!i6 

85 
03 
09 
36 


.■26 


05 
2.33 

.07 
.05 
.21 
.06 
1.30 
.30 
.29 
T 
.59 
.60 
.11 


'i'.'i.:. 


.18 

l!35 
.15 
.07 

1.35 

3.16 
.37 

1.80 
.39 
.75 
.43 

1.52 


T. 


.■22 


.15 


1.44 

.15 

.   86 

.04 

.05 

T. 


.12 


.36 


.09 


.  1.05 


'I". 


.0^2 


1.44 


..    T. 


.04 

i.45 

".26 

'.'67 

02 

.15 
T.' 

'  '.■io 
'tV 

T 


.48 


.30 


.10 

r 

1.38 

."55 
T 

1.08 


•  •26 


.02 


T. 


.19 


.20 
■2.10 


.05 


.05 


.60 
.03 
.33 
1.-25 
■  62 


■¥:■■■■ 

.67|.... 


1.21 
.96 

2.00 
.25 

1.02 

1.05 
.17 
.17 

".92 
38 
2.06 
.52 
.80 
.13 
.22 
.19 
.48 
95 

.02 
.55 
.69 
.69 
.21 
.14 


37 
3.79 
.53  .44 
.02    .87 

';33 

2.50 

.73 

.0; 

.90 

1  22 

1.93 

.64 

.05 

.44 

.33 

.60 

.74 

.93 

.12 

.12 

I. SO 

.27 

1.00 

1.-20 

1.58 

1.05 

02 

56 


.40 
.08 
.01 
.40 
.12 
1.57 
.27 

f  ■ 

.10 
1.16j 


.03 

.13 

1.45 

.67 


.69 

.50 
.0! 
T. 
.■20 

i."6: 
.45 
.20 

.62 

!oi 

.22 


31 
1.10 


.36 


.14  1.10 


.01 


22 


.23 

f. 

.361 
T     ... 

.73j  T. 
,...[  T 
27 
.03 


24 


25 


26 


27 


28 


29     30 


31 


.08 


.18 


.07 


.85 


.10 


1.35 
.02 

.12 

i!-i6 
.io 
.'ii 
f 

T, 
.76 
.28 
.12 


1.65 


.90    .35 
'!06 


.33 

.03 

l.Ofi 


.10 


1.05 
.05 


.26 
l.K 
.05 


.08 


.39 


.59 

.58 

.17 

1. 10 

.22 


.75 


T. 


T. 


.10 


.06 


.53 


T. 
1.05 


1.07 
1.58 


.65 


52 


:■».... 

.  92  . . . . 


.02 


.29 
.70 
T 


1.15    ,02 
.23  .   .. 

■25 


1.06 


.77 


...I  T. 
.201 . . . . 


,191. 


.02 


.16 


.18 

.251.... 

T.'C.'. 

.05;.... 
.251.... 


.10 


4.01 
3.46 
3.37 
■S.28 
5.^24 
3.39 
2.97 
2.75 
2.20 
4.29 
4.87 
4.58 
2.43 
2.82 
3.^20 

3!  30 
2.  11 
4.53 
1.12 
2.16 
3.48 
5.11 
2.58 
3. -20 
2.97 
4.18 
4.49 
3.80 
2.61 
2.56 
2.44 
1.74 
3.11 
3.67 

2.' 76 
2.96 
4.29 
2.87 
3.61 

i!-59 
4.49 
1.88 
8.45 
5.55 
4.05 
2.74 

2.63 
5.64 
4.74 
4.78 
•1.86 

3  32 
3.63 
3.66 
2.29 
2.2s 
1.95 
3.34 
2.91 
5.72 
2.67 
3.36 
3.65 
2.82 
3.95 

4  40 
4.77 
1.69 
3.54 
2.31 
2.32 
3.78 

3.16 

i.85 
2.72 
4.69 
3.44 
2  09 
3.01 
2.86 
5.61 
4.94 
4.33 
1.53 
3.08 
3.10 
3.19 


Daily  River  Stages  Continued 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11      12 

13 

14 

15 

1 
16      17 

18      19  1  20 
) 

21      22 

1 
23      24      ^25      26      27 

28     29 

30 

31 

"otter 

'alico  Rock 

Batesville 

■Newport   

ieorgetown 

Clarendon 

Slack  Rock 

Vrkadelphia 

'amden 

■'ulton !!!!].. 

lelena  ...'.'.".!!".!! 
Arkansas  City 

.  . .  White  . . 

do  .... 

do.... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

...Black.  .. 
.Ouachita. 
.Ouachita . 
....Red.... 
Mississippi 
do.... 

21 

18 
23 
36 
21 
■26 
14 
12 
26 
25 
41 
48 

3.9 

2.2 

7.9 

5.6 

10.7 

'22.  7 

3.5 

■2.0 

11.2 

9.1 

21.8 

25.2 

3.7 

2.5 

7.1 

5.1 

10.0 

■22.0 

3.5 

0.2 

10.1 

8.9 

■21.5 

25.9 

3.9 
2.1 
7.6 
4.6 
9.3 
21.2 
3.4 
0.2 
8.8 
8.7 
21.1 
24.6 

4.0 
2.0 
7.4 
4.6 
8.7 
20.4 
3.3 
0.2 
7.4 
8.4 
20.1 
24.] 

4.2 
1.9 
7.0 
4.6 
8.2 
19.6 
3.1 
0.6 
7.9 
9.1 
19  1 
23.5 

4.3 
2.4 
7.3 
4.5 
7.9 

18.9 
3.0 
4.0 

10.1 
9.9 

17.9 

22.5 

4.8 
3.7 
7.9 
4.8 
7.5 
18.2 
4.5 
2.6 
15.7 
11. 0 
16.5 
■21.8 

4.4 
3.8 
9.1 
5.8 
8.0 
17.5 
4.0 
2.0 
16.8 
15.6 
14.8 
19.9 

4.2 
3.9 
8.5 
6.5 
8.4 
16.9 
3.8 
0.6 
16.2 
17.5 
13.4 
18.2 

5.3 
3.9 
9.1 
6.0 
9.0 
16.7 
3.5 
0.6 
15.4 
16.0 
12.7 
16.7 

4.8 
3.6 
9.1 
6.4 
9.0 
16.6 
3.2 
2.2 
12.3 
14.1 
12.0 
16.0 

4.4 

2.7 
8.4 
6.1 
9.0 
16.5 
3.1 
2.4 
10.8 
12.7 
11.5 
15.9 

4.4 
2.7 
8.0 
5.2 
9.0 
16.5 
3.0 
0.8 
9.9 
11.7 
10.8 
15.6 

4.0 

2.2 
7.8 
4.7 
8.5 
16.4 
3.0 
-0.2 
8.8 
10.7 
10.1 
14.8 

3.8 
2.0 
7.2 
4.4 
7.9 

16.2 
2.9 
0.0 
7.5 
9.9 
9.6 

13.7 

4.1 
2.2 
7.2 
4.3 
7.6 

15.9 
3.3 
0.8 
6.2 
9.3 
9.4 

12.5 

4.2 

2.8 
7.4 
■1.1 
7.2 

15.6 
■2.8 
1.0 
6.5 
8.8 
9.2 

11.6 

4.1 
2.5 
8.0 
4.4 
6.9 

15.3 
2.6 
0.0 
70 
8.5 
9.1 

11.0 

4.0 
2.1 
7.8 
4.4 
6.8 

15.1 
2.7 

-0.2 
6.4 
8.2 
9.1 

10.6 

4.0 
2.0 
7.2 
4.1 
6.7 

14.9 
2.7 

-0.2 
5.8 
8.0 
9.8 

10.2 

4.0 
1.7 
7.1 
3.9 
6.5 

14.7 
2.7 

-0.4 
5.8 
7.8 
9.5 

10.0 

3.7 
1.6 
7.2 
4.0 
6.2 

14.6 
2.7 
1.0 
5.4 
7.5 
9.4 

10.0 

41 

2.0 
6.6 
4.6 
6.1 
14.4 
2.5 
0.6 
5.5 
7.4 
9.2 
9.9 

4.1 
1.7 
7.2 
4.3 
6.1 
14.2 
2.4 
0.4 
6.2 
7.4 
9.1 
9.7 

4.1 
1-8 
6.8 
3.6 
5.9 
14.2 
2.4 
0.8 
6.6 
7.2 
9  0 
9.6 

4.0 
1.5 
6.7 
3.4 
5.5 
14.1 
2.4 
0.0 
7.1 
7.0 
9.2 
9.9 

3.9 
1.3 
6.3 
3.) 
5.2 

13.8 
2.3 
0.2 
7.8 
7.0 
9.2 

10.2 

3.8 
1.4 

6.2 
2.8 
4.9 

13.4 
■2.3 

-0.6 
7.3 
7.4 
8.9 

10.2 

3.6 
0.7 
6.1 
2.6 
4.4 

13.0 
2.2 

-0.8 
6.3 
8.1 
8.2 
9.8 

3.6 
0.6 
5  5 
2.4 
4.0 

12.6 
2.2 

-0.6 
5.1 
8.1 
7.4 
9.2 

3.9 
1.2 
5.3 
2.0 
3.8 
12.2 
2.0 

-o.» 

4.6 
7.8 
6.9 

8.4 

20 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS    SECTION 


May,  1934 


Daily  temperatures    for    Mav,   1934 


Stations 


9      10      U      12      13      14      15 


I 
19   I  20 


21     22     23 


24 


25 


26 


27     28 


29 


30 


31 


Ainitv45   

Batesville  ii.. 
Bee  Branch. ... 
Bentonville  •*'  — 

BlytheviUe 

Booneville 

Brinkley 

Oalico  RocWi 

Camdeii5% 

Carthage  5$ 

Coinvay 

Corning- 

Dai-danelle 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith"' 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Lit,tle  Kock.'»*. 

Lutherville 

Maenolia 

Malvern  

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree??.... 

Mena 

Morrilton  ?? 

MountaiHi  Home.. 

Mount  Ida 

Newport  

Okay 

Osceola 

Ozark?? 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Searcy  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
'  I  Minimum 
S  Maximum 
■  I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimun: 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
t  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
( Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
V  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
i  ulaxlmum 
I  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
t  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
J  Maximum 
'  (  Minimum 
j  Maximum 

■  1  Minimum 
j  Maximum 

■  )  Minimum 
J  Maximum 

■  (  Minimum 
(  Maximum 

■  1  Minimum 
(  Maximum 

'  i  Minimum 
J  Maximum 

■  (  Minimum 
'.  Maximum 

'  I  Minimum 
t  Maximum 

■  )  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 


821 

49 

82 

48 

80 

52 

79 

52 

82 

52 

80 

54 

SB 

51 

82 

48 

84 

51 

83 

47 

83 

52 

82 

52 

84 

50 

88 

51 

75 

44 

8H 

56 

84 

52 

81 

52 

75 

52 

82 

56 

78 

48 


48 

79 

49 

78 

64 

74 

53 

73 

50 

78 

49 

77 

44 

76 

46 

81 

49 

79 

50 

79 

52 

71 

49 

76 

46 

74 

44 

77 

49 

77 

4B 

81 

53 

75 

53 

75 

51 

76 

46 

79 

49 

78 

46 

75 


84 

53 

84 

52 

83 

52 

86 

45 

81 

57 

SO 

53 

84 

60 

82 

50 

80 

48 

82 

58 

82 

51 

80 

52 

79 

51 

83 

50 

80 

43 

83 

51 

83 

54 

85 

55 

SO 

53 

82 

55 

8(1 

50 

84 

52 

84 

53 

82 

52 

84 

55 

83 

51 

73 

57 

82 

48 

82 

42 

82 

53 

82 

53 

83 

59 


82 

54 

79 

49 

78 

57 

76 

58 

84 

54 

83 

54 

87 

55 

86 

49 

87 

57 

83 

55 

82 

59 

86 

51 

82 

59 

90 

59 

75 

53 

84 

65 

81 

59 

77 

59 

75 

60 

82 

69 

84 

57 

76 

67 

76 

53 

83 

59 

87 

61 

86 

56 

82 

55 

78 

50 

81 

64 

7r 


60 

85 

66 

84 

57 

84 

52 

82 

59 

83 

53 

82 

59 

78 

56 

80 

53 

83 

53 

84 

54 

84 

64 

87 

55 

80 

60 

82 

61 

81 

51 

86 

58 

87 

63 

80 

57 

84 

57 

79 

59 

73 

58 

85 

60 

81 

52 

85 

62 

83 

53 

85 

62 


S2 

55 

81 

58 

79 

49 

74 

56 

88 

60 

80 

58 

86 

69 

82 

59 

82 

62 

79 

59 

83 

62 

90 

59 

81 

59 

87 

62 

71 

51 

83 

65 

83 

63 

75 

55 

72 

66 

75 

59 

75 

59 

75 

56 

77 

66 

86 

56 

77 

41 

81 

60 

85 

60 

80 

57 

80 

61 

77 

58 

83 

65 

80 

62 

81 

66 

85 

62 

86 

56 

75 


59 

78 

60 

76 

59 

71 

56 

78 

63 

71 

59 

79 

69 

76 

57 

78 

61 

76 

59 

78 
60 
84 
63 
74 
59 
75 
60 
67 
62 
77 
62 
76 
60 
77 
56 
70 
57 
75 
60 
76 
56 
72 
56 
73 
57 


80 

si 

59 

79 

69 

79 

55 

77 

62 

81 

56 

73 

61 

82 

58 

81 

67 

79 

57 

79 
58 
82 
59 
80 
57 
78 
62 
80 
48 
78 
59 
76 
60 
80 
55 
75 


60 

81 

57 

75 

60 

80 

63 

74 

55 

69 

61 

71 

67 

76 

60 

75 

59 

79 

54 

83 

61 

77 

62 

75 

68 

66 

61 

77 

66 

75 

54 

79 

63 

80 

58 

87 

63 

71 

59 

75 

61 

81 

62 

79 

61 

81 

59 

75 

68 

79 

60 

74 

59 

68 

55 

81 

53 

72 

58 

81 

61 

76 

62 

75 

60 


53 

79 

59 

82 

59 

81 

55 

84 

50 

72 

62 

81 

57 

81 

66 

78 

61 

85 

54 

76 

59 

81 

55 

81 

56 

81 

56 

78 

64 

82 

60 

75 

62 

79 

56 

76 

57 

93 

56 

SI 

50 

77 

62 

82 

54 


85 

59 

89 

56 

85 

61 

88 

56 

S3 

61 

86 

59 

84 

60 

89 

57 

87 

60 

84 

59 

86 

61 

90 

68 

89 

61 

82 

52 

87 

48 

82 

64 

88 

61 

89 

59 

83 

65 

89 

62 

87 

58 

88 

55 

S7 

56 

84 

60 

85 

61 

89 

61 

86 

62 

92 

54 

84 

63 

89 

61 

S3 

60 

8 

59 


// 

63 

82 

57 

76 

61 

81 

58 

79 

60 

82 

57 

89 

60 

73 

61 

81 

57 

77 

56 

83 

66 

76 

55 

77 

59 

75 

62 

74 

62 


56 
85 
60 

86 

60 

83 

59 

83 

58 

89 

57 

85 

54 

87 

61 

86 

59 

89 

62 

SS 

69 

83 

64 

90 

60 
80 
61 
87 
62 
85 
61 
84 
61 
89 
59 
86 
65 
85 
60 
86 
55 
83 
64 


85 

63 

89 

67 

85 

62 

89 

60 

88 

64 

85 

61 

57 

60 

90 

57 

89 

60 

84 

59 

86 

62 

92 

62 

87 

63 

84 

62 

86 

51 

84 

64 

87 

62 

88 

62 

85 

58 

87 

66 

85 

68 

89 

60 

87 

69 

87 

61 

86 

61 

89 

63 

90 

64 

91 


85 1  85 
62  62 
86  85 


85 

57 

86 

60 

88 

58 

87 

64 

87 

61 

87 

62 

88 

64 

91 

50 

84 

07 

86 

63 

85 

64 

85 

60 

86 

60 

86 

64 

87 

63 

85 

60 

82 

62 

91 

59 

86 

44 

88 

62 

85 

61 

89 

66 

87 

62 

84 

64 


62 

S6 

63 

75 

53 

85 

67 

88 

64 

90 

67 

85 

60 

88 

63 

87 

61 

89 

63 

87 

66 

86 

64 

89 

(■■0 

81 

56 

84 

67 

87 

63 

80 

64 

80 

63 

84 

66 

85 

63 

76 

56 

79 

61 

87 

66 

87 

63 

85 

62 

86 

66 

79 

59 

84 

66 

83 

63 

84 


82 

61 

82 

48 

S3 

56 

80 

46 

83 

53 

86 

57 

84 

61 

85 

44 

87 

64 

83 

62 

86 

58 

86 

49 

86 

56 

91 

64 

81 

39 

83 

65 

86 

62 

84 

49 

82 

45 

83 

61 

81 

56 

82 

a 

82 

45 

84 

63 

85 

63 

86 

62 

82 

54 

86 

42 

82 

64 

82 

59 

84 

70 

85 

63 

80 

47 

84 

65 

83 

68 

82 

60 

80 

61 

85 

45 

83 

53 

84 

56 

84 

63 

89 

57 

81 

55 

«3 

66 

85 

47 


60l 


56 

85 

52 

85 

46 

90 

58 

85 

62 

85 

54 

87 

49 

87 

54 

89 

66 

79 

41 

86 
62 
85 
54 
82 
55 
79 
52 
86 
61 
83 
54 
83 
55 
84 
48 
84 
59 
89 
59 
88 
56 
86 


8 

45 

83 

60 

84 

67 

87 

62 

86 

53 

82 

50 

84 
55 
85 
54 
85 
56 
82 
54 
85 
49 
84 
49 
85 
53 
85 
69 
86 
57 
85 
67 
84 
58 
84 
48 
86 
59 


89|  71, 

63  60 

87  67 

57  56 

89  76 

63  55 


58 

89 

62 

91 

60 

94 

63 

88 

57 

89 

64 

87 

63 

88 

62 

90 

64 

89 

58 

84 

51 

89 

86 

90 

551 

88 

63 1 

85 

60 

89 

64 

88 

55 

90 

66 

89 

60 

92 

69 

90 

61 

88 

61 

88 

52 

89 

58 

90 

60 

87 

54 

90 

60 

90 

63 

81 

63 

90 


65 

52 

86 

66 

86 

64 

89 

68 

84 

01 

92 

65 

88 

62 

89 

65 

87 

62 

86 

66 

89 

68 

78 

55 

86 

85 

87 

67 

78 

58 

78 

61 

74 

60 

88 

59 

69 

54 

77 

59 

86 

68 

89 


82 1  85 
52   52 


87 
57 
90 
62 
89 
56 
_.  90 
56   63 


69 

87 

62 

S5 

63 

87 

66 

83 

58 

89 

57 

90 

66 

S9 

59 

88 

67 

82 

66 

88 

68 

88 

62 

87 

65 

91 

66 

87 

64 

89 

67 

83 

64 

73 

58 

89 

60 

87 

62 

89 

67 

86 

66 


70 

49 

75 

69 

74 

56 

81 

59 

71 

53 

67 

64 

65 

64 

76 

56 

68 

66 

74 

60 

75 

60 

69 

47 

77 

62 

74 

59 

70 

49 
66 
48 
66 
56 
88 
57 
70 
48 
71 
60 
74 
61 
73 
57 
70 
56 
70 
57 
72 
50 
66 
58 
66 
53 
78 
60 


76  82 

54  51 

76  82 

46  48 


62 


59 

65 

55 

74 

59 

69 

53 

81 

65 

87 

59 
69 
57 
SO 
61 
80 
51 
62 
46 
76 
58 
71 
64 
84 
62 
80 
57 
71 
69 


SO 

49 

83 

50 

81 

49 

84 

51 

89 

53 

82 

51 

82 

52 

84 

46 

82 

51 

81 

66 

83 

39 

83 

56 

80 

53 

83 

61 

SO 

49 

13 

56 

70 

5f 

82 

50 

82 

46 

79 

53 

83 

60 

87 

52 

79 

51 

90 

44 

79 

57 

85 

52 

82 

65 

84 

50 

80 

48 

SO 

82 

83 

49 

84 

61 

78 

54 


88 1  88 


84 

48 

85 

51 

83 

52 

83 

58 

86 

51 

85 

61 

85 

49 

92 

55 

85 

52 

86 

53 

81 

51 

87 

52 

85 

59 

81 

41 

87 

69 

87 

55 

85 

64 

81 

51 

86 

58 

83 

47 

84 

53 

84 

48 

84 

61 

88 

53 

89 

54 

86 

56 

89 

46 

83 

58 

84 

53 

8' 

59 

88 

52 

81 

49 

S3 

69 

84 

55 


53 

S6 

66 

86 

61 

84 

58 

85 

60 

89 

60 

88 

57 

87 

54 

89 

61 

87 

58 

87 

62 

90 

56 

87 

62 

90 

66 

S3 

51 

87 

66 

88 

61 

85 

60 

82 

55 

87 

64 

86 

48 

86 

56 

84 

49 

87 

62 

87 

61 


63 

87 
58 

85 

63 

86 

63 

90 

6U 

85 

67 

90 

63 

89 

60 

89 

65 

88 

64 

89 

66 

92 

59 

85 

65 

92 

66 

85 

641 

85 

68 

88 
65 
87 
64 
84 
61 
88 
69 
86 
49 
87 
56 
87 
59 
99 
66 
90 
64 


89   87 


87 

50 

SO 

54 

86 

48 

84 

43 

85 

54 

89 

56 

85 

61 

86 

53 

83 

58 

86 

50 

87 

59 

89 

55 
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Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated     '"Midnight  to  midnight, 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  at  almost  always  occurs. 


??Thermometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 
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GENERA!^    StTMMART 

June,  1934,  was  the  third  warmest  June  for  the  State  as  a 
whole,  the  mean  temperature  being  exceeded  only  by  the  cor- 
respondingly warm  months  of  1914  and  1925,  but  in  the  north- 
western portion  of  the  State  it  was  the  warmest  on  record. 
Temperatures  'ivere  above  normal  during  the  entire  month  at 
Fort  Smith  except  on  the  11th  but  in  eastern  and  southern 
portions  daily  averages  were  not  quite  so  high.  The  warmest 
weather  occurred  in  most  sections  the  latter  part  of  the  month 
when  most  stations  had  temperatures  of  100°  or  slighly  higher 
for  several  days,  while  temperatures  were  lowest  around  the 
first  or  during  the  middle  of  the  month.  The  average  temper- 
ature for  the  State,  based  on  the  reports  of  60  stations,  was 
81.1°  which  is  4.0°  above  the  mean  for  the  past  44  years.  All 
stations  had  positive  departures  ranging  from  1.6°  in  extreme 
southern  counties  to  6.9°  at  Rogers  in  Benton  county.  Month- 
ly means  ranged  from  74.4°  at  Dutton  to  83.8°  at  three  sta- 
tions. The  highest  temperature  recorded  was  108°  at  Ozark 
on  the  30th;  the  lowest,  49°  at  Dutton  on  the  20th. 

Rainfall  was  general  over  the  State  from  the  2d  to  the  6th 
and  again  on  the  10th  or  11th  but  thereafter  amounts  were 
generally  light  to  moderate  with  showers  occurring  only  locally. 
Many  stations  reported  no  rain  after  the  llth.  On  the  night 
of  the  10th  at  8  p.  m.  a  small  tornado  struck  Tontitown  in 
northern  Washington  County  and  traveled  in  a  southernly  di- 
rection. It  was  followed  by  destructive  hail  which  fell  over  an 
area  4  miles  wide  and  12  miles  long  extending  from  Tontitown 
southward  to  Greenland.  Damage  from  tornado,  windstorm, 
and  hail  was  estimated  at  $450,000. 

The  average  precipitation  for  the  State  for  the  88  stations 
reporting  was  2.88  inches  which  is  1.11  inches  below  the  mean 
for  the  past  44  years.  Of  the  68  stations  with  records  of  10 
years  or  more,  only  14  had  positive  departures.  Monthly  to- 
tals ranged  from  0.70  inch  at  Jonesboro  to  6.71  inches  at  Hot 
Springs.  The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period 
was  3.81  inches  at  Yancopin  on  the  5th. 

The  weather  during  June  was  favorable  for  cotton  in  the  low- 
lands but  in  some  northern  and  western  sections  the  soil  was 
too  dry  the  latter  part  of  the  month  for  good  growth.  It  was 
too  dry  for  corn,  meadows,  pastures,  truck,  and  fruit  in  most 
of  the  uplands  the  latter  part  of  the  month  except  in  localities 
where  showers  occurred.  t.a.m. 


Miscellaneous  Data 

Tornado:— Tontitown,  10th,  8  p.  m.,  from  north,  path  narrow  and 
about  1  1-2  mile.?  long,  property  damage  $13,000. 

Wind.storms  and  Electrical  Storms:— 2d  and  4th,  Stuttgart  and  vicin- 
ity, $2,000  damage  to  crop.s  and  $4,000  damage  to  electrical    equipment. 

Windstorm  and  Hailstorm;  — 10th,  from  Tontitown  southward  to 
Greenland,  $237,000  damage  to  buildings  and  $200,000  damage  to  crops. 


Heavy  Hail:— Oden,  2d.  no  report  on  damage;  Sunset  and  vicinity, 
llth,  severe  damage  to  crops;  north  of  Dutton,  12th,  severe  damage  to 
crops. 

Moderate  Hail:— Story,  2d,  slight  damage  to  crops;  Bella  Vista,  Hi- 
wasse,  and  Sulphur  Springs, ;  10th,  slight  damage  to  crops. 

Killed  by  lightning:—  near  Stuttgart,  4th,  one. 


Correction,  May,  1934 
Date  of  moderate  hail  at  England  should  be  20th. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 
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PRESSURE,  "WIND,  HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 
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1922 

78.6 

-1-1.5 

104 

44 

2.64 

-1  35,  6.36 

o.:^2 

0 

7 

16 

8 

b 

1923 

76.7 

-0.4 

99'  46 

5.20 

+  1.21 

12.14 

1.50 

0 

9 

13 

11 

6 

1924 

78.5 

-1-1.4 

105,  42 

3.64 

-0.35 

9.90 

0.27 

0 

8 

lb 

b 

9 

1925 

82.3 

4-5-  2 

lOSi  46 

2.08 

-L91 

6.06 

0.12 

0 

4 

r; 

9 

4 

1926 

76.6 

-0.5 

104 

42 

2  60 

- 1. 39 

6.08 

0.-9 

0 

6 

1; 

8 

b 

1927 

76.3 

—0.8 

104 

43 

6.50 

+2. 51 

14.57 

2.70 

0 

9 

13 

8 

y 
13 

1928 

73.5 

-3.6 

101 

40 

9.44 

+  5.15 

17.16 

4.08 

0 

IS 

8 

9 

1929 

76.2 

-0.9 

102 

41 

3.68 

-0.31 

8,05 

0.02 

0 

7 

1.' 

8 

b 

19:» 

76.4 

-0.7 

107    39 

0.87 

-3  12 

6.20 

0.00 

0 

2 

22 

6 

2 

1931 

78.3 

-11.2 

107   ;i5 

2.50 

-1.39 

6.03 

0.36 

0 

6 

19 

8 

3 

1932 

78.9 

+  1.8 

103    50 

4.86 

+  0.87 

9.15 

0.75 

0 

!0 

12 

11 

2 

1933 

73.4 

+  1.3 

107    40 

1.30 

-2.69 

3.61 

0.00 

0 

3 

22 

1934 

81.1 

-+4.0 

108    49 

2.88 

-1.11 

6.71 

0.70 

0 

^ 

3 

Period.... 

77.1 

110    35 

3.99 

'21.55 

0.00 

0 

1     8 

14l      lUi   b 

Daily  River  Stages  for  June,  1934 


Stations 


Fart  Smith.... 

Ozark  

Dar'dauelle 

Morrilton  . .   .. 
Little  Rock. 

Pine  Bluff 

DanviHe 


Rivers 


.  Afkeosas 
....do  .... 
....do  .... 
....do  .... 
....do  .... 
....do  .... 
Petit  Jea 


Flood 
Stage 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  21   22  23   24   25  |  2- 


27   28  29   30  3] 


22 
22 
22 
20 
23 
25 
20 


4.61  4.8 
0.5  0.4 
4.0I  3.9 
-0.21-0.5 


4.61  4.3|  4.2 
O.4I  0.3  0.2 
4  0!  3.9  3 
0.0-('.4-0.6 
0.0  0.0-0.3 
4.4  4.4  4.6 
4.3  3.0  2.6 


4  0 
0.1 
3.4 
-0.8 
-0.6 
4  4 
2.4 


3.81  3.91  6.11  7.81  7.41 
0.0  0.2  0.0  0.5  3.0  2-6 
3-6  3.5  3.6  3.3  4.5  5.6 
-0.9-0.9-1.0-0.71-1.0  1.0 
-0.6-0  8-0.9-0.91-0.7-0.9 
4.21  4.0  3  9  3  si  3.8  3.9 
2.3|  6.0  8  1  6.2|  3.5  2.9 


5.61 
1.51 
5.0 
1.3 

1.4 
4.8 
2.4 


5.2! 
1.1 
4,6 
0.7 
1.1 
5.8 
2.2 


5.0|  7,0 
0.7  0.6 
4.3  4.0 
0.2-0.2 
0  7  0.2 
5.6  5.0 
2.1  1.9 


6.6 
2.2 

4.0| 
0.6 
-0  3 
4.6 
1.7 


5.8 
1.8 
5.0 
-0.2 
-0.6 
4.4 
1.5 


5.61  5 
0.9  1 
4.4  4. 
0.5-0. 
0.7|  0, 
4.01  4. 
1  3  L 


5.8 
1.2 
4.2 
-0.4 
-0.1 
4-8 
1.2 


'  4.8 
0.8 
4.3 
-0  1 
-0.5 
4.0 
).2 


4.1 
0.4 
4  0 
-0.2 
-0.3 
4.0 
1.2 


!iii 


CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION 


June,  1934 


Climatological  Data  for    June,  1934 


stations 


Counties 


Amity 

Arkartelphia  . . 
Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville , 

Bee  Brauch,. 

Beiitonville 

Big  Lake  Outlet. « 
Black  Hock  . . 
Blytheville  .  ■ 
Boone ville  ... 

Brinkley 

Calico  Rock  • . 

Camden 

Carthage   

Center  Point  . 
Clarenilou   ... 

Clinton 

Conway 

Corning  

Cotter ii 

Cresset TT 

Danville 

Dardanelle 

De  Valla  Bluff  ... 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England  

Eureka  Springs.. 

Favetteville   

Fort  Smith 

Freeman  SpringstJ 

Fulton 

Georgetown 

Qrannis 

G-rayette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessleville 

JoneBboro  

Lead  Hill...- •••■■• 
LITTLE  ROCK- 

LutherviUe U 

Madison 

Magnolia 

Malvern.  ......_.•• 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  , 

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott... 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott' 

Rison •  — 

Rogers  (near)... 

St.  Charles 

St.   Francis 

Searcy 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  ■ 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence  . 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  .. 

Sebastian 

Pope •••-• 

Hempstead  ... 

White 

Polk 

Benton 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   ■   ■•• 

Hempstead  — 

Garland   ■ 

Little  River.... 

Garland 

Craighead  ... 

Boone 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis... 

Columbia 

Hot  Springs.  . 

Fulton 

I,ee  

I'oinsett  

Searcy  

Polk 

CoQway 

Baxter 

Montgomery  . 

Jackson  

Montgomery  . 
Montgomery 

Howard 

Mississippi  ••• 

Franklin, 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Randolph  — 

Ashley 

Nevada 

Cleveland . . . 
Benton  — 
Arkansas  . . . 

Clay  

White 

Montgomery 
Arkansas..  .. 

Logan  

Washington. 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 
Mississippi  . . 

Cross 

Desha 


State  Means 


P 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 
239 
259 
252 
465 
205 
361 
158 
297 
470 
172 
516 
309 
293 
408 
175 
327 
330 
153 
162 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
457 
2240 
260 
200 
900 
1250 
1052 
250 
445 
600 
377 
600 
275 
750 
345 
650 
a.57 
775 
209 
315 
277 
600 
235 
2'29 
1070 
1207 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
210 
396 
301 
222 
196 
307 
215 
300 
122 
329 
243 
1385 
175 
290 
236 
700 
209 
1050 
2250 
332 
650 
675 
206 
800 
237 
250 
167 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


so 


®  2 


*.  =• 


Precipitation,  inches 


39 
39 
50 
12 
35 
42 
29 

4 
33 

9 
20 

47 

30 

49 

29 
35 

SO 

13 

51 

41 
7 

22 

18 

48 
7 

29 

31 

34 

27 

34 

47 

53 

10 

49 

22 

15 

37 

34 

62 
15 
15 
64 
43 
9 
8 
39 
28 
55 
35 
4 
18 
48 
30 
23 
30 
20 
46 
15 
22 
35 
51 
6 


82.4 


79.8 
81.6 
79.6 


80.0 
82.4 
81.1 
80.6 
83.2 
80.8 


+  5.3 


+  4.6 
+  4.9 
+  6.2 


+  5.0 
+  3.3 
+  48 
+  5.0 


102 


101 

102 
98 


28t 


26+ 

29 

28 


82  0 
81.0 


82. 8S 

82!  5 

82!6' 
74.4 
83.3 
81.0" 
SO.  6 
80.3 
84.0 


79.4 
80.0 
79.8 
80.2 

82. 8 
83.8 


+  39 
+  5.8 


+  3.5 


99 
104 
101 
104 
103 
100 


103 
103 


2\ 
29 
27 
28 

1+ 

1 


30 
2+ 


+  4.4 
+  6.6 
+  6.8 
+  l.V 


+  4.0 
+  6.0 


11 
4 
18 
10 
47 
41 
28 
46 
34 
44 
3 
7 

24 
10 
47 
37 
3 
49 
14 
15 
40 
10 
9 

26 
10 


81.6 
81.0 
81.2 
81.8 

82.' 8 
82.2 
79.0 
80.8 
79.8 
79.0 
81.2 
80.6 
80  4 
79.2 
820 


81.8 
82  4 
8S.4 


81.5 
80.3 
81.0 
82.9 

86'.2 


985 

'ioi 

'ioo 
100 
100 
101c 
102 
99 

103 


102 
101 
104 
99 

102 
102 
104 


29t 

"if 

30 

2b 

28 

29 

23t 

20 


281 
29 
29 
26t 

'28" 

28 
28+ 


33 


+  4.1 
+  6.1 

+  3.8 
+  6.0 


3.8 

+  4.4 

+  48 

+  2.5 

+  l.S 

3.5 

4.8 

2.0 

6.0 

3-4 

4.2 


+  5.1 
+  5.6 


+  2.3 
+  3.9 
+  1.6 
+  4.2 

+  '6'9 


80.1 


81.0 
83.8 
78.6 
80.8 
79.2 

'83]  8 


101 

107 
98 
104 

'ioo 

103 
99 
99 
100 
102 
101 
99 
103 
102 
103 


101 
103 

108 


98 
101 

99 
100 

'ios' 


+  2. 


+  32 
+  62 


+  1 
+  4.0 


4.8 


80.0 
80.1 


81.1 


+  2. 


+4.0 


100 

"99' 

106 

98 

101 

101 

ioi 


26t 

29 
27 
29 

28' 
30 
23+ 
26+ 

■4 

23 

20+ 

26+ 

28+ 

30 

27t 


28 
2+ 
30 


27+ 
2+ 
27+ 
28+ 

'29' 


67« 


61 

49 

65 

60« 

59 

59 

65 


51 
57 
58 

58 

'62' 
64 
63 


1,05 

l.U 

2.67 

2.04 

2 

2.46 

2.53 

2.18 

1.15 

2.66 

3.81 

2.43 

3.. 55 

1.40 

5.5(1 


100 
101 


108 


27+ 

'271' 
23+ 
28+ 
28 
27l 

"4+' 


59 
57 
66 
62 

'65" 
60 
54 
60 
55 
50 
61 
62 
67 
67 
59 


64 
55 
62 
64 

'ei' 


5t 
"ll" 

"14  " 

20 

14 

4 

13t 
19 
U 


14 
19 
131 
13 

"7' 
15 
14 


30 


69 

'63' 
63 
56 
58 
53 

"63" 


13 
131 
2 
19 

14 

13 

13+ 

13 

19 

19 

14 

19 

19 

14 


35 

'34' 
40 
26 
33» 
32 
32 
32 


40 
35 
35 
36 


4+ 


49 


34 

41 
29 
33 

29 
37 
34 
35 
37 
46 
37 
33 
39 
38 
34 


20 


-3.85 
-3.68 
•1.19 
■3.16 
-1.12 
-L82 
-2.  79 

-2.' 73 


-0.60 
-1.14 
-0.50 
-2.94 
-1.63 


4.11 

3.53 

3.31 

3.51 

6.68 

3.32 

0.90 

1.75 

3.211 

4.83 

4.6' 

3.46 

6.69 

2.43 

3  .53 

0.99 

3.42 

2.82 

1.85 

1.97 

2.00 

3.12 

4.45 


J2^ 
0  = 


+0.56 
-0.02 
-0.f^8 
-0.70 

-i!42 

-3.55 
1.95 

+i!64 
--0..<i9 
-0  43 
-1.91! 
-3.32 
-0.99 
-  2.  73 


03  O 


-1.01 

-2.471 
-2.92 
-3.55 
-l.Ohl 
+0.56 
2.211-1.99 
1.21-2.86 
2.41-1.37 
6.71|+2.  12 
3.03 
1.45 

0.70! -3  23 
2..56J-2.2S 
3.17  -n. .59 
2.2(11-2.17 
2.16' 

1.4-"i-2.n5 
3.95i-0.21 
2.(10—2.47 
4.17|  +  (;.2.i 
1.651-1.62 


35 

'33' 

36 
27 
33 
41 

'si' 


1.81 
0.91 
3.87 
3.63 
2-43 
0.76 
2  47 
1.48 
1.34 
1.71 
1.73 
1.23 
3.58 
2.42 
3.21 
2.76 
4.30 
4.06 
4.01 

2!94 

2!68 

3.08 

1. 

4.37 

2.05 

3.81 

4.22 

3,65 

3 

5. 22 

2.05 

2.03 

4.53 

6.06 


-3,27 
-3.97 
-0.01 
-1.20 
-1.99 
--3.14 


-1.67 

-2.77 


-2.49 

-i.'ie 

+  0.90 
+  0.66 
+0.21 


0.84 
0.77 
1.09 
0.85 
1.62 
0.80 
2.08 
0,73 
0.72 
0.80 
2.44 
1.46 
2.35 
0.85 
1.85 

i."47 
1.35 
1  36 
1.40 
3.24 
1.40 
0.44 
1.08 
1.55 
1.74 
1.70 
2.65 
1.97 
1,(16 
3.  15 
0.(W 
2,47 
1.54 
(1.93 
1.15 
1  64 
1  0.25 
1.33 
0.75 
1.21 
1.16 
2.03 
1.  S3 
1.45 
0.26 
1.63 
1.61 
1.35 
1.10 
1.45 
1.00 
1.00 
1.40 
0.50 
0.50 
0.58 
1.36 
155 
1.42 
0.31 
1  70 
0.50 
1.10 
0.49 
0.99 
0.83 
1.74 
1.40 
2.50 
1.96 
2.10 
1.18 
3.11 


-1.95 


-0.88 


+0.43 
—2.01 

+6.66 
-1.46 
-0.45 
+1.49 


46 


3.8 


+0.72 


-1.11 


0.98 

6^92 
1  00 
0  75 
1.83 
1.03 
2.05 
2.42 
0.80 
1.34 
2.30 
0.94 
1.12 
2.64 
3.81 


Number  of  days 


•21 

ii  o 

a.  . 

•S.S 


o 


0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'6.' 6 

0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0  0 
0.0 
0  0 
O.u 
0  0 
0.0 

u.o 

0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
00 

0.0 
0.0 
0  0 

0,0 

0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 

"6.0 

0.0 
0.0 
9.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


3.81       0.0 


14 
24 

28 

26 

16 
15 
23 
25 
21 
13 
23 
22 
22 
19 

ii 
14 

22 
23 
23 
14^ 
23 
15 
8 
11 
22 
12 
21 
16 
16 
18 
22 
21 
23 
21 
24 
24 
13 
18 
5 
27 
6 
24 
17 
10 
24 
19 
IS 
21 
(i 
27 
15 
26 
19 
16 
19 
24 
11 
24 
17 
18 
14 
27 
18 
24 
22 
17 
25 
19 
14 
13 
17 
15 


14 

4 
0 

'e 
12 
11 

2 

0 

5 

16 

5 
4 
6 
11 

4 
16 
7 
3 
4 
4« 
5 
11 
22 
14 
8 
17 
8 
13 
lb 
10 
7 
5 
5 
8 
6 
6 
9 
8 
24 
1 
23 
1 
9 
14 
5 
9 
9 
0 
24 
3 
13 
3 
7 
11 
10 
2 
16 
6 
12 
9 
16 
3 
6 
5 
6 
4 
4 
9 
12 
12 
10 
13 


2 

2 

7 

6 

14 

8 

3 

1) 

18 

6 

3 

6 


en.S 

.as 

'3  o 


0 
1 
4 
3 

5B 

2 

4 

0 

5 

0 

1 

1 

1 

1 

2       e 

1 

4 

2 

1 

0 

0 

8 

4 

1 

2 

1 

5 

4 

6 

1 

2 

3 


s. 
nw. 

s. 
sw. 


se. 


sw. 

s. 

s. 

n. 

s 

sw. 

sw- 

sw. 

se. 


Observer 


ne. 

se. 
sw. 


s 
se. 


sw. 
sw. 
sw. 
sw. 


sw. 

s. 

sw. 

s. 

sw. 


sw. 
sw. 


J.  W.  Campbell 

W.  K.Bown 

Herbert  NetT 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelial.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.  S.  Weatlier  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F .  H.  Randolph 
R.  J.  Torry 

E.  R   Wiseman 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wvlie 
John  C.  Flovd 
J.  W.  Bisliop 
A    L.  Stepl'ens 
E.  E.  Cordrev 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpaddcu 

G.  A    Giflord 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Mrs.  Frank  O'Rourke 
Ben  Johnson 

J.  M.  Ricketts 

J.J.  Babb 

Dr.  R.  H.  Hardin 

Geo.  W,  Nichoalds 

University  of  Arkansas 

U.  S.  Weather  Bureau 

R.  J.  McCuiston 

T.  }.  Logan 

Mrs.  W    R.  Owens 

W.  E.  McVay 

Max  W.  Schmidt 

Louis  R.  Keck 

James  A.  Burnett 

Trumon  Brown 

J.  O.  Coolev 

N.  P,  O'Neal 

National  Park  Service 

H.  C    Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  H    Crosswhite 

U  .  S.  Weather  Bureau 

H.  G.  Lenhardt 

J.  W.  Eppes 

State  Agri.  Schoo 

Mrs.  W  ,L.  Matthews 

S.  F.  Whittaker 

C.  N.  Houck 

Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.  W.  St.  John 
Miss  Ruby  Cook 

B.  S.  Halbert 

G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Schen 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 

S.  T.  Rooney 
Artluir  D.  Smith 
S.  C-  Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J    B.  Huddleston 
D ,  O.  Anderson 
R.  T.  Cobb 
W.  E-  Barton 


si^-^iSsis^^Miils-— ^^ 


^^^MMVUivjtr. 
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Daily  Precipitation  for  June, 

1934 

Drainage- 
basin 

Bay  of  Month 

Stations 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■3 
0 

R4 

.21 
3? 

- 

1.05 
1.11 
2.67 
2.04 
2.89 
2.46 
2.53 
2.18 
1.15 
2.66 
3.81 
2.43 
3.55 
1.40 
5.50 

rkadelphia  — 

.77 
1.09 

.02 
.81 

* 

* 

. ..  • 

T. 

.85 

T. 

'.'17 

".62 

.... 

T. 

T. 

.... 

.15 
.41 

1.16 
.03 
.18 
.14 
.72 
.20 

2  44 
.65 

2.35 
.50 

1.48 

.. 

'.2i 

.80 
.22 

.32 

T. 

.... 

White        

• 
f." 

ate*;ville       1111 

White   

Arkansas 

T. 
.10 

f." 

,.08 

.09 
.80 

'!73 
.04 

.64 

i;46 
.04 

.85 
1.85 

1.62 

T. 

.02 

'.'08 
•J-. 

•••• 

.50 

.... 

.60 
.16 

'.'64 

.35 

■.■51 
.10 
.80 
T. 

.05 
.40 

.... 

... 

1.90 
.46 

'.'62 

T. 

•   • 

T. 

;::: 

".'6i 

'.'64 

•'••• 

■f." 

T.' 
'!i5 

g  Lake  Outlet  .1111 
lack  Rock illl 

St,  Francis.... 
White 

T. 

.34 
.02 
.21 

.... 

.24 

T. 

••• 

T 

ooneville 

rinkley    II 

Eilico  Rock      .  1 1 

1.02 

01 
.16 
.62 

.34 
"62 

T. 
.06 

White 

.... 

.05 

.... 

White 

.12 

T. 

T. 

.... 

".05 

... 

•• 

.... 

arthage Ill 

Biiter  Point      .... 

Ouachita 

Red 

.24 

1.75 

.... 

.18 

. . . . 

' 

.. . . 

.areudoa Illl 

White 

.13 

.38 

.56 

"so 

'!6i 

1.47 

.60 

.42 

".22 
.64 
1.40 

.51 

.22 

.35 

1.00 

■'  56 

.... 

.... 

.... 

i.'35 

.... 

.05 
.07 
58 

.50 

T. 

4.11 
3.53 
3.31 
3  51 

White   

.51 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.42 

1.36 
.05 
.23 

1.-10 

.22 

13 

White   

White 

... 

.55 

T. 

.10 

.17 

.... 

.... 

.... 

.... 

.04 
T. 

.43 
.95 

■.'62 

1. 

.77 

6.68 
3  32 

rossett            ...Jlli 

Ouachita 

T. 

T. 
.44 

1.08 
.63 

.'J7 

'.'67 
.11 

1.06 

3. 15 
.42 
.25 

1.54 
.93 

1.15 

1.64 
■  26 

1,33 

'.'12 

05 

•• 

.18 

■ 

12 

0  90 

ardauelle Hi! 

e  Vall8  lUutf 

iinias 

utton 

1  I'or.x'lo      Hi' 

.49 
.69 
.02 
.04 

1.75 
3.20 
4.83 
4.67 
3.46 
5.59 
2.43 
3.53 
0. 99 
3.42 
2.82 
1.85 
1  97 

White 

Mississippi 

White 

.ii 

".W 

.19 
T. 
1.20 

'.:". 

I..55 
1.74 

2 '65 

'!62 
'f.' 

';62 

■f 

T. 

.70 

".81 
24 

']2t 

.01 

.60 

.i'i 

.20 

13 

T. 

.... 



1.58 
1.70 

.41 
T. 

.08 

.88 

.... 

.26 

.... 

.... 

upland 

Arkansas 

Wlii*e 

i  ii;  i  ii 

.03 

.... 

T. 

J8 
.93 

.... 

urekaSprinjys  ... 
ayoLleviUe   

.05 

T 

T. 

.04 

.15 

.03 

l!68 

O.i 

.10 
.02 

White 

Arkansas 

.Vrkansas 

Red       ..  . 

.... 

.31 
.03 

05 

'!i3 

tv 

•••• 

T. 

.33 

!44 

.07 
.31 

2  47 
.83 
.70 

1.03 
.75 

T. 

.... 

reemau  ^pr;?s. .  1|!! 
niton         ..     ..ilil 

06 
.30 

.43 

.17 

.... 

.... 

.... 

.... 

... 

W.iite   

R.>d 

Aikansa.s 

White  ......... 

..'■; 

'.'08 

T. 

.53 
.12 
.10 

T 

raiiui<- 

.30 

.... 

.... 

'.'55 

'.'20 

.... 

'.'06 
.42 

. . . . 

.... 

.... 

"i2 

.48 

T. 

20 

... 

2.09 
3  12 

amsoii     .... 

'.'71 

.... 

.... 

.... 

.06 
.35 

.12 

i.46 
2  21 

ifT'leii 

White. 

.... 

.37 

.64 

.... 

1.21 
1.16 

1   30 

1.21 
2.41 
6,71 
3  08 

ope 

tot  Springs  

ndev       

Red 

tV 

1  05 

.yl 

.20 
.47 
1.83 
1.45 
.14 
.13 
T. 

.... 

T. 
2.00 

.... 

2.03 

.... 

Red    

1.10 

.10 

. .   . 



1  45 

one'>boro             JI'I 

White 

White 

.\rkansas 

'.'43 

.20 

.22 

T. 

.02 

.20 

'tV 

.20 

.'08 

T. 

1.34 

.90 

'  .'67 
1.61 
1.35 

'!08 

.'08 
.76 

.09 

T. 
T. 
T. 

i.'53 
.69 
20 

.21 

.14 

T. 

.25 

.20 

T. 

* 

0  70 

«ad  Hill 

'!i5 

.... 

.32 

't.' 

;:': 

.15 
.27 
.23 
T. 

2.56 
3.17 
2  20 

,ictie  Bock..'*' 

'.'51 

•  • 

.... 

T. 

T. 

.17 

[arlisou                Illl 

St.  Francis    . . 

1.10 

'  '76 
T. 

1  40 
.27 
.50 
.31 

1  36 
.20 
.10 
.28 

1.70 
T. 
.24 
.30 
.99 

■.■56 
.64 
.15 

1.96 
.12 

1.18 
.50 

15 

2  16 

Red 

1.4i 

'  * 

1  45 

falvorn     Illl 

Ouachita 

White 

1.50 

■f.' 

1.60 
.46 

3? 

.15 
.42 

3  95 

[ammoth  Spg  .  .\\'\\ 
larianua  . 

■■ 

.12 
.90 
.06 
.46 

1.00 

2  CO 

St.  Francis  . . . 

.... 

1.35 

.... 

4  17 

larked   Free     . .  ill' 

St.  Francis 

White 

.04 

.13 

.06 
.58 

.50 
.18 

"05 

.41 
.10 

.... 

.... 

..   . 

'.'12 

.02 
.11 
T. 

1  65 

larshall 

.12 
.02 
.02 

.10 

.... 

.... 

1  81 

Jena                     .HH 

Ouachita  

T. 

.... 

0  91 

lorriltoti      Illl 

Arkansas 

.10 

'!i5 

•• 

'.'io 

'!l6 

3  87 

White 

.65 

.  .  .  . 

1   55 

.05 

1.42 

.31 

?3 

.... 

T 

.... 

.... 

S  63 

louut  Ida 

Ouachita 

White 

.  .  .  . 

2  43 

sewport ill 

Connau   il 

.08 

.09 

't.' 

T. 

.... 

0  76 

.11 

T. 

.43 
.10 

'.■56 
T 

2.47 

*  *  '  * 

.47 
1.10 
.37 
.61 
.21 
.56 

40 

.... 

.01 

.... 

1.48 

)kav         .       ... 

Red 

'.'03 

T 

1  34 

.38 

.49 
'.'83 

.38 
.06 

.17 

1  71 

.11 

.16 

1.74 

..       . 

.06 

'f.' 

1.73 

''ara^ould 

St.  Francis 

St.  Francis 

1  2^3 

^arkin       

.40 

3  58 

White 

1.40 
2.50 

'.'38 

.08 

30 

.... 

2.42 

^iggott 

St.  Francis 

Arkansas 

White 

"6i 

.54 

.02 

'.'37 

3  21 

.08 

.34 
.03 

.... 

'.'62 

..  . 

.... 

'.40 

.... 

2.76 

2.10 

T. 
.21 

.05 

73 

4.30 

'ortland Ill 

Ouachita 

Ouachita 

.... 

.89 

.47 

.57 

.01 
,06 

4.06 

^rescott .       .        Ill 

3.11 

.04 

... 

.30 

4  01 

^ison 

Ouachita 

' 

.  .  .  . 

:■;: 

White 

White 

.... 

.16 

.36 

.98 

.98 

'!92 

.80 

63 

.58 

.9( 

2.00 

1.2c 

62 

1.34 

1.6V 

.94 

l.l'.i 

.3" 

.3' 

.46 

2.94 

il.  Charles 

1 

■f.' 

.... 

.... 

't.' 

".is 

.31 

.... 

..   . 

.... 

... 

.... 



't.' 

... 

■it.  Francis 11 

St.  Francis. . . . 

.54 

25 
.15 
1.33 

'ioi 

■■5a 



T. 

.6E 

i.'oa 

.99 

'!:« 
1.11 

.18 
l.OC 

.78 
1.88 

f.' 

2.42 
.IS 

2^30 
.IC 
3f 

T. 

".W 

.45 

"M 

.oa 

... 

.ic 

2'. 
.7t 

.... 

.14 

.72 

2  68 

Searcy 1 1 

5torv II 

White    

.72 

3.08 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Arkansas 

Ked 

Arkansas 

".01 

T. 

".9i 

1.69 

Stuttgart 11 

1 

.08 
,08 
.03 

'.¥2 
T. 
1 

.08 

iioa 

4.37 

5ubiaco 

Sunset 

rexarkana Ill 

rhoruburg  

Walrlron 

... 

"so 

. ... 

'!25 

't.' 

.01 
.0? 


... 

... 

•••■ 

.... 

•••• 

•••■ 

•••• 

::': 

k'.'.' 

:::'. 

't.' 

.03 

't.' 

".ic 

'.'« 

.4C 



.... 

2,05 
3.81 
4.22 
3.65 
3.80 

Warren 1 

Ouachita 

5. 22 

Waters 1 

3f 

1 

2  05 

Wilson 1 

51 

! 

1 

2  03 

Wynne I 

St.  Francis... 
Arkansas 

.51 

At 

... 

.3.'8- 

!!. 

2.64 
.04 

.... 

... 

1 

'1'. 

.52 

'.38 

I" 

•■ 

.... 

!••• 

... 

1... 

1 

I""' 

\•■■■ 

4.53 

Yancopin 1 

... 



6.06 

i 

1 

1 

I 

Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

21 

1         1 
3.6    3.5I  3.8 

3.6 

3,4 

3.4 

3.4 

1 
3.3    3.3    3.2 

18 

1.1 

0.5    i.O 

1.1 

0.5    0.3 

0.1 

0.6    O.4I  0.5 

23 

5.8 

5.8|  5.3 

5.8 

5.8 

,5.3 

.5.0 

4.8    5. 21  5.1 

26 

1.8 

2.0    1.9 

1.7 

2.0 

1.9 

1.6 

1.31  1.2 

1.3 

J] 

3.5 

3.0    2.8 

2.7 

2.6 

2.6 

2.6 

2.4I  2.2 

•2.0 

26 

11.8 

11.411.1 

10.7 

10.6 

10.9 

10.5 

10.3  10.1 

9.9 

14 

1.9]  1.8    2.1 

2.0    1.8 

1.7 

1.7 

1.7    l.S 

1.6 

12 

-I.0I-O.8-O.6 

-0.4 

0.2 

1.4 

-0.4 

-0.8-0.8 

-0.8 

2« 

4.6    4.4    4.6 

4.5 

4.7 

4.8 

5.7 

5.7|  4.6 

4.4 

25 

7.7    8.5!  8.8    8.6 

8.5 

8.2 

7.8 

7.5!  7.3 

7.0 

41 

6.8    6.5 

6.3|  6.2 

6.0 

5.4 

5.0 

4.7    4.2 

4.5 

48 

7  7 

7.1 

6.8 

6.5 

6.3 

6.2 

5.9 

5.5 

5.1 

4.6 

1  ^^ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

J21 

22 

23 

i 
24 

|25 

|. 

1 

1  27 

28 

1 
j29 

30 

5  0 

3.6 

5  2 

4.8 

4,0 

3.5 

3.5    3.5 

3.5 

S.5 

3.5 

3.3 

3,3    3.2 

3,2 

3.2 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

3  3 

1  8 

0  9 

2  6 

1,8 

1.1 

0.5    0,5 

0.3 

0.5 

0.8 

0.6 

0.31  0.2 

0,0 

0.2 

-0.2 

-0.4 

0.0 

-0.1 

6  6 

7  6 

6  6 

6  1 

7,4 

6.6 

5.8    5.2 

5.0 

5.0 

5.0 

5.3 

5.2|  4.8 

4.7 

4.6 

4.8 

4.4 

4.3 

4.3 

1  4 

2  fi 

3.1 

2.4 

2.8 

3.0 

2.4 

1  9 

1.5 

1.3 

1  3 

1.2 

1.2    1.0 

0.9 

0.9 

1.1 

0.9 

0.6 

0,5 

1   8 

1   7 

2.1 

3,0 

3.2 

3.2 

.3.4 

3.4 

8.0 

2.5 

2.0 

1.7 

1.6    1  5 

1.5 

1.3 

1.1 

0.9 

0.9 

0.8 

9  7 

9  4 

9.2 

9,3 

9  8 

10.3 

10.4 

10.5 

10.5 

10.3 

10  0 

9.6 

9,2 

9.0 

8.7 

8.6 

8.4 

8.2 

8.1 

8,0 

1.6 

2,0 

2.2 

2,0 

1.9 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

1.7 

1.6 

J. 6    1.5 

1.4 

1.4 

1.8 

1.5 

1.4 

1.4 

1.4 

-1  0 

-1  0 

-1.0 

-1.0 

-1,2 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

-1.2-1.4 

-1.4 

-1.4 

-1.4 

-1.4 

-1.4 

-1.4 

-1.4 

4.5 

4.6 

5.1 

6.2 

5,  6 

4.7 

4.2 

3.9 

3.8 

3.8 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

.3.8 

3.7 

3.7 

3.8 

3  7 

7.0 

7   1 

6.9 

6,6 

6,6 

8.5 

10.1 

9.6 

9.7 

7.8 

7.1 

6.7 

6.4 

6.0 

5.9 

5.7 

6.7 

5.8 

6.0 

6  3 

5,4 

.5.9 

6  3 

7,0 

8.0 

8.4 

S.6 

8.8 

8.9 

8.8 

8.7 

9-4 

10.8 

11,5 

11..S 

11.0 

10  3 

9.9 

9.8 

9  3 

4.5 

4.8 

5,3 

5,6 

6.0 

6  6 

7.3 

7.7 

8.0 

8.2 

8.4 

8.4 

8.5 

9.3 

10.2 

10.6 

10.4 

10.0 

9.6 

9.2 

hotter 

Calico  Rock  . . . 

Batesville 

tsewport   

ReorRetown  .  . , 

Clarendon 

Black  Rock  ,,. 
Arkadelphia,  , , 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  Citv, 


,,.Wliite, 

do  ,, 

do  ,,, 

do  ... 

do  ,., 

do,.. 

...Black.  . 
,  Ouachita , 
,  Ouachita . 
....Red. 
iMississippi 
do... 
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Daily  temperatures    for    June,   1934 


Stations 


AmitT§5  ; 

Batesville  ii ; 

Bee  Branch 

Bentonville  •"  — 

Blytheville 

Booneville 

Brlnkley 

Calico  RockW 

Camden^i 

Carthage  ^Si 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 

Payetteville 

Fort  Smith'** 

Qrannis 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Bock.'** 

Lutherville 

Magnolia 

Malvern  

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  TreeW... 

Marshall 

Mena 

Morrilton$5 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 

Ozark5$ 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Searcy  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


j  Maximum 
I  Minimum 
1  Maximum 
I  Minimum 
1  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
1  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
I  Miuimum 
)  Maximum 
I  Miuimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
j  Maxinumi 
(  Minimum 
\  Maxiiuum 
I  Minimum 
\  Maximum 
'  Miuinmm 
S  Maximum 
I  Miuimun 
i  Maxinuira 
(  Miuimum 
\  Maximum 
(  Miuimum 
i  Maximum 
(  Miuimum 
\  Maximum 
■  I  Minimiim 
\  Maximum 
'  Miuimum 
\  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
1  Minimum 
\  Maxinmm 
I  Minimum 
i  Maxinuim 
(  Minimum 
5  Maximum 
(  Miuimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
I  Mininuim 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Waxinnnn 
(  Minimvmi 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maxinuim 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
'  )  Minimum 
j  Maxinmm 
I  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 

■  i  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 

■  (  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
j  Maximum 

■  1  Minimum 
'.  Maximum 

■  i  Minimum 
\  Maximum 

■  t  Minimum 
\  Maximum 

■  '.  Minimum 
i  Maximum 

'  (  Minimum 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated      '"Midnight  to  midnight. 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 


5§Thermometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 
Weather  Bureau  Office.  Little  Rock,  Ark.  -  7-27-.S4-1 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


H.  S.  COLE 


OL.  XXXIX        LiTTLB  Rock.  Ark.,  July,  1934  No.  7 


GENERAL    SUMMARY 

.July,  1934,  was  the  warmest  July  on  record  in  western  and 
orthwestern  portions  of  the  State  but  in  central  and  eastern 
ortions  it  was  not  quite  so  warm  as  July,  1930.  The  State 
lean,  however,  was  the  highest  on  record,  being  0.8°  higher 
lan  that  of  July,  1930.  Maximum  temperatures  were  100° 
r  higher  during  the  entire  month  at  Ozark,  for  28  days  at 
ubiaco,  and  for  27  days  at  Lead  Hill,  while  a  number  of  sta- 
ons  in  the  northwestern  portion  and  along  the  western  border 
ad  20  or  more  days  with  100°  or  higher.  The  average  tem- 
erature  for  the  State,  based  on  the  records  of  60  stations,  was 
5.5°  which  is  5.1°  above  the  mean  for  the  past  44  years.  All 
nations  had  positive  departures  and  in  the  western  portion  in 
)me  sections  temperatures  were  above  normal  for  every  day  of 
le  month,  while  in  central  and  eastern  portions  there  were 
•om  three  to  five  days  with  temperatures  normal  or  below, 
[onthly  means  ranged  from  79.9°  at  Dutton  to  89.2°  at  Fort 
mith.  The  highest  temperature  recorded  was  112° ^t  Thorn- 
urg  on  the  20th  and  at  Lutherville  on  the  24th;  the  lowest, 
7^  at  Dutton  on  the  7th.  <^  "?  \% 

The  average  precipitation  for  the  State  for  the  88  staticrrts  fe- 
orting  was  1.66  inches  which  is  2.15  inches  below  the  mean 
)r  the  past  44  years.  This  is  the  lowest  average,  gince  1930 
nd  the  fourth  lowest  on  record.  Rainfall  was  decidedly  defi- 
ient  in  the  northwestern  portion  of  the  State  and  in  many 
orthern  and  western  counties.  Gravette  had  only  0.04  inch 
uring  the  month,  Mountain  Home  0.12  inch,  and  Ft.  Smith 
.15  inch.  Showers  occurred  in  most  sections  during  the  first 
reek  of  the  month,  in  the  northern  portion  about  the  middle 
f  the  month,  and  in  most  sections  from  the  27th  to  the  31st. 
lowever,  much  of  the  beneficial  effects  of  the  rains  was  offset 
ly  the  high  temperatures  prevailing  during  this  time.  Of  the 
tations  with  records  of  10  years  or  more,  only  four  had  posi- 
ive  departures  and  these  were  caused  by  locally  heavy  rains. 
Jonthiy  totals  ranged  from  0.04  inch  at  Gravette  to  5.71 
nches  at  Marked  Tree.  The  greatest  amount  measured  in  any 
!4-hour  period  was  4.65  inches  at    Marked    Tree    on    the    7th. 

In  the  highlands  cotton  was  small  and  blooming  in  the  top 
it  the  close  of  the  month.  Corn  was  almost  a  failure  in  all 
lill  sections  and  has  been  badly  damaged  in  many  sections  of 
he  lowlands.  Meadows,  pastures,  truck,  and  gardens  were 
)adly  damaged  in  all  sections  of  the  uplands.  Peaches  were 
plentiful  but  were  small  and  generally  of  poor  quality.  All 
itreams  remained  at  low  stages  during  the  month.         t.a.m. 

Miscellaneous  Data 

Tornadoes  :--Subiaco,  14th,  6  p.  m.,  from  west,  path  narrow,  property 
lamage  §4,000. 

Windstorms: -Camden,  6th,  considerable  damage,  plate  glass  windows 
jroken  and  signs  blown  down.  Little  Rock  and  vicinity,  15th,  $40,000 
lamage,  plate  glass  windows  broken,  Dixie  Cotton  Oil  Co.  seedhouse 
niroot'ed,  large  number  of  shade  trees  blown  down.  North  Little  Rock, 
i6th,  several  thousand   dollars   damage,    plate   glass   windows   broken, 


signs,  awnings,  and  shade  trees  bloMn  down.  Grannis,  30th,  $250 
damage  to  buildings,  signs,  and  trees. 

Heavy  Hail: --North  Little  Rock,  loth,  slight  damage.  Thornburg, 
30th,  considerable  damage  to  melons,  truck  crops,  and  fruit  trees. 

Killed  or  Injured  by  Lightning: -Hope,  6th,  two  injured,  one  serious- 
ly; near  Newport,  6th,  one  killed;  near  Mountain  Home,  14th,  one 
killed,  five  slightly  injured. 

Slight  earthquake  at  Jonesboro  9:15  p.  m.  2nd. 


Errata:— Page  26,  wind  direction  at  Fayetteville  and  Prescott  should  be  south. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 


Dense  Fog 

Light  Hail 

Moderate  Hail. 
Heavy  Hail 
Thunderstorms 


1   2 


12216 


4   5 


6  7   8 


1 

1171  7   1 


1011 


1314 


15 


1 
1822 


16Jl7|l8J]9|20J21]22 


23!24i25i26|27  28|29|30 


4;  6l  2 


;U-{; 

i'lii  6123 


.1.151 
1.1       1 

.1.1 
16ll4l  l!20 
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PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  de- 
duced to  sea-level ) 

Win 

d 

Kelative 
humidity 

«  4> 

Stations 

a 

■a 
1 — 1 

a 
'10 
9 
9 
9 

0 

a 

a 

1.. 

P 
a  a> 

o 

"S 

14 
15 

16 
30 

S 

OS 

'6(i' 

78 
77 

c 
0 

§ 

IN 

32' 
45 
55 

s 

A 

49 

56 

^1 

ii 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

29  92 
29  92 
29. 9fi 
29.97 

30.06 
30.10 
30.17 
30.19 

29.61 
29.71 
29.78 
29.79 

13 
13 
13 
13 

5.4 
7.0 
7.4 
6.7 

22 
30 
34 
28 

sw 
se 
n 
nw 

93 

86 
90 
75 

YJ^ 


COMPARATIVE    DATA    FOR    JULY 


Year 


Temperature 


Precipitation 


Za 


891  . 

892  . 

893  . 

894  . 

895  , 

896  , 

897  . 


899 

900 

901 

902 

903 , 

904 , 

905 

906 

.907 

908 

909  .  ... 

910 

911  

,912 

913 

914 

915 

916 

917 

918 

919 

920 

921 

922 

923 

924 

925 

,926 

927 

928 

929 

930 

931 

932  .... 

933 

934 

Period . 


76.5 

-3.9 

103 

50 

7.24 

+3. 43 

12.86 

79.0 

-1.4 

104 

52 

3.58 

-0.23      7.51  1 

80.9 

+  0.5 

103 

59 

2.94 

-0.87 

7.31 

78.4 

-2.0 

108 

51 

3.98 

+0.17 

10.  52 

78.9 

-1.5 

104 

55 

7.34 

+  3.53 

10.  74 

83.4 

+3.0 

110 

52 

1.61 

-2. 20 

7.. 50 

82.4 

+2. 0 

109 

50 

3.25 

-0.56 

8.19 

79.9 

-0.5 

105 

50 

4.25 

+0.44 

13  97 

79.0 

-1.4 

100 

52 

5.14 

+  1.33 

10.12 

79.7 

-0.7 

102 

51 

4.46 

+  0.  6? 

8.37 

83.7 

+3.3 

116 

50 

2.49 

-1.32 

7.55 

79.4 

-1.0 

105 

50 

4.49 

+0.68 

13. 94 

79.6 

-0.8 

105 

53 

3.86 

+0.  05 

8.27 

77.9 

-2.5 

104 

49 

4.43 

+0.  62 

9.06 

76.7 

-3.7 

106 

51 

7.60 

+3.  79 

22.35 

76.7 

-3.7 

99 

48 

5.96 

+2.15 

12.95 

81.4 

+  1.0 

108 

53 

1.96 

-1.85 

5.32 

79.2 

-1.2 

103 

48 

3.00 

-0.81 

5.95 

81.9 

+  1.5 

106 

50 

2.51 

-l.SO 

6.94 

79.4 

-1.0 

105 

41 

5.46 

+1.65 

12.44 

7S.4 

-2.0 

106 

43 

4.83 

+  1.02 

9.48 

81.3 

+0.9 

104 

56 

2.82 

-0.99 

7.15 

81.5 

+  1.1 

104 

55 

4.31 

+0.50 

11  54 

82.6 

+2.2 

107 

54 

2.69 

-1.12 

7  51 

77.1 

—  3.  3 

107 

43 

2.40 

-1.41 

9.79 

82.8 

+2.4 

106 

55 

2.09 

-1.72 

5.89 

79.6 

-0.8 

106 

50 

5.10 

+ 1.  29 

10.60 

79.6 

-0.8 

111 

49 

1.53 

-2.28 

5.93 

81.2 

+0.8 

104 

54 

1.91 

-1.90 

7.35 

79.8 

-0.6 

105 

52 

4.22 

+0.  41 

8.  40 

82.0 

+  1.6 

107 

54 

2.42 

-1.39 

5.46 

80.2 

-0.2 

106 

48 

4  12 

+0.31 

8.90 

79.9 

-0.5 

105 

48 

3.53 

-0.28 

7  86 

79.0 

-1  4 

110 

40 

2.35 

-1.46 

9.46 

81.8 

+1.4 

109 

47 

4.99 

+  1.18 

10.41 

79.8 

-0.6 

109 

42 

3.55 

-U.26 

8.03 

79  6 

-0.8 

104 

49 

4.25 

+0.44 

8.63 

80.3 

-0.1 

102 

52 

3.66 

-0.15 

9-84 

81.2 

+0.8 

105 

51 

3.07 

-0.74 

8.44 

84.7 

+4.3 

115 

42 

0.74 

-3.07 

3.80 

81.0 

+0  6 

106 

48 

6.00 

+2.19 

13  00 

S2.5 

-^2.l 

108 

50 

5.00 

+  1.19 

12.31 

81.4 

+  1.0 

109 

55 

5.01 

+  1.20 

12.89 

85.5 

+5.1 

112 

57 

1.66 

-2  15 

5.71 

SO  4 

116 

40 

3.81 

22.35 

.31 


Number  of  days 


a;  ^  o 
t.  o  G 


2.10 
0.65 
0.51 
1.08 
1.34 
0.00 
0.65 
0.60 
0.97 
1.09 
0  20 
0.37 
1.31 
106 
1.84 
0.97 
T. 
0.97 
0.65 
0.10 
2.42 
0.38 
0.52 
0.32 
0.32 
0.25 
2.00 
0.06 
0.10 
0.85 
0.30 
0.96 
0.33 
0.00 
0.59 
0.61 
0.58 
0.46 
0.44 
0.00 
2.13 
1  67 
1.16 
0.04 
0.00 


15l  11 


Daily  River  Stages  for  July,  19 

34 



Stations 

River 

Flood 
Stage 

•[     l|3|4|5|6 

7   1    8   1    9    1  10  1   11  1  12  I  13  1  14  1  15  1  16  1  17  1  18  )  19  i  20  1  21  1  22  !  23  1  24  1  25  1  26  [  27  |  28  ]  29  |  30  |  31 

Port  Smith 

...Ai-kaiisas... 

22 

3.9 

3.7 

3.6 

3.6 

3.4 

3.4 

3.2 

3.0 

2.9 

2,7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.6    2.6 

2.5 

2.5 

2.5|  2.4|  2-3 

22 

2.2 

2  2 

2.1 
-1.6 

2.0 
-1.7 

1.3 
-3.1 
-3.2 

1.1 

1  2 

2  0     2.0 

-1.7-1.8 
1   9!    1    1 

-1  9 

-I  9 

-1   9 

-1.9 

Ozark  

do 

22 

0  2 

0  0 

-0.2 

-0.3 

-0.4 

-0.5 

-0.6 

-0.6 

-0.7 

-0.8 

-1.0 

-1.1 

-1.1 

-1.1  -1.1 

-1.2 

-1.3 

-1.3 

-1.4 

-1.4 

-1.5 

-1.5 

-1.5 

1  0 

1  0 

0  9 

0  8 

Dardanelle 

do 

22 

3  6 

3,4 

3,2 

3.0 

3.0 

2.9 

2  7 

2.7 

2.6 

2.6 

2  4 

2.4 

2.4 

2.3    2.2 

2.1 

2.(1 

1.9 

1.8 

1.8 

1.; 

1.6 

1.5 

-3.1 

-3.4 

1.0 

LO 

-3.1 
-3.5 
0-9 
0.9 

3  1 

-3  1 

-3  2 

-3  2 

Morrilton 

Little  Kock.. 

do 

do 

20 
23 

-0.6 
-0.4 

-1.0 

-0.7 

-1.2 
-1.1 

-1.5 
-1.3 

-1.6 

-1.5 

-1.7 

-1.7 

-1.7 
-1.7 

-1.9 
-1.8 

-2.0 
-2.0 

-2.0 
-2.1 

-2.0 
-2.1 

-2.2 
-2  2 

-2.3 
-2.4 

-2.4-2.4 
-2.5-2.6 

-2.3 
-2.6 

-2  1 
-2.5 

-2.1 
-2.4 

-2.4 
-2.4 

-2.6 
-2.5 

-2.7 
-2.8 

-2.8 
-3  0 

-2.9 

-3.0 

1.3 

1.4 

-X2 
1.2 
1.4 

-3.5 
0  9 

-3.5 
0  8 

-3^5 
0  8 

-3.6 
0  8 

Pine  Bluff 

JanviilB 

do 

..  Petit  Jean. 

2S 

20 

3.8 
1.1 

3.7 
1.1 

3  4 
1.0 

3.1 
1.0 

2.9 
1.0 

2.7 
0.9 

2.5 
0.9 

2,5 
0.8 

2.4 
0.8 

2  3 
0.7 

2.1    2.0 
0.7    0.7 

19 
0.7 

1  8    1.7 
0.7    (1.7 

l.b 
4.5 

1.7 
7.9 

l.b 
4.2 

1.8 
2.0 

1. ; 
1.6 

l.b 

1.5 

1.5 

1.5 

0.9 

1.3 

1.3 

1.0 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:    ARKANSAS    SECTION 


July, 1934 


stations 


Counties 


Amity 

Arlcadelphia  . . . 
Arkansas  City  . 

Arlberg 

Batesville 

Hf.e    Branch.... 

Beiitonville 

Kig  Lake  Outlet.  Xt 

BlacVRock 

m.vthevillB  

Boonoville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point  . . . 

nlaremlon    

Clinton. ■■ 

Conway • 

Corning  

Cotter  1 

Cosset 

Danville 

Dardanelle 

De  Vail 5  Bluff  , 

Dnm/vs 

Diitton 

El  Dorado 

Englaiiid  : 

Eureka  Springs... 

Favetteville   

Koh  Smith 

Freeman  SpiingstJ 

l^ulton  

Georgetown 

Grannis 

Gravette 

Harrison  ...iw 

Helens  i 

Hlgdau 

HighlandJ  .uJ 

Hop* 

Hot  Springs. 

Index.!.,  i 

Jessleville 

Jonesboro  

Lead  Hill...'- ;■•••■ 
LITTLE  ROCK..; 
Lutherville. .  .;..« 

Madison;  ...J 

Magnolia  i..» 

Malvern.'... 'i 

Mammoth  Spring 

Marianna  .   j 

Marked  TtSb. ..;.'. 

Marshall  ...li 

Mena..i'. 

MorriltoB:...! 

MountainiiHomei. 
Mount  Ida  ....... 

Newport-.j 

Norman   j..i 

Oden  ...II 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould. . i .; . . • 

Parkin  ... .' 

Patterson 

Piggott..^.L 

Pine  Bluff 

PocahontaiB  iii.... 

Portland  1.. J. I 

Prescott  .'.*.■ 

Rlson ■ 

Rogers  (nearji;;. 

St.  Charles 

St.   Francis.. u... 

Searcy 

Story 

Stuttgart  

Subiaco 

Sunset  

Teiarkana 

Thornbure  j.;.-. .. 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


Climatological  Data  for    July,   1934 


Clark  

Clark  

Desha 

Stone 

Independence  .  . 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Prairie  ...i 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke ■ 

Carroll 

Washington  — 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  

White 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike  

Hempstead  — 

Garland   

Little  River 

(iarland 

Craighead   

Boone 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Hot  Springs 

PXilton 

I-ee  

Poinsett 

Soarcy 

Polk ...  .1. 

Co  away  .V 

Baxter  ...  

Montgomery  • .  • 

Jackson  .  ..ji  ••. 

Montgomery  J.- 

Montgomery    • 

Howard  ..  j.i..- 

Mississippi 

Franklinjj.U.... 

Greene  

Cross...  ► 

Woodruff. ...:... 

Clay     

Jefferson  ....... 

Randolpbi....i- 

Ashley  oJ 

Nevada^ .  ji 

Cleveland. ...!.».. 

Benton   ;.-•   •■ 

Arkansas  u.i.. 

Clav   .1 

White  ..1. 

Montgomeryu. 

Arkansas.   ■■>'■ 

Logan 

Washington. .'. 

Millerl...: 

Perry...'. 

Scott  ;.lV 

Bradley  .'i. — 

Montgomery  j  . 

Mississippi  ...•. 

Cross  . .  1 

Desha.  ....■ 


State  Means 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 
239 
259 
252 
465 
205 
361 
158 
297 
470 
172 
516 

ao9 

293 
40(1 
175 
327 
330 
153 
162 
1590 
270 
2-29 
1465 
1451 
457 
2240 
260 
200 
900 
1250 
1062 
2.50 
445 
600 
377 
600 
275 
750 
345 
650 
a57 
775 
209 
315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1207 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
301 
222 
196 
307 
215 
300 
122 
329 
243 
1385 
175 
290 
236 
700 
209 
1050 
2250 
332 
650 
675 
206 
800 
237 
250 
167 


89 
28 
65 
35 
4 

18 
48 
30 
23 
30 
20 
46 
15 
22 
35 
51 
6 
8 
5 
38 
39 
11 
4 
18 
10 
47 
41 
28 
46 
34 
44 
3 
7 
24 
10 
47 
37 
3 
49 
14 
15 
40 
10 
9 
26 
10 


Precipitation,  inches 


»  S 

u  u 

=  o 


85.9  +  5.2 


84.0 
85.8 
84.6 


83.8 
87.8 
85.2 
87.2 
85.2' 
83.6 


87  0 
86.2 


83.8 


86.8 


86.2 
79.9 
86.0 
85.  4' 
87.0 
85..') 
89.2 


+  4.4 
+  5.4 
+  7.2 


110 


110 
108 
108 


104 

108 
108 
111 
107" 
104 


24 
24 
24 


24 
24 
23 
24 
23 
23 


+  64 
+  7.0 


5.1 


84.4 

85.7 
86.2 
84.2 

86.'8" 
86  0 
87.6 


86.2 
87.0 
85.0 
88  0 

85.' 4 
85.8 
84.4 
84.2 
83.6 
84.6 
86.0 
85.8 
86  8 
84.0 
86. 0 


+  4.4 
+  4.7 
+  40 
+  41 
+  90 
+  7.6 
+  7.7 


111 
111 


104 

io8 


109 

108 

106 

107C 

110 

107 

107 


+  5.6 
+  8.6 
+  9.4 
+  2.6 


+  4.6 
+  6.1 


+  5.8 
+  7.6 
+  4.1 

+  8.4 

+  '3.'s 

+  4.7 

+  62 

3.4 

2  8 

5.7 

6.1 

3.0 

6 

44 

4 


84.4 
86  2 
89.0 


85.6 
84.9 
82.7 
86.2 


86.0 


84.4 


84.6 
88.6 
84.2 
85.2 
85.0 


+  5  8 
+  7.2 


+  3.2 

+  4.7 

+  0.9 

+  4.3 


109 

U<9 
108 
101 

1C9' 
108 
110 


107 
111 
103 
1)2 

'ioe 

109 
108 
103 
104 
108 
108 
105 
111 
108 
110 


107 
108 
110 


24 
24 
23 

22t 
24 
24 
24 


62 


3i 


62 


69 
57 
69 
68° 
64 
62 
71 


104 
110 
100 
108 


110 


+  3.7 


+  36 

+  7  1 


+  2.8 
+  5.7 


86.8 


83.1 

84.7 


85.5 


+  4. 


+  34 


+6.1 


108 

ios 

110 
106 
109 
112 


24 
24 

13t 
24 

24 

18t 
23 


23t 
13+ 
23 
24 

is' 

17t 

24 

■23 

24 

24 

24 

24 

24 

24t 

24 


24 

23+ 

13t 


68 
60 
6? 
66 

'67' 
63 
63 
69 
66 
60 
65 
67 
60 
61 
66 


65 
69 


3+ 
31 
29 


9+ 
3 
29 
3 

7 
7 


89 


36 


23 
24 
16t 
24 


24 


107 


103 
106 


112 


24 

'23 
24 
24 
24 
20 


17 


201 


60 


31 
29 
29 

It 

"6  ' 
31 

3t 


29 

29 

6 

29 

'23  " 

30 
29 

1+ 

7+ 

3 

3 
31 
29 
23t 
29 


31 

29t 


2.97, 
1.34 
1.98 
1.66 
4.33 
0  81 
1.93 
0.y7 
L20 
1.20 
1.43 
2.63 
0.27 
2.16 
1.50 


-0.58 
-2,  49 
-1.64 
•2.38 
H.07 

■i.m 

-1.77 

-lAb 

-i!85 
-i.20 
-3. 17 
-1.6:1 
-2. 56 


«  3 

£5 


o3 


34 
43 

29 
37 

'■66 
43 
40 
29 
32 
41 
37 
32 
43 
46 
36 


38 

;« 

42 


7 
29 


69 


57 


7 
'29' 


29 

3t 
15 

7 
31 


7+ 
29 


2.29 

0.81 

0.44 

1.H8 

0.811 

4.36 

1.81 

0.74 

1.07 

0.47 

1.59 

1.52 

1.39 

l.:-(2 

1.35 

0.15 

1.50 

1.05 

1.65 

2. 48 

0.04 

0  45 

3.47 

1.48 

3.84 

1.77 

1.45 

1.54 

1.05 

0.62 

1.43 

2.28 

0,  20 

1.65 

2.10 

1.42 

1.08 

0.95 

5.7! 

2.26 

2.62 

0.6; 

0.12 

1.57 

2.62 

0.64 

0.70 

2.74 

1.09 

1.77 

1.11 

J. 19 

2.18 

1  74 

0.46 

1.25 

2.75 

2.18 


-0.69 
-1.56 
-2. 93 
-2.08 

+6]6i 

-1.3ft 
-2.63 

-SVi 
-2.62 
-2.42 
-1.24 

-2.77 
-2.80 
-3.22 

-■2.' 27 
-1.04 

—1.64 
-4.07 
-3.58 
-0.29 
-1.38 
+  L37 
-2.  55 
-2.76 


-2  61 
-2.85 
-1.22 
-3.49 

-i'34 

-2.10 
-2.33 
-2. 11 
+2.45 
-1.52 
-1.42 
—1.83 
-4.22 
-2.00 
-0.44 


43 


34 


-2.38 
-1.63 


0.50 


-0,89 

-2 
-2.95 
-1.09 
-1.03 


1.20 

1.00 

1.44 

0.61 

3.38 

0.40 

1.32 

0.45  I 

0.76  I 

0.65 

1.43  ! 

1.58 

0.27 

1.40 

1.25 

6.' 85 

0.48 

0  36 

0.56 

0.70 

2.10 

0-92 

0.67 

0.96 

'J.  23 

0.92 

0.95 

O.M 

0  96 

0.68 

0.  15 

1.18 

0.39 

1.23 

1,40 

0.04 

0.21 

1.20 

0.48 

2  ;^5 

0.65 

0.85 

0.68 

0..50 

0.26 

0.56 

1.115 

0.10 

1.02 

1.50 

0.64 

0.68 

0.38 

4.65 

0.78 

1.10 

0.60 

0.05 

0.80 

2.30 

0.30 

0.47 

1  14 

0.38 

1.76 

0..i2 

0.82 

1.44 

0.92 

0.42 

0.58 

1.28 

0.68 


-3.58 


46 


2.35 
1.64 
2.25 
2.52 
1.97 
2.26 
2.25 
1.88 
0.78 
1.11 
1.28 
4  19 
1.72 
2.53 

1.66 


-0.92 

-i'.io 

-1.34 

-i'.17 
-2.31 
-2.66 
-2.23 


0.26 


-1.67 


-2.15 


0.97 
1  03 
1.20 
1.20 
0  97 
1.21 
0.82 
1.21 
0.51 
069 
0.57 
1.10 
0.86 
1.42 


Number  of  days 


0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

6.' 6 

0.0 
0.0 
0.0 

0  e 
0.0 

0  (I 

0.0 
0  0 
O.u 
0  0 
0.0 

u.o 

0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

oo 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 

o.'ii 
'6.0 

0,0 
0,0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

e.o 

0,0 


•21 

ea  I. 


4,65       0.0 


0!  o 


Observer 


12 
24 
20 

24 
19 
12 
24 
26 
23 
13 
25" 
19 
16 
20 

ig 

17 
23 
24 
20 
15 
22 
0 
18 
8 
22 
11 
23° 
24 
18 
17 
27 
19 
27 
23 
19 
28 
7 
24 
12 
23 
12 
25 
14 
18 
27 
19 
19 
26 
11 
27 
16 
21 
21 
20 
16 
21 
17 
23 
20 
20 
13 
25 
17 
28 
26 
22 
22 
17) 
17 
16 
16 
19 

28 

26 
25 
25 
24 
18 
28 
23 
17 
10 
17 
21 
20 
20 
19 

20 


19 
7 
2 

'5 
12 
17 

7 

1 

5 
18 

3' 
11 
13 

9 

6 
14 
8 

7 

10 
12 

9 
24 
13 
20 

9 
16 

3° 

7 
12 
13 

4 

8 

3 

7 
12 

3 
17 

7 
19 

5 
19 

2 
17 

8 

4 

9 
11 

0 
18 

4 
14 
10 

9 
10 
10 

9 
13 

4 
11 

7 
16 

6 

9 

3 

4 

3 

9 

31 
12 

8 

13 

10 


0 

s. 

0 

sw. 

9 

2 

se 

0 

s. 

2 

sw. 

0 

4 

s. 

3 

s. 

0 

s. 

2* 

se. 

1 

se. 

2 

sw. 

2 

s. 

6 

sw. 

0 

s. 

0 

s. 

0 

se. 

1 

4 

s. 

0 

2 

s. 

0 

s. 

3 

s 

0 

s. 

4 

sw. 

2  = 

E. 

0 

SW. 

1 

sw. 

1 

e. 

0 

sw. 

se 
sw. 


sw. 
sw. 

se. 


s. 

se. 

sw. 


sw. 

s. 
sw. 

sw. 


S- 

se. 
sw. 


se 
sw- 
sw. 
w. 


sw. 

s. 

se. 

s. 

sw. 

s. 

s. 

se. 

sw. 

sw. 

s. 


J.  W.  Campbell 

W.  K.Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelial.  Teter 

J.   E.  Scanlan 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

P.  H.  Randolph 

R.  J.  Torry 

E.  R.  Wiseman 

J    M.  Knight 

P.  K.  Wylie 

John  C.  Flovd 

J.  W.  Bishop 

A    L.  Stephens 

E.  E    Cordrev 

Winfred  D.   Polk 

O.  B.  McSpadden 

G.  A    Gifiorrt 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

Mrs.  Frank  O'Rourke 

Ben  Johnson 

J.  M.  Riclcetts 

J.  J.  Babb 

Dr.  R    H.  Hardin 

Geo.  W.  Niehoalds 

University  of  Arkansas 

V.  S.  Weather  Bureau 

R.  J.  McCuiston 

T.  J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

W.  E.  McVav 

Max  W.  Schmidt 

Louis  R.  Keck 

James  A.  Burnett 

Trumon  Brown 

J.  O.  Coolev 

N,  P    O'Neal 

National  Park  Service 

H.  C   Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  H.  Cross  white 

0 .  S.  Weather  Bureau 

H.  G.  Lenhardt 

J.  W.  Eppes 

State  Agri.  School 

Mrs.  W  .L.  Matthews 

S.  F.  Whittaker 

C.  N.  Houck 

Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.  W.  St.  John 
Miss  Rubv  Cook 

B.  S.  Halbert 

G.  A,  Whittington 
J,  D.  Henderson 
U,  S.  Forest  Sen-ice 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Schen 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 

ST.  Roonev 
Arthur  D.  Smith 
S.  C.  Storj- 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J    R.  Huddleston 
D.  O.  Anderson 
K.  T.  Cobb 
W.  E.  Barton 


^.^P-^^^-^^-^'-^^P't'^^                                                  '"'ffl^o^rd'l.'eri^-'o'*'  .dirge's  *r^oVoU°^^^g*'L°L«e^•pi^pU^Sn^ 
«d?ummarle..     ««««:«"«  !•»»«»  :Ah':AZ  Bout,  ^^m^^^                                               p"dpUa5on  for  i4  hour,  wdin,    near  .un..t  nnl...    oth.rwi..  IndicUd. 
°  »£I^  ^"oS^XI  Jd^h"*  m  ^S^"°^^g  ^V'm^^^  measurement.     Data  in  italics  partly  Interpolated. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS    SECTION 
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D 

aily  Precioitation  for  July, 

1984 

Drainage- 
basin 

Bay  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 
0 

Eh 

AmitT 11 

Ouachita.. .;. . 

.42 

1.20 
1.00 
L44 

.15 
.01 
.06 
.52 

Vie 

.54 
.16 
.15 

V03 

'!63 

.66 
.02 

2.97 
1.34 
1.98 
1.56 
4.33 
0.81 
1.93 
0.97 
1.-20 

Arkadelpliia 11 

Ouachita...;.. 
Mississippi.;.. 
White         

15 
.33 

1 

Arkansas  Citv  , .  1 II 

T. 

.61 
46 

.10 

•• 

V22 

T. 

T 

.14 

T. 
1.43 

.33 
T. 

.... 

■.13 

Bates  ville     Illl 

White    

Arkansas 

3.38 

.41 

.3b 

.... 

.... 

T. 

Be**   Branch- 

Bentonville **■' 

Arkansas 

St.  Francis.... 

White   

St   PYancis 

.\_rkansas 

T. 
T. 

.76 
19 

.61 

1.32 
T. 

Big  Lake  Outlet  .11 

.... 

... 

T. 

.44 
•24 

.08 
T. 
.01 

.45 
T. 

.  .  .  . 

. . . . 

.. . . 

Black  Rock II 

Blvtheville 11 

.06 

•  .  •  . 

. .  t . 

.. . . 

.05 

... 

.01 

,65 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

'tv 

.... 

.29 

.... 

'iV 

■f 

Booneville      

Brinklev    11 

White   

White   

.67 

.  .  .  . 

.30 

.07 

.01 

'".27 
.20 

1.58 

2.63 
0.27 

Calico  Rock 1 1 

T. 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

.55 
.•25 

1.40 
1.25 

.01 
T. 

— 

Carthage Ill 

2.16 
1.50 

Center  Point 

Clarendon. . . Illl 

White   

White 

.19 

T. 

, 

T. 

.33 

V48 

.... 

.85 

.... 

.... 

.... 

.... 

tv 

T. 
.24 

.20 

';36 

.64 

".'69 
f.' 

iV 

2.29 

Conwav       

Arkansas 

White   

White     ... 

'.m 

'.'65 

.... 

.... 

.08 
.36 

0.81 

Coming Illl 

.... 

.... 

.... 

V16 

.35 

.... 

.... 

.... 

... 

.05 

.55 
T. 

1.38 
0.80 
4.36 
1.81 
0.74 
1.07 
0.47 
1.59 
L52 
1.39 
1.32 
1.35 
0.  IS 
L50 
LOS 
1.65 
2.43 
0.04 
0.45 
3.47 
1.48 
3.84 
L77 
1.45 

1:05 
0.62 
1.43 
2.28 
0.20 
1.65 
2.10 
1.42 
1.08 
0.95 
5.71 
,2.25 
'2  fc2 
0.62 
0.12 
1.57 
2.62 
0.64 
0.76 
2.74 
L09 
1'.77 
1.11 
1.19 
2.18 
L74 
0.46 
1.25 
2.75 
2'.  18 

Cotter     

.70 
T. 
.34 
.04 

Crossett     1! 

Ouachita 

Arkansas 

2.10 

.15 

.... 

.01 

L50 



.... 

.60 

■.■92 

Danville  11 

.55 

.67 

T. 

T. 

T. 

Pardanelle 11 

Arkansas 

White 

.03 

'!69 

T. 

.... 

f." 

.23 
.14 

Voi 

.... 



■•  • 

tv 

'.'6i 

T. 

t 

.... 

.... 

V96 
T. 
.19 

Pe  Vails  Bluff 

Dumas    

Mississippi 

.22 
T. 

'!i5 
.61 

T. 

■f.' 

.... 

Dutton 

White 

T. 

.24 

.92 

El  I.'orado Illl 

Ouachita 

Arkansas 

White 

White 

.10 
.02 

tv 

T. 

1  18 
.08 
.21 
.30 

.95 
.38 

.... 

.32 

England 

.38 
.13 

r. 



.... 

T. 

' '% 

T. 
.13 

.68 

.... 

Eureka  Springs. . . . 

.10 

Favetteville   

.67 

T. 

Fort  .Smith ••• 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

.15 

T. 

T. 

... 

Kreemau  Sprgs. .  11 

.18 

.... 

•     • 

.... 

.... 

.14 

Fulton Ill 

.2.=i 
T. 

.18 

.39 
L23 

.   .. 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.07 
.04 

.08 

i.'io 

Vio 

Georgetown ii 

White    

Red 

Voi 

.10 

.17 
T. 

Grannis.  

.62 

.01 

Oravette 

Arkansas 

Harrison 

White 

Mississippi 

White 

'igo 

.... 

.... 

.01 

.21 
"48 

Of. 

.08 
.10 

V56 
.20 

.... 

.... 

Helena Illl 

.18 

n-A 

.... 

.82 
.45 

.24 

.18 

L20 

.... 

Higden 

.37 

Highland 

Ouachita 

Red 

.99 
.65 

.56 
.45 
22 

■;6i 

.55 
"OM 

'.05 

•• 

2.35 

.46 

.85 

'iio 

,   ', 

Hot  .Springs  

Ouachita 

Red    

'.■65 
.10 

Index      

.68 
'  .2b 

.20 

".bb 

Jes.sieville Illl 

Ouachita 

White 

White 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

V64 
V28 

.10 
.02 

.lone^boro Illl 

... 

Lead  Hill 

(« 

.29 

.47 
.94 

.... 

.... 

.56 
T. 

.08 

T. 

T. 

.20 
.58 

!6i 

.... 

t " 

.05 
't  ' 

i!i6 

•V 

'.'so 

liittle  Rock..'** 

Arkansas 

T. 
.10 

1.05 

Lutherville 

.\rkansas 

.05 

.... 

T. 

Madison Illl 

St.  Francis 

43 

'!35 

'!l6 
T. 
.45 
.38 
.02 

1.02 

■"os 

■  V' 

Magnolia 

Red 

1.50 
.15 

0? 

Malvern Illl 

Ouachita 

White 

.20 

.64 

Mammoth  8pg  .  .1111 

.^0 

.09 

68 

T. 

.38 

.09 

.38 

.23 

Marianna 

St.  Francis 

St.  Francis 

White 

.08 
.97 
.08 

.16 

.08 

.... 

.   .. 

.... 

.... 

.... 

Marked  Tree.... Illl 

4.65 

Marshall 

.16 

.78 

... 

.... 

.08 

,08 
T. 

.... 

.25 

Mena II] 

Ouachita 

.08 

.83 

Morrilton    ||i| 

Arkansas 

T 

' 

* 

.60 
T. 

Mountain  Home  . . 

White 

. .   . 

'  * 

' 

.05 

.02 

.05 
.16 

.'47 

.05 
T. 

Mount  Ida 

Ouachita 

.61 

V63 

'.18 
T 

'.'32 

.18 
T. 
1.14 



Newport ||| 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

2.30 
.30 
T. 
T. 
.38 

i.'oi 

T. 

.... 

tv 

T. 

Voi 

.... 

tv 

* 

.*  .  . 

f  ■ 

V25 
.04 

.f. 

Xorman  ill 

';33 

•••• 

.15 
.47 
T. 

■.6i 

Oden 1 

.... 

.01 

.... 

.... 

T. 

T. 

Okay 

Oscebla || 

Mississippi 

Arkansas 

Ozark || 

1.76 
.52 

Paragould II 

St.  Francis 

St.  Francis.... 
White 

.23 
.82 

.08 

.... 

.28 
.37 
.06 

..   . 

■ 

Parkin 

.... 

.... 

i!44 

.... 

.... 

.... 

.... 

V64 

■■ 

Patterson HI 

.,64 

.l07 

ii4 

... 

• 

Piggott 

St.  Francis.... 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

.75 
.08 
.58 
1.28 
T. 

.92 

T. 

7 

' 

.   .. 

Pine  Bluff '11 

.42 

T. 

.01 

.;'.; 

.    .. 

Pocahontas 

.22 

.10 

.18 

.17 

.7 

Portland Ill 

.... 

■;68 

.60 
.88 

50 

.01 
.40 

.36 
.33 

::;;; 

V09 

Prescott Ill 

.... 

Rison 

*' 

•26 

Rogers  (near) 

White 

T. 

' 

.24 

T. 

••'•• 

... 

.... 

.... 

'I'. 

..'.. 

.  *  >  • 

0.60 

St.  Charles 

White 

... 

St.  Francis Ill 

St.  Francis.... 

White    

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

.22 

.45 
1.20 

.28 

.36 

T. 

T. 

T. 

34 

.18 
.03 

.97 
.13 

T. 

.40 

L-20 

.'24 

O'S 

".ti 

::■ 

T 

"ieo 

2.35 
1.64 
2.25 
2.52 
1  97 
2.26 
2.25 
1.88 
0.78 
l.ll 
1  1.28 
4.19 
1  72 

Searcy 

. ... 

1.03 

".VI 
.09 

'tv 

t.' 
V*) 

.05 

Story Ill 

Stuttgart Ill 

'  'ii 

..  . 

.... 

.... 

Vis 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

V55 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Subiaco  

.97 
1.21 

85 

T. 

Sunset 

Arkansas 

.03 
.35 
T. 

■.'65 

** 

' 

.24 

OH 

.66 

Texarkana HI 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Mississippi 

St.  Francis.... 
Arkansas 

".bb 

.06 
.05 

i;66 

.30 
1.42 

'.'6i 

.27 

.20 

tv 

".'lO 
T. 

.60 

.  .  .  . 

.82 

l_ 

V03 

5'1 

Vl7 

• . .  • 

11 

Thornburg 

*  *  '  * 

.... 

• 

..  . 

..  . 

1.21 
.51 

r. 

T. 

'.12 

■;^!.::: 

081 

Waldron 

".i2 

"■m 

.18 
.30 

.... 

.... 

.... 

T. 

, 

Warren I 

1" 

*kn 

Waters I 



Vin 

.... 

.... 

^i 

1 

.40 

■.■ii 
\".oi 

I-- 
Vii 

T. 

1  *   * 

Wilson 1 

Ii  in 

.:.::::: 

Wynne 1 

1 

.86 

Yancopin 1 

..   . 

.... 

..   . 

... 

.... 

.76 

.02 

1 

2.53 

i 

I"" 
1 

Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


11     12     13 


20     21     22 


23 


24*  i  25 


26  I  27 


( 
28  I  29 


30     81 


Cotter 

Calico  Rock 

Batesville 

Newport  

Georgetown 

Clarendon 

Black  Rock  

Arkadelphia 

Camden 

Fult6n 

Helena 

Arkansas  City.  ..  , 


...White.. 

do..  . 

do.... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

...Black.  .. 
.Ouachita. 
.Ouachita  . 
....Red.... 
Mississippi 
do.... 


21 

18 
23 
3( 

l^ 

•26 
14 

12 
2« 
25 
41 

48 


J. 8 
-0.1 
5.1 
1.3 
0.6 
8.(1 
L6 
■1.4 
3.9 
fi.2 
8.2 
8  8 


2.  7l  '2.7 
-0.3|-fl.5 
4.41  4.3 


1.1 

0.6 
7.8 
1.4 
-1.4 
3.9 
6.2 
7.2 
8.1 


9.6 
1.0 
7.7 
1.4 
-1.2 
.3.9 
6.1 
6.81 
7.2 


2.7 
-0.6 
4.2 
0.4 
0,9 
7.8 
1.4 
-1.2 
4.0 
6.0 
6.9 
6.4 


2.5|  2.5 


-0.7 
4.1 
0.3 
0.7 
7.9 
1.4 
1.4 
4.1 
5.8 
6.7 
«.l 


-0.8 
4.0 
0,2 
0.4 
7.8 
1.4 

-1.4 
4.1 
5.5 
6.7 
5.9 


2.5 


2,5 


2.5 


■0.6-0.7!-0.8 


4.OI  3.8 


-1.21-1.2 
4.1]  4.0 
5.3|  5.2 

5.9  5.7 
5.6    5.2 


0.1 
-0.1 

7.1 

1.4 
-1.2 

4.3 

5.1 

5 

4.8 


2.5 
-0,9 
3.8 
0.0 
-0.2 
7.0 
L3 
-1.4 
4.3 
5.0 
5. 
4.8 


2.5 

-0,9 

3.6 

-0.2 

-0.5 

6.7 

1.2 

-L4 

3.9 

4.7 

5.7 

4.5 


2.5 
■0.8 
3.7 
■0.2 
-0,6 
6  6 
1.2 
-1.4 
3.9 
4.6 
5.1 
4.4 


2.5 

-0.6 

3.8 

-0.2 

-0.7 

6.4 

1.1 

-1.0 

4.1 

4.4 

5.1 

3.7 


2.5 

-0.7 

3.9 

-0  2 

-0.8 

6.3 

1.1 

1.2 

4.3 

4.4 

5.9 

3.6 


•2.5 

-0.9 

3.8 

-0.2 

-0.8 

6.2 

1,1 

-0.2 

4.7 

4.4 

6.6 

3.9 


J. 3 

-0.9 

3.7 

-0.2 

-0.8 

6.2 

1,0 

-1.0 

6.4 

4.4 

7.3 

4.6 


2.3 

-0.9 

3.6 

-0  3 

-0.8 

6  2 

0.8 

-1.2 

4.8 

4.4 

7,6 

5.8 


2.3 

-1.0 

.S.7 

-0.3 

-0.8 

6.2 

0.7 

-1.4 

4.0 

4.4 

7.7 

5.9 


2.3|  •. 
-1.1 1 -1.0 


3.6 
-0.3 
-0.9 
6.1' 
0.7 
-1.4 
3.7 
4.3 
7.5 
6.1 


3.5 
-0.4 
-0  9 
6.1 
0.7 
-1.4 
3.6 
4.2 
7.1 
6.1 


2  3 

-0.9 

3.6 

-0.4 

-1.0 

6.0 

O.'?" 

-L4 

3.6 

4.2 

6.6 

5.9 


2.3 
-LO 
.■^.8 
-0.4 
-1.1 
5.9 
0.7 
-1.4 
3.6 
4.1 
6.8 
5.2 


2.3 
-1.0 
3.8 
-0.4 
-1.1 
5.9 
0.6 
-1.4 
3.9 
4.1 
7.1 
5.2 


2.3 

-0.9 

3.8 

-0.4 

-1.) 

5.9 

0.6 

-1.6 

3.8 

4.1 

6.7 

5.4 


2.8l  2.3 
-1.0 -LI 

3.6  3.6 
-0.4  -0.4 


1.2 

5.8 
0.6 
-1.6 
3.7 
4.0 
5.0 
4.9 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS     SECTIO^^ 


July,  1934 


•■/A< 


Daily  temperatures    for    July,   1934 


.StationB 


AniitY^4    

BaU'SVille  $^ 

Pee  Branch 

Bontonville  ***... 

Blytheville 

I'.oonevUle 

Krinkley 

Calico  Uock4$.  .. 

Camiien^^ 

Carthage 'i'^ 

Conway 

Corning 

Prossett^S* 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

Kngland 

Eureka  Springs 

Fayetteville.  . . . 

Fort  Smith***.  . 

Gravette 

Harrison 


\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
'  (  Minimum 
\  Maxinmm 

■  '  Minimum 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

'  /  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
*  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

■  '  Minimum 
)  ilaximura 

■  '  Minimum 
\  Maximum 

■■  '  Minimum 

S  Maximum 
■■  I  Minimum 

)  Maximum 
■■  '  Minimum 

\  Maximum 
■'  >  Minimum 

S  Maximum 
■■  '  Minimmn 

\  Maximum 
■"  !  Minirann- 

\  Maximum 
■■  )  Minimum 

\  Maximum 
■■  !  Minimum 

1  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

"■  I  Minimum 
)  Maximum 

■■  /  Minimum 

)  Maximum 

"'I  Mininmm 

)  Maximum 

(  Minimum 


„  ,  „„  i  Maximum 

Helena \  Minimum 


Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

lilttle  Bock.***. 

Luthervllle 

Magnolia 

Malvern  


Maximum 
'  Minimum 
!  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
Minimum 


Mammoth  spring.)  Maximum 

Marianna 

Marked  Tree^?.... 


S  Maximum 

!  Minimum 

I  Maximum 

Minimum 


-,,„,,  S  Maximum 

Marshall i  Minimum 


Mena 


(  Maximum 
Minimum 


Morrilton^^ i  Snum 

Mountaim  Home. 
Mount  Ida 


Newport 

Okay 


1  Maximum 
I  Minimum 
(  Maxinuim 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
Minimum 


1^.5  (  Maximum 

«zark§$ »  Minimum 

Pine  Bluff 


i  Maximum 
Minimum 
r,       I.   „*„„  i  Maximum 

Pocahontas j  Minimum 

„     ^,       ,  S  Maximum 

Portland j  Minimum 

S  Maximum 
Prescott j  Minimum 

S  Maximum 

Searcy \  Minimum 

„^  .^       ^  S  Maximum 

Stuttgart j  Minimum 

.  i  Maximum 

Sunset }  Minimum 

„         , S  Maximum 

Texarkana  \  Minimum 

^,        . '.  Maximum 

Thornburg ,  Minimum 

„,  )  Maximum 

Warren j  Minimum 

nr<i>„«  )  Maximum 

Wilson i  Minimum 

,„  „„„  (  Maximum 

Wynne ,  Minimmn 


^°°° '  '''''7''-'^-f-t^t^-£^^.    ***M  duight  to  midnight.      ..-^i^^^n^^n^^^^^T^^^T^^a^^^  n.a.imum  temperature 

S."e1I"e°ST^rl^n^torhl%rcll^r  dt|.°o"^^  ^^-ys  occu,-s.  ^^,,,,,  3„,,,,  office.  Little  Rock.  Ark.  -  8-30-3.-100C 
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Vol.  XXXIX         Little  Rock.  Auk.,  August,  1934       No.  8 


QRNEBAI^    SUMMARY 

This  \va3  the  hottest  August  in  western  Arkansas  since  rec- 
ords have  been  kept  but  in  the  eastern  portion  of  the  State 
mean  inniperatures  were  not  quite  so  high  as  in  188] .  High 
day  tempeiAtures  prevailed  in  all  sections  during  the  first  half 
of  the  month  and  in  some  sections  tempt'.ratures  of  100°  or 
higher  occurred  as  late  as  the  2r)th.  The  maximum  tempera- 
ture of  116"  at  Lead  Hill  on  the  9th  equals  the  record  estab- 
lished at  Joneaboro,  July  12,  1901.  The  average  temperature 
for  the  State,  based  on  the  records  of  60  stations,  was  84.8° 
which  is  5.0  above  the  mean  for  the  past  44  years.  This  is 
2.2°  higher  than  the  correspondingly  warm  months  of  1896  and 
1918.  Monthly  means  ranged  from  78.6°  at  Button  to  88. 6^^ 
at  Hot  Springs,  with  departures  in  some  sections  exceedmg 
7.0°.  The  highest  temperature  recorded  was  116°  at  Lead  Hill 
on  the  9th;  the  lowest,  48°  at  Button  on  the  30th. 

Scattered  showers  occurred  at  several  stations  during  the  first 
12  days  of  t!ie  month  with  a  few  locally  heavy  rains  in  the 
Ouachita  Mountains.  Light  to  moderate  showers  with  several 
heavy  rains  occurred  in  many  sections  from  the  13th  to  the 
18th  while  rainfall  was  much  more  general  from  the  20th  to 
the  25th  though  quite  an  area  m  the  southwestern  portion  of 
the  State  received  only  a  few  showers.  The  average  precipita- 
tion for  the  State  for  the  87  stations  reporting  was  2.75  inches 
which  is  0.95  inch  below  tne  average  for  the  past  44  years. 
Monthly  totals  ranged  from  0.12  inch  at  Plope  to  7.43  inches 
at  St.  Francis.  Tiie  greatest  amount  measured  in  any  24-hour 
period  was  3.09  inches  at  Ozark  on  the  23d.  The  average 
number  of  ramy  days  was  6. 

Tlie  weather  wag  unfavorable  for  cotton  in  ail  sections  af  the 
uplands  and  in  some  sections  of  the  lowlands  during  the  great- 
er part  of  the  month.  The  high  temperatures  did  as  much 
damage  as  the  lack  of  moisture.  Even  where  good  showers  oc- 
curred, nearly  all  crops  df^teriorated  because  of  the  heat.  In 
the  uplands  and  in  the  southern  portion  of  the  State  cotton 
was  opening  bv  the  middle  of  the  month  and  much  of  it  pre- 
maturely wher!^  rainfall  was  Mghtest.  By  the  close  of  the 
month  much  of  it  had  been  picked  in  the  southern  portion. 
Early  corn  was  nearly  a  total  loss  in  the  uplands  and  was  bad- 
ly damaged  in  the  lowlands.  Meadows,  pastures,  and  other 
crops  were  nearly  destroyed  in  the  uplands  by  the  middle  of 
the  month  but  after  the  rains  late  crops  were  planted  rapidly 
in  central  and  northern  portions.  However,  the  soil  was  still 
too  dry  in  quite  an  area  in  the  southwestern  portion  at  the 
close  of  the  month.  All  streams  were  at  low  stages  during  the 
month.  The  Arkansas  River  at  Little  Rock  reached  the  record 
low  stage  of  4.2  feet  below  zero,  being  1.2  feet  lower  than  the 
previous  record.  Stock  water  was  scarce  during  the  greater 
part  of  the  month  and  fish  died  in  small  lakes  because  of  the 
low  water.  t.a.m. 


Miscellaneous  Data 

Windstorms:— Ashdown,  9th,  2  persons  injm-ed,  property  damage 
$10,000.  Glenwood  and  vicinity,  9th,  houses  unroofed,  plate  glass  win- 
dows broken,  damage  $10,000.  Near  Hazen,  17th,  $500  damage  to  rice 
from  heavy  rain. 

Heavy  Hail:— Thornburg,  3d  and  9th,  no  report  on  damage. 

Moderate  Hail:— Glenwood,  9th,  considerable  damage. 

Killed  by  Lightning: ---Old  Austin,  3d,,  2  killed,  3  injured. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 


1 

2  3 

4 

5 

6 

7   8 

9 

1011 

12 

13 

14 

15 

16 

17  isjig 

20J2I 

22 

23  24  25J2fi{27 

28  29  30J3] 

Dense  Fog 

Light  Hail 

Moderate  Hall.  . 

Heavy  Hail    

Ttiunderstonns 

".   i 

3  15 

i 

12 

. 

.: 

i    1 

'i 

I 

20 

'iio 

724 

- 
5 

1 

21 

14 

^ 

911 

...    1   2   2 

22i8262iil6   1 

[9 

1 

_6 

2 

•  ' 

PRESSURE,  WIND, 

HtTMIDITY,  AND  SUNSHINE 

Atmcspheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

»  to 

can 

&,  0 

stations 

a 

a 

a; 

be 

s 

33 

0 

25 
25 

26 
31 

1 
0 

<      > 

0 

s 

S 

OS 

0 

a 

(3 

i 

a 

e 
p. 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

29  94 
29.94 
29.  99 
29.99 

30.14 
30.12 
30.15 
30.17 

29. 69 
29.73 
29.76 
29.81 

1 
1 

23 
23 

6.0 
7.3 

8.0 
7.2 

21 
25 
28 
21 

se 
e 

ne 
ne 

16 
3 
3 

13 

67 

65 
7H 
79 

42 
46 
56 

41 

48 
57 

73 
82 
64 

COMPARATIVE    DATA    FOR    AUGUST 


Year 


Temperature 


Precipitation 


as 


G3  a 


CO  iS 
1-1  E 


n 


Number  of  days 


0^0 
£°E 


So 


1891  

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

18U7 

1898 

1899 

19(10 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909  .  ... 

1910 

1911  

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920  ... 

1921 

1922 

1923 

1924  , . . . 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932  .... 

1933  .... 

1934  .... 
Period 


76.4 

-3.4 

108 

39 

2.75 

-0.95 

5.80 

0.25 

0.0 

5 

21 

8 

2 

78.3 

-1.5 

106 

47 

4.39 

+0.69 

8.54 

C.  78 

0.0 

9 

13 

11 

; 

77.3 

-2.5 

102 

48 

3.08 

-0.62 

9.40 

0.65 

0.0 

5 

18 

9 

4 

78.1 

-1.7 

104 

48 

4.68 

+0.93 

18.01 

1.27 

0.0 

8 

12 

U 

8 

79.4 

-0.4 

102 

55 

2.64 

-1.06 

6.20 

0.63 

0.0 

4 

18 

9 

4 

82.6 

+2.8 

112 

48 

2.32 

-1.38 

5.75 

0.50 

0.0 

5 

17 

9 

b 

79.6 

-0.2 

111 

45 

2.59 

-1.11 

5.97 

0.26 

0.0 

5 

17 

10 

4 

79.4 

-0.4 

108 

54 

4.35 

+0.65 

8.42 

1.86 

0.0 

7 

13 

13 

b 

82.2 

+2.4 

112 

54 

2.04 

-1.66 

6.45 

0.07 

0.0 

4 

19 

9 

3 

81.1 

+  1.3 

108 

57 

2.95 

-0.75 

8.08 

0.06 

0.0 

5 

16 

12 

3 

80.5 

+0.7 

109 

52 

2.95 

-0.76 

8.53 

0.58 

0.0 

6 

14 

13 

4 

80.7 

+  0.9 

108 

51 

2.55 

-1.15 

7.45 

0.00 

0.0 

4 

19 

9 

i 

78.7 

-1.1 

105 

47 

4.34 

+0.  64 

11.03 

0.95 

0.0 

8 

16 

12 

4 

78  1 

-1.7 

105 

46 

2.81 

-0.89 

6.40 

0.33 

0.0 

6 

16 

12 

3 

79.1 

-0.7 

103 

51 

3.73 

+0.  03 

7.25 

0.36 

0.0 

6 

18 

10 

3 

77.9 

-1.9 

100 

42 

4.92 

+  1.22 

11.41 

0.50 

0.0 

10 

14 

10 

7 

82.0 

+2.2 

113 

54 

2.92 

-0.78 

8.52 

0.52 

0.0 

6 

16 

10 

b 

79.3 

-0.5 

103 

52 

4.48 

+  0.78 

8.50 

1.14 

0.0 

8 

15 

10 

6 

82.4 

+2.6 

111 

47 

1.27 

-2.43 

4.86 

0.00 

0.0 

4 

20 

8 

3 

79.2 

-0.6 

104 

43 

3.92 

+  0.22 

9.76 

0.90 

0.0 

8 

13 

12 

6 

78.0 

-1.8 

107 

45 

8.19 

+  4.49 

19.54 

3.02 

0.0 

12 

H 

11 

9 

78.7 

-1.1 

ia5 

45 

3.30 

-0.40 

10.24 

0.93 

0.0 

7 

15 

10 

b 

82.1 

+2.3 

107 

46 

1.62 

-2.08    8.00 

0.01 

0.0 

3 

20 

10 

1 

78.5 

-1.3 

104 

57 

6.81 

+  3.11:13.74 

2.82 

0.0 

12 

8 

11 

12 

74.7 

-5.1 

10? 

40 

10.44 

+  6.  74  19.55 

3.41 

0.0 

11 

y 

y 

13 

81.8 

+2.0 

107 

46 

2.63 

-1.07    6.45 

0.23 

0.0 

5 

17 

9 

b 

77.1 

-2.7 

104 

43 

4.10 

+0.40    8.13 

0.90 

0.0 

8 

16 

7 

8 

82  6 

+2.8 

115 

52 

3  90 

+  0.20  12.17 

0.99 

0.0 

7 

lb 

9 

7 

80.6 

+0.8 

113 

55 

4.29 

+  0.59,10.24 

1.16 

0.0 

7 

16 

8 

/ 

76.8 

-3.0 

102 

46 

4  08 

+!)  38!  8.55 

1.14 

0.0 

8 

13 

9 

» 

81.5 

+  1.7 

106 

56 

5.46 

+  1  76,10.72 

0.37 

0.0 

8 

16 

9 

7 

80  4 

+0.6 

111 

51 

1.90 

-1.80|  8.43 

0  21 

0.0 

5 

18 

8 

6 

81.9 

+2.1 

109 

49 

2.43 

-1.27;  7.68 

T. 

0.0 

4 

18 

8 

b 

82.  2 

+2.4 

108 

43 

2.40 

-I.30I  6.46 

T. 

0.0 

5 

20 

8 

3 

80-3 

+0.5 

108 

47 

1.81 

—1.89 

7  14 

0.90 

0.0 

4 

22 

V 

2 

80.7 

+0.9 

110 

47 

6.50 

+  1.80 

12.91 

1.08 

0.0 

10 

14 

10 

7 

76.6 

-3.2 

105 

43 

6.01 

+2.31 

12.74 

0.48 

0.0 

10 

12 

10 

9 

81.3 

+  1.5 

105 

51 

4.62 

+0.  92 

10.57 

0.73 

0.0 

7 

17 

8 

b 

80.8 

+1  9 

no 

41 

1.29 

-2.41 

4.73 

0.00 

0.0 

3 

22 

1 

2 

81-8 

+2  0 

114 

46 

2.53 

-1.17 

7.93 

0.23 

0.0 

5 

1/ 

10 

4 

76.7 

-3.1 

103 

42 

4.71 

+1.01 

14.67 

1.29 

0.0 

9 

lb 

y 

; 

81.5 

+  1.7 

104 

47 

1.78 

-1.92 

5.98 

0.00 

0.0 

5 

19 

10 

2 

79.1 

-0.7 

101 

49 

4.42 

+0.72 

7. 88 

1.01 

0.0 

8 

12 

11 

8 

84.8 

+5.0 

116 

48 

2.75 

-0.95 

7.43 

0.12 

0.0 

6 

16 

11 

6 

79.8 

116 

39 

3.70 

19.55 

0  00 

0.0 

7 

16 

10 

i) 

Daily  River  Stag-es  for  Augrust, 

1934 

Stations 

River 

Flood 
Stage 

,  j     2  1    3    1   4    1    5    1    6    1    7        8   1    9    1  10  1   11  (  12  J  13  j  14  1  15 

16 

17      18  j  19  [  20 

21 

22  I  23  (  24  1  25  1  26  1  27  1  28  )  29  )  30  1  31 

Port  Smith  or 

...Afkomsas... 

22 

1 

3.5    3,9 

Van  Buren  . . . 

1   4 

1    4 

1   3 

1  3 

I   3 

1   3 

1.3    1.3 

1.3 

13 

1  3 

1   3 

1.3    1.3 

1-3 

1,3 

1.3    1.3 

1.3 

1.3 

1,3 

1.3 

1.4 

1.3 

1.3 

14    1.5 

1.9 

Ozark  

do 

22 

-1   9 

-I   9 

-1   9 

-1  9 

-1,9 

-2.0 

-2-  0  -2.  0 

-2,0 

-2.1 

-2.1 

-2.1 

-2.1  -2.1 

-2.1 

-21 

-2.2-2.2 

-2.2 

-2.2 

-2.3 

-2.3 

-2.3 

-13 

-1,9 

-2.0 

-2.1 

-1.8 

-1.6 

-0. 8  -0. 1 

Dardanelle 

do 

22 

0  7 

0  7 

n  fi 

0  5 

0  5 

0  4 

0  4    0.4 

0.4 

0.3 

0  3 

0.3 

0.3    0.3 

0.3 

0.3 

0.2    0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0  2 

1.2 

1.2 

0.6 

0  4 

0.  4 

Morrihon 

do 

20 

-3  V 

-3  3 

-3  4 

-3  4 

-3  4 

-3  4 

-3.4-3.5 

-3,6 

-3  6 

-3  7 

-3,7 

-3.7-3.7 

-3.8 

-3.8 

-3  6  -3  7 

-3.7 

-3.7 

-3.8 

-3.8 

-3.V 

-3.8 

-3.4-2.8 

-2.8 

-3  2 

-3  5 

Little  Kook.. 

do 

23 

-3  6 

-3  7 

-3  7 

-3  6 

-3  8 

-3  8 

-3.9    3.9 

-3  9 

-3.  9 

-4.0 

-4  0 

-4. 0  -4. 1 

-4.1 

-4.0 

-4.11 -4.0 

-4.0 

-4  1 

-4.1 

-4  2 

-4.2 

-4.2 

-4.1  -4.1 

-i.l 

-3.1 

-3. 1 

-3.  6 

-3.7 

Piue  Bluff  

do 

25 

0  7 

0  6 

0  (1 

0  6 

0  6 

0  6 

0.6    0  B 

0.  5 

0  5 

0.5|  0  4 

0  4    0  4 

0.4 

0.4 

0.4'  0.4 

0.4 

P.  4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3    0.4 

0-4 

0.4 

1.0 

1.1 

0.8 

riaaviWe 

..  Petit  Jean. 

20 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.6    0.5 

0.5    0.5 

0.4 

0.4 

l.ol  0.9 

0.9    0.9 

0.8 

0.7    0.7;  0.7 

0.6 

0.6 

0.6    0.6 

O.b 

0.6    1  91  2.11  2.11  -Z.tJI  -l.V  z.z, 

CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION 


August,  1934 


stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphla 

Arkansas  City  — 

Arlberg 

Batesville 

Bee   Branch 

Beutonville 

Big  Lake  Outlet.tt 

Black  Bock  

Blytheville  

Boone  ville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point 

ClaremloQ   

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset 

Danville 

Dardanelle 

Deer  •  ■ 

De  Vails  Bluff  . . .  . 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Favetteville    

Foh  Smith 

Freeman  SpringslI 

Fulton 

Georgetown 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

Joneeboro  

Lead  Hill...- •••••• 

LITTLE  ROCK- 

Lutherville if 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay  - .  - 
Osceola. 

Ozark 

Paragould 

Parkin 

I'atterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rison •■•• 

Rogers  (near)... 

St.  Charles 

St.   Francis 

Searcv 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkaua 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Yancopin    


...++ 


Clark 

Clark  

Desha ■ 

Stone 

Independence  . 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren  — 

Faulkner 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

New  on 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  .. 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  ... 

White 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike  

Hempstead  — 

Garland   

Little  River.... 

Garland  - 

Craighead   . . 

Boone 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis... 
Columbia 

Hot  Springs. . 

Fulton 

Ijce  

Poinsett   

Soarcy  

Polk 

Conway 

Baxter 

Montgomery  . 

Jackson 

Montgomery  . 

Montgomery 

Howard 

Mississippi  ... 

Franklin 

Greene 

Cross -•  - 

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

Arkansas  — 

Clav   

White 

Montgomery  . 

Arkansas 

Logan  

Washington. . 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley  

Montgomery  . 

Mississippi  •  •  - 

Cross ■ 

Desha 


State  Means 


Climatological  Data  for    August,  1934 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


700 
250 

145 

700 

277 

700 
1303 

239 

259 

252 

465 

205 

361 

158 

297 

470 

172 

516 

309 

293 

40S 

175 

327 

330 
2200 

153 

162 
1590 

270 

2-29 
1165 
1451 

457 
2240 

260 

200 

900 
1250 
1052 

250 

445 

600 

377 

600 

275 
750 
345 
650 
357 
775 
209 
315 
277 
600 
235 
229 

1070 

1207 
347 
800 
650 
•231 
750 
800 
288 
210 
396 
301 
222 
196 
307 
215 
300 
122 
829 
243 

1385 
175 
290 
236 
700 
209 

1050 

2250 
332 
650 
675 
206 
800 
237 
250 
167 


39 

39 

50 

12 

35 

42 

29 
4 

33 
9 

20 

47 

30 

49 

29 

35 

30 
13 
51 
41 
7 
22 
18 
48 
1 
7 
29 
31 
34 
27 
34 
47 
63 
10 
49 
22 
15 
37 
34 
62 
15 
15 
64 
43 
9 


5 
38 
39 
11 

4 
18 
10 
47 
41 
28 
46 
34 
44 

3 

7 
24 
10 
47 
37 

3 
49 
14 

15 
40 
10 

9 
26 

10 


05 


Precipitation,  inches 


82.7 
85.4 
83.2 


81.4 
87.  H 
86.0 
82.8 
86.5 
85.6 
88.1° 


87  0 
83.0 


85.1 


81.0' 


+  6.0 


+  3.6 
+  5.8 
+   6.4 


+  5.9 


+ 
+  4.7 


+  3  5 


108' 


111 

110 
106 


105 
109 
109 
114 
108 
109 
108' 


112 
113 


105 


-i-  5.8 


86.6 
78.6 
87.8 
85.7 
83.2 
84.2 
87.8 


84.5 
84.4 
83.6 
83.6 


86.6'' 
88.0 
88.6 


83.2 
82.9 
84.6 
86.6 

87.' 2 

siis 

84.1 
81.8 
82.4 
85.1 
84.6 
82  6 
84.2 
84  2 


109 
104' 


7t 
19 


7 
13t 


8t 


+  5.3 
+  7.0 
+  7.1 
+  8.0 


+  5 
+  7.9 


+  3.2 
+  4.3 

+  4.8 

+  7.2 

+  5.0 

+  '4i4 

+  4.3 

+  28 

+  8 

+  5.S 

+  3.0 

+  5  0 

+  4-8 

+  4.2 


86.0 
83.5 
87.4 


87.0 
82.8 
83.4 
87.6 


83.8 


84.0 


85.3 
87. 7« 
82.6 
87.6 
84.4 


no 

104 
107 
108 
107 
105 
109 


106 
109 
112 
105 


107' 
108 
110 


111 
116 
105 
109 

'165 

109 
105 
107 

no 

105 
106 
114 
108 
112 


63» 


54 
66 
56 
52 
62 
59 
65° 


59 

52 


+  4.5 
+  5.8 


+  5.3 

+  3.4 

+  2.0 

+  6.1 


+  3.9 


+  47 
+  63 


+  5.4 
+  5.6 


87.7 


81.4 
83.8 


84.8 


106 
110 
112 


107 
112 
104 
107 


110 


109 

'ios' 

113 
103 
1)0 


8+ 


62 

58 
54 
58 


sot 


8t 
8 
12 


8+ 


64" 

65 

64 


64 
55 
61 
64 


34" 


30 

30t 

30 


+  38 


+5.0 


108 


104 
110 


116 


9 

12t 
9 
9 


56 


30t 
30 
2St 


30 

sot 

30t 
30 


64 


30t 


30 


30 


34" 

36 

36 


33 
45 
33 
36 

'32' 

36 
29 
35 
41 
32 
30 
42 
40 
37 


a  S 


1.11 
1.61 
0.60 
5.35 
4  55 
L42 
4.43 
3.24 
4.93 
4.77 
1.93 
0.44 
4.18 
0.31 
2.29 
0.50 
0.95 
1.69 
1.48 
2.62 
2.76 
1  04 
2.94 
3.71 


-2.87 
-2.45 
-3.15 
+  0.41 
+0.12 
2.52 
+0.25 

+6.' 52 

-i.'39 
-3.08 
+0.78 
-2.78 
-0.49 
-2.34 
-3.19 
-2.93 
-1.97 
-1.06 


-2  61 
-0.49 
+0.05 


0.69 
3.36 
3.22 
0.26 
1.50 
6.95 
3.02 
1.68 
8.50 
0.91 
4.64 
0.67 
4.30 


Number  of  days 


:ga 


0.67 
1.58 
0.25 
2.61 
1.12 
0.50 
2.27 
1,62 
2.12 
2,47 
1.12 
0.27 
1.80 
0.3L 
0.82 
0.20 
0.34 
0.57 
0.70 
1.62 
0.58 
0.43 
0-98 
1.45 


-0.11 
-0.90 
-3.05 
-2.52 
+2.  02 
-1.09 
-1.60 

-i'.si 

+0.81 
-2.67 
+0.22 


3.  50  -0. 30 


3.58 
1.30 
0.20 
0.12 
4.05 
0.96 
1.50 
3.24 
3.36 
2.15 


0.11 
-3.50 
-3.25 
-3.25 
+0.31 


39 


-0.31 
-0.68 
-1.60 

1.06  -2.97 

2.51 

0.15  -2.81 

5.' 88  +i!52 
2.  34!-0.6< 
''  +0.90 
-1.14 
1.08 
-1.10 
+0.11 
+0.39 
+0.91 


4.59 
4.07 
3.26 
2.12 
4.23 
3.75 
4.39 
3.74 

3  63 
0.98 
3.27 
3.45 
5 
2.84 

4  46 
4.88 
0.95 
6.19 
1.64 
0.15 


+0.05 
-0.43 


-H.44 

-2 '20 
+  1.50 
-1.72 
-3.13 


3.52  -0.23 


36 
35 


45 


7.43 
1.33 
4.15 
2.88 
1.48 
3.30 
0.22 
2.69 
2.39 
3.76 
2.46 
3.50 
3.58 
2.00 

2.75 


-2.40 


-0.65 
2.30 

-2!85 

1.03 

+0.23 

+0.17 


0.69 
1.50 
0.76 
0.13 
0.50 
2.30 
0-83 
1.01 
0.90 
0.60 
2. 24 
0.18 
L55 
1.15 
2  35 
0.40 
0.20 
0.12 
1.87 
0.79 
1.25 
1.14 
1.12 
0.62 
0.48 
1.33 
0.10 

i!62 
1.00 
1.67 
1.33 
1.12 
0-96 
1  15 
1.38 
1.41 
1.37 
1.63 
0.55 
1-00 
3.09 
2.35 
0.85 
1.96 
2.14 
0.45 
2.40 
1.27 
0.15 


-0.36 


-0.95 


1.30 

2!68 
0  63 
2.15 
2.05 
0,73 
0.87 
0.22 
1.00 
1.02 
2.91 
0.74 
1.10 
2.75 
0.69 


0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
CO 
00 
0.0 
0  0 

O.i 

0  0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.9 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 

6".d 
00 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.'o 
"6.0 

0.0 
0.0 

n.o 

00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


3 

3 

3 

5 
10 

6 

8 
10 

9 
10 

6 

5 

11 
1 

6 
3 
7 
7 
6 
9 
6 
3 
6 
6 
9 
1 
5 
9 
3 
6 

10 
7 
7 

10 
3 
8 
8 
8 
9 
6 
6 
1 
1 
6 
2 
2 

n 

9 
6 

5 
4 
2 

io 
4 
7 

10 
5 
5 
9 
5 

10 
5 

6 
4 
7 
3 


3.09  I     0.0 


9° 
23 
24 


15 
22 
22 
22 
13 
18 
17 
10 

n 

18 
13 
20 
18 
i2 

15 


15 

2 

17 

9 

11 

9 

lo 

6 

18 

4 

18 

8 

11 

17 

19 

6 

15 

6 

3 

23 

19 

12 

22° 

1" 

15 

3 

12 

19 

IS 

U 

14 

10 

16 

5 

13 

13 

10 

16 

7  ' 

U 

2U« 

0' 

24 

5 

6 

24 

15 

14 

6 

21 

22 

8 

13 

13 

14 

12 

9 

15 

20 

8 

2i 

7 

17 

4 

21 

10 

16 

15 

17 

8 

7 

14 

19 

11 

0" 

26' 

18 

12 

14 

17 

26 

2 

12 

16 

18 

0 

18 

8 

10 

16 

14 

U 

14 

0 

0 

30 

tc,c3 


t3  O 

%  g 


10 
10-. 
2 

1 

2 

5 

1 

5 

5 

7 

3 

2 
10 

0 

1 

6 
10 

1 

3.. 

1 

0 

3 

3 

8 

5 

6 

6 
17 

1 

lb 
3 
5 
7 

6 
9 

12 
3 
6 
1 
3 
1 
6 
7 
4 

19 
2 
7 
5 

12 
4 
2 


3. 
S. 

e. 

ne. 

se. 

sw. 


se. 
s. 


Observer 


s. 
sv/ 


sw. 

e. 

sw. 


se 

s. 

s»v. 
sw. 
sw. 
ue. 
sw. 
w. 


sw. 

s. 

s. 

sw. 

s. 

sw. 

s. 

s. 


J.  W.  Campbell 

W.  K.Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  LeUa  I.  Teter 

J.   E.  Seanlan 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  HoA^'e 

Samuel  Norris 

F .  H.  Randolph 
R.  J.  Torry 

E.  R   Wiseman 
J   M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
John  C-  Floyd 
J.  W.  Bishop 
A    L.  Stepiiens 
E.  E    Cordrev 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpadden 

G.  A    Gifford 

J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Mrs .  ,T .  M .  Es.iJex 
Mrs.  Frank  O'Rourke 
Ben  Joluison 
J.  M.  Ricketts 
J.J.  Babb 
Dr.  R.  II.  Hardin 
(ieo.  W.  Nichoalds 
University  of  Arkansas 
U.  S    Weather  Bureau 
R.  J.  McCuiston 
T.  J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 
W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
J.  0.  Coolev 
N.  P    O'Neal 
National  Park  Service 
H.  C   Sanderson 
U.  S    Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
.1.  H.  Crosswhito 
U  .  S.  Weather  Rureat 
II.  'J-  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 

S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.  W.  St.  Jolm 
Miss  Rubv  Cook 

B.  S.  Ila'ibert 

G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglasi 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Schen 
Benedictine  .-;isters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  SUrck 

S-  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
S.  C   Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  K.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J    B.  Huddleston 
D ,  O.  Anderson 
B.  T.  Cobb 
W.  E.  Barton 


'"•M  hours  ending  midnight.    II 1124  nours  enai"B  '  *•  "*' ^ 


August,   1934 
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31 


Daily  Precipitation 

for 

August,    1984 

Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13      14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

so 

31 

0 

Amitv 11 

uachita 

.39 

.67 

1.58 

.21 

.36 

'.'63 

.15 

.19 

09 

T. 

".bh 

"]6i 

.14 

.05 
.02 

't'.' 

... 

1.11 
1.61 
0.60 
5.35 
4.55 
1.42 

Arkadelphia  ....  Il 

uachita 

Arkansas  City  . .   II 

Mississippi 



.... 

T. 

.25 

V40 

V43 

Vos 

.06 

i.62 
,07 

1.20 
.02 
.04 
.85 

.5! 

V22 

".05 
.33 

2'6i 

't.' 

.74 

'.■81 

■'i'.' 

.17 
.76 
.28 

' '.  io 

T. 
t.' 

i!66 

57 

.... 

T, 

Arlberg  

White    



.25 
1,12 

'.^2 
'f.' 

'.'25 

■!49 

'.'04 
.36 
.09 
.17 
.07 

'.'05 

BatesviUe III! 

White    

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis.... 

t." 

.06 

'."6i 

".'15 

13 

T. 

.07 

:::: 

■J"'.' 

23 

..31 

T. 
.16 
.43 
.11 

'.04 

.... 

Bee   Branch. 

.05    .40 
.47  . 

.28!   .26 
.782,12 
.2212,47 
.26    .42 

'.')6 

.49 
.09 

2.'27 

60 

Beutonville  ....•*' 
Big  Lake  Outlet  .1 1 

VisiVV 
.21V... 
.201.... 

.... 

4.43 
3.24 
4.93 
4.77 
1.93 
0.44 

Black  Rock II 

White   

St   Francis 

.\rkansas 

i.'i2 



- . 

.... 

Blvtheville II 

'.04 

Booneville 

'!65 

Brinklev    Ill 

White   

.45 

i.'so 

.27 
.03 

.07 
.22 
31 

t,' 

.01 

Calico  Rock....   1  11 

White   

Camden 11! 

Ouachita 

4,18 

Carthage III! 

Ouachita 

.18 
T.' 

82 

.40 

... 

.81 
.15 
.34 

".io 

.05 

'[98 
.39 

.40 

'.'i.5 

08 

.18 

... 

0.31 

Center  Point 

Red 

White   

.... 

.20 

T.' 

2.29 
0.50 

Clarendon III! 

04 

'.'06 
.03 

.34 

t. 

V55 

.01 
.20 

'!65 
.33 
T. 
T. 

.06 

".ii 

1.52 
.40 

"84 

".u 

.34 
.10 
.42 
T. 

.08 

Vii 
.45 
.43 

.57 

T. 

Clinton 

White   

Arkansas 



.49 
08 

.08 

.15 

T, 

0.95 
L69 

Conwav 

.70 

Corning III! 

White   

T. 

Of, 

T. 

T. 

..35 

.15 

.40 

.11 
.58 

.08 
■J' 

T. 

.58 

.... 

1.48 
i!.62 
2.76 
1.04 
2.94 
3,71 

Cotter 

White   

T. 

'tv 

L45 

r. 

T 

',26 
'.'54 

•■•• 

Crossett IIH 

Ouachita 

T. 

.85 

jlauville Il!l 

.\rkan?as 

.02 
.71 

.10 

Dardanelle 111! 

Arkansas 



99 

Vxr 

White 

..   .J.... 

])e  Vails  liliiff 

White 

fi'l 

T, 
.11 

,09 

'.'6i 

".lb 

T. 

'.06 

f.' 

.75 

T. 
T, 

.50 

'.'37 
.02 

{'.ib 

.05 

.06 

2.30 

67 

T, 

.67 

'^63 
.'65 
.... 

"6]69 
3.36 
3.22 

0.26 
1.50 
6.95 
3.02 
1.68 
S.CO 
0.91 
4.64 
0.67 

Dumas 

Mis.sissippi 

T 

1.50 
.72 

.13 

T. 

■f.' 

.15 
.25 

.25 

T. 

Duttoa 

White 

.56 

.13 

El  I'orado III! 

Ouachita 

.10 

England 

.Arkansas 

White 

White 

.Arkansas 

tv 

f." 

T." 

.51 
1.S4 
.8:i 
.01 
.90 

T. 

.43 
T 

.01'' 

.20 
.17 
T. 
.03 

.16 

.07 
,23 

't.' 
T. 

'!5i 
.03 

.24 

'[65 

".oh 

.48 
.03 
.05 
.99 

i."34 
.71 

.03 

.82 

'.'io 

.56 
.14 

.31 
f.' 

Eureka  S^prings  — 
Fave.tteville   

'tv 

Vis 

T. 

:::: 

"... 

Fort  .^mith •" 

.    . . 

.09 
.52 

V96 
.17 

Vie 

.23 
2.24 

Freeman  -Sprgs. .  III! 

.Arkansas 

Red 

White    

Fulton Ilil 

't.' 

.05 
.01 

Vl5 

.60 

T. 

'.'69 
1.55 

T. 
.07 
.05 

.08 

".bi 

v: 

'.'.". 

Georgetown III! 

T. 

T. 

.10 

T. 
.02 
.22 
.31 

.ih 

.49 

'.'76 
.26 
.44 
.25 

.06 
T. 

"!6i 

.56 
.02 

1.19 
84 

2  35 

Graunis.  

Red 

.07 

Gravette 

.Arkansas 

'J'. 

.54 

'.'52 

43 
1.15 

.09 
.15 

Harrison 

White 

4.30 
3.50 
3.58 

Helena III! 

Mis.sissippi. . . . 

.02 

.24 


.01 

Higden 

White 

.10 

•  25 

.40 

Highland 

Ouachita 

■m 

1.30 
0.20 
0.12 
4.05 
0.96 
1.50 
3.24 
3.36 

Hope 

Red 

T. 

".a 

.12 
.10 

V79 

Hot  Springs  

Ouachita 

Red    

.57 

.21 

.05 

1.25 

1.87 

Inde.K      . 

Jessieville !  1; 

Ouachita 

^09 

'.'17 

'.'is 

.20 
.02 
T 

.25 

.15 

.17 

.08 

T. 

T. 

)  25 

,ionc-<boro 1  11 

White 

White 

.02 

T  ■ 

... 

'.'42 

tv 

.21 

.78 
T 

05 
T. 

•   •• 

.06 
1.12 

"m 

.18 
,32 
.24 

1.14 
23 

.91 

.27 
-36 
T. 
.03 
1  33 
.05 

'."58 
.50 
.91 
.01 
.12 
38 

.03 

.... 
... 

t'.' 
':i8 

.07 
.12 

t' 

T 

'."82 

't.' 
.10 

Lead  Hill 

•••• 

liittle  Kook..*" 

Arkansas 

.4rkii.nsas 

St   Francis 

Red 

.71 
T. 

t.  1  :28 

48 1 

Lut'ierville 

.14 

.... 

-  ...  1     ^-  ^^ 

Madison ||J1 

.78 

.26 

2,51 
0.15 

Magnolia 

Malvern 111! 

Ouachiia 

..   . 

.... 

1.'g2 
.'45 

tv 

1.15 

V42 

i.5'1 

.'26 

'.'ii 

".ib 

'.20 

Mammoth  Spg  .    111! 

White 

St.  Francis 

iisi)  '.'is 

5!88 
2.34 
4.59 
4.07 
3.26 
2  12 
4.23 
3,75 
4.39 
3.74 
3.63 
0.98 
3.27 
3.45 
5.68 
2  84 
4.46 
4.88 
0.95 
6.19 
1.64 
0.15 

Marianna 

1.00 
1.67 
1.33 

'[96 
.41 

V«1l 

'20 

.71 
T. 
.28 
T. 

.... 

Marked  Tree 111! 

-5t.  Francis 

White 

'.'67 

.14 

.'03 
55 

i.'io 

".90 

.69 
.08 

.54 

.09 

.62 

.14 
72 

T. 

.18 
1.38 

.7) 
1.34 
1.63 

Marshall 

.13 

••• 

V3I 

.... 

Mena iiJ 

Ouachita 

Arkansas 

White 

Ouachita 

White 

OuHchita 

Ouachita 

1.12 

7;i 

Morrilton    Hi: 

".oh 

1 
.30 

.28 

.95 

.25 

T. 

Mountain  Home  . . 

I'ii 

Mount  Ida 

.14 

.22 
.53 

.11 

.06 

.42 

.07 

.55 

.13 

.06 

T. 

.85 

.42 

.13 

'.'i2 

'.'26 
30 

'.'io 

••'• 

.80 

".08 
.01 

.04 

.... 

Newport IP! 

.05 

.03 

.10 

.81 

.(•9 

1.41 

"."46 

.... 

Norman  I||: 

L:« 
1.32 

.... 

Odeu II 

Red 

19 

1 

O.'ireola Ill 

Mississippi 

.98 

tv 

.... 

"so 

.04 

".26 

'.35 
.47 

T. 
'.'28 

13 

.25 

.57 

.60 
T. 

'.'io 

•  ISjl.OO 
S.09    T. 
2  so''  '^^ 

.;,. 

.... 

Ozark 1  Ij 

Arkansas 

15 

.3.) 

'.'33 

Paragould  I  il 

St.  Francis 

Parkin    

St.  Francis.... 
White 

.... 

.50 
.95 
.68 

1.96 
T 

.04 
.05 

L27 

.25 

* 

.88 

'.'ie 

Patterson Illl 

St.  Francis 

.08 
'!58 

07 

2.14 

'."si 

.43 

i.'95 

-4S 
.38 

. .  . 

Pine  liluff i|!l 

Arkansas 

.08 

.45 

T. 

.... 

Pocahontas 

White 

Ouachita 

.'oi 

.34 

Vl4 

2.40 

Portland Illl 

.22 
.  15 

Prescott HI! 

Ouachita 

T 

Rison 

Ouachita 

j 

. .. . 

Rogers  (near) 

White 

Wiiite 

.06 

•,'^ 

.16 

.20 

.38 

.09 

t.361.. 

.30 

.91 

3  .,52 

St.  Charles 



St,  Francis Illl 

St.  Francis 

White    

Ouachita 

■1. 

T 

".a 

2.15 

T. 

T. 

1.29 
.63 

T. 

T. 

T. 

.13 

2.68 

i's5 

,08 
".'65 

'.'21 

.02 

L38 
.22 

1.6J 
.19 

T. 
.09 

2!65 
.10 

87 

7.43 
1.33 
4.15 
2.88 
1  48 
3.30 
0.22 
2.69 
2. 39 
3.76 
2.46 
3.50 
3.58 
2.00 

Searcv 

T. 

■;67 

'■'r 

,12 
'!51 

'.'63 

■ 

Storv Illl 

Stuttgart ill! 

Arkansas 

T. 

';6i 

Subiaco 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

T. 

.73 
.61 

.49 
.36 

T 

tv 

'.'42 

.36 
23 

.021   .05 
.6?!   . 

Sunset 

•••• 

".13 
53 
.20 

f.' 

;;;; 

'!09 

.11 

..   . 

.... 

.35 

53 

•:22 

.... 

Te.'^arkana |||1 

65:  " 

Thornburg  

Waldron 

Warreu 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

1.00 
T. 

''j' ' 

.... 

T. 

'.'so 

.17 
.H7 

.26'....    .37  .... 

....11.021      ..!..., 

l9.Qli   T_   1 

.24 

T.  1.... 

\t.\.... 

. 

Waters Ill 

Ouachita 

Mississippi 

St.  Francis 

Arkansas 

•     • 

.61 

i.'io 

.61 

.... 

V03 

.74'   .241....  1  .45 

,         ... 

Wil.-on Ill 

I      05 

.....|.... 

I.. ....... 

Wvnne il 

tv 

'.'.:. 

.11 

T. 

....|..--|.... 

T       1                1                1         no    IK 

....... 

i"':i"" 
'  03! " 

•••• 

Yancopin i  | 

041        V"'i    fin;        1  'dk'  '       'fiqi"ial"  'i't'V 

I 

1 
i 

r 

i 
i 

i 
1 

i 

i 

i 

j  -""^ 

Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 


Cotter 

Calico  Kock  . . , 

BatesviUe 

Newport   

Georgetown  ,  . 

Clarendon 

Black  Kock  .. 
Arkadelphia. . 

Camden 

Fulton  

Helena , 

Arkansas  City. 


.  ..White  .. 

do  ..   . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

...Black.  .. 
.  Ouachita . 
.Ouachita  . 
....Red.... 
Mississippi 
do.... 


21 

2.3 

1         1 
2,Sl  2.31  2.3 

2.4    2.4    2.4 

18 

-1.2 

•1.3!-1.2  -1.3 

-L4-1.4    1.4 

23 

3.5 

3.51  3.4    3.4 

3.5!  3.41  3.4 

26 

-0,5 

-0.51-0.51-0.61-0.6 

-0.6j-(i.7 

n 

-1.2 

-1.3 

-1.4-1.4 

-1.4 

-1.4-1.4 

26 

5.8 

5.7 

5,7    5.0 

5.6 

5.5!  5  5 

14 

0.6 

0.6 

e.6    0.6 

0.6 

0.6 

0.0 

12 

-1.6 

-1  4 

-1.4-1.6 

-1.6 

-1.6 

-1.6 

2S 

3.7 

3,7 

.3.6    3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

25 

4.0 

3.9 

3.9    3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

41 

4.0 

3.6 

3.91  4.3 

5.0 

6.2 

6.9 

48 

4  1 

3.3 

2.5    2.3 

2.5 

2.9 

3.6 

2.4! 
1.4 
3.4 
-0.7, 
-1.5 
5.4i 
0.5: 
-1.4 

3.7: 

.3.81 
6.51 

4.5i 


2.3 
-1.5 
3.4 

-0.7 
-1.5 
5.4. 
0.5 
0.2 
3.7 
3.7 
6.0 
1.9 


10 

11 

12 

13 

14 

[ 
15 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.8 

2.7 

-1.5 

-1,4 

-1.4 

-1.2 

-0.8 

-0.7 

3.4 

3.4 

3,4 

3.4 

3.9 

4.0 

-0.7 

-0.8 

-0.8 

-0.8 

-0.7 

-0.4 

-1.6 

-1.6 

-1.7 

-1.7 

-1.7 

-1.7 

5.4 

,5.3 

5.3 

,5.2 

5.2 

5  3 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

1.2 

0.9 

-0.8 

-1.2 

-1.4 

-1.6 

-1.6 

-1.6 

3.7 

4.3 

4.2 

4.1 

4,0 

3.9 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

3.7 

3.6 

5.9 

5.8 

5.5 

4.9 

3.9 

3.7 

4.6 

4.3 

4.2 

4.0 

3.6 

2.9 

17      18  I    19  1  20  I  21 

I         I  I 


22  !  23     24  I  25      26  I  27 


28  I  29      30 


2.71 
-0.9 
4.1 
0.1! 
-1.7j 
.5.3 
0.7| 
-1.6 
3.8| 
3.61 
4.5j 
2.3 


2.9 
-1.0! 
4.6! 

0.1| 

-1.4; 

5.2 
1.0 
-1.6 
3.8 
3.5 
,5.4 
2.4 


2.7 

2.7 

2.7 

-0.6 

-0.5 

-0.6 

4.0 

4.3 

4.4 

0.1 

-0.1 

0  0 

-0.8 

-0.5 

-0.6 

5.5 

5.B 

6  0 

1.0 

l.l 

1.1 

-1.6 

-1.6 

-1.8 

8.7 

3.6 

.3.6 

3.5 

3.5 

3.5 

7.0 

7.6 

7.8 

3.7 

4.5 

5.2 

2.  7|  2.7:  2.7 
-0.6|-0.6i-0.4l 


4.2|  4.2 
0.11  0.1 

-<J,9  -0.8 
6,1  6.1 
1.2]  4.1 

-1.6-1.0 
3.6  3.6 
3.5  3.5 
7.8  7.7 
5.8    6.0 


5.0 
0.8 

-0  6 
6.0 
3.3 

-1.4 
3.7 
3.5 
8  3 
6.0 


2  71  2.7 
-O.4I-O  1 
6.0    4.5 


3.5 
1.0 
6,2 
3  1 

-1.4 
3.6 
3.5 

10.5 
7.0 


2.7 

-0. 2 
4.5 
2,5 
2.2 
6.5 
2.7 

-1.2 
3.8 
3.5 

n  4 

8.1 


2.7|  2.7 
O.Oi-O.  3 


4.4 
1.7 
2.8 
7.5 
2.5 
-1.6 
3.9 
3.5 


4.4 
1.3 

2.4 
8.5 
2.3 
-1-4 
3.8 
3.5 


12.1111.3 
9.0   9.9 


2.9 
-0.1 
4.3 
1.1 
1.8 
8.7 
2.0 
-1.6 
3  8 
3.5 
9  5 
10.0 


2.9 
-0.2 
4.3 
0.9 
1.3 
8.6 
1.8 
-1.4 
3.7 
3.5 
8.1 
9.0 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS     SECTION 


August,  1934 


Daily  temparatures    for    Augrust,   1934 


Stations 


1 


Aniitv$5  

Batcsville  %. 


Bee  Branch 

Benton vlUe  **'. 

Blytheville 

Booneville 


Brinkley 

(Calico  RocM?.  .. 


\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  jraximum 
i  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 

'  (  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 


Carthage  $'5 

Center  Point 


Conway . . 
Corning. . 
Cro3sett$§. 


Dardanelle. 
Deer 


Duraas 

Uutton 


England 

Eureka  Springs  . 
Fayetteville. .. . 
Fort  Smith***.  . 
Qravette 


Harrison  . 
Helena...  . 
Highland. 


Camdfln4'5  \  Maximum 

camaenij'i) j  Minimum 

\  Maximum 

t  Minimum 

\  Maximum 

I  Minimum 

i  Maximum 

(  Minimum 

(  Maximum 

)  Minimum 

j  Maximmn 

I  Minimum 

\  Maximum 

'  Minimum 

j  Maximum 

i  Minimuff 

S  Maximum 

(  Minimum 

S  .Maximum 

■  I  Minimum 

Kl  Dorado  \  -'■laximum 

\A  uorauo j  Minimum 

\  Maximum 

I  .Minimum 

\  Maximum 

I  Minimum 

\  Maximum 

I  Minimum 

)  Maximum 

I  Minimum 

i  Maximum 

(  Minimum 

S  Maximum 

I  Minimum 

\  Maximum 

I  Minimum 

\  Maximum 

'  Minimum 

S  Maximum 

I  Minimum 

\  Maximmn 

(  Minimum 

j  Maximum 

(  Minimum 

j  Maximum 

!  Minimum 

i  Maximum 

'  Minimum 

(  ..'laximum 

)  Minimum 

(  Maxinuim 

(  Minimum 

\  Maximum 

(  Minimum 

j  Maximum 

)  Minimum 

S  Maximum 

'  -Minimum 

(  Maximum 

'  .Minimum 

S  Maximum 

r  Minimum 

\  Maximum 

)  Minimum 

)  Maximmn 

(  Minimum 

^  Maximum 

)  Minimum 

Npwnort  i  .Maximum 

Ne-npoit ,  Minimum 

S  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
/  Minimum 
i  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
\  Minimum 
(  Maximum 
\  Minimum 
j  Ma.ximum 
*  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
y  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 

Wynne j  Maximum 

■^  (  Munmum 


Hope  

Hot  Springs 

.lonesboro   

Lead  Hill 

Little  Kock.***. 

Lutherville 

.Magnolia 

.Mammoth  Spring. 


Marianna 

Marked  Tree'si'5... 

Marshall 

Mena 

Morrilton  % 

Mountain  Home. 
Mount  Ida 


Okay 

Oz?it\%% 

Pine  Bluff 

Pocahontas  . . . . 

Portland 

Proseott 

Searcy  

Stuttgart  

Texarkana  . . . . 

Thornburg 

Warren 

Wilson 


66 

98 

75 
100 

79 
101 

82 

95 

77 
104 

78 

97 

76 
105 

74 

98 

75 

98 

73 

98 

73 

101 
78 

103 
80 
93 
72 

101 
76 
96 
76 

100 
74 
97 
75 
98 
73 
97 
77 

103 
82 

101 
82 

103 
84 

105 
82 

106 
83 
94 
75 


100 

74 

103 

80 

104 

80 

100 

82 

98 

76 

10 

81 

100 

78 

107 

81 

100 

76 

102 

75 

100 

74 
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82 
61 


94 

63 

86 

51 

89 

58 

86 

58 

S3 

54 

93 

66 

98 

56 

84 

52 

95 

62 

91 

59 
101 

65 

90 

59 

84 

52 

93 

65 

91 

59 

82 

57 

91 

61 

86 

48 

96 

66 

91 

58 

85 

56 

88 

56 

89 

66 

90 

58 

83 

54 

88 

58 

95 

64 

96 

65 

94 

64 

83 

54 

87 

52 

85 

63 

92 

60 

96 

70 

84 

54 

87 

58 

87 

55 

85 

51 

92 

63 

89 

CO 

84 

52 

92 

57 

87 

55 

94 

64 

91 

63 

91 

64 

86 

55 

94 

61 

95 

64 

89 

58 

89 

59 

98 

68 

90 

52 

98 

64 

86 

53 

85 

54 


97 


100  0 


63 

93 

55 

93 

63 

90 

65 

92 

57 

97 

69 

98 

58 

94 

55 

95 

63 

95 

61 
101 

66 

96 

63 

93 

55 

9i< 

65 

95 

64 

85 

64 

93 

65 

88 

55 

96 
69 
96 
61 
90 
65 
90 
69 
95 
70 
92 
66 
94 
61 
90 
62 
96 
75 

101 
65 
98 
66 
89 
60 
96 
58 
91 
67 
96 
67 
93 
65 
87 
56 
89 
62 
91 
56 
93 
61 
96 
O' 
92 
63 
95 
60 
93 
60 
90 
60 
98 
64 
95 
66 
96 
66 
91 
55 
95 
61 
98 
(;5 
94 
60 
93 
63 
99 
68 
96 
58 
97 
66 
93 
57 
94 
62 


72.7 

96,1 

69.3 

98.5 

72.2 

95.0 

71.4 

92.5 

70.2 
101.0 

74.2 

99.6 

72.5 

96.7 

69.0 

99.9 

73.1 

99.8 

71.4 
102.  9 

73.3 
101.0 

73.0 

96.3 

69.7 

97.4 

72.8 

100.3 

73.0 

91.8 

70.2 

100.3 

73.0 
93.5 
63. 7 

100. 2 
75.  5 
98.6 
72.8 
94.7 
71.8 
95.1 
73.2 
99  3 
76.3 
97  5 
71.2 
96.2 
70  ft 
95.0 
72.1 

101.3 
71.8 

102.7 
73.3 

102.8 
74.8 
95.2 
71.1 
96.9 
68.9 
95.2 
74.0 
99.5 
73  6 
100.2 
74.1 
93.2 
70.5 
94.9 
73  3 
94.0 
69.5 
95.7 
69.1 
97.7 
72,5 
96.0 
73.2 
96.0 
09.1 
99.5 
68.9 
96.8 
71.6 
100.7 
71.2 
101.2 
73  5 
98.5 
75.5 
96.2 
69.3 
96.4 
.70.3 
101.1 
74.0 
97.2 
70.7 
98.3 
72.3 
102.8 
72.4 
98.7 
70  1 
100.5 
74.9 
93.1 
69.6 
96.5 
71.0 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    •♦•Midnight  to  midnight, 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 


^^Thermometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock,  .\rk.  -  9-26-34-100 
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QENEBAI.    STJMMAR-S- 

This  was  the  coolest  September  since  1928  and  the  wettest 
for  the  State  as  a  whole  since  1925.  However,  in  some  sections 
in  the  western  portion  it  was  the  wettest  September  since  rec- 
ords have  been  kept.  The  average  temperature  for  the  State, 
based  on  the  reports  of  61  stations,  was  71.3°  which  is  3.1*^ 
below  the  mean  for  the  past  44  years,  this  being  the  first  month 
since  March  with  the  mean  temperature  below  normal.  Month- 
ly means  ranged  from  63.6°  at  Dutton  in  the  Ozarks  to  76.8° 
at  Magnolia  in  a  southern  border  county.  Of  the  stations  with 
records  of  10  years  or  more,  only  five,  located  mostly  along  the 
southern  border,  had  positive  departures.  The  highest  tem- 
perature recorded  was  100°  at  Dumas  on  the  llth  and  at  three 
other  stations  on  later  dates;  the  lowest,  37°  at  Mount  Ida  and 
Thornburg  on  the  17th.  The  greatest  daily  range  was  49'-'  at 
Carthage  on  the  18th. 

Rainfall  was  heavy  to  excessive  in  the  northwestern  portion 
of  the  State  and  in  the  Ouachita  Mountains  the  first  few  days 
of  the  month  and  heavy  in  most  sections  either  the  28th  or 
29th.  Rains  of  an  inch  or  more  also  occurred  at  a  number  of 
stations  about  the  middle  of  the  month  and  on  either  the  2()th 
or  21st.  The  average  precipitation  for  the  State  for  the  89 
stations  reporting  was  5.46  inches  which  is  2.08  inches  above 
the  mean  for  the  past  44  years.  Only  14  of  the  stations  for 
which  normals  have  been  computed  had  negative  departures. 
Monthly  totals  ranged  from  1.44  inches  at  Magnolia  to  14.13 
inches  at  Sunset.  Five  stations  had  monthly  totals  of  less 
than  2.00  inches  while  an  equal  number  had  over  10.00  inches. 
The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period  was  6.07 
inches  at  Sunset  on  the  2d.  The  average  number  of  rainy  days 
was  8. 

The  rainfall  the  first  part  of  the  month  was  very  beneficial  to 
all  crops  but  in  some  sections  along  the  Mississippi  River  and 
in  the  southern  portion  of  the  State  it  was  insufficient.  Cotton 
picking  was  delayed  some  by  the  rainy  weather  during  the 
month  but  this  work  is  much  more  advanced  than  usual  at 
this  season  of  the  year.  In  the  southern  portion  most  of  the 
crop  had  been  picked  by  the  end  of  the  naonth  and  picking 
had  progressed  rapidly  elsewhere.  In  the  lowlands  late  bolls 
filled  out  after  the  rains  and  some  correspondents  reported  new 
blooms.  Late  corn  was  greatly  benefited  by  the  rains  except 
in  the  southern  portion  where  rainfall  was  lightest.  Meadows, 
pastures,  and  truck  crops  revived  and  considerable  hay  was 
made.  Much  more  than  the  usual  amount  of  wheat,  oats  and 
rye  was  sown,  much  of  it  for  pasture.  The  soil  was  still  too 
dry  in  some  sections  of  the  southern  portion  of  the  State  at  the 
close  of  the  month  for  growth  of  fall  crops.  t.a.m. 


Miscellaueous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


1 

2|3 

4 

5 

e]? 

8 

9 

1011 

12 

13 

14 

I5J16 

1718 

19 

2o|21 22J23 

24 

2626|27 

28 

29[30 

31 

Dense  Fog 

Light  Hail 

Moderate  Hail. . 
Heavy  Hail   .... 
Thunderstorms 

1 
'5 

2   2 
1    . 

1816 

1 

1 
2 

• 

1 

1 

1 

8.". 

2 

716 

2 
4 

2    1 

1 
* 

..13 
820   i 

1 

.    .    2 
2    .  ■.' 

3 
_5 

3 
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PBESSTTRE,  WIND, 

HTTMIDITY,  AND  SUNSHINE 

Atmospheric  pressure 

ire- 

Wind 

Relative 

duced  to  sea-level) 

humidity 

a^ 

c; 

l-s 

stations 

CI 

1 
.a 

n 

0 
0 

0 

a 

a 
§ 

a 

gs 

0  3 

S 

30.32 

30 

& 

3 

IS 

a 

^-f 

eS  (J) 

R 

<3 

Q 

0 

a,  0 

Bentonville 

^9  98 

29.70 

20 

5.9 

20 

n 

13t 

65 

Port  Smith 

M.98 

30.33 

3U 

39.70 

20 

7.7 

34 

■w 

3 

80 

59 

bi 

60 

Little  Rock 

30.00 

30.31 

bU 

29.75 

3 

7.6 

21 

w 

14 

86 

54 

56: 

73 

Memphis 

30.01 

SO.  29 

29.76 

3 

7.0 

22 

ne 

15 

80 

58. 

63 

60 

COMPARATIVE    DATA    FOR    SEPTEMBER 


Year 


Temperature 


°3  „ 


,891  . 

892  , 

893 

894 

895 

896 

897 


899 

900 

901 

902 

903 

904 

905 

906 

907 

908 

909 

910 

911 

,912 

913 

914 

915 

916 

917 

918 

919  ...... 

920  . . .  . 

921 

922 

923 

924  ■,.... 

925 

926 

927 

928 

929 

930 

931 

932  .... 

933 

934 

Period. 


73.4 
70.8 
74.0 
73.1 
77.1 
73.3 
76.6 
75.2 
71.9 
78.0 
72.6 
68.4 
70.7 
75.4 
74.2 
75.7 
73.9 
73.4 
74.7 
76.4 
79.0 
78.5 
71.7 
74.4 
74.9 
72.5 
71.8 
67.3 
74.6 
74.9 
79.6 
76.2 
73.0 
69.7 
80.5 
76.8 
75.9 
70.5 
73  4 
75.7 
78.4 
73.8 
78.5 
71.3 
74,4 


-1.0 
-3.6 
-0.4 
-1.3 
+2.7 
-LI 
+2.2 
+0.8 
-Z.5 
+3.6 
-1.8 
-6.0 
-3.7 
+1.0 
-0.2 
+  L3 
—0.5 
-1.0 
+0.3 
+2.0 
+4.6 
+4.1 
-2.7 
0.0 
+0,5 
-1.9 
-2.6 
-7.1 
+0.2 
+  0.5 
+  5.2 
+  1.8 
-1,4 
-4.7 
+6.1 
+2.4 
+1.5 
-3.9 
-1.0 
+  1.3 
+4.0 
-0.6 
+4.1 
-3.1 


PrecipitatioD                 1 

*^  >% 

>, 

£,- 

?2 

S3 
go 

is 

< 

OH 

C3  B 

p^a 

Number  of  days 


£°a 


0.94 
2.14 
3.75 
3.56 
1.36 
3.25 
0.60 
7.85 
1.21 
4.25 
3.08 
5.06 
2,47 
2.46 
3.90 
6.24 
2.22 
4  00 
2  84 
2.41 
3.67 
2.40 
10. 10 
3.19 
1.43 
3.40 
l:T6 
4.63 
2.12 
3.66 
3.38 
1.-25 
5:56 
3.99 
5. ""96 
3.99 
3-37 
0.45 
2.46 
4.10 
LOO 
2,54 
5.10 
5.46 
3.38 


-2.44 

L24 
+0.37 
+0.18 
-2.02 
-0.13 

2.78 
+3.97 

2.17 
+  0.87 
-0.30 
+  1.68 

0.91 
-0. 92 
+0.52 
+2.86 
-1.16 
+0.  62 

0.-54 
-0.97 
+0.29 
-0.-98 
+  6.  72 
-0.19 
-1.95 
+0.02 
-t  62 
+  L25 
-0;66 
+0.18 

U.OO 
-2.13 
+5.18 
+  0.61 
+2.68 
+0.61 
-0.01 
-2.93 
—0.92 
+0.72 
-2.38 
-0  84 
+  1.72 
+2,08 


5.80 
6.12 
8.27 
8.94 
3,S8 
8,07 
2.87 
21,9-5 
3.00 
9.17 
8.87 
9.31 

7  38 
6.18' 
8.03 

13.63 
9.65 
8,05 
9.34 

10.00 
5,33 

17,84 

10.61 
4.79 
7.51 
5.26 

10.10 
6.30 

8  25 
6.96 
5.89 

13.91 

11.10 

15.61 

14.55 

11,96 

2,60 

5.86 

11.80 

4.32 

7.99 

14.92 

14.13 

21,95 


0.00 
T. 
0.71 
OlJO 
0.03 
0.69 
0.00 
3.:i6 

,  r.- , 

1.24 
0.17 
2,63 
0,40 
0.  16 
0,50 
2.33 
0.02 
0.84 
■0.36 
0.05. 
0,00 
0.3S 
3.78 
0.41 

'L- 
0  39 
0.06 
1.80 
0.42 
1,13 
0.67 

T. 
1,69 
0.86 
0.58 
0.27 
0,75 

o.on 

0.31 
1.21 
0.00 
0.30 
0.17 
1.44 
0.00 


5 
5 
6 

4 
13 
5 
3 
6 
4 
7 
4 
6 
6 
3 
9 
7 
7 
7 
6 
1 
5 
8 
3 
6 


So 


Daily  River  Stag'es  for  September,  1934 


stations 


Fort  Smith  or 
Van  Buren  . . . 

Ozark .:.. 

Dardanelle 

Morrilton  . .  .. 
Little  Rock. 

Pine  Bluff 

Oanrikle 


River 


.Afkansa^'... 

.  ..do 

....do 

....do 

....do 

....do 

Petit  Jean. 


Flood! 
Stage 


22 
22 
20 
23 
25 
20 


10      11 


12      13      14      15      16  I  17      18      19  I  20     21      22  I  23      24      25      26      27      28     29 


3.7 
0.1    0. 

2,1    2. 

-2.9-1. 

-3  8-3, 
0.8  0, 
1.71  3. 


8.6111.6 


6.8 
8.3 
3.2 

-1.7 
1.0 

19.2, 


13,0 

8.5 
9.7 
5.9 
2  6 
2.2 
15.3 


13.0 


7.1 


11. 4[  9.5 


3    6.1 

.olio.o 

.4  7.8 
6  7.9 
9  11,6 
9l  3.3 


8.4 


7.6 

4.3 
6.9 
4,3 
5.3 
10  8 
2.9 


7.) 

3.0 
6  2 
3.1 

3.8 
9.7| 
2.31 


7.4 

3.0 

4.8 
2.3 
2.7 
7.9 
2.1 


10.1 


1L4 


13.4 


14.1112. 7|10.2 


9.5 
10.8 
6.4 
3.9 
8.0 
1,9 


9.3  7.2 
11.8tll.O 

8.71  8.8 

6.4  8  4 
8,2  10.9 
2.21  2.2 


9.3    9,3    95 


5  3 
9.1 
7.1 
8,0 
12,4 
2.2 


4.9 
7.8 
5.3 
6  1 
11.9 


4.7 
7.5 
4,5 
4.5 
10.9 
8.3 


10.8 

5.4 
7,3 
4.3 
3.9 
8,7 
4.4 


10.5 

6.3 
8.0 
4.3! 

3,7 
8,l| 
3.41 


7.0 

2.7 
6.2 
3  2 
3.4 
8  4 
2.81 


30      31 


10.0 

4.6 
fi.O 
2.5 

2.8 
7.6 
6.6 
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September,  1934 


stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphia  ... 
Arkansas  City  . 

Arlber? 

Batesville 

Bee  Brancti,... 

Beutonville _ 

Big  Lake  Outlet,  tt 

Black  Bock 

Blytheville  

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Ca  rthage   

Center  Point  . . . 

Clarendon    

Clinton — 

Conway 

Corning 

Cotter 

Ci  osset 

Danville 

Dardanelle 

Deer  •■, 

De  Vall3  Bluff  .... 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Favetteville    

Fort  Smitli 

Freeman  Springsjt 

Fulton  

Georgetown 

Qrannis 

&ravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessleville 

.Tonenboro 

Lead  Hill...  •■•••■ 
LITTLE  ROCK- 

Lutherville T4 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianua 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rison • 

Rogers  (near).... 

Rosebud I 

at.   Francis 

Searcy 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

y»ncopin    


State  Means 


Climatolog-ical  Data  for    September,  1934 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence  . . 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Kewon 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  . — 
White 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   •  •■• 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Garland- 

Craighead   

Boone 

Puli-ski 

Johnson 

St-   Francis 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

Ijce  

I'oinsett   

Soarcy  

Polk 

CoQway 

Ba.rter 

Montgomery  . . . 

Jackson  

Montgomery  ... 

Montgomery  ... 

Howard 

Mississippi 

Franklin. 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

Faulkner 

Clav   

White 

Montgomery  . . 

Arkansas 

Logan  

Washington. . . 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . . 

Mississippi  — 

Cross 

Desha 


700 
250 
145 
700 
277 
700 
1303 
239 
259 
2.52 
465 
205 
361 
158 
297 
470 
172 
516 
309 
293 
40» 
175 
327 

3ao 

2200 
153 
162 

1590 
270 
229 

1465 

1451 
457 

2240 
260 
200 
900 

1250 

1052 
250 
445 
600 
377 
600 
275 
750 
345 
650 
357 
775 
209 
315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1207 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
301 
222 
196 
307 
215 
300 
122 
3'29 
243 
1385 

'296 
236 
700 
209 
1050 
2250 
332 
650 
675 
206 
800 
237 
250 
167 


Temperature  (Degrees  Fahrenheit) 


39 

39 

50 

12 

35 

42 

29 

4 

33 

9 

20 

47 

30 

49 

29 

35 

30 

13 

51 

41 

7 

22 

18 

48 

1 

7 

29 

31 

34 

27 

34 

47 

53 

10 

49 

22 

15 

37 

34 

62 

15 

15 

64 

43 

9 

8 

89 

28 

55 

36 

4 

18 
48 
30 
23 
30 
20 
46 
15 
22 
35 
51 


5 
38 
39 
11 

4 
18 
10 
47 
41 
28 
46 
34 
44 

1 

7 
24 
10 
47 
37 

3 
49 
14 
15 
40 
10 

9 
3S 
10 


71.4 


3  5 


Precipitation,  inches 


68.6 
71.6 
66.5 


70.6 
71.7 
74.0" 
68.2 
73.2 
71.4 
74.2 


73  4 
69.6 


75.8 


72.0 
65.4' 

'75.4 
63.6 
77.1 
73.  0' 
67.6 
68.0 
70-8 


3.2 


-4.0 

-  2.6 

-  4.2 


-3.9 

-  0.8 
-42 

-  2.2 


16 

2  8 


+  0.3 
-'-  2'.8 


94 


93 
96 
100' 
94 
96 
97 
97 


0.5 

4.9 
+  0.3 

—  20 

—  4.3 
4.2 

—  3.2 


70.9 
67.7 
67.6 
73.4 


75.6 
75-2 
75.0 


69.6 
68.6 
72.1 
70.8 


76.8 

67!6 
73.5 
70.0 
68-2 
71.3 
69.4 
68.6 
69-4 
71.8 


2.6 
2.9 
2.4 
1.9 


1.3 
0.4 


-4.8 

-  3.6 

-  2.0 
-3.0 


95 

85i 

166' 
94 

97 
98' 
88 
87 
93 


20 
19 

12 
121 

lot 

11 

1 


12t 
lit 


+  0.8 

-  3 

-  O.S 

-  3  6 

-  4.0 
-2.7 

-  6.0 

-  2-6 
3-7 

-  2.2 


73.8 
73.2 
69.2 


75.6 
69.8 
73.8 
75.4 


67.8 


71.2 


73.4 
71.3 
66.1 
75.4 
69.4' 


-0.6 
6.6 


+  0.7 
-3.6 

-  2.6 

-  0.6 


3.2 


3.0 


1+ 
13 

'iit 

2 

11+ 
13t 
12 
13t 
13 


46 


47 


1 
13 

It 
lit 


42 


lit 
12 
19 
12+ 


97 

'96 
93 
93 
92 
96 
90 
93 
95 
95 


100 
92 
95 


1+ 

is" 

12t 
12 
19 
1 
12t 

lot 

19 
13 


90 


96 


76.4" 


72.1 
71.7 


7L3 


1.6 

2.8 


1.4 
3.1 


0.4 
'2*6 


-3.1 
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13 
12 
1 
13+ 


17 
27 
..... 

7t 
17 
17 
27 
16 
16 


37 

37 

44' 

40 

45 

49 

42 


42 


17 
16t 
18 
17 


17 

17 

17 

16t 

17 

17 

16t 

17 

17 


36 

27' 

'47' 
39 
37 
41* 
31 
31 
30 


+3.28 
+  1.13 
+.'i.26 
+4.66 
+0.52 
+  1.85 
+3.34 


+  1.55 


+  7.72 
-0.52 
+0.63 
-0.19 
+0.15 
+1.80 
0.55 
+2.35 
+1 
+  1.36 

+0.30 
+3.87 
+3.19 


42 

47 
47 


17 
17 
16 


19 


IS 

1+ 
19 

2 
12 


12 


lit 
12 


100 
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49 

17 

45 

17 

47 

17t 

47 

17 

43 


45 


49* 


16t 


37 


ClM 


-0.17 
+  7.85 
+0.34 
-0.63 
+  5.07 
+5.51 
+  7.50 

--6!96 
+0.56 
+3.73 
+  4.59 
+2.76 
-0.98 
+0.45 
+3.00 
-0.15 
+  1.40 


+0.18 
+  1.39 
+0.83 
+2.68 

-6.87 

+6!66 
-0.91 
+  1.47 
+4.61 
+  5.46 
+2.87 
+2.66 
+3.73 
+2.18 


37 


17 


39« 


49 


+0.68 
+e.57 


+  1.43 

-6'67 
+1.60 
+4.50 
-0.31 


1.68 
1.09 
3.39 
2.85 
1.65 
1.76 
1.90 
1.83 
1.10 
1.15 
4.46 
0.80 
1.73 
1.88 
0.95 
1.67 
1.04 
1.90 
2.08 
2.00 
1.63 
1.55 
2.25 
3-04 
3.00 

i!35 
4  88 
1.77 
0.86 
3.75 
3.59 
4.36 
3.. 56 
L36 
1.35 
'J.  23 
1.67 
2.83 
1.63 
1.72 
2.45 
L52 
1.76 
1.60 
2.25 
0.93 
2.10 
1.73 
2.48 
0.70 
0.83 

i]33 
1.30 
1.39 
4.70 
2.45 
2.02 
1  79 
2.91 
1.50 
2.28 
1.72 
1.23 
2.00 
3.64 
1.66 
0.90 
2.47 
1.45 
1.03 
1.60 
3.58 
0.70 


7.59 
4.28 
4.47 
4.47 
6.84 
2.44 
9.01 

14.13 
3.85 
4.98 

11.14 
2.88 
7.32 
3.76 
4.40 
3.42 


+3. 


+1.49 

-6.' 90 
+5.67 

+6.44 
+1.48 
+7.77 
-1.10 


ft  4) 

on 


+0- 


5.46+2.08 


2.51 
2.40 
1.39 
2.89 
3.08 
0.99 
3.01 
6.07 
1.58 
L84 
8.81 
0.90 
2.10 
1.80 
1.46 
1.63 

6.07 


Number  of  days 


sa 


0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.c 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

6.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

6.6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.'o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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15 
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16 
20 
19 
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15 
15 
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11 
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15 
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18 
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5 
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8 
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4' 
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1 

17 

12 
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2 

19 
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0 

20 


4 
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12 
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8 

10 

5 

7 

17 

1 


11 
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7 
8 
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13 

8 

7 
12 

7 

4 

7 

9 

9 
10 

7 
U' 

7 

3 

8 

6» 

5 

4 

7 

9 

7> 
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3 
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11 
10 

9 

5 

2 

4 
10 
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12 

5 

9 
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U 

3 

ii 
7 
5 
10 

8 
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14 
6 

lo 

7 

12 
6 

10 

12 
6 

13 
7 
7 
6 

11 
7 
5 

6 
7 
8 
8 
3 
7 

10 
3 
6 
8 
11 
1 
10 
7 
6 
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sw. 
ne. 


sw. 
sw. 

n. 


sw 

sw. 


se. 
ne. 

s 


sw. 

s 

sw. 

se. 

sw. 

e. 

nw. 

se. 

n. 


se. 

sw. 
sw. 
nw. 

sw. 
s. 

s. 


sw. 


sw. 

s. 


.T.  W.  Campbell 
W.  K.Bown 
Herbert  Neff 
J.  D.  Reeves 
Mrs.  Lelial.  Teter 
J.   E.  Scanlan 
U.  S.  Weather  Bureau 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samuel  Noiris 

F.  H.  Randolph 
R.  J.  Torry 

E.  R.  Wiseman 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wvlie 
JohnC.  Flovd 
J.  W.  Bishop 
A    L.  Stephens 
E-  E   Cordrev 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpadden 

G.  A    Gifl'ord 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

Mrs.  J.  M.  Essex 

Mrs.  Frank  O'Rourke 

Ben  Johnson 

J.  M.  Ricketts 

J.  ,1.  Babb 

Dr.  R.  H.  Hardin 

Geo.  W.  Nichoalds 

University  of  Arkansas 

U.  S.  Weather  Bureau 

R.  J.  McCuiston 

T.  J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

W.  E.  McVav 

Max  W.  Schmidt 

Louis  R.  Keck 

James  A.  Burnett 

Trumon  Brown 

J.  O.  Cooley 

N.  P.  O'Neal 

National  Park  Service 

H.  C  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  H.  Crosswhite 

U.  S.  Weather  Bureau 

H.  G-  Lenhardt 

J.  W.  Eppes 

State  Agri.  School 

S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.  W.  St.  John 
Miss  Ruby  Cook 

B.  S.  Halbert 

G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
V.  C .  Wright 
Miss  Theresa  Schen 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmlston 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Miss  Clarice  Maddox 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
S.  C-  Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J    R.  Huddleston 
D   O.  Anderson 
R.  T.  Cobb 
W.  E-  Barton 


^^^-^^^..^^ffSs^^Jsi^W^S^^ 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS    SECTION 
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Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 
0 

Ouachita 

Ouachita 

Mississippi 

White    

White     

... 

1.68 
.52 

2. "85 
T. 
1.76 
1.14 

1.36 
.61 
T. 

1.27 

1.65 

1. 00 

1.17 

.37 

1. 10 

.24 

.75 

.76 

1.73 

.32 

.21 

"62 
.44 

".is 

".06 
.60 
.09 

■f." 

t.' 

.... 

.... 

•■ 

.47 
.02 

1.15 
1.09 

.49 

.60 

3.39 

".b& 

.17 

.17 

1.01 

.64 

.29 

1.25 

1.18 

1.83 

.84 

1.15 

2.46 

.80 

.15 

.45 

.95 

1.12 

.86 

1.15 

2.08 

.65 

1.20 

.51 

.64 

.41 

1.41 

i;35 

1.37 

.83 

.86 

1.06 

1.61 

3.26 

.82 

.25 

.94 

1.68 

1.25 

1.04 

1.63 

1.21 

1.25 

1.52 

1.76 

.45 

» 

.93 

1.00 

1  69 

1.57 

7(1 

1.06 
1.09 
1.02 

.... 

6.38 
4.12 
6.12 
8.26 
4.21 
5.07 
7.12 
3.81 
5.27 
3.59 
11.09 
2.96 
4.21 
3.12 
3.44 
5.31 
3.14 
6.07 
5.29 
5.06 
6.29 
2.85 
7.44 
6.62 
5.74 

'3!i7 
12.73 
3.37 
2.90 
9.36 
9.16 
10.49 
8.36 
1.61 
4.50 
7.90 
8.41 
G  86 
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. .. . 

.. .. 

.11 

T. 

.51 

.01 

"."63 
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"t." 

.02 
.07 
.66 

"."is 

.15 
1.36 
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T. 
T. 

"t." 

■f.' 
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■;65 

'!i6 
'."63 

".W 

1.00 



— 
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■.■43 
.16 

.67 
.50 
28 
-06 

■;86 

20 
.19 

'!94 

'.'60 

'.'28 

.45 
.20 

..   . 

.... 
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"!27 
.21 

atesrille Illl 

.97 

"!68 

.87 

1.12 

"!72 
.75 

1.86 
.72 

•••• 
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Iff  Lake  Outlet  .1 1 

Arkansas 

1.14 

".lb 

.18 
.10 

".b>f 

.08 

.17 

".bi 

.14 
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'!26 

.67 
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.04 
.01 

■!48 
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— 
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".\b 
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"."68 
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.13 
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.28 
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.... 
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".bi 
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T. 

T. 
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.... 
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1.10 

T. 
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1.59 
1.15 

.14 
1.63 
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1.68 
3.04 

.10 

".61 

1.07 

.28 

.32 

1.04 

.82 

.68 

3.56 

T. 

1.35 

1.85 

.92 

.63 

.04 
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.13 

T. 
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.04 
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T. 
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'.01 
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".40 
01 

.33 



.... 

i."i3 
1  fl'> 

Ouachita 

torrilton    Ill', 

Arkansas 

2.02 
.88 
1.95 
1.50 
1.85 
1.62 
1.23 

i!73 

.80 

".15 

.08 

'  !02 
.05 

'  8i 

••  • 

.30 

.65 

1.54 

":85 

1.61 

.28 

T. 
13 

54  ^  '"^ 

fountain  Home  . . 
tount  Ida 

White 

Ouachita 

White 

.OH 

.... 

.40 

1.32 

2.91 

1.32 

.43 

.48 

.78 

2.00 

.98 

.84 
2.28 
1.72 

.25 
1.17 

.93 
1  66 

'ewport 1  1 

orman  1 1 

.27 

']6i 

.... 

.08 
.08 
.04 

.54 
.66 
.14 

.... 

.... 

.02 

.... 

Ouachita 

1.32 
1.34 

.45 

3!64 

den 1 

Ouachita 

Red 

Mississippi 

T. 
.14 

.... 

.... 

.... 

!37 

kay 

T. 

sceola 1 

.35 

.08 
.62 

T.' 

.04 
.20 

zark 1 

.16 



.... 

'!36 
.15 
.22 

1.37 

.06 

'!44 

.... 

.... 

1.43 

.17 

T. 

.63 

T. 

arasould 1 

St.  Francis.... 

arkin 

St.  Francis 

.42 
1.06 
.40 
.48 
.90 

','52 

.90 
2.47 
1.45 

.72 
1.20 

.62 

.43 

.45 

'.'76 

3!58 
.70 

atterson lill 

White 

■ 

.57 

".OS 
T 

iggott 

St.  Francis 

Arkansas 

.16 
.20 
.24 

!l8 

'.ii 

i;78 

.05 

.27 

.... 

.14 

.14 

i  '03 

■.'52 

■•  • 

•••■ 

.05 

'.'ie 

.19 

"."■Ji 

.67 

... 

.... 

.... 

.    .. 

"^05 

ocaliontas 

White 

.12 

.90 

1.60 

".i^ 

ortland Illl 

Ouachita 

■•i-  ■ 

.... 

".bi 



'.'.'.. 

rescott Ill] 

.02 

.... 

.... 

tison 

Ouachita 

Rogers  (near) 

White 

.52 
T 

2.51 
1.10 

T. 

.32 
1.08 

.73 

.38 

.22 

,45 

1.56 

.40 

1.48 

1.23 

I  58 

.75 

1.03 

.14 

1  90 

.40 

.56 

"49 

.03 
T. 

'!63 

... 

.31 

.... 

.42 

■.■30 
1.39 

.49 

... 

1.28 

.... 

.... 

.... 

"".i6 
'!i6 

1.30 
2.40 
1.12 

2  S'* 

'.'38 



7.59 
4.28 
4.47 
4.47 
6.84 
2.44 
9  01 

14.13 
3.35 
4.98 

11.14 
2.88 
7.32 
3.75 
4.40 
3  42 

tosebud 

A  rkansas 

St.  Francis.... 
White    

t.  Francis Illl 

earey 

.18 

.... 

T 

.39 

.18 
45 

.... 

.... 

•  • 

.... 

'.'05 
.63 

.12 
'.'67 

••'• 

'."ii 



.  .      . 

tory |l| 

Ouachita 

.07 

.... 

■■ 

42  -<"na 

Stuttgart 1 II 

Arkansas 

.08 

.05 

.99 
1.79 
1.64 

.68 
1.84 
1.86 

.85 
i.65 

ubiaco 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

1.39 

3.01 
6.07 

.16 

.02 

.25 
.56 

... 



.57 
1.12 

.15 
.45 
.04 
.08 
.36 

.... 

•• 

1.20 
1.56 

■:45 

3.81 

.90 

2. 12 

.35 
.07 

.05 

unset 

.... 

.02 

T. 

.... 

.... 

exarkana |||1 

•••• 

:. " 

. . . . 

•••• 

hornburg  

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Mississippi 

St.  Francis.... 

.23 

1.52 
2.10 

'.90 

.10 
.02 

■■ 

.18 
.95 
.29 

:::: 

1 . . . . 

•••• 

".hi 

.06 

T. 

.75 

Valdron 

.... 

.24 

Varren 

.... 

.... 

Vaters | 

•  12.40 
1.801    .48 
1.16!   .67 
.63!i  fis 

Wilson 1 

.  .  .  . 

45 

.07 
.11 

i   .55 
T. 

"t".' 

fynne | 

T. 
T. 

1.46 

.30 
.08 

.... 



.14 
1  08 

.... 

.... 

1 
.... 

"ancopin | 

Arkansas 

T. 

.    .. 

.... 

...  j 

i 

Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


!otter 

Calico  Rock 

Satesville 

lewport  , 

•eorgetown 

Clarendon 

ilack  Rock 

^rkadelphia 

Camden 

'"ulton 

Helena 

Arkansas  City.  ..  , 


...White  .. 

do  ... 

do... 

do  ... 

do  ... 

do  ... 

...Black.  . 
.  Ouachita . 
.Ouachita  . 
Red. 


Mississippi 
do.... 


Flood 
Stage 


10  I  11     12 


14     15 


18  I  19 


20 


21     22 


23      24      25      26  |  27 


30      31 


21 

18 
23 
2t 
21 

26 
14 
12 
2S 
25 
41 
48 


3.2 
0.6 
4.6 
9.9 
0.6 
7.7 
1.7 
-1.4 
3.S 
3.5 

6.7|  6. 
6.1    5 


5.6 
I  5.5 
10.5 
2.7 
0.5 
7.3 
1.5 
-0.4 
3.6 
3.7 
6.2 
5.2 


6.5 
5.4' 

10.  0 
5.4 
1.0 
7.2 
1.5 

-0 
3.9 
7.1 
5.4 
4.9 


8.2 
5.9 

11.6 
5.3 
4.1 
7.4 
1.9 

-0.6 
4.1 

U.9 
4.6 
4.5 


4.2 
10.5 
6.6 
5.4 

8.8 
1.7 

-0.8 
4.1 

11.21 

4.1 
4.2 


5.4 
3.3 

8.8; 

5.5i 
i  6.6 
10.5! 

1.6 
-1.0 

4.3 
10.4 

3.8 

4.8 


4.8 
2.9 
8.1 
4.2 
6.8 

11.7 
1.6 

-1.2 
4.5 

10.0 
3.2 
5.5 


3.6 
1.7 
7.7 
3.5 
6.1 

12.4 
1.5 

-1.4 
4.5 
9.4 
2.8 
5.5 


3.4 
0.6 
6.3 
2.9 
5.2 

12.6 
1.5 

-1.0 
4.2 
9.4 
2.8 
5.0 


3.2 
0.2 
5.3 
1.9 
4.4 
12.  3 
1.4 
1.2 
4.1 
S.9 
2,8 
4.3 


3.2 
0.4 

4,8 
1,2 
3,0 
U 
2.0 
1.6 
4  1 
8.2 
2.8 
3.9 


4.4 
1.6 
5.2 
1.2 
2,6 
U  1 
3.6 
l.S 
5.0 
7.6 
3.0 
3.4 


4.0 
2.1 
7,6 
3,1 
1.9 
9,0 
5,5 
1.4 
5,5 
6.9 
4  5 
3,4 


.3.6 
0.8 
6.0 
4.0 
3.7 
9.0 
5,6 

-1,4 
4.1 

10,1 
4.9 
4,4 


3,6 
1,1 
5,8 
3  0 
4,5 

10  5 
4,0 
0.6 
3.9 

11,1 
6,7 
5,5 


1,2 
5,8 
2.9 
4.3 

10.8 
3.5 
0.2 
4.5 

10.7 
7,9 
7.2 


3,6]  3,6 
l.ll  0,9 

5,7|  5.7 
2.1 
3  5 
10,7 


2,61 
.3.8 

10.9 
I  3.3 

-0.4 
5.5 
9.7 
8.6 
8.6 


3  6 
1.2 
5.4 
2.1 
3.2 

10.4 
2.8 

-1.2 
4.3 
8.7 
8.7 
9.4 


3.5 
0  4 
5.7 
2.1 
3.0 

10.2 
2  8 

-0.6 
4.0 
8.4 
8.3 
9.2 


3.8; 
1.21 
5.7 
1.6 
2.4 
9.7 
2.5 
-1.0 
4.1 
7,5 
6,6 
8.3 


■■;■>'■ 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


September,  1934 


Daily  temperatures    for    September,  1934 


Stations 


Amity^J   j 

Batesville  $$ j 

Bee  Branch ' 

Bentonville  *** ; 

Blytheville ■ 

Booneville ■ 

Brlnkley 

Calico  Rockt$ 

Camden^i 

Carthage  5§ 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Crossett5§ 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Sprinjts  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith*** 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Bock.***. 

Luther  ville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  TreeW.... 

Marshall 

Mena 

Morrilton  $5 

Mountain  Home. . 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 

Ozark$§ 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Searcy  

Stuttgart  

Subiaco , 

Texarkana  

Thornburg  . 

Warren 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
}  Maximum 
!  Minimurr 
i  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
t  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  i»Iaximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximun. 
<  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
S  Maximum 

■  i  Minimum 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
)  Maximum 

'  )  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
>  Maximum 

■  I  Minimum 
(  Maximum 

■  I  Minimum 
S  Maximum 

■  )  Minimum 
i  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

■  '  Minimum 
j  Maximum 

■  1  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
J  Maximum 

■  1  Minimum 
',  Maximum 

■  I  Minimum 
I  Maximum 

■  (  Minimum 
j  Maximum 

■  \  Minimum 
i  Maximum 

■  (  Minimum 


94 

68 

90 

59 

92 

70 

87 

67 

90 

69 

93 

74 

95 

70 

91 

65 

95 

65 

94 

64 

97 

66 

96 

72 

90 

71 

93 

69 

95 

74 

94 

67 

93 

59 

95 

72 

94 

69 

85 

65 

86 

66 

90 

68 

87 

65 

90 

68 

88 

69 

93 

75 

99 

71 

94 

74 

89 

66 

94 

67 

90 

74 

92 

74 

97 

72 

87 

67 

87 

71 

88 

61 

90 

70 

96 

73 

75 

65 

92 

69 

91 

68 

92 

70 

96 

/3 

90 

72 

96 

72 

90 

67 

95 

65 

97 

72 

93 

68 

93 

68 

94 

76 

97 

66 

94 

72 

93 

70 

90 

69 

92 


68 


71 

66 

74 

63 

76 

64 

66 

52 

80 

65 

80 

61 

83 

69 

72 

65 

77 

66 

75 

66 

81 

61 

81 

66 

80 

67 

82 

67 

80 

64 

82 

66 

72 

53 

86 

67 

80 

62 

77 

56 

79 

56 
75! 

60 

75 

55 

74 

58 

80 

69 

88 

65 

87 

59 

88 

64 

75 

63 

74 

59 

79 

57 

75 

62 

94 

66 

77 

64 

79 

70 

79 

66 

76 

57 

83 

60 

69 

66 

74 

55 

81 

59 

76 

66 

94 

65 

68 

66 

83 

65 

74 

63 

86 

68 

95 

58 

79 

66 

76 

68 

80 

63 

85 

64 

80 

55 


66 
78 
66 


80 

61 

78 

47 

90 

66 

77 

49 

76 

51 

83 

50 

80 

49 

78 

47 

83 

51 

80 

47 

90 

48 

81 

51 

77 

50 

82 

53 

81 

48 

81 

51 

71 

39 

83 

55 

78 

50 

76 

49 

76 

47 

81 

55 

78 

45 

79 

47 

77 

49 

86 

53 

85 

61 

83 

51 

75 

50 

79 

46 

76 

63 

80 

48 

83 

52 

72 

50 

76 

54 

72 

52 

77 

44 

82 

49 

77 

53 

79! 

48 

87 

45 

78 

51 

85 

46 

80 

50 

80 

53 

77 

50 

78 

52 

92 

51 

79 

50 

77 

52 

82 

52 

85 

50 

78 

44 

86 

54 

76 

50 

75 

49 


85 

53 

84 

50 

84 

52 

84 

56 

83 

52 

88 

54 

88 

51 

85 

50 

89 

52 

87 

50 

91 

74 

89 

53 

86 

51 

87 

53 

87 

55 

90 

51 

80 

43 

89 

57 

87 

53 

83 

58 

82 

56 

88 

59 

84 

54 

84 

52 

84 

49 

89 

55 

92 

55 

91 

56 

83 

53 

85 

50 

84 

57 

86 

64 

90 

55 

80 

51 

81 

53 

84 

61 

83 

48 

88 

53 

84 

56 

86 

51 

86 

47 

85 

53 

90 

54 

85 

50 

88 

57 

83 

50 

83 

52 

89 

54 

84 

51 

79 

52 

88 

54 

90 

56 

84 

47 

88 

55 

84 

50 

84  j 

50' 


76 

78 

56 

64 

68 

77 

56 

48 

82 

77 

58 

52 

72 

73 

5;i 

46 

74 

70 

55 

57 

83 

78 

63 

51 

82 

81 

54 

52 

68 

76 

56 

47 

89 

84 

56 

52 

81 

79 

53 

62 

81 

87 

69 

50 

75 

82 

59 

53 

76 

75 

56 

54 

86 

82 

55 

57 

83 

80 

61 

52 

85 

81 

54 

52 

71 

73 

53 

38 

86 

82 

61 

56 

58 

73 

59 

77 

60 

73 

62 

77 

59 

70 

61 

85 

55 

83 

60 

82 

54 

84 

62 

76 

58 

74 

61 

77 

61 

76 

60 

85 

59 

77 

56 

82 

67 

76 

55 

77 

59 

76 

59 

72 

60 

70 

59 

76 

54 

76 

58 

85 

57 

75 

55 

82 

63 

81 

56 

86 

54 

87 

68 

75 

55 

82 

56 

76 

61 

84 

61 

76 

66 

84 

69 

83 

55 

80 

56 


82 

52 

80 

46 

81 

61 

77 

48 

76 

51 

83 

51 

85 

48 

79 

48 

83 

43 

83 

47 

87 

52 

82 

51 

78 

48 

87 

51 

80 

51 

85 

49 

76 

39 

87 

64 

85 

52 

77 

49 

77 

48 

80 

56 

79 

50 

76 

47 

80 

49 

87 

54 

82 

50 

84 

62 

76 

50 

81 

45 

78 

66 

80 

61 

85 

50 

74 

48 

77 

52 

79 

50 

76 

44 

81 

49 

78 

53 

79 

47 

81 

43 

80 

51 

84 

47 

80 

52 

87 

65 

79 

47 

80 

60 

84 

52 

80 

52 

81 

53 

83 

62 

85 

51 

79 

42 


10 


60 

90 

59 

87 

56 

S3 

50 

92 

56 

84 

57 

92 

52 

76 

46 

92 

59 

90 

52 

81 

53 

79 

53 

82 

60 

80 

54 

80 

50 

86 

59 

88 

69 

93 

52 

91 

56 

83 

53 

83 

49 

83 

58 

81 

58 

92 

57 

76 

53 

84 

55 

85 

52 

80 

54 

83 

55 

79 

56 

82 

52 

84 

48 

84 

53 

87 

55 

81 

64 

89 

57 

83 

51 

87 

52 

90 

55 

86 

53 

89 

55 

84 

56 

90 

60 

86 

47 

92 

55 

86 

62 

86 

65 


11   12 


14 


16 


16 


66 

80 

66 

88 

65 

90 

54 

83 

62 

85 

68 

82 

60 

93 

62 

86 

61 

90 

61 

92 

67 

81 

65 

93 

69 

87 

68 

92 

66 

93 

68 

89 

60 

91 

66 

81 

65 

93 

69 

87 

61. 

94 

70 

89 

66 

89 

66 


91 
64 

92 

65 

87 

69 

89 

68 

93 

68 

98 

67 

93 

64 

96 

64 

97 

64 

95 

66 

96 

67 

91 

68 

96 

70 

93 

67 
100 

67 

85 

62 

97 

71 

91 

68 

87 

69 

85 

69 

92 

70 

89 

68 

91 

6' 

95 

70 

94 

68 

96 

69 

95 

69 

91 

69 

95 

66 

92 

70 

91 

66 

97 

69 

84 

63 

92 

71 

89 

66 

91 

65 

87 

68 

89 

68 

91 

65 

91 

65 

93 

70 

94 

66 

90 

67 

96 

71 

90 

67 

93 

86 

96 

68 

93 

65 

94 

66 

92 

68 

93 

68 

91 

66 

98 

72 

93 

67 

95 

67 


64 
97 
70 
94 
68 
100 
69 
85 
59 
97 
71 
97 
69 
88 
69 
85 
69 
92 
72 
89 
69 
90 
66 
95 
71 
94 
65 
97 
70 
95 
71 
91 
66 
96 
66 
92 
71 
93 
68 
96 
68 
86 
65 
93 
72 
93 
70 
91 
63 
90 
70 
90 
68 
93 
65 
91 
62 
94 
69 
94 
65 


94 
68 
99 
69 
94 
64 
96 
58 
95 
66 
94 
65 
96 
68 
87 
63 
96 
69 
94 
69 
100 
70 
86 
69 
97 
71 
98 
67 
87 
67 
87 
71 
93 
72 
90 
67 
90 
63 
95 
69 
97 
67 
98 
68 
97 
68 
86 
67 
95 
63 
93 
70 
92 
68 
97 
69 
90 
64 
93 
71 
84 
69 
91 
62 
91 
67 
90 
68 
931  89 
63   63 


64 
92 
69 
91 
68 
100 
68 
72 
88 
93 
71 
94 
69 
73 
62 
84 
61 
76 
68 
83 
60 
83 
64 
92 
68 
87 
71 
88 
73 
94 
72 
89 
63 
87 
66 
89 
70 
83 
67 
95 
71 
86 
65 
91 
67 
91 
65 
84 
67 
80 
70 
86 
67 


92 
61 
95 
71 
95 
63 
95 
69 
100 
71 
90 
64 
94 
67 
98 
69 
95 
68 
97 
68 
94 
70 
95 
67 
92 
62 
98 
70 
88 
68 
94 
70 


81 

64 

80 

65 

79 

64 

78 

63 

72 

56 

75 

59 

73 

59 

83 

68 

77 

58 

89 

71 

83 

68 

74 

55 

73 

58 

72 

68 

73 

53 

75 

54 

80 

68 

81 

64 

66 

66 

81 

69 

86 

63 

86 

68 

82 

68 

82 

63 

86 

70 

70 

59 

82 

65 

73 

61 

85 

69 
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Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    •**Midnight  to  midnight. 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  occurs. 


^^Thermometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 
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Vol.  XXXIX      Littii:  Rock,  Akk.,  October,  1934    No.  10 

GBNERAL    SUMMART 

October  was  a  warm,  dry  month,  the  warmest  since  1931 
and  the  driest  since  1924.  Temperatures  were  above  normal 
from  the  10th  to  the  27th,  inclusive,  with  the  warmest  weather 
occurring  generally  from  the  19th  to  the  23d.  Departures  were 
as  high  as  16^^  above  normal  in  central  and  western  sections  on 
the  23d.  The  average  temperature  for  the  State,  based  on  the 
reports  of  59  stations,  was  66.3°  which  is  3.7°  above  the  mean 
for  the  past  44  years.  All  stations  with  records  of  10  years  or 
more  had  positive  departures.  Monthlv  means  ranged  from 
60.2°  at  Button  to  72.2°  at  Magnolia.  ""The  highest  tempera- 
ture recorded  was  96°  at  Okay  on  the  23d;  the  lowest,  25°  at 
Button  on  the  28th.  The  greatest  daily  range  was  52°  at 
Calico  Rock  on  the  31st. 

Scattered  showers  occurred  in  the  eastern  portion  of  the  State 
about  the  lOth  and  in  the  northern  portion  from  the  17th  to 
the  20th,  and  moderate  to  heavy  showers  in  many  sections  on 
the  24th  or  25th,  a  number  of  stations  reporting  an  inch  or 
more.  The  average  precipitation  for  the  State  for  the  88  sta- 
tions reporting  was  0.79  inch  which  is  2.30  inches  below  the 
mean  for  the  past  44  years.  All  stations  had  negative  departures. 
Camden,  Hope,  and  Highland  had  no  rain  during  the  month 
and  Fulton  and  Magnolia  only  a  trace,  while  the  greatest 
monthly  amount  reported  was  2.05  inches  at  Marianna.  Only 
25  of  the  88  stations  had  monthly  totals  of  more  than  1.00 
inch,  while  a  number  had  less  than  0.25  inch.  The  greatest 
amount  measured  in  any  24-hour  period  was  2.00  inches  at 
Marianna  on  the  25th.  The  average  number  of  rainy  days 
was  2. 

The  weather  during  October  was  very  favorable  for  harvest- 
ing all  crops.  Cotton  picking  which  was  farther  advanced 
than  usual  progressed  rapidly  and  only  a  small  amount  re- 
mained in  the  fields  in  the  lowlands  at  the  end  of  the  month. 
The  rains  the  latter  part  of  September  caused  green  bolls  to 
mature  and  yields  were  better  than  were  expected  earlier  in 
the  fall.  Soil  moisture  was  sufficient  in  most  sections  to  mature 
late  corn.  The.  weather  was  very  favorable  for  meadows,  pas- 
tures, and  truck  crops  the  first  of  the  month  and  a  large  amount 
of  hay  was  made,  but  the  soil  became  too  dry  in  many  sections 
before  the  close  of  the  month  for  good  growth,  especially  in  the 
pouthern  portion  of  the  State  and  where  rainfall  was  lightest. 
Killing  frost  occurred  in  northern  counties  either  the  28th  or 
29th,  damaging  late  truck  crops.  Streams  continued  at  low 
stages  during  the  month.  t.a.m. 


MisceUaneous  Data 
Damage  by  Lightning:     Conway,  24th,  barn  destroyed,  loss  $750. 
Moderate  Hail :     Brinkley  and  Dutton,  31st,  no  damage  reported. 


Correction:  September,   1934 

Prevailing  wind  direction  at  Rogers  should  be  s. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 
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COMPARATIVE    DATA    FOR    OCTOBER 
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Daily  River  Stages  for  October, 
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5.0 

4.0 

3.7 

3.6 

3,5 

1         1 
3,4    3,4i  3,3 

6,8 

11.1 

10.8 

10.3 

9.0 

7.9 

7.1 

6.4 

6.0 

5.8 

5.6 

do 

22 

6.4 

8.3 

10.4 

9.4 

B.9 

4.7 

3.7 

2,9    2.4 

1.8 

1.4 

1.2 

I.O 

0.7 

0  5 

o.s 

0  •/ 

(1.1    0.1 

0  II 

-n  I 

3  fi 

fi  ? 

fi  2 

5  7 

3.9 

3.1 

2.4 

1.8 

1.4 

1.2 

DarcJaiielle 

-Morrilton 

Littla  Rook.. 
PioeHluflF 

do 

22 

V.8 

9.7 

11.7 

12.5 

10,9 

8.7 

7  1 

6.3    5.3 

4,9 

49 

4.7 

4.4 

4.2 

4.(1 

3,9 

3.7 

3,6    8,4 

3  4 

3  4 

3  3 

fi  8 

8  5 

8.4 

7.4 

6.4 

5,7 

.5.7 

4  y 

4.7 

do 

20 

2.9 

5.9 

8.1 

10.0 

9,1 

7.1 

5,0 

3.6    2.7 

2.0 

1.4 

1.0 

0.7 

0.4 

0,1 

-0.1 

-0  3 

-0,4-0.6 

-n  fi 

-0  8 

-0,9 

-n  9 

4  7 

5  6 

5.0 

3.8 

2.7 

2  0 

1.4 

1.0 

do 

23 

1.9 

2.8 

5.5 

8.1 

9.4 

8.0 

6,0 

4.2    2.9 

2.0 

1.3    0.7 

0.3 

-0.1 

-0,4 

H)  6 

-0  9 

-1.1  -1,2 

-1   4 

-1  5 

-1.6-1.7 

-1   5 

3  9 

4  6 

4.1 

2.0 

1.9 

1.3 

0,7 

do 

25 

6.9 

6.3 

7  2 

10.0 

12.6 

13.2 

11.7 

9.9    8.3 

7  1 

6.3]  5.6 

5.1 

4.8 

4,1 

3  9 

3,8 

3,6    3.4 

3  3 

3.2 

3,0    2.9 

2  8 

3,1 

7.8 

8.6 

8.0 

6  9 

6.0 

5  4 

Danville 

..   Petit  Jean. 

20 

16.6  17.4 

7.H 

4.4 

3.9    3.51 

3.2 

3.0    2.8 

2.7 

2.3l  2.2 

21 

2.1 

2.1    2.1 

1,9    1.8l   1.81  l.T 

1.7    1.7l  1.7) 

1.7 

1  7 

2.21  2.4 

2,6 

2.6 

2.4 

2.3 

CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION 


October,  19 


Climatolog-ical  Data  for    October,   1934 


Stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphia  .. 
Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville , 

Bee   Branch.. 
Beutonville  . — 
Big  Lake  Outlet,  tt 
Black  Rock  . . 
Blytheville  .. 
Booneville  ... 

Brinkley 

calico  Rock. . 

Camden 

Carthage  — 
Center  Point  . 
Clarendon    . . . 

Clinton 

Conway 

Corning  

Cotter 

Crosset  

Danville 

Dardanelle 

Deer  ■■■■■■■■■ 

De  Vails  Bluff  .... 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Favetteville    

Foil  Smith 

Freeman  SpringstI 

Fulton  

Georgetown  .  — 

Qrannis 

Orayette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessleville 

Joneaboro 

Lead  Hill  ■ ...... 

LITTLE  ROCK 

Lutherville *l 

Madison 

Magnolia 

Malvern.  ....■■■■■ 
Mammoth  Spring 

Uarianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rison ;... 

Rogers  (near)... 

Rosebud li- 
st.  Francis... 

Searcy 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana  ... 

Thornburg  . . . 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Yancopin    . . . 


State  Means 


Observer 


Clark , 
Clark 
Desha 

Stone 

Independence  . 

Van  Buren 

Benton  — 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Dallas 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell  .... 

Yell  .... 

Newton 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union . . 

Lonoke 

Carroll 

Washington  .. 
Sebastian 
Pope 
Hempstead 

White 

Polk 

Benton 

Boone . . 

Phillips  . 

Cleburne 

Pike   ■■■■  ^ 

Hempstead.. 

Garland 

Little  River.. 

Garl.md 

Criughead 

Boone 

Pulaski 

.lohuson 

St.  Francis 

Columbia 

Hot  Springs. . 

Pulton 

Ijee  

I'oinsett  

Soarcy  

Polk 

CoQway 

Baxter 

Montgomery 

.laokson 

Montgomery 

Montgomery 

Howard 

Mississippi 

Franklin, 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson  — 
Randolph . . . 

Ashley 

Nevada 

Cleveland . . . 

Benton   

Faulkner.  .. 

Clav  

White 

Montgomery 

Arkansas 

Logan 

Washington 

Miller 

Perry 

Scott  . . . 

Bradley 

Montgomery 

Mississippi 

Cross 

Desha 


J.  W.  Campbell 
W.  K.Bown 
Herbert  Neff 
J.  D.  Reeves 
Mrs.  Lelial.  Teter 
J.   E.  Scanlan 
U.  S.  Weather  Bureau 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samuel  Norris 

F .  H.  Randolph 
R.  .T    Torry 
E.  R.  Wiseman 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wvlie 
John  C.  Flovd 
J.  W.  Bishop 
A    L.  Stephens 
E.  E   Cordrev 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpadden 

G.  A.  Giflord 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Mrs.  .1.  M.  Essex 
Mrs.  Frank  O'Rourka 
Ben  Jolmson 
J.  M.  Ricketts 
,1.  .1.  Babb 
Dr.  R    H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
University  of  Arkiinsas 
U.  S.  Weather  Bureau 
R.  J.  McC'uiston 
T.  J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Truraon  Brown 
J.  O.  Cooley 
N.  P.  O'Neal 
National  Park  Service 
H.  C-  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H.  Crosswhite 
U .  S.  Weather  Bureau 
H.  O.  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 

S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 
E.  W.  St.  John 
Miss  Ruby  Cook 

B.  S.  H  albert 
G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
V.  C .  Wright 
Miss  Theresa  Scheii 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  S+arck 
Miss  Clarice  Maddox 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
S.  C-  Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Evelyn  Hoyle 
J    R.  Huddleston 
D    O.  Anderson 
R.  T.  Cobb 
W.E.  Barton 


inch  rain  or  meUed  snow.   ,ttNot  used   in^.Wi 


-.•;'=w3^?s=!Si?SSS3!t^ErK-I.£S^^^ 


•••*«  houTB  ending  midnight .       Wiv*  noors  euu.uB  ^ _ ^ 


October,  1934 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


39 


Daily  Precipitation  for  October    1984 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  Month 


13 


14 


Amity 

Arkadelphia  . .. 

Arkansas  City  . 

Arlbersr 

Batesville 

Bee  Branch. . .. 

Bentonville 

Big  Lake  Outlet 

Black  Kock 

Blytheville 

Booueville 

Briukley    

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Center  Point  . . . 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning  

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle 

Deer 

■He  Vails  Bluff.. 

Dumas 

Button 

Kl  J'orado 

England 

EurekaSprings. 

Favetteville   . . . 
Fort  Smith ■ 

Freeman  Sprgs. . 

Fulton 

Georgetown  , 

Grannis.  

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Higiiland 

Hope 

Hot  Springs  

Index      

Jessieville .  . . 
.Tonesboro  ... 

Lead  Hill 

Iiittle  Rock..' 

Lutherville 

Madison 

JIagnolia 

Jlal  vern 

Mammoth  Spg .  . 

Marianna 

Marked  Tree.... 
Marshall  . 

Mena 

Morrilton    

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Xorman 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison ', 

Rogers  ( near) . . . 

Kosebud 

St.  Francis 

Searcy 

Stow '   ■ 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

wiLson ;; 

Wynne 

Yancopin 


20 


.nil 


.Hi) 


Ouachita... 

Ouachita... 

Mississippi. 

White   

White   

Arkansas.. . 

Arkansas. . . 

St.  Francis. 

White   

St   Francis. 

Arkansas. .. 

White   

White   

Ouachita... 

Ouachita. . . 

Red 

White   

White   

Arkansas... 

White   

White   

Ouachita. .. 

Arkansas... 

Arkansas.. . 

White 

White 

Mississippi . 

White 

Ouachita 

Arkansas 

White  .... 

White 

Arkansas 

.Arkansas 

Red 

White    

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi.. 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red    

Ouachita 

White 

White...   ... 

Arkansas 

Arkansas. . . . 
St.  Francis.. 

Red 

Ouachita 

White 

St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

White 

Ouachita 

Arkansas 

White 

Ouachita 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi.. 

Arkansas 

St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

White 

St.  Francis.. 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Ouachita 

White 

A  rkansas  . . . 
St.  Francis.. 

White    

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Mississippi .. , 
St.  Francis... 
Arkansas 


.05 


T. 


.112 


■■■'I    ■• 
,.  .    T. 


.10 


T. 


.28 

T. 
.63 

.'14 

1.75 


.32 


T. 


.27 


.06 


.22 


.26 


.15 


.03 


.35 


.28 


.39 


.14 


.12 


.07 


.01 


.30 


T. 


.23 


,74 


21 


;■•!•• 

]06 


.03 


.48 
'.'69 


.18 


.18 


.17 


23 


.23 


24 


.93 


.72 


.14 


.03 


.03 


.03 


1.33 
.23 

.28 


.45 


25 


T. 


.08 
.27 
.25 
1.40 
.51 
.54 

".SO 
.54 
.66 
.10 

1.17 
.38 

"08 

i.'i4 
.90 

1.09 
.45 
.08 

''98 

1.79 

.05 

130 
.21 

i.'52 

't 

'.'28 

T. 
.62 


26 


27 


.35  .... 
.'59 


.85 


42 
2.00 

.80 

.78 

.22 

.75 

.40 

.05 
1.04 

.55 

.54 

i^si!.... 

.05 
.58 
.73 
.49 
.40 
1.19 
.70 
.28 
.07 


.81 
.66 
.72 
.80 
I.4O1 


.03  ... 


.j...     .   ..I.... I   .69;   .031.. 

.r:i::::l::::i.;'!|::::i:: 


•!"-!-t 

I         !         I 


..'    ,l4i.. 
.j.45j.. 

i         i 


Stations 


Cotter 

Calico  Kock  . .'. 

Batesville 

Newport   

Georgetown  .  . . 

Clarendon 

Black  Rock  ... 
Arkadelphia. .. 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City.' 


Daily  River  Stages  Continued 


Rivers 


Flood 


10  I  11     12 


...White.. 

do  ... 

do  ... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

...Black.  ,. 
.Ouachita. 
.Ouachita . 
....Red.... 
iMississippi 
do.... 


21 

18 
23 
26 
2) 
26 
14 
17 
26 
25 
41 
48 


3.51  3.5 
1.4|  0.9 
5.31  5.8 
1.81  1.6 
2.4  2.2 
9.4I  9.4 
2.3I  2.2 
3  9  3.9 
4.2|  4.4 
6.6  7.5  7.2 
4.3|  4.7|  5.8 
5.6    4.9    4.0 


3.8 
1.2 
6.0 
1.4 
2.0 
9.2 
2.0 
3.7 
4.5 
8.0 
6.8 
5.2 


3.6 

1.5 

6.7 

1.7 

1.9 

9.0 

1 

3.7 

4.7 

7.7 

7.7 

6.9 


.3.61  3.6 

1.2!  I.4I 

5.9!  5.71 

1.5l  1.51 


L8 
8.8 
1.9 

3.7| 
4.  9| 
6.  5 
10.8 


11.6  11.3 


IO.O1II.OII.5 


3.5 
0.4 
5.1 
1.3 
1.7 
8.7 
1.6 
3.7 
4.2 
5.7 
10.4 
11.4 


3.5 
0.4 
4.9 
0.8 
1.5 
8.5 
1.5 
4.1 
4.2 
5.3 
7.7 
9.6 


14  I  15      16  i  17 


28 


29 


30 


31 


.25 


.20 


.21 


.28 


T.  I 


0.28 
0.50 
0.53 
1.79 
0.51 
0.54 
1.34 
0.80 
0.64 
0.86 
0.82 
1.82 
0.f5 
0.00 
0.08 
0.14 
1.30 
1.15 
1.09 
0.71 
0.73 
1.75 
0.98 
1.79 
0.15 

o!46 

0.55 
0.12 
1.56 
1.67 
1.03 
0.67 
0.28 
T. 
0.62 
0.40 
1.32 
0.69 
1.14 
0.95 
0.00 
0.00 
1.42 
0.49 
0.25 
0.59 
0.67 

0.  .52 

0.38 
1.12 
T. 

i.'69 
2.05 
0.93 
0.87 
0  44 
0.75 
0  54 
0.80 
1.10 
0.75 
0.58 
0.40 
1.34 
0.08 
0.58 
1.33 
0  75 
0.59 
1.89 
0.94 
0.89 
0.07 


1.05 
0.81 
1.40 
0.74 
0.80 
1  97 
0.60 
L35 
0.35 
0.72 
0.87 
T. 
0.90 
..  i  1.15 
...|  0.47 
.02i  0.54 


.10 


.10 


T. 


,55 


.97 


.06 


.01 


.20 


19      20  !  21  i  22  I  23     24 

III! 


25  I  26  I  27      28  i  29  I  30 

ill 


3.5 

0.5 
4.9 
0.7 
1.1 
8.4 
1.4 
4.5 
5  i 
5.1 
7.0 
8.4 


3.5 
0.3 
4.9 
0.6 
0.8 
8  2 
1.4 
3.9 
4.9 
5.0 
6.6 
7.2 


3.1 

0.1 
4.8 
0.6 
(1.6 
7.9 
1.3 
3.5 
4.9 
5.0 
6.3 
6  4 


3.1 
-0.1 

4.6 
0.4 
0.5 
7.7 
1.3 
3.9 
4.3 
4.9 
6-1 
5.91 


2.9 
-0.1 
4.5 
0  4 
0.5 
7.6 
1.2 
3.9 
4.0 
4.8 
6.2 
5.4 


.3.0 
0.2 
4.5 
0.2 
0.4 
7.5 
1.2 
4.6 
4.1 
4.8 
6.5 
5.2 


I 


2.81 
-0.2] 
4.7 
0.2 
0.  2l 
7.4 
1.2i 
4.2 
4.O1 
4 
6.6: 
5.2 


2.8 
-0.2 
4.4 
O.2I 
O.ll 

■'  '4 
1.2 
4.2 
4.6 
4.7 
6.3 
5.3 


2.8 
-0.1 
4.2J 
0.21 
0.01 
7.1 
1.1 
4.4 
4.4 
4.6 
5.9I 
5.2I 


2.71  2.7  2  71  2.9 
-0.41-0.4 -n.3|  0.1 
4.3|  4.2    4.2    4.2 


0.1    0.1 
0.  0  -0  1 


0.1 
-0.1 
6.9 
1.2 
4.4 
4.1 
4.5 
4.5 
4.2 


0.0 
-0.2 
6.8 
1  4 
4.8 
4.4 
4.5 
4.2 
3.7 


,9  2 
9|  0. 
61  5. 
2 1  0. 
31-0, 
6    6. 


3.4 
0.4 
4.9 
0.1 
-0.3! 
6,5 
1.3 
4.0 
4.5 
4.6 
3  4 
3.5 


3.5 
0.5 
4.9 
0  5 
0  1 
6.6 
1.5 
4.2 
4.3 
6.1 
3.6 
3.3 


40 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS     SECTION 


October,  1934 


Daily  temperatures    for    October,   1 934 


Stations 


._-._i5«  S  Maximum 

Amity59  (Minimum 

Batesville** 1  M^^mum 

Bee  Branch J  ^-j-^ 

Bentonvine."....lMaximu^ 

Blytheville jMa^--- 

„ „ji,„  )  Maximum 

Booneville j  Minimum 

Briukley \'^^SZ 

calico  KockM j^tSZS 

Camden5» |  ^^j-^S 

Carthage  S^5 j  Maximum 

Ont^r  Point  \  Maximum 

center  romi j  Minimum 

r.„,,,„«-,r  ^  Maximum 

Conway ,  Minimum 

Cornin. |  Maximum 

C-rossetm 1  Maximum 

Dardanelle j  ^tS= 

)  Maximum 
'  (  Minimunr 


Deer. 


n„^«»  S  Maximum 

Dwmas j  Minimum 

„    .,„„  )  Maximum 

Du"°° !  Minimum 

„,  TV       A„  ( Maximum 

KlI>orado i  Minimum 

En^l-1 1S= 

Eureka  springs..    |  Maximum 
Fayetteville j  •^-imum 

Vnrf  Smith"'  Maximum 

Fort  bmnn      j  Minimum 

„     „  .^„  S  Maximvim 

Gravette i  Minimum 

TTarrison  \  Maximum 

Harrison j  Minimum 

,,  1 )  Maximum 

"elena (  Minimum 

„  _„  S  Maximum 

'i<>vo  (  Minimum 

TT^t  a„,;T..»o  )  Maximum 

Hot  Springs j  Minimum 

,        „. „  S  Maximum 

Jonesboro   j  Minimum 

,       ,  „,,,  i  Maximum 

I^eadHill j  Minimum 

T  i^■^^o  •Rnr.Tr  •»•    )  Maximum 
Little  BOCK.      .  j  Mininjun, 

T    »i,      ,ni„  i  Maximum 

Lutherville |  Minimum 

,, ,.  S  Maximum 

MaBnolia j  Minimum 

j  Maximum 
I  Minimum 
,,     .      „  S  Maximum 

Marianna j  Minimum 

(  Maximum 
Minimum 


Mammoth  Spring. 


Marked  Tree$$. 


,,      ,  „,,  i  Maximum 

Marshall i  Minimum 

)  Maximum 
Mena j  Minimum 

..        i.^^  <s  i  MaximuiL 

Morrilton?* j  Minimum 


Mountain  Home.. 


„,  i  Maxir 

Okay {Minin 


I  Maximum 
I  Minimum 
_,        .   Tj„  S  Maximum 

Mount  Ida }  Minimum 

..            »  \  Maximum 

Newport ,  Minimum 

;imum 
Minimum 
,,       ,  XX  S  Maximum 

«2ark$5 i  Minimum 

„.       r>^   a  )  Maximum 

Pine  Bluff j  Minimum 

_       ,       4  „  i  Maximum 

Pocahontas j  Minimum 

T,     .i„„.i  )  Maximum 

Portland J  Minimum 

„          ..  i  Maximum 

Prescott j  Minimum 

\  Maximum 

Searcy j  Minimum 

_^   .^       .  ( Maximum 

Stuttgart i  Minimum 

_  ,  .  S  Maximum 

Suhiaco i  Minimum 

_         , i  Maximum 

Texarkana  J  Minimum 

_,        , '.  Maximum 

Thornburg ,  Minimum 

„,  S  Maximum 

barren j  Minimum 

,,,.,„  )  Maximum 

Wilson i  Minimum 

„,  „„„  S  Maximum 

Wynne j  Minimum 


"    >  Minimum'    41     f-g-^^^.;^,.    .»Mldni.ht  to  midnight,    l^^^^^^^^^;;^^  are  read  in  thT^orning:    the  maximum  temperature 

?hr?eTdT^r^5?teTt'orhr;r"erdinrdty,°rw"^^^^  always  occurs.  ^^^^,^^  ^^.^^^  „iTice.  Little  Rock,  Ark.  -  U-26-S.-ia 
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QENEK.AI.,    STJMMAKY 

Temperature  and  precipitation  were  both  above  normal  for 
November,  1934,  this  being  the  wettest  November  on  record  and 
surpassing  the  correspondingly  wet  months  of  1902,  1919,  and 
1931.  Temperatures  were  considerably  above  normal  from  the 
3d  to  the  lOth  and  from  the  17th  to  the  21st,  with  departures 
as  high  as  12°  above  normal  on  the  8th  and  9th  and  from  16° 
to  20°  above  from  the  18th  to  the  20th,  while  the  coldest 
weather  occurred  generally  either  the  12th,  15th,  or  23d.  The 
average  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of  61 
stations,  was  54.0^  which  is  2.4°  above  the  mean  for  the  past  44 
years.  Monthly  means  ranged  from  49.4°  at  Button  to  59.0°  at 
El  Dorado.  The  highest  temperature  reported  was  88°  at  Conway 
on  the  7th  and  at  three  other  stations  on  later  dates;  the  low- 
est, 20°  at  Button  and  Thornburg  on  the  12th  and  later  during 
the  month.  The  greatest  daily  range  was  50°  at  Marshall  on 
the  Ist  and  at  Batesville  on  the  7th. 

Moderate  to  heavy  rains  occurred  the  first  of  the  month  and 
heavy  to  excessive  rains  from  the  19th  to  the  22d,  a  number  of 
stations  reporting  from  2.00  inclies  to  over  3.00  inches  of  rain 
on  the  2 1  St.  From  the  25th  to  the  30th  precipitation  occurred 
with  only  a  day  intervening.  Snowfall  was  heaviest  on  record 
for  November  in  northwestern  counties.  Eureka  Springs  re- 
porting 110  inches  on  the  29th  and  80th  and  Bentonville  and 
Fayetteville  over  9.0  inches.  The  average  precipitation  for  the 
Stale  for  the  89  stations  reporting  was  6.89  inches  which  is 
3.19  inches  above  the  mean  for  the  past  44  years.  Monthly 
totals  ranged  from  3.62  inches  at  Mountain  Home  to  12.87 
inches  at  Arkansas  City,  ten  stations  having  monthly  totals  ex- 
ceeding 10.00  inches.  The  greatest  amount  measured  in  any 
24-hour  period  was  5.14  inches  at  Dumas  on  the  21st.  The 
aver.ige  number  of  rainy  days  was  9. 

Although  precipitation  during  November  was  the  heaviest  on 
record,  the  weather  was  not  unfavorable  for  harvesting  fall 
crops.  Cotton  picking  was  practically  finished  and  nearly  all 
crops  gathered  before  the  rainy  period  from  the  19th  to  the 
22d.  Killing  frost  occurred  in  northern  counties  the  latter  part 
of  October,  in  most  of  the  eastern  half  of  the  State  on  the  12th, 
and  in  nearly  all  of  the  southwestern  portion  on  the  23d,  but 
in  some  sections  of  Columbia  and  Union  counties  vegetation  was 
not  killed  until  December.  t.a.m. 

Tornadoes. 

Western  part,  of  Ashley  County,  8  miles  northwest  of  Crossett,  during 
night  of  20th,  from  sw,  none  injured,  property  damage  $5,000. 

Five  miles  west  of  McGehee  to  near  McGehee,  20th,  3:20  a.  m.,  from 
wc-.st,  two  people  killed,  one  injured,  property  damage  $10,000. 

McGehee  and  vicinity,  27th,  1:15  p.  m.,  from  sw,  path  narrow,  pro- 
perty damage  §3,000. 


Corrections:  October,   1984 

Harrison,  mean  temperature  should   be  62.0°,  departure   from  normal    +2.8;   state 
mean  temperature  should  be  66.2°,  departure  +3.6°. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


1 

2  3 

4 

5 

6 

7 

« 

9 

lojii 

12 

13 

14 

15 

16  nils 

19 

20I2I 

22 

23 

24 

2526J27 

28 

29  30 

31 

Dense  Fog 

Light  Hail 

Moderate  Hail. . 

Heavy  Hail   

Thunderstorms 

is 

3   1 
.    2 

919 

.' 

2 

• 

'. 

." 

1 

1 

i 

•• 

4 

19 

1 
1 

.' 
26 

• 

• 

6 

.    2 
1   3 

6 

'7 

4   2 

• 

PBESSTTRE, 

WIND,  HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 

Atmospheric  pressure 

(re- 

Wind 

Relative 

ducedto  sea-level) 

humidity 

a 

0 

station 

0 

0 

3 

0 

3  >. 

II 

0 

5 

1 

0 

S 

1 

3 

d 

►^  0 

Bentonville 

30  02 

30.45 

11     1  29.32 

3 

6.8 

21 

sw 

21 

, . 

61 

Fort  Smith 

30.05 

30.49 

11 

29.39 

3 

8.8 

28 

w 

3 

76 

53 

67 

4; 

Little  Rock 

30.08 

30.46 

15 

29.41 

3 

8.4 

27 

sw 

3 

81 

53 

57 

bi 

Memphis 

30.08 

30.48 

15 

29.42 

3 

8.1 

40 

w 

21 

73 

54 

56 

62 

COMPARATIVE  DATA  FOB  NOVEMBER 


Year 


Temperature 

Precipitation 

Numb 

ere 

f  da 

^ 

<D 

*.  pt 

>> 

»" 

S2 

8 

s 

0 

tit 

d 

as 

IS 

2° 

^J3 

if 

1^ 

fcnO   G 

03 
6 

891  . 

892  . 

893  . 

894  . 

895  . 
,896  . 

897  . 

898  . 
»99  . 

900  , 

901  . 

902  , 
90.S  , 
904 
905 
9t:6 


908  .... 

909  .  - . . 

910  . . . . 

911  .... 

912  . . . . 

913  .... 

914  .... 

915  .... 

916  .... 

917  .... 

918  .... 

919  .... 

920  ... , 

921  .... 

922  . . . . 

923  . . . . 
92-1  . . . . 

925  ... . 

926  . . . . 

927  . . . . 

928  . . . . 

929  . . . . 

930  . . . . 

931  .... 
9:^2  . . . , 

933  .. . 

934  . . 
Perod 


49.7 

49.9 

49.3 

50.4 

49.9 

52.8 

51.6 

47.5 

54.3 

61.4 

50.5 

56.5 

47.6 

51.4 

53.2 

50.2 

49.0 

53.8 

59.3 

51.5 

46.8 

50.5 

57.6 

52.6 

54.8 

52.1 

50 

49.7 

51-4 

47.8 

54,9 

52.9 

50.8 

53.4 

,50  4 

47.2 

56.7 

50.2 

46.1 

50.5 

57.6 

46.7 

53.0 

54.0 

51.6 


-1. 
-1. 
-2. 
-1. 
-1. 
+\. 
0. 
-4. 
+2. 
-0. 
-1. 
+4. 
-4. 
-0. 
+  1. 
-1. 
-2. 
+2, 
+7 
-0. 
-4 
-I. 
+6, 
+  1. 
+3. 
+0 
-0 
-1. 
-0 
—3 
+3. 
+1 
-0, 
+1 
-1. 
-4. 
+5. 
-1 
-5 
-1 
+6, 
-4 
+1 
+2 


87 

10 

5.56 

+1.86 

79 

20 

5.83 

+2.13 

84 

10 

4.21 

+0.61 

81 

12 

L12 

-2.68 

82 

16 

4.82 

+  1.12 

88 

8 

4.34 

+0.64 

88 

15 

2.82 

-0.88 

87 

9 

3.20 

-0.60 

87 

17 

2.61 

-L09 

90 

18 

4.28 

+  0.58 

88 

15 

2.99 

-0.71 

90 

18 

6.66 

+2.  96 

89 

2 

0.64 

-3.  06 

89 

17 

1.38 

-2.  32 

88 

9 

3.28 

-0.42 

88 

13 

5.90 

+2.10 

84 

10 

5.71 

+2.01 

88 

5 

5.40 

+  1.70 

90 

16 

3.75 

+  0.05 

85 

17 

0.47 

-3.23 

86 

5 

3.18 

-0.52 

89 

13 

1.65 

-2.04 

85 

20 

2.47 

-L23 

88 

11 

2.32 

-1.38 

88 

17 

5.40 

+  1.70 

87 

10 

2.95 

-0.75 

85 

11 

1.96 

-1.74 

88 

18 

3.91 

+0.21 

86 

14 

6.27 

+2.57 

89 

10 

1.95 

-1.75 

88 

17 

5.53 

+1.83 

88 

20 

3.89 

+0.19 

81 

21 

3.34 

-0.36 

88 

15 

2.;i6 

-1.34 

»9 

15 

5.67 

+  L97 

81 

10 

3.33 

-0.37 

96 

20 

3.67 

-0-03 

82 

13 

4.25 

+0.  55 

85 

7 

2.61 

-i.o:-> 

87 

16 

4.15 

-^0.45 

88 

18 

6.34 

+2.64 

82 

9 

1.98 

-1.72 

85 

20 

1.86 

-1.84 

88 

20 

6.89 

+3.19 

96 

2 

3.70 

1 

10.03 

11.74 
7.13 
3.28 
7.68 
9.61 
5  80 
6.46 
6.86 
9.39 
4.83 

13.11 
1.85 
4.90 
6.73 

19.56 
9.32 
8.  75 
7.98 
1  45 
4.84 
4.20 
5.16 
5.62 
9.14 
5.15 
7.07 
6.13 

11.97 
5.78 

13.77 
8.82 

6.  n 

6.60 
14.41 
5.59 
8.18 
7.71 
6.57 
9.85 
9.19 
4.76 
4.91 
12.87 
19.56 


0.95 
1.78 
2.24 
0.00 
2.82 
1.26 
0.86 
1.50 
1.05 
1.79 
1.57 
3.55 
0.00 
0  00 
0.88 
2.09 
1.97 
1.30 
1.38 

T. 
1.41 

T. 

T. 
0.44 
1.24 
1.14 
0-35 
1.60 
2.42 
0.21 
1.10 
0.86 
0.65 
0.20 
1.04 
0.87 
0.93 
1.80 
0.78 
1,95 
2.49 
0.48 
0.50 
3.62 
0.00 


1.2 
0.0 

T. 
0.1 
0.1 

T. 

T. 

T. 

T. 
0.0 

T. 
0. 1 

T. 

T. 
0.1 

T. 

T. 
0.0 
0.0 
0.2 

T. 
0.0 

T. 
0  1 

T. 

T. 
0.1 

T. 

T. 

T. 
0.0 
0.3 

T. 

T. 
0.7 
0.1 

T. 

2  3 

T. 

T. 
0  1 

T. 

0.6 

0.1 


Daily  River  Stag-es  for  November,  1934 


Stations 


Fort  Smith  or 
Van  Buren  . . . 

Ozark  

Dardanelle 

Morrilton 

Little  Rock.. 

Pine  i'.luff 

Danville 


River 


.  .Afkaiusa^... 


.  ..do 

....do 

....do 

....do 

....do 

Petit  Jean. 


Flood 
Stage 


22 

22 
22 
20 
23 
25 
20 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22     23      24 


5.21  5.0 


0.9 
4.2 
O.2I 
-0.1 
4.6 
2.  ll 


3.7 

0.4 

.3.9 

-0  2 

-0.3i-0.5  -0,  6 
4  3!  4.0  3  8 
2.5!  3.0!  2.81 


3.5 

0.3 
3. 

-0.3 
-0.8 
3.6 
2.6 


3.4  3.9 
0.0  0.0 
3.5|  3.4 
^|. 71-0.8 
-1.01-1.21-1.2 
3.4  3.2!  3,0 
2.4I  2.4I  2.4 


4.2  3.8 
0.3    0.4 

8.3  36 
-0.9-0.9 

■1.5-1.71 
2  8  2.7j 
2.2I  2.1I 


3.6 

0.4 

3.81 
-0.6 
-1.6 
2.5 
2.0I 


3.4 

0.2 
3.6 
-0.5 
-1.4 
2.5 
1.9 


3.3|  3.0 

o.o;-o.] 
3.5!  3.3 

-0.71-0.9 

1.2I-1.4 

2.71  2.8 
1.8l   1.7 


3.0 

-0.3 
3.2 
-1.2 
-1.6 
2.8 
1.6 


2.9 
-0.4 
3.1 

-i!6 
2.6 
1.5 


I         I  6.4 

2.81  2.8 
-0.6-0.6    2.0 

3.0  3.0I  3.0 
-1,6-1.71-1.7 
-1.9-2.0-2.0 

2.4    2.3    2.2 

1.51   I.5I  2.21 


12.3113.2 


6.4 
6.6 
-1.5 
-18 
2.4, 
5.31 


9.3 

ill. 2 
6.0 

-1,6 
2.4 

11, s: 


14,6 

10.3 
12.2 
8,7 
6.21 

2,7 
11,71 


17.8 

11.8 
12  9, 

9.8! 
8.9; 
10,  7j 
7.1I 


25 


26  I  27  j  28  I  29  j  30  |  31 


13,7 
15.4 
11,9 
10,3 
12.9, 
4  81 


16.4 

12.7 
15.7 
13.4 
13.0 
14.9 
4.6 


15.0113.7  13.1  12.6 


11.0 
13,9, 
12.2 
13.1 
16. 3 
4.4i 


10,1  9.1 
12,8  11.9 
11. 0  9  9 
11,6|10,4 
15,9|14.8 
4,41  3.2 


8.7 
11,3 

9.1 

9.4 
14,0 

6.2 


42 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS     SECTION 


November,  1934 


stations 


Counties 


Amity 

Arlcadelphia  . 

Arkansas  City  

Arlberg 

Batesville 

Bfe   htrauch 

B«utonville 

Big  Lake  f  )utlet.  tt 

Black  Rock 

Blythoville  

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage    

Center  Point 

Clrtreniloii    

Clinton — 

Conway 

Corning 

Cotter 

C''Osset 

Danville 

Dardanelle 

Deer ■■•• 

De  Vails  Bluff  .••• 

Dumas 

nutton 

El  Dorado 

Enfflanil  

Eureka  Springs... 

Kavetteville    

Korl  smitii. 


Clark 

Clark   

Desha 

Stone 

Independence 

Van  Bareu 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi  — 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren . . . 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Aslilev 

Yell 

Yell 

Newton 

Brairie 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Sebastian.  . . . 


Freeman  Spriugsrt  I  Pope 

Fulton  I  Hempstead  ... 

Georgetown  . 

Qrannis 

Grravette 

Harrison  — 

Helena 

Higden 

Highland.  .. 

Hope 

Hot  Springs, 


Index 

Jessieville 

Joiiesboro 

Lead  Hill.  •■■■•••■ 
LITTLE  ROCK  ■ 

Lutherville +- 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

I'arkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rison •  — 

Rogers  (near)....^ 

Rosebud I-f 

St.   Francis 

Searcy 

Storv  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana  

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Y'ancopin    


State  Means 


Climatologrical  Data  for    November,   1934 


O  c3 


Temperature    (Degrees  Fahrenheit) 


White 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips  

Cleburne 

Pike   ■   ••• 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Garland  ■ 

Craighead   

Boone 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 

Lee  

Poinsett   

Soarcy  

Polk 

Coaway 

Ba.'cter 

Montgomery  ... 

Jackson 

Montgomery  ... 

Montgomery  ..- 

Howard 

Mississippi 

Franklin;. 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleveland 

Benton   

White 

Clav  

White 

Montgomery  . . 
Arkansas 

Logan  

Washington.  .. 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . . 

Mississippi 

Cross  

Desha 


700 
250 
145 
700 
■277 
700 
1303 
239 
259 
i52 
465 
205 
361 
158 
297 
470 
172 
516 
309 
293 
408 
175 
327 
330 
2200 
1,53 
162 
1590 
270 
2-29 
1465 
1451 
457 
2240 
260 
200 
900 
1250 
1052 
250 
445 
600 
377 
600 
275 
750 
345 
650 
357 
775 
209 
315 
277 
600 
235 
229 
1070 
1207 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
301 
222 
196 
307 
215 
300 
122 
329 
243 
1385 

'•290 
230 
700 
209 
1050 
2250 
332 
650 
675 
206 
800 
237 
250 
167 


39 
39 
50 
12 
35 
42 
29 
4 
33 
9 
20 
47 
30 
49 
29 
35 
30 
13 
51 
41 
7 
22 
IS 
4H 
1 
7 
29 
31 
34 
27 
34 
47 
53 
10 
49 
22 
15 
37 
34 
62 
15 
15 
64 
43 
9 
8 
39 
28 
55 
35 
4 
18 
48 
30 
23 
30 
20 
46 
15 
22 
35 
51 
6 
8 
5 
38 
39 
11 
4 
18 
10 
47 
41 
28 
46 
34 
44 
1 
7 
24 
10 
47 
37 
3 
49 
14 
15 
40 
10 


53.8 


Precipitation,  inches 


ag 


a^ 


+  1.4 


50.0 
53.2 
61.6 


53.6' 

55.4 
56.4" 
49.6 
53.6 
52.4 
57.0'' 


55  2 
52.1 


55.9 


54.0 
50.6' 


84 


+  0.8 
+  2.5 
+  3.4 


+  2.8 


3  5 
3.8 


56.4 
49.4 
59.0 
55.  4' 
53.4 
53.2 
53.8 


+  21 
+  3 '.6 


81 

85 

85" 

86 

84 

S3 

88 


8t 


80 


54.2 
52.5 
52.2 
56.0 

'54/28 
56.2' 
57.7 


52.4 
51.7 
54.4 
53.9 

58.' 8= 

56!4 
54.8 
51.8 
52.6 
54.0 
51.3 

52  4 
52.8 

53  2 


+  3.0 
+  2.8 
+  42 
+  23 
+  24 
+  3.8 
+  2.8 


85 


84 

85 

86 

858 

83 

79 

78 


30 


24 


15 

15t 
23 


42 


15 

23 

16 

15 

12t 

12+ 

23 


+  3  2 


55.7 
54.8 
51.8 


+  4.6 

+  '2'6 

+  2.8 
+  30 
+  1.6 
+  L8 
+  0 
+  4.3 
+  2.5 
+  2.2 


85 
81 
82 
84 

'846 
82' 
88 


7+ 


31 


29 
25" 


+  4.8 
+  0.2 


57.5 
53.0 
56.2 
57.4 

52 '.7 


54.2 


55.1 
55.0 
52.7 
57.4 
53.  r 


+  4.5 
+  3.0 
+  2.1 
+  3.4 

+  '3^9 


+  3.4 


+  29 
+  2.2 


+  2.2 
2.5 


26 
10 


57.5 


54.1 

52.8 


54.0 


3.8 


+  1  4 


+2.4 


82 


8t 


27 
23 
25 
28 

'308 ' 
30'! 
30 


26 
21 
34 
27 

'33^ 

22 
25 
24 
21 
28 
31 
24 
23 
23 


15t 


42» 

45 

46" 

49 

45 

45 

45" 


47 
44 


5.99 
7.05 
12.87 
4.90 
5.51 
6.07 

6  42 
8.74 
6.29 

12  75 
4. 

8.18 
4.40 

7  30 
6.21 
5.56 
9.08 
5.32 
7  01 
5  291  +  1 
3.65 


15 

12+ 

24t 

15 

23 

23 

23 


86 


7 

It 

7 

10 

7 


7t 


25 


27 


23 
23 
12t 
12 

'23+ 
23 
23 


16 

12 
23 
23 

'2.3" 

'is' 

15 

15 

12 

23 

15 

12t 

24 

15 


-r2.30 
3.36 

+8-98 
+  1.24 
+2.02 
+2.59 
+3.28 

■+2'.  13 

+i.'i5 

+3.99 
+  1.88 
+  3. 16 
+  2.47 
+2.01 
+5.171 
+0.  69 
+3.  08l 
1 


Number  of  days 


9.15 
5.87 
3.93 
4.18 


12.82 


+  4.89 
+2.63 
+0.  42 


+  8  76 


6.171+2.70 


1.95 

2. 20 

4.12 

1.70 

1.70 

1.75 

2.  13 

2.69  1 

2.02  1 

4.56 

1.93 

2.66 

1.60  I 

2.98 

2.85 

2.57 

3.24 

1.70 

2.50 

2.80 

1.78 

3.68 

1.85 

1-45 

1.2U 


5.14 

2  83 


31 


23 
15 
231 


15 
15t 
Lit 
23 

'23+' 


42 
41 
39 
38 

'358 
39'' 
38 


9.20+4.91!  4.80 


7.23 
6.10 
6.82 


1.27 
1.68 
2.  96 
3  19 
1.39 
2.17 
■2  23 
3.94 
1.31 
0  94 


4.15+0.45 
5  991+2.72 
7.631+4.66 
6.751  +  3.88 
5.34 

+3.  67 

+  2.63 

+2.  20 
5.985+2.87 
3  871  +  1  14, 
11.521  +  6.96  3.90 
5.59+1.551  1.80 
6.381+2.67 
9.62+5.18 
7.45+3.30 

6.51 

4.93I 

7.141  +  3.72 
3.93+0.31 
4.93I+O.74 
5.731+2.25 
12,36 
7.83  +3.60 


+  1.32 
7  21 


15 

23 

23t 

23 

12 


15 


12+ 


37 

48 
38 
39 

'46' 


39 


2.15 
3.17 
1.7.1 
2.35 
1.65 
1.83 
1.21 
2.54 
1.90 
3.7U 
3.20 


+4.93    2 

+1.84    ' 

+2.01 

+2. 49 

+0.53 

+2.70 

+2.02 


4.68 

10.431 
9.14 
5.54 
5.49 
6.31 
3.62 
6.80 
6.15 
6.45 
4.46 
6.40 

10.11  +5.72 
4.42 +L  231 
6.15 

10.19 

5.99+1.57 

7.49I , 

6.631+2.51 
5.761+2.19 
9.40+5.25 
7.79+4.34 

6!29|  +  3'36 

4.89 

8.01 

6.86i  +  1.41 

6.48 

8. 1S|  +  4.13 

4.511  +  1.46 

7.68 

7.  58 1 +4. 30 


1.50 
4.62 


36 


50 


6.u7 
4.59 
8  74 
5.45 

11.08 
8.82 

1L71 

6.89 


+  2  71 
+  0.75 
+4.80 


+4.99 


+3.19 


1.80 
1  96 
2.12 

1  70 
2.67 
2.38 
2.25 
2.17 
2.40 
4.10 
J.  55 
L90 
2.75 
2.2» 
3.59 
2.23 
2.70 
4.95 
2.47 

2^64 
2.30 
2,90 
2.36 

2  05 
3.18 
1.48 
2.46 
2,54 
1.87 
1.54 
3.90 
2.15 

2^45 

4.42 

5.14 


0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9.2 

O.C 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

CO 

0  0 

0.0 

0  0 

2.U 

'6"6 

4.0 

u.o 

0.0 
11.0 
9.3 
T. 
0.2 
0.0 
0.0 
T. 
3.0 
2.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
0.0 
CO 
0.0 
T. 
'1'. 
0.0 
0.0 
0  0 

6.0 

0  0 

0.0 

T. 

T. 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 


6.5 

T. 

0.0 

.0.0 

0.0 

0.0 

T. 

6.0 

0.0 

T. 

T. 

0.0 

CO 

CO 

CO 

0.0 

0.6 


9 

9 

6 
11 

8 

8 

7 
11 
10 

8 

9 

9 

9 

6 

6 
10 

6 

7 

8 

7 
10 

9 

8 

8 

16 
11 

8 
9 

10 
9 

10 

10 
8 

10 

10 
9 
9 

10 
7 
7 
8 

10 
8 
4 

11 
9 
9 

10 
9 


10 

8 

8 

7 

6 
10 
12 
10 

8 

8 

7 

8 
10 

8 

12 
8 

10 
8 
b 

8 

7 

9 

10 

7 

9 

11 

11 

7 

10 

10 

8 

8 

8 

7 

11 


vs 

6 

0) 

•i 

"O-c 

M.S 

.Ss 

'D 

c3  0 

S 

0 

i-i  0 

0 

a,'43 

Observer 


10 
15 

17 

13 
15 
12 

15 
IS 
18" 
15 
17 
15 
15 
14 

is"* 

14 
16 
17 
14 
14 
15 
13 
10 
16 

is 

20 

15 

IS" 

)4 

13 

13 

15 

14 

17 

16 

16 

17 

14 

20 

8 
16 
13 
17 

9 
20 
17 
12 
15 
15 
11" 

13 
14 
14 
17 
12 
13 
14 
15 
15 
14 
14 
17 
17 
15 
19 
16 
15 
17 
16 
13 
15 
15 

ii 

15 
19 
17 
14 
19 
16 
14 
15 
20 
9 
14 
18 
20 
U 
16 


2 
2 

'2 

4 

2 

6 

2 

2" 

7 

5 

6 

10 
■A^ 
5 
4 
3 
5 


0 
10" 

'7 

9 
11 

4 

5 

6 

2 

4 

7 

1 

5 

3 

5 

4 

2 

2 

8 

6 

7 

7 

9 

6 

'3 

9 
2 
4 
6 
4 
4 
6 
3 
1 
6 
10 
2 
3 


13 
11 

is 

11 
16 

9 
10 

9" 

8 

8 

9 

8 

6 

7'' 
11 
10 
10 
11 

9 
11 

9 

9 
13 

'5 
3 

9 
8' 
U 
10 
12 
11 
10 
12 

9 

5 
12 
lO 

7 

8 

8 

9 
13 

9 

5 

8 
11 
12 
15 

S» 

io 
7 
5 
9 

13 
11 
14 
U 

8 
15 
11 
10 

8 
11 

9 
12 

7 

7 

7 
10 

6 

9 

ib 
6 
9 
9 

10 
7 

10 

10 

12 
9 

15 
6 

10 
7 

12 
13 

10 


sw. 
i  sw. 


se. 
w. 
sv/ 
ne. 
ne. 
se. 


ne. 
se. 

s. 


se. 
nw. 


se. 


sw. 

n. 

nw. 

sw. 

nw. 

w. 


se. 
sw, 
u. 


nw. 

s. 


J.  W.  Campbell 
W.  K.Bown 
Herbert  Neff 
J.  D.  Reeves 
Mrs.  Lelial.  Teter 
J.  E.  Scanlan 
U.  S.  Weather  Bureau 
C.J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samuel  Norris 

F .  H.  Randolph 
R.  J    Torry 

E.  R,  Wiseman 
J   M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
John  C.  Floyd 
J.  W.  Bishop 
A    L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpadden 

G.  A    Gifiord 

J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Mrs.  .(.  M.  Es.sex 
Mrs.  Frank  O'Rourke, 
Ben  Johnson 
J.  M.  Ricketts 
J.  .1.  Babb 
Dr.  R,  H,  Hardin 
Geo.  W.  Nichualds 
University  of  Arkansas 
U.  S,  Vi'eather  Bureau 
R.  J.  McCuiSton 
T.  J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 
W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
J.  0.  Cooley 
N,  P,  O'Neal 
National  Park  Service 
H.  C   Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H,  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
H.  G.  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 

S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Kouck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.  W.  St.  John 
Miss  Ruby  Cook 

B.  S.  Halbert 

G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  0.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  K.  Baker 
V.  C .  Wright 
Miss  Theresa  Schen 
Benedictine  Sisters 
V/    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  V,  Tisdale 
Carl  A.  S*arck 
Miss  Clarice  Maddox 
y.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
S.  C-  Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  .lames 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Be\ill 
Miss  Evelvn  Hoyle 
J    B.  Huddleston 
D    O.  Anderson 
R.  T.  Cobb 
W.  E.  Barton 


Dov.:  in...  .0.. .^^^^^'^^^^^^^1^  S^^SS^rXi^X^ - 


Dover:  Index.  RoateS.TexjrkBna;  LutheryUla.  Rou^^^^                                    ^^^^  measurem-^      —  -  ^-'^-  "-tlv  .nternolated. 
•••'i4  hours  endine  midnight .       111124  hours  enaiuu  <  ».  u« ^ 
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Daily  Precipitation  for  NovemToei     1934 


Stations 


Day  of  Month 


10 


13 


15 


16 


17 


mity 

rkadelphia 

rkansas  City  . . 

.rlberg 

.atesville 

;ee  Branch- 

lentonville * 

is  Lake  Outlet . 

Hack  Rock 

■lytheville 

tooueville 

irinkley    Illl 

alico  Rock Il!l 

anulen 11 II 

arthage Illl 

'enter  Point 

'lareudon Illl 

'linton 

on\f  ay 

brning II  Jl 

'otter 

Tossett Illi 

lauville HII 

lardanelle ill! 

>eer 

le  Vails  Bluff 

irniias 

lutton 

I  Dorado Illl 

ngland 

ureka  Springs 

ayetteville   

ort  Siuith '" 

reeman  -Sprgs 

'ultoQ 

eorgetowu  , . . 

ranni?-  

I'avette 

larrison 


ielena Illl 

iigden 

iighland 

[ope 

lot  Springs  

adex     

jssieville Illl 

anesboro Illl 

ead  Hill 

little  Kock..*** 

lUtherville 

[adison 111! 

[aguolia 

[alvern 111! 

[ammoth  Spg  .  .|lil 

tarianna 

rarked  Tree.... II II 

[arshall 

lena II  ;1 

[orrilton    ill! 

(ouiitain  Home  . . 

[ount  Ida 

Newport illl 

'orman  'fl 

'deu .11 

kay 

Weola I 

izark I 

'aragould I 

arkin 

atterson I 

iggott 

'iiie  Bluft ' 

ocaliontas 

brtland I 

'rescott I 

iison 

LOgers  (near) 

Rosebud 

t.  Francis II 

earcy 

tory'. 

tuttgart . 
ubiaco .  . . 

unset 

exarkana 
'horuburg 
i'aldrou  . . 

barren 

I'aters 

'ilson 

^ynne 

aucopin  . 


..-111! 

■.viiii 


Ouachita.., 
Ouachita. . . 
Mississippi. 

White   

White   

Arkansas.., 
Arkansas. . , 
St.  Francis, 

White   

St  Francis, 
Arkansas. .. 

Whife   

White   

Ouachita. .. 
Ouachita. .. 

Red 

White   

White   

Arkansas... 

White   

White    

Ouachita . . . 
Arkansas. .. 
Arkansas. . . 

White 

White 

Mississippi. 

White 

Ouachita, . . 
Arkansas. . . 

White 

White 

Arkansas. .. 
.Arkansas. . . 

Red 

White    

Red 

.Arkansas. . . 

White 

Mississippi. 

White 

Ouachita. .. 

Red 

Ouachita... 

Red    

Ouachita... 

White 

White 

Arkansas... 
.\rkiinsas. .. 
St.  Francis. 

Red 

Ouachita... 

White 

St.  Francis. 
St.  Francis. 

White 

Ouachita... 
Arkansas... 

White 

Ouachita. .. 

White 

Ouachita. . . 
Ouachita. . . 

Red 

Mississippi. 
Arkansas. .. 
St.  Francis. 
St.  Francis. 

White 

St.  Francis. 
Arkansas. . . 

White 

Ouachita... 
Ouachita. . . 
Ouachita. . . 

White 

.A  rkansas  . . 
St.  Francis. 

White    

Ouachita. . . 
Arkansas... 
.Arkansas... 
.Vrkansas. .. 

Red 

Arkansas... 
Arkansas. . . 
Ouachita. . . 
Ouachita... 
Mississippi  . 
St.  Francis. 
Arkansas . . . 


.23 
1.05 

1.00 

.21 
.44 

.22 
.  17 
.49 
.15 
.20 
.70 


13 

'.22 
T. 

i.'04 


.27 


35 


.56 


.13 


02 


.58 
.41 
.15 
.79 
.8-/ 
I.IO 
1.01 
T 
.90 
.45 

i!33 
.58 
.38 
.42 
.83 

1.85 


.95 


.40 
2.26 
97 
.26 
.70 


3.22 

.53 

1.02 

1.27 

.07 

.91 

.49 

.74 

.90 

l.li 

.44 

1.07 

.57 

.20 

1.52 

1.60 

1.2^ 


1.20 
.45 
.74 
.37 
.20 
85 
2.00 
70 


30 

3.4(i 

1.61 

.56 

.45 

.90 

.55 

1.18 

.64 

1.50 


1.10 

!33 
1.62 
2.30 
1.38 
1.98 
1.16 

.88 
2.00 

.45 

'.oh 
.28 
T. 
)   18 

66 
1.64 
.42 
.97 
1.48 
.73 
.30 
1.44 


2. 15 
1.5(1 


2.18 
'.'29 


2.69 

.09 

2.56 

'!35 

.28 


.18 


1. 22 
.10 


.15 


1.96 


1.22 


2.00 


1.00 
".70 


.56 


2.15 
.21 
.46 
.95 


1.55 
".bi 


13 
2.  oil 


.25 


20 


21 


28 


.04 


'.'.X'.'. 


T. 


.03 


.05 


.01 


.01 


.01 

i'li 
'."34 
'!i4 

T 

■f 

".'io 

'.'03 


.15 


03 


30  1 
36l2 


.47 
.67 
14 
.67 
.71 
.23 
.22 
.12 
.77  1 
.512 
.42  1 
.75  2 
.40  2 
.84  2 
.  5ft  3 
.851] 
.2512 
.20I2 
.35 


T. 

.74 
T. 
.04 
.44!] 
.6212 
3.19  1 
1 


.20 
T. 
.20 
1  20 
.3) 


.30 


.15 


.17    . 
.  56!2, 
.15|1 
.051 
.13|  , 

■:55i: 


.17 

.27 

2.72 

'l03 

T. 

.20 
1.51 

.98 
3  22 

T 

.90 

.22 

.22 


.02 


I   -05 


.58 

.00 

.36 

.80 

.25 

.47 

.22 

.70 

.65  2 

.10  2, 

.I6I4 

.83h 

.21  1, 

.65  2 

.402 

.353, 

.032, 

.25  2, 

.2314 

.07  2 


.1     071 


64  . 
.15  2. 

18  2. 

22  2. 

62J2. 
,47;3, 

43  jl. 

461I. 

5612. 

88;i. 

83H. 
49I3. 
95 1 2 
151 
87 12. 
,902, 


.60 
.02 

.63! 
.031 
...i 
.40; 
.85; 
.87i 
.79i 


.04 


.08 


.09 


.06 


T. 


24 


25 


.36 


.04 


26 


27 


28 


.12    . 
.12  . 
.15  .. 


.02 
1.29 

'.'62 


.32 

.28 

1.35 

'!i4 
't 

1.06 

.12 

1.22 


.18 
.30    .13 


.30 
.12 
1.17 
.22 
.05 


.15  2.60 


.05 
.19 
.11 
.15 
.12 

'.W 
.251 
.14 
.04 
.14 


.07  , 
....I 
.19 
.03 
T. 
T. 


.30 


.16 


.13 


i^'!■ 
-i- 

iosi! 


.32; 


21i 
i    .111 


:|"24! 


1.20 

'.'is 

T. 

T. 

.12 

.17 


.12 


.07 


.13 


.03 
i!25 


1.95 


.10 

i.'so 


29 


1.32 


.01 


.30 


.28 
.88 

'.'99 
1.68 
.62 


1.02 
.47 
.71 


1.15 
1.84 
1.73 


.46 

1.41 

.50 

'i.'so 


.20 


30 


31 


1.22 
1.82 

.60 
l.f4 
1.51 
1.00 

T 

.37 
1.05 

.31 

T. 

.55 
1.60 
2.04 
1.70 


.53 

i!69 
.45 
1.78 
.20 
1.15 
1.13 
1.00 


.17 
.54 

1.62 
.67 
.30 
68 
.01 
.95 

1.65 

1.09 
.10 
.30 
.84 
.40 

1.80 


.03 

T 

1.30 
1.65 

.67 
1.21 

T. 

.82 

.50 


.66 


1.01 


T 

.62  . 
2.101.. 

■:d '. 

.401.. 
..  I  . 
.33  .. 
.  40  . . 


.P2|... 
35!  .05j... 
09    .06i... 

02!... 


.211 
.15! 
.05i 


D,.. 


1.50 

.35 

.42 

1.80 

1.1.= 

1.89 

1.70 

.68 

1.06 

1.28 

.88 

.'22 

.36 

.95 

.39 

.351 

.62 

.03 

1.48 

.64 

£0 

1.75 

"!42 
.81 

.28 

.69 

1.42 

....1  .99 

1.04|    .141 

.62    .72 

...     1.45 

i.ooii.ia' 

....'1.23' 
.65;   .301 


.45 
.45 


:n\: 


...11.25  .. 

...Ii.hI.. 

...j4.42:.. 

i       I 


.95! 

.S5i 


.52 


Uaily  River  Stage.s  Continued 


Stations 


otter 

'alico  Hock  . . . 

latesville 

Newport   

eorgetown  .  . . 

larendon 

;lack  Kock  . . . 
.rkadelphia. .. 

'anirien 

'niton  

Ielena 

•rkansas  City. 


Rivers 

Flood 
Stage 

...White.. 

21 

do  .... 

18 

do.... 

23 

do.... 

25 

do  .... 

2] 

do  .... 

26 

...Black... 

14 

.  Ouachita . 

17 

.Ouachita . 

2S 

....Red.... 

25 

Mississippi 

41 

do 

48 

3.21 
0.3 


4.9  4.91 
0.81  0.7; 
0.3  0.5 
6.8'  7.1 
1.61 
4.4| 


1.61 
5  2| 

4.O1  4. 11 

6.2j  6.1 

4.5j  4.8 

3.31  3.4 


3.0 
0.1! 

4.8| 
0.7 
0,6l 
7.2| 
V.6 
5.1 1 
4.21 
5.7; 
5.2 
3.8 


3.1 
-O.ll 
4.5| 
0,6 
0.6! 
7.3! 
1.7| 
4.1 
4.2I 
5.1 
5.3 
4.2 


3.0 
0.2 

4.51 
0.4 
0.2 
7.2! 
1.8] 
4.2 


4.0|  4.0i  4.2 


4.71  4.7 
5.71  6.2 
4.3!  i-i 


11 

12 

13 

14 

3.1 

3.0 

3.0 

P,.0 

0.2 

0.5 

0.3 

0.1 

4.8 

4.8 

6.0 

4.8 

0.4 

0.5 

0.6 

0.6 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

7.1 

7.0 

7.0 

7.0 

2.0 

1.7 

1.7 

1.6 

4.9 

4.4 

6.  1 

5.1 

4.3 

4.3 

4.5 

4  4 

4.5 

4.4 

4.4 

4.2 

7.5 

8.1 

9.0 

9.3 

5.1 

5.7 

6.2 

6.8 

16  1  17 


I   19      20  !  21 


5.99 
7.05 

12.87 
4.90 
5.51 
6.07 
6.42 
8.74 
6. '29 

12.75 
4.58 
8.18 
4.40 
7.30 
6.21 
5.56 
9.08 
5.32 
7.01 
5.29 
3.65 
9.15 
5.87 
3.93 
4.18 


12.82 
6.17 
9.20 
4.15 
5.99 
7.63 
6.75 
5.34 
7.23 
6.1(1 
6.82 
5.98 
3.87 

11.62 
5.59 
6.38 
9.62 
7.45 
0.51 
4.93 
7.14 
3.93 
4.  93 
5.73 

12.36 
7.83 


4.68 
10.43 
9.14 
5.54 
5  49 
6.31 
3  62 
6.80 
6.16 
6.45 
4.46 
6.40 
10.11 
4.42 
6.15 
10.19 
5  99 
7.49 
6.63 
5.76 
9.40 
7.79 

6.29 

4.89 
8.01 
5.86 
6.48 
8  18 
4.51 
7.68 
7.58 
6.07 
4.59 
8.74 
5.45 

11. (!8 
8.82 

11.71 


22   I  23  I  24  i  25  |  26  (  27  |  28  j  29  1  30  I  31 


i 


2.9 

2  9 

0.0  -0. 1 

4.4 

4.4 

0.4 

0.2 

0.4 

0.3 

7.1 

7.2 

1.5 

1.6 

4.8 

4.8 

4.7 

4.9 

4.0 

4.0 

9.3 

8.8 

7  8 

7.9 

3.0 

0 

4.9 

0  3 

0.0 

7  4 

2.0 

6.0 

4.0 

4.4 

6.3 

6.2 


6.9: 

O.li 

4.8i 

2.5| 

0.6 

7.4 

3.5 

7.8 

6,8 

8.0|l3.ll)5.2 

7.4    8.3|  8.3 

5.9    6.1    7.0 


8.5!  7  81  6 

6.  6i  6.41  5 

5.0|12.0;11. 

2.11  5.5    7 

1  8l  2.81  4 

7,5]  8.0I  9 

2.9|  2 

6.3    5, 

9.4!  8. 

5. 5!  14. 

9.311. 

7.7    9. 


0!lO 
81  2. 
2!  6. 

s;  7 

15 
12 
12, 


2  5, 
Ol  3, 
Si  8. 
0|  5, 
71  7. 
OlU. 
7l  2. 
1|  7. 
4  6. 
2|]4. 
3il3. 
4  14. 


,0:  4 
4i  3, 
7  8, 
s!  4, 
71  7 
7!13. 
7|  2 
3!  7 
0!  6. 
8113 
0il3. 
9|10 


2113 
4, 
8. 
7 
12 
14 
16. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


November,  1934 


Daily  temperaUires    for    November,   1934 


Stations 


AmitT55  j 

Batesville  55 | 

Bee  Branch \ 

Bentonville  '**  —  j 

Blytheville | 

Booneville ; 

Brlnkley 

Calico  Rock^^ 

Camden?* 

Carthage  5'5 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Crossett§$ 

Dardanelle 

Deer 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith*" 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Bock.'**. 

Lutherville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Mavianna 

Marked  Tree?'?--.- 

Marshall 

Mena 

Morrilton  % 

Mountato  Home. . 

Mount  Ida 

Newport  

Okay 

Ozark?« 

Pine  Blutf 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg 

Wilson 

VVvnne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Miuimun 
i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
/  Minimum 
\  Maximum 
)  Miuinuim 
)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
'  '  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 

■  (  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
j  Maximum 

'  I  Minimum 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

'  (  Minimum 
S  Maximum 

■  )  Minimum 
(  iJaximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
<)  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
/  Minimum 
>  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
)  .Maximum 

■  /  !^!iTumum 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
(  Maximum 

■  )  Minimum 
j  Maximum 

■  I  Minimum 
i  Maximum 

■  t  Minimum 
'.  Maximum 

■  '  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
)  Maximum 

■  '  Minimum 
J  Maximum 

Minimum 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated, 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  aimoai; 


"♦Midnight  to  midnight.      ^^Thermometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 
always  occurs.  Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark.  -  12-28-34-100 
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QENEBAL.    STTMICART 

Temperatures  were  mostly  below  normal  the  first  half  of 
3cember,  while  they  were  generally  above  the  latter  half  ex- 
pt  for  four  or  five  days.  Departures  were  from  12°  to  16° 
low  normal  on  the  7th  and  8th  and  from  17°  to  21°  below 
I  the  11th,  when  nearly  all  stations  had  the  coldest  weather 
the  month.  The  average  temperature  for  the  State,  based 
I  the  reports  of  61  stations,  was  41.5°  which  is  1.2°  belpw 
e  mean  for  the  past  44  years.  Of  the  stations  for  which 
)rmals  have  been  computed,  only  8  had  positive  departures, 
onthly  means  ranged  from  35.4°  at  Deer  in  the  Ozarks  to 
'.8°  at  Magnolia  in  a  southern  border  county.  The  highest 
mperature  recorded  was  74°  at  Portland  on  the  24th ;  the 
west,  4°  at  Dutton  on  the  Uth.  The  greatest  daily  range 
as  48°  at  Camden  and  Okay  on  the  13th. 

Rainfall  was  heavy  to  excessive  in  most  sections  on  the  2d 
•  3d  and  moderate  to  heavy  from  the  17th  to  the  19th,  while 
was  generally  light  to  moderate  from  the  24th  to  the  3l8t. 
'ost  stations  had  five  rainy  days  after  the  24th  and  a  few  re- 
jrted  rain  every  day  but  amounts  exceeding  one  inch  occurred 
;  only  a  few  stations  in  the  southeastern  portion.  Snow  fell 
1  the  7th,  10th,  and  the  night  of  the  18th-l9th  but  measure- 
ale  amounts  were  reported  from  only  20  stations.  The  great- 
st  depth  for  the  month  was  2.3  inches  at  Eureka  Springs,  and 
le  average  depth  for  the  Slate  for  the  91  stations  was  0.2  inch, 
he  average  precipitation  for  the  State  for  the  91  stations  re- 
orting  was  3.78  inches  which  is  0.51  inch  below  the  mean  for 
be  past  44  years.  Monthly  amounts  ranged  from  0.95  inch 
t  Bentonville  to  6.85  inches  at  England.  The  northwestern 
ortion  of  the  State  received  less  than  2.00  inches  of  rainfall, 
■hile  central  and  south-central  sections  had  from  5.00  inches 
3  over  6.00  inches.  The  greatest  amount  measured  in  any  24- 
our  period  wa.s  2.81  inches  at  Arkadelphia  on  the  3d.  The 
verage  number  of  rainy  days  was  9. 

The  weather  was  favorable  for  out-door  work  the  first  half  of 
he  month  but  generally  unfavorable  the  latter  half  because  of 
he  cloudy,  rainy  weather.  Wheat,  oats,  and  other  winter 
rops  were  in  good  to  excellent  condition  at  the  close  of  the 
nonth  except  that  oats  were  frozen  down  in  some  portions  dur- 
3g  the  cold  weather  the  first  half  of  the  month.  Some  plow- 
ng  was  done  but  the  soil  was  too  wet  most  of  the  time  in  most 
ections.  t.a.m. 


Miscellaneous  Fbenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1718 

19 

2021 

2223|24 

25[26J27|28|29|30 

31 

Dense  Fog 

Light  Hail 

Moderate  Hail. . 
Heavy  Hail   — 
Thunderstorms 

1 
6 

3 

.' 

2 

'. 

i 

1 

• 

••' 

. 

_, 

4 

2 

J_ 

• 

• 

1 

ii 

1    3 

.]  i 

6i  1   4120 

•■■.•; 

1314   2   1 

2016 

7 
'2 

PRESSTJRE,  WIND,  HXTMIDITY,  AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level ) 

Wind 

Relative 
humidity 

station 

1 

K 

03 

1 

(D 

t.  0  3 

a 

II 

j 
o 

5 

1 

a 

a 

o 
o 

a 

o 

a 

la 

Bentonville        30  12 
Fort  Smith        30.16 
Little  Rock        30.18 
Memphis            30.17 

30.56 
30.53 
30.62 
30.61 

11 

4 
11 
11 

29.70 
29.75 
29.73 
29.63 

18 
18 
18 
19 

7.2 
8.6 
8.1 
8.1 

20 
22 
24 
26 

s 

w 
sw 
n 

15 

3 

12 

26 

si 

79 
78 

65 
64 
66 

67 
67 
69 

50 

49 
47 
40 

COMPABATIVE    DATA    FOR    DECEMBER 


Temperature          j 

Precipitation                 |Number  of  days 

Year 

Is 

s 

CD 
O 

t-i 

a3 

to 

»  2 

i-ia 

Average 
snowfall 

Precip 
.01  or 
more 

5 

1891 

46.9 

+4.2 

72 

13 

4.69 

+0.40 

7  50 

1.48 

7 

14 

7 

10 

1892 

40.9 

-1.8 

83 

-10 

8.79 

+4. 50 

16.44 

3.17 

6.7 

10 

7 

6 

18 

189S 

45.4 

+t.l 

79 

3 

1.83 

-2.46 

3.48 

0.65 

T. 

5 

14 

8 

9 

1894 

44.6 

+  1.9 

82 

-11 

3.48 

—0.81 

7.15 

1  45 

1.3 

fi 

14 

6 

11 

1895 

43.8 

+  1.1 

78 

5 

3.96 

—0.33 

10.04 

1.10 

1.4 

7 

13 

6 

12 

1896 

45.8 

+3.1 

81 

8 

0.84 

-345 

2.75 

0.15 

T. 

8 

8 

V 

16 

1897 

40.3 

-2,4 

81 

10 

6.00 

+  1.71 

9.12 

2.74 

2.2 

8 

10 

b 

16 

1898 

39.5 

-3.2 

76 

-  4 

1.87 

—2. 42 

3.68 

0.58 

2.9 

5 

16 

b 

y 

1899 

41.0 

—1.7 

74 

8 

4.08 

-0.21 

6.46 

1.20 

1.3 

7 

15 

V 

9 

1900 

44.9 

+2.2 

82 

10 

2.76 

-1.63 

8. 28 

0.46 

T. 

5 

16 

6 

9 

1901 

88.5 

—4.2 

87 

-  6 

4.42 

+0.13 

6.26 

0.99 

1.3 

6 

12 

6 

13 

1902 

40  8 

-1.9 

75 

ft 

5.71 

+  1.42 

10.20 

2.80 

3.3 

8 

10 

6 

lb 

1903 

39.7 

-3.0 

74 

fi 

3.44 

-0.85 

6.58 

1.08 

0.7 

6 

18 

b 

8 

1904 

42.9 

+0.2 

80 

3 

5.10 

+0.81 

10  93 

0.55 

0.6 

7 

12 

V 

12 

1905 

38.5 

-4.2 

69 

7 

4.96 

+0.67 

7.80 

1.70 

1.4 

S 

14 

5 

12 

1906 

46.5 

+3.8 

83 

10 

5.64 

+1.35 

9.76 

1.15 

0.2 

8 

8 

V 

lb 

1907 

44.4 

+1.7 

85 

11 

2.70 

-1.59 

4.62 

1.35 

0  7 

7 

12 

6 

13 

1908 

46.0 

+3.S 

82 

11 

1.50 

-2.  79 

5.30 

0.09 

0.2 

5 

13 

V 

a 

1909 

35.3 

-7.4 

82 

1 

5.26 

+0.97 

9.. 35 

1.93 

3  2 

9 

14 

b 

11 

1910 

40.8 

-1.9 

75 

9 

3.57 

—0.72 

6.00 

0.59 

0.8 

8 

13 

b 

12 

1911 

43.0 

+0.3 

78 

3 

7.00 

+2.71 

15.61 

2.38 

1.0 

12 

10 

V 

14 

1912 

41.7 

-1.0 

76 

8 

2.63 

-1.66 

6.49 

0.05 

1.2 

7 

14 

V 

f*^ 

1918 

43.6 

+0.9 

77 

14 

3.26 

-1.03 

5.89 

1.63 

2.3 

9 

V 

V 

1; 

1914 

36.1 

-6.6 

70 

-11 

6.26 

+1.97 

9.48 

2.60 

4.3 

12 

8 

4 

19 

1915 

43.9 

+1.2 

78 

11 

4.73 

+0.44 

9.60 

L97 

0.3 

7 

12 

4 

lb 

1916 

42.1 

-0.6 

82 

-16 

3.35 

-0.94 

7.13 

0.90 

4.5 

6 

14 

b 

11 

1917 

34.8 

-7.9 

81 

-21 

1.29 

-3.00 

2.75 

0.20 

6.2 

3 

13 

6 

12 

1918 

47.6 

+4.9 

88 

9 

5.62 

+  1.33 

12.90 

1.68 

0.2 

7 

14 

b 

12 

1919 

40.4 

-2.3 

78 

1 

1.94 

-2.35 

6.94 

0.06 

5 

13 

4 

14 

1920 

43.2 

+0.5 

74 

6 

5.95 

+  1.66 

9.19 

2.14 

0.4 

8 

13 

b 

IS 

1921 

47.1 

+  4.4 

82 

11 

2.78 

-1.51 

5.16 

1.35 

T 

6 

13 

6 

12 

1922 

47.8 

+5.1 

86 

1? 

4.69 

+0.3C 

8.2f 

1.00 

T. 

9 

12 

b 

14 

1923 

49.1 

+6.4 

8( 

q 

6. 24 

+1.95 

11.80 

3.38 

T. 

13 

y 

b 

IV 

1924 

41.4 

-1.3 

86 

-   8 

S.65 

-0.64 

6.85 

1.00 

0.3 

6 

14 

b 

12 

19S5 

40.2 

-2.5 

81 

-  f 

1.71 

-2.58 

5.1( 

0.13 

0.3 

3 

15 

b 

11 

1926 

43.3 

+0.6 

79 

-  a 

7.16 

+2  86 

12.4; 

2.53 

2.1 

10 

a 

4 

lb 

1927 

40. 9 

-1.8 

84 

-  ■; 

4.18 

-0.11 

10.  42 

1.18 

0.1 

6 

14 

b 

12 

1928 

43.4 

+0.7 

8" 

If 

4-41 

+0.12 

8.3' 

1.67 

T. 

6 

18 

b 

8 

1929 

44.4 

+1.7 

82 

3.84 

—0.45 

5.88 

1.51 

2.7 

8 

13 

b 

13 

1930      . . 

40.6 

-2  1 

8;- 

c 

2-58 

-1.7: 

5.3: 

0.95 

0  9 

6 

15 

b 

IL 

1931 

48.1 

+6.0 

1f 

1- 

7.79 

+  3.5C 

23.86 

0.52 

T. 

14 

9 

b 

IV 

1932 

39.  £ 

-2.8 

7f 

-  f 

)    7.86 

+3.5- 

13.57 

3.97 

3.6 

12 

11 

4 

16 

1933 

49. a 

+6.6 

8? 

11 

5.41 

+  1.12 

12.01 

1  80 

0.1 

7 

12 

1934 

41.  f 

-1.2 

74 

' 

3.78 

-0.5: 

6.8£ 

0  95 

0.2 

9 

12 

Period  ... 

42.- 

1    ....... 

8S 

-2!l  4.29 



23.  8e 

0.05  1     1.2 

8    n'i  1    tj  us 

Daily  River  Stages  for  December, 

1934 

Stations 

River 

Flood 
Stage 

1  1     2  1    3    1    4    1    5 

«    1    7    j    8    1    9    1  10  j  11  j  12  j  13  1  14  1  15 

16  j  17  1  18  I  19  j  20  1  21  1  2-2  j  23  |  24  |  25  |  26  |  27  )  28  |  29 

30  1  31 

ort  Smith  or 
'an  Buren  . . . 
zark 

. .  .ArlcaiDsas.-. 

do 

do 

22 

22 
22 
20 
23 
25 
20 

12.1 

8.5 
11.7 

9.0 

8,9 
;3.2 

9.8 

11.3 

7.6 
10.9 
8.8 
9.0 
12.9 
U.2 

10.7 

7.0 
10.5 
8.2 
8.8 
13.1 
13.2 

10.2 

0.3 
9.4 

7.5 
8.3 
12. 8 
14.0 

9.7 

5.7 
8.7 
6.7 
7.7 
12.  3 
10.4 

9.0 

5.2 
8.2 
7.0 
6.7 
11.7 
8.6 

8.4 

4.5 
7  6 
5.3 
5.9 
10.9 
6.8 

8.0 

4.1 
7.1 
4.5 
4.9 
10.0 
6.2 

7.4 

3.6 

6.6 
3.9 
4.0 
9.3 
5.3 

7.0 

3,3 

6.2 
3.4 
3.4 

8.6 
5.0 

6.6 

3.0 
5  9 
2.9 
2.9 

7.7 
4.6 

6.4 

2.6 
5.6 
2.5 
2.4 

7.5 
4.2 

6.1 

2.3 
5  3 
2.2 
2.0 

6.9 
40 

5.9 

2.1 
5.1 
1.8 
1.6 
6.4 
3.9 

5.7 

1.8 
4.9 
1.6 

1.2 
6.0 
3.8 

5.5 

1.7 
4.H 
1.4 
1.0 
5.6 
3.4 

5.6 

1.4 
4.6 
12 
0.9 
5.4 
3.4 

5.4 

1.3 
4.6 
1.0 
0.7 
5.2 
3.4 

6.6 

1.6 
4.5 
1.0 
0.6 
5.0 
4.0 

60 

2.2 
4.6 
1.0 
0,6 
5.0 
4.0 

5.6 

2.3 
S.O 
1.3 
0.7 
4.9 
4.2 

5.6 

2.0 
5.1 
1.7 
1.1 
4.9 
4.2 

5.8 

2.0 
4.9 
1.6 
1.3 
6.4 
4.0 

6.0 

2.0 
4,9 
1.4 
1.2 
5.5 
4.0 

b.8 

2.0 
4.9 
1.4 
1.0 
5.4 
3.6 

b.8 

2,0 
4.9 
1.4 
1.1 
5.3 
3.6 

S.b 

2.0 
4,8 
1.4 
1,2 
52 
3.6 

a.o 

1.8 
4.7 
12 
1.2 
5,4 
3,6 

0.1 

1.6 
4.6 
1  1 
1.0 
5,4 
3.6 

6.3    '  " 

1.6 
4,5 
1.0 
1.0 
5.3 
3.2 

0.0 

1.4 
4  5 
0  9 
0.9 
.5.2 
3.2 

forrilton 

attle  Rock.. 

ineHlufI 

anvillB 

do 

do 

do 

..  Petit  Jean. 
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December,  1934 


stations 


Counties 


Amity 

Arlcadelpliia 

Arkansas  City  .. 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

Beutonville 

Big  Lake  Outlet.  Xt 

Black  Rock  

Blytheville  

Booneville 

Brinkley 

calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point  .... 

Claremiou   

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter  .  — 

Crosset  

Danville 

Dardanelle 

Deer  ■■■■ 

De  Vails  Bluff  . 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado..  .  . 

England 

Eureka  Springs 
Favetteville    .  - . 

Fort  Smith 

Freeman  Springstt 

Fulton 

Georgetown  .  . 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland.  ... 

Hope 

Hot  Springs.  . 

Index 

Jessleville 

JoneBboro  

Lead  Hill.  ..■••••• 
LITTLE  ROCK- 

Lutherville tt 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontai  

Portland 

Prescott 

Quitman 

Rison • 

Rogers  (near)..... 

Rosebud li- 
st.  Francis 

Searcy 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wooley  Hollow.  . . 

Wynne 

Y»ncopin    


State  Means 


Climatological  Data  for    December,   1934 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence  . 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Newton 

Prairie 

Desha 

Madison 

Union" 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . . . 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  

White 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead  — 

(4arland   ■ 

Little  River 

Garland  • 

Craighead  

Boone 

PuUski 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Hot  Springs.  . . 

Pulton 

I^ee  

Poinsett   

Soaroy  

Polk 

Coaway 

Baxter 

Montgomery  . . 

Jackson 

Montgomery  .. 

Montgomery    . 

Howard 

Mississippi 

Franklin, 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Clay     

,Ief  ferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleburne 

Cleveland 

Benton   

Faulkner 

Clay  

White 

Montgomery  . . 

Arkansas 

Logan  

Washington. . . 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . 

Mississippi  — 

Faulkner 

Cross 

Desha 


700 

250 

145 

700 

277 

700 
1303 

239 

259 

2o-l 

465 

205 

861 

158 

297 

470 

172 

516 

309 

293 

408 

175 

327 

330 
2200 

153 

162 
1590 

270 

2'29 

1465 

1451 

457 
2240 

260 

200 

900 

1250 

1052 

250 

445 

600 
377 
600 
275 
750 
345 
650 
357 
775 
209 
315 
277 
600 
235 
229 

1070 

1207 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
301 
222 
196 
307 
215 
300 
122 
329 

243 
1385 

'290 
236 
700 
209 
1050 
2250 
332 
650 
675 
206 
800 
237 

'250 
167 


Temperature    (Degrees  Fahrenheit) 


"2 


Precipitation,  inches 


»  S 


qj  o 


39 
39 
50 
12 
35 
42 
29 
4 
33 
9 
20 
47 
30 
49 
29 
35 
30 
13 
51 
41 
7 
22 
18 
48 
1 
7 
29 
31 
34 
27 
34 
47 
53 
10 
49 
22 
15 
37 
34 
62 
15 
15 
64 
43 
9 
8 
39 
28 
55 
35 
4 
18 
48 
30 
23 
30 
20 
46 
15 
22 
35 
51 
6 
8 
5 
38 
39 
11 
4 
18 
10 
47 
41 
28 
46 
1 
34 
44 
1 
7 
24 
10 
47 
37 
3 
49 
14 
15 
40 
10 
9 
1 
26 
10 


40.6 


37.0 
40.6 
37.3 


-  3.2 

-  1.4 

-  0.7 


40.0 
42.4 
42.8 
37.2 
42.6 
40.9 
44.2 


43.0 

37.8 


45.4 


41.8 

35.4' 


46.2 
37.6 
47.6 
43.2 
39.2 
39.4 
41.0 


-1.4 
0.8 
1  9 

-  2.5 

"o'.7 


0  5 
2.0 


66 


71 


-  0.4 
+  0.4 
+  12 

-  08 
-04 

-  0.2 
-1.1 


42.6 

37.8 
38.0 
43.4 


-  2.2 
-  0.1 

+  0.2 

-  1.1 


45.7 
47.4 
44.4 


38.2 
38.0 
42.2 
40.8 

47.'8 

37.6 
42.8 
38.4 
39.8 
42.2 
39.9 
37.8 
41  9 
41.0 


44.06 
41.7 
39.3 


44.8 
38.4 
47.0 
45.5 


39.4 


41.2 

43.' 5' 
4L6 
38.8 
45.8 
40.4 

48!  4< 


+  0.4 
+  0.4 


-3.1 

-  1.8 

-  2.0 
-0.4 

6.' 6 

'i'e 

0.4 

2  8 

2.5 

0.4 

4 

26 

10 

1.2 


1.2 
1.9 


23 

15t 

15 

24 

16 

15+ 

13 


13 
2+ 


24 
17 
21 

24 
28 
28 
22 


39.8a 


41.5 


0.1 
1.7 
0.5 
0.1 


+  0.6 


1.6 

03 

1.0 

1.0 
0.7 

+'3^6 


13 
15+ 
28 
24 


2  6 


-1.2 


698 
62 
60 


70 


64' 


23 
28 
15 
15 

23' 

"if 

23+ 

23 

22 

24 

15 

28 

13 

16+ 


13 

16+ 

13 


15+ 

23 

24 

15 


25 


15+ 
13+ 
28 
15 
15 

'24' 


11 

11 

11 

11+ 

12 

11+ 

11 


46 


39 
32 
26 


11+ 


11 

11 

11+ 

12 

11 

11 

11 


13 
8 
17 
12 

'26' 

12 
16 
15 

7 
14 
17 

9 
10 
15 


15 


16 
15 
7 
16 
12 

"26' 

'i'i' 


74 


26 


24 


11 
11 
11 
11 

'ii" 

'ii  " 
11 
11 
11 
11 
11+ 
n 
11 
11 


11 
11 
11+ 


12 
11+ 


33 

41 
39 
46 
48 
41 
45 


45 


ft. 13  +1.08 
6  78  +1.90 
4.62  -0  38 


2.68 
2  55 
3.46 
0.95 
3.55 
3.14 
3.69 
1.42 
3.88 
2.15 
5.68 
6.51 
5.68 
4.74 
3.24 
5.08 
2.31 
1.88 
4.91 
2.61 
2.66 
1.78 


—1.84 
1.14 

-0.  42 
1.42 


-1.74 
-0.98 

1.07 
+1.00 
+  1.31 
-rl.30 
-0.26 

1.06 
+  1.02 

1.30 


45 
37 
35 
30 


42 
40 
29 


11 


11 


486 
32 
43 


34 
30 
41 
36 


30 


30 
29 
40 
41 

■351 

'39« 


6.78 

1.94 

3.84 

6.85 

1.62 

1.15 

1.(16 

1.94 

4.81 

4.27 

4.79 

1.09 

1.73 

4.71 

3.24 

6.80 

5.9' 

6. 81 

3.65 

3.05 

3.-15 

1.63 

5.90 

3.36 

5.00 

4.69 

2 

5.95 

3.56 

1.82 

3.00 

2.77 

1.20 

4.31 

3.96 

506 

3.86 

4.28 

2.89 

1.27 

4.73 

4.71 

5.89 

3 .29 

4.99i 

3.21 

4  99 

4.90 

2.74 


-0.58 


CScJ 


+0.69 

0.69 

-0.64 


1.15 

-1.74 
-1.77 
i-2.20 
-1.21 
-1.60 

-1.70 

+i!i6 

4  0.03 
+0.17 
-1.25 
-0.88 
-0.22 
-0.61 
+3.48 
+  1.56 
■1-2.42 


1.74 

2.81 
1.  HO 
1.02 
1.25 
0.85 
0.73 
0.98 
1.18 
1.12 
0.45 
1.60 
0.91 
1.68 
L75 
1.40 
1.45 
1.31 
1.04 
0.92 
0.95 
2.16 
1.22 
1.35 
1.01 


T-"0 


-0.92 
-1.54 
+  1.76 
-0.54 

-6.'  12 

-ii.'48 
+1.70 
-0.86 
-1.89 
-0.81 
-0.  6-t 
-2.50 
-f  0.  29 
-0.10 


-1.39 

-2.22 


+  1.76 

-■om\ 

-0.49 
-0.60 
+0.54 


-1.36 


1.06 

5.39 

3.42 

4.39+0.28 

4.90 


33* 


5.85 
2.C7 
1.26 
4.54 
4.24 
170 
6.20 
4.46 
3.18 
4.30 
4.78 
5.09 

3.78 


+1.08 
-1.  12 


+0.79 
+0.45 
-L84 
4  0.98 


+0.03 


1.57 
1.07 
1.32 
2  34 
1.00 
1.03 
0.81 
0-85 
2.18 
1  62 
1.08 
0.65 
1.(11 
1.58 
1.27 
1.95 
2.20 
1.65 
1.60 
1.80 
1.46 
1.00 
1.94 
1.50 
1.32 
1.18 

6.' 90 
1.94 
1.37 
0.62 
1.14 
1  16 
0.40 
1.03 
1.58 
1.15 
1.11 
1.27 
1.12 
0.78 
1.11 
1.33 
1.82 
0.60 
1.42 
0.98 
1.63 
2.08 
1.39 

6!88 
1.33 
L18 
0.96 
L54 
1.73 
0  85 
0.87 
2.22 
1.10 
0.84 
1.45 
L71 
1.15 
1.39 
1.69 
1.62 


-0.51 


0.0 

0  0 

0.0 

0.8 

1.3 

T. 

0.5 

T. 

1.6 

0.5 

0.0 

T. 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

1.0 

00 

0.0 

0  0 

2.0 

00 

T. 

0.0 

0.0 

2.3 

T. 

T. 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

T. 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

00 

0.0 

T. 

0.5 

T. 

T. 

T. 

0.0 

'6^4 
0  0 
T. 
2.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0  0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
T. 
0.5 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
T. 

'i'.o 

T. 

0.6 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

8.5 

0.0 

T. 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

T. 

0.0 


Number 


sa 


2.81       0.2 


10 
10 

8 

9 
10 
12 

6 

8 
12 
10 

7 

6 

9 

9 

9 
12 
10 

7 
10 

5 

6 

6 

7 

9 

4 

12 
9 
8 
14 
8 
6 
8 
9 
8 
10 
12 
6 
9 
9 
9 
10 
8 
14 
9 
2 
U 
10 
10 
9 


9 
13 
10 

9 
12 

9 
10 
10 
13 

9 

9 
10 

6 
10 
10 

8 
10 
11 

V 

9 

8 
10 

5 


4 
9 

10 

12 
7 
9 
7 
9 
8 

12 
6 

10 
5 
7 
6 


of  days 

g 

>. 

.53 

•a 

'D'O 

0 

e..S 

.Se 

t-. 

>: 

'--l«t-t 

■D 

OS  0 

Pi 

3 
0 

fu 

0 

Ch-5 

Observer 


5 
15 
16 

15 
10 

8 

8 
13 
15 
14 
17 
12 
13 
12 
15 
U 

8 
12 
12 
10 
12 
11 
13 
14' 

io 

13 
12 
18 
)5 

9 
10 
11 
10 
13 
15 
16 
17 
11 
11 

6 
17 
12 
13 

9 
15 
16 

9 
11 
13 
10 


18 
12 

12 

10 

14 

10 

13 

10 

11* 

10 

13 

14 

10 

8 
10 

9 

9 
17 
11 
14 

'9 
9 
11 
10 
15 
13 
13 
9 
14 
12 
10 
15 
10 
130 
12 
,  1 
15 

12 


14 
3 
1 

i 
9 
10 

8 
0 
4 
6 
2 
3 


8 
5 
4 

10 
4 
6 
2 

12 
8 
7 
2 
7 
8 
5 
8 
6 
1 
9 


11 

3 

8 

4 

4 

5 

7 

4 

6 

7e 

6 

1 

6 

4 
12 

6 

8 

8 

5 


6 

9 

5 

7 

2 

6 

6 
12 

4 

5 

2 

5 
11 

3a 

10 

13 

1 


12 
13 
14 

is 

12 
13 
15 
IS 
12 
11 
12 
16 
10 
12 
12 
18 
16 
16 
14 
14 
16 
13 
10 
11' 

is 
7 

13 
11 

12 
12 
12 
11 
13 
13 
12 

5 
10 
14 
18 
13 
11 
12 
16 
15 

8 
10 
14 
14 
17 
12 

is 

14 
12 
15 
11 
15 
17 
12 
14 
14 
16 

6« 
15 
17 
11 
17 
11 
15 
14 
19 

9 
12 
13 

ie 

13 
16 
14 
14 
18 
13 
10 
13 
14 
19 
11 
10 
ll'i 
9 
17 


sw. 
sw. 


e. 

sw. 

sw. 

ne. 

nw. 


ne. 

sw. 

ne. 

nw. 

ne. 

n. 

w. 


sw. 

s. 


n. 

s. 

ne. 

sw. 

n. 

s. 

se. 

sw. 

e. 

n. 

se. 

n. 


J.  W.  Campbell 

W.  K.Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelial.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

R.  J    Torry 

E.  R.  Wiseman 

J    M.  Knight 

P.  K.  Wvlie 

John  C.  Fiovd 

J.  W.  Bishop 

A    L.  Stepliens 

E.  E    CordreN- 

Winfred  D.  Polk 

O.  B.  McSpadden 

O.  A    Giflord 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

Mrs .  J .  M .  Essex 
Mrs.  Frank  O'Rourke 

Ben  Johnson 

J.  M.  Ricketts 

J.  J.  Babb 

Dr.  R.  H.  Hardin 

Geo.  W.  Nichoalds 

Univer.sity  of  Arkansas 

U.  S.  Weather  Bureau 

R.  J.  McC'uiston 

T.  J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

W.  E.  McVav 

Max  W.  Schmidt 

Louis  R.  Keck 

James  A.  Burnett 

Trumon  Brown 

J.  O.  Coolev 

N.  P    O'Neal 

National  Park  Service 

H.  C.  Sanderson 

U.  S-  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  H.  Crosswhite 

U .  S.  Weather  Bureau 

H.  G-  I^enhardt 

J.  W.  Eppes 

State  Agri.  School 

S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.  W.  St.  John 
Miss  Ruby  Cook 

B,  S.  H  albert 

G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Schen 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
G.  M.  Hooten 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Miss  Clarice  Maddor 
S.  T.  Roonev 
Arthur  D.  Smith 
S.   C   Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves^Bevill 
Miss  Sue  Hovle 
J    R.  Huddleston 
D    O.  Anderson 
Ross  Shumate 
R.  T-  Cobb 


15    I I    W.  E-  Barton 

13 


t+Not  used   in  raMni 
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Daily  Precipitation  for  December     1934 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  Month 


10 


13 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . . 

Arlberg 

Batesville 

Bee   Branch-... 

Bentonville ' 

Big  Lake  Outlet 

Black  Rock 

Blytheville 

Booueville 

Brinkley    

Calico  Rock 

Caraden 

Carthage 

Center  Point  . . . 

Clarendon , 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle 

Deer 

De  Vails  Bluff.. 

Dumas 

Dutton 

Kl  I'orado 

England 

Eureka  Springs. 

Favetteville   

Foi-t  Smith ' 

Freeman  Sprgs. . 

Fulton 

Georgetown 

Grannis-  

(iravette 

Harrison 

Helena 

Higden , 

Highland 

Hope 

Hot  Springs  

Index      

Jessieville 

Jonesboro  

Lead  Hill 

Little  Rock..' 

Lutherville 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  8pg .  . 

Marianna 
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Pine  Bluff  
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Pre.scott 
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Rosebud 

St.  Francis 
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Sunset 
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Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Mississippi . . 
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Daily  River  Stages  Continued 
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December,  1934 


Daily  temperatures   for    December,  1934 


Stations 


AmityW  

Batesville  §i 

Bee  Branch 

Bentonrille  *'* . . 

Blytheville 

BoonevUle 

Brinkley 

Calico  Rockt$.  . 

Camdeni^ 

Carthage  §$ 

Center  Point  . . . 

Conway 

Corning 

Crossett§§ 

Dardanelle 

Deer 

Dumas 

Dutton  

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs . . 

Fayetteville 

Fort  Smith*** 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Bock.**'. 

Luther  vlUe 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree$$... 

Marshall 

Mena 

Morrilton?? 

Mountain  Home. . 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 

Ozark^^ 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Searcy  

Stuttgart 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg 

Wilson 

Wvnne 
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I.  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
Minimum 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    "'Midnight  to 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  aiwajs  occurs. 


midnight.      ^^Thermometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 
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QENEBAI.    STJMMAB7 

The  year  1934  like  1930  will  long  be  remembered  for  its  hot 
summer  but  this  year  high  temperatures  prevailed  for  a  much 
longer  period  than  in  19H0.  Maximum  temperatures  exceed- 
ing 100°  began  the  latter  part  of  June  and  in  many  sections  in 
western  and  northwestern  portions  of  the  State  continued  with 
little  interruption  until  the  middle  or  latter  part  of  August. 

The  mild  weather  in  January  was  followed  by  temperatures 
somewhat  below  normal  in  February  and  March  but  beginning 
with  April  averages  were  above  normal  until  September  though 
departures  were  not  unusual  until  in  June.  The  mean  temper- 
ature for  July  and  August  was  the  highest  for  the  past  44  years. 
A  cool  September  brought  relief  from  the  hot  summer  but  tem- 
peratures were  again  above  normal  in  October  and  November. 
The  average  temperature  for  the  State  for  the  year  was  62.8° 
which  is  1.4°  above  the  mean  for  the  past  44  years.  Annual 
means  ranged  from  66.8°  at  Button  in  the  Ozarks  to  67.1°  at 
El  Dorado  in  a  southern  border  county.  Of  the  53  stations 
with  records  of  10  years  or  more,  only  two  had  negative  depar- 
tures. Extremes  ranged  from  2"  at  both  Button  and  Lead 
Hill  on  January  30th  to  116°  at  Lead  Hill  on  August  9th.  The 
maximum  of  116°  equals  the  record  for  the  State  established 
at  .Jonesboro  .July  12th,  1901. 

The  average  precipitation  for  the  State  was  42.47  inches 
which  is  5.68  inches  below  the  mean  for  the  past  44  years. 
Annual  amounts  ranged  from  31.36  inches  at  Mammoth  Spring 
to  54.01  inches  at  Warren.  Precipitation  was  above  normal  in 
March,  September,  and  November,  below  in  other  months, 
with  the  least  amounts  of  rainfall  occurring  in  July  and  October. 
Rainfall  during  the  growing  season  from  April  to  October,  in- 
clusive, was  73%  of  the  normal  though  in  .June,  July,  August, 
and  October  amounts  were  seriously  deficient  in  many  sections. 
Crops  began  deteriorating  in  northern  and  western  sections  of 
the  State  the  latter  part  of  June  and  in  most  other  sections  in 
July.  The  high  day  temperatures  did  as  much  damage  as  the 
lack  of  moisture.  Even  where  good  showers  occurred,  nearly 
all  crops  suffered  because  of  hot  winds.  Streams  reached  record 
low  stages,  stock  water  was  scarce,  and  fish  died  in  small  shal- 
low lakes. 

The  last  killing  frost  in  spring  occurred  March  19th  in  some 
C(=ntral  and  southern  sections  and  elsewhere  about  March  28th 
except  in  two  instances  in  mountainous  sections  where  vegeta- 
tion was  killed  as  late  as  April  20th.  The  first  killing  frost  in 
autumn  occurred  October  28th  in  northern  border  counties, 
November  12th  in  most  of  Ihe  eastern  half  of  the  State,  and 
November  23d  in  nearly  all  of  the  southwestern  portion  except 
in  Columbia  and  Union  counties  where  it  occurred  December 
8th.  The  growing  season  ranged  from  213  days  in  the  north- 
ern portion  of  the  State  to  264  days  at  El  Dorado  and  Magno- 
lia. Early  fruit  buds  were  damaged  somewhat  by  frosts  in 
spring  and  truck  crops  in  the  fall. 


Five  small  tornadoes  were  reported  during  the  year,  one  each 
in  June  and  July  and  three  in  November.  They  were  much  lesa 
destructive  than  usual,  only  two  people  being  killed,  one  in- 
jured, and  property  valued  at  $35,000  destroyed.  Windstorms 
occurred  during  the  spring  and  summer  months  but  the  most 
destructive  storm  was  in  June.  Property  damage  during  the 
year  was  $315,750.  Hailstorms  were  unusually  severe  in  May 
and  June  in  a  few  sections,  the  loss  being  over  $200,000  in 
each  month.  Loss  for  the  year  was  $418,400.  In  March  loss 
from  floods  was  $37,450  and  the  damage   from   excessive   rain 

$20,000.  T.A.M. 


WEATHER    BY    MONTHS 

January:  A  cold  wave  with  temperatures  ranging  from  2° 
in  the  northwestern  portion  to  20°  in  southern  border  counties 
overspread  the  State  on  the  29th  bringing  the  coldest  weather 
of  the  month  to  nearly  all  sections.  The  average  temperature 
for  the  State  was  44.5°  which  is  3.1°  above  the  mean  for  the 
past  44  years,  all  stations  having  positive  departures.  Precipi- 
tation was  1.39  inches  below  normal,  with  only  6  stations  with 
records  of  10  years  or  more  having  positive  departures.  Month- 
ly amounts  ranged  from  1.39  inches  at  Mammoth  Spring  to 
5.50  inches  at  Crossett  with  stations  in  the  northern  half  of  the 
State  receiving  the  least  amount  of  rainfall.  Snowfall  was 
light,  the  greatest  depth  reported  being  3.0  inches  at  Eureka 
Springs.  The  cloudy,  rainy  weather  the  first  part  of  the  month 
was  unfavorable  for  out-door  work  but  thereafter  until  the  last 
three  days  of  the  month  conditions  were  very  favorable.  Much 
more  than  the  usual  amount  of  plowing  was  done  but  the 
weather  was  too  warm  for  fruit. 

February:  Except  for  a  brief  period  from  the  9th  to  the 
11th,  temperatures  were  generally  above  normal  until  the  17th, 
but  thereafter  they  were  continuously  below  normal  for  the  re- 
mainder of  the  month  with  departures  ranging  from  10°  to 
more  than  25°  below  normal  from  the  24th  to  the  28th.  A  few 
stations  reported  snow  flurries  and  a  little  sleet  either  the  9th 
or  10th  and  nearly  all  stations  some  snow  from  the  24th  to  the 
28th,  the  greatest  depth  reported  being  2.0  inches.  Glaze 
formed  in  some  sections  on  the  9th  and  10th  and  in  northern 
and  central  portions  of  the  State  on  the  24th  and  25th,  several 
thousand  dollars  damage  being  done  to  >  telephone,  telegraph, 
and  power  lines  and  to  fruit  and  shrubbery.  The  ice  and  sleet 
coated  the  ground,  making  travel  hazardous.  Monthly  totals 
of  precipitation  ranged  from  0.37  inch  at  Higden  to  5.76  inches 
at  Portland,  with  stations  in  northern  and  central  portions  re- 
ceiving approximately  50%  of  the  average  rainfall.  Much  more 
than  the  usual  amount  of  plowing  was  done  the  first  part  of 
the  month  and  in  southern  and  central  sections  spring  oats  and 
grass  seeds  were  sown,  and  some  gardens  planted.  The  cold 
wave  of  the  25th  and  26th  damaged  early  potatoes  and  gardens 
in  northern  and  central  portions. 

March:  Temperatures  fluctuated  considerably  during  the 
month  and  were  as  low  as  4°  in  the  Ozarks  and  26°  in  south- 
ern border  counties.  The  average  temperature  for  the  State 
was  2.7°  below  normal,  all  stations  with  records  of  10  years  or 
more  having  negative  departures.  Snow  occurred  in  the  north- 
western portion  on  the  26th  and  27th,  Eureka  Springs  report- 
ing a  depth  of  4.0  inches  for  the  two  days.      Precipitation   was 
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above  normal  with  only  9  stations  having  negative  departures. 
Monthly  amounts  ranged  from  2.10  inches  at  Bentonville  to 
10.29  inches  at  Pine  Bluff.  The  weather  was  favorable  for 
farm  work  from  the  10th  to  the  17th,  unfavorable  the  remain- 
der of  the  month.  Flood  losses  were  as  follows:  —On  the  Black 
and  White  rivers,  $9,350;  on  the  Ouachita  River  $28,100.  The 
damage  to  roads  and  bridges  in  Craighead  County  from  exces- 
sive rain  was  $20,000. 

April:  Though  the  average  rainfall  for  the  State  was  1.39 
below  normal,  the  heavy  rains  the  first  part  of  the  month  caus- 
ed moderately  high  stages  on  the  Petit  Jean  and  Ouachita 
rivers,  flood  stages  being  exceeded  slightly  at  Danville,  Arka- 
delphia,  and  Camden.  Monthly  totals  ranged  from  0.57  inch 
at  Arkansas  City  in  the  southeastern  portion  to  8.18  inches  on 
the  southeastern  slope  of  the  Ozarks.  The  average  temperature 
for  the  State  was  1.1°  above  normal  but  temperatures  were  as 
low  as  29°  in  the  Ozarks  on  the  13th.  The  heavy  rains  from 
the  4th  to  the  6th  saturated  the  soil  in  most  portions  and  prep- 
aration for  planting  crops  was  retarded  except  in  the  south- 
eastern portion  where  rainfall  was  light.  Cotton  planting  was 
begun  in  some  southern  sections  a.bout  the  middle  of  the  month 
but  the  cool  weather  and  wet  soil  were  unfavorable  for  growth 
and  some  had  to  be  replanted.  Buffalo  gnats  killed  approxi- 
mately 500  head  of  livestock  the  latter  part  of  the  month  in 
Cross,  Lee,  Lonoke,  Monroe,  and  Phillips  counties.  Strong 
northwest  winds  brought  dust  from  the  Plains  States  on  the 
1 1th  and  19th  and  from  the  22d  to  the  26th  reducing  the  visi- 
bility on  the  11th  and  24th  occasionally  to  2  1-2  or  3  miles. 

May:  Though  the  mean  temperature  for  the  State  has  been 
exceeded  many  times,  the  maximum  of  103^  has  been  exceed- 
ed only  once  and  that  in  1926  when  107'^  was  reported  at  New- 
port. A  number  of  stations  reported  the  highest  temperature 
ever  recorded  for  May  on  the  31st.  Precipitation  was  1.63 
inches  below  normal,  with  monthly  totals  ranging  from  1.12 
inches  at  Corning  to  5.72  inches  at  Norman.  A  series  of  hail- 
storms and  windstorms  occurred  on  the  4th  in  Little  River, 
Lafayette  and  Columbia  counties.  Hailstones  as  large  as  2  1-2 
inches  in  diameter,  driven  by  the  wind,  damaged  crops  and 
buildings  over  a  large  area.  About  20  people  were  injured  and 
damage  to  crops  and  property  was  $218,200.  Strong  north- 
west winds  again  brought  dust  from  the  Plains  States  on  the 
10th,  a  number  of  stations  in  northern  Arkansas  reporting  the 
sun  nearly  obscured.  The  soil  was  too  dry  in  some  sections 
for  corn  but  conditions  were  mostly  favorable  for  cotton.  Light 
frost  was  reported  at  Story  in  the  Ouachita  Mountains  as  late 
as  the  26th. 

June:  This  was  the  third  warmest  June  for  the  State  as  a 
whole,  but  in  the  northwestern  portion  of  the  State  it  was  the 
warmest  on  record.  Temperatures  were  above  normal  during 
the  entire  month  at  Fort  Smith  except  on  the  11th  but  in  east- 
ern and  southern  portions  daily  averages  were  not  quite  so 
high.  Rainfall  was  general  over  the  State  from  the  2d  to  the 
6th  and  again  on  the  10th  or  lUh  but  thereafter  amounts  were 
generally  light  to  moderate  with  showers  occurring  only  locally. 
Many  stations  reported  no  rain  after  the  1 1th.  Monthly  totals 
ranged  from  0.70  inch  at  Jonesboro  to  6.71  inches  at  Hot 
Springs.  On  the  night  of  the  10th,  a  small  tornado  struck 
Tontitown  and  traveled  in  a  southerly  direction.  It  was  follow- 
ed by  destructive  hail  over  an  area  4  miles  wide  and  12  miles 
long  extending  from  Tontitown  southward  to  (xreenland. 
Damage  from  tornado,  windstorm  and  hail  was  estimated  at 
$450,000.  The  weather  was  favorable  for  cotton  in  the  low- 
lands but  in  some  northern  and  western  sections  the  soil  was 
too  dry  the  latter  part  of  the  month  for  good  growth.  It  was 
too  dry  for  corn,  meadows,  pastures,  truck  and  fruit  in  most 
of  the  uplands  the  latter  part  of  the  month. 

July:  This  was  the  warmest  July  on  record  in  western  and 
northwestern  portions  of  the  State  but  in  central  and  eastern 
portions  it  was  not  quite  so  warm  as  July,  1930.  Maximum 
temperatures  were  100°  or  higher  during  the  entire  month  at 
Ozark,  for  28  days  at  Subiaco,  and  for  27  days   at   Lead   Hill. 


The  highest  temperature  reported  was  112°  at  Thornburg  on 
the  20th  and  at  Lutherville  on  the  24th.  Precipitation  was 
2.15  inches  below  normal,  this  being  the  lowest  average  since 
1930  and  the  fourth  lowest  on  record.  Rainfall  was  decidedly 
deficient  in  the  northwestern  portion  of  the  State  and  in  many 
northern  and  western  counties.  Gravette  had  only  0.04  inch 
during  the  month.  Mountain  Home  0.12  inch,  and  Ft.  Smith 
0.15  inch.  Though  good  showers  occurred  in  some  sections 
much  of  the  beneficial  effects  was  offset  by  the  high  tempera- 
tures prevailing  during  this  time.  In  the  highlands  cotton  was 
small  and  blooming  in  the  top  at  the  close  of  the  month.  Corn 
was  almost  a  failure  in  all  hill  sections  and  had  been  badly 
damaged  in  many  sections  of  the  lowlands.  Meadows,  pas- 
tures, truck  and  gardens  were  badly  damaged  in  all  sections  of 
the  uplands.  Peaches  were  plentiful,  but  were  small  and  gen- 
erally of  poor  quality. 

August:  This  was  the  hottest  August  in  western  Arkansas 
since  records  have  been  kept  but  in  the  eastern  portion  of  the 
State  mean  temperatures  were  not  quite  so  high  as  in  1881. 
The  average  temperature  for  the  60  stations  was  84.8'^  which 
is  5.0°  higher  than  the  mean  for  the  past  44  years.  This  is 
2.2°  higher  than  the  correspondingly  warm  months  of  1896 
and  1918.  The  average  precipitation  for  the  State  was  0.95 
inch  below  normal,  with  monthly  totals  ranging  from  0.12 
inch  at  Hope  to  7.43  inches  at  St.  Francis.  The  weather  was 
unfavorable  for  growth  of  all  crops  in  the  uplands  and  in  many 
sections  of  the  lowlands.  Early  corn  was  a  total  loss  in  the 
uplands  and  was  badly  damaged  in  the  lowlands.  In  the  up- 
lands and  in  the  southern  portion  of  the  State  cotton  was  open- 
ing by  the  middle  of  the  month  and  much  of  it  prematurely 
where  rainfall  was  lightest.  Showers  were  fairly  general  from 
the  20th  to  the  25th  and  late  crops  were  planted  rapidly  in 
central  and  northern  portions.  However,  the  soil  was  still  too 
dry  in  quite  an  area  in  the  southwestern  portion  at  the  close 
of  the  month.  The  Arkansas  River  at  Little  Rock  reached  the 
record  low  stage  of  4.2  feet  below  zero,  being  1.3  feet  lower 
than  the  previous  record. 

September:  The  average  temperature  for  the  State  was  3.1° 
below  normal,  this  being  the  coolest  September  since  1928  and 
the  first  month  since  March  with  the  mean  temperature  below 
normal.  Rainfall  was  heavy  to  excessive  in  the  northwestern 
portion  of  the  State  and  in  the  Ouachita  Mountains  the  first 
few  day?  of  the  month  and  heavy  in  most  sections  either  the 
28th  or  29th.  The  average  precipitation  for  the  89  stations 
was  5.46  inches  which  is  2.08  inches  above  normal.  _  Monthly 
totals  ranged  from  1.44  inches  at  Magnolia  to  14.13  inches  at 
Sunset,  with  five  stations  having  monthly  amounts  over  10.00 
inches.  Cotton  picking  was  delayed  some  by  the  rainy  weath- 
er but  this  work  was  much  more  advanced  than  usual  at  this 
season  of  the  year.  In  the  lowlands  late  bolls  filled  out  rapid- 
ly after  the  rains.  Late  corn  was  greatly  benefited  by  the  rains 
except  in  the  southern  portion  where  the  soil  was  still  too  dry 
at  the  close  of  the  month. 

October:  October  was  a  warm,  dry  month,  the  warmest  since 
1931  and  the  driest  since  1924.  The  average  temperature  for 
the  State  was  3.6°  above  normal  while  precipitation  was  2.30 
inches  below  normal,  this  being  the  least  monthly  anpount  for 
the  year.  Camden,  Hope  and  Highland  had  no  rain  during 
the  month  and  Fulton  and  Magnolia  only  a  trace,  while  the 
greatest  monthly  amount  was  2.05  inches  at  Marianna.  The 
weather  was  very  favorable  for  harvesting  all  crops.  Cotton 
picking  was  practically  completed  except  in  some  sections  of 
the  lowlands.  Killing  frost  occurred  in  northern  counties 
either  the  28th  or  29th,  damaging  late  truck  crops. 

November:  Temperature  and  precipitation  were  both  above 
normal  for  November,  this  being  the  wettest  November  on  rec- 
ord and  surpassing  the  correspondingly  wet  months  of  1902, 
1919,  and  1931.  Moderate  to  heavy  rains  occurred  the  first  of 
the  month  and  heavy  to  excessive  rains  from  the  19th  to  the 
22d.  From  the  25th  to  the  30th  precipitation  occurred  with 
only  a  day  intervening.     Snowfall  was  the  heaviest   on    record 
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Corning,, 
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2 
14 
9 

'20' 
4 
11 
9 
5 
14 
13 
4 
10 
10 


Jan. 

Feb. 


Dec. 


Jan. 
Jan 
Jan 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 


Dec. 
Jan. 
,lan. 
Jan. 

Dec.' 
Jah^ 
Jan. 


Fe.b. . 
Jan'. 
Ja^. , 
Jaif..; 

Jail 

Feb.' 
Ja'n^.' 
Jan. 
Feb.' 
Feb. 
Jan. 
Feb. 
Dec. 
Jan. 


125 

8 
14 


ii;l4 

li'll 

'■  5 

.16 

■ill 

"•■IT 

. .  .-T' 
'(■'■jfi' 


Dec. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan 
Jan. 
Jan. 
Jan. 

Jan. 

Ian. 

Feb. 
Feb. 
Dec. 
Jan 

Jan. 

Jan. 
Jan. 


27 
SO 
30 


30 

30 

30 

30+ 

12 

30t 


30 
27 


lit 


30t 

30 

30 

30 

30 

30 

SO 

27 


11 
30 
30+ 
30 

'ii' 

30 
30+ 


27 
30 
30 
30 

'iai 

27 

30 

30 

27 

27+ 

30+ 

27 

11 

30 


11 
30 
3lt 


30- 

30+ 

30 

3tFt 

30' 

"m> 

.      ■'! 
'36^  • 

26 
26 
11    -' 
30+- 

30 

'36' 
30 


39 
39 
50 
12 
35 
42 
29 

4 
33 

9 
20 
47 
30 
49 
•29 
30 
13 
61 
4L 

7 
22 
18 
48 
29 
32 
33 
27 
34 
47 
53 
10 
49 
'22 

3V 
34 
62 
15 
15 
64 
43 
S> 

39 
28' 
5"5 
45 
4 

'is 

30' 
23 
30 
21) 
46 
15 
22 
35 
51 
6 


38 
39 
U 

4 
18 
110 
47 
41 
28 
46 
44 

7 
24 
10 
47 
37 

3 
49 
14 
15 
40 
10 

K    9 

'   '26 
r  H) 

ii*'i  i 


o 


6.38|Sept. 

7.05|Nov. 

12-87  Nov. 


8.^,^6 
8.50 
7.64 
7.12 
8.74 
7.88 
12,75 
11.09 
8.18 
4.75 
10.11 
7.97 
9 
6.94 
8.16 
8.^29 
6.68 
9.15 
7.41 
6.62 
12,82 
12.  73 
10.09 
9.80 
9.36 


Sept. 
Mar- 
Mar. 
Sept. 
Nov. 
Mar. 
Nov. 
Sept. 
Nov. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Nov. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
June 
Nov. 
Sept. 
Sept. 
Nov. 
Sept. 
Mar. 
Mar. 
Sept. 


9- 16;  Sept. 
10-  49  Sept. 


42.63 
43. 25 
50.57 
47.06 
48,501 
41.43 
34.71 
40.  30 
40. '23 
46.55 
41.21 
40  60 
32. 76 
44.77 
47.14 
43.48 
40.11 
45.58 
37.48 
36.05 
51.03 
39. 69 

38. 38 
49. 0:^ 
48.00 
47.  ^28 
46  20 
44.74 
39.97 
34.00 
38.76 
38.03 
44,58 
43.54 
34,46 
36,37 
49. -29 
42. 26 
41.90 

45.  53 
53 .67 
37.18 
37.05 
41.64 
32. 98 
42.37 
34.01 
46.26 
39.68 
31.36 
43. 65 
48.50 
42.95 
39.65 
38.78 
32.84 
45.28 
46.00 
47.55 
37.93 
35. 35 
41.82 
37,23 

46.  12 
43.63 
47.01 

'41.07 
44.99 
42.79 
5,3, 28 
'41.31 
35.  07 
46.  53 
41.49 
47V  79 
4^7-2 

34:91 

46' 68 

'42199 

46:78 

42,  34 

54.01] 

39.1a 

46.93  -1L08  Nov. 

44.79  --8. 82  Nov. 

47.39  -11. 71  Nov. 


0.28  Oct. 
0.  ,50  Oct. 
0.53lOct. 
1.481  Feb. 
0.5! 'Oct. 
0.54  Oct. 
0.86iFeb. 
0.80;Oct. 
0.64  Oct, 
0.86  Oct. 
0.82!Oct. 
0-441  Aug. 
0.27|julv 
O.OOlOct. 
0  08!Oct. 


8.36 
7.^23 
9.46 
7.90 
8.41 
8.86 

11.52 
«.4S 
6.80 
9.62 
7,45 

'6.8h 
9:47 
9.64 

■5.02 
6.84 
6.72 

12.36 
7.83 
5..88 

10:43 
9.14 


Sept 

Nov. 

Mar. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Nov. 

Mar. 

Dec. 

Nov. 

Nov. 

April 

Mar. 

Mar. 

Sept. 

Mar. 

Sept 

Nov. 

Nov. 

Aug 

Nov. 

Nov. 


8. 87  Sept. 
Sept. 
Mar. 
.'iept, 
Sept. 
Mar. 
Mar. 
Sept. 
Nov. 
Nov. 
Sept. 
Mar. 
Nov. 


9.28 
6.84 
6.90 
7.31 
9.94 
7.60 
6. 96 
6.40 

10.11 
9.85 
9.40 

10.19 


g.OOlMar. 


7,52 
10.  -29 
6.78 
9-40 
7.79 
7-59 
8-08 
9.93 
6,84 
8,18 
9.01 
14.13 
7.58 
7.91 
11.14 
8.74 


Mar.-' 
Mar, 
Mar. 
No'i': 
No\-. 
Sept. 
Mar.' 
Mar . 
Sept. 
Nov. 
Sept. 
Sept. 
Nov. 
Mar. 
Sept. 
Nov, 


7.32jSept. 


0.95 

0.81 
0.44 
0.71 
0.73 
1. 04 
0  90 
0.74 
0-40 
055 
0.12 
1.35 
1.  32 
1.03 
0,15 
0.'28 
T 
0.62 
0.40 
O.-M 
0,45 
1.14 
0:37 
0.0 
0.00 
1.42 
0.49 
0.'25 
0,59 
0,6 
0  52 
0,20 
1.12 
T, 

1,08 
0.95 
0.  93 
0.87 
0.44 
0,62 
0.12 
0.80 
0.76 
0.64 
0.58 
0  40 
L09 
0.08 
0.58 
1,19 
0:75 

'■  0.39 
■0.146 

"  •  0.  M4 

'    0. 
0;07 

-■O.50 

'^1.40 

0.'7'4 

'0,-80 

1.97 

•0,60 

'■"1-.-2H 
-0.22 
■'0,72 

"V».78 
'■T. 

'l>;90 

1.15 
0:47 
'9.54 

',■11 


Aug. 
July 
July 
Oct. 
Oct. 
Aug. 
June 
July 
Oct. 
Oct, 
Oct. 
Feb. 
luly 
Oct. 
uly 
Oct 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Tulv 
July 
Oct. 
Feb. 
Oct. 
Oct. 
Oct- 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
July 
Oct- 
Oct. 
July 
July 
Oct. 
Oct. 
Oct- 
Julv 
luly 
Oct. 
June 
July 
Oct, 
Oct. 
luly 
Oct. 
Oct. 
July 
Oct. 
Oct. 
July 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Jult 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Dec. 
Aug. 
Oct. 
.lulv 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 


Number  of  days 


p,  0 


1.0 
1.0 
0.0 
2.7 
2.3 
22 
17.7 
l.O 
2.5 
1:2 
2:1 

t: 

2:^3 
l.t) 
1.0 
1.8 
0.7 
1.5 
2.0 
3.1 
T. 
1.2 
0.6 
■1'. 
7.1 
0.5 
2.4 
23.3 
12.0 
1.9 
1.5 
2.8 
0.2 
1.0 
10.5 
50 
11 
0.5 
0.5 
1.2 
0.  I 
1.5 
1.3 
3.0 
4.5 
2.2 
1.3 
2.0 
0.5 
2.9 
1.7 
0.5 
4,4 
1,0 
0.1 
3.8 
3.0 
2.0 
1.4 
1.2 
1.0 
0.8 
1.6 
1.0 
0.5 
T. 
2.^ 
0.2 
2.0 
0.3 
0.8 
15.5 
1.5 
0.5 
2.0 
0.8 
2.5 
8.5 
2.0 
3.0 
2,5 
0.5 
1  5 
T. 
O.J 
T. 


65 
93 

74 

68 

93 

85 

85 

71 
100 

99 

72 

82 

89 

80-  - 

77 

94 

80 

73 

85 

74. 

83 

79 

78 

77 

89 

83 

91 
100 

88 

89 

83 

63 

82 

86 

"95 
88 
73 
63 
69 
89 
73 
46 
91 
97 
91 
79 
66 
56 
66 
78 
92 
97 
85 
J76 
81 
69 
97 
81 
79 
74 
69 
73 
79 
70 
69 
''  83 
■^83' 
'•83 

'  u 

■  '89 

73 

•  '80 

97 

'■'C'2 

''80 

81 

'■-'96 

i'BP 

82 
'60 
"75 

74 


ItP 
ho 


ISOe 
•222 
229 

215' 
180 
137 
210 
232 
228* 
172 
242  - 
196 
151 
172 
179 
171 
2^29 
•207 
194 
163' 
187  - 
117 
116 
210 
133 
222!> 
191 
166 
161 
222 
200 
219 
208 
190' 
•233 
130 
228 
82  >> 
•225" 
136 
224 
146 
177 
•232 
166 
176 
204 
111" 
179 
188 
181 
187 
170 
193 
164 
'208 
177 
190 
168 
227s 
188 
218 
237 
188 
205 
201  i 
176 
149 
166 
175 
•201 
219 
237 
216 
229 
194 
192 
211 
202" 
145 
213 
174 
226"* 
167 
183 


■Ofl 


1666 
51  •' 
21 

'34" 

94 
100 

53 

18 

57« 
121 

38' 

6'J 

111  ' 
132 

45 
115 

69 

62 

76 

76'' 
-    94 

165' 
106 
130 

lor 

1-25 

11^2 
61 
59 
38 
91 

100' 
53 

110 
52 

203' 
59" 

155 
23 

125 
98 
62 
90 
81 
1 

185» 
99 

117 

111 
79 
88 
73 
88 
70 
95 
75 

104 
678 
85 
35 
61 
33 
84 
69' 

108 
91 

r20 

102 

63 

■'52 

36 

-  80 
55 
77 

116 
-70 
92" 
■  93 
85 
-99 

-  .  47.J 
113 

■  51 


62S 
92 
115 


116 

■91 
128 
102  1 
115>  ' 
■79» 

84 
100 
103 

«1 " 
141 
;79''' 

67'  ' 

»6'i't*S 

95 
■117-« 
-84 
"^5' 

84!' 
'"49^' 
10-2"- 

74P' 

7»i'1 

82 
105 

'loi' 

66 

56' 

79  ' 
Vih  ■ 

83 

78" 

79"- 

64 
118 

94 

90 
171 
109 
108 
160 

68* 

87 

60 

73 

99 
107 

99 
113 

87 

93 
100 

93 

64« 

92 
112 

67 
144 

76 

85' 

81 
^1-25 

'79 
■  88 
101 
•94 

92  •■ 
^69 

81   ' 

9i»- 

57' 

84 

70'' 
127 

67   ' 

92    ' 

88"' 


he. 

'ise. 
sw. 
b. 
n. 
'nw. 


131* 


I  -null 


se. 

3. 

Sw. 


se. 

s- 

sW. 

life. 

n 


%■ 
sw- 


se. 
s   . 


sw. 
sw. 
nw 
ne. 
n. 


ne. 

's. 
sw. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  stations  having  ten  or  more  years  record,  but  all  complete   reports    are  used  in  de 
termining  section  means.    T.  ,  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.   Reference  letters  •,  ",  '.  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing:  tor  example- 
b  represents  two  days  missing.  +  Also  on  later  dates .    \X    Postoffice    addresses  of  these  stations  as  follows  :-Big   Lake  Outlet.  Manilla, 
Ark.  .Index,  Route  5,  Texarkana,  Ark,,  Lutherville,  R.  F.  D.  No.   I.Lamar,  Ark. 


Ark. ,   Freeman  Springs,   Dover, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Ybar,  1934 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1934,  with  Departures  from  the  Kormal 


Statious 


January 


February 


March 


April 


May 


June 


July 


Autrust 


September 


October 


November 


December 


Annual 


Amity 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Blytheville.... 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Center  Point 

(Conway 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

Deer 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Fayetteviile 

Fort  Smith 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.... 

Lutherville  

Magnolia  

Malvern 

Mammoth  Spring . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena   

Morrilton 

Mountain  Home  .  • 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison  

Rogers 

Searcy  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana 

Thornburg 

Warren  

Wilson 

Wynne 


45  H 

40.3 

44.0 

40.0 

42.8 

44.4 

46.8" 

40.1 

46.2 

43.9 

48.(1 

45.8 

42.2 

47.4 

44.7 

48.' i 

39.3 

49.7 

46.4" 

42.0 

41.7 

43.0 

45.6 

40.2 

40.5 

47.0 

48.8 

47.  6* 

47.0 

44  0 

40.5 

44.8 

43.6 

49.5 

46.4 

141.5 

47.  L 

|42. 8 

140.9 

44.7 

41.6 

141.4 

44.6 

43.3 

47.7 

45.0 

42.0 

47.4 

42.6 

49.6 

47.6 

48.6" 

41.1 

43.6 

47.5 

43.8 

41.2 

47.2 

43.0 

48.8 

44.4 

44.2 


2.6 

+  2.4 
+  3.5 
+  3.8 

+  4.'2 

4.6 

+   4.3 

+   1.8 


+  3.4 
-1-  4.1 
+  4 
+  1.4 
+  4.2 


+  4.5 
+  3.9 
+  3.9 

4.0 
+  4.3 
+  3.9 

3.5 
+  5.0 
+  3.8 
+  4  3 
+  4.4 

+  "•2."  3 
+  4.0 
4.0 
+  3.2 
+  3.4 
+-  3.8 
+  3.2 
+  3.6 
+  4.5 
+  5.9 
+-4.5 
+  2.0 
+  3.5 
+  1.0 
+  5.2 
+  4.2 
+  4.0 

+  5.4 
-^  1.5 
+  4.1 

-r-    4.3 

+  3.2 
+  3.6 
+  4 
-t-  4.3 
+  3.9 
+  5.0 
+  2.5 

+  "i.'2 

+■  3.4 
+  3.8 


3.8 


44.4 
35.5 
41.2 
38  6 
37.7 
42.7 
42.4' 
36. 2 
43.2 
41.2 
4.5.4 
42.8 
37.4 
14.6 
42.8 

44.' 6 

34  0» 

47.8 

41. 4« 

39.6 

39.8 

43.0 

43.8 

38.4 

37.8 

42 .2 

45.5 

46.2 

45.2 

40.0 

37  0 

41.6 

41.6 

47.0 

43.7 

37. 2 

42.3 

37.2 

37.6 

42.2 

39.0 

37.0 

40.8 

39.8 

47.2 

41.3 

40.7 

44.8 

38.2 

46.3 

45.4 

44.2 

39.5 

40.2 

43.0 

42.5 

39.8 

46.5 

39  8 

47.0 

39.5 

37.0 


0.2149.0 
6. 344. 6 
1.2  49.0 


-  1.0 

--'s's 

-  1.4 
--  5.6 

-  4.(1 

-'i!6 

-  1.2 

-  2.1 

-  5.2 

-  2.0 

-'4.'5 

-  5.4 
-0.8 

-  5.8 

-  1.2 

-  0.2 
+  0.2 

1.8 

-  0-2 
-0.8 

-  2.6 

-'2.'] 

-  1.6 

-  2  0 
0.0 

-  3.3 
--  0.3 

-  4.4 

-  3.4 

-  2.6 

-  3.0 

-  6.4 

-  6.2 

-  1.8 

-  7 
5.2 

-  5.2 
1.8 

-  i!5 

-  2.5 

-  1.4 

-  3.0 

-  3.1 

-  1.6 

-  2.4 
+  0.5 

-  5  0 

-  1.8 

-  0.9 

-  i.'9 

-  3.8 
+  0.3 

-'7.8 


44.7 
48.2 
50.8 
50.6 
45.1 
51.4 
48.8 


5.6 
6.2 

2.8 
3.7 

'i.'g 
2.8 
3.2 
4.0 


62.9' 

58.7 

63.0 

58.1 

61.2 

62.6 

63.3" 

59.0 

64.fi 

82.3 


51.5 
47.2 
54.0 
51.6 

52.'2' 
43.6 
55.4 
51.3' 
46.6 
46.9 
50.0 
51.6 
45.28 
U6.U 
60.2 
3 
52.6'' 
52.4 
49.1" 
46.2 
49.7 
49.4 
54.6 
51.8 
46-6 
51.2 
45.'." 
46.2 
5(1.6 
47.1 
46.6 
60.0 
48.8 
53.9 
49.8 
49.2 
52,6 
47.2 
54.8 
53.8 

46!8 
48.4 
51.8 
50.4 
46.9 
53.3 
48.8 
53.3 
4S.9 
47.2' 


2.3 
3.8 
0.9 
1.0 

3.4 
2.6 
1.0 
2.3 
3.8 
2.7 

■  2 

■  0.1 
0.6 

■  2.3 

■  3.6 

'■"4A 

-  1.4 

-  3.3 
•  3  0 

-  3  » 

■  2.4 

-  2.4 

-  2.2 

■  3.4 

-  2.8 

-  5.2 

■  5.6 

■  1.8 

-  3.5 

-  4.1 
-2.6 
-3.8 

-'■i.7 
-3.6 

-  3.2 

-4.0 

-  2.0 

-  1  8 

-'2 

-  4 

-  20 

-  2.9 

-"3.'2 

-2.7 

-  2.8 

-'4.'6 


+  1.1 

0.3 

+  2.0 

(-0.5 

+  '6.4 
f-  1.3 
—  0.2 
+  ).2 


70.4" 
68.2 
70.0 
67.4 
70.4 
70.6 
71.0' 
68.6 
72.4 
70.0 


64.2 
61.4 
65.5 
64-4 

65  i  6 

56.4 

67.0 

61.0' 

60.0 

59.1 

63.2 

62  0 

59.  Oi 

59.6 

63.1 

64.6 

65.  l"" 

65.9 

62.9 

59.4 

62.4 

61.8 

66.6 

64.2 

61.2 

64.5 

61.0 

58.6 

63.0 

61.2 

69.8 

61.3 

62.7 

65.2 

64.4 

61.4 

65.6 

61.0 

65.8 

66.1 

67.2 

60.0 

61.6 

63.6 

63.3 

58.9 

65.5 

69.4 

67.8 

62.9 

62.8 


+  2.2 
+  1.4 
+  0.8 
+   1.8 

+'i:5 

0.0 
+  2.7 
+  1.2 
+  1.0 
+  0.6 
+  1.4 
+  1.5 
+  1.8 
+  2.3 

0.3 

[.•2 

3.1 

1.6 

0.4 

0.3 

+  1.6 

+  2.2 

+  2.5 

+  2.0 

+  2.4 

-  0.6 
--  2.2 
+  1.4 

-  1.4 
+   1.0 

-  0.1 
+  0.7 


1.1 
+  1.0 

1.7 
+  2.4 

o.'g 

1.0 
+  1.8 
+  1.5 


82.4 
79.8 
81.6 
79.6 
80.0 
82.4 
81.1 
80.6 
83.2 
80.8 


+  4.0 
0.8 
+  2.2 
+  0.8 
+  1.2 
+  2.8 
+  3.4 
f  1.6 

-  0.2 
+  1.3 
+  1.5 

+  1.3 

-  0  1 

-I-  4.5 

+'i.'6 


71.5 
70.4 
'2.2" 
71.3 

72.'8 
64.1 
72.8 
71.8' 
69.3 
67.0 
71.9 
69.4 
68.  2'- 
68.0' 
71.4 
71.8 
1.1 
72.4 
71.2 
68.2 
71.8 
70.6 
72.8 
71.0 
67.6 
71. 6 
70.2 
67.4 
69.9 
69.4 
69.2 
67.4 
70.7 
71.0 
73.6 
70.8 
71.9 
69.7 
2.3 
2.7 


67.5 
70.3 
71.7 
71.5 
.2 
70.9 
67.4 
73.2 
70.8 
70.9 


+  1 
+-  2.4 
+  0.5 
+  1.4 

+'i:6 

+  1.1 
+  1.6 
+  1.3 
+  2.8 
+  0.7 
+  2.3 
+  2.4 
2.9 
+  2.3 
+  0.6 

0.0 
+  2.8 
+  1.7 
+  0.4 
+  1.0 
+  2.6 
+  1.5 
+  1.1 
+  2.6 
+  1.4 
+  1  2 
+  0.2 
+  1.3 
+  0.4 
+  3.2 
-  0.8 
+  0.7 

+  '4.'3 
+  1.0 
0.5 
+  1.3 
+  0.7 
+  2.3 

^"l.l 
+  1.7 
+  1.9 
+   1.5 

--'o.'7 
0.0 

+  2. 

+  'i.'3 


5.3 
+  4.6 
+  49 
+  0.2 

+  '5.6 
+  3.3 

+  4.8 
+  5.0 


85.9 
84.1) 
85-8 
84.6 
83.8 
87.8 
85.2 
87.2 
85.2" 
83.6 


82.0 
81.0 
82.85 
82.5 

82.'6 
74.4 
S 
81.0" 
.6 
80.3 
84.0 
79.4 
80.0 
79.8 
80.2 
82.4 
82.8 
83.8 
81.6 
81.0 
81.2 
81.8 
82.8 
82.2 
79.0 
80.8 
79,8 
79.0 
g).2 
80.6 

80  4 
79,2 
82.0 

81  8 
82.4 
83.4 
81.5 
80.3 
81.0 
82.9 

80.' 2 
80.1 
81.0 
83.8 
8.6 
80  8 
79.2 
83.8 
80.0 
80.1 


+  3.9 
-I-  5.3 
+  3.5 
+  4.2 

+  '3.'6 
+  2.8 
+  3.9 
-h  2.8 
+  6.6 
+  6.1 
+  6.5 
+  4.4 
1+  6.6 
+  6.8 
+   1.9 

+  4.0 

6.0|87.6 
+  4.1)86.2 
+  6.ll87.0 
+  3.8  85.0 
+  6.088.0 


+  5.2 

+  4.4 

+  5.4 

+  7.2 

+  '6.'5 
+  4.2 
+  7.3 
+  4.2 


87.0 
86.2 

83.8 
86.8 

86.'2 
79.9 
86.0 
85.4' 
87.0 
85.5 
89.2 
84-4 
85. 7 
86.2 
84.2 
86  8' 
86.0 


+  5.4 
+  7.0 
+  1.4 
+-  5.1 

+  '4.'4 
+  4.7 
+  4.0 
+  4.1 
+  9.0 
+  7.5 
+  7.7 
+  5.6 
+  8.5 
+  9.4 
+  2.6 


+  3.8 
+  4.4 
+  4.8 
+  2.5 
+  1.8 
+  3.6 
+  4.8 
+  2.0 
+  6.0 
+  3.4 
+  4.2 

+  '5.'i 

+  5.6 
+  2-3 
+  3.9 
+  1.6 
+  4.2 

+ 

+  2-9 
+  3.2 
+  6,2 

+  '1.6 
+  4.0 

+  4. 

+'2.'i 


85.4 
85.8 
84.4 
84.2 
83.6 
84.6 
86,0 
85,8 
86.8 
84.0 
86.0 
84.4 
86.2 
89.0 
85.6 
84.9 
82.7 
86.2 

86!  6 
84.4 
84.6 
88.6 
84.2 
85.2 
85.0 
86.8 
83.1 
84.7 


+  4 
+  6.1 

+ 
7.6 
4.1 
8.4 
+  3,3 
+  4.7 
+  6.2 
■1-  3.4 
+  2.8 
+  5.7 
+  6.1 
+  3.0 
+  8.6 
+  4.4 
+  4.8 

+  ■.5.8 
+  7.2 
+  3.2 
+  4.7 
+  0.9 
+  4.3 


66.4' 

82  7 
85.4 
83.2 
81.4 
87.6 
86.0 
8J.8 
86.5 
85.6 
88.1' 
87.0 
83.0 
85.1 
86.6 
81.0' 
6 
78.6 
87.8 
85.7 
83.2 
84.2 
87.8 
84.5 
84.4 
»3.6 
83.6 
86.6" 
88.0 
88.6 
83.2 
82. y 
84.6 
86.6 
87.2 


+  6.0 

+  3.6 

+  6.8 

+  6.4 

+  '5.' 6 
+  56 
+  3.8 

6.1 

+  5.' 9 
+  5.6 
4.7 
+  3  5 
+  5.8 


+  5.5 

+  4.0 

+  6.0 

+  5.1 

+  4.9 
+-  6.2 

+  7.3 

+  5.3 

+  7.0 

+  7.1 

+  3.0 

+  '5.'8 
+  7.9 
+  3.2 
+  4 
+  4.8 
+  7.2 
+  5.0 


71  4 
68.6 
71.6 
66.5 

0.  fi 
71.7 
74.0° 
68.2 
73.2 
71.4 
74  2 
73.4 
69.6 
75.8 
72.0 
65.4' 
75.4 
63.6 
77.1 

3.0" 
67.6 
.0 
70.8 
70,9 
67,7 
67.6 
73.4 
75.6 
75.2 

75. 0 

69.6 
68.6 
72.1 
70.8 
76.8 


3.2 
4.0 
2.6 
4,2 

'3.9 
0,8 
4,2 
2.2 

'2.' 7 
1.6 
2.8 
0.3 
2.8 


-  0.6 

-  4.9 
+  0.3 

-  2.0 
-4.3 
-4.2 

-  3.2 

-  2.6 

-  2.9 
-2.4 

-  1.9 


|- 


81.8 
84.1 
81.8 
82.4 
85.1 
84.6 
82.6 
84.2 
84.2 
86.0 
83.5 
87.4 
87.0 
82.8 
83. 4 
87.6 


+  8.9 
+  3.7 
+  3.6 
+  7.1 

+  "2.8 
+  57 
+  4.6 


83.8 
84.0 

85.3 
87,7" 
82.6 
87.6 
84.4 
87.7 
81.4 
+  3  4|83.8 


+  4.4 
+  4.3 
+  2.8 
+  88 
+  5.8 
+  3.0 
+  5.0 
4.8 
+  4.2 

+  "4.b 
+  ,5.8 
+  5 
+  3.4 
+  2.0 
+  6.1 


67.6 
3.5 
70.0 
.2 
71.3 
69-4 
6 
69-4 
71.8 
73.8 
73.2 
69.2 
75.6 
69.8 
73.8 
5.4 


+  6.6 

+  3.9 

4.7 

+   6.3 

+  5,4 
+  5.6 
+  6,3 


67.8 
71.2 
73.4 
71.3 
66.1 
75.4 
69.4' 
76.4' 
,72.1 
+  3.8  71.7 


1. 

0.4 

4.8 

3.6 

2.0 

3.0 

0.8 


67.4" 
62.6 
65.9 
62.8 
64.5 
66.5 
67.6 
62.2 
6 
62.3 
70.0 
68.4 
63.6 
89.  S 
67.0 
64.4' 
68.8 
60.2 
1.8 
68.7 
65.4 
63,9 
67.0 
66.2 
63,4 
62.0 
68,0 
7i.7 
71.0 
70-8 
64,5 
63  7 
68.2 
66.6 
72.2 


4.2 
2.0 
3,6 
3.9 

's.'i 

5.2 

1.8 

+  3.9 

+  '4,'7 
+  6,2 
+  3,9 
+  4.6 
+  3.8 


+  4,0 
+  3, 


6.4 

4.9 
4.9 
3.1 

4.2 

4.0 

-+3.9 

+  2.8 
+  4.7 

+  '5.'2 
+  6.8 
+  2.1 
+  3.1 
-T  4.6 
+  4.6 
+  6.0 


-  3.8  61.8 

—  0.3  66-2 
3.664.2 
4.0  62.6 


-  2.7 

-  6.0 
-2.6 

-  3.7 

-  2.2 

-'6'.6 
-6.6 
+  0 

-  3.6 

-  2.6 

-  0.6 


66.2 
64.6 
63.8 
64  4 
65.8 
68.5 
66  6 
64.6 
70.6 
64.8 
67.8 
70.4 


1. 

0. 

+  2 
+  3 

+  '2. 
+  4. 
+  2, 
+  1 


+  3.8 


3. 

2. 

4. 

+  2. 


3.2  63.0 
3.  0  65. 5 


-  1.6 
-2.8 

-'i.'i 

-  3.1 
+  0.1 

'-'2',  6 


67.8 
66.2 
66.4 
70.3 
64.3 


+  2.9 
+  2.9 
+  3.2 
+  0,8 
+  3 
+  1.4 
+  3.6 
+  3.0 
+  3,9 

+  '4!6 
+  1.2 
+  6.4 
+  3.2 

+  3.2 
+  6.8 

+  "3.4 
+   3.2 

+  4.7 
+  2.6 


+  4,5 
+  2.8 
10+  7.0 

64 

65.4    +2.6 


50.4 
54.8 
51.8 
52.6 
54.0 
51.3 
52  4 
52  8 
53. 2 
55.7 
54  8 
51.8 
57.5 
53.0 
56.2 
57.4 

52.' 7 
54.2 
55.1 
55,0 
52,7 
57.4 
53.1' 
57.6 
54.1 
52.8 


+  2.0 
+  2.8 
-t-  3.0 
+  1.6 
+  1.8 
+  0.5 
+  4.3 
+  2.6 
-r  2.2 


+  4.8 
+  0.2 
+  4.5 
+  3.0 
+  2.1 
+  3.4 


41.1 
37.0 
40.6 
37,3 
40.0 
42,4 
42,8 
7,2 
42,5 
40.9 
44.2 
43.0 
37.8 
45.4 
41.8 
35.4' 
46.2 
37.6 
47.6 
43.2 
39.2 
39.4 
41.0 
42.6 
37,8 
38,0 
43.4 
46.7 
47.4 
44.4 
38.2 
38.0 
42.2 
40.8 
47.8 

37  .'6 

42.8 

38.4 

39.8 

42.2 

39.9 

37.8 

41.8 

41.0 

44.08 

41.7 

39. 3 

44.8 

38.4 

47.0 

45.5 


1.9 
3,2 
1.4 
0.7 

1.4 

0.8 
1.9 
2.5 

'o.i 

0.5 
2.0 
1.8 
1.0 

o.'i 

0.4 
1.2 
0.8 
6.4 
0.2 
1.1 
2.2 
0.1 
0.2 
1.1 

■6.4 

■  0.4 

3 

•  1.8 

•  2.0 


6S.4 
69.3 
62.6 
59.5 
61.2 
63.7 
63.9 
59.7 
64.1 
61.9 

64.' 3 
61.0 
65.2 
63.9 

65.4 
56.8 
67.1 
63.9 
61.2 
60.8 
83.7 
62.9 
60.2 
60.1 
63. 6 
65.8 
65.8 
65.9 
61.9 
60.4 
63.1 


0.4  63.0 
0.6  66.8 


1.6 
0  4 
2.8 
2.5 
0.4 
4.1 
2.6 
1.0 
1.2 

■■i.'2 

1.9 

•  0.1 
■  1.7 
-  0.5 

•  0.1 


39. 
41. 
43. 
41. 

,,  138, 
2.2  45. 
2.540, 
3,8|4H, 
. . . .  139. 
1.4  39. 


4  i  + 

2 

5 


0.6 
-1.6 

-  0.3 

-  1.0 

-  i.'6 

-0.7 
+  3.6 

-'2;6 


.59,7 
63.6 
60.6 
60.0 
63,0 
61.2 
60.5 
61.7 
62.4 
64.9 
63.5 
62.4 
66.4 
61.1 
65.1 
65.9 

66!  6 
«2.1 
64.0 
6S.8 
60.4 
66.5 
61.3 
66.8 
tl.8 
61.7 


+  l.J 
-0.1 
+  1.8 
+  2.0 

+'!!< 
+  2.0 
0.9 
1.0 


+  2,2 
+  1.9 

+  0.9 
+  1.9 

+  1.6 
+  1.0 
+  2.7 
+  1.2 
+  2.2 
+  2.1 
+  2.4 
+  2.1 
+  2.8 
+  2.7 
+  1.0 

+  "l.b 
+  3.3 
+  0.9 
1.7 
+  1.1 
+  2.6 
+  1.9 

+  'i.5 
+  1.6 
0.1 
+  0.2 
+  1.7 
-  1.0 
+  l.» 
+  0.8 
+  1.3 

+  2.6 
+  0.« 
+  2.1 
+  1.1 
+  0.6 
2.3 

+  2:7 
+  U.S 
+  1.8 
+  1.& 

+"6!9 

+  1.2 
+  3.2 

+  '6.' 2 


Departures  from  the  normal  temperatures  are  based  on  records  of  10  years  or  more.   Reference  letters  ■  "  "  appearing  in  the  table  indicate  number  days  missing. 


COOPERATIVE  OBSEBVEBS 


Stations 


Amity 

Arkadelphia  . . . 
Arkansas  City  . 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch .... 
Bentonville .... 
Big  Lake  Outlet 
Black  Rock . . 
Blytheville... 
Booneville   . . 

Brinkley 

Calico  Rock.  . 

Camden 

Carthage 

Center  Point  . 
Clarendon  . . . 

Clinton 

Conway 

Coming 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle  . . 


Observers 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bowu 

Herbert  Neff 

J.  D.   Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.  E.  Scanlan 

US.  Weather  Bureau 

C.  J    Brooks 

Vernon  C.   Howe 

Samuel  Norrls 

F.  H.  Randolph 
Robt.  J   Torry 
E.   R.  Wiseman 
J    M.  Knight 

P.  K.  Wvlie 
John  C.  Floyd 
J.  W.   Bishop 
A.  L.  Stephens 
E   E.   Cordrey 
Winfred  D,   Polk 
O,  B.  McSpadden 

G,  A.  Gifford 

J.  M.  Patterson 
Geo,  N.  Goodier 


Stations 


Deer 

De  Vails  Bluff 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England  

Eureka  Springs 

Fayetteviile  

Fort  Smith 

Freeman  Springs  . . . 

Fulton  

Georgetown  

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessieville 

.lonesboro 

Lead  Hill  


Observers 


Mrs.  J.  M.  Essex 
Mrs.  Frank  O'Rourke 
Ben  Johnson 
J.  M.   Ricketts 
J.  J.   Babb 
Dr.  R.   H.  Hardin 
Geo.   W.   Nichoalds 
University  of  Ark- 
U.  S.  Weather  Bureau 
J.  R.  Mc  Cuiston 
T.  J.   Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
James  A,  Burnett 
Trumon  Brown 
I .  O.  Cooley 
N.  P.   O'Neal 
National  Park  Service 
H,  G.  Sanderson 
U,  S,  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J ,  H ,  Crosswhite 


Stations 


Little  Rock 

Lutherville 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. . 

Marianna    

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton    

Mountain  Home  . . . 

Mount  Ida 

Newport 

Norman 

Odeii 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Paragould 

Parkin  

Patterson. 


Observers 


U.  S.  Weather  Bureau 
H.  G.  Lenhardt 
J.    W.  Eppes 
State  Agr.  School 
S .  F.  Whittaker 
C.   N.   Houck 
Chas.   Walton 

A.  J.   Parks 

E.  W,   St,  John 
Miss  Ruby  Cook 

B.  S.   Halbert 

G.  A.  WhitUngton 
J.  D.  Henderson 
TI.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R-  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.   Heagler 
Carroll  King 
W.   E-  Baker 


Piggott jV.   C.  Wright 

Pine  Bluff Miss  Theresa   Scheu 

Pocoahntas iBenedictine  Sisters 


Stations 


Portland 

Prescott   

Quitman 

Rison 

Rogers 

Rosebud 

St.  Francis 

Searcy  

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wooley  Hollow 

Wynne 

Yancopin 


Observers 


W.  E.  Edmiston 
Craig  Williams 
G,  M.  Hooten 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Miss  Clarice  Maddox 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
S.  C.  Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hoyle 
"    R.  Huddleston 
D.  O.  Anderson 
Ross  Shumate 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


-  rtinivifvwf(t*V 
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Honthlr  and  Annual  Prscipitation  for  the  Ifear  1934,  with  Departures  from  the  Korxnal 


Janaary 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Angnst 

September 

October 

November 

December 

Annual 

StatioDi 

a 
.2 
"S 
'S. 

o 

2 

£ 
a 

« 

a. 

a 
o 

a 
"3 

B 
4) 

a 

a 
"o, 
'3 

0. 

9 

p 

1 

a 
.2 

.1 
'3. 
'3 

o 

31 

o. 

a 
.2 

■3. 
'S 

£ 

S 

S3 
0 

a 
0 

Is 

'S. 

a 

s 

0. 

a 
S 

'0. 

kt 

M 

a 

OS 

« 

R 

a 
0 

o3 

'3. 
'3 

£ 

a 

0! 
§■ 
0 

a 
_o 

'3. 
'3 
2 

a 

'i 
p. 

a> 
P 

a 
0 

a 

'3, 

'3 
£ 

£ 
a 
%-, 

d 

0. 

0 

0 

0. 

£ 

•1 
a 

<3> 

C 

1 

1 
1 

p. 
0 
0 

a 
0 

"a, 
'0 

a 

OS 
B. 

0 

AmitT      

3.98 
3.69 
4.53 
2.79 
2.26 
2.33 
l.W 
1.73 
2.47 
1.78 
2.85 
2.44 
2.12 
3.49 
3.92 
3.19 
2.93 
3.06 
3.25 
2.69 
1.68 
5.50 
2.68 
4.11 

i'.'sh 

H  00 

-0.53 

-0.75 
+  0.02 
-2.11 
-2.27 
-2.06 
-0.75 

-2.' 08 

-i.'32 
-2.  66 
-1.52 
-1.44 
-0.  95 
-0.88 
-1.59 
-0.98 
-1.11 
-1.75 

+6.' 34 
-1.45 
+0.65 

-i!87 
-1  52 

1.76 
1.78 
4.17 
1.48 
2.07 
1.08 
0.86 
1.85 
2.11 
1.76 
1.00 
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-2.' 89 

-186 
-1.91 
-0.44 
-1.46 

-i'.hh 

-0.44 

1.07 
2.85 
2.07 
2.46 
1.00 
2.64 
2.10 
0.37 
2.74 
3.17 
1.69 
1.77 
1.08 
1.96 
2.14 

1  40 
1.22 
1.84 
2.S9 
1.88 
1.63 
1..53 
1.68 
1.43 
1.71 
1.16 
2.00 
1.75 
1.91 
1.82 
1.29 
2.  If 
1.65 
0.89 
3.24 
1.65 

2  64 
2.07 
2.97 
2.15 
5  76 
2.58 

2.96 
1.21 

"-'8!25 

Georgetown 

Grannis.. 

Oravette 

-  6.92 
-12.64 
—10.60 

Harrison 

-  7.05 

-  4.18 

Highland 

Hope 

-10.53 

-  3.44 

—  5.84 
+  0.38 

Index 

Jessleville 

Jouetboro  

r.i>ad  TTill           

'-^'6.'66 
-14.15 

LITTLE  ROCK        .... 
Lutherville U--.. 

-   6.01 
-14.24 

-  8  86 

Mammoth  Spring 

5.88 
2.34 
4.59 
4.07 
8.26 
2.12 
4.23 
3.76 
4.39 
3.74 
3,63 
0.98 
3.27 
3,45 
6.68 
2,84 
4  46 
4.88 
0.96 
6.19 
1.64 
0.15 

+1.52 
-0.69 
+  0.90 
-1.14 
-1.08 
-1.10 
+0.11 
-1-0.39 
+0.91 

+6.' 05 
-0.43 

+'i!44 

-i'.-ii) 

+  1.50 
-1.72 
-.3. 13 

3.87 
1.97 
4.31 
8.87 
9.28 
6.63 
6.90 
7.31 
6.79 
7.48 
6.96 
3.50 
3.52 
9.85 
4.08 
1,92 
4.32 
4.06 
3.49 
5.17 
7.21 
2.78 

+0.06 
-0.91 
-hi. 47 
+4.61 
+  6.46 
+2.87 
+2.56 
+3.73 
+2.18 

+6!68 
+8.57 

+  1.'43 

-6'C'7 
+  1.60 
+4.50 
-0.31 

1  69 
2.06 
0.93 
0.87 
0.44 
0.75 
0.64 
0.80 
1.10 
0.75 
0  58 
0.40 
1.34 
0.08 
0.58 
1.33 
0.75 
0.59 
1.89 
0.94 
0.89 
0.07 

-1.64 
-1.52 
-3.  36 
-3.42 
-3.23 
-3.»9 
-3.83 
-3.04 
-1  78 

-i'.46 
-S.14 

-s'.ii 

-i.'oa 
-2.37 
-2.01 

-2.69 

4.68 
10.43 
9.14 
5.54 
6.49 
6.81 
3.62 
6.80 
6.15 
6,46 
4.46 
6.40 
10.11 
4.42 
6.15 
10.19 
6.99 
7.49 
6.63 
5.76 
9.40 
7.79 

+1.32 
+7  21 
+4.93 
+1.84 
+2.01 
+2.49 
+0.53 
+2.70 
+2.02 

+5.' 72 
+  1.23 

+i!57 

+2.' 51 
+2.19 
+5.25 
+4.34 

2.80 
5.96 
3.66 
1.82 
3.00 
2.77 
1.20 
4.31 
3.96 
5. 06 
3.86 
4.28 
2,89 
1.27 
4.73 
4.71 
5.89 
3,29 
4,99 
3,21 
4.99 
4.90 
2,74 

-0,48 
+  1.70 
-0.86 
-1.89 
-0.81 
-0.64 
—2.50 
+  (1.29 
-0.10 

-i!39 

-2.22 

+i;7B 

-'6!68 
-0.49 

-0.60 
+0.54 

.31.36 
43.66 
48.50 
42.95 
39.65 
38.78 
32.84 
46. 28 
46.00 
47.  55 
37.93 
35.35 
41.  82 
37.28 
46.12 
43.63 
47.01 
41.07 
44.99 
42.79 
63.28 
41.31 

-14.84 
-  2.90 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morriltou 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

-  2.03 
-11.07 
-12.27 

-  5  54 
-15.91 

-  6.09 

-  1.78 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

-  7.24 

Paragould 

Patterson 

-'•4.' 34 

Pine  Bluff 

-  5.72 

-  6.85 

Portland 

+  2.61 

Quitman 

-  5.19 

.... 

Rogers  ( near)  

2.82 

-0.56 

+5!6,5 

+2^32 
+  1.20 

+i.'75 
+3.68 
-r0.41 
+3.  U 

+2.26 

3.16 

i,"85 
2.72 
4.69 
3.44 

-2.23 

-i!82 

-i!36 
-3.  30 

-i.'fii 

-0.11 
-0.54 
-0.39 

-i.'w 

2.94 

2!68 
3.08 
1.69 
4.37 
2.05 
3.81 
4.22 
3.65 
3.80 
5.22 
2.05 
2.03 

4;53 
6.06 

-1.98 

-o.'ss 

+6!43 
-2.01 

+6 '.66 
-1.46 
-0.45 
+  1.49 

+6 172 

0.50 

2.'35 
1.64 
2.25 
2  52 
1.97 
2  26 
2.25 
1.88 
0.78 
1.11 
1.28 
4  19 

i.72 
2.53 

-3.58 
-6.'92 

— i!i6 

-1.34 

-i;i7 

-2.31 
-2.66 
-2.23 

-i.'67 

3.52 

7.' 43 
1.33 
4  15 
2.88 
1.48 
3,30 
0.22 
2.69 
2.39 
3,76 
2,46 
3.50 

-0.23 

—2.' 46 

-'6,'6.5 
-2,30 

-2'8.5 
-1.03 
-rO.23 
-1-0.17 

7  59 
4.28 
4.47 
4.47 
6.84 
2.41 
9.01 

14.13 
3.35 
4.94 

11.14 
2.88 
7.32 
3.75 

'4;46 
3.42 

+3.80 
+1149 

-6.' 96 

+5.67 

+6.44 
+1.46 

+7.77 
-1.10 

+'6.'86 

1,05 
0,81 
1.40 
074 
0.80 
1.97 
0.60 
1.  ,35 
0.35 
0.72 
0.87 
T. 
0.90 
1.15 

6!  47 
0.54 

-2.05 

-2  .'26 

-i.'23 
-2.79 

-2!  78 
-3.26 
-3.37 
-3.61 

-3!53 

6.29 
4.89 
8.01 
5.86 
6.48 
8.18 
4.51 
7.68 
7.58 
6.07 
4.59 
8  74 
6.45 
11.08 

'8.'82 
11.71 

+3.35 

+i!4i 

+  4!i3 
+  1.46 

+4;36 
+2  71 
+0.75 
+4.80 

+  4.'99 

J,  06 
5.39 
3.42 
4.39 
4.90 
6.85 
2. 07 
1.26 
4.64 
4.24 
1.70 
6.20 
4.46 
3.18 
4.30 
4.78 
5.09 

-1.36 
+6.28 

+i!68 

-1.  12 

+6.' 79 
+0.45 
-1.84 
H0.98 

35.07 

46!  53 
41.49 
47.79 
46.72 
34.91 
46.68 
42.99 
46.78 
42.  34 

54.  ni 

39.15 
46.93 

—  7.78 

St.   Francis 

2.88 
2.15 
3  61 
2.61 
1.98 
1.84 
3.68 
3.57 
2.98 
5.18 
2  84 
2.18 

2.'5i 
3. 14 

-2.'  16 

-2.42 
-1.62 

-6.'62 
-0.95 
-0.98 
+0.58 

-2.' 55 

2.38 
2.28 
1.76 
2.33 
1.09 
1.41 
2.  59 
1.44 
I  61 
4.73 
1.70 
2.10 

i.39 
2.80 

-6!79 

-i.'eo 

-1.60 

-6!53 
-2.42 
-1.44 
+•0.62 

-i'.h 

8.08 
9.93 
4.74 
7.84 
4.92 
3  88 
5.98 
7.91 
4.14 
8.51 
5.34 
8.00 

6.00 

-'4."  97 

Story . . 

-■4.' 12 

Subiaco  •   

Sunset  

Texarkana  

-1.54    2  Oil 

1  3.01 

+0.38    2.86 

-  9.29 
-'6.' 64 

Wnldron 

Waters 

Wilson 

Wooley  Hollow 

Wvnne 

Yancopin    

-1.69 
-2.  68 
-2.01 

-4]63 

5.61 
4.94 
4.H3 
1..53 
3.08 

3.'i6 
3.19 

—  4.93 

-  5.26 
+  2.41 

3.58  -0.36 
2.00 

+0.03 

44.79 
47.39 

-  7.15 

Departures  from  the  normal  precipitation  are  based  on  records  of  ten  or  more  years. 
Normals  for  Princeton  used  at  Carthage,  8  miles  northeast-    Data  in  Italia  determined  from  surrounding  stati  ons. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Year,  1934 


•^aBVoaBvOfKry 


Ybar,  1934 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 
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OOMPABATIVS    ANNUAL    DATA 

FOR 

ARKANSAS 

Temperature 

Preeipitation 

Number  of  days 

1             1 

w         1      . 

^ 

—  1  ©s 

o  • 

Year 

Mean 

Depar- 
ture 

s 

O 

Averag 

Depar 
ture 

1% 

5=^ 

Least 
anuua 

Averag 
snowfa 

fig 

P-i  O 

1 

3 

^1 

o 

l»i>l.-. 

60.5 

—0.9 

108 

6 

44.49 

-  3.66 

57.93 

29.51 

94 

180 

94 

91 

l%9i.  .. 

60.0 

-1.4 

106 

-14 

57.75 

+  9.60 

76.58 

41.34 

8.7 

98 

159 

98 

lUU 

1893... 

60.7 

-0.7 

103 

-13 

47.91 

-  0.24 

69.24 

28.40 

6.4 

75 

185 

95 

86 

1894. . . 

61.3 

-0.1 

108 

-22 

49.05 

+  0.90 

59.29 

30.13 

5.9 

75 

176 

97 

92 

1895. .. 

59.8 

-1.6 

105 

-17 

44.69 

-  3.46 

61.82 

31.28 

10.5 

83 

167 

92 

lOb 

1896... 

62.8 

+  1.4 

112 

4 

37.  72 

-10.43 

48.00 

2S.70 

2.9 

79 

171 

97 

98 

1897... 

62.3 

+0.9 

111 

-  2 

46.13 

-  2.02 

71.77 

34.88 

.3.9 

76 

178 

96 

91 

1898. .  . 

61.4 

0.0 

108 

-  4 

56.82 

+  8.67 

84.99 

67.70 

3.0 

89 

158 

106 

101 

1899.  .. 

00.6 

-0.8 

112 

-25 

41.49 

-  6.66 

56.56 

29.98 

6.6 

76 

170 

105 

90 

1900. .. 

62.0 

+0.6 

108 

-  5 

49.03 

+  0.88 

66.76 

37.64 

2.2 

92 

160 

120 

9b 

1901... 

61.1 

-0.3 

116 

-  6 

35.27 

-12.88 

51.61 

22.77 

2.9 

65 

175 

111 

V9 

1902. .  . 

60.5 

-0.9 

108 

-  2 

51.70 

+  3.55 

67.18 

35. 12 

8.3 

81 

160 

121 

94 

1903. .  . 

59.3 

-2.1 

105 

-12 

44.62 

—  3.53 

66.00 

34.48 

4.3 

84 

162 

107 

9b 

1904..  . 

60.5 

-0.9 

105 

-  5 

43.45 

-  4.70 

56. 53 

31. 39 

2.9 

78 

169 

112 

8b 

1905. . . 

59.6 

-1.8 

106 

-29 

62. 17 

+14.02 

92.60 

42.  50 

12.1 

103 

146 

107 

112 

1906.  .. 

60.3 

-1.1 

101 

-  7 

55.99 

+  7.84 

85.58 

38.01 

4.3 

95 

156 

96 

113 

1907... 

61.9 

+0.5 

113 

-  8 

49.  7R 

+  1.58 

68.18 

34.63 

2.0 

86 

163 

91 

111 

1908... 

62.1 

+0.7 

103 

0 

48.88 

+  0.  73 

63.67 

34.91 

2.2 

92 

158 

100 

108 

1909. . . 

62.1 

+0.7 

111 

-19 

44.05 

-  4.10 

57.21 

31.37 

65 

83 

176 

93 

9b 

1910... 

61.0 

-0.4 

105 

-13 

45.21 

-  2.94 

61.17 

2J.39 

11.0 

84 

172 

109 

84 

1911... 

62.8 

+  1.4 

107 

-  9 

49.54 

+  1.39 

70.00 

35.67 

1.7 

95 

152 

117 

96 

1912. . . 

59.8 

-1.6 

106 

-16 

45.83 

-  2.32 

59.65 

27.89 

7.8 

81 

171 

110 

85 

1913  •  . 

61.6 

+0.2 

108 

-  1 

54.01 

+  5.86 

72.04 

35.70 

5.6 

89 

158 

107 

100 

1914..  . 

61.4 

0.0 

110 

-li 

42.85 

-  5.30 

54.  06 

30.13 

B.6 

82 

149 

109 

lOV 

1916... 

60.6 

-0.8 

107 

-  3 

53.08 

+  4.93 

67.64 

40.20 

4.7 

82 

163 

81 

121 

J916... 

61.9 

+0.5 

107 

-16 

42.18 

-  5.97 

53.47 

27.48 

6.3 

76 

191 

76 

99 

1917.  ., 

59. 2 

-2.2 

106 

-21 

40.72 

—  7. 43 

70-88 

19.80 

12.1 

76 

187 

74 

104 

1918... 

61. 4 

0.0 

115 

-23 

44.64 

-  3.51 

57.78 

33.62 

18.3 

76 

174 

76 

lib 

1919.    . 

61.6 

+0.2 

113 

-10 

54.52 

+  6.37 

71.94 

31. 31 

3.4 

91 

166 

75 

124 

1920... 

60.7 

-0.7 

105 

-  2 

54.28 

+  6.13 

73.02 

28.97 

2.6 

90 

174 

74 

UH 

1921... 

64.2 

+2.8 

107 

-  3 

47.46 

-  0.69 

61.12 

29  29 

11.9 

83 

178 

85 

102 

1922. . . 

62.7 

-H.3 

111 

7 

46.50 

-  1.65 

69  10 

32.02 

2.6 

87 

170 

83 

112 

1923. . . 

61.6 

+0.2 

109 

2 

59.85 

+11.70 

82.06 

43.81 

•2.3 

102 

16fl 

82 

123 

1924. . . 

60.1 

-1.3 

110 

-  8 

37. 03 

-ll.lU 

49.  74 

23.  83 

7.9 

74 

193 

68 

106 

1925.  .. 

63.0 

-fl,6 

113 

-  6 

42.19 

-  5.96 

56.56 

24.42 

2.2 

74 

184 

81 

100 

1926... 

61.3 

-0.1 

110 

-17 

49.24 

+  1.09 

68.26 

38.  29 

6.0 

88 

175 

79 

HI 

1927... 

63.1 

+  1.7 

105 

-  2 

65.85 

+  17.70 

91.72 

31.93 

2.4 

99 

161 

85 

119 

1928... 

61.1 

--0.3 

105 

-10 

50.50 

+  2.35 

63.01 

32.  47 

0.9 

86 

183 

76 

107 

1929... 

60.6 

-0.9 

110 

-20 

46.10 

-  2.05 

58.72 

33.  83 

13.9 

98 

162 

83 

120 

1930. . . 

61.7 

+0.3 

115 

-28 

46.62 

-  1.53 

61.75 

•30.94 

5.9 

78 

192 

75 

98 

1931... 

62.5 

+1.1 

107 

0 

46.98 

-   1.17 

67  27 

37.09 

0.8 

94 

172 

82 

Ul 

1932... 

62.0 

+0.5 

108 

-  5 

51.11 

+  2.97 

65 .7H 

33.39 

4.4 

95 

175 

85 

106 

1933... 

63.2 

+  1.8 

109 

-13 

49.08 

+  0.93 

64.7] 

38.24 

3.4 

93 

171 

84 

110 

1934... 

62.8 

+  1.4 

116 

2 

42.47 

-  5.68 

54.01 

31.36 

2  4 

81 

190 

84 

91 

Period 

61.4 

116 

-29 

48.15    1 

92.60 

19.80 

5.7 

86 

170 

92 

103 

KILLING    FROSTS,     1934 


Stations 


{Continued  from  Page  50) 

for  November  in  northwestern  counties.  Eureka  Springs  report- 
ing 11.0  inclies  on  the  29th  and  30th  and  Bentonville  and  .Fay- 
etteville  over  9.0  inches.  Monthly  totals  of  precipitation  rang- 
ed from  3.62  inches  at  Mountain  Home  to  12.87  inches  at 
Arkansas  City,  ten  stations  having  monthly  totals  exceeding 
10.00  inches.  Killing  frost  occurred  in  the  eastern  half  of  the 
State  on  the  12th  and  in  nearly  all  of  the  southwestern  portion 
on  the  23d. 

December:  Temperatures  were  mostly  below  normal  the  first 
half  of  the  month,  while  they  were  generally  above  the  latter 
half  except  for  four  or  five  days.  The  average  temperature  for 
the  State  was  1.2°  below  normal,  while  precipitation  was  0.51 
inch  below.  Monthly  amounts  ranged  from  0.95  inch  at  Ben- 
tonville to  6.85  inches  at  England.  Snow  fell  on  the  7th,  10th, 
and  the  night  of  the  18th-19th  but  measureable  amounts  were 
reported  from  only  20  stations.  The  greatest  depth  for  the 
month  was  2.3  inches  at  Eureka  Springs.  The  weather  was 
favorable  for  out-door  work  the  first  half  of  the  month  but  gen- 
erally unfavorable  the  latter  half.  Wheat,  oats,  and  other 
winter  crops  were  in  good  to  excellent  condition  at  the  close  of 
the  month. 


Amity ■ 

Arkadelphia. .  ■ 
Arkansas  City. 

Arlberg 

Bates  vUle 

Bee  Branch.... 
Bentonville. .. . 
Big  Lake  Outlet 
Black  Rock.... 
Bly thevllle  •  •  •  • 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock. .. 

Camden 

Carthage 

Centerpoint — 

Clarenaon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville  

Dardanelle 

Deer 

De  VsUs  Bluff.. 

Dumas  

Dutton 

El  Dorado 

England 

Enreka  Springe 
Fayetteville.. . 
Fort  Smith.   . 
Freeman  Spr.  . 

Fulton 

Georgetown  . . . 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope  

Hot  Springs... 

Index 

Jessleville 

.lonesboro 

Lead  Hill 


Last   in 
spring 


First  inr®''^?'^ 
antumn  growing 
season 


Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar 
Mar 
Mar 
Mar 
Mar 
Mar 
Mar 
Mar 

Mar 
Mar 
Mar 
Mar 
Mar 
Mar 
Mar 
Mar 


Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 


Nov.  23 
Nov.23 
Nov.  12 
Nov.  11 
Nov.  12 
Nov.  12 
Nov  1 
Nov.  12 
Nov  15 
Nov.  12 
Nov.  23 
Nov.  12 
Oct.  28 
Nov.23 
No  V.I  2 
Nov.23 
Nov- 12 
Nov.  12 
Nov.  15 
Oct.  28 
Oct.  28 
Nov.  15 
Nov.  12 
Nov.  12 
Nov.   1 


Nov.  15 
Oct.  28 
Dec,  8 
Nov.  15 
Nov.  1 
Nov.  1 
Nov.  23 
Nov.  1 
Nov.23 
Nov.  12 
Nov.23 
Oct.  28 
Oct.  28 
Nov.  12 
Nov.  12 
Nov.23 
Nov.23 
Nov.23 
Nov.23 
Nov.  12 
Nov.  12 
Oct.  28 


249 
240 
229 
218 
229 
229 
218 
239 
832 
229 
S49 
229 
214 
248 
228 

228 
229 
241 
218 
214 
232 
228 
238 


241 
218 
364 
341 
218 
218 
249 
205 
240 
229 
249 
214 
214 
229 
229 
349 
249 
349 
240 
22S 
229 
213 


Stations 


LiTTLB  Rock  , 
Lutherville... 

Madison 

Magnolia  ... 

Malvern 

MammothSpri'^g 
Marianna   ... 
Marked  Tree  . 

Marshall 

Mena , 

Morrilton  . . . 
Mountain  Home 
Mount  Ida .  .. 

Newport 

Norman 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould  . . . 

Parkin 

Patterson  — 

Piggott 

Pine  Bluff.  .  . 
Pocahontas.  . 

Portland 

Prescott 

Rison 

Rogers    

Rosebud 

Saint  Francis, 

Searcy 

Story    

Stuttgart .... 

Subiaco 

Sunset 

Texarkans . . 
Thornburg  . 
Waldron    — 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wynne 

Yancopin  ... 


Last  in 
spring 


Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar, 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 


Mar.  28 


Mar.  29 
Mar.  28 
Apr.  20 
Mar.  28 
Mar.  19 
Mar.  27 
Mar.  28 
Mar.  29 
Mar.  19 
Mar.  19 
Mar.  30 
Mar.  29 
Mar.  28 
Mar.  19 


First  In 
antumn 


Nov. 
Nov 
Nov 
Dec. 


Oct. 
Nov 
Nov 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Oct- 
Nov, 
Nov, 
Nov 
Nov. 
Nov, 

Nov 

Nov. 
Nov. 
Nov 
Nov 
Nov 
Nov 
Nov 
Nov, 
Nov 


Lengtb 

growing 

season 


Nov.  12 
Nov.  22 
Oct.  28 
Nov.  12 
Nov. 11 
Nov.  12 
Nov.23 
Nov.23 
Nov.23 
Nov.  12 

N0V.2H 
Nov. 12 
Nov.  12 
Nov.  12 
Nov.  12 
Nov. 16 


249 
249 
229 
264 

213 
219 
229 
214 
249 
237 
214 
227 
219 
227 
227 
249 
229 
249 
229 
229 
229 
218 
250 
219 
229 
249 

229 

213 
229 
215 
229 
249 
241 
240 
228 
249 
238 
227 
228 
229 
341 


TEMPERATURE  AND  FREOIFITATION  FOR  ARKANSAS,     1084 


Month 


January . . . 
February . . 
March. . 
April  ... 

May 

June 

July  .... 
August  . 
September. 
October. .. 
November . 
December.. 
Annual 


Temperature 

Precipitation, 

nches 

Sky 

in  degrees  Fahrenheit 

e 

la 

^ 

d 
S9 

CO 

>> 

•a 

3 
O 

a 

CO 

o 

> 

eg 

S5 

"  2 

H 

o 

s 

Q 

s 

ij 

< 

Q 

< 

■^t 

5 

Oh 

44.  S 

41.6 
49.6 
62.7 
70.3 
81.1 
85.5 
84.8 
71.3 
66.3 
54.0 
41.5 
62-8 


+  3.1 

78 

2 

2.86 

-1.39 

6.50 

0.1 

8 

12 

5 

-  3.1 

82 

H 

2.00 

-1-34 

5.76 

0.5 

6 

14 

4 

-2.7 

85 

4 

6.53 

+1.82 

10.29 

1.0 

9 

16 

6 

+  1.1 

90 

29 

3.51 

-1.39 

8.18 

0.0 

8 

14 

« 

+  1.2 

103 

35 

3.36 

- 1. 63 

5.72 

0.0 

7 

18 

8 

+  4.0 

108 

49 

2.88 

-1.11 

6.71 

0.0 

6 

19 

8 

+  6.1 

112 

67 

1.66 

-3. 15 

5.71 

0.0 

4 

20 

9 

-f-  6.0 

116 

48 

2.75 

—0.96 

7.43 

0.0 

6 

16 

11 

-  3.1 

100 

37 

6.46 

+2.08 

14.13 

0.0 

8 

16 

7 

+  3.6 

96 

25 

0.79 

-2.30 

2.05 

0.0 

2 

21 

7 

+  2.4 

88 

30 

6.89 

+3  19 

12.87 

0.6 

9 

16 

5 

-   1.2 

74 

4 

3.78 

-0.51 

6.85 

0.2 

9 

12 

6 

+  1.4 

116 

2 

42.47 

-5.6S 

hi.  13 

2.4 

81 

190 

84 

s  ^ 


>  - 
u*  O 


sw. 
n  . 


s. 

8. 

S. 

s. 
s. 

s. 

s. 

sw. 

s. 


Corrections: 


depar- 


April:  Ft.  Smith,  monthly  mean  temperature  should  be  63.2°, 
ture  from  normal  +1.4o. 

June:  Gravette,  total  precipitation  should  be  2.09  inches. 

October:  Jonesboro,  precipitation  departure  should  be  -2.77  inches. 

December:  Amity,  mean  minimum  temperature  should  be  30.7°, 
monthly  mean  temperature  41.1°,  departure  from  normal  -1.9°.  Fort 
Smith,  maximum  temperature  on  7th  should  be  39°  and  on  25th  55°, 
mean  maximum  should  be  49.2°. 


56 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Ybae,  1934 


EXCESSIVE  PBEOIPITATION  FOB  1934 


Station  and  date 


Total  duration 


From— 


To- 


fl9 


03  CO 
El 


Excessive  rate 


Began— 


Ended— 


22 


fl  ■£  t« 

o  S  « 

O  t>^ 


Depth  of  precipitation  (in  inches)  during  period  of  time  indicated 


Fort  Smith.  Ark, 

Apr.    4—5 

LITTLE  ROCK.ARK. 

Apr.  4 

June  1 

July   6 

Aug.  28 

Sept.  29 


Memphis,  Tenn.  . 

May    15 

Sept.  21 

Nov.  20—21 


4:46  p.m. 


9:11  a.m. 
5:12  p.m. 
1:45  p.m. 
4:00  a.m. 
D.N. a.m. 


11:44  a.m. 

12:50  p.m. 

9:40  p.m. 


2:30  a.m. 


Il:t5  a.m. 
11:30  p.m. 

3:45  p.m. 

5:00  a.m. 

5:16  p.m. 


12:25  p.m 
1:07  p.m. 
5:40  p.  m- 


1.77 


1.25 
1.58 
1.05 
0.81 
1.68 


0.52 
0.57 
10.48 


6:26  p.m. 


9:12  a.m, 
6:47  p.m. 
1:55  p.m. 
4:09  a.m 
6:28  am. 


11:48  a.m, 

12:56  p.m 

4:(H)  a.m 


5:45  p.m. 


9:29  a.m. 
7:09  p.m. 
2:18  p.m. 
4:27  a.m. 
6:42  a.m. 


11 :55  a.m. 
1:04  p.m. 
6:00  a.  m. 


0-19 


0.01 
0.12 
0.01 
0.02 
0.04 


0.01 
0.01 

1.74 


0.20 


0.25 
0.23 
019 
0.12 
0.29 


0.38 


0.73 
0.61 
0.45 
0.37 
0.58 


0.43      0.47      0  47 
0.47      0.56     0.56 


0.64 


0.96 
0.77 
0-59 
0.59 
0.64 


0.74 


1.03 

0.«9 
0.89 
0.75 
0.68 


0.49 


0.77 


1.03 
0.94 
U.99 
0.76 
0.79 


0.51 


0.78 


1.03 
l.OH 
1.01 

0.77 
0.85 


0.78 


1.03 
1.10 
1.01 
0.77 
0.89 


0.78 


0. 51     0. 51     0. 51 


0.79 


1.03 

1.18 
1.03 
0.78 
0.94 


0.79 


1.03 
1.20 
1.03 
0.78 
1.00 


0.81 


0.82 


1.08 
1.32 
1.03 


0.84 


1.09 
1.86 
1.03 

1.14 


ii'.Oo"  t2.51    13.02    3:3.53 


0.8t 


1.17 
1.39 
1.04 

i.'ie' 


jEstimated 


MONTHLY  HIGHEST,  LOWEST,  AND  MEAN  BIVEB  STAQES  FOB  1934 


Stations 


Jan. 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


May. 


June 


July 


Aug. 


Ariadelphia.. 
Arkansas  City 

BatesviUe 

Big  Lake.Outlet 
Black  Rock.... 
Calico  Rock  ... 

Camden 

Clarendon 

Cotter 

Danville 

Dardanelle 

Fort  Smith  .... 
Van  Buren. . .   . 

Fulton 

Georgetown.... 

Helena 

Index 

LITTLE  ROCK 

Madison 

Marked  Tree.  • . 

Morrllton 

Newport 

Ozark 

Parkin.. 

Pine  Bluff 

St.  Francis 


6  0   8.0 
9  8  19. 5 


6.3 
6.6 
2.3 
1.2 
7.9 
14.6 
3.6 
3.2 
4.8 
5.2 

7.3 
5  5 
7.8 
7.8 
1.3 
7.(1 
6.2 
0.7 
2  9 
1.2 
8.3 
5.7 
5.8 


7.9 
8.2 
3.7 
2.7 
12.9 
18.3 
4-4 
60 
6.8 
7.5 

10.1 

8.6 
16.9 

4.0 

8.0 

6-7 

3.8 

5.3 

3 

9.6 

8.2 

9.0 


7.8 
9.1 
7.8 
6.5 
2.8 
3.1 
10.1 
14.2 
4.3 
4.2 
4.8 
6.0 

10.3 
5.0 
8.6 

11.3 
1.2 
7.9 
6.0 
0.6 
3.9 
1.3 
8  2 
5.6 
5.7 


4.4 

3.0 
S.O 
5.3 
1.5 
0.3 
6.0 
10.0 
3.1 
2.4 
3.8 
4.5 

6.2 
2.2 
3 

7 

-I'.  5 
5 
4.5 

-0.8 
1.3 
0  4 
5.7 
3.9 
3.9 


5.7 
6.3 
6.7 
5.8 
2.0 
11 
7.2 
11.  i 
3  6 
3.0 
4.2 
5.1 

7.9 

6.3 
8.7 
0.1 
6.6 
6.0 
-0.3 
2.1 
0.8 
6.5 
4.4 
4.6 


24.3 
35.4 
22.3 
16.4 
19.3 
12.9 
33.3 
27.8 
10.5 
22.8 
10.1 
9.3 


5.V 
3.4 
6.2 
6.7 
2.5 
1.3 
9  5 
11.2 
3.6 
3.1 
4.1 
4.9 


9.0 
25.7 
10.4 
9.4 
6.9 
4.5 
18.7 
18.8 
5.4 
8  8 
5.9 
6.6 


9.2  13. 
5.0  11. 
4.8l26. 
12. 
3. 
11. 
6. 
2. 
9. 
2. 
11. 
7. 
11. 


17.9 
39.0 
18.9 
16.0 
14.3 
10.9 
3;j.O 
29.8 
11.0 
21.7 
1,\6 
18.1 

21.0 
24.5 
36.9 
18.8 
15.6 
22.4 
12.2 
13.9 
24.3 
13.2 
21.1 
19.0 
18.5 


7.0 

25  4 

8.2 

6.9 

3.6 

2.7 

11,6 

23.4 

4.1 

3.3 

5.2 

5.8 


9.5 

32.7 

12.0 

11.5 

8.2 

5.8 

21.9 

28.0 

6.6 

8.5 

8.8 

9.7 

14.5 
20.1 
28.1 
12.2 

7 

17.0 
10.1 

6.2 
15.1 

5.9 
17.1 
12.0 
13.3 


9.0 

26.2 

9.1 

6.8 

4.5 

3.9 

16.8 

22.7 

5.3 

16.5 

11.9 

13.9 

17.0 

10.7 

21.8 

16.8 

9.3 

9.7 

7.7 

9.4 

6.5 

9.8 

10.2 

13.7 

10.4 


4.2 
8.4 
5.3 
5.0 
20 
0.6 
4.6 
12  2 
3.6 
3.0 
4.5 
5.3 

7.0 

3.8 

6.9 

8.5 

0.7 

5-4 

5.0 

0.4 

2.0 

1 

5  8 

5.6 

3.9 


9.6 
7.3 
12.1 
10.4 
3.2 
7.0 
6.5 
3.1 
4.4 
3.8 
8.2 
7.7 
7.2 


5. 

7. 

10.1 
3.5 
11.5 
11.5 
1.4 
6, 

5.4 
1.8 
3.1 
3  0 
5.6 
5.7 
6.9 


3.6 

4.6 
4.8 
3.8 
1.4 
-0.4 
3.7 
8.0 
2.8 
1.2 
3.3' 
3.8 

5.7 
0.8 
4.2 
7.5 
-0.9 
2.3 
3  6 
-1.0 
0.5 
0.0 
3.4 
3.3 
3.2 


4.0 

7.8 

5.4 

4.4 

1.7 

0.7 

4.4 

9 

8.5 

2.8 

4.2 

,5.3 

7.4 
2.2 

7.8 
9.0 

-0.1 
3  5 
4.9 

-0.1 
1.6 
0.9 
4.7 
4.2 
4.6 


6.2 
8.8 
8.5 
3.7 
1.6 
-0.1 
5.4 
80 
2.8 
7.9 
3.6 
3.9 

62 
1.0 
8.2 
8  1 
■0.4 
2.2 
3.7 
-0  6 
1,3 
0.2 
3.4 
3.8 
3.6 


3.4 
8.0 
5.1 
2.8 
0.6 
-l.l 
8.6 
8.8 
•i.3 
0.7 
0.8 
1.8 

4.0 
-1.2 

4.8 
6.1 

-3.6 
0.8 
2.0 

-3.2 

-e.4 

-I  9 
1 

0.8 
2.9 


5.2 
10.0 
5.0 
4.6 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


1 

4.1 

K 

0.0- 

0 

4.3 

.7 

8.7 

.6 

2.9 

.5 

2,4 

.1 

1.4 

.6 

8.9 

.8 

4.0 

.4 

2.8 

.4 

12.1 

7 

6.1 

.4 

-8.1 

.5 

1.6 

7 

8.8 

F 

-2.8 

.0 

3.5 

.1 

-O.I 

.6 

2.9 

S 

1.1 

.2 

10.1 

3.6 
4.9 
4.0 
3.0 
1.3 
-fl.B 
3 

6.0 
2.6 
1.0 
0..^ 


1.3    1. 

3.41  3. 
-1.7-0 


3.6 
5.6 
■4.2 
0  2 
0.9 
-3.8 
-0.8 
-2.3 
1.2 
0.3 
2,6 


6,8 


6,8 
9.4 
11.6 
3.9 
6.2 
6.9 
5.5 
12.6 
8.2 
19.2 
11.8 

14.3 

11.9 
6.8 
8.8 

12.4 
8.4 
1.6 
3.7 
8,8 
6,6 
9.5 
2.9 

12 

11.9 


36 
3.2 
4.8 
3.0 
1.4 
0,2 
3.6 
7.2 
2.8 
1.7 
2.1 

3.7 
3.5 
0.5 
2.8 
5.7 

-8.8 
0.4 
1.7 

-2.9 
0.7 
0.1 
1.5 
0.6 
4.6 


4.6 
6.0 
6.6 
34 
2.S 
1.9 
4.3 
9  8 
4.2 
4.6 
7.6 

9.4 
8,1 
3.2 
5.6 
9.5 
3.5 
1.1 
3.0 
4,3 
2.8 
5.3 
2.4 
7.5 
6.7 


5.2 
11.5 
6.0 
3.8 
2,5 
1.6 
5.1 
9.4 
3 

17.4 
12.5 


7i  3.3 
0  4.2 
51-0.3 
61  3.2 
0|  6.0 
41-1.7 
5  0.4 
9|  18 
0|^0.9 
9  0.0 
4-0.1 
0  1.5 
2  2.8 
.7    3.9 


4.1 
6.3 
5,0 
3.S 
1.5 
0.5 
4.4 
7.9 
3.2 
3.5 
61 

6.9 
55 
0.9 
6.4 
7.2 
1.9 
1.1 
3.0 
2.6 
0.8 
3.1 
2.4 
68 
5.7 


8.6 

16.6 

12.0 

13.0 

4.5 

6.6 

9.4 

13.9 


4.1 
8,2 
44 
3.1 
1.3 
-0  8 
4.0 
6.7 


8,6  2.8 
11,8  1.5 
15,7    8,0 


2.8 
4.0 
'0,0 
4,0 
6.0 
-2.0 
0.3 

1.8 
-1.7 

0,2 
-0.6 

1.5 

2.2 
2|  5.4 


11.8 

21.7 

11.1 

13.6 

6.7 

5.3 

18.1 

18.6 

6.1 

14.0 

11.7 

12.1 

12.5 

12.3 

21.1 

11.0 

9.0 

9.8 

6.6 

9.0 

90 

8.6 

8.5 

13.2 


5.4 
7.0 
5.8 
5.6 
2.1 
1.1 
6.2 
7.9 
3,9 
3.5 
6.5 

7.3 

7,4 

1.5 

80 

8,5 

1.9 

2.6 

S.9 

2.6 

1.7 

3 

3.7 

6.7 

9.8il6.1 


,3    8.4 

10,2  16.4 

8,0 


5.9 
9.2 
2.9 
0  6 
8,0 
13.0 
3.8 
3,2 
4.5 
6.8 


11. 0 
4.0 
2.7 
12.S 
15.5 
4.7 
6,6 
6.1 
6.9 


8.6 
7-7 
15.2 
8.2 
3.0 
8.4 
5.1 
8.1 
5.2 
3.1 
7.< 
7.! 
11. 1 


Month 


Hail, 
moder- 
ate 


Hail, 

heavy 


O? 


January.  • 
February. 
March  — 

April 

May ■ 

June 

July 

August 

September, 

October 

November 
December,. 


Year. 


11      26      15 


MISCEIiliANEOtrS  PHENOMENA,     1934 


Thun- 
der- 
storms 


fits 


Dense 
fofi 


Slight 
$    1,000 
$217,300 
$200. 000 
$        100 


$418,400    1681195    316    102    136      18     28       9 


Sleet 


«& 


Glaze 


Winds,  high, 
not  tornadoes 


«S       tf 


O^ 


Tornadoes 


2 

2 

2 

2 

3 

8 

4 

4 

S 

2 

13 


I  6,000 
I  2,500 
$243 .000 
$  43.750 
f  20 .600 


$316,760 


03 

a 

03 


Excessive  rain 

.a 

S 

bo 

& 

d 

% 

a 

9 

P-. 

d 

a 

Q 

a 

J. 

a 

bn 

t>>M 

a  M 

o 

.-1 

o 

13, 000 
4,000 


18,000 
35,000 


$  20,000 


20, 000 


I      750 


$      760 


W.B.O,  .Little  Rock,  Ark. 2-8- 35-1300. 


1.05 


'^> 


'f 


U.  S.  DEP.\RTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEA' 


CLIMATOLOGICAL    tU^A 


ARKANSAS  SECTION 


H.  S.  COLE 


5L.  XL 


Little  Rock,  Ark.,  January,  1935 


No.  1 


QENEEAI.    StTMMAK,'? 

Temperature  and  precipitation  were  both  above  normal, 
lis  being  the  fifth  successive  January  with  temperatures  cori- 
derably  above  the  average.  Warm  weather  prevailed  until 
16  20th,  with  departures  in  the  western  part  of  the  State  as 
igh  as  21 '^  above  normal  on  the  9th  and  24^  above  on  the 
kh.  A  cold  wave  with  drops  in  temperature  exceeding  50° 
I  many  sections  overspread  the  State  on  the  21st  and  lasted 
itil  the  25th.  The  average  temperature  for  the  State,  based 
1  the  records  of  61  stations,  was  43.6°  which  is  2.2°  above 
le  mean  for  the  past  45  years.  Monthly  means  ranged  from 
^A^  at  Batesville  to  50.4°  at  Magnolia.  Blytheville  and 
jnesboro  in  the  northeastern  portion  of  the  State  were  the 
nly  stations  with  negative  departures.  The  highest  tempera- 
ire  reported  was  86°  at  Camden  on  the  16th;  the  lowest,  11° 
elow  zero  at  Deer  on  the  2l8t.  This  is  the  lowest  temperature 
)r  -January  since  1930.  The  greatest  daily  range  was  55°  at 
ooaeville  on  the  25th. 

Showers  occurred  on  the  1st  and  either  the  7th  or  8th  and  a 
liny  period  from  the  16th  to  the  21st.  Many  stations  in  east- 
rn  and  southern  portions  had  from  5.00  inches  to  7.00  inches 
uring  this  latter  period.  Heavy  snow  fell  in  the  southeastern 
ortion  and  in  southern  border  counties  on  the  21st,  the  great- 
st  depth  reported  being  6.5  inches  at  Warren.  The  ground 
ras  warm  and  some  of  it  melted  beneath  the  surface  at_  first, 
it  Crossett  the  total  fall  was  estimated  at  from  8  to  10  inches 
hough  the  measurement  was  only  4.0  inches.  The  average 
irecipitation  for  the  State  for  the  91  stations  reporting  was  5.79 
nches  which  is  1.50  inches  above  the  mean  for  the  past  45 
ears.  Most  stations  in  the  northwestern  portion  had  npga- 
ive  departures,  in  other  portions  positive.  Monthly  totals 
anged  from  2.48  inches  at  Gravette  to  12.51  inches  at  Helena. 
rwo  other  stations  had  monthly  amounts  exceeding  10.00 
nches  and  a  number  8.00  inches  or  more.  The  heavy  rains 
iaused  moderately  high  stages  on  the  lower  White,  Black,  and 
5t.  Francis  rivers  and  flood  stages  on  the  Petit  Jean  and  Ouach- 
ta  rivers.  Flood  losses  were  as  follows:  On  the  Black  river, 
n,000:  the  Petit  Jean,  $400:  the  White,  $50;  the  Ouachita, 
515,845. 

The  weather  the  first  half  of  the  month  was  favorable  for 
)ut-door  activities,  fruit  trees  being  pruned,  orchards  cleaned, 
ind  some  plowing  done,  while  the  latter  half  was  mostly  un- 
avorable,  the  temperature  being  too  low  and  the  soil  too  wet. 
Caches  were  severely  damaged  in  some  localities  by  the  cold 
vave  of  the  21st.  Wheat,  oats,  rye,  meadows  and  truck  were 
:lso  damaged  by  the  low  temperatures  and  the  frequent  freez- 
ng  and  thawing.  t.a.m. 


Windstorms:-. stamps,  7th,  three  persons  injured  and  considerable  damage  to  roofs 
of  buildings.  ,    ^       .  ,     i.,  j  ,    •,.,. 

Near   Louann,  19th.  several  oil  derricks  blown  down,    buildings 
damaged,  loss  $1,500. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 


Dense  Fog 

Light  Hail 

Moderate  Hail. 

Sleet 

Thunderstorms 


2  3 


5   6 


10:ll 


12|13:14 15116117 


18!l9j20|2li22 


6!  7 


23i24l25j26j27|28|29|30j31 

"J  21.  .1..  I  27. 
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PBESSITRE,  WIND,  HUMIDITY,  AND  STTNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

is 

f^  o 

Station 

el 

CD 

t2 

1 

s  fcj  3 
tH  5  o 

CD  0-. 

>A  P 
<     •' 

s 
1° 

o 

a 

2 
S 

1 

o 
o 

0 

B 
a 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Kock 
Memphis 

30  16 
30.16 
30.19 
.30.19 

30.61 
30.64 
30.70 
30.72 

24 
24 
24 
24 

29.48 
29.58 
29.64 
29.67 

16 
16 
16 
16 

6.9 

8.7 
8.5 
8.6 

19 
28 
28 
26 

s 

sw 
nw 
n 

16 
16 

21 
17 

77 
82 
82 

63 
63 

72 

65 
61 

72 

48 
54 
59 

COMPARATIVE    DATA    FOB    JANUARY 


Year 


Temperature 


O) 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

18y7 

1898 

1899 

19(10 

1901 

1902 

19U3 

1904 

1905 

19C!6 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921  .... 

1922  .... 

1923  .... 

1924  .... 

1925  .... 
1926 

1927  .... 

1928  .... 

1929  .... 

1930  .... 

1931  .... 

1932  .... 

1933  .... 

1934  ... 

1935  .... 
I'eriod . 


41.6 

34.7 

38.5 

43.5 

36.9 

41.4 

38.9 

45.5 

39.3 

43.4 

45.6 

38.0 

40.2 

38.9 

33.3 

43.1 

49.2 

41.7 

43.8 

41.8 

47.6 

34.3 

44.0 

46.6 

39.3 

44.3 

44.0 

27.3 

41.4 

39.6 

46.9 

39,1 

48  6 

36.1 

40.8 

40.5 

42.6 

42.7 

39.4 

33.8 

42.3 

46.2 

48.8 

44.5 

43.6 

41.4 


+0-2 
-6.7 
-2.9 
+2.1 
-4.5 
0.0 
-2.5 
+4.1 
-2.1 
+2.0 
+4.2 
-3.4 
-1.2 
-2.5 
-8.1 
+  1.7 
+7.8 
+0.3 
+2.4 
+0.4 
+  6.2 
-7.1 
+  2.6 
+  5.2 
-2.1 
+  2.9 
+2.6 
-14.1 
0.0 
-1.8 
+5.6 
-2.3 
+7.2 
-5.3 
-0.6 
-0.9 
+  1.2 
+1.3 
-2.0 
-7.6 
+0.9 
+4.8 
+7.4 
1-3.  I 
+  2.2 


Precipitation 


S3 


O  a 


ca  o 


82 

-19 

78 

—  7 

86 

-  9 

79 

-16 

78 

-  1 

82 

7 

74 

-  3 

82 

-  6 

82 

-  4 

80 

-23 

75 

-  3 

82 

11 

85 

6 

74 

4 

80 

16 

79 

-  6 

76 

-  4 

77 

-17 

79 

—  1 

90 

-10 

79 

2 

74 

-Z8 

76 

0 

80 

11 

HI 

11 

78 

2 

86 

-11 

90 

-28 

5.34 
2.48 
1.13 
3.63 
6.19 
4.09 
0.78 
7.93 
5.91 
2.69 
2.21 
4.13 
2.60 
3.81 
4.58 
5.19 
6.80 
3.76 
1.79 
2.59 
1.02 
3.01 
8.46 
1.67 
4.38 
9.39 
3.66 
4-39 
3-00 
6.49 
2-07 
2.6;^ 
5.78 
3  19 
2.68 
4.69 
5.41 
2.05 
5.08 
9.16 
1.14 
9.67 
3.67 
2.86 
5.79 
4.29 


+  1.06 
-1.81 
3.16 
0.66 
+0.90 
-0.20 
+2.49 
+3.64 
+  1.62 
-1.60 
-2.08 
-0.16 
-1.69 
-0.48 
+0.29 
+0.90 
+  1.51 
-0.64 
-2.50 
-L70 
-3.27 
-1 

+4.16 
-2.  72 
+  0.09 
+6.  10 
-0.63 
+0.10 
-1.29 
+2.20 
2.  22 
1.66 
+1.49 
-1.10 
-1.61 
+  0.40 
+  1.12 
-2.21 
+0.79 
+4.87 
-3.16 
+  5.38 
-0.62 
-1.4.^ 
+  1.50 


9.03 
5.09 
3.29 
8.58 
9.38 
6.94 
14.72 
14.60 
1L19 
6.59 
4.89 
8.51 
5.50 
6.56 
8.69 
9.60 
11,80 
6.92 
3.62 
6.19 
4.23 
5.40 
14.92 
3.71 
6.95 
13.59 
7.61 
8.60 
7.80 
12.83 
3.87 
7.98 
9.71 
6.60 
5.77 
9.18 
11.40 
4.60 
8.00 
16.31 
3.40 
16.51 
7.33 
5.50 
12  51 
16.51 


1.29 
0.65 
0.30 
0.25 
1.87 
1.53 
3.57 
2.11 
1.58 
0.84 
0.76 
0.96 
0.42 
2.08 
1.32 
1.16 
1.95 
1.82 
0.36 
0.74 
0.21 
1.04 
3.41 

T. 
1.28 
4.11 
0.68 
1.60 
0.32 
2.27 
0.50 
0.77 
1.75 
1.05 
1.00 
1.87 
1.98 
0-50 
2.35 
3.21 

T 

3.35 
1.65 
1.39 
2.48 

T 


SEE 


Number  of  days 


a) .-(  o 

p-l  •  - 


3.0 
5.6 
1.3 
7.0 
1.0 
1.0 
T. 
2.3 
0.2 
T. 
1.8 
0.2 
1.5 
3.6 
2.0 
0.8 
L5 
2.4 
4.3 
0.2 
1.9 
0.1 
1.5 
2.3 
0.6 
3.8 
17.6 
0.4 
0.8 
2.1 
1.0 
0.1 
0.4 
1.3 
2.5 
0.1 
0.2 
O.l 
5.0 
0.4 
T. 
T. 
0.1 
0.9 
1.9 


10 


,21  S  o 
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Daily  River  Stag-es  for  January,  1935 


Stations 

fort  Smitli  or 
i"an  Buren  . . , 

)zark 

)ardanelle 

itorrilton  . .   ,. 
Jittla  Rock. 

'ineliluff 

>anville 


River 


..A.rkaiisas. 


.   .,do 

,,,,do 

....do 

.  ,,,do 

....do 

Petit  Jean. 


22 
22 
20 
23 
25 
20 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24 


Flood! 

Stage         . 

~22~    5.2    5.0    5.1    5.0    5.0    5.0    5.0    6.3    7.3    7.9  10.8  11.2  10.0    8.8    7.8    7.1    6.7    6.3]  6.4|  8-0  10.8  12.3  12.6  11,9 


25      26      27      28     29      30      31 


3,2 

5,5 
1.7 
1.4 
4.9 

i.'i.e 


3.4 
6.3 
3.0 
2.6 

r,.i 

13.7 


4.2 
7,4 
5,2 
6.8 
10,1 
5,4 


2.9 
6.9 
3.2 
3.7 
.S.9 
4.8 


16.6  22,2 


6,8 
11,1 

8.6 
8  8 
10,9 


8,2 
11.7 

9.9 
11.0 
13.9 


24,4124,7 


8,2 
11,7 
10.2 
11  9 
15.0 
23. 7 


8.2 
11.4 
10.2 
12.3 
15.8 
22.0 


10.8    9.31  8,0    7,4 


7.3  6.2  4.7 
10.8  9.5  8.4 
10. 0[  9.2  8.0 
12.0|U.4  10.1 
15.8  I5.4J14.8 
J9.8ll6,8ll3,4! 


3.7 
7,2 
68 
8.8 
13.  7 
10.3 


7,0    6,7    6.4 


3.3 

6,5 
5  6 
7.1 
12.6 
8,6 


3.1 
6.1 

4.8 
5.8 

n.3 

7,6 


2.9 
5  8 
4  1 
4.9 
10.3 
6.7 


.  I 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:    ARKANSAS    SECTION 


January,  1935 


Climatologrical  Data  for    January,   1935 


Stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphia  .. 
Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee    Brauch 

Beutouville 

Big  Lake  Outlet,  tl 

Black  Rock 

Blytheville  

Booneville 

Brinkley 

Calico  Kock 

Camden 

Carthage   

Center  Point 

Ciaremtou    

Clinton — 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset 

Danville 

Dardanelle 

Deer 

De  Vails  Bluff 

Dumas 

button 

El  Dorado 

England  

Eureka  Springs... 

Fayetteville    

Korl  Smith 

Freeman  Springstt 

Fulton 

Georgetown  .  . 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Sprinss 

Index t* 

Jessleville 

Jouesboro  

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK- 

Lutherville t+ 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Mariauna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pme  Bluff 

Pocahontaj  

Portland 

Prescott 

Quitman 

Rison 

Rogers  (near)..... 

Rosebud u 

8t.    Francis 

Searcy 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana  

Thornbure 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wilson 

Wooley  Hollow.*: 

Wynne , 

Yancopin    

State  Means 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


Observer 


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 
Van  Buren 
Benton 
Mississippi 
Lawrence  . 
Mississippi 
Logan 
Monroe 

Izard 

Ouachita 

Dallas 

Howard 

Monroe 

Van  Buren. 
Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 
Yell  .... 
Yell  .... 
Newton 
Prairie  . 
Desha  . 
Madison. 
Union . . . 
Lonoke 

Carroll 

Washington 
Sebastian. 

Pope 

Hempstead 

White 

Polk 

Benton 
Boone . . 
Phillips 
Cleburne 

Pike   

Hempstead 
Garland 
Little  River 
Garland 
Craighead 
Boone  .... 
Pulaski . . . 
Johnson 
St.  Francis 
Columbia 

Hot  Springs 

Fulton 
Lee  .... 
Poinsett 
Soarcy  . 
Polk.... 
Conway 

Ba.rter 

Montgomery 

Jackson 

Montgomery 

Montgomery 

Howard 

Mississippi  . . 

Franklin^ — 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Randolph 

Ashley  ... 

Nevada. .. 

Cleburne  . 

Cleveland 

Benton 

Faulkner 

Clav  

White 

Montgomery  . . 

Arkansas 

Logan  

Washington, 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . . . 

Mississippi 

Faulkner 

Cross 

Desha 


J.  W.  Campbell 
W.  K.Bown 
Herbert  Neff 
J.  D.  Reeves 
Mrs.  Lelia  I.  Teter 
J.   E.  Scanlan 
U.  S.  Weather  Bureau 
C.J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 
R.  J   Torry 
E.  R.  Wiseman 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
John  C.  Floyd 
J.  W.  Bisliop 
A    L.  Stepliens 
E    E    Cordrey 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpadden 

G.  A    Giflord 
J.  M.  Patterson 
Geo   N.  Goodier 
Mrs .  J .  M .  Essex 

Ben  Jo'mson 
J.  M.  Ricketts 

Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
University  of  Arkansas 
V ,  S.  Weather  Bureau 
R.  J.  McC'uiston 
T.J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 
vv.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
J.  O.  Coolev 
N.  P    O'Neal 
National  Park  Service 
H.  C   Sanderson 
U.  S   Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H    Cross  white 
U.  S.  Weather  Bureau 
H.  G-  Ler.hardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 

S.  F.  Whittaker 
C.  N    Hou<-k 
Charles  Walton 
A.  .1.  Parks 
E.  W.  St.  John 
Miss  Rubv  Cook 
B    S.  H albert 
<;.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
I^.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H .  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Hoagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
G.  M.  Hooten 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Miss  Clarice  Maddox 
S-  T.  Rooney 
Artliur  D.  Smith 
S.   C    Story 
Mrs.  TCress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
W' alter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  Y,.   Holmes 
Dr.  Chevcs  Bevill 
Miss  Sue  Hovle 
J    R.  Huddleston 
D    O.  Anderson 
Ross  Shumate 
R.  T.  Cobb 
W.  E-  Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  computed  for  .staUons  having  t^^^^^^^^ 
and'summaries.    Reference  letters  ',»;«.  number  of  days  m^ssmg^     'A^°ve?non  Route  2;  WooieyHonowGrelnbrJer  Routed.    Preci,  itation  for  24  hours  ending  near  sun- 
Befuniel°oU.erSnd^cafcr  "^fhouTen^^^^^^  a.m.'    -Incl^dedin  next  measurement.    Data  mrtahcs  interpolated. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


Daily  Precipitation  for  January     l»a& 

Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

L 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■3 
% 

nitv Ouachita 

kadelphia Ouachita 

kansas  City  . .      Mississippi 

Iberg                      vvhito 

.9C1 
.40 

.03 

* 

.03 
.12 

qq 

1.07 
.92 

1.03 
.39 
.71 
.01 
.92 
.36 
.67 
.04 
.50 
.52 

1   15 

1.25 
T. 
.50 

';46 
.25 
.68 

1.03 
.81 
.95 

.01 

...     .03 

1.39 

1.27 
1.31 
i.lO 
i.42 
1.15 

.02 
1.45 
1.93 
1.56 

.74 
1.35 
1.79 

.16 

2.05 
.46 
.91 
1.02 
1.45 
1  3fi 

1.85  1.47 

T. 

.30 

1 

eies 

.... 

T. 

.... 

.29 

« 

.08 

!65 

20 
.28 
1. 

.65 

.61 
T.  i 

.02j 

l!83l 
.05 

1. 92  3.  47 

.94    .92 
.491    .691 

.09 

:;:  :;.i 

8  90 

... 

5.27 

itesville Illl 

White   

.01 

.... 

T. 

T. 

T. 

T. 

.06 

.14 

.04 

3  11 

:::  :.".i 

T. 

.29 

1.75 

.58 

1.34 

.44 

T. 

7  17 

f.' 

'.'02 

'.'30 

.16 
.17 

T. 

... 

4.72 

ntonville  ....'*■' 
g  Lake  Outlet  .  1 

ack  Rook 1 

ytheville 1 

joneville 

inkley    

ilico  Rock 1 

'f.' 

'.oi 

t' 

2.50 

St.  Francis 

White    

St   Francis.... 

.58 
.35 
.69 

'••■ 

.14 

T 

.25 

qq 

6  66 

.... 

.... 

T. 

.95    .74 

2.06  1.79 

l.08|.... 

1.30i2.00 

.82    .651 

... 

.... 

.... 

4.  .54 
7.09 
4.68 

White   

White   

Ouachita 

Ouachita 

1.78 
.05 
.41 

.   . . 

T. 

'!63 

.... 

'.'64 

7  28 

..:  ..:.i 

3  9u 

.... 

.01 

.... 

.10 

..  .j....| 

.04 
T. 
.91 
.02 
2.11 
.93 

2.23 
5.00 
1.97 
3.90 
.89 
1.72 
* 

.39 

1.46 

1.82 

.40 

1.80 

'.'68 
1  50 

5  65 

irthage II 1 

inter  Point 

arendon Illl 

.... 

.... 

•     • 

•  • 

8.24 

Red 

White   

White   

i'eo 

■■■• 



•     • 

:;;: 



.64 

T. 

.86 

.83 

.02 

!i2 

.02 
.05 
1.04 

5.97 

8.57 
4.83 

.04 

.25 

.... 

T. 

.06 

.... 

... 

5  64 

jrning UII 

3tter 

rossett  

luville 

ardanelle 

White   

White   

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

White 

.20 

'.'62 
.03 
.15 

•' • 

.... 

T.' 

.85 

.... 

....  ...J 

4  27 

?,51 

2.78 
6  63 

.08 

1.04 

.15 
T. 
.80 

.52 
1.90 
1.98 

.60 

1.04ll-59| 

5q 

T. 

.96il.20l....! 

1 

5.07 

.... 

•• 

.... 

... 

1.05 
.80 

1.20  ....1 

.... 

... 

i 

5  38 

.15| 

.. 

i 

3.39 

eValls  Bluff 

White 



Mississippi 

White 

.03 

T. 

.... 

.14 
1.10 

.63 

.87 
.83 
.76 

.63 
.10 
1.45 
.98 
.05 
.(U 

T. 

.44    .69 

.70    .47 

5.54 
92 

1.21    .02I 

.... 

•■ 

•• 

.... 

8.70 

.06 

'.'37 
.07 

't" 

.03| 

.40 
.18 
.12 
T. 
97 

3.38 

I  Dorado Illl 

Ouachita 

T. 

.... 

.... 

.... 

.32  2.601.98 

T. 

.... 

6.91 

ureka  Springs 

ayetteville   

'\rt  Smith            •*• 

White 

.47 
.54 

.79 
T. 
.03 
.05 

.22     .62 
.26    .72 
.28     .80 

T.' 

.... 

.... 

.... 

2.78 

White 

T, 

2  56 

" 

' 

.... 

2.63 

reeman  Sprgs. .  1  1 

1.58 
TO 

.02 

1.57 

2.50 

.89 

.86 

3.30 

1.45 

3.05 

.48 

.77 

4.21 

.85 

5  02 

Red 

.80 
.98 

.... 

•■ 

T 

.04 
1.11 
1   01 

1.50 

1.36 

.13 

T. 

.08 

8.83 

eorgetown 1 1 

White    

Red 

.64 

T 

T. 

■V 
T 

5.49 

■1 

T. 

.25 

.06 

T. 

1.3312.06 

.... 

.... 

.... 

... 

7.70 

Arkansas 

.05 

.42 
.93 

.42 
.67 
.08 
.55 

.27 

.63 
1.15 
1.96 
1.70 
4.0U 
1.33 
1.80 
1.00 
1.84 

.50 
3.01 

.72 
1.40 

.57 

2.  48 

White 

Mississippi 

White 

■ii'ii 

.... 

.63 

"2i 
.80 
.85 

1.15 
.04 

.07 
3.92 

'!45 

.... 

.... 

.... 

2.83 

elena                    Illl 

.07 

12.  51 

4.50 

Ouachita 

Red 

".05 

.65 
.40 
.65 
.08 
.47 
.03 
.55 
.3) 
2.47 
T. 
.24 

;.60 
2.00 
1.65 
1.04 
1.85 
1.46 
.57 
2.26 
2.41 
4.07 
1.25 

.40 
62 

.45 
1.00 
2. 36 

5.15 

ope 

ot  Springs  

.02 
.25 
70 
1.25 
.51 
.11 
.01 
.20 
.30 
.03 

7  94 

■ 

■■ 

6  38 

Red 

.37 

T.' 
.02 

5.09 

issieville 'Ill 

3nesboro III! 

ead  Hill 

6  93 

White 

White 

.59 

. 



t'.' 

.05 
.82 
.71 
.90 
.14 
.96 

1.86 
.10 
.05 
.39 

1.60 
.90 

6  36 

.... 

.... 

.15 
T. 

2.80 

ittle  Rock    *•' 

.... 

.... 

... 

.... 

6.35 

7.09 

[adison                till 

St.  Francis.... 
Red 

1.05 

'.'03 

.... 

.26 

8.82 

3.98 

tammoth  9pg  .  .||| 

White 

St.  Francis.... 

St.  Francis 

White 

"08 
.98 

... 

.... 

."ii 

1.60 
.23 

.21 

.72 

".'28 

I.69I1.OI 
3.223.40 
I.52I1.8O 

.72 

1,00 

2.44 

.40 

.95 

.98 

T. 

.41 

1.30 

1.31 

5.95 

.01 

.02 
.15 

8.35 

[arkpci   Trpp         Illl 

7.22 

[arshall 

.60 
.10 
.03 
.41 

.46 

1.26 

.56 

.22 

.02 

,39 

1.20 

.77 

.03 

.54 

.99 

1  42 

.47 

.53 

1.06 
2.40 
1.62 
.58 
1.10 
1. 73 
1.62 
1.67 
1.44 
1.80 
1.34 
2.10 
2.10 
« 

1.10 

1.3:^ 

1.5C 

.91 

2.75 

1.6E 

.96 
.80 
.92 
.73 
2.75 
1.45 
1   95 

4.01 

ena                     II  !l 

Ouachita 

.\rkansas 

White 

.34 
.36 

.08 

. . . 

. . . . 

.04 

.02 
04 

.20 

.04 

.85 

1.01 

6.11 

' 

T. 

4  55 

.12 

2  99 

fount  Ida 

Ouachita 

5  29 

White 

,73 

.10 

.... 

5.70 

'orman  Ill 

den 1 

Ouacliita 



•  - 

.... 

.... 

r. 

.... 

.34 
.27 
.32 

6  42 

•  •  '  * 

.17 
.69 
.05 
T. 
T. 
T. 
.47 

1.48 
1.00 

1.45 

ft  81 

Red 

Kfi 

4.34 

sceola 

Mississippi 

Arkansas 

St   Francis 

.81 
.05 

.... 

2,3011.85 
.30!    .86 

13 

7.48 

. . . . 

■ 

3.54 

*ara£?ould 

.02 

.12 

.1? 

1.06 

2.  70 
2.10 
1.6C 
3.78 
.84 

1.46 
1.80 
1.60 
T. 
1.58 
1,08 

T. 

.02 

6.18 

arkin 

1.20 

.... 

.... 

.... 

8.29 

atterson             II! 

White 

.... 

.    . 

•■•• 

•••■ 

4  29 

St.  Francis 

Arkansas 

White  .      .     . . 

.01 
.91 

.40 
1.52 

.50 

.90 
1.05 

.87 
1.55 

. . . . 

.... 

.... 

... 

.48 
.'48 

.20 

2.6L 

.4f 
,7c 

'.'88 
'.'■48 

't.' 

.   .. 

.... 

6.39 

•ine  Bluff 11 

T 

10.04 
4.88 

*ortland          .    It! 

Ouachita 

Ouachita 

.44 

.48 

1 

.45  2.91 

2.12]1.42 
.921    .84 

6.88 

're.scott Ill 

.2« 

8.10 

T. 

.45 
1.61 
T. 

4.28 

lison 

Ouachita 

White 

.... 

.... 

1.20 

.74 

.IC 

.15 

* 

.18 

.... 

il.5C 

T. 

T. 

1.38 

.48 
.  1  80 

.2E 
1.12 
2  31 

.14 

.9f 

1.0^ 

)1.8- 

1.52 

2.85 



■ 

4.45 

^t.  Francis           III 

St.  Francis.... 
White     

.58 

.... 

.... 

.... 

.4t 
.6C 
.9C 
.9it 
.ffc 
.(It 
.6- 
... 

\.'u 

.9f 
.&t 

I    .7' 
41 

T. 

.12 

.... 

1 

T. 

.48 
.02 

.10 

6.59 

learcy . 

.6H11.U 
T.  |M 
.08    .5( 
1.41    .7( 
.61    .3- 

. 

■• 

... 

... 

4.94 

>torv |l 

, 

1 

5.33 

Arkansas 

1.41 

■ 

.... 

T. 

.... 

1 

15.10:1.65 

.5C 

10. 22 

.  .  ., 

I.  OS 
l.Ot 

.92 
T. 

1 

1 

n.8( 

li     OH 

5.05 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

J,\rkansas 

".hi 

T. 

i"  ' 

i::- 

.  •  .  • 

.02 

■f. 

... 

■ 

■■ 

1    ■    ■ 

.01 

T. 

't 

T. 

v\    n- 

1 

3.  OH 

^exarkana           III 

■■■■ 

•     ■ 

■••• 

.70  3  90il.40:l.]C 
1.04  1.00;2.10i  .Of 
1.85 -.7011  37    T. 
1.60  4.05    .70    .Si 
•   !2  10)     *   i3.3] 

[ 

|... 

i   ■ 
1   . 

1 

1 

1 

8. 12 

''hornburg 

iValdron 

1 

j         1 
1 ....... . 

1 
j... 

'... 

!::: 

... 

1"  ■ 

5.10 

4.84 
7.71 

Vaters || 

Ouachita 

Mississippi ... 
Arkansas  .... 

i'.n 

.., 

... 

i .. . 

6.39 

Wilson Ill 

. . . . 

1 

;2.00l     *  1     ' 
5:1. 55l     *    1.82 

r  ^• 

1 

1 

7.85 

Vooley  Hollow.  1 1 

.04 

'1'. 

.0 

1 

1 

1 

r  ' 

|... 

::: 

... 

]... 

4.21 

Vynne 11 

St.  Francis... 
[Arkansas 

.It 

8£ 

1 

.1411. 9012  45il.91j   .07  ....1    .. 
.15!   .56)3.29,2.071    .36    T    i... 

7.03 

f  ancopin II 

.05 

... 

>    m 

I-- 

1 

! 

i-.  -i.. 

i 

8.00 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

Daily  River  Stages  Continued 

Stations 

Rivers 

Flood 

Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6       7 

3 

9 

10  1  11 

12 

13 

14 

1     1     !     ' 

15  1  16  1  17  1  18  1  19 

III! 

20 

21     22 

23 

^      1      I           ! 

24  j  25     26  ]  27      28      29 

III                  1 

30 

31 

Jotter 

...White.. 

21 

4  0 

4  0 

3.9 

3.9    S.5 

3  5 

3  8 

3.8    4.1 

4  9 

5  0 

5.6 

5.6 

,5.6 

5.0 

4.3!  4.6 

5.0 

5.5 

7.0 

7.0 

7.0    7.51  8.0    8.5l  7.4 

5.6 

5.2 

fi.O 

4.8 

4.8 

3alico  Rock 

do.... 

18 

1  4 

1   4 

1  4 

0.9    0.8 

1   2 

1,3 

1.3    1.5 

3  q 

4  0 

3  8 

4  n 

3,8 

3.2 

3  2    3.2 

3.5 

3.3 

6.6 

8.3 

8.0    7.31   7.3    6.9!  S-S 

4.9 

4.3 

4.0 

3.6 

3.3 

3atesville 

do  .... 

23 

fi  6 

6  4 

6  8 

6.3    5  8 

5H 

6  0 

7  II 

6.61  7.5 

q  3 

9  3 

9  3 

9.1 

8.9 

8.4 

8.4 

8.4 

n.i 

12.1 

17.4 

16  0  14.3|13.8  13.9  12.4 

11.3 

10.4 

9.7 

9.4 

8.8 

'lewport   

do  .... 

2« 

3  ft 

3  9 

3.8 

4,0 

3  6 

3,2 

,3.1 

3  .5 

4.0i  3.9 

4,9 

5  9 

6,0 

6.1 

.5.9 

5.5 

5.2 

5.2 

6.2 

10.7 

15.9 

18.7liy.2|19.  1  19.0.19.0 

18.3 

17.4 

16.4 

15.4 

14.5 

ieorgetown 

do  .... 

21 

6  3 

6.6 

6.71  6.5 

6  5 

6.3 

5,9 

5.8 

6.2    7.2 

8  0 

8.3 

8.6 

8.9 

8.9 

8.8 

8.4 

8.0 

8.1 

11.8 

17.0 

19.2  20.3  20.7  20  6  20.6 

20.6 

20.6,20.5 

20.4 

20.2 

Clarendon 

do.... 

26 

15  5 

16.1  16.1  16.0 

15  9 

1.5,7 

15  6 

15.4:15.4  15.5 

15  8 

16,2 

16  5 

16.8 

17.0 

17.1 

16.9 

16.7 

16.5 

18.  B 

21.0 

22.1  23.0l23.7j24.5  25.2 

25.6 

25.9|26.1 

26.2 

26.3 

51ack  Rock 

...Black... 

14 

3  9 

4.2    4.4 

4  4 

4  3 

4  1 

4  0 

4.0    4.2 

4  0 

4  0 

4  0 

3.9 

3.9 

3.8 

4.1 

4.6 

4.7 

9.3 

13.3 

17.2 

17.7  16.9 

16.1 

15.4  14.7 

14.6 

14.1  13.8 

13.5 

12  7 

V^rkadelphia 

.Ouachita . 

17 

12  1 

10.3    9.5 

9  0 

8.8 

8  5 

.H,  3 

U.llTO.O 

9  3 

9  7 

8,7 

8,4 

8.2 

8  3 

8.2 

8.1 

8.2 

8.5 

17.5 

24.4 

25.1  20.9 

14.2 

10.8il0.4 

10.1 

9.9I  8.7 

8.5 

8.4 

3amden 

.Ouachita . 

2« 

15  7 

17.2  19.0 

19  s 

18.4 

17  1 

15  2 

13.7il5.0 

17  9 

18.6 

18  4 

17.3 

14.5 

1,S.  5 

12.4 

11.6 

11.2 

11.0 

14.6 

23  4 

28,2  31.7 

35.1 

37.1 

36.8,35.5 

33.7  32.0 

29.9 

27.1 

''ulton 

Red 

25 
41 

7.1 
12  9 

7.6    9.3 
13.  7  14.  2 

10.0 
14  6 

9.61  *-8i  8.0 
15.3  16.0  16.6 

8.8    8.1 
17.3,17.7 

10.0 

17  5 

11.0 
17,2 

11.5 

16  8 

U.  1 

16.3 

10.6 
1.5.6 

9.5 
15.0 

8.6 
15.3 

8.0 
16.4 

7.7 
17  4 

7.8 
18.3 

10.2 
20.4 

13.3 
23.3 

18.5  20  5 
26.9I29.8 

21.9 
32  0 

22.2 
34.0 

21.3  21.5 
35.3  36.2 

19.4  18.6 
S6.9  37.4 

17.5 
37.7 

16  4 

'lelena 

Mississippi 

38.0 

Arkansas  City 

do.... 

48 

12.2 

13.0  13.9  14.6 

15.2  15.8  16.4 

17.017.6 

18.0 

18.1 

18-1 

17.9 

17.7 

17.5 

17.1 

17.3 

17.8 

18.6 

19.5 

21.3 

24.  0  27.  3 

30.1 

32.3 

33. 9  35. 0 

35.836.3 

36.7 

37.1 

CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS     SECTION 


JANUARY,   1935 


Daily  temperatures    for    January,   1935 


Stations 


Batesville  $5 

Bee  Brauch 

Bentonville  *"... 

Blytheville 

Booneville 

Brlnkley 

Calico  Rock*? 

Camden^^ 

Carthage  §^ 

Center  Point 

Co-nway 

Corning 

Crossett§» 

Dardanelle 

Deer 

Dumas 

Dutton  

England  

Eureka  Springs  .. 

Fayetteville 

Fort  Suaith**' 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

liittle  Rock.*". 

Luther  vi  He 

Magnolia 

Mammoth  fcipring. 

Marianna 

Marked  Tree^§ 

Marshall 

Mena 

Morrilton$$ 

Mountaim  Home.. 

Moniit  Ida 

Newport 

Okay 

Uzark^^ 

I'ine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Searcy  

Stuttgart 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wvnno 


Maximum 

45 

55 

57 

Minimum 

■i2 

20 

27 

Maximum 

50 

54 

58 

Minimum 

•29 

27 

26 

Maximum 

43 

53 

48 

Minimum 

22 

29 

27 

Maximum 

52 

52 

56 

Minimum 

30 

29 

31 

Maximum 

48 

59 

58 

Minimum 

29 

21 

27 

Maximum 

53 

56 

60 

Minimum 

34 

25 

32 

Maximum 

46 

60 

55 

Minimum 

29 

20 

20 

Maximum 

54 

54 

58 

Minimum 

35 

22 

23 

Maximum 

40 

54 

60 

Minimum 

33 

23 

23 

Maximum 

60 

63 

59 

Minimum 

25 

21 

30 

Maximum 

55 

60 

61 

Minimum 

30 

23 

27 

Maximum 

46 

53 

55 

Minimum 

30 

28 

29 

Maximum 

49 

57 

59 

Minimum 

37 

23 

26 

Maximum 

49 

59 

59 

Minimum 

31 

22 

28 

Maximum 

41 

49 

50 

Minimum 

24 

31) 

34 

Maximum 

5S 

53 

59 

Minimuir 

36 

27 

30 

Maximum 

49 

54 

61 

Minimum 

20 

17 

24 

Maximum 

51 

51 

58 

Minimum 

34 

26 

29 

Maximum 

47 

bo 

51 

Minimum 

21 

33 

37 

*  Maximum 

43 

51 

50 

(  Minimum 

23 

30 

34 

S  Maximum 

45 

55 

57 

1  Minimum 

3U 

27 

32 

\  Maximimi 

42 

5-1 

47 

1  Minimum 

21 

28 

30 

S  Maximum 

46 

57 

50 

(  Minimum 

25 

26 

31 

i  Maximum 

53 

54 

60 

(  Minimum 

31 

25 

31 

S  Maximum 

61 

60 

62 

'  Minimum 

30 

30 

31 

J  Maximum 

55 

50 

62 

(  Minimum 

35 

25 

31 

)  Maximum 

61 

55 

58 

'  Minimum 

34 

27 

38 

j  Maximum 

45 

52 

62 

(  Minimum 

32 

28 

30 

j  Maximum 

43 

56 

61 

(  Minimum 

25 

19 

20 

i  Maximum 

44 

63 

58 

/  Minimum 

33 

28 

33 

j  Maximum 

46 

51 

66 

/  Minimum 

3(1 

26 

29 

)  Maximum 

55 

55 

60 

/  Minimum 

36 

25 

;n 

)  Maxinuim 

47 

67 

53 

(  Miuimum 

27 

21 

23 

S  Maximum 

54 

54 

59 

(  MinimuDi 

36 

24 

34 

)  Maximum 

43 

52 

58 

1  Minimum 

32 

23 

27 

\  Maximum 

49 

54 

56 

(  Minimum 

25 

21 

22 

S  Maximum 

45 

52 

67 

'  Minimum 

30 

25 

31 

i  Maximum 

47 

58 

67 

'  Minimum 

34 

26 

27 

S  Maximun. 

55 

61 

54 

/  Miuimum 

28 

22 

25 

j  Maximum 

49 

55 

61 

1  Miuimum 

28 

16 

22 

j  Maximum 

58 

)  Minimum 

ii:-- 

27 

31 

\  Maximinn 

51 

54 

60 

(  Minimum 

32 

19 

29 

>  Maximum 

46 

hr 

58 

'  Minimum 

29 

22 

22 

S  Maximum 

5:-; 

56 

60 

1  Minimum 

3:- 

25 

29 

S  Maximum 

47 

54 

56 

'  Miuimum 

3( 

22 

26 

(  Maximum 

55 

5.' 

69 

)  Miuiminn 

37 

25 

27 

j  Maximum 

53 

55 

61 

'  Minimum 

3(, 

•2^ 

30 

S  Maximum 

52 

65 

61 

1  Minimum 

21 

34 

31 

S  Maxinuim 

49 

53 

58 

(  Minimum 

32 

27 

29 

S  Maximum 

53 

05 

56 

'  Minimum 

35 

27 

29 

S  Maximum 

i' 

51 

61 

(  Minimum 

■2-2 

30 

35 

>  Miiximum 

5( 

5: 

60 

.  Minimum 

31 

2: 

35 

'.  Maximum 

47 

65 

60 

'  Minimum 

30 

17 

25 

)  Maxinuim 

55 

55 

60 

(  Miuinuim 

35 

26 

30 

\  Maximum 

53 

55 

57 

'  Minimum 

31 

2( 

28 

\  Maximum 

45 

5:1 

57 

'  Minimum 

27 

■^ 

27 

40 

21 

51 

33 

52 

22 

44 

21 

49 

29 

52 

25 

44 

20 

57 

82 

46 

29 

56 

29 

58 

26 

47 

19 

67 

32 

53 

27 

49 

11 

67 

29 

53 

14 

48 

2' 

61 

19 

53 

22 

47 

30 

52 

22 

43 

20 

52 

25 

65 

29 

68 

31 

54 

2' 

45 

20 

47 

15 

41 

27 

51 

24 

53 

33 

46 

20 

50 

2G 

42 

20 

51 

15 

53 

29 

41 

26 

42 

19 

51 

23 

2.5 
55 
30 
45 
25 
60 
29 
55 
18 
53 
31 
63 
30 
52 
29 
49 
2; 
49 
27 
52 
26 
53 
30 
45 
25 
57 
31 
54 
20 
46 
20 


6 

7       8 

9 

10 

U 

12 

IS 

14 

15 

16 

17 

18      19 

20     21     22      23 

24     25 

26 

27 

28 

29 

80 

31 

57 
48 
55 
49 
58 
50 
59 
49 
58 
52 
61 
51 
58 
40 
60 
48 
60 
41 
61 
50 
58 
52 
56 
49 
67 
45 
57 
50 
55 
46 
64 
53 
56 
45 
60 
52 
59 
62 
68 
53 
56 
50 
58 
50 
66 
61 
64 
62 
60 
50 
63 
53 
69 
50 
54 
42 
56 
51 
58 
52 
56 
48 
63 
53 
54 
49 
64 
40 
60 
41 
56 
46 
60 
52 
68 
44 
56 
49 
60 
60 

5i 
63 
50 
66 
45 
60 
54 
57 
47 
65 
53 
63 
49 
61 
53 
59 
50 
60 
53 
5' 
49 
63 
43 
59 
49 
63 
53 
61 
41 
62 


61 

41 

62 

45 

54 

40 

63 

64 

61 

39 

65 

52 

60 

48 

64 

47 

62 

60 

65 

43 

60 

44 

64 

56 

62 

48 

64 

44 

55 

40 

67 

51 

66 

34 

63 

48 

56 

43 

67 

39 

57 

43 

59 

35 

58 

45 

64 

52 

71 

45 

66 

49 

63 

47 

61 

50 

58 

44 

61 

49 

60 

43 

63 

50 

64 

44 

63 

51 

64 

60 

68 

41 

63 

39 

62 

46 

57 

44 

66 

37 

59 

52 

65 

46 

60 

43 

65 

50 

65 

61 

66 

49 

63 

48 

65 

50 

61 

49 

63 

50 

57 

41 

64 

44 

63 

35 

63 

49 

62 

52 

62 


45i  49 


65 

41 

60 

47 

66 

43 

54 

47 

70 

49 

68 

41 

68 

45 

69 

38 

67 

39 

65 

41 

67 

48 

57 

48 

69 

39 

63 

48 

63 

41 

71 

44 

63 

37 

67 

43 

68 

44 

66 

42 

70 

49 

66 

43 

70 

43 

68 

42 

68 

44 

62 

43 

64 

48 

59 

46 

68 

48 

63 

48 

65 

48 

67 

40 

66 

46 

65 

43 

61 

45 

69 

45 

66 

46 

66 

46 

68 

47 

71 

38 

63 

42 

63 

40 

61 

42 

67 

46 

59 

48 

68 

47 

6-.' 

42 

70 

42 

64 

46 

68 

44 

64 

40 

67 

39 

«8 

45 

69 

44 

62 

46 

65 

40 


56 

36 

65 

37 

56 

32 

61 

34 

57 

32 

60 

37 

56 

30 

70 

37 

66 

36 

65 

36 

72 

37 

54 

30 

62 

40 

57 

36 

60 

31 

64 

38 

59 

26 

63 

38 

56 

31 

66 

80 
56 
38 
56 
29 
51 
32 
69 
39 
62 
39 
63 
38 
65 
39 
60 
33 
65 
28 
52 
41 
58 
37 
76 
44 
57 
35 
64 
38 
54 
36 
64 
28 
56 
40 
56 
38 
54 
39 
61 
29 

37 
70 
34 
66 
36 
67 
41 
58 
30 
69 
42 
68 
38 
70 
39 
58 
37 
69 
41 
60 
34 
62 
37 
58 
31 
74 
41 
62 
32 
65 
33 


34 

66 

38 

56 

44 

57 

37 

64 

41 

62 

86 

61 

30 

73 

34 

64 

32 

59 

38 

61 

39 

56 

3S 

71 

40 

60 

39 

52 

36 

66 

37 

62 

37 
62 

36 

58 

43 

54 

45 

63 

41 

66 

42 

59 

39 

62 

40 

61 

38 

64 

36 

61 

39 

55 

35 

59 

40 

60 

40 

65 

40 

64 

40 

59 

39 

61 

3' 

60 

36 

55 

38 

61 

38 

69 

39 

60 

38 

60 

31 

60 

38 

63 

36 

56 

35 

67 

37 

56 

36 

67 

38 

64 

38 

66 

40 

60 

38 

61 

39 

51 

42 

62 

38 

60 

36 

75 

42 

60 

35 

63 

32 


70 

62 

5' 

39 

65 

51 

57 

35 

53 

38 

57 

39 

56 

37 

60 

41 

69 

51 

80 

47 

75 

52 

66 

64 

68 

45 

60 

39 

62 

43 

60 

46 

72 

64 

52 

46 

64 

36 

62 

38 

57 

37 

69 

45 

63 

40 

65 

40 

66 

52 

60 

70 
43 
60 
42 
69 
53 
59 
45 
69 
50 
71 
47 
71 
44 
63 
47 
68 
48 
53 
39 
73 
47 
64 
53 
70 
40 
63 
53 
64 
35 


46 

23 

50 

39 

67 

39 

42 

38 

60 

43 

57 

37 

47 

25 

78 

36 

66 

35 

62 

42 

55 

39 

40 

35 

66 

39 

52 

41 

45 

32 

71 

44 

48 

35 

69 

37 

4 

36 

64 

39 

61 

44 

52 

37 

44 

36 

57 

40 

GO 

42 

69 

42 

57 

41 

41 

35 

42 

36 

66 

42 

48 

40 

72 

45 

44 

36 

60 

37 

60 

30 

49 

37! 

55 

45 

66 

30 

40 

34 

58 

37 

37 
69 
42 
56 
30 
62 
40 
45 
35 
64 
42 
66 
42 
61 
42 
50 
38 
60 
38 
49 
39 
69 
41 
58 
39 


75 
50 
62 
30 
68 
47 
66 
33 
68 
35 
64 
44 
69 
81 
68 
34 
69 
47 
72 
49 
71 
52 
71 
47 
66 
41 
69 
31 
67 
49 
70 
41 
74 
57 
65 
37 
71 
42 
57 
43 
69 
33 
65 
43 
55 
45 
69 
34 
70 
33 

47 
74 
48 
54 
41 
71 
51 
67 
36 
72 
56 
73 
50 
75 
51 
70 
43 
61 
42 
64 
37 
72 
45 
69 
34 
73 
54 
69 
41 
70 
42 


46 
40 
62 
42 
48 
43 
48 
42 
63 
43 
55 
44 
46 
37 
5'J 
48 
60 
46 
56 
43 
59 
43 
50 
40 
67 
47 
63 
43 
63 
35 
56 
47 
48 
38 
52 
45 
46 
41 
49 
44 
49 
43 
53 
41 
48 
40 
57 
44 
61 
44 
58 
46 
58 
44 
46 
40 
49 
41 
50 
44 
52 
41 
59 
48 
52 
40 
59 
40 
51 
43 
60 
39 
52 
43 
49 
43 
46 
40 
65 
43 

41 
58 
45 
50 
40 
56 
47 
55 
40 
59 
47 
68 
46 
76 
52 
51 
48 
56 
44 
48 
41 
62 
40 
51 
41 
59 
48 
63 
42 
68 
40 


56 

57 

15 

31 

33 

42 

45 

14 

7 

7 

52 

60 

65 

81 

33 

43 

40 

10 

6 

22 

54 

47 

7 

24 

22 

43 

7 

-  1 

2 

13 

60 

61 

60 

25 

27 

44 

56 

13 

10 

18 

64 

57 

38 

31 

47 

45 

37 

8 

8 

20 

56 

62 

59 

31 

84 

45 

47 

14 

11 

23 

55 

65 

11 

32 

30 

41 

44 

9 

4 

0 

65 

72 

60 

29 

SS 

48 

60 

23 

15 

10 

61 

64 

23 

31 

38 

46 

52 

22 

14 

15 

57 

60 

63 

32 

50 

49 

50 

13 

8 

21 

54 

58 

65 

35 

39 

46 

62 

15 

9 

22 

50 

59 

56 

31 

29 

42 

46 

11 

6 

20 

74 

77 

31 

29 

38 

49 

64 

30 

12 

15 

53 

67 

49 

32 

40 

46 

48 

13 

5 

21 

55 

53 

38 

27 

24 

37 

38 

-n 

-  2 

12 

76 

66 

66 

26 

34 

52 

56 

16 

14 

22 

54 

53 

32 

32 

34 

42 

32 

-  2 

-  3 

16 

68 

59 

55 

28 

36 

48 

54 

12 

12 

23 

53 

52 

32 

31 

23 

41 

31 

-  1 

1 

15 

56 

55 

31 

28 

27 

46 

31 

-  1 

3 

19 

53 

63 

17 

33 

33 

47 

17 

6 

8 

22 

53 

56 

27 

25 

26 

43 

19 

-  2 

1 

16 

53 

55 

33 

27 

26 

41 

33 

3 

2 

20 

64 

63 

61 

25 

34 

49 

56 

13 

13 

15 

56 

60 

60 

35 

51 

48 

49 

14 

10 

24 

63 

67 

53 

34 

49 

52 

62 

17 

14 

23 

57 

58 

54 

32 

40 

46 

54 

14 

10 

24 

49 

56 

64 

20 

28 

40 

48 

12 

8 

20 

52 

54 

34 

28 

27 

42 

32 

3 

3 

17 

66 

57 

32 

29 

34 

47 

32 

13 

10 

24 

63 

56 

49 

31 

35 

44 

48 

9 

5 

19 

72 

78 

61 

33 

45 

54 

67 

15 

9 

23 

54 

56 

53 

29 

26 

43 

47 

9 

6 

20 

63 

65 

60 

26 

33 

49 

57 

14 

15 

24 

59 

61 

IS 

27 

30 

43 

49 

18 

11 

11 

66 

67 

43 

28 

28 

39 

41 

4 

1 

16 

54 

56 

41 

32 

40 

46 

41 

6 

6 

20 

66 

57 

20 

31 

36 

43 

47 

18 

10 

11 

61 

66 

40 

33 

28 

41 

36 

5 

2 

19 

55 

57 

44 

34 

43 

46 

43 

10 

8 

16 

55 

58 

58 

81 

31 

41 

56 

14 

9 

23 

59 

64 

54 

38 

49 

6(1 

48 

14 

10 

21 

66 

56 

36 

33 

38 

44 

48 

10 

7 

8 

62 

61 

57 

30 

36 

50 

57 

14 

14 

24 

51 

59 

5S 

32 

32 

40 

47 

10 

5 

20 

78 

78 

68 

26 

37 

50 

66 

18 

12 

18 

62 

64 

54 

36 

45 

49 

62 

16 

12 

24 

61 

64 

6(1 

30 

37 

51 

66 

U 

13 

22 

52 

57 

66 

31 

33 

46 

61 

12 

i 

22 

59 

6;- 

6c 

29 

34 

46 

42 

16 

12 

23 

53 

5;- 

3] 

25 

25 

46 

31 

-  2 

16 

6; 

6h 

5( 

35 

50 

6( 

60 

15 

S 

21 

5F 

68 

49 

3: 

37 

4;^ 

48 

12 

>■ 

21 

6f 

71 

(if 

29 

38 

5r 

6; 

If 

i:- 

24 

6( 

6C 

5f 

2f 

28 

4;- 

41      If 

i 

12 

6f 

62      5f 

2" 

31 

4'. 

52 

11 

s 

20 

24 
12 
32 
16 
32 
13 
22 
9 
35 
21 
31 
14 
29 
11 

24 
30 
21 
40 
20 
37 
18 
24 
7 
42 
19 
30 
20 
29 
7 
32 
19 
31 
10 
32 
18 
33 
11 
32 
14 
31 
21 
32 
12 
27 
12 
28 
14 
43 
21 
41 
24 
40 
19 
21 
8 
28 
11 
26 
18 
30 
17 
42 
24 
23 
12 
32 
14 
25 
10 
28 
10 
37 
20 
28 
18 
23 
10 
36 
20 
29 
13 
45 
22 
31 
20 
31 
20 
26 

6 
33 
18 
44 
22 
39 
20 
28 
14 
33 
16 
30 
11 
41 
23 
33 
17 
40 
23 
24 

8 
27 
10 


45 

12 

45 

19 

48 

23 

37 

19 

75 

20 

44 

18 

49 

11 

46 

24 

47 

19 

50 

19 

52 

19 

39 

18 

66 

22 

49 

20 

47 

10 

47 

19 

49 

12 

47 

20 

51 

20 

49 

22 

47 

22 

60 

20 

56 

18 

39 

18 

49 

21 

51 

22 

49 

20 

41 

16 

45 

15 

45 

20 

46 

17 

5; 

24 

44 

18 

40 

19 

38 

11 

51 

18 

51 

21 

48 

18 

53 

16 

56 

14 

40 

20' 

62 

20 

49 

20 

48 

20 

39 

17 

42 

18 

50 

20 

50 

21 

41 

19 

42 

18 

48 

19 

58 

21 

64 

15 

46 

20 

38 

1 

40 

15 


64 

20 

64 

29 

65 

29 

51 

29 

70 

26 

66 

29 

65 

18 

69 

25 

62 

19 

69 

29 

72 

28 

53 

29 

62 

24 

67 

28 

69 

38 

69 

32 

76 

25 

68 

31 

69 

42 

60 

38 

66 

32 

61 

33 

62 

38 

63 

31 

66 

38 

64 

34 

72 

40 

65 

30 

48 

28 

67 

35 

66 

34 

70 

85 

56 

26 

62 

31 

58 

18 

61 

28 

69 

35 

66 

20 

64 

30 

76 

26 

48 

31 

68 

27 

66 

21 

69 

30 

58 

25 

68 

31 

69 

34 

69 

30 

63 

31 

64 

30 

70 

40 

72 

32 

74 

26 

69 

34 

66 

29 

62 


40 

49 

50 

26 

16 

17 

62 

48 

49 

29 

21 

30 

34 

48 

51 

27 

25 

30 

38 

46 

48 

30 

20 

27 

66 

54 

53 

34 

26 

31 

55 

52 

51 

32 

21 

30 

87 

53 

60 

26 

18 

21 

62 

f)7 

5.1 

36 

29 

29 

44 

52 

60 

34 

21 

22 

69 

52 

60 

34 

24 

39 

59 

66 

54 

34 

21 

32 

46 

45 

48 

29 

19 

24 

68 

53 

66 

27 

21 

24 

60 

64 

60 

34 

20 

30 

67 

48 

45 

23 

22 

27 

63 

54 

52 

33 

24 

36 

54 

47 

67 

24 

19 

20 

59 

62 

51 

32 

23 

35 

46 

51 

52 

27 

22 

31 

58 

48 

63 

28 

26 

28 

39 

48 

53 

30 

27 

85 

49 

51 

52 

27 

28 

29 

51 

51 

48 

28 

23 

30 

53 

51 

50 

32 

23 

86 

72 

60 

68 

34 

25 

42 

62 

64 

59 

35 

24 

36 

67 

54 

53 

34 

24 

38 

42 

46 

46 

29 

19 

27 

46 

51 

46 

30 

19 

29 

42 

51 

47 

80 

27 

34 

62 

53 

52 

31 

22 

31 

60 

65 

58 

35 

28 

37 

49 

49 

52 

24 

19 

29 

56 

56 

50 

21 

21 

31 

40 

47 

51 

30 

20 

20 

58 

52 

61 

27 

21 

26 

55 

53 

58 

83 

23 

42 

39 

51 

47 

31 

23 

23 

46 

53 

49 

27 

20 

28 

64 

55 

56 

34 

16 

35 

48 

48 

47 

32 

21 

30 

69 

53 

59 

34 

22 

38 

41 

50 

50 

29 

26 

27 

55 

54 

52 

34 

34 

80 

52 

40 

50 

29 

18 

26 

61 

52 

53 

34 

24 

33 

67 

5a 

58 

34 

24 

S7 

70 

55 

55 

34 

24 

33 

59 

47 

49 

32 

22 

31 

St 

4i 

60 

32 

2^ 

34 

60 

48 

50 

24 

25 

28 

57 

55 

61 

33 

23 

85 

54 

5; 

45 

30 

l.i 

25 

02 

57 

63 

3( 

2f 

36 

f>' 

6f 

49 

30 

2r 

27 

45 

44|     45 

28 

U 

1     26 

52 

31 

62 

20 

51 

29 

55 

27 

56 

28 

51 

33 

58 

28 

46 

26 

50 

30 

55 

32 

50 

32 

56 

32 

44 

25 

44 

24 

50 

30 

61 

28 

57 

35 

40 

26 

48 

29 

47 

26 

49 

23 

56 

30 

49 

27 

40 

24 

55 

21 

46 

28 

57 

30 

45 

30 

51 

32 

48 

23 

53 

33 

56 

32 

53 

31 

49 

27 

49 

28 

57 

33 

56 

32 

53 

20 

54 

32 

47 

25 

47 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  ***Midnight  to  midnight, 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs. 


^^Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature 
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GENERAL.    ST7MMABY 

[ild  weather  prevailed  until  the  24th  with  departures  con- 
rably  above  normal  on  the  5th,  8th,  14th,  and  21st.  On 
25th  a  cold  wave  overspread  the  State  bringing  the  coldest 
ther  of  the  month  to  all  sections,  temperatxires  being  as  low 
°  in    the    western    portion    and    16°    in  the  southeastern. 

average  temperature  for  the  State,  based  on  the  records  of 
tations,  was  45.8°  which  is  2.2°  above    the    mean    for    the 

45  years,  only  6  stations  having  negative  departures, 
ithly  means  ranged  from  40.0°  at  Deer  in  the  Ozarks  to 
.''  at  Warren  in  the  southeastern  portion.  The  highest 
perature  reported  was  87'  at  Dumas  on  the  21st;  the  low- 
8°  at  Thornburg  on  the  27th.  The  greatest  daily  range 
52'-'  at  Pocahontas  on  the  21st. 

recipitation  was  general  over  the  State  from  the  7th  to  the 
and  on  the  18th  and  25th.  Sleet  or  snow  was  reported  on 
25th  or  26th  but  nearly  all  of  it  melted  as  it  fell.  Some 
V  occurred  in  the  northwestern  portion  on  the  16th.  The 
age  depth  for  the  94  stations  reporting  was  a  trace,  only  11 
ons  having  measureable  amounts  for  the  month.  The 
age  precipitation  for  the  State  for  the  94  stations    reporting 

2.44  inches  which  is  0.88  inch  below  the  mean  for  the  past 
•ears.     Only  7  stations  with  records  of    10    years    or    more 

po:jitive  departures.  Monthly  totals  ranged  from  0.58 
I  at  Rogers  to  5.23  inches  at  Warren.  The  greatest  amount 
linfall  measured  in  any  24-hour  period  was  4.00  inches  at 
Ten  on  the  8th.  The  average  number  of  rainy  days  was  6. 
he  weather  was  favorable  for  out-door  activities  the  first 
days  of  the  month  but  the  soil  was  generally  too  wet  for 
ping  because  of  previous  rains.  The  rather  heavy  rainfall 
astern  and  southern  portions  from  the  7th  to  the  9th  de- 
d  farm  work  but  some  truck  was  planted  in  a  few  southern 

central  localities.  Considerable  plowing  was  done  in  the 
liwestern  portion  about  the  middle  of  the  month  and  in 
t  up-land  sections  from  the  20th  to  the  24th.  Spring  oats, 
itoes,  and  garden  vegetables  were  planted  in  central  and 
hern  portions  before  the  cold  wave  of  the  25th.  The  weath- 
ras  favorable  during  the  month  for  growth   of   wheat,    oats, 

meadows,  and  pastures  until  the  25th  when  some  damage 
irred  from  the  low  temperatures.  t.a.m. 

Tornadoes: 

•eenwood  (2  1-2  miles  southeast  of),  24th,  9:00  p.m.,  from  south- 
,  path  400  feet  wide,  three  persons  injured,  propeity  damage  $3,500. 
ich  (1  mile  northwest  of),  24th,  9:. 30  p.  m.,  from  southwest,  path 
o\v  to  2000  feet,  6  persons  injured,  property  damage  $4,000.  Luther- 
and  vicinity,  24th.  10:30  p.  m.  from  southwest,  path  300  feet  wide, 
;  injured,  jiroperty  damage  $8,000.  It  was  probably  the  sametorna- 
tiat  struck  Greenwood  and  Branch  and  may  have  been  the  same 
n  that  hit  Lutherville. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


12  3  4   5  617   8  9  10  H 12 18 14 15116 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


Dense  Fog |  41  71 

Light  Hail ..    .1 

Moderate  Hail..    ... 

Sleet . 

Thunderstorms    I.. I  .1 


11  51191  61  4i  1 


21  3 


.1  11  .1 
1  2   • 


1  .1 
■  I  1 


1139 1  2 
6|l8 


TfTT^ 


!!    (   \r.- 


PRESSURE, 

WIND,  HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 

Atmospheric  pressure 
duced  to  sea-level 

(re- 

Wind 

Relative 
humidity 

0)  o 

R>-^' 

g 
3  >. 

§ 

a 

Station 

a 

(0 

1 

■D 

.s-b 

1 

s 

o 

O 

a 

a 

A 

6  3 

^■3 

s 

hH 

O 

Hi 

fl 

<!      " 

s  > 

Q 

O 

c- 

l> 

Bentonville 

30  12 

30.56 

1 

29.55 

24 

7.5 

21 

sw 

21 

55 

Fort  Smith 

30.13 

30.59 

1 

29.. 57 

24 

8.8 

32 

sw 

21 

78 

5b 

5b 

49 

Little  Rock 

80.15 

30.64 

27 

29.74 

14 

9.3 

29 

sw 

21 

/b 

59 

5b 

50 

Memphis 

30.13 

30.63 

28 

29.73 

14 

8.5 

22 

nw 

22 

VS 

64     68    1  SU 

COMPARATIVE    DATA    FOR    FEBRUARY 


Year 


Temperature 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

19(10 

1901 

1902 

190a  .... 

1904 

1905  .... 
19{i6  .... 

1907  .... 

1908  .... 

1909  .  . . 

1910  .... 

1911  .... 

1912  .... 

1913  .... 

1914  .... 

1915  .... 

1916  .... 

1917  .... 

1918  .... 

1919  .... 

1920  . . . 

1921  .... 

1922  .... 

1923  .... 

1924  ,... 

1925  .... 

1926  .... 

1927  .... 

1928  .... 

1929  .... 

1930  .... 

1931  .... 

1932  .... 

1933  .... 

1934  ... 

1935  .... 
Period 


46.5 

1 
-1-2.9 

49.0 

+  5.4 

42.4 

-1.2 

40.5 

-3.1 

33.5 

-10.1 

45.2 

+  1.6 

46.6 

+3.0 

45.8 

+2.2 

31.8 

-1L8 

39.7 

-3.9 

40.8 

-2.8 

35.0 

-8.6 

41.0 

-2.6 

44.9 

+  1.8 

32.3 

-11.8 

41.8 

-L8 

44.9 

+1.3 

44.2 

+0.6 

47.3 

+:3.7 

39.0 

-4.6 

49.8 

+6.2 

37.9 

-5.7 

41.0 

-2.6 

40.4 

-3.2 

45.9 

+2.8 

43.4 

-0.2 

43.4 

-0.2 

46-9 

+3.3 

44.1 

+0.5 

45.0 

+  1.4 

48.  3 

+4  7 

47  8 

+4.2 

41.9 

-1  7 

42  9 

-0.7 

49  3 

+5.7 

48.  ."i 

+  4.9 

52.1 

+  8.5 

45.0 

-M.4 

35  4 

-8.2 

52. 2 

+  8.6 

48.2 

+  4.6 

52.0 

+8.4 

41.5 

-2.1 

41.5 

-2.1 

45.8 

+2.2 

43  6 

Precipitation 


2.92 
3.47 
4.05 
6.32 
0.71 
3.80 
2.59 
2.08 
2.18 
5.06 
2.18 
2.60 
7.63 
2.47 
2.55 
2.21 
2.77 
5.26 
.5.41 
3.66 
4.31 
2.80 
3.74 
4.23 
4.47 
L78 
L93 
1.17 
3.34 
1.26 
.3.59 
4,89 
4.66 
2.26 
::!.37 
2.02 
2.62 
2.2:^ 
4.01 
3.92 
4.77 
4.72 
3.53 
2.00 
2.44 
3.  .32 


q2 


s  ° 


0.40 
+0.15 
+  0.73 
+  8.00 
-2.  61 
-0.02 
-0.73 
- 1.  24 
-1.14 
+  1.74 
-1.14 
-0.72 
+4.31 
-0.85 
-0.77 

1.11 
-0.55 
+  1.94 
+2.  09 
+0.  34 
+0.  99 
-0.52 
+0.42 
+0.91 
.15 
-1  54 

1  39 

■2.15 
+  0.02 

2.  Of, 

0.27 
+  1.57 
fl.34 
-1.06 
+  0.05 
-1.30 
—0.70 

1.09 
-i-0.  69 
-t-0.60 
4-1.45 
+  1.40 
+0.  21 
-1.32 
-0.88 


7.87 
6.50 
6.63 
11.46 
1.99 

7  69 
5.80 

5  28 
4.15 

6  06 
4.45 
4.68 

11.49 
5.01 
6.71 
4.00 
5.45 

12.  70 
8.96 
6.57 
7.20 
4.50 
5.97 
8.60 
6.90 
4.43 
4.80 
4.44 
5.56 
3.18 
8.90 
9  70 
8.21 
6.36 
6.65 
8.52 
7.02 
4-69 
6.29 
6.18 
8.04 

8  14 
8.69 
5  76 
5.23 

12.70 


^5 

So 
►-lE 


0.75 
1.24 
0.07 
2.15 
0.10 
1.44 
0.45 
0.47 
0.  fi3 
1-92 
0.74 
0.50 
8.15 
0.18 
1.00 
0.87 
0.29 
1.92 
L57 
1.60 
2  38 
1.32 
0.95 
1.68 
2.52 
0.06 

0  50 
0.00 
1.44 
0.39 
1.00 
L70 
1.66 
0.60 
1.04 
0.61 
1.28 
0.96 
1.9" 
1.60 
2.. 52 
1.14 

1  53 
0.,37 
0.58 
0.00 


Number  of  days 


^   So 


T. 

0.8 

2.5 

2.0 

0.5 

0  7 

T. 

2.7 

L2 


L6 

3.2 

2  7 

0.8 

7.  I 

1.6 

0.5 

0.4 

0.9 

5.9 

0.3 

4.5 

L8 

0.9 

1.3 

1.3 

1.1 

0.4 

2  5 

1.0 

9.8 

1.3 

1  9 

0.4 

0.5 

0.3 

1.5 

0.6 

8.8 

0.0 

T. 

T. 

2.4 

0.5 

T. 

1-7 


Daily  River  Stages  for  February,  1935 


Stations 


Smith  or 
Buren  . . . 

ii 

lanelle 

rilton  ..   .. 
la  Rock. 

Itluff 

?ille 


River 


I  Flood} 

I  Stage 


..Arkansas... 


.  ..do 

....do , 

....do 

....do 

....do 

Petit  Jean, 


22 
22 
20 
23 
25 
20 


6.3 

2.7 
5.6 
3.5 

4.1 
9.5! 

6.2I 


6.3 

6.0 

5.8 

2.4 

2.3 

2.0 

5.3 

5.3 

5.1 

2.9 

2.5 

2.2 

3.5 

2.9 

2.5 

8.7 

8.1 

7.5 

5  8 

5.5 

5.31 

5.8 

1.9 
4.9 
2.0 
2.2 
7.2 
5.1 


11      12      13      14      15      16      17      18      19      20  !  21      22  I  23      24      25 


27      28     29      30      31 


9.8 


17 


1.5 

6.  Oj  6.0 

5.01  5.1, 


7.5 


7.01  7.01  6-4 


2.9 

.5.  3 1 
2.2] 
2.7 

7.5 
5.4I 


6.21  5.8 


5.6 

1.7 
4.7 
1.7 
2.1 
6.5 
4.7 


5.6 

1.2 
4.5 
1.2 
1.4 
5.9 
5.1 


5.41  5.5 


1,2 
4.5 
1.4 
1.3! 
5.7, 
9.01 


5.6 

1.2 
4.5 
1.4 
1.7 
5.7 
7.6 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


February ,  1935 


4. 


r\ 


stations 


Counties 


Amity 

Arkadelpliia  . . . 
Arkansas  City  . 

Arlberg 

Bateaviile 

Bee    Branch,... 

BeutonviUe 

Big  Lake  Outlet,  tl 

Black  Rock 

Blytheville  

Booueville 

Bnukley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage    

Center  Point 

Clarcndou    

Clinton — 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset  

Danville 

Uardanelle 

Deer 

DulUA*  

Dutton 

El  Dorado 

England  

Eureka  .Springs... 

Fayetteville    

Port  Smith 

Freeman  Springstt 

Fulton  

Q(Jc)rKetown 

Grannis 

Oravette 

Harrison 

Helena 

Hijfden 

Highland 

Hopo 

Hot  Springs 

Index 

Jes.sieville 

Jouesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK- 

LHtlierville 1+ 

Madison 

Masrnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianua 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  , 

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontai  

Portland 

Prescott 

Quitman 

Rison 

Rogers  (near). .... 

Rosebud Ii 

3t.    Francis 

Searcy 

Springbank  • 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkau*  

Thoruburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whiteeliffs    

Wilson 

Wooley  Hollow.  + 

Wynne 

Yancopin    


Clark 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence  . 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Newton 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington   ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  

White 

Polk 

Benton  

Boou« 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Oarlaud- 

Craighead   ..   .. 

Boone 

Pulaski 

.lohnson 

St.   Francis 

Columbia 

Hot  Springs.  ... 

Fulton 

I^ee  

I'oinsett   

Searcy  

Polk 

Coaway 

Ba.^ter 

Montgomery  . . 

.lackson 

Montgomery  . . 

Montgomery 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

CroiS 

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleburne 

Cleveland 

Benton   

Faulkner 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  . . 

Arkansas 

Logan  

Washington. .. 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  .. 
Little  River. . . 

Mississippi 

Faulkner 

Cross 


State  Means 


Cliruatolog-ical  Data  for    February,   183  5 


Temperature    (Degrees  Fahrenheit) 


700 

250 

145 

700 

277 

700 
1303 

23!) 

259 

252 

465 

205 

361 

l.5» 

297 

470 

172 

515 

309 

293 

40H 

175 

327 

330 

2200 
162 

1590 

270 

2-29 

1465 

1451 
457 

2240 
260 
200 
900 

12.50 

10.52 
250 
445 
600 
377 
600 
275 
750 
345 
650 
■ibl 
775 
209 
315 
277 
600 
235 
229 

1070 

1207 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
.TOl 
222 
196 
307 
215 
300 
122 
329 
480 
243 
1385 

'290 
236 
240 
7(>o 
209 
1050 
2250 
332 
650 
S75 
206 
800 
290 
237 


^ 250 

Desha. 167 


40 
40 
51 
13 
36 
43 
30 

5 
34 
10 
21 
48 
31 
50 
30 
36 
31 
14 
52 
42 

« 
23 
19 
49 

30 
33 
35 
28 
35 
48 
54 
11 
50 
23 
IB 
38 
35 
63 
16 
16 
65 
44 
10 

9 
40 
29 
56 
36 

5 
19 
49 
31 
24 
31 
21 
47 
16 
23 
36 
52 


7 
39 
40 
12 

5 
19 
11 
48 
42 
29 
47 

1 
35 
45 

1 

8 
25 
26 
11 
48 
38 

4 
50 
15 
16 
41 
11 
29 
10 

1 
27 
11 


45.2 


Is 


Precipitation,  inches 


+  0.6 


42.0 
45.4 
41.2 


44.2 
46.3 

46.4 
4).  88 
46.6° 
45.0 
47.1 


1.2 
3.0 
1.6 


-  1.0 
+  0.3 
+  2.6 

0.0 

-  0.6 


49  0 
43.8 


49.5 

47'.4 
40.0'! 
50.2 


47.5 
43.(1 
43.  2 
45.0 


+  0.1 


5  0 
+  4.3 


+  0.3 

+  2.6 

+  'i.'i 


U.3 
+-  2.2 
+  32 
+  22 


45.8 
42.0 
43.0 
46.8 

48.8 
49.9 
49.6 


43.6 
42.2 
46.4 
44.4 

51.' 4' 

43."2 
47  3 
43.6 
43.2 
46.2 
44.0' 
44.0 
45.6 
44.9 


75 

79 

77 

SIS 

82' 

76 

75 


+  0.2 
+  4.3 

+  4.4 
+  2.0 


+  1.6 
+  2.8 


+  1  6 
+  5.2 

1 
+  2.3 

6.' 6 

+  '3"4 

+  2.0 

0  0 

0.6 

2.2 

2.6 

+  1.8 

-  0  4 

+  3.3 


48  2 
45.6 
43.6 


48.6 
44.1 
50.0 
49.3 


50.0 
43.1 


40.1 


47.5 
46.2 
41.8 
49.0 
44.8 

'52.1" 


21 

21t 

21 


18 


17 
16 
19 
131! 
20 
19 
13 


39 


14 

10'> 

19 


+  2.8 
+  0.4 


r  2.4 

+  2.9 

+  0.6 

+  2.3 


+  3.4 

+  4.1 


+  0.9 


+  27 
+  2.8 


+  0.6 
+  1.2 


45.0 
'44.4' 


45.8 


-  0.2 


21 
21 
21 
21 

'■ii 

21 

2lt 


76 
78 
70 
77 
76 

77a 


73 


+2.2 


76'' 


21 


16 

9 

21 

15 

'ii' 

20 
18 
12 
16 
21' 
12 
10 
19 


27 

27 

27 

27 

28 

27-t 

27 


27 

28t 

27 


14 

18 
15 


23 
13 
21 
19 


201 


21 


21 


27 
27 
27 
27 

27' 
27 
27 


27 
27 
27 
27 


27 

27 

27 

27 

27 

27t 

27 

27 

27 


2.641-0.90 
3.  I6j  -0.  52 
4  23-0.14 
1.96'-!., 50 
0.76  -2. ,58 
1.85-1.18 
1.09-1.06 

2  06 

2.421-0.62 


14 


16" 


27 
27 
27 
27 
27 

'26t 


36 
41 
40 
38 
395 
44 
50 
36 


2., 37 

-0.41 

1.60 

-0.53 

2,42 

-1.58 

l.fiO 

-0.87 

3.42 

-0.46 

3.11 

-0,44 

2  48 

-0.89 

2,61 

-121 

1,99 

-1.34 

3  11 

-0.48 

2.  43 

-0.93 

1.75 

3.  38 1+0.  34 

Oc 


a  <o 
"3  o 


Number  of  days 


1.73 
4.01 
1.98 
2. 86 

3^18 
3.38 
1.77 
1,36 
0.70 
1.38 
3.25 
3.10 
2.85 
1.44 
108 
2.74 
1.53 
1.93 
3.08 
2.77 
2.54 
3.50 
2  55 
1.13 


-0.66 
rl.05 


-1.13 

-6'.8' 

-0.47 

-0.76 

-•0.96: 

-1.86 

-1.64 

+0.20 

-0  29 

-0.99 

-0.  43 

-1.40 

—1.76 

-1.10 

1.00 

0.92 

0.86 

0.33 


-1.07 

-2. 21 

2.40I-I.44 


2.11 
2.91 
4.65 
2.  12 
1.27 
2.31 


-0.89 


+  1.14 
- 1.  54 
-1.44 

-1.45! 
2.141-1.14; 
1.17-1.25 
1.371-1. 78 


40 
52 
40 
41 


37 


36 
43 
38 
41 
47 

'43^ 


27 


1.87 
2-10 
2.01 
2.08 
3.39 
2.23 
2.69 
2.37 
1.05 
2.34 
2.34 
2.44 
2.53 
3.22 
2.59 
3.16 
3.34 
2.51 
3.18 
0.58 
2.14 
2. 65 
2.23 
3.35 
2.33 
2.70 
1.58 
0.  94 
3.69 
2.06 
1.81 
5.23 
2.64 
5.15 
2.44 
2.61 
2.92 
3.85 


-0.79| 
-0.26 
-1.33 
-1.53 


-1.07 
-1.42 
-1.39 

-6.'92 
-0.91 
-0.64 
-0.74 
-1.04 
-0.15 

-■'i.'2i 
-1.31 


52        2.44 


-0.84 
-0.19 

1.13 
-1.17 

1.11 

+  6'.  57 
—  1.80 
-1.24 
+  1.12 
-0.90 
+  1.98 
-0.71 

-6!58 
-0.37 

-0.88 


0.70 

L07 

1.80 

0.55 

0.30 

0.71 

0.43 

0.66 

1.19 

0.73 

0.55  I 

0.69 

0.66 

1.55 

LIO 

0  66 

0.75 

0.69 

131 

1.35 

0.68 

1.85 

0.90 

2.90 

0.83 

1.81 

2  [62 
1.10 
0.72 
0.48 
025 
0.63 
1.20 
1.10 
1.02 
0.53 
0.55 
1.11 
0.65 
0.83 
1.34 
0.87 
1.10 
LOO 
1.10 
0.53 
0.94 
0.  94 
0.96 
2.80 
1.15 
0.87 
0.85 
0.81 
0.75 
0.52 

o.'so 

1.00 
0.83 
0.96 
0.70 
1.18 
0.67 
0.40 
1.26 
0.75 
1.03 
1.10 
1.11 
1.3b 
1.18 
1.25 
0.97 

6  30 
0.93 
1.08 
0.78 
1.55 
1.20 

6.' 60 
0  28 
1.20 
0.85 
0.93 
4.00 
0.98 
1.11 
0.76 
0.97 

i'.7'7 


0.0 

T. 

T. 

0.0 

T. 

0.0 

0.3 

T. 

0.0 

T. 

0.2 

0.0 

T. 

n.o 
0  0 
0.0 

T. 

o.n 

0.0 

T. 

0,2 

'J". 

0.3 

0  0 

1.0 

T. 

'o!6 

T. 

T. 
T 

0.2 
T. 
0.0 
T. 
0.0 
0  5 
T. 
T. 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
0.0 
0.0 
T. 
T. 
T. 
0,2 
T. 
0.0 
0.0 
')'. 
T. 
T. 
0.0 
■0  0 
0.0 
0  0 
0.0 
T. 
0.0 
0  0 
0.0 
T 

0.2 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
T. 
0.0 
0.0 
T. 
T. 
0.0 
0.3 
T. 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
T. 
T. 
0.5 
0.0 
T. 
T. 
T. 
0.0 
0.0 
■|'. 
0.0 
T. 
0.0 


■11 


11 
4 
6 
7 
6 
5 
8 
7 
7 
6 
5 
6 
7 
5 
6 


M.5 


Observer 


14 

13 

13 

)1 

14 

13 

11 

12 

15 

16 

U 

13 

5 

15 

12 

12 

9 

13 

14 

8 

14 

» 

10" 

13" 

13 

13 

8 

14 

14 

7' 

12 

14 

10 

12 

8 

12 

9 

11 

11 

9 

10 

10 

10 

11 

14 

12 

10 

12 

15 

10 

9 

13 

12 

12 

10 

14 

12 

14 

11 

14 

16 

10 

15 

17 

14 


9 
3 
3 

'2 
7 
5 
5 
1 
5 
8 
1 
3 
6 
7 
4 
2 
6 

5 
3 
1 

3 
6 
0<i 
14 


3 
9 
3 
0 

10" 
1" 
8 
7 
6 
2 
1 


3 
5 
6 
2 
7 
1 
5 
9 
7 
4 
2 
4 
6 
7 
3 
4 
5 
3 
1 
3 
5 
6 
8 
4 
5 

3 

6 

8 

0 

1 

3 

6" 

1 


8 
15 
13 

12 
11 
13 
14 
16 
10 

9 
11 
13 
U 
11 
12 
17 

9 

9 
12 
14 
11 
15 

10'' 


12 
10 

9 
10 

8 
14 
14 

9 

8 

9 
15 

9 

6 
10 

8 
15 
14 

7 
11 
U 
U 
20 

12" 

8 
14 
)2 
13 
10, 
13 
12 
13 
U 
17 
11 
13 
15 
10 
18 
13 

9 
11 
13 
12 
12 
12 

o 

10 

14 

14 

12 

15 

13 

13 
8 
8 

10 

12 

11 
7 

10 

13 

10 

11 

13' 

15 


12 


n. 


n. 

sw. 

w. 

nw. 

nw. 

sw. 

n. 


s. 

sw. 

sw. 

nw. 

sw. 


sw. 
j  nw- 
!  n. 
|e. 

ne. 

sw. 


nw. 


sw. 


nw. 
nw. 
n. 


nw- 
sw. 

sw. 
sw. 
nw. 
ne. 


ne. 

n. 

nw. 


,T.  W.  Campbell 

W.  K.Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Leila  I.  Teter 

.T.   E.  Scanlan 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 
R.  J   Torry 

E.  R.  Wiseman 
.T    M.  Knight 
P.  K,  Wvlie 
John  C.  Floyd 
.1.  W.  Bisi.op 
A    L,  Stephens 
E.  E    Cordrev 
V/infred  I).  Polk 
0.  B.  McSpadden 

G.  A    Giflord 

.).  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Mrs.  .! .  M.  Essex 
Ben  Joiinson 
J.  M.  Rieketts 
T.  B   Barnes 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
University  of  Arkansas 
V.  S.  Weather  Bureau 
R.  .1.  McCuiston 
T.  J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 
W.  £.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
J.  O.  Cooley 
N.  P.  O'Neal 
National  Park  Service 
H.  C   Sanderson 
[1.  S   Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H.  Crosswhite 
U .  S.  Weather  Bureau 
PI.  Ii-  L«nhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 

S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.  W.  St.  John 
Miss  Ruby  Cook 

B,  S.  H  albert 

G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  .lackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Schen 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmistou 
Craig  Williams 
(1.  M.  Hooten 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Miss  Clarice  Maddox 
ST.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Henry  Field 
S.   C   Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  .lames 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hoyle 
J    R.  Huddlestou 
William  W.  Davis 
D    O.  Anderson 
Ross  Shumate 
R.  T.  Cobb 
W.  E-  Barton 


'     Temperature  and  precipitation  depa^^ures  computed  for  stains  havm^^^^^^ 
andTummaries.     Reference  letters  ',.   «,  number  of  day s  mssmg^     Ift   Vem  Rout  2;  Wooiey  Hollow  Greenbrier,  Route  1.     Precipitation  for  24  hours  ending  near  sun- 
.r,';,^.vl°"^L^r:^fs"e?nmca{er"*^^^^  *Incl^ded  in  next  measurement.    Data  m  italics  interpolated. 
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February,  1935 
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7     8 


Da 

ily  Precipitation  for  February 

1935 

Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25     26 

27 

28 

29 

30 

31 

"3 
0 

Eh 

iniitv                     lltll 

Ouachita 

1 

.43    .38 
.43     .80 
T     1.80 

.03 

't.' 

T.' 

.04 
.03 
T 

'!6i 

.63  .... 
1.07    .02 
1.03  ..   . 

••■■ 

.33 

.11 
.10 

.70 
.60 
.48 
.53 
.15 
.62 
T. 
.34 
.19 
50 

.10 
.09 

.82 

'.'08 

't'.' 

.09 
.07 
09 

2.64 
3  16 

trkadelphia  ....  llll 

Ouachita 

-Mississippi 

White 

..   . 

J 

.35 

't.' 
't'.' 

.... 

.... 

.... 

't.' 

... 

.... 

T. 

'i'.' 
i'. 

4.23 
1.96 
0.76 
1.85 
1.09 
2.06 
2.42 
2.37 
1.60 
2.42 
1.60 
3.42 
3.11 
2.48 
2.61 
1.99 
3.1i 
2.43 
1.75 
3.38 
1.73 
4.01 
1.98 
2.86 

.53 
11 

.12 

3? 

.55 
.30 
71 

'tv 

'tV 

.... 

Satesville       111! 

White 

iee   Branch- 

{entonville  — •" 
!ig  Lake  Outlet  .11 
iUick  Rock          1 1 

.04 
.31 

.16 
.01 
.30 
.19 
.34 
.02 
.31 
.16 
33 

Arkansas 

St.  Francis 

White    

St   Francis.... 

.\rkausa5 

White 

'.'06 

f  ■ 

■■: 

T. 
.62 

1.19 
.66 
.15 
.52 
.37 

1    55 

'.'65 
.04 
.02 

.05 

.25 
.66 
.71 
.73 
.42 

■f.' 

"99 

.04 
T. 

".ik 

T. 

.14 

'.'16 
.10 

't. 

.03 
T. 

.43 

T. 

Jlytheville II 

iooneville ■ 

Jrinkley    Ill 

.... 

. . . . 

.... 

.40 

T. 

.55 
.61 
.33 
.29 
.51 
.53 
75 

'!i5 

05 

.69  .... 

White 

■ 

T. 

■.■36 

'.62 

.66 

1.15 

1.10 

.58 

.70 

.59 

1.31 

65 

.03 

:;amrlen 1 11 

Jarthage llll 

!^euter  Point      .... 

.... 

'.'6fi 

Ouachita 

Red 

... 

.35  1-05 

T. 

.10 
.30 
T. 

.n 

.18 
.12 
.10 
v!5 

.54 
.49 
.33 

1.35 
.47 

1.85 
.10 
06 
.10 

1.81 

't. 

.... 

.... 

White   

White   

Arkansas 

White    

Wliite 

.18 

T. 

T. 

■■(4 

.57 
.85 
.25 
.40 
.45 
.90 
.71 
.83 
.03 

.. 

.29 

22 

.... 

■     • 

looming llll 

tV 

".b'i 
".ok 

T.' 

.6S 
.70 
45 
2.90 
..50 
.75 

T. 
.01 
T. 

T. 

.08 
.23 
.03 
.10 
T 

Jro-isett       .        .Ml 

.... 

.... 

.- 

Danville  1  il 

lardanelle Ill 

Deer 

Arkansas 

White 

Mississippi 

'.'i4 
.Oti 

.24 

".U 

".0\ 

13 

.28 
T. 

Jiima'; 

button       

T. 

T 

White 

,    . . 

51  I'orado 111! 

.19 
.34 
.24 

.17 
.27 
.04 
.03 
.02 
.27 
1.20 
.21 
.10 

■.'67 
.25 
.17 
.10 
.10 
.25 
.22 
.25 
.24 
.04 
.15 

29 
.30 
.30 
.02 
T. 

85 

.16 
.72 

','6i 

'!l7 

.... 
t" 

2.02 
.01 

.13 

.83 

1.10 

.42 

.31 

.07 

.28 

.tiO 

1.10 

49 

.39 

.55 

l.U 

.56 

.62 

.70 

1,10 

.63 

.69 

.'■12 

.64 

1.20 

1.15 

.87 

.66 

.81 

75 

.52 

1.02 

.70 

.86 

.83 

.65 

.58 

.68 

.67 

.10 

.56 

65 

1.(13 

1.00 

l.U 

.70 

1.05 

.89 

.97 

.82 

.10 

'.98 

.7m 

".'il 

T. 

.04 
.19 
.07 
T 

3.18 
3.38 
1  77 

Arkansas 

.88 
.72 
.48 
01 
.63 
.62 
.53 
1.02 
.47 

T. 

White 

.2: 
.u 

.08 

o;-i 

T. 

't'.' 

.15 

Favetteville   

'"oh  Smith ••• 

Freeraau  8prgs. .  1  11 
Fnlton       11 

White 

.01 

1.36 
0.70 
1.38 

.Arkansas 

T. 

,08 
.04 

.... 

Red 

T. 

.39 

T. 

'[oe 

T. 

.05 
.02 

T. 
■.'35 

.06 
.21 
T 

05 

jeorgetown 1  11 

Wliite     .   . 

.96 
.18 

'!i8 
.79 
.65 
.83 

1.34 
.19 

1.10 
.40 
.72 
.18 
.26 
.26 
.96 

2.80 
.07 
.10 
.45 
.39 

'.'62 

".oh 

T. 

T. 

3.10 
2.85 
1.44 
1.08 
2.74 
1.53 
1.93 
3.08 
2.77 
2.54 
3.50 
2.55 
1.13 
2.40 
2.11 
2.91 
4.65 
2.12 
1.27 
2.31 
2.14 
1.17 
1.37 
1.87 
2.10 

2  61 
2.0s 

3  39 

Red 

T. 

.fj2 
.53 
.15 

T. 

.04 

FTarnson 

White 

Mississippi 

.... 

.... 

'!02 

'.'15 
.06 
.45 

'.'6.5 

'.'■ii 

.04 
.04 

't'.' 

';o2 

•     ■ 

.09 

Helena               .  Hi' 

.41 

.05 
^..60 
.56 
.70 
.45 
1.00 
.35 

,12 

T. 

. .    . 

;;•: 

.... 

Eligden 

White 

.10 
25 
.20 
.29 
T. 

!05 

.02 

'  '.0,3 

Kighland  

Ouachita 

Red 

iope 

Hot  .Springs  

Ouachita 

Red    

Ouachita 

White 

.... 

,10 

.... 

03 

les'iieville              l|li 

..50 
.14 
T 
T. 

.... 

T. 

'!25 

•I . 

.05 
T. 

T. 
T 

Lead  Hill     

White 

T. 

.... 

Dfi 

T. 

.27 
.70 
.94 
.80 
.30 
.85 
.30 
.85 
.49 
30 

Little  Rock..*" 

.14 
.20 

Lutherville 

.Arkansas 

Madison 111! 

St.  Francis     .. 

'!65 

.06 

.15 
'f.' 

T 

■•   • 

Red 

Ouachita 

White.     . 

.... 

T. 
.03 

T. 

Mammoth  Spg .  .1111 

Marianna 

St.  Francis 

St.  Francis 

White 

. 

Marked  Tree llll 

'.'0.5 
.01 

.25 
03 

.2b 
24 

f.' 

'.'65 

.02 

'.'26 

!46 

'.'41 
.23 

.11 

.09 
.04 
.09 
.01 
.05 

.11 

Mar-hall 

Meiia  II, I 

.28 
.80 

.01 

T. 

T. 

.50 
.30 
1   00 

Morrilton    [Ill 

.10 

Mountain  Home  . . 

White 

.25 
.21 

T. 

.08 
.19 
.39 
.1)3 
.10 
.35 
.37 

T. 

Mount  Ida 

Ouachita 

White 

.27 
.86 

i!i8 

.35 

.03 

.05 

.75 

.55 

1.10 

1.03 

1.3b 

1    18 

.12 
.01 

'!26 

i!26 
T. 

tV 

.06 

.02 

.43 
.96 
70 

.11 
.09 

Xorniau   llll 

Ouachita 

Ouacliita 

Odeii 1! 

■"].5 

.09 

2  23 

Red 

.25 
.13 

.12 

60 

10 

' 

2.69 
2  37 

Osceola 

Mississippi 

■;o 

Ozark 

Paragould 

.Arkansas 

St.  Francis 

T. 

.02 

'.'65 

.... 

.10 

T 

.65 

18 

'.'42 

1.05 
2  34 

Parkin  

St.  Francis.... 

.23 
.32 

.IV 
.24 

.18 

't. 

•••• 

.05 

.06 
28 

'!i6 

.05 

2.34 
2  44 

Patterson llll 

White 

•• 

T. 
']l3 

St   Francis     . . 

.... 

.... 

.28 
61 

T. 

2  53 

3  '!:> 

Pine  Bluff V. 

White 

28 

.... 

2.59 
3  16 

Portland Ilil 

Ouachita 

T. 
63 

.67 

15 

.93 

.07 
.60 

.... 

Prescutt Ill 

T. 

.34 
.26 

1.25 
.«8 
1.54 

* 

'.'i4 

OR 

'.'is 
'f.' 
'!i7 
't'.' 

.16 
T 

3  34 

Quitman I'll 

Arkansas 

2.51 
3  18 

Risoa 

Ouachita 

White 

2i 

Rogers  (near) 

.30 
.29 

"lis 

.03 

't" 

... 

0  58 

.K  rkansas 

St.  Francis.... 
White    

.... 

It.' 

T 

".V2. 

.93 

.71 
.17 
.43 
.23 
1. 20 

Ht 

1    .50 

1     20 

2  14 

St.  Francis ill^ 

16  1.08 
11    .  HI 

"!62 

".ix 

T. 

fifi 

T 

2  65 

■.02 

' 

Springbank 

White 

Ouachita 

.... 

T. 
* 

.58 
.40 
.67 
.15 
04 

1.55 

'.'33 
.05 

1      17 

.941    .01 
.•52! 

.02 

... 

.... 

3.35 
2  33 

Stuttgart llll 

Arkansas 

.84 
.45 

.92 

T. 

■ 

2  76 

Subiaco  

Arkansas 

.     . 

tv 

1     33 
.19 
.10 

..33 

T. 

T. 

T.' 
T.' 

"m 

T. 

'tV 

'•io 

..  . 

. . . . 
1 

t. 

1 

:;.: 

.10 

1 

[ 

1  58 

Sun.set 

•?«  ••    • 
.  54 ! 

.72.    .. 

.43!      .. 

.9(  '  T. 

|T. 

j.,.. 

!•■ 
i' 

i:::: 

0.  94 
3  69 

Red 

65II.20 

.35'      . . 
24  i  '1' 

..    . 

.... 

i....|   .85 
1..    .:  .85 

Thornburg 

,-Vrkansas 

.02 

■."io 
4.00 

.25 

.13 

2  06 

Waldron 

.\  rkansas 

T. 
.98 

".'69 

1 

1 

1 

i  T 
i  T. 

1     93 

' 

1 

1 

r    1 

1  81 

Warren 

Ouachita 

1   ■    • 

i",   ' 

. . . . 

.... 

i .    . . 

1 

!■•  • 

I  T 

:.:.:::: 

r  " 
!■■•• 

1  ■  •  *  •  1  •  ■ 

6  ''S 

Waters |l! 

Ouachita 

.22 
.80 
.75 
.97 
,57 
1.77 

'.'02 

1   .11;    .98 
l....'l  11 

2  64 

Whitpclffs 

Red 

.Missi.ssippi 

.Arkansas 

.... 

.... 

... 

1.00    .65 
.351  .48 
.2nl    .53 

14'       8*7 

.80 
! 



!;:;• 

1  ■•■ 

5  15 

Wilson '!i! 

1....!    .76|    .IC 
i    ...!    .72'.    .. 

'   .   . 

1 

1     1 

2  44 

Woolev  Hollow. Ill' 

J....J..   . 

J....J.... 
1 — 1 — 

2.61 

Wvnne llll 

St.  Francis 

.\  rkansas,..     . 

1    .»8 
1   .09 

1 . .   . 

i          1     •   1     qfil  T 

I  .->  q2 

Yancopin I||| 

.21 

1  63 

.... 

'].!. 

,-f 

:  .04 

!  .'OC 

'    .0 

!:::. 

^•'.'.'.. 

!..   . 

J  3.85 

Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
'stage 


I        I 
10  I   11      12 


13 


I         I 
14      15  I   16  I  17 


Cotter 

Calico  Rock  . . . 

Batesville 

Newport   

Georgetown  .  . . 

Clarendon 

Black  Rock  . . . 
Arkadelphia.  . . 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. 


. .  White  . . 

....do  ..   . 

....do  .... 

....do  .... 

....do  .... 

....do  .... 

..Black.  .. 

Ouachita . 

Ouachita . 

...Red.... 
.  .[Mississippi 
..  do.... 


21 

4.8 

18 

%.\ 

23 

8.S 

2( 

13.  4 

21 

19.9 

26 

26  :>. 

U 

11.7 

17 

8.3 

2t 

24  5 

25 

15.0 

41 

38.1 

48 

37.4 

I  ,1 


4 

7j  2. 
4  8. 
511. 
4I18. 
3126. 
6|  9. 
1  8. 
0il9. 
5!  11. 
1138. 
6137. 


4;  4.1;  4. 
5    2.0!   1. 

1!  7.8  7 
4I1O.3I  9. 
8II8.0I17 

3  26.3126 

4  8.5J  7. 
ll  7.9  8. 
9ll8.4'lC,. 
7ilO  l|  9. 
0l37.8'37. 
7  37.7J37, 


4.0 

2.0 

7.0 

7.9 

16.0 

26.0 

6.9 

8.11  8. 

15.6  14. 

Oj  8.  5i  8. 

3  36.3134. 

6  37.4  37. 


0    4.1 
9l  2.1 

41  7.1 
0:  6.4 
7113.5  12. 
7i25.4  2o. 


5.9  6 
8.1    8 

13.8  13. 
8.0I  8 

33.0 '30 
2,36.7!  35 


I  A. 

51  1. 
4i  6. 
Oi  6. 

5  11. 
1,24. 

II  6 
4  8. 
9I16. 
3|  8. 

6  27. 
834. 


4.0 

1.9 

7.2 

6.) 

11.2 

24.1 

6.4 

8,8 

19.1 

8.8 

25.2 

32.3 


9I29 


20     21  i  22  i  23  I  24  \  25  ]  26  !  27  !  28  1  29 

i         I         I         I         I         I         I         I         ' 


30 


Uol 


7 

Oi  2 
7I  7. 
2j  7. 
8(12. 
7|2l'. 
2  7. 
ll  9. 
3|23. 

ojio. 

6. 19, 

7!24. 


4 
1 

7. 

7 
12 
22 

6. 

9. 
OI22. 
2il0, 
7 1 20. 
7  24. 


0  4. 
8  2. 
8  7. 
4  7. 
3  12. 
5,22. 
8l  6. 

3  7. 
9122. 

4  10. 
1I2O 
li24. 


3.8 

2.0 

7.6 

6.7 

11.9 

81  3 
8j  1. 
1    7. 

4il0 
2I22 
8    h. 

■}\  8 
-1il7 


3.8 

1.7 

6  7 

5.51 

10.2 

I21.7 

5.4 

7  H 

15,7 

8.5 

24.81 

25.2' 

3.81 
1.  5i 
6.8| 
5.2. 
9.6 


3.8l  3.81 

1.41  1.5; 

6,6j  6  5 

4.9  4  7| 

9.0!  8  5| 


21, 3120. 9,20. 4:19 


5.11  4,9 
7.61   7.6 

14.5|l3.4 

S  0!   7.8 

8!25.  9I26  6 

i6. 0,26.8 


4,71   4 

7.0    8 

12.5  12 

7.5    7 

27.027 

27.5|27 


,0  3. 
,5    1 

8  6 
4l  4, 
Ol  7. 

9  19, 
5|  4, 
6  8, 
,l|l3. 

7, 
26, 
27. 


I 

3.51 

1.51 

6.2! 

4.0: 

7.41 

4II8.9, 

4!  4.1! 

3j  ,S.o! 

l'l4.4; 

9i  8.7 

8,26.  31 

9127.9! 

!  1 


'ti 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     AKKANSAS     SECTION 


February,  1935 


Daily  temperatures    for    February,   1935 


Stations 


11 

12 

IS 

U 

15      16 

17      18 

1 

19      20 


39     30 


AmityJ^ 

Batesville  5^ 

Bee  Branch 

Beutonville  *"  — 

Blytheville 

Booneville 

Brlnkler 

Oalipo  Rockt^.  ... 

Camden^^ 

Carthage 'ii'5 

Center  Point 

Conway 

Corning 

(;rossett§§ 

Dardanelle 

Deer 

Dumas 

England 

Eureka  Springs  .. 

Fayetteville 

Fort  Smith*" 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jouesboro   

Lead  Hill 

Little  Rock.*". 

Latherville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  TreeS^?.... 

Marshall 

Mena 

Morrilton  ?5 

Mountai«i  Home.. 

Mount  Ida 

Newport  

Okay 

Uzark'5'ii 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Searcy  

Stuttgart  

Sunset 

Tezarkana  

Thornburg 

Warren 

WilBon 

Wynne 


\  Maximum 
i  Minimum 
t  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 

'  I  Minimum 
(  Maximum 

'  )  Minimum 
S  Maximum 

'  (  Minimum 
5  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 

■  i  Minimum 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
)  Maximum 

■  I  Minimum 
(  Maximum 

"  I  Minimum 
\  Maximum 

■  /  Minimum 
\  Maximum 

■  !  Minimunr 
i  Maximum 

'  (  Minimum 
i  Maximum 

"  /  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
i  Maximum 

"  '  Minimum 
)  Maximum 

'■  I  Minimum 
)  Maximum 

"■  (  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
i  Mininmm 
i  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
\  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
)  Mininmm 
)  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
/  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 

*  Minimum 
i  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 

*  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
1  Minimum 
J  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 

'  )  Minimum 
(  Maximum 

'  t  Minimum 
',  Maximum 

■  (  Minimum 
i  Maximum 

■  I  Minimum 
\  Maximum 

■  '  Minimum 
Maximum 
Minimum 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated, 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost 


1 L         Oli        x,ci]       ^ui       -j^         v-fi        ■*-!       "•  I       —         —         --         ~     ■ :_ 

♦**Midnight  to  midnight.      ^^Thermometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 
always  occurs.  ^^^^^^^  j^^^^^^  q^^^^^  ^jj^i^  R^ck,  Ark.  -  :S-27-:«-l050 
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QKNEBAL    StrMMAKT 

This  was  the  warmest  March  since  1921  and  the  wettest  since 
1922,  though  precipitation  in  the  southern  third  of  the  State 
was  generally  below  normal.  Temperatures  were  considerably 
above  normal  from  the  2d  to  the  6th  and  from  the  19th  to  the 
26th  with  the  warmest  weather  occurring  generally  during  the 
latter  period.  Freezing  temperatures  occurred  in  nearly  all 
sections  the  first  half  of  the  month  and  at  a  few  stations  in  the 
northwestern  portion  on  the  28th  and  29th.  The  mean  tem- 
perature for  the  State,  based  on  the  records  of  61  stations,  was 
58.7°  which  is  6.2^  above  the  mean  for  the  past  45  years,  all 
stations  having  positive  departures.  Monthly  means  ranged 
from  52.4°  at  Sunset  to  64.9°  at  Warren.  The  highest  tem- 
perature reported  was  90°  at  Rison  on  the  25th  and  at  Warren 
on  the  27th;  the  lowest,  18°  at  Sunset  on  the  7th. 

Rainfall  was  heavy  to  excessive  in  many  sections  on  the  4th 
or  5th  and  in  the  northern  half  of  the  State  from  the  10th  to 
the  12th  and  from  the  21st  to  24th,  while  it  was  heaviest  in 
eastern  and  southern  sections  the  30th  and  31st.  The  average 
precipitation  for  the  State  for  the  93  stations  reporting  was 
8.29  inches  which  is  3.50  inches  above  the  mean  for  the  past 
45  years.  Monthly  totals  ranged  from  1.85  inches  at  Magnolia 
to  16.35  inches  at  Lutherville.  Six  stations  in  the  northern 
portion  had  monthly  amounts  exceeding  14.00  inches  and  a 
number  more  than  10.00  inches,  while  those  in  the  southern 
third  of  thf"  State  received  less  than  the  normal  amount.  The 
greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period  was  6.00 
inches  at  Dardanelle  on  the  22d. 

The  weather  was  generally  unfavorable  for  farm  work  in 
northern  and  west-central  portions  during  the  month,  mostly 
favorable  in  the  southern  portion.  Considerable  corn  was 
planted  in  southeastern  counties  about  the  close  of  the  month 
and  a  small  amount  of  cotton.  A  large  portion  of  the  commer- 
cial potato  crop  could  not  be  planted  until  too  late  for  the 
early  market.  The  weather  was  favorable  for  growth  of  all 
vegetation,  very  little  frost  damage  occurring  during  the  month. 
More  than  200,000  acres  of  land  were  inundated  in  the  White, 
Black  and  St.  Francis  river  basins  following  the  heavy  rains 
from  the  10th  to  the  12tb,  this  being  the  worst  flood  since  1927. 
Losses  from  floods  were  as  follows:  On  the  Arkansas  and  Petit 
Jean  rivers.  $39,400;  on  the  Black  and  White  rivers,  $246,100; 
the  St.  Francis  river,  S676.100.  t.a.m. 


Tornadoes 

Cros.sett  (9  miles  east  of),  during  afternoon  of  4th,  from  sw.  path  nar- 
row, §.500  damage  to  Cros.sett  Camp  buildings.  Russellville  ( 7  mile.s 
northeast  of),  10th,  8  p.m.,  from  sw,  2000  feet  wide,  4  people  injured, 
120,000  damage  to  property  and  $1,000  damage  to  fruit  trees.  Havana, 
10th,  11  p.m.  from  nw,  600  feet  wide,  property  damage  $1,000. 

Moderate  Hail,  Helena,  28th.  no  damage. 

Heavy  Hail,  Marianna,  27th,  no  report  on  damage. 


Correction:    February,  1985 
Paragould,  prevailing  wind  direction  should  be  se. 

Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


12 


34567 


Dense  Fog 

Light  Hail 

Moderate  Hail. . 

Sleet 

Tfiunderstorms 


■    •   1    • 
.        •    6 


127)  3(  91. 


8  9  1011 12113 14 15 16|17  18]19  20  21 22  23 


2426 


26272829  80 


211  8 


..I  1 


,120 


17 


PH.ESSTTRE,  WIND,  HTTMIDITY,  AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

<D  2 

station 

1 

1 

1 

Q 

t-  3  O 

a 

3  >■ 

.S-3 
St* 

PI 
o 

o 

2 
S 

1 

a 

a 

a 

A 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

29  93 
29.96 
30.01 
30.02 

30.38 
30.43 
30.47 
30.45 

17 

1 

17 

17 

29.50 
29.54 
29.59 
29.59 

4 
26 
11 
25 

9.0 
9.8 
10.6 
9.1 

30 
32 
30 

28 

sw 
w 
sw 
n 

23 

6 

20 

27 

74 
78 
79 

55 

57 
68 

59 
54 

68 

52 
39 
54 
60 

COMPARATIVE    DATA    FOB    MARCH 


Year 


891  . 

892  . 

893  . 

894  . 

895  . 

896  . 
8«7  . 

898  . 

899  . 

900  . 

901  , 

902  , 

903  , 
004 
905 
906 


Temperature 


S 


ftg 


Precipitation 


908  .... 

909  .    .. 

910  ... . 

911  .... 

912  ... . 

913  .... 

914  .... 

915  .... 

916  . . . . 
917 

918  . . . . 

919  .... 

920  .... 

921  .... 

922  . . . . 

923  .... 

924  , . . . 

925  ... . 

926  .... 

927  . . . . 

928  ... . 

929  ..    . 

930  .... 

931  ... 

932  .... 

933  . . . . 

934  ... 

935  . . .  . 
Period 


46.7 
47.9 
50.1 
54.6 
51.8 
48.7 
65.9 
4.5 
50.6 
51.2 
51.5 
62.6 
54.8 
55. 3 
57.1 
45.2 
61.9 
69.5 
52.7 
60.7 
66.6 
45.8 
49.7 
50.0 
42.6 
54.5 
53.0 
57.9 
53.2 
61.8 
60 
51.7 
49.6 
46.6 
55.9 
48.6 
53.5 
52.7 
55.7 
60.4 
47.6 
48.2 
52.6 
49.6 
58.7 
52.5 


-5.8 
-4.6 
-2.4 
+2A 
-0.7 
-3.8 
-t-3.4 
+2.0 
-1.9 
-1.3 
-1.0 
+0  1 
+2.3 
+2.8 
+4.6 
-7.3 
+9.4 
+7.0 
+0.2 
+  8.2 
+  4.1 
-6.7 
-2.8 
-2.6 
-10.0 
+2.0 
+0.5 
+  6.4 
+0.7 
-0.7 
+  8.3 
-0.8 
-2.9 
-5.9 
+  3.4 
-4.0 
+  1.0 
+C.2 
+3.2 
-  2.1 
-6.0 
-4  3 
+0.1 
-2.9 
+6.2 


5.10 
3.44 
3.56 
9.84 
5.39 
5.28 
9.76 
5.96 
2.97 
2.50 
4.67 
6.34 
5.66 
6.64 
5.31 
5.69 
S.22 
3.79 
3.71 
1.39 
2.17 
7.86 
4.74 
5.13 
3.54 
1.93 
6.32 
1.81 
5.47 
5.31 
6.55 
8.  58 
5.04 
3.27 
1.6« 
5.67 
7.24 
2.53 
3.77 
2.21 
4.21 
4AS 
4.87 
6.53 
8.29 
4.79 


8  82 

6  74 
5.21 

18.20 
8.. 51 
7.88 

17.04 

17.56 
8.40 
6.55 
7.32 
9.37 
8.37 
8.47 

10.80 
9.27 
9.02 
7.67 
6.28 
3.05 
4.53 
3.45 
3  92 

13.08 
5.70 
4.24 

12.18 
5.64 

11-66 
8.57 

11.01 


H^a 


1. 1- 


Number  of  days 


a^  O 
t..  o  a 

d,   •  a 


79114.69 


10.55 
6.03 
5.68 
9.23 
15.70 
6.91 
6.27 
7.55 
6.83 
7.33 
8.37 
10.29 
16.35 
18. 20 


1.51 

1.20 
2.03 
4.38 

1  93 
2.06 
4.93 
1.20 
1.09 
0-76 
2.45 
2.35 
3.29 
1.88 
1.94 
3  33 
0.90 
1.82 
1.65 
0.30 
0.75 
0.70 
0.58 
2.01 
1.73 
0.68 
0.56 
0  24 
0.98 
1.93 
2.98 
3.24 

2  12 
1.25 
0.04 
2. 04 
2.65 
0.73 
1.35 
0..';4 
2.73 
1.63 
1.90 
2.10 
1.85 
0  04 


3.8 
T. 
0.8 
T. 
1  3 
T. 
0.1 
0.4 
0.3 
T. 
T. 
0.6 
T. 
T. 
0.4 
0.0 
0.1 
T. 
T. 
^0.0 
0.2 
0.8 
1.9 
0.7 
T. 
1.0 
0.0 
0.5 
0.3 
T. 
0.3 
T. 
6.8 
T. 
0.4 
0.6 
0.1 
T. 
T. 
0-4 
0.7 
T. 
1.0 
T 
0.6 


Daily  River  Stages  for  March,  1935 


Stations 


Port  Smith  or 
Van  Buren  . . . 

Ozark  

Dardanelle 

-Mcirrilton  ..   .. 
Little  Kook. 

PiueHluft 

Daaville 


River 


.  ..Af'kfcnsas... 

do 

do 

do 

do 

do 

. .  Petit  Jean. 


Flood! 
Stage 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20 


21      22     23  I  24      25      26      27      28     29  |  30  |  31 


22 

22 
22 
20 
23 
25 
20 


5.7j  5.' 

1.31  1.3 
4.5,1  4.6 
1.3|  1.3 
1.5  1.5 
5.91  5.8 
6.2|  6  1 


5.7,   5.7|  8.8 


1..SJ 
4,51 
J.2[ 
1.4 
5,7 
5.9) 


1.3  6.£ 
4.5'  8.7 
1,2|  3.K 
I.3I  2.2 
5.5|  5.8 
5.6  20.  i 


9.31  9.8 


6.3 

10.4 
7.9 
6.61 


6.7 
9.9 
8.4 
9.6 
11,8 


10.8110.01  8.8 


6.6 
9.1 

7.2 
8.4 
13.3 
22.8l22.3'20.6il7.  4 


6,2 

8.8l 

7.3i 

9.4 

13.51 


6.2 
10.  I 

8.0 
8.2 
12.6 
18.0 


11.3 

10.7 
16  3 
11.9 
9.2 

12.6 
21. 4i 


17.8 

12.5 
18.5 
17.8 
16.8 
17,1 
24.8 


23.4 

17.4 
19,1 
17  4 
17.4 

20.0 
25.  7j' 


25.4123.5 

2O.0I22.] 
21.522.4 
20  2^21.6 
I8.9I2O.  2 
21.1|22.8 
23.7121.8 


19.0  15.7  12.8110.7110.0    9.4112.1 


16.8 
20.8 
20.8 


12.6 

17.(1 

18.0 
20.318.9  16,  7 
23.7  23,8^21.9 
19.9J0.Oi'12.4 


9.7 

13.9 
14.8 


7.7i 
'11.5! 
12.21 
14.21 
19.8: 

9.61 


6.8 
10.1 
10.2 


6.3|11.8 
9.4114.6 
9.2  12.9 
U.9|10  IIIO.5 
I7.9!l6.1'15.0 
8.6ll0.6l25.7l 


14.6117.7123.0 

12.6  13.6  17.7, 
18.3ll6,2  18.6, 
18,6J17.3  I8.2; 
16,5il8.2!l7.6| 
17.0J21.3i21,5[ 
26.  7124.  7122. 9( 


24.1122.7  18.5 


19.2  19.2 
21.3!21,8 
21.3j22.3 
19.6:21,0 
22.0|23.4|24  6 
21.  4il9.  6116.0 


16.8 
20.6 
21. 7 
21.1 


15.0 

12.8 
17.6 
19.2 
19. 9i 


11.7110.8 


9.71 
13.9] 
15.5 
17. 9| 
24.5i23.n 
12.01  9.3I 


8.6 
12.2 
12.6 
15.1 
21.8 
10.2 
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Climatological  Data  for    MLarch,   1935 


Stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Arlberg 

BateBVille 

Bee    Branch 

Bentonville 

Big  Lake  Outlet,  tl 

Black  Kock 

Blytheville  

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Canideu 

Carthage   

Center  Point 

Clareuilou    

Clinton — 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosset  

Danville 

Dardanelle 

Deer  

Pumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Kureka  Springs... 

Fayetteville   

Fori  smith 

Freeman  Springs!; 

Fulton  

Georgetown 

Graunis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higdeu 

Highland 

tlopo 

Hot  Springs ^. 

Index f* 

Jessieville 

Jouesboro 

Lead  Hill...- ••• 
LITTLE  ROCK 

LiUtherville U 

Madison 

Magnolia 

Malvern .••• 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  , 

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggoti 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Quitman 

Rison • 

Rogers  (near)....^ 

Rosebud It 

St.    Francis 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart  

Subiaco 

Sunset  

Texarkana  

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs    

Wilson ■: 

Wooley  Hollow. +? 
Wynne 

Yancopin    


Clark . 

Clark 

Desha 

Stone 

Independence 

Van  Buren  . . . 

Benton 

Mississippi  . . . 
Lawrence  .... 
Mississippi  ... 
Logan 
Monroe 
Izard 
Ouachita 
Dallas    . . 
Howard 
Monroe 
Van  Buren 
Faulkner . . 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Newton.. 
Desha 
.Madison 
Union.  . 
Lonoke 
Carroll 
Washington  . 
Sebastian.  ... 

Pope 

Hempstead 

White 

Polk 

Benton 

Boone . . . 

Phillips 

Cleburne  . . 

Pike 

Hempstead.. 

(Garland   

Little  River.. 

Garland  • 

Craighead 

Boone 

Pvilh.ski . 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia  . . 

Hot  Springs, 

Fulton 

I^ee  

Poinsett 

Soarcy  . 

Polk.... 

Conway 

Baxter 

Montgomery 

Jackson 

Montgomery 

Montgomery 

Howard 

Mississippi  .• 

Franklin, 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Clav     . . . 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada.. 

Cleburne 

Cleveland 

Benton   

Faulkner 

Clay   

White 

Miller 

Montgomery  . . . 
Arkansas 

Logan  

Washington... 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley  

Montgomery  . . 
Little  River... 

Mississippi 

Faulkner..  ..; 

Cross  

Desha 


State  Means 


Observer 


J.  W.  Campbell 

W.  K.Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelia  I.  Teter 

J.   E.  Scanlan 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

R.  J   Torry 

E.  R.  Wiseman 

J    M.  Knight 

P.  K.  Wvlie 

John  C.  iFloyd 

J.  W.  Bishop 

A    L.  Stephens 

E-  E    Cordrev 

Winfred  D.  I'olk 

0.  B.  McSpadden 

0.  A    Gifford 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

Mrs.  .1.  M.  Essex 

Ben  Johnson 

J.  M.  Ricketts 

T.  B   Barnes 

Dr.  R.  H.  Hardin 

Geo.  W.  Nichoa.Ids 

LFniversity  of  Arkansas 

T;.  B.  Weather  Bureau 

R.  J.  McCuiston 

T.  J.  Logan 

Mrs.  W    E.  Owens 

W.  E.  McVav 

Max  W.  Schmidt 

Louis  R.  Keck 

James  A.  Burnett 

Trumon  Brown 

T.  O.  Cooley 

K.  P.  O'Neal 

National  Park  Service 

H.  C    Sanderson 

V.  S   Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  H.  Cross  white 

U .  S.  Weather  Bureau 

H.   G.  L«uhardt 

J.  W.  Eppes 

State  Agri.  School 

W    J.  Keith 

S.  F.  Whittaker 

C.  N    Houck 

Charles  Walton 

A.  J.  Parks 
E.  W.  St.  John 
Hugh  B.  Wear 

B,  S.  Halbert 
G.  A.  Whlttington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
V.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  lackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  K.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
V,  C.  Wright 
Miss  Theresa  Schen 
Benedictine  riisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
G.  M.  Hooten 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  S*-arck 
Miss  Clarice  Maddox 
S-  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Henry  Field 
S.  C   Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  .lames 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hoyle 
J    R.  Huddleston 
William  W.  Davis 
D    O.  Anderson 
Ross  Shumate 
B.  T.  Cobb 
W.  E-  Barton 


Temperature 
and  summaries 
Index,  Route  ' 


5.  Texarkana;  Lutherville  RovU^e^l.,^amar^,.  R^o^^^^  ^  ^  ^      ^Included  in  next  measurement.    Data  m  italics  interpolated. 


seTunie'rotlier^rse  indicated.     —24  hours  ending 
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Daily  Precipitation  for  March,   1935 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  Month 


Amity 

Arkadelphia  . . . 
Arkansas  (^ity  . 

Arlberg- 

BatesviUe 

Bee  Branch- . . . 
Bentonville  ... 
Big  Lake  Outlet 

Blaek  Rock 

BIytheville 

Booueville 

Briakley    .  . 
Calico  Rock. 

Camden 

Carthage 

Center  Point 
Clarendon. . . 

Clinton 

Conway 

Corning  

Cotter 

Crossett 

Danville 

Pardanelle . . 

Deer 

Dumas 

Duttou 

Kl   f'orado 

England 

Eureka  Springs. 
Favetteville   ... 

Fort  .Smith ' 

Freeman  Sprgs. , 

Fulton 

Georgetown  ,. .. 

Granuis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs  . .. 

Index      

Jessieville 

.Tonesboro 

Lead  Hill 

Little  Rock.." 

Lut'ierville 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg  .  . 

Marianua 

Marked  Tree 

Mar.-hall 

Mena 

Morrilton    

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman  

Odeii 

Okay 

Osi'eola 

Ozark 

Paragould 

Parkin  

Patterson 

Piggott 

Pine  DIuff  

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Quitman 

Rison 

Rogers  ( near) . . . 

Rosebud 

St,  Francis 

Searcy. 

Springbank ! 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana 

Thoruburg  

Waldron 

Warren 

Waters 

Whiteclffs ; 

Wilson 

Wooley  Hollow! 

Wynne 

Yanoopin  


-Illl 


U!l 


•  llll 


II  Ouachita... 
II  Ouachita. .. 
II  .Mississippi. 
.  I  White   

White   

Arkansas. .. 

Arkansas. .. 

St.  Francis. 

White    

St   Francis. 

Arkansas. . . 

White   

White    

Ouachita... 

Ouachita. . . 

Red 

White   

White   

Arkansas.. . 

White   

White   

Ouachita. . . 

Arkansas. .. 

.Arkansas... 

White 

Mississippi. 

White 

Ouachita. . . 

Arkansas. . . 

White 

White 

.Arkansas. .. 

Arkansas. . . 

Red 

White   

Red 

.Arkansas. .. 

White 

Mississippi. 

White 

Ouachita. . . 

Red 

Ouachita 

Red    

Ouachita 

White 

White 

.Arkansas 

.Arkansas. . . , 
II  St.  Francis.. 

Red 

Ouachita 

White 

St.  Francis. . 
St.  Francis.. 

White 

Ouachita 

Arkansas 

White 

Ouachita 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi. . 

A  rkansas 

St.  Francis. . 
St.  Francis.. 

White 

St.  Francis.. 

.Arkansas 

White 

Ouachita 

(luachita  ... 
Ark:insas  . .. 

Ouachita 

Wiiite 

A  rkansas  . . . 
St.  Francis.. 

White    

White 

Ouacnita 

.'Vrkansas 

.Arkansas 

.^.rkansas 

Red 

Arkansas 

•Arkansas 

Ouachita 

Ouachita. .. 

Red 

Mississippi . . 
Arkansas  .  . . 
St.  Francis. . 
'.Arkansas. . . 


.  06  ]  57 
....  1.42 
. ...  1.45 
1.56 


2.32 

1.25 


1.53 


1.78 
1.C5 


.04 
2.00 
1.53 
2.35 


1.40 
1.H2 
1.93 
l.Sfi 
.03 
.10 

i!9-i 

1.17 
1.57 

3.'i(' 
1.85 
1.45 
1.55 
.15 


1.48 
1.20 
1.97 


1.15 


1.4(i 
2.. 85 


.95 
1.30 


.58 


1.16 
1.80 

i]28 


01 
1.61 


1.73 
1.45 


1.29 
.07 


1  66 

2.11, 


1.75 

.80 
2.10 

IM 
1.H3 
1.01 
1.07 

i]72 


1.39 
1.14 
1.85 
2.40 
2.06 


1.93 


1.71 
1.35 
1.60 


.07 
1.66 


1.24 
1.50 
1.54 


.55 


.05 


1.77 


1.16 
1.65 


1,53 

1.44 

.98 

'.'f5 

.9ft 
1.68 
1.75 


1.18 


1'. 
1.25 


1.00 


21 
2.42 
1.86 


1.80 


T. 


1.501.... 

1.81  ... 
1.60j        . 

«  12.21 
65' 1.59 
.  |1.87 
..ll.48 

1.82  .... 
.Il..31 


1.45 
52 
T 


55 


.09 


13 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


.06 


.77  ... 

.861  T. 

.22    T 
1.80  4.55 
1.15  1.93 
1.60|2.25 
3.39  2.00 


1.95 


.03 


1.30 

1.74 

1.52 

1,30 

LIO 

1.71 

.19 

.37 

.35 

.55 

3.27 

1.13 

2.0U 

1.72 

.42 

1.58 

2.00 

1.80 

3!64 


.60 

4.28 

.55 


1.05 

.83 

1.30 

i'.kb 

.15 

i.'34 

.89 

1.20 


1.50 
.4211.05 
.10 
.55 


1.05 

{."30 
1.91 

4.  ,50 
1.48 

'.'46 
1.03 
1  55 
.92 
1.96 


76|1.02 
4.10  2.68 


.03 


1.19 


T 
1.50 


2 .06 

.61 

3.29 

'.'ii 

.71 


1.36 
2.07 
1.45 

2.' 02 
1.43 
3.54 
1.3 

1.48 

.30 

.20 

.55 

.05 

.70 
1.411 
1.61 
57 
1.64 
1.00 
10 
1.10 
1.75 

i.'7i 

.90 

.95 

.96 

1.73 

1.20 

1.40 

72 

1  13 

15 

90 

1.80 

1.24 

1.40 

1.82 

2.00 

.82 
2.40 

.47 

.16 

.18 

J  40 
T. 

1.72: 

l-30il.l6 
03    .07 

1.33      • 
781 

1. 1013.10 

l-51|l.70 
05  . ... 


.04 


1.02 


1.75 
1.12 
1.92 
1.30 
95 

'.36 


1  15 

.07 


1.82 
.88 
.98 
.11 


1.47 

....11.77 
3.30 

.65 

.82 
1.33 


.58 
1.42 

.87 
4.74 


2.00 

2.30 

.70 

.2; 

4. 35 

26 

2 '33 
.82 
.41 
.05 
.05 
.85 
..56 

2.33 


82 
5.80 


5.50 


1.00 
.45 
2.17 
1.29 
5.70 


.03 

1.03 

.15 

1.31 

't 

.05 
1.02 


1.32 
.15 

1.33 
T. 
.44 

1.65 


1.36 
1.26 
.70 

i.20 
.73 
.68 
.75 
.16 
.26 

1.10 

.79 

.84 


T. 


.89 

1.37 

.10 

,60 

.20 

1.40 

87 

2.38 

.21 


1.32 


82 

.02 

.30 

1.30 

1.10 


1.20 

'.'63 

T. 

.90 
1.10 
1.03 
1.15 

L70 


.03 


.05 


.11 


.56 


.26 


.05 


.04 


.02 


.10 


'1 

07 
.05 
T 

1.50 

22 


.17 


,23 


.09 


.05 


.05 


.12 


T. 


.03 


;!l'.'34!'.i6 

...!  .041.... 

.461        .!   .12 
,37!    .04'.... 


.04 


1.28 
.15 


.62 


.23 


2.67 

1.84 

.30 


1.25 

1.35 

.50 


2. 03 

2.00 

,08 

1.44 

1.69 

1.11 

.75 

.88 

1.60 


.41 
1.50 
1.73 

.95 
1.04 

.5.' 35 

0( 
2.03 


42  2.18 


2.22 


.27 


12 

98 

2.74 


.30 


1.70 

.18 
4.20 

.37 
2.18 

1.33 

3.' 17 


.86 
22 

.27 
1.12 
3.54 

T 

.84 

.20 

'iei 


.80 

i.'s? 

1.56 

.3 

.22 

3.81 

1.38 


1.04 
55 
1.  22 
1.75 
1.24 
3.85 
73 
1.14 
2.76 
1  30 
1.69 

:."3,5 

3.05 
1.68 
1.65 
.76 
.61 
.18 
1.22 


1.53 

61 
1.03 
1.07 
1.  ,52 


40  .. 
.  36  . . . 


01 
2!64 


.06 


.20 


.46 

.62 
.15 
1.07 
.14 
.33 
.03 
.32 

i.'oi 


.49 

05 

.25 

1.83 

'.1 

.19 

.60 


4.13 

1.39 

.20 

.77 


2.58 
3.11 


2.45 
.'45 

i.'io 
i.'i5 

T 

.07 
2.10 

!63 

.'65 

'93 

!07 
2.32 


10. 


1.48 


.28jl.02     .35 


.57 


.02 


.15 
.'08 

1.15 

[39 
.20 

.36 

[45 


.82 


.70 


28 


29 


30 


31 


T. 


.04 


.92 


.04 


.30 


.10 

i!i6 


.02 


i.'25l'!94!!; 

3.37!  .05!.. 

...;  .031.. 

.47jl.98i.. 

:|--"!i:o2;:: 

11. 26:4. 40,.. 

.|....!l.37j.. 


.1  .69! 


T. 
T. 

....|  .15, 
.,  .  T.  i 
T  i....| 
.15-   .60: 


.251.. 


...|. 
...|. 


.i 

.':    ,20 


.06! 
'12' 


Daily  River  Stages  Continued 


.20 
.04 
.15 
.68 
.16 
.  17 
.54 
.14 
.06 
.^2 
.56 

.22 

.80 
•  20 

08 
.84 
.03 

* 

.43 
T. 
1.07 
.11 
.82 
10 
c 

T 

.35 

.49 

.21 

.14 

.40 

.1 

.25 

.12 

.14 

.43 


.45 
.76 

1.70 
16 

1.15 
05 
24 


5.13 
4.33 
4.58 


85  10.48 
,48110.74 

02  10.95 
,30    8.60 

42I12.25 


.22 
.80 
T 

1.52 
'I'. 
.40 
T. 
.05 
.04 


.49 
.62 
1.59 


8.76 

11.87 
7.36 

11.73 
2.38 
2.73 
4.39 
4.96 

14. 25 
9.23 

13.98 

10.56 
5.60 

13.56 

14.96 

10.35 
4.99 

12.78 
4.08 
4.98 

14.82 
9.91 
8.98 

14.66 
3.18 
7.44 
7.41 

11.66 
9.21 
6.01 

11.30 
3.80 
3.58 
5.83 
3.39 
5.42 
8.71 
9.05 
6.09 

16.35 
7.60 
1.85 
7.03 

13.51 
5.16 
8.67 

11.26 
6.77 

10.04 

10.27 
8.09 
9  77 
7.95 
7.69 
2.02 
6.86 

11.66 
9.80 
8.39 
7.38 

14,42 
4.28 

13.87 
3.41 
3.60 
9.51 


12.31 
U.69 
14.07 
.851  9.44 
T.  I  2.23 
.9(11  8.18 
.70!  5.09 
.36J11.43 
.72  9.29 
.lo!  3.68 
.28[  6.94 
.74il0.41 
■  20;  4.65 
.89;  8.19 
.20,  4.13 
•6S|  7.95 
•  I  .92,10.47 
13:1. 13j  7.53 
351    .15'  5.36 


.59! 
.18] 
.32 


.80 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


Cotter 

Calico  Rock  . . . 

BatesviUe 

Newport   

Georgetown  .  . . 

Clarendon 

Black  Rock  ... 
-Arkadelphia. . . 
Camden  .. 

Fulton  ; 

Helena 

Arkansas  City.' 


...White  .. 

21 

3,8 

do  ..   . 

18 

1.6 

do  .... 

23 

6  5 

do  .... 

2S 

3  8 

do  .... 

i) 

7  ■' 

do  .... 

26 

18  4 

...Black.  .. 

14 

3  <f 

.  Ouachita . 

17 

7  n 

.Ouachita  . 

26 

14  '? 

....Red.... 

25 

9.1 

Mississippi 

41 

25.  7 

do.... 

48 

27.6 

8  3, 
,5  1. 
,7    6. 

8l  ?. 
,8'  6. 
.9  17. 

81  3. 

0    7. 

4I12. 

2:10. 
,024. 

226. 


3.61  6 

1.4i  2, 

6.51  8 

3.7  4, 

6.4;  7, 
17.0117. 

3.71  6 


21  7, 
8  8, 
7|l2, 
51  7, 

oiin 

4  17. 

,       "I  ■'• 
1|  6.9  13.2  11. 

ll.SJll.O  16, 

7  12, 

7 1 26 

2I26 


9,6110 
21.9J25. 
26.3|26. 


9.4  10 


8.2: 
14,7 
12.3 
13.7 
18.9 

7.0 
11.1 
21.4122 
16.0117. 
27. 1I27. 
26.  9 1 27. 


I  °-"l 
1=.  qI 


81  9 

6 

0115 

1115 

4|16 

9i20 


10  I  11 


12      13      14 


I         I 
16      17  I 


0  7, 
9  14. 
2  1.5, 

2  17 
821 

3  8 
4|11 
9  23 
3  16 
8 1 27 
7:29 


,8  15.5 
0  20.  7 
2  29.4 
5  17.  8 
4|l8.2 
,6i22.3 
4121  8 
2  j  12.0 
(1123  6 
7II6  0 
,9i28.4, 
3:29.6 


34 


.32.0 
39.8 
34.9 
2.5.2 
19.  J 
23.1 
26.4|26 
17.81 19 
24.3  74 
15.8:17 
29  21,30 
30.331 


6 1 30 
6  33 
6137 
6,33. 
2:2:^,. 
9  24 


,9  20. 
,3  23. 
134. 
4  33. 
1 126 . 
6125 
1I25. 
,2jl2. 
528. 
0:20. 
835. 
834. 


12 

13 

28, 

32 

28, 

26. 

4125. 

511. 

4'29 

4120. 

3:37 

5  36. 


6[28 
4|]9. 
4|3i). 
5!38. 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS     SECTION 


March,  1935 


Daily  temperatures    for    March,   1 935 


Stations 


Amity§5 

Batesville  §5 

Bee  Branch 

Bentonville  ••* 

Blythevine 

Booneville 

Brinkley 

Oalico  RocW4 

Camden  J* 

Carthage  ?§ 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Crossett§§ 

Dardanelle 

Deer 

Button 

England 

Eureka  Springs . . 

Fayetteville 

Fort  Smith"* 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   j 

Lead  Hill j 

Little  Keck."*,  j 

Luther  vllle j 

Magnolia ; 

Mammoth  Spring.  ; 

Marlanna 

Marked  Tree$§.... 

Marshall 

Mena 

Morrilton  % 

Mountain  Home. . 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 

Ozark?^ 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Searcy  

Stuttgart 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
i  MiTiimnir 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
'  )  Minimum 
j  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

'  !  Minimum 
j  Maximum 

'  t  Minimum 
(  Maximum 

'  I  Minimum 
j  Maximum 

■  (  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 

i  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
',  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
}  Minimum 
S  Maximum 
Minimum 


(  Minimum        za'     ^-t      uu     -jj     ""      "*-     — z- -^ 

"!  '-,  I       ^  .-v,„,„Mco  inriipat^d      "''MidniKht  to  midnight.      ^^Thermometers  are  read  m  the  morning: 

Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  mclicatea.  ^.     "'■'""'»";„''"  '"'""  ^ 

then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs.  weather  Bureau  Office, 


the  maximum  temperature 
Little  Rook,  Ark. -5-3-35-1050 


or 
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GENERAIi    STTMMARY 

Temperature  and  precipitation  were  both  below  normal  in 
April  but  the  most  unusual  feature  of  the  weather  for  the 
month  was  the  large  number  of  days  with  dust.  The  dust 
storm  of  the  llth  was  probably  the  worst  ever  experienced  in 
Arkansas.  The  sun  was  entirely  obscured  during  most  of  the 
day  and  the  visibility  was  reduced  to  about  12()0  feet  in  the 
early  morning.  The  sun  was  not  visible  after  4  p.  m.  in  the 
afternoon  in  the  central  part  of  the  State. 

The  mean  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of 
o8  stations,  was  60.2°  which  is  1.3°  below  the  mean  for  the 
past  45  years.  Stations  in  the  northern  half  of  the  State  had 
negative  departures  while  some  in  the  southern  portion  had 
positive.  Monthly  means  ranged  from  55.1°  at  Benton ville 
and  Deer  to  65.1°  at  Warren.  Temperatures  were  freezing  or 
slightly  lower  in  some  northern  and  western  portions  on  the 
8th  or  13th  but  damage  to  vegetation  was  small.  The  highest 
temperature  reported  was  90°  at  Hope  on  the  25th ;  the  lowest, 
29°  at  both  Eureka  Springs  and  Sunset  on  the  8th  and  at  Grav- 
ette  and  Mount  Ida  on  the  13th. 

The  average  precipitation  for  the  State  for  the  89  stations  re- 
porting was  4.37  inches  which  is  0.52  inch  below  the  average 
for  the  past  45  years.  Of  the  stations  with  records  of  10  years 
or  more,  26  had  positive  departures  and  49  negative.  Monthly 
totals  ranged  from  1.47  inches  at  Cotter  to  8.56  inches  at  Dan- 
ville. Che  distribution  of  rainfall  during  the  month  was  re- 
versed to  that  of  March  in  that  the  southern  part  of  the  State 
received  the  heaviest  rainfall  and  the  northern  portion  the 
lea?<t.  The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period 
was  4.10  inches  at  Danville  on  the  19th. 

The  weather  during  the  month  was  mostly  unfavorable  for 
farm  work.  Spring  planting  was  delayed  in  northern  and 
most  central  sections  the  first  half  of  the  month  while  some 
cotton  and  corn  were  planted  in  the  southern  portion.  Condi- 
tions were  unfavorable  for  cotton  and  corn  and  some  will  have 
to  be  replanted.  Strawberries  were  damaged  in  the  southern 
portion  by  the  cold,  wet  weather,  but  conditions  were  favorable 
for  growth  of  wheat,  oats,  meadows  and  pastures.  t.a.m. 

Tornadoes : —Joiner.  5th,  2:00  p.  m.,  from  nw,  path  100  feet  wide,  6 
people  injured,  property  damage  $7,000.  Arkadelphia,  ( 1-3  miles  north 
of),  5th,  3:30  p.  m. ,  from  nw,  path  600  feet  wide  and  4  miles  long,  3 
people  injured,  $2,000  damage  to  buildings  and  $4,000  damage  to  timber. 
Grannis,  (2  1-2  miles  northeast  of),  19th,  8  p.  m.,  from  sw,  about  900 
feet  wide,  $5,000  damage  to  timber. 

Heavy  Hail:— Brentwood  and  Woolsley,  6th,  severe  damage  to  gar- 
dens and  automobile  tops.  Carlisle,  Hazen,  Lonoke  and  vicinities,  6th, 
$30,000  damage  to  roofs  of  buildings,  automobile  tops  and  gardens. 
Thi.s  hailstorm  was  about  10  miles  wide  in  Lonoke  and  Prairie  counties. 
Hailstones  were  as  large  as  hen  eggs  at  a  number  of  places  and  some    as 


large  as  baseballs  in  Lonoke.  Considerable  damage  to  roofs  and  crops 
was  reported  on  the  6th  at  Jacksonville,  Palarm,  McCrory,  and  near 
Thornburg,  slight  damage  at  Marshall  on  the  7th,  at  Amity  on  the  19th, 
and  considerable  at  Danville,  19th. 
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PRESSTJRE,  WIND,  HTTMIDITY,  AND  SUNSHINE 
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COMPARATIVE    DATA    FOR    APRII. 
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Daily  River  Stages  for  April,  1935 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION 


April,  1935  ,  \ 
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Climatolog-ical  Data  for  April,   1935 
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+  3.25 
+0.42 


+  1.18 


7.25  +1.64 


33 
42 
29 
30 


8+ 
13 


25 


35 
'37" 


29 


36 
25 
36 
346 
36 
29 

42 
28 


36 


32 


32 
35 
32 
38 
40" 


37 


16 
■  9+ 


0.97 
2.66 
1.68 
-0.67 
2.39 
+  1.51 
-2.30 
-1.78 
-L29 
-3.44 
+  1.92 
-2. 46 
+  1.25 
-0 .32 
-0.68 
+  0.23 


2.47 
2.91 
1.94 


0.46 

0.96 

].18 

1.40 

0.59 

0.68 

1.91  I 

1.44 

0.45 

3.05 

L75 

1.49 

1.40 

1-11 

0.82 

0.40 

0.51 


-2.36 
-2.49 
-1.72 
-0.42 

+o.ih 

-2!  82 
-0.  60 
-0.92 
-2.82 
-1.16 
-0.64 

-6!35 
-1.80 


33 
'34' 


5.04 
2.38 
2.95 
3.27 
2.87 
6.05 

3  44 
4.35 
3.31 
1.52 
7.65 
3.  .57 
6.65 
4.95 
5.34 
4.97 
5.24 
2.46 
1.72 
3.47 
4. 

3.35 
5.0 

2.44 

4  19 
4.68 
4.13 
4.65 
4.6 

5.55 
3.23 
5.24 
5.42 
5.70 


5.05  +0.37 

3.88  -0.84 

2.65 

3.71 

2.62 

4.85 

2.34 

7.86 

5.31 

3.72 

5.01 

1.93 

3.35 

2.88 

3.12 

5.51 

5.40 

4.03 

4.29 

2.90 

5.16 

5.24 

7  51 

6.51 

5.66 

6.03 

3  62 

3.23 

3.08 

7.37 


. 


43 


-2.36 
-0.90 
-0.66 
-2.64 
+2.63 
+0.15 

+  6!3'l 
-2.71 


2.11 
-0.73 

0.76 
-1.08 
-0.39 

+6."  12 
-0.47 
+  1.43 
+1.15 
+0.20 
+0.38 
-1  67 


-2.97 
+3.62 


4.10 
1.48 
0.41 
1.89 

i.'25 
1.16 
0.77 
0.89 
1.26 
0.81 
1.65 
1.08 
1.07 
1.16 
0  53 
2.25 
0.86 
1.65 
1.65 
1.15 
1.50 
1.43 
0.69 
0.50 
0.86 
0.92 
1.10 
1.40 

6!  72 
0.82 
2.77 
0.97 
1.62 
1.10 

i.'l6 
1.61 
1.40 
1.10 
1.79 

i!76 
1.20 
0.80 
0.87 
MO 
1.76 
0.68 
1.90 
1.43 
1.61 
1.74 
0.56 
0.82 
0.73 
0.70 
2.68 
1.55 
1.70 
1.11 
1.02 
1.47 
1.63 
2.26 
2.58 
1.45 
2.15 
2.00 
1.21 
1.18 
2.00 


"a 


Number  of  days 


0.0 
0.0 
0.0 

o.'o 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

o.y 

0.0 
0.0 

b'.b 
0.0 
0.0 
0.0 

'0.6 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

CO 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

'o'o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'o.'o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'o.'o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 


■21 


4.37  -0.52    4.10       T. 


7 
9 
10 

ii 
11 
11 
10 

12 
10 
10 

9 
10 

8 
10 
10 
10 

« 
10 
6 

'9 
10 

8 
10 

11 

8 
8 

13 
6 

11 
8 
8 

12 
8 
8 
9 
9 
8 
9 

12 
8 
8 

12 
9 

11 

11 


2 

11" 
6 

12 
11" 

8 

7 

3 
12 
U 
13 
10 

14 
10 
17 

1 
12« 

0 
10 

6 
12 
10 

7 

8 
10 

4 

'9 
14 

8 

8 

6 
U 

13 

9 
12 

6 
12 

16 
11 

8 
14 
17 

9 

6 

9 

8 
11 
14 
11 
12 
12 
13 

8 
12 
14 
10 

9 
10 

6b 

3 
17 

9 
12 

12 

16 

12 

13 


M.9 


K  o 


Observer 


10 


2 

4 

8 
10 

5 

1 
12 
U 

6 
12 

6 

2 

4 

'4 
14 
0" 
11 

'7 

8 

8 
11 

3 

2 

4 

6 

8 

3 

7 

3 
21 

6" 
24 

1 

8 

5 

5 

5 

o 

0 
17 

'9 

6 
11 

6 

5 
11 

'4 
14 

6 

7 

9 

4 

7 

4 

5 

2 
11 

6 
10 

9 

5 

6 

4 

6 

7 

3 

0 

9 

6 

8 
10 

6 
12b 

6 

7 

8 

0 

2 
6 
5 
1 


U 

17 
16 

16 
15 
19 
11 
16 
13 
15 

9 
15 
21 

8 
10 
17 
12 
12 
16 
16 

18 
14 
11" 
13 

ii 

12» 
14 
15 
16 
15 
17 
13 
14 
15 
13 
13 
10 

8 

9« 

6 
19 
16 
13 
15 
18 
19 
20 

9 

12 
10 
11 
16 
19 
8 

13 

7 

12 
17 

9 

'16 
12 
18 
11 
11 
10 
18 
U 
13 
14 
10 
15 
12 
11 
14 
22- 

9 
10 
12 
11 
14 
lO*- 
21 

6 
13 
18 
16 
»8 
13 
16 


e. 
ne. 


ne. 
nw. 


nw- 

ne. 

nw. 

s. 

ne. 

s. 


s. 
se. 


sw. 
ne. 


se. 
s. 


sw- 

s. 

s. 

ne. 

sw. 

sw. 


J.  W.  Campbell 
W.  K.Bown 

Herbert  Neft' 
J.  D.  Beeves 
Mrs.  Lelial.  Teter 
J.   E.  Scanlan 
U.  S.  Weather  Bureau 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samue!  Norris 

F.  H.  Randolph 
R.  J   Torry 

E.  R.  Wiseman 
J   M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
John  C.  Flovd 
J.  W.  Bishop 
A    L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
Wiufred  D.  Polk 
0.  B.  McSpadden 

G.  A.  Giflord 

J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Mrs .  J .  M .  Essex 
Ben  Johnson 
J.  M.  RiciJetts 
T.  B    Barnes 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Niciioalds 
University  of  Arkansas 
IT.  S.  Weather  Bureau 
R.  .1.  McCuiston 
T.  J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 
W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Kock 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
J.  O.  Cooley 
N.  P.  O'Neal 
National  Park  Service 
H.  C-  Sanderson 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H.  Cross  white 
U  .  S.  Weather  Bureau 
H,  G.  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 
W    J.   Keith 
S.  F.  Wliittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 

A.  J.  i'arks 

E.  W.  St.  John 
Hugh  B.  Wear 

B.  S.  Haibert 

G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S .  Forest  Service 
Charles  B.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  B.  Heagler 
Carroll  King 
W.  a.  Baker 
V.  C .  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
G.  M.  Hooten 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Miss  Clarice  Maddox 
S-  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Henry  Field 
S.  C  "Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edvi'ard  E.  Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hovle 
J    R.  Huddleston 
William  W .  Davis 
D    O.  Anderson 
Ross  Shumate 
R.  T.  Cobb 
W.  E.  Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  computed  for  stations  having  ten  or  mo^eyears^record^^^^T^  Dover; 
a,KiTu?.'mSfe's.^Vforence  letters  ",b  «,  number  of  days  m^ssmg  Itt'' Vemon  Route  2;  iloie?'Honow''Gre^enbrieT Route\  Precipitation  for  24  hours  ending  near  sun- 
s^efuniesroth^rSnmca^ed"'^^^^^^^^^^  >Incl^ded  in  next  measurement.    Data  m  italics  mterpolated. 


April,  1935 
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Daily  Precipitation  for  April,   1985 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  Month 


..I 


Lraity 

Vrkadelphia  . .. 
i.rkansas  (^ity  . 

irlberg 

Jatesville 

iee  Branch- . . . 

iieutonville 

Jig  Lake  Outlet 

JIack  Rock 

ilytheville 

BooneviUe 

iJriukley    

;'alico  Rock 

Jamden 

^^arthage 

.'enter  Point  . . . 

:^larendon 

r'liiiton 

Conway 

joruing  

j'otter 

iJrossett 

Janville 

lardanelle 

[)eer 

lumas 

button 

•■.1  Porado 

England 

■;ureAa  Springs. 
?avetteville   . . . 

""on  ."^mith 

''reeman  Sprgs. 

ii'iilton 

jeorgetowu  , 

irannis-  

Jravette 

larnson  

Helena 

ligden 

lighland 

riopc 

iot  .Springs  

ndex     

essieville 

ouesboro 

jjadHill 

jittle  Rock. .' 

ijutherville 

iladison 

JagnoUa 

tiah'ern 

Jainmoth  8pg  .  . 

ilariauua 

ilarked  Tree 

ilar.-ihall 

Jena 

ilnrrilton 

fountain  Home 

fount  Ida 

Newport 

Gorman  

)den 

)kay 

)sceola 

)zark 

^ara.?ould 

'arkiu  

'attersoa 

'iggott 

^ine  Bluff 

'ocahontas 

'ortland 

'rescott 

iuitman 

lison 

Sogers  (near). .. 

iosebud 

it.  Francis 

Searcy 

'pringbauk 

itory 

ituttgart 

iubiaco 

5un.set 

'exarkana 

^hnrnburg 

Valdron 

Varren 

Vaters 

iVhiteclffs '. 

Vilson 

■Vooley  Hollow. 

Vynne 

'ancopin 


Ouachita 

Ouachita... 
Mi-ssissippi. 

AVhite   

White   

Arkansas. . . 
Arkansas. . . 
St.  Francis. 

White   

St  Francis. 
Arkansas... 

White   

White   

Ouachita. . . 
Ouachita... 

Red 

White   

White   

Arkansas... 

White   

White   

Ouachita... 
.-Vrkan.^iis. . . 
Arkansas. . . 

White 

Mississippi. 

White 

Ouachita... 
Arkansas. . . 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

White   

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi. . 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red    

Ouachita 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas 

St,  Francis.. 

Red 

Ouachita 

White 

St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

White 

Ouachita 

Arkansas 

White 

Ouachita 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi.. 

Arkan.sas 

St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

White 

St.  Francis . . 

Arkansas 

White 

Ouacliita 

Ouachita  ... 
Arkansas  . . . 

Ouacliita 

White 

A  rkansas  . . . 
St.  Francis.. 

White    

White 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas.. .. 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi  . . 
Arkansas  .  . . 
St.  Francis.. 
Arkansas. .. 


T. 


T. 


.04 


.27 


1.10 
6.3 


.39 


T. 


1.20 
13 


.OSS 


.13 


2,47 


1.49 


1.75 


,15 


1.16 
.30 
.08 

l.0« 


.74 


.68 


1.03 
.'22 


2.91 
1.94 

".46 

.27 

1.05 

1.40 

.59 

.68 

.01 

1.44 

.44 

3.05 

.78 

1.29 

1.40 

1.1] 

.09 

.23 

.34 

2.10 

1.50 

1.48 

30 

1.44 


.76 


.72 
.75 

2.77 
.20 
,26 

1.05 

/ii 

1  61 

1.40 

,92 

.76 

'.91 


.20 

1.7 
.62 

1.46 

1.27 
42 

1.74 
.20 
.48 
T. 
.39 
.44 
.82 

1.70 
.10 
.05 
.60 
.83 

2.' 58 
.91 
50 
2.00 
1.21 
1.18 
1.31 


.75 


.63 

.77 

1.10 

97 


.15 


.26 


.20 


.20 


10      11      12      13     14      15      16      17      18      19      20     21      22      23     24     25     26     27      28     29   '  30      31 


T.' 

... 

T.' 

i' 

.04 

T. 

T." 

'.'06 

.07 

.■■77 



'J'. 

IK 

.16     .44    .95 


.02 


.10 


.05 


.49 


.04 


'J'. 


T. 


.87 

.07 

1.55 

.10 

.42 

/27 

.55 

]46 
.22 
'1'. 

'.81 
.11 

.15 

.55 
2.26 
1.45 

T. 

T. 


.10 


.90 


.05 
.16 

'.'56 
,35 

'!66 

i.'25 

'.'22 
.23 

'.'34 

.80 
.84 


.12 
1,30 


.17 

.43 
.35 
.32 

,33 
.05 
.36 

".{[ 

.57 
.03 
.96 
;.52 

".W 


.03 


T. 


.05 


.01 


.07 


.02 


.09 


T. 


.03 


.05 


.08 


.03 


.02 


.01 


Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

otter 

'alico  Rock 

latesville 

■ewport   

eorgetown 

larendon 

ilack  Rock 

irkadelphia 

'amrten 

"ulton  ............ 

lelena ,.. . 

Arkansas  City.'!.'.'.' 

. . .  White  . . 

do  .... 

do  .... 

do.... 

do  .... 

do  .... 

...Black... 
.  Ouachita . 
.Ouachita . 
....Red.... 
Mississippi 
do.... 

21 

18 
23 
•26 
J) 
26 
14 
17 
2S 
25 
41 
48 

Daily  River  Stages  Continued 


9.1 
9  6 
18  2 
25.7 
27,0 
33.2 
21.4 
8.6 
12.1 
15.7 
49.2 


21. 

26. 

0  32. 


7 
7 
6 
6 
1 
51.3151. 6 


8.5 
8.3 
16.1 
24.4 
25.5 
32.7 
19.3 
8.3 
13.0 
14.9 
18.7 
51.7 


21  7.2I  7 

1 

5 


6.5  8, 
I4.2I14 
23.2122. 
24.8J24 
32.3  82 


18.8 
15  0 
13.9 
13.2 
48.4 
51.8 


.25 


.14 


.07 


.05 


.07 


.35 
.80 
.41 

T 
T 
1.91 

'!24 

'!67 
.92 
.10 

.7; 

.82 

T 

,17 
1.60 
4,10 

.63 

i.'89 

'!88 
.58 
.48 
.68 
.39 
.81 
.26 
.41 
.96 
.51 
.53 

'[54 
.35 
,.31 
.50 
.08 

.04 

.21 

,39 

.92 

T 

.70 

.'34 
.05 

'.'65 

1.52 

.81 

'.ii 

.28 

.66 

1,02 

.13 

l^TO 
T, 
T. 
.40 
.10 
.31 
.12 

!i6 

•70 

.45 

.H9 
.82 
.12 
.70 
.38 

.25 
1.11 
..H9 
.07 
1.07 
1.10 


1.37 

i! 

'.'10 
.10 
T. 
.12 
.10 
.01 
.5' 
.15 
.17 
.45 
T 
.40 
08 
.06 

".n 

T 

.15 
.11 
.10 
.07 

']98 
.05 

".oh 

T 

.19 
.12 
.03 

.45 

'.'05 
.32 
28 

1.65 
.20 
.22 
.08 
.87 
.22 
.01 
.05 
.10 
.03 


1.28 
.34 


.11 

.10 

.29 
1.05 
84 
.20 
.15 

"t". 


.50 


1.06 


1.10 

[95 

,31 
1.15 

.95 
1.43 

.01 


.82 
.11 

.05 

.93 

1.10 

iiie 

.13 

1.31 
1,37 
1.20 


1.06 


1. 90  30 
.03  1.05 
T. 


.25 

07 

T. 

T. 

".S2 
1.00 
.04 
T. 
.01 
.04 
.'26 


.96 


.20 
.20 
1.55 
.68 
.05 

".S0\ 

'M 


.22    .98  1.45 
...  ....12.15 

...I..,    !  .15 

.351.... 

.12; 

.7711.00 


11.121 
IT.  I 
I2. 00! 


T. 


T. 

•■•I 


|... 


.|... 


.22 


.30 


.13 
1.13 


.33 


1.25 
1.40 


.94 


1,2] 
1.65 

.60 
1.50 

.55 

'.'65 
.27 
35 


06 
1.15 
.38 

i.65 

i!6i 
1.10 
1.79 


.11 


1,43 

T. 
1.01 


.65 
.15; 1,02 
..  !1.33| 
...I1.63 
1,52 


.031 


.|..., 


.58 
.06 
.47 

'.'S8 
T 
.42 

'.'64 
.35 

'!22 
.13 


.32 


.34 


T. 

.36 
.25 

.'24 
.27 
.05 
.21 

.'67 

.56 
.70 
.38 
.08 
T. 

.'28! 


.24 


.431 
1.431 


,75 


1.10 

".'63 
.31 

.27 

1-38 

.24 

.27 

".'64 
.10 

','35 
,71 
.44 

1,15 
.47 
.03 
,08 
1' 
.40 
.03 

1.40 


,38 


T 

.30 

2.68 

.56 

.20 

.58| 

.39; 

1.47 

.08 

.76 

2.00 


.05 


.02 


.39 





.43  ... 
.101... 
.511... 
.54'... 


!      I      I 

14      15  I  16      17 


20 


21      22 


23      24 


25  I  26  I  27      28  I  29 


8.0 

8.2 

15.8 

22.6 

24.0 

31.5 

19.0 

9.6 

28.1 

11.5 

48.3 

51.5 

7123 
2l3i 
6(18 

1  10 
0  26. 

2  10 

3  48, 
551, 


0    7 

7    7 

1|14. 

2,21.9i21.3!20. 

423 

0130 


.21  7.0 
.01  6.8 
.1113.3 


.2122,9 
.71.30.4 


16.7 

8.6 

23.4 

10  3 

4U8.5 
351,2 


5  5. 

ll  5. 
8111. 
,7118. 
,4i22, 
,8 1 29. 
0:14. 
,2l  8. 
,4'17, 
2    8. 

6  48, 
,0  50, 


81  5. 
9l  5. 
5  10 
9J18. 
2|22. 

5  29. 
0  12, 
4    8 

6  16, 
9  8. 
6  48. 
9  50. 


4  5. 
3  5. 
5' 10. 

0  16. 
7|21. 
0128. 
9  10. 

1  8. 
7 1 13. 
3!  7. 
6l48. 
7150. 


5.0 

4.9 

9  9 

14.9 

21.2 

28.4 

10  ■! 

9.0 

12.9 

7.9 

48.6 

50.5 


4.8 
4.9 
9.9 
13.7 
20.9 

28.2: 

9.6 
12.4 
13.9 
10.4 
48.6 
50.5 


4.8 

4.7 

9.9 

12.8 

20.5 

27,9 

9.0 

12.1 

16.4 

12.4 

48  ,5 

50.3 


4.4 

4 '5 
9.9 
12.0 
20.0 
27.7 
8,5 
13,6 
21.1 
U4,0 
48,3 
50,2 


4.8 

4.6 

8.9 

11,1 

19,5 

27.4 

8.0 

12, 

23.5 

14.9 

48.1 

50.0 


4.6 

4.7 
9.8 
10.3 
19.1 
27.2 
7.5 
10.7 
24.3 
15,4 
47,7 
49.9 


4,4 

4.5 

9.4 

10.0 

18,3 

27.0 

7.0 

9,0 

24.8 

15,5 

47.1 

49,0 


4.2 

4.2 

8.8 

9.3 

17.0 

26.8 

6.7 

9,6 

24.7 

16,1 

46  4 

49.1 


4,2 

2,4 

8.4 

7.5 

13.7 

25.8 

5.9 

10.3 

24.4 

21.5 

41.9 

48.0 


6.63 
7.31 
7.71 

1.93 
3.92 
2,87 
3.30 
1.59 
1.98 
6.00 
3.55 
2.02 
7.41 
6.23 
6.09 
3.98 
3.60 
3.62 
1.61 
1.47 

8.56 
4.69 
1.64 
6.14 

7.25 
5.04 
2. 38 
2.95 
3.27 
2.87 
6.05 
3.44 
4.35 
3.31 
1.52 
7.65 
3.57 
6.65 
4.95 
5.34 
4.97 
5.24 
2.46 
1.72 
3.47 
4.48 
3.35 
5.07 

2.44 
4.19 
4.68 
4.13 
4.65 
4.67 

5.65 
3.23 
5.24 
5  42 
5.70 

5.05 
3.88 
2.65 
3.71 
2.62 
4  80 
2,34 
7.86 
5.31 
3.72 
5.01 
1.93 
3.35 
2.88 
3.12 
5.51 
5.40 
4.03 
4.29 
2.90 
5.16 
5.24 
7.51 
6.51 
5.65 
6.03 
3.02 
3.23 
3.08 
7.37 


30      31 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS     SECTION 


April,  1935 


Daily  temperatures    for    April,   1936 


Stations 


10     11 


13     14 


I 
19      20 


21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Amity 

BatesTiUe  

Bee  Branch 

Bentonville  '•'.... 

Blytheville 

Booneville 

Brlnkley 

Calico  Hock 

Camden 

Carthage 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Dardanelle 

Deer 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteyille 

Fort  Smith'** 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Bock."' 

Lutherville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Searcy  

Stuttgart  , 

Subiaeo 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


I  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
]  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 

<  Minimum 
j  Maximum 

<  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimurr 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
>  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 

'  (  Minimum 
j  Maximum 

■  I  Minimum 
j  Maximum 

'  I  Minimum 
(  Maximum 

'  (  Minimum 
',  Maximum 

'  )  Minimum 
j  Maximum 

'  (  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 


55 

42 

59 

43 

48 

39 

52 

45 

69 

46 

64 

46 

52 

44 

83 

50 

85 

60 

78 

49 

63 

47 

53 

43 

65 

47 

68 

36 

79 

50 

78 

54 

68 

48 

47 

39 

49 

40 

54 

47 

46 

39 

50 

40 

64 

48 

72 

48 

72 

50 

79 

45 

56 

42 

53 

41 

54 

45 

55 

43 

79 

53 

53 

40 

66 

49 

60 

50 

54 

37 

67 

47 

66 

46 

69 

46 

55 

45 

78 

49 

71 

53 

69 

49 

54 

42 

79 

55 

79 


74 

55 

67 

42 

67 

47 

67 

44 

67 

49 

74 

49 

74 

49 

71 

46 

74 

51 

74 

56 

75 

50 

74 

49 

69 

47 

72 

50 

66 

41 

77 

56 

79 

53 

74 

4H 

70 

44 

68 

45 

72 

49 

66 

42 

72 

46 

71 

51 

80 

50 

85 

51 

77 

48 

69 

46 

72 

46 

71 

49 

70 

47 

78 

52 

64 

47 

67 

51 

68 

46 

70 

42 

78 

49 

71 

48 

77 

49 

67 

47 

77 

60 

71 

48 

70 

50 


47 
79 
53 
77 
50 
76 
50 
69 
47 
72 
48 
75 
49 
65 
42 
79 
50 
74 
45 
80 
51 
68 
45 
69 
44   47 


80 
60 
71 
55 
71 
58 

62 

56 

63 

54 

72 

60 

75 

50 

63 

54 

80 

63 

80 

60 

83 

63 

76 

59 

63 

53 

71 

59 

65 

53 

83 

62 

84 

67 

80 

60 

67 

55 

69 

56 

71 

59 

61 

55 

68 

55 

80 

5» 

85 

61 

85 

64 

78 

61 

74 

52 

68 

53 

78 

59 

6' 

55 

84 

68 

63 

49 

78 

59 

72 
48 

66 
54 
79 
63 
73 
60 
81 
58 
71 
56 
88 
66 
70 
58 
81 
60 
65 
53 
88 
64 
85 
65 
80 
64 
74 
57 
79 
58 
69 
59 
68 
56 
86 
65 
78 
54 
85 
66 
73 
52 
78 
56 


78 

59 

62 

50 

69 

57 

62 

47 

68 

55 

74 

59 

78 

58 

61 

54 

77 

59 

78 

60 

75 

60 

76 

59 

61 

50 

74 

57 

58 

50 

80 

59 

81 

60 

75 

59 

58 

52 

64 

54 

68 

52 

63 

51 

61 

55 

73 

56 

74 

59 

80 

58 

78 

60 

63 

53 

60 

54 

72 

58 

70 

56 

80 

60 

61 

52 

68 

58 

67 

56 

64 

52 

76 

58 

61 

58 

79 

59 

60 

5' 

86 

58 

71 

58 

77 

60 

61 

52 

81 

57 

81 

58 

79 

60 

71 

57 

75 

57 

72 

58 

67 

53 

82 

57 

75 

56 

84 

59 

65 

55 

66 

56 


38 

60 

38 

64 

34 

60 

38 

47 

38 

60 

39 

53 

30 

56 

43 

62 

39 

70 

40 

58 

29 

56 

31 

60 

40 

57 

31 

58 

33 

52 

41 

64 

36 

67 

37 

65 

40 

50 

37 

58 

35 

55 

41 

59 

36 

64 

39 

52 

38 

52 

42 

65 

38 

57 

33 

64 

38 

50 

41 

65 

36 

52 

41 

65 

34 

64 

37 

55 

39 

51 

36 

57 

41 

64 

37 

59 

38 

56 

41 

54 

42 

61 

38 

54 

29 

67 

34 

59 

35 

59 

38 

55 

39 

49 

38 


56 

45 

60 

47 

54 

45 

60 

41 

57 

46 

57 

48 

59 

44 

55 

41 

54 

40 

58 

45 

59 

46 

62 

45 

49 

38 

55 

41 

52 

46 

55 

44 

64 

42 

51 

41 

51 

43 

60 

47 

56 

38 

54 

46 

58 

40 

59 

46 

52 

42 

65 

47 

79 

48 

54 

46 

51 

36 

59 

45 

63 

46 

57 

46 

51 

44 

55 

44 

56 

46 

50 

41 

63 

46 

56 

43 

59 

46 

51 

39 

50 

37 


65 

60 

57 

46 

56 

46 

67 

50 

57 

48 

69 

62 

58 

46 

58 

47 

60 

50 

60 

48 

67 

60 

67 

50 

55 

44 

58 

50 

66 

30 

68 

49 

62 

51 

58 

49 

67 

48 

65 

50 

71 

50 

68 

49 

66 

46 

58 

45 

66 

50 

75 

51 

69 

48 

56 

43 

64 

45 

68 

49 

66 

46 

63 

48 

67 

46 

59 

49 

57 

40 

56 

42 

66 

51 

52 

46 

67 

49 

57 

47 

69 

50 

60 

49 

58 

49 

56 

45 

59 

48 

69 

60 

59 

48 

57 

48 

57 

48 

63 

48 

55 

44 

71 

49 

57 

46 

61 

48 

58 

43 

58 

43 


63 

55 

63 

54 

59 

50 

54 

41 

62 

42 

57 

47 

59 

40 

60 

43 

61 

52 

74 

46 

64 

51 

59 

48 

59 

49 

60 

44 

59 

49 

56 

45 

65 

62 

50 

46 

59 

53 

59 

51 

56 

35 

69 

44 

59 

49 

65 

47 

57 

51 

69 

49 

67 

48 

62 

54 

56 

47 

63 

54 

66 

51 

63 

63 

67 

50 

60 

52 

61 

46 

56 

37 

68 

48 

59 

46 

64 

50 

58 

50 

58 

45 


77 

49 

68 

45 

79 

38 

73 

47 

79 

40 

81 

45 

78 

47 

72 

35 

76 

42 

79 

43 

74 

42 

76 

44 

76 

44 

80 

46 

72 

50 

71 

46 

78 

38 

81 

44 

59 

45 

73 

43 


67 

55 

63 

41 

65 

56 

63 

52 

74 

52 

66 

651 

72! 

55 

67 

49 

79 

65 

75 

52 

73 

54 
68 
54 
72 
53 
68 
54 
58 
62 
78 
54 
70 
51 
77 
54 
64 
48 
67 
50 


75 
57 
72 
53 
76 
54 
54 
50 
68 
61 
82 
56 
79 
54 
69 
53 
75 
60 
71 
57 
79 
69 
84 
56 
71 
50 
78 
56 
66 
46 
74 
57 
77 
60 
74 
56 
59 
48 
61 
50 
63 
56 
66 
48 
61 
50 
69 
55 
80 
69 
79 
60 
81 
56 
73 
61 
64 
50 
68 
64 
73 
53 
82 
60 
72 
51 
76 
55 
75 
51 
76 
51 
76 
56 
83 
56 
77 
56 
72 
53 
85 
58 
82 
57 
75 
57 
76 
50 
75 
61 
82 
60 
79 
57 
73 
53 
77 
55 
79 
66 
62 
49 
76 
58 
72 
53 
77 
64 
75 
53 
70 
57 1  52 


85 

60 

65 

56 

84 

56 

72 

63 

86 

61 

86 

60 

81 

61 

79 

49 

80 

60 

86 

61 

86 

61 

82 

58 

82 

59 

85 

58 

72 

56 

86 

61 

84 

63 

74 

55 

77 

55 

83 


78 

47 

76 

41 

75 

45 

75 

50 

72 

42 

78 

46 

78 

44 

78 

44 

76 

46 

77 

44 

76 

46 

77 

47 

77 

43 

78 

48 

71 

50 

77 

46 

79 

46 

77 

46 

77 

51 

74 

47 

80 

51 

78 

46 

74 

43 

73 

44 

76 

50 

82 

47 

81 

46 

76 

46 

82 

40 

73 

62 

76 

51 

77 

47 

74 

43 

74 

50 

7(i 

45 

77 

46 

79 

46 

73 

49 

78 

39 

73 

46 

77 
46 

78 

47 

74 

47 

75 

44 

74 

46 

79 

46 

79 

47 

75 

48 

76 

47 

78 

48 

72 

54 

79 

46 

80 

40 

79 

47 

73 

40 

76 

42 


77 

52 

79 

44 

75 

47 

72 

53 

78 

46 

77 

50 

80 

46 

84 

47 

77 

48 

78 

46 

76 

50 

78 

49 

80 

46 

79 

51 

70 

51 

80 

57 

79 

49 

79 

49 

75 

62 

72 

54 

76 

54 

77 

44 

77 

45 

77 

49 

76 

52 

82 

49 

81 

52 

80 

48 

75 

43 

75 

56 

76 

51 

78 

50 

76 

47 

76 

52 

79 

43 

74 

54 

77 

49 

74 

49 

77 

42 

73 

48 

80 

47 

76 

51 

76 

49 

77 

46 

72 

50 

80 

49 

80 

49 

77 

52 

78 

48 

78 

55 

08 

55 

80 

48 

78 

52 

791 

49 

75 

44 1 

79 

46 


56 

81 

46 

79 

51 

79 

56 

83 

63 

83 

57 

83 

54 

83 

49 

80 

51 

83 

50 

80 

60 

84 

51 

85 

60 

84 

53 

76 

56 

84 

48 

83 

56 

82 

52 

81 

57 

79 

59 

82 

59 

81 

67 

81 

55 

82 

59 

80 

54 

82 

52 

84 

55 

85 

52 

77 

46 

81 

58 

81 

53 

83 

56 

81 

47 

81 

59 

84 

51 

79 

57 

77 

60 

76 

53 

80 

66 

80 

52 

82 

53 

82 

56 

83 

64 

82 

48 

82 

53 

85 

62 

85 

55 

82 

56 

83 

54 

83 

56 

74 

59 

84 

54 


81 
63 
83 
52 
81 
58 
73 
59 
85 
59 
78 
63 
84 
58 
84 
55 
81 
59 
85 
59 
83 
68 
84 
59 
86 
57 
83 
63 
76 
57 
85 
58 
86 
61 
84 
57 
78 
61 
77 
59 
73 
60 
75 
54 
80 
62 
81 
62 
82 
62 
90 
62 
85 
62 
84 
58 
85 
58 
SI 
62 
82 
61 
84 
63 
83 
54 
83 
63 
85 
62 
82 
63 
78 
64 
81 
57 
82 
64 
81 
68 
84 
64 
80 
64 
84 
60 
84 
54 
82 
58 
85 
61 
85 
55 
82 
61 
82 
59 
82 
63 
68 
56 
85 
63 
81 
55 
86 
55 
82 
57 
,  85 
60 


74 

60 

79 

57 

78 

60 

70 

57 

86 

60 

70 

59 

83 

58 

79 

62 

74 

61 

74 

60 

78 

60 

86 

61 

84 

60 

77 

60 

65 

54 

83 

63 

78 

62 

78 

61 

70 

66 

72 

57 

71 

60 

71 

54 

74 

68 

84 

63 

81 

61 

76 

60 

80 

59 

86 

60 

78 

57 

75 

61 

71 

58 

83 

61 

81 

57 

82 

61 

8' 

56 

77 

59 

69 

57 

80 

60 

75 

59 

75 

60 

83 

59 

73 

59 

76 

62 

82 

57 

82 

61 

82 

60 

82 

61 

75 

63 

76 

63 

73 

59 

66 

54 

77 

59 

84 

44 

84 

56 

85 

58 

86 

59 


75 

58 

80 

59 

75 

58 

81 

59 

80 

67 

80 

58 

73 

54 

82 

59 

81 

57 

78 

60 

73 

58 

72 

59 

75 

59 

73 

66 

78 

67 

76 

59 

76 

60 

80 

60 

80 

59 

78 

57 

77 

50 

78 

69 

78 

56 

80 

55 

76 

61 

82 

61 

79 

53 

79 

56 

79 

57 

73 

59 

80 

50 

74 

57 

75 

55 

76 

56 

78 

60 

78 

51 

81 

59 

79 

56 

79 

59 

78 

59 

76 

60 

75 

57 

72 

54 

78 

52 

79 

50 

84 

58 

85 

58 

79 

66 


50 

84 

52 

72 

55 

84 

58 

82 

55 

85 

66 

86 

49 

81 

57 

84 

55 

81 

56 

87 

54 

86 

58 

85 

54 

75 

56 

87 

58 

85 

58 

83 

59 

74 

54 

73 

53 

79 

58 

72 

63 

83 

48 

83 

60 

81 

59 

87 

56 

85 

58 

84 

57 

81 

46 

82 

69 

79 

53 

84 

58 

80 

49 

82 

60 

86 

67 

83 

49 

81 

58 

78 

55 

83 

52 

80 

59 

82 

56 

80 

55 

83 

59 

S3 

62 

84 

67 

85 

57 

86 

58 

83 

55 

84 

58 

80 

54 

74 

57 

84 

54 

81 

44 

83 

60 

80 

59 

85 

57 


72 

69 

79 

57 

80 

57 

61 

45 

76 

58 

72 

56 

78 

57 

71 

68 

79 

61 

76 

51 

74 

58 

83 

58 

76 

60 

76 

57 

61 

49 

78 

59 

79 

61 

74 

58 

68 

52 

69 

53 

69 

54 

71 

48 

68 

54 

78 

56 

76 

69 

80 

61 

77 

57 

78 

60 

68 

64 

73 

56 

71 

55 

79 

60 

76 

45 

82 

60 

77 

60 

77 

56 

67 

56 

81 

58 

74 

53 

78 

58 

75 

59 

72 

56 

76 

60 

81 

59 

78 

60 

78 

59 

80 

60 

76 

57 

77 

58 

72 

57 

61 

49 

78 

59 

73 

53 

85 

62 

74 

57 

76 

66 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  i 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which 


64 
44 

63.3 
46.3 

75 

76.3 

47 

50.8 

72 

70.2 

34 

46.2 

81 

77.1 

60 

53.1 

71 

67.6 

43 

48.0 

71 

69.0 

40 

48.5 

ndicated.  '"Midnight  to  midnight.   ^^Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature 
it  almost  always  occurs.  ,  ,   ,„.,„=  mo 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock,  Ark.  -  5-27-35-1050 
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QENEBAL    STTMMAEY 

This  was  the  wettest  May  since  1930  and  the  coolest  since 
931.  Temperatures  were  generally  below  normal  from  the  3d 
)  the  7th  and  from  the  15th  to  the  26th,  with  departures  ex- 
jeding  10°  on  the  4th,  5th,  17th,  and  24th,  while  the  warmest 
eather  occurred  about  the  12th  or  31st.  The  average  tem- 
erature  for  the  State,  based  on  the  records  of  60  stations,  was 
5.7°  which  is  2.3°  below  the  mean  for  the  past  45  years.  Of 
le  stations  with  records  of  10  years  or  more,  only  one.  El 
lorado  in  a  southern  border  county,  had  a  positive  departure, 
[onthly  means  ranged  from  58.8°  at  Deer  to  71.3°  at  El  Do- 
ido.  The  highest  temperature  reported  was  94°  at  Dumas 
tid  Subiaco  on  the  12th  and  at  Carthage  on  the  31st;  the 
west,  35°  at  Dutton  on  the  7th.  The  greatest  daily  range 
■as  39°  at  Thornburg  on  the  7th. 

The  average  precipitation  for  the  State  for  the  92  stations  re- 
orting  was  8.86  inches  which  is  3.79  inches  above  the  mean 
)r  the  past  45  years.  Rainfall  was  heavy  to  excessive  in  most 
jctions  from  the  Ist  to  the  6th,  some  stations  in  the  western 
ortion  reporting  more  than  7.00  inches  for  the  period  and  a 
umber  from  4.00  inches  to  6.00  inches.  Another  period  of 
eavy  rainfall  occurred  from  the  14th  to  the  20th  but  amounts 
^ere  not  as  large  in  many  sections  as  from  the  1st  to  the  6th. 
.ocally  heavy  rains  again  fell  over  a  large  portion  of  the  State 
ither  the  28th  or  29th,  some  stations  reporting  2.00  inches  or 
flO're.  Monthly  amounts  ranged  from  3.()5  inches  at  Portland 
H  a  southeastern  county  to  16. 10  inches  at  Conway  in  the  central 
Ktrtioit.  The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period 
vas  4.23  inches  at  Waldron  on  the  4th. 

The  heavy  to  excessive  rainfall  and  low  temperatures  were 
mfavorable  for  cotton  in  most  sections.  Planting  was  not  com- 
>lei*d  in  some  northern  localities  even  at  the  close  of  the 
rtontk  and  much  replanting  was  necessary  in  central  and 
lorthern  portions.  Cultivation  and  chopping  progressed  rapid- 
y  the  latter  part  of  the  month  in  southern  counties  where  rain- 
all  was  lightest.  In  the  northern  portion  cultivation  was  bad- 
y  needed.  Corn  fared  better  than  cotton  but  much  land  has 
jot  been  planted  because  of  the  continued  wet  weather.  Stands 
ire  poor  in  many  localities  and  it  needs  cultivation  badly  in 
nofthern  and  western  portions.  t.a.m. 

The  Ucavy  raiu.s  eauaed  flood  .stajje.s  to  be  reached  at  most  points  on 
/ue  river.S' with  iosHes  as  follows:-On  the  Arkansas,  ^27,865;  on  the 
Juachita,  $143,000;  on  the  White  and  Black,  $66,700.  


ToK.\-ADOE9:--D«rmQtt,  -id,  5:45  p.m.,  path  narrow,  one  killed,  none 
mjiu-ed,  property  damage  $2-,000.  Mis.sis.sippi  County,  2d,  6:30  p.m.  to 
7:30  p.m.,  &0B4  sw,  patk  35  miles  long  extending  from  Frenchman's 
Rayon  ne  to  Armorel,  3  killed,  23  injured,  property  damage  $100,000. 
Little  Eock,  lUh^  from  s,  path  narrow,  several  persons  received  minor 
.lijurics,  property  damage  $30,700. 


Windstorms: -Clarendon  and  vicinity,  2d,  two  smokestacks  blown  down 
several  houses  unroofed  and  others  damaged,  loss  $1,000.  Harrisburg 
and  vicinity,  2d,  severe  windstorm,  houses  and  bariis  imroofed,  property 
damage  $3,300.  Southeastern  part  of  Union  County,  2d,  severe  wind- 
storm, houses  unroofed  and  damaged  over  a  territory  15  miles  long,  one 
person  killed,  property  damage  $12,000.  Melbourne,  2d  windstorm 
damaged  two  houses  and  demolished  two  barngy  loss  $500.  Massard 
Prairie(5  miles  se  of  Fort  Smith),  13th,  several  buildings  were  demolish- 
ed and  a  number  of  residences  damaged.  ,.  ,^   . 

Killed  BY  Lightning: -Pine  Bluff,  2d,  one,  Injuied  by  lightnuig, 
near  Melbourne,  2d,  five  people  injured  when  lightmng  struck  house. 

Heavy  Hail: -Ferndale  and  vicinity,  10th,  several  hundred  dollars 
damage  to  gardens,  crops,  and  roofs  of  buildings. 


PBESSXTRE,  WIND,  HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

gs 

Station 

OS 
0) 

1 
be 

5 

1 

> 

3 

0 
ft 

Average 
hourly 
velocity 

a 
.§•3 

a 
0 

1 
a-: 

«l  - 

a 

0 
0 

i 

A 
l> 

69 
70 
67; 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

22  94 
29.92 
29. 9n 
29.96 

30.32 
30.24 
30. 26 
30.26 

3 
8 
4 

4 

29.60 
29.59 
29.68 
29.71 

2       6.6 

18       8.1 

2        8.0 

20        6.7 

21 

23 
30 
30 

se 
e 

sw 

SW 

18 
19 
18 
2 

84 
79 

67 
64 
66 

3/ 
42 
55 
,66 

COMPARATIVE    DATA    FOR    MAY 


Year 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1807  .... 

1898  .... 

1899  .... 
1000  .... 

1901  .... 

1902  . . . . 

1903  . . . . 

1904  . . . . 

1905  . . . . 

1906  . . . . 

1907  . . . . 

1908  . . . . 

1909  .  . . 

1910  .... 

1911  .... 

1912  . . . . 

1913  . . . . 

1914  . . . . 

1915  .... 

1916  .... 

1917  .... 

1918  .... 

1919  . . . . 

1920  . . . 

1921  .... 

1922  ... 

1923  ... 

1924  ... 

1925  . . . 

1926  . . . 

1927  ... 

1928  . . . 

1929  ... 

1930  ... 

1931  . . 

1932  . . . 

1933  . . . 

1934  .. 

1935  . . 
Period 


Temperatur« 


as 


Precipitation 


a  » 


Q 


0  G 


if 
la 


67.0 

67.8 

68.6 

70.1 

69.0 

74.3 

68.3 

72.1 

72.9 

69.3 

68.2 

73.2 

67.5 

67.1 

70.7 

68.8 

63.8 

70.0 

67.0 

66.0 

70.8 

69.9 

69.3 

69.5 

69.9 

71.6 

68.5 

72.2 

66.8 

70  8 

69.7 

70.8 

67.2 

64.6 

68.0 

69.7 

71.7 

69-6 

67  6 

68.8 

65.2 

69.5 

71.8 

70.3 

66.7 

69.0 


-2.0 
-1.2 
-0.4 
+  1.1 
0.0 
+  5.3 
-0.7 
+  3.1 
+3.9 
+0.3 
-0.8 
+  4.2 
-1.5 
-1.9 
+1.7 
-0.2 
-5.2 
+  1.0 
-2.0 
-3.0 
+  1.8 
+  0.9 
+  0.3 
fO.5 
+0.9 
+2.6 
-5.6 
+S.2 
-2.2 
+  1  8 
+0.7 
+1.8 
-1.8 
—4.4 
-1.0 
4  0.7 
+  2.7 
+0.5 
-  1.4 
-0.2 
-3.8 
+0.5 
+2.8 
+L3 
-2.3 


97 

95 

94 

95 

97 

98 

99 
100 

96 

97 
100 
100 

96 

98 

98 

100 
91 
96 
92 
95 

101 
98 
99 
97 

101 
99 
97 

102 
96 
96 
99 

100 
98 
94 

102 

107 
97 
98 
97 
95 
96 
96 
96 

103 
94 

107 


361  2.78 
36  9.  52 
38  9.71 
35  3. 40 
361  3.  91 
3.54 
2.13 
6.44 
6.45 
3.69 
2.95 
4.34 


7.47 
3.39 
9.58 
4.71 
9.48 
7.05 
6.76 
6.56 
1.11 
2.41 
3.32 
3.34 
5.58 
3.56 
3.15 
3.01 
6.01 
8.17 
2.25 
5.00 
8.24 
4.64 
1.88 
2.42 
6.54 
3.60 
6.31 
10.06 
3.45 
1.96 
6.27 
3.  36 
8.86 
6.07 


-2.  29 
+  4.45 
+  4.64 
-1.67 
1.16 
L53 
-2.94 
+  1.37 
+  1.38 

1 
-2. 12 
0.73 
+2.40 
-1.68 
+4.51 
-0.36 
+4.41 
+  1. 
+  1.69 
+  1.49 
-3.96 
-2;  66 
-1\75 
-1.7a 
+0.51; 
-L51 
1.92: 
3.06 
+  0.94 
4  3.1(1 
-2  82 
-0.0 
+3  17 
-0.43 
-3.19 
—2.  65 
+  1.47 
-1.47 
+  1.24 
+4.99 
-1.62 
-3.11 
+1  20 
-1.71 
+3  79 


5.61 
15.80 
19.88 
9.41 
7.23 
8.35 
7.47 
14.28 
13.  ;^6 
6.06 
7.85 
8.44 
14.88 
6.08 
23.50 
10.31 
12.  86 
12.54 
10.64 
10.39 
2.08 
6  16 
7.30 
6.92 
11.15 
7.76 
8.52 
10.50 
11.15 
15.32 
5.49 
12.69 
14.26 
7.86 
5.58 
6.18 
14. 03 
7.35 
11.  52 
18.51 
6.18 
5.01 
12.40 
5.72 
16.10 
23.50 


Number  of  days 


5  ° 


0.55 

3  71 
5  21 
0.38 
1.16 
0.76 
0.34 
1  22 
2.37 
L92 
0.49 
1.73 
2.34 
l.:W 

4  92 
0.71 
5-61 
I.  76 
4.03 
4.02 
0. 22 
0  50 
0.30 
1.02 
1.08 
1.02 
0.33 
0.15 
1.82 
2.12 
0.00 
1.57 
3.55 
2.44 
0.2a 
0.,48 
l.«8 
0.99 
1.98 
3.86 
0.74 
0.28 

2.ao 

L12 
3.05 
0.00 


0.0 
0  0 
0.0 
T. 
P.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0  0 
0.0 


12 

8 

13 

10 

1(1 

u 

3 

6 

7 

6 

9 

6 

6 

4 

12 

12 

5 

11 

12 

8 

4 

5 

9 

8 

13 

12 

8 

5 

10 


14 

12 

13 

15 

17 

16 

10 

12 

12 

12 

9 

13 

9 

15 

7 

8 

14 

12 

19 

15 

16 

12 

12 

18 

15 

17 

9 

11 

18 

52 

11 

15 

17 

17 

12 

17 

o 

14 

14 

16 

18 

13 

12   9 

9  1 13 


7 
12 
9 
7 
7 
6 
5 
6 
9 
7 
6 
7 
11 
6 

II' 

8 

H 

10 

8 

9 

2 

o 

5 

6 

iO 

6 

9 

6 

13 

11 

5 

9 

12 

8 

7 

C 

10 

7 

13 

10 

9 

6 

10 

5 

14 

10  I  8 


Daily  River  Stages  for  May,  1935 


Stations 


Fort  Smith  or 
Van  Buren  . . . 

Oiark  

Ilardanelle 

-Horrilton  . .   .. 
UtUa  Rock. 

Pine  Itluff 

D«nvillc 


River 


.Arkanijas... 

.  ..do 

....do 

....do 

....do 

....do 

Petit  Jean. 


Flood 
Stage 


22 
22 
20 
23 
26 
20 


6 


8 


12  I  13  I  14  )  15  j  16  I  17  j  18  I  19  I  20  j  21  [  22  [  23  |  24  |  25 


27      28      29      30      31 


U.l 


9.8 

7.3 
11.1 
10.2 
10.9 
14  5 
17.2 


9.3 


16.0 


3  13 

10.2  17, 
9  4  15. 

11.3  12. 
14.9115. 
20.2125. 


22.6 


18.3 
21.2 
2'20.6 
8|l9.8 
2  19.5 
3I29.4 


22.4 

18.4 
21  9 
21.8 
21.8 
22.  8 
26.1 


21.7  19.7 

17.8  16.3 
21.1  19.8 
21.7  21.0 
22.3121.9 
24. 3 1 24.  9 
23.8l22.Ol 


16.4 

14.2 
18  Q 
19.6 
21.0 
24.7 
19.9 


12.8 

11.5 
16  0 
17.5 
19.8 
23.7 
17.0; 


10  61  9.4 

8.91  7.1 
13.3ill,3 
14.»|r2  4 
18.lll5  8 
22.4120.9 
14.sll2  3 


9.8 


11.4 


7.4 
10.1 
10.2 
13.5' 
19.0117.5 

8  9i  7.6 


8.2 
10.6 

9.5 
11.7 


13.9,16.2 


21.0122.1  25.6124.1 


10-4  11.8 
II.9I13.5 
10.:iil2.1 
11.7il2.6 
16,4116  2 
18.8,21.5!21.3l21.0 


15.6 
1.5.5 
13.5 
14.1 
17.1 


17.5 

W.  8 
17.9 
17 
18.5 


19.8 
20.7 
19.9 
19.4 

21.1 
21. 7I 


20,2 
22  5 
22  0 
21  0, 
22.8124.2 
2I.9I19.9 


25.5 

20.0 
21.7 
22.0, 
21.7; 


25.3  24.3122.3  20.9 


20.9 

22.1 
21.8 
21.4 
24.6 
18.6 


20  2  18.7 
22  2  21.4 
22.2  21.7 

21  6  21.5 
24.6  24.7, 
14  7ll0.6i 


20.4119.2  15.6115.2118. 


17 
19 
20 
20 
24. 
7.9i  7  1 


16.5 
19,0 
18.9 
19,8! 
23. 7| 


16.4 

1H.4 
19.0 


14.2111. 7113.7 

17.7ll5.5|14.3 
17,2  ...     12.7 
]8.8|18.2|17.2|I4.9 
22-9  22.2121.6  20.4 
6.3I  6.0I13.5I13  8 
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Climatological  Data  for  May,   1935 


Observer 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  

Arlberg 

BateBville 
Bee  Branch 

Beutonville 

Big  Lake  Outlet,  tl 
Black  Rook 
Blytheville 
Booneville 
Brinkley 
Calico  Rock 
Camden 
Carthage 
Center  Point 
Clarendon    . . 

Clinton 

Conway 
Corning  . . . 

Cotter 

Crosset  

Danville.  .. 
Dardanelle 

Deer 

Pumas 
Dutton 
El  Dorado..  - 

England 

Eureka  Springs. 
FayettevilU 
Fort  Smith. . . 
Freeman  SpringsJI 

Fulton 

Georgetown 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden.. 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index +* 

Jessleville . . 
Jonesboro 
Lead  Hill    ^^,.,^ 
LITTLE  ROCK 
LiUtherville 

Madison 

Magnolia 

Malvern .•  •  • 

Mammoth  Spring, 
Marianna 
Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman 

Odeu 

Okay  . . 

Osceola 

Ozark 

Paragould. . 

Parkin 

Patterson  .. 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Quitman 

Rison  — 

Rogers  (near). 

Rosebud I* 

8t.   Francis 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart 

Subiaco  ■ 

Sunset 

Texarkana 

Thoruburg 

Waldron, 

Warren 

Waters  — 

Wliitecliffs 

Wilson 

Wooley  Hollow 

Wynne 

Yancopin 


J.  W.  Campbell 
W.  K.  Bovvn 
Herbert  Neff 
J.  D.  Reeves 
Mrs.  Lelia  I.  Teter 
.1.   E.  Scanlan 
rj.  S.  Weatlier  Bureau 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samue!  Norris 

F.  H.  Randolph 
R.  J   Torry 
E.  S.  Wiseman 
.T    M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
John  0.  Flovd 
J.  W.  Bisuop 
A    L.  Stephens 
E.  £    Cordrey 
Wiufred  D.  Polk 
O.  B.  McSpaddea 

G.  A    Giflord 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Mrs.  ,r.  M.  Es^ex 
Ben  Jolmsou 
J.  M.  Rioketts 
L.  E.  Ellis 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Niohoalds 
UniveT.sity  of  .\rkiiusas 
U.  S.  Weather  Bureau 

R.  .1.  McCuistou 

T.J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

W.  E.  McVav 
Max  W.  Schir.idt 

Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 

Truiiion  Brown 

J.  0.  Coolev 

N.  P.  ONeal 

National  Park  Service 

H.  C.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

.1.  H.  Crosswhite 

U.  S.  Weather  Bureau 

H    O-  Lenhardt 

J.  W.  Eppes 

State  Agri.  School 

W    J.   Keith 

S.  F.  Whittaker 

C.  N.  Houck 

Charles  Walton 

A.  .1.  Parks 
E.  W.  St.  John 
Plugh  B.  Wear 

B.  S.  Haibert 
A.  Whittington 
D.  Henderson 

S.  Forest  Service 
U.  S .  Forest  Service 
Cliarles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  S.  Baker 
V .  C .  Wright 
Miss  Theresa  Sclion 
Benedictine  sisters 
W    E.  Edmistou 
Craig  Williams 
O.  M.  Hooteu 
Mrs.  M.  V.  i'isdale 
Carl  A.  Starck 
Miss  Clarice  Maddox 
S-  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Henry  Field 
S.  C   Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Ahliey 
Walter  .lames 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hoyle 
J    R.  Huddleston 
William  W.  Davis 
D    O.  Anderson 
Ross  Shumate 
R.  T.  Cobb 
W.  E-  Barton 


less  than  0. 01  inch  rain  or  melted  snow.     -ftNot  used  m  means 
lesstnaiio.u  _.    ^    kg  outlet,  Manilla:  Freeman  Springs,  Dover; 

Precipitation  for  24  hours  ending  near  sun- 
italics  interpolated. 
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Daily 

Pre 

sipitation  for  May 

,   1935 

Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

an 

Amitv 

Ouachita 

1.66 

i;48 
.51 

.81,2.00 
.23  1.32 

"'.87 
.55 

.... 

1.27 
.29 

".51 
T. 

.44 

.60 
.63 

.27 
.21 
.68 

.43 
.40 
.43 

'!6i 
.10 

.61 
.50 
.05 

'.33 

.05 

.16 

Arkadelphia |ll| 

Ouachita 

Mississippi 

White    

8.26 
6.68 
3.21 

Arkansas  City  .  .Illl 

.05 

.20 

.58 

.... 

Arlberg 

.   . . 

Batesville 1111 

White   

.02 

1.15 
.U 

.84 
.38 
.23 
1.26 
1.13 
1.61 

iiii 

.77 
2.05 

i!o.5 

.90 

.35 

1.07 

.49 

.90 
1  08 

'.'28 
.01 

1. 00 
.07 

'.'67 
1.34 
1.20 
1.79 
.02 

'!57 

"n 

1.26 
2.35 

1.70 

'.'('13 
.03 
•  83 

'."96 
.78 

1.47 
.04 

1.27 

1.  58 
.04 

i.'o8 

1.75 
l.fl 

i.'go 

.33 
1.62 
1  70 

i.ig 

2.70 

1.82 

.12 

2.33 

2.90 

.06 

75 

90 
.  12 
.02 
.77 
.65 
.67 
.12 
1.69 

53 

.31 
■f.' 

'!i3 

'.'12 

.21 

i'.ik 

1.06 
.34 
.55 

i.'es 

.17 
.34 
.05 
.02 
1.28 
.06 

'!62 
.15 
.29 
.35 
.61 

2.19 
.07 

.28 
.23 

f.' 
.49 

2.39 
.12 
.23 
.83 
.33 
.03 
.32 
.70 
.15 
.25 

.33 

't'.' 

.09 
.16 
.05 

i!67 
.26 
.09 

'!42 

■.'06 
.08 
T. 

1.75 
1.03 

't.' 

".a 

'  .03 
01 

'.'48 

.05 
.93 

'.'05 
.04 

.23 

'!4,5 

.58 

'!i6 

.30 

'f.' 

.12 

01 

.28 

.03 
.22 

't.' 

'.25 
".ib 

.03 

.16 

1.59 

'.is 

'!22 

67 
.38 
.08 
1.06 
2.42 
T. 
.44 

.40 
.22 
.03 
.67 
.18 
.03 
1.06 
.32 
,24 
.12 
.07 
.42 
.28 
.40 
.32 
.68 

1.20 

1.00 
.05 

1.24 
.82 
.64 
47 
.54 
.96 
.72 
.62 
.59 
.33 
.64 

1.48 
.85 
.31 

1.05 
.22 
47 

'.'56 
.97 
.31 
.20 

1.04 

1.04 
.16 
.66 
.50 

1.48 
.72 

1.97 
.40 

1.38 

1.05 
.25 
78 
.73 
.62 

.53 
.28 
.19 
.28 
1.45 
.34 

i'.ib 

.81 
.89 

50 

.90 
.95 
T 
.32 

1.32 
.66 
.16 
.37 
.84 
.44 
.16 
.31 
.44 
.25 
.36 

1  23 
.42 

1.30 
.95 
.51 
.50 
T. 
.15 
.81 
19 
.10 
.03 
T. 
.86 
.95 
.25 
.06 

'.'27 
2.13 

.06 

'!63 

T. 

'.'6i 

T. 

'."13 
'.'64 
"'.io 

T. 

'.'62 
T. 

.13 

'!06 

.11 

.71 

'.'O8 
.18 

'."25 

"!63 

'.'io 

1.41 

1.58 

1.70 
.18 
.61 
.83 
38 

1.41 
.80 

1.15 

"96 
.81 
.45 
1.85 
1.08 
1.15 
1.20 

'!70 
1.20 
1.65 
.34 
2.36 

"t" 

'.15 

'.'77 

'.'m 

'!47 

.02 

.53 

■.04 

.33 

'.'26 
.17 

'.'16 
.63 

".2h 
.12 

.... 

Bee  Branch. 

Arkansas 

11.09 

Beutonville  ....»•' 

Arkansas 

13.18 

Big  Lake  Outlet  . 

St.  Francis 

White   

Black  Rock 

93'2.14 

.03 
'.48 

.  . 

1.16 
'f.' 

Blytheville 

Booneville 

St   Francis 

Arkansas 

White   

"!65 

.09 
3.10 

'.'46 
.07 

']72 

.01 

2.91 

2.60 

.30 

.36 

2.10 

1,65 

1  51 

.05 

1.55 

.00 

.03 

1.20 

1.76 

2.41 

1.37 

.70 

.32 

1.46 

1.28 

1.04 

3^13 

1.40 

.13 

.67 

.60 

.39 

1.23 

1.42 

3.30 

.02 

.19 

".X 

.28 

.13 

1.50 

1.57 

.98 

1.20 

2.99 

.54 

1.67 

2.14 

.32 

.25 

.80 

.10 

15 

.32 

.90 

.03 

2.32 

.02 

.19 

2.25 

r83 

.95 
.19 
.90 
.48 
2.60 

2!  75 

1.92 

.20 

2.47 

4. 23 

.75 

2.48 

.33 

.2.5 

2.66 

.34 

.02 

1.40 
1.70 
1.38 
3.00 
1.75 
2.97 
2.50 
1  33 
2.74 
2.68 
3.2u 
1.78 

2.94 
3.56 

.50 

.89 
1.23 

.52 
2.  38 
1.46 
1.07 

.30 
2.98 
2.18 
1.47 
3.11 

.45 
1.20 

.63 
2.45 
2.40 
1.70 
2.48 

.77 

.83 

2. 05 

3.94 

.63 

2.90 

2!4i 
2.45 
1.10 
2.60 
3.38 
2.  80 
1.40 
2.82 
1.04 
2.39 
2.00 
1.52 

.85 
3.96 
1.67 

.73 

9.33 
6.37 
10.09 
7.28 

Briuklev    1  11 

Calico  Rock I  11 

White   

.66 

2.B5 
2.03 

il69 
T 
.46 

.08 
.18 
1.30 
.Ort 
.30 

2!  08 

.03 
.14 
.14 
T. 
T. 
1.80 
.05 
.21 

i.'ss 

1.80 

i'ji. 
.01 

".2'i 
.«8 
1  33 

i!c>3 

i!46 

.43 

T. 

1.78 

't.' 

".V6 

Camden Ill 

Ouachita 

Ouachita 

1.70 
.07 
.03 

2.18 

.14 

.50 
.50 

.94 
1.15 
.15 
.02 
.05 
.43 
.07 
.17 
.06 
.02 
73 
.48 
1.21 
.02 
.05 
.18 
.74 

... 

11.15 
7.83 

8.66 

Carthage 

.08 

.... 

Center  Point 

Red 

White   

White   

]25 

.15 

".31 

06 

.35 

1.33 

i;24 

2^50 

".6& 
1.01 
1.78 
.  16 
.38 

't.' 

.43 
1.72 
1.83 

"!6i 
'.'10 

'.'ii 

']6i 

■f." 

Clarendon 1111 

Clinton 

.02 

';67 

":65 

8.56 
7.40 

Conway 

12.04 
16.10 

Corning Ill] 

White   

.07 

'f.' 
.10 

't.' 

■f.' 
.27 
T. 
.11 
.94 

'.'■26 
.22 
.05 

.05 
.15 

')•'.' 

Cotter 

White 

8.87 

Crossett 1 11 

Danville 1 11 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

White 

Mississippi 

White    

1.00 

tV 

T. 

7.  39 

"li^si 

11.43 
8.66 
3.74 

10.79 
4  42 

Pardanelle Ill 

T. 
.'15 

Deer 

.62 

' .'  is 

.04 

•  • 

Dumas 

"6i 
'.'6i 

Dutton 

T. 
T. 

"72 
T. 
T 
33 

T. 

T. 
T. 
T. 

.22 

.02 

't.' 

.44 

El  Dorado Illl 

Ouachita 

.Arkansas 

\Vhite 

White 

Arkansas 

.Arkansas 

".30 
.22 

i!4i 

England 

Kureka  Springs 

Favetteville   

Fort  .Smith •'• 

Freeman  Sprgs. .  1  11 

'.'io 

.03 
T. 

"f" 

'.'2.5 
.76 
.20 

'f.' 
T. 

.73 

1.75 

1.44 

.10 

1  37 

'ioo 

U63 
.02 

'.'6i 

1.20 

't.' 

'f.' 
'.'02 

'.'■22 

'.'67 
.61 
.32 
.02 

.72 
'f.' 

'.'63 
.43 
.04 
.03 

1.27 

".53 
1  32 

"."23 

.17 

""56 

't. 

'.'32 

't.' 

10.28 
8.91 
8.64 
6.25 

12.  28 
8.36 
9.36 

10.71 
8.85 
8.53 
6.35 

14.  24 

Fulton Ill 

Red 

T. 

.02 
'.'42 

'.'05 

T. 

1.24 
1.44 
1.87 
1.47 

.20 
2.00 

.60 
2.67 
1.52 

.02 
1.60 

.81 
1  62 
1.22 
2.00 

.55 
50 

[83 
.42 
.57 

1.70 
.06 
.98 

1.05 
.85 
.87 
.28 
.09 

2.75 
.50 
.52 
.85 
.45 
.87 
.98 
.45 
.71 

"44 
V.04 

1:34 

.60 

1.04 

L80 

Georgetown I  || 

White    

Red 

'ioi 

Grannis-  

':i8 

.14 

';i6 

'!i8 

<iravette 

Harrison 

Helena Illl 

Arkansas 

White 

Mississippi 

White 

.16 
.17 
.10 

.... 

'[■io 

.15 

Higden 

96 

.  •- 

I  02 
.40 
.47 
.18 
.32 

*    ' 

'.'26 
.35 
.84 
.11 
.78 

'.'76 
.39 
.38 
.25 
.24 

Highland 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

i'.is 

.25 

'.'6.5 
.18 

2.70 

'!65 

".Oi 

".bs 

* 

.07 

.59 

3.24 

.03 

95 
.10 
.77 
.02 

* 

.20 
.20 
,71 
.94 
.13 
.10 

'.21 
.38 
.43 

1.05 
.35 
.27 

1.30 
.21 

1.20 

1.42 
.74 
.42 
.07 

'.'64 
.56 
.04 
T 
.14 

'!66 

.43 

'!6i 

.09 
1.50 
.15 
T. 
■J'. 

"83 

'!37 
'.'45 

i.'o'i 

1.42 

'!65 
.42 
.96 
.83 

'.'i8 
.95 
.10 
.55 
.43 

't.' 

'!23 

.04 
2.00 

.45 
..53 
.25 

't'.' 

'.'is 
.12 

'[io 

'.'03 
'.'26 

.70 
.33 
.70 
1.50 
1.80 
.48 
.09 
.04 
.71 
.54 

Hope 

9.2U 

Hut  Springs- 

8.63 
10.58 

Inde.x^    

Red 

Jessieville Ill 

Ouachita 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis.... 

Red 

Ouachita 

White 

St.  Francis 

.02 

5.85 
9  85 
5.98 

Jonesboro Ill 

Lead  Hill 

.75 
.26 
T. 
.34 
1.83 

.01 

't'.' 

''75 
T 
.39 

T." 

.04 
.02 
T. 

'!i6 

'.'62 
T. 

.08 
.15 

'.'02 

ii 

Little  Rook..'»» 

6.72 
10.34 
14.44 
7.11 
6.44 

Lutlierville 

Madison Illl 

'.62 

'.'05 

.08 

.... 

.08 

Magnolia 

".'so 
i."o5 

T. 

i."25 
.37 
.39 

T." 

'!98 

Mah-ern Illl 

!62 

'!97 
.32 
.79 

.80 

','97 
.48 
.46 
.03 
.25 
.83 
.56 

1  •>(> 

f.' 

.'03 

'.'06 

';65 
.... 
— 
.... 

'.38 

'lie 

'!26 
.06 

't.' 

i.'ii 

.07 

'.'10 
.11 

'!29 

•••• 

".d 
.61 
.61 

'!i4 

"i? 

.08 

'.'65 

'.'07 

Mammoth  8pg  .  .||11 
Marianna 

10.23 
5.61 
6.64 

Marked  Tree.... Illl 

St.  Francis 

Marshall 

White . 

.63 
.02 
.03 
.80 
1.69 

.06 

".ia 

'.'12 

't.' 

Mena IIS 

Ouachita 

Arkansas 

35I1  '"i 

10.70 

Morriltoa Illl 

.63 
.85 
.57 
.60 
.44 
.23 
.71 
.75 
.23 
.76 
.95 

1.32 
.90 
.22 

1.03 
.15 
.33 

1.09 
.10 

1.34 
.60 
.51 
.70 
.80 
.48 

1.10 
.37 
.82 
.70 
.65 
.84 

.88 
.76 
.48 
.32 
.92 
1.13 
.53 
.50 
.50 
.68 
.30 

i:6.5 

.48 
1.48 

.82 

.77 

T. 
1.18 

■I'. 

i;67 

.44 
1.00 
.79 
.70 
.02 
.02 
1.02 

12.30 
10.90 
8.68 

Mountain  Home  . . 
Mount  Ida.    .   . 

White 

Ouachita 

White 

T. 

Newport |||| 

11.62 
6.51 

11.11 

10.60 
9.11 
5.60 

10.11 
0.99 

Norman  l|li 

Odeu 11 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi 

Arkansas 

••   • 

.16 
.10 
1.64 

."io 

T. 

'.'33 

'!i7 
'.'62 

.15 

.16 
.16 
.52 



.29 

'.'is 
".»i 

1,09 

.11 

04 

1.20 

^.. 

.10 

T. 

.07 

.13 

.17 

.40 

.35 

'.-65 
.34 
.40 

'.'56 

r. 

T. 

.... 

.... 

Osceola 1 

'.'10 

"26 
"t". 

Ozark j 

.03 
.65 

't. 

T. 

Paragould 1 

Parkin  

Bt.  Francis.... 

Patterson Illl 

White 

.... 

!48 

1.82 
1.05 
1.95 
.72 
65 

2.22|    .20 

6.17 
7.91 

Pine  Bluff ■.■.'."..■.■  Illl 
Pocahontas 

St.  Francis.... 

Arkansas 

White 

1.50 
1.03 
1.78 

i.'55 
2.00 
2.00 

.72 
1.12 
1.54 
1.97 
2.30 
2.73 
1.80 
2.86 

.68 
2.20 
2.50 
2  62 

.85 

2.. 50 
.88 
.38 
.61 
.35 

.12 
1.76 

.48 
.23 

'.'82 

i.'oo 

.51 
.02 
.52 
.55 
2.03 
.04 
.03 
.10 
.11 

2.' 80 
.54 
.92 
T. 

1.54 
.67 

t ' 

"57 

.50 
".S2 

r"." 

".03 

.... 

.16 
'.'57 

'.'22 

'.'is 

1.69 
'[46 

i.'28 
T. 
.18 

.'6i 

.40 

'.'ie 

'.55 
2.55 

't.' 

T. 
.05 

i.'25 

7.41 
6.29 

Portland Illl 

Ouachita 

9.89 

Prescott Ill 

Ouachita  

Arkansas 

,.  .'. 

••'• 

.96 
2.00 
1.02 

i!28 

1.20 

.25 

1.60 

i;27 

i':ib 

.33 

'i'V 

2.14 

i.'.w 

1.35 

1.28 

.59 

3.05 
T.12 

13.05 
5.68 
7.59 

11.48 
7.16 

Quitman Ill 

Rison 

Ouachita 

■.'63 
"t.' 

.19 

't.' 

.01 

••■■ 

.... 

".51 

Rogers  (near) 

Rosebud 

St.  Francis Illl 

White 

A  rkansas 

St.  Francis.... 
White    

f  ■ 

i'.kk 

T. 
1.69 
T. 

1  46 

"jb 
.29 

i!82 
1.76 
1.50 

2  .'26 

..  . 

.05 
'.'62 

'.80 

".13 
T. 

".'78 
.09 

.16 

i..56 
.50 
.14 
.10 

't.' 

1  25 

.17 
.82 
.10 
.91 
T. 
.79 
1.30 
l.CO 
.40 

't'.' 

T. 

'.'56 
.98 
.12 

T. 

.'27 

.03 

2.' 14 
.20 
.35 
50 
.72 

T. 
.48 

';i3 

1. 

'!25 

.10 

T. 

.39 
1.96 

.10 

'.'65 

".si 

Springbauk 

White 

9.66 

Story nil 

Stuttgart nil 

Subiaco  

Sun.set 

Texarkana |HI 

Thoruburg  

Waldron 

Warren 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

tV 

(  a.  at) 

.2."!  lu.70 

....    9.15 
.16  10.05 
.11    7.91 

....    6.59 
.06  13.90 
.12  14.43 

'.'58 
1.42 
1.36 

.13 

.01 

'.'62 

".'. 

T. 

.03 
.52 

.01 
.02 

".is 

't  ' 

.02 



.38 
.66 
.33 

"".40 



T. 

.30 

... 

'.'26 
'.'19 

3.49 

2.16 

.15 

.98 

■  40 

1.50 

.20|....    .oi 
•■•■     .12  .... 

!::::i:::: 



.... 

.... 

.... 

'i'." 



.... 

:::: 

T. 
1.24 

1.11 

'.'go 

» 

.55 
.63 
1. 11 
.52 
.10 

Waters IHl 

.45    J .  1 1   1 . 

4Q        so'            I 

....     5. 38 

Whiteclffs 

Wilson nil 

Wuoley  Hollow  .  . 

Wynne nil 

Yancopin l||| 

Red 

Mississippi 

Arkansas 

St.  Francis 

Arkansas...     . 

.63 
.90 
1.02 
.75 
.45 

1.00 
.60 
..32 
.56 
74 

"65 
.'27 

.01 

't'.' 
.... 

.... 



.... 


".k 

9.73 
7.06 
13.73 
6.59 
3.19 

Daily  River  Stages  Continued 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11      12 

13 

14      15  1   16 

1         1 

17 

18 

19 

20  I  21      '22 

1 

23      ^24  1  25  1  26  1  27 

1         1         1 

1 
28|29 

30 

31 

Cotter 

Calico  Rock 

Batesville 

Newport   

Georgetown 

Clarendon 

Black  Rock 

Arkadelphia 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City 

...White.. 

do  .... 

do  .... 

21 

4.4 

4.7    4.3 

4.3 

5.61  7.2 

72 

11.0 

10.1 

8.1 

7.4 

7.1!  6.6 

7.6 

6.7 

7.0 

10.8 

9.3 

7.3 

7.1 

9,1 

10.0 

10  3 

9.1 

7,9 

7  1 

6,7 

6  0 

5  8 

7  1 

8  9 

18 

2  4 

.3.0    4.0 

3.7 

14.5  16.5 

10.9 

12.(1 

11.0 

8.5 

8.6 

8.61  7.0 

7.2 

10.  I 

7.6 

9.1 

9.6 

7.3 

8  6 

9  6 

10.1 

10,0 

9.0 

7  5 

6  a 

5  7 

5  0 

5  5 

7  6 

8.S 
15  0 

23 

7  8 

8.3  10.6 

JO. 3 

'22.8 

■27.  3 '22.5 

18.5 

19.8 

17.4 

15.  5 

14.9  13.8 

13.8 

15.8 

16.5 

14.4 

17.1  16.8 

16  8 

17,6 

17,6 

17  7 

17.1 

15  5 

13,7 

1'^  5 

11   5 

|9  9 

12  2 

do 

25 

V.O 

6.3    6.9 

9.1 

16.4 

■23.3  ■26.1 

■26.5 

'26.5 

■26.3 

25.7 

24.7  23.7r22.8 

•22.4 

22.  6 

22.2 

21.9 '^2.1 

21.9  22.4 

2,2  5 

2'?  7 

-.^■.^  8 

■;.2  5 

21   6 

2i-\  6 

10  fi 

IK  h 

18  3 

18.5 
21.9 

do 

21 

12. H 

11.911.2 

12.4 

14  6 

19.2  21.0 

22.5 

■23.4 

■23.9 

■24.1 

'24.124.0^23.8 

23.6  23.3123.1 

22.9  22.8 

22.  7 

■>.2  8 

23.1 

'23  1 

■a.  9 

?.;>  8 

2?,  6 

•^■^  5 

■y>  ■?. 

2>   1 

'22  11 

do 

...Black... 

26 

■25.3  24.8 

■24.  b 

■24.1 

■23.8 

24.3  24.5 

24.8 

'25.3 

25.9 

26.6 

27.2l27.8|28.3 

28.7  29.0129.0 

29.0,29.0 

2S.9 

28.7 

•28.6128.5 

28.5 

28.5 

28.4 

28  4 

•;«  3 

■?H,  ;h 

•>H  9 

14 

5.5 

5.2 

;.u 

7.9 

1/.2 

22.9 

■22.1 

20.7 

19.4 

18.9 

18.7 

17.9 

17.:-iil7.4 

17.3  16.5 

15  6 

14.7  14.3 

16-1 

17  7 

17.7  17.4116.9 

16  3 

15  7 

14  9 

14  0 

13  7 

14.0 
8  8 

13.5 
7.9 
17.9 
27.7 
4  4.5 
46.5 

.Ouachita . 

17 

8.6 

8.4 

H.l 

17.2 

'24.0 

27  0 

■25.2 

21.4 

14.7 

11.7 

11.2 

8.7 

7.6    8.3 

8.3  10.1 

13  0 

V2.8  12.6 

n  2 

14,6 

13.2110.9    9.0 

8  4 

8  7 

6  2 

7  8 

8  ■' 

.Ouachita  . 

26 

■24.4 

23  8 

■23.0 

•23.  3 

■26.2 

■29.  3 

31  8 

35.6 

39.0 

39.0  37.7 

35.  8 

33.9  31.9 

■^9.2j26.7 

■24.3 

•23.2 '2.3.  8 

24.2 

■24.4 

25.0 "2.5.  9126.1 

24.  8 

2:!.  8 

19  5 

16  1 

14   1 

15  0 

Red 

25 

22.8 

23.2 

2^^.8 

■22.4 

■22.6 

26.8 

28  2 

30.  3 

32.0 

33.4  33.6 

32.9 

32  0  31.0 

30  0  28.3 

■28.  5 

29.5130.2 

30.8  31.4 

32.0,32.7133.4 

33  9 

34  1 

33  7 

30  ') 

29  7 

28  0 

Mississippi 
do.;.. 

41 

48 

39.6  36.9 

47.2'46.2 

34.3 
45.0 

31.7 
43.  5 

■29.2 
41.8 

27.  4 
40.0 

■26.9 
38.5 

27.8 
37.8 

29.7 
37.6 

32.0  33.9 
37.9  38.5 

35.2 
39.1 

36.3  37.1 
39.6  40.1 

37.7!38.3 
40.3  40.6 

38.8 
40.6 

H9.0|39.6 
10  841.1 

40.2  40.7 
41.5  41.9 

41  2  41.6  42.0 
42.3  42.8  43.4 

42.4 
44.0 

42.7 
44.6 

43  0 
45.1 

43.5 
45.5 

43.8 
45.9 

44.2 
46.2 

20 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     AKKANSAS     SECTION 


May,  193& 


Daily   temperatures   for    May,  1935 


Stations 


Amity 

Batesviile  .... 
Bee  Branch — 
BentonviHe  •** 
Blytheville — 
Booneville  — 

Brlnkley 

Oalieo  Rock... 

Carthage j 

Center  Point | 

Conway j 

Corning ; 

Dardanelle 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eurclta  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith"* 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland' 

note 

Hot  Springs 

Joiiesbero   

Lead  Hill 

Little  Bock."' 

tufherv'iUe 

Magnolia 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport  

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison 

Searcy  

Stuttgart  , 

Subiac'O 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 

1  Minimum 

I  Maximum 

I  Minimum 
Maximum 

I  Minimum 

S  Maximum 

(  Minimum 

j  Maximum 

1  Minimum 

j  Maximum 

(  Minimum 

( Maximum 

(  Minimum 

(  Maximum 

(  Minimum 

S  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
j  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 

'  (  Minimum 
\  MaximTim 
(  Minimnm 
(  Maximum 

■  i  Minimiim 
\  Maximum 

■  )  Minimum 
\  Maximum 

■  1  Minimum 
(  Maximum 

■  1  Minimum 
S  Maximum 

■  I  Minimum 
\  Maximum 

"  I  Minimum 
S  Maximum 

■  \  Minimum 
)  Maximum 

■  t  Minimum 
1  Maximum 

■  i  Minimum 
V  Maximum 

■  I  Minimum 
\  Maximum 
t  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
1  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
)  Miuimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 

'  )  Minimum 
j  Maximum 

■  )  Minimum 
(  Maximum 

•  i  Minimum 
S  Maximum 

■  )  Minimum 
I  Maximum 

■  (  Minimum 
j  Maximum 

■  1  Minimum 
j  Maximum 

•  (  Miuimum 
I  Maximum 

•  )  Minimum 
(  Maximum 

•  )  Minimum 
(  Maximum 

•  i  Minimum 
S  Maximum 

■  1  Minimum 
',  Maximum 

■  i  Minimum 
S  Maximum 

•  !  Minimum 
j  Maximum 

•  )  Minimum 
i  Maximum 

■■  (  Minimum 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated     '"Midnight  to 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  alwajs  occurs. 


midnight.      ^^Thermometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 

Weather  Bureau  Olfice.  Little  Eock.  Ark.  -  6-27-.<i5-l05 
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LiiTi.!  Rock.  Ark.,  June,  1935  No.  6 


)L.  XL 


G-ENEEAIi    STJMMAKY 

This  was  the  coolest  and  wettest  June  since  1928  and  the 
cond  wettest  on  record.  Temperatures  were  generally  below 
)rmai  from  the  3d  to  the  10th  and  from  the  14th  to  the  23d, 
bile  they  were  above  for  about  7  days  with  the  warmest 
jather  occurring  the  11th  or  12th  or  during  the  latter  part  of 
e  month.  The  average  temperature  for  the  State,  based  on 
e  records  of  60  stations,  was  74.3°  which  is  2.8°  below  the 
ean  for  the  past  45  years,  all  stations  except  Warren  in  the 
utheastern  portion  having  negative  departures.  Monthly 
eans  ranged  from  67.0*^  at  Dutton  to  79.0°  at  Warren.  The 
ghest  temperature  reported  was  98°  at  Dumas  on  the  26th ; 
e  lowest,  36°  at  Dutton  on  the  5th.  The  minimum  of  36° 
within  one  degree  of  the  lowest  ever  recorded  in  the  State  for 
me,  35°  being  reported  from  Dutton  on  June  1st,  1931. 
Rainfall  was  heavy  to  excessive  in  the  Ozarks  and  the 
aachita  mountains  and  in  most  sections  of  northeastern  and 
uthwestern  portions,  while  some  station?  in  the  southeastern 
irtion  and  in  southern  border  counties  had  less  than  the 
irnial  amount.  The  average  precipitation  for  the  Stat*^  for  the 
I  stations  reporting  was  8.38  inches  which  is  4.29  inches 
lOve  the  mean  for  the  past  45  years.  Monthly  totals  ranged 
)ra  2.67  inches  at  Portland  in  a  southeastern  county  to  18.85 
ches  at  Dutton  in  the  Ozarks.  Four  other  stations  had 
onthly  totals  exceeding  16.00  inches  and  a  number  more 
an  10.00  inches.  The  greatest  amount  measured  in  any  24- 
mr  period  was  6.05  inches  at  Waldron  on  the  16th. 
The  heavy  rains  in  the  mountains  and  in  eastern  Oklahoma 
!pt  the  Arkansas,  White,  and  Black  rivers  near  flood  stage  or 
»ove  at  most  points  during  the  greater  portion  of  the  month, 
le  Arkansas  River  was  flood  stage  or  above  at  Ft.  Smith  for  22 
lys  and  at  Little  Rock  for  15  days.  The  stage  of  28.2  feet  at 
ttle  Rock  on  the  23d  is  the  highest  stage  on  record  for  June 
id  the  stage  of  32.2  feet  at  Pine  Bluff  is  within  0.2  foot  of 
e  \\\\i\\  water  mark  of  1927.  Hundreds  of  thousands  of  acres 
farm  lands  were  inundated  in  the  lowlands.  Nearly  all 
vees  above  Little  Rock  on  the  Arkansas  River  broke  and  all 
■owing  crops  were  destroyed.  This  was  the  worst  flood  in  the 
.ate  since  1927.  The  high  water  coming  so  late  in  the  season 
?stroyed  cotton  which  cannot  be  replanted  with  much  assur- 
ice  of  a  crop,  while  the  corn  and  hay  crops  may  be  replanted, 
long  the  White  and  Black  rivers  the  damage  was  not  so  great 
.it  in  the  lower  White  basin  considerable  land  will  be  idle  this 
iar  because  of  the  high  water.  Considerable  damage  resulted 
om  overflow  along  the  Ouachita  River  but  in  the  southern  por- 
Dn  of  the  State  crop  conditions  were  much  more  favorable 
lan  elsewhere.  Nearly  all  crops  are  late  but  by  the  latter 
irt  of  the  month  fields  -were  being  cleaned  and  crops  were 
■owing  nicely  in  the  southern  portion.  t.a.m. 


Flood  losses  during  the  month  were  as  follows:— On  the  Ouachita 
vcr.  !543,000;  on  the  Arkansas  and  Petit  Jean,  $944,775;  on  the  Black 
d  White,  $175,900. 


Correction,  May,  1935 
Greatest  24-hour  precipitation  at  Brinkley  should  be  1.69  inches. 


Tornado :-Texarkana  and  vicinity,  2l8t,  8.30  a.m.,  from  west,  path 
30  miles  long  and  from  1-2  to  1  mile  wide,  beginning  near  New  Boston, 
Texas  and  ending  near  Texarkana.  In  Arkansas  3  killed,  15  injured, 
property  (^amage  $100,000, 

Windstorms:— 17th,  severe  windstorms  opproaching  tornadic  propor- 
tions general  over  Benton  County,  shade  trees  uprooted,  power,  tele- 
graph, and  telephone  lines  broken,  small  outbuildings  blown  down,  sev- 
eral thousand  dollars  damage. 

Heayy  Hail:— In  southeastern  Johnson  County,  6th,  severe  damage 
from  hailstorm,  path  1-2  to  1  mile  wide,  gardens,  peach  orchards,  and 
crops  de.stroyed,  loss  $16,000. 

Helena.  7th,  no  report  on  damage. 

Grannis,  (3  to  5  miles  southeast  of),  20th,  cotton,  corn,  and  other 
crops  destroyed,  loss  $1,000. 


PRESSURE,  WIND,  HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

Station 

a) 

5 

0) 

P 

3 

0) 

P 

o 

a 

0) 

Is 

a 

ci 

1 

B 

A 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

29  91 
29.9'2 
29.95 
29.95 

30.14 
30.11 
30.14 
30.17 

4 

4 

■24 

•24 

29.47 
29.58 
29.60 
29.60 

17 
17 
17 
18 

6.] 

7.4 
7.3 
6.7 

30 
30 
29 
32 

nw 
sw 
n 
sw 

17 
17 
3 
13 

85 
83 
76 

62 
60 
60 

64 
63 
64 

56 
58 
71 
76 

COMPARATIVE    DATA    FOR    JUNE 


Year 


Temperature 


1891  . . . . 

1892  . . . . 

1893  . . . . 

1894  .... 

1895  . . . . 

1896  . . . . 

1897  . . . . 

1898  . . . . 

1899  . . . . 

1900  .... 

1901  .... 

1902  . . . . 
1908  . . . . 
1004  .... 

1905  . . . . 

1906  . . . . 

1907  .... 

1908  . . . . 

1909  .... 

1910  . . . . 

1911  .... 

1912  . . . . 

1913  . . . . 

1914  . . . . 

1915  .... 

1916  .... 
19L7  .... 

1918  .... 

1919  .... 

1920  .... 

1921  .... 

1922  . . . . 

1923  . . . . 

1924  .... 

1925  .... 

1926  . . . . 

1927  .... 

1928  .... 

1929  . . . . 

1930  . . . . 

1931  . . . . 

1932  .... 

1933  .... 

1934  ... 

1935  . . ,  . 
Period 


77.9 
76.9 
76.3 
76.6 
76.9 
7T.7 
78.0 
78.7 
77.3 
76.6 
79.4 
77.5 
70.5 
75.3 
77.9 
76.2 
75.2 
76.0 
76.9 
74.1 
80.9 
73.1 
77.0 
82.3 
76.0 
75.4 
75.2 
80.5 
76.9 
74.7 
78-5 
7S.  6 
76.7 
78.5 
82.3 
76.6 
76.3 
73.5 
76.2 
76.4 
78.3 
78.9 
78.4 
81.1 
74.3 
77.1 


o5 


PrecipitatioD 


OS 


-1-0.8 
-0.2 
-0.8 
-0.5 
-0.2 
+  0.6 
+  0.9 
+  1.6 
+  0.2 
-0.5 
+2.3 
+0.4 
-6.6 
-1.8 
+0.8 
-0.9 
-1.9 
-M 
-0.2 
-3.0 
+3.8 
-4.0 
-0.1 
-f-5.  2 
-1.1 
-1.7 
-1.9 
+3.4 
-0.2 
-2.4 
+  1.4 
+  1.5 
-0.4 
+  1.4 
+5.2 
—0.5 
—0.8 
-3.6 
-0.9 
-0.7 
+  1.2 
+  1.8 
+  1.3 
-4-4.0 
-2.8 


3.71 
3.87 
5.20 
1.39 
5.94 
1.91 
3.46 
4.86 
2.74 
7.10 
1.44 
5.27 
2.53 
7.14 
5.90 
4.60 
4.48 
3.85 
4.08 
4.85 
2.53 
5.83 
1.68 
1.00 
4.92 
5.15 
4.87 
3.55 
5.11 
3.41 
4.84 
2.64 
5.20 
3.64 
2.08 
2.60 
6.50 
9.44 
3.68 
0.87 
2.60 
4.86 
1.30 
2.88 
8.38 
4.09 


-0.38 
0.22 
+  1.11 
-2.70 
+  1.85 
-2. 18 
-0.63 
+  0.77 
-1.35 
+3.01 
-2.65 
+  1.18 
-1.56 
+  3.05 
+  1.81 
+  0.51 
+  0.39 
-0.24 
-O.Ol 
+0.76 
-1.56 
+  1.74 
-2.41 
-3.09 
+0.83 
+  1.06 
+  0.78 
-0.54 
+  1.02 
-0.68 
+0.75 
-1.45 
+  1.11 
-0.45 
-2.01 
-1.49 
+2.  41 
+  5.35 
-0.41 
-3-  22 
-1.49 
+  0.77 
-2.79 
-1.21 
-!-4.29 


if 


7.65 

6.90 

10.94 

3.93 

13.06 

4.65 

6  90 

11.15 

5.90 

16.11 

4.13 

9,28 

8.01 

12. 03 

21.55 

10.73 

10.38 

8.83 

8.68 

8.54 

5.68 

9.54 

6.34 

3.77 

8.67 

9.48 

8.99 

12.07 

9. 80 

8.26 

12.  03 

6.35 

12.14 

9.90 

6.60 

6.08 

14.57 

17.  Ifi 

8.05 

6.20 

6.03 

9.15 

3.61 

6.71 

18.85 

21.56 


■^5 

fflg 

op  o 

1-1  s 


«3g 

>  2 


Number  of  days 


0.62 
0.72 
1.14 
T 

1.15 
0.10 
0.60 
1.85 
0.'20 
3.03 
0.25 
0  59 
0.45 
2.42 
1.28 
1.05 
1.40 
0.61 
1.26 
1.01 
0.27 
2.40 
0.14 
0.00 
1.23 
2.64 
0.98 
0.50 
2.07 
0.63 
1.41 
0.32 
1.50 
0.27 
0.12 
0.79 
2.70 
4.08 
0.02 
0.00 
0.36 
0.75 
0.00 
0.70 
2.67 
0.00 


>.>• 

^  ^ 

£3g 

17 

11 

11 

8 

16 

10 

9 

12 

12 

4 

17 

10 

10 

12 

10 

5 

14 

10 

6 

12 

13 

11 

8 

14 

6 

13 

12 

13 

7 

14 

4 

16 

12 

6 

16 

9 

7 

13 

10 

10 

11 

13 

10 

12 

10 

8 

14 

11 

8 

14 

V. 

8 

13 

11 

le 

12 

12 

10 

12 

13 

6 

16 

11 

9 

11 

12 

4 

16 

11 

2 

19 

10 

9 

12 

9 

8 

12 

10 

6 

18 

7 

7 

15 

9 

le 

11 

10 

6 

19 

6 

U 

!2 

10 

7 

16 

« 

9 

13 

11 

8 

15 

6 

4 

17 

9 

6 

17 

8 

9 

13 

8 

IS 

8 

9 

7 

17 

8 

2 

22 

6 

6 

19 

8 

10 

12 

11 

3 

'22 

6 

5 

IV 

B 

13 

lU 

10 

8 

14 

10 

Daily  Biver  Stages  for  June,  1935 


Stations 


irt  Smith  or 
m  Buren  . .. 

ark 

rdanelle 

irrilton  ..  .. 
tile  Rock. 

le  niuti 

nviUc 


River 


.Arloansas.., 

.  ..do 

....do 

....do 

....do 

....do 

Petit  Jean. 


Flood 1 
Stage I 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19  I   20      21      22      23      '24      "25      26      27      28      29 


22 
'22 
20 
23 
25 
20 


21.1122.0 

I6.4I17.4 
17.0118.7 
14.4  17,0 
I3.8I16.2 
18.  4II8.4 


24.6126.7,26.8125.7 
20.3!21.6!22.  6122.2 


20.9!'23.  l!'23.  8 
19.0  21,7i'22.6 
18.l'20.2  2i.6 
'20  5:21.9  23  6 


24.1 
23.2 
'22.2 
'24.6 


9.II  8.9il0.4,ll9.0!l8.6!l3.0 


■24.0 

20.2 
23  9 
23.0 
22.4 
25.1 
8.(1 


'27.4 

21.7 
23.2 
22.8 
22.4 
25,6 


'28.9129.1 

23.9  24.4 
24.2  25.5 
'22.8  23.9 
'22.0  22.4 
25,  5  25.  3 


28.7 


24.7 
26,0 


24.0 
25.9 


23.0I'20.4|20.0|19.7 


8.61  8.11   6.6 


21,8118.4117.2  17.7 
24  9  22.5i20. 1  20. 1 
24.7|'25.0  24.5  ■22.8120.0  18.6 
'23.  2''23.6  23  6l23.2!21.  9!'20.1 
25.5!25  9  26.4|'26.  4i'26.0  24.6' 
5.9I  5,4l  4  6l  4  6!  6.8|l3,4; 


26.5130.9  34.3133.7 


25  0 

■26.1 
■23,4 
21.1 
23.6 
■26.  ll 


'27.2 
28.5 


'29.0.30.3 
28.5!-29.0 
27.0  28.1 128.6 
24.  4 r26.  2 1 '27.0 
24.8127.2,29.3 
.■■10.(i|^27.ll24.6 


32.0  30.6130  1 


■29.7|27.0!'23.1  20.1 


31.1  29.5127.7  27.2  26.2  '23.4  19.7 
'29  5  ■29.3-28.4  27.6  26.9r26.2  24.1 
28.9129  2128.8  28.1  27.  5[26. 8  2.5.4 
27  6128.0128.2 '27.9  27.  3|'27.0  26.4 
;^0.  2!3I.  4  32.0|32.2  32,0  31.0  30.8 
'22  7|'21.6r20.0ll8  4II6.OI  9.91  8  6 


18.017.7 


17.0 

21.0 
22.6 
25.1 
29. 8 
7.2 


30      31 


15.3 

18.5 

19.3 

'22.7120.2 

■28.7i'26.8 

11. 6110. 4 


19.3 

16.2 

17.8 
17.4 


!  V-^!'^: 


■<■/:■ 


vvN*-; 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION 


June,  1935 


Climatological  Data  for  Jure,   1935 


Stations 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . . 

Arlberg 

Batesville 

Bee   Branch 

Bentonyille 

Big  Lake  0utlet4t 
Black  Rook  . 
Blytheville  . 
Boone ville  .. 

Brinkley 

Calico  Rook. 

Camden 

Carthage  . . . 
Center  Point 
Clarendon    .. 

Clinton 

Conway 

Corning  

Cotter 

Crosset 

Danville.  ... 
Dardanelle  . 

Deer  

Dumas 

button 

El  Dorado 


Counties 


Clark . 

Clark  

Desha 

Stone 

Independence 

Van  Buren 

Benton  — 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Dallas 

Howard 

Monroe 

Van  Buren.. 

Faulkner 

Clay   .... 

Baxter  .. 

Ashley  .. 

Yell 

Yell 

Newton.. 

Desha 

Madison 

Union' 


England Lonoke 


Observer 


Eureka  Springs. 

Fayetteville    

Fori  Smith 

Freeman  Springslt 

Fulton 

Georgetown 

Qrannis 

G.ravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hops 

Hot  Springs ^. 

Index •<•* 

Jessieville 

Jonaeboro  

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

Lutherville IX 

Madison 

Magnolia 

Malvern ..•• 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

MorriUon 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Quitman 

RiBon ■ 

Rogers  (near)....^ 

Rosebud ++ 

St.    Francis. 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart 

Subiaco  .   . 

Sunset  — 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters  — 

Whiteeliffs 

Wilson 

Wooley  Hollow. i; 

Wynne 

Yancopin 


an 

Index. -     .    J.     X  J 

set  unless  otherwise  indicated. 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

J.  D.  Reeves 

Mrs.  Lelial.  Teter 

J.   R.  Scanlan 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.  J,  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

R.  J   Terry 

E.  R.  Wiseman 

J    M.  Knight 

P.  K.  Wylie 

John  C.  Floyd 

•J.  W.  Bisiiop 

A    L.  Stepliens 

E.  E    Cordrey 

Winired  D.  Polk 

O.  B.  MoSpadden 

a.  A    Oiflord 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

Mrs.  .T.  M.  Essex 

Ben  Johnson 

J.  M.  Ricketts 

L.  E.  Ellis 

Dr.  R.  H.  Hardin 

Geo.  W.  Nichoalds 

University  of  Arkansas 

V.  S.  Weather  Bureau 

R.  J.  KcCuiston 

T.J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

W.  E.  McVay 

Max  W.  Sclimidt 

Louis  R.  Keck 

James  A.  Burnett 

Trumon  Brown 

J.  O.  Cooley 

N.  P.  O'Neal 

National  Park  Service 

H.  C-  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  H.  Crosswhite 

U .  S.  Weather  Bureau 

H,  G-  Lenhardt 

J.  W.  Eppes 

State  Agri.  School 

W    J.   Keith 

S.  F.  Whittaker 

C.  N.  Houck 

Charles  Walton 

A.  J.  Parks 
E.  W.  St.  John 
Hugh  B.  Wear 

B.  S.  Halbert 
G.  A.  Whittington 

D.  Henderson 
S.  Forest  Service 
S .  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  0.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Schen 
Benedictine  listers 
W    E.  Erimistou 
Craig  Williams 
G.  M.  Hooteu 
Mrs.  M.  V.   I'isdale 
Carl  A.  S^arck 
Miss  Clarice  Maddox 
6-  T.  Rooney 
Arthur  I).  Smith 
Henrv  Field 
S.   C  "Story 
Mrs.  Kress  Swiin 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Bra.shear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hoyle 
J    B.  Huddleston 
William  W.  Davis 
D    O.  Anderson 
Ross  Shumate 
B.  T.  Cobb 
W.  E.  Barton 


less  than  0. 01  inch  rain  or  melted  snow.     ttNot  used  in  means 
5._Big  Lake  Outlet,  Manilla;  Freeman  Springs,  Dover. 
Route  1.    Precipitation  for  24  hours  ending  near  sun- 
Data  in  italics  interpolated. 
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Daily  Precipitation  for  June,   1935 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  Month 


13 


21 


23 


Amity 

Arka(3elphia  ..-.,.. 
Arkansas  City  .  .Ill 

Arlberg  

Batosville Ill 

Mac   Branch- 

Bentonville *" 

Big  Lake  Outlet  .III 

Black  Rock Ill 

Blytheville Ill 

Booneville 

Briukley    Ill 

Calico  Rock i 

Camden II 

Carthage 

Center  Point 

Clarendon Ill 

Clinton 

Conway  

Corning Ill 

Cotter 

Crossett Ill 

Danville Ill 

Dardanelle Ill 

Peer 

Dumas 

Outton 

Kl   Dorado Ill 

England 

Eureka  Springs 

Favetteville   

Fort  Smith •" 

Kreeraan  Sprgs. .  Ijl 

Fulton Ill 

Georgetown Ij 

Grannis-  

Gravette 

Harrison 

Helena Ill 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs  

Index      

Jessieville I|| 

Jonesboro |||1 

Lead  Hill 

Iiittle  Bock..'*' 

Lutlierville 

Madison |||| 

Magnolia 

Malvern |||| 

Mammoth  8pg .  .||i| 

Marianna 

Marked  Tree l||| 

Marshall  

Mena ||;1 

Morrilton    iill 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman 

Odeu 

Okay 

Osi'eola 

Ozark 

I'aragould. 

Parkin  

Patterson. . 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Quitman 

Rison 

Rogers  ( near) . . 

Rosebud 

St.  Francis 

Searcy 

J'Pringbauk 

Storv 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whiteclffs.    .   . 

Wilson 

Wooley  Hollow 

Wynne 

Yaucopin 


...I 

;.:i!ii 
■■ji^ 


;.,  Ouachita... 

Ouachita 

Mississippi. 

White    

White    

Arkansas. . . 

Arkansas. . . 

St.  Francis. 

White   

St   Francis. 

Arkansas... 

White    

White   

Ouachita. . . 

Ouachita. .. 

Red 

White   

White    

Arkansas. . . 

White    

White    

Ouachita. .. 

Arkansas. . . 

Arkansas. . . 

White 

.Mississippi, 

White 

Ouachita. .. 

Arkansas. . . 

Wliite 

White 

Arkansas 

.Arkansas 

Red 

White    

Red 

Arkansas 

W'hlte 

Mississippi,, 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red    

Ouachita 

White . 

White 

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis,. 

Red 

Ouachita 

White 

St.  Francis,. 
St.  Francis.. 

White 

Ouachita 

Arkansas 

White 

Ouachita 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi., 

.Arkansas 

St.  Francis . . 
St.  Francis.. 

White 

St.  Francis. . 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita  . . . 
Arkansas  , , . 

Ouachita 

White 

A  rkansas  , , , 
St,  Francis.. 

White    

White 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi . . 
Arkansas  .  . . 
St .  Francis . . 
Arkansas. . . 


.  .11.46 
.23    .22,1.28 
.37 


.50 


.20 
.02 

1.  07 
.09 

1.R6 
75 


.04 
1.74 
.13 
.65 
.22 
1.31 
.80 
.22 


T 

.40 
1.27 

.85 
.74 


1.70 
2.21 

.  io 

2.27 
2.61 
1.13 

.99 

T 

.11 

.07 
1.56 
5.37 


.44 
2.15 
.02 
.28 
.01 


46 

1.60 

09 

42 

05 
1.3;) 

'Ai 

.10 


1.38 
1.45 

.01 
1.22 
1.20 
1.18 

.76 
2.25 

.58 

.i<S 
,1.70 
2.00 
1.26 

i.'34 
1.3 
1.57 
.10 
1.30 
l.;;9 

']84 

1.54 

.50 

1.11 

1.05 

.36 

.15 

1.14 

1.82 

1.46 

l.fy 

.92 
1.11 

.90 
1  03 
2.75 
1.5u 
1.40 
1.15 
2,58 
1 .  42 

.63 
1.33 
1  35 
1.75 

,5ft 

i'ii 
61 
4,66 
1.07 
1.20 
I.IJ 
70 
2.20 
1.96 
2.00 


9.' 
24 
40 

1.02 
73 
T 

1.80 


.28 


T. 


T. 
T. 

2.' 01 
T. 
.10 
.01 
T. 
.68 
.24 
.08 

1.70 


.04 

.55jl 
,30i 

.151 
.   .[2, 
.10  2. 


.02 


.34 


T. 


.01 


.03 


T. 


1.23 


.36 
.62 
1.82 


.79 
'.'44 

i!i3 


.32 


29 

1.66 


.20 


T. 


.21 
.05 
1.85 


.33 


.06 
1.85 


.90 

2.58 
1.84 
.47 
1.71 


42 
3.25 
1.72 


.47 

.20 

1.00 

06 


1.90 

04 

2.36 


.15, 1-78    T. 
.Ill  .57.... 


1.66 


03 
1.1(1 


.67 
.34 

156 
75 

.14 
1.38 

.61 


.93 


.73 
i."32 


.10 

i!99 
.25 
T 
.21 


1.77 

!48 
.51 
T 


1,46 

.45 

1.9» 

']27 

T.' 

.20 
,26 
,40 
.06 
,04 
.20 
2.28 
.62 
,46 
.63 
.20 

".ih 

,27 
T. 
.70 
.59 
.03 
1. 23 

".2h 
.32 


.34 
1.48 

.'•23 

.45 
.47 

!42 

.22 


19 
1.10 
1.52 


.25 
.48 
.23 

".i'h 

.611 


.35 
2.10 


.35 


r 

2. 30i 


.16 


.04 


24 


25     26      27      28     29     30 


.23 


.04 

.13 

1.02 

.88 


.04 


.39 


11.25 
.08 


.06 


T. 


.24 


.61 
.50 
1.14 


.50 


.02 

[to 

,26 
■J-. 
.16 
.16 
.75 
.23 


■I 

1.S2 
.86 


.33 
2,06 


.19 
1.30 


.82 


18 
07 
30 
08 

91 
...11.35 


.06 


3.34 
T 


.01 


.50 
.13 
.10 

"'57 
.73 
.30 
.62 
.60 

1.81 
.09 

'  '56 
.35 
-15 
.35 
.06 
.27 

1.11 
.29 
.73 

'!27 
.30 
.67 
.26 
.87 
.00 
.26 
.14 
,2 
.35 
.2 
.62 
,33 
1,09 
,.58 
,54 
,54 
1.15 
5ft 
.26 
1.52 
29 
4( 
60 
78 
59 
40 
05 
03 

1.02 
.11 

..58 
.50 
.23 
05 
.78 
.22 
•  70 
.90 
.51 
.32 

l!66 
05 

28 
59 
08 
55 
02 
.41 
.70 

.14 

,35 
1,37; 
.85' 
,061 
.981 
.07| 
.28 
.65 
.35| 
1.20 
.10 
.27 
.92 
.50 
1.20 


.80  .24 
.42  .05 
.90    .94 


.12 

.79 

.06 

T. 

.13 

.04 

.62 

.86 

.06 

T. 

.25 

.46 
1.00 
1.12 

.58 

.14 

.36 
1.18 

.40 

.9 

.13 

..33 

.42 

.08 

.27 

-08 

.15 

.28 

.11 

T. 

.57 
2.0( 

.19 

.10 

.29 

-87 

.15 

.43 

.83 

.10 
1. 01 

.10 

.05 

.46 

.54 
1.05 

.22 

'.[■2 
1.40 

.08 

,10 
1,04 

.38 

.06 

.88 

.81 

.73 

.44 

.11 

.66  ) 
.45 
.381  . 
.10  1 
.03    . 
.35 
.22 
.38    . 
03    . 
1.70 


.91 

2.70 
.62 
.06 
.40 
.01 

4.38 
.12 
.30 
.  05 
T. 
.11 
.37 

1,45 

1.82 
.07 
.96 


1.01 
T. 
T 


!.  10 

2. 12 

.40 

'!74 


T. 
.14 

.32 
.19 
.44 
.29 
.55 
1.02 
32:1  05 


.85  3 
1.37 
2 .00 

.13 
5.12 

.07 


1.03 

1.44 

2.72 

1.91 

.12 

.38 

.76 

.60 

1.60 

.  14 

1  27 

.10 

i.'52 

.21 

1.00 

1.87 

1.08 

.02 

3.84 

11 


90 
35 
1.21 
2.04 
1.59 
3.86 
1.00 

.61 
2.29 
2.22 
1.80 

.06 

4^00 

1.05 

1.89 

1.88 

.20 

.01 

,53 


4,70 


.08     .91  1 

.  62  5.  26  1 
.10    .22 
.39  2.83 


.15 
1.20 
.15 
i3.10 
.23 '2. 66 
.  lOi  .25 
-81  2.90 
.52|6.05 
.49 
.96  .45 
.12  .15 
.15 


1.72 
.47 

i!69 
.77 
.70 
.84 
1.20 
1.16 
.15 
.76 
.30 
.88 
.50 
.04 
.17 

1,12 

2,1 

.27 

.99 

1.28 

.15 

.25 

.27 

1.0.' 

1.60 

1.59 

1.82 

1.07 

.25 

.06 

.06 

.45 

.12 

1.29 

!96 
.20 
.09 
.75 
.35 
.90 

,.34 

.30 
.18 
.03 
.44 

Ki3 

'.06 
.SO 
.23 
.93 
.50 


.18 
.28 
1.53' 

•:45! 

.291 

.27 
1.90 


.09 

43 

"io 

tV 

T. 

.10 

.43 

.10 

T. 

!ll 

'.'97 

.22 

.03 

.'l7 

.03 

13 

.03 

.10 

.05 

.35 

.03 

.08 

iio 

.06 

-17 

15 

.20 

T. 

.37 

.15 

.01 

"64 

.88 

1  42 

65 

.  12 

.66 

23 

■r. 

.20 

.02 

T, 

T, 

.37 

,36 

'.'27 

.05 

'.13 

',06 

T 

,23 

't,' 

'.'is 

i,'66 

.22 


.45 


^!-- 


,20 


.521  .111 


45 

.05|1.50| 
.85  ,29 
...1.60 
.20!   .07 

.'i2| 
.17! 


I-- 


.22 


.46 


.04 
1.85 


.04 
.101 


.10 

'!i2 
.10 
.48 
.36 

1.22 
.50 
.02 
.05 
.15 
.30 
T 

1.40 

'.'36 

't 

.14 
■  74 

70 
.10 
.42 


1  70 
T 


.05 


.03 


1.10 


.03 


,61i  T.  I 

.     I  .851 


30    .22 


.10 
.70 
2.  .56 
.551 
.15 


.40 
1.05 


.54 


.52 


.25 

23     .-20 
.lOl    .39 
T.  I  T 
58 


05]  .24 

•07  .... 


1.47 
.34 
39 
T 

'.'63 
.18 
.37 

'.'52 

i.'05 
.03 

1.47 
.01 


.10 

.42 

.20 

T 

.06 

".06 
.17 
.04 
T. 

1.79 

't 

.03 
.28 
.02 
.  12 


..50 
.03 
.03 
,01 
.42 


.09 


,35 


,04 


1.66 
'[63 

';52 


T. 
T. 
.10 
1.83 
.78 
T. 

'.'is 

"06 
.21 

'.'gi 


.32 


.06    T. 


.081  'I 


.23j   .65 
.••I  _,  ■ 


.04 


.07.-'  .02' 


..|... 


-|:::  -:'°i::: 

j-,|,78|T, 


.351 


Stations 


Daily  River  Stages  Continued 


I  H 


.|... 


Rivers 


Cotter 

Calico  Rock  . .'. 

Batesville 

Newport   

Georgetown  .  . . 
Clarendon  , , . 
Black  Rock  . , . 
Arkadelphia. .. 

Camden 

Fulton 

Helena ] 

Arkansas  City. 


...White.. 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

...Black.  .. 
.Ouachita. 
.Ouachita  . 
....Red.... 
Mississippi 
do.... 


Flood 
Stage 


21 

18 
23 
26 
21 
26 
14 
17 
26 
25 
41 
48 


9.5 

8  5 
15.3 
19.  I 
21,7 
27.8 
13.0|15. 

7.8|  7. 
17.9117. 
28.9129. 
4-l.7!4t. 
46.7146. 


0  12.8 
3118.3 

6  18.1 
3I19.7 
5|21.6 

7  27.  7 


18.0 
7.7 
18.0 
27.8 
45.0 
46.9 


18.0 
22.4 
26.9 
22.8 
21.9 
27.7 
19.7 
13.  0 
18.  2 
26.8 
44.9 
46.9 


21.8 
21.0 
27.7 
25.5 
22  2 
27.6 
20.3 
10.9 
21,0 
28,0 
44.8 
47.0 


19.6 
20.6 
27.6 


8.60 
6.07 
4.76 

5!  69 
10.35 
9.76 
4.75 
8.05 
6.65 
11.21 
7.28 
5.51 
5.80 
5.02 
6.36 
4.91 
8.74 
11.78 
6.80 
9. 13 

9.53 
12.65 
8.32 
5.5U 
18,85 
3.11 
4.16 
13.12 
13.04 
10.42 
12.  79 
7.27 
5.95 
13.07 
16.04 
15.22 
3.69 
6.71 
5.90 
6.18 
8.43 
5.05 
10.67 
8.22 
8.21 
5.51 
16.  89 
7.61 
5.54 

8.99 
5.16 
7.86 
9.0) 

10.18 
9.44 
9.00 
8.89 
9.  18 

10  14 
7  6» 
2.91 

14.39 
6.97 

6.09 
6.51 
6.01 
4  OJ 

10.91 
2.67 
6.87 

15.35 

10.84 
11. S5 
6.18 
6.93 
5.12 
8.08 
4.65 
10.89 
17.82 
5.71 
11.82 
16,06 
3,91 
8.67 
5,47 
7,37 

'5,92 
4.51 


15.2  21. 
16.8^23. 
26.0  25. 
28. 


27.2128.2 
2^.4i22.7 
27.5  27.5 


19.4 
8  5 
23.2 
27.9 
44.4 
47.0 


18.8 
8.2 
22  n 
26  8 
43,8 
47.1 


I         I 
10  I  11      12 


13      14 


15  I  16      17 


23.5  20, 
24,5  22, 
29, 5 1 29. 
28.7129, 


24.0 
27.7 
20.0 
8.8 
22.5 
23.0 
42.7 
47.2 


7|16. 
0|17, 
627, 
4I29, 
5125, 
928, 
4]18, 
6  8, 
8,21. 
5  20, 


3111, 
6J11. 
,V2:i 
7|29. 
0,25. 
2|28, 


I 
0:11,5 
9il0.5 
0|18.8 
4|23.  11 
425.8' 
6l28.9 
7  20.  5 
6 
8 
4 
4 
9 


7.8 
15.8 
16  8 
41. 3I 
46.8 


11.5 
11.4 
13.5 
26.9 
26.0 
29.2129 
19.3  19 
7.7    8 

15.2  14 
15.0  15 

41.3  41 
46.8  46 


9.7110. 


2|17. 
212.5. 
Oi25. 
6129. 
III8. 
6  10. 
9']3. 
414. 
5'41. 
8]  46. 


5ll5. 
5il8. 

6  21. 
4  25. 
8  25. 
9I3O. 

7  20. 
6  12 
2  15. 
4  20. 
741. 
946. 


20 


18.8  2;i. 
28.4  27. 
29.4  32. 
26.528. 

25.8|25. 
30.51,W, 
20.9122. 
20.2  24. 
18.5!2'2. 
25.4  27. 
42.0|42. 
46  9  46. 


22 


4  13. 

slie. 

0|29. 

0:31, 

527 

7I3O, 

20 


24     25     26     27 


8  12 
3  12, 

0  21 
0!30 
027, 

8I3I 
3  19 
0  9, 
0l33. 
334 
6|41 
4147, 


1  10. 

2  10. 
6  19. 

3i2S. 
427. 
0l31. 
8119. 
6  H. 
0I3I. 
6  34. 


7.7 
7.2 
15.0 
26.0 
27.4 
3).f. 
18.9 
7.6 
27.6 
33.9 
40.4 
48.3 


6.6 

6.1 
12.8 
23.  2 
26.3 
32.  0 
18.6 

8.2 
20.4 
31.0 
40.5 
48.4 


29      30      31 


6.2 
6.3 
12.6 

0  20.9 
624.8 

,0  31,8 
4|l8.8 

01  5.6 
6|16.0 
o!26.6 
7141.0 

,4|48.4 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS     SECTION 


June,  1935 


Daily  temperatures    for    June,   1935 


Stations 


Amity 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville  •**  — 

Blytheville 

Booneville 

Brlnkley 

Calico  Rock...  — 

Camrien 

Carthage 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Darrlanelle 

Dumas 

Uutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteyille 

Fort  Smith'** 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Kock.***. 

Lutherville 

Magnolia 

.Mammoth  Spring. 

Marianna ■ 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. . 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Searcy  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Tcxarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
'  Minimum 
i  Jiaximum 
I  Minimum 
Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
S  Maximum 
\  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
'  (  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
j  Maximum 

■  1  Minimum 
S  Maximum 

■  t  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
j  Maximum 

■  (  Minimum 
<!  Maximum 

■  I  Jlinimum 
i  Maximum 

■  )  Minimum 
\  Maximum 

■  !  Minimum 
)  Maximum 

■  )  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
\  Minimum 
S  Maximum 
l  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 

■  !  Minimum 
j  Maximum 

•  I  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
j  Maximum 

■  1  Minimum 
'  Maximum 

■  I  Minimum 
S  Maximum 

'  (  Minimum 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

Minimum 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated      "♦Midnight  to  midnight. 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  alwa>s  occurs. 


^Thermometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock,  Ark. -7-26-;^5-U00 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


^ 


ARKANSAS  SECTION 


H.  S.  COLE 


\roL.  XL 


LiTTLB  Rock.  Ark.,  July,  1935 


No.  7 


Tornado : 

m.,  from  northeast,  path  300  ft.  wide, 


Jasper,  12th,  2:15  p.  -.,  ^^ 
three  people  injured,  property  damage  $/o,UUU. 

Moderate    Hail: 

17th,  Sunset,  no  damage  reported. 


QKNEKAL    StTMMAKY 

Temperatures  were  above  normal  in    the    northwestern    por- 
tion of  the  State  during  the  month  except  for  four  or  five  days, 
while  thev  were  not  quite  so  high  in  central    and    eastern    por- 
tion^     The  warmest  weather  occurred  in  most  sections    during 
the  latter  part  of  the  month  when  temperatures  were  near  lOU 
in  the  northern  portion  and  100°  or  slightly  higher   in    central 
and  southern  portions.     The  average  temperature  for  the  State 
based  on  the  reports  of  62  stations,  was    82.2°    which    is    1.8 
above  the  mean  for  the  past  45  years,  only  two  stations  having 
negative  departures.     Monthly  means    ranged    from    75.8      at 
Dutton  to  85.0°  at  Fort  Smith  and  Hot    Springs.       The    high- 
est temperatures  reported  was  107°  at  Hot  Sprmgs  on  the  31s  ; 
the  lowest,  53°  at  Button   on    the    15th.       The   greatest   daily 
range  was  39°  at  Rogers  on  the  14th  and  at  Mount  Ida  on    the 

Showers  occurred  during  the  first  three  days  of  the  month 
with  an  inch  or  more  rainfall  at  a  number  of  stations.  Kam- 
fall  exceeding  one  inch  occurred  in  the  northwestern  portion 
and  in  southwestern  border  counties  fisher  ^he  12th  or  13tJi 
and  light  to  moderate  showers  from  the  20th  to  the  27th.  Ihe 
distribution  was  irregular  and  some  sections  recetved  no  rain 
after  the  13th  and  in  one  instance  none  after  the  dd.  ine 
average  precipitation  for  the  State  for  the  90  stations  reporting 
was  2  31  inches  which  is  1.47  inches  below  the  mean  for  the 
past  45  years.  Of  the  stations  with  records  of  10  years  or 
more,  only  17  had  positive  departures.  Monthly  totals  ranged 
from  0.07  inch  at  Marianna  to  5.93  inches  at  Wilson.  The 
greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period  was  4.80 
inches  at  Dardanelle  on  the    13th.       The    average    number    of 

rainy  days  was  5.  ,      ,  ,  i      r  i^^„ 

The  weather  during  July  was  mostly  favorable  for  cotton. 
Some  sections  had  too  much  rain  the  first  few  days  of  the 
month  and  fields  were  grassy  because  of  the  heavy  ramlaU  dur- 
ing June,  but  with  a  week  of  fair  weather  much  improvement 
was  noted.  The  greater  portion  of  the  crop  is  late  except  in 
some  southern  counties.  Some  cotton  was  planted  in  the  over- 
flowed areas  after  the  high  water  subsided.  However,  blooms 
were  reported  in  central  and  southern  portions  during  the  first 
week  of  the  month  and  in  the  northern  portion  by  the  middle 
of  the  month.  The  weather  during  the  first  half  of  the  month 
was  favorable  for  corn  but  thereafter  in  areas  where  no  rainfall 
occurred  it  was  too  hot  and  dry.  In  some  sections  of  the  up- 
lands and  in  the  southern  portion  rain  was  needed  badly  at  tlie 
close  of  the  month  and  considerable  damage  was  reported. 
Meadows,  pastures  and  truck  crops  were  also  damaged  in  some 
localities.     Rice  is  in  good  condition.  t.a.m. 


Corrections,  June,   1935 

temperature  73. 8°:  departure  from  normal  -i.^  ■ 

Error  on  page  26:~Pocahontas.  mean  temperature  should  be  81.4°;   departure 
+1-2°.  ^____^^^__^«—— ————;==: 


PRESSTTRE,  WIND,  HTJMIDITY.  AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re 
ducedto  sea-level) 


station 


Wind 


Relative 
humidity 


COMPARATIVE    DATA    FOR    JULY 


Daily  River  Stages  for  July,  1935 


Stations 


Port  Smith  or 
Van  Buren  . . . 

Oiark  

Dardanelle 

Morrilton  . .   . . 
Little  Rock. 

Pine  Itluff 

r>nnviHe 


River 


. .  .A^:l£ausas.. 

do 

do 

do 

do 

do 

Petit  Jean 


Flood 
stage 


2-2 
n 

20 
■23 
25 

20 


8 


9    I  10      11      12 


13  I  14      15      16      17      18      19      20      21  I  2: 


23 


19.7 


21.3 


19.7117.6 


17.7 
19, 8l 
18.fi 
18.9 
23  9 
5.7 


16.1 

19.2 

18.1 
19.0 


15.3113.7 


23.7123. 
5.41  5. 


7111.4 
7|15.9 
3114.2 
OIlH.l 
4  22.2 
Oi  4.6 


12.8112.0 


10.2  9. 
14  3  13. 
11.9|l0. 
I3.8S11. 
20.2118. 
4.3l  4.1    3.9 


11. 


8.4 
12.6 

9.8 
10.6 
16.7 


i  10.  8 

7.4 
12.0 

8.8 

9.H 
15.5 

3.7, 


10.3 

7.3 
11. 8 
8.0 

8,7 


9  5 

6.6 
11.2 

7.5 
8.0 


14.7113.9 
3.51  3.4i 


9.0 

5.9 
10  9 

7.7 

8.2 
13.4 

4  0 


9.3 

5.6 
10.2 

6.7 

7.9 
18.3 

3  2 


6    8,3    7.9 


5.5 
9.7 
6.2 
7.0 
12.9 
3.1 


5  3 
9.7 
6.0 
6.5 
12.3 
2.9 


4.9 

9.5 
53 
6.3 
12,0 
2.7 


7.3    7.3    7.1 


4.4 
9.2 
4.9 
5.8 
11.7 
2.6 


4.2 
8.8 
4.4 
5.5 
11.3 
2.6 


4.1 
8.6 
4.0 
5.1 
11. 0 
2.4 


7.1    6.9    6  6 


4  0 
8  4 
3.8 
4  8 
10,6 
2.6 


8.3 
3  5 
4,6 
10.3 
2.6 


3.6 

8.2 
3.4 
4.5 
10.2 
2.6 


6.3 

3.3 
8,1 
3,2 
4.4 

10, olio, 0 

2,6l  2.8 


6.0 

2.5 
7.0 
18 
3.2 
8.8 
2.4 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION 


July.  1935 


A 


stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphia  . 
Arkansas  City 

ArlberK 

BatesviUe 

Bee  Branch.. 
Beutonville  ... 
Big  Lake  Outlet,  tl 

Black  Rock 

Blytheville  

Booneville 

Brinkley 

calico  Rock 

Camden 

Carthage    

Center  Point 

Clareiidou    

Clinton 

Conway 

Corning  

Cotter — 

Crosset  (near)... 

D&uville 

Dardanelle 

Deer 

Uumas 

Outton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 

Fayetteville   

Fort  Smith 

Freeman  SpringstJ 

Fulton  

Georgetown 

Qrannis 

Ortivette.  . .. 
Harrison  ... 

Helena 

Higdon 

Highland.  . 

Hope 

Hot  Springs 

Index I* 

Jessleville 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

Lutherville J: 

Madison 

Magnolia 

MalverTi 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountein  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Odcn 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Plggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Quitman 

Rison 

Rogers  (near) 

Rosebud 

St.    Francis... 

Searcy 

Springbank  . . 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana  ... 

Thornhurg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Wliitecliffs    ....'... 

Wilson 

Wooley  Hollow.;; 

Wynne 

Vancopin    


...Jt 


State  Means 


Climatologrioal  Data  for  July,   1935 


Clark  

Clark  

Desha 

Stone 

Independence  . 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Newton 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  ... 

Sebastian 

I'ope 

Hempstead  — 

White 

Polk 

Benlou  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

(iarland    

Little  River 

(iarland  • 

Craighead   . .   . . 

Boone ■ 

Pulaski 

Johnson   

St.   Francis 

Columbia 

Hot  Springs.  ... 

Fulton  

Lee  

I'oiusett   

Soarev  

Polk 

Co away 

Ha.^ter 

Moutgomery  .. 

.l/ioUson 

Moi.tgomery  .. 
Montgomery 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Clay     

.Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleburne 

Cleveland 

Benton    

Faulkner 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  . . 

Arkansas 

Logan  

Washington. .. 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  .. 
Little  River... 

Mississippi 

Faulkner 

Cross 

Desha 


O  C3 

.a  1^ 

a 


700 

■250 

145 

700 

•277 

700 

1303 

•239 

2.59 

252 

465 

205 

Sfil 

15S 

297 

470 

172 

516 

309 

293 

40rt 

175 

327 

330 

2200 

162 

1590 

270 

'2^29 

1465 

1451 

457 

2240 

260 

200 

900 

1250 

1052 

250 

445 

600 

377 

600 

•275 

7.50 

345 

650 

a.57 

775 

•209 

315 

277 

600 

235 

229 

1070 

r207 

347 

800 

650 

231 

750 

809 

•i68 

240 

396 

301 

222 

196 

307 

215 

300 

1'22 

3-29 

480 

243 

1385 

'•290 
236 
210 
700 
209 
10.50 
2'250 
332 
650 
675 
•206 
800 
290 
•237 

'256 
167 


40 
40 
51 
13 
36 
43 
30 

5 
34 
10 
21 
48 
31 
50 
30 
36 
31 
14 
52 
42 

8 
23 
19 
49 

30 
33 
35 

;9 

35 
48 
54 
U 
50 
23 
16 
38 
35 
63 
16 
16 
65 
44 
18 

9 
40 
'29 
56 
36 

5 
19 
49 
31 
24 
31 
21 
47 
16 
23 
36 
52 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


CI 

fl3  fl 

OS 

"s 

g 

ai: 

83.2 


80.3 
82.0 
S).e 


82.9 
83.3 
83.2 
82.0 
84,0 
82.4 
81.8 


83.6 
82  8 


81.8 


83. e 
78.6' 
84.1 
75.8 
84.0 
82.3 
80.8 
80.9 
85.0 


80.4 
81.6 
81.0 
8'2.2 

83.0 
64.5 
85.0 


+  2.5 


+  0.7 
+  1.6 
+  3.6 


+  0.9 
2.0 
+  2.2 
+  2.1 
+  3.0 


+  0.3 


+  20 
+  3.6 


0.6 


+  1.9 


+  2.3 
+  0.6 
+  2.0 
+  LO 
+  2.8 
+  29 
+  3.5 


+  1.6 

+  4, 
+  4.2 
+  0.6 


-<-  3.1 
+  3.5 


83.0 
80.8 
82.3 
82.2 

83.' 0 


79.7 
S3  6 
82.2 
79.6 
8L6 
83.5 
80.5 
80.0 
83.4 


83  '2 
83.8 
83.6 


83.4 
81.3 
82.2 
84.4 

' 84^95 
81.0 


81.9 


83.2 
84.2 
78.9 
82.7 
79.6 

84.9' 


80.7 


101 


100 
97 


ion 
103 
103 
99 
101 
100 

98 


103 
103 


101 
951 

105 
94 

101 

100 
98 
98 

101 


99 
101 
101 

'ioi 

105 
107 


30T 


2^2+ 

31 

31 


■^  fi 


Precipitation,  inches 


8t 
31 
31 
27 
26 
31 
31 
27t 
31 


+  2.6 

+   1.4 

1.4 

+  2.6 


+  0.9 


+  15 
+  2.8 
+  14 
+  0.7 
+  1.7 
+  0.7 
+  23 
+  04 
+  2.2 


+  3.4 
+  1  8 


f  1.0 
+  1.1 
+  0.4 
+  2.5 

+  "3!4 
+  3.9 


+  1.2 


+  2.2 
+  2.7 


81.4'> 


82  2 


+  0.3 
+  0.3 


+  27 


100 

103 

98 

lUl 


99 


97 
99 
100 
100 
101 
100 
98 
99 
101 


105 
101 
luO 


99 
100 

99 
101 

'1635 
99 


99 


101 
104 
94 
102 
101 


8t 
29t 
31 
31 

■i4t 

8 
31 


3Ut 
30 
31 
30 


30 
31 

3(>t 
31 
31 
7 
30t 
31 
30t 


61 


64 
62' 
64 
53 
65 
64 
62 
60 
68 


14 
14 

141 


14 

15 

15 

15 

15 

14 

14 

14t 

14 


66 
58 
68 
63 


14 
15 
)4t 
15 

"et 

15 
14t 


65 


26 
31 
8+ 


31 
30 
31 

8 

'31' 
30-1 


31 
31 
31 
27 
31 


-  0.1 

+  'o'i 


+1.8 


103'' 


96 
'lOl' 


107 


30 


31 


65 


30 


33 


32 

32 
33 


28 
33 
26 
27 


14 

14t 

15 

14 

15 

13 

14 

15 

15 


53 


15 
9t 
15 
14 

'ut 

14t 


I4t 

14 

13 

14 

14 


10+ 


15 


0.50 
2.04 
2.06 

584 
3.26 

1.72 

2.45 

2.40 

3.09 

2.65 

2.03 

4.41 

1.01 

0.  73 

2.26 

1.09 

4  02 

1.06 

2  02 

4.19 

2.80 

1.36 

5.25 

1.21 

1.3.5 

1-28 

5.15 

3.26 

0.89 

0.63 

0.85 

1.94 

4.41 

•2.96 

2.6.S 

0.43 

0.90 

0.63 

3.73 

2.61 

0.49 

0.42 

3.81 

1.55 

1.921 

1.03 

•2.34 

2.54 

4.81 

2.60 


g3 


So 


-3  05 
-1.79 
-1.56 

+2.08 
-0.15 
-1.98 

-l!25 
-0.1.1 
-0.63 
-1.80 
+0,9' 
-2.78 
-3.33 
-1.46 
-1.89 
+  1.65 
-2.31 
-1.44 

-'i!55 
-1.80 
+  1  88 


C5;n 


0  a) 

1  = 


-2. '25 
-2.93 
+  1.21 
+  0.63 
-3. -20 
-3.. 52 
-2.  52 
-1.79 
+  1.09 
+  0.27 
+1.  .39 
-3.68 
-3.13 
-3.13 
+  0.87 
+0.14 
-3.83 
-3.79 
+0.53 

'-'i'.3i 

-3.25 
-1.16 
-1.15 

-6 '.8 


24 
29 
29 
27 

'sse 
39 


27 


39 


5.71 
0.07 
1.77 
2.59, 
O.Spl 
3  671 
3.30 
'2.75 
2.16 
2.57 
0.69 
'2.36 
3.60 
l.^/2 
1.62 
2.66 
2.76 
2.74 
1.87 
4,56i 
1.99! 
1.01 


1.36 
3.47 
3.21) 
5.51 
1.38| 
2. '25 
1.84 
0.45 
2.74 
1.05 
3.74 
0.81 
0.80 
1.51 
2.15 
5.93 

i;43 
2.49 

2.31 


+2.30 
-2.99i 
-1.49' 
-1.191 
-3.68 
+1  .^22 
-1.04, 
-0.82 
-0.90 


I 

+0/13 
-2.18 
-1.46 

-6 'si 

-0.99 
-1.57 
+0.36 
—1.85: 
-2.20 


+2.95 
-2.27 
-1  35 
-1.78 
-2.86 


0.20 
1.43 
0.99 

i.96 
1.42 
1.^28 
0.95 
0.  93 
1,01 
2.14 
0.  52 
1.49 
0.42 
0.25 
0.82 
0  36 
134 
0.65 
0.55 
1.89 
1.55 
0.98 
4.80 
1.16 
0.83 
0.86 
2.00 
1.44 
0.73 
0.52 
0.68 
0.60 
1.86 
0.88 
1.31 
0.25 
0.37 
0. 42 
1.59 
0.85 

0  20 
0.21 
1.^23 
1.00 
0.67 
0.62 
1.13 
0,90 
2.58 
2.10 

4.22 
0.05 
0.67 
1.05 
0.21 
2.45 
2.00 
1.15 
1.39 
1.40 
^.•25 
0.79 
2.00 
0.8n 

1  37 
1.06 
0.72 


Number  of  days 


^1 


-2.37 
-0.45 
-2.63 
-2.  54 
-2.12 
-0.26 
+1.  91 

-i!96 
-1.10 

--1.47 


0.0 
0.0 
0.0 

6.' 6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
11.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

!  0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

o'o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.c 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

i.eo  !  0.0 

1.00  0.0 
1.62  0.0 
1.47  I  U.O 
0.50   0.8 

6.' 6  I 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.c 

00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.6 

0.0 
0.0 


0.57 
1  15 
1.62 
2.85 
0.52 
1.06 
1.69 
0-29 
1.43 
0.75 
2.20 
0.'24 
0.50 
0.37 
2.15 
1.59 

6  8,5 
2.30 

4.80 


4 
5 

11 
6 
7 
7 
9 
3 
4 
5 
fi 
8 
6 
7 
6 
4 
4 
3 
2 
5 
6 
7 
7 
5 
3 
3 
6 
6 
5 
5 
4 
5 
2 
7 
6 
6 
4 
6 
3 
8 
4 

13 
6 
6 
2 

'5 
2 
7 
6 
2 
3 
3 
5 
5 
6 
5 
7 
4 
4 
3 
3 
6 
6 
5 
9 
6 
7 


8 
17 
26 

'16 
5 

8 
28 
25 
23 
10 
25 
19 
18 
13 
18 
21 

3 
17 
2U 
19 
13 
17 

3 

15" 
10 
■20 
21 
■22 
18 
19 
11 
26 
'.i2 
28 
17 
16 
22 
13 
22 

0 
22 

1 
24 

5 
17 
21 
10 
19 
24 

6 

i7 

15 
23 
14 
17 
21 
13 
17 
15 
17 
14 
21 
14 
21 
26 
21 
25 
21 
9 
14 
14 
15 

19' 
20 
!•/ 
24 
25 
20 
21 
17 
16 
20 
15 
12 
i 

lb" 
13 
26 
24 

is 

14 


23 
12 
2 

\2 
25 
20 

2 

0 

7 
21 

5 

7 

11 
18 
12 

6 
27 
12 
10 
12 
15 
13 
'25 

0" 
17 
11 

7 
13 
12 
19 

6 

5 

1 
13 
15 

9 
12 

6 
29 

9 
29 

3 

ae 

14 
10 
16 

9 

0 
22 

"12 
16 

8 
IL 

9 

8 
16 

9 
15 
12 
14 
10 
11 
10 

5 

5 

4 

8 
iJ 
10 
15 
13 

4'' 

8 
18 

5 

3 

4 

9 
13 
11 
11 
16 
18 
20 
13b 
14 

1 


0 
2 
3 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

0 

1 

5 

2 

0 

1 

4 

1 

2 

1 

0 

3 

1 

3 

5' 

4 

0 

3 

2 

0 

0 

1 

0 
4 
2 

1 

0 

0 

6 

3 

2 

0 

1 

4 

0 

0 

0 

5 

3 

7 

3 

2 
0 
0 
6 
5 

2 
5 
1 
2 
3 
0 
6 
0 
0 
5 
2 
2 
3 
7 
2 
2 

3 

1 

2 

3 

7 

1 

1 

4 

0 

0 

1 

7 

Oi> 

4 

4 

5 

6 
4 


5s 

I.  o 


e. 
ne. 


s. 
sw. 


e. 

se. 


s. 

ne. 

nw. 

s. 
s. 


sw. 
sw. 


se. 
s. 


s. 

sw. 
se. 
sw. 


Observer 


J.  W.  Campbell 
W.  K.Bown 
Herbert  Netf 

Mrs.  CM.  Barnwell 

.1.   E.  Scaclan 

rj.  S.  Weatlier  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

R.  J   Torry 

W.  M.  Jones 

,T   M.  Knight 

P.  K.  Wylie 

John  C.  Flovd 

J.  W.  Bishop 

A    L.  Stepliens 

E.  E    Cordre.x- 

Winfred  D.  Polk 

O.  B.  McSpadden 

U.S.  Fori-'st  Service 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

Mrs.  .'.  M.  Essex 

Ben  .lohnson 

J.  M.  Ricketts 

L.  E.  Ellis 

Dr.  R.  H.  Hardin 

Geo.  W.  Nichoalds 

University  of  Arkansas 

r.  S.  Weather  Bureau 

R.  .1.  KcCuiston 

T.J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

W.  E.  McVay 

Max  W.  Schmidt 

Louis  R.  Keck 

James  A.  Burnett 

Trumon  Brown 

I.  O.  Coolev 
N.  P.  O'Neal 
National  Park  Service 

II.  C.  Sanderson 

U.  S   Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  H.  Crosswhite 

U.  S.  Weather  Bureau 

H    G.  L«nhardt 

J.  W.  Eppes 

State  Agri.  School 

S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 

A.  .1.  Parks 

E.  W.  St.  John 
i    Hugh  B.  Wear 

B.  S.  Halbert 

f.i.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Cliarles  B.  lackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 

1     W.  K.  Heagler 

I     Carroll  King 

I  W.  E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Schen 

I    Benedictine  .■listers 
W    E.  Edmistou 

i    (.'raig  Williams 

I    (;.  M.  Hooten 
Mrs.  M.  V.  -lisdale 
Carl  A.  S*arck 
Miss  Clarice  Martrlox 
».  T.  Rooaey 
Arthur  D.  Smith 
Henry  Field 
.S.   C    Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  llovle 
J    R.  Huddleston 
William  W.  Davis 
D    0.  Anderson 
Ross  Shumate 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


Temperature  and  precipitation  departures  computed  for  ga^ons  h^^^^^^^^ 
and  summaries      Reference  letters  -.b/,  number  of  days  m^  sing^     MtVeZn.  Route  i;  WooievHolYow  Greenbrier  Route  1.     Precipitation  for  ^24  hours  ending  near  sun- 
sefuniesrotherSnmcaied"''^"^^^^  -■-     'Included  in  next  measurement.    Data  m  italics  interpolated. 
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Daily  Precipitation  for  July,   1935 

Drainage- 

Day  of  Month 

Stations 

"3 

basin 

I 

) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1/ 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

Amitv < 

Arkadelphia  ....III!  ( 
Arkansas  City  ..Illl 

.02 
.34 

1         1 

.16 

.10 

.20 
.16 
.99 

'.'69 

.02 
.'63 

0.50 

>uaohita 

Mississippi 

1.43 
.03 

:o4 

.03 

... 

... 

.. 

.03 
.07 

t" 

.17 

.09 

... 

2.04 
2.06 

Arlberjr 

Bates  ville Hi! 

White    

White    

•• 

i'.96 

... 



.., 

■:95 

■;: 

!oi 

log 

'.•h 

.98 

.60 

'138 

. . . .  1 

J3 

;'■ 

... 

h'.h\ 

Bee   Branch- 

Arkansas 

.60 

.12 

".In 

T. 

T. 

.05 

T." 

.42 
T. 

.08 

.... 

t  " 

44 

.M 

.26 

"61 

3.2(. 
1.72 
2.45 
2.40 

Bentonville **■' 

Big  Lake  Outlet  .1 1 
Black  Rock II 

Arkansas 

5t .  Francis 

White    

"ifi 

L.26 

'^58 

.'io 

::::! 

tV 

'.■.".: 

'.'22 

.... 

•r. 

.06 

T. 

".m\ 

.*57 

.95 
.02 

.15 

.40 
.93 

.29 

.07 

T. 
T. 

.23 

Blytheville 11 

Booneville 

Brinkley    II 

Calico  Rock 11 

■r. 

'.... 

T. 

2.14 
.45 

'.    .   I 

1.01 
.23 
.36 

.Vb 

50 

.ii 

'.'6.5 

.2b 

T 

.52 

'.'65 

.43 

3.09 

Arkansas 

White   

White   

Ouachita 

Ouachita 

Red 

■;39 

T. 

io'i 

'iJO 
.12 
.21 

'!24 

1.19 

.39 

'.29 

.04 

.09 

.09 

2.65 
2  03 

.10 

••■■| 

.... 

.64 

.18     .14! 

26     .. 

.86 

T. 

1 

.36 

.38j 

4.41 
1.01 
0.73 

Camden 11 

.42 

:::: 

:::: 

.... 

T. 

..1 

.20 
.32 

'.'82 

T. 

.i6    .25 

'lis' 

T. 

.62 

T. 

Center  Point 

2.26 

Clarendon Illl 

Clinton 

Conway  

Corning U 11 

White   

White    

Arkansas 

White   

.32 
T. 

.50 
.22 

.04 
.49 

• . .  • 

,  .  ,  , 

,10 
T 

.14 

"3s 

"67 

.3b 

1.09 

98 

■?ft 

1   34 

01 

4.  02 

'.U 
Ql 

.... 

43 

::::! 

.65 

.02 

.38 

1    89 

.... 

— 

'f.' 

.05 
.U 
.  35i 

'  33 

T. 

.55 

.06 
.55 

T. 

... 

.06 
.02 
.28 

'.•29 

.... 

. . . .  j 

1.06 
2.02 
4.  19 

Crossett  . .  [near]  . . 



?,n 

.06 

.. 

94 

1.55 

....j   2.80 

Danville Illl 

Dardanelle Illl 

Deer 

Dinnas 

Arkan'ias 

Arkansas 

White 

Mississippi 

T. 

.05 

.28 
.40 





.... 

.98 
4  80 

.04 

.06 



1.36 
5.25 

'  '.n 

.05 
1. 

tV 

.  ..j 

.... 

1.16 

;::; 

■;o4 

..    . 

T.- 

't.' 

T. 

'r.' 

'183 

"is 

'!l2 

't. 

■f.' 

1.21 

1.35 

Duttou 

Kl  Dorado Illl 

White 

Ouachita 

T. 

T. 

1  .so 

.09 

7H 

' 

.86 

.11 

.01 

.01  .... 

.06 
.13 

.  12 

2.' 66 

.... 

1  2b 

.67 

5.15 

England 

Arkansas 

1.44 

•1' 

.06 



.47 



.10 



'i'. 

T 

.'l 

.04 
.73 
T. 

.44 



'i'. 

3.2b 

F.ureka  Springs  — 

White 

.0,5 

.... 

.02 

'f.' 

T. 

.0; 

T. 

.02 

't.' 

0.80 

Favetteville   

White 

T. 

52 

.... 

.02 

.09;..     . 

.    . . 

0.63 

Fort  Smith *•' 

.Vrkansas  

'1' 
04 

"si 

.12 

'.51 

T. 

.68 

'..'.'C." 

.00 

.60 

:';: 

0.85 

Freeman  Sprgs. .  Ill' 

.\rkansas 

?? 

.06.... 

1.94 

Fulton mi 

Georgetown Illl 

Red 

1  86 
.87 
T. 

.62 

T.' 

.... 

i]3i 

.26 
.35 

T  ' 

.01 

.45 
.33 

T. 

".'i'n 

00 

.48 
.88 
.07 

T. 

T. 
.41 
.12 

i.l4 

4.41 

Wliite    

.... 

2.  90 

Red 

.«5 

2,68 

0.43 

White 

Mississippi. . .. 

.15 
4? 

.23 
.21 

:::: 

.10 

,05 

.37 



0.91.1 

Helena Illl 

::..:.... 

0.6H 

Higden  , 

White 

08 

.04 

1.59 

.18 

.Ai 

,0b 

.91 

3.73 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red    

Ouachita 

White 

.oe 

.20 

T. 

.96 

.80 

.... 

.50 
.05 
.06 

.25 

tV 

'!65 

.8.T 

■J'. 

.21 

'.'65 

.lo 
.05 

'.'16 

1.23 

'.'08 

".06 
".18 

.    , 

2.61 

0.49 

Hot  Springs  

Index     

Jessieville Hll 

i  '60 

'.'75 

0.42 

.39 

.30 
15 

3.81 

40 

1  55 

.01 

'.'.'.'■ 

.66 

.10 

.67 

.30 

.  17 

.02 

. . . . 

.05 

1.92 

Lead  Hill 

Little  Rock..**' 

Lutlierville 

Madison Illl 

White 

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis 

Red 

T. 

.16 

.62 
.14 

.03 

.29 

'1' 
.03 

.18 

.28 
.08 
.67 

.... 

.... 

07 

1 

01 

'i 

1. 
.05 

i  '05 

'1. 

OK 

'04 

.10 
15 

"16 

'1. 

... 

1.03 
2  34 

'[90 

■• 

47 

27 

T, 

T. 

05 

2.  54 

.60 

2.'i6 

1.10 

.18 

.17 

.18 
T. 

'!i7 

2.58 

4.81 

.... 

..   . 

.50 

'!63 



2.60 

Malvern Illl 

Ouachita 

.63 

!66 

4!j2 
.02 

Mammoth  Spg.  .|1|1 

White 

5.71 

Marianna ISt.  Francis 

.05 

......    . 

0.07 

Marked  Tree        111  ^'    Fmncw 

".i\ 

.14 
.66 

.46 
.20 

.01 

.10  .... 
.    .     .30 

.19 

.1/ 

:.;; 

'.'07 

'.'2i 

.82 

1 

.... 

.6/ 

1.77 

Marshall 

White 

•- 

't.' 

1.05 
2  00 

"i.5 

'r'.' 

2.59 

T. 

0.36 

Morrilton    Illl 

Mountain  Home  . . 

Arkansas 

White 

Ouachita 

White 

Ouacliita 

Ouachila 

Red .......... . 

.   . 

.02 

40 

1.15 

OH 

2  45 

1 

3.67 

1 

.05 

')'. 

.77 
't. 

T. 

22 

1 

.... 

1.25 
.14 

.05 
.70 

3.30 

.... 

.23 

i"ir 

.4f 
1   .51 

2  75 

Newport Illl 

Norman   iH' 

Odeu 1' 



'.'61 

1.39 

't.' 

1 .   . . 

2  16 

1.40 

T         38 
25 

j....|    .06 
!   .06     .11 

2.57 

1 

0,"^ 

0  09 

■r 

.42 
.40 

T 

"is 

1 

'73 

.04!    .15 

T. 

05 
2.00 

'i. 

1..    • 
1 

j 

::.: 

i    .79 
.95 
0,- 

r'76 

I':25 

2.36 

Osceola Ill 

Ozark Ill 

Paragould Ill 

Parkin    

'  1 

1 

1 

••••!•••■ 

3  60 

Arkansas 

.    . 

.11 

1 1    . 

1  22 

L.S7 

i  0' 

.2( 

. .    . 

'leo 

1 

.05 

1    ,  ,  , 

1 

1.62 

St.  Francis 

!.... 

1 

i.oe 

1 

2.66 

Patterson ||! 

White 

.39 

.02 
.81 

.30 
T 

.01 

.2:' 

!  t; 

.3b 
.2' 

T. 

.0^ 

'i'.' 
I ... 

'.'91 

.4v 

i.or 
.01 

.:!:j:::: 

'.'3^ 

.6L 



I:::: 

i.... 

2.76 
2.74 

Pine  Bluff r 

Arkansas 

l.OC 

1 

1   87 

Pooahontas 

White 

IV 

13 



.2c 

1      ■  • 

|.,.. 

i.62 

.  90| . . 

.Oc 

.It 

.43  .... 

.92 

1 — 

.... 

4.0b 

Portland 11! 

Prescott    Ill 

Quitman Ill 

Rison 

Ouachita 

Ouachita 

Arkansas  

Ouachita 

White 

LA  rkaasas 

:St.  Francis 

Wliite    

.02 
.04 

1.4' 
.02 

[ 

1 

\ 

.0 

....  1     08 
.05  .... 

.1 

.lit 
.It 

' 

.... 

1.99 

. . . . 

1   .OE 

1 

"..I'.'sf 



1.01 

1      " 

1 

i  '   ' 

J- 

".Hi 

.17 

1 

1"' 

.... 

j... 

'!o-i 

'  '.571 ; : : 

.631 

.8c 

.6'. 

.2f 

'.'6; 

J,::: 

1'" 

t    •'  * 

Rogers  ( near) 

Rosebud 

St.  Francis Ill 

Scarcv 

.    .481... 
.84;    . 

1.36 

r 

i.i; 

1 

1 

3  47 

1  T. 

"i( 

1 . . . 

T 

1"" 

1 

T. 
T. 

1  .271... 
1   .,■^61... 

.2V 
9C 

.  .261.62!... 

I... 

1  .b 

1    .72|    .li 

« 

1 

3  21 

.  *. 

.12 

j... 

.4: 

J!... 

1... 

... 

! 

'■^.-•i  •-'■ 

s ... 

5.51 

rtpringbank 

White     

T. 

I.. 

.o^ 

T. 

T 

i. . . 

1 

i    .15;... 

'i. 

1   .&.   .Oi 

1  ■   ;... 

.2; 

... 

.is!  .52]... 

1 1  . 

1   1.38 

Ouac  lita 

.u 

)  lilt 

>i . . . 

1 

,4? 

.. 

j 

T. 

.24  .    . 

1 . . . 

...  1....!  .11 

)    .'2t 

,i...  .    ... 

1 . . . 

. .    .1 ....'.. . 

1  ....!.. . 

2.25 

Stuttgart ill 

Arkansas 

M.6^ 

)l 

i. ...]... 

1 

1 . . . 

. .  .' i .. . 

.15.  T.  |... 

!•  •• 

....l....!.. 

!....!. 

1.84 

Subiaco 

T. 
1    .3' 

)'"' 

j....|.01 

'J- 

(if 

}■■ 

.2 

1.4 

:!''m!:" 

... 

'i . 

1  .'•2( 

1   .0' 

j. 

.01  .r 

!■ ... 

, 

1  ''^' 

(i.4n 

Sunset 

!  Arkansas 

5- 

y  ...  T.  1....J      !....!... 

i\... 

;..:.:.. 

i  2.74 

Texarkana ||! 

Red 

2i 

li 

1 

1 

1 

1  .75  ... 

i .  . 

]... 

....  ..   .] ;  ■   •  ■  1  —  !••• 

i  ''• 

1 . . . 

i  .loj....;... 

1   l.ii5 

Thornburg 

Arkansas 

1   01 

... 

1 

j 

.2.  2 

)   T. 

1  ■  •  • 

!  T.      .08i   .05    T.      .06!  .32;... 

1.... ;....;    .02;... 

;. ......  ... 

1  3.74 

Waldron 

.Jirkansas 

1     1 

.06'.. 

1      ■ 

n; 

ii ,, 

1   .1 

i  . . . 

'1'. 

1..      1  .03!    .24|.      .1....!   .22;. ...I....!.. 

;..            1.      ................ 

i  0  81 

Warren 

Ouachita 

V 

'     .') 

)!,,. 

|....[....i  T.  j....]  T.  i   .05;    .101............. 

1     03;..     ;....!....;... 

i  0.80 

Waters 11 

Ouachita...   . 

1 

3' 

7i... 

'....!....     .32I..    .1   .361   ...!....■   .25;    ...i... 

1....;  .21;..  .1....!... 

1    1.51 

Whitcclffs 

Red 

1 

1 

i....l... 

2.  I 

j     . . 

...  i  —  1  —  ■  —  j  —  1 .  . .  ]  — ;  .  . ! . .     '....]   .   . ! . . .  j  —  1  —  1  — ' . . . 

j  2.15 

Wilson !1 

Mississippi  . . . 

.49:      .2 

J  ... 

... 

1 

....    .45!....!    .15!.,..l....l  .95    .25;   .45'..     .1.59....!..     |. ..  .11.40'   . . 

5.93 

Woolev  Hollow  . 

.\rkansas  .... 

1    .    .           i    . . 

.  1 . 

1 . .    . 

Wynne 1 

St.  Francis... 

, 

i    .47... 

1        ; 

1 

1 . . . 

!.  ..!,...!.. 

1  .111 ;..  .1   .80 1...  !...   1 ' ' '...   ;.. 

j   1.43 

Yaricopin .Ill  lArkansas . . . 

0 

l'....:2.3' 

)  ... 

i".  !.. 

1   .  .,  .1....L. 

I         1 

1 : 1  .  _  . 

i  T.  [....'..   .<  T.  :  ...1....:...  :  .. 

.  ;     i  . 

•    .1 

s   .. 

!. . . 

J  2.49 

Daily 

River  Stages 

Continued 

27 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3  1     4 

1 

5 

6 

7  1     8 

9 

10      11   1   12      13  j   14      15  1   16      17       :8  !    19 

20  !  21  1  22  j  23     24  \  25     26 

!      1      i      1      1 

28  i  29  1  30  1  31 

:    ,4       ! 

Ozark  Beach,  Mo  .  . 

. . .  White  . . 

30 

6.6;  5.8i   4.9 

5.61  4,9i  4,7;   4,0:  4,2;  2,3i-l,0i   1.9    2,61    1.8|-0.rt|  1.8;  n.8i   1.2|  0.1]  0.9 

0.8    0.91    1.0,  0.71-0.9 

1  01  0.  9 

0.9 

1.  91  0.9 

1.0-1.0 

Cotter 

.   ..do  .... 

21 

6.8    6.8!  6.8 

7  5 

7.21  6.9    6  7,  5,8 

5  5    5.51  5.0    4.81   4.8;   4.8i  4,6'  4  51  4.3!  4,2!  4,2 

4.2    4.2;  4.0!  4.0    4.0 

4.0    4  0 

4  b 

4.0,  4.0 

3.7    3,7 

Calico  Kock 

do  ..   . 

18 

6  2    6.31  6,8 

6  6 

5.9;  5  8l  5.2!  4.S 

4,6i  3.8,'  3.4    2.7i  5.0    3.9 

3,2,  2.5j  2.4i   2.41  2.2 

2.1    2.0:    1.9    1,9    1.9 

1   9 

^  '■; 

1.8 

1.9    2.0 

1   7    1,2 

Batesville 

do  .,,, 

23 

12  512.2  13.9  12.7 

13. 0!12.3Ul. 8111.0 

10.7110.  3|  9  4    8.9!  9.  )  1 10.3 

9.3;  8.7    8,0 

8.0|  8.0 

8,0    8.1|  7.6;  8  4    7,4 

/.4 

/'.  4 

;.  2 

6.8    6.9 

6  9    6,6 

Newport   

do  ,,,. 

26 

2O.3I19.7I19.31I9.5 

19.1  18.7!lS.3.17,6 

16,9  16.1115.2  14.0:12.7112.4 

11,8110,4    9,2 

8.01  7,5 

7,1    7,0;   7,4!  8,4|  9.6 

,"•/ 

8.1 

8.1 

8.1    7.7 

7.4    7  0 

Ceorgetown 

do  ,,,. 

n 

24  0'23.3|22,7 

22.2121  9;21.6;2i,4  21,2 

21. 0120. 7120.4  20.  1:19. 7119.2 

IS  7,18.  0;  17.0 

15. 8] 14.0 

13,4  12.4  11.5  11.5ll2,0 

12.5 

12,'/ 

1'2.2  11.5110.8 

10. h  10,3 

Clarendon 

do  ,,,. 

2S 

31.5  31,2,30,7 

30.2129.6  29. 1^28, 5!28.1 

27.6127.3  27.0  26. 7i25.5!26. 3 

26,0  25.7  25.4 

2o.1;24,8 

24,R|23,7|23   i;22,3,21.6 

21.0 

20,6  20,3 

20,0:19,7 

19.2il8.9 

Oilbert 

Buffalo  .... 

30 

4.7j  4.5I  4.4 

4.2    4  4!   4.3 

4.2!   4.0 

3,9l   3.81  3.6|  3.5 

5.4i  4.3 

4.0I  3.9    :^.  7 

3,6    3.5 

3.  5j  3.5 

3.4:  3.4    3.4 

3.4 

3,4    3,3 

3,3 

3.3 

3  2!  3  2 

Black  Rock 

...Black.  .. 

14 

18.8;  la, 5  18.2 

17.8  17.2 

16  6 

16  OjlS.-" 

14,3|l3,4!l2  2:11,1 

10.7    9.9 

8.9:  8.0    7.3 

6.8    7.4 

7.01  8.2 

10.0    9  3|  9.7 

9,4 

11,3 

10./ 

9,8 

9.0!  8.61  7.9 

Arkadelphia 

.Ouachita. 

17 

6.5!  5.6 

K5 

6.1    5.0 

A  8 

5.4    6.2 

5,01  5.0;  4.8l  5.2 

4.4    4.1 

4.4I  4.2    4  0 

4.4    4.3 

4.41  4.4 

4,0,  5.0!  4.2 

4.i 

4,0 

4.0 

4.0 

3.9|  3,9 

0.9 

Camden 

.Ouachita . 

26 

13.0|!2  (1 

9  9 

8.3    7.8 

7.2 

n  0|    5.9 

6.2    rt.2|  5.81  5.6 

5.1    5.2 

4,9l   4.8    4.6 

4.5!   4.  Ij  4.5:  4.5 

4.5|  4.  4|  4.2 

4.0 

4,0 

4.1    4.2 

4  2!  4.2 

4.II 

Fulton 

....Red.... 

25 

24.2,22.1 

■>0  S 

20.4  19.2 

18,0 

16.7|14.  9 

13.7i12.8il2.2ill.6 

11  0ll0.fi 

10  6|1«.3    9.9 

9.3|  9.7  11.3,11.1 

10.31  9.81  9.3 

9.0 

8,h 

8.5    8.4    8.11  8  0 

7  8 

Helena 

Mississippi 

41 

41.3  41.6141.8 

41.8  41.7 

41.4 

40. 91 40. xl39. 3:38. 3  37.6:36.5 

35.534.4 

33.4|32.3  3I.2.30.0|28.6j26.5;23.9 

21  8  20.0|I9.  1 

18.4 

18.4 

18  9  19.3;19,6i20,  4 

21, f- 

Arkansas  City 

.....  do.... 

48 

48.4'48.3!48. 1 

47.9  47.7!47.5'4(?. 1146,8146. 2:45.5144. 6'43.6l42. 5141.3 

40  2I38.  9'37.  8  36.  il35.2l33.  71:^1.9  29. 9  27. 8;2.5.  6123, 7122. 7121. 2120,  r;20.5i2i  4 

20. G 

;;:^;::^ 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS     SECTION 


July,  1935 


Daily  temperatures   for    July,   1935 


Stations 


2       3 


Amity 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville  ***.... 

Blytheville 

Booneville 

Brlnkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

England  

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith*** 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Rock.***. 

Luther  ville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. . . 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 

Ozark 

I'ine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Searcy  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wvnne , 


I  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
s  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

■  /  Minimum 
I  Maximum 

■  )  Minimum 
j  Maximum 

■  i  ftlinimum 
S  Maximum 

■  I  Minimum 
)  Maximum 

■  /  Minimum 
\  I'Taximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximun, 
I  Minimum 
j  Jlaxiraum 
)  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Alaximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
*  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
1  Minimum 
<)  Maximum 
I  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
^  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 


91 
69 
92 
67 

92 

68 

89 

68 

92 

72 

96 

70 

95 

68 

92 

69 

93 

69 

95 

67 

91 

66 

93 

70 

96 

69 

93 

65 

91 

70 

93 

68 

86 

61 

93 

69 

87 
67 
87 
67 
94 
72 
89 
67 
89 
62 
92 
68 
95 
67 
97 
69 
93 
69 
93 
70 
88 
65 
87 
70 
91 
68 
94 
69 


90 
67 
91 
65 
92 
66 
88 
69 
88 
73 
90 
70 

96 

70 

92 

68 

92 

68 

91 

65 

92 

68 

92 

69 

93 

69 

90 

67 

92 

71 

92 

69 

83 

61 

92 

68 

87 

08 

86 

69 

92 

73 

90 

68 

87 

67 

91 

69 

94 

68 

96 

68 

95 

68 

94 

70 

91 

65 

89 

68 

89 

69 

90 

69 

88 

67 

92 

70 

92 

69 

88 

65 

88 

67 

91 

70 

<12 

65 

92 

65 

92 

70 

95 

69 

90 

70 


87 

73 

90 

68 

94 

69 

90 

69 

90 

78 

90 

69 

98 

71 

91 
70 

91 

70 

93 

68 

87 

67 

91 

73 

94 

73 

91 

6' 

92 

71 

95 

71 

86 

62 

91 

71 

89 

68 

87 

67 

9^2 

73 

90 

66 

92 

67 

90 

71 

88 

69 

93 

67 

95 

69 

92 

73 

92 

6fi 

89 

74 

91 

69 

90 

70 


10  11 


12 


61 

93 

71 

89 

69 

89 

70 

95 

73 

91 

68 

94 

67 

93 

71 

90 

68 

98 

70 

97 

70 

94 

74 

93 

68 

91 

74 

91 

70 

91 

70 

90 

70 

94 

74 

94 

72 

91 

67 

93 

69 

95 

71 

93 

67 

91 

05 

93 

73 

94 

69 

92 

70 

91 

73 

931 

70 

94 

70 

95 

71 

94 

72 

94 

72 

95 

70 

85 

67 

92 

69 

93 


74 
91 
61 
95 
74 
92 
69 
92 
70 
97 
75 
94 
68 
95 
69 
95 
73 
90 
66 
99 
71 

loo 

75 

97 

75 

98 

69 

94 

74 

94 

72 

92 

72 

93 

70 

96 

75 

96 

72 

93 

69 

94 

79 

98 

78 

95 

69 

95 

68 

98 

74 

97 

70 

96 

73 

93 

76 

95 

70 

95 

72 

9' 

73 

95 

74 

95 

74 

97 

74 

89 

71 

97 

69 

96 

74 

97 

72 

92 

73 


97 
74 
98 
70 
97 
73 
94 
72 
92 
75 
99 
72 
97 
75 
97 
74 
99 
75 
99 
73 
97 
71 
100 
75 
98 
72 
98 
76 
98 
74 
100 
76 
93 
62 
98 
75 
95 
71 
94 
71 
99 
76 
96 
69 
97 
76 


73 

92 

68 
103 

75 
102 

73 

97 

75 

98 

70 

95 

78 

99 

73 

95 

75 

95 

75 

97 

77 

96 

73 

95 

70 

94 

72 

100 
77 
96 
73 
98 
70 
98 
77 

101 
72 
98 
74 
96 
78 
97 
72 
97 
75 

100 
80 
96 
75 
9 

76 
99 
75 
91 
73 
99 
70 
97 
68 

100 
74 
96 
74 


98 
75 
97 
68 
97 
74 
94 
73 
90 
74 
100 
73 
95 
74 
96 
73 
99 
76 
98 
75 
98 
73 
98 
76 
94 
71 
97 
76 
101 
76 
98 
78 
93 
65 
96 
70 
95 
71 
95 
73 
99 
79 
97 
71 
96 
70 
95 
71 
93 
69 
105 
74 
104 


96 1  96 


701  691  72  72   70 


75 
95 
71 
98 
69 
94 
75 

102 
72 

100 
76 
94 
78 
94 
72 
97 
74 

101 
77 
94 
73 
95 
75 

100 
76 
92 
76 

101 
70 
96 
64 

100 
71 
92 
70 


76 
93 
65 
97 
72 
96 
73 
86 
73 
99 
74 
91 
74 
92 
72 
97 
75 
98 
78 
96 
77 
91 
74 
90 
66 
97 
71 
97 
76 
95 
72 
91 
66 
91 
71 
95 
70 
96 
73 
98 
78 
98 
73 
93 
70 
90 
67 
94 
67 
102 
76 
101 
75 
90 
68 
92 
69 
89 
74 
96 
74 
99 
76 
90 
67 
91 
71 
89 
66 
92 
70 
96 
71 
94 
74 
92 
69 
96 


77 
91 
65 
93 
71 
93 
73 
90 
70 
94 
79 
95 
68 
92 
72 
94 
73 
94 
71 
94 
76 
91 
73 
92 
64 
93 
67 
93 
76 
91 
70 
88 
67 
90 
72 
90 
73 
96 
74 
94 
78 
98 
73 
89 
72 
88 
65 
96 
70 
100 
76 
97 
74 
90 
68 
92 
70 
87 
74 
91 
73 
95 
76 


95 

70 

93 

64 

93 

66 

93 

70 

89 

74 

96 

72 

93 

67 

93 

68 

96 

69 

93 

65 

94 

72 

93 

69 

95 

67 

93 

65 

95 

71 

99 
68 
90 
63 
93 
68 
94 
68 
95 
69 
96 
76 
95 
69 
94 
67 
93 
67 
99 
68 
95 
71 
99 
68 
94 
69 


13   14 


15   16 


72 

93 

70 

94 

70 

89 

66 

94 

71 

94 

67 

92 

66 

94 

70 

92 

70 

92 

65 
94 
67 
94 
69 
96 
73 
93 
73 
91 
70 
93 
67 
94 
67 
95 
71 
92 
69 
94 
70 
96 

n 

89 
70 
97 
70 
94 
64 
96 
70 
92 
65 
92 
64 


71 

90 

63 

92 

68 

91 

70 

89 

73 

96 

72 

95 

68 

86 

71 

96 

71 

96 

68 

93 

71 

90 

69 

92 

69 

95 

79 

91 

70 

99 

69 
90 
65 
93 
68 
91 
69 
94 
72 
96 
73 
92 
73 
92 
69 
95 
69 
99 
67 
94 
72 
90 
71 
94 
72 
90 
70 
89 
71 


97 

72 

83 

71 

95 

73 

94 

71 

89 

66 

95 

71 

84 

70 

90 

66 

S3 

68 

94 

70 

9' 

70 

94 

71 

94 

71 

92 

67 

96 

68 

95 

73 

92 

70 

95 

69 

92 

69 

88 

67 

99 

70 

87 

64 

98 

70 

92 


69 

89 

70 

91 

69 

87 

69 

89 

67 

89 

67 

94 

69 

89 

68 

91 

70 

83 

63 

88 

68 

85 

65 

86 

64 

89 

71 

86 

63 

88 

66 

88 

69 

98 

70 

90 

70 

93 

68 

89 

70 

88 

62 

86 

70 

90 

68 

90 

71 

85 

69 

89 

71 

89 

70 

84 

63 

86 

6 

88 

68 

84 

68 

87 

65 

89 

71 

91 

68 

90 

68 

87 

70 

87 

67 

92 

69 

90 

70 


90 
65 

88 

57 

92 

62 

87 

63 

90 

70 

91 

61 

90 

64 

89 

61 

90 

65 

90 

63 

88 

62 

90 

62 

91 

00 

90 

66 

91 

64 

93 

68 

85 

54 

90 

64 

88 

62 

89 
60 
90 
08 
89 
61 
89 
60 
90 
66 

101 

70 

92 

64 

95 

65 

90 

66 

89 

58 

86 

69 

90 

63 

92 

67 

86 

60 

91 

66 

90 

66 

85 

58 

88 

65 

90 

70 

87 

61 

89 

57 

90 

69 

92 

60 

90 

64 

90 

70 

89 

65 

90 

68 

92 

66 

87 

66 

90 

65 

92 

64 

82 

66 

91 


95 

69 

93 

61 

98 

65 

90 

63 

94 

68 

96 

63 

96 

63 

94 

64 

93 

64 

94 

64 

91 

65 

93 

61 

98 

64 

92 

61 

94 

66 

96 

64 

88 

53 

93 

65 

92 

63 

92 

60 

94 

70 

91 

59 

94 

60 

93 

62 

99 

67 

95 

63 

98 

65 

96 

68 

92 

59 

91 

70 

92 

65 

92 

65 

92 

63 

95 

66 

96 

65 

92 

65 

92 

63 

92 

69 

94 

62 

93 

54 

97 

68 

94 

62 

95 

65 

91 

67 

95 

66 

93 

65 

95 

70 

94 

67 

94 

65 

96 

66 


17  18  19  20  21 


58 
95 
66 
93 
71 

94 

67 

96 

72 

95 

66 

97 

67 

96 

67 

98 

66 

96 

68 

97 

68 

96 1 

70 

98 

66 

92 

72 

95 

69 

95 

69 

93 

69 

96 

70 

97 

67 

94 

66 

94 

65 

99 

74 

95 

70 

9f 

62 

98 

69 

97 
67 
98 
69 
94 
72 
95 
68 
96 
67 
97 
71 
94 
69 
95 
69 

100 
69 
90 
71 
96 
65 
95 
63 
98 
71 
90 
66 
97 
64 


60 

93 

70 

95 

65 

92 

65 

96 

72 

95 

65 

96 

66 

97 

72 

96 

72 

99 

68 
102 

70 

97 

70 

93 

65 

94 

74 

93 

68 

97 

71 

90 

69 

97 
74 

97 
69 
92 
67 
95 
65 
94 
73 
92 
68 
93 
62 
97 
70 
96 
69 
96 
72 
98 
74 
95 
67 
90 
68 
97 
72 
94 
71 
97 
72 
98 
71 
87 
64 
97 
66 
93 
64 
100 
72 
95 
67 
97 
70 


91 

72 

95 

71 

99 

72 

94 

71 

91 

68 

90 

74 

90 

72 

92 

74 

89 

69 

94 

75 

94 

72 

88 

66 

91 

67 

91 

74 

92 

70 

91 

60 

95 

71 

93 

72 

92 

70 

93 

74 

93 

69 

92 

72 

95 

72 

92 

73 

95 

74 

94 

69 

86 

74 

92 

68 

93 

65 

97 

74 

94 

72 

93 

70 


90 

70 

86 

69 

91 

71 

87 

71 

94 

70 

92 

70 

95 

72 

93 

69 

86 

70 

92 

71 

95 

70 

95 

70 

90 

71 

97 

71 

85 

64 

94 
70 
86 
68 
86 
70 
89 
72 
91 
68 
89 
68 
95 
74 
94 
69 
95 
71 
93 
70 
92 
71 
90 
66 
90 
72 
90 
68 
93 
71 
89 
72 
92 
75 
90 
70 


97 

72 

93 

67 

94 

72 

90 

72 

95 

75 

97 

72 

98 

72 

92 

70 

99 

73 

94 

71 

95 

72 

96 

73 

98 

72 

95 

69 

94 

73 

98 

73 

89 

65 

95 

72 

91 

70 

90 

71 

96 
74 
94 
74 
93 
71 
96 
75 
96 
72 

100 
71 
99 
72 
95 
74 
93 
68 
93 
76 
95 
72 
96 
75 
91 
71 
94 
75 
96 
71 
88 
69 
90 
70 
97 
75 


22 


75 

94 

71 

95 

72 

94 

72 

94 

76 

96 

74 

96 

72 

93 

73 

99 

76 

97 

74 

92 

74 

98 

74 

97 

71 

96 

70 

97 

75 

96 

75 

92 

66 

95 

73 

96 
72 
96 
73 
98 
76 
98 
71 
98 
72 
94 
73 
98 
74 

101 
75 
95 
74 
95 
72 
97 
71 
92 
77 
97 
75 
96 
75 
90 
71 
94 
74 
97 
70 
92 
72 
99 
71 
94 
75 
92 
68 
95 
70 
97 


23 


24 


73 


72 

99 

71 

94 

72 

94 

72 

92 

73 

96 

74 

97 

74 

96 

75 

99 

74 

94 

72 

93 

72 
102 

74 

95 

71 

96 

70 

97 

75 

97 

75 

92 

65 

93 

74 
96 
72 
95 
70 
96 
76 
97 
71 
95 
70 
93 
75 
94 
72 
99 
71 

102 
73 
95 
73 
97 
70 
94 
68 
95 
72 
94 
69 
91 
71 
94 
74 
92 
71 
93 
70 
95 
71 
94 
74 
96 
70 
95 
70 
96 
74 
96 
72 
98 
74 
94 
75 


95 

74 

89 

70 

89 

67 

92 

73 

90 

72 

91 

73 

95 

71 

90 

71 

95 

73 

91 

71 

90 

73 

91 

71 

92 

72 

93 

71 

92 

71 

98 

73 

85 

65 

92 

69 

92 

70 

92 

73 

92 

74 

94 

72 

94 

69 

93 

74 

90 

72 

96 

73 

97 

70 

90 

73 

96 

69 

90 

68 

90 

68 

92 

73 

86 

70 

93 

75 

90 

72 

89 

67 

92 

74 

89 

70 

9-i 

67 

89 

72 

90 

70 

95 

72 

92 

71 

94 

76 


25 


26 


72 

93 

72 

92 

74 

94 

70 

92 

69 

92 

73 

94 

70 

95 

74 

94 

73 

91 

71 

95 

69 

94 

72 

90 
72 
95 
71 
95 
74 
87 
70 
94 
67 
92 
69 
95 
72 
91 
72 
94 
70 


98 

72 

93 

71 

95 

72 

92 

72 

93 

75 

99 

72 

95 

72 

93 

73 

97 

74 

95 

72 

95 

72 

99 

74 

95 

72 

94 

71 

97 

74 
101 

73 

91 

64 

94 

72 

92 
71 

94 
70 
98 
75 
95 
71 
96 
70 
95 
73 
97 
73 

100 
73 

100 
73 
94 
75 
95 
71 
92 
77 
95 
73 
96 
73 
87 
71 
97 
74 
96 
72 
92 
71 
98 
69 
99 
75 
93 
71 
97 
68 
97 
76 
102 
70 
100 
74 
97 
76 
95 
70 
95 
71 
97 
74 
93 


96 

73 

94 

70 

95 

72 

95 

71 

92 

74 

99 

76 

97 

72 

93 

74 

98 

75 

97 

72 

96 

74 

98 

74 

95 

71 

95 

72 

99 

75 

95 

73 

93 

65 

96 

74 

96 

73 

97 

70 

99 
78 

98 
69 
96 
72 
96 
72 
98 
74 

100 
76 
98 
74 
93 
72 
94 
72 
93 
76 
94 
74 
98 
75 
89 
69 
96 
74 


27 


28 


29 


30 


31 


96 
74 
100 
73 
91 
71 
98 
70 
95 
67 
99 
75 
91 
74 
97 
71 


72 

93 

71 

94 

72 

98 

75 

94 

70 

95 

70 

95 

73 
105 
72 
96 
75 
98 
77 
92 
70 
95 
73 
97 
75 
94 
73 
98 
74 

101 
74 
92 
71 

101 
72 
97 
69 
100 
76 
91 
71 
95 
70 


71 
94 
69 
95 
72 
100 
73 
100 
72 
100 
71 
93 
76 
99 
70 
92 
75 
97 
71 
97 
72 
91 
73 
96 
75 
95 
74 
92 
69 
97 
70 
95 
74 
92 
70 
97 
67 
94 
75 
99 
70 
95 
73 
94 
74 
95 
74 
96 
72 
98 
73 
92 
73 
96 
73 
103 
71 
92 
73 
102 
73 
95 
66 
98 
74 
91 
74 
95 
70 


74 

95 

69 

93 

74 

91 

72 

98 

74 

94 

70 

93 

73 

99 

73 

96 

72 

93 

72 

95 

71 

94 

73 

91 

60 

95 

74 

96 

65 

94 

66 

95 

74 

97 

68 

92 

67 
92 
73 

100 
72 
97 
71 
98 
73 
93 
73 
93 
66 
91 
76 
93 
74 
95 
76 
87 
71 
93 
75 
95 
73 
90 
6( 
93 
68 
93 
75 
90 
70 
94 
65 
93 
74 


98  101 

73 


09 
100 

73 

93 

77 

94 

71 

92 

72 

97 

74 

91 

74 

94 

74 

97 
71 
90 
68 

100 
69 
95 
66 
97 
761 
91 1 
73 
93 
72 


73 

96 

71 

97 

72 

95 

70 

94 

75 

98 

72 

98 

72 

95 

74 

99 

74 

97 

71 

94 

73 
101 

74 

98 

73 

93 

71 

98 

73 
100 

73 

92 

66 

98 

73 

96 

69 

98 

67 

99 
76 
99 
69 
97 
69 
95 
73 
99 
73 

100 
72 

103 
74 
96 
75 

101 
69 
95 
77 
98 
73 
92 
72 
91 
73 
98 
74 
96 
72 
93 
69 
98 
71 
98 
74 
94 
71 
97 
68 
97 
74 
96 
72 
99 
73 
96 
76 
94 
74 
94 
71 
97 
74 
95 
74 


101 
73 
98 
70 
100 
73 
97 
73 
100 
79 
103 
73 
103 
74 
98 
75 
101 
77 
100 
75 
96 
72 
103 
74 
102 
76 
98 
72 
101 
75 
105 
76 
93 
63 
100 
75 
98 
74 
97 
72 
101 
77 
99 
69 
101 
71 
101 
74 
98 
74 
103 
75 
107 
77 
100 
78 
101 
71 
98 
77 
100 
74 
98 
74 
95 
73 
99 
75 
100 
76 
100 
69 
101 
72 
99 
79 
98 
.-      72 
97      99 
-      68 


99 

72 

97 

75 

96 

74 

98 

72 
101 

74 

99 

76 

99 

75 

97 

74 

98 

75 

95 

72 

99 

75 
103 

76 

96 

70 

98 

76 
101 

75 

93 

65 

98 

75 

97 

75 

96 

72 

100 
79 
97 
72 

100 
72 
97 
76 

101 
76 
99 
73 

105 
77 

100 
78 

103 
71 
95 
77 

101 
75 
95 
72 
97 
74 
98 
79 

100 
74 
99 
70 

100 
73 
97 
78 
98 
72 


V 


74 
101 
72 
92 
71 
99 
71 
98 
63 
101 
75 
93 
72 
98 
69 


101 

76 

98 

70 

100 

75 

95 

75 

100 

75 

97 

72 

99 

73 

96 

76 

100 

75 

101 

78 

82 

73 

99 

70 

97 

70 

103 

78 

96 

70 


94.5 

71.8 

93.2 

67.4 

93.9 

70.0 

91.9 

70.0 

92.1 

73.7 

95.6 

71.0 

95.7 

70.7 

93.0 

70.9 

95.7 

72.2 

94  8 

70.1 

92.8 

70.7     . 

95.5 

71.6 

95.4 

70.1 

94.4 

69.2 

94.9 

72.2 

96.5 

71.7 

89.1 

62.6 

93  8 

70.8 

92.3 

69.2 

92.7 

69.1 

96. & 

74  & 

94.4 

68.7 

93.6 

68.4 

93.5 

71.0 

96.7 

70.4 

97.8 

71.2 

98.3 

71.6 

93.9 

72.2 

94.0 

67.6 

91.2 

73  4 

93.4 

70.9 

94.2 

71.9 

89.8 

69.6 

94  1 

73.1 

93.9 

70.4 

91.3 

67.9 

93.7 

69.5 

93.  T 

73.3 

92.6 

68.4 

93.2 

66.8 

94  5 

72.2 

96.9 

69.8 

94.9 

72.3 

93.2 

73.6 

93.2 

69.7 

94.0 

70.5 

96.2 

72.5 

92.2 

71.6 

94.6 

71.9 

96.5 

71.8 

87.9 

69.9 

96.2 

69.2 

93.0 

66.2 

9G.9 

72.9 

91.6 

69.8 


99    101    94  1 
751     72l  68.7 


Thermometers  are  read  near 
then  read  is  credited  to  the 


sunset  unless 
preceding  day 


otherwise  indicated.    "•Midnight  to  midnight, 
on  which  it  almost  always  occurs. 


^^Thermometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 

Weather  Bureau  Office.  Little  Rock,  Ark.  -8-28 -36-110( 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


H.  S.   COLE 


loh.  XL  L11TI.S  Rock.  Ark.,  August,  1935  No. 


GENEBAL    StTMBIABY 

Although  the  average  temperature  for  the  State  for  August 
jfRS  not  quite  as  high  as  that  of  the  preceding  month,  maxi- 
mum temperatures  were  higher  in  all  sections.  _  Temperatures 
vere  above  normal  in  western  and  central  portions  except  for 
;hree  or  four  days  until  the  27th,  while  departures  were  not 
luite  so  marked  in  eastern  sections.  Several  stations  had  16 
)r  more  days  with  maximum  temperatures  100°  or  higher  with 
he  warmest  weather  occurring  generally  from  the  7th  to  the 
[1th.  Cool  weather  overspread  the  State  on  the  28th  and  29th, 
(vith  departures  ranging  from  10°  to  15°  below  normal  on  the 
29th.  The  average  temperature  for  the  State,  based  on  the  rec- 
)rds  of  61  stations,  was  82.0°  which  is  2.1°  above  the  mean 
'or  the  past  45  years,  all  stations  having  positive  departures. 
VIonthly  means  ranged  from  76.0°  at  Button  to  85.8°  at  Hot 
Springs.  The  highest  temperature  reported  was  118°  at  Hot 
Springs  on  the  10th;  the  lowest,  46°  at  Batesville  and  Dutton 
Dn  the  31st.  The  greatest  daily  range  was  48°  at  Thornburg 
3D  the  10th. 

Only  a  few  widely  scattered  showers  occurred  during  tlie  first 
11  days  of  the  month  but  from  the  12th  to  the  17th  most  sec- 
tions had  moderate  to  heavy  rainfall,  a  number  of  stations  re- 
porting from  one  inch  to  more  than  three  inches  during  this 
period.  After  the  17th  showers  again  were  scattered  and  some 
sections  received  little  or  no  rain.  The  average  precipitation 
for  the  90  stations  reporting  was  1.74  inches  which  is  1.91 
inches  below  the  mean  for  the  past  46  years.  Only  9  of  the 
stations  with  records  of  10  years  or  more  had  positive  depar- 
tures and  most  of  their  rainfall  whs  due  to  a  locally  heavy  fall. 
Monthly  totals  ranged  from  0.18  inch  at  Helena  to  5.48  inches 
at  Jessieville  in  the  Ouachita  Mountains.  The  greatest  amount 
measured  in  any  24-hour  period  was  4.14  inches  at  Stuttgart 
on  ttie  10th.  The  average  number  of  rainy  days  was  4  which 
is  3  below  the  normal. 

The  weather  the  first  10  days  of  the  month  was  favorable  for 
cotton  except  in  some  portions  of  the  uplands  where  it  was  too 
hot  and  dry.  The  showers  which  began  the  12th  caused  con- 
siderable improvement  in  most  sections  but  shedding  was  re- 
ported in  some  border  counties  and  in  a  few  localities  in  the 
Ozarks  where  rainfall  was  lightest.  Army  and  leaf  wornris  ap- 
peared in  some  localities  the  first  part  of  the  month  but  no 
serious  damage  occurred  until  the  latter  portion  when  poison- 
ing was  difficult  because  of  the  lack  of  dew.  Picking  began  in 
the  southern  portion  during  the  first  decade  and  had  become 
general  in  southern  and  central  portions  by  the  latter  part  of 
the  month.     The  weather  was  too  dry  for  late  corn    except    in 


some  localities  where  heavy  showers  occurred  and  the  crop  has 
been  seriously  damaged.  Meadows  and  pastures  are  dry  but 
have  not  been  seriously  injured  except  in  a  few  localities. 
Sweet  potatoes  are  fair  to  good  in  most  portions  but  most  gar- 
den truck  has  been  badly  damaged.  Rice  is  in  good  condition 
but  the  planting  of  late  truck  and  feed  crops  has  been  delayed 
because  of  the  lack  of  mois-ture.  t.a.m. 


Errors  on  pagre  30:-Conway  mean  temperature  should  be  83. 6°^:  departure  from 
normal  +2.2°.    El  Dorado  mean  temperature  84. 4° :  departure  +2.6  . 


PBESSTTRE, 

WIND,  HtTMIDITY,  AND  SUNSHINE 

Atmospheric  pressure 
ducedto  sea-level) 

(re- 

Wind 

Relative 
humidity 

Station 

a 

03 

s 

2 
p 

1 

1 

a 

.1-3 

1 

(3 

1 
ft 

s 

IS 

a 

8    s 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

29  96 
29.93 
29.97 
29.95 

30.15 
30.13 
30.15 
30.14 

30 
30 
30 
31 

29.73 
29.75 
29.81 
29.83 

1 

11 
11 

7 

6.5 
6.8 
7.3 
7.0 

18 
20 
21 
22 

se 
e 
n 
n 

19 
12 
12 

17 

75 

78 
74 

47  45 
49  53 
55    56 

83 

86 
84 
89 

COMPARATIVE    DATA    FOB    AtTGUST 


Year 


Temperature 


X 


Precipitation 


OS 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

19C6 

1907 

1908 

1909  .  . . . 

1910 

1911  

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

JH18  .... 
19'.9 

1920  ... 

1921  .... 

1922  .... 

1923  .... 

1924  .... 

1925  .... 

1926  ... 

1927  .... 

1928  .... 

1929  .  .  . 

1930  .... 

1931  . ,  . 

1932  .... 

1933  .... 

1934  ... 

1935  . . 
Period 


76.4 
78.3 
77.3 
78.1 
79.4 
82.6 
79.6 
79.4 
82.2 
81.1 
80.5 
80.7 
78.7 
78  1 
79.1 
77.9 
82.0 
79.3 
82.4 
79.2 
78.0 
78.7 
82.1 
78.5 
74.7 
81.8 
77.1 
82  6 
80.6 
76.8 
81.5 
80  4 
81.9 
82.2 
80-3 
80.7 
76.6 
81.3 
80.8 
81-8 
76.7 
81.5 
79.1 
84.8 
82.0 
79.9 


-3.5 
-1.6 
-2.6 
-1.8 
-0.5 
+2.7 
-0.3 
-0.5 
+2.3 
+  1.2 
+0.6 
+0.8 
-1.2 
-1.8 
-0.8 
-2.0 
+2.1 
-0.6 
+2.5 
-0.7 
-1.9 
-1.2 
+2.  2 
-1.4 
-5.2 
+  1.9 
-2.8 
+2.7 
+0.7 
-3.1 

-ti.e 

+0.5 
+2.0 
+2.3 
+  0.4 
+  0.8 
-3.3 
-t-1.4 
+0  9 
-hi  9 
-3.2 
+  1.6 
-0.8 
+4.9 
+2.1 


108 
106 
102 
104 
102 
112 
111 
108 
112 
108 
109 
108 
106 
105 
103 
100 
113 
103 
111 
104 
107 
106 
107 
104 
102 
107 
104 
115 
113 
102 
106 
111 
IC9 
108 
111  18 
110 
1C5 
105 
110 
114 
103 
104 
101 
116 
113 
116 


2.75 
4.39 
3.08 
4.63 
2.64 
2.  3'2 
2.59 
4.35 
2.04 


92 
92 
4.48 
1.27 
3.92 
8.19 
3.30 
1.62 
6.81 
10.44 
2.63 
4.10 
3.90 
4.29 
4  08 
5.46 
1.90 
2.43 
2.40 
1.81 
6.50 
6.01 
4.62 
1  29 
2.53 
4.71 
1.78 
4.42 
2.75 
1.74 
3.65 


o  B 


^5 

0)  9 
1-1  £ 


5.80 
8.54 
9.40 

18.01 
6.20 
5.75 
5.97 
8.42 
6.45 
8.08 
8.53 
7.45 

11.03 
6.40 
7.25 

11.41 
8.. 52 
8.50 
4.86 


1-0 
+0.74 
-0.57 
+0.98 
-1.01 
-1.33 
-1.06 
+0.70 

1.61 
-0.70 
-0.70 

1.  10 
+0.69 

0.84 
+0.08 
+  1.2' 

0.73 
+0.  83 
-2.  38 
+0.27!  9.76 
+4.54|19.54 
-0.35:10.24 
-2.03'  8.00 
+  3.16'l3.74 
+  6.  79 1 19.  55 
-1.02,  0.45 
+0.45;  8.13 
+  0.25112.17 
+  0.64  10.24 
+0  43  8.56 
+  1  81]10.72 
-1.751  8.43 
-1.22i  7.68 
-1.251  6.46 
—1.84  7  14 
+  l.86|12.91 
-1-2. 36!  12. 74 
+  0.9?110.57 
-2.361  4.73 
-I.I2I  7.93 
-+1.06:14.67 
-1,871  6.98 
+0.77  7. 88 
-O.9O1  7.43 
-1.9L  5.43 
119.55 


0.25 
C.  78 
0.65 
1.27 
0.63 
0.50 
0.25 
1.86 
0.07 
0.06 
0.58 
0.00 
0.95 
0.33 
0.36 
0.50 
0.52 
1.14 
0.00 
0.90 
3.02 
0.93 
0.01 
2.82 
3.41 
0.23 
0.90 
0.99 
1.16 
1.14 
0.37 
0  21 

T. 

T. 
0.00 
1.08 
0.48 
0.73 
0.00 
0.  23 
1.29 
5  ^110 
1.01 
0.12 
0.18 
0  00 


Number  of  d-ays 


ce  o 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


10 
6 
8 
4 
8 

12 
7 
3 

12 

11 

6 
8 
7 
7 
8 
8 
5 
4 
5 
4 
10 
10 
7 
3 
5 
9 
5 
« 
6 
4 
7 


2 
7 
4 

8 
4 

5 
4 

5 
3 
i 
4 
3 
4 
3 
3 
7 
5 
6 
3 
6 
9 
6 
1 
11  |12 
13 


7 
9 
8 
9 
9 
8 
8 
8 
7 

10 
10 

s 

I  7 
I  10 
1  9 
i  10 

I  " 

!  10 


Daily  River  Stages  for  August,  1935 


stations 


Kort  Smith  or 
Van  Bureu  . . . 

Ozark 

Oardar.elle 

Morrilton  . .   ., 
LitllM  Rock. 

Pi!le  ISlulT 

'HtiviHc 


River 


...Arkansas... 

do 

do 

do 

do 

do 

Petit  Jean. 


Flood! 
Stage 


22 
22 
20 
23 
25 
20 


10 


11      12      13      14      15      16      17  1  18      19  I  20      21  1  22  I 


24   I  25      26      27      28     29      80      31 


) 


7.4 

I 

6  2 

0.7 

2.3 

7.5 

2.0 


G.  01 

7.9 

l.7| 

6.1 

0.6| 

2.1 

7  2, 

1.9, 


6.81 
9.1 

2.8 
6  2 

o.sl 

2  ll 

7.l| 
10) 


6.11  5.71 
8.5i  8.0 
3.41  2  7 


5.61  5.5| 


7.2: 
1.2' 
2.21 

7.] 
2.1I 


2.01 


7.9 
2  4 

7,. 3 
2.5 
3.5! 

7.51  8  6|  8.6 
2,8;  2,8|  2.3 


7. 
!  2  41 
7.0 
1.9| 
3.5| 


5.31 
7  51 
2.3 
6.8 
1.6| 
3.  1 


5.31  5.0 
7,41  7.3 


8.2j 
2.31 


I 


7.6 
I  9| 
6  41 
1.0 
2  51 
7.81 
2.1I 


6.8 

1.8] 
6.3 

1.0! 
2.4: 
7.6 
2.1I 


6  8 
1.7 
6.1 
0.8 
2  3 
7,4j 
2.0I 


G.8 
1.6 

5.9j 
0.4 
2.2 
7.3 
1  9l 


6.6 

1.5 
5.9| 
0.21 
2.  1 

7.1 
2.2I 


6.5 
1.5 
5.8 
0.3 
2.0 
6.9| 
2.21 


6.5 
J. 4 
5.7 
0.1 
1.9 
6  6 
2.2 


6.4 
1.4 
5.6 
0.0 
1.8| 
6.51 
2.2I 


6.5 
1.3| 
5.5| 
0.0 
1.7| 
6,4 
2.3! 


6,6 
1,3 

5.6 

e  0 

1.6 
6.3 
2.3 


CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION 


AuGCST,  19B5 


Climatologioal  Data  for  August,   1935 


Stations 


Counties 


Amity. ....•^••. 
Arkadeltihia  . . 
Arkansas  City 

Batesville 

Uee    Branch..'..... 

Bentonville 

Big  Lake  Outlet.  11 

Black  Kock . .. 

Blytheville i»- 

Booneville 

Brinkley 

calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point  ...1.. 

Clarenilou    

Clinton...  

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Cotter • 

Cro8set(near) 

Danville 

Uardanelle 

Deer  — j 

Uuraas 

Dutton 

El  Dorado 

England  ••• 

Eureka  Springs.. 

Fayetteville    

Fori  Smith 

Freeman  SpringsU 

Fulton 

GeorKetown  . 

Gilbert 

Glen  wood .  .. 

Qrannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland.  .. 

Hope 

Hot  Springs.  .. 

Index •'* 

Jessleville 

Jone»boro  

Lead  Hill  • .  •  •  ■  •  •  •  •  • 
LITTLE  ROCK- 

Lutherville il 

Madison 

Magnolia ••• 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  .... 

Portland 

Prescott 

Quitman 

Risou •■• 

Rogers  (near).. 

Rosebud I* 

at.   Francis ■ 

Searcy 

Springbank  •  — 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana  

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs    .... 

Wilson 

Wooley  Hollow 

Wynne 

Yancopin    


Clark 

Clark  .... — 

Desha  . 

Independence 
Van  Buren  . . . 
Benton  ....;.. 
Mississippi  .'..■ 
Lawrence  . ; . . 
Mississippi  .  i . 

Logan   

Monroe 

Izard  

Ouachita'..... 

Dallas   •• 

Howard 

Monroe 

Van  Buren... 

Faulkner 

Jefferson  — 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Newton 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington 

Sebastian.  . . 

Pope 


W 


J3  !» 

13 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


s  ° 


Precipitation,  inches 


ID  S 

3  O 

«  s 

o  o 


OS 


on 


500 
200 
145 
277 
700 
1303 

:239 

259 
252 
465 
205 
361 
116 
297 
591 
172 
516 
309 
195 
293 
440 
175 
327 
330 
2200 
16-2 
1690 
270 
2'29 
1465 
1451 
467 
2240 
Hempstead  |    260 

600 
547 
900 


White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   ■  ••• 

Hempstead  — 

Garland   

Little  River 

Garland- 

Craighead   

lioone 

Puliiski 

Johnson 

St-  Francis 

Columbia 

Fulton  

Lee 

Poinsett   

Searcy  

Polk. 

Co  away 

Ba.^ter 

Montgomery  . . 

Jackson 

Moi.tgomery  . . 
Montgomery    . 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross •' 

Woodruff 

Clay     

Jefferson 

Randolph  . . . . . 

Ashley 

Nevada 

Cleburne 

Cleveland 

Benton   

Faulkner 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  . 

Arkansas.   ... 

Logan  

Washington. . 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . 

Little  River.. 

Mississippi  ... 

Faulkner 

Cross 

Desha 


State  Means 


1250 

1052 
300 
445 
491 
361 
600 
275 
760 
345 
650 
357 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1070 

1207 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
275 
222 
204 
297 
215 
300 
122 
318 
480 
243 
1300 

'290 
245 
240 
650 
209 
7.50 

2250 
332 
650 
675 
206 
840 
290 
237 


40 

40^ 

51 

36. 

43 

30 

5' 
34 
10 
21 
48 
31 
50 
30 
36 
31 
14 
52 
24 
42 

8 
23 
19 
49 

30 

33 

35 

:9 

35 

48 

54 

11 

50 

23 
9 
I 

16 

38 

35 

63 
16 
16 
65 
44 
18 
9 
40 
29 
5G 
36 
5 
19 
31 
24 
31 
21 
47 
16 
23 
36 
52 


83.4 


79.5 
81.8 
80.2 


79.9 
83.8 
82.6 
82.2 
83,6 
82.0 
83.2 


83.7 
82.7 
81.2 

82."  6' 

82^8 
78.2' 
83,8 
76.0 
84.6 
82.2' 
81.2 
81.7 
84.6 


3.0 


+  0.3 

+  1.8 

+  2.2 

+  3.2 

■+  3.2 


+  1.0 


-f  2  3 

+ 


110 


103 
105 
105 


100 
110 
106 
105 
108 
105 
107 


107 
106 
105 


+  0.4   104' 


+  2.0 


+  2.7 

+  1.4 

+  2.8 

+  1.0 

+  2,9 

+  37 
+  4  1 


250 
167 


80.7 
80.9 
80.2 
82.3 

8-t.'2 
84.5 

85.8 


82,0 
80.4 
82.2 
83.4 

83.' 4 
78.6 
82  4 
80.5 
78.8 
82.7 
82.5 
80.0 
80.2 
81.8 


83  4 

'M.i 


84.1 
80.4 
82.1 
84.3 


81.2 


82.0 


83.0 
84.4 
80.1 
84.1 
80.6 

"&5.6 


7t 
8t 

11 
7t 
91 

10 
8t 


105 

103" 

108 

104 

107 

104" 

106 

106 

108 


+  1.5 
+  3.  f. 
+  3.7 
+  1.7 


2,3 
5.1 


+  2.0 
+  1.8 
+  2.4 
+  4.0 


110 
107 
106 
103 

'169" 
109 
113 


103 
111 

103 
109 


7t 

n 


8t 
11 


57 


46 
54 
.54 


56' 

'56' 
51" 
56 
46 
56 
52» 
53 
S2 
66 


31 
31 
31 


31 
30 
31 
31 
31 
31 
29t 


31 

29t 
31 


36 


+  L2 
+  12 
+  2.6 
+  1 
+  6,2 
+  2,9 
+  0.9 
+  24 
+  0  8 
+  1.8 


7 
7t 

"st 

10 
10 


7t 
7 
7 
10 


53 
49 
56 
55 


+  2,5 


+  2,4 
+  1,0 
+  0,7 
+  2.8 


+  4.0 


+  1. 


+  24 
+  3.0 


104 
10(1 
104 
102 
103 
108 
105 
106 
108 
103 


107 


106 
100 
lu5 
108 


107 


105 


105 
110 
103 
109 
108 


8+ 

7 
7 

6t 
7t 
7 
11 
8 
7t 


79.6 


80,6 


82.0 


+  3  6 


+  1.0 


+  06 


+■2.1 


109 


98 


105 


11 

7t 

8 

8 


7t 
8t 
9 
8t 
10 


56 

'56' 


52 


56 


31 
31 
31 
31 

'sot' 

31 
30 


36 

36" 

37 

42 

37 

35* 

3e 

38 

31 


31 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

30t 

31 


30 


43 
36 
38 
31 

'36 
39 

42 


28 
42 
27 
38 


113 


10 


58 


55 


31 


291 
31 


3.99 

0.62 

1.03 

1.43 

0.95 

1.31 

0.27 

0.89 

0.50 

3.40 

2.70 

0  63 

0.86 

1.03 

2.05 

0.28 

0.81 

2.71 

0.88 

0.88 

0.94 

1.66 

3  87 

1.79 

0.30 

0  531 

2.24 

0.73 

2.11 

2.36 

1.46 

1.60 

1.B6 

1.04 

0.39 

1.35 


+0,01 
3.44 
2.72 
3.00 
2.99 
2.87 

3.' 52 
-4.41 
-i  0. 08 

0.  8V 
-4.33 
-2.23 
-1.75 
-0.79 
-3.86 
-3  91 
-0.74 
-2.14 
-2.80 

-i.'99 

+0.44 

1 


-2. 94 
-1,88 
-2 

1.91 
—2.. 57 
-2.65 
-1.68 
-2. 37 
-1.68 
-3.44 


2.77  -0.57 
2.351-1.73 
2.181-1.62 


29 
33 
36 
35 


40 


0.18 
1.28 
2  35 
0.82 
2.76 
1.91 
5.43 
0  33 
0.90 
2,07 
1.84 
1,47 
0.80 
0.95 
0.62 
l.-'l 
2,48 
2.91 
2.90 
0.52 
4.01 
2.20 

2.52 
1.41 

3 '65 
1,84 
2.56 
0  40 
1.77 
0,82 


3.  32 

0.0 

0.27 

0.0 

0.45 

0,0 

0.90 

0.0 

0.  .55 

0.0 

O.Pl 

0.0 

0.27 

0.0 

0,45 

0.0 

0,27 

0.0 

1.07 

0.0 

1,44 

0.0 

0.40 

0.0 

1)  37 

0,0 

0  94 

0.0 

1.68 

0.0 

0.26 

0.0 

0,31 

0.0 

1.81 

0.0 

0,43 

0  0 

0.45 

0.'.' 

0.46 

0.0 

1..32 

0.0 

2,95 

0.0 

1  48 

0.0 

0.30 

0.0 

0.26 

0.0 

0.66 

0.0 

0.27 

0.0 

0  86 

0.0 

0,92 

0.0 

0-46 

0.0 

1.22 

0.0 

1.40 

0.0 

0.80 

0.0 

0,31 

0.0 

1. 11 

0.0 

Number  of  days 


^1 


4 
4 
3 
11 
2 
4 
1 
4 
3 
9 
3 
4 
5 
2 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
6 
4 
1 
3 
7 
6 
5 
5 
5 
7 
3 
3 
2 
4 


-3.51 
-3.  .52 
-1,10 
-2.  55 
-0.98 
—0.76 

-3.' 22 
-3.14 

-1,68 
-2.19 

-i'.ie 

-3.41 
-2,41 
-2.25 
2,73 
-1.43 
-0. 32 
-3.60 
+0.65 
-1.28 


-0  83 
-2.13 

-2.62 

■-3.. 55 

■2. 33 


0.81  -3.88 


0.89 
0.20 


1.65 
1,02 
3.33 
1.52 


-2.47 
-3,08 


1.84 

106 

0.65 

0,18 

1.01 

1.65 

0.48 

1.13 

1.28 

3  35 

0.25 

0.30 

1.68 

0.75 

0.95 

0.80 

0.58 

0.27 

0.74 

2,22 

1.70 

1.10 

0.21 

2.74 

1.66 

i.63 
0.70 

i'.29 
1.83 
2.05 
0.40 
1.14 
0.80 
0.38 
0.56 
0.09 


-1. 10 


-2.21 
0.88i-2,53 
4.22  +1  38 


46 


31 


48 


4.23 
1.74 
1.69 
0.63 
2.90 
3.54 
2.88 
2.79 
3.08 
1.70 

3 

0.24 

1.74 


+  0.701 
2.04 


-2,44 
-0.82 
+0.93 
-0.71 
+  0.41 
+0.  33 
-2.22 

-hO  04 
-2.62 

-1.91 


0.86 
0,45 
2.48 
119 
0.47 
2.40 
4.14 
0.56 
0.90 
0.33 
0.86 
1.20 
2.00 
1.36 
2.00 
1.50 

i.72 
0.15 

4.14 


0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

'6.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0  0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 


0.0 


13 
23 
23 
21 

9 
10 
24 
26 
23 
10 
24 
18 
1? 
17 
23 
19 
12 
19 
21 
21 
20 

7» 
20 

5 

18" 

16 

12 

22 

21' 

21 

14 

15 

23 

23 

24 

26 

26 
13 
22 
14 
24 
4 
21 
8 
24 
16 
21 
23 
IS 
19 
23 
2 
18 
15 
22 
15 
16 
19 
14 
17 
18 

26 
23 

25 

29 
21 
25 
22 
19 
12 
17 
21 


4 
4 

5 
3 
5 
4 
2 
6 
4 
4 
8 
7 
4 
5 
3 
3 

'5 
4 


o3  O 
>  - 

CIS 


Observer 


16 

2 

0 

7 
20 
13 

1 

0 

6 
19 

5 

7 

9 
14 

8 

4 

Is 

11 

8 
4 
6 

19" 

6 

20 

0" 

14 

18 

8 

6' 

8 

16 

13 

7 

4 

4 

1 


18 
5 
11 

4 

26 

8 

20 

3 

15 
7 
6 
7 
7 
1 

29 
8 

13 
8 

13 
8 

10 

15 
8 

11 

'5 
4 


23 

25 

23 

20 

21 
11 

20 

21 
17 
11 
19 
17 
19 
22 

15 
19 

18 


10 
21 
5 
2 
5 
9 
7 

16 
9 
8 

10 
13 
7 
6 
2 
2 

ii 

6 


2 

2 

2 

6 

5 

0 

0 

8 

1 

1 

2 

6 

5 

4' 

5 

^ 
1 
1 
1 

3* 
2 
1 
3 
1 
4 
3 
4 

'2 
0 
4 
6 
3 
1 
2 
3 
4 
0 
3 
2 
6 
5 
7 
0 
5 
3 
1 
3 
7 

■y 

2 

6 
2 

6 
4 


s. 


s. 

ne. 

sw. 


ne 
sw. 


SiV. 

sw 

e. 

ne- 


se. 
s. 


sw. 

s. 


sw. 
sw. 


sw. 
ne. 

se. 


s. 
uvv. 


s. 
sw. 


ne. 
sw. 
sw. 
n'-. 

SV,'. 


ne. 
se. 

SW. 


J.  W.  Campbell 

W.  K.Bown 

Herbert  Neff 

Mrs.  CM.  Barnwell 

J.   E.  Scanlan 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.  J,  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F .  H.  Randolph 

R.  J    Torry 

W.  M.  Jones 

J    M.  Kuiglit 

P.  K.  Wylie 

John  C.  Floyd 

J.  W.  Bisnop 

A    L.  Stephens 

E.  E    Cordrev 

P.  B.  Dutchens 

Wiufred  D.  I'olk 

O.  3.  McSpadden 

U.  S.  Kori'st  Service 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

Mrs.  .1.  M.  Essex 

Ben  Johnson 

J.  M.  Ricketts 

L.  E.  Ellis 

Dr.  R    H.  Hardin 

Geo.  W.  Nichoalds 

University  of  Arkansas 

U.  S,  Weather  Bureau 

R,  .1.  McCuiston 

T.  J,  Logan 

Mrs.  W    R.  Owens 

F.  J.  King 

C.  A.  Price 

W.  E.  McVay 

Max  W.  Schmidt 

Louis  R.  Keck 

James  A.  Burnett 

Trumon  Brown 

i.  O.  Cooley 

N.  P,  O'Neal 

National  Park  Service 

H.  C   Sanderson 

U.  S,  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  H,  Crosswhite 

U.  S.  W'eather  Bureau 

II    0.  Lenhardt 

.1.  W.  Kppes 

State  Agri,  School 

S.  F.  Whittaker 

V.  N,  Houck 

Charles  Walton 

A.  .1.  Park.s 

E.  W.  St,  John 

Hugh  B.  Wear 

B   S.  Halbert 

G.  A.  vvinttinston 

J.  D.  Henderson 

U.  S.  Forest  Service 

U.  S .  Forest  Service 

Cliarles  K.  lackson 

Mrs.  Kuth  H.  Uoujilvisa 

Orku3,v  0.  Milton 

W.  K.  Heagler 

Can-oil  King 

W.  ii.  Baker 

V,  C.  Wright 

Miss  Theresa  Snhcn 

Benedictine  .-listers 

W    K.  Edmiston 

Oraig  Williams 

G.  M.  Hooten 

Mrs.  M.  V.  Tisdale 

Carl  A.  S'arck 

Miss  Clarice  Maddox 

S-  T.  Rooney 

Arthur  D.  Smith 

i-Ieiiry  Field 

S.  C' 'Story 

Mrs.  Kress  Swim 

New  Subiaco  Abliey 

Walter  .lames 

H,  S.  Brashe.ar 

Edward  E.   Holmes 

Dr.  Cheves  Bevill 

Miss  Sue  Hoyle 

J    R.  Huddleston 

William  W,  Davis 

D    O.  Anderson 

Ross  Shumate 

R.  T.  Cobbs 

W,  E.  Barton 


T.  less  than  0. 01  inch^ain  or,mdted^  snc^.^  JtN<^ -^d^nmans 


Temperature 


,     Reference  letters  V^  ,  """'^er  °f  davs  ra.s^in  ^^^  j^^^^^  1,  Lamar ;  Rosebud,  Mt   Vernon  Route  ^ •  Woole^^         .^  ^^^^^  measurement.      Data  11 


«?^»;^SsKS  j^:r=Ks^ 


Route  1;   neeiuau  .^v'-o-' ■  ,„„„»    ,iti1o.;< 

tation  for  24  hours  ending  near  sunset  unlesb 
italics  interpolated. 
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Daily  Precipitation  for  August,   1935 


Drainage- 
basin 

Day  0 

f  Month 

Stations 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

itv          lOiiaphit.n. 

r 

1 

1 

^  a? 

.05 

".'W 

.831 

.29 

'."21 
T. 
.01 

3.99 
0.62 
1.03 
1.43 
0.95 
1.31 
0.27 
0.89 
0.50 
3.40 
2.70 
0.63 
0.86 
1.03 
2. 05 
0.28 
0.81 
2.71 
0.88 
0.S8 
0.94 
1.66 
3.87 
1.79 
0.30 
0.53 
2  24 
0  73 

[adelphia  ....lll|i 
tansas  City  ..II II 

esville HII 

1  Branch-     .... 

Duachita 

■   ■  j 

*  * 

...] 

.01 
.45 
.07 
.55 

.27 

1 

■ 

■      ' 

'.'96 
.40 

.25 
.02 

33 

White   

Arkansas         , 

.... 

.06 

.... 

.... 

T.' 

.08 

.... 

.05 

.08 

.08 

.04 

.04 

f." 

.33 

itoiiA'ille    . .  .**■* 

Arka.nsas  

' 

T 

.06 

.... 

T. 

T. 

.01 
T. 
T. 

.20 
.14 

"t.' 

'.'63 

T. 

.... 

T. 
.06 

.27, 
.35 
.27 

i."44 
.05 
.26 

T. 

'tV 

"83 
T. 

.37 

ick  Rock 

White    

St   Francis 

.... 

... 

.... 

.45 
T. 
.93 

'[46 

'^09 
1.68 

.... 

T. 

i.'07 

.03 
'.\0 

•••■ 

•theville            1 

•• 

.01 

.20 

.52 
.43 

".9i 

.08 

■f." 
T. 

.... 

.48 

.04 

.01 

.... 

nklev       till 

White 

ico  Rock....    ill 

White        .   ... 

T. 

"."62 



T. 

'-08 
'J'. 

.13 

.    .. 

T. 

.08 



ndeu 1111 

rthaffe 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

.   .. 

•     • 

liter  Point 

.29 

'.'01 

'.'28 
T. 
T. 
.25 

ireiidoQ  . .   .  .1111 

White 

.26 

".62 
.10 
.03 

"ai 

T.' 

'.'12 

.01 

nton 

White 

T. 

.27 

'.is 

.31 

1.81 
43 
40 

■r. 

.... 

...- 

:: " 

.17 
!i3 

Tning liii 

tter 

White 

.45 
.46 
.21 

T 

.23 

White 

T. 

1    S'' 

ossett  ..[near]., 
nvilie 1111 

Arkansas 

.... 

2.95 
1.48 

.25 
.10 

1.07 

03 

.02 
.07 

.30 

'.40 

T. 

.35 

.46 

1.22 

.55 
.14 

't. 

Wiiite 

■ 

.22 
T. 
T 
.23 

tna* 

Mississippi 

White 

Ouachita 

T. 

. .    . 

.... 

T. 
.47 
.24 

"92 
.30 
.17 

.26 
.13 
.13 
.76 
.22 
.31 
.10 

T. 

.08 
1. 11 

.05 
T. 

'.'05 
T. 

T. 

'."22 
.34 

'.■40 
T 

"f." 

.02 

'tV 

'!04 

T. 

tton 

.'27 

.05 

.66 

t: 

T. 

.13 
'!53 

l/ora'lo    III! 

.... 

.02 

Arkansas 

White 

White 

.86 

.... 

.... 

2  11 

reka  Springs 

'.'etteville     ...   . 

2.36 
1  46 

T 

.02 

'  J2 

i!46 

... 

T. 

.02 

.35 

r. 

.04 

rt  "^mith •'• 

Arkansas  

T. 

't  ' 

T. 
.06 

T 
.05 

'.'3! 

.03 

tV 

.04 

1  60 

eeiiiau  Sprgs. .  I|l| 

Arkansas 

.21 
.12 
T. 

:;;; 

1.66 
)  04 

Red 

.80 

... 

T 

orj?etown II!! 

Ibort 

White 

. 

13 

0.39 
1.35 

White    

.... 

.05 

Red 

Arkansas 

•• 

1.84 

.15 

T. 

T. 

1. 

T. 

T. 

T. 

.04 
.85 

i.'oe 

.14 
.05 


.... 
..   . 

.52 

• 

.65 

.08 
.39 

2  77 

a\'ette 

2  35 

White 

Mississippi 

White 



•     ■ 

.... 

.21 

18 

.32 

.05 

.43 

.52 

2  18 

^lena           •       llll 

0.18 
1.28 
2  35 

gdeii 

ghland 

1.0) 

.27 

Ouachita 

1.65 
.04 
.71 

.30 
'."62 

.40 
.12 

.08 

'.05 
.07 
.20 
.40 

3pe 

Red 

* 

.05 

i.'is 

1.28 
.35 

"13 

't". 

.05 

.08 
T. 
08 
.50 

.48 
.45 

".'36 

.07 

3.35 

0  82 

'!28 

'!25 
T. 

2.76 
1  91 
5  43 

dex      

Red 

?sieviUe llll 

Ouachita  ...   . 

.62 

T. 
03 

.21 
.02 

'."29 

nesboro llll 

ad  Hill 

White 

White 

Arkansas 

•   ■ 

0.33 
0  90 

.01 

.30 

1.37 

.10 

.07 
.31 
.30 

'r.' 

■••• 

■.■35 

."01 

.75 

"rV 

.08 
.05 

"f." 

.21 

^05 

:.'.' 

.18 
.07 
.29 

""(12 

ittle  Bock..*" 

2  07 

itlierville 

Arkansas 

T. 

1  84 

St.  Francis 

95 

.47 

1  47 

aguolia 

Reo! 

.... 

.80 

0  80 

arianna 

White 

St.  Francis 

.21 
.27 

.58 

■ 

"t." 

.03 

0.95 
0  62 

.15 
.74 

.15 
.06 

■'56 

arked  Tree llll 

St.  Francis 

White 

■  OH 

1  44 

arshall 

2  ■>■? 

.10 

1.70 
.72 

.03 

13 

2  48 

ena I|!l 

■  ■  ■  * 

.02 
1.10 

.08 

.06 
96 

.22 

.... 

.83 
12 

2  91 

irrilton      llll 

Arkansas 

White 

Ouachita 

.... 

'}  90 

.10 

T. 

.21 



.21 
.62 

0.52 
4  01 

f)unt  Ma 

.02 

0  74 

.'07 

.02 

.61 

.12 

White 

Ouachita  

....I1.6B 

.28 

.... 

.... 

.... 

.14 

.03 

2  20 

ornian  ill 

1.00 
.26 

1en 1 

Ouachita 

Red .            .     . 

'.'76 

1.03 

.01 

.12 

.36 

2  52 

{av 

45 

.... 

1.41 

.Mississippi. . . . 

lark liil 

.Arkansas 

8t.  Francis 

St.  Francis..,. 

.41 
1.83 

.66 

T 

T. 

T. 

.13 

.52 

.... 

.... 

.64 

.... 

T. 

1.29 

.... 

3.05 

1  84 
2.56 
0  40 

.01 
.31 

irkiii    

2  05 
.40 
..32 

1  .80 
.32 
.56 
.01 

.20 

■■ 

ittt'.rson Ill 

White 

* 

ggott 

St.  Francis.... 
Arkansas  

.02 

.... 

1.14 

05 

.18 
.02 

"f." 

.11 

1.77 
0  8'* 

m  Hluff    '!: 

):;ahontas 
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OS 
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05 

''is 

T. 

".m 
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.05 

.03 

0  81 
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0.89 
0.20 

V-cott Ill 

Ouao'iita  
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T. 

.08 

.09 

•iUmw Ill 

.Arkansas 

Oua(;iiita 

<C')n. .,,...,. . 

.... 

vviiite 

.86 

.26 

.4! 

2.48 

.23 

.30 
T. 

'!6i 
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'!2i 

.23 
T 
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.36 

'1'. 

■ 

T 

■» 

1    -12 

— 

.14 

iarc>- 

Wiiite    

1.191  .,32 

idtigbaiik 
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0.63 
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Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 

Stage 


tark  Beach,  Mo  . 

rtter 

ilico  Rock 

atesville 

5\vport   

'•orgetown 

arendon , 

ilbert 

lack  Rock 

rkadelphia 

imden , 

niton , 

elena 

rkansas  Citv.  . .  , 


...White  .. 
.  .  .do  . . . . 

do  ..   . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

Buffalo  . . . . 
...Black.  .. 
.Ouachita. 
.Ouachita  . 
....Red.... 
Mississippi 
....•  do.... 


30 
21 
18 
23 
26 
21 
26 
30 
14 
17 
26 
25 
41 
48 


-l.Oi-1. 

3.71  3. 

1.61   1. 

6.  1    6. 

6.3  5. 
10.0  9. 
18.5  17. 


3.2 
7.2 
.3.8 
4.0 
7.8 
22.9 


4 

51  8.91  8 
9! 17. Si  16. 


3.1!  3. 
5!  6.2I  5 
2!  4.2;  3 
Ol  4.n!  4. 
6l  7.  6l  7 
3  23  0  22 
21.3l22.i:?2.5l22 


-0.1 

3.4 

0.9 

5.8 

4.5 

7.5 
16.0 

3.1 

5.5 

3.7 

4.0 

,   ■'■^ 
7  22.4  22 

4I22.2I2I 


l|-0.1 
3    3.2 

ll  0.8 
7j  5.8 
2  4.0 
0    6.6 


-0.1 
3.1 
0.6 
5.6 
H.  9 
6  2 


3  14.7 

14.0 

1 

3.1 

3  1 

2 

5.1 

4.9 

9 

3.6 

4.1 

0 

4.0 

3.9 

0 

7.8 

7.6 

1 

21.8 

21.3 

8121.6 

21.1 

-0.1 
3.4 
0  7 
5.3 
3.5 
5  9 

13.5 
3.0 
4.7 
3.9 
.3.9 
7  4 

20.4 

20  5 


10 


-0.1 
3.4 

1.0 
5.5 
3  3 
5.7 
13.0 
3.0 
4 

3.8 
3 

7.3 
19.3 
19.8 


11  j  12      13      14      15 


-0.1 
3.3 

1.1 
5.7 
3.3 
5.41 

12.6 
3.0 
4.2 
3  8 
4.5 
7.1 

18.2 


-0.9i-1.0 
3  2I  3.2 


■1.01-1. 
3.01  2. 

l.H  0. 

6.4|   5. 

3.2'   3. 

4.8|  4.9;  4, 

11. sill  6111 


0.8 
5.7; 
3.3 


16  I   17 


18      19  I  20     21 

I         I 


511, 
1    3. 
3I   4 
81  4, 
0    5, 
9    7, 
,...,,...,,,.,..,.........117 

18.8'l7.8ll7.0ll6.3!l5.8ll6, 


4.9! 
7.0 


3.3| 
4.1 
5.9 
4.5 
7.0 


17.6  17.2  16.9 


-1.0, 
2.8 
0.5 
5.3 
3,1 
5.2 

11.4 
3.1 
4  0 
4.2 
5.3 
7.7 

18  7 

16.0 


-1.01-0. 


3. 

1.2| 
5.3I 
3.0| 

5.2 


11.4111, 


3.11  3 
4.01  4. 
4.2!  4 
4.6!  4 
8-3!  '* 
20.  0l21, 
16.  7 1 17. 


-0.9 
3  2 
0.7 
5.8 
3,0 
4.5 

11.2 
3  1 
3.9 
4.3 
4.2 
8.4 

22,  0 

19,0 


22      23 


-1.0 

H,6 

l.l 

5.3 

2.8 

4.4 

K 

3.0 

3.6 

4.4 

4.4 

8.1 

22.8 

20.5 


24     25     26  I  27 


-0. 
3, 

0, 
5, 

5  2. 
1    4. 

6  10, 
0|  3. 
61  3, 
4  4, 
4!  4, 
4!  7, 
5i22, 
9I2O, 


41-0,91 
0!  2.8 
5;  0.5 
2  6.2 
2i  2.0 
ol  3.  9| 
5  10.3 
0    3.0 

3.5 

4.8 

4.6 

6.8 
4  22.2121 
8120.  7|20 


28      29      ,30 


31 


-1.0 
3  0 
0.7, 
5-1 
2.0 
3  5 

10.0 
3.0 
3.2 
4.0 
4.6 
6.6 

21.2 

20.2 


-l.Oj 

2.8l 

0.3 

5.3 

2.0 

3.3 

9.8 

3.0 

3.1 

4.2 

4.5 

6  5 

20.0 

19.8 

0|-0.9 
8!  3.3 
1.1 
6.6 
2.5 
2.9 
9  5 
3.0 
3.1 
4.3 
4.2 
6.3 
15.8 


i 


8117.2 


.■'■>:< 
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Daily  temperatures    for    August,  1935 


Stations 


Amity ) 

Batesville  | 

Bee  Branch ; 

Bentonville  "•  — 

Blytheville 

Booneyille 

Brlnkler 

Oalico  Rock 

CaKiden 

Carthage 

Center  Point 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

Dumas 

Uutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs . . 

Fayetteville 

Fort  Smith"* 

Gravette.§5 

Harrison 

Helena 

nig)ilaud 

Hope  

Hot  Springs 

Joneslioro   

Lead  Hill 

Iiittle  Kock."'. 

Luthervllle 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianaa 

Marked  Ttcq%.... 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home,. 

Mount  Ida 

Newport 

Okay 

Dzark 

I'iue  Bluff 

Pocakontas 

PortUiud 

t'rrscott 

.Tcarcy  

•Stuttgart 

Texarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wvnile 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 

I  Minimum 

I  Maximum 

(  Minimum 

\  Maximum 

I  Minimum 

\  Maximum 

i  Minimum 

\  Maximum 

i  Minimum 

\  Maximum 

(  Minimum 

\  Maximum 

(  Minimum 

\  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimuir 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
)  Maximum 

■  i  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

■  I  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimun:i 
(  Maximum 

■  I  Minimum 
S  Maximum 

■  I  Minimum 
i  Maximum 

■  I  Miuiraura 
\  Maximum 

"  (  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
i  Maximum 
/  Minimum 
j  JIaximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Mininuira 
(  Maximun. 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Mininnim 
\  Maximum 
(  .\rininium 
)  Maximum 
(  Minimiini 
i  Maximum 
1  Minimum 
(  ^^axiuulm 

■  '  Minimum 
(  Maximum 

•  i  Minimum 
j  Maximum 
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rhen  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  wnu'.n  ct  almost  aiwa>s  oli-ui.,. 


^vSThermomoters  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 

Weather  Bureau  Oifice.  Little  Rock.  Ark. -9-25 -:Ha-120l 
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GENEKAI^    SUMMARY 

Temperatures  during  the  first  two  weelcs  of  September  were 
generally  somewhat  below  normal  while  they  were  continuous- 
ly above  thereafter  until  the  '26th,  with  the  warmest  weather 
occurring  in  most  portions  from  the  22d  to  the  24th.  Cool 
weather  overspread  the  State  on  the  26th  and  continued  until 
the  30th,  nearly  all  stations  reporting  the  lowest  temperature 
for  the  month  either  the  28th  or  the  29th.  The  average  tem- 
perature for  the  State,  based  on  the  reports  of  68  stations,  was 
72.4°  which  is  1.9°  below  the  mean  for  the  past  46  years.  Of 
the  stations  with  records  of  10  years  or  more,  only  5  had  posi- 
tive departures.  IMonthly  means  ranged  from  65.4°  at  Button 
to  76.1°  at  Hot  Springs.  The  highest  temperature  reported 
was  103°  at  El  Dorado  on  the  16th;  the  lowest,  35°  at  Button 
on  the  29th.  The  greatest  daily  range  was  45°  at  Marked  Tree 
on  the  28th. 

Showers  occurred  in  many  sections  from  the  2d  to  the  4th 
and  in  nearly  all  portions  from  the  8th  to  the  10th.  General 
rains  fell  from  the  25th  to  the  28th,  a  number  of  stations  re- 
porting 2.00  inches  or  more  either  the  26th  or  27th.  The  aver- 
age precipitation  for  the  State  for  the  89  stations  reporting  was 
3.13  inches  which  is  0.24  inch  below  the  mean  for  the  past  45 
years.  Monthly  totals  ranged  from  0.84  inch  at  Danville  to 
7.43  inches  at  Conway.  One  other  station  had  less  than  an 
inch  while  16  stations  had  over  4.00  inches.  The  northwestern 
portion  of  the  State  had  mostly  negative  departures,  while  the 
heaviest  rainfall  occurred  in  northeastern,  central  and  south- 
western portions.  The  greatest  amount  measured  in  any  24- 
hour  period  was  4.70  inches  at  Arl<adelphia  on  the  27th.  The 
average  number  of  rain}'  days  was  5. 

The  weather  during  September  was  mostly  favorable  for  cot- 
ton in  the  lowlands  but  in  much  of  the  uplands  the  soil  became 
too  dry  for  growth  before  the  last  of  the  month.  Cool  nights 
the  first  part  of  the  month  caused  some  shedding  and  leaf- 
worms  did  considerable  damage  in  many  localities,  for  poison- 
ing was  difficult  because  of  the  lack  of  dew.  The  moderate  to 
heavy  rains  from  the  26th  to  the  28th  were  favorable  for  the 
development  of  the  top  crop  of  cotton  in  the  lowlands  but  in 
the  uplands  the  plants  had  already  nearly  quit  blooming  or 
were  blooming  in  the  top.  The  dry  weather  was  favorable  for 
the  picking  of  cotton.  Picking  had  begun  in  the  southern  por- 
tion of  the  State  in  August,  and  by  the  latter  part  of  September 
the  crop  was  nearly  picked  in  some  southern  localities,  about 
half  picked  in  some  localities  in  the  central  portion,  and  pick- 
ing had  begun  in  the  northern .  The  weather  was  too  dry  for 
corn  in  most  portions  and  the  late  crop  was  badly  damaged  ex- 
cept in  some  localities  where  showers  were  heaviest.  Apples 
were  damaged  by  the  drought  in  the  northwestern  portion,  also 


tomatoes,  meadows,  pastures,  and  truck.  It  was  too  dry  for 
sowing  wheat  and  oats  and  for  planting  of  fall  truck  until  the 
rains  the  last  of  the  month.  The  weather  was  favorable  for 
ripening  and  harvesting  rice,  but  too  dry  for  late  rice  which 
still  had  to  be  irrigated  in  some  localities  until  the  latter  part 
of  the  month.  t.a.m. 


Correction:    August,    1935.— Center  Point,   number  of   partly   cloudy   days 
should  be  7,  cloudy  1. 


PBESSUKE,  WIND,  HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level ) 

Wind 

Relative 
humidity 

station 

a 

0) 

s 

o 

0) 

gag 

s 

0 
o 

o 
a 

5 

E 

o 
o 
a 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

30  03 
30.00 
30.01 
30.02 

30. -24 
30.17 
30.17 
30.19 

27 
27 
15 
15 

29.84 
29.84 
29.84 
29.84 

8 
8 
3 
3 

6.3 
6.4 
6.2 
6.0 

18 
19 
18 
16 

n 

sw 

s 

nw 

27 

8 

25 

27 

78 
79 
74 

49 
48 
54 

49 
53 
56 

76 
70 
76 

77 

COMPARATIVE    DATA    FOR    SEPTEMBER 


Year 


Temperature 


Precipitation 


o5 


Sa 


S?^ 


Number  of  days 


<D  I— '  O 
fM  O  G 


3-t'o 


891  ... . 

892  ... . 

893  ... . 

894  ... . 

895  ... . 

896  .... 

897  .... 

898  .... 

899  ... . 

900  .... 

901  .... 
90i  .... 
90'3  . . . . 
901  .... 

905  ... . 

906  .... 

907  . . . . 

908  . . . . 
90S  .    . . 

910  .... 

911  .... 

912  .... 
9ia  .... 

914  .... 

915  .... 

916  .... 

917  .... 

918  . . . . 

919  .... 
9i0  . . . 

921  .... 

922  .... 

923  .... 

924  .... 

925  .... 
ii26  .... 

927  .... 

928  .... 

929  ... . 

930  .... 

931  ... 

932  .... 
9K3  .... 

934  ... 

935  .. 
Period 


73.4 
70.8 
74.0 
73.1 
77.1 
73.3 
76.6 
75.2 
71.9 
78.0 
72.6 
68.4 
70.7 
75.4 
74.2 
75.7 
73.9 
73.4 
74.7 
76.4 
79.0 
78.5 
71.7 
74.4 
74.9 
72.5 
71.8 
67.3 
74.6 
74.9 
79.6 
76.2 
73.0 
69.7 
80.5 
76.8 
75.9 
70.5 
73  4 
75.7 
78.4 
73.8 
78.0 
71.3 
72.4 
74.3 


-0.9 
-3.5 
-0.3 
-1.2 
+2.8 
-1.0 
+2.3 
+0.9 
-2.4 
+3.7 
-1.7 
-5.9 
-3.6 
+  1.1 
-0.1 
+  1.4 
—0.4 
-0.9 
+0.4 
+2.1 
+4.7 
+4.2 
-2.6 
+0.1 
+0.6 
-LH 
-2.5 
-7.0 
+0.3 
+  0.6 
+  5.3 
+1.9 
-1.3 
-4.6 
+6.2 
+2.5 
+  1.6 
-3.8 
-0.9 
+  1.4 
-r4.1 
-0.5 
+4.2 
-3.0 
-1.9 


0.94 
2.14 
3.75 
3.56 
1.36 
3.25 
0.60 
7.35 
1.21 
4.25 
3.08 
5.06 
2.47 
2.46 
3.90 
6.24 
2.  22 
4  00 
2  84 
2.41 
3.67 
2.40 
10.10 
3.19 
1.43 
3.40 
1.76 
4.63 
2.72 
3.56 
3.38 
1.25 
5.56 
3.99 
5-96 
3.99 
3-37 
0.45 
2.46 
4.10 
LOO 
2  54 
5.  10 
5.46 
3.13 
3.37 


-2.43 
-1.23 
+0.38 
+  0.19 
-2.  01 
-0.  12 
-2.  77 
+3.98 
-2.16 
+0.88 
-0.  29 
+  L69 
-0.90 
-0.91 
+0.63 
+  2.87 
-1.15 
+0.  53 
-0.  53 
-0.96 
+  0.30 
-0.97 
+  6.73 
-0.18 
-1.94 
+0.03, 
-1.61 
+  1.26 
-0.65 
+  0.19 
-0.01 
—2.12 
+  2.19 
+  0.62 
+2. 59 
+0.  62 
0. 00 
-2.92 
—0.91 
+0.73 
-2.37 
-0.83 
+  1.73 
+2.09 
-0  24 


5.80 
6.12 
8.27 
8.94 
3.88 
6.07 
2.87 
21.95 
3.00 
9.17 
8.87 
9.31 

7  38 
6.18 
8.03 

12.27 
13.63 
9.65 
8.05 
9.34 
10.00 
5.33 
17.84 
10.61 
4.79 
7.51 
5.26 
10.10 
6.30 

8  25 
6.96 
5.89 

13.91 

11.10 

15.61 

14.55 

11.96 

2.60 

5.S5 

11.80 

4.32 

7.99 

14.92 

14  13 

7.43 

21.95 


0.00 

0 

T. 

0 

0.71 

0 

0.40 

0 

0.03 

0 

0.69 

0 

0.00 

0 

3.26 

0 

1. 

0 

1.24 

0 

0.17 

0 

2.63 

0 

0.40 

0 

0.  16 

0 

0.50 

0 

2.33 

0 

0.02 

0 

0.84 

0 

0.36 

0 

0.05 

0 

0.00 

0 

0.33 

0 

3.78 

0 

0.41 

0 

T. 

0 

0  39 

8 

0.06 

0 

1.80 

0 

0.42 

0 

1.13 

0 

0.67 

0 

T. 

0 

1.69 

0 

0.86 

0 

O.oK 

0 

0.27 

0 

0.75 

0 

0.00 

0 

0.31 

0 

1.21 

0 

0.00 

0 

0.30 

0 

0.17 

0 

1.44 

0 

0.84 

0 

0.00 

0 

Daily  River  Stag-es  for  September,  1935 


Stations 


River 


Port  Smith  or 
Van  Buren  . . . 

Ozark  

Dardacelle 

Morrilton  . .  .. 
Little  Rock 

Pine  iSljff 

i)*iivi!if 


.  ..Arkansas... 

I do 

....do 

....do 

....do 

....do 

Petit  Jean. 


Flood 
Stage 


22 
22 
20 
23 
25 
20 


8 


10      11      12      13      14      15      16      17   I  18      19      20      21  1   22 


24      25      26  I  27      28     29      30      31 


9.1 
10.3 
2  0 
5.7 
0.0 
1.6 
6.1 
2.0 


10.4;  9.3;  8.9!  8.3 
12  5  Il.iil0.7ll0  0 


7.3i  6.3 
6.2  U.O 


4  3; 
1.7 
6.2 
2.0! 


6  310.2 
1.91   1.9 


9.3 
11  0 
4.7 
8  8 
4.8 
5.8 


9,3;  8.51 
10.9  10.3 

5.7    5.5 


9.2 

4.2 
5.1 


11.0  10  5 
1.9;  i.sl 


9.5 

5.4 
4.7 
9.9 
1.81 


7.81 
9.3 
4.3 
8.7 
4.7I 
5.  51 


7.3; 
9  0 
4.0 
8.3 
3.8 
4.9; 


10.2(10  1 
2.0;  2.0; 


7.11 
8.7 
3.7 
8  2 
3.4| 
4  4| 
9.6 
2  Ol 


7.O1  6-3 
8.7;  8.0 
3.4'  3  2 


7.9] 
3.2! 
4.0I 
9.  2I 
2.0; 


6.0, 

7.7 
2.8| 
7.5| 
2.7 
3.6 
8.6 
1.8! 


7.01 
8.7 
2  8 
6.9 
20,' 
3.5; 
8  4| 
1.8l 


6.41 
8  3| 
3.2I 
6.3| 

1.6| 
3.01 

8.3I 
t.7l 


5.8| 
7.6 
3.8 
7.61 
2.3j 
2.7 
7.8| 
1.7; 


5.11 
6.7 

2  0 
6.61 

1.7 

3  2I 
7.81 
I.7I 


6.6 
1.9 
6.2 

1.2 
2.8 
7.8 

i.ol 


6.5 
1.8l 
6.0| 

0.8 
2,4 
7.4 
I.5I 


6.3 

1.8 
5.9 
0.5 
2.1 
7.0 
1,31 


5,4    6.3 

6.1 

5.4 

6,3 

6.8    7.9 

7.8 

7.3 

1.4 

1.5    2.2 

2.8 

2.5 

5.5 

5.5    5.5 

6.4 

6.9 

0.2 

0.1    0.0 

0.1 

LB 

1.8 

2.1    1.8 

1.8 

1.7 

6.2 

6.2    6  4 

6.2 

6.1 

1.2 

1  2    1.3 

1.6 

1.6 
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Climatological  Bata  for  September, 


1985 


of  days 

6 

■o 

■a^ 

o 

t 

>» 

•o 

<a  o 

3 
O 

£g 

t. 

O 

PhS 

Observer 


Amity 

Arkadelphia  .. 
Arkansas  City 
Batesville... 
Bee  Branch 

Beutouville 

Big  Lake  Outlet.  Xi 

Black  Rock 

Blytheville  TX 

Boone  ville 
Brinkley  . . 
calico  Rook 
Camden 
Carthage 
Center  Point 
Clare  mlon 
Clinton... 

Conway ,. 

Cornerstone +1 

Corning 

Cotter 

Cro8set(near). 

Danville.  . . 

Dardanelle 

Deer 

pumaa 

Dutton 

El  Dorado..   -   • 

England 

Eureka  Springs 
Favetteville 
Fort  Smith..., 
Freeman  Springsll 

Fulton  

Georgetown 

Gilbert  .... 
Glenwood 
Grannis..  . 
Oravette. . 
Harrison  . 
Helena  . .. 
Higden . . . 
Highland. 

Hope 

Hot  Springs.  . 

Index ■>■* 

Jessleville 

Jonesboro 

Lead  Hill  • .  •  ■  •  •  • 
LITTLE  ROCK 

Lutherville H 

Madison 

Magnolia........ •■ 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Meua 

Morrilton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Plggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Quitman 

Risou •••• 

Rogers  (near)... 

Rosebud i* 

St.    Francis. 

Searcy 

Spriugbank 

Story  

Stuttgart . . . 
Subiaco  •   . 

Sunset  

Texarkana , 
Thornburg 
Waldron.  . . 

Warren 

Waters 

Whitecliffs    

Wilson ;: 

Wooley  Hollo w.W 

Wynne 

Yancopin    


Clark 

Clark   

Desha 

Independence 

Van  Buren 

Benton 

Mississippi 

Lawrence  . 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Dallas 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Jefferson 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Newton..  .. 

Desha 

Madison 

Union' 

Lonoke 

Carroll 

Washington 
Sebastian.  . 
Pope  . 
Hem 
White 
Searcy . 
Pike 
Polk 
Benton 

Boone 

Phillips 
Cleburne 
Pike 

Hempstead.. . 
Garland 
Little  River 
Garland 
Craighead 

Boone 

PuUski . . . 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

l^ulton 

I,ee  .... 

Poinsett 

Soarcy 

Polk 

Conway 

Ba.'cter 

Montgomery 

Jackson 

Moiitgomery  . 

Montgomery 

Howard 

Mississippi 

Franklin, 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Clay     . . . 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleburne 

Cleveland 

Benton 

Faulkner 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas. 

Logan 

Washington 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 
Little  River. 
Mississippi  . . 
Faulkner..  . 

Cross 

Desha 


State  Means 


J.  W.  Campbell 
W.  K.Bown 

Herbert  Neff 

Mrs.  CM.  Barnwell 

J.  E.  Scanlan 

U.  S.  Weatlier  Bureau 

C.J  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Saraue!  Norris 

F.  H.  Randolph 

R.  J    Torry 

W.  M.  Joiies 

J    M.  Knight 

P.  K.  Wylie 

John  C.  Fiovd 

J.  W.  Bisr.op 

A    J-i.  Stephens 

E.  E   Cordrev 

P.  B    Dutchens 

Winfred  D.  Polk 

O.  B.  McSpadden 

U.S.  Forest  Service 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

Mrs.  J.  M.  Essex 

Ben  Johnson 

J.  M.  Ricketts 

L.  E.  Ellis 

Dr.  K    H.  Hardin 

Geo.  W.  Niohoalds 

University  of  Arkansas 

V.  S.  Weather  Bureau 

R.  J.  McCuiston 

T.J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

F.  J.  King 

C.  A.  Price 

W.  E.  McVay 

Max  W.  Schmidt 

Louis  R.  Keck 

James  A.  Burnett 

Truraon  Brown 

I.  0.  Cooley 

N    P    O'Neal 

National  Park  Service 

H.  C-  Sanderson 

U.  S,  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  H.  Crosswhite 

V  .  S.  Weather  Bureau 

H    G-  Leiihardt 

J.  W.  Eppes 

State  Agri,  School 

S.  F.  Whittaker 

C.  N.  Houck 

Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.  W.  St.  John 

Hugh  B.  Wear 

B   S.  H  albert 

G.  A.  vviiittington 

J.  D.  Henderson 

U.  S.  Forest  Service 

U.  S .  Forest  Service 

Cliarles  R.  Jackson 

Mrs.  Ruth  H.  Douglass 

Orkney  O.  Milton 

W.  R.  Heagler 

Carroll  King 

W.  K.  Baker 

V.  C.  Wright 

Miss  Theresa  Schen 

Benedictine  Sisters 

W    E.  Eilmiston 

Craig  Williams 

G.  M.  Hooten 

Mrs.  M.  V.  Tisdale 

Carl  A.  S^arck 

Miss  Clarice  Maddox 

S-  T.  Rooaey 

Arthur  D.  Smith 

Henry  Field 

S.   C-"Story 

Mrs.  Kress  Swim 

New  Subiaco  Abbey 

Walter  James 

H.  S.  Brashear 

Edward  E.   Holmes 

Dr.  Cheves  Bevill 

Miss  Sue  Hoyle 

J    R.  Huddleston 

William  W    Davis 

D    O.  Anderson 

Ross  Shumate 

B.  T.  Cobbs 

W.  E-  Barton 


^^^Esmmmmmms^smi^^^^  ^^ 


--S°SS|S|Ssi=.-si 


■ftNot  used  in  means 
Altheimer. 


•Included  in  next  measurement.      Data  in 


tationVor^'roS?s%"nding  near"  sunset  unless  otherwise 
italics  interpolated. 
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Daily  Precipitation  for  September,   1935 


Stations 


Drainage- 
basin 


Amity 

Arkadelphia  . . . 
Arkansas  City  . 

Batesville 

Bee   H ranch. . . . 

Beatonville 

Big  Lake  Outlet 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Brinklev    

Calico  Rock. 

Caraden 

Carthage 

Center  Point  . . . 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Cotter 

Crossett  . .  [near 

Danville 

Dardanelle 

D,«r  

Duma; 

Dutton 

Kl   I'orado 

England 

Eureka  Springs. 
FavetteviUe   ... 

Fort  .'^mith 

Freeman  >jprgs. 

F'.ilt.oii 

Georgetown  ,. .. 

Gilbert    

Glenwood 

Grannis.  

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden  , 

Highland 

Hope 

Hot  .Springs  . . . 

Index      

Jessieville , 

.lonesboro 

Lead  Hill 

Little  Rook..' 

Lutlierville 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  8pg  .  . 

Marianna 

Marked  Tree.... 

Marshall 

Mena 

Morrilton      

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Ode  1 

Okay 

Os._'eola 

Ozark 

Paragould 

Parkin    

Patterson 

Piggott 

Pine  liluff    

Pocahontas 

Portland 

I'rescott 

Q'ulmaii 

Rison 

Rogers  i  near ) . . . 

Rosebi7d 

St    Francis 

Searcy 

Springbauk 

Storv 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana    

Thornburg 

VValdron    

Warren 

Waters 

Whitf>clffs. 

Wilson 

Wnolev  Hollow 

Wynne 

Yancopiu    


..11 


. ..  'Ouachita. . . 

.i|l|iOuachita 

.  lllliMLssissippi. 

White   

Arkansas. .. 

Arkansas. .. 

St.  Francis. 

White    

St   Francis. 

Arkansas.. . 

Wliite   

White   

Ouachita... 

Ouachita... 

Red 

White   

White   

Arkansas. . . 

Arkansas. .. 

White   

White   

Ouachita — 

Arkansas... 

Arkansas. . . 

White 

-Mississippi . 

White 

Ouacliita 

Arkansas. . ., 

Wliite 

White 

Arkansas 

.\rkansas 

Red 

Wiiite    

White   

Ouachita 

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi. . 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red    

Ouachita 

White.... 

White 

Arkansas 

.\rkansas 

St.  Francis. . 

Red 

White 

St  Francis.. 
St.  Francis. . 

White 

Ouachita 

Vrkansas 

White 

Ouachita 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Red ... 

Mississippi. . 
."Arkansas  — 
8t.  Francis.. 
St  Francis.. 

White 

St.  Francis.. 

.^.rkansas 

White 

Ouachita 

duac'iita  ... 
Arkansas  . . . 

Ouachita  

White 

. .  I  .^  rkansas 

'i!!|st.  Francis.. 

White    

White 

Ouaciiita 

Arkansas 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

.Arkansas  

.\  rkansas 

Ouachita 

Ouachita. . .   . 

Red 

Mississippi  . . . 
Arkansas  .  . . . 
St.  Francis... 
Arkansas. .. 


I!!l 


Day  of  Month 


16     17 


18     19 


20     21     22 


.03 


.62 


T. 


.09 


.98 


.01 


1.07 


.181.. 
.01  . 
.50    .72 


.48 


.29 


.96 


.04 


1.3.5 
03 


1  9(1 


.60 


.23 

.02 
.06 
...  1.5 


T 

1.7(1 


.02 


1.80 


T. 


l.OH 
.26 


.03 


.26 


.70 


.2;^,  .11 


23 


.05 


.52 
.54 
.961 

.55  ....i. 

2  OOl. 

.15|. 

.091. 


.70 


.05 


.31 
.47 
.07 
.42 
.65 
.16 
.  18 

1.03 
.30 
.07 
.19 

1  21 
.05 
.98 

".4(i 
.SO 
3.51 
.12 
T 
.05 
.04 
.85 

1.65 

1.3.1 

.76 

'ioo 

.20 


l.lOi  .18i   ."64 


.15    .70 
.01 


.451   .07' 


.07!.... 

...!  .06   .■^n 


.■35 


T. 
.05 
.05.... 

...    t. 


.18 
.61 
.99 
.87 
T 
T. 
1  03 
.15 
.02 
.GO 
.18 

.82 
.13 

.35 

.28 

.'44 
T. 

'!92 
..50 
T 
.56 

".oi 


1.05 


i::::i:' 


.78 
.49, 
.26 
.99 
T 
.16 
T. 
.53 
1.43 
15 
56 
31 


.23 

.10 

1.20 

22 


1.10 
.61 
.35 

.67 
.31 


... 


.03 


.02 





.02 


...|. 
...| 


.31 


24      25     26     27      28     29      30 


T. 


.|.... 


3.47|    ...|.... 
.25  4.70  .... 

T.      .70    .20 

.38  2.05    .05 

2. OOl  1.95  .... 

.51 

1.53I....1... 

.07 

1.57]  T. 

.56 

3. '25    .03 

.04 

I.4O1   .03 

.27 

.oy 

.02 

'I'. 

l.ft( 

01 

.25 

.9' 

.34J1.35 

04 

I.  IS 

2,ir 

.T2 

1.4.5 

.9f 

.02 

1.01 

0? 

2.61 

....12  43 

4  32 

....;    .16 

1.3r 

.14 

2.30 

.09 

.18 

1.451... 

1.4' 

04 

.)2 

.4 

.26 

.33 

.93 

.  (,i;i 

.02 

1 .32 

T. 

3.05 

.10 

.65 

.15 

.57 

l.H 

.10 

1.05 

.05 

.1-; 

.56 

01 

1.55 

.44  .... 

.48  1.36 

T 

.36ll.l2|  T. 

.23 

2.12!  T. 

.25 

1.61 

1.06 

1.76 

* 

2.99 

.70 

.05!.... 

1.07 

.14 

2  '^3 

1.7.5 

l.UO 

1.6(1 

.09 

.32 

I   47 

3.11 

.94 

... 

.76 

1.28 

' 

1.90 

.08 

3 .32 

.09 

.04 

.98 

.04 

2.01 

17 

I 

T. 

1.06 

'1'. 

1.33 
.50 

T. 

.40 

1.42 
1.10 

.09 

3.45 

,0S 

1.01 

.42 

•J'. 

.94 

1.98 

■J'. 

.85 

1.67 

1.85 

.03 

1.84 

.15 

2.29 

04 

2.25 

1.15 

.21 

.50 

.17 

83 

.60 

.47 

'.'io 

'I'. 

1.90 
^.05 

.48 

44 

1.98 

.15 

1.85 

1? 

.19 

L  03 

.01 

1.30 

2.30 

.78 

1.16| 

.10 

2.i<7 

.14 

i'6,5 

2.00 

1,4.5 

.10  1.94 

.09 

.84,2.35 

.67!l.55 

02 

.211    .71 

.07|   .991 

T. 

.351.... 
1.661  .03 

MOi    .38'....! 

i 

..55:1.24!.... 

.30 

.90,  T.  i....! 

"M".7r.'. .'.'. 

.70'1.8o!.... 

•    -1 

•  •  •  1 

1.03' 

.15 

11.87- 

ll.l7i 


.10! 
.11' 


Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Ozark  Beach,  Mo  . 

Cotter 

Calico  Koek ] , 

Batesville 

Newport   

Georgetown 

Clarendon  , . 

Gilbert 

Black  Rock  ,,...',' 

Arkadelphia 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  Citv.  ..  . 


...White., 
.   .  .do  , . . . 

do  ,,.. 

do  ,,,. 

do  ,,., 

do  ,,.. 

do  .... 

Buffalo  , . . . 
...Black.  .. 
.Ouachita, 
.Ouachita  . 
,,,,Red..,, 
Mississippi 
.,..-  do.,,. 


Flood 
Stage 


I 
10  I  11 


13      14      15  !   16 


30 
21 
18 
23 
26 
21 
26 
30 
14 
17 
26 
25 
41 
48 


-0.9 
3,0 
0,5 
5,8 
2.5 

9.' 4 
2,9 
3  0 
4,2 
4,3 
6.2 
13.6 
15.3' 


31 


•8  I   19 


-0.9 
3.0 
0.4 
5.1 
2.4 
3.5 
9.3 
2.9 
3.0 
4,3 
4.2 
6.2 
12. S 
13.2 


-0.9 
2.8 
0.4 
5.0 
1.9 
3.5 
9.7 
2.9 
2.9 
4.9 
4.5 


6,2!  6,8 
11.5:12.2 
11.8  11.0 


-0.9 
2.8 
0,1 
5.0 
18 
3.  if 
9.7 
2.9 
2.8, 
4,5 
4,5 
8,3 
11.7 
10,5 


-0,9 
2.8 
0.3 
4  8 
1.7 
2,8 
9,5 
2,9 
2,8 
4.6 
4,4 
8  7 

10,6 
9.9 


-0.9|-(i, 


2.8 
0.4 
4  5 

1,5 

2,6 

9.2 

2.9 

2,7 

5,8! 

4,51 

9.8 

9,8jl0, 

9,1(  8. 


8]-0. 

8  3, 

2  0. 

Ol  4. 

5'  1. 

51  2. 

1  8. 

9l  ?,. 

71  2. 

7I  5. 

61  5. 

81  9, 

0  10, 

T  8, 


81-0, 
3 
0, 
5, 
1. 
2 


5ilO. 
9;11. 
9i  9. 


7 

7 

1 

5 

6 

0 

0 

1 

4 

1 

2ill, 

8  12 

3I  9 


81  4, 
5110 
6114 
910. 


8:10, 
1!15, 
8:12. 


-0.8 

3.5 

0  6 

5.1 

1.7 

2.7 

8,7 

3,0 

2,6 

5,5 

3,9 

9.6 
8i]7.5jl8.5 
013.4!l4.8 


-0  8 
2.9 
0.3 
4.9 
1.5 
2.6 
8.7 
3.0 
2.5 
5.2 
4.7 
8,5 
18.8 
16  0 


-0.8 
2  9 


0.2  0.2 
8 
3 
5 


4.8 
1.4 
2.6 
8.7 
3.0 
2.5 
4  3 
4,6 
9,3 
18.3 
16.6 


-0,8 
2,8 
0,1 
4,7 
1,2 
2,4 
8,6 
3,(: 
2,4 
4,6 
4.2 
8,4 
.,15  8 
5ll5,9 


20  !  21      22      23      24  ;  25  I  26  I  27 


29 


30 


,  ... 

3,99 

5,97 

2.32 

3,29 

4,40 

3.27 

2,91 

4,79 

.  . . . 

2.69 

i  1,83 

4,12 

2.04 

2,86 

4,61 

4.S4 

3.48 

3.03 

7.43 

1.90 

2.9S 

2,66 

2,16 

0,b4 

1   1,15 

2,17 

2  68 

3,98 

1,87 

2.48 

2,61 

4,60 

3,45 

1.89 

2.  69 

3,64 

2.81 

4!51 

4,74 

1,66 

2,36 

4.90 

2.  SO 

3,87 

5,99 

3,63 

3,10 

3.89 

1.91 

3.40 

1.93 

3.47 

3.13 

2,99 

2.95 

4.30 

2, 03 

3,92 

2.88 

3,34 

2,72 

2,91 

3.40 

1.31 

3,83 

i'.oh 

2  48 

3,18 

4.45 

2.62 

1.87 

. .    , 

4,18 

3.6'/ 

5.12 

2.80 

.. , , 

3.94 

2  68 

4,22 

3,76 

1,46 

2,4) 

0,88 

3,17 

3,23 

3,43 



1.51 

2!i7 

3,11 

•      • 

2.05 

3.71 



1.91 

-0, 

2,8 

0,3 

4.7 

1.1 

2.4 

8.5 

3.0 

2,3 

4,4 

4,2 

7,8 
13,5 
14,8113. 


-0.81-0,8 


0, 
2.81 
0.2! 
4,81 
1,0 
2,2 
8.3 
3.0 
2,S 
4.4 
4.5 
7.2 
9,7 
10,9 


-0.8J-0.  8 
2.8:  2.8 


0.1 
4.7 
1,0 
1,9 
8.0 
2,9 
2,2 
5.0 
4.5 
6.9 
7,7| 
7.61 


-0,8 

2.8: 

0  0 
4,7 
1.0 
1,8 
8,0 
2,9 
2,2 
4,9 
4,4 
6,8 
7,1 
6,6 


-0,8 
2,8 
-0.1 
4,7 
1.0 
1,7 
7,9 
2  9 
2,2 
5  4 
4,6 
6,7 
6,7 
5,7 


-0.8 
2.8 
0.4 
5,0 
2.5 

1  9 
8,0 
2.9 

2  9 
8,5 

10  1 
8,8 
6.8 
4,8 


-0,71-0.7 


2.7 

2.7 

0.3 

0.0 

4.9 

4.7 

2.1 

1.7 

2.3 

2  H 

8,0 

8,1 

2,9 

2,9 

2,6 

2.5 

6,1 

.5.1 

10,1 

8,4 

6,8 

6.9 

6,6 

6,2 

4,6 

4,5 

i  Pi 
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September,  1935 


Daily  temperatures   for    September,   1935 


Stations 


Araity 

Bates ville  .... 
Bee  Branch. .. 
Bentonville  *• 
Blytheville... 
Booneville  ... 

Brlnkley 

Oalioo  Rock.. 

Carthage 

Center  Point 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

Deer 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

Engliind 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  .Smith'" 

iiravette.§\^ 

Harrison 

[lelona 

IliglUand 

liope   

Hot  Springs 

lonesboro    

Lead  Hill 

Little  Rock."*. 

Lutherville 

.Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked   Treef.sV  . . . 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home... 

Mount  Ida 

Newport  

Okay 

Uzark 

Pine  Blntf 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Searcy 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana  

Thornburg 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 
[  Maximum 
I  Miuimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
(  Miuimum 
\  Maximum 
I  Miuimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Miuimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Miuimurr 
i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 
(  Miuimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maxinuim 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Mininuun 
i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Miuimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  .-'axinuim 
I  Minimum 
)  MaxiuHun 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Miuimum 
)  Maximum 
/  Minimuri; 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
I  Mininuun 
{  Maximum 
)  Miuimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
/  Miniviuim 
j  Maximmn 
'  Miuimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
■  1  Minim  inn 
\  Maximum 
I  Miuimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
S  Maxinuim 
*  Miiu'mum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
.  Minimum 
',  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
Minimum 


Thermometers  are  read  near  sunset  u'^i^^otherwlse  indicated    ,  "r^^'f  ^jf  ht  to  midnight 
tlien  read  is  credited  to  the  preceding  day.  on  which  it  almost  always  oucaib. 


^5Therraometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 
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No.  10 


QENEBAL,    SUMMAKY 

Temperature  and  precipitation  were  both  above  normal,  this 
being  the  wettest  October  since  1926.  The  cool  weather  of  the 
latter  part  of  September  continued  until  the  9th  of  October 
with  departures  as  much  as  16°  below  normal  on  the  6th.  An- 
other cool  spell  lasted  from  the  23d  to  the  25th,  while  tempera- 
tures were  considerably  above  normal  in  nearly  all  sections 
much  of  the  remainder  of  the  time.  Frost  occurred  in  central, 
northern,  and  eastern  portions  of  the  State  on  the  7th  but  veg- 
etation was  killed  only  in  some  northeastern,  east-central,  and 
mountainous  sections.  The  average  temperature  for  the  State, 
based  on  the  reports  of  60  stations,  was  63.8°  which  is  1.2° 
above  the  mean  for  the  past  45  years.  Monthly  means  ranged 
from  57.2°  at  Button  to  70.0°  at  El  Dorado.  '  Of  the  stations 
with  records  of  10  years  or  more,  only  7  had  negative  depar- 
tures. The  highest  temperature  reported  was  95°  at  El  Dorado 
on  the  loth;  the  lowest,  27'  at  Wynne  on  the  7th.  The  great- 
est daily  range  was  48°  at  Okay  on  the  3d. 

Showers  occurred  from  the  5th  to  the  10th  and  again  on  the 
14th  and  15th,  dailj^  amounts  of  an  inch  or  more  being  report- 
ed onlj^  at  a  few  northwestern  stations,  but  from  the  18th  to 
the  28th  general  rains  fell  in  nearly  all  sections  with  only  a  few 
days  intervening.  Rainfall  was  excessively  heavy  in  the  east- 
central  portion  on  the  23d,  stations  in  Cross,  St.  Francis,  and 
Crittenden  counties  reporting  from  four  to  more  than  six  inches. 
The  average  precipitation  for  the  State  for  the  90  stations  re- 
porting was  4.94  inches  which  is  1.81  inches  above  the  mean 
for  the  past  45  years.  Monthly  totals  ranged  from  1.89  inches 
at  El  Dorado  to  10.69  inches  at  Madison.  Of  the  stations  for 
which  normals  have  been  computed,  only  16  had  negative  de- 
partures. The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  pe- 
riod was  6.30  inches  at  Parkin  on  the  23d.  The  average  num- 
ber of  days  with  0.01  inch  or  more  was  9  but  Sunset  in  the 
Ozarks  had  16  rainy  days. 

The  dry  weather  the  first  of  the  month  was  favorable  for 
picking  cotton  but  it  was  too  cool  for  the  growth  of  the  late 
crop.  Picking  was  delayed  the  latter  half  of  the  month  by  the 
continued  cloudy,  rainy  weather  and  the  heavy  rains  did  con- 
siderable damage  to  open  cotton.  Grown  bolls  opened  slowly 
and  young  bolls  decayed  where  rainfall  was  heaviest.  The 
frost  and  freezing  temperatures  on  the  7th  did  considerable 
damage  to  cotton  and  late  corn  in  northeastern  and  east-central 
portions  of  the  State.  The  weather  was  unfavorable  for  gather- 
ing early  corn  and  for  harvesting  and  threshing  rice,  but  was 
very  favorable  for  the  growth  of  wheat,  oats,  cover  crops,  and 
winter  truck.  The  soil  was  too  dry  in  a  few  southern  localities 
where  rainfall  was  lightest  even  at  the  close  of  the  month  but 
elsewhere  was  in  good  condition  for  fall  plowing  and  planting. 


Moderate  Hail: —Sunset,  28th,  slight  damage. 


Corrections:— September,  1035 

Paragould  precipitation  departure  should  be  —0.29. 

Marked  Tree;  observation  on  26th  missed.  Maximum  temperature  on  25th  should 
be  blank;  26th  77°;  27th  57°;  28th  70° ;  29th  88° ;  30th  80° .  Minimum  temperature  on 
26th  blank;  27th  52°;  28th 51°;  29th  43°;  30th  43°.  Mean  maximum  85.4"°  :  mean  mini- 
mum 56.2"°;  mean  temperature  70.8'°;  departure  from  normal  —2.8°;  lowest  43'°  on 
29th+.    Greatest  dailv  range  45''. 

El  Dorado,  minimum  temperature  on  1st  should  be  56°,  others  should  be  set  forward 
one  day;  lowest  48°  on  the  29th;  greatest  daily  range  43°. 


PBESSXJKE,  WIND,  HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

Station 

5 

1 

1 

1 

s 

1 

a 

(» 
d 

P 

i 

22 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

30  10 
30.(19 
30.12 
30.13 

30.59 
80.52 
30.55 
30.53 

24 
24 
24 
24 

29.48 
29.70 
29.78 
29.82 

20 

20 

21 

3 

1.1          20 
7.7         19 
7.0         24 
6.5         19 

s 

sw 
sw 
n 

13       .. 

2t     81 

'il       82 

23       75 

56 
56 
54 

65 
61 
59 

58 

64 
71 

COMPARATIVE    DATA    FOR    OCTOBER 


Year 


Temperature 


Precipitation 


1% 


■5.5 

53  S 


Number  of  days 


a3  ^  o 
t,  o  c 


1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
190S 
1903 
1904 
1905 
19(^6 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

I9;n 

1932 
19;?3 
1934 
1935 
f'e  r  i 


od  ... 


60.4 
63.8 
60.5 
63.0 
57.1 
60.8 
67.6 
60.0 
65.6 
66.0 
63.7 
62.5 
60.9 
62.5 
61.1 
58.2 
61.9 
59.2 
6:10 
62.9 
62.7 
63.8 
60.1 
63.0 
63.4 
62.8 
56.6 
65.6 
66  6 
64.2 
61  6 
63. 1 
59-2 
61.9 
58.7 
64.9 
66.0 
66.3 
62.2 
60.1 
67.1 
60  8 
62.6 
66,2 
63.8 
62.6 


-  2.2 
+  1.2 

-  2.1 
-F  0.4 
-5.5 
-1.8 
+  5.0 

-  2.fi 
+  3.0 
+  3.4 
+  1.1 

-  0.1 
-1.7 

-  0.1 
-1.5 

-  4.4 
-0.7 

-  3.4 
+  0.4 
+  0.3 
+  0.1 
+  1.2 
-2.5 
+  0.4 
+  0.8 
+  0.2 
-6.0 
+  3.0 
+  4.0 
+  1.6 

-  1.0 
+  0.5 

-  3.4 
+  2.3 

-  3.9 
+  2.3 
+  3.4 
+  3.7 

-  0.4 

-  2.5 
4.5 
1.8 
0.0 
3.6 
1.2 


+ 


96  23 

93  24 

98  24 
96  16 

101  25 

96  22 

95  18 

93  21 

94  26 

96  21 

99  12 
1001  30 


0.65 
3.26 
1.30 
1.52 
1.44 
3.59 
2.01 
5.44 
2.88 
4.31 
2.07 
2.68 
2.22 
0.94 
4.49 
2.38 
3 .03 
0.48 
2.15 
5.19 
1.67 
2.97 
5.41 
1.74 

2.  83 
2.30 
1.89 
3.99 

10.90 
4.39 
0.72 
1.47 
3.53 
0.29 
7.73 
6.77 

3.  13 
4.74 
4.29 
4.89 
2.35 
3.41 
2.83 
0.79 
4.94 
S.  13 


-2.  48 
+0. 13 

-l.»3 
-1.61 
-1.70 
+0.46 
-1.12i 
+2.  31i 
-0.25 1 
+1.18! 
-1.06' 
-0.45 
-0.91 

-2. 19| 
+  1.S6 
-0.75 
-0.  10 
-2.  6.'! 
-0.98 
+2.  06 
-1.46 
—0.16 
+2.  28 
-1.39 
-0.30 
-0.83 
-1.24 
+0  86 
+  7.77 
+1.26 
-2.41 
-1.6« 

+0  40 

-2.84 
4  4.60 
+2.64 
(1.00 
+  1.61 
+1.16 
+  1.76 
-0  78 
+  0  28 
-0.;3() 
-2.34 
+  1.81 


2.54 

9.07 

3  43 
3.79 
2.91 
7.01 
5.36 

11.18 
6.52 
8.43 
5.U3 
7.10 
4.87 
3.32 
8.31 
4.08 

10.85 
2.12 
4.84 

16.01 
4.18 
6.55 
9.31 
5.35 
6.79 
5.06 

4  12 
8.58 

18.28 
8.18 
1.47 
4.35 
7.34 
2.13 

13.89 

12.  08 
8.25 

n.58 
9.33 
8.  45 

10. 22 
6.12 
7. 73 
2.05 

10.69 

18.  28 


0.00 
0.27 
0.25 
0.10 
0.37 
1.50 
0.29 
2.K2 
0.76 
1.19 
0.53 
0.88 
0.24 
T. 
1.57 
0.28 
1.26 
0.00 
0.00 
1.27 
0.41 
0.51 
2.28 

n.oo 

0.10 
0.57 
0.20 
1.10 
6.31 
1.66 
T 
0.15 
0.90 
0.00 
3.57 
2.  49 
0.82 
1.33 
1.11 
1.49 
0.65 
0.91 
0.58 
0. 00 
t.89 
0.00 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T. 

T. 
0.0 
0.6 
0  0 
0.0 
0.0 

T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
G.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 


14 

7 
3 
4 
7 
1 
10 
8 


l^-H 


8  ,   5 

9  \  9 
S  ;10 
4      5 

4  1  6 

5  5 
5  il3 
5  120 


Daily  River 

Stages  for  October,  1935 

Stations 

River 

Flood 
Stage 

1  1     2  1    3    1   4        5    1    6    1    7    1    8    |    9    j  10  |   11  |  12  |  1,3  |  14  |  15  j  16  j  17  j  18  |  19  j  20  |  21  [  22  i  23  j  24  j  25  |  26  j  27  {  28  |  29  ]  30  |   31 

Port  Smith  or 
Van  Buren  . . . 

Ozark  

Dardanelle 

...Arkansas... 

do 

do  .... 

22 

22 
22 
20 
23 
25 
20 

5.0 

6.7    6.4 
2.2    19 
6  8    K  :^ 

6  3    6.1 
1.6    1.3 
5,9|  5.7 
0.8    0  4 

2.5  2.2 

7  2    7.0 

1.6  1.6 

[ 
6.0    5  8 
1.2!  1.2 
5.  5i  5,3 
O.Ol-fl.l 
l.8|  1.6 
6  6    6.1 
1.5!   1.5 

5  7    5.6    5.7 
1.1    1.1    1.) 

5  3    5.21  5.1 
-0.2  -0.3'-0.4 
1.4    1.41    1.3 
5,8    5,6|  5,4 
1.4    i.4|   1.4 

6.0    7.3    6.81  6.0 

6.8  8.9    8  5j  8.0 
1  1    3.0    3.8'  3.3 
5.  I    5  2    6.9!  7  8 

-0.4  -0.4-0. 21  2.5 

1.2  1.21  1.21   1  3 

5.3  5,21  5  2    5.1 

1.9  2.2(  2.2I  2  0 

6.1|  5.6    5.01                  1  6.8(  6.8 
7.8    7.8    6.7i  6.5    6.7    8.3    8.5 
2.8    2  7    2.4|   1.9    1.7    2.3    3.4 
7.4    6.9    6.8    6.4    6.3    6.5!  6.5 
2,«!  2.2    1.8    1.6    1.2    1.4    1.6 
3.0!  3.5    3.1    2.8i  2.6    2.4    2.4 
.5.2I  7,0    8,0'  7  8'  7.3    7.0    6,8 
1.8l   1.8|   1.8!  J. 8!  2.01  2.21  7.1 

6.3 

8.1 
3.8 
7.7 
2.1 
2  5 
6.8 
6.2 

6.3 
8.0 
3.2 
7.9 
3  3 
2.9 
6.8 
4.1 

7.4 
8  7 
3.0 
7.4 
3.3 
4,2 
7,5 
4  3 

8.7 
10.1 
4  3 
7,1 
2,6 
4.5 
8.7 
4.0 

8.61  8.0 
10,3    9.5 
5  3    4.7 
8.5    9.0 
2.8;  4.7 

3.8  3.8 

8.9  8.5 
4.0    3.6 

8  81  9.31  8,9 
10.2110.7  10.3 

4.7  5.4    5.9 

8.8  8.9    9.4 
5.0    5.0    5  6 
5.1I  5.9    6.2 
8.5    9  8  10.5 
4  1!  2.4    3.6 

8.0    7.3 
9.5    8.8 
5.2    4.3 
9  4    8.  8 

Morrilton 

Littls  Book.. 

I'inelilufT 

Danviile 

do 

do 

do 

..   Petit  Jean. 

1.8 
2.4 
6.0 
1.6 

1  4 
2.8 
6.6 
1,6 

5.9    5  4 
6.41  6.4 
10.7:10.8 
3.8i  3.4 

\.iy% 
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October ,  1935 


Climatoloeical  Data  for  October,   1935 


Stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphia  .. 
Arkansas  City 

BatesviUe 

Bee   Branch.. 

BentonviUe 

Big  Lake  Outlet.  U 
Black  Rock  . . 
Blytheville  . 
BooneviUe  ... 

Brinkley 

Calico  Rook. . 

Camden 

Carthage   

Center  Point  . 
Claremlon    ... 

Clinton...   

Conway ;i 

Cornerstone *i 

Corning  

Cotter ■ 

Crosset(near) 

Dauville 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England  ..., 

Eureka  Springs... 

Fayetteville    

Fort  Smith 

Freeman  Springs!} 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Qravette 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index ^* 

Jessleville 

Jouesboro 

Lead  Hill •...•••■  ■• 
LITTLE  ROCK- 

Luthcrville iX 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Odea 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

parkin 

PaUerson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Quitman 

Rison • 

Rogers  (near)....^ 

Rosebud if 

St.    Francis . 

Searcy 

Springbank 

Story 

Stuttgart  . . . 

Subiaco  ■   . 

Sunset  

Texarkana  . 

Thornburg . 

Waldron.  ... 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wooley  Hollow.;* 
Wynne  . .. 

Yancopin 


State  Means 


Observer 


Clark . 
Clark 
Desha 

Independence 
Van  Buren 

Benton 

Mississippi  . 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Dallas 

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Jefferson 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Desha  . 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington 

Sebastian. 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy. 

Pike.... 

Polk.... 

Benton 

Boone . 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland 

Little  River 

Garland 

Craighead 

Boone 

Pulivski... 

Johnson 

St.  Francis 


Fulton  . 
I^ee  .... 
I'oinsett 

Soarcy  

Polk 

CoQway 

Ba.Uer 

Montgomery 

Jackson  

Montgomery 
Montgomery 

Howard 

Mississippi  .. 

Franklin 

Greene  

Cross 

Woodruff — 

Glay     

Jefferson  ... 
Randolph 

Ashley 

Nevada 

Cleburne 

Cleveland . . . 

Benton   

Faulkner  — 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas. 

Logan  

Washington 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . . 

Little  River... 

Mississippi 

Faulkner 

Cross 

Desha 


J.  W.  Campbell 

W.  K.Bown 

Herbert  Nefl 

Mrs.  CM.  Barnwell 

J.  E.  Scanlan 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F .  H.  Randolph 

R.  J   Tf>Try 

W.  M.  Jones 

J    M.  Knight 

P.  K.  Wvlie 

lohn  C.  Floyd 

.J.  W.  Bis  nop 

A    L.  Stephens 

E-  E    Cordrey 

P.  B-  Dutchens 

WinfredD.  Polk 

0.  B.  McSpadden 

U.  S.  Forest  Service 

J.  M.  Patterson 

Geo.  S.  Goodler 

Ben  Johnson 

J.  M.  Ricketts 

L.  E.  Ellis 

Dr.  R.  H.  Hardin 

Geo.  W.  Nichoalds 

University  of  Arkansas 

V.  S.  Weather  Bureau 

R.  I.  McCuiston 

T.J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

r.  J.  King 

C.  A.  Price 

W.  E.  McVay 

Max  W.  Schmidt 

Louis  R.  Keck 

James  A.  Burnett 

Trumon  Brown 

J.  0.  Coolev 

N.  P.  O'Neal 

National  Park  Service 

H.  C.  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  H.  Cross  white 

U .  S.  Weather  Bureau 

H.  G.  L«nhardt 

J.  W.  Eppes 

State  Agri.  School 

F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
A.  J.  Parks 
E.  W.  St.  John 
Hugh  B.  Wear 
S   S.  Halbert 
G.  A.  ^Vhittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
V.  C.  Wright 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
G.  M.  Hooten 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  Starck 
Miss  Oarice  Maddox 
fe.  T.  Rooney 
Artliur  D.  Smith 
Henry  Field 
S.  C-  Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hoyle 
J    R.  Huddleston 
William  W.  Davis 
D    O.  Anderson 
Ross  Shumate 
R.  T.  Cobbs 
W.  B.  Barton 


■ftNot  used  In  means 


;^^^^^^^^i^^^^J^^^ 


1  »  b  »,  number  of  days  missing 


Temperature  and  . 
and  summaries.     Reference  letters    ■  •  ■        R_,,t„  5 

?arnVor"ll=r^S  ^e°aTki^ennKLrwise  indicated 
italics  interpolated.  


Texarkana;  LuthwyUle,  RouteJ,  Lamanjlosebudj  Mt^.^^  j^  ^^^^  measurement. 


•24  hours  ending  midnight. 


Data  in 


0  JDSs:?     19^5 
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Daily  Precipitation  for  October,   1985 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  Iffontli 


Vmity 

irkadelphia 11 

Vrkansas  City  . .  II 

3atesville II 

Bee   Branch- 

BenSonville " 

Jig  Lake  Outlet  .1 

Black  Rock I 

Blytheville ! 

BoonevlUe 

Briukley    I 

Calico  Rock i 

3araden I 

jarthage 

Seuter  Point 

Clarendon I 

Clinton 

Conway 

Cornerstone 

Corning || 

Cotter 

Crossett  . .  [near] . 

Danville I 

Dardanelle I 

3umas 

button 

il  I'orado II 

"England 

Eureka  Springs... 

^'ayetteville   

fort  Smith " 

^'recman  Hprgs. .  || 

Fulton I 

leorgetown !| 

rilbert 

Ilenwood 

Sraunis.  

Jravette 

iarnson  

-lelena II 

ligden  , 

lighland 

^ope 

Tot  Springs  

ndex      

essieville I| 

onesboro || 

^ad  Hill 

jittle  Rock.." 

jutlierville 

(ladison Ii 

ilagnolia 

lammoth  Spg .  .|| 

larianua 

larked  Tree II 

larshall 

'lena l|l 

lorrilton    ||] 

louiitain  Home  . . 

fount  Ida 

sail  , 

Jewport Ill 

Jorman  ill 

)de:i I 

>kay 

)sceola ||| 

)zark I 

'aragould Ill 

'arkin  

'attersoa Ill 

'iggott 

'ine  Bluff ||! 

'ocahontas 

'ortland II! 

're.scott ill 

i'litman ||| 

tison 

logers  (near) 

tosebud 

it.  Francis Ill 

iearcy.- 

'Pringbank 

Itorv Ill 

Stuttgart Ill 

ubiaco 

lunset 

'exarkana  - {|| 

'hornb'irg 

Valdron    

barren 

Waters ||| 

Vhiteclffs 

nison IIP 

Voolev  Hollow  .  . 

fynne |)i| 

'ancopin l||| 


.  Ouachita 

Ouachita 

Mississippi. ... 

White    

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis 

White   

St   Francis 

Arkansas 

White   

White    

Ouachita 

Ouachita 

Red 

White   

White   

Arkansas 

.^rkaosas . 

White    

Wliite   

Ouachita 

Arkan<:as 

Arkansas 

Mississippi 

White 

Ouachita 

Arkansas 

Wliite 

White 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

White    

White   

Ouachita 

Red 

Arkansas  

White 

Mississippi 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red    

Ouachita 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 

St.  Francis 

White 

Ouachita 

Arkansas 

White 

Ouachita 

White 

White 

Ouactiita 

Ouachita 

Red 

Mississippi 

Arkansas 

St.  Francis 

St.  Francis 

White 

St.  Francis 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Arkansas 

Ouachita 

White 

A  rkansas 

St.  Francis 

White    

White 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita. . . 

Red 

Mississippi . . 
Arkansas  .  .. 
St.  Francis.. 
Arkansas. .. 


.a: 


T. 


.05 


.15 


8      9        10      11      12      13 


14      15      16 


18      19 


20     21 


23 


24 


.18 


.04 


.03 


.86 


.75 


.53 

1.02 
.25 


.05 


.26 


.05 


.30 
1.07 


.07 


.05 


30 


25 


T. 

.03 

.05  ... 
1. 20  . . . , 


.10 

.10 
.84 
.15 
.35 

.07 
1.20 
.071. 

.05     .15: 

....!    .02 
T.      .26 


T 

.05 
.12 

03  .50 

,02  .38 

T.  T 

96  .04 

02 

35 
1.06 
2.23 

06 
T. 

06 

08 

.06 


.70  .... 
.52    .19 


.02 


.  12 
.01 
T. 

.41 
.58 

.'i7 

1.37 

65 


1.00 

32 

55 

1.  27 

.45 

T 

r 

.06 
.07 


.68 


.03 

1.01 

.15 


.06 


.14 


.08 


05 
07  '.'?6 


.40 

.'24 
.07 
T 
.16 

!75 

1.42 

.11 

.24 

.57 

ie 


.18    T 


.07 


.02 


.98 


.15 

i.'73 
T. 

;;■; 

"^^ 

.08 

.02 

".n 
.20 
.20 

.... 

.45 

.10 

'.'5s 

T  ' 

. .. . 

— 

.34 

"M 

'I" 

T. 

.16 

'!o4 

■;.■; 

'.'33 

'.'73 

T. 

.10 

.14 

".■ii) 

'!43 

1.25 

'."45 

f. 

.02 

".is 

.■33 

".OH 
.87 

08 

t.' 
l]65 

'.w 

;34 


.83 


.051 


.921.... 
.081... 


.36 


2.15 
.22 

'!24 
1.16 

.57 

T. 

.37 


27 


28 


29      30 


13 '1.48 


.63 
.51 

.01 
.85 
.75 
.37il.22 


.08 


.03 


.  25 


.05 
1.08 


.30 


.82 

!47 

.61 

2.78 

.82 

.35 
.28 

'!28 

2.25]1 
T. 
.70l 


.04 

.61 

.38 

1.28 

1.1,8 

T. 

.22 

1.12 


.70 


.08 


.60 


.21 

1  05 
.13 
.92 


.02 

.56 

.11 

1.12 


.82 


1.13 
T 
1.15 

.60 
1.  15 

.82 
2.24 


.70 


2.581 

54 


■M 


T. 


85 
12 
.15 
.45 
.29 
.07 
.50 
.77 

!73 
05 
.2l| 
.271 


.18 


.31     .08| 
.44  1.42 


.85 


.25 


.16 
.95 
.45 
1.02 
.15 
.51 
.18 

'.'ei 
.30 

.71 
.23 


.70 

.... 

.40 

.06 

.16 

.25 

.25 

'.'98 

.20 

.35 

.52 

.80 

05 

1.40 

. 

•:o4 
.... 

.63 

'r. 

,62 
.06 
.67 
T. 

.8711.00 
.07;i.39 
.641  .77 


.43 

1.14 
.50 
.26 


.24|. 
.07  . 
.05!. 


.12 
.04 
.09 


.16 


2.65 
.99 
.39 
.80 
.12 

1.64 
.27, 

1.0) 

2.46 
.02  2.00 
.35    .10 


.231. 


.071 
.04 


.08 


|1.68i 
i   .81 

".'45 
2.00 

.13 

T. 

.31 

ilsi 

'.'76 


.24 


.05 
.56 
T. 
.08 
.02 
.40]  .03 
.01  .01 
.36  . 
T.  |. 
.361  .06 
.63    .27 


12 
1.35 

.18 

'^37 
.05 
.16 
.36 
.2,5 
.25 
.40 
.27 

.26 

.20 


.70I....I.., 


.40|  .70 
1.54 
.66 
.60 
.60 
.03 
.62 
.28i.. 
.53;... 
.99i... 
.391 

;76!'.'6 
,...1... 
.33i... 


.07 
.28 
.0: 
.26 
1.64 


.18 
.01 
.65 
.24 
T 
.44 
.60 
1.60 

'.'•23 

1.03 

.11 

.03 

".U9 
.60 
.16 

.03 
.05 


.•57 

T 

2.01 

.31 


.18 


3.36 


.55 

.50 

.03 

1  19 

2.38 

41 

25 

5.73 

T. 

.96 

.83 

2.45 

.36 

.45 

1.70 

15 

21 

22 

1.9,Si 

47 1 

1.20| 

96 


T.  .05 
.10  2,20 
T.  6.30 
1.36 
.43 
.07 
.55 


.07 


,04 


16  1.30 


1.04 
.34 
1.20 

.76: 
.76: 

.14: 


.05 


.20 


.28 


.031. 


.24 
.10 


|... 


.02 

't.' 

'!6i 
'.'ii 


2.4' 
1.70|. 

1.75 
2.50 
1.80 

.60 

.6OI1 
1. 59 
1.98 
1.65 
1.20 


.06 


1 
2.05I. 
30| 
27    . 
79 
..     .84  1 
..  1.50  1 
T     1 
T.      .65 


3.. 33 
.28 
.49 


15  2.36 


14!:. 
1.04  .. 


T. 

2.65!    -S^H 

.    .    I   .47! 
.28| 

,.,     1.82. 
.151  .36    T.  j 
.291   M  •f'^'. 
...j....      .07: 
.0Sll.50|    .50! 
...!  T.  j  .02; 
T.     T.      .981 
...i..    .1..   .11 
...1  .681....  I. 
.281  .47.2  551 


.471.. 
03'... 


;  .321   .38|4.18.' 
.'  .14'   .031.051 


.. .  I 
.32|... 

'.'.'.I't- 

.W..'.' 
'.65l'.'.'. 

'.sk''..". 

.04.... 


.42 


.07 


T. 


1  98 
l.W 
1.64 


.12 

.63 

2.14 

2.51 

3.' 66 
.76 
.92 

'."82 
1.87 
1.60 
1.03 
2.70 
95 
36 

1.50 
1.70 

'.'86 


1.09 
.4) 
.08 
.90 

.'93 


70 
18 
.90 

.  i.'5| . 
.451. 
.521. 
.  '2:3| . 
37  . 

'.34|.' 

.46|. 
T. 

.  151 . 
.10|. 
.70 
.761. 

.02 
,55 
.13 

.85 


1.30 

2,06 

.56 

.15 

!27 

1.75 


52 

.18 
.  17 
.70 
.60 

.'67 

.96 

2.47 

50 


T. 

.90 

1.03 

26 
1.98 

32 
1.60 
1.89 


1.95 


.06 
.07 

i.:::!2, 

!  .0711, 

I... .11 

J....J 
!;;:'i;: 


.83 

.12 

.52 

.12 

1.17 

1.75 

..12.34 

49!  T. 

601    .39 

'2.26, 


.19 


.83  .431 
•  12.09; 
.95- 1.0(1' 
...|   .53! 

!.!ii!26i 

...11.94; 


5.68 
6.35 
3.88 
3.39 
5.46 
6.50 
4.00 
4.95 
4.19 
6.65 
4.90 
4.58 
3.62 
4.63 

2.  69 
4.17 
7.34 
5.73 
4,77 
6  3S 
3.1)7 
2.49 
4.74 
6.64 
2.71 
6  b9 
1.89 
3.15 
5.41 
5.72 
5.76 
6.01 
4.42 
6.09 
4.65 

6.39 
5.66 
3.73 
5.16 
5.66 
2.45 

;s.  49 

5.52 
5.10 
5.61 

5  2) 
3.86 

3.  50 
8.17 

10.  69 
3.00 
6.. 58 
4.12 
4.37 
3.92 
4.48 
6.44 
4.71 
5.64 

b.bh 

6  72 
4.34 
3.52 

5!4i 
4.39 
9  07 
5.16 
3.50 
3.59 
4.85 
2.42 
4.83 


.18  5.80 
5.49 
4.44 
6.65 
2.62 
3.  65 
5.04 
6.68 
5.96 
4.34 
..|  6.b4 
12;  3.23 
.1  3.39 
..!  6.15 
.,j  2.63 
..    5.01 


:i.... 


.01 


.11 


8.01 

3.46 


Stations 


Daily  Riyer  Stages  Continued 


Rivers 


izark  Beach,  Mo  , 

totter 

;alico  Rock , 

iatesville , 

lewport   , 

leorgetown 

llarendon 

lilbert 

(lack  Rock 

Lrkadelphia 

lamden , 

'ulton ] 

lelena 

; rkansas  City. .. . 


...White.. 
.   .  .do  . . . . 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

Buffalo  . . . . 
...Black.  .. 
.Ouachita . 
.Ouachita  . 
....  Red . . . . 
Mississippi 
....•  do.... 


Flood 
Stage 

30 
21 
18 
23 
26 
21 
26 
30 
14 
17 
2S 
25 
41 
48 


-0.81 
2  7 
0.4 
4.  7I 
1.4 
2.9, 
8.4 
2.9 
2.5 
5.0 
6  6! 
7.0; 
5.71 
4.31 


10  I  11      12 


'         I         I 
13      14      15  I   16  j  17 


18  I   19 


I 


-0.6j-0 
2,7;  2, 
0.0 
4.9 
1.2 
2.5 
8.8 
29; 
2,5 
4.3I 
6.2 


8.0  7. 

5.1  4 
3.4I  3 


-0  7 
2.7 
0  1 
4.6 
1.1 
2.1 
8.4 
2.9 
2.3 
5.7 
4.9, 
7.0; 
4.71 
3.0: 


20  !  21  I  22 

I         I 


-0.7 

2.7 

0.2 

4  7 

1.0 

2.0 

8.2 

2.9 

2.3 

5.0 

4.7 

6.6 

4.7 

2.8 

-0. 41-0. 71 

2  7l  2  71 


0.3 
4.7| 
1.0 
1.9 
8  1 
2.9 
2.2 
6.7 
5  2 
6.3 
4.7 
2.6 


0.71-0, 
2.  7|  2 
0.1 
4.9: 

1.0: 

1  6 
7  9I 
2.91 


i      I      i      !      !      I      I      i 

23     24  I  25  I  2fi  I  27  I  28     29  I  30      31 

I         I         i         I         I         I         I 


4,61  5.0 

4.8!  4  5 

6.0  6.0 

4.11  3.8 

2.  3i  2.0 


-0.71-0.7,-0.71-0.71-0.71-0.6 

2.7I  2.7 

2.7    2.7 

2.71  2.7 

0,2|  0.1 

0.4    0.4 

0.1 

0.2 

i  4.7 

4.7 

4.7    5.0 

4,9 

4.7 

I    1.0 

1  0 

i.ol  1.0!  1.0 

1.0 

1.5 

1.6 

1.6 

1.5 

1.5 

1.5 

7.!. 

7.9 

7.9 

7,9 

7.8 

7.8 

2  9    2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2  9 

2,2:  2.2 

2.2 

2.1 

2.1 

2.1 

4.4    4.4 

5.4 

,5.0 

6.1 

6.5 

4.5|  4.8 

4.8 

5.2 

5.2 

6  0 

5.9!  5.8 

5.7 

5.6 

5.6 

5.6 

4.31  4.4 

4.1 

3.8 

s  a 

3.7 

1.6 

1.5 

1.7 

1.6 

1.4 

1.2 

-0.6 
2.7 
:  -0.1 
4.7 
0.9! 
1.6| 
7.7| 
2,9 
2.1 
5.  4I 
5.4 
5,6 
3.4 
1.1 


-0.6 
2 

-0,1 
4.7 
0.9 
1  6 
7 

2.9 
2.1 
6.7 
6.5 
6.0 
3.4 
1.2 


-0.6 
2.7 
0  5 
4.7 
0.9 
1.7 
7.8 
2.9 
3.9 
7.2 

5.2I  5.8 
6.8!  **  6 
3.4  3.5, 
1.3!   1.3 


-0.7 
2.9 
0.4 
5,3 
1.9 
1.7 
7.8 


-0.  7|-0.7 
3.2I  3.3 


2.9i  2.9 
4.0|  3.4 
6.  4|  5.5 
6.8 
6.4 
3.4 
1.2 


1.5 
5.5 
2.4 
1.8 
7  8 
2.9 
3.0 
6.0 
6.2 
6.0 
3.1 
I.2I 


-•0.7 
3.3 
0.9 
6.1 
2.8 
2.5 
8.2 
3.1 
3.1 
5.7 
5.3 
5.9 
3.7 
1.1 


-0.7 
3.3 
0.7 
5,6 
2 

3.1 
9.0 
3  1 
3.2 
6.8 
5.4 
5.9 
5.2 
1.2 


-0.7 
3.1 
1.2 
5.6 
2.4 
4.5 
9.8 
3.1 
3.0 
6.2 
5.5 
5.9 
5.2 
2.1 


-0.7 
3  7 
1.2 
5 

2.3 
4.5 
10.2 
3.1 
2.9 
6.3 
6.0 
5.9 
5.2 
3.0 


-0.71 

4.  1 1 

1,7 

6-6 

2.5 

4.7 

4|10,6l 

1|  3  3l 

8    3,5 

0  9.2 

1  6  5 
0|  6.2 
01  6.0I 
41  3.6l 


-0.7 

3  9 

1.7 

6.5 

3,3, 

5.1 
10.6|l0 

3.3|  3. 

3.  7I  3. 

8.8'  7 

7.6'12 

7.5'10. 

5.3!  5. 

3.5!  3. 


-0.6 
3.6 
1.4 
6.3 
3.3 
6.6 

11  6 
3.3 

3  6 
7.6 

11  0 
9.7 
5.1 

4  3 


40 
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Daily  temperatures    for    October,   1935 


Stations 


1 

■2 

3 

4 

1 
5        6 

7 

Amity 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville  '". 

Blytheville 

Booneville 

Brlnkley 

Calico  Kock. ..  . 

Camden 

Carthage 

Center  Point 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

Pumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs . . 

Fayetteyille 

Kort  Smith*** 

(Travette.v^^ 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Bock,***. 

Luther  ville 

Magnolia 

.Mammoth  Spring. 

Marianna 

xMarked  Tree$$.... 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. . . 

Mount  Ida 

Newport 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Preseott 

.Searcy  

Stuttgart  , 

Subiaco 

Texarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


I  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  .Maximum 
(  Minimum 
1  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
;  Minimum 
1  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
V  Maximum 
(  Minimuir 
j  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
^  Maximum 
'  I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
v  JIaximum 
)  Mininunn 
j  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  .Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
)  ."Ta.ximum 
(  Minimum 
S  Maxinuim 
I  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
J  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximun. 
/  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
/  -Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
)  Ma.xinunn 
/  .Minimum 
'i  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  .Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
'j  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
'i  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximimi 
1  Minimum 
',  Maxinuim 
I  Minimum 
)  Maximum 
*  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated      "'Midnight  to  midnight, 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  alwajs  occuis. 


^^Thermometers  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 
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QENEKAI.    SUMMAKY 

Though  the  mean  temperature  for  November  was  somewhat 
below  normal,  freezing  temperatures  did  not  occur  except  in 
the  northern  portion  of  the  State  until  after  the  middle  of  the 
month.  Temperatures  were  high  for  the  season  of  the  year  on 
the  3d,  4th,  and  10th  with  departures  as  high  as  20°  above 
normal  in  the  central  portion  on  the  10th,  while  they  were  10° 
or  more  below  normal  on  the  12th,  13th,  16th,  and  23d.  The 
average  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of  68 
stations,  was  49.8°  which  is  1.7°  below  the  mean  for  the  past 
45  years.  Of  the  stations  for  which  normals  have  been  com- 
puted, only  8  had  positive  departures.  Monthly  means  ranged 
from  43.6°  at  Gravette  in  the  extreme  northwestern  portion  to 
56.6°  at  El  Dorado  in  a  southern  border  county.  Tlae  highest 
temperature  reported  was  S9'^  at  Dumas  on  the  10th;  the  low- 
est, 16°  at  Batesville  on  the  23d.  The  greatest  daily  range  was 
48'  at  Mount  Ida  on  the  31st. 

Rainfall  was  frequent  the  first  12  days  of  the  month  but 
thereafter,  except  for  a  few  scattered  showers  on  the  15th,  16th 
and  19th,  fair  weather  prevailed  until  the  rainy  period  from 
the  25th  to  the  28th.  The  average  precipitation  for  the  State 
for  the  88  stations  reporting  was  3.81  inches  which  is  0.11  inch 
above  the  mean  for  the  past  45  years.  Of  the  stations  with 
records  of  10  years  or  more,  35  had  negative  departures  and  41 
positive.  Monthly  totals  ranged  from  1.59  inches  at  Newport 
to  8.14  inches  at  Hope.  Rainfall  was  lightest  in  northeastern 
and  extreme  west-central  portions,  6  stations  having  less  than 
2.00  inches,  while  it  was  heaviest  in  the  southern  half  of  the 
State,  with  2  stations  reporting  over  7.00  inches.  The  greatest 
amount  measured  in  any  24-hour  period  was  4.40  inches  at 
Hope  on  the  11th.  A  trace  of  snow  was  reported  at  Tlrannis 
on  tlie  28th  and  light  glaze  at  Freeman  Springs  and  Sunset  on 
the  12tl]. 

The  weather  the  first  half  of  the  month  was  very  unfavorable 
for  cotton.  Late  bolls  opened  slowly,  picking  was  delayed,  and 
open  cotton  was  damaged  by  the  continued  damp,  rainy  weath- 
er.  Til"  latter  half  of  the  month  was  much  more  favorable  for 
out-door  work.  The  picking  of  cotton  was  about  finished  ex- 
cept in  the  eastern  lowlands  where  a  considerable  amount  re- 
nmined  in  the  fields  even  at  the  close  of  the  month.  Corn  was 
gathered  rapidly  except  the  late  crop  which  had  not  quite  ma- 
tured. The  freezing  temperatures  from  the  21st  to  the  23d 
stopped  the  growth  of  all  summer  and  fall  crops  which  were 
not  killed  October  7th.  Some  late  corn  was  damaged  but 
most  of  it  had  nearly  matured.  The  growing  season  for  the 
year  1935  was  somewhat  longer  than  usual  in  most  portions  of 
the  southern  half  of  the  State.  The  weather  was  favorable  dur- 
ing the  month  for  the  growth  of  wheat,  oats,  meadows,  and 
pastures.  It  was  also  favorable  the  latter  half  of  the  month  for 
winter  plowing  and  other  late  fall  and  winter  work.       t.a.m. 


Tornado:  — Fayetteville  (1  1-2  miles  nw  of),  9th,  7  p.  m., 
from  sw,  path  450  feet  wide  and  1-4  mile  long,  300  trees  in  a 
woodlot  blown  down,  loss  about  $1,500. 


Corrections:-. October,  1985.     Hope  mean  minimum  should  be  53.7°;  Stuttgart 
mean  temperature  65.4°,  departure  +2.3°;  State  mean  63.9°,  departure  +1.3°. 


PRESSTTKE,  WIND,  HUMIDITY,  AND  SUNSHINE 

Atmospheric  pressure 

(re- 

Wind 

Relative 

duced  to  sea-level 

humidity 

eg 

a 

22 

Station 

a 

.r; 

s 

1 

1 

1 

1 

h  3  o 

3  >. 

2  ^ 

§ 

o 

3 

S 

Pi 

a 

g 
o 
a 

Bentonville 

30  13 

8.2 

22    1  se 

26 

40 

Fort  Smith 

30.12 

30.50 

23       29.57 

9 

8.3 

22 

e 

27 

8? 

62 

67 

34 

Little  Rock 

ac.is 

30.60 

23        29.69 

9 

7.8 

22 

sw 

4 

.^4 

6) 

63 

40 

Memphis 

30.14 

30.61 

23       29.74 

<1 

7,6 

22 

sw 

4 

811 

63  1  64 
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OOMPAKATIVE    DATA    FOR    WOVEMCBEK 


Teraperatur* 


Precipitation 


QS 


'o» 


«E  CJ 


a*  2 


Number  of  days 


1.  .  5!  O  i.^ 


1891 

1892 

1893  , , . . 

1894 

1S95 

1896 

1897 

1898  .... 

1899  .... 

1900  .... 

1901  .... 
190J!  .... 
1903  .... 

1904 

1905  , . . . 
19l!6  .... 
1907  .... 

{  1908  .... 
]  1909  .  .. 
j  1910  .... 
I  1911  .... 
I  1912  ... 

1913  .... 
t  1914  .... 
1  1915  .... 

1916  .... 
!  1917  .... 
I  1918  .... 

1919  .... 

1920  ... 

I  1921  .... 

i  1922  .... 

\92^  .... 

1921  ,.. 
1  1925  . , , . 

1926  . 

1927  .    . 

1928  .  .  . 
1929 
19;>0     .. 
19:^1    . . . 
19^2  .... 

I  19;'3  .... 
j  1934    . . . 
I  1935  . . 
Period 


49.7; 

49.9 
49.3 
50.4 
49.9 
52.8 
51.6 
47.5 
54.3 
51.4 
50.5 
56.5 
47.6 
51.4 
53.2 
50.2 
49.0 
53.8 
59.3 
51.5 
46.8 
50.5 
57.6 
52.6 
54.8 
52.1 
50.7 
49.7 
51.4 
47  8 
.54  9 
52.9 
50.8 
53.4 
,5(1  4 
47.2 
56.7 
ftU.  2 
46. 1 
50  5 
57.6 
46.7 
.53.0 
.54.6 
49.8 
51.5 


-1.8 
-L6 

-2.2 
-!.l 
-1.6 
+  1.3 
+  0.1 
-4.0 
+2.8 
-0.1 
-1.0 
+5.0 
-3.9 
-0.1 
+  1.7 
-1.3 
-2.5 
+2.3 
+  7.8 
0.0 
-4.7 
-1.0 
+6.1 
+  L1 
+3.3 
+0.6 
-0.8 
-1.8 
-0.1 
-ii.7 
1-3.4 

+  1.4 

-0.7 
+  1.9 
-I.l 
-4.3 
+  ■5.2 
-1.3 
-5.4 
-1.0 
+6.1 
-4  8 
+  1.5 
+2  5 
-1.7 


87 

10 

79 

20 

84 

10 

81 

12 

82 

16 

88 

8 

88 

15 

87 

9 

87 

17 

90 

18 

88 

15 

90 

18 

89 

2 

89 

17 

88 

9 

88 

13 

84 

10 

88 

5 

90 

16 

85 

17 

86 

5 

89 

n 

85 

20 

88 

11 

88 

17 

87 

10 

85 

11 

1  88 

18 

86 

14 

89 

li. 

88 

17 

88 

20 

81 

21 

88 

15 

»') 

15 

81 

10 

96 

20 

82 

13 

85 

7 

87 

16 

88 

18 

82 

9 

85 

20  1 

88 

20  1 

89 

16  1 

96 

2  1 

5.56 
5.83 
4.21 

1.  12 
4.82 
4.34 
2.82 
3.20 
2.61 
4.28 
2.99 
6.66 
0.64 
1.38 
3.28 
5.90 
5.71 
5.40 
3.75 
0.47 
3.18 
L66 
2.47 

2.  32 
5.  40 
2.95 
1.96 
8.91 
6.27 
1.95 
5.  53 
3.89 
3.34 

2.  d6 
r..f'l 

3,  33 
3.67 
4,25 
2,61 
4.15 
6.31 
!.98 
1  86 
6.89 
3.81 
3.70 


+  1.86; 

+  2.13i 
+0.511 
-2.58 
+  1.12 
+0.64 
-0.88 
-0.50 
-1.09 
+0.58 
-0.71 
+2.  96 
-  3.  06 
-2.  32 
-0.42 
+2.  10 
,+2.01 
+  1.70 
+  0.05 
-3.  23 
-0.  52 
-2.04 
-L23 
-1.38 
+  1.70 
i-0.75 
-1.74 
I  +0.  21 
j+2.57 
U-1.75 
I+1-83 
i-hO.  19 
1-0.36 
—  1.34 
+  1.97 
-0.37 
-0.03 
+0.55 
-1.0:> 
1+0.45 
i+2.64 
-1.72 
i-1.84 

;+3.i9 

i+O.U 


10.03 

11.74 
7.13 
3.28 
7.68 
9.51 
5  80 
6.46 
5.86 
9.39 
J.  83 

13.11 
1.85 
4.901 
6.« 

19.561 
9.3^! 
8 

7.98 
1  40 
4.84 
4.20 
5.16 
5.62 
9.14 
5.15 
7.07 
6.13 

11.97 
5.78 

13.77 
8.82 
6.11 
5.6(1 

14.  n 
5.  .59 
8.18 
7.71 
6.57 
9.35 
9.19 
4.76 
4.91 

12.8' 
8.  14 

19.56 


0.95 

8 

13 

1.78 

1.2 

9 

11 

2.24 

0.0 

5 

14 

COO 

T, 

2 

19 

2.82 

0.1 

6 

14 

1.26 

0.1 

7 

14 

1)  86 

T, 

6 

16 

1.50 

T. 

4 

13 

1.06 

T. 

6 

13 

1.79 

T. 

6 

15 

1.57 

0.0 

5 

16 

3.  .55 

T. 

9 

8 

0.00 

0.1 

3 

13 

0  00 

T. 

3 

17 

0.^:8 

T. 

5 

16 

!  2.09 

0.1 

6 

14 

1.97 

T. 

6 

16 

1.30 

T. 

8 

15 

1.3S 

0.0 

7 

13 

T. 

0.0 

3 

16 

1.41 

0.2 

7 

14 

T. 

T. 

2 

19 

T. 

0.0 

5 

10 

0.44 

T. 

4 

15 

1.24 

0  1 

6 

16 

1.14 

T. 

0 

20 

0  35 

T. 

4 

17 

1.60 

0.1 

6 

15 

2.  42 

T. 

7 

17 

0.21 

T. 

5 

15 

1.10 

T. 

7 

13 

'1.86 

0.0 

6 

16 

0.65 

0.3 

6 

15 

0.20 

T. 

4 

16 

1.04 

T. 

8 

16  1 

0.K7 

0.7 

6 

l-l 

0.93 

0  i 

6 

1.80 

T. 

8 

13  i 

1  C.7B 

2  3 

8 

10  ■ 

!    I  95 

T. 

7 

16  1 

2.49 

T. 

9 

'•' 

(1,48 

C  1 

6 

16  1 

0  .50 

T. 

4 

16  1 

3.62 

0  6 

9 

!5 

1.59 

T. 

9 

8  ! 

0.00 

0.1 

6 

14   1 

i 

11 

9 

9 
4  I   6 

4   i   9 

4  ill 

5  110 
■I  ill 
0  ]11 

6  I  8 


11 

9 
10 
II 
15 
14 
14 
10 
15 
10 

8 

5  llO 

6  16 


Daily  Kiver  Stages  for  November,  1935 

Stations 

River 

Flood 
Stage 

1  j     2  1    3    1   4    1    5    1    6    1    7    1    8    |    9       10  |  11  |  12  |  13  [  14  j  15  |  16  j  17  j  IS  {  19  j  20  |  21  j  22  j  23  !  24  |  25  j  '26  j  27  |  28 

1  29  1  30  1   31 

8  (I'lO.Oi 

fort  Smith  or 

.  ..Arkansas... 

22 

6.9 

7.6 

9.4|  8.8;  8.2|  8.2  11.4113  0:12.  8112. 3112. 8|11.  310.2 

10.7  10.7    9  3    8.3    7  6|  7.2-  6.9|   6.61  6.4:   6.21  6.0'  6.0    5.9j  6  4:  8.0 

Van  Buren  . . . 

8.3 

8.7 

10  7110.3;  9.6[  9.6  12.5ll4.4'l4.  4|l3.  8ll4.  3  12  9:11.7 

11.9  12.1  10.7    9.5    8  9    8.5    K.Ol  7.8!  7.6i  7  4i  7.21  7  1    7.0    7. 6|  9  3:   9.4|10.7| 

Ozark  

..     ..do 

22 

3,7 

3  3 

4.8    5.41   5.1!  4.6    .5.2!  8.  Si  9..-    9  ll  9.4!   7.6|   7.4 

7.41  7.3    6-8    5  3    4.4    3.8    3.4    3  2|  2.9    2.7:  2  6    2  4    2-4,  2.91  4.1 

4.8    4.81 

OarilAiielle 

do 

22 

8.2 

7.7 

7.3'   8,8,  9,3'  8,8    8  51  9.8112.3  12.3111  8112.2  11  2 

10.3:11.0  10.5    9  6]  8.5    7.9    7.5    7.11  6.8    6.5l  6  4    6.3    6.21  6,4    7.2 

8.1    8.41 

Mdrrilton 

do 

20 

4,5 

3  6 

2,81  3  0;  5  2i  5.2    4.4|  4.51  8.2    9.11  8.81  8.9    8.6 

7.4:  6.4    6.8    6  5i  5.2    4.01  3  2!  2.8    2  3    2.01   1.6    1.6!   1.2|   1.6    2.4 

3  H    4.3 

Little  Bock.. 

do 

23 

5.8 

5.0,'  4.3:  3.7t   i  Oj  5.4    5.4    5.0i  5.3l  8.7|  9.3'  9.0l  9  2l  8.6l  7.6    6.9j   7.2;  6.81  5.5'  4.7:  4  li  3  7    3  4!  3.11  0,  g    2.7;  2  61  2.7    3.31  4.3| 

Pine  i'.lutf 

do 

2S 

10.7 

10.  1    9  4'  8. 8i  8  3    8.5    9  9    9  7[  9  4!l0.5ll.S  7,13  213.0(12.  9!l2.1  11.3  U  0|11.2Uo.5!  9.51  8.  81  8.3    7.8l   7.317.0    6.8|6.7]6  6    6.6|  7.3| 

dfinviHe 

Petit   fi.'an. 

20 

2.S 

2,6l  2.4:  2.3!  2.6l  2.5    2.5    2,5i  2. 5l  2.5]  2.5    2  61  3  41  3.8i  3.8    3.2;  2.8|  2.7|  2.5l  2.41  2.31  2.1    1.91  2  Ol  2.4    2.  61  2  6'  2.7    3.01  2.41 
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Amity 

Arkadelphia  . 

Arkansas  City 

BalesviUe 

Bee    Branch 

Beuton 

BBiitoiivUle 

Big  Lake  Outlet,  tl 

Black  Kock 

blytheville  ...  •  ■ 

Booneville 

Boughton 

Briukiey 

Calico  Rock 

Camdeu 

Carthage    

Center  Point 
Clareuilou    .. 

Clinton 

Conway 

Cornerstone. 

Corning 

Cotter ■ 

Cro8set(near) 

DanTille 

Danlanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado..   ■   . 

England  

Eureka  Springs 

Fayetteville   . . . 

Fort  Smith 

Freeman  SpringslI 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood .  , 
Qrannis.. .. 
Gr&vette 
Harrison 

iSelena 

Higden 

Highland.  .. 

Hope 

Hot  Springs. 

Index 

Jessleville 

.Joiienboro 

Lead  Hill ■  • 

LITTLE  ROCK 

Lutherville 

Madison 

Magnolia ■• 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Meua 

Morrilton 

Mountain  Home 
Mount  Ida 

Nail 

Newport — 
N  ormau   ... 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould.  . 

Parkin 

Patterson  . 
Pine  Bluff 
Pocahontas 
Portland  .. 

Preseott i  '■•''•"r''  W 

Rison Cleveland. 


Rogers  (near) 

Rosebud 

St.   Francis... 

Searcy 

Springbank  . . 

Story -■■■ 

Stuttgart 

Subiaoo 

Sunset  

Texarkana  ... 
Thornburg  . . . 

Waldron 

Warren TT 

Waters 

Whitecliffs 
Wilson  .... 

Wynne 

Yancopin 


Benton 
Faulkner.. 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  . . 

Arkansas. 

Logan 

Washington 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 

Little  River 

Mississippi 

Cross 

Desha 


Observer 


J.  W.  Campbell 

W.  K.Bown 

Herbert  Neff 

Mrs.  C.  M.  Bara-.vell 

J.  E.  Sea  clan 

_    A.  Burks 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.  J,  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harry  Buie 

R,  .1    Torry 

W.  M.  Jones 

.1    M.  Knight 

p.  K.  Wylie 

John  C.  Fioyd 

.1.  W.  Bisr.op 

A    L.  Stephens 

E.  E    Cord rev 

P.  B-  Dutchens 

Wicfred  D.  Polk 

0.  3-  McSpadden 

U.S.  Forfst  .'Service 

.1.  M.  Patterson 

Geo    .\ .  Goodier 

Ben  Johnson 

J.  M.  Ricketts 

L.  E.  Ellis 

Dr.  R.  H.  Hardin 

Geo.  W.  Nichoalds 

University  of  Arkansas 

!'.  S.  Weather  Bureau 

R.  •!.  McCui.ston 

T.  J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

r.  J.  King 

C.  A.  Price 

W.  E.  McVay 

Max  W.  Schmidt 

Louis  R.  Keck 

James  A.  Burnett 

Trumon  Brown 

I.  O.  Cooley 

N.  P    O'Neal 

National  Park  Service 

H.  C-  Sanderson 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

.J.  H.  Crosswhlte 

U.  S.  Weather  Bureau 

H-  G.  Lenhardt 

J.  W.  Eppes 

State  Agrt^  School 

S.  F.  V^'hittaker 

C.  N.  riouck 

Charles  Walton 

A.  .1.  Parks 
E.  W.  St.  John 
Hugh  B.  Wear 

B,  S.  Halbert 
G.  A.  Whittington 
Charles  Paxton 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  .lackson 
Mrs.  Ruth  H.  Douglass 
Orkney  O.  Milton 
W.  K.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
MiSb  Theresa  Schen 
Benedictine  .sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.  M.  V.  Tisdale 
Carl  A.  S*arck 
Miss  Clarice  Maddox 
S-  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Henry  Field 
S.  C  "Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hovle 
J    R.  Huddleston 


Ih      William  W,  Davis 


D    0.  Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  E-  Barton 


State  Means 


^^^ss^^s^^^r^ai^ss-Kiaii^^ 


and\™mm^i'el°'"Referenceletters  *>■'';  °;"™^®ft-  g  Texarkana 


•included  in  next  measurement. 
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Daily  Precipitation  for  November,   1935 


Stations 


Draiuage- 
basin 


.mity 

rkadelphia  . . . 
.rkansas  Oity  . 
iatesville  ...'... 
See   Branch.... 

lentou 

lentoiiville  . . . 
ig  Lake  Outlet 

Hack  Rock 

ilytheville 

iooiieville 

loiishtou  . . 
trinkley    .   ..    . 

lalieo  Rock 

laraden 

'arthage 

tenter  Point  . . . 

llarendOQ 

Ilintou 

'on  way 

ornerstone 

orning 

otter 

■ros.sett  . .  [near 

lanville 

lardanelle 

'uma-i 

lutton 

1  ['orado 

Qgland 

ureka  Springs. 

ayetteville   

ort  i^mith ' 

reeraan  Sprgs 

ulton 

eorgetown  .... 

ilhert    

leuwood .. 

rannis-  

ravette 

arnson 

Helena 

igden 

ighland 

ope 

ot  Springs  

idex      

issieville 

mesboro 

sad  Hill 

iittle  Rock.." 

utherville 

adison 

Magnolia 

amraoth  Spg  .  . 

ariauua 

arked  Tree 

arsliall    

ena, 

orrilton    

oiiiitain  Home 

ount  Ilia 

ail  

ewport 

orman  

flen 

kay 

sceola 

zark 

iragould 

irkin 

ittersoa 

ine  Bluff  

Jcaliontas 

irtland 

rescott 

ison 

ogers  ( near) . . . 

osebud 

;.  Francis 

iarcy 

Jringbank  .... 

;ory 

;uttgart 

ibiaco 

inset 

ixarkana 

lornburg 

aldron 

arren 

aters  

hitwlffs 

ilson 

y  nne 

mcopin I 


..il 


Ouachita. .. 

Ouachita. .. 

Mississippi. 

White   

Arkansas. . . 

Saline 

Arkansas . . . 

St.  Francis. 

White    

St   Krancis. 

.A  rkansas . . . 

Ouachita. . . 

White   

White   

Ouachita... 

Ouachita. . . 

Red 

White   

White   

Arkansas.. . 

Arkansas... 

White   

White    

Ouachita. . . 

Arkansas. .. 

Arkansas. .. 

Mississippi. 

White 

Ouachita... 

Arkansas. . . 

Wliite 

White 

Arkansas... 

.Arkansas 

Red 

White   

White   

Ouachita 

Red 

Arkansas 

White 

Mississippi. . 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red    

Ouachita 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas 

't.  Francis.. 

Red 

White 

St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

White 

Ouachita. . .. 

Arkansas 

White 

Ouachita 

White 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi.. 

-\rkansas 

St.  Francis. . 
St.  Francis.. 

White 

.Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita  ... 

Ouachita 

White 

A  rkansas  . . . 
St.  Francis.. 

White    

Red 

Ouachita. . . 

.Arkansas 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi  . . 
St.  Francis. . 
Arkansas. .. 


Day  of  Month 


13      14 


18 


20 


23 


'/23 

T.' 

.07 

.08 

r. 

.06 

.... 

.15 

.62 

'!i9 

••• 

'.'63 

T 

03 

!i6 

!i6 

.14 

■'06 

.07 

T. 

.07 

.06 

.83 



1.26 

.01 

.07 

.25 

r 

.37 

T. 

2.  AS 

2.0.T 

.61 
.38 
.28 

.15 
1.18 
.31 
.37 


.64 


1.78 

.'io 

1.50 
.04 


.03 


.05 
.18 

!35 

L27 

T." 
T. 

.12 

y. 

'.27 
09 
.22 
.22 
.42 

1^49 
.3,'S 


.50 


1.52 


.  . 

■•••1 
']64 

... 

.2: 

.06 

1.57 

"37 

'.'oi 

.. 

i.'92 

'.'36 

.02 

.22 

.44 

':64 

.05 

•J'. 

1.54 

46 

T. 

1.02 

.39 

.12 

.43 

T.' 

'!62 

i.'oi 

'.'06 

.15 

.90 

.09 

"  '*" 

T. 


.05 


.891 
.86 

.84 
.18 
.20 
.60 

:39! 

.18 
.60 


.90  ., 
.  .  1 
T. 


.02 


2.06 


.2'! 

.73 

.77 

.88  . 

.35 

.41 

.20 

.30 


.25 

"m 

.25 

... 

.31 

.54 

.10 

.90 

i.ii) 

".oh 

.... 

.10 

.55 

.36 

.27 

.18 

.77 

.73 

.05 

T.' 

12 

.34 

.30 

1  42 

.52 

T. 

.37 

.30 

.08 

.18 

'J'. 

'1. 

.82 

.41 

.30 

'!'. 

.    .. 

.04 

■.■95 

L.80 

.27 

.62 

.... 

•:29j 

.68 

.09 

.54 

1  35 

i!66 
.11 

.17 

'.'is 

'120 
.16 
.18 
.90 
.07! 

i!i.5 

.11 

.04 

.01 

.08 
.70! 
.27] 
T. 

'.'521 
.08 
.09 

1.60 

i.'66 

'.'36 
.72 

'.'08 
.08 
.12 
.10 
.05 
.09 

■.■56 
.lOl. 

....I 
.321. 
.lOi. 
.041, 
.411. 


3S 
.38 
.47 

"r. 

1.24 
.13 

i'.67 
.10 

'.'96 


.14 
.26 
.16 
55 

i.06 
09 
05 
.64 
.25 
.24 


.03 


.12 


.14 

i.'eo 

T. 

.04 


.09 


1.60 

1.33 

.29 

.03 


.39 
2 

1 

.10 
012 

'.ii 
!i 

.451 

.25 


.73 

1.77 
.44 

.88 
.44 
T. 
.231 

.52; 

".ml 


.651 
.30 
.70 
.05 

.45 
.21 

':22| 

.06 
.381 
.111 


25 


26     27 


28 


29      30 


.03 


T 
.15 


,281  .85 
45i  .25 
,981  .43 


1.65 


1.01  ... 


.49 


.03 

.03 

491    .15 

.90;   .35 


1.07 


.24 
T. 

'."iol 
.241, 
.50 


.02 


1.07 

2i 
4.4(1 

.86 
1.71 

.76 
41 

T. 

.18 

..58 
1. 2.1; 


.02 


05 


.96 


.06 


.01 


2.901   .22 
.14    .18!    .09 
.85|   .401 
.62]   .44  ■"" 
.501    .201' 
.7l|  .22I  T.' 

.40|   .10;..    , 
.62;    .61' 
11 


.12 


.53 

.'65 

.41 

.70 

1.19 


.04 

.18] 
....I 

1.'78 
.17 
T. 
.06 

'.'38 
.75 
.44 
.40 

,20 

.21 
."42 

....1 
.01 

.38 

.02 

... 

.28 

■     • 

'.'16 

0411.87 

60 

3.08 

•  96 


.55 
.52 


171. 


.30 
.43 
.72 
91 

1. 11 
.30{ 

J-  i   .03 
2.30!  .30, 

•"1  .25 
•20  .18 
3.42  .22 
.42 
.41 
.72 


.03    .06 
1..52 
.30 
.17 

'[is 

.81 
.74 

'.'44!  •.'62 
.15 

•90]   .67 
■95i    .07 


.28 


151   .02 


2.49 


.03;  T. 
.33  ... 


.75    .04 


.06 


T 

..I  T 
..1    .03 
06  ... . 


■J'. 


T. 


.01 


..|... 


.05 


-04 


.'65I ..'.'. 
.05  ... 


1.76 


T. 

l-'.". 


.10 


.03  ... 

.03j... 


.|...., 


.071. ...|. 
'.Oil .".'.']'. 


1 

.76 

.06 

.60 

.23 

Oft 

.03 

.51 

.25 

.12 

.95! 

.45 

•  23I 

.46 

.33 

.66 

.03 

.051 

.18 

T. 

.15 

.44 

.04 

.07 

.15 

.is 

.65 

.44 

.80 

.01] 

.38 

.62 

.80 

.30 
.16 
.92 

.07 

.05 

.80 
.37 

.06 

.90 

.41 

.06 

.43 

.36 

....!  .39].. 

T.'heo 

'."65. '!54 
.03|   .71 

T.  j . . .  .  t 

.37;]. 211 


.67'.... 
.30  .... 
■90  .... 

.451.... 

.48:. 

•57].... 
.73i   . 


...]1.30 
.02]    .40, 
.12    .77!. 
.14  1.061 
.63    .54 
.02    .761 


06 1 
.941 


,051  .65 
.131  •«■ 
•  11|1.04 


.06 


.05 


.05 


•  06 


.28 


1.18 

't'.' 

.85 

'.4.5 
.63 
.30 

1.50 
.12 
.83| 
.40 


.25 


....|  .17 
.11  .01 
.02  T. 
.44!.... 

•  V4!..    . 
•23  .... 

•.'!!•■•' 

.■6i";6i 

.25;   .03 
.08 

•  26  .. 


02 


T. 


.93 
.62 
.24 
.22 
1.32 
40 


.1812.45 
.14;l.U 
.  •!..., 
•O2I  21 
.40!  .80 
T.    .... 


.75 
1.10 

.69 

.71 

.61 

.19 

.28 

.03| 

.45 

.36 
1.00 

.72 

.16 

.15 

.20]  .03 

.751... 

.47I.. 

■?3i   .02, 

.  0/ 

'.'28 


3.32 

4.29 

4.16 

l.SO 

3.61 

4!46 

1.78 

2,25 

2.03 

3.01 

3!84 

3.06 

6.11 

.02 


.34 
.32 

'•'65 
•  40 
.12 
.25 

1.05 
.71 


.10 
.'65 


.03 


,33]   .79 
.  ..i    .66 

::,i,:'V:::i 

...I  .35;  .oil 
1        I        i 


|....,....|. 


4.91 
6.32 
4.71 
3.69 
2.59 
4.34 
2.78 
2.48 
5.08 
2.93 
3.17 
6.37 
5.03 
5.22 
5.  10 
5.49 
4,51 
1,83 
4.20 
4.75 
2,76 
2.70 

6;65 
4,78 
2.91 
4.10 
:i.36 
4,59 
8,14 
3.14 
5,24 
2,94 
2.11 
2,  89 
2.40 
3,62 
3,72 
5,42 
4,99 
2,81 
2,22 
2.88 
4,24 
1,96 
2,60 
4,59 

2  82 
1,59 
5.41 
2.38 
4.34 

2;39 

3  69 
2,86 
1,84 
5,01 
2,06 
5,57 
4.86 

5."  66 
2.63 

2  31 
2,  15 
7.20 

3  21 
3.76 
4,33 
2.82 
5,74 
3.38 
3.36 
3,67 
5.08 
5.62 
2.49 

4.98 


Stations 


Daily  River  Stages  Continued 


Riyers 


Flood 
Stage 


ark  Beach,  Mo  . 

itter 

Jico  Kock 

itesville 

swport   

iorgetown 

arendon 

Ibert 

ack  Rock  .....', 

kadelphia 

.rnden 

ilton 

:lena 

kansas  City.  .. 


...White.. 
.   .  do  . . . . 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

Buffalo  . . . . 
...Black.  .. 
.  Ouachita . 
.Ouachita  , 
....Red.... 
Mississippi 
....•  do.... 


30 
21 
18 
23 
26 
21 
26 
30 
14 
17 
26 
25 
41 
48 


l.O 
3  6 
1.3 
6.1 
3.1 
6.3 

12.0 
3.3 
X.7I 
7.1 

10.3 
8.8 
5.3 
4.4! 


2.01 
4.5 
3.01 
6,0 
3.0 
6.0! 
12, 2I 
3.3 
3.5 
9.6 
9.2 
8.2 
5.6 
4.6 


1.8 
3,9 
2,0 
7.4 
3,5 
5,8 

12.1 
3,3 
3.6 
7,2 

10,4 
9.2 
5.7 
4.8 


1.2 
3.8 
2.5 
7  1 
3.7 
5.6 

11.8 
3.3 
3.6 
7,6 

10 

11,5 
5.7 
4.9 


4,4] 

4.3 

2,7l 

7.4' 

4.0 

5.6 

11.6|11.6ill.7 

3.3|  3.3]  3.3 

3, .51  3.6|  3.8' 


1.8 
5.6 
4,5 
9,0 
4.0 
5.9 


2,0 
4,7 
4.1 
9.5 
5.5 
6,1 
11.8 
3.3 
4.3 


8.21  8.9|  9.11  9.5 
11.3  ll.lin,6|l2,4 
13.0  12. sill. 3lll,0 
6.0  6.2]  6.1  5,6 
4,7l   4,61  4.6;   4.7 


6.3 

4,8 
2. 
7. 
5 
7. 
12 
3 
4 


11      12 


14  I  15  I   16 


17 


01  5.01  4.4 
0    8, 
6    6 

2  13 

8    7 


6.2 

6,5 
11,9 
9,9 
8.3 
14  0 
3.3 
7,4 
9,1 
14,8 
10,4 
9.4 


4.41   1. 

6  0    5, 

4.8  4, 
10.71   9. 

9.7|  9, 
11,0] 12, 
14  4il5. 

3.5i  3, 

7.8|  7. 

8.8  8, 
15.4il5, 
10.3]10, 
11,2  12, 

8.8!l0. 


2,71 

5,5 

3.7I 

9,3l 

8  4l 

12  6l 

6]16.7| 

5]  3.5 

4    6.6 

3i  8,2! 

515,21 

2    9,5| 

914.1 

5il2.0l 


-0.7 
5,2 
3  0 
8,5 
7.7 

12.4 


;8  I   19 


20     21  I  22 

I         I 


17.3  17. 


3.5 

6.0 

8.2 
14.1 

9.0 
15.5  17 
13.2114 


0.9] 

4.6 

2.0 

8,1 

6.1 

11,5 

17.5 

3.5 

5.4 

8.0 

10.7 

8.1 

18.1 

15.6 


-0.7 

3.6 

1.3 

6.7 

5.6 
10.0 
17.2 

3.5 

5,3 

8,0 
10,1 

7,7 
18.7]19 
15.8!l6 


-0,8 

4,0 

1.8 

7,0 

4.5 

8.9 
16.1 

3,5 

5,0 

7,8 

9,5 

7,1 
3il9.9i20 
2116.5116 


I         I 
24  i  25  I  26     27  |  28  j  29 


,81-0. 


:    14 

3 

4 
7 
9 
6 
.3120 
.8117 


,7  14, 
3 


3 

1.5 
6.1 
3.8 
8.3 
13, 
3. 
4, 
7. 


30      31 


1|19, 
O1I6, 


-1.0 

3.5 

1.0 

6.4 

3.7 

3  3 
7113.4 
31  3.3 

4.3 

7.8 

8.3 

6.2I  6 
18,7il7 


0.7 
4.8 
3  1 
8,7 
4,3 
8.5 


5]  1.7. 

9    4  1] 

9    3.5I 

0    7,0] 

61  3,7 

3]  8.4I 

0  12,8)12,7 

3    3,3    3.8 

3  4.1;  4,1 
6,01  7,4 
8,9  9,5 
7,7llO,2 
15.3113.2 


7116. 3'15. 6114. 6113.2 


I 


k'. 


44 


CLIMATOLOaiCAL     DATA:     AHKANSAS     SECTION 


November,  1935 


Daily  temperatures    for    November,   1S35 


Statious 


-      '^  \    '•       *  I    •" 


hi    9  I  10     n      12     i:t 


14      15 


17 


I 


18      19      20  I  21 


•22      23 


24 


25 


26     27 


28  I  29 

I 


30 


31 


Amity 

BatesviUe 

Uee  Bi-anch 

Bentonville  "•....  ,  Mi„i„Him   i 
,       .,,  \  Maximum  ' 

Hlytheville ,  Minimum 

.,,  *  Maximum 

KrinklBV  — 
Oalico  Kock. 

( 'amileii 

Carthage  — 


Conway  

Cornprstone . . 

Corning 

Crossett  

Oarrianelle... 


V4 

tib. 

fi2 

55 

7() 

69 

51 

50 

79 

70 

51 

51 

V  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimuu- 
\  Muximuiii 
'  Miiiiuuim 
*  Maximum  i    49!    73 

-40'     "■ 

65 
52 
7o 
'  Minimum       51 
\  Maximum        70 
'  Minimum        56 
\  Maximum 
(  Minimum 
Maximum 
Minimum 
S  Maximum 
(  Mininmm 
,,     ,      ,,  .   ,  •)  Maxinmni 

( ■enter  Point i  Minimum 

'i  Maximum 

■  /  Minimum 
\  Maximum 

■  '  Minimum 
I  Maximum 

■  (  Minimutii 
)  Maximum 

■  )  Minimum 
\  Maximum 

■  *  Mininnin 
V  Maxinuun 


Dumas 

nutton 

England 

Eureka  Sprinjts 
Fayetteville.  . . 
Fort  Smith'**. 
(■Jravette. §$.... 

tirannis 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs .  .. 

lonesboro   — 

Load  Hill 


5« 

75 

'  Minimum  58 

\  Maximum  67 

Minimum  45 

*  Maximum  74 
Minimum  57 

S  Maximum  I  66 

(  Minimum   j  40 

i  Maximum  P'9 

'  Minimum  43 

!  Maximum  57 

i  Minimum  50 

)  Maximum  55 

'  *  Minimum  39 

S  Maximum  72 

'  Minimum  42| 

)  Maximum  70| 

■  (   Minimum  441 
)  Maximum  76 

■  '  Minimum  60| 
)  Maximum  80j 

■  '   Minii}nitn  52 
\  Maxinnnn  80 

■  '  Minimum 
I  Maximum 

■  )  Minimum 
J  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  '  Minimum 

T  -4-4.1     -D^^v  *•»    *  Maximum 
Little  Bock.***.  ,  ^ii„i„,„„ 

,     .u        -11  '     'axinnnn 

Lutherville j  Minimum 

,.  \  Maximum 

Magnolia ,  Mininnmi   | 

.u   o      ■„^    *  Maximum  I 
.vlammoth  .'-pnng.  ;  ^[jnimum 

'i  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximinn 
'  Miinm\ir;:    i 
S  Maximum  ] 
'  Minimum    i 
\  Maximuu.  1 
'   Minimnm   1 
\  Maxinunii  i 
'  Minimum   | 

^   .     „ „       \  Maximum  i 

Mountain  Home...  ,  Minimum 

\  Maximum  I 

■  ■  '  Minimum    [ 
\  Maxiimnn  > 

■  ■  <  .\Iinimum 
)  Maximum 

■■  '  Minimum 
\  Maximum 

■■  '  Mininnim 
\  Maximum 

■■  I  Minimum 
<j  Maximum 

■  ■  )  Minimum 
J  Maximum 

■  '  Minimum 
(  Maximum 

"  /  Minimum 
<)  Maxinnim 

■  ■  I  Minimum 
(  Miiximnni 

•  ■  i  Minimum 
\  Maximtun 

■ '  <  Minimum 
'.  Maximuui 

■  i  Minimum 
J  Maximum 

"■  (  Minimum 


Marianua 

.Marked   Tree^?. 

Marshall 

.Meiia 

Morrilton 


Mcninl    Ida. 

Nail 

Newport  . . . 

Ozark 

Pine  Bluff.  . 
Po(:aliontr..> 
Portland  . . 


Prescott. 


Stuttgart 
Subiaoo. . 


Sunset 

Texarkana 


T,. .  „ )  Maximum 

Thomburg J  Minimum 


SVil.-ion 


*  Maximum 
'  Minimnm 


77 
60 

71 

52 

70 

44 

69 

.53 

73 

53 

841 

65! 

78i 

49  i 

72; 

561 

65| 

601 

76 

45 

72 

57 

73I 

54 1 

71i 

44 

74, 

^l^ 
68 

43 

74 

54 

71 

2^1 

"I 
59 

80 
48' 
82, 
601 
79 1 
661 

™l 
on\ 

72: 

62 1 
741 
53  i 
64  i 
43  i 
81, 
54 
73 
53 
70 


81, 

57 

81 

48l 

79! 

51 

74 

60 

76 

49 

84 

57 

85 

51 

81 

.52 

85 

54 

84 

52 
82 
58 
83 
52 
83 
53 
80 
48 
87 
56 
83 
52 
86 
53 
77 
56 


35! 
.501 
281 
731 
42 
49 
36' 
77 
41 
52 
36 
83 
42 
68 
40 
69 
36 
57 
.39 
76 
611  44 
77 


49, 

43| 
52! 
31, 
52 
30 
60 
351 


48  55| 


86 
56 
75 
51 
87 
59 
70 
42 
83 
63 
72 
39 
71 
38 
73 
38 
5'. 
50 
73 
53 

42 
83 
62  i 
75 
55 
79 
50 
80 
61 
80 
60 
75 
43 
SO 
47 
74 
46 
83 
64 
74 
56 
82 


52 

77 

59 

75 

61 

80 

57 

75 

54 

85 

55 

78 

56 

82 

55 

81 

56 

79 

59 

78 

66 

82 

51 

82 

51 

81 

54 

73 

55 

86 

58 

78 

49 

82   _ 

.501  50 

82',  81 


701  81 
49!  52 


38 

83! 

49 1 

541 

37 

75 

46 

55 

28 

75 

41 

55 

27 

52 

28 

52 

34 

51 

25 

54 

32 

51 

31 

76 

42 

69 

36 

60 

39 

8: 

54 

76 

41 

52 

31 

52 

41 

49 

34 

75 

42 

58 

37 

77 

43 


371 

49 

341 

.59] 

39 

65l 

31 1 

54 

44 

481 

42 

51 

42 

54 

37 

55 

44 

54 

33 

61 

44 

53 

37 

69 

44 

56 

26 

49 

40 

61 

33 

58 

31 

53 

36 

64 

25 

48 

38 

56 

29 

54 

44 

52 

42 

51 

43 

56 

42 

51 

37 

60 

26 

49 

44 

53 

35 

55 


45 
58 

66 

45 

3() 

60 

67 

49 

39 

59 

65 

41 

35 

61 

66 

44 

39 

62 

60 

46 

37 

.54 

69 

45 

36 

59 

66 

44 

34 

59 

69 

50 

35 

m 

63 

45 

38 

56 

69 

48 

36 

M 

58 

40 

28 

55 

69 

45 

37 

0/ 

67 

44 

37 

57 

63 

44 

35 

64 

63 

45 

40 

56 

07 

•M 

34 

61 

65 

45 

36 

5.'i 

65 

4.' 

32 

rtr 

66 

4e 

38 

6f 

70 

4.^ 

46 

6C 

)      66 

4' 

■      38 

6f 

i      67 

3i 

^      40 

5 

3      65 

68 

55 

69 

44 

70 

51 

66 

56 

73 

53 

70I 

49 

76 

55 

71 

55 
72 
51 
71 
51 
65 
54 
65 
5: 
73 
56 
61 
51 
68 


81 

56: 

71 

46 

81 

50 

77 

591 

86! 

.56 

79 

49 

83 
54 
84 
55 
84 
51 
83 
53 
81 
55 
70 
57 
82 
54 
81 
50 
81 


50 
75 

.54 

72 

47 

77 

55 

74 

43 

75; 

50 

68 

47 

81 

63]  40 

74   50 

47 


44 
51 
39 
51 

42 

55 

38 

56 

30 

47 

41 

53 

39 

62 

29 

49 

36 

51 

361 

.51 

36| 

55 

35 

50 

45 1 

55 

33 

60 

46 

53 

44 

54 

36 

52 

42 

54 

35 

54 

38 

.52 

42 

54 

31 

52 


65! 

52| 

59: 

43; 

62; 

48! 

641 

52 

67 

43 

66 

53 

70 

53 

56 

4' 

7' 

50 

72 

50 

67 

53 

66 

51 

74 

50 

61 

43 

76 

45 

58 

51 

75 

48 

6' 

44 

72 

48 

60 

51 

61 

51 

71 

52 

65 

37 

6' 

51 

63 

54 

70 

48 

69 

42 

71 

52 

03 

52 

65 

4' 

59 

46 

70 

.52 

55 

50 


83 

65 

81 

57 

80 

55 

77 

42 

75 

55 

84 

64 

84 

64 

82 

55 

86 

66 

84 

68 

83 

65 

84! 

59 

85 

65 

81 

54 

88 

68 

84 

56 

89 

61 

77 

49 

85 

64 

77 

56 

76 

61 

82 

44 

78 

52 

83 

63 

78 

60 

81 

64 

82 

48 

85 

50 

84 

01 

82 

57 


73 

46  i 

78! 

45 1 

421 

31! 

69 

45, 

79 1 

41 1 

76l 

491 

73 

36 

77! 

50l 

71 

47 

75 

46 

75 

48 

76 

51 

74 

45 

84 

58 

77 


57 

43 

62 

43! 

55! 

39 

67 

43 

63 

44 

51 

38 

56 

45 

61 

45 

55 

45 

58 

44 

58 

50 

63 

46 

60 

45 

55 

44 

.59 

44 

54 

39 

63 

45 

591 

42 

53 

47 


40 
76 
40 
70 
49 
69 
35 
59 
.52 
67 
53 
631 
49 
57 
45 
66 
50 

55 

45 

66 

50 

61 

55 

75 

51 

59 

42 

73 

45 

72 

51 

67 

49 

73 

48 

68 

51 
62 
46 
70 
52 
651 
49 
67' 
46 


50 

82 

65 

81 

54!  43 

871  80 

6W  51 

aOi     76 

44!  43 

83 

491 
67 1 
60 1 
80 
39 
63 
40 


75i 

37 

47 

381 

451 

35! 

36 

31 

46 

40 

41 

36 

51 

39 

45 

37 

51 

40 

49 

39 

50 

37 

51 

39 

52 

39 

47 

39 

59 

41 

49 

38 

53 

40 

38 

30 

58 

38 

37 

31 

38 

31 

42 

36 

3(1 

30! 

.51 1 

:<5l 

40 

32 

52! 

39 

51 

38 

47 

40 

47 

38 

48 

39 

41 

33 

44 


00 


44l  45 

381  411 

41   42 

35 

45 

42 

42 

38 

47 

42 

44 

40 

46 

43 

44 

40 

43 

38 

45 

41 

46 

41 

46 

41 

47 

42 

44 

40 

45 

42 

38 

31 

45 

40 

41 

33 

46 

34 

44 

38 

44 

30 

45 
35 
41 
35 


45|  48 
41  38 


81 

48 

80 

56 

80 

63 

80 

60 

83 

52 

82 

64 

73 

50 

83 

58 

81 

54 

80 

70 

82 

53 

84 

64 

85 

53 

84 

58 

85 

64 

82 

58 

75 

56 

85 

60 

83 

62! 

77 

60 


421  38 
74 1  44 
35 
561 
41 
46 
37 
50 
40 
45 
39 
41 
32 
40 
34 


38 
66 
39 
72 

■12 
68 
33 

78 

47 

79 

39 

74 

49 

72 

45 

77 

60 

81 

49! 

76l 

48 

74 

51 

75 

42 

68 

30 

75 

43 

76 

43 

65 

48 


38 

44 

34 

44 

36' 

361 

29 

48 1 

40! 

44 

37 

50 
3i) 
47 
37 
56 
40 
71 
39 
49 
3i) 
51 
39 
42 
36 
32 
27 
52 
35 
48 
35 
60 
41 


48 

42 

50 

39 

49 

42 

45 

41 

46 

41! 

45 

41 

51 

39 

46 

42 

46 

42 

4 

■12 

47 

42 

45 

41 

47 

42 

49 

36 

44 

41 

41 

35 

44 

35 

48 

39 

44 

:i3 

58 

37 

42 

37 

49 

43 

53 

38 

47 

40 

43 

39 

48] 

42, 

44 

38 

4-1 


47! 

42 

46 

40 

40 

36 

45 

41 

45 

37 

50 

43 

46 

41 

51 

43 

50 

42 

50 

37 

50 

42 

59 

43 

47 

41 

55 

43 

48 

42 

53 

43 

44 

33 

47 

42 

40 

36 

42 

35 

45 

39 

40 

34 

.50 1 

35  i 

42 

39 

49 

44 

44 

39 

49 

40 

49 

41 

47 

45 
41 
47 


42   43 
461  43 


39 


42   42 

42   '■' 


39 

46 

41 

47 

40 

47 

42 

45 

40 

46 

41 

47 

41 

43| 

39 1 

35 
29 
45 
351 
42 1 
37 
46 
39 1 


43 

38 
49 
45 
46 
43 
43 
38 
45 
36 

38] 

44 

40 

44 

39 

37 

31 

47 

44 

65 

36 

.50 

44 

51 

41 

53 

43 

491 

41 

49 1 

34 

50 

43 

45 

38 

40 

32 

49 

1  36 

I  45 

38 

49   48 

431  42 


46 
41 
45 
39 
40 
36 
45 
40 
44 
37 
48 
41 
45 

40 

51 

39 

48 

36 

50 

39 

48 

38 

59 

39 

47 

39 

54 

43 

47 

39 

49 

39 

39 

3:^ 

47 

38 

40 

35 

40 

35 

431 

39 

40 

34 

45 

37 

43 

37 

46 

41 

53 

39 

52 

38 

45 

37 

48 

40 

43 

38 

45 

40 

43 

37 

54 

41 

45 

39 

47 

42 

48 

40 

43 

37 

41 

37 


531 
41 
54 
37 
50 
39 
45! 
38' 
4-t 
40 
51 
40 
54 
40 
47 
40 
55 
42 
52 
40 

56 

39 

54 

39 

58 

40 

44 

40 

56 

38 

51 

40 

51 

40 

46 

33 

48 

40 

47 
35 
50 
37 
50 
41 
49 
35 

-I 
45 

37 

49 

39 

61 

39 

55 

33 

54 

39 

45 

39 

47 

38 

50 

38 

49 

38 

55 

31 

48 

40 

51 

41 

46 

41 

50 

37 


59, 

43' 

48! 

27 

49 

29 

54 

38 

50 

28 

57 

40 

52 

28 

.50 

29 

58! 

381 

54 

32 

59 

44 

52 

33 

52 

31 

45 

26 

56 

33 

52 

35 

55 

30 

47 

28 

50 

32 

.54 1 

34 

52 

39 

56 

43 

55 

:H 

51 1 

40 

53 

29 

51 

31 

54 


621 

50 

60 

46! 

03 

-151 

54 1 

33 1 

60 

45 

57 

49 1 

701 

44! 

56 1 

47 

71 

53 

69 

50 

56 

41 

65 

4' 

68 

49 

62 

44 

70 

39 

61 

48 

50 

30 

53 

41 

60 

47 

53 

42 

54 

44 

06 

39 

46 

43 

51 

47 

55 

44 

67 

41 

66 

42 


45 

53 

37 

48 

29 

.52 

27 

.50 

38 

4' 

34 

67 

45 

46 

28 

.51 

29! 

52! 

28! 

49 1 

33! 


62 1 
35 

591 
261 
60, 
29' 
591 
30 1 
51 

65' 

28 1 
02! 
311 
58! 
29 1 
64 1 
321 
601 

m 

o9 
30 
63 
30 
60 
.32 
56 
30 
69 
31 
61 
30 
71 
42 
61 
21 
61 
32 
62 
28 
60 
28 
60 
33 
62 
24 
51 
29 
60 
26 
59 
31 
68 
,  34 
69 
33 
64 
34 
58 
H2 
62 
24 
57 


71 
35 

64 
34 
65 
35 

531 

31 

65 1 

36 

67 

35 

69 

31 

60 

35 

67 

32 

681 

311 

73 1 

34! 

69 

69! 

341 

65] 

36 

72 

29 

681 

35 

63 

34 

57 

31 

68 

33 

56 

39 

54 

38 

62 

38 

53 

2' 

61 

31 

56 

42 

68 

37 

75 

40 

68 

33 

71 

41 

64 

S9 


71 

34| 

52 

28 

60 

28l 

44! 

251 

52' 

27 

56 

29 

59 

31 

53 

37 

58 

36 

58 

32 

00 

33 

69 

31 

57 
32 
53 
27 
70 
40 
60 
32 
73 
33! 
48 
21 
59 
32 
48 
24 
46 


40 

41 

37] 

44 

39 

381 

30 

47 

40 

46 

42 

46 

39 

46 

38 

51 

42 

52 

40 

48 

40 

4' 

40 

45 

38 

35 

31 

55 

37 

45 

35 

47 

40 


37; 

50! 

42 

48 1 

371 

.54 

39 

43 

31 

50 

41 

47 

40 

52 

41 

-50 

40 

50 
39 
55 
38 
551 
41 
52' 
41 
48 
40 
46 
32 
57 
30 
52 
37 
45 
39 


53!  58 
44!  44 


52! 

34! 

501 

30 

54 

36! 

41 1 

32 

48! 

28 1 

50| 

361 

53| 

36| 

47! 

26 1 

58! 

32 

56 

43 

50 

30 

52 

30 

55 

38 

48 

35 


60 
48 
.55 
43 
61 
49 
47 
32 
63 
47 
58 
40 
701 
50 
60 
43 
63 
49 
70 
52 
68 
45! 
69 1 
47 
56 
44 
45 
.  40 
57  70 
42   50 


62 
31 

64 

34 

57 

30 

58 

331 

57 1 

3l| 

61 

25 

64 

31 1 

61 

33l 

621 

27 

64 

26 

57 

30 

58 

31 

60 

29 

61 

34 

56 

29! 

62! 

341 

68 

34 

62 

29 

57 

31 

59 

34 

63 

31 

65 

30 

69 

26 

56 

31 


58 

30 

65 

38 

66 

36 

73 

37 

59 

33 

67 

37 

63 

35 

58 

26 

65 

41 

67 

35 

60 

36 

72 

28 

55 

40 

64 

35 

66 

34 

72 

39 

63 

34 

67 

30 

70 

34 

70 

31 

69 

33 

65 

45 

55 

42 

70 

35 

66 

29 

63 

37 


53 

28 

44 

16 

50 

23 

52 

29 

41 

18' 

48 

31 

46 

22 

44 

21 

50 

26 

47, 

241 

52 

29 
48 

24 

47 1 

231 

441 

19 

50 

23| 

471 

28! 

471 

23 

42 

20 

44 

26 

53 

24 

54 

26 

48 

33 

57 

24 

4 

25' 

46 

21 

44 

25 

55 

29 

47 

27 

48 

28 

41 


65 

51 
71 
44 

58,  58 

40  45 
42!  56!  51 
38  42!  39 

59 

41 

55 

41 


28!  40 
48!  48 


52 
34 
62 

.4 

47 

25 

59 

28 

44 

24 

57 

32 

54 

29 

60 

36 

58 

28 

56 

37 1 

66! 

36| 

60 

31 

58 

33 

52 

30 

44 

26 

67 

35 

58 

30 

55 

29 


47 

18 

44 

27 

46 

27 

50 

28 

43 

18 

44 

23 

45 

21 

48! 

21I 

,50 

28 

63 

26 

45 

19 

51 

21 

42 

24 

43 

23 

47 

31 

48 

281 

44 

19 

47 

25 

50 

28 

45 

23 

47 

23 

47 

29 

50 

29 

50 

27 

50! 

18 

42 

21 


331 

49 

30 

51 1 

28 

49 

21 

52 

26 

49 

32 

.55 

27 

45 

30 

50 

40 

50 

32 

48 

37 

46 

35 

48 

28 

44 

30 

50 

30 

53 

28 

50 

31 

52 

30 

52 

32 

51 

25 

50 

28 

47 

32 

48 

29 

51 

32 

47 

21 

50 

27 

51 

21 


44 

57 

40 

69 

49 

66 

4' 

63 

45 

65 

43 

65 

47 

55 

39 

73 

32 

57 

42 

70 

41 

52 

37 

58 

50 

54 

40 

57 

40 

52 

41 

55 

36 


49 

30 

47 

31 

55 

31 

50 

26 

49 

27 

44 

28 

47 

24 

46 

34 

50 

31 

47 

22 

54 

2' 

54 

30 

49 

25 

51 

27 

50 

32 

45 

31 

52 

31 

55 

25 

51 

24' 


55 

39 

49 

40 

52 

42 

48 

42 

51 

36 

48 

37 

50 

41 

47 

36 

58 

41 

49' 

34 

54 

39 

53 

29 

47 

36 

52 

39 

50 

39 

45 

36 

50 

39 

40 

30 

49 

.38 

46 

40 

57 

42 

46 

33 

61 

39 

52 

42 

49 

39 

53 

40 

44 

38 

39 

32 

59 

32 


4'2 

56 

40 

66 

48 

63 

44 

57 

40 

63 

42 

58 

41 

54 

40 

64 

43 
53 
39 
70 
49 
53 
40 
C6 
49 
64 
41 
57 
40 
59 
40 
61 1 


52 

41 

.52 

41 

55 

44 

17 

40 

61 

49 

56 

40 

03 

51 

64 

44 

65 

50 

62 

49 

61 

44 

55 

45 

62 

45 

541 

45I 

68' 

.54 

60 

41 

65 

50 

65 

45 

61 

44 

58 

49 

63 


42!  47! 


50 

36 

42 

35 

53 

27 

571 

35 

59 

37 

61 

34 

58 

38 

53 

37 

55 

37 

49 

35 

52 
38 
52 
34 
72 
37 
47 
37 
61 
32 
53 
35 
.50 
32 
52 
36 
58 
40 


64 

33 

54 

26 

57 

29 

51 

29 

45 

29 

61 

27 

54 

30 

51 

28 

65 

34 

61 

29 

63 

32 

61 

27 

58 

31 

43 

28 

65 

28 

61 

30! 

62 

32 

54 

24 

62 

29 

55 

28 

55 

31 

59 

32 

51 

23 

04 

32 


711 
33! 

68 

24 

66 

29 

66 

37 

62 

27 

75 

30 

67 

30 

72 

27 

72 

31 

68 

31 

67 

32 

74 

30 

69! 

31 

65 

26 

71 

28 

70 

30 

71 

32 

68 

25 

681 

32 

08 

40 

66 

34 

72I 

35! 

68| 

25 

681 

301 


52  69! 
29! 
681 


54] 
391 
65 
41 
49 

62 

41 

46 

42 

70 

48 

54 

40 

69 

45 

70 

46 

651 

41 

67 

46 
54 
40 
49 
37 
66 
47 
63 
40 
64! 
46 


62;  43  00 


42 

63 

47 

53 

43 

64 

45 

52 

42 

65 

49 

65 

42 

61 

55 

66 

42 

63 

46 

63 

48 

55 

41 

49 

39 

661 

49! 

62 

46! 

62 

42 


34 

55 1 

30 

44 

33 

56 

34 

52 

42 

59 

38 

61 

35 

58 

38 

60 

39 

54 

34 

58 
35 
52 
38 
43 
32 
63 
33 
53 
32 
60 
.30 


26 

65 

26 

51 

28 

54 

30 

61 

29 

64 

32 

56 

23 

62 

32 

65 

331 

55 

27 

58! 

28 

61 

34 

54 

28 

68 

31 

60 

31 

49 

31 


60 
25 

67 

30! 

671 

26 

74I 

39 

04 

.10 

62 

40' 

731 

27 

73i 

251 

67 1 

39! 

69! 

27 1 

67 

30 

72 

35 

67 

24 

68! 
30 1 
72I 
33] 
70, 
27 
68! 
30 
70 
32 
68 
40 
75 
34 
72 
27 
64 
29 


Thermometers  are  rea-i  near  sunset  unless  otherwise  indicated   '♦JMidnight  to  midnight. 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  ou  which  it  almost  always  occurs. 


'S^Thermometers  are  read  in  the  morning:  the  maximum  temperature 
Weather  Bureau  Office-  Little  Rock  Ark  12-23  35- 1. 
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Price  :    5  Cents  per  Copv ;  50  Cents  per  year 
GENERAL    SUMMAKY 

This  was  the  coldest  December  since  1917.  Temperatures 
were  considerably  below  normal  in  central  and  eastern  portions 
of  the  State  during  the  first  week  of  the  month  and  nearly  con- 
tinuously below  the  latter  half  with  departures  as  much  as  22° 
below  normal  in  the  extreme  eastern  portion  on  the  26th.  The 
average  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of  58 
stations,  was  37.6°  which  is  5.0°  below  the  mean  for  the  past 
45  years.  All  stations  had  negative  departures  which  ranged 
from  1.5'-'  below  normal  at  Morrilton  to  8.2°  below  at  Blythe- 
ville.  Monthly  means  ranged  from  33.4°  at  Corning  to  43.2° 
at  Magnolia.  The  highest  temperature  reported  was  73°  at 
Magnolia  on  the  1st;  the  lowest,  4°  below  zero  at  Lead  Hill  on 
the  30th.  The  greatest  daily  range  was  49"^  at  Lead  Hill  on  the 
30th. 

Heavy  rains  occurred  from  the  5tli  to  the  8th  in  nearly  all 
sections  of  the  State  except  in  the  extreme  eastern  portion, 
amounts  of  from  2.00  inches  to  more  than  4.00  inches  being 
reported  from  west-central,  northwestern,  and  southwestern 
portions.  Snow  fell  in  the  southern  half  of  the  State  on  the 
21st  and  22d,  with  Index  and  Portland  reporting  depths  of 
5.0  inches.  From  the  27th  to  the  29th  rain,  sleet,  and  snow 
fell  in  most  sections  with  stations  in  the  Ozarks  and  the  north- 
ern portion  receiving  6.0  inches  or  more.  Ice  formed  on  most 
highways  and  travel  was  hazardous.  A  number  of  accidents 
occurred  in  which  one  person  was  killed  and  a  score  or  more 
injured.  Bus  service  was  suspended  in  some  instances.  The 
average  precipitation  for  the  State  for  the  92  stations  reporting 
was  2.95  inches  which  is  1.31  inches  below  the  mean  for  the 
past  45  years.  Of  the  stations  with  records  of  10  years  or 
more,  20  had  positive  departures  and  56  negative.  IMonthlj^ 
totals  ranged  from  0.76  inch  at  Clarendon  to  5.95  at  Luther- 
ville.  The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period 
was  5.09  inches  at  Lutherville  on  the  6th.  Snowfall  ranged 
from  a  trace  at  three  soutli western  stations  to  9.0  inches  at 
Dutton  in  the  Ozarks.  The  average  number  of  rainy  days  was 
5  and  the  average  snowfall  for  the  State  for  the  91  stations  re- 
porting was  2.8  inches. 

The  heavy  rains  the  first  of  the  month  caused  rapid  rises  in 
the  Red,  White,  Arkansas,  and  Ouachita  rivers  but  flood  stages 
weie  reached  only  at  Danville  on  the  Petit  Jean  and  at  Arka- 
delphia  on  the  Ouachita.  Flood  losses  reported  were  as  follows: 
On  the  White  River,  $9,000;  on  the  Arkansas,  $1,500;  on  the 
Ouachita,  $1,000. 

The  weather  during  December  was  mostly  too  cold  for  the 
picking  of  the  small  amount  of  cotton  remaining  in  the  eastern 
lowlands  but  was  favorable  for  the  gathering  of  corn  and   other 


field  crops  and  for  plowing  and  other  winter  work  except  dur" 
ing  the  rainy  periods  the  first  and  latter  portions  of  the  month. 
The  snow  cover  the  last  of  the  month  was  very  favorable  for 
wheat,  oats,  and  winter  truck  and  prevented  much  damage 
from  the  low  temperatures.  t.a.m. 

Corrections  on  Pagre  46:~Mean  temperature  and  departure  from  normal:  Bee 
Branch  should  be  38.4°  -3.  6,  Calico  Rock  35.8°  -3.3. 


PRESStTKE,  WIND,  HTTMIDITY,  AND  StTNSHINE 


station 


Bentonville 

Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level) 


30  17 
30.18 
3('.20 
30.19 


30.. 59 
30.61 
30.65 
30.66 


29.62 
29.72 
29.78 
29.78 


Wind 


8.0 
8.4 
8.0 

7.8 


24 
23 
22 
2.5 


ne 
n 


Relative 
humidity 


19  I  . . 
14t  1  77 
28  72 
25       77 


«  2 
II 


COMPARATIVE    DATA    FOR    DECEMBER 


Year 


Temperatur« 


OJi 


Precipitation 


Is 


1-1  s 


1891  . . . . 

1892  . . . . 

1893  . . . . 

1894  . . . . 

1895  . . . . 

1896  . . . . 

1897  . . . . 

1898  . . . . 
]»99  .... 

1900  . . . . 

1901  .... 

1902  . . . . 

1903  . . . . 

1904  .... 

1905  .... 

1906  . . . . 

1907  .... 

1908  . . . . 

1909  .    . . 

1910  .... 

1911  .... 

1912  . . . . 

1913  . . . , 

1914  .... 

1915  . . . . 

1916  .... 

1917  .... 

1918  .... 

1919  .... 

1920  . . . 

1921  .... 

1922  . . . . 
!923  .... 

1924  .... 

1925  .  . . . 

1926  .. 

1927  .  . . . 
1!'28  . . . 
1929  .  .. 
19W  . . . , 
1931  ... 
19.T2  .... 

1933  .... 

1934  ... 

1935  . . 
Period 


46.9 
40.9 
45.4 
44.6 
43.8 
45.8 
40.3 
39.5 
41.0 
44.9 
38.5 
40  b 

39  7 
42.9 
38.5 
46.5 
44.4 
46.0 
35.3 
40.8 
43.0 
41.7 
43.6 
36.1 
43.9 
42.1 
34.8 
47.6 
40.4 
43  2 
47.1 
47.8 
49.1 
41.4 
40.2 
43.  3 

40  9 
4S.4 
44.4 
40.6 
48.7 
39  9 
49.3 
41.5 
87.6 
42.6 


-f-4.3 
-1.7 
-I-2.8 
+2  0 
+  1.2 
+3.2 
-2  3 
-3.1 
—1.6 
-1-2.3 
—4.1 
-18 
-2.9 
+0.3 
-4.1 
+  3.9 
-hi. 8 
+  3.4 
-7.3 
-1.8 
+0.4 
-0.9 
-fl.O 
-6.5 

-0.5 

—7.8 

-1-5.0 

-2.2 

+o.(- 

-1-4.5 
+5.2 
-f6.5 
-12 
-2.4 
-^0.7 
-1.7 
+0.8 
+1.8 
-2.0 
+6.1 
-2.7 
+6.7 
-l.l 
-5.0 


721 

83 1 

791 

82' 

781 

81 

81 

7b 

74 

82 

87 

75 

74 

80 

69 

83 

85 

82 

82 

75i 

78| 

76i 

S! 

78l 

82|. 

8li 

88! 

78; 

74 

821 

86, 

8U| 

86 1 

8l! 

79' 

84! 

87: 

h2' 

83 

78 

8^1 
88 


10 

11 

11 

1 

9 

3 

8 

14 

-11 

U 

-16 

-21 

9 

1 

6 

11 

12 

9 

-  8 

-  6 

-  3 

-  2 
10 

-  5 

9 
17 

-  5 
11 

4 
-  4 

-2; 


4.69 

8.79 

1.83 

3.48 

3.96 

0.84 

6.00 

1.87 

4.08 

2.76 

4.42 

5.71 

3.44 

5.10 

4.96 

5.64 

2.70 

1.50 

5.26 

3.57 

7.00 

2.C3 

3.26 

6.26 

4.73 

3.35 

1.29 

5.62 

1.94 

5.95 

2.78 

4.59 

6-24 

3.  65 

1.71 

7.15 

4.18 

4  41 

3.84 

2.58 

7.79 

7.86 

5.41 

3.78 

2.95 

4.26 


+0.43 
+4.  53 
2.43 
■0.78 
— 0. 30 
-3. 42 
+  1.74 
—2.  39 
-•0.18 
-L50 
+  0.16 
+  1.45 
-0.82 
+0.84 
+  0.70 
+  1..38 
-1.56 
-2.  76 
-1-1  00 
—0.69 
-1-2.74 
-1.63 
-1  00 
+2. 00 
-t-0.47 
-0.91 
-2.97 
+  1.3C 
-2.32 
+  1.69 
-1.48 
+0.  33 
+  1.98 
-0.61 
-2.551 
1+2  891 
i-0.08' 
r0.15' 
-0.421 
1-  1.6n! 
1-^3.63' 
;  +3  60' 
I  + 1 . 1.3 
1-0.48 
-1.31 


7  50 

16,44 
3.48 
7.15 

10.04 
2.75 
9.12 
3.68 
6.46: 
8.2»: 
6.26i 

10.20 
6.58 

10  93 
7,80 
9.76 
4.62 
5.30 
9.. 35 
6.00 

15.511 
6.49: 
5.89i 
9.481 
9.601 
7.1.3; 
2.75' 

12.90, 
«.94i 
9.191 
5.10: 
8.28! 

11. ao: 

.S.85| 

5.10; 

12.431 

10.42 

8  34! 

5.88: 

5.31! 

23.  861 

13.57, 

12.01' 

6.851 

5,95' 

23.  86, 


1.48 

3.17 

0.65 

1  45 

1.10 

0. 15 

2.74 

0.56 

1  21 P 

0.46 

0.99 

2.80 

1.08 

0.55 

L70 

1.15 

1.35 

0.09 

1.93 

0.59 

2.38 

0.05 

1.63 

2.60 

1.97 

0.90 

0.20 

1.68 

0.06 

2.14 

1  35 

1  00 

3  38 

1.00 

0.13 

2.53 

1  18 

1.67 

1.51 

0.95 

0.52 

3.97 

1  80 

0  95 

0.76 

0.05 


Number  of  days 


0.7 
T. 
1.3 
1.4 
•I'. 
2.2 
2.9 
13 
T. 
1  3 
3.3 
0.7 
0.6 
1.4 
0.2 

0  7 
0.2 
3  2 
0.8 

1  0 
1.2 
2.3 
43 
0.3 
4.5 
6.2 
U.2 

ri- 

o'i 

T 

T. 

T. 

0.3 


7 
10 
5 
fi 
7 
8 


10 
16 
15 
16 
12 
10 
18 
12 
14 
8 
12 
13 
14 
13 
10 
14 
7 
8 
12 
14 
13 

7  114 

5  '13 

8  !l3 

6  1 13 


6.3 

3 

15 

2.1 

10 

U 

0.1 

6 

14 

T 

6 

18 

2.7 

8 

13 

0  9 

6 

15 

'1 

14 

9 

3.6 

12 

11 

0.1 

7 

12 

0.2 

9 

12 

2.8 

0 

15 

1.3 

7 

12 

5  14 

6  13 

5  11 

6  113 


Daily  River  Stages  for  December, 

1935 

Stations 

River 

sJaSpl     1  !     2   1    3    1   4        5        «    1    7       g    1    9       10  1  11  1  12  1  13  1   14  j  15  {  16  !  17  j  18      19      20  1  21      22  j  23  1   24      25  j  26  j  27  j  28  j  29  j  30  j  31 

fort  Smith  or 

Vrlgansas... 

22 

12  ;-( 

12.9113.3112.1,  9.81   9,3 

17. 518. 9118.3116. 5114.6112.0  10.3 

9.3    8-7 

8,3;  7.8 

7  31  7.2'  6.9 

6.61  6.4    6.3 

6.21  6.1!  6,0 

5,81  5.8 

5,7 

5.7    5,6 

Van  Buren  . . . 

13  4 

14  3 

14  8'13  6|lt,iJ|10  8 

19.02'l.3!19.8jl8.0|16.2  13  6  11.7 

10. S  10.0 

9,6    9.1 

8  7 

8.5    8.0 

7.8l  7.6    7  5 

7.4 

7,3|   7.0 

6.81  6,8 

6.7 

6,  7    6,6 

Ozark  

do 

22 

7  7 

92 

9.8:   9.8    7.5|   6  3 

13.7  16.  5,15.3:14.  l|l2.5i0. 4    !<.0 

6.7'  5  8 

52    4  7 

4.3 

4.0I  3.7 

3  4|  3.2    3.0 

2.8 

2,6    2.4 

2.3    2.3 

2.2 

2.0    2.0 

Dardacelle 

do 

22 

9  1 

11   ■> 

12.0  12.4,11.  1  10  2 

16  7  18.5118.1  17.4:15. 9[U.4J12  6 

10. 9I  9.9 

9.2    8.7 

8.4 

8.0I  7.6 

7.4|  7.1    6.9 

6  V 

6,61  6,5 

6.3    6.2 

h.  0 

P.Ol  5,9 

Morriltou 

do 

20 

4.4 

6  4 

8.51  9.01  9.0    7.5 

12.3  16.9117.  1  16.2ll4.8!l3.1  11.2 

9.01  7.4    6.4i  5.5!  4  6 

4.0|  3,4 

2. 91  2  4    2.1 

1,8 

],6|   1,4 

1.2    1.0 

10    u. »    u.  » 

Litti*  Rock.. 

do 

23 

5  0 

5  1 

7.5    9,0:  9  6    9.0 

9.0  lfj.6  le.O  17.6'165:i5.l!l3.3lll,2l  9.4|   8.l|  7.2;  6.3 

5,71  5,1 

4  6|  4,2    3  8 

3.6    3,31  3,1 

3  0    2  8 

2.7;  2,6:  2.5 

Pine  liluff 

do 

25 

8  4 

M  1 

Q  4'11    7  19  8I1.'?.  1 

12  4, 17  5'y:i  1  20-7,20  i:i8  2;i7. 31)6.  OI14  2112, 9!ll  8;i0.9;10.2l  9.6 

S.9|  8,2]   7.9 

7.6    7.1    6.8 

6.6    6  2    6.-^]  .-),",!    .•)-!< 

Danville 

.     Petit  Jean. 

20 

3.0 

2.21  2.2:  2.2    2.  l!  3.8l20.6;22.5;2:S.  3(22.  2l  I9.7!l7.6:10.  4;   7.6l  6.2|  5.l!  4.9|  4.8l   4  .si  4.5 

4.31  4.01  3.91  3,71  3.71  .3.6 

3  5    3,5 

3^3 

3  H    3.2 

m 

■*?■'''<' 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


December,  1935 


stations 


Counties 


Amity Clark. 

Arkadelphia I  Clark 

Arkansas  City  

BatesviUe 

Bee   BraQCh 

Benton 

Beutonville 

Big  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Boughtou 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point 

Clarenilon    

Clinton 


Conway . 

Cornerstone *l 


.+t 


Desha 

Independence 

Van  Buren 

Saline 

Benton  

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi  — 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren... 

Faulkner 

.lefferson 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 


Corning 

Cotter ; 

Crosset(near) 

Danville 

Dardanelle  . . . 

Damas 

Dutton 

El  Dorado  . . . 

Kngland 

Eureka  Springs      ,    „    ^.      .^„ 

Favetteville   |  Washington 

Fort  Smith Sebastian. 

Freeman  Springslt 

Fulton 

Georgetown 

(Gilbert 

Glen  wood 

Qrannis 

Gtavette 

Harrison 

Ileber Springs  .... 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index ■'* 

Jessieville 

Joneiboro  

Lead  Hill ...••••••- 

LITTLE  ROCK- 

Lutherville M 

Madison 

Magnolia — 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Kaxked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail Newton 

Newport Jackson.. 

Norman  

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson  

Pine  Bluff  ... 
Pocahontas  .. 

Portland 

Prescott 

Rogers  (near) 

Rosebud If 

St.    Francis 

Searcy 

Springbank  .... 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset  

Texarkana 


Pope 
Hempstead  ... 

Whit« 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead.. . 

Garland   

Little  River... 

Garland 

Craighead  ... 

Boone 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis... 
Columbia  .... 

Fulton 

liCe  

Poinsett  

Soarcy  

Polk 

Coaway 

Baxter 

Montgomery  . 


Thornburg  . 
Waldron. . . . 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wynne 

Yancopln    . 


State  Means 


Cllmatological  Data  for   December,   1935 


Montgomery  . . . 
Montgomery  ... 

Howard 

Franklin, 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Benton   .  •  • 

Faulkner 

Clav  

White 

Miller 

Montgomery  . . 

Arkansas 

Logan  

Washington. . . 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . . 

Little  River... 

Mississippi 

Cross 

Desha 


a 


Temperature  (Degrees  Fahrenheit) 


500 

200 

145 

277 

700 

285 

1303 

239 

259 

2.52 

465 

200 

205 

361 

116 

297 

591 

172 

516 

309 

195 

293 

440 

175 

327 

330 

162 

1590 

270 

2'29 

1465 

1451 

457 

2240 

260 

200 

600 

547 

900 

1250 

1052 


300 

445 

491 

354 

600 

275 

760 

345 

650 

357 

775 

209 

315 

600 

235 

229 

1070 

1207 

347 

800 

650 

2233 

231 

750 

800 

288 

39« 

275 

222 

204 

215 

300 

122 

318 

1300 

600 

•^0 

245 

240 

650 

209 

750 

2250 

332 

650 

675 

206 

840 

290 

237 

250 

167 


40 
40 
51 
36 
43 
1 
30 
5 
34 
10 
21 
1 
48 
31 
50 
30 
36 
31 
14 
52 
24 
42 
H 
23 
19 
49 
30 
33 
35 
29 
35 
48 
54 
11 
50 
23 
9 
I 
16 
38 
35 
1 
63 
16 
16 
65 
44 
IS 
9 
40 
29 
56 
36 
5 
19 
31 
24 
31 
21 
47 
16 
23 
36 
27 
52 


39.0' 


34.8 
38.6 


Q    Q 


^^ 


Precipitation,  inches 


0)  B 


Number  of  days 


^1 


-  4.0 


-  5.4 

-  ;i.4 


35.4 


34.4" 
38.4 


38.4 
35.4 
41.4 
88.8 
39.9 


-  5.2 

-  3.7 

-  3.6 


2.6 


8.2 
5.4 


5.0 


39.2 

33".4 

■4L3 

39  ".6" 
39.6 
33  8 
42.4 
37.1' 
36.3 
36.5 
37.8 


38. » 
34.4 
35.0 

38.3 


40.2 
40.8 


36.2 
33.5 
38.4 
37.0 


-3.3 

'■'-"e'.'i 


68 


60 


66 
66 
68 
65 
67 


-  5.9 


64 


68 


7 
40 
12 
5 
19 
48 
42 
29 
47 
45 
1 
8 
25 
26 
11 
48 
38 
4 
50 
15 
16 
41 
11 
29 
10 
27 
11 


43  2 
33.9 
38. 4 
35.1 
36.5 
37.5 
42.5' 
34.6 
37.2 
33.5 
37.2 


41  0 

37.8 


3.2 
lA 
3.4 
4.0 
6.9 
3.3 
H  ) 
4.3 


6.5 

3.5 
2.8 


6.2 


6.8 
3.2 


5.1 
6.3 

5  8 
4.2 


14 
8 
9 
8t 
8 
7 
9 
13 


26t 


30 
30 


26 


14 


-  5.2 
-53 

-4,8 

-  6.1 
-6.8 

-  5.1 

-  1.51 
-58 

-  56 

-  4.2 

-  5.0 


40.7 
35.4 
40. S 
41.3 
34.0 


38  3 


-34 


-  4.2 
-4.7 

-  6.7 

-  4.3 

-  4.8 


-  4.5 


30 


40* 


+0.08 
-1.83 
-3.81 
-0.89 
+  1,16 


26 


42 


38.8 
38.0 
34.7 
41.8 
36.3' 


40.6" 


36.6 
35.0' 


5  0 
4.6 


-  5.0 

4.8 


4.2 


-  5.2 

-  7.4 


68 


.{0 
27 
2 
26t 
27 
26 
26 
30 


261 
26 
30 

'•ie' 

'•26 
26 
27 


26t 
30 
26 
26t 


26 

27 

26t 

27t 

30 

26t 

21 

30 

27 

26 

30 


26 


89 
40 
40 

'si' 


4.13 

3.05 

1.19 

2.30 

5,04 

2.81 

2.101-0,27 

1,66 

2.31 

1.51 

4,66 

2,91 

1,11 

3.  SI 

1,96 

1,98 

3.60 

0.76 

5.12 

4.07 


-1.41 

-2,83 
1,5U 

3^75 
+  0.09 
-2,72; 
-3,22 
-0,78 
-4.21 
+0.82 
+0.01 

-6!26 

-i'.m 

+  1.15 

+1,57 

2.49 


3.35 
3.57 
3,09 
4.45 
4.86 
3.14 
4,10  •1-0.42  3,04 


2,32 
2,11 
0,66 
2.00 
2,86 
2,10 
1.97 
0.65 
1.19 
0.66 
3.60 
2.05 
0.35 
2. 00 
1.39 
0.86 
2.87 
0.20 
3.10 
1.90 


1.93 

1,26 
2.19 
2.67 
1.10 


4.101-1.51 


18 
0 
11 

18 
10 


37.6  -5.0 


13 


27 

30 

27 

26t 

26 


30 


16^ 


1,45 

2,35 

3.09 

3,63 

4.64 

2.90 

1.18 

H.58 

4.45 

3.93 

2.24 

2,83 

4.0 

1.2'2 

4.60 

3.60 

2.50 

4.00 

2,95 

4.25 

1.61 

1.81 


3.20 
-0.48 
+0.34 
+0.87 
+0,39 
-0.75 

3.06 


-0. 

-0.10 

+0.22 

-3!74 
+0.65 
+  0.28 
-1,91 
-0.39 
—1,05 


-2.  76 
-1.36 


1.871-2  27 


35 


5.95 

1.03 

2.76 

2.69 

1.04 

1.43 

3.56 

4.27 

4 

3.29 

4.35 

3.60 

1.33 

3.05 

3.72 

3,32 

4.71 

1.92 

1.02 

1.18 

1.29 

2.65 

1.42 

3.52 

2.23 

S.99 

2.04 

2.04 


+2.05 

-2-05 
-0.  !59 
-8.21 
-2.99 
-0.15 
-fO.46 
+1.27 
-n.41 
+0.33 
-0.20 
-2.73 


+  1.22 
2.61 

-  2,96 
3.78 
1.05 
4.17 
0.84 
0.19 


-  4 


27t 


30 
26t 


38« 


30 
36* 


-2.07 
4.10  -0.97 
4  271-0.82 
0.88-3. 
8.75+2.56 
2.81' 

3.651-0.10 
3.42-0,37 
3,26-0,28 
2.45-2.77 


1.80 
0  90 
1.43 
2.04 
2.65 
2.04 
1.73 
0.74 
1.63 

2.76 
2.09 
2,20 

6.' 39 

2,35 

2.50 

2.10 

2  10 

1.41 

2.17 

1.00 

1.30 

1.43 

5.09 

0.28 

L24 

1.13 

0.65 

0.65 

2.00 

2.. 55 

3.25 

2.40 

3.10 

l.SO 

0.72 

3.00 

1.90 

2.00 

2.32 

1.41 

0.40 

0.91 

0.64 

0.85 

0.65 

2.63 

1.87 

2.12 

1.21 

1.11 

3.26 

2.27 

0.42 

3.31 

2.03 

1.70 

2.28 

2.85 

1.50 


4.20 
3.44 
1.25 
1.16 
1.08 


30 


49       2.95 


-0.25 

-0.67 
-3.7 
-3.59 
-5.47 


r. 

1.5 

1.) 

3.8 

6.0 

0.6 

1.0 

2.0 

3.3 

2.7 

3.3 

L5 

2.5 

5.3 

0.3 

0.5 

T. 

1.0 

3  8 

4.1 

'6.'o 
6.0 
2.8 
2.4 
1.8 
1.5 
9.0 
5.0 
0.8 
2.0 
3.1 
5.8 
6.5 
3.0 
1.3 
4.5 
0.1 
0.7 
1.5 
5.0 
5.0 
2.2 
6.0 
0.1 
3.0 
0.5 
5.0 
4.7 
3.4 
4  0 
0.5 
6  2 
2.5 
3.0 
3.9 
2.0 
1,8 
6.0 
T. 
2.4 
5.0 
0.5 
6.5 
1.6 
0.6 
0.2 
1.0 
6.5 
2,9 
1.1 
1.1 
0.5 
7.0 
5.0 
2,6 
1.3 
2.5 
3.5 
2,3 
4,0 
0,7 
0,6 
64 
3.3 
2  0 
1.2 
2.1 
4.0 
LO 


1.96 
0.50 
0.58 
0.35 


2.0 
2.5 
2.1 


-1  31    5.09       2.8 


6 
4 
6 

7 

6 
6 
7 
6 
5 
6 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
6 

'4 
4 
8 
4 

7 
6 
5 
H 
5 
8 
6 
4 
4 
7 
4 
6 
9 
3 
5 
6 
5 
4 
5 
3 
7 
7 
5 
7 
6 
B 
3 
6 
4 
5 
i 
7 
4 
7 
5 
3 
7 
4 
6 
2 
3 
8 
4 
5 
5 
3 
6 
6 
4 
6 
5 
6 
5 
7 
8 
4 
6 
6 
7 
6 
7 
6 
16 
3 
2 
6 
4 
5 


■Co 
.2'? 


Observer 


14* 
14 
17 
19 
17 
19 
9 
16 
18 
14 
14 
12 
13 
14 
16 
14 
16 
10 
18 
16 

ii 

13 
14 
14 
14 
14 
S) 
13 
17* 
17 
12 
11 
18 
18 
19 
17 
12 
16 
14 
19 
11 
16 
20 
5 
16 
9 
18 
12 
16 
13 
11 
16 
13 
19 
12 
16 
13 
17 
10 
17 
8 
17 
19 
16 
11 
12 
17 
13 
10 
18 
13 
13 
14 
15 
15 
16 
13 
15 
20 
15 
20 
16 
13 
14 
13 


6* 
6 

3 

2 

4 

2 
13 

A 

2 

5 

8 

2 

4 

4 

1 
10 

3 

5 

3 

7 

'2 
5 
6 
4 
7 
4 
13 
1 

2" 
7 

13 

10 

5 

4 

1 

0 

1 

3 

6 

6 

8 

0 

2 

16 

3 

13 

1 

8 

5 

10 

8 

6 

2 

10 

12 

7 

10 
3 
8 
0 
12 
2 
4 
6 
6 
3 
1 
3 
8 
2 
8 
7 
3 
4 
3 
6 
9 
2 
1 
0 
4 
3 
9 
9 


10* 

12 

11 

10 

10 

10 

9 
12 
11 
12 
11 
17 
14 
13 
14 

7 
12 
16 
10 

8 

ie 

13 

11 

13 

10 

13 
9 
17 
W 
1 
6 
10 
8 
14 
li 
14 
18 
12 
11 
6 
12 
15 
9 
10 
12 
9 
12 
11 
10 
8 
12 
9 
16 
11 
7 
8 
8 
11 
13 
14 
11 
12 
U 
9 
14 
16 
13 
15 
13 
11 
10 
11 
14 
12 
13 
9 
9 
14 
10 
16 
7 
12 
9 


nw 
w. 


se. 
n. 


sw. 
sw. 


se. 
w. 
nw. 


ne. 

n. 

s. 

n. 

n. 

nw. 
nw. 
nw. 
nw. 
ne. 

n. 
nw. 

n. 
s. 
ne. 
n. 


nw, 
nw. 


n 

nw. 
ne. 

I  ''• 
nw. 


n. 

nw. 

ne. 

nw. 

n. 

nw. 

sw. 


nw. 


16 

5 

9 

7 

6" 

8i> 

20 

4 

16 

1 

17 

5 

13* 

5' 

18 

1 

12 
10 
15 
15" 

7 
14 

9 
12» 


nw. 

ne. 


n. 


J.  \V.  Campbell 

W.  K.Bown 

Herbert  Neff 

Mrs.  CM.  Barnwell 

J.  E.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.J,  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harry  Buie 

R.  J    T(^rrv 

W.  M   Jones  ', 

J    M.  Knight 

P.  K.  Wylie 

John  C-  Flovd 

J,  W,  Bisnop 

A    L.  Stephens 

E-  E    Cordrev 

?,  B-  Dutch  ens 

Winfred  D,  Polk 

O.  B    McSpadden 

U.  .S.  Fort-st  .Service 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

Ben  Joiinsou 

J.  M.  Ricketf! 

L.  E.  Ellis 

Dr.  R.  H.  Hardin 

Geo.  W,  Nichoalds 

University  of  Arkansas 

t'.  S.  Weather  Bureau 

R.   I.  McCuiston 

T.  J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

F.  J.  King 

C.  A.:Price 

W.  E.  McVav 

Max  W.  Schmidt 

Louis  R.  Keck 

James  A.  Burnett 

TrumoQ  Brown 

I.  O.  Cooley 

N.  P.  O'Neal 

National  Park  Service 

H.  0.  Sanderson 

U.  S,  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  H,  Crosswhite 

U.  S.  Weather  Bureau 

H.  O-  Lenhardt 

J.  W.  Eppes 

State  Agri.  School 

S.  F.  Whittaker 

C.  N.  Houck 

Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.  W.  St.  John 
Hugh  B.  Wear 

B,  S.  Halbert 

G.  A.  Whittington 
Charles  Paxton 
J.  D,  Henderson 
U,  S.  Forest  Service 
U.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  0.  Milton 
W.  R.  Heavier 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Schen 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Carl  A.  SUrck 
Miss  Clarice  Maddox 
S-  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Henry' Field 
S.  C.  Story 
Mrs.  Kress  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hoyle 
J    R.  Huddleston 
William  W,  Davis 
D   O.  Anderson 
R.  T.  Cobbs 


15 


12     W.  E.  Barton 


11 


T    less  than  0. 01  Inch  rain  or  melted  snow. 
Temperature  and  Precipitation  departm-es^compu«.aior^s^^^^^^^     |ATso"Snoth"er  dates.'  "tfP.' O.  addresses  as  follow^:-Big  '    '     ^ '    "  ^ 


ItNot  used  In  means 


departures  compu^d  for  stations  J-ving  ten  or  more    e  ,       ,^^^  LXw^r-BTLake  o:utT^,:ManmayCornerstone,^  Altheimer. 

s  *,b.»,  number  of  days  missing.     tAlso  on  o"ier  dates,     ur.  "       ^  ^^  Vernon,  "  * 
Dove/:   -index,  Route_5, Texarkana;  Luthemne.^Route  l^'_Lamar.^Ro.ebud.  M^^^^^  ^^^^ 


Precipitation  for '24  hours  ending  near  sun- 
Data  in    italics  interpolated. 


December,   1935 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 
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Daily  Precipitation  for  December,   1935 


Stations 


Drainage- 
basin 


mity.      

rkadelphia  . . .. 
rlcausas  City  . . 
atesville  ....... 

ee   Branch- 

enton 

entonville * 

ig  Lake  Outlet  . 

lack  Rock 

lytheville 

ooiieville 

oughton  . .      . . 

rinkley 

alico  Rock.... 

iraden 

irtliage 

snter  Point 

larendou 

lintoti 

Dnway 

jrning 

Mer 

ros.sett  .  .[near] 

inville I 

ardanelle 

jinas 

utton 

I  I.'orado I 

iigland 

jreka Springs. .. 

ivetteville   

)rt  Smith •' 

reeman  -Sprgs. .  I 

jlton I 

jorgetown I 

.I'oert 

enwood I 

■annis.  

■avette I 

arrison 

eber  Springs  . .  I 

3lena I 

igden 

.gtiland 

ape 

Dt  Springs 

dex    II 

ssieville II 

nesboro || 

;ad  Hill 

ittle  Rock..** 

itherville 

(idison 11 

Eignolia 

imraoth  8pg  .  .  || 

irianna 

irked  Tree II 

irshall    

ina II 

irrilton    i| 

auiitain  Home  . 

5unt  Ida 

lil  

swport II 

irman  li 

leu II 

:ay 

;ark || 

iragould || 

.rkin || 

ittersoa 

ne  Bluff i| 

cahontas 

irtland II 

escott II 

)gers  (near) 

isebud 

■  Francis II 

arcy 

ringbank  . . 

3ry 

uttgart.  . 
biaco .... 

nset 

xarkana  . 
ornburg  . 
ildron  . . 

irren 

iters 

hiteclffs.  . 

Ison 

rnne 

ncopin  . . 


!:!!i 


nachita.. . 

Ouachita... 

Mississippi. 

White    

.Arkansas. .. 

Saline 

Arkansas. . . 

St.  Francis. 

White   

St   Francis. 

.Vrkansas. .. 

Ouachita. .. 

White   

White   

Ouachita. .. 

Ouachita... 

Red 

White   

White   

Arkansas... 

White   

White   

Ouachita 

.\rkansas. .. 

,,  Arkansas. . . 

.  Mississippi. 

I  White 

Ouachita... 

.\rkansas... 

White 

White 

.\rkansas 

.\rkansas 

Red 

White    

White   

Ouachita 

Red 

Arkansas 

White 

White     -  .  . , 

Mississippi.. 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis.. 

Red 

White 

St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

White 

Ouachita 

.\rkansas 

White 

Ouachita 

Wliite 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Arkansas 

St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

White 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita  . . . 

White 

A  rkansas  . . . 
St.  Francis.. 

White    

Red 

Ouachita... 

Arkansas 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi .. 
St.  Francis. . 
Arkansas. .. 


Day  of  Month 


I  10  j  11 


15 


18 


20 


1.54 


.21 


2.32 
2.  11 
.66 
2.00 
1  64 


1  22 
,32 

'.ib 

2.85 
.2.f.i2.10 
.44 
.15!  .65 
.34I1.I9 
.10 

3.601  .32 
.35  2.05 
.081  35 
.8312.00 


.02 


.08 
.86 
2.87 
08 
3.10 
1.90 
1,10 
1.93 

i.'vs 

1  59 

T 

3.U4 

^20 
1  43 
2.04 
2.  25 
2.02 
.55 
.13 
1.63 

2.76 
2.09 
2.20 


2.35 
2.50 
2.10 
2.10 

.70 
2.17 

.21 
1.30 
1.33 
5.09 

.13 
1.24 

.97 

2.00 
2.55 

82 
2.40 
3.10 
1.90 

29 
3.00 
1.80 
2.00 
2.32 


.12 
.91 
15 
.75 

!39 

1.87 

14 

10 

.41 

.23 

1.85 

.10 

3.31 

2.03 

1.70 

2.28 

2.85 

.05 

• 

1.96 


1.39 

.73 

.58 

.20 

1.38 

1-40 

1.10 
1.26 
2.19 
2.67 
1.10 

.11 
1.80 

.90 

'.'02 

T 
2.04 
1.73 

.74 
1.45 
4.00 

,38 

'.i3 

3.13 

.34 

1.70 

.65 

.21 

1.20 

1.41 

1.61 

1.00 

.15 

.20 

!28 

.92 

1.13 

.65 

.65 

.94 

1.21 

3.25 

.56 

.88 

.98 

.72 


1.75 


■  03 


-20 


1.90 
61 

1.70 
.07 
.  40 
.15 
.64 
.85 
.65 

2.63 

2.' 12 

1.21 

I  11 

3.26 

2.27 

.42 

.67 

.02 

1.20 

1.02 

.18 

1.50 

3.81 

1.48 

.50 

.58 

.35 


1.41 
.25 

']64 
.36 
.01 
.04 

1.66 
.53 
06 
,01 

,12 


.|..., 


.02 


.03 


.03 


.02 


.1... 


T. 


T. 


T. 


21 


T. 


.29 


.65 


T 
1.00 


.05 


T 

.02 

.04 

T. 

.35 

.10 

",'.38 

.05 

.08 

.04 

r. 

.08 

T. 


13 


T. 


.17 


.06 


23 


1.00 
.04 


.301. 
.041. 


.20 


24 


.101   .12 
T.  1..,. 


.10... 

.10'   .. 
.181.. 


25 


26 


27 


28 


29      30 


31 


.01, 


,02 


T. 


T, 


.07 


.25 

.05 

.39 

.07)..,. 

.15 

.19'.... 

.20 

.40 

.11 

.34 

.18 

.18 

.08 

,10 

.23 

.16 

,361... 

.02 

.20 

.27 

.30 

.06 

.26 

.121,... 

.15 

.33  .... 

.11 

T 

.261.... 

.06 

T,  L. 

.17 

06 

,32 

.22 

..34 
,50 



.18 

,36 

.40 

.05 

.16 
,25 
.40 
.09 
1,00 
.24 

"m 
.47 

.07 
.32 
.11 
.10 

-01  .04 
10    .30 

.10 

.161  .22 


I... 
.11 
,05 
T 
.50 

,25 


,05 


.24 


,05 


.10 


.15 


,12 
.34 
.35 
T 

.'05 

.20 

,08 

,01 

,24 

T, 

.27 

.30 

,09 

,29 

,17 

.22 

.18 

.16 

.33 

.05 

.05 

.17 

,02 
.14 
.01 

♦ 

.20 
.12 
.30 
.10 
.50 
.24 
.01 

'.()S 
.26 
.02 
.05 
.19 
.02 


.ft") 

.15 

.., 

,16 

.02 

.0.<t 

.04 

.11 

T. 

T 

... 

.39 

■.'26 

.IR 

.31 

.12 

,16 
.02 

"t" 

1.35 
,26 
,30 
.04 

■■rV 


stations 


Daily  River  Stages  Continued 


Rivers 


irk  Beach,  Mo  , 

Iter 

lico  Rock 

tesville 

wport  

argetown 

irendon 

bert 

ick  Rock  ..,..'. 

feadelphia 

tnden 

Iton ] . 

lena 

lansas  Citv. .. . 


. . .  White  . . 
.  ..do.... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

Buffalo  . , , , 
.,, Black,  ,. 
.Ouachita, 
.Ouachita . 
,.,,Red..,. 
Mississippi 
.....  do,... 


Flood 


.01 
T 


.08 


.82 


.07 


4,13 

3,05 

1.19 

2.80 

5.04 

2,81 

2,10 

1,66 

2,31 

1,51 

4,66 

2,91 

1.11 

3,31 

1.96 

1,98 

3,60 

0.76 

5.12 

4,07 

3.35 

3,57 

3,09 

4,45 

4,86 

3.14 

4,10 

4,10 

1,45 

2,35 

3,09 

3,63 

4,64 

2,90 

1,18 

3.58 

4.45 

3,93 

2.24 

2,83 

4.07 

1.22 

4,50 

3,60 

2,50 

4,00 

2,95 

4.25 

1.61 

1,81 

1,87 

5.95 

1,03 

2,711 

2.69 

1.04 

1.43 

3„56 

4.27 

4.68 

3.29 

4.35 

8,60 

1,33 

3,05 

3.72 

3,32 

4.71 

1,92 

1.02 

1.18 

1.29 

2,65 

1,42 

3,52 

2.23 

3,99 

2,04 

2,04 

4,10 

4,27 

0,88 

5,75 

2.81 

3.65 

3,42 

3,26 

2.45 

4,20 

3.44 

1.25 

1,16 

1,08 


30 
21 
18 
23 
26 
2) 
26 
30 
14 
17 
2t 
25 
41 
48 


1.8 
4.2 
2.3 
7. 
4. 
8. 

13.0 
3,7 
3,8 
7,0 
7.9 
11.0 
10,8 
9.8 


1.6 
4.0 
2.9 
7.8 
4.3 
8,7 

13,3 
3.5 
3.6 
7.6 
7.9 
9.9 

10.6 


0,2 
4.0 
2,2 
7  3 
4.0 
8.7 
13.6 
3,5 
3,2 
7,6 
7.8 
8.6 
10.9|11.5 
8,2|  8,4 


1,5 
4.0 
2.2 
7 

4.5 
8.8 
13.5 
3.5 
3.6 
7.6 
7.5 
8.9 


3.6i   5,8 


4.5 
2.3 
7.4 
3.8 
8.5 

13,5 
3,6 
3.0 
8.0 
7.1 
8.0 

12.0 
9.2 


9.8 

11,0 

14.3 

4.5 

8.5 

13.4 

11.4 

4.8 

15.5 

8.5 

9.5 

12,3 

10,2 


7,4 

8,6 

11,1 

20.2 

14,0 

12,5 

13,3 

7,0 

9.7 

14.4 

13.8 

13.2 

12.6 

10.7 


9      10      11 


12      13      14      15  I  16 


17.0 
17.8 
18.0 
15.3 

6.0 

9.3 
14.4 
20  5  23 
21.7,23 
12.8  12, 
11.5113 


5.4 
9.1 

7.8 

15,4 

17.2 

19.4 

19.5 

4.8 

7.8 

11.7 

4i24,  3 

2|23.6 

5  12.0 

6ll4.5 


4.7 

4.4 

4.4 

6.9 

6.0 

5.5 

6.2 

5.3 

4.7 

13.1 

11.6 

10.5 

16,3 

14  4 

12.4 

19.2 

19.0 

18.7 

20.5 

21.2 

21.8 

4.5 

4.3 

4.1 

7.3 

6.7 

6.2 

11.1 

10.) 

9,7 

24.5 

2,5.2 

25.0 

22.9 

21.6 

20.3 

11.8 

11.8 

12.1 

14.7 

14.5 

14,1 

2.0 

5.5 

4,4 

10,0 

10 

18,0 

22,1 

3,9 

5,9 

8.0 

23.2 

18  8 

12,5 

13,6 


2,0 

5,5 

4,1 

9.6 

9.7 

17.0 

22.5 

3  8 

5.6 

7,6 

19.6 

17.4 

13,3 

13,0 


19     20     2; 


22 


0,6 

4,2 

2,4 

8  4 

6.7 

14.6 

22.9 

3.7 

4,9 

7,9] 

11,7 

12.6 

9115,7 

7ll2,9 


0.1 

3.9 

2.3 

7.8| 

6,11 

14.3 

22.6 

3.7 

4  7 

7.9 

10.7 

10,9 


16,4  17, 
13,2ll3, 


-0,8 

3.8 

2.0 

7.5 

5,1 

12,0 

21.5 

3.5 

4.2 

7.7 

10.1 

9.0 

17.5: 

14.0! 


23     24     25     26 


27  I  28 

I 


-0.2 

3.8 

2.0 

7.0 

5,0 

11,2 

20,7 

3,5 

3.8 

7.4 

9.8 

8.5 

18.1 

14,3 


-0.8 

3.6 

1.1 

8.7 

4.3 

10.2 

18,7 

3.5 

3.6 

7,3 

9,3 

8,0 

19.3 

15,1 


1.3 
3.8 

1.7| 

6.0 

3,7 

9.8| 

17,6 

3,5 

3,6 

6  0 

9  0 

7,8 

19.5 

15,4 


I  1-2 
3.8 

1.4 

6.3 

3,4 

9.5 

16,6 

3.3 

3,3 

7,3 

8,8 

7.6 

19.3 

15.5 


-0.8 
3,8 
1,0 
6,0 
3,3 
9,3 

15,8 
3,3 
3,2 
7,4 
7.5 
7,4 

18,9 

15.6 


29 


31 


-0,8 
3,8 
2,1 
5.7 
3.0 
8,9 

14.9 
3,3 
3,0 
7,3 
8.5 
7.3 

18,2 

15,1 


,8|-0,8 
2  4,4 
8  1,8 
61  6,4 
01  3,3 
4  8.0 
2113,6 


3.3 
3,4 
7,6 
8.9 
7,1 
-  16,3 
6ll3-8 


'.^C 


5>^:::i> 


^i% 


48 
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December,  1935 


Daily  temperatures   for    December,  1935 


Stations 


Amity. §5 

Batesville  . .. 
Bee  Branch. .. 
Bentonville  *' 
BlytheviUe.. 
Boonevllle  . . 
Brlnkley  .... 

Calico  Bock 

Camden 

Carthage 

Center  Point 

Conway 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

Dumas 

Ilutton 

England 

Eureka  Springs .. 

Fayetteyille 

Fort  Smith"*.  ... 

(iravetle.§5 

Harrison 

Helena 

Hope  

Hot  Springs 

.lonesboro   

Lead  Hill 

Little  Rock."*. 

Lutherville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree?5.... 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. . , 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Okay 

Ozark 

Pine  Blnff 

Pocahontas 

Portland 

Preseott 

Searcy  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 

Wynne 


\  Maximum 
!  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
\  Minimum 
\  Maximum 

*  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
^  Maximum 

■  (  Minimum 
(  Maximum 

•  t  Minimum 
\  Maximimi 

■  I  Minimum 
\  Maximum 

"  I  Minimum 
\  Maximum 

■  )  Minimun 
\  Maximum 

■  I  Minimum 
S  Maximum 

"  (  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 

"  *  Minimum 
S  Maximum 

■  '  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
'  Minimum 
>  Maximum 
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GENERAL    StrMMAEY 

The  salient  features  of  the  weather  in  Arkansas  during  the 
year  1935  were  the  cold  waves  in  January,  February,  and  De- 
cember, the  dust  storms  in  April,  and  the  floods  in  March  May 
and  June.  ' 

Temperatures  were  above  normal  the  first  three  months  of 
the  year  and  in  July,  August,  and  October,  below  in  other 
months.  Cold  waves  occurred  in  January  and  February  but 
temperatures  were  not  extremely  low,  sub-zero  temperatures 
occurring  only  in  January  at  stations  in  the  northwestern  por- 
tion. IVIarch  was  the  warmest  March  since  1921  and  the  wet- 
test since  1922.  The  most  unusual  feature  of  the  weather  in 
April  was  the  large  number  of  days  with  dust.  The  dust  storm 
of  the  11th  was  probably  the  worst  ever  experienced  in  the 
State.  The  sun  was  entirely  obscured  during  most  of  the  day 
and  the  visibility  was  reduced  to  about  1,200  feet  in  the  early 
morning.  The  sun  was  not  visible  after  4  p.  m.  in  the  central 
part  of  the  State.  Both  May  and  June  were  cool  and  wet 
this  being  the  coolest  June  since  1928  and  the  second  wettest 
on  record.  High  day  temperatures  prevailed  the  latter  part 
of  July  and  during  the  most  of  August  but  otherwise  the  sum- 
mer was  comparatively  mild.  Cool  weather  overspread  the 
State  the  latter  part  of  September  and  continued  the  first  ten 
days  of  October.  Frost  occurred  in  central,  northern  and  east- 
ern portions  of  the  State  on  October  7th  but  vegetation  was 
killed  only  m  some  northeastern,  east-central,  and  mountain- 
ous sections.  Temperatures  were  high  for  the  season  of  the 
year  the  first  part  of  November  while  the  latter  half  was  con- 
siderably colder  with  killing  frosts  occurring  in  most  sections 
from  the  21st  to  the  23d.  December  was  cold,  this  being  the 
coldest  December  since  1917  but  the  minimum  of  4^  below 
zero  does  not  approach  the  record  for  the    month. 

The  average  temperature  for  the  State  was  61.4°  which  equals  ' 

?.'fi^''?T.^'''l'/^''-P''fM^''^f'-     "^"^'^^'^^    "^^ans   ranged    from! 
55.6°  at  Dutton  m  the  Ozarks  to  65.8°  at  Magnoha  in  a  south-  i 
ern  border  county.      Of  the  stations  with  records  of  10  vears  or 
more,  21  iiad  negative  departures  and  34    positive        Extremes  ' 
ranged  from  H"  below  zero  at  Deer  in  the  Ozarks    on    January 
21st  to  113^  at  Hot  Springs  on  August  10th. 

The  average  precipitation  for  the  State  was  57  01  inches 
which  IS  8.66  inches  above  the  mean  for  the  past  45  years 
Annual  amounts  ranged  from  42.03  inches  at  Lead  Hill  to 
85.31  inches  at  Lutherville.  Of  the  stations  with  records  of  JO 
years  or  more,  60  had  positive  departures  and  18  negative 
Irecipitation  was  above  normal  in  January,  March,  May,  June' 
October,  and  November,  below  in  other  months  with  the  least 
amounts  m  July  and  August.  Snowfall  was  heavy  in  the  south- 
eastern portion  and  m  southern  border  counties  in  January  and 
m  the  west-central  portion  and  the  northern  part  of  the  State 
m  December. 

The  last  killing  frost  in  spring    occurred    February    28th    in 
most  central  and  southeastern  sections,  March  7th  to  17th  else 
where  except  at  a  few  stations  in  southwestern  and    northwest- 
ern portions  where  it  was  April  13th.     The  first  killing  frost  in 
autumn  occurred  October  7th  in  some  north-central  and  north- 


eastern portions,  November  5th  in  most  other  sections  of  the 
Ozarks,  and  November  23d  in  most  central  and  southern  sec- 
tions. The  growing  season  ranged  from  193  days  at  Blythe- 
ville  and  Marshall  to  268  days  at  numerous  other  stations. 
Practically  no  damage  was  reported  in  spring  but  the  early  frost 
on  October  7th  damaged  cotton,  late  corn,  rice,  and  fall  truck 
considerably  in  some  east-central  and  northeastern  localities. 

In  January  heavy  rains  caused  moderately  high  stages  on  the 
lower  White,  Black,  and  the  St.  Francis  rivers  and  flood  stages 
on  the  Petit  Jean  and  Ouachita  rivers,  with  damage  of  $17,295 
reported.  In  March  rainfall  was  excessive  in  the  northern  half 
of  the  State  and  more  than  200,000  acres  of  land  were  inundat- 
ed in  the  White,  Black,  and  St.  Francis  river  basins,  this  be- 
ing the  worst  flood  in  that  section  since  1927.  Damage  was 
estimated  at  $961,600,  with  losses  in  the  St.  Francis  basin  be- 
ing $676,100.  In  May  flood  stages  were  reached  at  most  points 
on  the  rivers,  with  losses  of  $237,565  reported,  60%  of  which 
was  in  the  Ouachita  River  basin.  The  heavy  rainfall  in  the 
mountainous  sections  during  June  kept  the  rivers  near  or  above 
flood  stage  during  most  of  the  month.  The  Arkansas  river  was 
flood  stage  or  above  for  22  days  at  Fort  Smith  and  for  15  days 
at  Little  Rock.  The  stage  of  28.2  feet  at  Little  Rock  is  the 
highest  June  stage  on  record  and  the  stage  of  33.0  feet  at  Pine 
Bluff,  0.6  foot  higher  than  that  of  1927.  Nearly  all  levees 
broke  on  the  Arkansas  River  above  Little  Rock  and  all  growing 
crops  were  destroyed.  This  was  the  worst  flood  in  the  State 
since  1927.     Losses  were  over  $2,000,000. 

Fifteen  tornadoes  were  reported  during  the  year,  three  each 
in  February,  March,  April,  and  May  and  one  each  in  June, 
July,  and  December.  The  one  in  Mississippi  County  in  IMay 
and  the  one  at  Texarkana  in  June  were  the  most  destructive' 
losses  being  $100,000  in  each  instance.  During  the  year  7  per- 
sons were  killed  by  tornadoes,  60  injured,  and  property  valued 
at  $365,200  destroyed. 

Windstorms  were  not  as  violent  as  in  the  preceding  year, 
losses  being  confined  mostly  to  January,  May,  and  June.  Dam- 
age from  hailstorms  occurred  mostly  in  April  and  June  and  in 
two  storms.  In  April  in  Lonoke  and  Prairie  counties  $30,000 
damage  was  done  to  buildings,  crops,  and  automobiles.  Hail- 
stones as  large  as  hen  eggs  were  reported  at  a  number  of  places 
and  as  large  as  baseballs  at  Lonoke.  In  southern  Johnson 
County  in  June,  $16,000  damage  occurred  to  crops,  fruit  trees, 
and  buildings.  The  total  loss  for  the  year  from  hail  was 
$47,900.  ^  T.A.M. 

WEATHER    BY    MONTHS 

Jrt?iMaj?/.— This  is  the  fifth  successive  January  with  tempera- 
tures considerably  above  the  average.  Precipitation  was  1.50 
inches  above  the  normal,  with  monthly  totals  ranging  from  2.48 
inches  at  Gravette  to  12.51  inches  at  Helena.  The  weather  the 
first  half  of  the  month  was  favorable  for  out-door  activities 
while  the  latter  half  was  mostly  unfavorable,  the  temperature 
being  too  low  and  the  soil  too  wet.  Peaches  were  severely 
damaged  in  some  localities  by  the  cold  wave  of  the  21st.  The 
low  of  11°  below  zero  at  Deer  is  the  coldest  in  the  State  for 
January  since  1930. 

f"e6n(ar?/.— Mild  weather  prevailed  until  the  24th  when  a 
cold  wave  overspread  the  State  bringing  temperatures  as  low  as 
^.^  .^o  tJi<^'  western  portion  and  16°  to  the  southeastern.  Pre- 
cipitation was  somewhat  below  normal,  only  7  stations  report- 
ing positive  departures.  Monthly  totals  ranged  from  0.58  inch 
at  Rogers  to  5.23  inches  at  Warren.  Considerable  plowing  was 
done  in  the  northwestern  portion  during  the  month  and  in 
some  upland  sections  elsewhere,  but  it  was  mostly    too    wet    in 


w.- 


I  • 


50 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


BO, 

Year,  1935 


the  southern  portion.    However,  spring  oats,  potatoes,  and  gar- 
den vegetables  were  planted  in  central  and  southern  portions. 

Marc/i;— Freezing  temperatures  occurred  in  nearly  all  sections 
the  first  half  of  the  month  and  at  a  few  stations  in  the  north- 
western portion  on  the  28th  and  29th.  Rainfall  was  heavy 
to  excessive  in  many  sections,  causing  floods  in  the  White, 
Black,  and  St.  Francis  rivers.  The  average  precipitation  for 
the  State  was  8.29  inches  which  is  3.50  inches  above  the  mean 
for  the  past  45  years.  Monthly  totals  ranged  from  1.85  inches 
at  Magnolia  to  16.35  inches  at  Lutherville.  The  weather  was 
generally  unfavorable  for  farm  work  in  northern  and  west -cen- 
tral portions,  mostly  favorable  in  the  southern  where  rainfall 
was  near  normal  or  below.  Considerable  corn  was  planted  in 
southeastern  counties  about  the  close  of  the  month  and  a  small 
amount  of  cotton.  The  weather  was  also  favorable  for  the 
growth  of  all  vegetation,  very  little  frost  damage  occurring  dur- 
ing the  month.  Three  tornadoes  were  reported  in  which  four 
people  were  injured  and  property  valued  at  $22,500  destroyed. 
^priJ.— Temperatures  were  freezing  or  slightly  lower  in  some 
northern  and  western  portions  on  the  8th  or  13th  but  damage 
to  vegetation  was  small.  The  average  precipitation  for  the 
State  was  4.37  inches  which  is  0.52  inch  below  the  normal. 
Monthly  totals  ranged  from  1.47  inches  at  Cotter  to  8.56  inches 
at  Danville.  The  distribution  of  rainfall  was  reversed  to  that 
of  March  in  that  the  southern  portion  of  the  State  received  the 
heaviest  rainfall  and  the  northern  portion  the  least.  The  most 
unusual  feature  of  the  weather  was  the  large  number  of  days 
with  dust,  the  dust  storm  of  the  11th  being  probably  the  worst 
ever  experienced  in  the  State.  Conditions  were  mostly  unfa- 
vorable for  farm  work  and  the  growth  of  cotton  and  corn,  some 
of  which  had  to  be  replanted.  Tornadoes  and  hailstorms  did 
considerable  damage,  the  loss  being  $18,000  from  the  former 
and  $30,500  from  the  latter. 

May:— This  was  the  wettest  May  since  1930  and  the  coolest 
since  1931.  The  average  precipitation  was  8.86  inches  which 
is  3.79  inches  above  normal.  Monthly  amounts  ranged  from 
8.05  inches  at  Portland  to  16.10  inches  at  Conway.  The  heavy 
to  excessive  rainfall  and  the  low  temperatures  were  unfavorable 
for  cotton  in  most  sections.  Planting  was  not  completed  in 
some  northern  localities  even  at  the  close  of  the  month  and 
much  replanting  was  necessary  in  central  and  northern  por- 
tions. Conditions  were  more  favorable  for  corn  but  stands 
were  poor  and  cultivation  badly  needed  in  northern  and  west- 
ern portions.  During  the  month  4  people  were  killed  by  tor- 
nadoes, 23  injured,  and  property  valued  at  $132,700  destroyed. 
The  loss  from  windstorms  was  $21,800. 

June: — The  average  temperature  for  the  State  was  2.8°  be- 
low normal,  while  precipitation  was  heavy  to  excessive  in  most 
sections  except  in  the  southeastern  portion  and  in  southern 
border  counties  where  it  was  less  than  normal.  Monthly  totals 
ranged  from  2.67  inches  at  Portland  to  18.85  inches  at  Dutton. 
Four  other  stations  had  monthly  totals  exceeding  16.00  inches 
and  a  number  more  than  10.00  inches.  Flood  damage  was 
over  $2,000,000.  The  high  water  coming  so  late  in  the  season 
destroyed  cotton  which  could  not  be  replanted  with  much  as- 
surance of  a  crop.  Along  the  White  and  Black  rivers  the  dam- 
age was  not  so  great  as  in  the  Arkansas  basin  but  considerable 
land  was  idle  in  the  lower  White  basin  because  of  the  high 
water.  A  tornado  struck  Texarkana  and  vicinity  on  the  21st 
in  which  3  people  were  killed,  15  injured,  and  property  valued 
at  $100,000  destroyed.  A  severe  windstorm,  approaching  a 
tornado,  was  general  over  Benton  County  on  the  17th,  doing 
several  thousand  dollars  damage. 

Jm/t/;— Temperatures  were  above  normal  in  the  northwestern 
portion  of  the  State  during  the  month  except  for  four  or  five 
days,  while  they  were  not  quite  so  high  in  central  and  eastern 
portions.  The  average  precipitation  was  2.31  inches  which  is 
1.47  inches  below  normal.  Monthly  totals  ranged  from  0.07 
inch  at  Marianna  to  5.93  inches  at  Wilson.  The  distribution 
was  irregular,  some  sections  receiving  no  rain  after  the  13th 
and  in  one  instance  none  after  the  3d.  The  weather  was  most- 
ly favorable  for  cotton  but  too  hot  and  dry  for  corn   the   latter 


half  of  the  month,  especially  in  areas  of  light  rainfall.  The 
greater  portion  of  the  cotton  crop  is  late  except  in  some  south- 
ern counties  and  some  cotton  was  planted  in  the  overflowed 
areas  after  the  high  water  subsided. 

August: — Although  the  average  temperature  for  the  State  was 
not  quite  so  high  as  that  of  the  preceding  month,  maximum 
temperatures  were  higher  in  all  sections.  Temperatures  were 
above  normal  in  western  and  central  portions  except  for  three 
or  four  days  until  the  27th,  while  departures  were  not  quite  so 
marked  in  eastern  sections.  Only  a  few  widely  scattered  show- 
ers occurred  during  the  first  1 1  days  of  the  month  but  from 
the  12th  to  the  17th  most  sections  had  moderate  to  heavy  rain- 
fall. Monthly  totals  ranged  from  0.18  inch  at  Helena  to  5.43 
inches  at  Jessieville,  with  only  9  stations  having  positive  de- 
partures. The  weather  was  too  dry  for  late  corn  except  in 
some  localities  where  heavy  showers  occurred  and  the  crop  was 
seriously  damaged.  Rice  was  in  good  condition  but  the  plant- 
ing of  late  truck  was  delayed  because  of  the  lack  of  moisture. 

September:— The  average  temperature  was  1.9"  below  normal 
while  precipitation  was  only  0.24  inch  below.  Monthly  totals 
ranged  from  0.84  inch  at  Danville  to  7.43  inches  at  Conway. 
The  northwestern  portion  of  the  State  had  the  least  rainfall, 
while  the  heaviest  occurred  in  northeastern,  central,  and  south- 
western portions.  It  was  too  dry  in  the  uplands  for  cotton 
but  mostly  favorable  in  the  lowlands.  Cool  nights  the  first 
part  of  the  month  caused  some  shedding  and  leafworms  did 
considerable  damage  in  many  localities.  Poisoning  was  diffi- 
cult because  of  the  lack  of  dew.  The  moderate  to  heavy  rains 
from  the  26th  to  the  28th  were  favorable  for  the  development 
of  the  top  crop  of  cotton  in  the  lowlands  but  in  the  uplands 
the  plants  had  already  nearly  quit  blooming  or  were  blooming 
in  the  top.  It  was  too  dry  for  corn  in  most  portions  and  the 
late  crop  was  badly  damaged  except  in  some  localities.  Apples, 
tomatoes,  meadows,  pastures,  and  truck  were  also  damaged 
and  it  was  too  dry  for  planting  of  fall  truck  until  ttie  rains  the 
last  of  the  month.  Picking  of  cotton  began  in  the  southern 
portion  in  August  and  by  the  latter  part  of  September  the  crop 
was  nearly  picked  in  some  southern  localities,  and  about  half 
picked  in  some  localities  in  the  central  portion. 

October:  -Temperature  and  precipitation  were  both  above 
normal,  this  being  the  wettest  October  since  1926.  Showers 
occurred  during  the  first  half  of  the  month  but  from  the  18th 
to  the  28th  general  rains  fell  in  nearly  all  sections  with  only 
a  few  days  intervening.  Rainfall  was  excessively  heavy  in 
Cross,  St.  Francis,  and  Crittenden  counties  on  the  23d,  Parkin 
reporting  6.30  inches.  The  weather  the  first  of  the  month  was 
favorable  for  picking  cotton  but  it  was  too  cool  for  the  growth 
of  the  late  crop.  The  frost  and  freezing  temperatures  on  the 
7tb  did  considerable  damage  to  cotton  and  late  corn  in  north- 
eastern and  east-central  portions.  Cotton  picking  was  delayed 
the  latter  half  of  the  month  and  the  heavy  rains  did  considera- 
ble damage  to  open  cotton. 

November:  — The  average  temperature  was  1.7°  below  normal 
with  only  8  stations  having  positive  departures.  Rainfall  was 
frequent  the  first  12  days  of  the  month  but  thereafter,  except 
for  a  few  scattered  showers,  fair  weather  prevailed  until  the 
rainy  period  from  the  25th  to  the  28th.  Monthly  totals  ranged 
from  1.59  inches  at  Newport  to  8.14  inches  at  Hope.  The 
weather  the  first  half  of  the  month  was  very  unfavorable  for  cot- 
ton. Late  bolls  opened  slowly,  picking  was  delayed,  and  open 
cotton  was  damaged.  The  latter  half  was  much  more  favora- 
ble and  the  picking  of  cotton  was  about  finished  except  in  the 
eastern  lowlands.  Some  late  corn  was  damaged  by  the  freez- 
ing temperatures  from  the  21st  to  the  23d  but  the  most  of  it 
had  nearly  matured. 

December:— Temperatures  were  considerably  below  normal  in 
central  and  eastern  portions  during  the  first  week  of  the  month 
and  nearly  continuously  below  the  latter  half  with  departures 
as  much  as  22*^  below  normal  in  the  extreme  eastern  portion 
on  the  26th.     Precipitation  was  1.31  inches  below  normal  with 
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Amity .Clark.. 

Arkadelpliia ..Clark. 


Arkansas  City  .... 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville 

Big  Lake  Outlettt . 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

■Carthage 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville    

Dardanelle 


Desha 

Independence. 
Van  Buren  — 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi.  . . . 

Logan  

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas 

Howard . 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 


Deer iNewton 


Dumas Desha 

Dutton  Madison 

El  Dorado Union 

England Lonoke 

Eureka  Springs Carroll    

Fayetteville Washington. 

Fort  Smith Sebastian. ... 

Freeman  Springstt  —  Pope 

Pulton Hempstead , . 

Georgetown White 

Qrannis Polk 

Gravette Benton 

Harrison  Boone 

Helena  Phillips 

Higden Cleburne 

Highland Pike 

Hope  Hempstead.. 

Hot  Springs Garland 

Indextt Little  River. 

Jessieville Garland 

Jouesboro Craighead.. . . 

Lead  Hill Boone 

LITTLE  ROCK Pulaski 

Lutherville^t Johnson 

Madison St.  Francis.. 

Magnolia    Columbia 

Mammoth  Spring Fulton 

Marianna Lee 

Marked  Tree  Poinsett 

Marshall  Searcy 

Mena  Polk  

Morrilton  Conway 

Mountain  Home  Baxter 

Mount  Ida Montgomery 

Newport  Jackson 

Norman Montgomery 

Oden Montgomery... 

Okay Howard  

Osceola Mississippi 

Ozark Franklin 

Paragould Greene 

Parkin   Cross 

Patterson  Woodruff 

Piggott Clay 

Pine  Bluff    Jefferson 

Pocahontas Randolph 

Portland  Ashley 

Prescott Nevada 

Rogers  (near) Benton 

Rosebud  .tt Faulkner 

St.  Francis Clay 

Searcy White 

Springbank  Miller 

Story Montgomery 

Stuttgart    Arkansas 

Subiaco Logan 

Sunset Washington: . . . 

Texarkana  Miller 

Thornburg  Perry 

Waldron Scott 

Warren Bradley 

Waters iMontgomery  ... 

Whitecliffs   Little  River 


Wilson . . . 
Wynne. ... 
Yancopin  . 


Mississippi  . 

Cross 

Desha 


500 
■200 
145 
•277 
700 
1303 
239 
259 
■252  I 
465 
205 
361 
116  , 
2H7 
591 
172 
516 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
2200 
162 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
457 
2240 
260 
200 
900 
1250 
1052 
300 
445 
491 
354 
600 
275 
750 
345 
660 
357 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1070 
1207 
347 
800 
650 
231 
750 
800 
288 
240 
396 
275 
222 
204 
297 
215 
309 
122 
318 
13C0 
600 
290 
245 
240 
650 
209 
750 
2250 
332 
650 
675 
206 
840 
290 
237 
250 
167 


35 


29 
42 
30 


22 


10 

27 


62.5 


59.0 
61.2 
57.6 


59.9 
62.3 
62.6 
59.8 
64.1 
6^2.2 
62.9 


110 


103 
105 
105 


Aug. 


8t 


Aug. 
Aug. 
Aug. 


63.4 

59.8 


64.5 


62.6 
56.3 
64,7 
55.6 
65.6 
62.5 
58.7 
59.0 
6L7 


61.0 

57.9 
58.6 
62.7 


64.0 
64.6 
64.5 


60.8 
58.2 
61.9 
60.8 


65.8 
58.3 
62.7 
60. 0 
69.0 
61. 4 
61.8 
58.8 
60.8 
6L0 


64.0 
61.7 
61.4 


64.3 
59.8 
64.4 
64- 8 
58.5 


61.8 


63.0 
!  62.2 
57.2 
63.9 
60.0 


39   65. 5 


60.3 
60.4 


100 
110 
106 
105 
108 
105 
107 


July 
Aug. 
Aug. 
Ausr. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


107 
105 


104" 


105 

lOS"" 

108 

104 

107 

104" 

106 

106 

108 


110 
107 
106 
lOS 


109 
109 
113 


103 
111 

103 
109 


104 
100 
104 
102 
103 
108 
105 
106 
103 
103 


107 
104 
109 


106 

100 
105 
108 
107 


105 


105 
110 
103 
109 
103 


109 


105 


311 

8t 
11 

7t 

9t 
10 

8t 


Aug. 
Aug. 


Aug. 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


8t 

"71 
U 


8t 
U 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


Aug. 
Aug. 
Aug. 


8t 
10 
10 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


7t 
7 
7 
10 


A'lg. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


9t 

7 

7 

T 

6t 
7t 
7 
11 


Aug. 

Aug. 


Aug. 
July 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


11 
30t 


9T 


Aug. 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


7t 
Ht 
9 

8-h 

10 


Aug. 


7+ 


Aug. 
Aug. 


17 
7+ 


Dec. 
Jan. 
Jan. 


Dec. 
Dec. 

Jan. 
Dec. 
Ian. 
Jan- 
,ian. 


2 
13 


Ian. 
Dec. 


Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 


6  Jan. 
2  Jan. 


Jan. 
Jan. 


10 
14 
10 


-  4 
10 
5 


Jan. 
Dec. 
Jan. 
Jan. 


9 

6 

14 

10 

1 

6 

10 

2 


Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


12 

8 

-  4 


Jan. 
Jan. 


Jan. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 


Ian. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan 
Jan. 


Jan. 


5  iDec. 
9  Jan. 


30 
22 
21 


30 

30 

22t 

30 

23 

22 

22 


9 

Jan. 

22 

-11" 

Jan. 

22 

14 

Jan 

22 

-  3 

Jan. 

22 

21t 
21 
21 
21 


22 
21 
22 
21+ 


22+ 
30 
22 
22 


22 

22 

2lt 

24+ 

22+ 

21+ 

22 

22 

22 

22 


21+ 

30 

27 

22 

21 


22 


22 

22 
22 
22 
22 
22+ 


22 


.30 
22 


40 
40 
51 
36 
43 
30 
5 
34 
10 
21 
48 
31 
50 
30 
36 
31 
14 
52 
42 

8 
23 
19 
49 

2 
30 
33 
36 
29 
35 
43 
54 
11 
50 
23 
16 
38 
35 
63 
16 
16 
65 
44 
18 

9 
40 
29 
56 
86 

6 
19 
31 
24 
31 
21 
47 
16 
23 
36 
52 

7 

9 

7 
39 
40 
12 

5 
19 
11 
48 
42 
29 
47 
45 

1 

8 
25 
26 
11 
48 
38 

4 
50 
15 
16 
41 
1) 
29 
10 
27 
11 


58.02 
56.50 
48.30 
51.11 
67.48 
55.29 
44.00 
55.77 
47.23 
67.74 
53.86 
53  93 
48.92 
51.88 
■55.01 
-16.92 
69.46 
73. 07 
55.35 
50.89 
4S.76 
67.95 
75.98 
50  40 
47.71 
72.  80 
46  42 
52.30 
62.89 
58.47 
49  .37 
69.34 
57.15 
61.80 
73.02 
63.98 
.52.  60 

52.  60 
65.28 
51. 03 
53,57 
60.16 
49.53 
64.49 
49.35 
42.03 
49.74 
85.31 
62.49 
46.24 
66.30 
42.39 
52. 74 
57.74 
61.56 
64.00 
52.17 
•66. 01 
51.72 
69.41 
54.31 
45.55 
60.42 
63.54 
52.10 
55.28 
48.03 
54.36 
47.14 
63.59 
42.99 

53.  88 
55.60 
65.40 
57.54 
58.41 
48.64 
59,681 
54,06 
63. 12 
61.11 
51.59 
68.77 
70.  78 
48.96! 
65.47 
55.14 
54,72 
54.36 
46. 44 


8.50 

7.31 

8.90 

11.09 

13.18 


Jnne 

April 

Jan. 

May 

May 


10. 95]  Mar 
8. 601  Mar. 

12.25;Mar. 
8.761  Mar. 

11. 87]  Mar. 
7,35iMar. 

11. 73!  Mar. 
7.83  May 
8. 66  May 

8.56  May 

8.57  Jan. 
14.25 
16.10 
13.98 
10.  56 


*7. 65  April 


13.56 
14.96 
10.  35 

8.70 
18,85 

7,25 
10.28 
14,82 
13,04 
10.42 
14.66 

8.83 

9.36 
13.0 
18.04 
15.22 
12.51 
14.24 

g.'^o 

8.53 
10.58 

5.86 
10.67 

8.71 

9.05 
10.34 
16.89 
10.69 


Mar. 

May 
Mar. 
Mar. 


Mar. 

Mar. 

Mar. 

Jan. 

June 

April 

May 

Mar. 

June 

June 

Mar. 

Jan. 

May 

June 

June 

June 

,Tan. 

May 

May 

May 

May 

May 

June 

Mar. 

Mar. 

May 

June 

Oct 


6.44  May 
13.5)  Mar. 

8.  35  Jan. 

8. 67  Mar. 
11.26  Mar. 
12.30  May 


10.90 
10.2 
11.62 

9.77 
11.11 
10.60 

9.11 

8.70 
14. 39 

9.80 

9.07 

7.91 
14.42 
10.04 
13.87 

7. 

8.10 
12.31 
11.95 
14.07 

9.66 

9,36 
10.70 
10.22 
11.43 
17.82 

8.12 
13.90 
16,06 

7.71 
12.02 
9.73 

7.95 
8.01 
8.00 


May 
Mar. 
May 
Mar. 
May 
May 
May 
June 
June 
Mar. 
Oct. 
May 
Mar. 
Jan. 
Mar. 
April 
Jan. 
Mar. 
June 
Mar. 
May 
May- 
May 
an. 
Mar, 
June 
Jan. 
May 
Juue 
Jan. 
May 
May 
Mar 
Oct. 
(an. 


a  a 
°  3 
S  2 


0,  .50 
0.62 
1,03 
0,76 
0,95 
1.09 
0.2' 
0,89 


0.  5(1 
1.60 
1.11 
063 
0.86 
0.73 
2  05 
0.2b 
0.81 
1.06 
0,88 
0,94 
1,6a 
0-84 
1.15 
030 


July 

Aug. 
Aug, 
Feb. 
.4uff. 
Feb. 
Aug. 
Aug. 


Aug. 
Feb. 
Dec. 
Aug. 
Aug. 
July 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
July 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Sept. 
Sept. 
Aug. 
0.5;i'Aug. 


1.21 

0.73 

1.45 

0.89 

0.63 

0.70 

1.38 

1.04 

0.39 

2 

0.43 

0.90 

018 

1.28 

1.93 

0.49 

0.42 

1.91 

1.55 

0.33 

090 

L87 

1.84 

1.03 

0.80 

0.95 

0.07 

1.43 

1.17 

0.35 

1.87 

0.52 

2.61 

1.33 

2.57 

0.69 

1.41 

0.38 

1.05 

162 

1.02 

0.40 

1.77 

0.82 

0.81 

0 

0.20 

0.58 

1.02 

2.04 

1.52 

0.88 

1.46 

0,88 

0.45 

0,94 

0,63 

2.05 

0,81 

0.80 

1.51 

2,15 

L25 

L16 

0,24 


Feb 

Aug. 

Dec 

July 

Julv 

Feb. 

Feb. 

Aug. 

Aug. 

July 

July 

July 

Aug. 

Aug. 

Feb, 

July 

July 

Aug. 

July 

Aug. 

Aug. 

Dec- 

Aug. 

Dec. 

Aug. 

Aug. 

July 

Dec. 

Feb. 

July 

Feb. 

Aug. 

Feb. 

Dec. 

July 

July 

Aug. 

Aug. 

Feb.+ 

July 

Dec. 

Aug. 

Aug. 

Aug. 

Aug. 

Aug. 

Aug. 

Feb. 

Aug. 

Dec. 

Aug. 

Aug. 

Sept. 

Dec. 

'uly 

Feb. 

Aug. 

Feb. 

July 

July 

July 

July 

Dec. 

Dec. 

Aug. 


Number  of  days 


"SB 

^  a 
o  a 

HO 


o  . 

at 

43  c 

SE 

>, 

E^  l* 

■o 

P.0 
J3"" 

03 

o 

Vo 

c; 

Ch 

'-J 

T, 

1.5 

6.9 

3.8 

6,0 

15 

2,0 

3,3 

3.3 

3.5 

5.7 

5.3 

4.3 

4.5 

T. 

4.0 

3.8 

4.1 

8.0 

6.2 

6.8 

2.7 

1.8 

Y.h 

11.0 

2.' 8 

2.5 

3.7 

6.0 

6.5 

3.0 

2.3 

0.7 

2-0 

60 

6.2 

6.0 

O.l 

3.0 

0.5 

6.0 

4.7 

3.4 

4.0 

1.3 

6.4 

50 

5.0 

S.9 

6.6 

L9 

6.0 

T. 

2.4 

6.0 

0.5 

1.6 

0.5 

0.2 

1.0 


6.7 
3.0 
1.6 
1.1 


3.5 
7.0 

10.5 
2.5 
3.1 
2.5 
3.5 
2.3 
4.0 
0.7 
2.6 
6.4 
4.2 
2.0 
1.2 
2.1 

10.5 
1.0 
0  0 
4.0 
3.9 
6.3 


100 

83 

113 

96 

118 

88 

117 

104 

107 

86 

105 

83 

74 

88 

102 

103 

95 

96 

85 

98 
99 

96 


95 
111 
129 
97 
103 
83 
94 
r20 
98 
110 
83 
73 
74 
91 
104 
92 
86 
107 
101 
117 
109 
89 
62 
95 
77 
94 
105 
104 
86 

9'2 
101 

85 
85 

103 
82 
71 
73 

90 
111 

77 
97 
98 
78 
97 
108 

8i 

75 
104 
125 

76 
104 

93 

91 
61 

87 
77 
94 


153 
207 
176 
125 
85 
180 
■209 
200 
113 
198" 
152 
143 
124 
160° 
134 
117 
188 
167 
161 

is'i 
so 

iis 


192" 

J  52 

128 

100 

181 

151 

195 

162 

165 

igi"- 

130 
192 

48 
184' 

81 
181 

83 
175 
179 
111 
151 
160 

77" 
156 
171 
140 
155 
127 
153 


159 
)49 


117 

183 


177 

185 
158 
187 


1/8 
127 
145 
140 
163 
117 
190 
205 


183 
184 
152 
150 
169 
155» 
94 


132 
190 
218 
140f 
151 


66 
29 
66 

125 

125 
68 
21 
53 

143 
60" 
70 
72 

175 
82« 
53 

144 
85 
49 
74 

'91 


132 


60» 
94 

129 

136 
68 
60 
43 
90 
98 
59 1 
84 
58 

■231 
60' 

195 
18 

154 
93 
71 

106 
76 
1-2 

199° 
98 

123 

135 
76 
78 
94 


69 
109 


130 
77 

118 
95 
75 

142 
55 
34 


73 

79 

104 

121 

84 
99° 
102 


100 
25 
27 

113' 
61 


146 

129 

123 

115 

155 

127 

135 

102 

109 

106» 

143 

150 

66 
120° 
178 
104 

92 
149 
130 

142 
125 

lis 


99° 
119 
108 
129 
116 
154 
122 
113 
102 
113" 
151 
115 

88 

99' 

89 
166 
1-28 

97 
115 
148 
138 
193 

84» 
HI 

71 

90 
134 
160 
111 


137 
107 


153 
111 
165 
97 


107 
161 
102 
130 
127 
106 
120 
126 


109 
102 
109 
94 
112 
108° 
169 


133 
150 
1-20 
106' 
153 


s. 

sw. 

sw. 


sw. 
ne. 


sw. 
nu. 


se. 

s   - 


s. 

sw. 

se. 

sw. 

s. 


The  departures  from  normal  temperature  and  precipitation  are  computed  only  for  stations  having  ten  or  more  years  record,  but  all  complete  reports  are  used  in  de_ 
termining  section  means-  T.  ,  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  Reference  letters  *,  '",  ",  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing:  for  example, 
b  represents  two  days  missing.  +  Also  on  later  dates.  XX  Post-office  addresses  of  those  stations  as  follows :-Big  Lake  Outlet,  Manilla,  Ark.,  Freeman  Springs,  Dover 
Ark  .  Index,  Route  5,  Texarkana,  Ark.,  Lutherville,  R.  F.  D,  No.   1,  Lamar,  Ark.,  Rosebud,  Mount  Vernon,  Route  2. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Yeak,  1935 


Amity 

Batesville 

Bee  Branch 

Bpntonville 

Hlytheville 

Booiieville 

Briukley 

Calico  Itock 

Camdi'ii 

Carthage 

Center  Point 

('on  way 

Cornerstone 

CoriiiUB 

Crossett 

iJardanelle 

J  leer 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

Knglaiid 

Eureka  Springs  — 

Fayetteville 

Fort  Smith  

Grannis 

(travette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

.louesboro 

Lead  Hill  

LITTLE  ROCK.... 

Lutherville  

Magnolia  

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena  

Morrilton   • 

Mountain  Home  .  • 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Pine  Blutl 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rison  

Rogers 

Searcy  

Stuttgart.. 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana 

Thornburg 

Warren 

Wilson 
Wvnne 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year 


1935,  with  Departures  from  the  Normal 


Departures  from 


in  the  table  indicate  number  days  missing. 


COOPERATIVE  OBSEEVEBS 


Stations 


Amity 

Arkadelphia  — 
Arkansas  City  .  • 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Big  Lake  Outlet 

Black  Rock 

Blytheville 

Boonevllle   

Boughton 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Center  Point  . . . . 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Cornerstone  — 

Corning  • 

Cotter 

Crossett 


Observers 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  Neff 

Mrs.  C.  M.  Barnwell 

J.  E.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

US.  Weather  Bureau 

C .  J   Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harry  Buie 

Robt.  J-  Terry 

W.  M.  Jones 

J.  M.  Knight 

P.  K.  Wvlie 

John  C.  Floyd 

J.  W-  Bishop 

A.  L.  Stephens 

E.  E.  Cordrey 

P.   B.  Dutchens 

Winfred  D.   Polk 

0.  B.  McSpadden 

R.  R.  Reynolds 


Stations 


Danville 

Dardanelle 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville  

Fort  Smith 

Freeman  Springs  . . 

Fulton 

Georgetown  

Gilbert 

Glen  wood 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Indei 


Observers 


J.  M.    Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Ben  Johnson 
J.  M.   Ricketts 
L.  E.  Ellis 
Dr.  R.  H.   Hardin 
Geo.  W.   Nichoalds 
University  of  Ark- 
U.  S.  Weather  Bureau 
J.  R.  Me  Cuiston 
T.  J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 
P.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
R.  L.  Black 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
) .  O.  Cooley 
N.  P.  O'Neal 
National  Park  Service 
H.  G.  Sanderson 


Stations 


Jessieville 

Jonesboro 

Lead  Hill  

Little  Rock 

Lutherville 

Madison 

Magnolia      

Mammoth  Spring. . . 

Marianna     

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton    

Mountain  Home  . . . 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Norman   — 

Oden 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Parkin  

Patterson 


Observers 


U.  8.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H.  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
H.  G-  Lenhardt 
J.    W.  Eppes 
State  Agr.  School 
S.  F.  Whittaker 
C.  N.   Houck 
Chas.  Walton 

A.  J.   Parks 

E.  W.  St.  John 
H.  B.  Wear 

B.  S.   Halbert 

G.  A.  WhitUngton 
Charles  Paxton 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R-  Jackson 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E-  Baker 


Stations 


Pine  Bluff  .... 
Pocahontas  ... 

Portland 

Prescott   

Rogers 

Rosebud 

St.  Francis 

Searcy  

Springbank  ... 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs.... 

Wilson 

Wynne 

Yancopin  — 


Observers 


Miss  Theresa   Scheu 
Benedictine  Sisters 
W.   E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Carl  A.  Starck 
Miss  Clarice  Maddox 
S.  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Henrv  Field 
S.   C.  Story 
Mrs.  B.  E.   Swim 
New  Subiaco  Abbey 
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Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Jfear  1935,  with  Departures  from  the  Normal 


Station* 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Arlberg 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Big  Lake  Outlet  .tt... 

Black  Kock 

Blytheville 

Booneville 

Boughton 

Brinkley  

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conwa  y ^ 

Cornerstone  .it 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville  

Dardanelle 

Deer 

Dumas  

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  .   . . . 

Fayetteville   

Fort  .Smith 

Freeman  Springs  tt. 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index.  +t 

Jessie ville   

Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK  

Lutherville  tt 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. . . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena  

Morrilton 

Mountain  Home  — 

Mount  Ida  

Nail 

Newport  

Norman   

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Paragould 

Parkin  

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescolt 

Quitman 

Rison 

Rogers  (near) 

Rosebud  tt 

St.  Francis 

6earcy 

Springbank 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana 

Thomburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wooley  Hollow,  tt.. 

Wynne 


Jannary 


.5.26 
6.63 
8.90 
5. '27 

3.n 

4.7'2 


February 


March 


April 


Cl, 


May 


June 


July 


August 


September 


October 


November 


+0.751 

+2.iy 

+4.39 
+  0.37 
-1.42 
+0.33 


December 


Annual 


2.60  -0.24 
6.6fi 
4.541-0.0) 
7. OH  +1.17 
4.68  -rO.51 


7. 

3. HO 

5.66 

8 

5.97 

8.5' 


2.641 
3.16 
4  23 
1.96 
0.76 
L85 

1.09 
2  06 
2.42 
2.37 
1.60 


+  2.]  8 
+  0  20 
+  0.7: 
-3.37 
+  1.90 
+  4.05 
4.83  +0.79 
5.  64  +  1. 28 


4.27 
2  78 
6.83 
5.07 
5.38 
3..« 
8.70 
3.38 
5.42 
6.91 
2.78 
2  .56 


-0.17 

+  i;47 
+  0.94 
+  1.92 

+3 '83 
—0.80 
+  1.3( 
+2.27 
-  0.  38 
-0.31 


2.63U0.09 
5.  02: +0.4(1 
8  83 1 +4  4h 
5.49  +0.11 


7.70 
2.48 
2  83 


+2 

-0.24 

-0.20 


-0.90,  5.131+0  391  6.631  +  1.46 

-0.52    4.3:<  -0.47  7.31+2.17 

-0.  14    4.58-0.84  7.7l|+2.80 
-l.fiOM.64 +10.  01 

-2.53  10.48+6.29  1.93|— 3.0 

-1.18  10.74+6.06  3.92-0.94 


-1.06 

-6. "62 
-0.4! 
-0.53 


2.42 
L60 
3.42 
3.11 
2  48 
2.61 
1.99 
3.11 

2.43 

1.75 

3.38 

;  73 

4.01 

1.98 

2.86 

1.21 

3.18 

3.38 

1 

1.36 

0.70 

1.38 

3.25 

3.10 


10  951+7.38 

8.50 
12.251+8.10 

8.76  +S.42 
11.87, +  8.  61 


-1.99 


8.2.)i+3.06 
6. 68; +1.12 
3.21  -1.46 


11.09 
13.18 


2.8' 
3.30 
I.59I-3.97 
1.98  -2.58 
6.09  +0.97 


+  6.09 
+8.06 


-3.83 


-1.58  7.35+1.71 
0.87  ]  1.73, +  8  34 
0.46    2.38  -2.69 


12.51  +7.17 
4.5O|-0.15 
5.15I+0.61 
7.941  +  3.(12 
5.38; +0.49 
5.09:-h0.9-l 

K.93i    

6. 36!  +  ]. 3.5 
2.80:-o.  Iv 


6.35 
7.09 
8.82 
3  98 

'5I95 
8.35 
7.  22 
4.01 

6  n 

4.55 
2.99 
5.29 


+  1.62 
+3.23 

-i.'42 

+2 '.is 

+  3.76 
+  1.69 
+0.  25 
+2  24 
+0.45 
-0.2 
+0.94 


5.70  +0 
6.42]... 

5.81  ... 
4  34  ... 
7.481  +  2.54 
3.54i+0..57 


6.18 

+  0.90 

8.29 

4.29 

-ii.  92 

6  39 

+  1.78 

10.04 

-1-4.88 

4.88 

1-0.42 

6.88 

+2.62 

8.10 

-1-3.59 

4.28 

•8.79 

+3.39 

2. 85, +0.27 

4.45I 

6.59 

4  941  +  0.33 
3.13  -1.08 
+  1  31 
+  5.19 
+  1.45 


5.  33 
10.22 
5.05 
3.06 
8.12 
5  10 
4.84 
7  71 
6.39 
4.60 
7.85 
4.21 
7.03 


2.85 
1  44 

1  08 

2'74 
1.53 
1.93 
3.0s 
2.77 
2.  54 
3  50 

2  55 
1  13 
2.40 
2.11 
2.91 
4.65 
■>.  12 
1.27 
2.31 
2.14 
1.17 
1.3' 
1.8 
2.10 
2.61 


4-4.47 
+0.68 
+0.88, 
+3. Ill 
+  I.79i 
+0.87 
4-2.18 

+  i.'94 


0.44 
(1.89 
1.21 
-1.34 
-0.48 

-0^93 

+0.U 

0.66 

+  1.05 


2.73 
4.39 
4.96 
14.25 
9.23 


-2.33 
-0.28 
-012 
+  9.30 
+  4.71 


-1.13 

1.54  12. 
-0.87|  4. 
-0-47J  4. 
-0.76  14. 
-0.96  9. 
-1.86^  8. 
-1.6414. 
+0.20  3. 
-0  29    7. 


H8  +9. 
56  .... 
60  -i-0. 
56+9. 
96,+10, 
35  .  ., 
99-1 
78+8 
08-0 
98! -0. 
82+11 
91+6 
98+5 
66  +10 


-0.99 
-0.  43 
-1.40 

— i.'76 
-1.10 
-1.00 
-0.  92 
-0 
-0.33]  3 
5, 

1.07 

2.21 
-1.44 

0.  89 


7.41 
11.66 
9.21 


+  3.25 
+7  96 
+  6. 12 


01  -0.16 
30  +6.27 


■H.  14 
-1.54 
-1.14 
-1.45 
-1.44 
-1.25 
-1  .78 
-0.79 
-0.26 
-1.33 

-i!53 


-1.07 
-1.42 
-1.39| 

-0.92 
-0  91 
-0.641 
-0.74 
-1.04; 
-0.15, 


2 

3.39 

2.23 

2.  69 

2.37 

1.05 

2.34 

2.34 

2.44 

2.  53 

3.22 

2.59 

3.16 

3.34 

2.51 

3. 

0.58 

2.14 

2. 65 

2.23 

3.35 

2.33 

2.76 

1.58 

0  <M 

3.69 

2.06 

1.81 

5.23 

2.64 

5.15 

2.44 

2.6 

2  921-0.58 

3.851-0  37 


3.55 
2.02 
7.41 
6.23 
6.09 
3.98 
3.60 
3.62 


-2.01 
-2.91 
+  2.51 
+  1.17 
+0  84 
-2.11 
-1.70 
-1.24 

-'-3.' 59 


-0.26 
-1.49 
+  0  90 
-0,90 

+4."(')4 
+  4.96 
+  1.47 
+12.48 

-'-k'.m 

+  1.87 
+10.18 
+  0.13 
+  3.79 
+  7.31 
-^2.12 
+6.12 
+6.55 
+3.69 

+  3!63 


9. 

7.95 

7.69 

2.02 

6.86  +1.77 
11.66  +7.76 

9  80  +4.02 

8.39 

7.38 
14,42 

4  28 
13.87 

3.41 

3,60 

9.51 


0.211 
1.31 


-0.84 
-0.19 
-1.13 
-1.17 
-1.11 

+  6!.57 
—  1.80 
-1,24 
+  1.12 
-0.90 
+  1.98 
-0.71 


)2.31 
11.59 
14.07 
9  44 
2.  23 
8.18 
5.09 
11.43 
9.29 
3.68 
6.94 
10.41 
4.65 
8.19 
4.13 
7.95 
10.47 
7.53 


+  1  90 
+9.04 
—1.03 
+  9.29 
-1.82 
-0.86 


+8.93 


+5.16 
-2.40 
+  3.90 
-0.43 
+  7.71 

•'-6.' ,5.5 

+  2  71 
+  6.68 
-0.75 
+  3.44 
-0.  10 
+2.54 

+2.' 35 
5,S6'-0.2.'-l 


4.35 
3.31 
1.52 

7 

3  57 
6.65 
4.95 
5.34 
4.97 
6.24 
2.46 
1.72 
3.47 
4.48 
3.35 
5,07 

2,44 

4  19 
4 

4.13 
4.65 

,4.6 
1.4 
5.55 

3.'23 

5.24 

5.42 

5.70 

4.6 

5.05 

3.88 

2.65 

3.71 

2,62 

4.85 

2.34 

7.86 

5. 

3.72 

5.01 

1.93 

3.  35 

2,88 

3.12 

6.61 

5.40 

4.(13 

4. 29 

2.90 

5.16 

5,24 

7  51 

6.51 

5.66 

6.03 

3  62 

3.23 

3.08 

7.37 


8.76 
6.  66! 

9.331+4.16 
6.37i-t-2  45 
10.09  +4.6' 


8.50  +3.60,  0.601-3  05!  3.991+0  0) 
6  07+1.28  2.O4I-I  79  0.621-3.44 
4.75+0.90    2.061-1.56    1.03-2.72 


5.69 
10.35 


4.75 
8.05 
6  65 
11.21 


+  1.68 
+6.07 


+4,44 


5  34l-(-2.08 
3.26  -0.15 


1.72 
2.45 
+4.17i  2.40 
+2  59  3.  09 
+  6.80    2.65 


7.28+2.29 
11.15+6.43 
7.83  +3.23 

8.65  +3.59 

8.66  +2.26 
7.401  +  2.45 

12. 04, +6. 49 
16.10+11.03 


-1.78 
-1.29 
•3.44 


+0.25 

-2!  82 
-0.60 
-0.92 
-2.82 
-1.16 
-0.64 
-■3.53 
-0.35 

-i.'w'i 


+  4.31 


.   . 


10.  71  +4.  30 
8.85  +3.29 
8.63  +3.311 


35+1.65 

24  +7.  94 

20I  +  5  (ID 

53 '  +  3.  32 

58, +4. 59 

85J-M.58 

85 

98 

72 

34 

44 

1! 

44 


^1.72 

+  1.07 
+  5., 56 
+9.29 

-ri.29 

+5!  65 

+  1.18 

+  1.67 

3  79 


10.23 

5.61 

6.64 
19.70 

12.301  +  5.90 
10.901+6.25 

8.581+2.93 
11.62  +5  -■ 


6.51 
11.11 
10  60 
9.11 
5.60 
10.  11 
6.99 
6.17 
7.91 
7.41 
6.29 
9.89 
3.05 
7.12 
13.05 
5  68 
7.59 
11.48 
7.16 
9.66 
9.36 
10  70 
9.15 
10.05 
7.91 
121  6. .59 
47  13.90 
43|14.43 
.15  5.38 
20:12.02 
38  9.73 
67 1  7.06 
..[13.73 
97I  6.59 
621   3.19 


-2.16 


7,28 
6.61 
5.80 
5,02 
6.36 
4.91 
8,74 
11.78 


13.07 
I6.(M 
15.22 


8.99 
5,16 
7.86 
9.01 
10.18 
9.44 
9.00 
8.  89 


+  3.71 
+  1.46 
+  1,46 
+ 1 .  05 
+2  17 
+  1.36 
+  5.19 
+7.79 

+2 '59 

-0.39 

+5.08 
+8.96 

+i.'7i 

+13.29 
-0.78 
+  0.48 
+  7.37 
+  8  52 
+  6.70 
+  7.89 
+3.44 
+  1.63 
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20  10 
1 
16. 
6 
5 
8 
4 
10 
17, 
121  5 
18|11, 
95;  16 
66  3 
75  8. 
95;  6, 
06    7 


-1-8.18 
+10.40 
+11.02 

-6'2(' 
+  2.  51 
+  1.83 
+  2.40 
-t-3.84 
+2.46 

+4,'29 
f  3  42 
+  1.76 
+  12,52 

+  2!6'l 

+  4.52 
+  1  22 
+  4.59 
+  3.93 
+5.30 
+5.56 
+  4.17 
+4.47 

+  5.'28 


+5.32 
+9.89 
+  2.  91 

+i.m 

+  2.62 
+  0.OH 
+  6. ,51 
-0.73 
+  3.07 


2.03 
4.41 
1.01 
0.73 
2.26 
1.09 
4  02 
1.06 

2.02 
4.19 
2.80 
1.36 
5.25 
1.21 
1.35 
1.28 
6.15 
3  26 
0.89 
0.  63 
0.86 
1.94 
4.41 
2.  9(> 


-1.98 

-i;26 

0.13 

-0.63 


-1.80 
+0.  9 
-2.78 
-3. 33 
-1.46 
-1.89 
+  1.65 
-2.31 

-1^44 


2.68 
0.43 

0.90 


5.71 
0.07 
1.77 
2.59 
0.36 
3.67 

3  30 
2.75 

2.' 16 

2.57 
0.69 
2.36 
3.60 
1.2-2 
1.62 
2.66 
2.76 
2.74 
1.87 

4  56 
1,99 
1.01 


+  5.95 


+2.9 
+  1.32 
+5.05 
+0.71 
-h6.83 


+2  15 
+  6.71 
+11.81 
+0.18 
+4.13 
47|+2.07 
37+4.06 


79    5.92+2.11 
45    4.5ll-'-l.l3 


-1.55 
-1.80 
+  1  88 

-'2! 25 
-2.93 
+  1.21 
+  0.63 
-3.20 
-3.52 
-2.  52 
-1.79 
+  1.09 
tO.27 


+  1,39 
-3. 

-3.13 

'-^3.13 

+  0.87 
+  0.14 
-3.83 
-3.79 
+053 

'-'i'.31 
-3.26 
-1.16 
-1.15 

-6'. 

+2.' 30 
-2.99 
-1.49 
-1.19 
-3.68 
-rl.22 
-1.04 
-0.82 

-olgo 


+(M3 
-2.18 
-1.46 

-(i'l+i 

-0.99 
-1.57 
+0.36 
—1.85 
-2,20 


1.43 
0.95 

i.'si 

0  27 
0.89 
0.50 
3.40 

2^70 
0  63 
0.86 
1.03 
2.05 
0.  28 
0.81 
2.71 
0.83 
0.88 
0.94 
1.66 


3.991-^0,89 
5.97  +2.98 
2.32  -0.54 


-3.00 
-2.99 

'-^2.' 87 

-3.' 52 
-4.41 
+  0  08 

'-'0.'82 
-4.33 
-2.23 
-1.75 
-0.79 
-3.86 
-3  81 
-0.74 
-2.14 
-2.80 

-i'.i 


3.29 
4.40 


-  0.  40 
+  1.18 


-0.51 


3  87  +0.44 


1.79 
0.30 
0  ,53 
2. 24 
0.73 
2.1! 
2.. 36 
1.46 
1.60 
l.(i6 
1.94 
0  39 
1.35 


+2.95 
-2.2 
-1  35 
-1.78 
-2.86 


1.36 

3.47 

3  21 

5.51 

1.33 

2.26 

1.84 

0.45 

2.74 

1.05—2.37 

3.74  -  0.46 

0.811-2.63 

0  80] -2.  ,54 

I.51I-2.I2 

2.  15  -0.26 

5.931 +L  91 

i.'43|--i]96 
2.491-1.10 


2.77 
2,35 
2.18 

6j8 

1.28 
2  35 
0.82 
2.76 
1.91 
5.43 
0  33 
0.90 
2.07 
1.84 
1.47 
0.80 

0.95 
0.62 
l.M 
2,48 
2,91 
2.90 
0.51 
4.01 

2.20 
'4.01 
2.52 
1.41 
0.38 
3,05 
1.84 
2.56 
0  40 
1 

0.82 
0.81 
0.89 
0.20 


i.65 

1  02 
3.33 
l.,52 
0.88 
4.22 
4.23 
1 

1.69 
0.63 

2  90 
3.55 
2  88 
2.79 
3.08 
1.70 


-1.8' 

-2.' 94 

-1.88 

-2,, 58 

-1.91 

—2.57 

-2.65 

-I.O15 

-2.3 

-1.6b 

-3.44 


-0.57 
-1.73 
-1.62 

-3.' 51 

-3.52 

-1.10 

-2.  55 

-0. 

—0.76 

-3.' 22 
-3.14 
-l.()8 
-2.19 

-2!i6 

-3.41 
-2.4! 
-2  25 
-2.  73 
-1.43 
-0.32 
-3.60 
+0.05 

'-i/28 


3.27 
2.91 
4.79  +1.07 
2.69  -0.76 
1.83  -1.54 


4.12 
2.04 
2  86 
4.61 
4.84 
3.48 
3.03 
7.43 

1  90 
2 
2.66 
2.16 
0.84 

1.  15 
2.17 
2.68 
3.98 
1.8' 
2.48 
2.61 
4  60 
3.45 
1.89 

2.  69 
3.64 
2.81 

451 

4.74 
1. 

2'36 
4.90 

2  80 
3.87 
5.99 
3.63 
3.10 
3 
1.91 
3, 
1.93 
3.47 
3.13 

2.'99 
2.95 
4.30 
2.03 
3.92 

2  88 

3  34 

2  72 

2'91 
3.4(! 
1.31 

3  83 
•2.52 

1.05 

2  48 

3  18 
4.45 
2.62 
1.8 
4.18 
8.6 
5.12 


-2.21 
-2-53 
+  1  38 
+  0.70 
—2.04 

-2!44 
-0.82 
+  0.93 
-0.71 
+  0.41 
+0.33 
-2.22 


2.80 
3.94 
2.68 
4.22 
3.76 
1.46 
2.41 
0.88 
3.17 
3.23 
3.43 
,1  51 
2.38 
2.17 
3.11 
2.05 


3.98  +0,04    3.71  +0.11 
n.24  -2,62    1.91  -0  82 


+0.64 
1.54 
-0.45 
+  1.32 
+  1.33 
-0.21 
-0.69 
+4.02 
-1.67 
-0. 72 

-6^39 
-2.  73 

-2.28 

-6.' 66 
-0,90 
-1.16 
-1.05 
-1.68 
+0.  95 
+  0.46 
-3  26 
+  0.12 
-0.30 


5  6S  +2.42 
6.36  +3.23 
3.88  +1.61 


3.39 
5,46 


+  0.13 
+2.11 


6.50  +3.00 
4.00 


4.95 
4  19 
6  65 

4.'96 
4.  .58 
3.62 
4.63 
2.69 
4.17 
7.34 
5.V3 
4.77 
5.3S 
3.97 
2.49 
4.74 
6.64 
•5.96 
2.7! 
6.89 
1.89 
3.16 
5.41 
5.72 
6  76 
6.01 
4.42 
6.09 
4.65 


-1-1.61 
+0.67 
+3.18 

■+i'.86 
+  1.41 
+0.72 
+  1.49 
-0.57 
-i-0. 80 
+  2.86 
+  2.86 
+  2.25 
+2.02 


+0.  34 
+0.92 
-2.44 


6.39 
5.66 
3.73 


+0.82 

'-'(J!82 
+  0.07 
+  1  46 
-2.23 
+  0.10 
+0.12 
-1.00 
-0.86 


-0.32 
-■?..  23 
-0.29 

+  i.'5S 
-1.51 
-1.69 
+  0.61 
+0.96 
+  2. 03 


-0.99 


■1-1.24 
+0.77 
—1.48 
-0.93 
-2.46 

+6.' 32 
-0.09 
-1.86 
-1.60 
-  0.80 
+0.53 
-0.11 


6.58 
4  12 
4  37 
3.92 
4.48 
6.  44 
4.71 
5.54 

5!06 
6.72 
4.34 
3.52 
•4.60 
5.41 
4,39 
9.07 
5.16 
3., 50 
3.59 
4.85 
2  42 
4.83 


5.80 
5.49 
4.44 
6.65 
2.62 
3  06 
5.04 
6  68 
5.96 
4.34 
6.84 
3.23 
3.39 


3.32  -0.37 
4.  29  +0.  6(1 
4.16  +0.27 


-1.75 
+  0.3 
+3.63 

-6.72 

+3.08 
-1.35 
-0.12 
+1.9I 
+  2.36 
f2.77 
+  0.70 
+  1.82 
+2.35 


+  1.17 
+  2.15 
+0.57 

+2 '.40 
+  1.12 
-1.65 
+  0.11 
+2.24 
-1-1.92 

+  l.iih 
-1-0.45 
+  0.79 
+4.21 

'-^6!55 

+3'2,5 
+0.55 
-t-0,09 
-0.37 
+0.81 
+2.30 
+  0.34 
-M.70 

+  2!i8 


+  1.80 
+2.19 
+  1.44 

+i.sb 

-0.S7 
+0.  68 
+  1.54 
-0.48 
+2.17 


+2.70 


+  3.71 
-0.54 
-0.20 
+  1.84 
+  3.29 


1.80 
3.61 

4.46 
1.78 
2.25 
2.03 
3.01 

3.' 84 
3.05 
6.11 
4  91 
6.32 
4.71 
3.69 
2.59 
4.S4 
2.78 
2.48 
5.08 
2.93 
3.17 
*2.82 
6.3' 
5.03 
5.22 
5.10 
5.49 
4.61 
1.83 
4.20 
4.75 
2.76 
2.70 
6.75 
6 

4.78 
2.91 

4.16 
3.36 
4.69 
8.14 
3,14 
5.24 
2.94 
2.11 
2.89 
2.40 
3.62 
3.72 
6.42 

4.99 
2.81 
2.22 
2.88 
4  24 
1.96 
2.60 
4.E9 
2.82 
1.59 
5.41 
2.38 
4.34 

•2.26 
2.30 
3.69 
2.86 
1.84 

•2.  31 
5.01 
2.  06 
5,6 
4.86 


+  1.21 

+2.86 

-1.01 

-0.22 

16+1.47 

2.63  -0.66 

5.01  +1.70 


5.66 

2., 53 

2.31 

2.15 

7 

3.21 

3.76 

4.33 

2.  82 

5.74 

3.38 

3.36 

3.67 

5.08 

5.62 

2. 49 


8.01  +4.01    3.00  -0.83 
3.46  +0.34    4.98  -0.49 


1.69 
+0.13 


-1.91 
-2.20 
-0.42 

-o!3.5 
+0.03 
+  1.97 
+  1.17 

+  2.77 

-ho 

-0.94 
-1.34 
+0.57 
-0.80 

+(l.'82 
—0.31 
-0.34 

+i'3i 

+  1..56 
+0.93 
+  1.40 
+  2.22 
+  1.54 
-1.04 
+0.39 
+  1.19 
-0.71 


+  2. 03 
+  1.6' 
+0.  18 

-6.46 
-0.68 
+0  88 

+3.  ;o 

-1.01 
+  1.95 

-iiiii 

-0.73 
-1.79 
+  0.04 

+i'.i9 

+  1.63 
-0.41 
-1.99 
-0.82 
+  0.76 
-1.8li 
-0.49 
+0.49 
-0  58 
■  -2. 54 


-2.13 
-0.89 
+0.  24 

-2 '.58 
-1.69 
+0.89 
-1.51 
+  1.42 
+  1.41 


-(■2.72 


-2  30 
+3.. 56 
—0.75 
-0.29 

+  1.28 

+  2.' 46 
+0.02| 
-0.48] 
-0.271 
+  0  83 
+2.71 
-1.65 


4.13  +0.08 
3.05  -1.83 
1.19  -3.81 


2.30 
5.04 
2.81 
2.10 
1.66 
2.31 
1.51 
4.66 
2.91 
i.ll 
3.31 
1.96 
).98 
3.60 
0.76 
5.12 
4.07 

3.36 
3.57 
3.09 
4.46 
4 

•3.60 
3.14 
4.10 
4.10 
1.45 
2.31 
3.09 
3.63 
4,64 
2.90 
1.18 
3.58 
4.45 
3.93 
2.2) 
2.83 
4.0 
1.22 
4.50 
3.60 
2.50 
4.0( 
2.95 
4.25 
1.61 
1.81 
1.87 
5.96 
1.03 
2.76 

2!  69 

1.04 

1.43 

3.66 

4, 

4.68 

3. 29 

4.36 

3.60 

1.31 

3.06 

3 

3.32 

"1.38 
4.71 
1  92 
1.02 
1.18 

•2.04 
1.29 
2,65 
1.42 
3.52 


2.23 

3.91 

2.04 

2.04 

4.10 

4  2 

0.88 

5.75 

2.8 

3.65 

3.42 

3.26 

2.45 

4.20 

3.44 

1.26 

i.'ie 

1.08 


0.89 
+  1.16 


-0.27 

-iiii 

-2.83 
-1.60 


58.02 
56.50 
48.03 


61.11 
67  48 


65.29 
44.00 
55.77 
47.23 
67.74 


-3.76 
+  0.09 
-  2.72 
-3.22 
-0.7» 
-4.24 
+0.82 
+0.01 

-6!26 


53.86 
53.93 
48.92 
51.88 
55.61 
46. 92 
69.46 
73.07 


73.  Ci 
63.98 
52.60 


74  52, 
65  66. 
2SI51. 


-2.06 

-6.' 59 
-3.21 
-2.99 
-0.15 
-fO.46 
+  1.27 
-0.41 
+  0.33 
-0.20 
-2.73 


-2.90 
+  1.22 
-2.61 

-2'% 
-1.86 
-3.78 
-1.05 
-4.17 
-0.84 


-0. 19  56 

65 

57 

-2  07]  58 
-0.97  48 
-0.82l,'-.9 
-3,89;54. 
1-2.50  63 
..  ..|61 
-0. 10]51, 
-0.37168 
-0.2870 
-2.77'48 
-  0  26  eo 
-0  67,55 
-3.77I54, 


,96  - 
4 
14 
72  + 


-3.59  ,54.36  +   2  42 
-5  47  46  441—  4.4,5 


+  8.34 
+  6.52 
-  1  20 


+  3.27 
+  19.83 


+U.05 

6.42 

3.02 

+23.20 


+  2.02 
+  9.34 

-  0.71 
+  2.09 
+  6.50 

-  4.18 
+18.62 
+25.59 

+  '■7.65 

-'i'.84 
+  21.94 
+31.65 

-'4.86 
+  19  79 

-  4.62 
+  3.12 
+  13.98 
+14.03 

fl0..52 
+  15.11 
rl»  87 
+  1.30 


+  16.84 
+  18  92 
+  9.18 

-'6.s7 
+  12.49 
+  5.69 
+  2.20 
+  6.87 

—  7.24 

-H"r.71 

-  5.10 
+  1.36 
+37.06 

-3.30 


+  20 
-  4. 
+  2 
+  3 
+  9, 
+  19, 
-h  3 
+  14 


+-  3.94 


+  2. 
+19. 
+  2. 

-'3! 
+  5. 

-  3 
+  13. 

—  7, 
+  7. 


60  +12.75 

40 

54 

.41  +11.95 
64  -  0.40 
68  +10.78 
06  +  3.22 
12  -18.92 

11   

59  +  7.96 

+17.06 

+23.18 

64 

16.00 

+  12.14 

4  32 


Departures  from  the  normal  precipitation  are  based  on  records  of  ten  or  more  years. 
Normals  for  Princeton  used  at  Carthage,  8  miles  northeast.    "Data  determined  from  surrounding  siationa. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Year,  U)8o 


Year,  1935 


CLIMATO LOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


65 


COMPARATIVE    ANNUAL    DATA    FOR    ARKANSAS 


Year 


Temperature 


Precipitation 


373 


1891... 
1892.  .. 
1893. . . 
1894... 
1895... 
1896... 
1897... 
1898. .  . 
1899. . . 
1900... 
1901... 
1902. .  , 
1903. .  . 
1904..  , 
1905. . . 

1906.  .. 

1907.  . . 
1908... 
1909... 
1910.. 
1911. . 
1912. . . 
1913  . 
1914.. 
1915. . 
1916.. 
1917... 
1918.. 
1919. 
1920... 
1921. 
1922. 
1923.  .  . 
1924. . . 

1925.  .. 

1926.  .. 
1927... 
1928... 
1929... 
1930. . . 
1931... 
1932... 
1933... 
1934.  .. 
1935... 
Period 


60.5 
60.0 
60.7 
61.3 
59.8 
62.8 
62.3 
61.4 
60.6 
62.0 
61.1 
60.5 
59.3 
60.5 
59.6 
60.3 
61.9 
62.1 
62.1 
61.0 
62.8 
59.8 
61.6 
61.4 
60.6 
61.9 
59.2 
61.4 
61.6 
60.7 
64.2 
62.7 
61.6 
60.1 
63.0 
61.3 
63.1 
61.1 
60.5 
61.7 
62.5 
62.0 
63.2 
62.8 
61.4 
61.4 


—0.9 

-1.4 

-0. 

-0.1 

-1.6 

+  1.4 

+0.9 

0.0 
-0.8 
+0.6 
-0.3 
-0.9 
-2.1 
-0 
-1.8 
-1.] 
+0.5 
+0.7 
+0.7 
-0.4 
+  1 
-1.6 
+0.2 

0.0 
-0 
+0.5 
-2.2 

O.C 
+0.2 
-0.7 
+2.8 
-t-1.3 
+0.2 
-IS 
+  1.6 
-0.1 
+  1.7 
"0.3 
-0.9 
+0.3 
+].l 
+0.5 
+  1.8 
+  1.4 

0.0 


108 
106 
103 
108 
105 
112 
111 
108 
112 
108 
116 
108 
105 
105 
106 
101 
113 
103 
111 
105 
107 
106 
108 
110 
107 
107 
106 
115 
113 
105 
107 
111 
109 

no 

113 

no 

105 

105 

no 

115 
107 
108 
109 
116 
113 
116 


6 

-14 
-13 
-22 
-17 
4 

-  2 

-  4 
-25 

-  5 

-  6 

-  2 
-12 

-  5 
-29 

-  7 

-  8 
0 

-19 
-13 

-  9 
-16 

-  1 
-11 

-  3 
-16 
-21 
-23 
-10 

-  2 

-  3 
7 
2 

-  8 

-  6 
-17 

-  2 
-10 
-20 
-28 

0 

-  5 
-13 

2| 
-111 
-29 


to  ^ 


5== 


Number  of  days 


"  6 


44.49 

57.75 
47.91 
49.05 
44.69 
37.72 
46.13 
56.82 
41.49 
49.03 
35.27 
51.70 
44.62 
43.45 
62.17 
55.99 
49.73 
48.88 
44.05 
45.21 
49.54 
45.83 
54.01 
42.85 
53.08 
42.18 
40.72 
44.64 
54.52 
54.28 
47.46 
40.50 
59.85 
37.  03 
42. 19 
49.24 
65 .85 
50.50 
46.10 
J6.62 
46.98 
61.11 
49.08 
42.47 
57.01 
48.35 


-  3.86 
+  9.40 

-  0.44 
+  0.70 

-  3.66 
-10.63 

-  2.22 
+  8.47 

-  6.86 
+  0.68 
-13.08 
+  3. 35 

-  3.73 

-  4-90 
+13.82 
+  7.64 
+  1.38 
+  0.  53 

-  4.30 

-  3.14 
+  1.19 

-  2.52 
+  5.66 

-  5.50 
+  4.73 

6.17 
7.63 

-  3.71 
6.17 

+  5.93 

0.89 

1.85 

+11.50 

11.32 

-  6.  16 
+  0.89 
+  17.50 

2.15 

-  2.25 
1.73 

-  1.37 
+  2.77 
+  0.73 

-  5.88 
+  8.66 


o 


57.93 

76.58 

69.24 

59.  29 

61.32 

48.00 

71.77 

84.99 

56.56 

66.  li 

51.6 

67.18 

65,00 

56.  53 

92.60 

85.58 

68.18 

63.67 

57.21 

61.17 

70.00 

5.').65 

72.04 

54.06 

67.54 

53.47 

70. 88 

57.78 

71  94 

73.02 

61.12 

59  10 

82.  06 

49-74 

56.56 

68.26 

91.72 

63.01 

58.72 

61.75 

67  27 

65 .7X 

64.71 

54.01 

85.31 

92.60 


29.61 
41.34 
28.40 
30.13 
31.  28 
25.70 
34.88 
67.70 
29.98 
37.64 

22.  77 
35.12 
34.48 

31.  39 
42.  50 
38.01 
34.63 
34. 91 
31.37 
2S.  39 
35.67 
27.89 
35.70 
30. 13 
40.20 
27. 48 
19.80 
33.62 
31.31 
28.97 
29  29 
32.02 
43.81 

23.  83 
24.42 
38.  29 
31.93 

32.  47 

33.  83 
.30.94 
.37.09 
33.39 
38.  24 
31.36 
42.03 
19.80 


8.7 
6.4 
5.9 
10. 5 
2.9 
3.9 
3.0 
6.6 
2.2 
2.9 
8.3 
4.3 
2.9 
12.1 
4.3 
2.0 
2 

65 
11.0 
1.7 
7.8 
5.6 
8.6 
4.7 
6.3 
12.1 
18.3 
3.4 
2.5 
11.9 
2.6 
2.3 
7.9 
2.2 
6.0 
2.4 
0.9 
13.9 
5.9 
0.8 
4.4 
3.4 
2.4 
3.7 
5.6 


180 
159 
185 
176 
167 
171 
178 
158 
170 
150 
175 
150 
162 
169 
146 
156 
163 
158 
176 
172 
152 
171 
158 
149 
163 
191 
187 
174 
166 
174 
178 
170 
16f) 
193 
184 
175 
161 
183 
162 
192 
172 
175 
171 
190 
154 
169 


95 
97 
92 
97 
96 
106 
105 
120 
111 
121 
107 
112 
107 
96 
91 
100 
93 
109 
117 
110 
107 
109 
81 
76 
74 
76 
75 
74 
85 
83 
82 
68 
81 
79 
85 
76 
83 
75 
82 
85 
84 
84 


91 

109 

86 

92 

106 

98 

91 

101 

90 

96 

79 

94 

96 

85 

112 

113 

111 

108 

96 

84 

96 

85 

100 

107 

121 

99 

104 

115 

124 

118 

102 

112 

123 

105 

100 

111 

119 

lOT 

120 

98 

111 

106 

110 

91 


90  121 
93  1103 


Continued  from  page  50 

20  stations  having  positive  departures  and  56  negative.  Month- 
ly totals  ranged  from  0.76  inch  at  Clarendon  to  6.95  inches  at 
Lutherville.  Snowfall  was  heavy  in  some  southern  sections  on 
the  21st  and  22d,  three  stations  reporting  depths  of  5.0  inches 
From  the  27th  to  the  29th  rain,  sleet,  and  snow  fell  in  most 
sections.  Ice  formed  on  the  highways  and  travel  was  hazard- 
ous. A  number  of  accidents  occurred  and  bus  service  was  sus- 
pended in  some  instances.  The  snow  cover  was  favorable  for 
wheat,  oats,  and  winter  truck  and  prevented  much  damage 
from  the  low  temperatures. 

Corrections :— Precipitation 

Button,  May,  total  should  be  10.79  inches;  Index,  March,  depart,ure 
from  normal  -0.90  inch;  raragould,  September,  departure  -0  29-  Po- 
cahontas, June  departure  +6.51;  Springbank,  October,  departure -6. 57 ; 
Stuttgart,  March,  departure  -0.43;  Waldron,  August,  total  3  55  inches 


KILIilNa    FROSTS,     1935 


Stations 


Amity  • 

Arkadelphia. .  • 
Arkansas  (Jity- 

Bates  vUle • 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville. . . . 
Big  Lake  Outlet 
Black  Rock. 
Blytheville  - 
Booneville. . 
Briiikley. ..  . 
Calico  Bock. .. 

Camden 

Carthage 

Centerpoint 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Cornerstone  . . . 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville  

Dardanelle 

Deer 

Dumas 

Dutton. 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springe 
Fayetteville... 
Fort  Smith.    . 
Freeman  Spr.  , 

Fulton 

Gecrgetown  . 

Gilbert 

Glenwood 

Qrannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope  

Hot  Springs... 

Index 

Jessie  ville 

Jonegboro 


Last 
spring 


Mar.  8 
Mar.  6 
Mar.  12 
Mar.  17 
Mar.  17 


Apr. 
Mar.  17 
Mar.  17 
Mar.  28 
Mar. 
Feb.  28 
Mar.  17 
Feb.  28 
Feb.  28 
Mar. 
Feb.  28 
Mar.  17 
Feb .  28 

Mar'.i? 
Mar.  17 

Feb.  28 
Mar.  17 
Mar.  17 
Apr.  10 
Feb.  28 
Mar.  29 
Feb.  28 
Feb.  28 
Mar.  17 
Mar.  28 
Mar.  7 
Mar.  28 
Apr.  13 
Mar.  17 


Mar.  7 
Apr.  13 
Mar.  17 
Feb.  28 
Mar.  17 
Mar.  7 
Feb.  28 
Feb.  28 
Feb.  28 
Apr.  13 
Mar.  17 


First  in 
antnmii 


Nov.  23 
Nov. 23 
Nov.  23 
Oct. 
Nov.  18 
Nov.  23 
Nov. 
Nov.  22 
Oct. 
Oct. 
Nov.  20 
Nov  23 
Nov.  18 
Nov.  23 
Nov.  20 
Nov.  23 
Nov  .23 
Nov.  23 
Nov.  23 
Oct.  7 
Oct.  7 
Oct.  7 
Nov.  23 
Nov.  20 
Nov.  20 


Nov. 23 
Nov.  5 
Nov.  23 
Nov.  22 
Nov.  5 
Nov.  12 
Nov.2ii 
Nov.  5 
Nov.  23 
Nov.  20 
Oct.  7 
Nov.  23 
Nov.  23 
Nov.  5 
Nov.  6 
Oct.  7 
Nov.  23 
Nov.  23 
Nov.  23 
No  v.  23 
Nov.  23 
Nov.  23 
Nov.  18 


Length 
growing 
se  ason 


260 
262 
256 
204 
246 

211 

250 
204 
193 
258 
368 
246 
268 
265 
261 
268 
251 
268 

204 
204 
268 
248 
248 

268 
221 
268 
267 
233 
229 
258 
222 
224 
248 


261 
206 
234 
221 
251 
261 
268 
268 
268 
224 
246 


Stations 


Lead  Hill 

Little  Kock  . .. 

Lutherville 

Madison 

Magnolia   

MammothSpritig 
Mftrianna  ...  . 
Marked  Tree  . 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home 
Mount  Ida. 

Nail ;. 

Newport 

Norman 

Oden 

Okay 

Osceola  

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Piggott 

Pine  Bluff 

Pocahoutaa 

Portland 

Prescott  

Quitman 

Ruon 

Rogers    '.. 

Rosebud 

Saint  Francis.  ■ . 

Searcy 

Springbank.  ... 

Story    

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Toxarkana 

Thornburg    . .   . 

Waldron    

Warren 

Waters 

WhitecIifFs 

Wilson 

Wooley  Hollow. 

Wynne 

Yancopin  


Last  in 
spring 


First  In 
autumn 


Apr.  IS 
Feb.  28 
Mar.  17 
Mar.  29 
Mar.  12 
Mar.  17 
Feb  .  28 
Mar.  8 
Mar.  28 
Mar.  7 
Feb.  28 
Mar.  17 
Apr.  13 


Mar.  8 
Apr.  13 
Mar. 
Apr.  13 
Mar.  8 
Mar.  17 
Mar.  17 
Mar.  8 
Feb.  28 
Mar.  17 
Feb.  28 
Mar.  17 
Mar.  12 
Feb.  28 
Mar.  ] 
Feb.  28 
Mar.  17 
Mar.  19 
Mar.  17 
Mar.  17 
Feb.  28 
Apr.  13 
Feb.  28 
Mar.  7 
Apr.  8 
Mar.  7 
Mar.  8 
Mar.  7 
Feb.  28 
Apr.  13 
Apr.  13 
Mar.  8 
Mar.  17 
Mar.  8 
Feb.  28 


Oct.  24 
Nov  .23 
Nov.  22 
Not.  18 
Nov. 23 
Oct.  7 
Oct.  7 
Nov.  18 
Oct.  7 
Nov.  23 
Nov.  23 
Oct.  7 
Nov. 20 


Nov. 
Oct. 
Nov.  20 
Nov. 20 
Nov.  23 


Nov.  20 
Oct.  7 
Oct. 
Nov  22 

Nov!  23 
Nov.  18 
Nov  .21 
Nov.  23 


Nov.  5 
Nov. 23 
Oct. 
Nov.  20 
Nov.  23 
Nov. 22 
Nov.  18 
Nov.  22 
Nov.  6 
No  v.  20 
Oct.  7 
Nov.  17 
Nov,  23 
Nov.  21 
Nov.  23 
Oct.    7 

Oct."  7 
Nov. 23 


Length 
growing 
easoD 

194 

268 

250 

234 

256 

204 

221 

265 

193 

261 

268 

204 

221 


213 
221 

258 
224 

248 
204 
213 
267 

268 
246 
254 
268 


23S 
249 
204 
248 
268 
223 
263 
260 
211 
258 
213 
255 
26S 
222 
224 
213 

213 

268 


TEMPEBATUBE  AND  PRECIPITATION  FOR  ARKANSAS,     1035 


Month 


January . . 
February . 
March.  ... 

April 

May 

June 

July 

August  ... 
September 
October . . , 
November , 
December. 
Annual 


Temperature, 
in  degrees  Fahrenheit 


Precipitation,    inches 


2,3 


43.6 
45.8 
68.7 
60.2 
66.7 
74.3 
82.2 
82.0 
72.4 
63.9 
49.8 
37.6 
61.4 


+  2.2 
+  2.2 
+  6.2 
-1.3 
-2.3 
-2.8 
+  L8 
+  2.1 

-  1.9 
+   1.3 

-  1.7 
-6.0 

0.0 


86 
87 
90 
90 
94 
98 
107 
113 
103 
95 
89 
73 
113 


11 

6.79 

8 

2.44 

18 

8.29 

29 

4.37 

35 

8.86 

36 

8.  ,38 

53 

2.31 

46 

2.74 

35 

3.13 

27 

4.94 

16 

3.81 

4 

2.96 

11 

67.01 

+1. 

-0. 

+3. 
-0. 

+3. 
+  4. 
-1. 
— 1. 
-0. 
+  1. 
+0 

-1. 

+8. 


■^s. 


Sky 


S  o 
M  o 


12.51 

0.9 

6 

14 

7 

10 

,6.23 

T. 

6 

12 

6 

11 

16.35 

T. 

10 

10 

8 

13 

8.56 

T. 

9 

10 

7 

13 

16.10 

0.0 

12 

9 

8 

14 

18.85 

0.0 

13 

10 

10 

10 

5.93 

0.0 

6 

17 

12 

2 

5.43 

0.0 

4 

18 

9 

4 

7.43 

0.0 

6 

18 

6 

10.69 

0.0 

9 

18 

R 

10 

8.14 

'i'. 

9 

8 

6 

Ifi 

5.95 

2.8 

5 

16 

6 

11 

18.85 

3.7 

93 

154 

90 

121 

■.'>:<- 

'::<^: 


{■■'■'■i. 


56 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Year,  1935 


EXCESSIVE  PRECIPITATION  FOB  1935 


Station  and  date 


Total  duration 


From- 


To- 


O  d 
a  p. 


Excessive  rate 


Began - 


Enaed- 


O  03 
>  S 

a  s  b* 

3  m  g 

S  X 


Fort  Smith.  Ark, 
May    13...   . 

.June  16 

Sept.  8 


LITTLE  ROCK.ARK. 

May    14 

Aug.   28 


Memphis,  Teun,  .. 

.)uue  13 

June  16 

July   20 

Oct.    22 


7:20  p.m. 
7:05  a.m. 
8:20  p.m. 


4:40  p.m. 
5:59  p.m. 


3:12  p.m. 
7:58  p.m. 
8:17  p.m. 
7:15  a.m. 


4:00  p.m. 
1:30  p.m. 
4:50  a.m. 


D.N.  p.m. 
D.N.  p.m. 


4:00  p.m. 
10:00  p.m. 
1 :05  a.  m. 
9:20  a.m. 
23d 


1.41 
2. 20 
1.2S 


2.85 
1.37 


1.52 
L42 

2.20 
6.47 


9:35 

P 

m. 

12:37 

p. 

m. 

8:53 

P 

m. 

4:54 

P 

m. 

6:30 

P 

m. 

3:13 

P 

m. 

8:12 

P 

m. 

9:06 

P 

m. 

10:19 

a 

m. 

9:53  p.m 

12:55  p.m. 

9:07  p.m 


6:58  p.m 
7:06  p.m. 


3:38  p.m. 
8:39  p.m. 
8:45  p.m. 
10:55  a.m. 


004 
1.39 
0.19 


0.03 
0.14 


0.01 
0.19 
0.15 
2.01 


Depth  of  precipitation  (in  inches)  during  period  of  time  indicated 


0.21 
0.14 
0.32 


0.26 
0.27 


0.36 
0.10 
0.17 
0.18 


0.67 
0.38 
0.68 


0.48 
0.45 


0.78 
0.24 
0.40 
0.40 


0.96 
0.64 
0.79 


0.63 
0.60 


1.07 
0  50 
0.74 
0.91 


1.06 
O.Hl 
0.83 


0.70 
0.79 


1.24 
0.80 
0.91 
1.40 


L13 


0.74 
0.91 


1.40 
11.92 
1.  17 
1.68 


1.14 
0.85 


0.92 
1.00 


L46 

099 

1.41 

tl.9H 


L14 

0.86 


1.00 
1.10 


1.46 
1.05 
1.55 
t2. 18 


1. 15      1. 18 

0. 88     0. 88 


1.05 
1.13 


L18 
L13 


1.21 

1  84 

L35 

1.73 

0.88_ 

0.90 

0.95 

0.97 

1.35 
1.14 

1.59 
1  16 

1.87 
1.17 

2.05 
1.20 

1.51 
1.12 
1.77 
2.33 

1.51 
1.20 
1.89 
2.40 

1.51 
1.22 
1.97 
2. 51 

l.,51 
1.23 
1.99 
2.62 

).37 
0.98 


2.16 
L21 


1.51 
1.23 
1.99 
2.85 


tFrom  defective  instrumental  record. 


MONTHLY  HIGHEST,  LOWEST,  AND  MEAN  RIVER  STAGES  FOB  1935 


Jan. 


Stations 


Feb- 


Mar. 


Apr. 


May. 


June 


July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


^ 

0) 

■>«) 

& 

K 

3 

.^rkadelphia..  . 
Arkansas  City. 

Batesville 

Big  Lake  Outlet 
Black  Rock.... 
Calico  Rock  . . . 

Camden 

Clarendon 

Cotter 

Danville 

Dardanelle 

Fort  Smith 
Van  Buren. 

Fultoa 

Georgetown 

Gilbert..-. 
Helena  — 

Index 

LITTLE  ROCK 
Madison.    . . . 
Marked  Tree. 
Morriltou  . . . 

Newport 

Ozark 

Parkin. . . 

Pine  Bluff... 
St.  Francis. . . 
Whitecliffs... 


8.1 
12.2 
5.8 
9.5 
3.8 
0.8 
.1.0 
15.4 
3.5 
3.1 
4.1 
5.0 

7.1 

5  8 

12.9 
6.6 
0.5 
8.2 
5.6 
0.4 
3 

1.1 
7.8 
4.8 

10.8 
4.7 


11.0 

22.0 

9.6 

12. 2 

8  5 
3.8 
21.4 
19.2 
53 
10  6 
7.1 
7.8 

12.7 
12.0 

22.3 
9.7 
5 

13.1 
6.8 
4.5 
9.4 
3.9 

12.0 


9.3 
15.3 
14.2 


3.6 


6.«10. 
26. 2 1 36. 

6.5  19. 
9.2114. 
3.7117. 
1.4112. 

n  0;2O 
17.0,26 

3.6  11 


24. 7  36. 

9.l|l3. 

1.3il:l 
12.3  21. 


6.3 
1.2 
3.7 
1.3 
10.4 


5.5  16. 

7.2  17, 
6.1  18 


15.0 

51.8 
18.2 
17.6 
21.4 

9.6 
28.1 
33.2 

9,8 
22  2 
12.1 
13.5 

21.5 
27.0 

49.2 
19.0 
12.9 
33.4 
13.2 
11.6 
25.7 
9.9 
29.1 
19.5 
20.4 
24.4 


10.0 
.50.7 
12.3 
15.2 
13.8 

6.2 
19  7 
29.7 

6.3 
14.4 

9.2 

9.3 

12.8 
21 

47.9 
11.2 

8.0 
31.6 
10.4 

7.3 
17.7 

6.1 
26.4 
12.6 
16.5 
12.6 


0    6.2  12. 


34.1 
24.1 


37.6 
7.8 
9.2 
52 
2.4 

14.1 

23-  8 
4.3 
6.0 

10.1 
9.  ;^ 

22.  4 
11.2 


26.9  3' 


17.9 
10.2 
18-5 

5.9 

9  4 

6 

6.3 
13  8 
14.1 

9.8 
23  2 


29.7 
21.1 


24.0 
48.4 
32.4 
131 
22.4 
28.4 
33.0 
0 
25.5 
30.0 
29.5117 
34.417 


34.8  14 
27.7:21. 

45.0I4O, 
30.7il3, 
28. 2  13, 


26.  0 

8.1 

29. 2 

531.0 


;sl.  1 
10.0 
33.0 
22 .8 
28.6 


6'10. 
7147. 
222. 
l|lO. 
0,18. 
8!l5 
221. 
5  29. 
2;  14 
6il3 
0  24. 
7,2,5. 

.4'26. 
5i25, 

4^42. 
5,22. 
8i23. 

7  23. 

8  6. 
,4  23 
,126. 
.322. 
.6  17 
.4  26. 
.0  19. 


24.21  7.8 
24 
5 
,41 


4.7 

36-5 
9.3 
7.8 

11.6 
3.4 
5.7 

26.2 
5.0 
3.6 

11.2 
9.9 


4  16 
2  19, 
8  23 


12.6 

3116.9 
2 
:30 
U 

8.7 
16.0 

5.2 

7  6 
12. 

7.0 
12.4 
14.4 
12.7 

5.3 


1     3.6 
5  17.2 


5.11 
2.31 
3.1 
0.3! 
3.91 
9.51 
2.8' 
1.9 
5.5 

6.4 
6.3 
2.9 
3.0 
15.8 
7.3 
1.6 
2.7 
2.7 
0.0 
2.0 
1.3 
3.1 
6.3 
3  9 
0.2 


4.3 
19.6 
5.6 
4.0 
4.3 
0.9 
4.4 
12.5 
3.2 


2.3    2. 
6.411. 

7.4112. 

7.4(11, 

5.4|  3. 

3.  l|  3 
20.6118. 
12. 
6 
2, 
2. 
6 

7. 
2. 
11 
4 
2 


8.3 

2.5 

4.6 

4.2 

1.0 

3.3 

2.0 

4.4 

7.6 

S.6 

0.8 

4.1  5.1 
4.5I1O.7 
4.5|  4.9 


9.2 

6.6; 
4.0; 
4.0I 

1.7l' 


5.0  12.01 
8.7111.6: 


6.2!  i. 
1.7]  2. 
2.9I  3. 
6.2  11. 
7.2  9. 
1.61  3. 
1.3'  1. 
1.41  2. 
O.Oi  2. 
l.Oi  1. 
1.3!  3 
1.91  2. 
6.I1  8. 
3.3:  3 
0.2,  0. 


4.1 
7.1I 
9.4 

10. 7 1 
10.2' 

6.6; 
3.31 
5.71 
9.4 
6.4j 
8.61 
3.2' 
5.9 
3.4 
5.9 
5.9 
10.8 
5.5 
111.3 


4.S 
1.1 
4  6 
3.1 
2.1 
■0.1 
4.5 
7.7 
2.7 
1.4 
5.1 

5.6 
5.6 

1.5 
2.9 
3.1 
6.8 
1.2 
1  0 
1.9 

-0.4 
0.9 
1.1 
1.9 
5.1 
3  3 

I  0.4 


9.6 

17.01 

13.5 

4.1 

7.&! 

7.81 

15.5 

17.5 

8.8 

3.8 

12.3 

13.01 

14. 4| 

13.0 

12.6] 

3.8 

20.4 

10.81 

9.3 

3.1 

3.8 

9.1 

9.9 

9.8 

3  9 

13. 

14.7 

16.2 


1  17.7 
5|16.5 
9  20.2 
Ol  5.2 
9]  9.9 
0112.9 
6125.3 


11.6113. 
3.21  4. 
1.9    2. 
6. 2 1  8. 
5.9i  8. 
7. Olio. 
6.21  9. 
5.4;  K 
3.3:  3. 
5.3  12. 
6.7    8 
2.6 
2.5 
3.2 
1.2 
3.0 
2.4 
3.2 
6.6 
5.5 
3  0 


23.0 
9.9 
23.3 
18.5 
18.9 
20.  -H 

2  23.6 
4119.5 
4!ll.4 
4,19.5 
1  22.1 

3  18.0 


3.6 

3.9 

17.2 

3118.0 

2|15.6 

4 

6120.9 
9:12.6 
4i25.7 


6.0 

8.2 
5.7 
4  0 
3.0 
1  0 
7.1 
12.8 
3.6 
2.1 
5.9 
5.6 
6  6 
7.1 
8  0 
3.3 
10.6 
7.2 
2.5 
2.7 
3. 
0. 
3  0 
2.0 
3.5 
6.8 
5.6 


8.8 

12.9 

9.3 

4.5 

4.9 

3.8 

13.1 

17.9 

5.0 

7  4 

10.1 

9.7 

10.9 

12.6 

12.7 

4.2 

14.3 

11.0 

7.8 

3.2 

3.  ft 

6  n 

7.6 

6.6 

3.7 

11.4 

7.8 

2.0  11.2 


MISCELIiANEOTTS 

PHENOMENA,     1935 

Hail, 
moder- 

Hail. 

Thun- 
der- 

Dense 

Sleet 

Glaze 

Winds,  high, 
not  tornadoes 

Tornadoes 

Flood  Damage 

bt 

^g 

Month 

0 
p. 

0 
p. 

B 

1 

i 

0 
p. 

P5 

k.5 

0 
a 

0 
p. 
a; 

^5 

Reports 

Days 
with 

& 
a 

J2 
u 
0 
A 

03 

6 

1 

0 

■0 
3 

1— I 

ca 

i 
0 

u 
0 
a 

pa 

a 

Q 

at 

be 
03 
E 
0; 
Q 

11 

"i' 
5 

"i' 

12 

1 
3 

.... 

"i' 

3 

1 
3 

'$"36",566' 

$        400 
$  17,000 

33 

!t:^ 
269 
218 
321 
384 
333 
193 

33 
179 

66 
4 

2051 

7 

6 
20 
21 
26 
26 
28 
22 
14 
23 
14 

3 

209 

49 

64 

11 

14 

10 

2 

1 

4 

i7 

28 
37 

227 

13 
12 
9 
8 
8 
2 
1 
4 

'7 
13 
9 

86 

11 

43 

8 

3 

4 
1 

2 

2 

$    2.000 

$    17.295 

■  ■961.' 600 

"237.' 505 
2. 029. 150 

I 

January. .. 

February.  ■ 
March 

3 
3 

3 
3 

1 
1 

"i" 

1 

3 
2 
2 

1 
1 

'"i" 

0 
0 
0 
4 
S 
0 

""6" 

6 

4 

9 
23 
15 

3 

■■'6  ' 

$         15. 500 

22„500 

18 ,000 

132,  700 

r.iO.  000 

75,000 

i.'soo' 

April 

May • 

5 

1 

2 

1 

$  21,800 
$     6.000 

July 

August  

September. 
October 

1 
"1' 

"i' 

"3 

59 

124 

"i' 
7 

16 

"i' 

5 

6 

"i 
3 

4 

'  il  500 

•••••■•• 

December . . 

8 

7 

17 

8 

$  47.900 

8 

5 

$  28,800 

15 

11 

7 

60 

$      365  200 

3,267,110 

1 

Year....--. 

W.B.O.  .Little  Rock.  Ark. 2- 14- 36-1300. 


X 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


H.  S.   COLE 


Vol.  XLT 


Little  Rock,  Ark.,  January,  1936 


No.  1 


Pbice:    5  Cents  per  Copy;  50  Cents  per  year 


GENERAL    STJMMARY 

This  was  the  coldest  .January  since  1930  and  the  driest  since 
1911,  which  was  the  driest  on  record.  Mild  weather  prevailed 
the  tirst  half  of  the  month,  with  departures  considerably  above 
normal  from  the  10th  to  the  17th,  but  much  colder  weather 
over.spread  the  State  on  the  18th  and  continued  with  but  little 
interruption  until  the  end  of  the  month.  Means  were  consider- 
ably lower  in  central  and  eastern  portions,  with  a  number  of 
days  with  the  maximum  temperature  below  freezing.  The  aver- 
age temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of  56  sta- 
tions, was  37.1°  which  is  4.2-'  below  the  mean  for  the  past  46 
years.  All  stations  had  negative  departures  which  ranged  from 
1.8*^  below  normal  at  Hot  Springs  to  8.2°  below  at  Blytheville. 
The  highest  temperature  reported  was  83°  at  Magnolia  on  the 
16th;  the  lowest,  1°  below  zero  at  Portland  on  the  24th,  and 
at  three  other  stations  later  in  the  month.  The  greatest  daily 
range  was  47*^  at  Okay  on  the  11th. 

Precipitation  was  generally  light  to  moderate  the  first  ten 
days  of  the  month  with  a  few  stations  reporting  heavy  rains  on 
the  6th,  while  during  the  latter  half  it  was  mostly  in  the  form 
of  sleet  or  snow.  The  average  snowfall  for  the  State  for  the  92 
stations  reporting  was  3.5  inches  which  is  the  highest  average  for 
January  since  1930.  The  greatest  depth  for  the  month  report- 
ed was  8.8  inches  at  Warren,  with  two  other  stations  in  the 
southeastern  portion  having  monthly  totals  of  8.0  inches.  The 
average  precipitation  for  the  91  stations  reporting  was  1.05 
inches  which  is  3.17  inches  below  the  mean  for  the  past  46 
years.  Monthly  totals  ranged  from  0.13  inch  at  Fayetteville 
to  4.59  inches  at  Crossett.  Stations  in  the  northern  portion 
generally  had  monthly  amounts  of  less  than  one  inch  with  a 
number  reporting  less  than  one-half  inch,  while  the  southeast- 
ern portion  had  the  heaviest  rainfall.  The  average  number  of 
rainy  days  was  5  which  is  two  less  than  the  normal.  Streams 
remained  at  low  stages  during  the  month  and  some  were  frozen 
in  the  northern  portion  during  the  latter  part. 

The  weather  the  first  half  of  the  month  was  favorable  for 
out-door  activities,  fields  being  cleaned  and  some  plowing  done 
in  central  and  southern  portions,  while  the  latter  half  was  too 
cold,  the  ground  being  frozen  most  of  the  time  especially  in 
central  and  northern  portions.  The  snow  cover  protected 
wheat,  oats,  meadows,  and  winter  truck  where  heavy  enough 
but  these  crops  have  been  badly  frozen  in  many  localities. 

T.A.M. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 

1 

2 

3|4|5 

6  7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 15 16 

17 18 19 

202l|22|23 

2425[26|27 

28|29[30 

31 

Dense  Fog 

Light  Hail 

Glaze 

3 

1 

1 

515    .    . 
.1  . 

4   2 

.*  i 

.    2 
2   7 

613 
2    ] 

3 

6 

'2 

.-    .     . 

5    . 
.    2    . 

.  11  '2 

1'  6. 

. ..  1 

"''' 

2    '. 
10    1 

i 

3 

i '.'. 

8   2 

Sleet 

Ttiunderstorms 

1 

.   .    3 

PKESSTJRE,  WIND,    HUMIDITY,    AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level ) 

Wind 

Relative 
humidity 

0  0 

Station 

a 

0) 

2 

0 

1 

1 

1 

ill 

a 

a 
0 

0 

a 

03 

a 

is 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

30  05 
30.07 
30.10 
30.09 

30.69 
30.66 
30.71 
30.71 

27 
27 
27 
27 

29.47 
29.51 
29.59 
29.61 

17 
5 
17 
17 

9.0 

8.9 

8.6 
8.8 

24 
29 
25 
26 

sw 
w 
sw 
n 

13 
17 
12 
22 

79 
75 
75 

62 
55 
63 

59 
57 
61 

52 
54 
59 
55 

COMPARATIVE    DATA    FOR    JANUARY 


Year 


891. 
892. 
893. 
894. 
896. 
896. 
897. 
898. 
899. 
900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
90fi. 
907. 
908. 
909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
917. 
HIS. 
919. 
920. 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 
928. 
929. 
930. 
9:n. 
9S2. 
933. 
934. 
935. 
936. 


Period 41.3 


Temperature 


41.6 
34.7 
38.5 
43.5 
36.9 
41.4 
38.9 
45.5 
39.3 
43.4 
45.6 
38.0 
40.2 
38.9 
33.3 
43.1 
49.2 
41.7 
43.8 
41.8 
47.6 
34.3 
44.0 
46.6 
39.3 
44.3 
44.0 
27.3 
41.4 
39.6 
46.9 
39.1 
48  6 
■36.1 
40.8 
40.5 
42.6 
42.7 
39.4 
33.8 
42.3 
46.2 
48.8 
44.5 
43.6 
37.1 


71 
74 


77 


76 

81 
75 
78 
78 
79 
80 
75 
73 
82 
82 
78 
82 


79 
78 
82 
74 
82 
82 
80 
75 
82 
85 
74 
80 
79 
76 
77 
79 
90 
79 
74 
76 
80 
81 
78 
86 
83 

90 


Precipitation 


5.34 
2.48 
1.13 
3.63 
5.19 
4.09 
G.  78 
7.93 
5.91 
2.69 
2.21 
4.13 
2.60 
3.81 
4.58 
5.19 


1.02 
3.01 
8.45 
1.57 
4.38 
9.39 
3.66 
4. 39 
300 
«.49 
2- 07 
2.63 
5.78 
3  19 
2.68 
4.69 
5.41 
2  05 
5.08 
9.16 
1.14 
9.67 
3.67 
2.86 
5.79 
1.05 

4.22 


3.0 
5.6 
1.3 
7.0 
1.0 
1.0 
T. 
2.3 
0.2 
T. 
1.8 
0.2 
1.5 
3.6 
2.0 
0.8 
1.5 
2.4 
4.3 
0.2 
1.9 
0.1 
1.5 
2.3 
0.5 
3.8 
17.6 
0.4 
0.8 
2.1 
1.0 
0,1 
0.4 
1.3 
2.5 
0.1 
0.2 
0.1 
5.0 
0.4 
T. 
T. 
0.1 
0.9 
3.5 

1.9 


Number  of  days 


^ 

t.  ^ 

<D 

s° 

O 

PhO 

8 
9 
7 
7 
5 
8 
6 
6 
6 
6 

11 
7 
6 
6 
6 
6 

10 
4 
g 

12 
7 
8 
6 
8 
6 
7 
9 
7 
8 
7 

10 
6 

10 

12 
5 

11 
9 
8 
6 
5 


10 

6      i 

18 

5       1 

17 

8 

13 

8 

9 

6 

10 

^       i 

13 

5 

10 

8 

12 

6       1 

13 

7       1 

16 

7 

11 

6 

13 

8 

15 

8 

12 

8 

14 

5 

8 

7 

14 

7 

4 

7 

16 

6 

8 

10      i 

13 

10       1 

12 

7      i 

13 

9      ! 

10 

6 

8 

4 

11 

5 

13 

4 

16 

5 

12 

4 

11 

6 

8 

5 

14 

5 

15 

3 

14 

4 

13 

6 

14 

3          ! 

16 

6       i 

12 

6 

U 

3      1 

15 

6       > 

12 

5 

12 

6 

12 

5 

14 

7 

14 

7 

12 

6 

6 
10 
16 
15 
13 
13 
13 
U 

8 
14 
10 

8 
11 
12 
16 
10 
20 

9 
13 

8 
12 

9 
15 
19 
15 
14 
10 
15 
14 
i8 
12 
13 
13 
12 
14 

» 
14 
17 
10 
14 
13 
14 
10 
10 

13 


Daily  River  Stages  for  January,  1936 


Stations 


Kort  Smith  or 
Van  Buren  . . . 

OzHrk  

Oarilauelle 

Morrilton  . .   .. 
Little  Rock. 

Pine  itlull  

r)anville 


River 


.Arkansas... 


.     ..do  ., 

do  ., 

do  .. 

do  .. 

do  ., 

Petit  Jean 


Flood I 
Stage 


22 
22 
:^0 
23 
25 
20 


3 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20     21      22 


5.51 
6.7 
2.0l 
5.8| 
0.5: 
2.41 
5.7 
3.2! 


5.61  5.6 

6  8|  6  8 

1.7:  2.0 

5.61  5.7 

0.5|  0  6 

2.3i  2.4| 

5  5I  5.4 

3.1i  3.0! 


5.6|  5-5 

6.8  6.8 

2.1  2.1 

6.0'  5.9 

l.Oi  0.8 

2.7|  2.5 

6.1  5.8 

3.61  3.6 


6.3 

6.6 
2  0 
5.4 

0.4. 
2.31 
5  51 
3.41 


5  3 

6  6 
1.8 
5.4 
0,4 
2,21 
5.4 
3,4l 


5,3|  6.11 

6.6|  6.4 

1  7I  1.6 

5.4!  5.4 

0.31  0.2j 

2,11  2.0] 

5.2)  6.1 

3,3'  3.31 


5.01 
6.2I 
1.5| 
5.41 
O.ll 
2  0| 
6,0 
3.2I 


5.01 
6.1 

l.Sl 
5.3 
01 
1,9 
4.9 
3.2I 


23 

24 

25  1  26 

27 

28 

5.1 

5.0 

1 

1 

6  2 

6.1 

6,0l  6.0 

6.0 

5.9 

1.4 

1.4 

1,4    1.4 

1.3 

1.3 

5  ! 

5  1 

5.1    5.0 

5.0 

4.9 

0.0 

-0,1 

-0.11-0.2 

-0.2 

-0.4 

1.8 

1.7 

1.6    1.6 

1.6 

1.5 

4.8 

4.7 

4.6    4.5 

4.4 

4  4 

3.2 

3.2 

3.1    3.2 

3  2 

3.2 

29      30      31 


6.1    5.8  5.7 

L3    1.31  1.3 

4.8    4.51  4.2 
-0.  51-0. 6-0.9 

I.4I  1.3|  1.2 

4.3j  4.2  4.2 

3.21  3,21  3,2 


b 


1;  • 

m 


C    3 
vi 


CLIMATOLOGIOAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION 


January, 1936 


stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphia  .. 
Arkansas  City 

Batesville 

Bee    Branch... 

Beuton 

BeutouviUe  .... 
Big  Lake  Outlet,  tl 
Black  Rock  . . 
Blytheville  . 
Booneville  — 
Boughton  — 

Brinkley 

Calico  Rock- . 

Camden 

Cartilage    

Center  Point  . 
Clareniton    ... 

Clinton 

Conway ^^ 

Cornerstone +1 

Corniuit 

Cotter ■••• 

Cresset  (near)... 

DanTille 

Dardanelle 

De  Queen 

Dumak 

Outton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 

B'avetteville   

Fort  Smith 

Freeman  Springstl 

Fulton  

(Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs  . 

Helena 

Higdeii 

Highland 

Hope 

Hot  Springs.  •■• 

Index ■'* 

Jessieville 

.lonetlx^ro 

Lead  Hill ■  ■ 

LITTLE  ROCK 

Lutherville IX 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida T+ 

Nail 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson  

Pine  Bluff  .... 

Pocahontas  ... 

Portland 

Prescott 

Rogers  (near). 

Rosebud I* 

8t.    Francis . 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart  . . . 

Subiaco  .   . 

Sunset  

Teiarkana  . 

Thornburg 

Waldron.  . . , 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson  — 

W.vnne  . . . 

Yancopin 


State  Means 


Clark 

Clark  

Desha 

Independence 
Van  Buren  . . . 

Saline 

Benton  

Mississippi  . . . 
Lawrence  .... 
Mississippi  ... 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren... 

Faulkner 

Jefferson 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington 
Sebastian.  .. 

Pope 

Hempstead  . 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike   ■ 

Hempstead 

Garland    

Little  River 

Garland 

Craighead  

Boone 

Pulbski 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

I/ee  

Poinsett   

Soarcy  

Polk 

CoQway 

Baxter 

Montgomery  . .  • 

Newton 

Jackson  

Montgomery  ... 
Montgomery    . 

Howard 

Franklin", 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Benton   

Faulkner 

Clav  

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Logan  

Washington. . . 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . . 
Little  River... 
Mississippi  — 

Cross  

Desha 


500 

200 
145 
277 
700 
285 
1303 
239 
259 
252 
465 
200 
205 
361 
116 
297 
591 
172 
516 
309 
195 
293 
440 
175 
327 
330 

"l62 

1590 
370 
229 

1465 

1451 
457 

2240 
260 
200 
600 
547 
900 
1'250 
1052 


300 

445 

491 

354 

600 

275 

750 

345 

650 

1(57 

775 

209 

315 

600 

235 

229 

1070 

1207 

347 

800 

6,W 

22S3 

231 

750 

800 

288 

396 

275 

222 

204 

215 

300 

122 

318 

13110 

600 

290 

245 

240 

650 

209 

750 

J  250 

332 

650 

675 

206 

840 

290 

237 

250 

167 


41 
41 
52 
37 
44 
1 
31 
6 
35 
11 
22 
1 
49 
32 
51 
31 
37 
S2 
15 
53 
25 
43 
9 
24 
20 
50 
1 
31 
34 
36 
30 
36 
49 
55 
12 
51 
24 
10 
I 
17 
39 
36 
1 
64 
17 
17 
66 
45 
19 
10 
41 
30 
57 
37 
6 
20 
32 
25 
32 
22 
4S 
17 
24 
37 
28 
53 


Olimatologrical  Data  for  January,   1936 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


as 


tag 

us    ^ 

05  — 


Precipitation,  inches 


3  O 


5s 


31 


Number  of  days 


^i 


39.2 


33.6 
36.2 


32.0 


33.6 
38.0 


38.0 
34.0 
41.2 
39.4 
39.5 


-  5.2 

4.8 


-   4.2 


-  8.2 
-3.8 


4.4 
—  3.0 
2 

5.4 
5.7 


38.2 
39.2 
83.0 

4l8 

37.6 

"iO.S 
33.48 
43.6 

'83!.^ 
33.8 
37.0 


72        11 


69 
70 


12 
13 


4  0 


4.4 

-  s"8 

'4.'i 
2.6 
2.8 


-  5.1 
-46 
-25 


38.6 
30.4 
33.4 

38!8 

4i.'4 

40.8 
41.8 


35.1 
31.8 

38.2 
36.4 

45'4 
33.2 
38.6 
33.8 


72 
70 
70 

'75" 

'71 

"75 
67 
75 

'■76' 
69 
72 


-  3.4 
-6.7 

-  Z.6 

-■4!4 


4.9 

1.8 


5.5 
6.6 
3.2 
3.9 

2.' 2 
4  6 
3.9 

•  5  7 


10 
8 
41 
13 
6 
20 
49 
43 
30 
48 
46 


32.7 
37.6 
31.2 
35.8 


46  1 
36.2 


41.2 
32.9 
41.2 
42.0 
ij2.ft 


71 
69 
70 

'72' 

've" 

72 
72 


12 
12 
17 
12t 

17 


12 

r2t 

12 
■J2t 


14 


28+ 


30t 
28 


44 


27 
20 


3.0 

-'5'4 
3.9 
5  0 

-  4.0 


-  4. 


-  2.7 
-60 

-  5.8 

-  2.6 

-  4. 


37.2 


39.0 
38.0 
32.7 
41.1 
36.0 


40.6' 


35.4 


3.6 


4.0 
3.7 


5.2 

4.7 


13 
17 

nt 


12 

12t 

12 

12 

ie" 

13 

12t 

12 


12 
12 
17 
17 
12 


8 
-  1 

2 


5 
0 
10 
10 

'ii' 
0 
10 
5 

-  1 
11 

6 
5 
1 
7 


24 

27t 

31 

31 

30 


24 
31 
24t 


ill 

'si' 

31 
30 

"27" 
31 
27 


38 

'35' 
36° 
42 

'37 
31 
31 


72       12 


73 
73 


-48 


37. 1 


-  6.3 


73' 


67 


10 


191 
31 
24 


27 
27t 
24 
24t 

'31" 
27 
24t 
27 
30 
30 

27t 
28+ 
27 
27 


12t 


I2t 


16 


24t 


24+ 

20 

27 

19 

28 


31 


24+ 


0.68 
1.02 
3.50 
0.93 
0.42 
1  24 
0.32 
1.26 
0.36 
0.94 
O.H 
1.26 
1.15 
0.53 
1.30 
1.19 
015 
1.50 
0.53 
1.07 
1.32 
0.91 
0.61 
4.59 
0.65 
0.41 

3^45 
0.67 
1.901 


-3.76 
-3.81 
-0.95 
-3  75 
-4.13 


-2.42 

-42.5 
-4.98 
-2.79 


4.04 
-3.94 
—3.44 
-8. 69 
-4.0? 
-8.14 
-4.04 
-3.64 
-3.81 
-•3.82 

-o.'ig 

-3.29 
-3.21 

-1.57 
-3.10 

1-2.83 


44 
43 
36 

'46" 

'37' 
39 
31 


34 

45 
31 
33 

'41' 

3» 
36 
33 

32 

i\ 

46 
28 
36 


-4.24 
-2.11 
-2.73 

-2 '26 
-3.  60 

-4.' 30 
—4.00 
-2.81 

-4!38 
-2.25 
-3,80 
-3.35 


42 


39° 


0  30-2.90 

0.131-2.87 

0.22-2.32 

0.97  -■''.59 

1.U8  — 3.55 

I.40I-3.62 

0.411 

0.82 

0.56 

0.67 

0.44 

(1.81 

2.96 

0.98 

0.46 

0.60 

0.86 

0.79 

0  60 

0.64 

0.26 

0.93 

0..58 

2.00 

1.  lOi 

0  38 

2.24 

0.92 

0.42 

0.74 

0.51 

0.14 

0.41 

0  33 

0,68 

0.87 

0.70 

0.71 

0.92 

0.25 

1.50 

1.28 

1.28 

1.11 

3.55 

0.83 

0.18 

0.25 

1  22 

1.22 

L24 

0.73 

1.31 

1.17 

0.26 

1.87 

0.41 

0.81 

3  39 

O.'iS 


0.25 
0.46 
1.76 
0.34 
0.15 
(1.41 
0.11 
0.59 
0.08 
0..50 
0.56 
0.56 
0.44 
0.2i> 
0  31 
0.47 
0.10 
0.52 
0.35 
0.31 
0.50 
0.44 
0.23 
1.45 
0.30 
0.22 

2!  16  i 
0.28 
0.53  I 

o!l7 
0.05 
0.12 
0.41 
0.30 
0.61 
0.15 
0.18 
0.25 
0.39 

6' 35 
1.98 
0.41 
0.25 

0^33 
0  28 
0.21 
0.2'2 
0.21 
0.42 
0.28 
0.57 


3.46 
-3.08 

2.65 
-4.77 
-3.13 
-3.20 
-3.35 
-3.19 
-3.93 
-3.64 
-4.56 


-5.03 

"i'.o'i 

3.9) 
3.44 
-1.14 
3. 91 
■2.48 


35 


-3.57 
-2.77 
-3  29 
-3.73 
-2.44 


0.21 

0.85 

0.22 

0.22 

0.41 

0.22 

O.lO 

0.13 

0.22 

0.32 

0.40 

0.40 

0.22 

0.5n 

0.12 

0.39 

0.87 

0.35 

0.35 

1.02 

0.25 

0.10 

0.25 

0.37 

0.53 

0.50 

0.32 

0.40 

0.85 

0.09 

1.15 


-2.21 
-3.991  •  • 
-3.02  0.42 
-1.43 


1.96 
1.40 
3.36 

1.05 


-4.07 

-3.71 
-3.76 
-1.63 

-3.17 


0.39 

0.40 
2.04 

2.10 


3.2 
7.0 
8.2 
5.3 
3.0 
3.6 
1.1 
2.0 
2.5 
2.1 
4.0 
4.7 

2  4 
1.6 
7.0 
6.0 
1.0 
1.8 

3  1 
4.4 
3.5 
2.5 
2.0 
7.1 
3.6 
2.2 

Y.S 

2.0 
5.0 

'i.'8 

0.7 

2.0 

5.0 

5.0 

0.9 

3.0 

3.5 

2.6 

1.2 

3.« 

3.5 

5.0 

3.2 

2.7 

5.7 

2.0 

7.0 

1.7 

2  8 

0.2 

14 

4.5 

2.7 

6  0 

0.8 

2.0 

2  6 

6.0 

3.1 

2.9 

0.5 

3.5 

2.8 

1.9 

3.7 

7.0 

5.0 

5.2 

2.2 

1.0 

2.2 

5.0 

4.0 

8.0 

4.3 

1.2 

T. 

2.5 

1.4 

6.0 

0.7 

40 

5.5 

1  3 

6.0 

3.4 

5.9 

8.8 

3.0 

3.5 

1.5 

4.0 

4.8 


5 
6 
6 
3 

5 
6 

7 
4 
2 
9 
3 
6 
6 
4 
4 
10 
5 
5 

ii 

6 

7 

'3 
4 

7 

6 

5 

6 

5 

7 

8 

3 

5 

6 

8 

5 

4 

5 

7 

8 

5 

6 

3 

6 

3 

7 

5 

5 

6 

6 

4 

7 

4 

2 

5 

2 

6 

4 

2 

6 

3 

3 

7 

5 

7 

8 

6 

6 

3 

1 

9 

8 

6 

5 

7 

2 

6 

4 

7 

4 


12 


3.5 


ys 

0 

■o-a 

W.9 

.9s 

>x 

—  «,- 

'O 

03  0 

i 

5 

b.  0 

Observer 


13 

1 
0 
9 
9 
1 
7 
5 
2 
3 

14 
4 
4 

10 
4 

17 
5 
7 

12 
8 
2 
2 
6 
6 
b 

10 

'e 

15 


9 

15 
17 
14 
14 
13 
11 
13 
14 
12 
10 
14 

3 
19 

5 
19 
12 
14 
11 

9 
13 
12 
10 
12 
20 
11 
18 

14 
13 

7 
14 

19 
11 

13 

11 

19 

13 

12 

15 

18 

14 

14 

15 

13 

14 

15 

18 

16 

15 

16 

19 

12 

14 
16 

12, 

10 

13" 

15 

21. 

14 

16 

14 


7 
13 
13 

5 

3 

7 

2 
12 
1) 
10 

6 

6 

9 

3 
19 

2 
21 

0 

9 

7 
10 

u 

8 

1 
14 
13 

5 

9 

1 

9 

9 

5 
3 
11 
8 
4 
3 
4 

1 
5 
11 
5 

7 
9 
5 
7 
2 
7 
4 
10 
6 

10 
5 


9 

9 
10 

9 

8 
10 
17 
13 
12 
10 

7 
11 
12 

9 
12 

6 

7 
12 

9 

7 

9 
2U 
13 
12 
12 
15 

'9 

7 
9 

12 
U 
9 

11 
10 
15 


ne. 
ne. 


sw. 
n. 


sw. 

s. 
e. 


!  ne. 


7 

7 

9'' 

9 

0 

2 


9 
8 
11 
13 
12 
14 

9 
10 

5 
12 
10 
10 
10 
11 
10 
18 

7 

6 

6 
11 
12 

8 

9 
17 
12 

9 

10 
16 

9 
14 
12 
15 

8 

6 
12 

9 

9 
12 

9 
11 

8 
12 

5 

6 

8 

7 
1     10 

12 

14 

71' 
7 

10 

15 

i3 
10 


sw. 
sw. 


n. 

s. 

sw. 

nw. 

nw. 

nw. 

w. 

s. 

s. 

s. 

nw. 

ne. 

w. 

nw. 


n. 
nw. 

ne. 
sw. 

e. 
n. 

s. 


ne. 


ne. 

ne. 

ne. 

sw. 

n. 

s. 


J.  W.  Campbell 

W.  K.  Bown 

Herbert  NefT 

Mrs.  CM.  Barnwell 

J.   E.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

U.  S.  Weatlier  Bureau 

C.J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harry  Bule 

R.  J    Torry 

W.  M.  Jones 

J    M.  Kniglit 

P.  K.  Wylie 

John  C.  Flovd 

J.  W.  Bisr.op 

A    L.  Stephens 

E.  E   Cordrev 

P.  B    Hutche'ns 

Winfred  I).  Polk 

O.  3.  McSpadden 

U .  8 .  Fori'st  Service 

J.  M.  Patterson 

Geo    N.  Goodier 

E.  B.  Smith 

Ben  Johnson 

J.  M.  Bickett.s 

L.  E.  Ellis 

Dr.  R.  H.  Hardin 

Geo.  W.  Nichoalds 

Uni  \'ersity  of  Arkansas 

f.  H.  Weather  Bureau 

R.  J.  McCui.ston 

T.  J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

F.  J.  King 

C.  A.  Price 

W.  E.  McVav 

Max  W.  Schmidt 

Louis  R.  Keck 

R.L.  Black 

James  \.  Burnett 

Trumon  Brown 

1 .  O.  Coolev 

N.  P    O'Neal 

National  Park  Service 

H.  V-  Sanderson 

IT.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  H.  Cross  white 

U .  8.  Weather  Bureau 

H    G-  Lenhardt 

J.  W.  Eppes 

State  Agrl.  School 

S.  F.  Whittaker 

C.  N.  Houck 

Charles  Walton 

A.  J.  Parks 

E.  W.  St.  John 
Hugh  B.  Wear 

B.  S.  H  albert 

<i.  A.  Whittlngton 
Charles  Paxton 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S .  Forest  Service 
Charles  K.  Jackson 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Schen 
Benedictine  Si.sters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Carl  A.  S^arck 
Miss  Clarice  Maddox 
b-  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Heurv  Field 
S.  C  "Storv 
Mrs.  B.  E.  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  James 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hoyle 
J    R.  Huddleston 
William  W.  Davis 
D .  O.  Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  E.  Barton 


ttP.   0. 

Lutherville.  Route  1.  Lamar: 

24  hour  ending  7  a.  m.        In- 


tion  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  trom  a  normal  ui 
the  period  to  1935,  inclusive. 


January,  1936 


CLIMATOLOGICAL  DATA    :  ARKANSAS    SECTION 


D 

lily  Precipitation 

for 

January, 

leae 

Drainage- 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

^.mity 1 

Arkadelphia  —  1 
Arkansas  City  . .   1 
Batesville 11 

Ouachita 

Ouachita 

-Mississippi 

White   

.06 

An 

T. 

'.'63 

.29 
.34 
.15 
.15 

'.'26 
.05 
.01 

f.' 

T. 

'.'62 

.09 

.08 

.02 

1.76 

.11 

'.'06 
T. 
.21 
.07 
.20 

■f." 

.17 
.46 
.50 
.12 
.10 
.41 
.02 
.59 
.07 
.50 
•  56 
.19 
.44 
.10 
.21 
.29 
.10 
.52 

"?i 

•• 

.... 

.... 

.25 
.11 


.... 

•••• 

.(>4 
.15 
.20 
.15 

.... 

•■-• 

'..'.. 

"'.02 

".bi 

T. 
T. 

.08 
.18 
.70 
.03 

0.6S 
1.02 
3.50 
0.93 
0.42 

Bee   Branch. 

Benton Ill 

Benton  ville •*■' 

Bis  Lake  Outlet  .111 

Arkansas 

jSaline 

'.02 

.10 

.12 
■f. 

1     ■ 

.05 

.... 

.30 

.12 

T. 

.15 

.08 
.17 

.56 
.09 
.06 
.16 

T." 

.07 

'.'ii 

. .   . 

't'.' 

t 



.02 



"'.bi 

.... 

Arkansas 

St.  Francis 

.081.... 

1.24 

. . . . 

••'• 

T. 

.... 

0.32 
1.26 
0.36 
0.94 

Black  Rock Ill 

Ely  the  ville Ill 

Booueville 

'White   

St   Francis.... 
Arkansas 

.... 

T. 

•.■■v> 

r" 

T. 
T. 

.... 

't'.' 

'f.' 

"".'.: 

.06 

.Oi 

.03 

.05 

T. 

.02 

.04 

T. 

.03 
T 

■.'39 
.06 
.01 
.23 
.17 

Boughton...     ..Ill 

Brinklev 

Calico  Rock....  Ill 

Ouachita 

White   

White   

Ouachita 

Ouachita 

Red 

White   

White   

Arkansas 

'.'31 

.47 

'.'62 
.35 

.07 

.22 
.28 
.20 

'!28 

'isi 

'.'65 

.01 

'!l8 

'!l5 

'.'22 
1  45 

'f.' 

.::: 

^30 

';i9 

'.'26 
'.'09 

••  • 

■ 
■f. 

':26 

.05 

".ii 

31 

0.81 
1.26 
1.15 
0.53 

Camden       Ill 

T. 

.15 

1.30 

Center  Point 

1.19 
0.15 
1.50 

Clarendon Ill 

.... 

.06 

.03 
.06 
.04 
.18 
.10 

■,'63 

.08 

.... 
.... 

'.'ii 
.43 

.03 

•••• 

Conway 

j 

0.53 
1.07 

Cornerstone 

Arkansas 

1. 
.24 

'[sol  :. 

.12 

■fin" 

.07 
■|' 

..   . 

Corning IHI 

White    

White    

Ouachita 

Arkan.oas 

Arkansas 

Red 

Missis,sippi 

White 

.03 
.03 

.08 
.08 
.15 
.02 

.22 
T. 

.17 

T. 

.03 

.15 
.14 

.08 

'i"'.' 

.44 
.23 
.96 
.28 
.11 

.43 
.28 
.24 
.22 
.03 
.01 
01 

1.32 
0.91 
0  61 
4.59 
0.65 
0.41 

3!  45 

0.68 
1.90 

Cotter HI 

Crojsett  ..[near]. . 
Ilaurille Ill 

'[oi 

•••• 



'     ■ 
..   . 

.    . . 

".ie 

.05 

.21 
.311 
,22 

'.'ii 

yiardanelle li; 

"io 

.02 
!02 

.03 

'!64 

2.10 

De  Queen  

Ouma.*^ 

.... 

.01 

.05 

.09 

.17 

't.' 

.12 

.03 
.07 
.07 
.53 

.17 

.05 
.01 
.03 
.15 
.10 
.10 

'  .'65 

;i2 

.20 

.08 
.04 
.07 

.11 

.24 

T 

.37 

.... 

Dutton 

El  r.'orado IHI 

Ouachita 

Arkansas 

White 

.42 

.... 

.... 

'i'.' 

- 

.10 

.... 

"t." 

Eureka  Springs 

6.30 
0.13 
0.22 
0.97 
1.08 
1.  40 
0.41 

Favette ville   

White 

02 
.02 

.09 
.04 

'[65 
.'30 

.05 

,02 

.28 

T 

.61 

.08 

T. 

't.' 



't.' 

T. 

't" 

".m 

.03 
.07 

'.03 
"l3 

^ 

. 

.... 

.... 

T. 

.12 
.01 

T. 

'.'04 
.30 

".bb 
.12 
.07 

'!(')2 
.26 
T. 
.25 
.20 
.11 
.28 
.04 
.01 

'!i3 

Fort  .-fmith •'• 

Arkansas, 

.\rkansas 

Red 

freeman  -Sprgs. .  1 
Fulton 11 

.20 
.26 
.37 
T. 

' 

.... 

.... 

J8 

'.'14 

'.'69 

— 

.41 
.25 
09 



'f.' 

'.'i2 

Georgetown 11 

White    

White   

Ouachita 

Red 

(iilbert 11 

Glenwood Ml 

.... 

T. 

't'.' 

.'05 

.10 
.23 

12 

.15 
.10 
.04 

'!i9 



Grannis-  

.04 

.07 
.35 
.23 
.41 

T.' 

.02 

.25 

.10 
.14 



0.66 
0.67 
0.44 
0.81 

Gravette IHI 

Heber  Springs..  1111 
Helena llll 

Arkansas 

White 

White        .    .. 

Mississippi 

White 

Ouachita 

'.'08 

.16 
.02 
.03 
1.98 

..    . 



'!63 

. .   . 

Higden 

2.9b 
0  98 
0.46 
0.50 
0.86 
0.79 
0.60 
0.64 
0.26 
0.P3 
0.58 
2.00 
1.10 
0.38 
2.24 

rlighland 

.11) 

.06 

.IS 

.13 

.11 

15 

.lU 

Hope 

Red 

.10 
.02 

.05 

T. 
■.'63 

'.'63 

'ios 

't.' 

• 

'ios 

'!63 
.02 
.02 

.04 
.04 

Hot  Springs  

Ouachita 

Red 

.OH 
.03 
.10 
.22 
.03 
T 

.02 

'.'is 
"42 

.16 

.33 

Index    mi 

Jessie  ville I|ll 

Ouachita 

White 

White 

Arkansas 

.Vrkansas 

T. 
.23 

T. 
■1'.' 

t.' 
.... 

.'03 
.... 

.02 

'.'57 

.58 
.14 
.02 

.21 

.22 

.21 

T. 

.28 

.56 

.20 

'!85 
.19 
.22 
.41 
.22 

'f ' 

.10 

•    •  • 

■    • 

T.' 

lonesboro IHI 

Lead  Hill 

']i5 

T. 

.08 
.26 

T. 

■j'.' 

't.' 

.... 

Little  Rock..*" 

Lutherville 

Madison till 

St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 

St.  Francis 

White 

1. 

.20 

.46 

.37 

.'■ii 

.20 
.22 

T. 

.... 


.29 

.15 
.20 
.03 
.08 
.16 

T. 

.... 

.02 

* 

.04 

'".bb 

'.('i2 
.94 

.05 

".'62 

"'.SO 
.20 
T. 

".50 

".bb 
.... 

.... 
.... 

Magnolia 

■    ' 



|.... 

Mammoth  8pg  .  .1111 
Marianna 

f.' 



'f.' 

.13 

.22 

.... 

.08 
.13 
T. 
.07 

Marked  Tree....l!tl 

t" 

.16 

. .   . 

Jfarshall    

0.42 
0.74 
0  51 

.Meiia Ill 

Ouachita 

Arkansas 

White 

Ouachita 

White 

White 

Ouachita 

.04 
T 

.'08 
T. 

06 
.15 
.10 

.01 

■r. 
— 
. .  . 

.11 
.10 

— 

Morrilton    llll 

"'\ 

.... 

.... 

T. 

.04 

.05 

.11 

.01 

.12 

Mountain  Home . . 

T 

.... 



0.14 

Mount  Ida 

i 



.10 

'.'06 
.25 
.W 
.22 
.27 
.08 
.05 
.04 
.25 
.10 
.39 
.20 

Nail  

::::.::: 



0.41 
0.33 
0.68 
0.87 

Newport llll 

.24 

.40 

... 

.03 

.32 
.10 

T.' 

Norman  ||ll 

f.' 

Odeu llll 

Ouachita 

.... 

.... 

Okay 

Red 

.02 

15 
.12 
.36 

'..S5 
.35 
.51 
.05 

'.'25 

.18 
.  17 
08 
.32 
.31 
T. 
.03 

'.'64 

'.i2 
.... 

'.'24 

.20 
43 

r.' 

... 

T.' 

'!39 

'.'05 
.10 
1.02 

't'." 

.13 

.50 
T. 

.38 
.87 
.35 
20 
.56 
.18 

.... 

10 

.... 

.... 

•:65 



.04 

'.".'.\  o'.n 

Ozark |||] 

..'. 

— 

'.'•27 

.... 

■.'O8 
".20 

Paragould ill! 

Bt.  Francis 

St.  Francis 

u.az 
0.25 

Parkin |HI 



t.' 

'".bi 

'."65 

.02 

't' 
.10 

.03 
.06 
.25 

.... 

Patterson 

White 

Arkansas 

White 

Ouachita 

'."02 
.05 



l.OU 

Pine  Bluff    ill 

::.:::::|'T' 
.01 

!■■■■ 

....     1.28 
....     1.28 
.    ..     l.JI 
....    3.55 

Pocahontas 

Portland II  i1 

.... 

.... 

Prescott nil 

— 

. .  . 

..  . 


.... 
't.' 

.'04 
'."63 

'!65l''.25 

.10.... 

'!o6  'iio 
.09;.... 

.05    .50 
..    .1  .10 
T.  j   .18 
T.  1  T 
.031.    .. 
1.151.... 
T.  1   .02 

'»"!i!53 

Rogers  ( near) 

White 

A  rkansas 

St.  Francis 

White    

Red 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

.\rkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Missi.ssippi 

St.  Francis.... 
Arkansas  ..     . 

.04 
T. 

'06 
.06 

'.'6.5 
T. 
.05 

'.'61 
T. 

.25 

• 

.10; 

0  83 

i  f.  It.' 

Rosebud 

St.  Francis 111! 

Searcy 

Springbank  ...   .||| 

';37 

.03 

■f." 

'.■27 
.53 
.25 

'^40 
.32 
.05 
.20 
.14 
.42 

.. 



.24 

't" 

.07 

T. 
.10 

'.'04 

"'.30 
.1(1 
.12 
T. 

'[36 
.19 
.33 
.57 



... 

.... 

'.'!'' 



'ioe  ;;;; 

't.' 

T. 

.03 

!.'.  ij't'.' 

f.  1!;;. 
— 1 — 

.... 

0.25 
1.22 
1.22 
1.24 
0.73 
1.31 
1.17 
0.26 
1.87 
0.41 
0.81 
3.39 

Storv 1  li 

Stuttgart Ill 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana llll 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters I 

Whitecliffs  .   ...| 

Wilson 1 

Wynne 1 1 

Yancopin 1 1 

"bii 


.75 



.... 

'!i5 

".bi 
.... 

'!y6 

.40 
2.0t 

't.' 

".li 
. .  . 

■■ 





.18 
.10 

•     • 

.'oi 

.... 

'!i6 

'!l2 

.... 
.... 

■  ■• 

.... 
..  . 

.03 

'.'85 
.09 
.  .^. 

: 

•  • 
.... 

..   . 

... 
.... 

. .  .| . .. . 
i.. .. 

— 1 

•■    !..    . 

.':;■ 

'.'eo 

.40 
.25 

.... 

.39 
.10 
.09 
.20 
.12 

..   . 


.... 



•••• 

•  •  ■ 

... 

^8 

... 

. . .. 

'.'15 
.OS 

"t." 

.14 

'.20 
.27 

0.53 

i'.96 
1.49 
3.36 

Daily  River  Stages  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 

Stage 


Ozark  Beach,  Mo 

Cotter 

Calico  Kock 

Batesville 

Newport   

Georgetown 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock 

Arkadelphia 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  City. .. . 


1        2 


0       6       7       8 


9 


...White.. 
.   ..do  .... 

do  ..   . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

Buffalo  . . . . 
...Black.  .. 
.  Ouachita . 
.Ouachita  . 
....Red.... 
Mississippi 
.....  do.... 


30 
21 
18 
23 
26 

;j 

26 
30 
14 
17 
26 
25 
41 
48 


1-0.8 
4.4 

1.0 

6.5| 
3.3! 
7.7| 
13.1 
3.3I 
3.]| 
7.6 
8.7| 
7.01 
15.  Oi 
12. 9I 


i-0.8 

1  3.8 

1.5 

8.3 

3.1 

7.5 

12.8 

3.41 

3.1j 

7.7 

9.1I 

6.61 

13.3: 

11.81 


-0.8|- 
3.8 
1.6 
6.3 
2.9 
7.5 


■0.81-0.8 
3.81  3.8 
1.0  1.4 
6.3  5.8 
3.1I  3.1 
7.51  7.6 
I2.6I12.5  12.  4 
3.31  3.3|  3  3 

3.1  3.1 
7.6    7.6 

9.2  9.2 
6.91  6.8 

11.51  9.8 
10.4'  8.9^ 


3.1 

7.7 
9.2 

6.7; 

8,3| 
7.3I 


-O.Sl 
3.8J 
1.41 
6.8 
2.9 
7.6 

12  4 
3.3 
3.2 
7.2 
9.3| 
6  6 
7.3 
6.0I 


-0.8 
3.8 
1.5 

6.0I 
2.9; 
7,61 
12.41 
3.3| 
3.2 
7.7 
7.8| 
6.5! 
6.9 
4  8l 


-0.8 
3.5 
1.0 
6  0 
2.9 
7.7 
12.5 
3.4 
3.2 
7 
8 
6, 
7. 
3. 


1-0-8 
3.5 
1.5 
5.6 
2.8 
7  6 

12.5 
3.5 
3.2 
7.7 
8.9 
6.5 


12      13 
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3.6, 
2.8 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS     SECTION 


January,  1936 


Daily  temperatures   for    January,   1 936 
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38 
20 
27 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    '"Midnight  to  midnight, 
then  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  It  almost  always  occurs. 


^vSThermoraeters  are  read  in  the  morning:    the  maximum  temperature 
Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark.  2-28-36-1200 
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GENERAL    STTMMABT 

The  cold  weather  the  latter  part  of  January  continued  for  the 
first  22  days  of  February  with  but  little  interruption,  making 
the  period  from  January  18th  to  February  22d  one  of  the  long- 
est periods  of  cold  weather  ever  experienced  in  the  State.  Cold 
waves  occurred  on  the  4th,  9th,  and  18th  but  the  one  of  the 
18th  was  most  severe.  Rivers  in  the  northern  portion  of  the 
State  were  frozen  for  the  first  time  in  many  years.  The  Arkan- 
sas River  at  Little  Rock  was  practically  frozen  over  on  the  9th 
and  was  partially  frozen  on  the  20th.  Temperatures  rose  rap- 
idly on  the  23d,  mild  weather  prevailing  until  the  end  of  the 
month. 

The  average  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports 
of  57  stations,  was  36.5°  which  is  7.0°  below  the  mean  for  the 
past  46  j^ears.  All  stations  had  negative  departures  which 
ranged  from  5.0°  below  normal  at  Carthage  to  11.8°  below  at 
Marshall.  Monthly  means  ranged  from  30.6°  at  Nail  in  the 
Ozarks  to  45.0°  at  Magnolia  in  a  southern  border  county.  The 
highest  temperature  reported  was  89*^  at  Magnolia  on  the  26th 
and  29th;  the  lowest,  15°  below  zero  at  Lead  Hill  on  the  18th, 
which  is  the  lowest  temperature  for  February  since  1929. 

Precipitation  occurred  at  frequent  intervals  during  the  first 
20  days  of  the  month  but  amounts  were  generally  light  to  mod- 
erate. Fair  weather  prevailed  the  latter  part  of  the  month  ex- 
cept for  rain  either  the  26th  or  27th,  a  few  stations  reporting 
over  an  inch  during  this  time.  Snowfall  was  somewhat  above 
the  average,  amounts  being  heaviest  along  the  southern  slope 
of  the  Ozarks,  and  in  central  and  northeastern  portions.  Glaze 
formed  on  the  1st  and  2d  but  was  not  heavy  enough  to  do 
much  damage.  The  average  precipitation  for  the  State  for  the 
92  stations  reporting  was  1.70  inches  which  is  1.59  inches  be- 
low the  mean  for  the  past  46  years.  All  stations  had  negative 
departures,  with  5  stations  having  monthlj^  amounts  of  less 
than  1.00  in.  Monthly  totals  ranged  from  0.77  inch  at  Index  to 
3.73  inches  at  St.  Francis.  The  greatest  amount  measured  in 
any  24-hour  period  was  1.35  inches  at  Mt.  Ida  on  the  26th. 

The  weather  was  decidedly  unfavorable  for  out-door  activi- 
ties until  the  22d  but  thereafter  very  favorable.  Wheat,  oats, 
and  meadows  were  damaged  by  freezing  where  not  protected 
bj'  snow  cover.  Rain  is  needed  in  the  northwestern  portion, 
water  in  wells  being  low  and  all  streams  at  low  stages.  Pre- 
cipitation has  been  below  normal  for  the  last  three  months,  this 
being  the  driest  winter  on  record.  Some  gardens  and  potatoes 
were  planted  the  last  of  the  month  in  the  southern  portion. 

T.A.M. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 
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2 
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7 
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9 

1011 

12Jl3 14 15 

16 

1718 

192o|212223 

24 

25|26 

27 

28 

29 

80 

Dense  Fog 

Light  Hail 

Glaze 

Sleet 

Thunderstorms 

.    4U    . 

1927   i   2 
a   4  4  2 
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2 
5 
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PBESSTTRE,  WIND,    HUBIIBITY.    AND  SUNSHINE 


Station 


Bentonvllle 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  »ea-level ) 


30  08 
30.01 
30,11 
30.11 


30.56 
30.55 
30.57 
30.56 


29.37 
29.41 
29.46 
29.45 


Wind 


8.6 
9.2 
9.1 

8.4 


30 
32 

29 
27 


SW 
nw 


23 
26 
24 

4 


Relative 
humidity 


mC 


lii 

ill*'!    ", 
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Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 

Year 

1 
S3 
tU) 

W 

4) 

o 

1-1 

CD 
> 

1^ 

.SS£ 

3 
3 

1891    

46.5 
49.0 
42.4 
40.5 
33.5 
45.2 
46.6 
45.8 
31.8 
39.7 
40.8 
J  335  0- 

:  41.0 

44.9 
32.3 
41.8 
44.9 
44.2 
47.8 
39.0 
49.8 
37.9 
41.0 
40.4 
45.9 
43.4 
43.4 
46.9 
44.1 
45.0 
48.3 
47  8 
41.9 
42.9 
49  3 
48.5 
52.1 
45.0 
35.4 
52.2 
48.2 
52.0 
41.5 
41.5 
45.8 
.16.5 
43  5 

80 
78 
74 
75 
78 
79 
89 
82 
75 
74 

86 
82 
75 
83 
78 
82 
'.    75 
87 
78 
82 
79 
76 
82 
89 
93 
80 
79 
85 
84 
80 
82 
83 
88 
90 
79 
76 
86 
78 
86 
82 
82 
87 
89 
93 

6 

18 

2 

0 

-17 

11 

7 

7 

-25 

-  S 
10 

-  2 
-12 

10 

=1 
4 
0 
5 

-IS 
7 

-  7 
5 

-  2 
11 

6 

-  4 
4 

-10 

-  2 

-  3 
10 

5 

-  7 
12 
10 

9 

10 

-20 

16 

14 

9 

-13 

3 

8 

-15 

-29 

2.92 

3  47 
4.05 
6.32 
0.71 
3.30 
2.59 
2.08 
2.18 
5  06 
2.18 
2.60 
7.63 
2.47 
2.55 
2.21 
2.77 
6.26 
5.41 
3.66 

4  31 
2.80 
3.74 
4.23 
4.47 
1.78 
1  93 
1.17 
3.34 
1.26 
3.59 
4.89 
4.66 
2.26 
3.37 
2.02 
2.62 
2.23 
4.01 
3  92 
4.77 
4.72 
3  53 
2.00 
2.44 
1.70 
3.29 

'tV 

0.8 

2.5 

2.0 

0.5 

0  7 

T. 

2.7 

L2 

1.6 

3.2 

2.7 

0.8 

7.1 

1.6 

0.5 

0.4 

0.9 

5.9 

0.3 

4.5 

1.8 

0.9 

1.3 

1.3 

1.1 

0.4 

2.5 

1.0 

9.8 

1.3 

1.9 

0.4 

0.5 

0.3 

1.5 

0.6 

8.8 

0.0 

T. 

T. 

2.4 

0.5 

T. 

2.4 

1.8 

8 
7 
8 
8 
4 
6 
4 
5 
6 
8 
6 
5 

10 
5 
7 
6 
S 
9 
8 
7 
9 
6 
8 
7 
8 
5 
4 
4 
8 
5 
6 
8 
8 
7 
6 
4 
8 
7 

10 
6 
8 
9 

10 
6 
6 
7 
7 

10 

11 

9 

8 

10 
15 
10 
15 
12 

9 
10 

9 
10 
12 

9 
15 
12 
12 
13 
11 

9 
12 
11 
11 
11 
14 
15 
12 
13 
11 
15 

9 
11 
12 
12 
15 
10 
12 

9 
12 
13 
13 
11 
14 
12 
12 
11 

9 
9 
6 

7 
6 
7 
5 
6 
7 
7 
8 
6 
8 
6 
5 
6 
5 
S 
6 
8 
8 
6 
7 
5 
4 
5 
6 
4 
8 
6 
7 
4 
4 
7 
5 
7 
6 
4 
6 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
6 

9 

1H92 

1893     

9 
13 

1894 

13 

1895 

11 

1896        

8 

1897   

11 

1898 

8 

1S99 

10 

19(10          

12 

1901   

11 

1903. tUi--':^*.'- 
1904   

11 
12 
9 

1905 

13 

1906.... 

1907..... 

8 
10 

1908 

12 

1909            

9 

1910 

11 

1911..... 

11 

1912 

9 

1913 

11 

1914 

10 

1915 

12 

1916 

11 

1917  

3 

1918 

10 

1919 

11 

1920 

10 

1921 

K 

1922 

12 

1923 

13 

1924 

13 

1925 

9 

1926 

8 

1927 

11 

1928 

11 

1929 

16 

1930 

10 

1931 

11 

19S2 

11 

19.''3 

12 

1934 

10 

1935 

1936 

Period 

11 
12 
li 

Daily  Biver  Stag-es  for  February,  1936 


Stations 


Port  Smith  or 
Van  Buren  . . . 

Otark  

Dardauelle 

Morrilton  ..   .. 
LittU  Bock. 

Pine  Itluflf 

Danville 


River 


.Ai-kausas... 

.   ..do 

....do 

....do 

....do 

....do 

Petit  Jean. 


Flood 
Stage 


22 

2-2 
22 
20 
23 
25 
20 


5.6 
1.21 

4.2l 
-1.1 


1.0    0.9 

4.2    4.1 

3.2I  3,9 


5.8 
0.9 
4.4 
-1.3 
1.0 
3.7 
4.1 


5  1 
0  9 
4.6 
-0.6 
1.3 
3.9 
4.1 


5  0 
0.9 
4  ft 
-0.7 
1.3 
4  0 
1.1 


10      11      12      13      14      15      16      17      IS      19      20     21      22      23 


5.3 
0.8 
4.4 
-0.9 
1.3 
4  0 
3.9 


5.3 
0.8 
4.6 
-0.9 
1.0 
3.9 
3.8 


5.3 

0.8 
4  7 
-0,8 
l.O 
3.8 
3.7 


5  3 
0.8 
4.1 
-0.7 
1.3 
3  6 
3.3 


5.4 
0.8| 
4  11 
-1.0 
1.1 
3.8 
3-31 


5.4  6.3 
0.8  0.9 
4.l|  4.1 
-0.8-0.8 

1.0  1.1 
3.8    3.7 

3.1  3.0 


5.1 
10 
4.4 
-0.8 
1.2 
3.8 
3.0 


5.0    4.9 
1.0    1.0 

4.41  4.2 


-0-9 
1.1 
3  9 
3.0 


-0  9 
1.0 
3.8 

2.9 


4.8: 

1.01 

4.0! 
-1.21 

i.ol 

3.71 
2.91 


4.8 
1.0 
3.4 
-1.7 
0.9 
3.7 
2.9 


4.8 
0  9 
3.4 
-2.0 
0  6 
3.6 


2.91  2. 


5.  3j 

0.81 
4.9] 
-1.7 
0.41 
3.0| 
2.8, 


5.4 

0.7 
4.0 
-1,3 
0.4 
2.8 


5.4 
0.8 
4.3 
-1.2 
0.7 
2,8 


2  8|  2.8 


5.6 
0.9 
4.1 
-1.0 
0.8 
3.0 
2.8 


5.6 
1.1 
4.7 
-1.0 
11 
3.2 
4  0 


5.8 
1.2 
5.0 
-0.1 
1.6 
3  5 
7.8 


24      25      26      27      28     29      30      31 
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Febbuarv ,  1986 


Climatologrical  Data  for  February,  1936 


Counties 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . . 

Batesville 

Bee    Branch 

Benton 

Bentonville 

HigLake  Outlet,  tl 
Black  Rock  . . . 
Blytheville  .    . 
Booneville  — 

Boughton 

Brinkley 

Calico  Rock. . 

Cuniden 

Carthage    

Center  Point  . 
Ciareudou    ... 

Clinton 

Conway ^■ 

Cornerstone rJ 

Corning  

Cotter 

Crosset  (near) 

Danville 

Dardaiielle 

De  Queen 

Dumas  

Uutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Favetteville    

Fori  Smith 

Kreeman  Springstl 

Fulton  

I  jporKelowii 

fiiUiert 

Gleuwood 

arannis. 

aravPtte 

Harrison 

Heber  Springs  — 

Heleim 

Higden 

Iliglilaud 

Hops 

Hot  Springs 

Index i* 

Jessieville ... 

.lonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

Lntherville tt 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Norman    

Odeu 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Paiterson    

Pine  Bluff 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rogers  (near).  ...^ 

Rosebud t- 

at.    Francis 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart 

Subiaco  ■    

Sunset  

Texarkann  

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs    

Wilson 

Wynne 

Yancopin    


Clark  

Clark  

Desha 

Independence 
Van  Buren  . . . 

Saline 

Benton 

Mississippi  . . . 
Lawrence  .... 
Mississippi 
Logan   — 
Nevada  — 
Monroe 

Izard  

Ouachita 
Dallas 
Howard 
Monroe  — 
Van  Buren 
Faulkner 
.lefferson 
Clay   .... 
Baxter  . . 
Ashlev  .. 

Yell 

Yell 

Sevier . . . 
Desha  .  . 
Madison. 
Union . . . 
Lonoke. . 
Carroll 
Washington 
Sebastian.  . 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy . 
Pike... 
Polk... 
Benton 
Boone . 
Cleburne.. . 
Phillip> 
Cleburne 

Pike   

Hempstead 
(4arland 
Little  Kiver 
(iarland  . .. 
Craighead 

Boone 

Pul&ski 

.Johnson  .. 
St.   Francis 
Columbia 
Fulton  .. 

T^ee  

Poinsett 
Searcy  . . 

Polk 

Co away 

Baxter 

Montgomery 

Newton 

Jackson 

Moi.tgomery 

Montgomery 

Howard 

Franklin". 

Greene 

Cross 

Woodruff. 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Benton    

Faulkner  — 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery 
Arkansas.    .. 

Logan  

Washington 
Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery 
Little  River. 
Mississippi  .. 

Cross , 

Desha 


State  Means 


Obserxer 


T    less  than  0.  01  inch  rain  or  melted  ^ti°w      ^Wo^T^^^'^..^^^^^^^^         ^"outri;F?eeman  Springs,  Dover; 
R^S^lt  ^enI>^n,lfoSet'V"r"eJS^^^^^^  ^^^^  ""^^--^^^^  '''^''''''^- 


J.  W.  Campbell 
W.  K.Bown 
Herbert  Neff 
Mrs.  CM.  Barnwell 
J.   K.  Seanlan 

.  A.  Burks 
U.  S.  Weattier  Bureau 
C.  ■'.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samuel  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harrv  Buie 
R.  J  "Torry 
W.  M.  Jones 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
John  C.  Flovd 
.1.  \V.  Bishop 
A    L.  Stsplens 
E.  E   Cordrev 
P.  B.  Hutchens 
'iVinfreri  D.   Polk 
<>.  B    McSpadden 
U.  S.  l-orest  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  -V.  Goodier 
E.  B.Smith 
Ben  .iOiinsou 
J,  M.  Ricketts 

E .  W  .  G  aston 
Dr.  R    H.  Hardin 
Geo.  W    Niohoalds 
Pni  versity  of  Arkansas 
r.  S    Weather  Bureau 
R.  .!.  McCuiston 
T.  J    Logan 
Mrs.  W    R.  Owens 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
vv    E.  McVay 
Max  VV.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
R.  L.  Black 
James  A.  Burnett 
Trunion  Brown 
].  0.  Coolev 
N.  P    O'Neal 
National  Park  Service 
H.  C   Sanderson 
V.  S   Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
,1.  H    Crosswhlte 
U.  8.  Weather  Bureau 
H    (-  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 
S.  F.  Whittaker 
C.  N    Houck 
Charles  Walton 
A.   I.  Parks 
K.  W.  St.  .lolic 
Hugh  B.  Wear 
B    S.  Halbert 
;i.  A.  Wli'ttington 
Charles  Paxton 
J.  1).  Henderson 
IT.  S.  Forest  Service 
I'.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  lackson 
Orkney  O.  Milton 
W.  K.  Hcagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  -istcrs 
\V    E    Kilmiston 
<'raig  Williams 
Carl  A.  S*arck 
Miss  Clarice  Maddox 
S    T.  Rooney 
Arthur  L.  Smith 
Henry  Field 
S.   C    Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  .lames 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
br.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hoyle 
J    B.  Huddleston 
William  W.  Davis 
D    O.  Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  E-  Barton 


b  »  number  of  days  missing.     tAlso  on  other  dates.      «?■    «■. 
■  'SnonteS,  Texarkana;   L-tb^ervUle^^Ro^ute^l.^Lamar. 


•24  hours  ending  midnight. 


eluded  in  next  measurement.      Data  in    italics  interpolated 
The  departure.s  from  the  normal  temperature  are  co 


Departures  of  precipita^ 


.n  .ue  .u...... on^PUted  from  the  averages  <.f  the  entire^periodforjtat^^^^^  ^eTr7i£e  mianV are  for 

tion  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or    s 


e  averages  oi  uie  eiiuie  yeiiuu  lui  oj<vi.i^i.o  "- .  '"=  ".  ~i .  *„.  stations  i 
"standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  peiiod.  for  stations 


the  period  to  1935,  inclusive. 


February,  1936 
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Daily  Precipitation  for  February,    1936 


Stations 


Drainage- 
basin 


Day  of  Month 


14      15 


20      21 


22 


24 


25 


26 


Amity I 

Arkadelphia I 

Arkansas  City  . .  I 

Batesville I 

Bee  Branch- 

Benton I 

Bentonville " 

Big  Lake  Outlet  .1 

Black  Rock I 

Blytheville I 

BooueviUe 

Boughton I 

Brinkley    

Calico  Rock I 

Camden I 

Carthage 

Center  Point 

Clarendon I 

Clinton 

Conway 

Cornerstone.  . .   . 

Corning I 

Cotter I 

Crossett  . .  [near] 

Danville I 

Dardanelle 1 

De  Qneen 

Dumas 

Dutton 

Kl  liorado I 

England 

Eureka  Springs... 

Favetteville   

Fort  Smith " 

Freeman  Sprgs. .  I 

Fulton i' 

Georgetown I 

Gilbert I 

Glenwood ! 

Grannis-  

Gravette I 

Harrison 

Heber  Springs  ..I' 

Helena I 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs  

Inde.K    . .  |l 

Jessieville II 

Jonesboro II 

Lead  Hill 

Little  Rock..*' 

Lutherville 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spg  .  .1 

Marianna 

Marked  Tree I 

Marshall    

-Meaa I 

Morrilton    \ 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida 

Nail  

Newport I 

Norman  1 

Odeu I 

Okay 

Ozark 

Paragould.  . . . 

Parkin 

Patterson 

Pine  Bluff  ... 
Pocahontas . . . 

Portland 

Prescott 

Rogers  (near) 

Rosebud 

St.  Francis... 

Searcy 

Springbank  . . 

Story 

Stuttgart.   ... 

Subiaco 

Sunset 

Te.tarkana  . . . 
Thornburg  . . . 
Waldron  . .  . . 

Warren 

Waters 

Whitecliffs  . 

Wilson 

Wynne 

Yancopin  .... 


.1111 


...I' 


...llil 


Ouachita... 
Ouachita. .. 
Mississippi. 

White   

Arkansas. .. 

Saline 

Arkansas. . . 
St.  Francis. 

White   

St  Francis. 
Arkansas... 
Ouachita... 

White   

White   

Ouachita... 
Ouachita. . . 

Red 

White   

White   

Arkansas... 
Arkansas . . . 

White    

White   

Ouachita. . . 
Arkansas... 
Arkansas... 

Red 

Mississippi. 

White 

Ouachita 

Arkansas 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

White   

White    

Ouachita 

Red 

Arkansas 

White 

White 

Mississippi. . 

White 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

Red 

Ouachita 

White 

White 

Arkansas 

Arkansas 

St.  Francis.. 

Red 

White 

St.  Francis. . 
St.  Francis . . 

White 

Ouachita 

Arkansas 

White 

Ouachita 

White 

White 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Arkansas 

St.  Francis.. 
St.  Francis.. 

White 

Arkansas 

White 

Ouachita 

Ouachita  ... 

White 

A  rkansas  . . . 
St.  Francis.. 

White    

Red 

Ouachita. .. 

Arkansas 

Arkansas 

Arkansas 

Red 

Arkansas 

Arkansas 

Ouachita 

Ouachita 

Red 

Mississippi . . 
St.  Francis. . 
Arkansas. . . 


.40 


.41 


.06 
.05 
T. 
.04 

.03 

.01 
.05 
T. 
.10 

'!65 

.'02 
.18 
.03 

[03 


.29 


:63:: 

.10     . 
.03  .. 


.03 


.25 


.62 
.04 
T. 

i!oo 

.'06 


T.     T. 

.04     .01 


.03 


.69    .08    .31 


.06 


.32 


.01 


.10 


.05 


.12 


.08 


.06 


.22 


.01 


.07 


.25 


.04 


T. 


.09 


.08 


1. 


.06 


.04 


.05 


.06 


T. 


.04 


.01 


.1  .16 


.14 
.03 
.05 
.■23 
T. 
.06 
T. 
.22 
.19 
.09i   .  12 


■)'. 

. . . . 

".oh 

.15 

.07 
.07 

.01 

.05 

.08 

....     .09 

'.'ill!!!! 
".ob\".bi 

....     .02 

..   .    T. 

.191.... 

i! !  ■ ' 
'  .'65 


28 


29      30 


•  03!  . 
'1^  '.. 
.02' . . 

...  i.. 
.Oli. 


.  I  .01 

.1  .05 

.!  .11 

.1  .08 


.\1.00 

.L...I 
.i....l 


.091  T.      .02 


T 

.05 


.07| 
T.  i 


.121 
04 


.06;  T    I. 
...|   .05|. 

tI;:::!: 

.01    T 

.071... 


i-- 


.05 


.02 
.04 


.02 
.01 
T 
.01 

r. 

.17|   .04 


.05 


■)• 


T.  ] 
.02 


.  .-1   .05 
. .  ,  j  T    , 
.  ..1    .051   .16 
.   .    T.  I 

.22 

'.■i\ 


.20 


.     .07 

I    '^^ 

.  .'16 
.  .18 
.     .31 

'.i".m 

.  .02 
.'■   .OS 

.!    Ill 

-y'M 

.1  T. 
.1  T. 
.     .14! 

.16 
('6i 
.151 


05 


.65 


.H't 

.10 

.08 

.12 

.05 

.04 

.'64 

,02 

.05 

.02 

.03 

.01 

.12 

.06 
T. 

.26; 
.14; 


.021 


.03!   .041 


T. 

.061 


.06 
.01 
T    I 

'  /J7I 
.02 
.10 


.('3  . 


.05 


.18 
T. 

.05 
.01 
,02    T 


'1. 
.    ..I  T. 

!;!;' !i6 

■  •  •  ■  j  -rj,-; 
(i7|.    . 

::::|.?' 

,...|   .19 

.'...]    .12 
.Obj  .lo 


.06 


.03 


T. 


.03I  •  ■!.:'1 

.051 


.09;   .25.. 


.09 


,...;  .281 
.lfii....l 
.061  .06; 
.15;..  .1 
1 


.031 


.03;... 
.10[  T. 

".0\i\r. 
.03... 
.10  ... 


T. 


.04 


•  '"; 

.    .1     09 
,      .     .32 


.04|, 
.05; . 
.05!. 


.541. 
.63. 
.33!. 
85  . 

.1  '.eh]. 

•  1    -52; 

■  -461. 

■  ■"  • 
9|....  . 

I  -M- 

.     .351. 

.591. 

.1   .501. 


I... 


.25 


.06;... 
-231... 


.05    .12 


.1   .15 


.311 
.031   .06; 


.20    .10;. 
T    ;  T.  ;. 


.01 

....|   .01\ 

.2:1 

■■    .1  '1'    i 

'!■. 

.11 

...        .04; 

.02 

.10    ...1 

....1  .19 

T. 

....|   .04 

....i  I"- 

.03 

•i   -^^i 

.01 

.03 

.  OS, . . 
.10;  '1 


.10 

.04 


T.  |. 


;::l.:n 
.'64  .00! 


.06  r.  I 
.40!..  . 

.06;....  I 

".01  't    \ 
T.  i,... 


....^.04| 
T.'i'.OSl 


.28: 
'.'621 
.25{ 
.06 


T.  1  T. 

■r  I  T. 

.10}.... 
....  T. 
.21  ..  . 
.20.... 


■■■I- 


,  -51  . 
...|  .92; 

'!.  'ioiij 

...|    .82! 

. . .  1     85! 

.    .;  .32 

...|    .48! 

.35'  .4l|, 
.57], 
.40  , 
.46 


"I- 


.39| 
.83 
.731 
.321 

.601 

T.  i 

'.74 
.90I 
.96! 

.55 


.W 


•I 


.52 
1  .55 
jl-OO 
I  'f 
I   .40 

T. 

.261. 
....I 

.65  . 
1.141. 

T.  ■ 

.90 


|1.3.'.|. 

.j  .6;s 


.60  .. 
.83  . 


.53  .. 
.'60  .". 


.10... 


.71 
.85 

'!571. 

^.! 


.43' 


.01:  T 
T.  i.... 


.201   .   .1 

.05l....i 


.28;. ...|, 

...i'.osi 


.1..    .i. 
.1  T.  i. 


r:53!.: 
:  .77;.. 

li.io.. 


1.18 


i   H 


.29  . . 


I81....I. 


.19; 


.651... 

58l.... 


.56i.. 
.801 . . . .  i . 
.73....!. 


40  ....  I 

'39 ';"! 
;38!:::'! 

.■70!:...! 


....i 


.98... 


.351 


Daily  River  Staees  Continued 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


Ozark  Beach,  Mo  . 

Cotter 

Calico  Rock 

Batesville 

Newport   , 

Georgetown , 

Clarendon 

Gilbert 

Black  Rock 

Arkadelphia 

Camden 

Fulton 

Helena 

Arkansas  Citv 


10  1  11      12 


I         I         I 
14      15  !   16  ;  17 


1.32 
1.68 

2.28 

2.28 

2.19 

!   1.81 

1.34 

1.97 

!  1.58 

I   1.87 

1.26 

I   1.74 

i  1.65 

I   1.63 

I   1.56 

I  1.68 

I   1.70 

1.36 

2.10 

!  2.67 

;  0  88 

I  1.07 
!  2.26 
i   1.92 

1  6(J 
1.87 
1.08 
2.11 
1.80 
1.17 
1.69 
1.59 
1.54 
0.87 
1.66 
1.18 
2.19 
.1.84 
1.84 
2.14 
0.96 
1.62 
1.34 
1.64 

l.y9 

0.91 
1.60 
1.65 
0.77 
1.79 
1.93 
1.25 
1.30 

2  36 
1.99 
I. 10 
1.63 
1.56 
2.14 
1.49 
1  70 
1.92 
1.82 
1.88 
1.23 
1.81 
1.91 
1  39 
2.30 
1.55 
1.87 
2.20 
1.86 
1.60 
1.73 
2.25 
1  65 
1.40 
2.39 

1  3.78 

I  1.98 

I   1.44 

1.69 

1.77 

1.86 

!   1.13 

I   1.28 

!  \.m 

;   1.39 

;  2.03 
i  2!i8 


...White.. 
.   ..do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

Buffalo  . . . . 
...Black.  .. 
.Ouachita. 
.Ouachita  . 
Red 


Mississippi 
.....  do.... 


30 
21 
18 
23 
26 
2) 
26 
30 
14 
17 
2G 
25 
41 
48 


-0.8 
3.5 
0.9 
5.6 
1.6 
5.8 
9.7 
3.6 
2.0 
5  5 
5.1 
5.6 

20  6 
3116.0 


-0.2 
3.5 
0.8 
5.6 
1.7 
5.4 
9.6 
3.6 
2.1 
4.9 
5.9 
5.6 
19.7 
15.5 


0.2 
3.5 
0.6 
5.6 
1.7 
6.1 
9.6 
3.6 
2.1 
5.9 
6.3 
5.6 
18.4 
14.8 


18  !   19      20     21 

I         I         I 


22  I  23     24  ;  23  ;  26  1  27  !  28  1  29  ;  30  I  31 


-0.3 
3.6 
0.5 
5.6 
1.7 
4.8 
9.5 
3.6 
2.0 
4.9 
6  7 
5.6 
16.8 
14.0 


-0.1 
3.5 
0.6 
62 
1.6 
4.5 
9.7 
3.6 
2.0 
6.7 
7.1 
5  6 
14.9 
12.8 


-0.1 
3.5 
0.7 
5-2 
1.5 
4.3 
9.9 
3.5 
2.0 
4.7 
6.5 
6.6 
13.5 
11.5 


0.0 
3.6 
0.8 
6.4 
1.4 
4.1 
10.1 
3.6 
2.0 
6.2 
6.4 
5.6 
12.3 
10.1 


-0.2,-0,5.-0. 21-0.2 

0.0 

-0.11-0.3 

-0.2 

0. 

3.5    3.5|  3.6    3.3|  3.3 

3.3 

3.3 

3.3    3. 

0.71  0.81  (',7    0.8l  0.8 

0,8 

0.6 

0.7    0. 

5.41  .5.21  5.4!  6.4    5.4 

5.4 

5.4 

5.4    5. 

1.5j   1.4,   1.3    1.3    1.5 

1.9 

2.0 

2.0I   1. 

3.9l   3. 8|  3.6    3.6    3  .5 

3.  5 

3.4 

.3.31  :!. 

10, 2,10, lllO.O  10.0!  9,91  9.8i  9.8!  9.9llO. 

3.4;  3.4,  3.4 

3.41  3  3!  3.3!  3.3!  3.3|  3. 

2.0;   2,01  2.0 

2.2    2.8 

3.0;  2.91  2,8 

2, 

6  0;   4.5l  6.4 

4.9 

5.6 

5.9!  5.3;  5.1 

6, 

6,0!  5.6l  5.4 

.5.4 

•""lS 

5.61  5-3    5.5 

5. 

5  5:   6.5    6.5 

6.5 

5.6 

5.5;  5.4;  5.4 

5. 

12.8114.1  15.6 

16.9 

18.0 

I9.2I20. 1I21   1 

22. 

K.ll  8,0    8.8 

9,8 

10.9 

12.0 

13.0 

13.9 

14. 

.0-;  3 
.i;i.o 
3 
,8;  2. 
.1  4 
.2!  6 
.41  6 
.0(22 
.8115. 


,1;  0. 
,31  3, 
5|  0. 
2;  5. 
8  1 
,4  3. 
,3;10. 
3l  3. 
6  2. 
2  4. 
2  ,6. 
4  5. 
021. 
716. 


01-0. 
3  3. 
6|  0. 


51  1. 
5i  3. 
410, 
3    3, 


4,20, 
0115 


2  5. 

5  1. 

6  3, 
4  10. 

3  3. 
6!  2. 
01  4. 
61  4. 

4  5. 

5  19. 
7ll5. 


2  0. 

3  3 

0, 


5!  1, 
4!  3, 
3110. 
3!  3. 
5  2. 
21  4. 
9l  5. 
4;  5 
5  18. 
4  14. 


5    2 

0  4 

1  6 
3!  5. 
6|18 
613 


6(-0.8 
2    ' 
6 
3 


3.4 

0.7 
5.3 

1.5: 

:^.i|       ,       , 

9.9;  9.9  10.0  10.3 
3.3;  3.3!  3.3!  3.4 


-0.81 
3.5 

1.81 
6.81 
3,4] 
3.3 


1  18, 
9  i3. 


0.6 

3 

1 

6  0 

2.1 

3.1 
0 
3 

51  2.51  4.4 
I!  4.3i  5,9 
91  4.8!  4.9 
2i  5.2!  5.3 
0  18.4;i9,3  21.2 
4113, 213.2  13.6 


■0.81 
3.61 

\''\ 

6,7 

4.3 
4.9 


4.7 
6.2 
6,5 
6.9; 

24.6! 

14  8' 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS     SECTION 


February,  1936 


Daily  temperatures   for    February,  1936 


Stations 


Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville  ••• . 

Blytheville 

Booneville 

Brlnkley 

Calico  Rock — 
Camden 


Carthage 

Center  Point 


Conway . 


Cornerstone  . 


Corning. 
Crossett., 


Dardanelle. 


Dumas  . 
Dutton  . 


Eureka  Springs . 
Fayetteville.  ... 


Uravette.W. 


.      ..Ail  !  Maximum 

Amity. §5 j  Minimum 

I  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 

*  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
1  Maximum 

'  I  Minimum 
\  Maximum 

■  1  Minimum 
S  Maximum 

■  I  Minimuff 
(  Maximum 

■  I  Minimum 
\  Maximum 

•  )  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 

■  /  Minimum 

„     1  o     -.i,...  >  Maximum 

Fort  Smith"' j  Minimum 

(  Maximum 

<'rannis \  Minimum 

i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
»  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 

I  Minimum 

\  ^''Hximum 
—  (  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
,,      ,    ,,  (  Maximum 

Marshall  ...   j  Minimum 

)  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximun. 
i  Minimum 
\  Maximum 

■  I  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
i  Maximum 

■  )  Minimum 
(  Maximum 

■  )  Minimum 
i  Maximum 

■  )  Minimum 
>  Maximum 

■  *  Minimum 
S  Maximum 

■  (  Minimum 


Harrison 


Helena...  . 
Highland. 


Hope  

Hot  Springs .  . 


.lonesboro 


Lead  Hill 

Little  Book."' 

Lutherville. 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 


Marianna 

Marked  Tree'J"^ 


Mena. 


Morrilton 

Mountain  Home. 


Mt.  Ida 
Nail  .... 


Okay  . 
Ozark. 


Pine  Bluff. 


Pocahontas  . . 

„     ^,      ,  (  Maximum 

Portland }  Minimum 


Prescott 

Rogers 

Searcy  

Stuttgart  . . . 
Subiaco.     . . 

Sunset 

Texarkana 
Thornburg  . 


Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
)  Minimum 
J  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
<  Minimum 
',  Maximum 
i  Minimum 
V  Maximum 
(  Minimum 
<!  Maximum 
I.  Minimum 
„,.,  „„  <\  Maximum 

Wilson J  Minimum 


Thermometers  are  read  near  sunset  unless  ot^<^''^V?V'iToimr.st  alwavs  occurs 
tnen  read  is  credited  to  the  preceding  day,  on  which  it  almost  always  occurs 


i;;;jI7ated.    "'Midnight  to  midnight.      WhermometerTare  read  in  the  morning:    the  maximum  temi 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock,  Ark.  3- 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS   SECTION 


H.   S.   COLE 


loL.  XLI 


Little  Rock.  A«k.,  March,  1936 


No.  3 


Price:    5  Cents  per  Copv;  50  Cents  per  year 


GENERAL,    SUMMARY 

March  was  a  warm,  dry  month,  this  being  the  driest  March 
since  1925  and  the  fourth  successive  month  with  precipitation 
jonsiderably  below  the  average.  Temperatures  were  below 
lormal  for  only  7  days  during  the  month  with  cold  periods  oc- 
;urring  about  the  6th,  13th,  and  18th.  Practically  no  frost 
lamage  occurred  during  the  month. 

The  average  temperature  for  the  State  was  57.1°  which  is 
1.5'^  above  the  46-year  mean.  All  stations  had  positive  depar- 
ures  which  ranged  from  0.8°  above  normal  at  Carthage  to  7.6° 
ibove  at  Calico  Rock. 

Dust  was  observed  on  12  or  more  daj^s  during  the  month  but 
vas  heaviest  on  the  24th,  some  stations  reporting  visibility  of 
[-4  to  1-2  mile. 

The  average  precipitation  for  the  91  stations  was  2.19  inches 
vhich  is  2.55  inches  below  the  46-year  mean,  all  stations  ex- 
cept one  having  negative  departures.  Monthly  totals  ranged 
rom  0.05  inch  at  De  Queen  in  the  southwestern  portion  to 
).03  inches  at  England  in  the  central.  Rainfall  was  lightest 
n  northwestern  and  north-central  portions  and  in  western  bor- 
ler  counties,  while  it  was  heaviest  in  the  southeastern  portion 
md  in  counties  bordering  on  the  Mississippi  River.  The  great- 
est 24-hour  amount  was  3.20  inches  at  England  on  the  24th. 

The  dry  weather  was  favorable  for  preparation  of  land  but 
he  soil  was  too  dry  for  growth  in  some  western  portions.  A 
•mall  amount  of  cotton  and  much  corn  were  planted. 


Tornadoes,  etc. 
Sage,  23d,  11  p.  m.,  from  sw,  path  300  feet  wide,  loss  $1,500.  Bodcaw 
md  vicinity,  '24th,  3  a.  in.,  from  sw,  path  150  feet  wide,  property  damage 
ioOO.  Pastoria  to  Uhn,  24th,  4:30  a,  m.,  from  sw,  path  1-4  mile  to  1 
iiiie  wide  and  35  miles  long,  4  persons  slightly  injnred,  !j;30,000  damage. 
\linyra  and  vicinity,  24th,  5  a.  m..  from  sw,  path  1  mile  wide,  loss 
io.OOO.  Windstorms:— Prescott,  23d,  damage  $600.  Van  Dozer  and 
,'icinity,  24th,  14,000  damage  to  bnildings.  Lake  Village,  26th,  5  p.  m., 
n, 000  damage  to  bnildings.  Heavy  Hail:— Newport,  16th,  no  damage 
vported.  Brinkley,  23d,  9  p.  m.  and  24th  5  a.  m.,  several  hundred  dollars 
iainage.  Hailstones  1  inch  in  diameter  on  23d.  Moderate  Hail : -Prescott 
!3d,  8:15  p.  m.,  practically  no  damage.  Stnttgart,  24th,  no  damage  re- 
ported. Eureka  Springs,  31st,  11:16  p.  m.,  no  damage.  Rogers,  31st, 
10  damage  reported. 

3orreotions:  February,  1936. -Fayetteville,  .number  of  rainy  days  should  be 
0.  Suljtract  0. 8  feet  from  the  river  gage  readings  at  Georgetown  up  to  arid  including 
:he  2Gth. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  report! 

Ig 

1  2 

3 

4   5 

6  7 

8 

9 

10 

11 

12J13J14 

15J16 

17 

18|l9 

20[2122 

23  24  25|'2fij27 

28|29 

30 

81 

Dense  Fog 

Light  Hall 

Sleet  

i  .' 

i 

1   3 

I  . 

2 

i 

i 

2 

9 

3 

1 
10 

• 

. 

5 

i 

1  .(  .     .1   . 

2  61  .     .1  1 

1 

'ij". 

■: 

.. 

Thunderstorms 

212 

8 

.  219,12!  '!'4!  1 

3 

PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,    AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

01  a) 

Station 

a 

s 

'HI 

2 

1- 

0) 

-J 

6 

s 

1 

s 

0 

0 
0 
Id 

a 

§1 

(H    CO 

(S"3 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

29  90 
29.84 
29.92 
29.91 

30.24 
30.22 
30.25 
30.27 

5 

17 

'     6 

6 

29.4.5 
29.51 
29.5-5 
29.56 

23 

23 

-.26 

2« 

8.5 
9.4 
9.9 
9.6 

25 
26 

27 
35 

sw 

sw 
sw 
sw 

22 
13 
13 

24 

63 
66 
67 

39 
45 
50 

:38 

45 
50 

74 

72 
71 

74 

COMPARATIVE    DATA    FOR    MARCH 


.iJi' 


Year 


1891 

1892... 

1893 

1894 

1896 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1004 

1905 

1906 

1907...  . 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

19i0 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1U28 

1929 

1930 

1931 

19.« 

\9?-:i 

1934 

1935 

1936 

F'eriod. 


Temperature  ■ 


Precipitation 


£0 


Number  of  days 


46.7 
47.9 
50.1 
54.6 
51.8 
48.7 
55.9 
51.5 
50.6 
51.2 
51.5 
52.6 
54.8 
56.3 
57.1 
45.2 
61.9 
59.5 
52.7 
60.7 
66.6 
45.8 
49.7 
50.0 
42.5 
54.5 
•53.0 
57.9 
53.2 
51.8 
60. 8 
51.7 
49.6 
46.6 
55.9 
48. B 
53.5 
52.7 
55.7 
50.4 
47.5 
48.2 
52.6 
49.6 
58.7 
57.1 
52  6 


5.10 
3.44 
3.55 
9.84 
5.39 
5.28 
9.76 
5.96 
2.97 
2.50 
4.67 
5.34 
5.56 
5.64 
5.31 
5.69 
3.22 
3.79 
3.71 
1.39 
2.17 
7.86 
4.74 
5.13 
3.54 
1.93 
5.32 
1.31 
5.47 
6.31 
6.55 
8.58 
5.04 
3.27 
1.6g 
5.67 
7.24 
2.53 
3.77 
2.21 
4.21 
4.48 
4.87 
6.53 
8.29 
2.19 
4.74 


3  8 

T 

0.8 

'V. 

1  3 

T. 

0.1 

0.4 

0.3 

T. 

T. 

0.6 

T. 

T. 

0.4 

0.0 

0.1 

'r. 

T. 

0.0 
0.2 
0.8 
1.9 
0.7 

T 

1.0 

0.0 

0.5 

0.3 

T. 

0.3 

T. 

8.8 

T. 

0.4 

0.6 

0.1 

T. 

T. 

0.4 

0.7 

T. 

1.0 

T. 

T 

0.5 


4 

9 

12 

6 

10 

6 

8 

9 

9 

9 

10 

7 


11 
14 
16 
14 
13 
10 
10 
10 
12 
15 
14 
12 
10 
11 
10 

8 
14 
11 
13 
20 
16 

7 
14 
12 

9 
16 
14 
11 
17 
14 
11 
12 
15 
13 
13 
13 
12 
14 
12 
16 
13 
13 
13 
15 
10 
16 
13 


10 
9 
U 
10 
6 
3 
9 
8 
7 
9 
7 
9 
8 
7 
6 
5 
8 
5 
5 
8 
6 
5 
6 
6 
6 
7 


11 

9 

9 

10 

11 

14 

14 

12 

10 

9 

9 

9 

12 

9 

11 

17 

9 

11 

10 

4 

6 

17 

8 

11 

15 

9 

12 

12 

9 

12 

12 

13 

U 

12 

7 

12 

12 

10 

12 

9 

13 

U 

13 

10 

13 

8 

11 


Daily  River    Stag-es  for  March,  1936 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


H'ort  Smith  or. 
Van  .Huren .... 

Ozark  

r>.irdanelle 

iMorrilton 

Little  Rock. 

Pine  Bluff 

Danville 

OzarkBeachMo 

Cutter 

Oalico  Hock.  .. 

Katesville 

N'ewport 

'feor^otovvn  . .. 
Clarendon  .... 

'■filbert 

Black  Rnck.  .. 
Arkailelphia  . . 

f'amilen   

Fulton 

Helena 

vrkan.«as  Oitv. 


13 


14      15 


.  ..\rkansas. 

do  ..   . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Petit  .lean 
...White..  , 

.   ..do 

do  ..   .. 

do 

do 

do 

do 

Buffalo 

...Black.  ... 
.  Ouachita . . 
.Ouachita  . . 

....Red 

Mississippi  . 
.....do.... 


22 
22 
20 
23 
25 
20 
30 
21 
IS 
23 
26 
2) 
26 
30 
14 
17 
26 
25 
41 
)8 


-0 
2 
5 
6. 
0 
3. 
2 
6 
4 
6 
11 
3. 
4 
4 
7 
7 
228 
2119, 


5  9 

5  7 

6.9 

6.7 

2.1 

2.2 

5  4 

5.9 

-0.5 

-0.5 

2.4 

2.4 

5,4 

5.4 

5.5 

5.6 

1.0 

-0.8 

3.8 

4.0 

2.0 

2.2 

6.7 

6.7 

4.1 

6.8 
13. 1 

3.8 

4.5 

5.4|  5. 

6.9j  6. 

7.1  6. 
5:29  3|30. 
5!21.1I22. 


5.8 
6.8 
2.2 
6.3 
1.2 
2.6 
5.5 
5 
■0 

4.0 

I   9 

7.0 

0,  4.0 

8    6.7 

5[l3.7 

3.9 

4.3 

6.2 

6.5 

6.6 

31.7 

23.2 


6.1 

7.1 

2.3 

6.4 

1.3 

2.2 

5.7 

11. 1 

-0.8 

3.9 

2.0 

6.7 

4.0 

6.5 

13.8 

3.9 

4.1 

7.4 

6.7 

6.8 

32.6 

24.2 


8 
1  33. 
9'2.5. 


1.3 


0(14. 
8l  3 


6  3 
2  6. 
0  13, 

8i  3. 


6    9. 

53;^. 
5I2S. 


6;33 
0  26 


5 

0 

0 

2 

8:34 

3,26 


5.8 
1.6 
5.2 
0.6 
2.7 
6.4 
5.6 

-0.8 
3.7 
1.6 
6.1 
3.4 
5.9 

13.9 
3.7 
3.3 
7.1 
7.6 
8.0 

34.2 


.7 
,2 
.0 
.5 
4 

.4 
.6'26.  7;26.  8 


5.6 

1 

6.0 

0.0 

2.1 

5.4 

4.9 

-0.8 
3.6 
1.5 
6.3 
2.9 
6.5 

13.5 
3.6 
3.1 
6.2 
7.4 
6  9 

34.5 

27.0 


16 

17 

•8 

19 

20 

21 

22 

23 

.6 

5.5 

5.4 

5.2 

5.2 

5.1 

5.0 

5.0 

5.0 

.2 

1.2 

1.1 

1.1 

l.C 

1.0 

l.C 

1.0 

1.0 

.9 

4.7 

4.7 

4.6 

4.5 

4.3 

4  3 

4.3 

4.2 

2 

-0.3 

-0.4 

-0.6 

-0.7 

-0.8 

-0.9 

-1.0 

-1.0 

9 

1.7 

1  6 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

1.0 

.9 

4.8 

4.6 

4.4 

4.2 

4.1 

4.0 

3.9 

3.7 

7 

4.5 

4.3 

4.2 

4.0 

3.9 

3.8 

3.7 

3.8 

8 

-0.4 

-0.8 

-0.8 

-0  8 

-0. 8-0  8 

-0.8 

-0.4 

6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.4 

3.2 

3.2 

5 

1.4 

1.3 

0.8 

1.3 

1.0 

1.1 

1.1 

1.0 

2 

6  2    6  0 

6.0 

5-6 

6.0 

5.6 

5.7 

6.0 

8 

2.7 

2.6 

2,5 

2.4 

2.3 

2.3 

2.0J  2.2 

2 

4.9 

4.7 

4,6 

4.4 

4.2 

4.0 

3.9    3.8 

3^13.1 

13.  0 

12.8 

12.6 

12.4 

12.2 

12.0 

11.8 

6 

3.6 

.3.5 

3  5 

3.5 

3.4 

3  4 

3.4 

3.4 

1 

3.2 

3.1 

3,0 

2.9 

2.9 

3.1 

3.1 

3.0 

2 

5.8 

6.6 

6,3 

6.5 

5.1 

4.5 

4.3 

4.4 

0 

6.4 

6,2 

6.8 

6.2 

6.2 

5.7 

5.4 

5.0 

0 

7.2 

7.0 

6.6 

6.3 

6.1 

5.9 

6.7 

5.6 

5 

34.  4 [34.  I 

33.4 

32,6 

HI. 8  31  2 

31.2 

31.7 

2  27.2,27.2 

27.0 

26.7 

26.4,25.8 

25.3l25.ll 

24      25      26  I  27 


5, 
1 
4, 

-0 
I 
3 
4. 

-0 
3 
1 
6. 
3 
5. 

12 
3. 
3. 
6, 

10. 
5. 

34 
5i26. 


6.2 

1.0 
4.6 
■0.2 
1.7 
4.4 
3. 

•0.8 
3  6 
1.6 
6.4 
2.9 
6.01 

14.1 
3.6 
3.2 
6.5 

U.4 

6.2 

6 


12. 
6. 
35. 
26.9  27.628. 


80  I  31 


5.31  5.3 
L0|  1.0 
4.4I  4.1 
-0.81-0  9 
1.3    1.2 

4.5  4.2 

3.6  3.5 
0.31-0.7 


3.5 

1.7 

6.4 

2.9 

5.5 
4il4.4 
6i  3.6 

3.1 

4.6 
91  8  8 
31  6.4 
2|37.9  38.6 
2128.8  29.3 


3.9 
1.7 
6.4 
2.9 
5.4 
14.2 
3.6 
2.9 
6.1 
7.2 
6.3 


fell 


■^y> 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


March    1936 


Amity 

Arkadelphia  

Arkansas  City   

KiiU'sville 

Up«    Unaioh 

Benton ■  ■••■• 

Lit^nUJiivilie 

BiK  Lake  OuUet.  tl 

Bliuk  Ki»-k  ., 

Klytheville  ...  •  • 

Booncville 

Bough  ton 

lirinkli-y 

Calico  'dock 

CRnideii 

Cartilage    

Center  Point 

Cliirciwtou    

Clinton 

Conwny ^; 

Cornerstono.i tI 

Corninf 

Cotter •••■ 

Crosset  (near).. 

UsnTille.  ...   .■.. 

Darilnn^lle 

])e  Queen...  J..- 

Uuni«» 

Diittoii 

El  Dorado  ..i.-.- 

ICnglanfl ;..• 

Kureka  Springs 

Favetteville  r. .. 

Fori  Siiiiith 

Ifreeinan  Spring.'Il 

Fulton  

Deiirijetowu  .  . . 

Ciilbert '■■ 

(^lenwood.  .i.. 

(jraunis 

QT»t»ttl> 

Harrljon 

lleber  Springs, 

Helen*  

Higden 

IJigliland.  ... 

Hop* li 

Hot  Springs.:....^ 

Index ;i...V+ 

Jessleville 

.loiiesboro 

Lead  Hill...... ■ 

LITTLE   KOeK 

Liitherrille XX 

Madison .j 

Mas^noHa 

Malvern   ••■ 

Mammoth  Spring 

Marianna  . 

Marked  Tree- 

Marshall  ....     ... 

.Mena 

Morrilton 

Mountain   Home. 

Mount  Ida 

Nail -■■•• 

Newport • 

Sornian   ....\ 

Oden '■ 

Okay "-•• 

Ozark  : 

ParaROuld.  .1 

Parkin j... ... 

I'atterfon  . .  j 

Pine  Bluff  .j 

Cocalioulas  ...... 

Portland  ......... 

Prescott .  ...i. 

Rogers  (near)....^ 

Rosebud I* 

St.   Francis. 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart . . . 
Subiaco  .   . 

Sunset  

Texarkana . 
Thorn burg . 
Waldron.  . . . 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

Wynne  . . . 
Yancopin    . 


Clark  

Clark   

Desha 

Independence  . 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan    

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van   Buren 

Faulkner 

.Jefferson 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier  

Desha 

Madison 

■Union 

LoDoke 

Carroll 

Washington   ... 
Seljastian 

I'ope 

Hempstead  ... 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Beni  on  

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland    

Little  River.... 

(Jarland 

Craighead   ..   . 

Boone 

Pulhski 

Johnson  

St.   Francis  — 

Columbia 


State  Means 


Fulton  

Lee  

I'oinsett   

Searcy  

Polk 

Co  Q  way 

Ba.^ter 

Montgomery  . 

Newton 

.Isekson 

Montgomery  . 
Montgomery 

Howard 

Franklin; 

Oteene 

Cross '• 

Woodruff 

Jefferson 

Randolph  . ... 

Ashlev 

Nevada .• 

Benbon   

Faulkner' 

Olav  

White 

Miller 

Montgomery  . 
Arkansas.   ... 

Logan  

Washington.. 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . 
Little  River., 
Mississippi  . . , 

Cross 

Desha 


500 
200 
145 
277 
700 
285 
l'J95 
239 
■2.5y 
2.52 
4R5 
20" 
2f>6 
3fil 
Ufi 
297 
591 
172 
516 
a09 
195 
2y!! 
440 
175 
S27 
820 
42R 
16J> 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
44S 
2240 
2fiO 
200 
600 
547 
900 
1250 
1052 


300 
445 
491 
354 
600 
275 
750 
345 

e.50 

324 

775 
209 
815 

'aoo 

235 
2'29 
1070 
1207 
347 
800 
650 
2233 
231 
7.50 
800 
288 
306 
275 
222 
204 
215 
300 
122 
318 
1300 
6Q0 
290 
245 
240 
650 
209 
750 
2250 
332 
660 
675 
206 
540 
290 
237 
250 
167 


41 

41 

52 

37 

44 

1 

31 

6 

35 

11 

22 

1 

49 

32 

51 

31 

37 

32 

15 

53 

26 

43 

9 

24 

2(1 

50 

I 

31 

34 

36 

30 

36 

49 

5.= 

12 

51 

24 

10 

1 

17 
39 
36 
1 
64 
17 
17 
66 
45 
19 
10 
41 
30 
57 
37 
6 
20 


54.8 
57.3 


53.0 


54.2 

58.2 


+  .1.6 
+  5.5 


+  4.6 


4-  2.6 

+  5.0 


58.2 
.56.  8 
60  3 
57.8 
58.4 


58.4 
56.7 
55.2" 

'59.' 7 

'58'.4 
59.8 
f.0.2 
51  2 
62.0 
56.  2 
54.7 
54.8 
57.8 


f  4  6 


•+•4.5 
+  '4.» 


+  56 

+  '4.'9 
+  4. J 

+  5.8 
+  1.8 
+  4.6 
+  53 
+  5  2 


29 
26t 


29 


26 
29 


27 

26t 

15 

15 

lit 


56.8 
51.2 
5.3.2 

69.4 

59.' 2 

60.08 
59.2 


67.0 
52.3 
68.0 
67.0 

625 

"ss.'i' 

68.2 
55.6 

57.9' 

68.2 
54.0 
.56.6 

'bi'.O 


59  8 


29t 

30 

16 

29 

15 

26 

29 

29 

29 


25 
32 


-+  5,4 
+  5.2 
+  4.6 

+  '5"8 


+  3.4 

+  6.0 


+  '4.6 
+  3.5 
+  50 
+  5.4 

+  5.7 

+  '5 
-+-4.2 
+  52 

+  '5.'6 
+  7.4 
+  4  0 
+  4.4 

+  '4.7 


69.9 
65.2 
59.8 
60.9 
64.3 


67  4 


58.2 
58.1 
53.2 
60.6 
64.6 


82 

82 


86 


31 
32 
22 
3.5 

29 
30 
37 


18 
6t 


18 

4t 


+  5-1 
+  4 
+  3.1 
+  5.3 
+  5.3 


+  5.2 


+  44 
5.1 


+  4.4 
+  2.9 


56.2 


+  4.1 


57.1    +  4.5 


SO 
29 
29 


15 
15 

29 


26 
29 
29 
29 

15+ 

'36" 

tot 

26 

'29" 
30 
29 
2i 


16t 


37 
35s 
34_ 


33 
23 
37 
32 


13 

17 
]3t 
17 
6 

lb 
17 
17t 
12 


43 

41 


45 

'41 
45 
47 
4il 
40 


44 
34 

43» 

49' 


1.51)1-2.60 
2.801-1.67 
3.87-1.33 
2.89-1.39 


26 


32 


31 
34 

27 
32 
24 


13 
18 
6t 


12 

.3t 
6t 


IS 

18 

18 

17 
6i 

I7t 
6t 
3t 


3t 


38 

41'' 

40 


37 
47 
33 
08 

■42" 

'43  " 
37 
42 

'46" 
38 
43 

48 

'39" 


3  11 
1.16 

2  871 

2.97]-J.39! 

3.271-2.07 

1-85-2.18 

1.60 

2,94! 

1.37 

3.31 

2.76 

0.51 

2.96 

2.24 

1.68 

2.71 

1.99 

1.13 

2.11 

1.72 

2.  24 


15+ 


31 


18 
13 
iS 

3 

6t 


-■6t 


22 


-3-03 
-2.02 
-1.74 

0.051 

3.181-2.68 
1.50|-2.61 
».  491-1.47 
6.03 


1.57 
0.94 
0.75 
1-26 
0-89 
2.36 
1.4.5 
1.70 
1.62 


1.19|-2.43' 
l.'2.3r-2.34 


0.45 
2.00 
L82 
1.30 
0. 6'i 
1.88 
0.38 
0.75 
0  87 
1.20 
0.94 
1.18 
1.00 
0.50 
1.80 
l-CO 
U.  29 
0-90 
1.07 
0.55 
0.97 
0.38 
0.35 
1-15 
0.74 
0.63 
0.02 
1.30 
1.01 
1.40 
3-20 
0.53 
U.34 
0.36 
0-49 
0.74 
1.12 
0. 39 
0-80 
3.42]  0.84 
0.55 
0.41 


■2.' 41 


2.36 

-2.67 
-1.32 
-1.95 
-4.  09 
-1.98 
-2.  32 
-2.60 
-2-  00 
-  2.  37 


+  1.19 
-2.41 
-2.76 
-2- 26 
-  •  3. 23 
-3.45 
-2.38 


2.06 
3.94I-I.77 
I.I3I-3.I3 
1.98 

-2.66 

-2 

-2  .84 


2.02 
1-85 
1.20 
2.04 
2.88 
0.84 
2  35 
2.  30 
3.31 
3.30 

i!54 

3. 281 
2.89 
1.22 
3.29 
LOl 
1.40 


-1.68 
-2.80 
-2  27 
-1.71 

-i.'ifi 

-2'.i2 
-1.39 
-2.00 
-2 -.50 
-0.94 
-2.6 
2.11 


42 


41 

41 
32 
41 

47 


2.05  -2.11 


17  49 


2.83 
1.85 

i.'il 

1.52 
2.69 
3.76 
2.18 
3.37 
1.63 
3.50 
2.54 
0.85 
1  97 
3.67 
1.80 
1.71 
1.87 
3.41 
1.41 
1.20 
1.71 
0,91 
1,99 

Z.U 

1.71 
5.28 


-1.59 


-1.64 
-3.19 

-2.68 
-1.80 
-2.73 
-1.6' 
-1.96 
-2.65 


-2.26 
-2.68 
-2.41 


-2.32 


-2.55 
-2.9.'' 
-2.28 

-6' 61 
-2-48 
-0.13 


2.43 
2.19 


-3.16 


0.95 
2  44 
0.85 
1.00 
1,25 
0.85 
0  92 
0.78 
1.08 
0.30 
1.49 
0>66 
1.10 
2.00 

6.' 52 
0.85 
0.58 
0-33 
1.47 
CSS 
0.45 
1.05 

6.62 
0.85 

6 '.77 

0  58. 

0.61 

0.98 

0.84 

0,92 

0.42 

1.10 

2.02 

0.39 

0.55 

0.86 

0.83 

0.71 

1  15, 

0.90 

0.62 

0.53 

1.35 

0.31 

0  87 

2.05 
0.80 
1.05 


0,0 

8 

11 

0,0 

6 

16 

0.0 

9 

20 

0  0 

9 

20 

0.0 

6 

17 

0  0 

6 

■IV 

T. 

7 

10 

0.0 

9 

16 

0.0 

10 

20 

0.0 

7     1 

22 

0  0 

6     i 

16 

0,0 

5     1 

13 

0,0          8     I 

21 

0  0         6     1 

17 

0.0         8 

12 

0.0          7 

16 

0.0          4 

18 

0.0 

10 

12 

0.0 

7 

14 

0  0 

7 

19 

0.0 

9 

18 

0.0 

9 

18" 

0,0 

4 

l5 

0,0 

7 

16 

0  0 

7 

15 

0,0 

8 

8 

0-0 

3 

!3 

0  0 

9 

12 

00 

7 

14 

0  (i 

u 

15 

0  0 

7 

18° 

0,0 

7 

14 

0  0 

6 

13 

1)  0 

5 

13 

0-0 

5 

20 

0-0 

2 

16 

0  0 

9 

16 

0.0 

6 

21 

0.0 

7 

18 

0-0 

6 

14 

0-0 

3 

20 

0-0 

6 

23 

0-0 

7 

12 

0-0 

8 

16 

0.0 

8 

21 

0.0 

4 

^^',- 

0.0 

5 

15' 

0. 0 

5 

11 

(1.0 

6 

IS 

0  0 

V 

14 

0-n 

11 

17 

0  0 

6 

17 

0-0 

6 

15 

0  0 

7 

17 

0.0 

7 

lb 

0.0 

4 

12 

0.67 


0  0 
0.0 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'o.h 

0.0 

6!6 

0-0 

0.0 

0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

n.o 
0.0 
00 
00 

T. 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 


10     1 

7 

3 

1 

10 

5 

0 

6 

7 

12 

9 

6 

It 

ti 

10 

1       1- 

-2.55    3.20       T. 


6 

3 
12 
17 
14 

8 
13 

6 

6' 
11 
13 
11 

4 

2 
11 

1 
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J.  W.  Campbell 

W.  K.iJown 

Herbert  Neff 

Mrs.  C.  M.  Barnwell 

J.   K.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

V.  S.  Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harry  Buie 

R,  .1    Torry 

W.  M.  Jones 

.1    M.  Knight 

P.  K.  Wylie 

lohn  C-  Floyd 

R.  M.  Whcatley  - 

A    L- Stephens 

K.  E    Cordrey 

P.  B    Hutchens 

Winfred  D.  Polk 

0.  B.  McSpadden 
U.S.  Forest  .Service 

1.  M.  Patterson 
Geo.  .V.  Goodier 
E.  B.Smith 
Ben  .loiinsou 

J-,  M.  Bicketts 
E.   W  .(Jaston 
I    Dr.  R-  H.  Hardin 
Geo.  W-  Nichoalds 
I    University  of  A rkanss 
;     V .  H    Weather  Burea 
I     R.  -i.  McCuiston 
.  I    T.  J.  Logan 
I    Mrs.  W.  R.  Owens 
.  I    F.J- King 
.  I    0.  A.  Price 
W-  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
I^uis  R.  Keck 
R.L.  Black 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
i.  O.  Cooley 
N.  P    ONeal 
National  Park  Servii 
H.  C   Sanderson 
U.  S    Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H.sCro.sswhite 
U.  S.  Weather  Buret 
H    G-  Lenhardt 
J.  W.  ICppes 
State  Agri.  School 

S.  F-  Whittaker 
C-  N.  Houck 
Charles  Walton 

A.  .1.  Parks 
E.  W.  St.  John 
Hugh  B.  Wear 

B.  S.  H  albert 
0.  A.  Whittington 
Charles  Paxton 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
V.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  0.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  R.  Baker 
Miss  Theresa  Scheu 
Benedictine  -Sisters 
v;    E-.  Eclmistou 
Craig  Williams 
Carl  A.  S^arck 
Miss  Clarice  M»ddo 
S   T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Henry  Field 
S.  C   Storv 
Mrs-  B:E.  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
Walter  .lames 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hovle 
J   R.  Huddleston 
William  W.  Davis 
D    O.  Anderson' 
B.  T.  Cobbs  ' 
W.  E.  Barton 
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Daily  Precipitation  for  March,  1986 


Stations 


Draina? 
basin 


Amity |||l 

Arkadelpliia III 

Arkansas  City  . .  Jill 

Batesville llll 

Kee  Branch 
Benton 


Bentonville 

Big  Lake  Outlet  .||| 


Ouachita.. 
Ouachita.. 

Mississippi 
White   ... 
Arkansas. 
I'Saline 


Black  Rock. 
Blytheville...... 

Booueville 

Boughton  ...  . . 
Brinklev  ...  .. 
Calico  flock; ... 

Caraden 

Carthage  ...'. 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway : 

Cornerstone; . .   . 

Corning  

Cotter j . . . 

Crossett  ..[near] 

Danville 

Dardanelle 

Dc  Queen 

Dumas ; 

IHitton 

[•A  Dorado 

England 

ICureka Springs. . 

Fayerteville  1 

Fort  .^mith.  ;...•' 
Freeman  Sprgs. .  I 

Fulton .....! 

Georgetown  i i 

(iilbert..   ..i | 

itlenwood  . .'. ,  ..  .j 

jraunis-  ...i 

:)ravette ■. | 

Harrison 

Heber  Springs  . .  I 

Helena i 

Higden i 

highland...  ;L 

Hope 

Hot  .Springs  

(ndex    ;....|1 

lessieville I| 

ionesboro || 

U;ad  Hill...i 

Liittle  Kock..*' 

Lutlierville.  J 

Madison 11 

Magnolia 

Mammoth  3pg .  .|i 

ilarianna 

Marked  Tree....!! 

Marshall    ..;: 

Mena I| 

Morrilton    . .' II 

Mountain  Home  . 
Mount  Ida.  . . . 

Vail 

^'ewport.. 
v'orman  . 

)den 

)kay 

)zafk 

^aragould. 

'arkiu  

'attersoa. 
'ine  Bluff  .... 
'ocahontas.  i . , 

'ortland 

'rescott 

togers  (near). 

loscbvid 

't.  Francis..-.. 

'earcy , . . 

Pringbauk  . . . 

tory ... 

ituttgart.  ..'.'. 
ubiaco ....... 

unset 

exarkana 

hornburg  

I'aldron  . .  ..." 

'arren 

'  aters 

I'hiteeliffs 

'ilson 

'ynne 

ancopin . 


.i. 


.Ill 


...llll 
wJIII 


Arkansas 
St.  Francis 
White 
St  Francis 
Arkansas. . 
Ouachita.. 
White  .... 
White  .... 
Ouachita. . 
Ouachita.. 

Red 

White  .... 
White  .... 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
White  .... 
White  .... 
Ouachita. . 
Arkan.?as. . 
Arkansas. . 

Red 

Mississippi 
White .... 
Ouachita.. 
Arkansas. . 

White 

White 

Arkansas. . 
Arkansas. . 

Red 

White  .... 
White  .... 
Ouachita. . 

Red 

Arkansas. . 

White 

White  ..  . 
Mississippi 

White 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita. . 

Red    

Ouachita.. 
White  .... 
Wliite.  .  . 
.\rkansas. . 
.-Vrkansas. . 
i|  St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 

White 

Oiiachita. . 
Arkansas.. 

White 

Ouachita. . 

White 

White 

Ouachita.. 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.. 
St.  Francis 
St.  Francis 
White.  ... 
Arkansas. . 

White 

Ouachita 
Ouachita 
White.  .. 
[  A  rkansad  . 
St.  Francis 
White   .... 

Red 

Ouachita. . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

Red 

Arkansas. . 
.Arkansas. . 
Ouachita, . 
Ouachita. . 

Red 

Mississippi 
St.  Francis 
Arkansas.. 


^^^^^i'^^'iZ^^^^'SZ;m:^'t^r:^^J^.  Tlf^e^^r;^.'"lISltTrFreS^s\°?i,!^n^  '-••  r?"'',?'  ^^^^^  -'-'"-•  "^-onotheT^^I^T^nr.    O. 
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March,  1936 


Daily  temperatures    for    March,   ]  936 


Stations 


Amity. §5 

Batesville  .... 
Bee  Branch. 

Bentonville  *** 

Blytheville 

BooHoville 

BrltiUloy 

Oallco  Rock 

Camden 
Carthage  . . . 
Center  Point 
Conway  — 
Cornerstone 
Corning 

Crossctt 

Dardanelle 

De  Queen 

Dumas 
Button . . . 
El  Dorado 
England 
Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith* 

(■Jravette.^'S 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

lonestioro    

Lead  Hill 

Little  Eock.'". 
Luthervllle 

Magnolia 

.Mammoth  Spring. 

.Marianna 

Marked  TroeW..., 

.Mena 

Morrilton 
Mountain  Home.. 

Mt.  Ida 

Newport 

Okay 

Pine  BlulT 

Pocahontas 

Portland 
Prescott.  .. 
Searcy 
Stuttgart 
Subiaco — 
Texarkana 
Thornburg 
Wilson 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 


'Midnight  to  midnight.     ^'SThermometers  read  in  nTorning;  nmximum  temperature  credited  to  P^««'i'':.^_';«^;; 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock,  Ark.  4-2y  »b  uw 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


^yO-TH, 


ARKANSAS  SECTION 


H.   S.  COIiE 


Voh.  XLI  LiiTLK  Rock,  Ark.,  Apeil,  1936 


No.  4 


Price:    5  Cents  per  Copy;  50  Cents  per  year 


GENEBAL    SUMMARY 

This  was  the  coolest  and  driest  April  since  1931  and  the 
ifth  consecutive  month  with  precipitation  below  normal.  Cold 
rather  overspread  the  State  on  the  2d  and  3d  with  freezing 
;emperatures  and  killing  frosts  extending  to  the  southern  bor- 
ier.  Temperatures  were  again  considerably  below  normal  from 
he  6th  to  the  10th  and  from  the  21st  to  the  23d,  some  stations 
n  the  Ouachita  Mountains  reporting  killing  frost  on  the  23d. 

The  average  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports 
)f  60  stations,  was  59.7°  which  is  1.8°  below  the  mean  for  the 
jast  46  j^ears,  only  three  stations  in  the  southern  portion  hav- 
ng  positive  departures.  The  highest  temperature  reported  was 
)6°  at  Okay  on  the  13th  and  at  Magnolia  on  the  14th;  the 
owest,  17°  at  Gravette  and  Sunset  on  the  3d,  which  is  one 
legree  lower  than  the  previous  low  temperature  for  April. 

The  average  precipitation  for  the  93  stations  reporting  was 
!.64  inches  which  is  2.20  inches  below  the  mean  for  the  past 
t6  years.  Only  two  of  the  stations  with  records  of  10  years  or 
nore  had  positive  departures.  Monthly  totals  ranged  from 
).60  inch  at  Magnolia  to  6.17  inches  at  Mountain  Home.  The 
;reatest  amount  measured  in  any  24-hour  period  was  2.66 
nches  at  Mountain  Home  on  the  6th.  Snowflurries  were  re- 
)orted  in  the  northern  portion  of  the  State  on  the  2d  but  Ben- 
onville  was  the  only  station  reporting  a  measurable  amount. 

Potatoes,  truck,  fruit,  and  strawberries  were  seriously  dam- 
iged  by  the  freezing  temperatures  of  the  2d  and  3d,  peaches 
)eing  killed  in  large  areas.  Cotton  and  corn,  where  up,  were 
ilso  damaged  but  only  a  small  amount  of  cotton  had  been 
)lanted.  The  weather  was  favorable  for  preparation  of  land 
or  planting  but  in  some  sections  of  the  western  portion  of  the 
^tate  the  soil  was  too  dry  for  germination  and  good  growth 
)art  of  the  month.  t.a.m. 


Tornadoes,  etc: 

Beginning  near  Melbourne  and  ending  near  LaCrosse,  5th,  2  p.m.,  from  sw,  path 
-4  mile  wide,  one  person  killed,  four  injured,  property  damage  $40,000.  Heavy  Hail, 
■p.livo  Rock,  5th,  no  report  on  damage.  Moderate  Hall,  Booneville,  Button  and  Rogers, 
th.  no  report  of  any  damage.  Little  Rock  and  vicinity,  5th,  slight  damage.  Hot 
Springs,  6th,  no  report  of  damage. 


Correction,  page  14.  Mean  temperature  at  Hope  should  be  63.0°:  departure  -1.0°. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 


1 

2 

3  4   5   6 

7 

8 

9  lo|ll 

12 

13 

14 

15 

16 

1718 

19 

20[21  22 

23 

24|25|26 

27 

2629 

30  31 

Dense  Fog 

Light  Hail 

SJeet 

Thunderstorms 

6   .' 

el.. 

.'    .'  13   4 

1  3  i?  i 

X 

5 

2  i 

2  . 

3  1 

4 

6 

1   .' 

• 

1*3    '. 

^'•■^ 

,• 

i'hi 

3 

..  1 
15   .' 

8.. 

PKESSTTRE,  WIND,    HUMIDITY.    AND  SUNSHINE 


Station 


Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 


Atmosphe 

ric  pressure 

(re- 

Wi 

«.3 

Relative 

duced  to  sea 

-level ) 

humidity 

a 

a 

O 
Hi 

1 

5ll 

a 

a 

S 

n 

■a 

d 

a 
o 
o 
a 

C4 

a 

o, 

30  04 

30.43 

3 

29.46 

5 

8.0 

22 

sw 

4 

30.02 

30.49 

3 

29.24 

5 

9.2 

28 

sw 

20 

64 

36 

38 

30.05 

30.  (3 

8 

29.41 

5 

9.1 

30 

nw 

1 

66 

43 

44 

30.06 

30.44 

8 

29.42 

5 

9.3 

24 

sw 

5 

70  1 

52 

52 

tH    CA 


COMPARATIVE    DATA    FOR    APRIL 


Year 


891. 
892. 
893. 
894. 
895. 


897 

898 

899 

900 

901 

902 

903 

904 

905 

906 

907 

908 

909 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

918 

919 

920 

921 

922 

923 

.924 

925 

926 

927 

928 

929 

930 

931 

982 

9?3 

934 

935 

936 

Period . 


Temperature 


61.4 
64.9 
63.1 
63.1 
67.8 
61.4 
59.2 
60.7 
62.2 
58.1 
6L2 
60.6 
56.8 
61.1 
63.7 
54.9 
63.3 
60.9 
59.8 
60.5 
61.9 
61.2 
61.0 
64.3 
59.9 
60.4 
59.6 
61.6 
59.8 
59.8 
63-5 
61.4 
61.4 
67.4 
59.1 
65.7 
57.3 
64.0 
64.9 
59.1 
63. S 
61.1 
02.7 
60.2 
59.7 
61.5 


22 
27 
29 
29 
30 
24 
31 
19 
19 
24 
22 
25 
26 
24 
25 
27 
24 
24 
24 
22 
29 
26 
27 
19 
19 
24 
23 
25 
24 
21 
22 
26 
23 
18 
28 
18 
26 
?2 
29 
27 
21 
28 
2S 
29 
29 
17 
17 


Precipitation 


bo 


0)^ 


<^ 


Number  of  days 


2.75 
6.98 
7.16 
6.18 
1.99 
3.65 
4.14 
3.09 
3.28 
4.98 
3.82 
2.87 
1.86 
3.88 
6.29 
2.55 
5.44 
6.32 
4.62 
5.14 
9.86 
8.14 
4.91 
4.57 
2.96 
3.66 
5.69 
7.63 
3.. 56 
5.49 
7.87 
5  54 
6.30 
4.99 
2.62 
2.65 
2.93 
18.52 
5.69 
1.41 
2.62 
2.85 
4.80 
3.51 
4.37 
2.64 
4.84 


8 

16 

10 

0.0 

10 

12 

9 

T. 

8 

11 

10 

0.0 

9 

14 

8 

T. 

6 

16 

8 

0.0 

5 

12 

12 

0.0 

9 

12 

11 

0.0 

8 

14 

8 

T. 

7 

10 

11 

T. 

10 

10 

12 

T. 

6 

14 

8 

0.0 

8 

11 

11 

T. 

6 

13 

10 

T. 

8 

11 

9 

T 

U 

9 

10 

0.0 

6 

15 

7 

0.0 

9 

10 

7 

T. 

12 

9 

9 

T. 

8 

15 

7 

T. 

9 

12 

9 

0.0 

12 

10 

9 

T. 

12 

9 

1 

0.0 

6 

17 

16 

0.0 

? 

11 

9 

T. 

5 

14 

8 

T. 

7 

13 

7 

T. 

9 

14 

7 

0.0 

9 

14 

6 

T. 

7 

14 

6 

T. 

9 

14 

7 

T. 

9 

14 

6 

0.0 

9 

13 

6 

0.0 

11 

14 

7 

0.0 

8 

14 

6 

0.0 

6 

14 

9 

T. 

7 

15 

6 

0,0 

12 

12 

7 

T. 

9 

13 

5 

T. 

10 

U 

7 

CO 

6 

16 

7 

0.0 

9 

13 

7 

0.0 

7 

16 

7 

0.9 

11 

13 

8 

0  0 

8 

14 

8 

T. 

9 

10 

7 

T. 

6 

15 

7 

T. 

8 

13 

8 

7 
10 
U 

8 
13 
12 

8 

9 
11 
10 

7 
10 

8 
10 

9 
10 
10 

9 
10 
U 

9 
10 

7 

9 
U 
12 
12 

7 
10 

7 

9 

8 
13 


Daily  River    Stages 

for  April, 

1936 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4        5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

•8 

19 

20 

21  1  22 

1 
23     24      25      26 

27 

28 

29 

30 

31 

fort  Smith  or. 

.  .-Arkansas. 

22 

an  Buren .... 

5.2 

5.0 

5.0 

4.8 

4.8 

4,8 

5,3 

6.0 

5.0 

4.9 

4.8 

4.8 

4.C 

4.6 

4,6 

4.6 

4,4 

4,4 

4.4 

4  4 

4.4 

4.3 

4,3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.2 

4.2 

4.2 

iiark  

do  ..   . 

22 

1.0 

I.U 

I.U 

1,0 

0.9 

1.0 

1,2 

1.2 

1.2 

1.0 

l.C 

0.! 

0.8 

0,8 

0,7 

0.7 

0  7 

0.7 

0,7 

O.fi 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0,4 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

^ardanelle 

do  ... 

22 

4,4 

4.2 

4.1 

4.0 

4.2 

4.2 

4,t 

6.0 

4,8 

4.7 

4.6 

4.:- 

4,f 

4.2 

4  1 

4.0 

3.9 

3,8 

3  8 

3  7 

3  fi 

3  7 

3.6 

3,6 

3.6 

3,6 

3  4 

3,4 

3,4 

3.3 

lorrilton 

Little  Rock. 

do.... 

20 

-l.O 

-1.2 

-1.1 

-1,1 

-1.2 

-1,2 

-1,0 

-0.3 

-0,3 

-0,4 

-0,6 

-0,8 

-0.9 

-1.1 

-1  2 

-1  3 

-1   4 

-1.6 

-1   fi 

-1  7 

-1.8 

-1.7 

-I  8 

-1,8 

-1.8 

■1,9 

-1  9 

-2.0 

-1,8 

-1.9 

do  .... 

23 

1.0 

0.9 

0,9 

0,8 

0.8 

0.8 

0,7 

0,8 

1,4 

1.4 

1.3 

1,2 

1.0 

0.9 

0.8 

0,7 

0  6 

0,6 

0,4 

0  3 

0.2 

0.3 

0.2 

0.2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0.4 

0  7 

'ine  Bluff 

do  .... 

25 

3  9 

3  8 

3.6 

3.5 

3.5 

3.5 

3.4 

3.4 

.3.4 

4,0 

4  7 

4.2 

4.0 

3,8 

.3.6 

3,5 

3  2 

3  1 

3  0 

2  9 

2,8 

2  7 

2,7 

2.7 

2.7 

2.6 

2.6 

2,fi 

2.6 

2.8 

Danville 

.Petit  Jean. 

20 

3.4 

3.4 

3,3 

3.2 

3.1 

3.1 

3.1 

3.0 

3.2 

3,1 

3,0 

2.9 

2.9 

2,8 

2,8 

2.7 

2.7 

2,6 

2  6 

2  6 

2  6 

3  2 

3.6 

3  6 

3  3 

3  3 

3  2 

.3.2 

3.3 

3.2 

3zarkBeachMo 

...White  ..  . 

30 

-0,8 

-0.8 

-0,8 

-0.8 

-0.8 

-0.4 

-0  8 

0.8 

1.9 

-0.8 

-0,8 

-0.8 

1.1 

-0,7 

-0.8 

-0,8 

-0  8 

-0  8 

-0.8 

-0,7 

-0.8 

-0.8 

-0.8 

-0,8 

-0,8 

-0.8 

-0.8 

-0.8 

-0.8 

-0.8 

-.'otter 

.   .  do 

21 

4.0 

3  6 

3,6 

3.6 

4.0 

4.7 

3.9 

3.7 

3.5 

3.9 

3,9 

3,9 

3.9 

3,9 

3.6 

3,4 

3.9 

3,8 

3  8 

3  8 

3  6 

;i.8 

3.7 

3,6 

3.6 

3,6 

.3.6 

3.5 

3,5 

3.5 

^alico  Kock.  .. 

do  ..  .. 

18 

1.7 

1.6 

1,4 

1.4 

1.8 

8,8 

6.9 

3.9 

,S,3 

3.;i 

3.6 

3,3 

3,2 

2.9 

2.4 

2,6 

2  3 

2  2 

2,0 

9.  0 

1.8 

1.4 

1.9 

1.8 

1.9 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1.5 

3atesville 

do 

23 

6.5 

6.5 

6,3 

6.1 

6.1 

13.2 

13,6 

10.8 

9.0 

8.6 

8.6 

9.0 

8,7 

8.3 

7.8 

T.8 

7.6 

7  2 

6  9 

67 

fi.7 

6-7 

fi,3 

6.7 

6,7 

6.7 

6.6 

6.4 

6.4 

6.1 

^'ewport 

do 

26 

2,9 

2.9 

3.  1 

2.9 

2.6 

2,7 

11,3 

12,9 

12.2 

11.2 

10.6 

10  0 

9.8 

9,1 

8,6 

7.9 

7,6 

7.1 

fi.  7 

fi  1 

,6,8 

6.4 

6,1 

4.7 

4,6 

4.3 

4.0 

3  6 

3.5 

3.8 

leorgetown    ., 

do 

2i 

5.3 

5.1 

4,9 

4.7 

4.7 

4.7 

6.0 

10.0 

13.0 

13.7 

13,6 

13  3 

13,0 

12.7 

12,3 

11.6 

11  0 

10.5 

10  0 

9  5 

8  9 

8.6 

8  0 

7.6 

7  4 

7.2 

7,0 

6.6 

6.1 

6.6 

clarendon  .... 

do 

26 

14,1 

14.0 

14.0 

14.0 

14.0 

14.2!14  3 

14,6 

16.3 

18,3 

19.4 

20.0 

20  4 

20,7 

20,8 

20  8 

20  H 

20,7 

20  6 

?0  4 

20.3 

20  2 

20.  1 

20. 0 

20.0 

20.0 

20.0 

19.9 

19,9 

19.8 

iilbert 

Buffalo 

30 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3  6 

8.5 

6,9 

5.7 

5.3 

5.3 

5.1 

.6.0 

4  8 

5.0 

4  6 

4.6 

4  6 

4  2 

4  2 

4  0 

4,0 

4,1 

4,1 

3,9 

.3.9 

3.8 

3.8 

3.8 

3.9 

3.8 

?laek  Rock. 

...Black.  ... 

14 

2.8 

3.2 

3,0 

3.0 

3.1 

10.7 

16.6 

13.4 

12.0 

11   2 

10.6 

10.0 

9.5 

9  3 

9  2 

8  8 

8  6 

8  0 

7  4 

6.8 

fi  4 

fi.O 

.6,6 

6.0 

4.6 

4.0 

3.8 

3.7 

3.5 

3.9 

\rkadelphia  - 

.Ouachita. . 

17 

7.1 

7.1 

7.0 

6.6 

6  6 

5.0 

7.0 

7.1 

7.0 

6,6 

6.5 

7  0 

4,7 

6,7 

6,6 

5  6 

6,2 

6  S 

4  4 

4.9    3.9 

6,fi 

6,8 

6.1 

6,0 

6.1 

4.4 

5.3 

8.6 

7.7 

Camden   

.Ouachita  . . 

20 

6,4 

7.1 

7,5 

7.0 

6.7 

6.5 

6.4 

6.8 

6  8 

6,6 

7.0 

6.8 

6,6 

6.0 

,6.2 

5  7 

,6,6 

5  3 

6,0 

4.9    4,6 

4  4 

4,4 

5.3 

6,1 

6,8 

6  4 

5.2 

4.8 

6.0 

''Ulron.. -.....;. 

r.-.:Red..... 

25 

6.1 

5,8 

6.6 

-&.4 

5,2 

5.1 

-5.0 

5,0 

4.9 

4.9 

4.8 

4,8 

4,7 

4.7 

4  6 

4  6 

4  6 

-4,5 

4  5 

4,4    4,4 

4  4    4,4l 

4.3 

4.2    4.3 

4.4 

4.4 

4.4 

4.5 

leleua 

Mississippi  . 

41 

39,2 

39,9 

40.5 

41.2 

41.9 

42.7  43,6(44.4145.3 

46.2  47.0147.7 

48.2 

48.7  49.1 

49.4 

49.7 

49,9  50. Il50.3l60. 51.60. 6160.61 

50.6 

50,5  50.3 

49.9 

49.3 

48.1 

46.3      • 

Arkansas  Citv. 

.....do.... 

48 

29.8 

30.3 

30,7  31  3 

•S2.0 

.S2,4i32,.8l33,4l34,! 

34.7  35.4136.1 

36.8  37  3l37.9l 

38.  g 

38. 8  39. 2l39.6!39, 9140. 3140.6(40, 9i'41. 1(41.  2141.31 

41.4 

41.4  41  31 

41. 0| 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION 


April,  1936 


Climatological  Data  for  April,  1936 


Clark 

Clark  

Desha 

Independence 
Van  Buren  . . . 

Saline 

Benton 

Mississippi  . .  • 
Lawrence  . . . . 
Mississippi  . . . 

Logan   

Nevada 

Monroe ■ 

Izard  

Ouachita  — 

Dallas   

Howard 

Monroe 


Amity 

Arkadelphia  .. 
Arkansas  City 

Bfttesville 

Bee  Branch.. 
Benton  ... — 
BeutouTiUe... 
Big  Lake  Outlet.  11 
Black  Rock  . . 
Blytheville  .  • 

Booneville 

Boughton +1 

Brinkley 

calico  Rock,. 

Camden 

Carthage   

Center  Point  . 

Clareniion   

Clinton &^nr 

Conway :i   *auiKner 

Cornerstone ++ 

Corning 

Cotter • 

CrossetCnear) 

DanTlUe 

Dardanelle 

l)e  Queen 

Duma> 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Fayetteville   

Fori  Smith 

Freeman  BpringsII 

Fulton 

Georgetown  .  .. 

Gilbert 

Glenwood 

Qrannis 

Oravette 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Hlgden 

Highland.  ... 

Hope 

Hot  Springs ^ 

Index ■>* 

JesBleville 

Jone»boro  

Lead  Hill •• 

LITTLE  ROCK 

Lutherville IX 

Madison 

Magnolia 

Malvern   ......... 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Horn*. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson  

Pine  Bluff 

PocahontaB  

Portland -         *„ 

Prescott Nevada 


Jefferson 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier •..• 

Desha 

Madison 

Union' 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 

Sebastian.  . . 

Pope ••. 

Hempstead  . 

Whit« 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton 

Boone 

Cleburne  — 

Phillips 

Cleburne  — 

Pike   •   • 

Hempstead.. 
Garland  — 
Little  River., 

Garland 

Craighead  . 

Boone 

Pulaski 

Johnson.  ... 
St-  Francis. 
Columbia  . . 


500 
200 
145 
277 
700 
1285 
295 
239 
259 
252 
465 
200 
205 
861 
116 
297 
591 
172 
516 
809 
195 
293 
440 
175 
827 
330 
426 
162 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
448 
2240 
260 
200 
600 
547 
900 
1250 
1052 

'366 
446 
491 
354 
600 
275 
750 
845 
650 
324 
775 
209 
815 


41 

41 

52 

37 

44 
1 

31 
6 

35 

11 

22 
1 

49 

32 

51 
31 
37 
52 
15 
53 
25 
43 
9 
24 
20 
50 
1 
31 
34 
36 
30 
86 
49 
5.' 
12 
61 
24 
10 
I 
17 
39 


67.0 
.59.4 


66.6 


56.0 
61.1 


-  L8 

-  1.6 

-'1.6 


-  5.6 
-1.1 


88 


60.2 
.58.5 
62.8 
61.4 
60.5 


61.3 
6S.7 
66.6 

'62!2 


-  1.8 

-  0.4 

-  0.6 

-  o.e 

-  2.7 


0  8 


61.6 
62.0 
63.0 
63  8' 
64.8 
59.4' 
57.6 
67.2 
60.  t 


-  3.4 
-'2.6 


)5 
15t 


14 


20 


14 

14t 

15 


28 
26 
30 
28 
26 


3t 


40 


36 

48 

'44 

47 
48 
44 
44 


3-13 
2-09 
4.24 


-1.97    2.13 
-2.78    0.80 
—0.96    2.25 
2.711-2.04 
a. 45  --2.40 

2.41 

].  451 -3.41 
2.98 

2.10 
1.72 
2  72 


-07 

'o.'el 

2.4 
0.0! 
3.4 
1.4 
1  2 
1.0 


Fulton 

I-ee  

I'oinsett  — 

Polk 

Conway 

Ba.tter 

Moi\tgomery 

Newton 

Jackson  

Montgomery 
Montgomery 
Howard  ;  — 
Franklin, — 

Greene 

Cross 

Woodruff 


600 
235 
229 

1207 
347 
800 
650 

2233 
231 
750 
800 
288 
39« 
275 
222 
204 


59.4 
55.8 
55.8 

60.6 

59."  4 
62.8 
62.4 


58.6 
56.3 
69.8 
59.7 


1.0 
1.4 
1.7 


-  1.2 

-  0.4 


-  2.b 

-  3.1 

-  2  3 
-0.6 


92 

92 
93 

86' 

92 

83» 

38 

89 

90 


Jefferson 215 

Randolph 30" 

Ashley Iji 


64.8" 

"57.' 2' 
60.7 
56.6 
60.6 
61.0 
56.2 
58.8 


8t.   Francis-. 

Searcy 

Springbank  • 

Story  

Stuttgart  — 
Subiaco  .   . . . 

Sunset  

Texarkana . 
Thornburg  . 

Waldron 

Warren 

Waters 

Whitecliffs 

Wilson 

W.ynne 

Yancopin   . 


State  Means 


Clav 

White 

Miller 

Montgomery  . 
Arkansas.   ... 

Logan  

Washington. . 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Montgomery  . 
Little  River.. 
Mississippi  . . . 

Cross 

Desha 


318 
1300 
600 
290 
245 
240 
650 
209 
750 
2250 
332 
650 
675 
206 
840 
290 
237 
250 
167 


69.4 


62  4 
60.5 


62.9 
56.9 
62.5 
64.0 
58.0 


69 


+  0.2 

-'2^0 

-  1.6 
-47 

-  09 

-  1.2 
-2.7 

-  2.4 


14t 

13 

13 

13 

13+ 

14+ 

13+ 

13 

13 


25 


-  2.6 


-  1  6 


0.7 
3.3 
2.1 
0.5 
0.5 


1.9 


60.7 

60.7 

56.5'' 

62.4 

56.6'' 


64.4' 


57.5 
69.2 


89 


15 

14 

14+ 

lb 

14 

13+ 

13 


26 
25 

27 

20* 

29 

28* 

18 

19 

26 


22 
17 
21 

'as' 

'28" 
28 
29 


46 


14+ 


14 

16 
14 
13 
13+ 


15 


27' 

'23' 
29 
27 
26 
29 
22 
23 


45 

48 

42 

47* 

45 

38' 

38 

42 

42 


48 
49 
46 

'39' 

'49 

48 
46 


-17 
-  M 


1.8 
3.6 


+  0.8 


3.5 

-  2.2 


59.7 


89 

14 

»3 

13 

86'' 

13 

93 

18 

91* 

13 

-  1.8 


9'2' 


14+ 


96       13+ 


27 


48* 

'42' 
37 
51 
41 
45 
42 
54 


2.92 

2.84 

1.68 

2-45 

2.02 

4. 23 

1.82 

1.95 

2.03 

2-26 

2.78 

3.50 

2.15 

4.69 

4. 08 

2.  14 

3.18 

2-20 

2.03 
1.58 

2.81 

1.39 

2.90 

2.49 

1 

0.73 

L74 

1.65 

2.30 

3.40 

2.92 

2.53 

1.42 

3.08 

3  97 

2.27 

3.00 

3. 03 

2.55 

5.91 

1.13 

3.09 

2. 02 

2.36 

3.10 

1.98 

2.04 

(i.  60 


-3.44 
-0.13 
-2.961 
-3.19 
-3.10 
-3.  ('5 
-1.68 
-1.55 
2.36 
-0.51 

-.3.' 55 
1.19 
L95 


1.00 

0.90 

0.94 

0.69 

0.86 

0.97 

1.10 

0.49 

1.12 

0.63 

2  24 

0.72 

068 

1.20 

U.67 

1.38 

1.39 

0.68 

1.10 

1.53 

0.62 

1.80 

1.25 

0.62 

0.40 

1.33 

0.46 

0.63 

1.2; 


-3.22 

-2.; 

-3.84 
-2.671 
-2.43 

-•2.74    0.62 

-3.21    0-40 

3.62    0.70 


-3.02 
-2.91 


-3.77 
-3.14 
-1.86 

—2!  83 
-1.90 

-2.44 
-0.08 
-3.06 

-2.77 
-1.58 
-2.09 
-2.85 


44 


40 

42 

36'! 

46 

62° 

'4S» 


6.17 
1.43 
2.94 
2.27 
4.00 
4.87 
2.62 


-4.24 

+  i.'3i 
3.12 
2.04 

-3.  44 
0.22 

-fO.lS 
3.37 


0.72 

0.71 

1.76 

1-80 

0.83 

0.54 

1.02 

2  00 

0.58 

1.83 

2.10 

1.33 

2.46 

0.96 

1.44 

0.60 

0.76 

1.58 

0.62 

0.90 

0.40 

2.00 
0.65 
0.87 
1.00 
■2.00 
2.66 
1.38 


0.0 

0.0 

0.0 

CO 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.11 

0.0 

0.0 

0  0 

T. 

O.fi 

0.0 

T. 

1'. 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 


-3.06 


-2.28 
-1.07 

2.' 45 
-2.99 
-1.57 
-3. 
-2.  66] 
-0. 90 


54 


1.92 

2.82 

2.77 

1.8' 

1.80 

3.66 

2.01 

2.77 

2.52 

3.  28 

1.65 

2.26 

3.54 

3.26 

4.16 

3.26  -1.07 

2.47  -2.78 

3.66-2.50 

•2.31-2.76 
1.97-2.61 

1.85 

1.59-3.37 
3.56  -1  70 
2.40  -3.  H6 
2.56  -'2.62 
2.76—2.70 
2.05-2  99 
2.23-3.06 
2.32-2.90 
3.21-0.64 

2.64-2.20 


0.54 

L21 

1.43 

0.81 

0,76 

1  68 

0.82 

0.81 

0.83 

0.76 

0.68 

0.48 

1.23 

1.75 

112 

0.83 

1.66 

2.19 

0.79 

0  65 

0.47 

0.82 

1.82 

0.86 

0.75 

1.44 

1.15 

0.85 

0.66 

0.79 


r. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

'o.'o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

0.0 

00 

T 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.'o 

0.0 
0.0 
0.0 


6 

4 

3 

6 

7 

6 

7 

6 

6 

6 

7 

5 

4 

6 

6 

3 

4 

6 

6 

7 

7 

4 

2 

"s 

6 
7 
4 
4 


13 
19 
18 
21 
16 
19 
11 
19 
17 
19 
14 
16 
18 
14 
14 
12 
16 
10 
12 
18 
19 
19 
18 
12 
14 
7 

12 
12 
12" 
16 
15» 
17 
11 
15 
19 
13 
18 
20 
17 
13 
16 
24 
12 
16 
19 
3 
19 
2 
18 
8 

14 
18 
11 
14 
11 
8" 

U 
16 
10 
16 
14 
17 
15 


3 

4 

7 

3 
14 

9 

8 
16 

9 

8 
I 
I 

10 

12 

16 

14 

n 

12' 
4 

9* 
7 

15 
9 
4 
6 
3 
3 
II 

11 
6 
2 
6 
3 
4 
25 
6 
24 
2 
16 
9 
6 
8 
7 
3 
16* 


2.66       T. 


13 
15 
13 

9 
19 
19 
11 
20 

8 

11 

13 

14 

16 

16 

18 

22 

16 

21 

19 

16 

19 

19 

13' 

10 

16" 

19 

23 
17 
14 
12 

15 


10 
6 

12 
7 
7 
2 
7 

'9 
4 

10 

16 
2 
7 
6 
4 

15 
6 


10 

10 

11 

6 

7 

11 

8 

9 

13 

4 

5 

12 

3 

3 

3 

10 

11 

8 

4 

7 

4 

7 

5" 
10 
5* 
6 
i 
6 
7 

U 
9 
7 
2 
6 
8 
4 

12 
11 
7 
2 
6 
4 
1(1 
6 
7 
6 
U 
9 
16 
5. 

's 

9 

8 
8 
9 
11 

8 

8 
11 


S. 

sw. 
e. 


s. 
n. 

SW. 


nw. 
nw. 

s. 


se. 
sw. 


sw. 
sw 

se. 


9 
8 
3 

U* 
6 
8" 
4 
4 
3 
6 
5 


5 

9 

4 
14 

6 

6 
13 
10 

8 

7 

6 
11 

8 
10 

5 

3 

5 

3 

8 

5* 

15 

1" 

7 

3 

10 

10 

13 


Observer 


J.  W.  Campbell 

W.  K.Bown 

Herbert  Neff 

Mrs.  CM.  Barnwell 

J.  E.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harry  Buie 

R.  J    Torry 

W.  M.  Jones 
J    M.  Knicht 

P.  K.  Wylie 

lohn  0.  Flovd 

R.  M.  Wheatley 

A    L.  atepliens 

E.  E    Cordrey 

P.  B-  Hutch  ens 

Winfred  D.  Polk 

O.  B.  McSpaddeu 

U.S.  Kori'st  Service 

J.  M.  Patterson 

Geo.  .v.  Goodier 

E.  B.Smith 

Ben  Joiinson 

J.  M.  Ricketts 

E.  W  .Gaston 
Dr.  R   H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
University  of  Arkansa 
V.  H.  Weather  Burea 
R.  J.  McCuiston 

T.  J.  Lo.^an 

Mrs.  W.  R.  Owens 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
R.L.  Black 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
J.  O.  Coolev 

N.  P.  O'Neal 
National  Park  Servi^ 
W.  E-  McDowell 
U.  S   Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H.  Crosswhite 
U .  S.  Weather  Burei 
H-  G-  L«nhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 


sw. 

sw. 
nw. 


w. 
sw. 


sw. 

sw. 

ne. 

sw 

s. 

sw. 

nw. 


I    8.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Wa'ton 
E.  W.  St.  John 
Hugh  B.  Wear 
B.  S.  H  albert 
G.  A.  Whittlngton 
Charles  Paxton 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
V.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Schen 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Eilmiston 
Craig  Williams 
Carl  A.  S'arck 
Miss  Clarice  Maddi 
S-  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Henry  Field 
S.  C   Storv 
Mrs.  B.  E.  Swim 
New  Subiaco  Abbej 
Walter  J  anies 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hoyle 
J    R.  Huddleston 
William  W.  Davis 
D   O.  Anderson 
R.  T.  Cobbs 
W.  E-  Barton 
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Daily  Precipitation  for  April, 

1986 

stations 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 
0 

Arcity 1 

Ouachita.. 

.... 

Of 

.30 

.64 
.50 
..58 
.70 
.70 
.94 

I 

H 

Arkadelphia 1 

Ouachita.. 

'.'..'. 

.20 

V3(' 

.29!   ...i.... 

.... 

2. 13  .... 

3.13 

Arkansa-s  City  . .  I 

Mississippi 

tv 

.03 

.70 

.40!.... 

1 

.. . 

'!64 

..   . 

,80]  T. 

2,09 

Batesville 11 

White   .... 

r.' 

.02 

.40 

.50 

".'64 

\'.'.'.' 

. . . 

.24 

2.25I  T. 

4,24 

Bee  Branch- 

Benton Ill 

Arkansas.. 
Saline 

.... 

'.'08 

".26 

.42 
.4(1 

1 

.... 

'.'•25 

0511.  0( 
.90    .18 

2.71 
2.45 

Bentonville •••* 

Arkansas.. 

".iyi 

.03 

Vl3 

T. 

.02    .08 

'.'69 

. .  j  — 

.79 

..   . 

2.41 

Big  Lake  Outlet  .III 

St.  Francis 

T 

V85 

.44I  T. 

Vii 

'!o7 

'!86 
.8( 
.87 
.32 

1.12 
.42 
.65 
.38 

— 1  — 



.  IJ 

.35 

I 

1.45 

Black  Rock Ill 

White   .... 

.14 

.... 

'.'i2 

.97 

.52    .04 

.03 

.'.   il'f.' 

*  '  ■  * 

.... 

.01 

1 

•   -  • 

.21 

.37 

.07 

2,98 

Blytheville ill 

St   Francis 

.... 

1.10 

.391  T. 

.01 

■f.' 

V :!  T. 

■■"■  1 

• 

.... 

.261 

2,92 

Booneville 

Arkansas. . 

...'. 

'  .''28 

.171    .04 

T. 

';28 



.46     .01 

2,84 

Boughton..-     ..HI 

Ouachita. . 



'.'25 

.13i..    . 

[]'/)"" 



.49 



1.58 

Briiiklev 

White  .... 

1 

M 

.48 

.63 

. . . .  j . . . 

i,:,; 

. . . . 

.    . . 

. .   .1 . . . . 

.95  .... 

2.45 

Calico  Rock....   Ill 

White   .... 

.33 

T 

.30 

2.24 

.39 

'.'64  ;v! 

t'.' 

.  .  .  . 

.... 

.... 



.45!..   . 

.... 

2.02 

Camden Ill 

Ouachita. . 

, 

34 

'.'.'.'.\  .38 

1 

r  ■ " 

. . . 

..    .;.... 

.... 



.28j.... 

4.23 

Carthage 

Ouachita. . 

.... 

.4a 

.09 

i 

.... 

t  * 

1 

.... 



.  721      , 

1.82 

Center  Point 

Red 

".b'i 

.2! 

•  •  •* 

i "  " 

.23 

" 

62 

,08| 

1.95 

Clarendon Ill 

White   .... 

tv 

".ii 

V67 

.65 

1 

1.20j  .(13'    I'. 

2,03 

Clinton 

White   .... 

.oi 

.26 

.49 

.63 

r" 

•  *  *  * 

.01 

,.,     .       1   .o2j     . 

2. 26 

Conway 

Arkansas.. 

.03 

.5i 

.51 

— 1 — 

...  1     .Ul 

".i\ 

.36 

.65 

.42 

.23 

1.80 

1.25 

.52 

*^3 

;;;;}•??!•-.'■  ■■ 

2.78 

Cornerstone 

Arkansas. . 

"rV 

.09 

.68 

* 

.•52 

....|.... 

. . . , 

* 

i-aa     v;i[.. . 

3.50 

Corning 11! 

White    .... 

'.h 

.10 

.47 

l.IO 

.80 

'  '.2{ 

.'20 

.12 

■3  ■^-■^■■■■ 

2.15 

Cotter HI 

White   .... 

t« 

I  25 

1.53 

.39 

.08 

.08 

.  4U 

4  59 

Crnssett  . .  [near] . . 

Ouachita. . 

T. 

.25 

.69 

.3.')1.-    - 



.ll| 

4.58 

Danville Ill 

Arkansas.. 

.40 

.23 

. . . . 

1 

.62 

■«0|  .. 

2.14 

Dardanelle Ill 

Do  Queen 

Arkansas. . 
Red 

Vii 

.09 

f  ■ 

.27 
.Oh 

VV 

'.'60 
T. 

.38 

1 

.... 

.... 

.75 
..59 

3.18 
2.20 

Duma« 

Mississippi 

.    , 

.05 

'.'■io 

.15 

.30 

1. .    . 

. . . . 

.62;  .  lU 
.25|  .10 

t'.' 

2.03 

Duttfvn 

White .... 

".i» 

T 

1  33 

T. 

.22 

,'28 

I 

V69 

.OOi  .... 

.13!.... 

..   . 

1.58 

Kl  L'orado HI 

Ouachita. . 

.... 

T. 

.46 

.40 



... 

.... 

.. 

2.81 

England 

Arkansas. . 

.12 

57 

bi 

.44 

. . . . 

.... 

'.'22 

1.23 

.52 

.05 

.27 
.02 
.03 

.... 

!  — 

.44 

1.39 

Eureka  Springs 

White 

.'ie 

tV 

.56 

.13 

.i2 

.... 

.B3 

.61 

2.90 

Favetteville   

White 

.13 

T. 

.47 

.03 

47 

62 



.27 



2.49 

Fort  Smith ••• 

Arkansas. . 

.02 

rV 

.40 

.01 

.12 

:vvivv 

.  13 

T 

,19 
T 

1.86 

Freeman  -Sprgs. .  Ill' 

Arkansas. . 

.51 

".'32 

.... 

'.'76 
.72 
.71 
.68 
.75 
.59 
.41 
.50 
.90 

..    , 

0.73 

Fulton Ml 

Red 

■)•. 

T.' 

.22 

.... 
— 

T 

f. 
T. 

.... 



.21 

1.74 

Georgetown II 

White    .... 

i'V 

04 

.61 

.33 

t',' 

.71 

..    . 

1.65 

Gilbert II 

White    .... 

.15 

.17 

1.75 

.46 

.'62 

t'.' 

.61 

.. . . 

2.30 

Gleuwood 1 1 

Ouachita.. 

.07 

.20 



.  17 

3.40 

Grannis 

Red 

T.' 

t" 

17 

'jV 

.07 

T.' 

.... 

.23 
.30 

l.SOl   .11) 

2.U2 

Gravette 1111 

Arkansas. . 

.Or> 

.l'6 





83      ■" 

.U, 

V63 

2.53 

Harrison 

White 

1.02 

..   '. 

.62 

.48 

.'ifi 

. . . . 

. . .. 

.54 

.13 

.... 

1.42 

Heber  Springs  ..1|1| 

White    .  . 

.• . . 

.03 

V64 

.35 

.05 



.    . . 

. 



3.08 

Helena llll 

Mississippi 

.11 

.38 

.28 

28 

.'08 



2,00 



3.97 

Higden 

White 

T. 

.40 

.is 

';i9 

.65 

.75 

1.46 

T 

.'43 

.15 
.10 
.78 
.02 
1.10 
.37 
.63 
.14 
18 

.... 

,56 

.58 

2,27 

Highland 

Ouachita. . 

.13 

1,83 



..   . 

3  00 

Hope 

Red 

Vis 

.17 

T.' 

2,10 

3.03 

Hot  Springs 

Ouachita. . 

.75 

.29 



1.33 

'!65 

2.55 

Index     ..HI 

Red    

.Iti 

.... 

. . . . 

.... 

2.46 

.17 

.... 

. ... 

5.9i 

Jessieville HI 

Ouachita. . 

'  '.i'n 

.3(1 

.. 

1  . 

t'.' 

.... 

.95 

— 

.  ■  •  • 

1.13 

Jonesboro HI 

White  .... 

■f.' 

.^5 

.60 

t. 

'.'65 

T. 

.... 

,  . . . 

1.44 

.... 

3.09 

Lead  Hill 

White.   .   . 

.42 

tV 

'.'■76 

T. 

.32 

.25 

tv 

'.'58 
.2) 
.62 

.. . . 

.... 

45 

.... 

2.02 

Little  Kock.."' 

.\rkansas.. 

T. 

tv 

.87 

!i.s 

.15 



— 

2.36 

Lutherville 

.\rkansas. . 

. ... 

,45 

.30 

."0.5 

.05 

•   •■ 

— 

i.56 

]02 

t'.' 



3.10 

.Madison IIH 

St.  Francis 

T. 

V90 

.43 

.... 

.'42 
.40 
51 

.33 

1.98 

Magnolia 

Red 

..   . 

T, 

'.'29 

T  ' 

2.04 

Mammoth  Spg  .  .||i| 

White 

.34 

tv 

i'20 

2.' 06 

Va8 

.51 

.si 

... 

.20 



0.60 

Marianua 

St.  Francis 

.08 

.55 

.25 

' 

.'27 
.87 
1.00 
1,05 
.15 
1.38 

.  72 

6.17 

Marked  Tree.... llll 

St.  Francis 

.78].... 

.48 

'.'6i 

.04 

".6i 

,26 

.08 

1.43 

.Meiia III! 

Ouachita.. 

''iV 

.Hji 

::;; 

.22 

.... 

— 

.... 

... , 

.75 

2.94 

Morrilton    llll 

Arkansas. . 

.63  .... 

.32 

. ..  j 

... . 



t 

.89 

t'.' 



2.27 

Mountain  Home  . . 

White 

'.'9.5 

2.66 

.48 

.... 
.20 

.... 

.. . . 



'!25 

2.00 



4.00 

-Mount  Ida 

Ouachita. . 

.05 

*  *   

.... 

. .. . 

.15 

.03 

4.87 

Xail  

White 

... 



.... 

... 

1.09 

2.52 

Newport I  | 

White 

Vo'i 

V47 

'."33 

.01 

'  !02 

.... 

... 

■■53 
1.21 
1.00 
.15 
.55 
.61 
.57 
.81 
.58 





Norman  1 1 

Ouachita. . 

.42 

.19 

.... 

.... 

•   •  ■ 

.54 

i!92 

Odea II 

Ouachita.. 

.15 

.19 

.. 

.... 

, . . . 

.... 

1.00 

. . . . 

2.82 

Okay 

Ozafk II 

Red 

Arkansas. . 

T.' 

•  • 

.12 
.76 

'.w 

.15 

.18 

.3i 

.... 

;v; 

t. 

'isi 

. . . . 

'^46 

1.43 
,12 
'1', 

.48 

2,77 
1.87 

Paragould II 

St.  Francis 
St.  Francis 

.... 

■f 

••■• 

1.68 
.82 

..'.'. 

.71 

.'17 

■f,' 

1,80 

Parkin I  l| 

.'37 

*  * " 

.... 

3,65 

Patterson 

White.    ... 

.57 

.50 

.... 

. .  * 

•  •   * 

.'49 

.25 

2.01 

Pine  Bluff '|!i 

Arkansas.. 

tv 

tv 

.ii 

.58 

.42 

'.'.'. 

' ' '  * 

.... 

.... 

.40 

2.77 

Pocahontas 

White 

.76 

.76 

.2'! 

,51 

.15 

. ., . 

'.'60 

1 

T. 

.83 

.   .. 

2.62 

Portland I!!| 

Ouachita.. 



.16 

.42 

*  •  ■ ' 

..    . 

■!43 
.98 

.3;i 

3.28 

Prescott llll 

()uachita. . 

.'6i 

.24 

.23 

.. 

.... 

.03 

.58 

.03 

..   . 

1  65 

Rogers  I  near) 

White 

.k 

tv 

1.19 

.07 

t. 

'.'.'.'. 

i.'is 

« 

. . . . 

. . . . 

.(•0 

2.26 

Rosebud 

A  rkansas  . 

'.'36 

. 

'.'46 

.... 

.... 

".hi 

.48 

.52 

.43 

1.19 

. . . . 

.53 

3.54 

St.  Francis llll 

St.  Francis 

tV 

■21 

!!!! 

'.'56 

1.12 

.55 

t.' 

'."'28 

T. 

.'24 

' ' 

*    * 

.36 
.40 
.02 



* 

1.  75 

't'.' 

3.26 

Searcy 

White   .... 

.08 

.22 

.-16 

. .   . 

.... 

. .   . 

.36 

4.16 

•^pringbank  . . .  .!  H 

Red 

.... 

.02 

.12 

.22 

.... 

t. 



.75 

.83 

3.26 

Story Ill 

Ouachita.. 

.06 

• 

.22 

* 

. . . . 

.   . . 

. . . 

. . . . 



1  66 

2.47 

Stuttgart Ill 

Arkansas. . 

.... 

.'ie 

.30 

.49 

■  ■  > 

. .  . 

■q.    ■ 

... 

'^■ll---- 

3.66 

Subiaco 

Arkansas.. 

.60 

.22 

".'.. 

■  "  * 

. . . . 

.    . . 

'!65 

.45j 

.0.:     A . 

.19  .... 
.09.... 
.82.... 
1.08!.... 
.86.... 
.26|.... 

. ... 

. .. . 

.05 

.79 

.. .. 

2.31 

Sunset 

Arkansas. . 

".ib 

T.' 

.47 

.'62 

.05 

.22 

■.'08 



. ... 

.31 

.... 

1,97 

rexarkana Hll 

Red 

Arkansas.. 

•• 

.12 
.11 

.... 

.... 

.... 

..  . 

VV| 

. . . . 

. . .. 

.07 

. . . . 

. . . . 

1.85 

["hornburg 

Vie 

t.' 

.65  .... 

1.59 

Waldron 

Arkansas. . 

.34 

T. 

.36 

. . . . 

..   . 

.... 

j 

■•    -1 

i.82 

.  14| 



3.56 

Warren 

Ouachita. . 

t.' 

T. 

.75 

.23 

.58 

. . .. 

, .   . 

. . . . 

. . . . 

. . .. 

. . . 

T 

. . . .  I 

..   .| 

.84 

. . . .  ^ 

2.40 

Waters || 

Ouachita. . 

.15 

.19 

. . . . 

. . .  . 

. . . . 

.. 

1 

....!.... 

,53 

'.'261!.!! 

2.55 

Mhiteeliffs  .  ...   | 

Red 

— 

•  •  ■ 

•  ■■ 

.98i 

.90i.... 

•  • 1 

.  .  .  . 

I-^^i---- 



2.76 

Wilson 1 

Mississippi 

....  ".'ssl 

.33 

.  io 

. . . . 

' '  * ' 

. .. . 

— 

.  .  .  .  1 

j 



—  1  — 

..  .  . 

i.is!.. 



2.0ft 

Kfynne | 

I'ancopin || 

St.  Francis 
Arkansas.. 

■  '  '  ' 

'.'62 

V."'    .10|     65] 

1 

'.'56 
.41 

.01 

.... 

. . . . 

.50] 

j 

....I.... 

1 

.V  'IV.; 

.301, 
36      ''(^' 

•   • 

2.23 
2.32 
3.21 

— 

.05 

.54 

— 

.... 

.... 

.... 

■■■  1 

1 

..... 

.651 

.03! 

1 

vv|::.: 

".i2 

■79 

1 

..... 

T    less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.     itNot  used  in  means  and  summaries.    Reference  letters  *,'',"    number  of  days  missing     lAlso  on  other  dntps       ttp    n 
u&mf  R°r^?p''r~T^'*'»^*''^  ^f^^-  ManilIa:Boughton   Route  4,  Prescott;    Cornerstone.   Altheimer,    Route  l:Freeman  Springs   Slye  '  "'"''      "^^    ^• 

■utherville    Route  1,    Lamar;  Rosebud,  Mt,  Vernon.  Route  2,     Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated 
il24hour  ending?  a.  m,     "Included  in  next  measurement.      Data  in    italics  interpolated.  s   uB<ir  iuuset  uniess  otnerwise  inaicatea. 

on  wi?ri^"J!f  ,!''^,°l,i^'^  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.    Departures  of  precipita- 
te period  to  igiyinclusivl  ^''''  computed  from  a  normal  or    standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35.year  period;  for  stations  of  10  to  14  years  the  means  Ire  fo^ 


Index,  Route  5.    Texarkana; 
*'*24  hours  ending  midnight. 


S<V' 


^•: 


!■■ 
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Daily  temperatures   for    April,   1936 


Stations 


Amity. 5§ 

Batesville 

Bee  Branch 

BentoDville  ***  — 

BlytheviHe 

BooneviUe 

Brlnkley 

Calico  Roek 

Camden 

Carthage 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Crossett 

Darcianelle 

I)e  Queen 

Dumas 

IHitton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith**' 

u'ravetfe.S^'5 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  

Hot  Springs 

Jonesljoro   

Leadllill 

Little  Rock."*. 

Liitherville 

Magnolia 

\iamraoth  Spring. 

^Jarianna 

Marked   TreeS^?  — 

Mena 

Mountain  Home. . 

Mt.  Ida 

Newport 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

PorllanA 

ITeseott 

Searcy 

Stuttgart 

Texarkana  

Thornburg .. 

Warren 

Wilson 

Wynne 


\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
r  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 

■  I  Minimum 
)  Maximum 

■  '  Jlininmm 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
1  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

•  i  Minimun- 
j  Maximum 

•  I  Minimum 
j  Maximum 

■  I  Minimum 
S  Maximum 

•  i  Miniimuii 
S  Maximum 

•  1  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
<  Maximum 

■  1  Minimum 
j  Maximum 

•  )  Minimum 
\  Maximum 

■  I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimimi 
(  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
J  Maximum 
)  Minimum 
j  .-'aximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimimi 
I  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimun: 
\  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximuu. 

'  I  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 

'  (  Minimum 
)  Maximum 

■  /  Minimum 
)  Maximum 

■  )  Minimum 
S  ^^aximura 

■  )  Minimum 
)  Maximum 

■  I  Minimum 
J  Maximum 

•  (  Minimum 
)  Maximum 

•  (  Minimum 
(  Maximum 

•  I  Minimum 
)  Maximum 

■  }  Minimum 
j  Maximum 

■  (  Minimum 
j  Maximum 

•  (  Minimum 
S  Maximum 

■  1  Minimum 
',  Maximum 

■  i  Minimum 
J  Maximum 

•  I  Minimum 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 


•Midnight  to  midnight.     ^^Thermometers  read  in  morning;  maximum  temperature  credited  to  preceding  day. 

Weather  Bureau  Olfioe,  Little  Roek,  .\rk  5-21-36-1-201)- 
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OENEBAIi    STTMMAB7 

Temperatures  were  generally  above  normal  for  the  first  dec- 
ade, normal  to  slightly  below  the  most  of  the  second  decade, 
and  above  normal  thereafter  until  the  29th  when  cooler  weather 
overspread  the  State.  The  average  temperature,  based  on  the 
reports  of  54  stations,  was  70.9°  which  is  1.8°  above  the  mean 
for  the  past  46  years,  only  four  stations  with  records  of  10 
7ears  or  more  having  negative  departures.  Monthly  means 
ranged  from  64.2'-'  at  Button  to  73.6°  at  El  Dorado.  The 
highest  temperature  reported  was  96°  at  Dumas  on  the  29th ; 
the  lowest,  35°  at  Thornburg  on  the  15th. 

Showers  occurred  in  all  sections  the  first  of  the  month  and 
from  the  9th  to  the  18th  though  amounts  were  small  in  some 
localities.  After  the  middle  of  the  month  some  sections  had 
no  rain  and  many  localities  only  light  showers.  The  average 
precipitation  for  the  88  stations  reporting  was  2.50  inches  which 
is  2.52  inches  below  the  46-year  mean.  May  is  the  sixth  con- 
secutive month  with  a  negative  precipitation  departure.  Of 
the  stations  with  records  of  10  year  or  more,  only  two  in  south- 
western border  counties  had  positive  departures.  Monthly  totals 
ranged  from  0.61  inch  at  Mammoth  Spring  to  7.48  inches  at 
DeQueen.  Six  stations  had  monthly  amounts  of  less  than  one 
inch,  while  14  had  4.00  inches  or  more.  The  greatest  amount 
measured  in  any  24-hour  period  was  4.00  inches  at  Springbank 
on  the  10th. 

The  radns  the  first  half  of  the  month  were  very  beneficial  to 
crops  but  during  the  latter  half  the  soil  had  become  too  dry 
for  good  growth  in  many  sections.  Cotton  made  good  progress 
during  most  of  the  month  and  is  unusually  well  cultivated  but 
the  soil  was  too  dry  in  some  sections  for  good  growth  the  latter 
part  of  the  month.  Corn  is  clean  and  well  cultivated  but  was 
needing  rain  badly  in  some  sections  at  the  close  of  the    month. 


Tornadoes,  etc. 

Horatio.O  miles  southeast  of),  9th,  2  p.m.,  from  sw,  path  1-2  mile  wide  and  10  miles 
long,  2  killed,  20  injured,  property  damage  $20,000.  Ozan,(2  1-2  miles  east  of),  9th, 
from  sw.  1.50  yards  wide,  none  injured,  property  damage  $500. 

\Vindstorms:-Shflnnon  and  vicinity,  r2th,  several  houses  and  barns  destroyed,  loss 
t-5,000.  Heavy  Hail:-Blytheville,  10th,  sliitht  damage  to  corn.  Eastern  part  of  Ran- 
dolph County  and  western  portion  of  Clav  Countv,  12th,  severe  hailstorm  in  ronnec- 
tion  with  windstorm,  path  1-2  mile  to  3  miles  wide,  loss  to  crops  $50,000.  Moderate 
Hail:-Hot  Springs,  2d,  no  report  of  any  damage. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 

1   2  3  4|5 

6  7 

8 

9  10 11 12 13 

14 

15 

16 

1718 

19 

202122  23 

24  25l2fl 

27  28  29 

.30 

31 

Dense  Fog 

Light  Hall 

Moderate  Hail  . 

.'  i 

320 

.   2  . 

..12. 
1-.     . 

• 

• 

.    1 
611 

.  "ei  3  ," 

.(  .     . 

.. 

Thunderstorms 

4    ... 

1    . 

_3 

2019  1513   i 

97 

1 

"i 

PBESStTRE,  WIND,    HtTMIDITY.    AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure 

(re- 

Relative 

<i.  » 

duced  to  sea-level ) 

humidity 

n-^ 

Station 

to 

% 

•  >>  • 

a 

a 

.a 
if 
K 

P 

i 

O 

Si 

s 

1 

e 

a 

Bentonville 

30  04 

30.31 

14 

29.63 

31 

6.1 

18 

sw 

6 

75 

Fort  Smith 

29.99 

30.24 

14 

29.70 

81 

7.8 

22 

s 

2 

72 

4,5 

48 

81 

Little  Rock 

30.02 

30.27 

22 

29.78 

28 

7.5 

21 

se 

17 

76 

50 

52 

7H 

Memphis 

30.04 

30.33 

22 

29.71 

31 

6.7 

25 

sw 

11 

66 

44 

iS 

84 

COMPARATIVE    DATA    FOR    MAY 


Year 


1891 

1892... 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1904 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907...  . 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1916 

1916 

1917 

1918 

1919 

19i0 

1921 

1922 

1923 

1924 

1935 

1926 

1927 

1928 

1929 

19.30 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

Period. 


Temperature 


67.0 
67  8 
68.6 
70.1 
69.0 
74.3 
68.3 
72.1 
72.9 
69.3 
68.2 
73.2 
67.5 
67.1 
70.7 
68.8 
63.8 
70.0 
67.0 
66.0 
70.8 
69.9 
69.3 
69.5 
69.9 
71.6 
68.5 
72. 2 
66.  8 
70  8 
69.7 
70.8 
67.2 
64.6 
68.0 
69.7 
71.7 
69-8 
67  6 
68.8 
65.2 
69.5 
71.8 
70.3 
66  7 
70.9 
69.1 


97 
95 
94 
95 
97 
98 
99 

100 
96 
97 

100 

100 
96 
98 
98 

100 
91 
96 
92 
95 

101 
98 
99 
97 

101 
99 
97 

102 
96 
96 
99 

100 
98 
94 

102 

107 
97 
98 
97 
95 
96 
96 
96 

103 
94 
96 

107 


36 
36 
38 
35 
36 
46 
33 
30 
44 
37 
31 
42 
24 
31 
88 
26 
31 
30 
28 
31 
26 
32 
35 
34 
34 
34 
31 
29 
38 
39 
29 
40 
27 
30 
26 
29 
32 
34 
SO 
37 
27 
35 
41 
35 
35 
35 
24 


Precipitation 


to 


OS  ..-, 


Number  of  days 


da 


o 


2.78 
9.52 
9.71 
3.40 
3.91 
3.54 
2.13 
6.44 
6.45 
3.69 
2.95 
4.34 
7.47 
3.39 
9.58 
4.71 
9.48 
7.05 
6.76 
6.56 
1.11 
2.41 
3.32 
3.34 
5.58 
3.56 
3.15 
3.01 
6.01 
8.17 
2.25 
5.00 
8.24 
4.64 
1.88 
2.42 
6.54 
3.60 
6.  SI 
10.06 
3.  45 
1.96 
6.27 
3.36 
8.86 
2,50 
5.02 


0.0 
0  0 
0.0 
T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0. 
0.0' 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 


7 
13 

11 

7 

8 

7 

6 

7 

10 

9 

7 

8 

12 

8 

12 

8 

IS 

10 

10 

11 


4 

12 
12 

5 
11 
12 

8 

4 

5 

9 

8 
13 
12 

8 

5 
10 

7- 
12 


14 
12 
13 
15 
17 
16 
10 
12 
12 
12 

9 
13 

9 
15 

7 

8 
14 
12 
19 
15 
16 
12 
12 
18 
15 
17 

9 
11 
18 
12 
11 
15 
17 
17 
12 
17 

14 
15 
16 
14 
18 
9 
16 
13 


12 
11 
10 
9 
9 
12 
12 
13 
12 
11 
12 
11 
8 
13 
13 
9 
10 
10 
11 
10 
13 
9 
7 
'■7 
8 
9 
9 
8 
10 
8 
8 
7 
8 
9 
7 
9 
7 
7 
9 
7 


9 
10 


7 

12 

9 

7 

7 

6 

6 

6 

9 

7 

6 

7 

11 

6 

11 

8 

11 

10 

8 

9 

2 

5 

5 

6 

10 

6 

9 

6 

13 

11 

8 


7 

e 

10 
7 

13 

10 
9 
6 

10 
5 

14 


Daily  River    Stages  for  May,  1936 


Stations 


Rivorc        Flood 

^'^®'^''      stage 


Van  Buren  or. 
fort  Smith  . . . 

Otark  

Uardanelle 

Morrilton 

Little  Rock. 

fine  Bluff 

I'anville 

OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Kock.  ., 

Batesville 

Newport 

Georgetown    .. 
Clarendon  .... 

Gilbert 

Black  Kock. 
Arkadelphia  .  . 
Camden   . 

Pulton 

Helena 

Arkansas  Pit  v. 


!      I      I 

14      15      16      17 


...\rkansas  i    zi 


do  ..  , 

do  ... 

do  .... 

...  .do  .... 

...   .do  .... 

Petit  Jean. 

. .  White  . . . 

.   .  do 

....do  ..  .. 

....do  .... 

...do 

....do 

....do 

Buffalo 

..Black.  ... 

Ouachita . . 

Ouachita  .. 

...Ked 

Mississippi  . 
•  do... 


22 
22 
20 
23 
25 
20 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
26 
30 
14 
17 
26 
25 
41 
48 


4.2 

0.3 
3  3 

-2.0 
0.8 
3,2 
3.2 

-0.8 
3.5 
1.1 
6.2 
3.8 
7.1 

19  7 
3.8 
3.6 
7.3 
9.4 
4.5 

43.6 


7  2 
6.3 
0.3 
3.2 

-2.  t 
0.9 
3.4 
3.1 

-0.8 
3.5 
1.4 
6.0 
3.5 
7.2 

19.6 
.3.7 
3.5 
6.6 
8.9 
4.5 

40.3 


40. 5139.7138. 


5. 

2 

5 

1. 

1 

3. 

3. 
-0 

3. 

1 

6. 

3 

6. 
19. 

3. 

3. 

5. 

7. 

4 

32. 

2  -36 


10.8 
9.5 
6.8 
8.1 
0.4 
2.6 
4.8 
3.0 

-0.1 
3.0 
1.3 
5.8 
3.0 
6.5 

IS.  2 
3.5 
3.0 
6.2 
6.3 
5.1 

26.4 

31.9 


7.2 
6.3 
3.4 
8.1 
4  5 
5.7 
6.1 
2.8 

-0.7 
2  8 
0.5 
5.4 
2.4 
5.6 

16.9 
3-4 
2.8 
5.6 
6.4 
7.0 

23.0 

27.3; 


6.6 
6  0 
2.5 
6.8 
2.8 
5.1 
8-9 
2.8 

-0.8 
2.8 
0.7 
6.4 
2.4 
5.0 

16.1 
3.4 
2,8 
4.7 
6.0 
9.1 

22.3 

25.3 


.41  9. 


4 

5 

4 

6 

1 

9 

4 

4 

7 

8 

9 

8 

1122 

7 '22 


0 

2. 

7. 

4. 

•0. 

3. 

1, 

5. 

2. 

4. 
13 

3. 

2. 
3i  4. 
.1  7. 
1  17. 
3122 
,922. 


8.9 


6|22 
5i20. 


7. 

4 

8. 

4 

5 

7. 

4. 

4. 

5. 

3. 

6. 

2. 

3. 
12. 

4. 

2. 

4. 

7. 

19. 

2|21 

9 1 20. 


8.2 

2. 

3 
U 

4 

2, 

4 

7. 
17 


6120. 
2 1 19. 


18  !   19      20 


I 


22 


23     24 


6..M 

2.7 
6.6 
2.9 
3.5 
7.8 
3.2 

-0.8 
4.8 
3.0 
8.3 
4.0 
4.6 

11.3] 
3.8 
2.2 
4.0 
5.4' 

i;i3.2; 

7  18.7 
6' 17.91 


6.6 
6.0 
2.4 
6.3 
1.5 
3.1 
7.1 
3.2 
1.0 
4.6 
2.6 
7.8 
4.1 
5.0 

11.5 
3.6 
2.4 
4.1 
4.7 

11.4 


6.4 

5  8l  5 

2.l!  1 

5-81  5 

i.ol  0 

2.8  2 

6.5l  6 

2.9|  2 
-0.6-0 


4.5 
1.5 
7.3 
3.7 
5.5 

11.8 
3.6 
2.4 
4.1 
4,5 

10  0 


17  5  16.8 
17.0ll6  Oi: 


16  8|16.9 
.0!l4  6 


5.5 
5.0 
1  3 
5.0 

-0.1 
1.7 
5.1 
2.7 

-0.8 
3.5 
1.5 
6  9 
2.1 
4 

12.2 
3.4 
2.1 
4.0 
4.5 
8  0 

16.8 

14.4 


5.4 

1.1 

4.7 
-0.1 
1.4 
4.8 
2.6 

-0.8 
3.5 
1.5 
6.0 
2.0 
4.0 

11.  8[ 
3.3 
2.0 
3.9 
4  7 
7.6 

16.6 

14.2 


25      26  !  27 


31 


5.3    5.4    5.2    5.2    5.3 


1.0 
4.3 

-0.3 
I.O 
4.0 
2.5 
0 

3.5 
1.1 
5.7 
1.7 
3.0 

10.8 
3.3 
1.9 
3.8 
4.3 
6.9 
6.1 

13.6 


1.0 
4.3 

•2.0 
0.6| 
3.6l 
2.4 
-0.6 
3.3 
1.3 
5.2 

2.7 

20.2 

3.2| 

1  8| 

4.9 

4.0 

6.5 

15.8 

12.9 


7.8|  9.3 
7.8|  8.6 
2.1 
4.1 


1.0 
4.1 
-1.3 
0.6 
3.3 

2  3 
-0.8 

3  0 
05 
5.2 
1.3| 
2.3 
9.7 
3.0 
1.8 
3.8 
4.0 
6.2 

6115.3 
6  12.3 


-1.3 
0.5 
3.2 
2  2 

-0.8 
3.0 
0.4 
8  0 
1.0 
1.8 
9.4 
3.0 
1.7 
3.7 
3.9 
7.0 

14.8 

12.0 


:■:■;<•, 


.11 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION 


May    1936 


Olimatoloerical  Data  for  May,  1936 


Stations 


Counties 


Amity Clark. 

Arlcadelphia Clark 


O  c3 


Arkansas  City 

Batesville 

Bee   Branch 

Benton 

Beutonville 

Big  Lake  Outlet.tl 

Black  Rock 

Blytheville 

Boone  vlUe •: 

Boughton +1 

BriTikley  — 
calico  Rock. 

Camden 

Carthage  . . . 
Center  Point 
Clarenilon    .. 

Clinton 

Conway 

Cornerstone XI 

Corning  

Cotter 

Crosset(near) 

Danville 

Oardanelle 

l)e  Queen 

Dumaa 

Dutton • 

Kl  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Favettevifle   

Fort  Smith 

Freeman  apringsH 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Olenwood 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs  .... 

Helena •■ 

Hlgden it 

Highland •; 

Hope tT 

Hot  Springs 

Index »* 

Jassleville 

Jone»boro  

Lead  Hill 

LITTLE  BOCK- 

Lutherville XX 

Madison 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport •; 

Norman   " 

Oden 

Okay 

Ozark 

Paragould. . . 

Parkin 

Patterson  . . . 
Pine  Bluff  . . 
Pine  Ridge.. 
Pocahontas  . 

Portland 

Prescott 

Rogers  (near)..... 

Rosebud tX 

8t.   Francis 

Searcy 

Springbank 

Story 

Stuttgart 

Subiaco  ■   

Texarkana 

Thornburg 

VVftldron 

Warren 

Whitecliffs    

Wilson 

Wynne 

Yftncopin    


Desha 

Independence 
Van  Buren  . . . 

Saline 

Benton 

Mfesissippi  ... 
Lawrence  .... 
Mississippi  ... 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren... 

Faulkner 

Jefferson 

Clay   

Baxter 

4ir=^ :::::  J^? 

Yeii :::::: 330 

Sevier f26 

Desha ,1°^ 


500 
200 
145 
277 
700 
285 
1295 
239 
259 
252 
465 
200 
205 
361 
116 
297 
591 
172 
516 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


Precipitation,  inches 


:=  o 


a;  zi 

55 


Number  of  days 


^1 


195 
293 

440 


Madison. . 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  .. 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  ... 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike   •  •• 

Hempstead . . . 

Garland   

Little  River... 

Garland 

Craighead  ... 

Boone 

PuKski 

Johnson 

St.  Francis . . . 
Columbia  . . . . 


State  Means 


Fulton 

I,ee  

Poinsett   

Polk 

CoQway 

Baxter 

Montgomery  . 

Newton 

Jackson  

Moiitgomery  . 
Montgomery 

Howard 

Franklin 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Jefferson 

Montgomery  . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Benton 

Faulkner 

Clay  

White 

Miller 

Montgomery  , 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Little  River. 
Mississippi  . . 

Cross 

Desha 


1590 

270 

2'29 

1466 

1451 

448 

2240 

260 

200 

600 

547 

900 

1250 

1052 

'306 
446 
491 
354 
600 
275 
760 
346 
660 
324 
775 
209 
815 


41 
41 
52 
37 
44 

1 
81 

6 

85 

II 

22 

1 

49 

32 

51 

31 

37 

32 

15 

53 

25 

43 
9 

24 

20 

50 
1 

31 

34 

36 

30 

36 

49 

5f 

12 

51 

24 

10 
1 
17 

8S» 

86 
1 
64 
17 
17 
66 
45 
19 
10 
41 
30 
57 
37 
6 
20 


68.2 
70.0 


68.9 


69.4 
72.1 


73.0 
71.2 


71  3 


+  L2 
+  1.7 


+  3.9 


-  0.8 
+  2.3 


+  3.0 
+  4.5 


86 


+  2.8 


72.0 
69.1 
70.6 

'7l!6 


+  2.0 
-  2  2 
+  2.6 

-'6.8 


72.4 
72.2 
73.2 
64.2 
73.6 
69. 2' 
69.2 
68.9 
73.1 


89 


31 


48 


46 


2  It 
24 


28 


83 


+  26 

+  2."  6 
+  1.0 

+  2.2 
-  0.6 
+  2.8 
+  2  7 
+  35 


69.6 
69.2 
6!*.0 


72.4 


600 
235 
229 

1207 
347 
800 
650 

2233 
231 
750 
800 
288 
396 
275 
222 
204 
215 
840 
300 
122 
318 

1300 
600 
^0 
245 
210 
650 
209 
760 
332 
650 
676 
206 
290 
237 
250 
167 


72.4 
71.0' 
73.4 


71.2 
67.9 
72.2 
70.8 

73'6 


+  2.6 
■i-  3.8 
+  3.2 


+  1.6 


92 

88 

a6 

83 
92 

86" 
88 
88 
91 


31 
25 
24t 

'21 


81 

5+ 
29 

6t 
28 
20 
31 
31 
31 


46 


0.0 
+  3.6 


69.4 
72.8 
7L6 
70  4 
70.7 
69.8 
68.8 

'to!?' 


71  6 

7L8 


72.6 

'69.6 
72.2 
73.2 
68.9 


71.6 


72.0 

72.8' 
73.2 
68.4 


70.8 
70.8 


+  L6 


92 


+  3.4 
+  26 

+  26 
+  1  ' 
+  1  7 
+  3.7 
+  0.8 

+  '6.'9 


+  22 


+  1.1 

+  v'a 

+  0.6 
+  2.8 
+  3.1 


+  8.1 


+  2  1 
+  29 

1 

1.0 


7.09 


5t 
29t 
31 


24 


+  1.4 
+  1.5 


+  1. 


90 


2lt 

5 

21 


15t 
4 

16 
15 

15 
15 
13t 


15 

16t 

16 


35 


15 

15+ 

15 

4 
15 
15 

3 

4 

4 


40 


40 


44 

47 
43 


49 


23t 
31 
2lt 
6 
21 
24t 
31 

'25"' 


24t 
6t 


lot 

'24' 
16 

2lt 
5 


21t 


21t 
23 
21+ 
21+ 


46 
40 
53 
47 

"si' 


15 
3* 

4t 


15 


2.74—2.66 

2.18-2.95 

2.46-2.51 

2  03|-2.96 

].74|-3.32 

1.27 

2.75i-2. 18 

1.44 

2.881-1.85 

8.34-0.58 

2.561-3.12 

I.9O1 

1.49 

1.35 

3.79 

4.16 

2.36 

1.92 

1.29 

2.33 

0.86 

0.91 

1.21i 

1.94-2.71 

2.07-3.7'. 

2.181—3.01 

7.48 


-3.90 
-3  30 
-0.93 
-0.52 
-3.65 
-2.64 
-3.54 
-2. 73 
-3.21 
-3.82 


39 
38 
88 


89  25 

90  25 


96 


29 


89 
48 
46 
47 
49 
41 
39 

'45' 


51 

"43' 
49 

50 
41 


15 
15 
15 


35 


14 

15 

15 

15 

15t 

Id 

15 


16t 

'15" 
31 
15 
15 


4+ 
4t 

30 

15 


16 

16 


38 
47 
29 
06 

'36' 


40 
39 
39 
37 
36 
40 
45 


0.79 
5.65 
4.36 
2.14 
4.00 
2  32 
1.96 
2.06 
3.65 
2.60 
1.74 
2.16 
6.25 
1.87 
2.76 
1.19 
L41 
1.76 
2.45 
3.78 
4.61 
2.  8IJ 
2.6) 
I  11 
1.46 
1.24 
5.06 
2.79 
5.23 


-2. 68 

(1.16 

+0.88 

-2  35 

1.59 

2.97 

-2.86 

-3.66 

-1.00 

-2.  l."> 


-0.18 
-  3. 55 
-2.46 


-8  28 
-3.56 


-1.42 
-1  40 
-1  62 


-3.08 
-3,37 
-3.54 
-0  21 

+6'.76 


e.90 
0.82 
0.79 
0.  90 
0.75 
0.60 
(1.89 

0  51 
0.92 
1.11 
1.74 
1.25 
0.65 
0.77 

1  60 
1.93 
1.05 
0  71 
U.50 
1.68 
0.47 
0  46 
0.7(1 
0.44 
0.73 
0.77 
3.01 
0.38 
1.96 
1.33 
0.53 
1.43 
0.89 
1.32 
1-39 
2.40 
0-70 
0.50 
0.7H 
2.22 
0.63 
1.01 
0  80 
0.57 
0.87 
1.30 
1.57 
1.40 
1.90 
1.03 
0  54 
0.68 
0.46 
1.51 
1.07 
1.60 


47 


0.61 
1.02 
1.41 
4.. 59 
0.90 
0.75 
1.08 

3.' 30 
1.57 
1.57 
2.32 
4.43 
1,33 
1,99 
3.46 
1.70 
4.25 
2.13 
1.58 
2.70 
3.64 
1.75 
1.27 
2.33 
6.73 
1.04 
2.53 
2.18 
4.51 
2.26 
4.36 

i.'59 
2.89 
1.89 
1.19 

2.50 


-3.98 
3  26 
-3.29 
-1.65 
-4.01 
—4.26 
-4.85 

-i.'be 


-0.36 

-3.47 

-'-i.'eo 
-2.97 
-1.02 
—2. 75 
-3. 77 
-2.35 

-1.52 


-2.11 

+2.20 

-4.03 
-1.09 
-3.09 
-0.09 
-3.49 
-L65 

-2.' 79 
-2.11 
-2.83 
-3.45 

-2.62 


0.47 
0.43 
0.47 
2.62 
0.60 
0.42 
0.74 

i.'os 

0.80 
1.00 
1.15 
1.80 
0.61 
0.90 
1.01 
1.23 
1.49 
0.75 
0.47 
1-62 
1.08 
0.90 
0.38 
0.86 
4.00 
0.66 
1.02 
1.S3 
1.51 
0.78 
2.97 

o'bo 

1.15 
0.63 
0.76 

4.00 


0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.i) 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0,0 

0,0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'6.0 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 

'6.' 6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.c 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

6!b 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


eS  O 


Observer 


7 
5 
4 
8 
6 
7 
13 
7 
7 
8 
6 
5 
7 
4 

11 

3 

7 
7 
7 
3 
9 
5 
5 

'3 

8 

7 
10 

2 

5 

3 

's 

6 
6 

11 
8 
3 
4 
8 

12 
8 
6 
8 
8 
6 
3 
5 
9 

1/ 
3 
8 
5 

11 
6 
6 

'2 

7 
5 

8 


9 

14 

19 

19 

9 

25 

7 

23, 

23 

23 

8 

13 

12 

16 

12 

11 

15 

15 

11 

23 

23 

22 

21 

13 

10 

5 

15 

14 

12 

17 

19a 

18 

9 

9 

20 

12 

17 

20 

20 

12 

13 

25 

11 

19 

21 

0 

141 

10 

21 

5 

21 

23 

9 

13 

20 

5 

is 

21 
18 
12 
17 
14 
17 

17 
14 
7 
13 
24 
26 
14 
22 
11 
14 
18 
14 
14 
20 
10 
24 
22 
12 
21 
20 
16» 
18 
14 
13 

23 
22 
16 
16 

16 


19 
13 

3 

6 
15 

1 
16 

3 

3 

3 
18 

9 

7 

u 

10 

18 

9 

3 

16 

4 

5 

5 

5 

U 

17 

20 

9 

8 

18 


7 

7 

16 
13 

2 

6 

7 

4 
12 

7 

4 
11 
12 

3 
14 

1 

3 

6 

7 

9 

6" 

6 
15 

6 

3' 
1 
9 
6 


3 
4 

9 

6 

7 

5 

8 

5 

5 

8 

5 

9 
12 

4 

9 

2 

7 

13 

4 

4 

3 

4 

5 

7 

4 

6 

7 

9 

1 

5 

4" 

3 

4 

7 

5 

12 
8 
8 

11 
7 
3 
3 

11 
H 
4 
1 

31 
3 
8 
5 
2 
0 
9 
7 

10 
4 

'4 
5 
3 
9 
6 


7 
10 

8 

5 

5 

0 
10 

5 

8 
10 

9 

6 

5 

8 

7 

6 

6 
13 

3 

2 

8' 

7 

2 
12 


se, 
sw. 


ne. 

s. 


se. 

se. 


se. 

s. 

n. 

sw. 

se. 

w. 

w. 


se. 
se. 


sw. 

sw. 

sw 

sw. 

s. 

s. 

sw. 

s. 


n. 
se. 


J.  W.  Campbell 

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

Herbert  Nefl 

Mrs.  CM.  P.arawell 

J.   E.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

LI.  S.  Wcatlier  Bureau 

C.J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harry  Buie 

B.  J    Torry 

W.  M.  Jones 

.1    M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
John  C.  Fiov.-I 
R.  M.  Wheatk-v 
A    L.  Stephens 
E.  E    Cord  rev 
P.  B,  Huti-hens 
Winfred  1),  Folk 
O.  B.  McSpadden 
U.  S.  Fori'st  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  .N.  Goodier 
E.  B.Smith 
Ben  .lohnson 
J.  M.  Ricketts 

E.  W  .(iaston 

Dr.  R.  H.  Hardin  ' 
Geo.  W,  Nichoalds 
t'niiersity  of  Arkansi 
!'.  H.  Weather  Bursa 
R.  .1.  McCuiston 
T.  J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
R.L.  Black 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
1.  O.  Coolev 

N.  P    O'Neal 
National  Park  Servi 
W.  E.  McDowell 
U.  S   Forest  Service 
Benedictine  SkSters 
J.  H.  Cross  white 
U  .  S.  Weather  Burei 
H    G.  L«nhardt 
J.  \V.  Eppes 
State  Agri.  School 

S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Hugh  B.  Wear 
B.  S.  Halbert 
<i.  A.  ^Vhittington 
Charles  Paxton 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
IJ.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W.   E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Carl  A.  S^arck 
Miss  Clarice  Maddo 
S,  T.  Rooney 
Arthur  D.  Smith 
Henry  Field 
S.  C   Story 
Mrs.  B.E.  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hoyle 
William  W.  Davis 
D   0.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E.  Barton 
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Daily  Precipitation  for  May,   1936 


Stations 


Draiuase 
basin 


25     26 


-.   I' 


Amity | 

Arkadelphia I 

Arkansa-'!  City  .  .  I 

Batesvllle i 

Bee   Branch- 

Benton I 

Bentonville    ..." 

Big  Lake  Outlet  .1 

Black  Rock I 

Blytheville  . 

Booueville  . 

Houghton  .  . 

Brinkley    . 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Cornerstone.  . .   . 

Corning 

Cotter 

Cro.s>ett  .  .[near] 

Danville 

Dardanelle   

De  Queen 

Duma? 

Duttou 

VA  I'orado 

England 

Kureka8priug,5  . 

Fayetteville  ^ ... 

Fort  .Smith " 

Freeman  Sprgs. .  I 

Fulton I 

Georgetown i 

(;ilbcrt       ! 

Olenwood I 

Grannis-  

Gravette I 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Higcien 

Highland 

Hope 

Hot  Springs  .. 

Index      

Jes.sieville 

louesboro  

Lead  Hill 

Little  Rock. 

I.iit'ierville . . 

Jfadison ;|l| 

.Magnolia 

Mammoth  fipg  . 

Mariauua 

Marked  Tree 

Meua 

.Nforrilton    

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Nail  

Kewport 

Norman  

Odeu 

Okay 

Ozark 

Paragould  

Parkin  

Patterson 

Pine  Bluff    

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers  (near). .. 

Rosebud 

3t.  Charles     ... 

St.  Francis 

Searcy 

'Pringbauk  .... 

Story 

Stuttgart '.' 

5ubiaco 

I'exarkana 

Phornburg 

iValdrou 

■V'arren 

rt'hitecliffs  .   ..'.'| 

iVilson I 

Vynne I 

'ancopin I 


..  Ill 


Ouachita.. 

Ouachita. . 

Jlississippi 

White   ... 

Arkansas 

Saline. . . 

Arkansas. . 

St.  Francis 

White 

St   Francis 

.Arkansas. . 

Ouachita.. 

White   .... 

White   .... 

Ouachita. . 

Ouachita. . 

Red 

White   .... 

White   .... 

.Arkansas.. 

.\rkansas. . 

White    .... 

White    .... 

Ouachita.. . 

Arkansas. . 

Arkansas. . 

Red 

Mi-ssissippi 

White..   . 

Ouachita. . 

Arkansas. . 

White 

White I 

Arkansas. . 

Arkansas, . 

Red 

White    .... 

White    . . 

Ouachita 

Red 

.\rkansas 

«'hite... 

White 

-Mississippi 

White 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita. . 

Red    

Ouachita. . 
White.... 

White.  .  . 
.A.rkansas. . 
.\rkansas. . 
St.  Francis 
Red . . . 
White.  .... 
St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Arkansas. . 

White 

Ouachita.. 

White 

\^'hite 

Ouacliita.. 
Ouachita . . 

Red 

Arkansas.. 
8t.  Francis 
St.  Francis 
White.  ... 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

White 

Ouachita. . 
I|(>uachita. . 

.IWhUe 

.  A  rkansas 
1 1  White   ..   . 
St.  Francis 
White   .... 

Red 

Ouachita. . 
.\rkansas. . 
Arkansas. . 

Red 

Arkansas.. 
Arkansas. . 
Ouachita. . 

Red 

Mississippi 
St.  Francis 
Arkansas. . 


28      29 


.10 

.06 

.!( 
1. 

,0f 

.01 

■r. 

.1-2 

tv 

't.' 

■f' 

".CI? 

"02 

■I'. 

i  '!'■ 

!.:;  i  T 

.15:.... 

.10 

T. 

22 

.09 

1'. 

't.' 

.04 

'.    . . 

.03 

'.36 

'I'. 

.06!  .19 

.54 

.20 

.01 

'[■. 

.07 

.16 

.01 

56i  T. 

'1. 

.05 
.20 
.01 

.... 

'J 

.10 
.05 

.24 

■r. 

T 

T. 

.07 

.28 

.15 

.IS 

.70 

".a 
.10 

]05 

'^65 

.05 

.54 

!04 

'[62 

... 

.02 

.01 

.'62 
.10 

T. 
.92 

'tv 

30 


31      -S 


.70 


'.iei 
'.'261 


.44 


.03 

.21 

.'64 
.05  . 
.20 


,45 


.20 


1.33 


.02 


.28 


35 

.301  T. 


.05:   .02    T. 


.21 


.05 


2.74 

., 

■2.16 

2.46 

2.o-;J 

1,74 

1.27 

'1'. 

1  2.75 



1   1.44 

1  2.88 

1  H.34 

!  2.56 

1    1.90 

!   1.49 

1   1.35 

., 

!  3.79 

....1  4.16 

2.36 

.. .  ■ 

1.92 

1.29 

j  2.33 

;  0.86 

1  0.91 

1  1.21 

1  1.94 

1  2.07 

2.18 

7.48 

0.79 

5  65 

4.36 

2.14 

4.00 

T 

2.32 

')'. 

1.96 

2.06 

3.65 

2.60 

1.74 

2.16 

'J' 

6.25 

1.87 

2.75 

1.19 

1.41 

1.76 

2.45 

3.78 

4  61 

2.80 

2.61 

I,  11 

1.46 

1  24 

5.06 

2.79 

5.23 

O.fil 

1.02 

1.41 

4.,'i9 

0.90 

0.75 

...| 

1.08 

3^30 

1.57 

1.57 

2.:-i2 

4.43 

1.33 

1.99 

3.46 

1.70 

4.25 

2.13 

1.58 

2.70 

3.54 

1.75 

il,27 
2,33 
6.73 
1.04 
2.53 
2.18 
4.51 
2.25 
4.35 

i^59 
2.89 
1.89 
1.19 


lLliya^follo°^s'f-Bif  la°keXlet,^Silla?^^^^^  days  missing.     tAlso  on  other  dates.      ttP.    0. 

o'l'"'"*^'.?""**^!'    I^^'"^'-:  Rosebud,   Mt.  Vernon,  Lute  2.     PreciSon  for  24^^^^^  Index,  Route  5,    Texarkana; 

24hour  ending  7  a.  m.     -Included  in  next  measurement.      Data  in    itaUcs  fnterpolated  ^"^  '""®''  otherwise  indicated.      "•24  hours  ending  midnight. 

.n  %trT^;rJTu.frl  orirc^^SZTZ:i^rZ7^o^rI^^{li^^^^^^^  '^^^Z!^^'''''^  '^^^'"^  ''  "J  T^Vt'^'  '^'r^^'^-    ^<^''"'"-  °f  P-"P»a- 

le  period  to  1935,  inclusive.  «  uormui  ur    ""n^iara  mean  ,  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14  years  the  means  are  for 
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Daily  temperatures  for    May,  1936 


StatiODB 


Batesyille  .  . 
Bee  Branch. , 
Bentonville ' 
BlytheviUe.. 


Booneville  ... 

Brinkley 

Calico  Rock.. 

Carthage 

Conway 

Cornerstone  . 

Corning 

Crossett 

Dardanelle.. 

De  Queen 

Dumas 

Jiutton 

El  Dorado 

Kiiglami 

Eureka  Springs . . 

Fayetteville 

Kort  Smith*** 

Grannls 

Uravette.W 

flarrison 

Helena 

Highland 

Hot  Springs 

Jonesboro   

LL'a.l  Hill 

Little  Kock.***. 

Lutherville 

.Magnolia 

Maiimioth  Spring. 

Marianaa 

.Marked  TreeW.... 

JIuna 

Morrilton 

Mountain  Home. . 

Mt.  Ida 

Newport  

Okay 

Ozark 

IMne  Blutr 

I'licahontas 

Portland 

rrescott 

Rogers 

Siarcy  

Stuttgart  

Suliiaco 

Texarkana  

ThornVjurg 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum  I 
J  Maximum 
(.  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
S  JIaximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
S  Maxinmm 
(  Minimum 
1  Maximum 
(  Minimuni 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimun" 
)  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
1  Minimuni 
(  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximtun 
1  Minimum 
j  Maximum 
'  (  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 

■  I  Minimum 
!  Maximum 

■  *  Miniuuim 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
j  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimuni 
(  Maximum 
)  Miiiinunn 
j  Maximum 
(  Mininnim 

*  .'aximum 
)  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
)  Maximum 

'  (  Minimum 
\  Maximum 

■  I  Minimum 
(  Maximum 

■  '  Minimum 
)  Maximmn 
I  Minimuni 
S  Maximun. 

*  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
<l  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
)  ^Iaximum 

*  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimun) 
S  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 

'  I  Minimum 
',  Maximum 

'  (  Minimum 
)  Maximum 

'  *  Minimum 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    *•• 


Midnight  to  midnight.     vS^rhermometers  read  in  morning;  maximum  temperature  credited  to  Preceding  da. 

Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark  6-2i-ib  u<^ 
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GENERAL    SUMMARY  '^   //i 

Fcmperature  was  above  normal  and  precipitation  beI6W/Jlur 
;  June,  this  being  the  driest  June  since  1930  and  the  seventh 
isecutive  niontli  with  precipitation  below  normal.       Rainfall 

the  past  six  months  has  been  only  43%  of  the  normal  a- 
lunt  and  the  deficiency  for  the  State  since  January  1st  is 
,79  inches. 

rhe  average  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports 
58  stations,  was  80.0"  which  is  2.9'^  above  the  46-year  mean. 

stations  with  records  of  10  years  or  more  had  positive  de- 
ntures but  in  the  western  portion  they  were    higher    than    in 

eastern.  The  highest  temperature  recorded  was  113'-'  at 
rning  on  the  20th  which  establishes  a  new  high  record  for 
le,  the  previous  record  being  110^.  The  lowest  reported 
?  44^=  at  Dutton  on  the  14th  and  at  Thornburg  on  the  25th. 
Scattered  showers  occurred  the  first  decade  and  on  the  30th 
1  more  general  showers  on  the  22d  or  23,  some  stations  re- 
•ting  an  inch  or  more  for  these  two  days.  The  average  pre- 
itation  for  the  94  stations  reporting  was  1.26  inches,  which  is 
6  inches  below  the  46-year  mean,  all  stations  except  one 
<ing  negative  departures.  Texarkana,  Index,  and  White- 
fs  in  the  extreme  southwestern  portion  had  only  a  trace  of 
n  during  the  month  and  15  other  stations  less  than  one-half 
h.  The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period 
?  3.18  inches  at  Higden  on  the  7th. 

rhe  high  temperatures  and  dry  soil  were  unfavorable  for 
ton  in  some  sections.  In  the  northeastern  portion  germina- 
1  was  slow  in  some  localities  and  the  crop  got  a  late  start  but 
wth  has  been  favorable  in  most  instances  with  good  cultiva- 
n,  fields  being  unusually  clean.  It  was  too  dry  for  early  corn 
nearly  all  sections,  some  damaged  be}"ond  recovery.      t.a.m. 


Miscellaneou  s 

indstornis:--Calico  Rock,  lOtli,  considerable  damage  to  buildings  and  timber. 

alena,  10th,  $1,000  damage  to  buildings,  signs,  plate  glass  windows  and  trees. 

iuter  I'oint,  ■lid.  small  damagt^  to  outhouses  and  timber. 

imaged  by  Lightning  :-LittIe  Rock,  22d,  $5,700  damage  to   power  lines  and  equip- 

il. 

savy  Hail:--Helena,  3d,  no  damage  reported;  6th.  slight  damage  to  crops 

istern  part  of  Craighead  County,  7th,  $50,000  damage  to  crops. 

ack  Rock,  10th,  no  damage  reported. 

oderate  Hail:-Dardanel!e,  8th,  no  damage  reported. 


Miscellaneous  Fhenozaena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 

1   2 

3 

4  5 

6 

7   8 

9 

1011 

12|l3|l4|l5 

1617 

18 

19[20|2l|22 

23 

2425|26 

27 

26  29|.S0 

31 

Dense  Fog 

Light  Hail 

Moderate  Hall  . 
Thunderstorms 

.     I 

9 

2 
14 

■  'i 

1 
14 

3  i 

.    1 

16   4 

22   i 

.;l: 

..  . 

.; 

1 
.11 

.  ".'2415 

1  .    . 

9 

"••' 

PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,    AND  SUNSHINE 

Atmospheric  pressure 

(re- 

Wind 

Relative 

„« 

Station 

duced  to  sea-level 

humidity 

"■H 

OT 

W 

.  >>  • 

a 

0) 

Si 

w 

2 

1 

»'5  o 

Si 

1? 

u 

s 

1 

a. 

o 

B 

Bentonville 

29  91 

30.21 

24 

29.35 

1 

6.0 

20 

sw 

1 

.. 

89 

Fort  Smith 

29.88 

30.10 

25 

29.49 

1 

7.6 

47 

nw 

2 

64     36 

37 

92 

Little  Rock 

29.90 

30.12 

25 

29.56 

1 

8.6 

29 

ne 

10 

69    44 

46 

90 

Memphis 

29.90 

30.14 

25 

29.59 

1 

8.3 

30 

w 

7 

64 

42 

ii 
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COMPARATIVE    DATA    FOR    JUNE 


Year 


891. 
892. 
893. 
894. 
895. 
896. 
897. 


899 

900 

901 

90J 

903 

904 

905 

906 

907...  . 

908 

909 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

918 

919 

920 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

927 

928 

929 

930 

931 

9fl2 

9?3 

934 

935 

936 

Period . 


Temperature 


77.9 
76.9 
76.3 
76.6 
76.9 
7T.7 
78.0 
78.7 
77.3 
76.6 
79.4 
77.5 
70.5 
75.3 
77.9 
76.2 
75.2 
76.0 
76.9 
74.1 
80.9 
73.1 
77.0 
82.3 
76.0 
75.4 
75.2 
80.6 
76.9 
74.7 
78. 5 
78.6 
76.7 
78.5 
82.3 
76.6 
76.3 
73.5 
76.2 
76.4 
78.3 
78.9 
78.4 
81.1 
74.3 
80.0 
77.1 


103 
103 

99 
106 
100 
103 
106 
100 
102 
100 
110 
105 

99 

99 
104 
101 
103 

98 
104 

99 
106 

97 
103 
109 
106 

99 
106 
110 
101 
101 
103 
104 

99 
105 
108 
104 
104 
100 
102 
107 
107 
103 
107 
108 

98 
113 
Its 


66 
40 
49 
42 
47 
48 
41 
60 
50 
43 
41 
42 
37 
50 
44 
44 
39 
46 
49 
44 
47 
42 
39 
52 
45 
43 
87 
49 
45 
42 
46 
44 
46 
42 
46 
42 
43 
40 
41 
39 
35 
50 
40 
49 
36 
44 
35 


Precipitation 


3.71 
3.87 
5.20 
1.39 
5.94 
1.91 
3.46 
4.86 
2.74 
7.10 
1.44 
5.27 
2.58 
7.14 
5.90 
4.60 
4.48 
3.85 
4.  OS 
4.85 
2.58 
5.98 
1.68 
1.00 
4.92 
5.15 
4.87 
3.55 
5. 11 
3.41 
4.84 
2.64 
5.20 
3.64 
2.08 
2  60 
6.80 
9.44 
3.68 
0.87 
2.60 
4.86 
1.30 
2.88 
8.38 
1.26 
4.02 


Number  of  days 


17 
8 
» 
4 

10 
5 
6 

11 
« 

13 
4 
6 
7 

10 

10 


10 

10 
« 
•J 
4 
2 
9 
8 
6 
7 

It 
6 

11 
7 
9 


II 


11 
16 
12 
17 
12 
14 
12 

8 
13 

7 
16 
16 
13 
11 
12 
14 
14 
13 
12 
12 
16 
11 
16 
19 
12 
12 
18 
15 
11 
19 
12 
16 
13 
15 
17 
17 
13 

8 
17 
22 
19 
12 
22 
IC 
10 
23 
14 


11 

10 
12 
10 
10 
10 
13 
14 
12 
14 
12 

9 
10 
13 
10 
11 
U 
11 
12 
13 
11 
12 
11 
10 

9 
10 

7 

9 
10 

6 
10 

8 
11 

6 

9 


11 
fi 
8 

10 
5 

10 


9 
5 
8 
6 
6 
9 
4 
5 
9 

13 
6 
2 
3 
7 
2 
3 

10 
2 
6 


Daily  River    Stages  for  June,  1936 


Stations 


Rivers 


Flood 

Stage  I 


12 


15  I   16  I  17      18  I   19 


20 


t  Smith    o 
Buren  . . 

rk  

ianelle... . 

rilton 

tie  Bock 
J  Rlulf,... 

ville 

rkBeachMo 

er    

CO  Kock.  . 
isville  .... 

■port , 

rgetown   . 
endon  .... 

lert 

;k  Rock .  . 
adelphia  . . 

uien  

on 

3na 

ansas  Citv. 


..Arkansas 

do  .. 

do  ... 

do  ... 

do  ... 

do  ..., 

.Petit  lean 
.  ..White..  , 

.   .  do 

do  ..  .. 

do  .... 

do 

do 

do 

Buffalo 

...Black 

.Ouachita . . 
.Ouachita  .. 

....Red 

Mississippi  . 
....-do.... 


22 

22 

20 

23 

25 

20 

30 

21 

IS 

23 

26 

21 

2fi 

30 

14 

17 

25 

25 

41 

18 


7.6 
8.4 
4.3 
6.8i 
-0.9 
0.4 
3.1 
2.2 
-0.8 
3.0 
0.4 
5.0 
0.9 
1.8 
9  2 
3.0 
1.6 
3.5 
4.0| 
7.8|lt 
14.3  14 
1  6111 


8  5 

9.4 

3  4 

6.8 

2.4 

3.2 

3.5 

2.2 
-0.8 

2.8 

0.0 

4.9 

0.7 

1.6 

8.8 

3.1 

1.6 

.S.6 

3.9 
14.3 
13.31 12 
10. 6!  10 


2 

•0. 
3. 

0. 
4. 
0. 
1 

8, 
2 
1 

5. 
9    3. 

8  12 

8  12 
ll  9 


6.5 
7,2i 
3.8 
6.7 
2.3 
3.2 
6.3 
2.1 
-0.8 
3.1 
0.3 
4,7 
0.3 
1.2 
8.3 
2  9 
1.5 
4.0 


0 
2 
4 
4 

3 

4 

9 

5 

0 

71  3  8 

0  11.0 

512.3 

6l  9.3 


3ll2. 

Ol  8. 


1(14.8 
4  16.3 


12.2 
14.4 
9.9 
2 

5.5 
2.0 
■0.7 
2.8 
0.2 
4.9 
0.6 
1.0 
7.7 
2.9 
1.9 
4.1 
3.3 
8.8 
12.1 
9.0 


13.3 

111.8 

14.6  12.8 

10.5    9.0 

14.9 

12.6 

11. C 

9.5 

10.5 

10.7 

8.7 

14.4 

2.0 

2.0 

-0.8 

0.0 

8.0 

3.0 

0.3 

0.5 

4.8 

4.6 

0.4 

0.4 

1.1 

1.2 

7.7 

7.9 

2.9 

2.9 

1  9 

2.0 

4.2 

4.2 

3.8 

3.9 

8.5 

9.6 

12.0 

U.8 

8.9 

8.7 

9.9 
10.8 

7.2 
11.4 


2. 
1. 
4. 

3 

10. 
10. 

4 1 10. 


U 

1 
-0 

2 

0 

4 

0. 

1. 

8.0 

2. 

1. 

3. 

3. 

9. 
10. 

9. 


7.1 
7.5 
3.1 
6.9 
2,4 
4.0 
8.8 
1.8 
-0.6 
2.7 
-0.1 
4.4 
0.3 
0.9 
7 

2.8 
15 
4.0 
3.8 
8.8 
10.8 
8.7 


6.7 
7.1 
2.6 
6.1 
1.2 
2.7 
6.8 
1.8 
-0.7 
2.7 
0  0 
4.2 
0.1 
0.6 
7.7 
2.8 
1.5 
3.9 
3.6 
8.1 
10.3 
8.0 


6.3 

6 

2.4 
5.8 
0.9 
2.4 
6.2 
1.7 
-0.7 
2.8 
0  1 
4.2 
0.0 
0.5 
7.6 
2.8 
1.4 
3.7 
3.8 
7.9 
10.2 
7.6l 


21      22 


6.0 
6.2 
2  3 
5  6 
0.6 
2  1 
6.7 
1.7 
-0  8 
2.8 
0  1 
4.4 
0.0 
0.4 
7.4 
2,8 
1.3 
3.7 
3.7 
7.7 
9.9 
7.2 


6.7 
5.8 
1 

6.3 
0.4 
1.9 
5.S 
1.7 
-0.7 
2.7 
0.0 
4.4 
0.0 
0.3 
7.3 
2.8 
1.3 
3.7 
3.8 
7.6 
9.6 
6.8 


23 


24 


5.4 
5  5 
1.3 
6.0 
0.0 
1.7 
4, 

2  3 
-0.7 

2.7 
-0.1 
4.4 
0.0 
0.3 
7  2 
2.8 
1.3 
3.4 

3  7 
7.0 

9.2    _.. 
6.5l  6.0 


5.3 
5.4 
1.3 
4.6 
0.4 
1.5 
4.8 
1.9 
■0.7 
2.7 

-0.2 
4.2 

-0.1 

0  8 
7.0 
2.8 

1  2 
3.8 
4.0 
6.5 


25     26 


27 


28 


5.2 
5.3 
1.2 
4.4 
-0  8 
1.2 
4.5 
1.8 
-0.7 
2.6 
-0.4 
4.2 
-0.2 
0.2 
6.9 
2  8 
1.2 
3.6 
4.0 
6.4 
8.5 
5.5 


5.2 
5.1 
1.0 
4.2 

-1.0 
0.9 
4.2 
1 

-0.7 
2 

-0.5 
4.1 

-0.2 
0.1 
6.9 
2.8 
1.2 
3.4 
3.8 
6.2 


6.0 
5.0 
0.9 
4.1 
-L2 
0.6 
3.8 
1 

-0.8 
2.6 

-0.3 
3.9 

-0  3 

-0.1 
6.8 
2.8 
1.2 
3.3 
3.8 
8,9 
8,7 
6.01  4.8 


4 

0.7 

3.7 

-1.4 
0.5 
3.3 
1.9 

-0.6 
2.6 
-0.1 
4.2 

-0.4 

-0.1 
6.6 
2.7 
1.1 
3.4 
3.6 
6.5 
8.0 
4.7 


30 


4.7 
0.6 
3.6 
■^1.6 
0.51 
3.2! 
1.9| 
-0.8! 
2.6 
-0.4 
4.2 
0.3 
■0,2 
6.5 
2.7 
1.1 
3.6 
3.6 
5.3 
7.6 
4.3 


y^ 


22 
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Climatologrical  Data  for  June,  1936 


Stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphia  ... 
Arkansas  City  . 

Bfttesville 

Bee   Branch,... 

Benton 

Beutonville 

Big  Lake  Outlet.  Xl 

Black  Rock 

Blytheville 

Boone  ville ■• 

Boughtou XI 

Brinkley 

Calico  Rock.. 

Camden 

Carthage  — 
Center  Point  . 
ClareniioQ    . . . 

Clinton 

Conway 

Cornerstone +1 

Corning 

Cotter ■  •  ■ .  • 

CroBset  (near)  — 

Danville 

Dardanello 

l)e  Queen 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.. 

Fayetteville   

Fort  Smith 

Freeman  Springstl 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs  .... 

Helena 

Hlgden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs ^. 

Index +* 

Jessieville 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK  • 

Lutherville tt 

Madison 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Montongo 

Morrilton 

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rogers  (near)..... 

Rosebud It 

St.  Cliarles 

at.   Francis 

Searcy 

Springbank  • 

Story 

Stuttgart 

Subiaco  •   

Texarkaua  

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    

Wilmar (near) 

Wilson 

Wynne 

Yancopin    . 

State  Means 


Clark 

Clark  

Desha 

Independence  . . 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Jefferson 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Desha 

Madison 

Union! 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . . . 
Sebastian 

Pope 

Hempstead  — 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton ■ 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead  — 

Garland   

Little  River.... 

Garland 

Craighead  .... 

Boone 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis  — 

Columbia 


w 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


Fulton 

I..ee  

I'oinsett  

Polk 

Drew 

Conway 

Baxter 

Montgomery  — 

Newton 

Jackson  

Moiitgomery  .... 
Montgomery    .  . 

Howard 

Franklin 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Jefferson 

Montgomery  . . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Benton   

Faulkner 

Arkansas 

Clav  

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Logan  

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Little  River.... 

Drew 

Mississippi 

Cross 

Desha 


500 
200 
145 
277 
700 
285 
1295 
239 
259 
252 
465 
200 
206 
361 
116 
297 
591 
172 
516 
309 
195 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
162 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
448 
2240 
260 
200 
600 
547 
900 
1250 
1052 

'366 
445 
491 
354 
600 
275 
750 
345 
650 
324 
775 
209 
315 
277 
600 
235 
229 
1207 

'347 
800 
650 

2233 
231 
750 
800 
288 
396 
275 
222 
204 
215 
840 
300 
122 
318 

1300 
600 
175 
290 
245 
240 
650 
209 
750 
332 
650 
675 
206 
290 


41 

41 

52 

37 

44 

1 

31 

6 

35 

11 

22 

1 

49 

32 

51 

31 

37 

32 

15 

53 

25 

43 

9 

24 

20 

50 

1 

31 

34 

36 

30 

36 

49 

5.f 

12 

51 

24 

10 

I 

17 
39 
36 
1 
64 
17 
17 
66 
45 
19 
10 
41 
30 
57 
37 
6 
20 
50 
32 
26 
32 
48 
1 
17 
24 
37 
28 
53 
8 
10 


81.6' 


77.2 
89.2 


I.& 


Precipitation,  inches 


a>  S 


ga 


+  4.2 


+   L8 
+  3.3 


77.9 


78.8 
81.4 


+  4.5 


+  1.0 
+  5.2 


82.0 
81.0 


80.0 


80.4 
78.6 
79.4 


237 
250 
167 


81.4 
80.0 
82.2 
72.7 
82.8 

79!  2 

79.0 
82.2 


+  4.2 
+  4.8 


+  2.6 


+  2.1 
+  0.5 

+  3.4 

+  '0.4 


109' 


109 
106 


102 


105 
111 


110 
110 


108 


109 
104 
113 

'io8 


+  32 

+  "2.'8 
+  1.3 
+  3.2 

+'418 
+  46 
+  4.7 


77.0 

77!8' 
79.0' 
78.7 


79.8 


82. 2 
82.0 
83.8 


107 
106 
110 

98 
108 

'ios' 

103 
106 


20 


22 


20 


56 


52 


62 
63 

'52' 

50 
46 
56 
58 


25 


4t 
25 


25 
14 

25 
4 
25 
26 
25t 


43" 


38 


+  2,4 
i-  5.3 
+  5 


+  1.4 


80.6 
78.5 
80.7 
79.9 


+  3.0 
+  5.6 


81.0' 


78.2 
80.8 
79.8 
80  7 


80.8 
79.4 
78.2 

'79!2 


79  6 
81.4 


82.2 


79.4 
80.6 
82.4 
78.2 


+  2.9 
+  3 
+  33 

+  3.8 


+  1.6 


+  3 
+  2.2 

+  18 
+  4, 


+  22 
+  4.4 
+  2.2 

+  'l.3 


108 

*i6»' 

106' 
105 


20 

20+ 

20 

20+ 

20 

'26"' 
20+ 
20 


21 

■•26+ 
2lt 
20 


103 


108 
110 
112 


109 
107 
105 
107 


106 
107 
107 
105 


+  35 


+  3.0 


109 
110 
109 

'ios' 


20 


14 
14+ 
25 
14 

1 
25t 

4 
25 

2 


14+ 
25 

4 


55 


62 
52 
57 


20 
19+ 
20 
20t 


20 


20 
20 
20 
22 


80.5 


80.0 


80.6 
83.0 
82.8 
77.1 


81.8 


78.2 


2,8 
+  1.2 
+  3.6 
+  4.6 


+  2.7 


+  26 

+  5  2 

+  3.7 

+  1.7 


+  2.5 


109 

108 


107 


109 
106 
108 
103 


106 
'169 


108 
110 
108 
109 


20 


20 
20 
20 
22t 

'26' 


24 


12 

It 
14+ 


41 


45 
38 

44 

45' 


1.971-2.84 


35 
43 
33 


48 
46 
45 


33 


57<' 


60 


110' 


+  L9 

+  0.4 


80.0    +  2.9 


100 
106 


113 


20 


19+ 
20 


51 
55 

58 
51 

'49' 


25+ 

4 
25 

1 


25 


25 
3t 
14 

'25' 


25 
13+ 


25+ 


0.44 

1.49 

1.12 

0.69 

1.52 

1.59 

1.51 

1.75 

0.59 

1.10 

0.70 

0.44 

0.54 

1.51 

0.46 

1.21 

0.97 

0.66 

3.23 

0.69 

0.70 

1.00 

0.76 

2.15 

1.92 

0.55 

0  57 

2.29 

0.47 

0.91 

1.84 

0.74 

2.39 

2.24 

0.46 

0.76 

1.46 

2.00 

0.27 

0.90 

3.41 

1.64 

1.37 

4.02 

1  26 

1.55 

1.46 

')' 

0.45 

0.80 

0.77 


-4.17 
-2.13 
-2.80 
-3.80 


-3.73 

-2.60 
-3  47 
-3.10 


-3.29 
-3.04 
-2.67 

3.64 
-2.  62 
-2.62 

3.03 
-0.65 
-3.26 
-3.37 

-i'ie 

-2.14 
-1.76 


-3.24 
-3,21 
3.22 
-2.92 
64 
-4.00 
-1.33 
-2.66 
-3.70 
-3.74 


-4.75 

-4.65 

-o.i-g 

-i!99 

+  0.05 
...... 

25 

1 

25 

25 


56 


54'' 


44 


24+ 


14+ 


36 


-1.97 
-3.19 
-2.88 

-'-3.' 14 
4.4K 


3' 27  -0.49 


3.42' 
1  89 
C.27 


-1.08 


-3.  66 


1.  96  -2.  37 
1.49  -1.98 
0.53  -2.69 
0.66  -4.35 
2.81 
1.75 
1.04 
0.66 


2.83 


40 


68 


—2. 05 
-3.40 
-3.63 

-i.'og 


a;  3 
0)-'^ 


1.77 

e.i8 

0.78 

0.68 

0.35 

1.46 

1.27 

1.07 

0.64 

0.57 

0.80 

0.53 

0.24 

0. 22 

1.26 

0.40 

0.87 

0.51 

039 

2.32 

0.68 

0.42 

0.76 

0.76 

1.72 

0.89 

0.30 

0.65 
1.07 
0.40  I 
0.35 
0.57 
0.38 
1.62 
0.82 
034 
0.32 
0.80 
1.25 
0.08 
0.45 
1. 10 
0.80 
0. 98 
3.18 
1  05 
0.85 
1.26 
T 
0.45 
0.60 
0  23 
2.  42 
1.20 
0.67 
0.27 

i.51 
0.  SO 
0.35 
0.40 
1.60 
0.90 
0.37 
0.66 

2.' 14 


"£"0 


1.45 
0.09 
1.66 
0.89 
2.02 
1.95 
0.22 
1.32 
0.75 
0.21 
0.27 
3.39 
2.  62! 
0.98 
0.C8 
1.19 
0.47 
0.36 
1.21 
1.44 

T 
0.60 
1.68 
0.79 

T 

1.38 
1.03 
1. 
0.70 

1.26 


-2.37 
-3.17 

-2.  hi 
-3.70 
-3.17 
-3.  PI 
-3.26 
-3.98 
-1.73 


-2.81 
-3. 19 
-3.27 
-2.64 
-2.59 
-3.86 
-4.3(1 
-2.94 
-2.93 
-3.66 

-2.28 
-2.02 
-2.  68 
-2.76 


1  45 
0.09 
0.99 
0.71 
0.83 
1.24 
0.14 
0.97 
0.35 
0.19 
0.2o 
1.85 
1.50 
0.74 
0.08 
0.57 
0.36 
0  36 
0  67 
0.81 
T. 
0.36 
1.41 
0.79 
T. 
1.00 
0  73 
0.58 
0.52 
3.18 


_  o 

0.9 


Niimber  of  days 


■a 

a 
o 


tx.S 
a  fe 


03  O 


Observer 


0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.ll 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
U.  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.ll 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'6.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 

'o.'o 
'o.'o 

0.0 

0.0 

o.c 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


20 
19 
26 
22 
23 
27 
20 
26 
28 
28 
23 
23 
25 
26 
24 
22 
25 
23 
23 
26 
25 
25 
23 
27 
22 

15 
23 

16 

20 

26 

24 

24 

22 

20 

25 

23 

22 

26 

25 

22 

25 

25 

20 

24 

24 

11 

28 

12 

23 

14 

23 

27 

19 

22 

22 

14= 

22 
23 
26 
19 
23 
24 
16 
25 


19 

21 

28 

20 

24 

24 

24 

25 

18 

25 

25 

26 

16 

24 

28 

25 

25 

26 

26 

23 

24 

20 

23 

20 

27 

27 

29 

18 

23 

23 


9 
10 
1 
5 
5 
1 
7 
1 
1 
2 
6 
4 
3 
1 
4 
8 
5 
2 
6 
3 
6 
3 
5 
1 
6 
12 
7 

12 
10 
3 
4 
5 

8 

2 

5 

2 

1 

0 

7 

3 

3 

7 

1 

6 
19 

2 
IS 

6 
15 

6 

2 

» 

6 

2 
12" 


11 

8 

0 

1 

1 

5 

3 

6 
10 

4 

3 

3 
12 

4 

0 

2 

5 

3 

3 

4 

4 

8 

5 
9 

2 
0 
0 
8 
2 
5 


1 
1 
3 

3 

2 

2 

3 

8 

1 

0 

1 

3 

2 

4 

2 

0 

0 

5 

1 

1 

0 

2 

2 

2 

3 

3 

0 

2 

0 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
6 
4 
6 
1 
2 
2 
3 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
I 
1 
1 
3 
2 


e. 

sw. 


ne. 
w. 
se. 

s. 

6. 


S. 

s. 
sw. 


nw. 

ne. 

s. 

sw. 

w. 

s. 

sw. 

sw. 

e 

sw. 


5W. 
SW. 
SW. 
SW. 

s. 


sw 

sw. 
.sw. 
sw. 


se. 

sw. 

sw. 


sw. 

nw. 

sw. 

ne. 

sw. 

s. 

sw. 

s. 


sw 
sw. 
sw. 


J.  W.  Campbell 
Mrs.  Ted  R.  Cart 
Herbert  Nefl 
Mrs.  CM.  Ban 
J.   E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  B' 
C.J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samuel  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harry  Buie 
R.  J   Torry 
W.  M.  Jones 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
John  C.  Flovd 
R.  M.  Wheatley 
A    L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
P.  B.  Hutclie'ns 
Winfred  I).  Polk 
O.  3.  McSpadde 
U.  S.  For'-stRer 
J.  M.  Patter.son 
Geo.  N.  Goodie: 
E.  B.Smith 
Ben  Johnson 
J.  M.  Rickett.'! 

E.  W  .Gaston 
Dr.  R.  H.  Hard 
Geo.  W.  Nichoa 
I'niversixv  of  Ar 
IT.  S.  Weather  1 
R.  J.  McC'uistoi 
T.  J .  Logan 
Mrs.  W.  R.  Ow« 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmic 
Louis  R.  Keck 
R.  L.  Black 
James  A.  Burne 
Truinou  Brown 
I.  O.  Cooler 
N.  P,  ONeal 
National  Park 
W.  E.  McDowel 
U.  S   Forest  Sci 
Benedictine  SisI 
J.  H.  Crosswhil 
U .  S.  Wf  ather 
H,  G.  Lenhard 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  Sch( 

S.  F.  Whittakei 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Soil  Conservatii 
Hugh  B.  Wear 
B   S.  H  albert 

G.  A.  Whittini? 
Charles  Paxton 
J.  D.  Hendersc 
U.  S.  Forest  Sei 
U.  S .  Forest  Sei 
Charles  R.  Jack 
Orkney  0.  Milt 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  St 
J  R.  Huddlest( 
Benedictine  Sis 
W,  E.  Eilmisto 
Craig  Williams 
Carl  A.  S^arck 
Miss  Clarice  M 
U.S.  Biological 
S.  T.  Rooney 
Arthur  P.  Smit 
Henry  Field 
S.  C  Story 
Mrs.  B.E.  Swi 
New  Subiaco  A 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Ho 
Dr.  Cheves  Be' 
Miss  Sue  Hoyl< 
William  \V,  Di 
Soil  Conservat 
D  O.  Anderso 
B.  M.  Eddins 
W.E-  Barton 


June.  1936 
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Daily  Precipitation  for  June,   1986 


Stations 

Draina,?e 
basin 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"3 
0 

Amity II 

Arkadelphia 1  1 

Arkansas  City  . .  1 1 

Batesville Ill 

Bee  Branch. 

Benton |||| 

Bentonville ••■' 

Big  Lake  Outlet  .il 

Black  Rock || 

Blytheville || 

Booneville 

Boughton...     ..nil 

Brinklev 

Calico  Rock |||| 

Camden ||| 

Carthage 

Center  Point 

Clarendon ||| 

Clinton 

<^ouway 

Cornerstone 

'Corning |p 

'Cotter Ill' 

<-?uachita.. 
Ouachita. . 
Mississippi 
White   .... 
Arkansas . . 

Saline 

Arkansas.. 
St.  Francis 
White   .... 
St   Francis 
Arkansas. . 
Ouachita.. 
White  .... 
White   .... 
Ouachita. . 
Ouachita. . 

Red 

White   .... 
White   .... 
Arkansas. . 
Arkansas. . 
White   .... 
VVlnte    .... 
Ouachita.. 

••  • 

tV 

"62 

'.04 

T.' 

■f. 
.32 

f. 

.02 
.25 
.02 

".'16 

.78 

■;53 

'!i5 

:;■■ 

".(,A 

.64 
.06 

i'V 

.25 

".m 

.06 

'!l9 
.09 

t.' 

'.'6f> 
.16 

.25 

.39 

2.32 

'.'i7 
.75 

.35 
.20 

't." 

';'25 
.10 

\.'ai 

.64 
.02 

'  .'20 
.14 

'!i8 
'.'38 

'!i6 

••• 

L77 
.16 

'!ii 
'!i9 

"m 

'.'63 
.45 
.01 

't.' 

.68 

i!46 

'.'.38 
.53 
..57 

't'.' 

'!22 

';o3 

.25 

••■• 

•••• 

••' 

.;.. 

. . . . 

:::' 

;: '. 

.... 

.20 

'."l8 
.49 

'.'35 
.06 

't" 

.58 

T 

.80 

.17 

.24 

.08 

1.26 
.40 
.87 
.51 
.'22 
.08 
68 
.01 
T. 
76 

1.72 
.75 

'.'22 
'"' 

'!i3 

••■• 

:::; 

.13 
'.'62 



~l797 
0.44 
1.49 
1.12 
0,69 
1.52 
1.59 
1.51 
1.7.S 
0,69 
1.18 
0.70 
0.44 
0.54 
1.54 
0,46 
1,21 

o.y.7 

0.  66 
3.2i! 
0.69 
0.  76 
1.00 
0.70 
2.15 
1  9" 

Cro^ii-ott  .  .[near]. . 

Danville III! 

i">ardauelle Ill' 

He  Queen 

Dumas 

Arkansas.. 
Arkansas. . 

Red 

Mississippi 
White..   . 
Ouachita. . 

'."91 

'.89 
i.'07 

'.'is 

'."64 

'.;." 

....1... 
1 

i°i-    ■■ 

".\% 

'57 
.04 

0.56 

Dutton 

T. 

.40 
.35 

'J. 

0,57 

Kl  I'orado Hi 

T. 

.03 
^4 

2,29 

England 

Arkansas 

"sa 

.37 
.02 

.09 

.2X 
1.) 

.2.:^ 

.33 

'J'. 
.55 

.38 

0.47 

Kureka  Springs 

White 

White 

■  r. 

.S2 

0,91 

Favetteville  "; 

<Fort  Smith ••• 

Kreemau  Sprgs. .  1]! 

T. 

1.84 
0.74 
2,39 
2,24 
0,46 
0.75 

Arkansas. . 
.\rkansas. . 

.... 

i.b2 

Mo 
.51 

'.'is 

.40 

'!36 
f. 

'.'35 
T. 

.32 
.24 

•• 

.33 

"26 
.12 
.25 
.80 
1.25 
.07 

Fulton , Il 

"Georgetown 1 ; 

(iilbert j :' 

Ulenvvood j  | 

*Grannis. 

Red 

Wnite    .... 



.... 

O'.iachita. . 

.45 

".06 

.oi 

"is 

.13 

!.30 

J. 46 
2.00 

<3ravette Hi! 

.\rkansas. . 
White  .... 
White     .  . 
Mississippi 



.45 
.06 

^21 
.69 
.01 
.V> 
3.  18 

'.80 

'.'76 

'.03 
.37 

".2\ 

'.'ii 
'.'ig 

•  •• 

i.'io 

0  -r 

0,99 
3.4.1 
1.64 

Harrison 

ileber  Springs  ..1  il 
Helena 1 1, 

.8(1 

'iei 

98 
.47 
1.05 
.85 
.20 
T. 
.45 
.15 

Higden 

Highland 

Hope 

White 

Ouachita.. 
Red  ...... . 

;":; 

'.'49 

.... 

\... 

'!20 

1.3.7 
4  02 
1  25 
1.55 

Index     |l|i 

Jessieville I|i' 

Jouesboro ||i 

I-eadHill 

Red    .....■; 
Ouachita. . 
White  .... 
White.    .   . 

•  • 

.    .. 

.23 

'.'os 

't. 

.02 

2. 42 

.76 

.43 

'[60 
.32 

.18 
.31 
.18 

".27 

't'.' 
.05 

't" 

".ki 

••• 

'J' 

1   46 

T. 

0,46 

0.80 

'!i4 

.54 
.75 

.20 
■f.' 

liittle  Rock..'" 

J.utherville 

Madison i|li 

Magnolia 

.Arkansas. . 
Arkansas. . 
St.  Francis 
Red 

'.'20 

']25 
.47 

t  ■ 

v; 

.'.'.'.' 

0.  7-7 
3.27 
3.42 
1.89 
0.27 

Ma''ianna 

Marked  Tree.... HI] 

St.  Francis 
3t.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita. 
Arkansas.. 
White 

't.' 

■     "■ 

'.'iH 
1.21 

■•■• 

.... 

'tv 

.40 

.80 
T. 

... 

'::: 

'.'36 

l.r.l 

'.'33 
.35 
.07 

1.60 

1,95 
1.49 

Mena jj ' 

0  n3 
0.66 
2.81 
1.75 
1.04 

Montongo    

. .   . 

.... 

.Worrilton    |||, 



'.'6i 

.91) 
.30 

.65 

.. . 

'.'37 

.26 

Mountain  Home . . 

.33 

Nail  

Newport |  I' 

White 

White 

:::' 

'.'35 
'!99 

2.' 14 

T. 
.71 

.18 

'.'31 

.... 

.66 

'.'03 

i!45 
.09 
.37 

'.'46 
.40 
.14 
.97 

'.'19 

'^6 

0.66 

Norman  1 1| 

Oden ||: 

Okay 

Ouachita. . 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas. . 

■: 

■  .'-is 



'.'65 

2.83 

1.4S 

Ozark |  ii 

■y. 

.18 
H3 

0.09 

Paragould I  il 

St.  Francis 

1 .66 

Parkin |  ii 

St.  Francis 
White.    ... 

.61 
1.24 

0  89 

Patterson 

.31 
'.'35 



Pine  muff      ....'I' 

Arkansas. . 
Ouachita.. 

'.U 

.06 
'.62 

r 

T. 

.... 

.02 
.6) 

1.95 

.Pine  Ridge ||ii 

.21 
.20 



1..^2 
0.75 
0.21 
P. '27 
3.o9 
2.62 
0.  98 
0,08 
1,19 
0,47 

Pocahontas 

Portland ||ll 

White 

Ouachita. . 
Ouacliita. . 

.... 

.20 

■  .'.ie 

;;.' 

-Prescott IJIi 

Rogers  ( near ) 

Rosebud 

White 

.A  rkansas  . 
vVhite   ..   . 
St.  Francis 
White   .... 

.... 

.17 

".isb 

1.01 

1.50 

.24 

.08 

.57 

1.85 
.35 

.... 



".11 
.74 

T. 

.55 

■r. 

.36 

.... 

St.  Charles  ....  |lll 

. . .. 

— 

..  . 

St.  Francis Hi' 

Searcv 

.02 

.05 

'■■ 

*  * 

Sprlngbauk  . . .   .|||I 

Red 

■J'. 
T.' 

.11 

T.' 
f.' 

.36 

Story ||r 

Ouachita. . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 
Red 

..  . 

'.05 
T. 

•■•' 

Stuttgart I'l: 

.67 
.41 

'.^6 

T. 

1.2a 

Subiaco 

.22 

....1 

:8ii::':i 

Texarkana |||| 

1 

1.44 
T, 
0.68 
1.6S! 

'I'hornburg 

Arkan.sas. . 
\rkansas. . 
Ouachita. . 
Red    

— 

't.' 

T. 

.24 

'I'. 

.24 

— 

■f'     1 

— 1 — 1 
1 

:::::.":! 

i 
1 . . . . 



:;;;  :::: 

Waldron 

Warren 

.03 

....' 

..   . 

.... 

— 1 

!"!ii.4'i!;;" 
..  .1  .79  .... 

1    rp 

■■•T'-'l 

Whltecliffs      ...nil 

••"■■•  i;;-T^: 
1  1 

0.79 

Wilmar(near) 

"Wilson Ill 

Wynne ||| 

Ouachita. . 
Mississippi 
5t.  Francis 

... 

■••' 

.38 
.10 

.'52 

;:;: 

.'38 

';73 

58  j 

.26 
.39 

... 

•   • 

.... 

•■••i 
— 1 

;;;  j 

. .. . 

.::;! 
....] 

. .. . 

1.38 
1.03 
1.8S 
0.76 

Yancopin |||| 

\r>a,nsas. . 

.03' 

... 

':::! 

•:::.:;.! 

i 

::':i 

-'l5i 

••■•1 

" 

1 

1 

.■"'I 

*24  hours  ending  midnight. 


T,  less  than  0. 01  inch  rain  or  melted  snow.  itNot  used  in  means  and  summaries-  Reference  letters  ».b,»,  number  of  days  missing.  tAlso  on  other  dates.  ttP.  0. 
addresses  as  follows:-Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Boughton,  Route  4,  Prescott;  Cornerstone,  Altheimer,  Rout<!  l:Freeman  Springs,  Dover;  Index,  Route  5,  Texarkana-r 
Lutherville,  Route  1,  Lamar;  Rosebud,  Mt.  Vernon,  Route  2,  Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  •♦*'' 
nil  24hour  ending?  a.m.     'Included  in  next  measurement.      Data  in    italics  interpolated. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipitg.- 
tion  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35- year  period;  for  stations  of  10  to  14  years  the  means  are  for 
the  period  to  1935,  inclusive. 


m 

:'v''' 
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June,  1936 


Daily  temperatures   for    June,   1936 


Stations 


21     22     23     24     25     26     27     28      29     30     31 


Amity 

BatesvlUe 

Bee  Branch 

Bentonville  ••*  — 

Blytheville 

Booneville 

Brlubley 

Calico  Rock 

Carthage 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Crossett 

13  ardaneUe 

De  Queen 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

Eureka  Sprinjts  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith*" 

Gilbert 

Oravette.$$ 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Bock."*. 

Liitherville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Mariauna 

Marked   TreeW... 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. . 

Mt.  Ida 

Newport 

Okay 

Ozark 

Pine  Blutf 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

St.  Charles^? 

Searcy  

Stuttgart 

Texarkana  

Thornburg 

Wilson 

Wynne  


Maximum 

Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
;  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
/  Minimum 
)  >laximum 
l  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
1  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
t  Minimun 
\  Maximum 
I  Minimum 
t  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximinn 
(  Miuinmm 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
1  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  .Maximum 
i  Minimum 
\  --'aximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
/  Minimun 
(  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximun. 
i  Minhnum 
j  Maximum 
I  Minimum 
t  Maximum 
'  I  Minimum 
j  Maximvim 
'  )  Minimum 
<l  Maximum 

■  I  Minimum 

<  Maxiuumi 
'  I  Minimum 

)  Maximum 
"  )  Miuimiun 

<  Maximum 
'  i  Minimum 

)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
(  Maximum 

•  i  Minimum 
(  Maximum 

•  i  Minimum 
S  Maximum 

•  (  Minimum 
j  Maximum 

•  1  Minimum 
',  Maximum 

•  (  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 


•Midnight  to  midnight.     ^Thermometers  read  in  morning ;  maximum  temperature  credited  to  precedi: 

Weather  Bureau  OHice,  Little  Rock.  Ark  i-2, 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
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ARKANSAS  SECTION 


H.   S.   COIiE 


Vol.  XL! 


LiTTLK  Rook,  Ark.,  July,  1936 


No.  7 


Price  :    5  Cents  per  Copy ;  50  Cents  per  year 


GENERAL.    STJjytlVEAE.'y 

Temperatures  were  nearly  continuously  above  normal  in  the 
northwestern  portion  of  the  State  during  July,  with  a  number 
of  stations  reporting  the  highest  on  record  on  the  18th.  The 
average  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of  55 
stations,  was  83.3°  which  is  2.8"  above  the  46-year  mean.  The 
highest  temperature  recorded  was  114°  at  Booneville  and  Grav- 
ette  on  the  18th;  the  lowest,  42°  at  Lead  Hill  on  the  31st. 

Rainfall  was  heavy  to  excessive  in  most  eastern  and  southern 
portions  the  first  of  the  month,  but  very  light  in  the  extreme 
nortli western  portion.  Showers  occurred  later  in  the  month 
at  most  stations  but  were  very  light  in  the  northwestern  por- 
tion. The  average  precipitation  for  the  State  for  the  93  sta- 
tions reporting  was  4.90  inches  which  is  1.10  inches  above  the 
4G-year  mean.  Monthly  amounts  ranged  from  0.04  inch  at 
Rogers  to  14. 16  inches  at  Pine  Bluff.  Rainfall  was  generally  above 
normal  in  eastern  and  southern  sections  but  seriously  deficient 
in  the  northwest.  The  greatest  amount  measured  in  any  24- 
hour  period  was  7.34  inches  at  Cornerstone  on  the  2d. 

The  steady  soaking  rains  the  first  of  the  month  were  very 
beneficial  to  all  crops.  Though  amounts  of  9.00  inches  or 
more  occurred  at  a  few  places  in  the  eastern  portion,  little 
damage  resulted.  Early  corn  which  had  been  badly  damaged 
by  the  dry  weather  in  June  revived  and  improved  rapidly. 
Cotton  made  excellent  progress  in  most  sections  and  was  in 
good  to  excellent  condition  at  the  close  of  the  month  except  in 
west-central  sections  and  along  the  eastern  slope  of  the  Ozarks. 
Meadows,  pastures,  and  truck  crops  were  in  excellent  condition 
the  last  of  the  month  except  in  the  northwestern  portion. 

Toriiafioes:—Bentonvilie  (near),  15th,  3:30  p.  m,,  path  narrow,  barns  and  brooder 
houses  wrecked,  damage  $2,000  Subiaoo  (near),  Tii:h,  5:45  p.  m.,  from  w,  path  about 
3U()  feet  wide,  $6,000  damage  to  buildings  and  $1,000  to  crops. 

Windstorms:— Arkansas  City,  1st,  *500  d.image.  Armorel,  Barfield  and  vicinities, 
l;5th.  S'lOO  damage.  Cotton  Plant  and  vicinity,  18th,  $1,.500  damage,  Alicia  and  vicin- 
ity. 20th,  $10,000  loss  to  crops  and  buildings.  Wiseman,  20th,  loss  $800.  Conway,  21st, 
several  thousand  dollars  damage  to  Ijuildings  and  contents. 

Damage  from  heavy  rahi:— Little  Rock,  21st,  $)0,000  damage. 

l^aniage  from  lightning:-. Lock  Kock  anil  vicinity,  20th  and  21st,  building  and  power 
enaipment  damaged,  loss  $7,000.  Mt.  Pleasant,  20th,  barn  and  garage  with  contents 
burned,  loss  $2,000. 

Killed  by  lightning:— Near  Mt.  Vernon,  10th,  one;  near  Van  Buren,  14th,  one: 
Marshall.  i7th.  one:  El  Paso,  20th,  one. 

Heavy  Hail:— Tonesboro,  (akout  8  miles  south  of),  21st,  hailstorm  accompanied  by 
high  wind,  loss  $20,000.  On  Highway  No.  10,  Perry-Pulaski  County  line,  $10,000  dam- 
age to  crops,  fruit  trees  and  buildings. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 

1 

2  3  4  5  6 

7   8 

9 

10 

11 

12 

13 

1415ll6|l7|l8|l920J2l|22 

2-3 

24  252627  2829 

30 

31 

Dense  Fog 

Light  Hail 

Moderate  Hail  . 
Thunderstorms 

1 
16 

.    .   2  .    . 

5'  i)  4!'5   6 

1 

1 

* 

3 

6 

12 

2 

6 

8 

14 

.  i  .  . 

5  9  821 

2  2;i|i 

26  28  is'ie 

.'  ".  "  .  il  6 

'••" 

PRESSTTKE,  "WIND,    HUMIDITY.    AND  SUNSHINE 

Atmospheric  pressure 
duced  to  sea-level) 

(re- 

Wind 

Relative 
humidity 

MB 

station 

a 

CD 

P 

0) 

& 
0 

0)  tj  0 

0 
a> 

S 

a 

a 
0 
0 
d 

a 

6, 

il 

^0 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

29  95 
29.92 
29.95 
29.95 

30.28 
30.20 
30.  20 
30.22 

31 

31 

6 

6 

29.79 
29.66 
29.69 
29.71 

18 
19 
20 
19 

6.2 
7.5 
7.9 

7.7 

25 
30 
30 

27 

n 
n 

e 
nw 

18 
19 
20 
20 

72    39 
83    58 
81     63 

..       88 
38       85 
60      80 
6i   1   79 

COMPARATIVE 

DATA    FOR    JULY 

Temperature        | 

Precipitation    | 

Number  of  days 

Year 

si 
be 

K 

0) 

& 
0 
1-1 

0 
to 

03 
u 

0) 
i> 

II 

1^1 

o3 
QJ 

0 

II 

3 
0 

0 

1891  

76.5 
79.0 
80.9 
78.4 
78.9 
83.4 
82.4 
79.9 
79.0 
79.7 
83.7 
79.4 
79.6 
77.9 
76.7 
76.7 
81.4 
79.2 
81.9 
79.4 
78.4 
81.3 
81.5 
82.6 
77.1 
82.8 
79.6 
79.6 
81.2 
79.8 
82.0 
80.2 
79.9 
79.0 
81.8 
79.8 
79  6 
80.3 
81.2 
84.7 
81.0 
82.,') 
81.4 
85.5 
82.2 
83.3 
80.5 

103 
104 
103 
108 
104 
110 
109 
105 
100 
102 
116 
105 
105 
104 
106 
99 
108 
103 
106 
105 
106 
104 
104 
107 
107 
106 
106 
111 
104 
105 
107 
106 
10.^ 
110 
109 
109 
104 
102 
105 
115 
106 
108 
109 
112 
107 
114 
116 

50 
52 
59 
51 
55 
52 
50 
50 
52 
51 
50 
50 
53 
49 
51 
48 
53 
48 
50 
41 
43 
56 
55 
54 
43 
55 
50 
49 
54 
52 
54 
48 
48 
40 
47 
42 
49 
52 
51 
42 
43 
50 
55 
57 
53 
42 
40 

7.24 
3.58 
2,94 
3.98 
7.34 
L61 
3.25 
4.25 
5.14 
4.46 
2.49 
4.49 
3.86 
4.43 
7.60 
5.96 
1.96 
3.00 
2.51 
5.46 
4.83 
2.82 
4.31 
2.69 
2.40 
2.09 
5.10 
1.53 
L91 
4.22 
2.42 
4.12 
3.53 
2.35 
4.99 
3.55 
4.25 
3.66 
3.07 
0.74 
6.00 
5.00 
5.01 
1.66 
2  31 
4.90 
3.80 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 

10 

6 
6 

12 
4 
5 
8 
8 
9 
6 
6 
9 

10 

13 

10 
4 
8 
5 

10 

11 
6 
8 
7 
5 
6 
8 
4 
5 
7 
6 
7 
6 
5 

1(1 
8 
6 
8 
7 
2 

U 
9 
9 
4 
5 
6 
7 

13 
10 
17 
17 
12 
16 
16 
12 
15 
10 
15 
14 
13 
13 
10 
13 
21 
15 
19 
15 
9 
15 
13 
11 
20 
19 
15 
19 
19 
15 
19 
14 
16 
18 
11 
17 
17 
17 
17 
21 
12 
16 
12 
20 
17 
17 
15 

8 

11 

11 

9 

10 

11 

11 

13 

11 

15 

13 

12 

12 

13 

13 

9 

8 

12 

9 

12 

14 

13 

14 

Id 

7 

9 

9 

7 

8 

10 

8 

11 

3 

8 

11 

9 

9 

8 

10 

8 

11 

9 

10 
9 
12 

10 

1892 

I8.93              

10 
3 

1894     

5 

1895 

9 

1896         

4 

1897     

4 

1898     

6 

1899 

5 

iqOO         

6 

1901       

3 

1902     

5 

1903 

1904           

6 

5 

1905 

1906 

1907           

8 
9 
2 

1908     

4 

1909 

3 

19L0 

4 

1911 

8 

1912     

3 

1913 

4 

1914             

5 

1915             

4 

1916   

3 

1917 

/ 

1<)18           ....... 

5 

1919     

4 

]9S0   

6 

1921 

4 

1922 

1923 

6 
6 

19i24 

5 

1925 

9 

192R        

5 

I9'i7     

5 

1928 

6 

1929 

-t 

1930         

2 

1931   

8 

19«2 

19?:^            

6 

9 

1984          

2 

1935       

2 

1936 

9       1         5 

Period 

11 

1        5 

Daily  River    Stages  for  July,  1936 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


10  I  11 


I        I 
15      16      17 


Kort  Smith     or 
Van    Buren  . . . 

Ozark  

Dardanelle 

Morrilton 

Little  Rock. 

Pine  Bluff 

Danville 

Ozark  BeachMo 

Cotter 

Calico   Kock.  .. 

Batesville 

.V(!wport 

'Jeorgetown    . . 
Clarendon  .... 

Gilbert 

Black  Kock  .  . . 
Arkadelphia  . . 

Camden   

Fulton 

Helena 

Arkansas  Oitv. 


...\rkansas 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Petit  .Jean. 
.  ..White..  . 

.   .  do 

do 

do 

do 

do 

do 

Buffalo 

...Black 

.  Ouachita . . 
.Ouachita .. 

....Ked 

Mississippi  . 
.....do.... 


22 
22 
20 
23 
25 
20 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
26 
30 
14 
17 
26 
25 
41 
48 


4.6 
0.5 
3.5 

-1.8 
0.5 
3.0 
1.9 
1.4 
2.8 

-0.4 
4.4 

-0.3 

-0.3 
6  4 
2.8 
L4 
3.5 
3.6 
5.1 
7.2 
3.9 


4.5 
0.4 
3.6 

-1 
0.6 
3.2 
3.4 

-0.8 
2.8 

-0.3 
4.4 

-0.1 

-0.1 
6.6 
2.9 
2.0 
4.1 
3  8 
5.1 
7.0 
3  7 


4.4 

0.4 
3.4 
-1  7 
0.2 
3.2 
3.9 
■0.8 
3.6 
-0  2 
4.4 
0.3 
1.0 
8.9 
2  8 
18 


3  5 


4.3 

0.3 
3.3 
-2.0 
0.2 
3.0 
2  4 
-O.S 
3.3 
1.2 
5.0 
0.4 
1.2 
9.6 
2.8 
1  7 
5.5 
4.2 
5.5 
7.7 
4.0 


7.2 
6.9 
0  3 
31 
-2  0 
0 
2.9 

2  1 
-0.8 

3  0 
0.5 
5.4 
0  2 
1.2 
9.4 
2.8 
1.5 

4  7 
5.6 
6.2 
7.7 
4.4 


7.2 
7.8 
2 

•S.l 
-2.2 
0.0 
2.7 
2.0 
-0 
3.0 
0.2 
4.9 
0.7 
J.l 
9.2 
2  8 
1  4 
4.3 
5  3 
5.8 
7.8 
4.5 


5.5 

5 

1.9 

6.0 

0, 

-0.1 
2.5 
i.8 

-0.7 
2.6 

-0.4 
4  4 
0.2 
1.0 
9.0 
2.7 
1.2 
4  0 
4.4 
5.2 
6.9 
4,3 


4.9 
1.0 
4.5 

-•0.4 
1.8 
4.7 
1 

-0.7 
2.5 

-0.5 
3.9 

-0  3 
0.8 
8.6 
2.6 
1.1 
3  8 
4.6 
5.0 
8.2 
3.0 


4.4 
0.5 
3.6 

-1.4 
0.7 
4.1 
1.8 

-0.7 
2.7 

-0.4 
3.9 

-0.5 
0.3 
8.0 
2.6 
1.1 
3.7 
4.3 
4.9 

11.0 
5.2 


4.3 
0.3 
;^.2 

-2.0 
0  0 
3.1 
] 

-0.7 
2.7 

-0.4 
3.9 

-0.5 

-0.3 
7.4 
2.6 
1.0 
3.7 
4.1 
4.6 

10.7 
7  1 


20 


21      22 


4.2 
0.3 
3.1 
-2.2 
-0.1 
2.7 
1.7 
-0.7 
2.7 
-0.5 
;l.  9 
-0 

-0.5 
7 

2.6 
1.0 
3.6 
4.0 
4.6 
9.4 
7.0 


4.0 
0.3 
3.0 
-2.3 
-0.3 
2.4 
1.7 
-0.6 
2.7 
-0.5 
3.9 
-0.6 
-0.3 
7.0 
2.6 
1.0 
3.8 
4.0 
4.5 
8.2 
61 


3.8 

0.2 

2.8 

-2.5 

-0.5 

2.0 

1.7 

-0.7 

2.7 

-0.7 

3  7 

-0.6 

-0  5 

6.6 

2.5 

1.1 

3.8 

4.0 

4.2 

6.9 

4.0 


3.7 

0.2 

2.6 

-2.6 

-0.5 

1.9 

1, 

-0.7 

3.1 

-0.5 

3.8 

-0.6 

-0.5 

6.5 

2.5 

1.0 

4.0 

3.9 

4.1 

6.2 

3.3 


3.6 
0.1 
2.6 
-2.7 
-0.6 
1 

L7 

-0.7 

3.0 

-0.3 

3.9 

-0.6 

-0.3 

6.4 

2.6 

1.0 

3.6 

3.9 

4.0 

5.3 

2.5 


3  5 
0.0 
2.5 

-2. 

-0.3 
1.9 
2.4 
0 

3.0 
0.6 
4.1 

-0.6 

-0.3 
6.4 
2.6 
1.2 
3.5 
4.0 
4.0 
5.1 
1  9 


3.5 
0.0 
2.6 

-2.6 
0.2 
2.2 
1. 

-0.8 
2.9 

-0.5 
4.1 

-0.5 

-0.3 
6.3 
2.6 
L8 
4.1 
4.1 
4.2 
5  3 
1.3 


23 


3.4 
0.0 
2.5 
■2.8 
0.4 
2.5 
1.4 
■0.7 
2.7 
-0.7 

3 
-0.3 
-0.4 
6.3 
2.5 
1.3 
3.8 
4.2 
4.4 
5.4 
1.1 


25      26  I  27 


4.2 
0.0 
2.2 

-3.0 

-0.6 
2.5 
1.4 

-0.7 
2.7 

-0.8 
3.7 
■0.5 

-0.3 
6.1 
2.5 
1.0 
3.6 
5-4 
4.2 
5.6 
1.1 


3 

-0.1 
2.7 

-2.6 

-0. 
1.6 
1.3 

-0.7 
2.7 

-0.8 
3.7 

-0.6 

-03 
6.1 
2.5 
1.0 
3.6 
4.8 
4.0 
5.8 
1.2 


3S 


3.4 
.'0.0 
2.7 
-2.4 
-0.8 
1.4 
1.6 
-0.7 
2.6 
-0.9 
3.6 
-0.9 
-0  5 
6.1 
2.5 
1.0 
3.4 
4.0 
3.8 
5.0 
1.2 


29 


3.3 
0.0 
2.5 
-2.8 
-0.6 
1.4 
1.6 
-0.7 
2.6 
-1.0 
3.5 
-0.9 
■0.5 
6.0 
2.4 
1.0 
3.9 
3.9 
4.0 
4.8 
0.9 


30  i  31 

I 


3.2 

-0.1 
2.2 

-3  I 

-0.9 
1.4 
1.5 

-0.7 
2.6 

-1.0 
3.4 
1.0 

-0.7 
5.7 
2.4 
0.9 
3  8 
3.7 
3.8 
4.4 
0.1 


■<^ 


■<vv:-^ 


i-K- 
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July,  1936 


Climatological  Data  for  July,   1936 


Stations 


Counties 


•o 

1 

8 

o 

O  o3 

J3  !-. 

0 

w 

t^ 

Amity 

Arkadelphia  . 
Arkansas  City 

BatesviUe 

Bee   Branoti,. 

Benton 

Beutouville  .... 
Big  Lake  Outlet,  tl 
Black  Rock 

Blytheville 

Booneville ^: 

Boughton +t 

Brinkley 

calico  Rock 

Camden 

Carthage    

Center  Point 

Clareudoa    

Clinton 

Conway :; 

Cornerstone fl 

Corning  .. 

Cotter ;-     ij 

Crosset(near)...TT 

Danville 

Dardanelle 

J)e  Queen 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado I 

England 

Eureka  Springs... 

Fayetteville    

Fori  Smith 

Freeman  Springstt 

Fulton 

Georgetown 

(Jilbert 

(ilenwood 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs  .... 

Helena 

Higden 

Highland Pike 

Hope Hempstead. 

Hot  Springs 

Index ■<■* 

Jessleville 

Jonesboro 

Lead  Hill....  •■•••• 
LITTLE  ROCK- 

Lutherville XX 

Madison 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring. 

Marianua 

Marked  Tree 

Mena 

Montongo 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson  

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rock  Springs  — 

Rogers  (near). .... 


Clark 

Clark  

Desha 

Independence 
Van  Buren  . . . 

Saline 

Benton 

Mississippi  . . . 

Lawrence  .... 

Mississippi 

Logan 

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 
Dallas 
Howard 
Monroe 
Van  Buren 
Faulkner 
Jefferson 
Clay   .... 
Baxter  .. 
Ashley 
Yell  . . . 
Yell  . . . 

Sevier . 

Desha  . 

Madison. 

Union . . . 
I  Lonoke.. 

Carroll 

Washington  .. 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  ... 

White 

Searcy. 

Pike... 

Polk . . . 

Benton 

Boone . . . 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 


Garland 
Little  River 
Garland  ■ .. 
Craighead 

Boone 

Puluski 
Johnson 
St.  Francis 
Columbia 


Rosebud t* 

St.  Cliarles 

8t.   Francis 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart 

Subiaco  •    

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    

Wilson 

Wynne 

Yancopin    

State  Means 


Observer 


Pulton 

Ijee  .  ■  •  ■ 

I'oinsett 

Polk... 

Drew  . . . 

Conway 

Ba.'cter 

Montgomery 

Newton 

Jackson 

Montgomery  .. 

Moul'gomery    . 

Howard 

Franklin 

Greene  . . 

Cross 

Woodruff 
Jefferson 

Montgomery 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner  — 

Arkansas  — 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas. 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Little  River.. 

Mississippi 

Cross 

Desha. 


J.  VV.  Campbell 

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

Herbert  Neff 

Mrs.  CM.  Barnwell 

J.   E.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harry  Buie 

R.  J   Torry 

W.  M.  Jones 

J    M.  Knight 

P.  {-:.  Wylie 

lohn  C.  Fiovd 

R.  M.  Whcatley 

A    L.  Stephens 

E.  E    Cordrey 

P.  B-  Hutch  ens 

Winfred  D.  Polk 

O.  3.  McSpadden 

tl.  S.  Forest  Service 

J.  M.  Patterson 

Geo.  .S .  Goodier 

E.  B.Smith 

Ben  Joiiusou 

J.  M.  Ricketts 

E.  W  .  (Jastoii 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
rniversity  of  Arkansas 
V .  8.  Weather  Bureau 
R.  .i.  McCuiston 
T.  J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
R.  L.  Black 
Jan-.es  A.  Burnett 
Trurnou  Brown 
J.  O.  Coolev 
N.  P.  O'Neal 
National  Park  Servio 
W.  E.  McDowell 
U.  S,  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H.  Crosswhite 
U  .  S.  Weather  Bureai 
H    0-  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 
W.  Carl  Brown 
S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Soil  Conservation  Ser 
Hugh  B.  Wear 
S.  S.  H  albert 
G.  A.  Whittington 
Charles  Paxton 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
II.  S .  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Scheu 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W,    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservation  Sei 
Carl  A.  S^arck 
Miss  Clarice  Maddo) 
U.S. Biological  Surve 
S-  T.  Rooney 
Walter   Smith 
Heiirv  Field 
S.  C  "Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hoyle 
William  W.  Davis 
D .  O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E-  Barton 
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Daily  Precipitation  for  July,    1936 


Stations 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"3 
0 

lity 11 

ladelphia 1 

jansas  City  . .  I  I 
tesville  ..."....  HI 

e  Branch- 

nton nil 

ntonville •*' 

r  Lake  Outlet  .11 

ick  Rock 11 

rtheville 11 

oueville 

Ouachita.. 
Ouachita. . 
Mississippi 
White   .... 
Arkansas.. 

Saline 

Arkansas.. 
St.  Francis 
White    .... 
St   Francis 
Arkansas.. 
Ouachita. . 
White  .... 
White   .... 
Ouachita. . 
Ouachita. . 

Red 

White   .... 
White   .... 
Arkansas. . 
Arkansas. . 
White    .... 
Wliite    .... 
Ouachita. . 
Arkansas.. 
Arkansas. . 

Red 

Mississippi 
White .... 
Ouachita. . 
Arkansas.. 

White 

White 

Arkansas.. 
Arkansas. . 

Red 

White    .... 
White    .... 
Ouachita. . 

Red 

Arkansas. . 

White 

White     .  . 
Mississippi 

White 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita. . 

Red    

Ouachita. . 
White  .... 
White.   .   . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 
St.  Francis 

Red 

Ouachita. . 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita. 
Arkansas.. 

White 

Ouachita. . 
White..... 

White 

Ouachita.. 
Ouachita. . 

Red 

Arkansas. . 
Pt.  Francis 
St.  Francis 
White.    ... 
Arkansas 

.42 

".hs 

.•2( 
"06 
i.'34 

"Aii 

".si 
"28 

"36 

.5h 

!.65 

2.6.) 

.67 

T. 

'  .Vo 

3.76 

1.62 

.25 

1.62 
.75 
.84 
.5S 
.31 
T. 

i.'62 
i.'ii 

.30 

.<.)) 

.89 

i.'ue 

.70 

.57 

2.60 

i.'se 
.8.5 

.48 

i'so 

2  00 
1.13 
.48 

'.'4.5 

.26 

l.:i6 

2.70 

.92 

■.'73 
.4.5 
.28 

2.74 
2.00 
,1.52 
'1.30 
2.25 
1.36 

1.49 

.95 

.70 

.81 

1.59 

3.15 

.35 

1.60 

1.67 

2.' 80 
1.09 
I2.  18 
7.3-1 
2.10 

T. 
4  5! 
3.74 
2.10 
1.87 
5-07 

.05 
1.86 
2.33 

■'iV 

.02 

.74 

1.25 

1.84 

.31 

3  50 
2.38 

i.'2i 

1.44 
2. 12 
1.6i 
1.76 
1.88 
1.20 

4  11 
1.20 

i.98 
1.32 
1.75 

.10 
1.00 

.95 
2.96 
1.45 
1.63 
3.50 
2.15 

3.'i2 
.31 
1.51 
4.19 
3.  00 
1.20 
.35 
1.55 
2.70 
5.  55 
3  57 

"45 
1.41 
1.23 

"eo 

2.98 
!1.86 
4.68 

.84 
4.83 

.10 
l.Ol 

.05 

3.' 52 

... 
i.16 

tv 

'"65 

'!03 
.33 

".'97 

t'.' 

.22 

•■•• 

•"• 

•• 

'!65 

".■20 
'f.' 

'^4 

't 

1"" 
1 

".02 

!ii 

.19 

.01 

T. 

T. 

.60 

.07 

't.' 

'[26 
.07 

■■)■'.' 

'!36 

'!09 

't. 

.05 

'.'08 
.76 
.58 

'.'64 
't.' 

"6i 

".hh 

.45 
.06 
.01 

i  ^^ 
T. 

.13 

.17 

T. 

.34 

.30 

'.'il 

'!08 
.05 
.79 

1.03 

'.'54 
.41 

"62 
T. 

'!i6 

.02 

.33 

.8U 

T. 

.30 

.04 

.10 

.03 

'.'31 
.31 
.04 

t'.' 

.26 
'.'26 

':o3 

.26 
'.'36 

'.'64 
't.' 

1.40 
.02 

'.'66 
't'." 

''67 

.37 

i!3i 
'f. 

.24 

.06 

'.'03 
.03 

"65 
T. 

'!69 

.02 
'!70 

'•4i 
'.'62 

'.'55 
.01 

.28 
.08 
.25 
.01 

'.'12 
.21 
.12 

".03 

'.'02 
.... 

'.'19 

'.'26 
.07 
T. 
•  22 

■.'26 
.08 

i'.ib 
.12 

.60 

'.'ii 

i.'62 
'i'. 
.21 

'.'23 

■.'92 
.02 

.09 

.02 

.07 
.65 

i.'oo 

.08 

.01 

.62 

.48 

.05 

.01 

T 

.88 

.90 

.28 

T 

'.'ie 

.61 

6.44 

1.48 
.50 
.22 
.35 
,  15 

'.'63 
T, 

'.05 

'!98 
.03 

iiso 

.45 

'.'64 

.51 

'.'oa 
';6'7 

'.'03 

:::: 

■••• 

..   . 

; ".: 

\"'.' 

'.'01 

'i'.' 

.10 

.01 
"36 

't" 

."63 

"."12 
.... 

•••• 

3.37 
2.68 
5.39 

3.98 
4.75 
2.27 
0.18 
5.91 
5.43 
6.14 

ughton  . .      ..Ill 

inklev 

lico  Rock Ill 

mden ill 

.  .       . 

'f.' 

".5i 

1 

i  '  '.05 

.02 

■.'67 

'.'52 
'.16 

".m 

1.88 
4.94 
9.28 
3.45 

rthage 

.54 
■.'62 

•••• 

•"•• 

1.      . 

[ 

'.'ie 

:::; 

1:.: 

';24 

't.' 

.43 
T. 

....|.... 

4.49 

nter  Point 

ircndon 111 

nton 

nway 

ruL'r^tone 

1:::: 

... 

3.69 

6.' 65 
3.84 
9./6 

ruing II!' 

tter nil 

os^ett  .  .[near]. . 

nville Ill' 

rdanelle Ill 

Queen 

.76 

1.69 
.18 
.73 

2.' 90 

.'ii 
.20 

'tv 

■f.' 
T. 

'.'i'i 

".[■2 

.45 

1 

'.'32 

'.O'J 

T. 

T. 

.28 

.36 

.37 

.02 

.30 

1 

'f 

T. 

'.'■30 

••■ 

■•   • 

•••• 

>0.98 
7.23 
2.04 
7.29 
5  53 
6.57 
8.88 

11.69 

?  73 

1 

.6i!2.14 

.02 
't.' 

.38 

1.66 
't.' 

.... 
't.' 

... 

'f.' 

T. 

T. 
'f.' 

"!i5 

••• 

ttou 

1.62 

'.08 
1.63 
.21 
.02 
'I' 
.40 
.01 
.13 
.28 
.12 
.12 

''si 

'J' 

1..50 
.37 

'!i3 
'1. 
T. 
.52 

3.55 

';.53 

'■.'° 
.42 

.77 
.30 
.74 

.'67 

'.'62 
.43 
.16 

'.'02 
.03 
T. 

".sk 
.77 

3.40 
.95 

'^49 
.11 
.33 



2.' 64 
','6i 

.05 
.17 

.'6.5 

'!24 

'."43 

1  38 

':48 

i'oi 
t" 

1.00 
'.'68 

'!26 

'."oi 

4.' is 
'.'06 

i.OH 

'.'22 

!o4 
.01 

— 
".hi 

'.'36 
.12 

'.'43 

. . . . 


T. 



.... 

.... 

— 

.... 

:::: 

.... 

.... 

'.'28 

I'orado nil 

Is 

'.'62 

.60 

2.80 

i'46 

i.9r> 

3.52 
'.'02 

•:v2 

1.55 

'.'6i 

4.' 32 
.07 

L32 

3.80 
.25 
.78 
.67 

l.'fi2 
.32 

.'0.3 
1.65 
3.40 

..57 
2.74 

i.'oo 

2.05 
.30 

.  . . 
.... 

't'." 

.05 
"63 

'."69 

"13 
"26 
•  01 

'.'16 
.60 

. 

'.'05 
2.27 

"40 
'.OS 

".'65 
'.'26 

.13 

"33 

.42 

T.' 

".53 

'.05 

T. 

'ho 

T. 
'[03 

■f.' 

'.io 

■'65 
".ii 

".2H 

'.'16 

1.47 

igland 

reka  Springs 

vetteville 

rt  '^mith "• 

eenian  .Sprgs. .  Ill 

Hon Ill 

orgotowu 1 1 

ben    1 

jiiwood 1  1 

finnis-  

avette IIIl 

rrison 

bcr  Springs  ..llll 

lena llll 

p\en 

jhland 

pe 

t  Springs  

lex    nil 

sieville Iin 

lesboro llll 

ad  Hill 

ttle  Bock..'"* 

therville 

dison II  !j 

ignolia 

Jivern 

HHiiiothSpg.  .1111 

riauna 

irked  Tree.... II n 
na I|:l 

rrilton    Illi 

uut  Ida 

il  

wport nil 

rnian   nil 

e*! llll 

av 

ark nil 

ragould III! 

rkin 1|! 

tterson 

le  Kluff i|!i 

.15 
.01 

'f. 

.('16 

'!43 

'j5 
't.' 
''i''.' 

— 

'.'06 

;;;.'i 
..  .1 

'!6i 
i.'ss 

.03 

'tV 

'."S5 

'  .'26 
".•20 

'r'." 

't.' 
t.' 

't. 

.03 

.0) 

■-r 

.06 

r. 

T. 

17 

T. 

'.'6i 

't.' 
'.'37 

'.'26 
"42 

t'.' 

'!54 

'.'58 

.06 

.... 

••;; 

'.03 
".05 

'.'63 
T. 
.11 

T.' 

."08 
.25 

.'ie 

'!55 
"" 

"67 

T. 
".04 

'.'U2 

i'eo 

T.' 

'.'is 
'!65 

't" 

.50 
.50 

'i'.' 

.13 

'.'5.5 
.11 
T. 

.'ifi 
.  12 

'.'65 

'.'b2 
.12 

'.03 

'.'08 

.17 
.13 

'.'6i 
t.' 

T. 

't" 

'.'38 

'.15 
'f.' 
'.'64 
".12 

.to 

5.81 
5.67 
1.06 
1.76 
1.12 
2.69 
2.41 
5.^9 
2.21 
6.03 
5.51 
0.30 
1.87 
4.69 
7.07 
4.24 
2.98 
4.04 
5.22 
1.88 
5.08 
3.80 
2.40 
7.51 
2.06 
7.:3 
4.67 
4.70 
3.65 
6,32 
5.72 
3.98 
8.51 
4.33 
2.82 
6.07 
1.66 
3.50 
4.51 
4.08 
2.47 
1.76 
4.01 
7.06 
8  20 

le  Ridge llll 

cahontas 

rtland llll 

'scott nil 

ck  Springs 

gers  (near) 

Ouachita.. 

White 

Ouachita.. 
Ouachita. . 
Ouachita. . 

White 

A  rkansas  . 
White   ..   . 
St.  Francis 
White   .... 

Red 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 

Red 

A,rkansas.. 
Arkansas. . 
Ouachita.. 
Mississippi 
?t.  Francis 
Vr^ansas.. 

i.'se 
'.'64 

.48 
.01 
.20 

5.' 06 
.05 
T. 

".3:i 

i.'ea 

1.54 

3  14 

1.10 
1.40 
2.17 
4.93 

14.16 
4.47 
6.56 
3.25 
9.06 
6.84 
0.04 
2.83 
7.44 
7.98 
4.11 
3.08 
6.13 

10.22 
2.02 
2.68 
5.60 
4.82 

7.'64 
6.64 
10.93 

Charles  ■..'.■  ."ill 

Francis ill 

ircy 

iiigbank...  .ill 

ry Itl 

ttgart Ml 

Jiaoo 

tarkana JHI 

Jrnburg 

Idron 

rren 

son nil  1 

nne ||||  f 

icopin llll  J 

1.80 
2.  50 
J.  76 
2.08 
1.12 
5.05 
4.56 

.80 
1.60 
i.  73 

.56 

!.0P.' 
.24  £ 
.45f 

3'70 
.80 

l.OS 
.88 
.30 

4.93 

.31 

i.'4n 
).20 
.56 

"63 
T 
.02 
.05 

'  '.63 

.12 
.05 

T. 

'.'47 
.'72 

.50 

."65 

'!65 
'f.' 

'.'07 
.31 

'.'C6 

.'361 

't 

"67 
.35 
.72 

■.■•261 
.34| 
T. 

.36 
T.  1 

.33 

'.'05 

'.'65 
T. 

..   1 
] 

...j 

.5(1 
1.00 
.02 
.07 
T. 
471 
.32 
.04! 
.08i 
.74i 

•  ••! 

'.'831 
.511 
.31! 

'.'02 

'!l2 

"104 

1 

r.' 

'.'66 

";95 

•  •   i 
'.'i2 

!l2 

.'oil 

.... 

.... 

'  i 

•••■! 

;:.':i 

i 

■■"1 

••••i 

•••■! 

.... 


;.".'i 

:::: 

't'.' 
'.'il 

:,o| 

■•■•1 
— j 

.;.: 

.  less  than  0.01  inch  ram  or  melted  snow.  -ftNot  used  in  means  and  summaries.  Reference  letters  «,b,«,  number  of  days  missing.  tAlso  on  other  dates.  «P.  O. 
■esses  as  follows:-Big  Lake  Outlet,  Manilla;  Boughton,  Route  4,  Prescott;  Cornerstone,  Altheimer,  Route  l;Freeman  Springs  Dover- 
lerville,  Route  1,  Lamar;  Rosebud,  Mt.  Vernon,  Route  2.  Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 
Ihour  ending  7  a.m.  'Included  in  next  measurement.  Data  in  italios  interpolated, 
■e  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita- 
with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  of  10  to  14  years  the  means  are  for 
leriod  to  1935,  inclusive. 


Index,  Route  5,    Texarkana; 
•**24  hours  ending  midnight. 


i 


;:-,- 


i:- 
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July,  1936 


Daily  temperatures   for    July,    1936 


Stations 


Amity 

BatesviUe 

Bee  Branch 

Bentouville  *** 

B-lytheville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  RocIj 

Carthage .  .■ 

Conway  

Corning 

Crossett 

DardaneUe 

Pe  Queen 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

Eureka  Springs  . . 

Payetteville 

Fort  Smitli**' 

Gilbert 

Uravette.'J'J 

Harrison 

Helena 

Ilighland 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Bock."". 

Luthervllle 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked   TreeS?.... 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home.. 

Mt.  Ida 

Nail 

Newport 

Okay 

0«ark 

IMne  BluEE 

Pocahontas 

Portland 

rrescott 

St.  Charles^* 

Searcy  

Stuttgart  , 

Subiaco 

Texarkana  

Thornburg 

Wilson 


Maximiui. 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
!  Minimum 
I  Maximuvn 
!  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
S  Maximimi 
/  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  itaximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
1  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
j  Minimum 
\  Maximiun 
I  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
(  .'faximum 
1  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximun. 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
(  JIaximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
i  Mininnnn 
\  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
I  Maximum 
i  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 
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ARKANSAS   SECTION 


H.   S.   COLE 


L.  XLI 


LiTTLB  Rock,  Ark.,  August,  1936 


No.  8 


Price  :    5  Cents  per  Copv ;  50  Cents  per  year 


GENERAL,    STIMMABY 

This  was  the  hottest  and  driest  August  since  state-wide  ree- 
ds have  been  kept  but,  again  as  in  July,  temperatures  were 
ach  higher  in  western  and  central  portions  than  in  the  east- 
[1.  Maximum  temperatures  were  100°  or  higher  in  the  west- 
1  portion  for  from  20  to  26  days,  while  along  the  Mississippi 
ver  the  number  was  as  low  as  5  days.  The  average  tempera- 
re  for  the  State,  based  on  the  records  of  57  stations,  was 
.0"  which  is  5.0°  above  the  46-year  mean.  The  highest 
nperature  reported  was  120°  at  Ozark  on  the  10th  which  is 
higher  than  the  previous  record  for  the  State,  while  the 
vest  temperature  was  43°  at  Dutton  and  Thornburg  on  the 
t.  The  greatest  daily  range  was  54°  at  Gilbert  on  the  10th. 
Scattered  showers  occurred  during  the  month  but  some  sec- 
ins  received  no  rain.  A  number  of  stations  had  onh^  one 
iny  day.  The  average  precipitation  for  the  95  stations  re- 
rting  was  0.44  inch  which  is  3.14  inches  below  the  46-year 
^an.  Monthly  amounts  ranged  from  none  at  8  stations  to 
M  inches  at  Springbank.  Only  one  other  station  had  as 
jch  as  2.00  inches,  while  5  others  had  1.00  inch  or  more. 
le  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period  was  1.80 
?,hes  at  Pocahontas  on  the  8th. 

Crop  conditions  ranged  from  good  to  excellent  the  first  of 
a  month  in  most  sections  of  the  State  except  the  northwest- 
\  portion  but  the  high  temperatures  and  very  little  rainfall 
used  rapid  deterioration.  Early  corn  was  about  mature  be- 
■p  the  soil  became  so  dry  and  the  temperatures  so  high  but 
e  plantings  were  almost  a  total  ]os,s  in  all  sections.  Cotton 
•ed  better  than  corn,  especially  in  the  eastern  portion,  where 
nperatures  were  not  so  high  as  farther  west.  However,  the 
t  winds  and  high  temperatures  of  the  9th  and  10th  caused 
pid  deterioration.  Picking  and  ginning  are  farther  advanced 
an  usual.  Meadows,  pastures  and  all  truck  crops  were  either 
stroycd  or  seriously  damaged,  while  rice  was  about  the  only 
3p  in  the  State  that  didn't  suffer.  Stock  water  was  becoming 
irce  by  the  close  of  the  month.  The  soil  is  too  dry  in  all 
Jtions  for  the  planting  of  fall  crops.  t.a.m. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 

'%, 

1   2  3  4|5  el? 

8  9  10Jll|l2 

13  14 I5J16 17  18Jl9|20J21  22  28[24|25^6|27 

28  29  3031 

Dense  Fog \  A  . 

Light  Hail . 

Moderate  Hail 

.  :• 

i 

1  .  . 
2'i  1 

i    7 

.. 

Thunderstorms  ..    1  2|  .1  l|  411  9I  2I  3 

.    .  1  4I  5'l6   5   ft!  2\i  li  12 

PBESSTJRE,  WIND,    HTJMIDITT.    AND  SUNSHINE 


)amaged  by  Lightningr:— Eureka  Springs,  17th,  barn  destroyed,  loss  $1,000. 


Station 

Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

0  aj 

a 

si 

is 

1 

0 

s  > 

0 

U 
3 

5 

0 

a 
0 
0 
a 

C<1 

B 
0. 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

29  96 
29.9^ 
29.97 
29.98 

30.22 
30.13 
30.15 
30.18 

1        29.76 

1        29.72 

31        29.69 

8       29.73 

10 
10 
10 
10 

6.3 
7.1 
7.5 
6.8 

16 
49 
18 
17 

ne 
se 
sw 
n 

16 
17 
25 
29 

60     33 
77     46 
75  1  51 

33 
49 
50 

85 
94 
88 
86 

OOMPABATIVE    DATA    FOR    AUGUST 


Year 


1891 

1892...     . 

1393 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1940 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1989 

19;i0 

1S31 

lS>;i2 

19?3 

1934 

1935 

1936 

Period . 


Temperature 


a 


76.4 
78.3 
77.3 
78.1 
79.4 
82.6 
79.6 
79.4 
82.2 
81.1 
80.5 
80.7 
78.7 
78  1 
79.1 
77.9 
82.0 
79.3 
82.4 
79.2 
78.0 
78.7 
82.1 
78.5 
74.7 
81.8 
77.1 
82  6 
80.6 
76.8 
81.5 
80  4 
81.9 
82.2 
81) -3 
80.7 
76.6 
81.3 
80.  8 
81.8 
76.7 
81.5 
79.1 
84.8 
82.0 
85.0 
8'i." 


108 
106 
102 
104 
102 
112 
111 
108 
112 
108 
109 
108 
105 
105 
103 
100 
113 
103 
111 
104 
107 
105 
107 
104 
102 
107 
104 
115 
113 
102 
106 
111 
1C9 
108 
108 
110 
105 
105 
110 
114 
103 
104 
101 
116 
113 
120 
120 


89 

47 
48 
48 
55 
48 
45 
64 
64 
57 
52 
51 
47 
46 
51 
42 
54 
62 
47 
43 
45 
45 
46 
57 
40 
46 
43 
52 
55 
46 
56 
51 
49 
43 
47 
47 
43 
51 
41 
16 
42 
47 
49 
48 
46 
43 
39 


Precipitation 


2.76 
4.39 
3.08 
4.63 
2.64 
2.32 
2.59 
4.35 
2.04 
2.95 
2.96 
2.55 


34 

81 
73 
92 
92 
48 
1.27 
3.92 
8.19 
3.30 
1.62 
6.81 
10.44 
2.63 
4.10 
3.90 
4.29 
4  Ot< 
5. 46 
1.90 
2.43 
2.48 
1.81 
O.50 
6.01 
4.62 
1.29 
2.53 
4.71 
1.78 
4.42 
2.75 
1.74 
0.44 
3.. 58 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.'J 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


Number  of  days 


p.. 


5 
4 
5 
4 
10 
10 

3 
5 
9 
5 
8 
6 
4 
2 
6 


21 
13 

18 
12 
18 
17 
17 
13 
19 
16 
14 
19 
15 
16 
18 
14 
16 
15 
20 
13 
II 
15 
20 


17 
16 
15 
16 
13 
15 
18 
18 
20 
22 
14 
12 
17 
22 
17 
15 
19 
12 
15 
18 
19 
16 


8 
11 

9 
11 

9 

9 
10 
13 

9 
12 
13 

9 
12 
12 
10 
10 
10 
10 

8 
12 
11 
10 
10 
11 

9 

9 

7 


7 
10 
10 

b 

7 
10 

9 
10 
11 
11 

9 
10 
10 


2 
7 
4 
8 
4 
5 
4 
5 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
7 
5 
6 
3 
6 
9 
6 
1 
12 
13 

8 
7 
7 
9 
7 
5 
5 
3 
2 

9 

6 
2 
4 

7 
•} 

8 
5 
4 
2 
5 


Daily  River 

Stag-es  for 

August,  1936 

Stations 

Rivers 

Plood 

Stage 

■h 

3        4 

5 

6 

7        8 

9 

10  1  11 

12 

13 

14      15  1   16  i   17  1    :8  1   19  |  20  !  21   1  22      53  1  24  ■  25  j  26      27      28 

1       1       1       !       1        1       1        i       1       1       i 

29 

30      31 

rtdmith     or 

.  .Arkansas 

22 

III 

n   IJuren  . . . 

3  ? 

3.2    3.0I  3.0;   2  9|  2.91  2.9 

2  8 

2  S 

2.7    2.7 

■a  7 

2.7 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6  2.7 

2.8 

2.t 

2.8 

2.i 

2.8 

3.1 

3.2 

3.1 

3.0 

3.0 

3.0 

2.9 

2.9 

ark 

do  ..  . 

22 

-0  I 

-0.1  -0.1' -0.21-0.2 

-0.21-0. ;< 

-0  H 

-0  3 

-0.  3  -0.  4 

0  4 

-0,4 

-0-4 

-0.4 

-0.5 

-0.5-0.5 

.0.5 

-0.5 

•0.5 

-o.< 

-0.4 

-0.4 

-<i.4 

-O.I 

-0.1 

-0.1 

-0.1 

-0,2 

-0.2 

rdanelle 

do  .... 

22 

2,1 

2.1I  2.f 

2.( 

1   1.9 

1.9|    1   8 

1-7 

1   7 

1  ■; 

l.C 

1,6 

1.6 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5|  1.4 

1.4 

1.4 

1  4 

1.' 

l.h 

1.5 

1.4 

1.4 

1.6 

1.9 

1.3 

1.9 

1.7 

rrilton 

do  .... 

20 

-3.  y 

-3,  3 

-3  ;h 

-3  4 

1-3  ft 

-3.5-3.6 

-3  fi 

-3  7 

-3  7 

-3.  7  -3.  7 

-3  8 

-3.9 

-3.8 

-3.8 

-3.9-4.0 

-4.0 

-3.91-4.0 

-l.C 

-4.0 

-4.(1 

-4  0 

-3.9 

-3  9 

-3.7 

-3.6 

-3,6 

-3.6 

ttle  Kock. 

do  .... 

23 

-1  1 

-1,1 

-1.2 

-1.2 

-1.3 

-1.3-1.4 

-1  4 

-1   4 

-1  ft 

-1.5 -1.5 

-1.6 

-1.6 

-1.6 

-l.S 

1.7 

-1.7 

-1.7 

-1.7 

-1.7 

-1.7 

-1.7 

-1.7 

-1.7 

-1.  T 

-1.7 

-1.7 

-1.7 

-1.5 

-1.4 

10  Bluff 

do  .... 

2.5 

1.4 

1.3 

1,2 

1  21    1.1 

1.0    0  9 

0  8 

0  7 

0  7 

0.7    0.6 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0,1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

uville 

.Petit  Jean. 

20 

1.5 

T.f> 

15 

1.4 

1.4 

111   1.4 

1.4 

1   4 

1.4 

1.4    1.4 

1   4 

1.4 

1,4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.3 

1.3 

1.3 

1.2 

1.3 

1.3 

1.2 

1.2 

1  2 

1.2 

.... 

irlcBeachMo 

. . .  White  . .  . 

30 

0.7 

-0.7 

-fl,  7 

-0.8 

-0  8 

-0.8 1-0.  8 

-0.81-0.8 

-0  K 

-0.8    08 

-0.8 

-0.8 

-0  8 

-0.8 

-<i.8 

-0.8 

-0.8 

-0.8 

-0.8 

-0  8 

-0.8 

-0  8 

-0.8 

-0.9 

-0.9 

-0.9 

HJ.9 

-0.9 

-0.9 

ter 

.  do 

21 

v.  6 

2  fi 

?.h 

2  .5 

2.ft|  2.5    2.5 

2  ft 

X.  5 

2.5 

2.5    2.5 

2,5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.4 

2  3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

1  9 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1  5 

ico  Kock.  .. 

do  ..  .. 

18 

-1.0 

-1.0 

-0  9 

-0.9 

-0.91-0.9,-0.9 

-<)  9 

-0,9 

-0.  9 

-1.0-1.0 

-1.  1 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

-1.1 

-1.1 

-1.1 

-1.0 

-1  0 

-1  0 

-1.0 

-1.0 

-I.O 

-1.0-1.0 

-1.1 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

tesville 

do  .... 

23 

3.  A 

3  .5 

S..^ 

3  5 

3,5 

3.  ."i 

3.5 

3.  ft 

3.4 

3  4 

3.4    3.4 

3  4 

3.4 

3.3 

3.4 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3  3 

3.3 

3.3 

3.3 

3  3    3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.2 

vport 

do 

26 

-1.0 

-1.1 

-1.1 

-1.1 

-1    1 

-i.l 

-1.1 

-1.1 

-l.ll-l.l 

-1.1  -1   1 

-1.1 

-1.1 

-1.1 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

-1.3 

-1.3 

-1.3 

-1.3 

-1.3 

-1.3  -1.3 

-1.3 

-1.4 

-1.4 

-1  4 

Tsretown    . . 

do 

21 

-0  7 

-0.7 

-0  7 

-0  8 

-0  s 

-0  8 

-0  81-0  9 

-0.91-0  <' 

■0.»i-0.9 

-1  0-1  0 

-1.0 

-1.0 

-1.1 

-1.2 

-1.3 

-1.4 

-1  4 

-1.4 

-1.5 

-1.5 

-1.5 

-1.6  -1.6 

-1.6 

-l.V 

1.7 

-1.7 

rendon 

do 

26 

S  6 

,5.  ,5 

5.4 

ft  4 

r,  3 

ft  3 

,5.2 

,5.2 

5  2I  5.2 

5.1    5.1    5.li  5  1 

.5.1 

5.1 

.5.1 

5.0 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4.9 

4  8 

4.8 

4.8 

4.7 

4.7 

4.7 

hen 

Buffalo 

30 

2.4 

2  4 

2.4    2.4 

2  4 

2  4 

2  4 

2.4 

2.4    2.4!  2.3,!  2.h|  2.3|  2  3| 

2.3 

2  3 

2.3 

2  3 

2.3 

2.4 

2  4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

2.3 

2  3 

ck  Kock.  .. 

...tilack.  ... 

14 

0  8 

0.8 

0  S 

0  8 

0  h 

11  h 

0.8 

0  8 

1  0 

1   0 

1   0 

0  9    0.9 

0.9 

0.8 

0..S 

0.8 

0.9 

0,9 

0,8    0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0  8 

0.7 

0.7 

0  7 

0.6 

0.6 

0.8 

Udelphia  .  . 

.  Ouachita . . 

17 

3  B 

3.4    3.4 

3  3 

3  4 

.3.8 

3.8 

4  0 

3  7 

3ft 

3,4 

3.6    3.8 

3.6 

3.5 

3  7 

3.4    3,2 

3.5 

3.6 

3.7    3.8 

3.7 

3.5 

3-3 

3.3 

4.0 

4.8 

4.2 

4.3 

3.9 

iitieii   

.Ouachita  .. 
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3  7 

3.7    3.7 

3.6 

3  5 

:i6 

3  ft 

3  5 

3  fi 

3  9 

H.8 

3.8    3.7 

3,7 

3,6 

3.7 

3  8    3.6 

3.8 

3.7 

3.6    3.6 

3.7 

3.V 

3.8 

3.8 

3.8 

3.7 

3.7 

4.  1 

4.2 

ton 

....Red 

.16 

3.7 

3.6    3.5 

3.4    3.4 

3.3 

3.3 

3  3, 

3  2 

3  1 

S.l 

3.0    3.0 

3.0 

3.OI 

3.0 

3.0    3.0 

3.0 

3,0 

3.0    3.0 

2.9 

2.9 

2.9 

2.8 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

2.7 

lena 

Mississippi  . 

41 

3,6 

3-5    4.() 

4.1    3.3 

2  5 

2.0 

2.2    2.0I 

1.8 

2.1 

2.1     1.8 

1.8    2.3| 

2.2 

1.5    LO 

0  9 

1.2 

1.5    1.3 

1.0 

0.4 

0.0  -0.2' 

-0.1 

-0.1    0.11  0.2 

0.6 

•iinsos  r-jt-v 

-^n 

m     -0  \\ 

-n.  SI  (1  1  -1  nl-o  r! 

-I.l 

1   6-2  3I-?  5^-2  K 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


August,  1936 


Climatolog'ical  Data  for  August,    1936 


...tt 


.i* 


Amity 

Arkadelphia  . 
Arkansas  City  .... 

BaWsviUe 

Bee    liranch 

Benton 

Uf  iitouville 

Kife'  Lake  Outlet.  U 

Black  Rock 

Hlyttieville 

Bo'otwville 
Bouglitou  . 

liriiikley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage    

Center  Point 

Clareuilon    

Clinton 

Conway 

Cornerstone 

Corning  

Cotter ■ .  •  ■ 

Crosset  (near). ., 

Danville 

Oardanelle  

l)e  Queen 

Dumiis  

Dntton 

Kl  Dorado 

Kngland 

Eureka  Springs 

Favetteville    ... 

Ifoil  smith 

Freeman  SpringsU 

Fulton  

tjeorRetowu  .  .. 

Gilbert 

Glen  wood 

Grannis 

GtTuvettP 

Harrison 

Heber  Springs 

Hel(Miu 

Hidden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs.  .. 

Index 

Jessieville 

.lonesboro 

Lead  }Iill. .. ......  ■ 

LI  ITLK  ROCK 

LnthervillH It 

Madison 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello    

MontongOi 

Morrilton  

Mountain   Home., 

Mount  Ida 

Nail 

Newport • 

Norman   

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

PaTkin 

Patterson  

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pooahontiis  

Portland 

Prescott 

Rock  Springs     •  ■  ■ 
Rogers  (near) 

Rosebud 

St.  Charles  .  . 
St.    Francis... 

Searcy 

Springbank  . . 

.■^tory 

Stuttgart 

Siibiaco  ... 
Texarkana  ... 
Thorn burg  . . . 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    .. 

Wilson 

Wynne 

Yancopin    . . . 

State  Means 


.tt 


Observer 


Desha 

Independence 
Van  Buren 
Saline 

Benton 

Mississippi 
Lawrence  . 
Mississippi 
Logan  — 
Nevada — 
Monroe 
Izard 
Ouacliita  . . 

Dallas    

Howard .  . . 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Jefferson 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell  . . . 

Yell  . . . 

Sevier 

Desha 

Madison. 

Union 

Lonoke 
Carroll 

Washington 

Sebastian.  . 

Pope 

Hem  pstead 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton 

Boone 

Cleburne  — 

Phillips 

Cleburne  — 

Pike   

Hempstead . . 

Garland   

Little  River.. 

Garland 

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Johnson.  .. 

St.  Francis 

Columbia  . 

Fulton 

I^ee  ... 

Poinsett 

Polk .... 

Drew . . . 

Drew  . . . 

Conway 

Baxter 

Montgomery 

Newton 

.lackson 

Montgomery 

Montgomery 

Howard 

Franklin 

Greene 

Cross 

Woodruff. . . . 

Jefferson 

Montgomery 

Randolph  .  .. 
Ashley 

Nevada. . 

Drew 

Benton 

Faulkner 

Arkansas 

Clav   .... 

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas 

Logan  . . . 

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley  — 
Little  River 
Mississippi 

Cross  

Desha. ... 


J.  W.  Campbell 

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

Herbert  Neff 

Mrs.  CM.  Barnwell 

J.   E.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harry  Buie 

R.  J    Torry 

W.  M.  Jones 

.1    M.  Ktiight 

P.  K.  Wylie 

!ohn  C.  Flovd 

R.  M.  Wheatley 

,\    L.  Stepliens 

K-  E    Cordrev 

P.  B-  Hutchens 

VVinfred  D.  Polk 

O.  B.  McSiiadden 

U.S.  Kori'st  Service 

J.  M.  Patterson 

Geo.  S.  Goodior 

E.  B.Smith 
Ben  Joimson 
J.  M.  Rickerts 
F..   W  .(iaston 
Dr.  R.  H.  Hardin 

( leo.  W.  Nichoalds 
rniv'ersity  of  Arkiinsa; 
;'.  B.  Weather  Bureai 
R.  .1.  McCuiston 
T.  J    Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
lyouis  R.  Keck 
R.  L.  Black 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 

! .  O.  Coolev 
N.  P    O'Neal 
National  I'ark  Servic 
W   E-  McDowell 
U.  S   Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H.  Crosswhue 
U.  S.  Weather  Bureft 
H    O.  Lenhardt 
J.  W.  Kppes 
State  Agri.  School 
W.  Carl  Brown 
S.  F.  Whittaker 
C.  N,  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Soil  Conservation  Ser 
Soil  Conservation  Ser 
Hugh  B.  Wear 
B   S.  H  albert 
.■;.  A.  Wliittington 
Charles  Paxton 
.1.  1).  Henderson 
i;.  S.  Foi-cst  Service 
u.  S  .  Forest  Service 
Charles  R.  lackson 
Orkney  0.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.   K.  Baker 
Miss  Theresa  Sclien 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  si.sters 
W    E.  Edmiston 
Craig  William.^ 
Soil  Conservation  Sei 
Carl  A.  S'-arck 
Miss  Clarice  Maddo? 
U.S. Biological  Surve 
A    Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter    Smitii 
Henry  Field 
S.  C   Storv 
Mrs.  B.E.  Swim 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
Miss  Sue  Hoyle 
William  W.  Davis 
D    O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E-  Barton 
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Daily  Precipitation  for  Augrust,    1936 


Stations 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"5 

Amity I 

Arkadelphia 1 1 

Ouachita.. 
Ouachita.. 

'.'6i 

'.'61 

.... 

.... 

!64 

.... 

.... 

.... 

■.'64 

... 

.... 





.... 

. 

0.00 

Arkansa-s  City  . .  1 1 

Mississippi 

1. 

T. 

T.' 

.    . . 

. . . . 

. .. . 

'.'06 

.. . . 

.... 

.... 



0.10 

Batesville Ill 

White   .... 

.17 

.28 

.. 





.03 



0.09 

Bee   Branch. 

Arkansas.. 

.05 

.. . . 

. .. . 

0.45 

Benton Ill 

Saline 

.65 

04 

.... 



0.05 

Beutonville •*■' 

Arkansas. . 

T. 

't.' 

■f.' 

t'.' 

"t " 

T." 

t. 

■f.' 

f," 

'.'62 



0.69 

Big  Lake  Outlet  .1 1  ISt.  Francis 

']i6 

T. 

'.'25 

.... 



T. 

.66 

.. . . 

0.08 

Black  Rook M 

White    .... 

.06 

.10 

.42 







0.35 

Blytheville il 

St   Francis 

.01 

.09 

.21 

... 



1.20 

1.78 

Booneville 

ArkansEis.. 

't.' 

t. 

T. 

.11 

... 

'.'02 



.01 

0.32 

Boughton..      ..Ill 

Ouachita.. 

— 

J . 

. .. . 

.... 

., 

0.13 

Brinklev 

White  .... 

.is 

. .   . 

.20 

.12 

... . 

0.32 

Calico  Rock....   Ill 

White   .... 

.02 

'!32 

'!i6 





0.13 

Camden Ill 

Ouachita. . 





T. 

0.50 

Cartilage 

Ouachita. . 

t 



.1' 

. ..  . 

.. 

0.14 

Center  Point 

Red 

. .   . 

.  IS 

..    . 

0.13 

Clarendon...  .  .  Ill 

White   .... 

.25 

.02 

T. 

..   . 

... 

— 

.19 

'.'oe 

.Oi 

... 

".9(1 



Clinton 

White   .... 

.03 



— 





6.' 33 

Conway 

Arkansas.. 

,     . 

.20 

.... 

.... 

..    . 



0.03 

Cornerstone 

Arkansas. . 

'.3b 

. .. . 

."•24 

'.'02 

j.   . 

0.20 

Corning 11! 

White    .... 

'.'is 

.29 



T. 

t. 

.... 

■    • . 



. . . . 

0.61 

Cotter Ill 

White   .... 

'Y.' 

.80 

. . . 





.... 

0.44 

Crossett  .  .[nearl. . 

Ouachita.. 

'.'85 

'.'90 

".16 

■f' 

.15 

't. 



.... 

0.80 

Danville || 

Arkansas.. 

T.' 

1.91 

Oardanelle II 

Arkansas.. 

'•ii 

.14 

'  .'62 

... 



0.15 

Lie  Queen 

Red 

'!65 

']03 

t." 
T. 
T. 



0.27 

Dumas 

Mississippi 

tv 

'.'ic 



'f." 

,0! 
.IC 



0.09 

Dutton 

\Vhite . .   . 

T. 

'I65 

t. 

.... 

..   . 



0.20 

El  I'orado ||| 

Ouachita.. 

't." 

19 

.O-^ 

T 

'.'64 

'!55 

.15 

0.20 

England 

Arkansas. . 

'.25 

. . . . 

.,. . 

.  12 
T. 

.46 

'.36 

1.76 

I'Aireka  Springs 

Favette villa  > 

White 

'.'35 

.... 

.  l£ 

':.oh 

0.25 

White 

T.' 

'^O'i 

.91 

.... 

'f.' 

. . . . 

.  11 
T. 

0.66 

Fort  Smith ••• 

.■\rkaiisas. . 

T. 

\'. '.'.'. 

.4S 

.02 

\j^ 

1 

..  . 

■f.' 

0.95 

Freeman  Sprgs. .  I  I 

.\rkansas. . 

.... 

■J''.' 

f.' 

4C 

1 

0..50 

Fulton  ...., 1 

Red 

t. 

'f.' 

. . . . 

0.49 

Georgetown 1 

White    .... 

.... 

.03 

.07 

't'." 

0.10 

liilbert 1 

White   .... 

1 . . . . 

1 . .    - 

.  .  .  . 

0.00 

Glenwood 1 

Ouachita.. 

.21 

'.'i2 

'.'i8 

..... 

..3C 

0.00 

Grannis.  

Red 

T. 

.21 

'r'.' 

".06 

'.'62 
.10 

.11 

. . . . 

0.92 

Uravette Illl 

Arkansas. . 

.07 

.... 

.... 

0.36 

Harrison 

White 

.io 

.... 

0.2ri 

Heber  Springs  ..Ml 

White 

.15 

'f  ' 

.-    . 

.01 

... . 

0.01 

Helena II! 

Mississippi 

'.'li 

. .   . 

0.15 

Higdeu 

White 

.31 

.   . . 

.... 

O.U 

Highland 

Ouachita.. 

.... 

.  - . . 

0.31 

Hope 

Red 

.15 

0.15 

Hot  ."Springs  

Ouachita. . 

'/io 

.'21 

.75 



0.75 

Index      nil 

Red      

'i'. 
T. 

0.41 

Jessie  ville Illl 

Ouachita. . 

'/M 

T.' 

'.'35 

.75 

.. 

0  75 

lonesboro Illl 

White  .... 

.07 

.04 

.f.2 

.85 

.... 

1.6^ 

Lead  Hill 

White.       . 

r. 

't. 

T. 

T. 

. 

'.'26 

0.73 

Little  Kock..*" 

Arkansas. . 

T. 

.27 

r. 

1 . . . . 
1 

T 

't.' 

".'62 



0.22 

Lutlierville 

.Arkansas, , 

T. 

T 

't.' 

't'.' 

0.27 

.Madison i|ll 

St.  Francis 

.14 

'1. 

.... 

T. 

Magnolia 

Red 

'^" 

o.;4 

Malvern 

Ouachita. . 

" 

' 

. ..  '  '-  i  " 

T. 

T 

Mammoth  Spg.  .1||| 

White    .... 

.OS 

.02 

.... 

. .    . , 

lf> 

0.00 

.Marianna 

St.  Francis 

Ah 



.04 

03 

0.32 

Marked  Tree....|l|| 

3t.  Francis 

.03 

22 

•  •    - 

..   . 

0  16 

Meiia 1|,| 

Ouachita. . 

t" 

f.' 

T. 

'.02 

T 

.01 

't. 

.... 

0. 25 

Montongo    

Ouachita. 

T. 

't' 

T. 

0.02 

Morrijton     Illi 

Arkansas. . 

".40 

'.'oti 



0.01 

Mountain  Home  . . 

White 

.  13 

.. 

'!05 

0.46 

.Mount  Ida 

Ouachita.. 

'.'65 

:;:; "' 

0.18 

Nail  

Newport Ill 

Norman  li 

Odeu II 

White 

White 



;•  • 

'.'39 

..     1 

.... 

!'2ii 

0.05 
0.62 
0.04 
0.00 

.'64 



Ouachita.. 
Ouachita.. 

.... 

. . . . 

Okay 

Red 

!27 

Ozark |||{ 

A  rkansas . . 

'.'08 

.21 

.80 



6!78 

Paragould  I'll 

St.  Francis 

.iJ 

l!26 

.28 



. .   . 

0  36 

I'arkiu      |  ij 

St.  Francis 

■2n 

..35 

... . 





'.40 

1. 80 

Patterson 

White.    ... 

.  16 

. .  , 

. .   . 

0.65 

I'ine  I'.hiff      ....n 

Arkansas. . 

.33 

. . . . 

•  •  ■  • 



0  16 

Pine  Ridge ||l| 

Ouachita.. 

.80 

■■| 

.... 

0.33 

Pocalioiitas 

White 

1.'86 

,...| 

0.8O 

I'ortland I!'| 

Ounc  lita. . 

.26 

.21 

. . . . 

.  03 

".oh 

""1 

.15 

■^32 

■   ■ 

'.22 

... 

2.02 

I'rescott nil 

(inacbita.. 

.01 

••    • 



..    . 

0.96 

Rock  Springs 

Ouachita. . 

'.'.".\ 

.... 

.22 

08 



.02 

0.33 

Rogers  (near) 

Wiiite 

.02 

.27 

'.'oi 

"■'("■'■ 



0.  00 

Rosebud 

A  rkansas  . 

.16 

.01 

i 

0.31 

St.  Charles     .       |||| 

White   ,.   . 

"  '  '  ' 

1 

• 

.... 

0  16 

St   Francis |||I  St.  Francis 

'f. 

..5(1 

' .'  12 

•■ 

0.00 

Searcy White    .... 

.2.} 

!63 

1 

■  •   ■ 

.... 

'.'08 

0.70 

Spriugbank  ...   .1 1|  Red 

'.'-''.I 

.28 

.'  '.'.'.\ 

.20 

•  •  •  *  1 

•■•■] 



"'.'.]... 

,., 

. 

0.27 

.'.'.'.' 

.20 

—  1 

* 

1       •       - 

t. 

"■hi 

;t;2 

....|.., 

.80 

. . .   j 

2.37 

fjtiittgart Ill] Arkansas.. 

'.'i« 

.      1 

— 1 

.  .       .1 

j j    .01, ( .    .  .| 1 

..   ...... 

..    -1 

0,77 

Arkansas. . 

.  .SfP 

f.' 

..... 

'07; 

•     ■  j 

::::|'T.-{ 

1 ! ....  1 ....]. ,   .1 

........ 

. . . .  1 

0.18 

Texarkana   ||!| 

Red 

' ' '  1 

:;:  ':i8 

T. 

•  ■•! 

ll 

12!  .151..  .!  .  .; 1 

..   1 > 

■;"  ....1 

0.64 

Thornb  irg 

Arkansas. . 

f 

.66 

"'\ 

"  'i 

■     1 

. .  .1 

...j 

•  •  •  ■  1    T  ■  1 

!•-.  ;....]    15;  .90  ....:.. -.j.....  .10;..  .;  i.s.'s 

Waldron       

Warren 

\ rkansas. . 
Ouachita.. 

tv 

..: 

'.'.'. 

.79. ..." 

V.'l 

.66:  .62j 

■1 
'"! 

1         ; 

•■      .].   -.'  T.  1  T.  i..   .  ..   .|  T.  I....I....I  1.00 

••••1  •0^'-^-!----:-..,--!----l---l    ■■    !•■    ■I-   -i   •   -10.11 

Wilson ||i|  i  Mississippi 

... 

..  .1  .'36 

• ;  ■  ■  i  • ; ;  J 

1 

•  ii 

..    1   .30 

... 

"• 

1 

■I----:--  -j i....j....j.!..|!!.!i.!!!j!!.'j.. !.■;;' ;j  0^30 

_Vancopin Illl  1  Arkansas. . 

.'67 

T. 

'..'. 

... 

■  ■• 

. . . '' 

"•!::':i 

.".'1 

■'.'.\'.'.'./'.'.'.'.''.'.'.'.\'.'..'.\'.m:. '.".:'.'.'.'.'['.'.'.'''.'.'.. ^"  i!;;!i;;.;l  o!43 

T    less  than  0.01  inch  ram  or  melted  snow.     -tlNot  used  in   means  and  summaries      Reference  letters  ",\'.  number  of  days  missing.     tAlso  on  other  dates.      MP     O 
addresses  as  follovys:-Big   Lake  Outlet,  Manilla;  Boughton,  Route  4,  Prescott;    Cornerstone,   Altheimer.     Route  l;Freeman  Springs,  Dover:     Index,  Route  5 
Lutherville,  Route  1,    Lamar;   Rosebud,   Mt.  Vernon,  Route  2,     Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 
Illl  24hour  ending  7  a.m.     'Inclnded  in  next  measurement.      Data  in    italics  interpolated. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  haying  10  or  more  years  of  record.    Departures  of  precipita- 
tion with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35.year  period:  for  stations  of  ; 
the  period  to  1935,  inclusive. 


Texarkana; 
••*24  hours  ending  midnight. 


10  to  14  years  the  means  are  for 


m 
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August,  1936 


Daily  temperatures   for    August,   1936 


Stations 


Amity 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville  '•' 

Blytheville 

Booneville 

Brlnkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Conway 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Sprines  .. 

Fayetteville 

Fort  Smith*** 

Gilbert 

Gravette.$5 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hot  Springs 

Jonesboro   

Load  Hill 

Little  Bock.***. 

Luthervllle 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked   Tree'J*.... 

Mena 

Morrlltou 

Mountain  Home. . . 

Mt.  Ida  

Nail 

Newport 

Ozark 

Pine  Bluff 

I'ocahontas 

Portland 

Prescott 

St.  Charles$5 

Searcy  

Stuttgart  , 

Texarkana  

Thornburg 

Warren 

Wilson 


Maximuiijl 
Minimum 
Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimuir 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
I   Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
J  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
t  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  _-!HXimura 
)  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximun. 
i  Mininuim 
(  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
*  Maximum 
/  Minimum 
s  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 

■  I  Minimum 
j  Maximum 

'  )  Minimum 
j  Maximum 

•  )  Minimum 
\  Maximum 

■  I  Minimum 
)  ilaximum 

■  (  Minimum 
',  Maximum 

■  I  Slinimum 
Maximum 


5tl  70.4 
y8  <.W.O 
,581  C9.4 
OVilO-l  0 
C8!  74.0 
98  100.5 
52;  67.9 
104  100  101.7 
721  i\f>\  70.8 
97  95.0 
54I  70.4 


Thermometers  read  near  sunset  unie.s  otherwise  indicated.    .**Midnight  to  midnight.     ^^Thermometers  read  in  "^"^^^:^;;^'^^^^'^Z^V^Z^l^^ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


H.   S.   COIiE 


L.  XLI         Little  Rock,  Aek.,  September,  1936  No.  9 


Price:    5  Cents  per  Copy;  50  Cents  per  year 


aENEKAL,    SUMMABT 

Teinperatvire  and  precipitation  were  both  above  normal, 
is  being  the  warmest  September  since  1925.  High  tempera- 
res  prevailed  in  the  western  portion  until  the  middle  of  the 
)nth  but  they  were  not  near  so  high  in  the  eastern  portion. 
le  average  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of 
stations,  was  78.9°  which  is  4.5°  above  the  46-year  mean, 
stations  having  positive  departures.  Monthly  means  ranged 
m  73.5°  at  Button  to  82.9°  at  Texarkana.  The  highest 
[iperature  reported  was  109°  at  Highland  and  Hot  Springs 
the  5th;  the  lowest,  38°  at  Button  on  the  30th. 
Moderate  to  heavy  rains  occurred  in  much  of  the  northern 
If  of  the  State  the  first  of  the  month  and  about  the  10th  but 
nfall  was  light  and  scattered  in  central  and  southern  sec- 
ns.  Heavy  showers  began  about  the  16th  in  the  northern 
rtion  and  became  more  general  from  the  20th  to  the  28th, 
ist  sections  of  the  State  except  the  southeastern  and  some 
ithwestern  localities  receiving  good  rains  during  this  period, 
e  average  precipitation  for  the  State  for  the  93  stations  re- 
•ting  was  4.75  inches  which  is  1.35  inches  above  the  46-year 
an.  Monthly  amounts  ranged  from  0.27  inch  at  Yancopin 
13.52  inches  at  Freeman  Springs.  The  greatest  24-hour 
ount  measured  was  4.33  inches  at  Be  Queen  on  the  27th. 
rhe  rainfall  and  warm  weather  were  very  favorable  for  the 
/elopment  of  green  bolls  in  the  heavy  cotton  producing  sec- 
ns  but  the  plants  were  too  near  dead  elsewhere  for  much  im- 
)vement.  Picking  and  ginning  were  delayed  somewhat  in 
:  northern  portion  by  the  continued  rainy  weather  the  latter 
't  of  the  month  but  in  many  southern  and  western  localities 
■king  was  almost  completed  by  the  close  of  the  month.  The 
ather  was  favorable  for  gathering  corn  and  feed  crops  except 
the  northern  portion  where  rainfall  was  heaviest  and  most 
quent.  The  soil  was  in  good  condition  in  the  northern  half 
the  State  most  of  the  month  for  the  growth  of  fall  crops  but 
I  dry  in  east-central  and  southern  sections.  t.a.m. 


VINDSTORM:— Grannis  (3  miles  southeast  of),  9th,  S5200  damage. 
uHed  by  Lightning:  — Near  Stuttgart,  8th,  one. 


orrection,  July:~Bentonville.  lowest  barometer  should  be  29.75  on  19th. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 

;j 

<f 

// 

^' 

0 

l|2J3|4|5J6  7|8|9  10Jlljl2{l31415Jl617|l8Jl9[20J8l|22 

■da^ 

# 

28 

29|bo|31 

Dense  Fog ( 

Light  Hall 

.,.,.,.,.,    ,,,1 

.    .    . 

■.-.fvyw. 

|■il:^ 

181211    .    c 

9   4'  ." 

• 

•• 

Moderate  Hail  ....    .   .1 

Thunderstorms    2!l0  5  ll  2  3  317  24  3 

i  i  .' 

%  il  9,'  i'aioiel's 

•"• 

PBESSTJRE,  WIND,    HUMIDITY.    AND  SUNSHINE 

Station 

Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  »ea-leval) 

Wind 

Relative 
humidity 

a 

1 

5|1 

Si" 

s  > 

6 
S 

a 

0 

8 

IN 

a 

§1 

(^0 

Bentonvllle 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

29  98 
29.92 
29.97 
29.98 

30.23 
30.18 
30.18 
30.20 

17 
17 
17 
17 

29.56 
29.60 
29.fi6 
29.67 

t 
2 
2 
2 

6.2 
7.8 
8.0 
6.6 

23 
31 
25 
24 

nw 
nw 
n 
nw 

23 

9 

23 

23 

77 
87 
82 

52 
57 
62 

56 
59 
63 

60 
61 
71 
65 

COMPARATIVE    DATA    FOR    SEPTEMBER 


Year 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1099 

1900 

1901 

1905 

1903 

1901 

1905 

19(;6 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

19^0 

1921 

192-2 

1923 

1924 

1925 

19'.'6 

1927 

1928 

1989 

1930 

1S31 

19.72 

19?3 

1984 

1935 

1936 

Period 


Temperature 


s 


73.4 
70.8 
74.0 
73.1 
77.1 
73.3 
76.6 
75.2 
71.9 
78.0 
72.6 
68.4 
70.7 
75.4 
74.2 
75.7 
73.9 
73.4 
74.7 
76.4 
79.0 
78.5 
71.7 
74.4 
74.9 
72.5 
7L8 
67.3 
74.6 
74.9 
79.6 
76.2 
73  0 
69.7 
80.5 
76.8 
75.9 
70.5 
73  4 
75.7 
78.4 
73.8 
78.0 
71.3 
72.4 
73.9 
74.4 


102 

96 
103 
100 
105 
106 
108 
104 
109 
104 
101 

99 
102 
101 
100 
100 
106 
101 
108 
101 
102 
106 
108 
101 
100 
102 

99 
104 
108 
100 
104 
106 

98 
103 
113 
101 
106 
101 
102 
106 
102 
103 
102 
100 
103 
109 
113 


46" 

32 

36 

38 

32 

35 

33 

40 

28 

48 

32 

30 

34 

37 

44 

47 

38 

29 

31 

44 

46 

32 

33 

38 

34 

30 

37 

29 

40 

30 

35 

37 

45 

29 

47 

40 

32 

32 

41 

35 

34 

35 

41 

37 

35 

38 

28 


Precipitation 


Number  of  days 


•-OS 

„c°a 


0.94 

2.14 
3.76 
3.56 
1.36 
3.25 
0.60 
7.35 
1.21 
4.26 
3.08 
5.06 
2.47 
2.46 
3.90 
6.24 
2.22 
4  00 
2  84 
2.41 
3.67 
2.40 
10.10 
3.19 
1.43 
3.40 
1.76 
4.63 
2.72 
3. 56 
3.38 
1.25 
5.56 
3.99 
6. 96 
3. 99 
3-37 
0.45 
2.46 
4.10 
1.00 
2.. '•4 
5.10 
5.46 
3.13 
4.15 
3.40 


2 
3 
5 
6 
4 
10 
2 
8 
3 
7 
4 


10 
4 
7 
5 
5 
6 
4 

13 
5 
3 
6 
4 
7 
4 
6 
6 
3 
9 
7 
7 
7 
6 
1 
5 
» 
3 


22 
23 
19 
14 
19 
11 
21 
15 
20 
12 
18 
15 
18 
15 
16 
11 
19 
13 
18 
18 
18 
18 
9 
16 
16 
19 
18 
16 
15 
17 
14 
22 
12 
17 
16 
14 
16 
22 
15 
15 

rz 

VI 
IS 
15 

18 
12 
16 


6 

7 
5 
8 
6 
9 
5 
7 
5 
7 
8 
8 
6 
8 
8 
7 

10 
8 
7 
5 

10 
8 


Daily  River    Stag'es  for  September,  1936 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stace 


10  1  11 


12 


13 


I        I 
15  I   16      17 


;8  I  19 


20     21 


22 


<         I         '         I 
23  I  24  !  25  I  2fi  I  27 


30  I  31 

I 


t  Smith    or 
1  Buren  . . . 

rk 

(lanelle 

rrilton 

;tle  Rock. 

e  Bluff 

iville 

rkBeachMo 

ter 

ico  Kock.  .. 

esville 

vport 

irgetown    . . 
rendon  .... 

3ert 

ck  Rock . . . 
:adelphia  . . 

nden   

ton 

ena 

:ansa.«  eitv. 


.  ..\rkansas 


do  ..  . 

do  ... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Petit  Jean. 
.  ..White  ..  . 

.   .  do 

do 

do 

do 

do 

do 

Buffalo  .... 
...Black.  ... 
.Ouachita. . 
.Ouachita  .. 

....Ked 

Mississippi . 
..     -do.... 


22 
22 
20 
23 
25 
20 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
26 
30 
14 
17 
26 
25 
41 
48 


2.8 
-0.2 

1.7 
-3.6 
-1.5 

0.2 

-0  9 
10 

-1.2 
3.2 

-1.4 

-1. 
4.7 
2.3 
0.6 
3.3 
4.3 
2.7 
1.1 
4.5 


2.8 
-0.2 

1.6 
-3  7 
-1.5 

0.2 

-1.0 
1.3 

-1 
3.3 

-1.4 

-1.7 
4.6 
2.4 
0.7 
3.7 
4.3 
2.7 
1.1 

-4.4I 


2.81  2.81  2.8 
-0.31-0.31-0.4 

1.6|  l.e!  1.5 
-3.8|-3.H|-3.  R 
-1.6-1.6-1.6 

(1.2    0.0    0.3 


•1.0 
2  4 
-1.0 
4.4 
-1.3 
-1.7 
4.6 
2  5 
1  0 
3.9 
4.0 
2.7 
1.4 
4.0 


-1.0 
2.6 

-0.9 
3.8 

-0.8 

-1.7 
4.6 
2.0 
2.5 
3.7 
3.9 
2.7 
2.4 

-3.9 


-1.0 
2.6 

-0.9 
3  5 

-0.5 

-1 
4.7 
2  5 
2.8 
4.6 
3.8 
2.7 
3.2 

-3.6 


2.8 
-0.4 

1.5 
-3.9 
-1.6 

0.3 

-l.( 

2.6 

-0.9 

3  4 
-0.2 
-1.3 

4  8 
2.5 
3.01  3.0 
4.7    3.9 


3.0 
-0  5 

1.5 
-3.9 
-1.7 

0.2 

-l.C 
2.6 
-10 
3.4 
0.0 
-0.9 
4.9 
2.6 


3.6 
2.6 
3.6 
-2.1 


3.2 

-0.5 
1.4 
-3.9 
-1.7 
0  2 

-0.9 
2  6 

-0.9 
3.5 
0.1 

-0.5 
5.1 
2.6 
2.8 
3.3 
4.1 
2.6 
3.5 

-1.8 


3.2 

-0  2 
1.4 
-S.9 
-1.7 
0.1 

-1.0 
2.6 
-0.9 
3.5 
0.1 
■0.3 
5.4 
2.6 
2.51 
3.4 
4.3: 
2.6 
3  7 
■I.7I 


3.4 
0.0 
1  7 
-4  0, 
-1.7 
0.1 

-1.0 

2.6 
-0.9 
3.6 
0.1 
-0  1 
6.8 
2.5 
2.5 
4.5 
4.0 
2.5 
3.3 
1.6l 


-0.9 
3.4 
CO 

-0.1 
6.0 
2.5 
2.3 
5.0 
4.0 
2.5 
2.9 

-1.6 


-0.9  -1.0 
2.6    2.5 


-1.0 

3.4 

-0.1 

-0.1 

6.1 

2  5 

1.8 

6.2 

3.9 

2.5 

2.8 

-2.0 


3.3 
0.0 
2.2 
-3.9 
-1.7 
0.1 

-1.0 

2.6 

1.0 

3.4 

-0.2 

-0.2 

6.2 

2.5 

1.6 

5.8 

4.6 

2.5 

3.2 

-2.3I 


3  1 
0.0 
2.4 
-3.4 
-1.6 
0.1 

-1.0 
2.5 
•1.0 
3  4 
-0.5 
-0.2 
6.V 
2.4 
1.4 
3  9 
4.8 
2.5 
3.4 
2. 3 1 


3.1 
-O.I 

2.4 
-3.4 
-1.4 

0.2 

-1.0 

2.4 

-1.1 

3  4 

-0.5 

-0.2 

6.2 

2  4 

1.3 

3.4 

4.9 

2.5 

3.1 

-2.0 


3.<1 
-0.1 

2.3 
-3.4 
-1.4 

0.4 

-1.0 
2.4 
-1.0 
3.4 
-0 

-0.5 
6.1 
2.4 
1.2 
4.1 
4.5 
2  6 
2.5 
•1.9 


3  1 
-0.1 

2.2 
-3.5 
-1.3 

0.4 

-1.0 

2.7 

■0.1 

4.4 

-0.8 

-0.8 

6.0 

3.6 

3.2 

4.0 

4.0 

4.3 

2.0 

-2.3 


8.1 
-0.1 

2.2 
-3.6 
-1.4 

0.6 

-1.0 
2.6 
0.2 

5.1 
0.4 
-0  9 
5.8 

3  9 
2.1 

4  3 
4.1 
4.7 
1.8 
2. 71 


3.2 
-CI 

2.2 
-3.5 
-1.4 

0.6 

-1.0 
2.6 
0.1 
4.6 
2 

-0.9 
5 

4.0 
1.8 
4.0 
4.6 
4.7 
1.6 
3 .01 


7.4 
7.1 
0.0 
2.2 
-3.5 
-1.5 
0.6 

-O.f 
2.8 
0.1 

4.8 
1.0 
0.8 
5.6 

3.2 

1.8 
4.4 
4.4 
4.61 
1.7 
•3.21 


8.3 
3.0 
2.4 

-3.S 

-1 
0.6 

■0.8 
2.6 
-O.I 
4.7 
0.6 
1.7 
6.1 
H.  1 
1.8 
3.9 
4.1 
4.6 
2.3 
3.31 


7.0 
7.4 
3.0 
6.3 
1.3 
1.6 
0.6 
1.3 
8.2 
6.6 
1.1 
5.5 
(1  5 
-0.2 
7.6 
70 
2.9 
4.0 
4.2 
14.8 
2.7 
3. 3I-2. 91-2.71 


7.2 
7.8 
3.4 
5.7 

-3  3 

-1 
0.5 

-0.8 
2.6 
-0.2 
4.3 
0.4 
1.4 
7.2 
3.1 
1.6 
3.6 
4.2 
4.8 
2.5 


9.0 
9.6 
3.2 
6.5 
1.4 
2.6 
3.6 
1.2 
9.7 
9.9 
8.0 
7.5 
2.4 
-0.3 
7.4 
5.0 
2.9 
3.6 
3.8 
16.6 
3.3 
2.6 


9.3 
10.3 
4 

7.7 
2.5 
2 

6.7 
1.4 
4.6 
7.0 
6.5 
14.6 
10.2 
4.5 
7.6 
4.0 
3.0 
3.6 
4.0 
11.9 
4.7 
I  5 


11.0 
7.8 
10. 0 
3.3 
3.3 
5.6 
1.4 
8.2 
9.6 
5.3 
11.2 
9.8 
8.4 
8.7 
11.3 
1.8 
4.3 
3.9 
15.5 
6.4 
-0.6 


20.0 
21.0 
16.  0 
17.0 
11.9 
8.S 
9.1 
1.3 
10.8 
11.8 
11.0 
18  0 
12.6 
9.7 
13.6 
5.4 
1.3 
4.4 
3.7 
21.3 
5.8 
1.0 


-■ 
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Climatolog^cal  Data  for  Septemter.  1936 


September,  1936 


stations 


Counties 


o  03 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


o£ 


to  tS 


Precipitation,  inches 


H         = 


Sr^ 


on 


Amity 

Arkadelphia  .. 
Arkansas  City 

Batesville 

Bee   Branch.. 

Benton  ... 

BeiitonTiUe 

Biff  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rock  

Klytheville 

Bo'oneville ;: 

Bough  ton +1 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Center  Point 

Claremlou    

Clinton...  

Conway :i 

Cornerstone +1 

Coming 

Cotter ••■•• 

Cro9set(near)  — 

Danville 

Dardanelle 

l)e  Queen 

Dumas 

nutton 

Kl  Dorado 

England 

Eureka  Springs.. 

Fayetteville   

Fori  Smith 

Freeman  Springstt 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Giravette 

Harrison 

Heber  Springs  .... 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index ** 

Jessleville 

Jone»boro  

Lead  Hill •••■■ 

LIITLE  ROCK- 

LutherviUe tX 

Madison 

Magnolia 

Malvern  

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello    

Montongo 

Morrillon  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Ozark ■ 

Paragould 

Parkin 

Patterson  

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rock  Springs 

Rogers  (near).... 

Rosebud I* 

St.  Charles 

St.   Francis 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart 

Subiaco  •   

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    

Wilson 

Wynne 

Yancopln    

State  Means 


Clark 

Clark  

Desha 

Independence  . . 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Dallas   

Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Favflkner 

Jefferson 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier ■ 

Desha 

Madison 

Union; 

Lonoke 

Carroll 

Washington  ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  — 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Boone 

Cleburne 

Phillips  

Cleburne 

Pike   

Hempstead  — 

Garland   

Little  River.... 

Garland 

Craighead  . . . . 

Boone 

Puli»5ki 

Johnson 

St.  Francis  — 

Columbia 


Fulton 

Ijee  

Poinsett  

Polk 

Drew 

Drew — 

Conway 

Baxter 

Montgomery  . . 

Newton 

Jackson 

Montgomery  . . 
Montgomery    . 

Howard 

Franklin 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Jefferson 

Montgomery  . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Arkansas 

Clay  

White 

Miller 

Montgomery  . 

Arkansas 

Logan  

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Little  River.. 

Mississippi  . . . 

Cross 

Desha 


500 

41 

20(1 

41 

145 

52 

277 

37 

700 

44 

285 

1 

l';!95 

31 

239 

6 

2.=)9 

35 

252 

11 

465 

22 

235 

1 

205 

49 

a5i 

32 

116 

51 

297 

31 

591 

37 

172 

32 

516 

lb 

309 

53 

195 

25 

293 

43 

440 

9 

175 

24 

327 

20 

330 

50 

426 

1 

162 

31 

1690 

34 

270 

36 

2-29 

30 

1465 

36 

1451 

49 

448 

b.' 

2240 

12 

Z60 

bl 

;!on 

•24 

600 

10 

547 

I 

900 

17 

1250 

39 

1052 

36 

80.3" 


75.8 
78.4 


76.0 


76.6 


80.0 
79.6 
81.9 
80  1 


+  5.5 


+  3.2 
+  4.2 


+  5.2 


+  2.2 
+  5.3 


+  5.2 
+  6.9 
+  6.4 
+  5.7 


80.8 
79.5 
76.7 

'8l!o 

80  ".4 

81.1 

82.4 

73  6 

82.6 

81.6" 

76.1 

76.5 

79.8 


107 


96 
101 


100 


95 
107 


+  5.5 
+  4.4 
+  4.1 


+  6.5 


102 
104 
104 
105 


105 
99 
100 

'io2' 


+  5  2| 

+  '6.'3 

+  4.8 
+  5.4 
+  6.2 
+  4.L 
+  4  I 
+  6  4 


75.4 

'78!i* 
75.4 
76.4 


300 
446 
491 
354 
600 
275 
750 
346 
650 
324 
775 
209 
315 
277 
600 
235 
229 
1C07 


315 
800 
650 
2233 
231 
750 
800 
288 
396 
275 
222 
204 
215 
840 
300 
122 
318 

isoo 

600 
175 
290 
245 
240 
650 
209 
750 
332 
650 
675 
206 
290 
237 
250 
167 


1 
64 

17 

17 

66 

45 

19 

10 

41 

30 

57 

37 
6 

20 

50 

32 

25 

32 

48 
1 
1 

17 

24 

37 

28 

53 
8 

JO 
8 

41 
13 
6 

20 
49 
12 
43 
30 
48 
1 
46 
2 
3 
9 
26 
27 
12 
49 
39 
51 
16 
17 
42 
30 
11 
28 
12 


+  4.5 
-I-  4.6 
+  6.2 


103 
105 
107 
97 
104 
104'' 
101 
100 
103 


5 
4t 
13 


52" 


10 

5 
11 

5 

5 

4 

b 

5+ 

5 


48 
46 
46 


30 


30 


25 
30 

25 
25 
30 
30 


37' 


31 


37 
37 
34 


5.  19 
2.40 
1.55 
7.66 
1.61 
2.56 


50 


79.3 

sL's 

81.6"' 


77.2 
77.2 
79.4 
79.6 

S2'6 


+  3.9 


5.3 


+  2.7 
+  5.0 
+  53 
+  5.6 


101 

'163 

103 

99 


+  5.4 


77.4 
79.3 
76.7 
79  0 


79.6 
77.4 
78.6 
7L8 
77.9 


79.4 


82.0 


76.6 
80.1 
81.2 

'76.4' 


109 
109 


97 
104 


104 


6 
10 

12t 


30 


47 

31 

48 

30 

50 

■25 

38 

30 

53 

30 

49'' 

25 

46 

30 

47 

30 

51 

30 

43 
43 
40 


+  6.0 
+  52 

+  3  1 
+  50 


+  4 
+  5.7 
+  5.4 
+  2.1 
+  3.7 


+  3.7 


+  6.S 


+  3.2 
+  3.8 
+  5.0 

+  "5.2 


79.4 


80.8 
80.2 
82.9 
79  3 


77.4 
77.6 


100 
97 
95 

105 


104 
104 
105 
94 


104'' 
108 


101 


98 
99 
102 

'162" 

'162' 


13 

3t 
Ut 

5 


52 
47 
56 
46 

'56' 


30 

'36' 
30 
30 


34 


2.  05 
0.67 
0.48 
I.IC 
1.00 
0.94 
2.38 
1.91 
1.90 
3  32 
1.53 
i  0,83 
-2.43  1.02 
+  4.29I  3.31 
-I.60!  0  71 
-0.89  1-45 


4.02i+0.54 
1.71-1.63 
0.60-2.35 
5  53  +1.7S 
4.10+0.90 

2.16 1 

10.32+6.54 

4.291 

5.771  +  1.82 
6.46+3.01 


+  2.16 


35 

38 

37 

34 

35 

32'' 

31 

30 

31 


30 


25 
25+ 
30 
30 

"36' 


39 

"39' 
36 
33 


2.11 

6  70 

2. 65 

0.30 

3.4S 

8  56 

1./2] 

3.01 

3.17 

5.60 

0.29 

13.22 

0.92 

0.83 

10.37 

10.92 

8.08 

13.  52 

4.27 

4.10 

8.16 

6.15 

7.75 

8.07 

11.67 

6.25 

2.70 

5. 

5.20 


-1.33 

+3.  02I 
-0.82 
-3.29 
-0.21 


-1.40 
-0.  38 
-0. 12 

-2.' 60 
+9.09 
-2.23 
-2.94 
+6.15 
+7.37 
+5.09 
+  8.37 
-U.62 
+0.21 


+2.93 
+4.36 
+7.64 

-6'.38 
+2.  19 


+  \.2J 
-0.93 


+  5.1 


78.9 


3.1 


102 


101 
103 
106 
105 


13 
4t 
5 


+  4.6 


109 


3t 

10 

6 

5 


12 
Ut 


46 


53 


49 
56 

48 

'45' 


25 

2dt 

30 

29 

25 


30 


30 


80 


25 

25t 

30 

'36' 


30 

27 


38 


2S 


4.72 

1.85 

4.02 

7.25+3.84 

6.67+3.61 

1.92i-1.25 

7.  22 

5.39 

1.44 


+  3'31 
-0.99 


4.64 
1.72 
5.69 
5.14 
0.70 
2.32 
2.19 
8. '29 
4.93 
11.94 
2.96 
6.22 


25 


38 


30 


30 
34 

32 

'36' 


32 


'26 
31 


0.78 

1  53 

0.96 

0.15 

1.30  I 

3.60 

0.30  I 

0.93  ! 

0.89  I 

4.33 

0.12  I 

3.51 

0.39 

0.46 

2.44 

2.16 

3.71 

3.14 

1.20 

1.10 

2.80 

3.35 

4.25 

2.32 

2  09 

1.34 

1.30 

3.05 

4.00 

2^69 
1.00 

2^74 
1.78 
0  63 
2.13 
2.60 
0.56 


+  1.11 

1.79 

+2.73 

+  1-22 


-0.80 
+3.99 
+0.H1 
+7.04 
-0.77 


42 


3.76 
7.63 
3.91 
7.90 
4.15 
0.91 
4.10 
4.37 
1.35 
0.54 
1.06 
9.66 
6.67 
1  43 
8.86 
7.76 
1.62 
2.53 
1.67 
6.98 
2.75 
2.67 
7.20 

'i'.ib 

5.63 
5.70 
0.27 
4.75 


+4.82 
+  1.14 

+0.95 
—2.70 
+  1.13 
+  0  691 
-1.14 
-2.81 


+5  87 


+  4.33 

1 
0.41 

-1.83 
+2.55 
+0.01 
0.83 
+4.03 

+  1.9^ 
+  3.47 
+2.19 
-2.46 
+1.35 


1.52 
0.55 
3.50 
2.32 
0.70 
1.18 
0.85 
2.50 
1.74 
3.70 
0.81 
1.90 

2.41 
2.30 
1.59 
3.23 
1.27 
0.'29 
3.38 
1.63 
0.52 
0.37 
0.68 
1.93 
3.07 
1.13 
4.10 
3.26 
0.54 
1.80 
0.90 
1.72 
1.18 
1.16 
3.18 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.li 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o'.b 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o'.o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


3.80 
2.70 
1.80 
0.15 
4.33  I 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


7 
3 

11 

6 
8 
13 
5 
7 
6 

11 

7 


5 
3 

io 
11 

8 
5 
8 


9 
4 
12 

5 
13 
16 
11 
11 

6 

8 
10 

9 
12 
10 
16 
10 

3 

6 

5 

"s 

3 
6 
7 

13 
7 
8 
7 
4 

's 

6 
6 

12 
1 
3 
6 

10 


9 
6 

'5 
9 
6 
8 
7 
4 
3 

10 
7 
3 
3 

11 
6 
2 
7 

10 
6 
4 
9 
11 
5 
7 
12 


22 
12 

5 
19 

7 
10 
17 
22 

4 
12 

7 
14 


•20' 
17 

2 
10 
18 

5 
10 


14 

9 

6 
15 
14 
12 
20 
17 

9 
10 
16 
12 

8 

18 

1 

i 

7 
0 
12 

16 
II 
12 
13 
1 


16 
19 
10 
20 

7 
12 
10 

3 
13 
25 
10 

I 

128 
23 
13 
17 
18 
21 

8 
13 

13 

7 

'9 
26 
10 
10 
12 


16 
9 

12 
6 
15 
2:! 

'5 
15 
S 
14 
7 
6 
12 
7 
■20 
14 
20 
23 
13 
5" 
8 
11 
14 
5 
8 
4 
4 
5 
15 
9 
4 
3 
8 
7 
20 

•26 
11 
24 

7 

5 
10 
11 

0 
28 

17 
23 
14 
19 

io 

5 

11 
11 

8 
7 

ii<i 
3 

7 

6 
6 

15 

10 
7 

22 
8 
3 
6 

21 
5e 
3 
6 
1 

11 
9 
11 
14 
11 


13 
12 
11 

3 
10 

9 
11 
10 

9 

1 

is 
3 
5 


s. 
sw. 


8 
10 

7 
7 
7 
7 

■^ 

» 

10 

10 

10 

8 

14 

6 

8 

6 

U 

10 

15 

14 

5 

9 

'3 
12 
6 
11 

9 
9 
7 

17 
1 

's 

2 
5 

8 


11 
12 

8 

6 
10 
14 

6* 
11 

4 
14 

4 

8 

8 
13 

5 

9 

2 
14 


4 

U 

12 
1 
0 

11 
3 
6 

17 

'7 
2 
12 
10 


sw. 

s. 

sw. 


se. 
sw. 

6W. 


sw. 

sw. 
s. 


n. 
sw. 


ne. 

sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

s. 


s. 
se. 


J.  W.  Campbell 

Mrs.  Ted  R.  Carpeni 

Herbert  Neff 

Mrs.  CM.  Earnwe 

J.  E.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

U.  S.  Weather  Eure 

C.J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samue'  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harry  Buie 

R.  J    Torrv 

W.  M.  Jones 

J    M.  Knight 

P.  K.  Wv-he 
lohn  C.  Flovd 
R.  M.  Wheatley 
S    L.  Stephens 
E.  E   Cordrev 
P.  B.  Hutchens 
Winfred  IX  Folk 
O.  B.  McSpaddeii 
U.S.  Korost  .Servic 
J.  M.  Patterson 
Geo.  ."<.  Gnodier 
E.  B.Smith 
Ben  Joimsou 
J.  M.  Ricketts 

E.  W  .Gaston 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Oao.  W.  Nichoalds 
rniversity  of  Arka 
r.  S.  Weather  Bui 
R.  .1.  McCuiston 
T.J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
R.L.  Black 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
1.  O.  Cooler 

N.  P.  O'Neal 
National  Park  Se) 
W.  E.  McDowell 
V.  S.  Forest  .Scrvl 
Benedictine  Sister. 
J.  H.  Cross  white 
U  .  S.  Weather  Bu 
H    G.  L«nhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 
H.  K    Smith 
S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Wa'ton 
E.  W,  St.  John 
Soil  Conservation 
Soil  Conservation 
Hugh  B.  Wear 
B.  S.  Halbert 
G.  A.  Whittmgtoi 
Charles  Paxton 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Sorvi 
U.  S .  Forest  Servi 
Charles  R.  .lackso 
Orkney  0.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Sohe 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  Sistei 
W.    E.  Edmlston 
Craig  WllliaiTis 
Soil  Conservation 
Carl  A.  S'arck 
Miss  Clarice  Mac 
U.S. Biological  Si 
A    Boyce  Boyd,  J 
Walter    Smith 
Henry  Field 
S.  C   Storv 
Mrs.  B.  E.  Swim 
New  Subiaco  Abl 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holn 
Dr.  Cheves  Bevil 
L.  M.  Snead 
William  W.  Dav 
D .  O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E.  Barton 
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Daily  Precipitation  for  September,    1936 


Stations 


Drainage 
basin 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . . 
Bates ville  ....... 

Bee   Branch- 

Benton  

Bentonville • 

Big  Lake  Outlet . 


Black  Rock 

BIytheville 

Booneville 

Boughton 

Brinkley    

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway  

Cornerstone.  . .  . 

Corning  

Cotter 

Crossett  ..[near] 

Danville 

pardanelle 

Ue  Queen 

Duma- 

Dutton 

Kl  Porado 

England 

Eureka  Springs.. 

Favetteville  >... 
Foi-t  Smith • 

Freeman  -Sprgs. . 

Fulton I 

Creorgetovvn 

Gilbert 

Olenwood I 

Grannis-  

Oravette I 

Harrison 

Heber  Springs  ..I 

Helena I 

Higden , 

Highland 

Hope 

Hot  Springs  

Index     I 

Jessieville I 

Jonesboro I 

Lead  Hill 

Little  Rock.." 

I.utherville 

"Madison [| 

Magnolia 

Mammoth  Spg .  .11 

Marianna 

Marked  Tree II 

Mena || 

Montongo    

Morrilton    || 

Mountain  Home  . 

Mount  Ida 

Nail  

Newport || 

iVorman l| 

Oden II 

Okay 

Ozark || 

Paragould || 

Parkin || 

Patterson 

Pine  Hluff i| 

Pine  Ridge || 

Pocahontas 

Portland (I 

Prescott II 

Rock  Springs..    .. 

Rogers  (near) 

Rosebud 

St.  Charles Ill 

St.  Francis Ill 

Searcy 

Springbauk  . 

Story 

Stuttgart.   .. 

Subiaco 

Texarkana  .. 
Thornburg  . . 
Waldroo  . .  , 

Warren 

Whitecliffs  .. 

Wilson 

Wynne 

Yancopin  . . ., 


Ouachita. . 

Ouachita.. 

Mississippi 

White   ... 

Arkansas. 

Saline 

Arkansas. . 

St.  Francis 

White   .... 

St   Francis 

Arkansas. . 

Ouachita. . 

White  .... 

White   .... 

Ouachita. . 

Ouachita. . 

Red 

White   .... 

White   .... 

Arkansas. . 

Arkansas. . 

White   .... 

White   .... 

Ouachita. . 

Arkansas. . 

Arkansas. . 

Red 

Mississippi 

White 

Ouachita.. 

Arkansas. . 

>Wliite 

White 

.Arkansas. . 

.Arkansas. . 

Red 

White    .... 

White   .... 

Ouachita. . 

Red 

Arkansas.. 

White 

White     .  . 

Mississippi 

White 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita.. 
White.... 
White.  .  . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 
St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 

St.  Francis 

Ouachita. 

Ouachita. 

Arkansas. 

White.  ... 

Ouachita. 

White.... 

White.  ... 

Ouachita. 

Ouachita. 

Red 

Arkansas. . 
fit.  Francis 
St.  Francis 
White.  ... 
Arkansas. . 
Ouachita.. 

White 

Ouachita. . 
Ouachita.. 
Ouachita . . 

White 

A  rkansas  . 
White  ..  . 
St.  Francis 
White   .... 

Red 

Ouachita. . 
Arkansas. , 
Arkansas. . 

Red 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachita. . 
.. k'uachita. . 
IlillMississippi 
III!  St.  Francis 
II  III  Arkansas. . 
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September,  1936 


Daily  temperatures   for    September,   1936 


Stations 


Amity$$ 

BatesvilJe  

Bee  Branch 

Bentonville  *"  — 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Oalico  Rock 

Camden , 

Carthage 

Conway 

Cornerstone  . 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville 

Fort  Smith*" 

Gilbert 

Gravette.$'5 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hot  Springs 

Jont;st)oro   

Lead  Hill 

Little  Rock.'**. 

Luthervllle 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked   Tree*? . . . . 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. . . 

Mt.  Ida 

Nail 

Newport 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Searcy 

Stuttgart 

Texarkana  

Thornburg ..- 

Wilson 

Wynne    


j  Maximmrj 
)  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
t  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
'  '  Minimum 
\  Maximum 

■  /  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 

■  )  Minimum 
S  Maximum 

■  '  Minimum 
\  Maximum 

•  (  Minimum 
\  Maximum 

■  *  Minimum 
\  Maximum 

■  )  Minimum 
s  Maximum 

■  ;  Minimiiir 
j  Maximum 

■  /  Minimum 
)  Maximum 

■  /  Minimum 
)  Maximum 

■  )  Minimum 
S  Maximum 

■  I  Minimuu: 
\  Maximum 

*  Minimum 
)  Maximiun 

■  I  Minimum 
'i  Maximimi 

■  (  Minimum 
i  Maximum 

■  I  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  )  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
I  .Maximum 

"  I  Minimum 
<i  Maximum 
■■  1  Minimum 
)  Maximum 
■  ■  I  Minimum 
|i  Maximum 
"  '  Minimum 
]  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
J  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
J  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
{  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
'  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 

4  Maximum 
*  Minimum 
)  Maximum 

'  '  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 

5  Maximum 

■  (  Minimum 
)  Maximum 

■  '  Minimum 
i  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

•  1  Minimum 
',  Maximum 

■  I  Minimum 
)  Maximum 

'  (  Minimum 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 


" Midnight  to  midnight     ^^Thermometers  read  in  morning;  maximum  temperature  credited  to  preceding  day. 

Weather  Bureau  OlHce,  Little  Rock.  Ark.  10-28-36-11&U 
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Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 


H.   S.   COLE 


Vol.  XLI 


Little  Rock,  Aek,,  October,  1936  No.  1() 


Price:    5  Cents  per  Copy;  25  Cents  per  year 


aENERAL    SUMMARY 

Mild  weather  prevailed  the  first  21  days  of  October  with  the 
highest  temperatures  for  the  month  reported  at  most  stations 
on  the  5th  or  19th,  while  temperatures  were  considerably  be- 
low normal  from  the  22d  to  the  29th,  several  stations  in  the 
northern  portion  of  the  State  and  a  few  in  the  Ouachita  Moun- 
tains reporting  killing  frosts  and  freezing  temperatures  during 
this  period.  The  average  temperature  for  the  State,  based  on 
the  reports  of  60  stations,  was  61. P  which  is  1.5°  below  the 
46-3'ear  mean,  all  stations  except  two  having  negative  depart- 
ures. The  highest  temperature  reported  was  93°  at  Crossett 
on  the  5th;  the  lowest,  24°  at  Eureka  Springs  on  the  27th. 
The  greatest  daily  range  vv^as  49°  at  Mount  Ida  on  the  18th. 

Rainfall  was  heavy  in  most  sections  of  the  State  from  the  7th 
to  the  9th  and  also  from  the  22d  to  the  26th,  while  showers 
fell  at  a  few  stations  about  the  middle  of  the  month  and  on  the 
31st.  The  average  precipitation  for  the  State  for  the  94  sta- 
tions reporting  was  5.00  inches  which  is  1.83  inches  above  the 
46-year  mean.  Only  three  stations  for  which  normals  have 
been  computed  had  negative  departures.  Monthly  amounts 
ranged  from  2.98  inches  at  Rogers  to  8.65  inches  at  Luther- 
ville.  The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period 
was  3.93  inches  at  Lutherville  on  the  25th. 

Except  for  the  period  from  the  7th  to  the  10th,  the  picking 
of  cotton  and  the  gathering  of  other  crops  progressed  rapidly 
until  the  21st,  but  thereafter  very  little  was  accomplished  due 
to  the  continued  damp,  rainy  weather.  Cotton  picking  was 
much  farther  advanced  than  usual  at  the  opening  of  the  month 
and  was  about  completed  in  many  localities  before  the  rains 
began  on  the  21st.  However,  in  the  eastern  lowlands  a  con- 
siderable amount  remained  in  the  fields  at  the  close  of  the 
month.  The  harvesting  of  rice  was  also  delayed  b.y  the  heavy 
rainfall  but  by  the  end  of  the  month  threshing  was  about  com- 
pleted in  the  southern  portion  and  was  well  along  in  the  north- 
ern. The  soil  was  too  wet  in  the  northern  portion  for  fall  plow- 
ing the  last  of  the  month  but  generally  in  good  condition  else- 
where. The  weather  was  very  favorable  for  the  growth  of  pas- 
tures, late  fall  and  truck  crops.  There  was  little  damage  the 
latter  part  of  the  month  from  frost  and  freezing  temperatures. 


1   2 

3 

4  5 

6 

7   8 

9 

loju 

A 

13ll4|l5 

16 

17 

1819|2e|ill|22|z3[24^|29[26 

27 

2829|30|31 

Dense  Peg 

Light  Hail 

Moderate  Hail  . 
Tliunderstorms 

•    4 

1 

1   . 
."    2 

1 
6 

14 

1 
4 

.:  .i: 

1    2 

2 
2 

3 

1 

i 

1    . 

Ij  .    1(  .    . 
.X'-i.   2   1    !l6L 

.  .    .12 
.    l].. 

PBESSTJRE,  WIND,    HTTMIDITY,    AND  SUNSHINE 

Station 


Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level ) 


30.08 
80.07 
30.08 
30.08 


w 


Wind 


d)  t.  o 


30.47 
30.45 
30.43 
30.40; 


26  29.78 

26  29  81 

27  29.81 
27  I  29.79 


9 

6.2 

9 

7.2 

9 

7.6 

10 

7.1 

19 
21 
22 
21 


sw 
nw 
nw 


Relative 
humidity 


31 

17 
25 
26 


85     57     61 
58    60 

81  I  60  I  65 


60S 


PhO 


COMPARATIVE    DATA    FOR    OCTOBER 


Year 


Temperature 

Precipitation 

0) 

®n 

w 

t»13 

& 

C3-2 

t4 

11 

S 

w 

0 

«! 

Number  of  days 


1891 

1892... 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1M9 

1900 

1901 

190? 

1903 

1904 

1906 

19f.6 

1907...  . 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

19i0 

1921 

1922 

192.<i 

1924 

1925 

19'36 

1927 

1928 

1919 

19S0 

v:?.\ 

19,r2 

19?3 

1984 

1935 

1936 

Period . 


60.4 
63.8 
60.5 
63.0 
57.1 
60.8 
67.6 
60.0 
65.6 
66.0 
«3.7 
62.5 
60.9 
62.5 
61.1 
58.2 
61.9 
59.2 
63.0 
62.9 
62.7 
63.8 
60.1 
63.0 
63.4 
62.8 
56.6 
65.6 
66.6 
64.2 
61. 6 
63-1 
59-2 
64.9 
58.7 
64.9 
66.0 
66  3 
62.2 
60.1 
r.7.1 
60  8 
62.6 
66.2 
63.8 
61.1 
62.6 


92 
92 
99 
96 
96 
98 
99 

100 

101 
97 
95 
90 
97 

100 
92 
94 
96 
93 
98 
96 

101 
96 
95 
93 
94 
96 
99 

100 
98 
93 
96 
98 
94 
96 
98 
99 

100 

100 
93 
92 
98 
94 
90 
96 
95 
93 

101 


0.65 
3.26 
1.30 
1.52 
1.44 
3.59 
2.01 
5.44 
2.88 
4.31 
2.07 
2.68 
2.22 
0.94 
4.49 
2.38 
3.08 
0.48 
2.15 
5.19 
1.67 
2.97 
5.41 
1.74 
2.83 
2.30 
1.89 
3.99 
10.90 
4.39 
0.72 
1.47 
3.53 
0.20 
7.73 
5.77 
3.13 
4.74 
4.29 
4.89 
2.35 
3.41 
2.83 
0.79 
4.94 
5.00 
3.17 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
T. 
0.0 
0.6 
0  0 
0.0 
0.0 
T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 


4 
4 
4 
2 
7 
6 
6 
2 
3 
6 
5 
4 
9 
5 
4 
4 
5 
8 

14 
7 
3 
4 
7 
1 

10 


25 
16 

?.4 
22 
19 
18 
21 
16 
19 
14 
18 
18 
17 
23 
16 
18 
16 
21 
21 
21 
14 
18 
13 
13 
22 
21 
21 
13 
6 
16 
23 
18 
12 
24 
12 
16 
22 
16 
15 
17 
17 
19 
19 
21 
13 
16 
18 


4 
7 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
7 

10 
9 
9 
8 
6 

11 
5 


5 
7 
4 
4 
6 
3 
5 
8 
8 
4 
4 
5 
8 
5 
9 
10 
5 
6 
5 
13 
20 
9 
4 
7 

10 

3 

14 

11 

5 

8 

9 

9 

7 

8 

5 

3 

10 

10 

7 


Daily  River 

Stages  for  October,  1936 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5|     6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1          1         1         1 
14     15  1  16      17      ;8  1  19 

III! 

20     21  1  22      23     24  1  25  i  26  1  27      28  j  29 

1         1                          1         i         1                 I 

30  1  31 

1 

Fort  Smith    or 

..Arkansas 

22 

19.3.15.8:11.9i  9.9!   8.8'  8.01   7.4;   7.2 

16. 01 19. 2! 17. 8115.8115. 61 15. 7114.8 

14.0  13.1|10.8    8.7 

7.8 

7.3 

7.0 

6.5 

6.3    6.8 

9.O1II.  1110.8  10.6 

9.7!  7.0 

Van  Huren  ... 

20.3  17.0  12.7  10.4;  9.0    8.3|  7.6!   7.3 

16,4 

19.9  18.8il6.  7!lo.  M6.  4!lo.5 

14.7  13.  7  11.3    8.9 

7.9 

7.3 

V.O 

6.6 

6.4    6.8 

9.5ill,5  11.2  11.0 

9.71   7.8 

Ozark  

do  ..  . 

22 

16.0  14.2  10.6    7.2!   5.4    4.2 

3.8!  3  4 

6  f 

14.7  15.0:13.3:11.7 

11.2|12.2 

10,8    9.8l  8.2    5.6 

4.1 

3  3 

2.9 

2.5 

2.3    2.3 

5.8    6.7!   7.3i   7.0 

6.3 

1.1 

Dardfinelle 

do  .... 

22 

18.2:17.6'l5.2llL8l   9  7    8.4 

7  6 

7  ? 

7.3 

13.7  I7.4ll6,7il4.8 

14.2  14.5 

13.7113.  Oil2.0il0.  4 

8.4 

V.2 

6.7    6.4 

f.2l   6.0 

11.8  10.3!10.8'10.  5 

10.0 

9.2 

Morrilton 

do  .... 

20 

H.9  14.9113.01  O.i^l  8,0    6.0 

3.8 

9.  9 

2  5 

5.0;i3.8  14.2;12.4 

11.2|ll.5;il.l!l0.2 

9.2 

7.8 

5.4 

3.4 

3.0 

3.0 

1.7!   1.7 

4,3    7.2|   7.0i   7.4 

b.2 

6.0 

Little  Rock. 

do  .... 

23 

13.6|15.1  14.4!l2.ll  9.1    6.7 

6,3 

4  4 

3  7 

3.4 

9,5 

13  91 13.7 

11.8;il  1 

11.2 

10.8 

9.8 

8.8 

8.3 

5.4    4.2 

3.6 

2.8    2.6 

2.6    6. 8i  8.61   7.8    V.  / 

7.2 

Pine  Blull 

do  .... 

25 

14.2117.5  18.0 

16.S:M.6;i4.5 

10  8 

9  0 

7  9 

7,3 

6,8 

14.9(17.1 

16.3!l4.9 

14.  4 

14.  6 

13.9 

13  3112.4 

11.8    9  0 

7.7 

6.7!  6.1 

6.9    5.8!10.8lll.4!ll.7 

Danville 

.Petit  .lean. 

20 

3  3 

•,>  8 

2,5 

2.4|  2,2 

'?.  1 

2.2 

3  ■>, 

8,4 

9  3 

3.7 

3.1!   2.8 

2  7|  2.4 

2.4 

2,2 

2.2 

2.2 

2. J 

2  1 

2.4 

2  5 

3.6 

6.6 

11.0 

19.2  20.3   I/.KIU.O 

6.2 

Ozark  BeachMo 

. . .  White  . . . 

30 

8  4 

5  H 

4.8 

3.2!   2  9 

1,0 

3  7 

6  8 

8  0 

7  0 

6  0 

5.6    4.8 

4.4 

3.6 

1.9 

1.8 

0.8 

l.O 

-0.8 

1.6 

0.0 

-0.6 

-0.8 

-0.8 

4.4 

4.4    6.8    60    5.0 

6.2 

Ontter    

.  do  .  .  . 

2! 

11.0 

8  8 

7  1 

5  9 

5  5 

4  P 

4.6 

5  5 

9  k 

9.0 

8  6 

7.9    6.8 

6.0 

5.6 

5.0 

4.7 

4.3 

4.1 

4.1 

4.0 

4.1 

4.2 

4.2 

4.1 

b.  8 

6.8    6.1    5,5|   7.5 

Calico  liock. . . 

.  ...do  ..  .. 

18 

10. 2|  8.3 

6  1 

4  8 

4   1 

3,5 

3.4l  3  7 

5  0 

8.6!  7.0 

6.1    5.4 

4.6 

4.1 

3  7 

3.1 

2.3 

2.4 

2.1 

1.6 

2.1 

2.2 

2.1 

2,3 

9.3 

8.4    6.5[  5.0|  6.5    0.1 

Batesville 

do 

23 

17 .3116.0; 13. 2111.0 

9  7 

9  0 

8  4 

8  8 

9  6 

13.2  14  0 

12.4  11.3 

10.4 

9.5 

9.0 

8.5 

8.0 

7.2 

6.9 

6.7 

6.3 

V.4 

7.4 

7.1 

16.8 

17.  2(13. 8lU. 8  12.2:11.8 

Newport 

do 

26 

14  5 

U  7  13,4!  9.9 

7.9 

6  1 

5,0 

4.3 

4.4 

5.6 

10,4 

10.8  10,1 

9.2 

7,9 

6.7!  5.9 

5,1 

4.3 

3.7 

3.3 

3.0 

2.9 

3.5 

3.8 

5.5  J4.3;iB.  |ii4.yii:2.9|iz.(p 

Oeorsetown    . . 

....do 

21 

11  4 

13.5!l4  3;14. 1 

13.3ln.6 

9.9 

8,7 

7  4 

6,8 

7.4 

9.9  U.4 

11.6 

11.3 

10.51  9.4 

8.5 

7  8 

7.7 

7.7 

5  0 

4.V 

4.4 

4.4 

4.71  8.1 

13 . 4   i  P .  Z 

10- L<  la.o 

Clarendon  .... 

do 

26 

14  7 

15.6 

16  7 

17  5il8.1  18.3 

18.3!17  8 

16.8 

15.7 

14.7 

14.2  14.8 

16.0 

16.7  17  1!17. I 

16.7 

16.1 

15.4 

14.6 

13.7 

13,0 

12.4 

11. y 

11.7  11.  7 
9.  8|  6.5 

13.0  16.4 

5.6    5.3 

5.0 
6.2 

i'J.  I 
4.7 

Gilbert 

Buffalo 

30 

4  7 

4  5 

4   > 

3.8!  3  0 

3.5    3.5    3.6 

5  9 

6,0 

4.7 

4  21   4.0 

3.8 

3.8 

3.6    3.6 

3.5 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

4.4 

4.4 

4.4 

Black  Kock.  .. 

. , .  Black 

H 

?  3 

V  1 

■'  0 

2.0!   1.9 

1  7    1.7 

1.7!  2,3 

3,9 

6.0 

5.9 

5.0 

4.3 

3.7 

3.5    3,4 

3.3 

3.2 

3.1 

3.0 

3,1 

3.3 

3.4 

3.4 

IO.51IO.I 

8.1     6.8 

5.8 

Arkadelphia  . . 

.  Ouachita . . 

17 

4  '} 

4  0 

4  (1 

4. 1|  3.7 

3.5 

3  8 

4.2    3.9 

3.9 

3  8 

3.6 

3.6 

3.6 

3.8 

4.0 

4.0 

4.4 

3.6 

3.8 

i  i> 

3.8 

4.5 

4.4 

4.2 

4.4    "    ■ 

0.4 

5.  4:   5    1 

4.9 

4.4 

Camden   

.Ouachita . . 

26 

4   1 

4.2 

4   8 

4  6i   4.4 

4  3 

4  ?, 

4.2    4.3 

4  3 

4.1 

4.1 

4.2 

4.2 

4.0 

4.0 

4.1 

4.1 

4.1 

4.2    4.4 

4.1 

4.0 

4.(1 

4.  4 

4.6 

4.4 

4.  6|  4.6 

Fulton 

....Red  .... 

25 

22,9 

23.7;23.4!2M;18.8 

16  3 

14.4 

13.0  12.0 

11.6 

11.1 

10.8 

10.2    9.7 

9  3!  8.9 

8.7    8.6 

8.5 

8.3    8.1 

8.0| 

7.8    7.7 

7,7 

8.; 

12  0 

18.1  18.8 

I8.I1I6.7 

Helena 

Mississippi  . 

41 

5  6    5.4!  5.3I  5.9    8.0,10.2111.0,11,0110.5 

9  8 

9.0 

8.6 

8.6    8,6 

9.0I  9.3 

9.4    9.5 

9.4 

9.1    9.3 

9.6l 

10.2  10.  6 

10.5  11'. 3 

9.8 

9.11  8.31    /.0[  '.1.  / 

Arkansas  Citv. 

....•do... 

(8 

1.61  2.sl  5.  ll  C.s!  7.3i  7.5I  8.li  8.6l  8.41  7  8i  7  ll  6.2)  6.3l  S.2I  8.9i  8.91  8.81  8.81  8.81 

8   6     8.2     7.61    7    2)    tj.WI    B.MI    H.l\   li.  0 

u.u 

n.u 

38 
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Climatological  Data  for  October,  1936 


Stations 


Counties 


...a 


Amity 

A-rkadelphia  . 
Arkansas  City 

Biltesville 

B^e    Branch 

Benton 

HinilDiivilli! 

Bis  I-ake  Outlet,  tl 

BlHCk  Rook 

Ulytheville  ...  •  - 
Boone ville  .. 
Boughtou  . . . 
liriuKley  — 
Calico   Rock. 

Camden 

v'arthage  ... 
Center  Point 
Cmrennton  ,, 
CUntou...   . 

Oonway ^ 

Cornerstone -i-I 

Corning 

Cotter ^ 

Crosset(uear) 

Dnnville 

Dardanelle 

lie  Queen ■ 

Uninas 

Duttou 

E\  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Favetteville    

Koi-l  Smith 

Freeman  Springstt 

Kulton  

(^eorKelowii  .  . . 

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Griivotte 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Higrton 

Highland.   ^ 

Hope    ....[Evap.J 

Hot  Springs ^. 

Index 1-* 

Jessleville 

Jouesboro  

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

Lulherville ;+ 

Madison 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring. 

Sfariauna 

Marked  Tree 

Mena 

Monti  cello    

Montongo 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

N'orman   

Okay  .••  ■ 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson  

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas  , 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs  

Rogers  (near).  ...^ 

Rosebud t* 

RussellvilleLEvapJ 

St.  Charles 

at.    Francis 

Searcy ■• 

Springbank +* 

Story  

Stuttgart 

Subiaco  •   

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    

Wilson 

Wynne 

YancopiD    

State  Means 


Clark  

Clark  

Desha 

i  ndependence  .  . 

Van  Buren 

Saline 

Benton  

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Hpward 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

.letferson 

(My  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  ... 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Boone 

Cleburne 

Phillips  

Cleburne ■ 

Pike   

Hempstead..   . 

Garland    

Little  River.... 

Garland  • 

Craighead   

Boone 

Pulaski 

Johnson 

St.   Francis 

Columbia 


Pulton 

liCe  

I'oinsett  

Polk 

Drew 

Drew 

Co away 

Ba.^ter 

Montgomery  . . 

Newton 

Jackson 

Montgomery  .. 

Howard 

Franklin 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Jefferson 

Montgomery  . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay   

White 

Miller 

Montgomery  . 

Arkansas.   ... 

Logafl  

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Little  River.. 

Mississippi  . . . 

Cross 

Desha 


w 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


500 
200 
145 
277 
700 
285 
l29.i 
239 
259 
2.i2 
4C5 

nh 

205 

3(U 

116 

297 

591 

172 

516 

309 

li<5 

293 

440 

175 

327 

330 

426 

162 

1S90 

270 

229 

1465 

1451 

448 

2240 

260 

200 

600 

547 

900 

1250 

1052 

'366 
445 
491 
375 
600 
275 
760 
345 
650 
324 
775 
209 
315 
277 
600 
235 
229 

1207 


315 
800 
650 
2233 
231 
750 
288 
396 
275 
222 
204 
215 
840 
300 
122 
318 

isoo 

600 
526 
175 
290 
245 
240 
650 
209 
750 
332 
650 
675 
206 
290 
237 
250 
167 


41 
41 
52 
37 
44 
1 
31 
6 
33 
11 
22 
1 
49 
32 
51 
31 
37 
32 
15 
53 
25 
43 
9 
24 
20 
50 
1 
31 
34 
36 
30 
36 
49 
5.^ 
12 
51 
24 
10 
1 
17 
39 
36 
1 
64 
17 
17 
06 
45 
19 
10 
41 
30 
57 
37 
6 
20 
50 
32 
25 
32 
48 
1 
1 
17 
24 
37 
28 
53 


62.4 


,=18.6 
60.0 


67.6 


<o9 


^B 


Precipitation,  inches 


3  O 
(D  O 


&    0) 


Number  of  days 


bS 


—  LOI 


86 


61.2 
61. 4 

6i!9 
60.6 
64.0- 
61  0 


62.0 
61.2 
59.2 

65!6 


2.0 
-25 


-  1.3 


-  2.2 
2.6 

'6'7 
0 

0.1 
1.2 


4t 


-  1.5 

-  1.8 
-0.8 

-'6.8 


62.0 
6a.  1 
63.2 
55  6 
65.0 
62.  6< 
57.6 
58.2 
6L6 


57.2 

59!  8" 
55.6 
57.9 

62.2 


2.0 
1.8 
1.0 
1.4 
3.2 
2  6 
1  2 


64.0 
62.6 
63.4' 


-  3.d 

-  4.1 

-  1.5 


19 

5t 

5 
2 
5 
5 


34 


31 
35 

'33' 
32 
39« 
84 


5 
19 

4 

5t 

5 

3t 

5t 
19 
19 


28 
29 

29 
27 
30 
29 


36 

29 

42 

35° 

24 

34 

39 


271 
29 

28t 

'36" 


32 


39 
39 

39 
38 
38" 
41 


28t 

29 

29+ 

29 

27t 

27 

27 

27 

29 


45 
43 
39 

I 


4  501  +  1.24 
4.49+L07 
3.791  +  1.17 
5.06+1.87 
5.73+2.17 

4,39l I 

4.131  +  0.63 

5.861 1 

4.781  +  1.40! 
.5.77  +2.  25j 
7.51+4.2.^1 

4.27 1 

6.6l|  +  3.09| 

7.77'  

4  45 
4.72 


+4.88I 

+  1 

46! 

+  1  65] 


+0 

15 

+  1 

14 

+  1 

69 

+  0 

46 

+2.85 
+0.46 

1.15 
1.93 
1.65 
1.95 
1.80 
1.4n 
1.54 
2.30 
1.50 
2.  !  i 
2.85 
1.20 
3.53 
2.68 
1.72 
1.00 


-  3.3 

-  1.0 


60.2 
59.0 
62.2 
61.0 

644 


59.8 
61.3' 
59.9 
60  4 


63.8 
59.2 
59.4 


2.4 
1.8 
1  4 
1.3 

2.5 


5t 

'19" 

5t 
5+ 


+  0.6 
-22 
-13 
-2.6 


+-0  6 
-  L3 
2.4 


60.8 


65.0' 
6L4 


64.1 


59.7 
63.3 
63.6 

'57. 8 

Rl.b 
61.6 


61.6 


62.4 
61.5 
63.5 
59  1 


60.8 
61.2 


-12 


-21 


0.5 


-2.0 

-  1 

-  1.3 

-'i'.b 


19 

5 

5t 
19 


5 
19 
5t 


28 

'31' 
32 
33 

'36' 


34 
32 
36 
36 

'46' 


42 

42 

40 

43 

39 

42° 

37 

33 

34 


89'' 
85 


91 


1.0 


-  1  0 

-  2  1 

-  2.3 

-  2.6 


-  2.0 

-  1. 


61.1 


1.5 


89 


83 


38 


27t 
29+ 
27 
29 

■•27+' 


3.39 

5.49 

5.11 

3.80 

6.23 

G.12 

3.96 

5.9O1+2.OO 

5.94+2.55 

3.841 

4.S<1|+1.64 
5.75I+2.O2 
3.47i  +  1.15 


+2  43 
+  1.61 
+0.03 
+  1.04 
+  1.10 
+0.78 
+3.06 


27 
29 
28 
28t 


29 
27 
29 

27t 


30 

24+ 


27 


5+ 

5 

5 

'19" 
5 


93 


28+ 

30 

27+ 

'24t 

'29' 
29 


5.57 

5.32 

3.73 

4.03 

6.41 

3.64 

6.45 

5.60 

4.26 

6.02  +1.80 

3.921+0.19 

5.281+2.15 

5.27 

5.44|  +  2.46 
6.061+2.61 

3.30 

4.91+2.00 
4.  60I  +  I.I7 
3.191+0.29 
4.69 


0.96  i 

1-85 

1.4i  I 

1.72 

2.42 

i.83 

1.43  I 

1  92  I 
1.98 
1.35 
2.10 
1.96 
1.36 
1.67 
2. 20 
i.22 
1.92 
2.82 
0.91 
2.00 

2  07 
1.25 
2.00 
166 
1.54 
1.87 
2.43 
2.43 
1,00 
1  96 
1.85 
0.90 
1.99 


166 

1.54 

1.87 

2.43 

2.43 

1,00 

1  96 

1.85 

4.39+0.93    0  ^St 


3,l'li-0.13 

4.421  +  1.71 

8.651+4  65 

4.66 

3.  W +0.68 


6.68  +3.351 
5.14  +1,1 


38 


27+ 


29 

28 
28 
29 


27+ 
27 


41 


33 


+0.94 
+  1.64 


+  1.73 
+2.45 
+  L51 

+6.' 48 


49 


4.89 
5.72 
4.85 
4.86 
5  11 
6.29 
5.19 

4!oi 

4.38 

3.81 

6.59  +2.40 

8.64  +5. 

4  65] 

6.39+2.87 

3.54+0.24 

5.41+0.73 

5.1)1  +  1.67 

3.371+0.52 

3.761+0  66 

5.70 

2.98-0.25 

4.32 

5.22 

4.20 

7.15 

4  61 

3.33 

3.81 

4.75 

6.45 

3.83 

5.57 

6.67 


3.84 
4.43 
6.22 
5.82 
5.QP 


+1.47 
+0.66 
-0.04 
+  1.30 
+2 
f0.40 
+  2.07 
+3.18 

+6.'  77 

+1. 1.2 
+2.  63 
+2.  50 

+  1.831 


10 
1.64 
3,93 
2.55 
1,40 

2.18 
2.70 
1.30 
1.84 
2.20 
La7 
1.57 
2.00 
1.65 

1.'36 
1  25 
1.15 
2.00 
2.76 
1.50 
1.69 
1.29 
2.00 
2.60 
1.54 
0.90 
3.20 
1.36 
1.03 
1.89 
1.56 
L97 
2.05 
0  88 
1.32 
1.84 
2,42 
1,06 
1,51 
2.03 

1.56 
1.60 
2.03 
2.28 
3.93 


0.0  I 

0.0 

0,0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.  0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0  0 
0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 
0,11 
0,0 
0,0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
G.O 
0,0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0,0 
0.0 
1  0,0 
0.0 

0.0 

I     0.0 
0.0 

00 

0.0 

(V.o 

0,0 
0.0 
0,0 
0,H 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.c 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0  I 

0,0  i 

CO  ■ 

0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

b.'b 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


7 
4 
8 
6 
7 
8 
7 
7 
8 
7 

6   I 

8     1 

8     i 

7 

6 

'8 
7 
7 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
7 
7 
8 
8 
7 
7 

11 
8 
9 
7 
8 
6 
7 
10 
5 
10 
6 
7 
5 
5 

6 
5 
5 
9 
7 
5 
6 
6 
6 


Obs*ver 


8 
7 
6 
7 
8 
7 

7     ' 

7 

7 

7 

7 

4 

7 

6 

6 

5 

6 

8 

6 

6 

7 

7 

7 


12 

18 
20 
18 
14 
20 
11 
13 
22 
18 
15 
15 
15 
18 
14 
15 

ie 

19 
19 

18 
17 

19     i 
11 
15 

13     I 
18     I 

^*     I 
15 

IT   \ 

14 

13 

14 

20 

14 

17 

20 

13 

17 

14 

23 

11 

1? 

23 

13 

14a 

10 

15 

7 

13 
19 
14 
19 
18 

9 

13 

U 
12 
15 

22 
15 
IS 
17 

15 

14 

17  a 

18 

15 

16» 

19 

16 

20 

14 

11 

15 

21 

18 

13 

21 

11 

19 

18 

15 

19 

21 

19 

19 

lb 

12 

is 

18 
14 
15 
16 


13 
5 
0 
5 

7 
1 
8 
5 
2 
4 
8 
4 
2 


2 

3 

3 

6 

3 

3 
U 

5 
12 

2 

5 

8 

5 

4» 
10 

9 

6 

3 

5 

8 

2 
11 

2 

6 

2 
2 
3 
1 
6 

10" 

14 
6 

14 
8 
5 
6 
2 


6 

8 
11 

8 

10 
10 
12 
13 

7 


sw. 


n. 


8  I  S. 

12  I 

14  !  ce. 
10  n. 
12       se. 

6       n. 


9 
14 
10 

5 

0 
3 
2 
2 


10 
10 
10 

7 

11 
10 
12 

7 

'9 
6 
9 

11 


n. 


sw, 
sw 


se. 
sw. 


nw. 
ue. 


s. 
nw. 


9  !  s. 

13  '  se 

11  I  s. 

12  sv 


10 

ti 

n . 

4 

l^   i 

s. 

T' 

4     1 

9 

w. 

9    1 

7 

ne. 

3« 

11" 

3 

9 

n. 

6 

9 

sw. 

2 

9 

sw. 

6 

11 

sw. 

4 

13 

nw. 

5 

11 

ne. 

0 

10 

sw. 

3 

10 

nw. 

10 

8 

s. 

0 

10 

se. 

10 

10 

se. 

3 

9 

■>. 

u 

ne. 

4 

12 

5 

7 

n  ■ 

3 

7 

nw. 

3 

i) 

Be. 

2 

10 

n. 

6 

7 

s. 

9 

16 

'5 

1 

12 

s. 

10 

7 

s. 

4 

12 

5 

10 

s. 

J.  W.  Campbell 
Mrs.  Ted  R.  Carper 
Herbert  Neff 
Mrs.  CM,  Earnw 
J.   E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
V.  S.  Weather  Bur 
C.  J,  Brooks 
Vernon  C,  Howe 
Samuel  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harry  Buie 
k-  J    Torry 
W.  M.  Jones 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
lohn  C,  Fiovd 
B.  M,  Wheatley 
A    L.  Stephens 
E,  E.  Cordrey 
P.  B,  Hutchens 
Win/red  U.  Polk 
O,  B.  McSpadden 
U.S.  Fori-st  ."Jervi' 
J.  M.  Patterson 
Geo.  ,V.  Goodier 

E.  B.Smith 
Ben  Jolmsou 
J.  M.  RickettP 
F..   W  .Gaston 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  \V.  Nichoald 
Unii'ersity  of  Arkf 
U.  S.  Weather  Bt 
R.  J.  McCuiston 
T.  J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owen 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVav 
Max  W,  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
R.  L.  Black 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 

J ,  O.  Cooley 
Experiment  Farn 
National  J-ark  Se 
W.  E    McDowell 
U.  S   Forest  Serv 
Benedictine  Sistei 
J.  H,  Crosswhiie 
U.  S.   Weather  Bi 
H-   O.  Lonhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri,  Schoo 
H.  K    Smith 
S.  F,  V^'hittaker 
C,  N.  Houc'k 
Charles  Walton 
E,  W.  St.  John 
Soil  Conservation 
Soil  Conservatior 
Hugh  B.  Wear 
3.  .5.  Halbert 

G.  A.  Whittlngto 
Charles  Paxtou 
J.  D.  Henrleison 
U,  S.  Forest  Serv 
Charles  R.  lacksc 
Orkney  O.  Miltoi 
W.  R,  Heagler 
Carroll  King 

W.  E,  Baker 
Miss  Theresa  Sch 
J    R.  Huddlestor 
Benedictine  .-^iste 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservatioi 
Carl  A.  S+arck 
Miss  Clarice  Mai 
U.  S.  Forest  Seri 
U.S. Biological  S 
A   BoyceBoyd,. 
Walter   Smith 
Henry  Field 
S.  C.Storv 
Mrs.  B.  E.  Swim 
New  Subiaco  Ab' 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holr 
Dr.  Cheves  Bev: 
L.   M .  Suead 
William  W,  Dav 
D    O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E-  Barton 
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Daily  Precipitation  for  October,   1986 


Stations                Drainage 
basin 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 
0 

Amity I 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . . 
Bates  villa  ........  || 

Ouachita. . 
Ouachita.. 

Mississippi 
White   .... 

.... 

-•   '• 

:;;■; 

••• 

•  ••• 

.39 
.28 
T. 

.90 

1.60 

.27 

.84 
.79 

1.40 
.15 
.95 
66 
.51 

1.22 
.36 
.95 
.43 
.80 
.81 
.27 
.95 
9n 

.10 

".09 
.08 

2.30 
.62 

2.11 
.13 

.05 

.14 
.18 

'!i6 

.... 

.... 

.... 

'f.' 

.... 

'.'65 

:::: 

.92 
.54 

'.'98 

1.15 
.78 
.04 

•.50 
.70 
.39 

1.71 

■.'48 
1.50 

1.02 
.82 

".bi.) 
.18 

1.11 
.02 
.22 
.42 
.21 
.46 
.98 
.54 
.49 
.39 

.15 
.12 
.64 
.08 

'.08 

't.' 

.03 
.01 
T. 

t. 

1.80 
i!54 

1.15 
1.93 
1.65 
1.95 

I'.'ib 

''83 
1.60 
.86 

i!62 

.42 

2.68 

.98 

't.' 

.... 

4.50 
4.49 
3.79 

Bee  Branch. 

Benton {||{ 

Arkansas . . 
Saline 

.... 

.... 

.... 

5.06 
5.73 

Benton  ville ••' 

Big  Lake  Outlet  .1 

Black  Rock 1 

Blytheville 1 

Booneville 

Arkansas. . 
St.  Francis 
White   .... 

. . . . 

T. 

•••• 

■■    • 

1". 

1.40 

.07 
.63 
1.06 
.27 
1.83 
1.20 
3.53 
2.43 
1.72 
1  (10 

.62 

■•"• 

■•  • 

•■ 

'!l6 

.   .. 

.... 

.52 

'f.' 

4.39 
4.13 

5.86 
4.78 
5.77 

St   Francis 
Arkansas. . 
Ouachita.. 

:.:: 

:::. 

'.'io 

T.' 

.... 

.... 

.95 

:;:: 

'iV 

.03 

';i7 

'.'62 
.16 

2.' 85 
.10 
.60 
.24 
.07 

:::: 

Boughton..      ..Ill 

■••• 

•••' 

;::: 

'i'.' 

'!i8 

7.61 

Brinklev 

Calico  Rock Hi 

Camden ill 

Carthage 

White  

White   .... 
Ouachita.. 
Ouachita. . 

••■• 

. . .  - 

■f.' 

:::: 

4.27 
6.61 
7.77 
4.46 

Center  Point 

Clarendon |il 

Clinton 

Rfid 

White   .... 
White   .... 

-  • 

.. . 

".5b 

1.59 

1.17 
.82 
.29 

1.47 

1  43 
.71 

1.06 
.30 

2.10 

1.34 
.65 

1.67 

2.20 
.51 
.2X 
.67 
.91 

2.00 
.80 
.30 

1.22 

1.66 
.97 

1.18 
..55 

1  03 
.40 

1.9b 
.20 
.57 
.08 
.48 

1.10 
.54 

1.43 
•  16 

1.40 

1.09 
2.70 
1.30 

.38 
1.87 
1.57 
1.05 

.64 

i.36 

.81 
.91 

1.42 
.24 

1.0b 
.62 
.98 
.10 
T. 
.81 

3.20 
.33 

1.00 
.78 

1.20 

1.20 

2.05 
.88 
.35 
.42| 

1.401 

'.'96 
50 
.74 
.85 
.55 
.37 
.53 
.64 
.55 
.13 

1.14 
.65 

1.36 
.66 
.53 
.73 
.29 
.21 
.33 
.50 
.28 
.80 
.31 

•  81 

2.43 

.65 

.45 

.87 

1.10 

.40 

1   15 

99 

13 

.80 

.76 

2.55 

33 

.31 
.67 

1.22 
.34 

1.51 
.65 
.35 
.80 

'.'39 

.32 

.5;i 

2.60 

1.50 

.82 

.46 

.45 

.20 

1,54 

.90 

.90 

.44 

.85 

..39 

1.05 

1.2i! 

.43 

.68 

.38 

.83 

44 

'.'16 
.21 

i.'62 
.12 

"ii 

T. 

01 
.15 
.08 

'.'22 
.18 
.11 
.22 

.... 



.'16 

't.' 

:::• 

.06 

1.06 

1.42 

.40 

.80 

1.83 

i!J2 
1.63 
1.29 

!5i 

'.'89 
.66 
.72 
.57 

1..51 
.50 
.52 

1.66 
.65 

2.00 
37 
.60 

1.10 

i!75 
^75 

.56 
1.85 

T. 
1.99 

.85 

.66 
1.42 
1.36 

T 
.  .^. 

2.18 
.15 

.38 

.55 
.26 
.29 
.01 
.55 
.33 
.25 
.50 
.40 
.71 
.30 
.25 
.17 
.59 

'!66 
.01 
.51 
.56 
•  78 
.40 
.95 
.65 
.04 
.iS 
.24 
.05 
.15 
.70 
.62 
.50 
.95 
.18 
.35 
.08 
.37 
.58 
.40 
.45 

1.95 
.18 
.22 
.32 
.78 
.30 
.31 
.18 
.92 

'.'49 
51 

'.'26 
'.'63 

T. 

'.'46 
.08 
.04 
.05 
T. 

'.'32 
05 

'.'63 
.33 
.06 

'.'21 
.04 

'!6i 
'!i6 

'.i4 

'.45 
.'62 

'^20 
•  17 

".05 
.28 

'[oe 
!oi 

.20 

'.'24 
.11 

'.'17 
.24 

'.'28 
.21 

i!6o 
'f.' 

.03 
.53 
.12 
.15 

1.85 

1.27 

1  72 

T. 

.30 

.80 

.15 

18 

1.35 

.30 

1.96 

.09 

.85 

1.46 

1.22 

1.92 

.39 

.16 

'.40 

i.65 

i."54 
1.87 

2]48 
1.00 
.52 
.94 
T. 
1.29 

'.'94 
1.29 
3.93 

t. 

1.00 

1.43 

10 

';29 

2.' 66 

l.o5 

'!82 
.74 

".76 
.05 

• 

2.60 
.03 
.09 

1.36 

1.'S5 
1.65 

.■36 

t. 

.87 
.02 
.19 

2.'42 
1.70 
.10 
1.55 
1.98 

'.'98 

'!65 
.86 

'f. 

•••• 

4.72 
3.' 39 

Conway 

Cornerstone 

Corning II! 

Cotter Ill 

Cro^sett  . .  [near] . . 

Danville ill 

Dardanelle Ill 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
White    .... 
White   .... 
Ouachita. . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

Red 

Mississippi 
White . 

•••• 

••• 

•••• 

■"•• 

••• 

•■  • 

'!35 

■!45 

'.'63 

.18 
.15 

'.'64 

— 

•  • 

".n 

".ii) 

.14 

.89 

5.49 
5.11 
3.80 
6.23 
6.12 
3.96 
5.90 

Ue  Queen 

Duma? 

Duttr/n 

'.'63 
'!05 

•••• 

■••• 

■••• 

•■■■ 

.01 

3.84 
4.86 

Kl  ['orado Hi 

England 

Eureka  Springs 

Favetteville 

Ouachita.. 
Arkansas. . 

White 

White 

•••• 

■;■■. 

'.'C).5 
.04 

r. 

5.75 
3.47 
5.57 
5.32 

Fort  Smith '" 

T. 

.... 

.06 

.01 
2.82 

.85 
1.99 
2.07 
1.25 

.04 
1.14 

';o7 

1.45 

.. . 

3.73 

Freeman  Sprgs. .  11 1 
Fulton Ill 

4.03 

aed 

White   .... 
White   .... 
Ouachita 

••• 

.. . 

— 

't.' 

';63 

'.'io 

'.'63 

6.41 
3.64 
6.45 
5.60 

Georgetown !| 

(iilbert 11 

(ilenwood I  i 

.50 

■f.' 

.71 
.27 

".76 

:;:• 

.  .       . 

.11 

'.'65 

(jrannis-  

Red 

Arkansas. . 

4.26 

Gravette ill 

T. 

•• 

6.02 
3.92 
5.28 
5.27 

Harrison 

White 

White  ..  . 
Mississippi 

White 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita. . 

•  ■'• 

.... 

.58 

'!C2 

'!02 

Heber  Springs  . .  i  1 



"'io 

Higden 

5.44 
6  06 

Hope [Evap] 

Hot  Springs  



.24 
'182 
■.'93 

't.' 

'.'so 

.18 

:;:: 

't.' 

.01 

3,30 
4.91 

Index      IHJ 

Red    

.... 

'.'..'. 

4.60 
3  19 

Jonesboro il|| 

Lead  Hill 

White  .... 
White.   .   . 
Arkansas.. 
.\rkansas. . 
St.  Francis 

Red 

Ouachita  . 
White.  ... 

■• 

T 

. .   . 

'.'io 

.56 

.6! 
.10 
.83 
T. 

'.'g7 

.... 

!i5 

'f.' 
'f ' 

.. . 

'[64 
T. 

T. 

't.' 

■t- 

.... 

4.69 
4.39 

Little  Rock..'" 

Lutlierville 

Madison ;|!i 

Magnolia 

.11 

t'.' 

••  • 

3.01 
4.42 
8.65 
4.66 

Malvern 

3.53 

Mammoth  Spg  .  .1111 

2.10 
1.10 
72 
1.84 
1.15 
1.36 
.08 

'.78 

2106 
2.76 
.75 
.59 
1.29 
1.74 

6.68 

.10 

.07 

.10 

... 

.... 

-Marked  Tree.... Illi 
Meua II  ;l 

St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita. 
Arkansas. . 
White 

5.14 
4.89 

Moutongo    

1.16 

.85 
1.18 

'.'70 

6.72 
4.86 
5.11 
6.29 
5.19 

Morrilton    |ill 

•  •• 

.55 

't. 

Mountain  Home  . . 

.18 

.... 

1.05 

Mount  Ida 

Ouachita. . 

White 

White 

Red 

Arkansas. . 
Bt.  Francis 

•••• 

••'• 

Nail  

.'26 

j 

Newport |ll! 

.02 

Okay 

4^01 

Ozark iii| 

Paragould ill 

Parkin    |[i 

'.'95 

1.04 

.32 

.03 

.14 
.10 

.. 

... 

.... 

.86 
.14 

.41 
1.02 
.,56 
.23 
.92 
2.00 
.22 

3.81 
5  59 

.... 

8.64 

Patterson 

Wliite.    ... 
Arkansas.. 
Ouachita. . 



i.'69 

.90 

**' 

1.10 

4.55 

Pine  Mluff II 'i 

Pine  Ridge Hi! 

6.39 
3.54 

Pocahontas 

Portland                'I'l 

White..... 

.45 
.6)5 

'.'69 

'.'6i 

i.6(i 
.04 

'.'49 

05 

.14 

■;64 

"t. 

5.11 

Prescott nil 

Rock  Springs 

Kogers  inear) 

Rosebud 

Russellville[Evap] 

Ouachita.. 
Ouachita. . 

White 

^  rkan.'ias  . 
.\rkansas. . 

■••• 

:::: 

"]i6 

't'.' 

t 

'.'i4 

•••• 

'.'.". 

'i'.' 

'^27 
'.'62 
1  89 

'.'67 
.30 

".SO 
^0 

i.46 
.81 

1.30 
.04 

1.03 

.03 

3.37 
3.76 
5.70 
2  98 
4.32 
5.22 

St.  Charles     ...  11 !] 

>Vhite   ..   . 

'f.' 

"26 

T.' 

.05 

;;': 

T 

i!97 
•  96 

.80 
1.12 
1.S4 

.... 

."  . 
.... 

't.' 

'f. 
t. 

8t   Francis Illi 

Searcv 

Springbank  . . .   .illi 

Storv ill! 

Stuttgart ill! 

Subiaco 

St.  Francis 
White    .... 

Red 

Ouachita. . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

•••• 

.... 

... 

••• 

•••• 

.li5     .45 
.45     .60 

14 

1..32      52 

4.20 
7.15 
4.61 
3.33 
3.81 
4.75 

Te.xarkana il|| 

Thornburg 

Red 

Arkansas. . 

.... 

tv 

.70|    .4oi 
.87!    .781 

' '?« 

'.'63 

•■••1 

:::: 

'1 

..  '  ....!''.2'oi  !5-2i  !60!^;35ii."ti6i!!;!;;!;. 

] 

3.83 

VValdrou    

Arkansas. . 

.... 

1  60    .32    .0;^ 

'.'32  ". 

•  28,1  151.60 
*   l2.03,1.00i 

........ ..|...,|  .0. 

.76.2.03 

'.Hs'i.'sei 

.05|....i 
081'   ""1' 

•""!•••• 

1 

' " '! 

1  '■ 

5.57 
6.67 

4.43 
6.22 
5.62 

Warren 

Whitecliffs 

Wilson 11 

Wynne H 

Ouachita.. 
Ouachita. . 
Mississippi 
St.  Francis 
Arl'ausas,  .1 

'.'.:. 

•'•' 

. . .  1 

:;■■ 

'.'to 

:;  :  ;:.:  " 
:::! 

.:'^^::.':"-i 

....l....i....l  ... 

....]....!   .60!   .43I 

.    ..   ....i  T    j  .601 

j        1     vn^i   III 

•f.'!:  : 
.62!... 

1 

j---- 

"  -f" .'.'■'.'. .'. 

.1  ...'!! 

\  ancopin 11 

i.28' 

1  36 

.09' 

...1 

..    .i 

i  .261 

.021 1 

....' 

.081 

.30; 

.01' 

1.28! 

" 

T  less  than  0. 01  inch  rain  or  melted  snow.  itNot  used  in  means  and  summaries-  Reference  letters '.b,°,  number  of  days  missing.  tAlso  on  other  dates.  ttP.  O. 
addresses  as  follows:-Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Boughton,  Route  4,  Prescott:  Cornerstone,  Route  1,  Altheimer:  Freeman  Springs,  Dover;  Index,  Route  5,  Texarkana": 
Lutherville,  Route  1,  Lamar;  Rosehud,  Route  2,  Mt.  Vernon;  Springbank,  Dodridge.  Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated." 
•••24  hours  ending  midnight,    illi  24  hours  ending  7  a.m.     *Inoluded  in  next  measurement.    Data  initalics  interpolated. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita- 
tion with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  pariod ;  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  foi 
Hie  period  to  1935.  inclusive. 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


October,  1936 


Daily  temperatures   for    October,   1936 


Stations 


AmityJ^ 

Batesville  

Bee  Branch 

Bentonville  *** 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage .  •• 

Conway 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Dumas 

Uutton 

EI  Dorado 

England 

Eureka  Springs .. 

Fayetteville 

Fort  Smith*" 

Gilbert 

Gravette.^N^ 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Bock.'*'. 

Luther  vllle 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree$^.... 

Mena 

Morriltou 

Mountain  Home... 

Mt.  Ida  

Newport 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

St.  Charles 

Searcy  

Stuttgart  , 

Texarkana  

Thornburg • 

Wilson 

Wynne    


Maxiranm 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
I  Miuimum 
S  Maximum 
\  Minimuui 
\  Maximum 
)  Miuimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
[  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
(  Maxinuim 
(  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
I  Ma.ximura 
i  Mininmm 
)  Maxim.um 
1  Minimun 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
i  Miuimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  ^Jaximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
'  I  Miuinumi 
\  Maximxim 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  I  I\linimum 
)  Jlaximum 

•  (  Minimum 
\  Maximum 

•  )  Mininmm 
J  Jiiaximum 

■  (  Mininuim 
)  Iihiximum 

■  (  Miuimum 
(  Maximum 

■  I  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

■  /  Jlinimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
1  MiniDJum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maxim.um 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
'j  Maximum 
)  Minimum 
)  ^^aximun. 
)  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
i  ^!inimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
J  Maxinuun 

•  I  MinimuuJ. 
\  Maximum 

■  i  islinimura 
S  Maximum 

■  I  Jliuimum 
*  Maximum 

•  )  Minimum 
)  Maximum 
I  Miuimum 
)  Maximum 

•  (  Minimum 
j  Maximum 

•  )  Minimum 
i  Maximum 

•  i  Minimum 
\  Maximum 

•  I  Minimum 
i  ^!a«imum 

•  I  Minimum 
',  Maximum 

•  /  Minimum 
\  Maximum 

Mininuim 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 
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CLIMATOLOGICAL    DaVa* 


ARKANSAS   SECTION 


H.   S.   COLE 


Vol.  XLI         Little  Rock,  Ark.,  November,  1936        No.  LI 


Price:    5  Cents  per  Copy;  25  Cents  per  year 


GENERAL    SUMMARY 

Temperatures  were  considerably  below  normal  from  the  3d  to 
the  11th  and  from  the  23d  to  the  27th,  with  the  coldest  weath- 
er of  the  month  occurring  in  nearly  all  sections  on  the  27th. 
The  first  freeze  of  the  season  occurred  on  the  3d  or  4th  but 
very  little  damage  resulted  as  most  crops  were  mature.  The 
average  temperature  for  the  State,  based  on  the  records  of  59 
stations,  was  48.5°  which  is  2.9'^  below  the  46-year  mean,  all 
stations  except  one  having  negative  departures.  The  highest 
temperature  reported  was  87°  at  Crossett,  Dumas,  and  Magno- 
lia on  the  2d;  the  lowest,  12°  at  Gilbert  on  the  27th. 

Rainfall  was  heavy  in  most  sections  of  the  State  the  first  of 
the  month  and  at  several  stations  on  the  30th.  Light  to  mod- 
erate rain  occurred  in  central  and  southern  sections  on  the  23d 
or  24th  but  very  little  or  none  in  northern  counties.  The  aver- 
age precipitation  for  the  95  stations  reporting  was  3.00  inches 
which  is  0.69  inch  below  the  46-year  mean.  Monthly  amounts 
ranged  from  0.10  inch  at  Gilbert  in  the  Ozarks  to  6.41  inches 
at  Crossett  in  a  southeastern  border  county.  The  greatest  a- 
mount  measured  in  any  24-hour  period  was  3.58  inches  at 
Searcy  on  the  3d.  Snow  occurred  in  the  northern  half  of  the 
State  on  the  3d  and  in  the  extreme  northeastern  portion  on  the 
on  the  26th  but  only  13  of  the  95  stations  reported  a  measur- 
able amount  during  the  month.  The  greatest  monthly  total  was 
4.0  inches  at  St.  Francis. 

The  first  ten  days  of  the  month  were  generally  either  too  wet 
or  too  cold  for  farm  work  but  thereafter  until  about  the  24th 
the  weather  was  favorable.  Most  of  the  cotton  which  remained 
in  the  fields  at  the  opening  of  the  month  was  picked  before  the 
freezing  weather  the  latter  part.  Nearly  all  corn  has  been 
gathered  and  the  threshing  of  rice  has  been  completed.  Wheat, 
oats,  rye,  winter  pastures,  and  winter  grasses  were  sown  during 
the  month  and  all  are  in  good  to  excellent  condition.  Con- 
siderable fall  plowing  has  been  done  and  orchards  have  been 
pruned  and  prepared  for  winter  spraying.  t.a.m. 


Corrections,  October,  1936.— Joncsboro,  maximum  temperature  on  19th  should 
be  «4°,  on  2,ith.  70^,  on  31st,  71°.  Mean  maximum  71.8",  mean  temperature  60.6°,  de- 
parture from  normal  —2.0°. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 

1    2 

3  4 

5 

6  7 

8 

9  10|ll 

12J18 

14|l5Jl6 

17 

18 

19 

20|21  22|23[24|2§{26{27|28|29 

•SO  31 

Dense  Fog 

Light  Hail 

Moderate  Hall  . 
Thunderstorms 

1    .     .    . 
312   7 

. 

.  ■ 

1 

■ 

-1' 

...    1 

PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,    AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-leval> 

Wind 

Relative 
humidity 

^1 

station 

a 

0) 

P 

1 

(D 

P 

5|l 

s  > 

to 

s 

s 

o 

g 

a 
o 
o 
a 

i 

a 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

30.20 
30.22 
30.23 
30.21 

30.52 
30.55 
30.56 
30.57 

4 
4 
16 
16 

29.62 
29  67 
29.75 
29.79 

2 

2 

2 

26 

6.9 
7.9 

8.8 
8.4 

24       nw 
28       nw 
27        nw 
30        nw 

27 
26 
26 
26 

[ 
75     48 
74     49 
73  1  54 

..       75 

55  65 
54       66 

56  1  58 

COMPARATIVE    DATA     FOR    NOVEMBER 


Year 


Temperature 


891 

49. 7       1 

49.9 

49.3 

50.4 

49.9 

52.8 

51.6 

47.5 

54.3 

61.4 

50.5 

56.5 

47.6 

51.4 

53.2 

50.2 

49.0 

53.8 

59.3 

51.5 

46.8 

50.5 

57.6 

.52.  6 

54.8 

52.1 

50.7 

49.7 

51-4 

47  8 

54  9 

52.9 

5'1.  8 

,53.  4 

,50  4 

47.2 

56.7 

50.2 

■16. 1 

50  5 

57.6 

46.7 

,'53.  0 

54.0 

49.8 

48.5 

51.4 

892 

893       

894 

895 

896         ■ 

897 

8'W 

^99 

L900 

901    

I90"i 

9l)H           

904 

905     

9(;6 

1907 

908     

L909 

1910 

L911 

91*2   

L918 

1914 

1915 

1916     

1917 

1918 

1919     

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925  . 

19  >fi     

10 '7 

1928 

1929 

1 9H0     

IP.J,! 

19,12 

19:^3 

1934 

1935   

1936 

Period 

87 
79 

84 
81 
82 
88 
88 
87 
87 
90 
88 
90 
89 


88 
84 
88 
90 
85 
86 
89 
85 
88 
88 
87 
85 
88 
86 
89 
88 
88 
8! 
88 
h9 
81 
96 
82 
85 
87 
88 
82 
85 
88 
89 
87 
96 


Precipitation 


m 


Number  of  days 


10 
20 
10 
12 
16 

8 
15 

9 
17 
18 
15 
18 

2 
17 

9 
13 
10 

5 
16 
17 

5 
13 
20 
U 
17 
10 
11 
18 
14 
in 
17 
20 
21 
15 
15 
10 
20 
13 

7 

16 
18 

9 
20 
20 
16 
12 


5.56 
5.83 
4.21 

1.  12 
4.82 
4.34 
2.82 
3.20 
2.61 
4.28 
2.99 
6.66 
0.64 
1.38  , 
3.28 
5.90 
5.71 
5.40 
3.75 
0.47 
3.18 
1.66 
2.47 
2.32 
5.40 
2.95 
1.96  I 
3.91  I 
6.27 
1.95  I 
5.  .53  I 
3.  89 
3.31 

2.  36 
5.67 
3.33 
3.67 
4.25 
2.61 
4.15 
6.34 
1.98 
1  86 
6.89 
3.81 
3.00 
3.69 


1.2 
0.0 

T. 
0.1 
0.1 

T. 

T. 

T. 

T. 
0.0 

T. 
0.1 

T. 

T. 
0.1 

T. 

T. 
0.0 
0.0 
0.2 

T. 
0.0 

T. 
0.1 

T. 

T. 
0.1 

T. 

T. 

T. 
0.0 
0.3 

T. 

T. 
0.7 
0.1 

T. 
2  3 

T. 

0.1 

T 
0.6 

T. 
0.2 
0.1 


13 
11 
14 
19 
14 
14 
16 
13 
13 
15 
16 
8 
13 
17 
16 
14 
16 
15 
13 

u> 

14 
19 
10 
15 
16 
20 
17 
15 
17 
15 
13 
16 
15 
16 
16 
14 

7 

13 
10 
16 

9 
16 
16 
15 


10 
12 
8 
5 
11 
9 
8 
9 
9 
8 

13 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
5 
8 
4 
11 
9 
9 
6 
9 
11 
10 
11 

n 

8 

u 

9 
10 
11 
15 
14 
14 
10 
15 
10 

8 
10 
16 

8 


Daily  River    Sfeag'es  for  November,  1936 


Stations 


Kort  Smith     or 
Van  Buren  . . 

Ozark  

Dardanelle... . 

Morriltou 

Little  Rock 
Pine  Bluff.... 

T>anville 

OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Kock.  . 
Batesville  .... 

Newport 

Georgetown    . 
Clarendon  . .  . 

Gilbert 

Black  Rock .  . 
Arkatlelphia  . 

Camden   

Fulton 

Helena 

Arkansas  Citv 


Rivers 


Flood 
Stage 


12 


13      14 


15 


16  I  17 


20 


.  .Arkansas 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Petit  .lean. 
. . .  White  . .  . 

.   .  do 

do  ..   .. 

do 

do 

do 

do 

Buffalo  .... 
. . .  Black. . . . 
.  Ouachita . . 
.Ouachita  . . 

....  Red 

Mississippi  . 
.....do.... 


22 
22 
20 
23 
25 
20 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
26 
30 
14 
17 
26 
25 
41 
48 


6.9 

7  0 

3.3 

7.7 

4.5 

6.4 

10.9 

5.2 

4.4 

6.0 

4.6 

10.1 

10.61 

14.9 

19.6 

4.5 

5.0 

4.9 

5.1 

15  2 

5.9 

5.8 


6.6 
6.6 
2.7 
6.8 
2.8 
5  1 
9.8 
4.7 
2.0 
5.2 
4 

9.7 
9.1 
14.0 
19.9 
4.1 
4.7 
45 

5  2 
13.6 

6  0 
5.3 


6  :•• 

6  I  ■. 
5  ■' 

0!l4, 


13. 
13 

6, 
8. 
4 

5. 

7. 

20 

1  11, 

8|l0, 

61  9. 

7  16. 
5,16. 
,".  16. 
3  20. 

8  5, 
7  11. 
0    6. 


16.  (1 1 13 
16.5  14 
11.5|H 
12.1  14 

6.2 

5.4 

8-9 
16.5 

8.2 
11.3 

9.9 
16.5 
17.8 
17.1 
20.6 

5.0 
10.6 

5.6 

6.1 
12.9 

8.3 

5.0 


8!10.7 
81II.3 

81   8.7 
5' 13. 2 

8;u.2 

Sill. 4 

3ll3.6 

7.0 

5.2 

8  9 

6.6 

12.8 

17.2 

5!17.7 

9|21.3 

8    4.0 

0    9.1 

2    4.9 

3|  6.0 

4(12.2 

0112.7 

5l  6.6 


8.6 
9.0 
6.2 
10.7 
8.1 
10.5 
14.7 
6.8 
4.6 
6.8 
5.5 
11.8 
15.9 
17.8 
21.6 
4.2 
8.2 
4.8 
5.8 
11.4 
15.8 
9.0 


4 

2 
7, 

6.8 
12.4 
22.8 
3.8 
5.8 
5.5 
5.0 
8.0 
22  2 
17.5 


5.5 
5  5 
1 

5.2 

0.6 

2.0 

5.3 

3.4 

1.0 

4.2 

2.2 

7.8 

5.9 

10.8 

22.1 

3.7 

5.5 

5.4 

5  0 

7.6 

21.8 

17.21 


5.4 
5.4 
1 

5.0 
0.2 
1.7 
5.1 
3.3 
1.0 
4.1 
2.1 
6.8 
5.7 
9.8 
21.5 
3.7 
6.3 
5.0 
4.8 
7.4 
21.5 
17.1 


5.3 
5.1 
i.l 
4.7 
-0.2 
1.3 
4.6 
3.1 
-0.8 
4.0 
1.9 
6.9 
4.9 
8.4 
19.9 
3.6 
4.7 
56 
4.7 
7.1 
20.2 
16.5 


22 


I 


6.3 
5.3 
1.1 
4.6 
-0.4 
1.2 
4.3 
2.9 
-0.8 
4.0 
1.8 
6,8 
4.5 
7 

19.0 
3.5 
4.2 
5.4 
5.1 
7.0 
19.1 
15.9 


4.9 
1.1 

4  3 
-0  6 
0.9 
4.0 
2.8 
■0.6 
4.0 
1.7 
6.3 
3.9 
6.7. 

17.1 
3.4 
3.3 
4.S 
5.1 
6.6 

14,8 


III4.O 


!         I         I  ! 

24      25     26  !  27      28     29 


4.8 
1.0 
4.0 
-0.9 
0.6 
3.7 
2 

-0.8 
4.0 
0.9 
6.1 
2.9 
5.6 
15.5 
3.4 
2.7 


4.5 

6.5 

OllO.O 

4!l0.2 


4.6 

1.0 
4.0 

-1.0 
0.5 
3.6 
2 

-0.7 
4.0 
0.5 
5.6 
2.5 
5.0 

14.7 
3.3 
2.6 
6.2 
4.4 
6.4 
8.9 
8.2 


4.5 
0.9 
4.0 

-1.2 
0.4 
3.4 
2.5 

-0.7 
4.0 
1.4 
5.9 
2.0 
4.8 

14.0 
3.3 
2.5 
4.6 
5  8 
6.3 
8.2 
6.4 


4.4 
0.8 
3.7 
-1.4 
0  3 
3.1 
2  4 
■0.8 
3.0 
0-7 
5.5 
2.0 
3.8 
12.6 
3.2 
2.3 
4.4 
4.6 
6.1 
7.2 
4.4 


30 


4.5 
0.8 
3.6 
■1 

0  3 
3.0 
2.5 
■0 

3.6 
1.0 
5.2 
1.9 
3.7 
12. 0 
3.2 
2.2 
4.4 
4.7 
6  0 


;•-■■.;■ 


W-; 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


November    191^6 


Climatological  Data  for  November,   1936 


Stations 


Counties 


Amity 

A.rka<ielpliia  .. 
Arkansas  City 

Batesville 

aff.   Branch 

Benton 

ISHiiioiiville 

Bi«  Lake  diUlet.  U 

BlHOk  Rock 

Hlytheville  ...  •  • 

Booneville - 

Boughton i4 

Urinkley 

Calicso   Rock 

Camden 

Cartilage    

Center  Point 

cUreiiiloii    

Clinton 

Conway ■: 

Cornerstone XI 

Corning  

Cotter -  ■  • 

Gro3Set(near)... 

Danville 

Dn.rrtanelle 

lie  Queen 

Uiinias 

DnttoH 

Bl  Dorado 

England 

Eureka  Springs 
Fayetteville    ... 

Koi-dyce 

Fori  .Miiith 

Freeman  Springstt 

Fulton  

i^eorgetowii  .  . . 

(Gilbert 

(ilenwood 

Ciraunis 

Oruvette 

Harrison 

Heber  Springs 

Heleiiii  

Higdun 

Highland.^ ^ 

Hope    ....[Evap.J 
Hot  SpriiiBs.  ... 

Index 

Ittssieville 

louesbtiro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

IjiitliiTville i.+ 

Madison 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring. 

Marian  na 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello    

Montoiigo 

Morriltou  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman    

Okay 

(Jzark  

Paragould 

parkin 

Patterson  

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rock  Springs  

Rogers  (near) 

Rosebud tt 

Eussellville[EvapJ 

St.  Charles 

rft.    Francis 

Searcy •• 

Springbank  . t* 

Story  

Stuttgart  ... 
Stuttgart...  (Evap) 
Sabiaco  •  . . 
T«xarkaniv  . 
Thornburg  . 
Waldron.  . . . 
Whitecliffs 

Wilson 

Wynne  . . . 
Yancopin    . 

State  Means 


Clark 

Clark  

Desha 

Independence  . 

Van  Buren 

.Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Howard 

Monroe 

Van  Buren... 

Faulkner 

.lefferson 

Clay 


Baxter  .. 
Ashley  .. 

Yell 

Yell 

Sevier . . . 

Desha  .   . 

Madison. 

Union.  .. 

Loneke 

Carroll 

Washington 

Dallas 

Sebastian. 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy.     .. 

Pike 

I'olk 

Benton 

Boone . . . 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

(iarland 

Little  River 

(iarland 

Craighead 

Boone  .... 

Pulaski* . . 

.lohnson 

St.  Francis 

Columbia 


Fulton 

I^ee  

Poinsett  — 

Polk 

Drew 

Drew •  • 

Co  away 

Ba.^ter 

Montgomery 

.lackson 

Montgomery 

Howard 

Franklin 

Greene  . . 

Cross 

Woodruff 
Jefferson 

Montgomery  . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clav  

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas 

Arkansas.  . 

Logan  

Miller 

Perry 

Scott 

Little  River 

Mississippi 

Cross 

Desha.... 


Ob.-ierver 


J.  W.  Campbell 

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

Herbert  NefT 

Mrs.  CM.  Barnwell 

J.   K.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

IJ.  S.  Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernfxi  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harry  Buie 

R-  J    Torry 

W.  M.  Jones 

,1    Ivt.  Knight 

P.  K.  Wvlie 

John  C.  Flovd 

R.  M.  Wheatley 

.\    L.  Stephens 

E.  £.  Cordrev 

P.  B-  Hutchens 

Wiafred  D.  I'olk 

0.  3.  McSpadden 

U.S.  Forest  .Service 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N .  Goodier 

E.  B.  Smith 

Ben  .la-insou 

J.  M.  Rickefts 

E.  vy  .Gaston 
Pr.  S-  H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
Tniversitv  of  Arkansas 
M.  G.  Taylor 
!'.  S.  Weather  Bureau 
R.  .i.  McCuiston 
T.  .?,  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owena 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
SV.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  i<eck 
R.  L.  Black 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 
I .  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
Nacional  Park  Service 
W.  E.  McDowell 
C.  S   Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J,  H.  Crosswhite 
U .  S.  Weather  Bureau 
H-  G-  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 
H.  K    Smith 
S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
R,  W.  St.  John 
Soil  Conservation  Ser. 
Soil  Conservation  Ser. 
Mrs.  Freda  M.  Ashcraft 
B,  8.  H  albert 

G.  .A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  lackson 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  .sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservation  Her. 
Carl  A.  S*arck 
Miss  Clarice  Maddox 
U.S.  Forest  Service 
U.S. Biological  Survey 
A    Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter    Smith 
Henry  Field 
S.  C-'Storv 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Kice  Experiment  Sta. 
New  Subiaco  Abbey 
tl.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  B»vill 
L.   M.  Snead 
D    O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E-  Barton 
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Daily  Precipitation  for  November,   19S6 


Stations 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


Amity I 

Arkarlelphia I 

Arkansas  (Mtv  .  .  1 
Batesville  . . .'.  ...I 

Bee   Branch. 

Benton 

Bentonville    ..." 
Biff  Lake  Outlet  .i 

Black  Rock i 

Blytheville I 

Booiieville 

Bougiiton  .  . 

Brinkley    

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Clarendon 1 

Clinton 

Conway 

Cornerstone.  . .  . 

Corning I 

Cotter I 

Crossett  . .  [near] 

Danville I 

pardanelle I 

Ue  Queen 

Dumas 

Dutton 

Kl  I'orado I 

Ensfland 

Kureka Springs. . 

Favetteville   

Fordyce 

Fort  Smith •' 

Freeman  Sprgs. . 

Fulton , I 

Georgetown 1 

(Gilbert j 

(ileTivrood j 

Clrannis.  

liravette I 

Harrison 

Heber  Springs  ..| 

Helena I 

Higden 

Highland ,^^.„ 

Hope [Evap]  Red 

Hot  Springs  

Inde.x      nil 

Jessieville 

(onesboro |||1 

Lead  Hill 

Little  Rock.  .*" 

I.ut'ierville 

Madison 111! 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spg  .  .|i|| 

Marianna 

Marked  Tree....l||| 

Mena II  .1 

VIontongo    

-Morrilton    II II 

Mountain  Home  .. 

Mount  Ida 

Nail   

Newport i||| 

.S'onnan 

Okav 

Ozark ||i| 

Paragould  .   ...  ||l| 

Parkin      ||l| 

fatterson 

I'ine  niuff      'I'l 

Pine  Ridge |||| 

Pocahontas 

Portland II  l| 

Irescott III! 

Rock  Springs 

Rogers  I  near) 

Rosebud |„  ,^„  ,..,„,., 

Russell ville[Evap]  Arkansas. 


13 


15      16 


.1  .04 


...  .1   .64    .34i. 

.07:1. li*:    30. 
, . . . !  .  B.5  2  10 

r.  jl.22    .12 


20 


21      22      23 


.06:1  71 
2.281  T 
.|3.07 
2.00 
3.U 


.69 


1.67 


.34 


.75  . 


1.10 
06 


.18      90 


St.  Charles  

3t.  Francis 

?earey 

5pringbank  . . . 

^tory 

HtHttgart 

ituttgart   Evap 

iubiaco 

^exarkana 

'hornburg 

Vhitecliffs 

Vilson , 

yynne 

'aiieopin 


rt'hite  ..  . 
St.  Francis 
White   .... 

Red 

Ouachita. . 
.^.rkansas. . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

.Arkansas. . 
Cuachita. . 
Mississippi 
St.  Francis 
Arkansas,. 


04    .  12 


,05  ..   . 


.01 


2.45 


.82 


.17 


.05 


T. 


.OR 


02i  T. 


.08 


.02 


.01 


.15 


.13 


.'osj]!!! 


..I.. 


.1... 


...|... 
I.. 

.OB 
.  10 


.14 


.05 


.06  . . . 
O3I  T. 
.01 
T. 


.30 


•."141  ■ 

.151. 
.'64 


■f.'i: 
.21 . 


.03!  .02 


...| 


....I 


.02 


■■•I- 


.04 


08 1 


.05  .. 


.071 


.1. 


.15 


.29 


.45 


.61 
.20 
.02i 
.33 

.48 


25 


.31 


.36 


.45 


T. 

.16 


.78 


.26 


32; 


Isoj!!.; 


.28i 
.52 1 
.131 


.011 
.31| 

.35 


.35 


.62 
.31 

li!oi 

I    .35 


.54j. 


.231 . 
.05; 

.  2;?: . 


.20: 


.801. 
.20N 


.46; 
'.'30! 

.30! 

...  I , 

.'46:i 


28 


29 


30 


.|....l. 


.C2 


.|.... 


...|... 


.20 


31 


.05 


■i-v 


.62 


.|  .70 


.25! 


.1    .£ 


..|... 


.35!- 


.05 

.86 

.10 

.66 

'r. 

.50 
.03 
60 
54 
.03 

.... 

"'1'.77 

.201    .40i---- 

.40 

2.72 
2.86 
3.92 
1.37 
1.52 
3.32 
2.31 
3.82 
2.11 
3.94 
3,10 
2.51 
4.39 
2.45 
4.85 
2.74 
3.65 
1.49 
4.11 
5.98 
2.  78 
1.26 
6.41 
2.09 
1.97 
2.43 
3.77 
2.79 
4.45 
4.27 
1.25 
1.57 
5.28 
1.09 
2.74 
1.73 
4.13 
0.10 
2.29 
3.34 
1.68 
1.44 
2.35 
4.77 
1.75 
2.85 
2.16 
-'.9S 
1.45 
3.t6 
3.65 
1.C8 
3.67 
3.74 
4.20 
2.69 
2. 1,7 
2.e0 
3.98 
3.64 
2.5U 
4.27 
0.80 
1.67 
2.90 


iLs^rrollol  ^Big  La^^^^^^^  r"  'I  ™«^f -"^'"^marie..    Reference  letters  ..b,»,  number  of  days  missing.     Mlso  on  other  dates.      ttP.    0. 

thervTllP    Rn  r,      T  ^      ?    !  •  o  *•  ^^^^l^^^"-  ^""t''''-  P^««°o«;    Cornerstone,  Route  1.   Altheimer;  Freeman  Springs.  Dover;     Index.  Route  6     Texarkana- 

S  hours  ^S^miShT^  1^2:;      '  1-  '•,"*•    ^'"r;  f''""^^-'^-    ^oaamse.      Precipitation    for    24    hours  ending  near  sun;et  unless  otherw  .e    ndSed 

.M  hours  ending  midnight.    ||||  24  hours  ending  7  a.  m.     'Included  in  next  measurement.    Data  initalics  interpolated 

«  withw*  vears'nr  mo!'"  normallemperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  vears  of  record.    Departures  of  precipita 
e  period  to'l935incl^:"e  '"  """"*''  ''°"  '  '""''  °^  ^^"^'^'^^^  °^'^^'^"'  '^''''''''  *°  '^  ""^^°""  ^^"^-^  ^"--^  •  '^  ^^^«°-  -*  ^«  *°  "  ^-rs  the  inea™  foi" 


•:■. 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     AUKANSAS     SECTION 


November,  1936 


Daily^emperatures   for    November,   19  36 


Stations 


16 

17 

18 

19 

20 

26     26     27     28 


29 


30 


31 


BatesviUe  .  .. 
Bee  Branch. . 
Bentonville  '**  — 

Blytheville 

Booneville 

Brlnkley 

(Calico  Rook 

Camden.  

Carthage 

Conway 

Corning 

Crossett  

Dardanelle 

De  Queen 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs . . 

Fayetteville 

Fordyce 

Fort  Smith***.... 

Gilbert 

Gravette.^'5 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope5§ 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Rock.*'*. 

LuthervlUe 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 
Marked  Tree'J§..., 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home.. 

Mt.  Ida 

Newport 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

St.  Charles... 

Searcy 

Stuttgart  , 

Subiaco 

Texarkana  

Thornburg . 

Wilson 


J  Maximiuti 
(  Minimum 
\  Maximum 
i  Miuimum 
S  Maximum 
1  Miuimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Miiiimuui 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  i^IaximiDii 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
I  Jlinimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
/  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
;  Mininnm' 
)  Ma.Kimum 
I  Miuimum 

•  Maximum 
(  Mininuim 
\  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
I  Miuimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
j  Iilaximum 

'  I  Minimum 
i  Maximum 

■  *  Miuimum 
J  Maximum 

■  (  Minimum 
)  Maxinunn 

■  /  Minimum 
\  Maxinunn 

■  I  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  )  Minimum 
)  Maximum 

■  I  Minimum 
i  Maximum 

■  1  Minimum 
S  Maxinumi 
(  Miuimum 
j  Maximum 
(  Alinimum 
(  .-Taximuni 
i  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimun 
i  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximun. 

■  /  Minimum 
\  Maximum 

'  t  iSIinimum 
(  Maximum 

•  /  Minimum 
)  Maximum 

•  (  Minimum 
)  Maximum 

•  (  Minimum 
j  Maximum 

•  )  Minimum 
)  JIaximum 

■  I  Miuimum 
(  Maximum 

■  i  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 

■  I  Minimum 
(  Maximum 

•  I  Miuimum 
\  Maximum 

■  )  Minimum 
(  Maximum 

•  /  Minimum 
\  Maximum 

■  1  Minimum 
'  Maximum 

•  (  Minimum 
i  Maximum 

Minimum 
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Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated .    ***Midnight  to  midnight. 


S^n'hermometers  read  in  morning;  maximum  temperature  credited  to  Preceding 
Weather  liareau  Oilice.  Uttle  Rock,  Ark.  12-28-.16 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


^^//s 


^^6, 


CLIMATOLOGICAL    J^  A^£^  ,TZ' ''^ 


ARKANSAS  SECTION 


H.   S.   COLE 


OL.  XLI         Little  Rock,  Aek.,  December,  1936        No.  12 


Price  :    5  Cents  per  Copv ;  25  Cents  per  year 


GENERAL    StTMMARY 

Temperatures  were  generally  somewhat  below  normal  the 
rst  half  of  December  while  they  were  nearly  continuously  a- 
ove  the  latter  half,  with  departures  as  high  as  22°  above  nor- 
lal  in  the  western  portion  on  the  27th.  The  average  temper- 
:ure  for  the  State,  based  on  the  reports  of  58  stations,  was 
5.5°  which  is  2.8"^  above  the  46-year  mean,  all  stations  ex- 
spt  one  having  positive  departures.  The  highest  temperature 
sported  was  78°  at  Magnolia  on  the  30th;  the  lowest,  13°  at 
ilbert  on  the  12th.  The  greatest  daily  range  was  52°  at  Gil- 
jrt  on  the  15th. 

Precipitation  occurred  during  the  first  seven  days  of  the 
lonth  and  from  the  27th  to  the  31st  but  except  for  light  a- 
lounts  on  the  10th,  18th,  and  19th  very  little  fell  on  other 
ites.  Light  snow  occurred  at  a  number  of  stations  either  the 
kh  or  19th  but  only  7  stations  had  measurable  amounts.  The 
•eatest  depth  reported  was  1.5  inches  at  Big  Lake  Outlet  on 
le  19th.  The  average  precipitation  for  the  State  for  the  95 
ations  reporting  was  5.32  inches  which  is  1.04  inches  above 
18  46-year  mean.  Monthly  totals  ranged  from  2.14  inches  at 
:>ad  Hill  to  9.31  inches  at  Yancopin.  The  greatest  amount 
easured  in  any  24-hour  period  was  5.70  inches  at  Springbank 
1  the  6th.  The  average  number  of  days  with  0.01  inch  or 
ore  was  9. 

The  weather  was  unfavorable  for  outdoor  activities  the  first 
ven  days  of  the  month  and  during  the  latter  part,  very  favor- 
)]e  the  remainder  of  the  time.  Wheat,  oats,  rye,  winter  grass- 
,  and  winter  truck  made  good  growth  because  of  the  unusual- 
mild  weather,  particularly  during  the  latter  half  of  the 
onth.  Stock  were  still  on  the  range  even  at  the  close  of  the 
onth  and  were  in  good  condition.  Not  much  plowing  was 
mo  even  in  upland  sections,  the  soil  being  too  wet  most  of 
6  time.  The  heavy  rains  of  the  5th  and  6th  caused  rapid 
ies  in  the  Petit  Jean,  Ouachita,  and  Little  Red  rivers  but 
lod  stage  was  reached  only  on  the  Petit  Jean.  t.a.m. 


Damaged  by  Lightning: —Mountain  View,  30th,  $500    dam- 
e  to  court  house  wiring  and  ceilings. 
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Miscellaneous  Phenomena         Op 

Datas  and  number  of  stations  reoortlnif 

///. 

12  3 

i  5|6 

7 

8 

9  10 

Il|l2 

13Jl4Jl5Jl6 

17 

18 

19|20J8jJ22|a3 

^m^N 

30 

DeoBe  Fog 

Light  Hail 

Moderate  Hail  . 
Ttiunderstortns 

2U  7 

2    1    1 
.    1    . 

"|l6  4 

• 

.    8 

'. 

■•' 

.• 

• 

. 

• 

•  . 

1 

4     .     . 

! .'.  i 

3 

1 

1914 

2 
1-2 

PRESSTTRE,  WIND,    HtTMIDITY,    AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duoe<3to  sea-leval) 

Wind 

Relative 
humidity 

station 

1 

o 

a> 

a 

a  no 

2 
5 

le 

a 

a 

o 

O 

a 

< 

E 

I— 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

SO  as 

30.17 
80.17 

36!4i    is 

30. 46      23 
30.  SI     '/3 

29  51 
29.62 
29.63 

30 
30 
30 

6.9 
8.2 
7.1 
7.0 

24 
27 
22 
24 

w 
w 

s 
n 

30 

30 

30 

6 

. .     . .  1  . .      51 
80    64    65      44 
83    64    63      42 
78     66     68    1  39 

COMPARATIVE    DATA     FOR    DECEMBER 


Year 


891... 
892... 
S93... 
894... 
836... 
886... 
8»7... 
898... 
S<99... 
900... 
901 .. . 
905... 
803... 
904... 
906... 
906... 
907... 
908... 
909... 
910... 
911... 
91i... 
913... 
914... 
915... 
916... 
917... 
918... 
919... 
920... 
921... 
922... 
923... 
924... 
925. . . 
926... 
927... 
928. . . 
959... 
930... 
?31... 


9,72 

9?3 

934 

935 

936 

Period. 


Temperature 


46.9 
40.9 
45.4 
44.6 
43.8 
45.8 
40.3 
39.5 
41.0 
44.9 
38.6 
40.8 
39-7 
429 
38.5 
46.5 
44.4 
46.0 
35.3 
40.8 
43.0 
41.7 
43.6 
36.1 
43.9 
42.1 
34.8 
47.6 
40.4 
43.2 
47.1 
47.8 
49.1 
41.4 
40.2 
43.3 

40  9 
43.4 
44.4 
40.6 
48.7 
39.9 
49.3 

41  5 
37.6 
45.5 
42.7 


72 
83 
79 
82 
78 
81 
81 
76 
74 
82 
87 
75 
74 
80 
69 
8S 
»5 
82 
82 
75 
78 
76 
77 
70 
78 
82 
81 
88 
78 
74 
82 


13 
-10 

3 
-11 

5 

8 
10 

-  4 
8 

10 

-  6 
5 
6 
3 
7 

10 

11 

11 

1 

9 

3 

8 

14 

-U 

11 

—16 

-21 

9 

1 

6 

11 

12 


Precipitation 


ted 


Number  of  days 


.So  2 


4.69 
8.79 
1.83 
3.48 
3.96 
0.84 
6.00 
1.87 
4.08 
2.76 
4.42 
5.71 
.'5.44 
5.10 
4.96 
5.64 
2.70 
1.50 
5.26 
3.57 
7.00 
2.63 
3.26 
6.26 
4.73 
3.35 
1.29 
5.62 
1.94 
5.95 
2.78 
4.59 
6  24 
3.65 
L71 
7.15 
4.  IS 
4-41 
3.84 
2-58 
7.79 
7.86 
5.41 
3.78 
2.95 
5.32 
4.28 


7 

14 

'       1 

0.7 

10 

7 

6       1 

T. 

5 

14 

8 

1.3 

6 

14 

6 

1.4 

7 

13 

6 

T. 

8 

8 

7 

2.2 

S 

10 

5 

2.9 

5 

16 

6 

1.3 

7 

15 

7 

T. 

5 

16 

6 

1.3 

6 

12 

6 

3.3 

8 

10 

6 

0.7 

6 

18 

5 

0.6 

7 

12 

7 

1.4 

S 

14 

5 

0.2 

8 

8 

7 

0  7 

7 

12 

6 

0.2 

5 

13 

7 

3  2 

9 

14 

6 

0.8 

6 

13 

6 

1.0 

12 

10 

7 

1.2 

7 

14 

7 

2.3 

9 

7 

7 

4.3, 

12 

8 

4 

0.3 

7 

12 

4 

4.5 

6 

14 

6 

6.2 

3 

13 

6 

0.2 

7 

14 

5 

5 

)3 

4 

0.4 

8 

13 

5 

T 

6 

13 

6 

T. 

9 

12 

5 

T. 

13 

9 

5 

0.3 

6 

14 

5 

0.3 

3 

15 

5 

2.1 

10 

11 

4 

0.1 

6 

14 

5 

T. 

6 

18 

5 

2.7 

3 

13 

5 

0  9 

6 

15 

5 

1  . 

14 

9 

5 

3.6 

12 

11 

4 

0.1 

7 

12 

5 

0.2 

9 

12 

6 

2.8 

0 

15 

5 

T 

9 

11 

6 

1.2 

7 

12 

6 

10 
18 
9 
11 
12 
16 
16 
9 
9 
9 
13 
15 
8 
12 
12 
16 
13 
11 
11 
12 
14 
10 
17 
19 
15 
11 
12 
12 
14 
13 
12 
14 
17 
12 
11 
16 
12 
8 
13 
11 
17 
16 
14 
13 
11 
14 
13 


Daily  River    Sfrag-es  for  December,  1933 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


rt  Smith    or| 
n  liuren  . ..  j 

ark 

rdanelle ' 

Trilton I 

ttle  Rock. 

16   Bluff 

nville 

irkBeachMo 

;ter j 

ico  Kopk. .. 

tesv'ille 

wport j 

irgetown    . .  j 
.rendon  .... 

bert I 

ick  Hock. 
<adelphla  . . 
mden  .. 

Iton 

lena 

caasas  (;itv.  i 


13      14 


15 


16  I  17 


19      20     21 
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..'Vrkansas  1    22 


do  ..  . 

do  .... 

do.... 

do  .... 

do  .... 

.Petit  Jean. 
...White..  . 

.   .  do 

do  ..  .. 

do 

do 

do 

do 

Buffalo  .... 
...Black.  ... 
.Ouachita. . 
.Ouachita  . . 

....Ked 

Mississippi  . 
..   .do.... 


22 
22 
20 
23 
5 
20 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
26 
30 
)4 
17 
2G 
25 
42 
48 


4.4 
0.8 
3.7 

-1.8 
0.2 
3.0 
3.2 

-0.8 
3.8 
1.0 
5.2 
1.5 


5.4 
4.5 
6.0i 
6  2| 

3,21 


4.4 

0.8 
3.6 

-1.4 
0.1 
2.9 
3.5 

-0.8 
3.8 
0.7! 
5.4 
1.4 
3.4 

11  3 
3.2: 
2  ij 
6.2I 
4.1 
6.0' 
5.7; 
2.6! 


4.6    4 

0-8:  0 

3.7|  H 

-1.41-1. 

0,2|  0 

2.9, 

5.61 
-0.7 

3.8 

0.5 

5  2 

J.5| 

2.9| 
11.  Olio. 

3.2i  3. 

2.1    2 

6.6 


8  5.0 
8  0.7 
6;  3.5 
41-1.9 
2i  0.2 
.9[  2.9 
6J  7.1 
7i-n. 7 
8!  3.8 
9i  0.6, 
Oj  5.2 
3I  I.2I 
8|  2.6! 
7I1O.4: 
ll  3  ll 

o|  2.0I 

6  0| 
6.0! 


5.2 
5.0 
1.6 
7.6 
1,01 
1  0 

.3.2 

19.1 

-0.7 

4.0 

2.41 
7.9 

i.s! 

3.O1 
10.5112 
6. 1|  6 
4.0'  5 
9.1  12 
7.3  9. 
8.0t  9 
4  914 
1.4'    1 


8:  6, 

Oi  6 

3 

5 

2 

6 

1 


3 
6 

7. 
Oi22. 
01-0 

2  i 
8  3, 
1 
0 

5  12 
1|14. 

3  5. 

01  4 
6|12 

2  13 
912 
8|  5, 
5!  1 


5.0 
2.0 
6.2 
3  2 
5.2 
,31  9.3 
0'15.2 
4[  2.0 
21  4.0 
8  2.9 
9I  8.0 
9I  6.2 
2112  S 
5119.3 
8|  4.5 
2j  4  I 
6  11.3 

5I21  0 

81 14. 6 

0  6.9 

9I  3.9 


5.0 

1.5 

5.1 

1.1 

4.0 

8.0 

8.0 

1.0 

4  0 

2.7 

8.1 

5.1 

10  2 

19.7 

4.4 

3.7 

8.1 

19.11 

13,  ll 

11. oi 

5.5I 


5.0 
1.3 
5.0 
1.5 
S.3 
7.2 
6.7 
2.2 
4.0 
2.0 
7.7 
5.0 
9.5 
19.5 
4.4 
?.5 
7.5 
15.7 
12.2 
12.7 
6  9 


4 
1 
4 

0 
2 
5 

5, 
■0 
4 
2, 
6. 
4. 
7. 

18. 
4. 
3. 
7. 

10. 
9. 

15. 
8.41  9.( 


4.8 
1  I 
4.4 
0.0 
2.0 
5.4 
5.3 
0.2 
4.0 
1.9 
7.2 
3.8 
7  5 

17.9 
3.9 
3,1 
7.2 
8.9 
8.5 

15.6 

10.  el 


4.8 
1.1 
4.3 
-0.4 
1.6 
4.9 
5.0 
-0.2 
4.0 
1.9 
6.7 
3.8 

6,8 
17.2 
3.9 
2.9 
7.4 
7.9 
8  0 
16.0 
11.3 


4. 

0 

4, 
-0 

1 

4. 

4. 
-0. 

4. 

1. 

6.6 

3.0 

6.0 


4.4 
0.9 
4.0 

H3.9 
1  0 
4.0 
4.3 

-0.8 
4.0 
1.6 
6.2 
2.8| 
5.5 

15.3 
3.7 
2.5 
5.2 
7  0 
7.2, 

15.31 

11.4] 


4.4 
0  8 
3.8 
-1.0 
0.8 
3.8 
4.1 
■0.7 
4.0 
1.3 
6.1 
2.6 
5.2 
14  8 
.1.7 
2.3 
7.4 
6.4 
7.0 
14.5 
11.0 


''II 
3  I  24     25  I  26  I  27 


4.3 
0.7 
3.7 
-1.4 
0.6 
3.4 
3 

-0.8 
3.7 
1.1 
5.4 
2.0 
4.5 

13.8 
3.6 
2.2 
7.2 
6.2 
6.7 

12.4 

9.7 


4.3 
0.7 

.3.5 
-1.6 
0.4 
3.1 
3.6 
-0.7 
3.6 
1.2 
5.8 
1.6 
3  8 
12.9 
3.4 
2.1 
4.4 
6.1 
6.5 
10.6 
7.9 


5.  Si 
5.8| 
1.6 
4.2 
-1.41 
0.41 
3.1 
5.0,1 
1.01  2 
3.8 
1.1 


5.8 
1.6 
3.4 
12.5 
4.3 
2  1 
4.3 
5.7 
6.5 
9  5 
7.0 


10.1 
10.6 
5.2 
8  9 
4.2 
1.8 
3.0 

20.1 
2.0 
3.8 
3.6 
6.7 
2.8 
2.8 

11.8 
5,6 
3.0 
4.3 
6.1 
8.3 

10.21 
5.4I 


10.2!  9.8 

10.7110.5 
7.0j  7.4 

10.0  11.0 
fi.O  7.4 
5.4I  7.2 
4.9!  8.9 

18.617. 7 
4.4'  4.9 
4.0]  4.4 
3  7  5.8 
8.612.4 
3.8  8.3 
3.4    6.8 

11.6!l2.3 
5.6    6.9 


3.2 
6.6 
6.1 
14.1 


12.2 
9.2 
7.9 

16.1 


11.1  11.8 

5.51  6.2 
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Climatologrical  Data  for  December,    1936 


Obi^erver 


Amity 

Arkadelphia 
Arkansas  City 
BatesviUe... 
Bee   Branch 
Benton  . 

UeuVonviUe 

Big  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rock  

Blytheville  •  • 

Boone  ville ;• 

Boughton -fl 

ISrinkley 
calico  Rock 

Camdon 

Carthage  . . . 
Center  Point 
Clarenilon 

Clinton 

Conway 

Cornerstone.  . . 

Corning  

Cotter ■• 

Cro9set(near). 

Danville 

Dardanelle 

l)e  Queen 

Uumas 

I)\itton 

El  Dorado 

England  

Eureka  Hprings 

Fayette  ville 

Fordyce  . .  •  - 

Pnn  »inith. . 

Freeman  Springslt 

Kulton 

i_4eorg«town  .  . . 

(iilbert 

(41enwo»d 

lirannis 

Urnvftte 

Harrison 

Heber  Springs 

HelPii* 

Higdpu 

ilighlaud.   -. 

Hope    ....[livap.J 

Hot  ^^priiigs 

Index ■>■* 

k'ssieville 

Idiiesboro 

Lead  Hill •• 

LITTLE  ROCK 

Liitlierville +1 

Madison 

Magnolia 

Malvern   

Maminoth  Spnug 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello    — •■ 

Montougo 

Morrilton  

Mountain   Home. 

Mount  Ida 

Newport 

N'orman    

Okay 

Ozark  

Paragould 

Farkin 

Patterson     

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocjihontas  

Portland  

Presrott 

Rock  Springs     •  ■ 

Rogers  (near)... 

Rosebud. t^ 

Russellville[EvapJ 

St.  Charles  . 

^t.    Francis 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart  ... 

Stuttgart...  (Evap-) 

Subiaco  •   .... 

Texarkana  

Thornburg 

VValdron 

Wliitecliffs    

Wilson 

Wynne 

Yancopin    

State  Means 


Fulton 

Lee  

I'oinsett   — 

Polk 

Drew 

Drew ■  • 

Co away 

Ba.tter 

Montgomery 

.lackson 

Montgomery 

Howard 

Franklin  . .   . 

Greene  

Cross 

Woodruff 

.lefferson 

Montgomery 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton     .   . 

Faulkner  — 

Pope 

Arkansas  — 

Clav  

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas. 

Arkansas. 

Logan  

Miller 

Perry 

Seott 

Little  River 

Mississippi  . 

Cross  

Desha 


V2     ' 

?  ! 

IB 

"  1 

11 

8    ! 

T2 

1   ; 

14 

4     1 

8 

1 

10 

■^ 

16 

3     i 

ii 

10 

12 

4 

9 

12 

'8' 

7" 

17 

0 

13 

5 

9 

3 

11 

6 

sw. 

nw 

sw. 

n. 

nw. 


siv. 
sw 

ne. 

se. 


15 
12 
IH 
18 
•22 
14 
12 

io 

16 
10 

is"  I.... 

14  s. 
13  s. 
19 
14 


TTW.  Camptiell 
Mrs.  Ted  H.  Carpenter 
Herbert  Xoff 
Mrs.  C.  M.  Barnwell 
J.   E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
rj.  S.  Weather  Eureitu 
C.J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samuel  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harry  Buie 
R    .1.  Torry 
William  Jones 
.1    M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
ohn  C.  Flovd 
R.  M.  Wheatley 
A    L.  Stephens 
E.  E.  Cordrey 
P.  B-  Hutchens 
Winfred  \).  I'olk 

0.  3.  McSpadden 
U.S.  Forest  Service 

1.  M.  Patterson 
Geo.  N .  Goodier 
E.  B.Smith 
Ben  Johnson 
.1.  M.  Rickettp 

E.  W  .'iaslon 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
r  ni  versiry  of  Arkansas 
M.  G.  'i  ay  lor 
!'.  S.  Weather  Bureau 
R.    I.  McC'uiston 
T.  J    Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 

F.  J.  King 
C.  .\.  Price 
••V.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  iCeck 
R.  L.  Black 
James  A.  Burnett 
Truinon  Brown 

O.  Cooley 
Experiment  Farm 
Nacional  I'ark  Service 
W    E.  McDowell 
t'.  S   Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
.).  H    Crosswhire 
r  .  S.  Weather  Bureau 
H    O-  Lenhardt 
.!.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 

S.  F.  Whittaker 
C    N.  Houck 
Charles  Walton 
K.  W    St.  .(ohn 
Soil  Conservation  Ser. 
Soil  Conservation  Ser. 
Mrs  Freda  .M.  Ashcraft 
B    S.   Halbert 
:i.   .*.   WliittlniTtoii 
.1.  D.  Henderson 
r.  S    Forest  Serviee 
Charles  K.  lackson 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Cnrvoil  Iving 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Sohen 
J    R.  Iluddleston 
Benedictine  -.isters 
W    E.  Ivlmiston 
Craig  William? 
Soil  Conservation  Her. 
Carl  A.  S'-arck 
Miss  '..'larice  Maddox 
11 .  S .  F'orest  Service 
U.S. Biological  Surve; 
A    Bovce  Bovd,  .Ir. 
Walter    Smith 
Heury  Field 
S.  C  "story 
Mrs.  B.  K.  Svvim 
Rice  Experiment  Sta. 
New  Subiaco  Abbe> 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
L.   M .  Snead 
D    0.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E-  Barton 
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Daily  Precipitation  for  December,   1986 


Stations 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


1 


Imity I 

irkadelphia  —  I 
\.rkansas  City  . .  I 

Batesville 1 

Bee   Branch- 

Benton 

Bentonville ' 

Big  Lake  Outlet  . 

Black  Rock 

Blythevllle 

Booneville 

Boughton  .  . 

Briuiley    

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Clarendon illl 

Clinton 

Conway  

Cornerstone 

Corning II  !l 

Cotter Illl 

Crossett  .  .[near]. . 

Danville Illl 

Dardanelle HII 

De  Queen 

Duma? 

Dutton 

El  iJorado Illl 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville   

Fordvce 

Fort  Smith •" 

Freeman  Sprgs. .  Ill 
Ill 


Fulton 
Georgetown  . . . 

Oilbert    ,   

<ilenwo()d  ...   . 

Grannis-  

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope [Evap] 

Hot  Springs  

Index     ..nil 

iessieville 

lonesboro Illl 

Lead  Hill 

Little  Rook.."* 

Lutherville 

Madison Illl 

Magnolia 

"Malvern 

Mammoth  8pg  .  .1111 

Marianna 

Marked  Tree Illl 

Mena il;l 

Monticello    

Montongo    

.Morrilton    IIB 

Mountain  Home  . . 

Mount  Ida 

Newport Illl 

Xorman 

Okav 

Ozark 11!| 

Paragould  Illl 

Parkin      Illl 

Patterson 

Pine  Hluff 'I'l 

Pine  Ridge Illl 

Pocahontas 

Portland Ilt| 

Frescott Illl 

Rock  Springs 

Rogers  (near) 

Rosebud 

Rus.sellvine[Evap] 

St.  Charles  H' 

8t.  Francis II 

Searcy 

Springbauk  ...   .11 

Storv B 

Stuttgart 

Stuttgart   Evap 


Ouachita.. 
Ouachita.. 

Mississippi 
[White  .... 
Arkansas. . 

Saline 

1  Arkansas. . 
iSt.  Francis 
White  .... 
St  Francis 
Arkansas. . 
Ouachita. . 
White  .... 
White  .... 
Ouachita. . 
Ouachita. . 
White  .... 
White  .... 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
White  ... 
Wliite  . . . 
Ouachita. . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

Red 

Mississippi 
White .... 
Ouachita. . 
Arkansas. . 

White 

White 

Ouachita.. 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

White  .... 
White  .... 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.. 

Whits 

White  .  . 
Mississippi 
White... 
Ouachita 

Red I 

Ouachita. . 

Red    

Ouachita.. 
White  .... 
White  .  .  . 
Arkansas. . 
.\rkansas. . 
St.  Francis 

Red 

Ouachita  . 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita.  . 
Ouachita. 
Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 

White 

Ouachita.. 

Red 

.\rkansas. . 
St.  Francis 
St.  Francis 
White.    . 
Arkansas 
Ouachita . . 
White 
Ouachita. . 
Ouachita. 
Ouachita. 
White.  ... 
A  rkansas 
Arkansas. 
White   .. 
St.  Francis 
White    ... 

Red 

Ouacliita. 

Hi  Arkansas. 

.\rkansas. 


03|   .09[ 
42|   .031 


28 


.01 


.44:. 

.381 

.58 

.38| 

.05 

.40 

!'•  I 

.12 

.25 

.09 


.40 

T. 

.14 

.09 

.05 

.45 

T. 

.42 

.48 

.37 

tv 

.10 

.15 

.13 

.53 

.39 

.37 

.0 

.3« 

,23 

.34 

.40 

.V 

.14 

,04 

.15 

.22 

.35 

.55 

.46 

.37 


Subiaco 
Texarkana 
Thornburg 
Whiteclifis 

Wilson 

Wynne 

Yancopin  . . 


HI 


Ill 

....I 
Ill 


. .  I  Arkansas. 

Red 

Arkansas. 

Ouachita. 

Mississippi 

St.  Francis 

Arkansas. . 


.08 


.11 


.31 

.45 

T 

.30 

T. 

.06 

.21 

.40 

.70 

.30 

.28 

T. 

.10 

'!57 
.05 

"m 

.04 


T. 


02 


|2.62 

...  2.06 

..50 

T     2.40 

1.57il.05 

02l2.  09 

78l  .02 

..1.81 

..1.96 

..|2.25| 

33 

2.35 

3,35 

1.92 

4.50 

2 

2.03 
.  16 
1.19 
3. 2^ 
1.86 
1  06 
2. 26 
2.71 
2.58 
1.19    -95 
.15  4.  .58 
1.131    .12 
2.38 


.131. 

.37 
1.92  , 

.  28] . 

.  30  ' 


1.45 
T. 


.65 

2  "82 

1.63 

.40 


.22 


.12 


.43 

T. 

.57 

'  03 

.  16 
T. 
.27 

.38 
.71' 
.  W 
.40 
56 


1.40 

2.12 

.06 

.77 


.50 


,56 
1.12 

.78 
.15 
.66 

03 


28 

10 

U 

4.40 

09 

2.02 

1.75 

3.04 

1.34 

!.50 

.72 

72 


1.38 
l.W) 

.01 
1.20 

T 


1.90 
2.41 


.43 


.04 


,03 


.58 


1.75 

69 

1.00 

2.20 

1.20 

2.00 

2.90 

2.  05 

.07 

.99 

.54 

2.25 

3.00 


2.55 
1.48 


2.30 
.05  2.35 
,..  2.47 


T. 


.51 


1. 05 
1.55 


1.82 


3  85 
1.00! 
2.40 
2.17 
.19 


1.58 


52 
3.70 
4. 53 
2.02 

16 

90 
2.18 
2.14 
1.18 

.98 
2.21 
2.65 

1  6.^ 
1.90 
2 

1.13 
2.05 

2  07 
.72 
.07 
.30 
.66 

3,95: 

1.73 

2.19 

5.  7U 

2.98 

2.25 

2.28 

.45 

20:2.32 

1.601    ,95 

,112  14 

.11,85  1,05 

:3.  24 

13.74 


.,58 


10  I  11 


13 


16     17 


20 


,221  T. 
T. 


.01 


.19    .02 


.18 
.19 
.  10 
.02 
,15 
T 

•  '■■*! 

.52 


.10 


.04 


.'62 

.32 

.02 

.35 

,3U 

.78 

80 

.■57 

'.'n 

.33 

.29 

,10 

'.96 

.79 

... 

10 

...., 

T. 

. 

.09 
',50 

:::: 

'.'is 

.051 

•• 

'.'ii 

05 

"21 

".\'i 

.20 

.09 

.25 

.80 

T. 

'67 

T. 


.10 


.861 


.■37I  T 


.15 
.33  , 

■^ 

':35i 


.06 


:::|:-::i 


.18 

.06 

'J'. 

.60    T. 

.05 

.06 
.05 

'I'. 

.02 

T. 

IS 
.12 

'1'. 

.04 

.19 

.01 

.09 

.11 

.10 

.01 

.10 

.08 

. . . . 

.20 

.14 

ii  .0 

.10 

.03 

.26 

"14 

T. 

■y. 

.15 

".15 

''6,3 

09 

T. 

.18 

.06 

10 

.Of 

.09 

■r. 

.1? 

.02 

.1.. 

■r 

.05 

.0? 

1.... 

.0; 

. 

T. 

22 


23      24 


.01 


.01 


25 


26 


27 


28 


29      80 


t- 


.301 
T.  I 


.06 


.03 


.20 


.02 


.63 


.05 
T    I 
.27|. 
.14 
.21 


.04  .. 
.I'3.. 

.03!.. 


,02 


.05 


.20;. 

':3op 
■;6ii' 

T.  I 
T.  I 


.65 


.621    .031 

.77|    .04| 

.02    .85! 

.61     .07 

.73  ....| 

.33 

.13 

.34 

.161 

.49 
1,83 

.06 

.60 
1.10 
1.25 

.57 

.55 

1.10 

.56 

I 

:7i 
.95 

.91 


.03 


.02 


.05 


.S2 


...1   .63: 

.29 

T.     T. 

.051   .95 

2. 00 

.78 

.27 

.18 

.59 

.11 

.14 

.34 

.851 

.901 

.371 

.32  1.001 

01 1   .08] 

.961     84 

.4611.15 

.06     .95 


,13 


.04 
.35 
.88 
.60 

'.'eo 
1.20 

T 


.79' 


.45 


1.29 

.85] 
1.02 
1.98] 
1.34 
.76 
.80i. 
1.08|. 
....I    .57| 
I.29I    .41 
2.25 
9(> 


.04 


.04 


1    .40' 

...i.iol,,,. 

...|  .32  ,44 
,70!  ,36 
.40  .30|.,.. 
.,,  1.95  .  .. 
.24  .29.... 
...  .06  1. ,57 
.08  1.42!..., 
.281     2' 


07 
1  33 

.80 
1-42!  .04 
.66.,,. 
.90  .02 
.47|  T. 
.40        " 


.95 
70 
.60 

1.01 
..56 
.30 
.5( 
.48 

1.65 
.10 

1.19 


.25 


12 
l.COl 
.311 
.  65l 
.33 
.15 

43 
.52 
.87 
.75 
.80 
1.10 


.251   .Oil 

"ooi'T. 
.25  ... 
.07  ,,. 
.22I 
.121 


T. 


.05 


.06    •/'. 


.25 
.33 
03i 


.04 
.04: 


.02 


.93;. 

.041. 


,03 


,051 


14 
60i 
351 

1.12 

1.10 
.70 
.02 

1.05 
.75! 
.42 
.79 

1.32 

1.60 
.43: 
.55 
.561, 
.  23| 
94 

1.031 
.87! 

1  .741 

1.10! 

]1.66j 
il.3Hj 
I  .701 
!    .96, 


88 

45 

1.30 

42 


.02 
.54 
1.85 


2 
.40 
.31 
.72 
.31 
,20 
01  .47' 
12  .,56 
.81!  .57 
.3lil.06 
.  03 1 
.40 


.48 


.02 


1.00 


5.41 

4.94 

6.08 

5.88 

5.80 

5.11 

3.25 

4.77 

4.64 

4.45 

4.35 

4.87 

5.60 

5.00 

8.50 

6.35 

5.63 

6.40 

5.56 

6.03 

4.56 

3.07 

5.60 

5.70 

6  06 

4.46 

8.59 

4.22 

7.22 

5.91 

3.14 

2.S2 

7.21 

.H.iO 

6,08 

-1.49 

5.81 

4.35 

5.77 

6.40 

2,73 

3,12 

5.03 

6,90 

6.62 

4,80 

4.70 

4.54 

3.30 

5,38 

4.19 

2.14 

4.  yn 

6.48 

5.69 

6.30 


.08 


isoii.'M! 

.281...    1 


1.80    .46 

I.6OI,,,, 
,76| 
.  .66| 
..1.60 
..I1.6O! 
..  1  lOi 

I2.OO! 
49;  .7l| 
021     591 

ll.lOl 


5.28 
5.53 
5.69 
5.(18 
7.07 
7.89 
4.59 
4.96 
4.98 
511  -1.62 


21 1 


.501  T. 


.20!  -Ill 
.69;  .41 
..,11,25 
.71  .  , 
.111.03 
.82    .09 


.!....!  .45; 

.]    .10'    .Hi 
.1  .70:1.121 


i  .481 
i  .391 
:1.75, 
11.281 
i  .50! 
11. 30' 
.70' 


.04 


T.  ! 
.241 

.09: 

T.  ] 

'.12: 
20 1 

T  ; 


.0711.05 

.0311.231 
. .  -1  .18 
...,1.271... 
..  .19  ... 
.       !l.85i... 

.321  .43!... 

T.  l.,.,|   . 

.06! 

.03! 


46, 


.02: 
.02 
.351 


,36 '1.39 
,43l  .75 
,141  .44 
99I  31 
10'  98 
04!l.  10 
.45!.... 


.60 


01: 


...| 


.52  .. 
.47'., 


.I5i 
.,531 
.76' 
l.lOj 
T.  11.05 


4.96 
4.. 52 
3.73 
,5.66 
6.41 
6.30 
6  00 
4.89 
4.33 
5.32 
5  20 
7.51 
3.38 

4  89 
5.  30 
5.40 
5.41 
4.71 
8.61 

5  33 
5.89 
5.83 
4.81 
5.18 
4.68 
5.25 
5.72 
6.04 


II.29I  9.31 


Precipitation    for    24    hours  ending  near  sunset  unles 
Data  initalics  interpolated. 


otherwise  indicated 


T    less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.     UNot  used  in  means  and  summaries.     Reference  letters  •.".«.  number  of  days  missing.     ^^^fJ^°^'^'J''^%J^^.J^. 
addres.ses  as  follows: -Big   Lake  Outlet,  Manilla;  Boughton,  Route  4.  Frescott;     Cornerstone,  Route  1.   Altheimer;  F'-^enian  Springs,_Do_ver;^^Inde.x.  Koute^S.  ^  T^^^^^^ 
Lutherville,  Route  1.    Lamar;   Rosebud,  Route  2,  Mt.    Vernon;    Springbank,    Doddridge. 
"•24  hours  ending  midnight.    ||t|  24  hours  ending  7  a.m.     •Included  in  next  measurement.  ..     t^         .  t  ju- 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departiires  of  precft),  a- 
tion  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
the  period  to  1935.  inclusive. 


s>:- 
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December,  1936 


Daily  temperatures   for    December,   1 936 


Stations 


Batesville  

Bee  Branch 

B&ntonville  "*  — 

Blytheville 

Booneville 

Brink  ley 

Calico  Rock 

Carthage 

Conway  

Cornerstone 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.. 

(fayetteville 

Fordyce 

Fort  Smith'" 

Gilbert 

Harrison 

Helena 

Highland 

HoposS'S 

Hot  Springs 

lonesboro    

Lead  Hill 

Little  Bock."*. 

Lutherville 

Magnolia 

Mainm         Spring. 
Marked  Tree^S^.... 

Meua 

Morrilton 

Mountain  Home. . 

Mt.  Ida  

Newport 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

St.  Charles 

Searcy  

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana  

Thornburg ..  . 

Wilson 

Wynne  


S  Maxi mural 
i  Miuimmn 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
\  Slaximum 

■  1  Minimum 
\  Maximum 

■  I  Minimum 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
1  Maximum 

■  )  Minimum 
S  Maximum 

■  '  Miuimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
i  Maximum 

■  '  Miuimum 
\  jMaximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  '  Minimum 
\  .Maximum 

■  I  Minimum 
*  Maximum 

■  J  Minimun 
\  .Maximum 

■  (  Miuimum 
\  Maximum 

■  I  Miuimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 

■  )  Minimum 
\  .Maximum 

■  '  Miuimum 
(  Maximum 

■  I  Minimum 
J  Maximum 

■  '  .Minimum 
S  .Maximum 

■  (  Miuimum 
)  .Maximum 

'  /  Minimum 
V  Maximum 

■  )  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Miuimum 
\  Maximum 

"  t  Miuimum 
S  Maximum 
'■  )  Minimum 
(  Maximum 
'  /  Minimum 
\  Maximum 
I  .Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
j  .-'aximum 
i  Minimum 
)  Maximum 
I  Miuimum 
)  Maximum 
'  .Minimum 
)  Maximum 
I  .Minimum 
)  Maximum 
(  Minimun: 
1  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
'  Miuimum 
S  JIaximum 
I  Miuimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
/  Miuimum 
)  Maximum 
(  Miuimum 
J  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximvan 
(  Minimum 
i  .Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
'.  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum  I 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 


^Midnight  to  midnight.     sWThermometers  read  in  morning ;  maximum  temperature  credited  to  preceding  da; 

Weather  Bureau  Ortitte.  Uttle  Rock.  Ark  i.-a-i,-\\W 


\  M 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU      '^'^^tt^^f  ^^3/ 

__^— — — — — —  -  tf/" 

CLIMATOLOGICAL    DATA      '^''% 

A^XANSAS  SECTION 


H.   S.   COLE 


^OL.  XLI 


Little  Rock,  Abk.,  year.  193B  No.  13 


Prick:    5  Cents  per  Copy:  25  Cents  per  year 


GENERAL    SUMMARY 


The  four  outstanding  features  of  the  weather  m  Arkansas 
luring  the  vear  1936  were:  the  unusually  long  cold  spell  m 
ranuary  and  February,  the  late  freeze  in  April,  the  pronounced 
eficiencY  in  precipitation  the  first  six  months  of  the  year  and 
in  August,  and  the  long  hot  summer,  especially  m  central  and 
western  portions  of  the  State. 

January  and  February  were  cold,  the  latter  part  of   January 
and  the  first  three  weeks  of  February  being  one  o     the    longes 
periods  of  cold  weather  ever  experienced  m  the  State .       Ki vei  s 
we4  frozen  in  the  northern  portion  for  the  f^rst  time  m    mariy 
years.     The  Arkansas    River    at    Little    Rock    was    P;;acticalb^ 
frozen  over  on  February  9th  and  partially  frozen  on    the    20th 
March  was  a  warm  dry  month,  being  the  driest  since  1925  and 
the  fourth    successive  month    with    precipitation  _  considerably 
below  normal.     April  was  also  dry  but  cold    freezing    tempera- 
tures and  killing  frosts  extending  to  the  southern  border  on  the 
3d      In  May  temperature  was  somewhat   above    normal    while 
precipitation  was  about  50%  of  the  normal  amount      J^^e  also 
was  dry,  this  being  the  driest  June  since  1930,  while    tempe  a- 
tures  we're  unseasonably  high  the  latter  half,    new    records    for 
this  month  being  established  at  some  stations  on  the  20th    The 
drought  was  broken  in  most  sections  of    the    State    except    the 
northwestern  portion  in  July,  but  temperatures  were  unusually 
high    with  some  stations  reporting  the  highest  on  record  on  the 
18th      The  high  temperatures  continued  m  August,  this   being 
the  hottest  and  driest  August  since  State-wide  records  have  been 
kept,  especially  in  the  western  portion.     Ozark   wi  ^    120      on 
the  ioth  exceeded  the  previous   record    for    the    State    by    4  . 
Temperature  and  precipitation  were  both  above  normal  m  Sep- 
tember, the  drought  being  broken  in  the  northwestern    por  ion 
of  the  State  for  the  first  time  this  year.     Some  stations  in  that 
sections  received  more  rain  this  month  than  they    had    had   m 
the  preceding  eight  months.     Mild  weather  prevailed    nriost   of 
October  and  November,  with  killing  frosts    occurring   at    some 
stations  in  the  northern  portion  of  the  State  the  latter    pait    of 
October  and  in  all  sections    the  first  week  m  November.     Tem- 
perature and  precipitation  were  both  above  normal  m    Decem- 
ber, with  unusually  mild  weather  prevailmg  the  latter   halt    of 

the  month.  ^  /,r>  /^n     u-  u  •     a  co 

The  mean  temperature  for  the  State  was  62.0°  which  is  0.6 
above  the  46-year  average.     Annual  means  ranged  from   5b. b 
at  Dutton  to  66.0°  at  El  Dorado.     Of  the   stations    for   which 
normals  have  been  computed,  11  had  negative    departures,    39 
positive,  and  3  were  normal.    Extremes  ranged  from  15    below 
zero  at  Lead  Hill  on  February  18th  to  120°  at   Ozark   on    Au- 

^"rVe^average  precipitation  for  the  State  was  34  75  inches 
which  is  13.31  inches  below  the  46-year  mean  and  the  lowest 
State  average  on  record.  Annual  amounts  ranged  from  19^11 
inches  at  Index  in  a  southwestern  border  county  to  47.88  inches 
at  St   Francis  in  the  extreme  northeastern   portion.      All   sta- 


tions with  records  of  10  years  or  more  had  negative  departures. 
Precipitation  was  above  normal  in  July,  September,  October, 
and  December,  below  in  the  other  months  with  the  least  ram- 
fall  of  the  year  occurring  in  August.  A  number  of  stations  re- 
ceived less  than  50%  of  the  normal  amount  of  ram  for  the  year, 
while  the  percentage  for  the  State  as  a  whole  was  slightly   more 

than  72%.  ^  i-  u  •      ^i 

The  shortage  of  rainfall  during  the  year  was  felt  even  in    the 
early  spring  months.     In  February  in  the  northwestern  portion 
of  the  State  water  in  wells  was  low  and  with  but    little   ramtal 
thereafter  until  September  wells  and  springs  failed    which    had 
never  been  known  to  go  dry  before.    Showers  during  the  spring 
months  generally  provided  enough  soil  moisture    tor    germina- 
tion of  seeds  but  in  some  sections  cotton    got    a    late    start    be- 
cause of  the  dryness  of  the  soil.     However    with  good    cultiva- 
tion most  crops  made  good  progress  until  the  latter  part  of  Maj 
and  the  1st  of  June  when  temperatures  were  much  higher.     In 
June  earlv  corn  began  to  need  rain  badly  and  before    the    close 
of  the  month  some  of  it   was    damaged    beyond    recovery,    but 
with  the  heavy  soaking  rains  the  first  of    July    it   revived    and 
improved  rapidly  except  in    the    northwestern    portion    where 
rainfall  was  insufficient.     All  crops  grew  rapidly  m  eastern  and 
southern  sections  during  July   though    temperatures    wei-e    un- 
usually high  part  of  the  time,  but  by  thefirst  oi    August    ram 
was  again  needed  badly  in  nearlj;^  all  sections  of  ^he    StMe    and 
with  high  temperatures  and  the  hot  winds  of  the  9.h  and  10th, 
all  crops  deteriorated  rapidly.     In  the  eastern  halt  of  the  State 
temperatures  were  high  for  only  a  few    days    and    the    damage 
done  to  cotton  was  offset  by  the  good  growing  weather  later    in 
the  fall  but  late  corn  was    practically    rumed    m    all    sections. 
The  rains  in  September  came  too  late    m  the    western    portion 
to  be  of  much  benefit  to  most  crops,  the  plants  being  too    near 
dead  to  be  revived.     Corn  was    almost  a    total    failure    m    the 
'northwestern  portion  and  though  cotton  fared  better  than  corn 
the  crop  was  very  short  in  the  western  half  o     the    State.       in 
the  eastern  portion,  however,  the  yield  was  the  best    m    many 
years  because  of  the  favorable  weather  tor  the    development    of 
ereen  bolls  in  the  fall.  ,     ,       j        n 

The  last  killing  frost  in  spring  occurred  m  central  and  south- 
ern sections  on  April  3d  and  in  the  northern  portion  about 
April  7th,  but  at  a  few  stations  in  the  Ozarks  and  he  Ouachita 
Mountain's  it  was  as  late  as  April  23d._  The  ^^'^t  killing  iros 
in  autumn  occurred  at  a  few  stations  m  the  northern  poition 
October  27th  or  29th  and  elsewhere  about  November  3d  oi  4th. 
The  growing  season  ranged  from  189  days  at  Dutton  m  the 
Ozarks  to  216  days  at  a  number  of  stations.  The  late  freeze  m 
April  killed  peaches  in  large  areas  and  seriously  damaged  pota- 
toes, truck,  apples,  and  strawberries.  Cotton  and  corn,  where 
up,  were  also  damaged  but  only  a  small  amount  of  cotton    had 

^Tinetornidoes  were  reported  during  the  year:  four  in  March, 
one  in  April,  and  two  each  in  May  and  Ju  y  Losses  were 
smaller  than  in  1935  but  greater  than  in  1934.  During  he 
year  three  people  were  killed,  28  injured,  and  property  valued 
at  $106,500  destroyed.  lut^r^h 

Damage  from  windstorms  was  confined  chiefly  to  March, 
May  June,  July,  and  September  with  heaviest  losses  occurring 
n  July  Damage  from  hail  was  reported  in  March,  May 
iune,  and  July,  Losses  in  May  were  confined  Principally  o 
ea'^te^n  Randolph  and  western  Clay  counties  and  m  June  to 
east  n  Craighead  County,  damage  in  each  -stance  being 
$50,000.  The  total  loss  from  hail  during  the  year  was  $lo0,500 
and  from  windstorms  $28,100.  '^•^-M- 
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WEATH"RB  BY  MONTHS 

January:— This  was  the  coldest  January  since  1930  and  the 
driest  since  1911,  which  was  the  driest  on  record.  Tempera- 
tures were  considerably  lower  in  central  and  eastern  portions, 
with  a  number  of  days  with  the  maximum  below  freezmg. 
Precipitation  was  3.17  inches  below  normal,  with  monthly  to- 
tals ranging  from  0.13  inch  at  Fayetteville  to  4.59  inches  at 
Crossett.  The  average  snowfall  was  3.5  inches  which  is  the 
highest  State  average  since  1930.  Streams  remained  at  low 
stages  during  the  month  and  some  were  frozen  in  the  northern 
portion  during  the  latter  part.  Wheat,  oats,  meadows,  and 
winter  truck  were  badly  frozen  in  many  localities. 

i^e6ma?V. —Unusually  cold  weather  prevailed  during  the 
month  with  cold  waves  on  the  4th,  9th,  and  18th.  Precipita- 
tion was  1.59  inches  below  normal,  with  5  stations  having 
monthly  amounts  of  less  than  an  inch.  Monthly  totals  ranged 
from  0.77  inch  at  Index  to  3.73  inches  at  St.  Francis.  Rain 
is  needed  in  the  northwestern  portion,  water  in  wells  being  low 
and  all  streams  at  low  stages.  Precipitation  has  been  below 
normal  for  the  last  three  months,  this  being  the  driest  winter 
on  record.  The  weather  was  decidedly  unfavorable  for  out- 
door activities  until  the  22d  but  thereafter  very  favorable. 
Wheat,  oats,  and  winter  truck  were  damaged  by  freezing  where 
not  protected  by  snow  cover.  Some  gardens  and  potatoes  were 
planted  the  last  of  the  month  in  the  southern  portion. 

ikfarc/i.—Precipitation  was  2.55  inches  below  the  46-year 
mean,  all  stations  except  one  having  negative  departures. 
Monthly  totals  ranged  from  0.05  inch  at  De  Queen  to  6.03 
inches  at  England.  Rainfall  was  lightest  in  northwestern  and 
north-central  portions  and  in  western  border  counties,  while  it 
was  heaviest  in  the  southeastern  portion  and  in  counties  border- 
ing on  the  Mississippi  River.  Tornadoes  occurred  on  the  23d 
and  24th  in  which  4  persons  were  slightly  injured  and  proper- 
ty damaged  valued  at  $37,000.  Temperatures  were  below 
normal  for  only  7  days  during  the  month,  all  stations  having 
positive  departures.  Dust  was  observed  on  12  or  more  days, 
with  some  stations  reporting  visibility  of  1-4  to  1-2  mile  on  the 
24th.  The  dry  weather  was  favorable  for  preparation  of  land 
but  the  soil  was  too  dry  for  growth  in  some  western  portions. 
A  small  amount  of  cotton  and  much  corn  were  planted. 

April:— This  was  the  coolest  and  driest  April  since  1931,  Grav- 
ette  and  Sunset  reporting  the  lowest  temperature  ever  recorded 
for  the  month  on  the  3d.  Temperatures  were  again  considera- 
bly below  normal  from  the  6th  to  the  10th  and  from  the  21st 
to  the  23d,  some  stations  in  the  Ouachita  Mountains  reporting 
killing  frosts  on  the  23d.  Precipitation  was  2.20  inches  below 
normal,  only  two  stations  having  positive  departures.  Month- 
ly totals  ranged  from  0.60  inch  at  Magnolia  to  6.17  inches  at 
Mountain  Home.  The  weather  was  favorable  for  planting 
crops  but  in  some  sections  of  the  western  portion  the  soil  was 
too  dry  for  germination  and  good  growth  part  of  the  month. 
A  tornado  occurred  near  Melbourne  on  the  5th  in  which  one 
person  was  killed,  4  injured,  and  property  valued  at  $40,000 
destroyed. 

May: — Showers  occurred  in  all  sections  the  first  of  the  month 
and  from  the  9th  to  the  13th  though  amounts  were  small  in 
some  localities.  After  the  middle  of  the  month  some  sections 
had  no  rain  and  many  localities  only  light  showers.  The  aver- 
age precipitation  was  2.50  inches  which  is  2.52  inches  below 
normal,  this  being  the  sixth  consecutive  month  with  a  nega- 
tive precipitation  departure.  Monthly  totals  ranged  from  0.61 
inch  at  Mammoth  Spring  to  7.48  inches  at  De  Queen.  Torna- 
does occurred  on  the  9th  in  the  southwestern  portion  in  which 
2  people  were  killed,  20  injured,  and  property  valued  at 
$20,500  destroyed.  Cotton  made  good  progress  during  most  of 
the  month  and  was  unusually  well  cultivated  but  the  soil  was 
too  dry  in  some  sections  for  good  growth  the  latter  part.  Corn 
was  clean  and  well  cultivated  but  was  needing  rain  badly  in 
some  sections  by  the  close  of  the  month. 


June. — This  was  the  driest  June  since  1930  and  the  seventh 
consecutive  month  with  precipitation  below  the  average.  Rain- 
fall for  the  past  six  months  has  been  only  43%  of  the  normal 
amount  and  the  deficiency  for  the  State  since  January  1st  is 
14.79  inches.  All  stations  except  one  had  negative  departures, 
with  monthly  totals  ranging  from  a  trace  at  Texarkana,  Index, 
and  Whitecliffs  to  4.02  inches  at  Higden.  Temperatures  were 
UHUSually  high  but  were  higher  in  the  western  portion  than  in 
the  eastern.  The  highest  temperature  reported  was  113"  at 
Corning  on  the  20th  which  is  3°  higher  than  the  previous  rec- 
ord for  June.  The  high  temperatures  and  dry  soil  were  un- 
favorable for  cotton  in  some  sections  and  decidedly  unfavorable 
for  corn  in  nearly  all  sections,  some  being  damaged  beyond 
recovery. 

July: — Temperatures  were  nearly  continuously  above  normal 
in  the  northwestern  portion  of  the  State  during  July,  a  number 
of  stations  reporting  the  highest  on  record  on  the  18th.  Rain- 
fall was  heavy  to  excessive  in  most  eastern  and  southern  por- 
tions the  first  of  the  month,  but  very  light  in  the  extreme 
northwestern  portion.  The  average  precipitation  was  4.90 
inches  which  is  1.10  inches  above  normal,  this  being  the  first 
month  this  year  with  a  positive  departure.  Monthly  totals 
ranged  from  0.04  inch  at  Rogers  to  14.16  inches  at  Pine  Bluff. 
Rainfall  was  generally  above  normal  in  eastern  and  southern 
sections  but  seriously  deficient  in  the  northwestern  portion. 
Crop  conditions  improved  materially  during  the  month  except 
in  the  northwestern  portion  where  crops  continued  to  deterior- 
ate. Damage  during  the  month  was  as  follows:  from  torna- 
does, $9,000;  windstorms,  $16,300;  heavy  rain,  $50,000;  heavy 
hail,  $30,000. 

August. — Maximum  temperatures  were  100'"'  or  higher  in  the 
western  portion  of  the  State  for  20  to  26  days  but  were  _  not  so 
high  in  the  eastern.  Scattered  showers  occurred  during  the 
month  but  some  sections  received  no  rain.  A  number  of  sta- 
tions had  only  one  rainy  day.  The  average  rainfall  for  the 
State  was  only  0.44  inch  which  is  the  least  on  record  for  Au- 
gust. Eight  stations  had  no  rain,  while  the  greatest  monthly 
total  was  only  2.37  inches.  All  crops  deteriorated  during  the 
month.  Late  corn  was  almost  a  total  loss  in  all  sections  and 
meadows,  pastures  and  all  truck  crops  were  either  destroyed  or 
seriously  damaged.  Rice  was  about  the  only  crop  in  the  State 
that  didn't  suffer.  Stock  water  was  becoming  scarce  by  the 
close  of  the  month  and  the  soil  was  too  dry  in  all  sections  for 
the  planting  of  fall  crops. 

September: — This  was  the  warmest  September  since  1925. 
High  temperatures  prevailed  in  the  western  portion  until  the 
middle  of  the  month  but  they  were  not  near  so  high  in  the 
eastern.  Moderate  to  heavy  rains  occurred  in  much  of  the 
northern  half  of  the  State  the  first  of  the  month  and  about  the 
10th  but  rainfall  was  light  and  scattered  in  central  and  south- 
ern sections.  Heavy  showers  began  about  the  16th  in  the 
northern  portion  and  became  more  general  from  the  20th  to 
the  28th,  most  sections  of  the  State  except  the  southeastern 
and  some  southwestern  localities  receiving  good  rains  during 
this  period.  Monthly  amounts  ranged  from  0.27  inch  at  Yan- 
copin  to  13.52  inches  at  Freeman  Springs.  The  soil  was  in 
good  condition  in  the  northern  half  of  the  State  most  of  the 
month  for  growth  of  fall  crops  but  too  dry  in  east-central  and 
southern  sections.  The  picking  and  ginning  of  cotton  were 
delayed  somewhat  in  the  northern  portion  by  the  continued 
rainy  weather  the  latter  part  of  the  month  but  in  many  south- 
ern and  western  localities  picking  was  almost  completed  by  the 
close  of  the  month. 

October: — Temperatures  were  considerably  below  normal  from 
the  22d  to  the  29th,  several  stations  in  the  northern  portion 
and  a  few  in  the  Ouachita  Mountains  reporting  killing  frost 
and  freezing  temperatures  during  this  period.  Precipitation 
was  1.83  inches  above  normal,  with  monthly  amounts  ranging 
Continued  on  page  55 
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Stations 


Counties 


Amity 

Arkadelphla 

Arkansas  City 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville  — .  •. — 
Bigr  Lake  Outlet+t .  . . 

Black  Rock  

Blytheville 

Booneville 

Bi)us:hton 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Cartilage 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville    

Dardanelle 

De  Queen 

Dumas 

Dutton  

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fort  Smitli 

Freeman  Springstt. 

Fu;ton 

Georgetown 

Gilbert 

•Glenwood 

Grannis 

Gravette 

Harrison  

Heber  Springs 

Helena  

Higden  

Highland 

Hope  [EvapJ 

Hot  Springs 

Indextt 

Jessieville 

Jouesboro  

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

Luthervillelt . 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree  

Mena  

Morrllton  

Mountain  Home  

Mount  Ida 

Nail 

Newport   

Norman 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin   . . . 

Patterson   

Pine  Bluff    

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rogers  ( near) 

Rosebud  .tt 

St.  Francis 

Searcy  

Springbank  tt 

Story  

Stuttgart    

Subiaco 

Texarkana  

Thornburg  

Waldron 

Whitecliffs   

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


TemperatuT 

■6 

1 

C 

o 

si 

^  .1 

<P 

O 

<a 

> 

a 

3 

Precipitation,  Inches 


O  C3 


Clark 

Clark 

Desha 

Independence. . . 

Van  Buren 

Saline 

Benton • 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan  

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Jefferson    

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll    

Washington 

Sebastian 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy. .   

Pike 

Polk , 

Benton 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland 

Little  River .... 

Garland 

Craighead 

Boone  

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Polk  

Conway 

Baxter 

Montgomery  . . . 

Newton 

Jackson 

Montgomery  ... 

Howard   

Franklin 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Jefferson 

Montgomery  . . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Benton 

Faulkner 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Scott 

Little  River 

Mississippi 

Cross 

Desha 


500 
200 
145 
777 
700 
•285 
1295 
2;i9 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
297 
172 
516 
309 
195 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
162 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
44S 
2240 
260 
200 
600 
547 
900 
1250 
1052 


36 


30 
43 


31 


63.0 


69.3 
61.6 


59.3 


59.7 
63.1 


49 

22 

45 

6 


40 
21 
36 


62.7 
61.7 


115 


111 
110 


111 


Aug. 


10 


Aug. 
Aug. 


July 


9t 

'is' 


105 
118 


jJune 

Aug. 


110 
111 


64.3  115 
62.7   114 


27 
1 
22 
33 
32 
29 
35 
45 
55 


300 
445 
491 
3V5 
601) 
275 
750 
345 
650 
324 
775 
209 
315 
600 
235 
229 

1207 
3J5 
800 
650 

2233 
231 
750 
288 
396 
275 
222 
204 
215 
840 
300 
122 
318 

1.300 
600 
290 
215 
240 
650 
214 
750 
332 
650 
675 
290 
237 
260 
167 


63.0 
61.8 
59.7 


64.2 

63.' 6' 
63.1 
64.4 
56.8 
66.0 
62.6 
60.4 
60.2 
63.0 


1)5 

'iis' 


June 
July 
Aug. 
Aug. 


Aug. 
June 


61.3 

58.6 
59.7 


62.7 


64.9 
63.8 
64.7 


61.2 

59.2 
62.5 
62.1 


17 
31 
24 
20 
44 
14 
19 
21 
1 
48 


8 
39 


48 


42 
30 
47 
43 


23 


46 
39 
50 
14 


6.5.9 
59.9 
62. 6 
60.1 
62.4 
62.9 
60.0 
60.8 


61.3 


64.2 
62.6 


64.3 


59.7 
63.8 
64. 9 
60.0 


62.3 


11 
28 


62.8 
63.5 
65  2 
60.1 


60.8 


108 

iis' ' 

114 

112 

109 

112 

111" 

112 

110 

113 


June 

Aug. 
Aug. 
Aug. 
,iuly 
Ang. 
Aug. 
Aug. 
July 
Aug. 


113 


115 
114 
112 


103 


116 
115 
115 


20 
15 
10 
10 


10 
'20 
'26' 


Feb. 


Feb. 
Feb. 


Feb. 


3     Feb. 

2»  iFeb. 


10 

10 

10 

18 

10 
9 

9t 
18 

10 


Aug. 


10+ 


Aug. 

■July 
July 


June 


20 


Aug. 
Aug. 
Aug. 


109     June 
112     Aug. 


no 

116 


no 

107 
107 

10? 
112 

114' 
112 
116 
107 
108 


Aug. 
.luly 
June 
June 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
June 


116 
120 


108 


109 
106 
112 
112 


1)2 


108 
117 
117 
113 


102 » 


Aug. 
Aug. 


20 
10 
10 
10 


10 
14+ 
20 
20 
10 
10 
9 
10 
10 
20 


Aug. 
Aug. 


Aug. 


10 


June 
June 
Aug. 
July 


20 
20 
!0 
18t 


Aug. 


June 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


July 


Feb. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 


Feb. 
,)an. 
Feb. 


Jan. 


Feb. 


Jan 

Feb 

Feb. 

Feb. 

Feb. 

Feb. 

Feb. 


Feb. 
Feb. 
Feb. 


Feb. 


Feb. 
Feb. 
Feb. 


Feb. 
Feb. 
Feb 
Feb. 


Jan. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 


Jan. 

Feb. 


Feb. 


Feb. 
Jan. 

Feb. 
Feb. 


Feb. 


Feb. 
Feb 
Feb. 
Jan. 


Feb. 


18+ 


18 
18 


9T 
18 
31 
31 


18 
31 
18 


31 


18 
18 
18 


31+ 
IS 
18 
18 
18 
18 
18 
9 
18 
18 


31+ 
18 


18 


18 
31 

18 
18 


18 


18 

18 
18 
28+ 


18 


41 
41 
52 
37 
44 
1 
31 
6 
35 
11 
22 
1 
49 
32 
51 
31 
32 
15 
63 
25 
43 

9 
24 
20 
60 

1 
31 
34 
36 
SO 
36 
49 
55 
12 
51 
24 
10 

1 
17 
39 
36 

1 
64 
17 
17 
66 
45 
19 
10 
41 
30 
57 
87 

6 
20 
32 
25 
32 
48 
17 
24 
37 
28 
53 

S 

8 
41 
13 

fi 
20 
49 
12 
43 
30 
48 
46 

2 

9 
26 
27 
12 
49 
39 
51 
16 
17 
30 
11 
28 
12 


S3 
0 

tn  O 
SB 
03  <A 


31.36 

26.  89 

37.7) 

34.23 

SO.  86 

29. 30 

28.88 

37.03 

36.97 

39.93 

31.32 

28  96 

37.25 

36.48 

37.36 

31.38 

32.73 

33.  55 

41.27 

36.31 

34.84 

32. 64 

39.85 

33.  75 

34.80 

36.  85 

41  08 

42. 3» 

36. 41 

38.  83 

33.59 

29.28 

24.84 

41.86 

25.55 

37.38 

30.72 

36.86 

42.65 

23. 9) 

35 .94 

34.74 

40.48 

37.64 

29. 36 

32. 04 

38.  82 

19.  n 

34.89 
.H3. 39 
22.46 
34.88 
43. 85 
41.23 
30. 23 
35.  4ft 
33. 87 
36.71 
35.  68 
27.60 
34.23 
32.72 


5.41 
4.94 
6.08 
5.88 
5.80 
6.11 
10.32 


Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
:>ept. 


5. 911  July 

5.77  Sept- 
6.46Sept. 
7.51|Oct. 


31.99 
32.34 
25.89 
32.07 
37.73 
43.68 
12.88 
40.18 
36. 72 
34.  32 
32. 52 
31.55 
30.3) 
33. 96 
47.88 
37.79 
35.22 
29.61 
39.54 
32.69 
28.39 
31.67 
38.94 
26.48 
43.02 
40. 54 
43.31 


4.94 
9.28 
7.77 
8.50 
5.35 
6.65 
6.70 
9.26 
10.98 
7. '23 
S.56 
7.29 
5.90 
6.67 
8.88 
11.69 
13. 22 
7.22 
6.03 
10.37 
10.92 
8.08 
13.52 
4.49 
6.45 
8.16 
6.15 
7.75 
8.07 
11.67 
6.25 
7.07 
6.52 
5.20 
4.91 
5.91 
3.30 
5.38 
7.25 
6.67 
7.51 
8.65 
7.13 
6.30 
6.68 
6.32 
5.72 
5.72 
5.11 
8.29 
6.07 


July 

Julv 

Oct. 

Dec 

Dec. 

Julv 

Sept. 

July 

July 

July 

Sept. 

July 

Oct. 

July 

JjlV 

Julv 

Sept. 

Dec. 

Mar. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Dec- 

Oct. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

July 

Dec. 

Sept. 

Oct. 

April 

Dec. 

Dec. 

Sept. 

Sept. 

July 

Oct. 

July 

Dec. 

Oct. 

July 

July 

Oct. 

Oct. 

Sept. 

July 


4.52 

6.22 
4.52 
7.63 
8.64 
7.90 
8.20 

14.16 
6.4! 
6.56 
5.53 
9. 06 
9-66 
5.67 
8.86 
7.76 
8.61 
6.13 

10.  22 
6.41 
5. 18 
5.60 
7.20 
5.25 
7.04 
6.64 

10. 93 


Dec. 

Sept. 

Dec. 

Sept. 

Oct. 

Sept. 

Julv 

July 

Oct. 

July 

Nov. 

July , 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Dec. 

July 

July 

Oct. 

Dec. 

July 

Sept. 

Dec 

July 

July 

July 


SB 


Number  of  days 


BB 


o-a 


0.00  Aug. 
0. 10  Aug. 
0.09  Au  . 
0.45  Aug. 
0.05  Aug. 
0.69  Aug- 
0.08  Aug. 
0.35  Aug. 
0.36  .Jan. 
0.32  Aug. 
0.  IS  Aug. 
0-.32Aug. 
0.13  Aug. 
0.50  Aug. 
0.14  Aug. 
0.13  Aug. 
n. 33  Aug. 
0.03  Aug. 
0.20  Aug. 
0. 30  Sept. 
0.44  Aug. 
0. 61  .Tan. 
0. 7C  June 
0. 15  Aug. 
0.27  Aug. 
O.C9Aug. 


0.2( 
0.20 
0.47 
0.25 


Aug. 

Aug. 

June 

Aug. 
0.30  Jan. 
0.13  Jan 
0.22  Jan. 
0. 49  Aug. 
0.10  Aug. 
0.00  Aug. 
0.00  Aug. 
0. 82  Jan. 
0.27  June 
0.20  Aug 
0.01  Aug. 
0.15  Aug. 
0.11  Aug. 
0.31  Aug. 
0.15  Aug. 
0  50  Jan. 
041  Aug. 
T.  June 
0. 45  .Tune 
0.61  Jan. 
0.22  Aug. 
0.27  Aug. 
T.  Aug. 
0. 14  Aug, 


T 

032 
0.16 
0.25 
0.02 
0.46 
0.14 
0.05 


0.04 

0.00 

0.09 

0. 

0. 

0. 

0, 

0 

0, 

0.7 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0 

0. 

0. 

0. 

0 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Jan. 
Aug. 


Aug. 

Aug. 

June 

Aug. 

Jan. 

Aug. 

Aug. 

lune 

Jan. 
rS  June 
1  June 

June 
...July 
16  Aug. 
08  June 
.27  Aug. 
47  June 
36  June 
18  Aug. 
64  Aug. 
r.  June 
41  Jan. 
11  Aug. 
\  June 
.30  Aug. 
).  41  Aug. 
1.27  Sept. 


4.2 

9.5 
10.4 
10.3 

6.6 

91 

1.9 

8.8 

5.9 

7.1 

6.5 

5.4 

7.7 

2.6 

8.0 

8.1 

5.8 

5.0 

6.2 

4.5 
10.5 

6.0 

7.1 

6.5 

2.8 

ii.o 

7.6 
5.6 

'3.6 
2.2 
3.1 
6.6 
5.0 
3.7 
30 
4.8 
6.6 
1.7 
6.5 
4.5 

10.0 
5.9 
2.9 
5.9 
3.0 
7.0 
4.7 
8.3 
1.2 
5.5 

10.8 

12.2 
7.0 
6.3 
9.0 
7.9 
4.1 
3.9 
0.5 
7.2 

3'.9' 
6.7 
5.0 
6.7 

12.9 
5.3 
3.9 
7.5 
6.0 
7.6 

10. 0 
5.0 
2.3 
1.5 

11.6 
3.6 
7.0 
3.7 
7.5 
7.9 
6.5 
6.1 


4.5 

'sis 


73 

86 
71 
84 
65 
85 
77 
73 
79 
76 
70 
72 
70 
72 
73 
62 
93 
70 
71 
81 
70 
61 
74 
74 
80 

si 

80 
93 

76 
94 
75 
76 
59 
78 
64 
78 
HO 
53 
80 
71 
80 
64 
51 
69 
79 
46 
64 
82 
69 
77 
68 
70 
50 
67 
75 
76 
89 
56 
60 
52 


71 
67 
62 
67 
59 
87 
63 
76 
76 
82 
61 
52 
82 
93 
75 
47 
83 
68 
60 
70 


72 

89 


118S 

1805 

182 

97 

229 

18 

215 

79 

173 

105 

236 

32 

127 

127 

202 

50 

242 

26 

252 

40 

159 

133 

175 

58 

208 

45 

192 

78 

167 

76 

137 

179 

164 

62 

185 

115 

234 

67 

231 

77 

220' 

43' 

219 

50 

166 

92 

173 

103 

92 

181 

i3.s 

i35 

137' 

169' 

177 

82 

die 

87 

148 

144 

150 

127 

222 
173 
196 
230 
199 
168 
205 
267 
163 
178 
237 

64 
194' 

89 
195 

96 
197 
233 
156 
180 
176 

96' 
187 
190 
172 
167 
186' 
185 
193 


184 


ISO"" 

222 

229 

171 

236 

163 

195 

171 

166 

170 

213 

159 

245 

221 

176 

229 

243 

176* 

204 

175" 


250 


53 

72 

64 

35 

75 

115 

92 

35 

60 

53 

47 

238 

77« 

224 

46 

189 

81 

72 

96 

94 

14 

204' 

109 

112 

118 

108 

73' 

73 

75 


98 


loe' 

34 
64 
45 
57 

116 
73 
73 

105 
90 
63 

121 
14 
47 
47 
80 
65 

111' 
71 

111" 


18 


616 
87 
119 
72 


112 
114 

98 

74 

74 
133 
113 

96 
133 

50 
140 

66 

65 

68 
102' 

97 
108 

90 

93 

'98 
69' 
107 

'63 
74 
89 
91 

121 

106 

101 
92 
83 
69 
64 

143 

135 
82 
64 
74« 
63 

126 
81 
88 
61 

114 
92 

176 
60' 
70 
64 
76 

101 
98' 

108 


84 


48 


g'5 


s. 
sw. 


72'' 

110 
73 

144 
73 
88 
98 

122 
95 

106 
90 
86 

107 
98 

143 
67 
68 
78' 
91 
78" 


98 


ne. 
n. 


sw. 

8W. 

e. 
sw. 


s. 
sw. 


ne. 
sw. 


6W. 

sw. 


se. 
s. 


sw 

se. 


sw. 

sw. 
sw. 
sw. 
sw. 


m 


Departures  from  normal  temperature  are  computed    rom  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  yeajs  record.     DepaTtureso^ 
years  or  more  record  are  computed  from  a  normal  or   'standard  mean",    adjusted  to^a  uniform  35-year  period:  for  stations  with  10  to  14  years  the  m^ans  ^1^^^  the  period 
to  1935,  inclusive.      T.  ,  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.     Reference  letters  '.  ".  «,  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days   missing     .I^^lso   on    later 
dates.      ttPos^office  addresses  of  these  stations  as  follows :-Big  Lake  Outlet,  Manilla.  Ark.  ;  Freeman  Springs.  Dover,  Ark. ,  Index,  Route  5.  lexarkana.  Ark.,    Lutnervuie. 
R.  F.  D.  No.  1.  Lamar.  Ark. ;  Rosebud.  Route  2,  Mount  Vernon:  Springbank.  Doddridge,  Ark. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Year,  1936 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1936.  with  Departures  from  the  Normal 


Stations 


Amity 

Batesville 

Bee  Branch 

Bentonville . 

Blytheville.... 

Boone  ville 

Brinkley 

Calico  Rook 

Camden 

Carthage 

Center  Point 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Dumas 

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayette  ville 

Fordvce 

Fort  Smith 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

Lutherville  

Magnolia  

Malvern 

Mammoth  Spring . 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena  

Morrilton  

Mountain  Home  .  • 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Okay 

Ozark  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

St.  Charles 

Searcy  

Stuttgart.. 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana 

Thornburg 

warren 

Wilson 

Wynne 


Departures  from  the  normal  temperatures  are  based  on  records 


COOPBBATIVE  OBSEKVEBS 


Stations 


Amity 

Arkadelphia  .... 
Arkansas  City  .  ■ 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Big  Lake  Outlet 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville   

Boughton 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Center  Point 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Cornerstone 

Corning  • 

Cotter 

Crossett 


Observers 


J.  W.  Campbell 

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

Herbert  Neff 

Mrs.   C.  M.  Barnwell 

J.  E.  Scanlan 

.S .  A .  Burks 

U.S.  Weather  Bureau 

C.  J   Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.   Randolph 

Harry  Buie 

Robt.  J.  Torry 

William  Jones 

J.  M.  Knight 

P.  K.  Wvlie 

John  C.  Floyd 

R.  M-  Wheatley 

A.  L.  Stephens 

E,  E.  Cordrey 

P.  B.  Hutchens 

Winfred  D.   Polk 

O.  B.  McSpadden 

R.  R.  Reynolds 


Stations 


Danville 

Dardanelle 

De  Queen 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.  . . . 

Fayetteville  

Fordvce   

Fort  "Smith 

Freeman  Springs  . . 

Fulton  

Georgetown  

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope 

Hot  Springs 


Observers 


J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
E.  B,  Smith 
Ben  Johnson 
J.   M.   Ricketts 

E.  W.  Gaston 

Dr.   R.   H.   Hardin 
Geo.  W.   Niohoalds 
University  of  Ark. 
M.  G.  Taylor 
U.  S.  Weather  Bureau 
R.  J.  McCuiston 
T.  J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
R.  L.  Black 
James  A.  Burnett 
Trumon  Brown 

J  .  0 .  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Service 


Stations 


Index 

Jessieville 

Jonesboro 

Lead  Hill  

Little  Bock 

Lutherville 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. . . 

Marianna    ■ 

Marked  Tree 

Mena 

Montioello 

Montongo 

Morrilton    

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Norman 

Oden 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Parkin  


Observers 


W.  E.  McDowell 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J .  H .  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
H.  G.  Lenhardt 
J.     W.  Eppes 
State  Agr.  School 
S .  F.  Whittaker 
C.  N.   Houck 
Chas.   Walton 
E.  W.  St.  John 
Joil  Cons.  Service 
Soil  Cons.  Service 
Mrs.  Freda  Ashcraft 
B.  S.   Halbert 
G.  A-  Whittington 
Charles  Paxton 
J.  D.  Henderson 
IT.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R-  Jackson 
Orkney  O-  Milton 
W.  R.  Heagler 
I  Carroll  King 


Stations 


Patterson 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Rock  Springs 

Rogers 

Rosebud 

St.  Charles 

St .  Francis 

Searcy  

Springbank 

Story 

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

Wilson 

Wynne 

Yancopiu 


Observers 


W.  E.  Baker 
Miss  Theresa   Scl 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Siste: 
W.   E.   Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Cons.  Service 
Carl  A.  Starck 
Miss  Clarice  Made 
U.S.  Biol.  Survey 

A.  Boyce  Boyd,  J: 
Walter  Smith 
Henry  Field 

S.   C.  Story 
Mrs.  B.  E.   Swim 
New  Subiaco  Abl 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holms 
Dr.  Cheves  Bevil 
Miss  Sue  Hoyle 
L.  M.  Snead 
D.  0.  Anderson 

B.  M.  Eddins 
W.  E.  Barton 


Year,  IDBO 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


ft  8 


Monthly  and  Annual  Preuipitation  for  the  JTear  1933,  with  Departures  from  the  Normal 


Stations 


Jannary 


o, 


February 


March 


AiH-il 


May 


JuTie 


fr. 


Jnly 


All  crust 


^ 


September 


October 


Aimty 

Arkiidelphia  .... 
Arkansas  City. ., 

Bati'sville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Big  Lake  Outlet  .tt 

Black  Kock 

BlTtheville  .... 

Booneville 

Boughton 

Brinkley 

Calico  Rock 

Cainilen 

Carthage 

Center  Point 

Clarendon 

(;iinton 

Conway 

Cornerstone  .tt  — 

Corning 

Cotter 

(;rossett 

Panville  

Dardanelle 

De  Queen 

Dumas  

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville   

Fordyce 

Fort  Smith 

Freeman  Springstt 

Fulton 

Georgetown 

ti'ilbert 

Ctlenwood 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Hcber  Springs  .... 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index,  tt 

Jcssieville   

Jonesboro  

LeadHill 

LITTLE  ROCK  .. 

Lutherville  tt.... 

Madison 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Marshall 

Mena  

Montieello 

Moutongo 

Jlorrllton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Nail 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin  

Patterson 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas  

Portland 

Prescott 

Rock  Springs 

Rogers  (near) 

Rosebud  +t 

St.  Charles 

8t.  Francis 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

Wilson 

Wynne 

Yaneopin 


0.B81 
1.02 

3.5n 

0.93 
0.42 
1  24 
0.32 
1.2fi 
0.3G 
0.91 
O.M 
1.26 
1.15 
0.  .53 
l.M 
1.19 
015 
1.5( 
0.63 
1.0' 
1.32 
0.91 
O.til 
4.59 
0.65 
0.41 
'0.36 
3  45 
0.P8 
1,90 
*0.66 
0.30 
0.13 


•3.76; 
-3.81' 
-1  05 1 
-3.75 
-4.13i 


-2.42, 

-4^25! 
-4  9*1 
-2.79 


-4.04 
-3.94 
-3  44 
3.09 
-4.07 
-3.  14 
-40 


1 .  32 
1.58 
2.28 
2.28 
2.19 
1.81 
1.34 
1.97 
1.58 
1.87 

1 .  2n 

1.74 
1.65 
1.C3 
1.56 
1.68 
1.70 
1.X6 
2.l( 


-2. OS' 
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+  2.93 
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+2.  19 
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+  1.2/ 
-0.93 
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+3.61 
-1.25 
+  3'31 

-0^99 


+  1.11 
-1.7'i 
4-2.73 


+  1.22 


-0.80 
+3.99 
+  0.81 
+7.04 
-0.77 


+4.82 
+  1.14 

+  0.9.5 
—2.  70 
+  1.13 
+  0  69 
-1.14 
-2.81 


+5.87 


+  4.  S3 
-1.35 
-0.41 
-1.83 
+2.55 


2.75  +0.01 
2.67  -0.83 
7.2014-4.03 


4.51+1.9 
.5.63+3.47 
5.70+2.19 
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+  1.24 
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+  1.17 

+  1.87 
+2. 17 


+  0.63 


4-1.40 
+2. 25 
+  4.  ■23 

+  3.69 
+4.88 
+  1.46 
+  1  65 


+  0.15 
4  1.14 
+  1.69 
+  0.46 
+  2.85 

+6.' 40 
+2  .06 
+2.54 


+  1.6 
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+  0.29 
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4.89 
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4.86 
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5.19 
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4.38 
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5.59 

8.64 
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3.54 
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5.11 

3.37 

3.76 
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2.98 

4.32 

4.20 

7.15 
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3.33 

3.81 

4.75 

6.45 


3.83 
5.67 
0.67 


3.84 
4.43 
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5.62 


+  3.35 
+  1 
+0.94 


+1.64 
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2.72 

2.86 
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1.52 
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3.82 
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3.94 
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2.  45J-1.06 
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+2.  53 
0.98 
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1.3' 

+  6.33 
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+2.40 
+  5.  69 
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+  0.62 
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+  1.47 
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+  1.30 
+2.99 


+0.40 
+  2.07 
+  3.18 


+  0.77 
4-1.12 
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4.27 
0.83 
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3.49 
2.59 
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1  12 
3.13 
3.73 
4.18 
4.55 
2.42 
1.30 
5.53 
■2.41 
J.  69 
1.04 
3.85 
5.59 
3. 65 
4.55 
'2.15 
1.69 
4. -29 
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1.66 
2.89 
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■2.31 
4.48 
3.40 
3.68 
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8.08 
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5.11 
3  25 
4.77 
4.64 
4.45 
4.35 
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5.00 
8.50 
5.35 
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+  0  06 
+  0.  10 
+  1.96 
+  1  63 


4-0.54 
+  0  H 
-hi  31 


-1.61 
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-1.45 

+  6.'26 
-1.68 
-0. 
+0.33 
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-1.34 
-0.  67 

+  0.48 
-0  51 


-1.12 


-2.45 
-1.16 
-1.53 
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-0.32 
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-1.83 
-2.21 
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-1.22 


-1.88 
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-1.66 

-2.271 
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6.40 
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6.03 
4.56 
3.07 
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6.70 
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4.46 
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4.^22 
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5.91 
3.14 
2.82 
7.21 
3.10 
6.08 
4.49 
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4.35 
5.77 
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3.12 
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4.80 
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37  O/. 
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31.32 
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4.62 
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4.52 

3.73 
5.66 
6.41 
6.30 
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4.89 
4.33 
5.32 
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4.89 
5.40 
5  41 
4.71 
8.61 
6.33 
5.89 
4.81 
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-0.71 
-0.53 
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4  0.34 
-0.61 
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4.68 
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-14.35 
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-  8.113 
12.17 
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-12.45 
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-11.19 
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-13.06 
- 13. 16 
-15.04 
-15.02 


-14.09 
-12.  37 
-■20.51 
-13 .05 


-17.03 
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-    8.84 


-10.88 
-11.50 


-17.15 
-14.55 
-21.78 


-14.65 
-19.49 
-13.66 
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-16.49 
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.31.67 
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-11.39 
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-11.65 
-13.75 
-16.64 
-17.81 
-17.54 
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-  8.81 
-11.69 
-19.5-9 

-  9.60 
-11.79 


-18.47 
-18.79 
-10.10 


-16.17 

-  7.38 
-10.38 

-  7.58 
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MONTHLY  HIGHEST,  LOWEST,  AND  MEAN  RI"VEK  STAGES  FOB.  1936 
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vrkadelphia 

-  - 

4.4 

6.3 

6.3 

1 

4.0|  5.2 

8.2 

4.3 

6.2 

8.6 

3.9 

6.1 

7.81  3.1 

4.6 

5.0 

3.3,  3.8 

5.5 

3.4 

3.9 

4  8 

3.2'  3.7 

5.8 

8  3 

4.1 

6,4 

3.5 

4.1    6.8'  4.3    5.312.9 

4.2 

7.6 

UkansasCitv 

2h- 1 

3.7 

15.6 

16.3 

8.0 

13.1 

29.3 

17.2 

25.6 

41.4 

29,8 

87.  (. 

4<i.5!12,0 

21.7 

11.6 

4  81  8.1 

7.1 

0.1 

3-3 

-0.1 

-5.0,-3.0 

1.0 

-4,5 

-2.4 

8,9 

1.6 

7.0  17.5i  8.8  10.9,11.6 

1.4 

6.  3 

iatesviUe    .'. 

6.5 

4.8 

5.7 

6.8 

5.0 

5.1 

7.0 

5.5 

6.8 

15.5 

6.1 

7.7 

8.31  6.0 

6.2 

5.0i  8.9    4.5 

5.4 

3.4 

4.0 

3  5 

3.2    3.4 

18.0 

3  2 

5.8 

17.6 

6  3 

10.7117.6;  5.2'  9.112.4 

5.0 

7.0 

iis  I.ake  Oat 

4.7 

4.0 

4.4 

4.7 

4.0 

4.3 

6  2 

4.7 

5.2 

10.8 

5.8 

8.0 

6.  l|   4.3 

5.2 

4-3    3.0i  3.6 

6.0 

2.9 

4.3 

3.1 

2.4|  2.7 

4.6 

2.3 

3  4 

4.3 

2.9 

8.5 

8.81   4.4;  fi.2    6.9 

4.6 

5.  7 

JiaokRock.. 

■f.2 

2.1 

2  9 

5.2 

2.0 

2.6 

4.6 

2.9 

3.4 

16.4 

2.8 

7.1 

3-61   1.7 

2.5 

2.0    l.lj   1.5 

2.0 

0.9 

1,2 

1.0 

O.sl  0.8 

6.1 

0.6 

2.0 

11.0 

1.7 

41 

14.2;  2.21  6.8  12.2 

2.0 

3.3 

7alicoRock. . 

1.6 

0.2 

1.1 

1.8 

0.5 

0  8 
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(1.8 

1.5 

9.5 

1.2 
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8.4 

0.4 
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-0.5 

-0.9 

-1.2:-1.0 

12,0 

-12 

1.2 

10,8 

1.6 

4.8 

10.81  0.51  3.7,  5.8 

0  5 

2.1 

>mden 

9.3 

4.9 

6  9 

7.1 

4.6 

5,5 

12.2 

5  0 

7.4 

7.5 

4,4 

,S.9 

9.4 

3.9 

6.0 

4.0|   3.0'  8.7 

5.6 

3,6 

4  3 

4.2 

3.5    3.7 

4.9 

8.6 

4.1 

6,0 

4.0I  4.4 

6. 31  4.4I  5.2  21   0 

4.1 

9.4 

Jlarendoii.  . . 

13.1 

10.1) 

11.8 

10.4 

9.5 

10.0 

14.4 

11.2 

18. 2 

20.  8 

14.0 

18.4 

19.7 

9  4 

13.7 

9.21   6.5    7.7 

9.6 

5.7 

7.3 

5.6 

4.7    5.1 

13.6 

4.6 

6.4 

19  1 

11.7il5.6 

22.8,12.0  19.;:l9. 7 

10.4 

14.7 
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4.4 

3.2 

3  5 

3.5 

3.2 

3  4 

4.0 

3.0 

3.6 
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3.0 
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3.0 
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0.0 
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0.1 
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6.0 
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2.9 

17.5 

6.6 
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26.1 

26- 7l  3  2 

8.2 

3  2 

1.6,2  3 

4.6 

1.6 

2.6 

1.7 

0.4     ).0 

2.0 

0.3 

1.4 

2.1 

1,0 

1.7|  7.0 

1.9    5.61  8.7 

5.4 

6.4 

larked  'I'ree. 

3.H 

3.6 

37 

3  7 

8.8 

3.6 

4.0 

3.7 

3  9 

4.61  4.0 

4.3 

4.4 

3.5 

3.8 

3.5 

2  li  3.0 

3.3 

1.9 

3  0 

2,5 

0.5    1.3 

3.3 

0.6 

2  3 

3.9 

1.6 

2.9i   4.1 

2.61  3,6    3.1 

1.6 

2,5 

lorrilton  .. . 

1.5 

-0.9 

0.4 

0  2 

-2.0 

-1.0 

1  8 

-1.0 

-0.1 

-0.31-2.0 

-1.8 

5.0 

-2  1 

0.8 

11.0 

-1.6    2.2 

0  9 

-3  1 

-2  1 

-8.2 

-4.0J-3.7 

11.9 

-4.0 

-1.7 

14.9 

1.7 

7.7 

11  2'-1.6;  2.1!  7.4 

-1.9 

0.8 

Newport 

3.8 

1  1 

2.4 

4.3 

1.1 

1.7 

4,1 

2.0 

3  2 

12.9!  2.6 

6,4 

4.1 

1,0 

2.6 

0.9 

-0.4    0.2 

0.7 

-1  0 

-0.4 

-1.0 

-1.4-1.2 

12.5 

-1.4 

1.6 

16. 1 

2.9 

8.1 

18. 2|   1.9 

8.  1|  8.3 

1  2 

3.6 

)zark 

2.7 

1.3 

1.8 

14 

0.7 

0.9 

2.4 

1.(1 

1.4 

1  2 

0.3 

0.7 

6.8 

0.3 

2.6 

12  2 

0,6    8.8 

2.8 

-0.1 

0.5 

-0-1 

-0.5;-0.3 

16.0 

-0.5 

1  9 

16.0 

2.3 

7.7 

11.8!  0.8 

3.21  7.4 

0.7 

1.9 

'arkin  

4.4 

8.2 

3.8 

3.7 

3.4 

3.6 

8.8 

3.7 

5.6 

20.9 

9,3 

17.1 

18.6 

3  3 

6  0 

3.2 

2.1    2,8 

4.8 

2  1 

3.1 

2.4 

0.81   1.4 

2  6 

0.8 

1.9 

8.2 

1.4 

2  5 

6  11  2.7 

4  o!  8.2 

3.8 

5.3 

'ine  Bluff  . . 

6.1 

4.2 

5.2 

4.2 

'/..% 

3.7 

7.2 

3.7 

5.0 

4.7 

2,6 

3. 3 

9  2 

3.2 

5.5 

14.4 

3.0    6.6 

4.8 

1.4 

2  6 

1.4 

O.lj  0.5 

9.1 

0.1 

1.4 

18.0 

5.8|11.9 

14.7 

3.0;   7.0I  9.9 

2.9 

5.1 

t.  Francis  .. 

5.8 

4.5 

5.5 

9.8 

4.6 

5.7 

12. 5 

6.8 

8.4 

17.4 

6.7 

12.3 

6  9 

3.7 

5  3 

3.6 

2.7    8.1 

8.1 

2.5 

3.0 

2.8 

2.2|  2.4 

13.8 

2  3 

66 

15.7 

4,0|  9,4 

19.1 

5.1ill.7il2.9 

4.8 

7.6 

Vhitecliffs  . . 

2,8 

1.4 

2.3 

7.5 

)   4 

2.5 

11.3 

2.3 

4  7 

2,6 

0.8 

1.5 

18.6 

12 

6.1 

3.7 

0.0 

1  1.0 

.... 

14.4 

-0.3 

1.7 

19.1 

0,5 

6.7 

15.7 

0  9 

.49 

23.1 

0.9 

8.5 

Continne(i  from  page  50 
rora  2.98  inches  at  Rogers  to  8.65  inches  at  Lutherville.  Ex- 
;ept  for  the  period  from  the  7th  to  the  10th,  the  picking  of 
!Otton  and  the  gathering  of  other  crops  progressed  rapidly  until 
he  21st,  but  thereafter  very  little  was  accomplished  due  to  the 
ioiitinued  damp,  rainy  weather.  Cotton  picking  was  much 
arther  advanced  than  usual  at  the  opening  of  the  month  and 
vas  about  completed  in  many  localities  before  the  rains  began 
m  the  21st.  However,  in  the  eastern  lowlands  a  considerable 
imount  remained  in  the  fields  at  the  close  of  the  month.  The 
ioil  was  too  wet  in  the  northern  portion  for  fall  plowing  the 
ast  of  the  month  but  generally  in  good  condition  elsewhere, 
rhere  was  little  damage  from  frost  and  freezing  temperatures. 

November •.  —  'XhQ  first  freeze  of  the  season  occurred  on  the  3d 
»r  4th  but  little  damage  resulted  as  most  crops  were  mature. 
Precipitation  was  0.69  inch  below  the  average,  with  monthly 
imounts  ranging  from  0.10  inch  at  Gilbert  to  6.41  inches  at 
>ossett.  The  first  ten  days  of  the  month  were  generally  either 
00  wet  or  too  cold  for  farm  work  but  thereafter  until  about  the 
!4th  the  weather  was  favorable.  Most  of  the  cotton  which  re- 
nained  in  the  fields  at  the  opening  of  the  month  was  picked 
)efore  the  freezing  weather  the  latter  part.  Nearly  all  corn 
laa  been  gathered  and  the  threshing  of  rice  has  been  completed. 
iVheat,  oats,  rye,  and  winter  pastures  were  sown  during  the 
nonth  and  all  are  in  good  to  excellent  condition.  Considera- 
)le  fall  plowing  has  been  done  and  orchards  have  been  pruned 
ind  prepared  for  winter  spraying. 

December. — Temperatures  were  generally  somewhat  below 
lormal  the  first  half  of  December,  nearly  continuously  above 
he  latter  half.  The  weather  was  favorable  for  out-door  activi- 
ies  the  first  seven  days  of  the  month  and  during  the  latter 
•art,  very  favorable  the  remainder  of  the  time.  Wheat,  oats, 
ye,  and  winter  truck  made  good  growth  because  of  the  unus- 
lally  mild  weather,  particularly  during  the  latter  half  of  the 
aonth.  Stock  was  still  on  the  range  even  at  the  close  of  the 
nonth  and  in  good  condition.  Not  much  plowing  was  done 
yen  in  upland  sections,  the  soil  being  too  wet  most  of  the 
ime.  The  heavy  rains  of  the  5th  and  6th  caused  rapid  rises 
Q  the  Petit  Jean,  Ouachita,  and  Little  Red  rivers  but  flood 
tage  was  reached  only  on  the  Petit  Jean. 


Corrections:     1936 

The  f(Jlowing  precipitation  departures  shonkl  be  inserted  in  respective 
months:  Arkansas  City,  January  -1.05;  Dardanelle,  October  -1-2. 54; 
England,  October  t-2. 44;  Ft.  Smith,  February  -1.77;  Index,  January 
-2.85;  February  -2.04;  Lead  Hill,  January  -2.45.  Total  precipitation 
Button,  January,  should  be  0.68  inch;  Pine  Ridge,  March   4.14    inches. 
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TEMPBBATITBE  AND  PBEOIPITATION  FOB  ABKANSA3,     1936 


COMPABATIVE    ANNTTAL    DATA    FOB    ABKANSA3 


Year 


Temperature 


Precipitation 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895  

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910  .  ••■ 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925..  .■ 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

Period. . , 


60.5 

60.0 

60.7 

61.3 

59.8 

62.8 

62.3 

61.4 

60.6 

62.0 

61.1 

60.5 

59.3 

60.6 

59.6 

60.3 

61.9 

62.1 

62.1 

61.0 

62.8 

59.8 

61.6 

61.4 

60.6 

61.9 

59.2 

61. 4 

61.6 

60.7 

64.2 

62.7 

61.6 

60.1 

63.0 

61.3 

63.1 

61.1 

60.6 

61.7 

62.5 

62,0 

63.2 

62.8 

61.4 

62.0 

61.4 


go 
-tj5 


Number  of  days 


fa 

Hi  O 


S     -£3 


108 

6 

44.49 

lOfi 

-14 

57.75 

8.7 

103 

-13 

47.91 

6.4 

108 

-22 

49.05 

5.9 

105 

-17 

44.69 

10. 5 

112 

4 

37.72 

2.9 

111 

-  2 

46.13 

3.9 

108 

-  4 

56.82 

3.0 

112 

-25 

41.49 

6.6 

108 

-  5 

49.03 

2.2 

116 

-  6 

35.27 

2.9 

108 

-  2 

51.70 

8.3 

105 

-12 

44.62 

4.3 

105 

-  5 

43.45 

2.9 

106 

-29 

62. 17 

12.1 

101 

-  7 

55.99 

4.3 

113 

-  8 

49.73 

2.0 

103 

0 

48.88 

2.2 

111 

-19 

44.05 

65 

105 

-13 

46.21 

11.0 

107 

-  9 

49.54 

1.7 

106 

-16 

46.83 

7.8 

108 

-  1 

54.01 

6.6 

no 

-11 

42.85 

8.6 

107 

-  3 

53.08 

4.7 

107 

-16 

42.18 

6.3 

106 

-21 

40.72 

12.1 

115 

-23 

44.64 

18.3 

113 

-10 

54.52 

3.4 

105 

-  2 

54.28 

2.5 

107 

-  3 

47.46 

11.9 

111 

7 

46.50 

2.6 

109 

2 

59.85 

2.3 

110 

-  8 

37.03 

7.9 

113 

-  6 

42. 19 

2.2 

110 

-17 

49.24 

6.0 

105 

-  2 

65.85 

2.4 

105 

-10 

50.50 

0.9 

110 

-20 

46.10 

13.9 

115 

-28 

46.62 

5.9 

107 

0 

46.98 

0.8 

108 

-  5 

51.11 

4.4 

109 

-13 

49.08 

3.4 

116 

2 

42.47 

2.4 

113 

-11 

57.01 

3.7 

120 

-15 

34,75 

6.1 

120 

-29 

48.06 

5.5 

94 

98 

75 

75 

83 

79 

76 

89 

76 

92 

65 

81 

84 

78 
103 

95 

86 

92 

88 

84 

95 

81 

89 

82 
82 
76 
75 
75 
91 
90 
83 
67 

102 
74 
74 
88 
99 
86 
98 
78 
94 
95 
93 
81 
93 
71 
85 


180 

94 

91 

1,59 

98 

109 

185 

95 

86 

176 

97 

92 

167 

92 

106 

171 

97 

98 

178 

96 

91 

1.58 

106 

101 

170 

106 

90 

150 

120 

95 

175 

111 

79 

150 

121 

94 

162 

107 

96 

169 

112 

85 

146 

107 

112 

156 

96 

113 

163 

91 

111 

158 

100 

108 

176 

93 

96 

172 

109 

84 

15? 

117 

96 

171 

110 

86 

158 

107 

100 

149 

109 

107 

163 

81 

121 

191 

76 

99 

187 

74 

104 

174 

76 

115 

166 

75 

124 

174 

74 

118 

178 

85 

102 

170 

83 

112 

160 

82 

123 

193 

68 

105 

184 

81 

100 

175 

79 

111 

161 

85 

119 

183 

76 

107 

162 

83 

120 

192 

75 

98 

172 

82 

111 

175 

85 

106 

171 

84 

110 

190 

84 

91 

154 

90 

121 

188 

85 

93 

170 

92 

103 

EXCESSIVE  PBEOIPITATION  FOB  1936 


— • • 

Maximum  amounts  of  precipitation 

Station  and  date 

d 
B 

a 
S 

o 

i 

a 

a 

o 
m 

d 

S 
to 

d 

a 
s 

d 

E 

d 

S 
8 

1 

s 

a 
S 

LITTLE  ROCK. ARK. 

June    7 

July  21 

Memphis ,  Tenn 

May  11 

Sept.    3 

0.30 
0.3B 

0.44 
0.35 

0.51 
0.64 

0.68 
0.46 

0.91 
1.16 

0.66 
0.71 

1.05 
1.47 

066 
1.03 

1.10 
2.19 

0.66 
1.50 

1.14 

2.38 

066 
2.09 

1.42 
2.42 

0.66 
2.47 

1.48 
2.44 

0  66 
2.69 

1.57 
2.46 

0.66 
2.69 

1.61 
2.5D 

2.86 

1.62 
2.51 

3.07 

KILLING    EBOSTS.     1936 


Stations 


Last    in 
spring 


T?ir»t  in  Length 

1<  irSt    in    gjQyying 


Amity  

Arkadelphia. . 
Arkansas  City 

BatesvUle 

Boe  Branch... 

Benton 

Bentonville 

BiF  Lake  Outlet 
Black  Rock.... 
Blytheville  ... 
Booueville.  — 

Bougliton 

Briukley 

Calico  Rock... 

Camdon  

Carthage 

Centorpoint — 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Cornerstone  . . . 

Corning 

Cotter 

Crosse  tt 

Danville  

Dardanelle 

De  Queen 

Pumas 

DuttoD. 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville.. 

Fordyce  

Fort  Smith.   . 

Freeman  Spr. 

Fulton 

Georgetown  ... 

Gilbert 

Glen  wood 

Grannls 

Grave  tte 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope  

Hot  springs.. 
Index 


Stations 


Jessieville 

Joneeboro 

Lead  Hill 

LITTI.B  liOCK    , 

Lutherville... 

Madison 

Magnolia  ... 

Malvern 

MamraotUSpri'ig 
Mirianna   ... 
Marked  Tree  . 

Mena 

Montioello... 
Montongo... 

Morrilton 

Mountain  Home 
Mount  Ida 

Newport 

Norman 

Oden 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Parkin 

Patterson 

Pino  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott  

Rock  Springs  . . . 

Rogurs    

Rosebud 

Russell  ville 

St.  Charles.  — 

Sauit  Francis. . . 

Searcy 

Springbank.   .. 

Story    

Stuttgart 

Subiaco 

Sunset 

Texarkana  .  . . . 

Thornburg    . . 

Waldron    

Warren 

WhiteclifEs 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


Apr 
Apr.  8 
Apr.  24 
Apr.  S 
Apr.  23 
Apr.  3 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr.  2.3 
Apr 
Apr.  3 
Apr.    3 


First  in 
autumnj 

Nov.  4 
Nov.  4 
Nov.  4 
Not.  4 
Nov.  4 
Nov.  4 
Nov  4 
Nov.  4 
Nov.  4 
Nov.  4 
Oct.  29 
Nov  4 
Nov.  4 
Nov.  4 
Nov.  4 
Oct.  27 
Nov.  4 
Oct.  29 
Nov.   4 


Length 
i  growing 
Iseason 
211 
215 
201 
215 
211 
215 
215 
211 
211 
215 
209 
211 


Apr.  7 
Apr.  7 

Apr'."7 
Apr.  7 
Apr.  3 
Apr.  23 
Apr.  3 
Apr.  3 
Apr.  7 
Apr.  7 
Apr.  23 
Apr.  7 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr, 


Nov.  4 
Nov  4 
Nov.  4 
Nov.  4 
Nov.  5 
Nov.  5 
Nov.  4 
Nov.  4 
Nov. 
Nov.  1 
Nov,  4 
Nov,  3 
Nov.  5 
Nov.  4 
Nov.  5 
Nov,  4 
Nov,  5 
Nov.  4 
Nov.  5 
Nov.  5 
Nov.  4 

Nov.  4 
Nov.  4 
Nov.  4 


Nov.  4 
Nov.  4 
Nov.  4 
Nov.  6 


215 
202 
194 
209 
195 

■iii 

211 

211 
211 
212 
216 
195 
211 
216 
215 

2i6 

212 


211 
212 
215 
196 
216 
215 

'iii 

195 
211 

215 
215 
211 
216 
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GENERAL,    STTMMABY 

This  was  the  wettest  January  on  record,  being  considerably 
wetter  than  the  correspondingly  wet  months  of  1916,  1930  and 
1932.  Rainfall  was  heavy  in  southeastern,  east-central,  and 
some  southwestern  sections  on  the  1st  or  2d  and  nearly  con- 
tinuous from  the  5th  to  the  25th.  The  average  precipitation 
for  the  State  for  the  95  stations  reporting  was  12.61  inches 
which  is  8.22  inches  above  the  47-year  mean.  Monthly  totals 
ranged  from  4.41  inches  at  Ft.  Smith  to  21.26  inches  at  Big 
Lake  Outlet.  The  northwestern  portion  of  the  State  received 
from  7.00  inches  to  8.00  inches  rainfall,  while  stations  in 
the  St.  Francis  River  basin  had  from  15.00  inches  to  20.00 
inches.  The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period 
was  4.83  inches  at  Searcy  on  the  21st.  The  average  number 
of  days  with  0.01  inch  or  more  was  17,  with  a  number  of  sta- 
tions reporting  more  than  20  days,  while  the  State  average  for 
any  preceding  wet  January  was  12. 

Freezing  rain  and  sleet  occurred  in  the  northwestern  portion 
on  the  8th  and  9th.  Ice  covered  the  ground,  timber  and  shrub- 
bery were  severely  damaged,  power  and  communication  lines 
broken.  The  damage  to  telephone,  telegraph,  and  power  lines 
was  estimated  at  $100,000.  This  was  probably  the  worst  ice 
storm  in  the  history  of  the  northwestern  portion  of  the  State. 

From  the  22d  to  the  24th  freezing  rain  in  connection  with 
sleet  was  exceptionally  heavy  in  the  northern  portion.  The 
ground  was  coated  with  ice  as  deep  as  4.0  inches  in  some  sec- 
tions. Glaze  was  unusually  heavy  in  central  and  northern  sec- 
tions and  was  as  thick  as  11-4  inches  on  timber  in  Perry  and 
some  adjoining  counties.  Growing  timber,  shadetrees,  and 
shrubbery  were  severely  damaged.  Telephone,  telegraph,  and 
power  lines  were  broken  and  some  sections  were  without  lights 
and  communication  service  for  two  or  three  days.  Damage 
was  more  than  $906,000  during  this  period. 

The  excessive  rain  from  the  20th  to  the  25th  caused  rapid 
rises  in  the  White,  Ouachita,  and  St.  Francis  rivers.  The 
Ouachita  River  at  Camden  reached  a  stage  of  41.5  feet  which 
is  0.5  foot  higher  than  that  of  1927.  On  the  lower  White  River 
stages  were  considerably  lower  than  the  1927  flood  while  on  the 
St.  Francis  and  its  tributaries  a  serious  flood  was  in  progress 
at  the  close  of  the  month  with  crest  stages  in  February  the 
highest  ever  recorded.  Thousands  of  people  were  forced  to 
leave  their  homes  in  the  eastern  part  of  the  State.  Refugee 
camps  were  established  on  Crowley's  Ridge  and  in  towns  along 
the  Mississippi  River.  Livestock  and  household  goods  were 
moved  in  most  instances  but  losses  were  heavy  as  many  had  to 
be  rescued  in  boats  to  escape  the  rapidly  rising  water.  The  Na- 
tional Guard  and  some  regular  Army  units  were  called  out  to 
supervise  the  assembling  of  the  refugees  and  the  distribution  of 
food  and  clothing  in  the  camps.  Losses  from  flood  in  all  sec- 
tions of  the  State  wiU  appear  in  the  February  issue. 

Temperature  averaged  above  normal  in  central  and  eastern 
sections  but  were  generally  somewhat  below  in  the  northwest- 
ern portion.  The  coldest  weather  occurred  either  about  the 
3d  or  23d  with  9"  reported  at  Eureka  Springs  and  Gravette  on 
the  22d  and  at  Lead  Hill  on  the  27th,  while  temperatures  were  as 


high  as  80°' at  Portland  in  a  southeastern  border  county  on  the 
8th.  The  average  temperature  for  the  State,  based  on  the  rec- 
ords of  61  stations,  was  41.8^  which  is  0.5'-'  above  the  47-year 
mean.  Of  the  stations  for  which  normals  have  been  computed, 
26  had  negative  departures  and  26  positive.  Monthly  means 
ranged  from  32.4"  at  Gravette  to  51.0°  at  Crossett  and  Port- 
land. The  greatest  daily  range  was  46°  at  E.ureka  Springs  and 
Fayetteville  on  the  8th.  ,  t.a.m. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


DetrseFog 

Light  Hail 

Moderate  Hail  . 
TliuuderstorUis 


512 


4    5  6 


4|  7 


8  9  II 


.ojii 


4!  ii  i; .  i 


121 


:3|i4|' 


15116 


8!131  6 


11  .1 


17|l8Jj9  20{aiJ22|23[24^3[if)J27 


5;  5 


ll  1 


28|29  3031 


9'  2    .i 


./  51 


l;14:12l. 


S''  8'.  61  81 


PRESSURE,  WIND,    HTTMIDITY.    AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  Ue- 
duced  to  sea-leval ) 

Wind 

Relative 
humidity 

V  ? 

^  o 

station 

ci 

at 

3 

1 

1 

1^ 

1 

u 

3 

8 

d 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

30.11 
30.11 

30.54 
30.55 
30.50 
30.50 

10       29.48 
10        29  60 
10        29.60 
10       29.63 

17 
17 
17 
17 

7.5 
8.9 
8.4 
8.5 

24 
■25 
24 
34 

W 

w 

nw 
nw 

8     '        '1 
2     !  >13    77  ■  78 
8       88    82    84 
14        8H|i'li84 

35 
21 
18 
10 

Year 


COMPARATIVE    DATA     FOR    JANUARY 


Temperature 


1«91 

41.6 

1892 

1893            

34.7 
38.5 

lf(94     

48.5 

1895 

36.9 

1896 

41.4 

1 897       

38.9 

1898     

45.5 

1899 

39.3 

1900             

43.4 

1901       

45.6 

1902 

38.0 

1903             

40.2 

1904       

38.9 

1905     

33.3 

1906 

43.1 

1907 

190S       

49.2 
41.7 

1909   

43.8 

1910 

41.8 

1911       

47.6 

1912   

34.3 

1913 

44.0 

1914        

46.6 

1915        

39.3 

1916  

44.3 

1917 

44.0 

1918             

27.3 

1919           

41.4 

1920     

39.  6 

1921 

46.9 

1922 

39.1 

1923       

48  6 

1924 

36.1 

1925 

40.8 

1926 

40.5 

1927       

42.6 

1928   

42  7 

1929 

39.4 

1930           

33.8 

1931 

1932 

1933 

42.3 
46.2 

48.8 

1934         

44.5 

1936     

43.6 

1936 

37.1 

1937         

41.8 

Period 

41.3 

78 
82 
74 
82 
82 
80 
76 
82 
85 
74 
80 
79 
76 
77 
79 
90 
79 
74 
76 
80 
81 
78 
86 
83 


90 


13 
-14 
-13 
-22 

-  5 
4 

-  2 
10 

-  9 
1 
7 
2 
7 

-  5 
13 

-  2 

-  8 
6 

-19 

-  7 

-  9 
-16 

-  1 
7 

-  3 

-  6 

-  4 
-23 

-  3 
11 

6 
4 
15 

-  6 

-  4 
-17 
-^  i 
-10 

2 
-28 
0 
11 
11 
2 
-11 

-  1 
9 

-28 


Precipitation 


Number  of  days 


^••D 

u 


5.34 
2.48 
1.13 
3.63 
5.19 
4.09 
3.78 
7.93 
5.91 
2.69 
2.21 
4.13 
2.60 
3.81 
4.58 
5.19 
5.80 
3.75 
1.79 
2.59 
1.02 
3.01 
8.45 
1.57 
4.38 
9.39 
3.66 
4. 39 
300 
6.49 
2-07 
2.63 
5.78 
3  19 
2.68 
4.69 
5.41 
2  05 
5.08 
9.16 
1.14 
9.67 
3.67 
2.86 
5.79 
1.05 
12.61 

4.39 


3.0 
5.6 
1.3 
7.0 
1.0 
1.0 
T. 
2.3 
0.2 
T. 
1.8 
0.2 
1.5 
3.6 
2.0 
0.8 
1.5 
2.4 
4.3 
0.2 
1.9 
0.1 
1.5 
2.3 
0.5 
3.8 
17.6 
0.4 
0.8 
2.1 
1.0 
0.1 
0.4 
1.3 
2.5 
0.1 
0.2 
0.1 
5.0 
0.4 
T. 
T. 
0.1 
0.9 
3.5 
0.7 

1.8 


10 
6 
2 

7 
,8 


11 
7 
6 
6 
6 
6 

10 
4 
8 

12 
7 
8 
6 
8 
6 
7 
9 
7 
8 
7 

10 
5 

10 

la 

5 
11 
9 

8 


10 
18 
17 
13 

9 
10 
13 
10 
12 
13 
16 
11 
13 
15 
12 
14 

8 
14 

4 
16 

8 
13 
12 
13 
10 

8 
11 
13 
16 
12 

n 

8 
14 
15 
U 
13 
14 
16 
12 
11 
16 
12 
12 
12 
14 
14 

4 

12 


10 
10 
7 
9 
6 
4 
5 
4 
5 
4 
6 
5 
5 
.S 
4 
6 
3 
6 
6 
3 
6 
5 
6 
5 
7 
7 
3 


6 
10 
16 
18 
13 
13 
18 
11 
8 
14 
10 
8 
11 
12 
16 
10 
20 
9 
13 
8 
12 
9 
15 
19 
15 
14 
10 
16 
14 
18 
12 
13 
13 
12 
14 
9 
14 
17 
10 
14 
13 
14 
10 
10 
24 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


January,  1937 


Climatological  Data  for  January,  1937 


Stations 


Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  ... 
BateBville 


Counties 


Clark , 
Clark 

Desha 

Independence 


Bee   Branch Van  Baren 


.« 


Benton 

Beutonyille 

Big  Lake  Outlet,  tl 

Black  RooW 

Blytheville 

Booneville  .. 
Boughtou  . . . 
Brinkley  — 
calico  Rock. 

Camden 

Carthage  . . . 
Center  Point 
ClarenitoD    . . 

Clinton 

Conway 

Cornerstone +1 

Corning 

Cotter ■  •  •  •  ■ 

Crosset'near).... 

Danville 

Dardanelle 

l)e  Queen 

DUIUAS 

Dutton 

Kl  Dorado 

England 

Eureka  Springs.. 

Fayetteville    

Fordvce 

Fort  Smith 

Freeman  Bpringslt 

Fulton  

GeorijetowQ 

Gilbert 

(ileuwood 

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  .Springs  .... 

Helena 

Higden 

Highland. • 

Hope     [Itvap.J 

Hot  Spring* y 

Index -* 

JesBleville 

Joneiboro  

Lead  Hill •■ 

LITTLE  ROCK 

butherviUe XX 

Madison 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring. 

Uarianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello    

Montongo 

MorriUon  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson  

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontai  

Portland  

Prescott 

Rock  Springs 

Rogers  (near)..... 

Rosebud Ji 

Russfllville[Evap] 

St.  Charles  . 

8t.    Francis.. 

Searcy 

Springbank  .  ....t* 
Story 

Stuttgart  — 

Stuttgart...  (Evap) 
Subiaco  ■  . 
Texarkana 
Thornburg 
Waldron.  .. 
Whitecliffs 
Wilson  .... 

Wynne 

Yancopin 

State  Means 


Saline 

Benton 

Mississippi 
Lawrence  . 
Mississippi 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard 
Ouachita 
Dallas 
Howard 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Jefferson... 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier . . 

Desha  . 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington 

Dallas 190 

Sebastian |  J^]^ 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy . 

Pike... 

Polk 

Benton  .  . 

Boone .... 

Cleburne. 

Phillips 

Cleburne  . . . 

Pike   

Hempstead . 
Oarland   ... 
Little  River. 
Oarland  .... 
Craighead 
]?ooue 
Pulaski 
Johnson 
St.  Francis 
Columbia 


Observer 


Fulton 

I..ee 

Poinsett 

Polk.... 

Drew . . . 

Drew . . . 

Co away 

Ba.iter 

Montgomery 

Jackson 

Montgomery 

Howard 

Franklin  . . 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Jefferson ]     f  1^ 

Montgomery  . 
Randolph 
Ashley 
Nevada.. 
Drew  — 
Benton   . 
Faulkner 
Pope 
Arkansas  — 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery 
Arkansas 
Arkansas . 

Logan  

Miller 

Perry 

Scott 

Little  River 
Mississippi 

Cross  

Desha — 


J.  W.  Campbell 

Mrs.  Ted  K.  Carpenter 

Herbert  Neff 

Mrs.  CM.  Barnwell 

J.   E.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Korris 

F.  H.  Randolph 

Harrv  Buie 

R    J    Torry 

William  Jones 

J    M.  Knight 

P.  K.  Wylie 

John  C.  Flovd 

R.  M.  Wheatley 

A    L.  Stephens 

E.  E.  ('ordrev 

P.  B   Hutchens 

Winfred  D.  Polk 

O.  3.  McSpadden 

U.S.  Fori-st  Service 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

E.  B.Smith 

Ben  Johnson 

J.  M.  Rickettp 
E.  W  .Gaston 
Dr.  R-  H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
University  of  Arkansas 
M.  G.  Tavlor 
V.  S.  Weather  Bureau 
k.  -I.  McCuiston 
T.  J .  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 
F.J.  King 
C.  A.  I'rice 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
Valet) a  Black 
James  A.  Burnett 
Truiiion  Brown 
).  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Servlci 
W.  E    McDowell 
U.S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H.  Cross  white 
U.  S.  Weather  Bureai 
H.  G-  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 

S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Soil  Conservation  Sei 
Soil  Conservation  Ser 
Mrs.  Freda  M.Ashcra: 
B.  S.  H  albert 
G.  A.  vvh-ttington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  H.  Baker 
Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservation  Bei 
Carl  A.  Starck 
Miss  Clarice  Maddo: 
U   S.  Forest  Service 
U.S. Biological  Surv( 
A   Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter    Smith 
Heurv  Field 
S.  C   Storv 
Mrs.  B.E.  Swim 
Bice  Experiment  Sta 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
L.   M.  Snead 
D    O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E-  Barton 


'^ctttmiiri  -h  V>  - 


January,   lOSI 


CLIMATOLOGiCAL  DATA:  ARKANSAS     SECTION 


Daily  Precipitation  for  January,    1987 


Stations 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


9        10      11 


12      13     14      15 


Amity IHI 

Arkarlelphia I  11 

Arkansas  City  . .  Ilii 

Batesville IHI 

Bee  Branch. 

Benton ill! 

Bentonville '*' 

Bi?  Lake  Outlet  .1111 

Black  Bock Illl 

Blytheville Illl 

Booneville 

Soughton Illl 

Brinklev 

■Calico  Rock Illl 

Camden illl 

Cartilage 

Clarendon HI! 

Clinton 

Conway 

Cornerstone 

Corning II II 

Cotter Illl 

Crossett  .  .[near].. 

Danville Illl 

Pardanelle Illl 

De  Queen 

Dumas 

Dutton 

Kl  torado Illl 

England 

Eureka  Springs  — 

Favetteville   

Fordyce  

Fort  Smith •" 

Freeman  Sprgs. .  illl 

Fulton 111! 

Georgetown Illl 

(iilbert I  { 

Olenwood illl 

Grannis.  

Gravette ilii 

Harrison 

Heber  Springs  ..illl 

Helena Ilii 

Higden 

Highland 

Hope  [Evap]....liii 

Hot  Springs  

Index     illl 

Jessieville 

Jonesboro Illl 

Lead  Hill 

Little  Rock.."* 

Lutherville 

Madison Ilii 

Magnolia 

Mammoth  8pg .  .ilii 

Marianna 

Marked  Tree.... Illl 

.Mena II  ,1 

Monticello    

Montongo    

Morrilton Illl 

Mountain  Home  . . 

Mount  Ida 

Newport illl 

Norman  

Okay 

Ozark |||| 

Paragould Illl 

Parkin ijli 

Patterson 

Pine  Bluff 'V 

Pine  Ridge illl 

Pocahontas 

Portland I|!| 

Fre.^cott IJII 

Rock  Springs 

Rogers  (near) 

Rosebud 

St.  Charles 

fit.  Francis ||il 

Searcy 

Springbauk  ...  .Ilii 

Story illl 

Stuttgart ..IHI 

Subia.co 

Texarkana ill 

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

Wilson Ilii 

Wynne ill 

Yancopin l||| 


Ouachita. . 
Ouachita. . 
Mississippi 
White   ... 
Arkansas.. 

Saline 

Arkansas. . 
St.  Francis 
White  . 
St  Francis 
-Arkansas. 
Ouachita. 
White  ... 
White  ... 
Ouachita. 
Ouachita. 
White  ... 
White  ... 
.•\rkansas. 
Arkansas. 
White  ... 
White  ... 
Ouachita. 
.Arkansas. 
Arkansas. 

Red 

Mississippi 

White 

Ouachita. . 
Arkansas. . 

White 

White 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 

Red 

White  .... 
White  .... 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.. 

White 

White  .  . 
Mississippi 

White 

Ouachita. 

Red 

Ouachita. 

Red 

Ouachita. 
White  .... 
White.  . 
.Arkansas. 
.Arkansas. . 
St.  Francis 
Red .... 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita, . 
Ouachita.  . 
Ouachita. 
Arkansas. . 

White 

Ouachita.. 

White 

Ouachita. . 

Red 

Arkansas.. 
St.  Francis 
St.  Francis 
White.  ... 
Arkansas. . 
Ouachita.. 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. . 
Ouachita.. 

White 

Arkansas. . 
White  ..  . 
St.  Francis 
White    .... 

Red 

Ouachita.. 
Arkansas. . 
-Arkansas.. 

Red 

Arkansas.. 
.\rkansas.. 
Ouachita. . 

Red 

Mississippi 
St.  Francis 
Arl^ansas. . 


..  11.06 
.  .'1.77 
.11'2.6'2 
.02 


.43 


.6b 

".Hi 

".W 
1.28 

'.'if. 

.44 
2.04 

3.' 60 


.85 
1.05 
.43 
.46 
.62 
.32 
.24 
3.50 
.43 


.05 
1.20 


.26 
.70 
.04 
1.05 
T 


1. 00 
30 


1.74 
1.34 


.92 


.03 


2.15 

08 

« 

17 

65 

1.60 


.06 


.23 


.60 


.55 


1  40 
.28 
.10 

1.29 
.40 
.44 

2.00 

^95 


.57 

1.05 
1.06 
.78 
.37 
03 
.83 
.47 
1.97 
.29 
.26 
.04 

T 

.72 
1.32 
.62 
.66 
1. 25 
.06 
.5!) 


.02 
.50 

1.80 
.73 
.20 

1.21 
.05 

1.10 

l.uS 
.58 
.21 

.5* 

.62 
.70 
.90 
1.44 
.32 
.47 

.91 
.98 
.30 
.48 
.67 
1.63 
07 
.70 


.43 
.58 
1.94 
1  07 
53 
1.15 
1.32 
2.55 


1.50 
.51 
.70 

1.27 
98 


1.3 
.]■ 
1.30 
40 


46    .93 


.47 


.36 


2.05 


.30 


.30 


.121  .461...    jl.05>1.03i 

.09!  .50|  .'I2,1.86!l.  17 

04  .31    T.  [    .041   .98 

.07  .83    .08'l.20ll.92 


.04 
.01 
.10 
.05 
.10 
.02 
.24 
38 
.21 
.26 
1.62 
.17 


.42 


.09 

."42 
.60 
.45 
.05 
1.30 
.  10 
. /5 
,09 
.118 
81 
.78 


.02 


.36 


.501  .10  1.53:1.05 
.89  2.07    .531.... 


.56 
.75 
29 
.60 
.11 
1.25 
.04 

'.'67 
57 


.79 
.73 

'  '.m 

.97 
.14 

".03 
.06 

1.02 
.9! 
.01 
.48 
.55 
..55 
.78 
.31 

1.02 
.23 

2.07 
.86 
.22 
.22 
.10 
.48 

'.'ho 
".sn 

1.05 
.0: 
.73 
.10 

i.is 


T. 


1.12|1.  8( 

1.76    .80 

.98     .02 

1.491,13 


1. 15 

85 
.55 
.,5011  30 


23    .43 


I  10 
.04 


,02 
23 
.29 
.91 

't 

.30 
.112 
.04 
.16 
.10 
.34 
.1 
.13 
1.25 
1.34 
.16 
.36 
.02 

't' 


.68 
.  14 

'^37 
.25 

2S 
I.  60 

* 

.05 
.54 
.83 
.43 
T. 


60 
1.62 
1.65 

i.'oo 

.60 
.15 
.,56 


.04i    .C8|    .321    .70 
06i    .02    .05|  .66] 


.54    .10 
.15     .14 


.05!    .15 
.02!    .02 


T. 

.17il.50i. 
,.,.|.  .1. 
.18!  .891. 
.95    T.  1. 


.55 
65 

1  1 

1.04 
97 

'.'79 
.90 

2.  30 
.61 

.80 
1.48 


1.22 

.22 

.26 

1.28 

1.75 

.42 

,4 

.82 

.26 

1.17 

1.90 

2., 51 

,65 

1.20 

1.57 

2.00 

.48 

,8(1 

.18 

.46 

1.50 

1.60 

1.41 

T. 

1.72 

.32 

l.,59 

1.52 

.85 

1  80 

40 

28 

1.36 

.82 

.30 

♦ 

.92 
1.00 
1.45 
1.21 

1.71 
.88 

1.49 
„..  1,00 
86ll,  21 
1 


.  49  1.  .33 


.26 
.87 
1.05 
T. 

'.00 

.'42 
.16 
.33 
.12 


.74 

.64 

1,90 

.25 

1.4- 

.60 

1  01 

1.15 

1.00 

1.41 

l.,35 

.72 

.84 

.60 

.85 

2,03 


.2311.75 
.731.37 


1.43 
.80 
.85 
.14 


.20 


1.04 
1.43 
,50 
.94 
1.28 
.27 


T 

1.70 

1.71 

2.  40 
.50 

1  33 
75 
.65 

2. 75 
.89 
.07 
.46 
.41 
.67 
.23 
.60 
.55 
.76 

1.70 
.70 

1.50 
.96 

1.'68 
,21 

3,00 
.4« 
.33 

1,75 
.75 
.92 
..84 

1.65 

1,201 
.75 

I  00 
.90 


.0:1 

.,3| 

,25! 
1.12 
.10 
T. 
.04 
.10 


.10    .12il. 

.09  .19]  . 
.24i  .02  1. 
,01i    .04  .. 


.70 

1.09 

96 

1.25 


i.osi 

25 

1.73 

52 


.03 
.40 

.36 
.10 
.04 

!l8: 

T.  I 

T.'l 
...I 

J2I. 
.031 


.02 


.11 
.  35 
.0611 
T    ' 


.20 


.72 
.21 
37 
.08 
.14 
T. 
.29 
.14 

'!of. 

.13 1  .04 

.061   .01 

04    .16 

.05I  T. 

T.  I  .43 

02 

.7.0 

•63 


.07 


.03 
,12 
.57 
.67 
.15 
,07 
.05 
.10 
* 

.12 
T 

.16 
.2(1 
..32 
.43 

"2.5 
.26 
.05 
.30 

T,' 
T 

.18!   .15 
44!    .22 


.01 


.16 
.20 
.09 
.39 
.13 

'.oh 

.51 
.  22  1 


1.351. 

.f!: 

631. 
.15  . 
.571. 
.201. 

'■li' 


17 


18 


19      20     21      22     23     24  |  25 

I 


26 

27 

28 

29      30 


.171   .531 
.42  1.15  , 
.321    .31 
.02i   ,221 

iiei.'ioi. 


.67  2,97  1.02!   .54!..    .1    .84! 
.50  2,31!2.45il.6Ol  .061  .68' 


05:1.65!   .23    .151.1 


.05 


23 
3.94 


1.44 

l.,50! 

1  03j 

.36 


.46  1.13 
1.9211.00 

'.'o6li'40 

.12.00!  1.35 

.  i  .2211.85 

.02I..    . 

33|   . 

...12.17 

34 


.54'!.  131 


.50  3.05  1.1511.03    .0i;i.09 


.26,3. 


78  2.08 
16    .98 


1.02 


.15 


.18 


.01 


.79 

.85 

1.25 

791 1.  21 

.531    ,80 

OK 

1.20 


.89 
1,62 


.86 
.95 
.01 
.25 
.  10 
.60 
.14 
,40 
00 
,15 
.03 
,25 
.62 
.50] 
.16 
.70 
.62 
.,50 
.03 
,56 
,73 
.1411.23 
.801  .28 
.S2I.... 
.91 
.11 


.75 


1.  15 


40 


.1. 


.1. 


.03 


■■■I 


.23 
.36 
.02 
.33 

3.44 
.05 
■1' 

1.44 
T. 

'.'30 
.28 

'.'26 
15 

■;6i 

.05 


.11!  .25 


.711 
1.27 
.3(1 
.82 
.28 
.31 
.10 
.52 
.67 


.  26  1. 

.10 

.111 
21 
.02 
.58 
.10;. 
.01:1 
.08 
,0«! 
T.  11 
...I. 
.2.5] 


.30 
.23 
.  12 
.38 
.43 

^09 
.05 

.30| 
.421  .04  . 


.30 


.20 
1.26 
1.23 

.52 

'.30 


.61    .05 


20|  .sal  .10 

551...    i 
35I    .05: 

..!1.15' 


10 

r, 

2.05 

'.T'. 
1,60 

2.' 13 

,76 
.O-.i 
.  70 
,40 

T,' 

.05 
.03 

.'■79 


.  02 
T. 
30 

'[35 
.12 


.74 

".o'i 

.70 
4,25 
T 
.42 
.02 


.86 


,85 

.33 

2  30 


1,66 
.20 


4,21 
T, 


1,52 
,12 
,07 


.43  2, 
,85  4, 
.021 
,  .  .2912. 
....  1  20|3. 
.21 
.66 

1.25 
.90 
.83 

2. 28 

2.2012, 
.3813 
.17|. 

2  00 
.21 1 
.07|, 
.451 1 

1.65 
.11 

2.20 

1.03 
.03 
.04 

1.76 
T. 
.18 
.61 
T. 
.21 
.70 
.40 
.60 
.10 
.45 
....  2.26 


.96 

3,. 51 

1,01 

2,  .35 

20|4.  u5 

30,2.08 

12    .95 

00,1,90 

8712,70 


.02 


.05 


.  2,44 
1.80 
,18 
2.65]2 
.703 


..  ,1,33 
.5412.70 

3.82'  .43 
.42:1.38 


n 


.64 


1.35 

1.85 

.10 

1,41 

1.  14 

.20 

24]2.44 

3c  2.  52 

41  1.  16 

34  1.35 

77|    .11 

3i|1.39 

47  2.08 

71|1.15 

56  1  1! 

lo!3.44 

74    .56 

1.96 

.71 

2.65 

1,69 

1.18 

.96 

.60 

1.15 

1   02 

.67 

I    15 

1,00 

1.62 

1  90 

.20 


.20  4 
05  I 
3.60  3 
.20 
1.04 
10]!,  2.1 
,,     .14 
,     ,94 
..I  .25 
.75 
,96 
1.15 
.29 


.05 


1,30 

T.  I 

','4ol 
.96 

i!25 
.18 
.45 

1 ,  22 
T, 

1,05 
.28 
.06 
.90 
.40 
.14 
75 

1.04 

1.06 
T, 
.20 
.62 
.48 
.04 

't'.' 

20 
T. 
,64 
.95 


151 

.271 . 

.'02  • 

.94 

.57 

.06 
2.00 

T 

.49 
1.35 

.58 

.64 

.94 
1.41 

T. 


1.10 
.35 
.13 
.56 

1.46 
.72 
.62 

1.60 
.25 
24 
.96 
.32 
T, 
12 


,23 
1,08 
T, 


5  1.  00 


.70  1.30 
.33 
.83  .... 


.231... 
,17  .12 
.,52ll.39 
,55|  .30 


.45..    . 

1.15    .40 

.08  1.22 

.11  1.41 

1.34 

.45| 

1.15 

'.',50 
.24 


1, 
1. 
1 
1,48  2 
C9l4 
.7911, 
1.63  1 
T.  . 
.134. 
.75]2 
1.9!i;2 
1.06  2, 
...I  •  I 
.  11.90  1 
.ll!l.04| 
.  ..|  .20I2 
. ..  1.60  1 


.93 


12|    .50 

.  1.902.20! 

...13.501 

.911  .271 


^40  3.72 
1.65  2 
.10  3 
.154 
.30  1. 
1  95!l 
1.28|2..30;2 
T,  1  T,  I 
T.  JI.10I3 
,03|1.55il. 
T.  I   .20|  . 

'.'.".'".'48<i 
....I    .98  2. 

.45:3.303. 

.031.611   . 


3.10 

.78 
1.59 
1.86 
4.  05 
1.50 
46]  1.33 
,55  2  (15 
86 1 3.  99 
1012.271 
..il.Oi 
10|  .95 
3011.60 
10,1.10 
40  1.981 
,52l2.92l 
12|2,50l 
35ll,02 
,,l  .53 
64I2.88 
85  j  3.  35 
57I  • 
04i3,84 
*  ll,96 
42|l.30l 
lol  78 
20;2.40 
52|1.25 
75  .75 
35  1.80 
,20  2.00] 
75  2.481 
83  2. '29 
42  .981 
18.... 
75!.... 
421  .85 
40  .30! 
90l  »  1 
78,1,31 

si  i.' 031 
95|3.  62: 
50|1.00: 
171    .72|. 


.89 

1.00 

'.'60 

1.29 
T. 
T, 
T. 
.78 

'!64 

'^97 

.28 
.35 
I  45 

.85 


1,32 
.80 
01 
.11 

2  19 
.85 
*  1 
.63j 

2.76| 


2.23 

'.'49 

T. 

.82 

I' 

6,24 

.27 

.  32 

.86 

1.27 

1.18 

1.10 

i.'70 
.96 
.20 
.50 


.25 


.83 


.54 
'^48 
".iib 

i'3S 

'.■47 
.10 
.93 

.    . 
.20 

'!77 


.0111.10 


.49  ., 
.09  . 
T,  il 
.96]    , 

*  r^' 

.28 

.71!.. 


.50:1.47 
1.461  .07 
...-i2.80 

:95!:- 


55 

51 
1.49 
1.02 

1.16 


•I 


1..53 
T. 

.06 
.20 
.46 

.90l 
.     75i. 
1.031    .261 

*   12.00]. 
1  20;  .57|. 

'.'851' .'26''! 

.95I1.  lOl  . 

.0111.70|.. 
.    .|2.04l    , 

I         1 


70 


T. 


10, 


31 


03 


.12, 


.26  11.91 
.25115.62 
.27:12,92 
.  12lj3.85 

'.i6li.5;9i 

.081  7.05 

.121  is.' 35 

.46;20,06 
....|  .5.83 
.13:13  68 
. 20117, ;;8 
15!  8.51 

.09111.  rs 

.43116.5,5 
.36]l4.r4 
'I'  iin.80 
.21|14,!.i 
...  15.34 
.46]  13. 23 
•"'^!  7.41 
,80 
.16 
.16 


.23 
.65 
.12 


.35 


,l'.41 


,02] 


.  I    ,05 


.02     .'27 


90 


T-  1 


05.. 
35  .. 


16, f3 
9.46 
9,42 
7  89 
10,43 
7  13 
13,  f5 
17,16 
7,65 
6,76 
15,88 
4.41 
10,11 
14.01 
18. M 

7  ,52 
13,08 
10  53 

7.70 

8  94 
11.46 
17.25 
13.42 
10,75 
13.04 

15.  10 
11.28 
V3,61 
18.95 

7.81 
18.04 
13.31 

16.  X9 
10.44 

8.62 
15.01 
20.78 
9.45 
8  86 

10  69 
9.  56 
7,81 

12  90 
16,, 59 

11  75 
10.48 

5,79 
19.11 
16,56 
17  87 
15,, 50 
10.04 
11  51 
12.10 
14.76 
13 .  70 

6.03 
13.9S 
17.71 
16.14 
17.29 
10.  55 

8.82 
15.86 

6,39 
14.97 
11,29 

8,65 

i('>!44 
17  38 
17,29 
11.43 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     AKKANSAS     SECTION 


January,  1937 


Daily  temperatures   for    January.    1937 


StaUoni 


Amity  §'5. 

BatesTiUe 

Bee  Branch 

Bentonyille  ••'... 

Blytheville 

Boonevllle 

Brlnkley 

Oalico  Rock 

Camden 

Carthage 

Ceuter  Point  — 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . 

FayetteTille 

Fordyce  

Fort  Smith'**.  . 

Gilbert 

Granuis 

Gravette55 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  ^5 

Hot  Springs 

lonesboro   

Lead  Hill 


Little  Rock.***. 

Little  Rock 

[Airway] 
Liithervllle 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree?}.... 

Mena 

Morrilton 

Mountain  Home. . . 

Mt.  Ida 

Newport 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 


\  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 

•  Maximum 
\  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
1  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
'  Miuimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
I  Maximum 
,  Minimun 
\  Maximum 

•  I  Minimum 
\  Maximum 

.  (  Minimum 
\  Maximum 

■  i  Minimum 
\  Maximum 

.  i  Minimum 
)  Maximum 

.  '  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 

.  I  Minimum 
J  Maximum 

.  I  Minimum 
<\  Maximum 

.  I  Minimum 
)  Maximum 

•  (  Minimum 
i  Maximum 

.  (  Minimum 
)  Maximum 

.  )  Minimum 
j  Maximum 

.  I  Minimum 
S  Maximum 

.  i  Minimum 
i  Maximum 

.  )  Minimum 
j  Maximum 

.  )  Minimum 
(  i^aximum 

.  )  Minimum 
j  Maximum 

.  )  Minimum 
)  Maximum 

.  )  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximun, 
)  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
t  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
'  Slaxlmum 
I  Hinimum 
t  Maximum 
Minimum 


46  49 
23  22 


43   50 
48   48 


24 

51 

27 

39 

22 

54 

27 

41 

24 

47 

22 

52 

28 

34 

15 

50 

28 

59 

26 

36 

16 

34 

19 

48 

25 

39 

23 

52 

15 

47 

18 

35 

17 

34 

19 

52 

27 

49 

23 

46 

24 

46 

24 

46 

23 

34 

19 

41 

26 


52 

67 

24 

41 

45 

53 

31 

44 

45 

57 

31 

44 

58 

66 

31 

33 

49 

58 

36 

46 

53 

55 

m 

45 

53 

59 

37 

51 

52 

53 

29 

44 

55 

66 

59 

64 

38 

49 

47 

54 

36 

i' 

9   10  11   12 


13   14 


15   16   17   18 


19  20 


21   22   23  I  24   25  26 

I    I    I    I 


27 


28  i  29  30  31 


67 
40 
72 
47 
66 
47 
72 
64 
69 
35 
71 
41 
64 
54 
62 
26 
76 
54 
74 
43 
64 
18 
64 
18 
74 
52 
38 
22 
69 
35 
68 
35 
341  32 
2:1   19 


40 

29 

49 

36 

47 

25 

71 

43 

36 

26 

41 

35 

56 

38 

26 

19 

54 

37 

55 

34 

22 

13 

21 

15 

53 

36 

29 

23 

46 

18 

37 

30 

23 

13 

28 

18 

71 

36 

44 

31 

37 

34 

41 

31 

47 

29 

27 

18 

34 

32 


64 
38 
70 
65 
68 
60 
66 
33 
69 
37 
67 
28 
69 
34 
69 
43 
74 
45 
42 
28 
74 
44 
66 
43 
80 
64 
73 
57   44 


32  37 


63 

39 

64 

41 

60 

31 

79 

45 

52 

38 

60 

43 

65 

43 

53 

35 

78 

45 

62 

40 

55 

34 

54 

34 

64 

44 

61 

39 

45 

30 

60 

41 

52 

32 

55 

34 

64 

40 

62 

41 

61 

39 

59 

40 

61 

34 

56 

34 

66 

40 


44 


36  51 
33 


42 
37 
46 
32 
41 
34 
41 
35 
35 
31 
42 
35 
38 
34 
45 
39 
40 
34 
43 
37 
38 
30 
47 
39 
44 
331  .371 


51 

33 

54 

39 

48 

31 

55 

44 

51 

36 

52 

,32 

58 

39 

47 

26 

56 

41 

53 

36 

40 

22 

47 

24 

54 

38 

38 

28 

61 

27 

49 

30 

33 

22 

58 

25 

53 

■38 

55 

31 

41 

35 

52 

33 

52 

33 

48 

24 

46 

33 


49   49 
40   38 


56 

36 

74 

40 

64 

38 

77 

48 

56 

36 

57 

41 

74 

45 

60 

38 

78 

48 

68 

39 

61 

31 

59 

40 

72 

40 

62 

39 

58 

21 

59 

39 

59 

29 

62 

32 

71 

42 

59 

36 

60 

36 

60 

37 

66 

36 

55 

32 

66 

41 


30;  331  40,  551  63 

23  28  29  27  28 

341  36  42  46  57 

221  22i  18  14  25 


40 

24 

48 

37 

62 

33 

40 

32 

43 

31 

36 

26 

42 

34 

40 

32 

48 

36 

44 

30 

46 

36 

40 

26 

55 

42 

47 

35 


57 
31 
75 
39 
54 
44 
54 
34 
51 
33 
64 
29 
51 
37 
59 
34 
71 
461  34 


32 

22 

37 

25 

33 

19 

34 

26 

35 

24 

35 

21 

35 

26 

33 

22 

39 

28 

35 

25 

36 

27 

50 

25 

41 

30 

37 

25 


611  551  491  51.5 

32  ,32  35;  33.6 

42  49'  .50}  46.9 

25  3oi  32i  30.0 


461 

35i 


461  59 


,50 
21 
51 
29 
48 
20 
60 
28 
4' 
24 
54 
26 
52 
29 
52 
18 
56 
29 
51 
29 
46 
19 
55 
20 
52 
26 
49 
30 
45 
15 
55 
25 
48 
12 
41 
16 
54 
30 
54 
27 
50 
27 
53 
28 
43 
23 
39 
9 
47 
28 


63 

29 

60 

36 

58 

32 

64 

45 

62 

30 

66 

37 

61 

38 

54 

28 

62 

42 

6J 

25 

48 

30 

48 

33 

62 

.S8 

53 

38 

45 

21 

65 

33 

56 

22 

48 

27 

56 

43 

64 

37 

60 

28 

65 

35 

57 

32 

39 

23 

59 

37 


581  50 

34  26 

51 1  531 

32'  30 1 

581  55 

39  43 1 


59  60 
3:?  35 


32i  41.8 

24 1  24.4 

,52,  49.4 

34]  32.9 

54  47.1 

31  32.0 

56 1  5.3.7 
3.5.8 


39 

21 

42 

32 

37 

25 

50 

27 

45 

26 

38 

20 

49 

20 

40 

25 

55 

28 

48 

25 

47 

30 

41 

20|  21 

49   57 

31  29 

52  53 

281  36 


531  49.8 
31 1  30.  I 
581  58.5 
38.0 
53.0 
40  36.1 


48.8 
33.  1 
53. 2 
37.1 
4Si  46.7 
29. 9 
60.3 
41.6 


57 
31 
58 
40 
59 
29 
65 
36 
60 
30 
59 
26 
67 
27 
52 

31 

62 

39 

60 
-34l  39 

63   59 

38  371 

65  54 


45 

34 

61 

38 

52 

.34 

53 

44 

54 

40 

45 

32 

54 

36 

51 

36 
62 
33 
55 
41 
61 
37 
46 
30 
66 
41 
60 
39 


48.3 
32.  9 
51.8 
37. 2 
56.7 
39.  4 
45.7 
26.8 
58.7 
40.7 
5.(.f 
35..= 

44.; 

25.  < 
46.  ( 
27.  ( 

.54.  ■; 

37.! 
44.  f 
30.  i 
48.'; 
24.; 
50.  < 
33.,' 
42.; 
22.' 
45.1 

26.  • 
54.: 
38.1 
53. 
3,5.1 

52.; 

:<6.; 
50.. 
3,5.  ■ 
48.  ( 
,S2.  ( 
44.; 
24.  i 
48.' 
34.! 


46.1 


59.1 
40.1 


48.1 
28. 
5fi. 
38. 
48. 
33. 
48. 
32. 
50. 
33. 
46. 
26. 
48. 
■A-2. 
48. 
33. 
53. 
35. 
47. 
-31. 


571  53. 


40    37 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    ***Midnight  to  midnight.     ^^Thermometers  read 


in  morning;  maximum  temperature  credited  to 
Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark 


preceding  ( 
.3-5-37-1300 


^ 

January,  19B7 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


Daily  temperatures  for  January,   1937 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

B 
si 

s 

)  Maximum 

Sn 

50 

8fi 

51 

50 

56 

61 

60 

24 

27 

34 

88 

54 

56 

49 

44 

48 

48 

41 

61 

56 

38 

38 

86 

39 

45 

50 

49 

58 

55 

50 

47.3 

'Oeers j  Minimum 

S7 

■?o 

17 

15 

24 

46 

28 

20 

15 

20 

24 

32 

34 

46 

23 

24 

42 

26 

27 

36 

20 

10 

12 

22 

13 

16 

20 

33 

32 

42 

25 

26.5 

„    .,,    r„ 1  (  Maximum 

.ussellville  [Evap]  ,  Minimum 

f)4 

4P 

40 

50 

47 

55 

70 

60 

36 

36 

37 

41 

51 

65 

54 

48 

49 

48 

43 

56 

53 

36 

28 

34 

40 

49 

49 

6b 

61 

54 

51 

48.8 

OT 

34 

95 

?9 

20 

46 

48 

86 

27 

80 

38 

86 

39 

49 

35 

27 

37 

38 

32 

86 

34 

25 

20 

26 

28 

26 

24 

30 

33 

42 

34 

32.7 

fiS 

58 

55 

45 

50 

60 

68 

65 

52 

40 

45 

42 

64 

75 

54 

46 

66 

57 

45 

72 

72 

48 

33 

33 

38 

4b 

bO 

57 

59 

54 

65 

54.7 

t- Charles >  Minimum 

m 

44 

?8 

■?5 

42 

45 

50 

40 

35 

30 

82 

87 

41 

53 

34 

31 

45 

45 

39 

41 

47 

32 

22 

21 

33 

81 

31 

41 

38 

36 

42 

37.4 

S  Maximum 

4<l 

5fi 

43 

47 

47 

54 

72 

68 

45 

33 

36 

40 

59 

66 

51 

41 

51 

61 

40 

63 

65 

34 

2o 

33 

3b 

40 

48 

61 

bb 

53 

52 

48.5 

8*'"*^y (  Minimum 

4n 

4? 

0? 

23 

87 

46 

53 

45 

81 

29 

30 

35 

87 

51 

35 

28 

39 

40 

32 

37 

34 

2b 

J8 

28 

24 

26 

24 

31 

81 

89 

34 

33.6 

\  Maximum 

fin 

5P 

53 

40 

58 

61 

72 

65 

45 

87 

85 

42 

62 

73 

54 

42 

52 

54 

46 

70 

61 

4o 

88 

3V 

39 

44 

bl 

64 

61 

b9 

bb 

52.5 

tuttgart i  Minimum 

■^4 

48 

97 

?fi 

30 

50 

51 

45 

86 

31 

81 

81 

40 

52 

37 

28 

41 

45 

37 

38 

81 

3U 

21 

26 

30 

3b 

27 

36 

80 

36 

88 

35. 9 

tuttgart..[Evap]j^it^j-^- 

fiO 

fi'' 

44 

50 

5fi 

68 

71 

70 

40 

35 

88 

49 

66 

74 

42 

50 

55 

48 

60 

71 

56 

34 

33 

36 

39 

44 

b2 

61 

b8 

58 

42 

52.5 

:w 

44 

98 

21 

84 

46 

50 

62 

36 

82 

32 

32 

88 

44 

41 

29 

31 

46 

36 

87 

50 

32 

22 

22 

31 

80 

28 

32 

81 

36 

40 

36.0 

51 

40 

30 

53 

50 

56 

54 

7(> 

82 

83 

86 

41 

50 

64 

52 

38 

47 

48 

43 

59 

58 

35 

2; 

3b 

40 

41 

b2 

60 

61 

b.T 

nl 

48.0 

"biaco ;  Minimum 

40 

3? 

•?9 

?•> 

3? 

44 

37 

31 

24 

28 

81 

84 

38 

48 

33 

28 

37 

35 

32 

35 

35 

25 

20 

26 

26 

2V 

29 

83 

38 

42 

32 

32.1 

1  „„„                S  Maximum 
exarkana  ,  Minimum 

S4 

53 

51 

59 

54 

62 

76 

71 

41 

40 

40 

45 

62 

65 

50 

47 

55 

54 

47 

63 

72 

45 

3V 

39 

41 

49 

50 

01 

bb 

60 

b8 

53.5 

44 

44 

?fi 

98 

41 

52 

60 

41 

35 

88 

34 

88 

43 

50 

83 

35 

41 

40 

88 

41 

44 

34 

26 

28 

80 

28 

28 

41 

39 

39 

40 

37.9 

47 

5'' 

43 

50 

45 

54 

72 

72 

36 

38 

34 

89 

60 

64 

50 

44 

53 

52 

41 

61 

53 

35 

27 

27 

88 

34 

4b 

61 

60 

bo 

52 

48.0 

hornbure ]  Minimum 

32 

32 

22 

26 

32 

44 

52 

35 

24 

27 

30 

32 

37 

49 

33 

20 

37 

37 

30 

3o 

34 

20 

19 

20 

24 

28 

19 

28 

28 

39 

34 

30.9 

*  Maximum 

barren )  Minimum 

S  Maxiraum 

/iS 

50 

51 

50 

40 

56 

63 

64 

64 

35 

52 

52 

62 

71 

52 

44 

53 

51 

46 

67 

67 

37 

35 

35 

34 

34 

48 

55 

53 

51 

51 

51.4 

^"son i  Minimum 

80 

41 

25 

22 

86 

45 

48 

59 

32 

28 

30 

37 

38 

48 

33 

26 

42 

36 

34 

39 

37 

32 

20 

25 

25 

2/ 

2V 

8V 

33 

32 

37 

34.  2 

„.     ,                        (  Maximum 

''iris\ow (Minimum 

S  Maximum 

51 

50 

fil 

48 

50 

60 

60 

70 

56 

40 

47 

47 

62 

70 

57 

45 

52 

55 

48 

70 

60 

38 

43 

43 

35 

41 

50 

69 

53 

56 

56 

53.  6 

36 

40 

22 

24 

37 

46 

55 

46 

31 

26 

27 

38 

38 

49 

32 

24 

39 

38 

32 

34 

84 

26 

15 

30 

29 

23 

21 

39 

31 

31 

34 

Daily  Evaporation  [inches].  Mean  Temperature  [F°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  January,  1037 

[.See  precipitation  data  in  table  on  precediug  page] 


Station 


Data 


Day  of  montli 


9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20  1  21      22     23     24      25     26     27      28     29      30     31 


J  I  Evap. 

•lope  ..............  I  ^^Q  t  ,„ 

[hxp.  Farm]        ,  ^y^^^  ^^..g 


0611....  .025 
45  48  35 
28     49      77 


,,    .„  lEvap.  .036!.  114'.  104 

.ussellville  .......  jjean  tern.      46     42|    32 

[Ozark  .Nursery]   ^y^j^^  „^„,.g     ^^     gS   125 


Stuttgart   ■ 

Rice  Exp.   Farm] 


Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 


.096.1001  ...'.098|.. 

40  56i  64,  681  36  36  .36 

20  27  40;  85i  81  80  59 

1  I    I 

016  .  020  .  006l.  046  .  0961.  010  .  180. 012 

86   88   50;  56   52 1  32  33 1  35 

34   33 1  391  43,  124   70  89 1  29 


.05    .    . 

50!     53!     361     36, 
21 1     79!  168|     48 


.18  .01  .00,  .10  .04 
45!  57  60'  661  38 
58i  lUl  lloi   195!  153 


...  .01 
.34  35 
97   77 


107  .004  ....i.06O'.O49  .024  .... 
42  50l  571  88l  40,  44  46 
201  18!  54  39   51   29   31 

1       I 
008  .  002!.  0.30  .  0581. 018  .  004|.  030 

38  45 1  57  441  851  43 1  43 

13   61  90  6O1  20i  38;  54 


..  I  .03  .11'  *  .06;  .03 
52;  59  421  40  43'  47 
181  183    155;     44      33!     41 


,    ..1.001 

451     48'  63j 

601    46;  34] 

032' .0161. 048'. 

881     46:  44 

48 1     30,  48 
I         I 

.08'  .05;  .02 

.50!     54  53 

801     77;  151 


38 

"28 

"31 

76 

108 

45 

126 

« 

• 

80 

24 

30 

48 

15 

11 

35 
28; 

.002' 
34' 
16; 


40;  381 
58!  44; 
j  ' 
,006'.  018' 
88'  361 
14i     111 


.131 

33 


100!  1371 


'291  "35; 
44 1     42, 


371     40| 
62;     45 


441 
271 

022!. 

481 

5! 


.040  .062|. 0711..  ■• 
49|  49  44,  44.2 
23  22!  49;1.125 
1         I 

.050;,  038*.  040: 1.088 
47;  48;  42;  40.8 
201     40;     65  1,293 

!       1  I 

.03'  .07;  .04,  1.00 

46!     47|  41;  44.2 

141     30  99  2,514 


Daily  Biver    Stages  for  January.  1937 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


9   10  I  11   12 

I    I    I 


14  i  15  I  16  i  17  1  18  I  13  I  20  !  21  1  22  i  23   24  ■  25  \   26  j  27  !  28  |  29  I  30   31 

!       I       I       !       '       i       I      I       j       I       I       i       t       i       I       I       ! 


."ort  Smith 

Van  Buren  . . . 

Danville  

Ojark  

Dardanelle 

Morrilton 

Little  Book. 

Pine  Bluff 

Gilbert 

Doniphan,  Mo. 
Black  Uock. 
OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Kock 
Batesville  . . 
Kewport.  . . . 
Georgetown  .. 
Clarendon  -  . . 
Arkadelphia  .  . 

Camden   

Whitecliffs  .... 

Index  

Pulton 

Big  Lake  Outl't 
St.  Francis 
St.  Franci.sL.L. 
Marked  Tree  . 

Parkin  

Madison 

Helena 

Arkansas  City 


,  ..\rkansas 
. . . .  do  ... . 
.Petit  .lean. 
..Arkansas. 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  ..  . 

. .  Buffalo. . . 
. .  Current  . . 

. . . Black 

.  . .  White  . . . 

.   .    do  .... 

do  ..   . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Ouachita.. 

.Ouachita  . 
Little  River 

....Ked 

do 

Little  River. 

St.  Francis. 

do  ... 

do  .. 

do  ... 

...      do  ... 

Mississippi  . 

......do      . 


22 
22 
20 
22 
1-2 
20 
23 
25 
30 
10 
14 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
26 
17 
26 
25 
25 
25 
10 
18 

i7 

28 
32 
42 
42 


9.3 

9.8 

16.3 

6.4 

10.6 

8.1 

8.9 

11.4 

6.1 

3.1 

12.9 

4.8 

5  5 

6.1 

12.5 

11.8 

13.5 

13 

8.9 

10.9 

17.9 

|13.3 

15  9 

1  6.0 

il4.5 

21.6 

2.0 

6.6 

7.1 

12.5 

7  1 


9.4  9. 
10. Olio 
16  3II8, 

6.0  6 
10.6  10 


41  9  01  8.3! 
0  9.6]  8  »' 
3  17.oll3.3ll0 


7  6 

9.2 
22.8 

6.2 

2.2 
11,8 

6.0 

5 

6  7 


61  6.3]  5.5 

8|10. 1  9.5 

4    7.8  7.0 

2    9.6l  8  8 
,8  13.1118.0 

0|  6,1 1  5.9 

31  4.1I  5.3 


12.7lia 
13.8114 
16  5! 17 
16,7|19 
11  4113 

14.4  18 
19  7  19 
13.1112 
16.7|15, 

6.9  8 
I6.0I16, 
21.6  21 

2.1    2 

7.5    7 

7.9 

13.5  15 
8.7  10 


10.5 
5-7; 
7.1 
7.3 
13.9 
15  4 


9.7 
5.6 
7.1 
6.4 
13.0 
15.6 
17.9 


7i  7.8 
3;  8.  4 
7|I0.6 
0|  4.8 
6,  8.4 
11  5.4 
8,  7.1 
1I1I.4 
4,  5.2 
2;  6.4 
OIIO.OJI2 
4.6    7 


1  17.7 

0|20.2  21.0]21 
.8  13.0!l2.5lll, 

5|20.8l23.9;24, 

9  20.6'20.0  18 
.8  12.011.2  10 

0  15.8;14.9  14 

2 

7 

7 

0 

9 
.3 

0 

4 


9.0 

9.5 

17.3 

17.9 

21.9 

22.  1 

2,0 

1.9 

7.5 

6.9 

8.3 

8.0 

16.8 

18.7 

12.1 

13.8 

0 

i'  6.81  9, 
.Ol  .5.7110, 

1  12.1' 

9  14.2 

0'l8.1 

6  22.1 

7ll].l 

6,24.3 

0  16.0;)4, 

5  9.81  9, 
.4113.911.3. 
.8!  9,91  9, 

4  20  6120, 
.3  22.6:22 

8'  2,0    2 

2!  5  9    6 

rI  7,7i  8 
.0  24  0  27 
,3  17.0  19 


6  10 
5:11. 
8;16, 
6  8. 
810 
6l   7, 

,9'l0, 
61  T 
2  10 
2,14 
2:11 
lilO 
4,10 
6ll7 


3110.3 
llll.l 
4  20.8 
6l  6.8 
4  12.9 


6 

5 

6 

0 

2 

1 

2 

1 

9 

5 

8123 

lj2 

I    7, 

7  10 

,l!29, 

0  20 


10.1 

10.1 

12,5 
7,1 
8,7 

17,0 

13  8 

13.9 
6ll2,9 
820,3 
02O.OI22, 
0  20,0120, 
l;23.7,21, 
6il8,8l21, 
4;22. 4:24 
8' 18. 1122 
8  14  816 
7il6. 1'18 
ri0.5:ll 
8:20.  4120 
1 '23.4123 
7|  3.6'  4 
2  9.2111 
5|l2. 7  14 
6131. 6'33 
8  22.7  24 


0  11.3110, 

6  11.7,11 

3  22.1  22 

7.9 
11.6 

9,1 
11  9  11 
15,7  15 

6,0;   5 

6,2;  5 
17.4il8 

8  17 

11.1  9 
11,9  9 
20,9  19, 

23.2  23 
8i21,  5  21 
3'24.9  2o 
9;)9.  1  14 
6:27.3  29 
i;24.6  25 
6116.4  15 
3119.1  IS, 
OUl  8  12 

7  21.3  22 
7,24  0  21 
6  5.01  4 
2' 12.7  13, 
8,16.5'1 
6135,0  36 

4  25. 9  2- 


8110 
5ill 


22 


12. 

10. 
6  11, 
5'l5. 
9|13, 
7;10, 


0 

5 

5 

6 

0 
.8 

8!22, 

4I25. 

6:13 

431 

4125 
.0!l3, 

8  18 
.6]  13 
.0,22 
,4  24, 

9  4, 
,8  14 
,9!18 
,0'37 
,128, 


8  16.  i  20. 
6' 17.1  20, 
4  22,8  23. 
l;U.O  15. 
1;16,0  17, 
0|18  1  15 
7;i2,6  15, 

2  15,5  17. 

3  14.1:  8. 
2  15,5  14, 

9  23,  2  26, 

1  15.2  17. 
8  1.5.  8  17. 
0  27.3  21. 

4  28,0  31, 

7  25,4  27. 

2  22.9  23. 

8  26  S  26, 
Iil7,6!l6. 
132  0  32 

A  25,0125. 
6  13,9  17, 

3  18  3  20, 
2  13.  7;14 


0;21.4 
6'22,0 
5  23,3 
4'17,0 
6119,2 
217,0 

7  17.3 
4, 19.6 
3!  7.0 
2|  9.2 
1123.4 
7ll6  0 
3118 

8  18 
2  27 


5  22.9 
9  25  2 
7  5.0 
4  15  0 
9  19  8/20, 
2  38.0,38 
128.9  29. 


8  29.630, 
8124.5  26 
8  27.4  28, 
8114.9116 
4|32.5  32 
3I25,  3  25 
e!l8,  2i!7 
7;22.4'22 
3114. 9I15 
8  23.3  25 

5  25.8  26 
2    5.4'  8 

6  16.4  19 
6  21.6  24 
6  39.4'40 
6  30. 6  31 


811.5. 
4:16, 
1]20. 
8  14, 
4|l7 
8  16, 
7I18, 
3122, 
7;  6 
0  6, 
8124, 
91  S. 

on 

R|12 
8  23. 
6  30, 
7 '26, 
4,29 
5  13 
7l32, 
3I24, 
,6116 
021 
,9  16 
8|26 
5127 
,5j  9 
,9 '22 
,0125 
2;41 
4  82 


8;i3. 
8;  14. 

5  18. 
4111, 
515, 
4|14. 
2,16. 
1  21. 
Oi  5, 
6l  6 
0I24. 
5;  7 
4  9. 
8  9. 
4;18 
5129. 

5:27. 

2,30 

rii. 

9;33, 
8  23, 
3'l5, 
4 '20, 

,6;17. 
6:25. 
0127. 
7  10. 

.0  23. 

.8  26. 
1,42. 

,3  33. 


OIII.3  10. 
0'12.0  II. 

1  10.0  20. 
0  7.9;  8. 
0H3.0;18. 

2  12.  4  12. 
3:15.4ll4. 
019.8:19. 
6l  5.3|  7. 
2!  6.3I  8. 
1125.0125. 
4!  6.4l  6, 
41  7.3I  7. 
8|  8. 5' 11. 
9l20,3  21, 
7129,4129, 

2  2.8,  2 1 29 
0  30,9  32, 
5  22,5,25. 
3133.8  34. 
8122.8122 
0:15, 0|15- 
7,2  .8  20, 
4II8,  4  19. 
9125.  7 '2.5. 
4|28.],28. 
ril.5!l4 

3  25.628, 
7  28.s'82, 
1;43,1'44 
2  34. 2  34. 


7,12 

4,13 

9  24. 

4l  9 

7113, 

1,12. 

4;i5 

3,19. 

3!   6 

4!  8. 

5'25. 

0]   5. 

5|  7. 

0;  9. 

0119. 

7i:W, 

5130, 

033, 

6126, 

4'36. 

323 

4115 

820. 

5  20. 

i;23, 

8;  29, 

1]I5, 

l;29, 

olai 

5;46. 
9  35. 


4113.0  11.1110 
2:13.8  11.8  11. 
323.2I22.  8  22 
4l  9.41  9.0,  8, 
4:13,0'l3.8'12. 
6' 12.1  12.  3:11, 
2  14,9114.9  15 
4  19,5,19  3  19, 
6l  6,0j  6.2;  6. 
1;  6.0'  6.1'  5. 
7,21.9;24.7  24. 
8,  5.41  5.6;  5. 
3;  7.O1  7  Oi  7. 
2;  7,7;  7.51  7. 
8ll6,4l\6.4;l5. 
1129,  7129, 4;2S, 
0  30,3130  3  30 
0'33.9|81  7  3.5. 
0  24.  1  21.4:17. 
3':!9.8  41.5  41, 
7!25.6  26.4,26, 
4'15  0'14  1114, 
9,20,  8  20.  8|21. 
4I2O.7  •2O.ii:20. 

9123.1  22,6'22, 


8  10, 

5  11, 

6  22. 
1 1  7. 
4ill. 


5130.1 
3115.9 
4130.2 
9  33.2 
0  48.0 
37.1 


30.6'31 
16,7117 
31,1'31 
34  1  34, 
49  7  61, 
38.  3  39 


10, 
14 
19, 

0  5. 
4    5. 

2  23. 
4    5. 

3  7. 
7I  7. 
61,5. 
9'28, 
0  29. 
2  35 

4;i5. 

4140. 
0  25 
2' 14. 
0;21, 
9;20 
1'21, 
0i31. 
2ll7. 
6  32. 
9'35, 
3l52, 
8'41. 


6ll0.4'10. 
2lll.0'll 
2:21, 2'20 

7!  7,4!  ^ 
5lll,  lllO. 
910.  8l  9 
2ll3.4!l2. 
0:18.3:17 
9  5  91  6, 
3I  5.2!  5, 
23.2:22 


5.6;   .5. 

7.0    S. 

7,2l  7. 
14,5;i4. 
27.  7 '27. 
5129, 0128, 
6  35.  7135 . 
6;l2.6lll, 
1  38,3:36, 
4  24.8,24. 
6ll4.9|14 
3:21.521 
9  20.9  20, 
6  21.1;20 

1  31.1|31. 
6,17.9  18. 

2  32.7133. 
6; 36. 1I36 
8  53.9154 

43.3  44 


5  11,5115.3 
Ill2.0il5.4 
0  18  1J16.0 
3l  7.C  9.7 
8110.8  11.5 
S!  9,6  9,8 
611.9  11,3 
6117.0|l6,5 
3i  6  5|  7.0 
2    5.4    6.4 

6  22.7  22.6 
41  6,8118.0 
4;  7.8I1I.6 
51  8  2110.5 
7115,4jl7,2 
0:2fi.5l26,  4 

4  27.8J27  4 
7'8.'i,535,3 
,9  11.3  10.2 

5  35  8I33.7 
022.4120.8 

,6  14.1114.0 
2:20.6;20.0 
.8  20,7;20,6 
,9'2n,6l20,6 
0;30,8!30  4 

0  18,0  18,1 

1  33,41.33.8 
.6l37.0;37.4 

6. 5.5.  2:. 55. 8 
6l46.l!47.2 


T,  less  than  0. 01  inch  rain  or  melted  snow.     'ttN'ot  used  in  means  and  summaries-     Reference  letters '.b,',  number  of  days  missing.     tAlso  on  other  dates.      IIP.    O. 
addresses  as  follows:-Big   Lake  Outlet,  Manilla:  Boughton,  Route  4,  Prescott;     Cornerstone,  Route  1.   Altheimer;  Freeman  Springs.  Dover:     Index,  Route  5,    Texarkana; 
Lutherville,  Route  1,    Lamar:  Rosebud,  Route  2,  Mt.    Vernon:    Springbank,    Doddridge.      Precipitation    for    24   hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated 
"•■24  hours  ending  midnight.    || II  24  hours  ending  7  a.m.     'Included  in  next  measurement.    Data  in  italics  interpolated. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita 
tion  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35- year  period:  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
the  period  to  1935,  inclusive. 
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MisceUanoouB  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


12 


Deoise  Fog I 

Light  Hail 

Moderate  Hail  .' 
Tliuudprstorms 


5   6  7    8  9  II 


.0Jll|l2 


1S14 


15Jl6|l7[l8il9['20J2lJ22'pj|24^5[^fi;27|28|29|30{3I 


.    2i  .1 
316   .  S 


PBESSTJRE,  WIND,    HTJMIDITY.    AND  SUNSHINE 


Station 


GENERAL,    SUMMARY 

Temperatures  averaged  somewhat  above  normal  while  pre- 
cipitation was  considerably  below  but  February  1937  was  not 
as  dry  as  February  1936.  Temperatures  were  highest  either 
the  7th  or  8th  while  they  were  considerably  below  normal  on 
the  2d  10th,  and  the  last  week  of  the  month.  The  mean  tem- 
perature for  the  State,  based  on  the  records  of  61  stations,  was 
44  2°  which  is  0.7°  above  the  47 -year  average.  Monthly  means 
ranged  from  36.0°  at  Gravette  in  the  extreme  northwestern 
portion  to  51.8°  at  MagnoHa  in  a  southern  border  county. 
The  highest  temperature  reported  was  84°  at  El  Dorado  on  the 
8th-  the  lowest,  12°  at  both  Eureka  Springs  and  Gilbert  on  the 
2nd'     The  greatest  daily  range  was  51°  at  Gilbert  on  the  6th 

Precipitation  was  light  to  moderate  in  most  sections  oi  the 
State  either  the  8th  or  9th  and  about  the  14th  but  more  gener- 
al from  the  18th  to  the  21st  and  on  the  27th  and  28th,  a  num- 
ber of  stations  reporting  an  inch  or  more  either  the  19th  or 
20th  Snowfall  was  comparatively  light,  the  greatest  depth  re- 
ported being  2.0  inches  at  a  number  of  stations  m  the  northern 
portion.  The  ground  was  warm  and  the  snow  soon  melted 
The  average  precipitation  for  the  95  stations  reporting  was  2.11 
inches  which  is  1.15  inches  below  the  47-year  mean.  Of  the 
stations  for  which  normals  have  been  computed,  only  three  had 
positive  departures.  Monthly  amounts  ranged  from  0.22  inch 
at  Thornburg  to  3.69  inches  at  Texarkana.  The  greatest  a- 
mount  measured  in  any  24-hour  period  was  2.21  inches  at 
Higden  on  the  19th.  . 

The  high  water  in  the  lower  White  and  St.  Francis  River 
basins  continued  during  the  first  half  of  the  month.  Over 
32  000  families  in  nineteen  eastern  counties  were  eiiected  by 
the  flood  and  more  than  60%  of  the  buildings  in  Phillips,  Lee 
and  St  Francis  counties  damaged.  In  Lee  County  alone  1,600 
houses  were  washed  from  their  foundations.  Losses  from  flood 
m  the  State  during  the  latter  part  of  January  and  the^  month 
of  February  were  as  follows:  On  the  Arkansas  River,  $3o,500; 
the  Black  River,  $20,500;  the  Ouachita  River,  $12,500;  the 
White  River,  $381,000;  the  St.  Francis  River,  $2,678,936. 

The  soil  was  too  wet  the  first  half  of  the  month  for  much 
plowing  but  conditions  were  more  favorable  the  latter  halt.  In 
the  eastern  lowlands  thousands  of  acres  of  land  were  inundated 
most  of  the  month.  Early  gardens,  potatoes,  truck,  and 
spring  oats  were  planted  in  the  southern  half  of  the  State  a- 
bout  the  middle  of  the  month.  Peaches  were  blooming  in 
some  southeastern  counties  by  the  10th  but  the  cool  weather 
the  latter  part  of  the  month  retarded  their  development  m  most 
other  sections.  Wheat,  oats,  meadows,  and  winter  truck  were 
in  good  condition  at  the  close  of  the  month.  t.a.m. 
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COMPARATIVE    DATA     FOR    FEBRUARY 


Temperature 


Precipitation 


Number  of  days 
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11 
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49.0 

78 

18 

3  47 

T. 
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42  4 

74 
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4.05 

0.8 

8 

9 

40.5 

75 

0 

6.32 

2.5 
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8 
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33.5 

78 
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0.71 

2.0 
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10   1 
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45.2 

79 
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3.30 
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46.6 
45.8 

89 
82 
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2.59 
2.08 
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10   1 
15   1 
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81.8 

75 

-25 

2.18 

2  7 

6 

12 

39.7 

74 

-  5 

5  06 

1.2   ' 
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40.  8 

79 

10 

2.18 

1.6 

6 

10 

8 

35  0 

72 

-  2 

2.60 

3.2 

5 

9 

41  0 

79 

-12 

7.63 

2  7 

10 

10 

6 

44  9 

86 

10 

2.47 

0.8 

12 

8 
6 

32  3 

82 

-29 

2.55 

7  1 

7 

9 

41.8 
44.9 

75 
83 

—  / 
4 

2.21 
2. 77 

1.6 

0.5 

6 
3 

15 
12 

6 

44  2 

78 

0 

5.26 

0.4 

9 

12 

47.3 
39  0 

82 

5 

5.41 

0.9 

8 

13 

75 

-13 

3.66 

5.9 

/ 

11 

6 

49.8 
37.9 
41  0 
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82 
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4  31 
2.80 
3.74 
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4.5 
1.8 
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6 

8 

9 
12 
11 

8 
6 

40.4 
45.9 
43.4 

79 
76 
82 

-  2 
11 
6 

4.23 

4.47 
1.78 

0.9 
1.3 
1.3 
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5 

11 
11 
14 
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4 
5 
6 
4 
8 

43.4 
46-9 
44.1 
45  0 

89 
93 
80 
79 

-  4 
4 

-10 

-  2 

1  93 
1.17 
3.34 
1.26 
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0.4 
2  5 
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8 
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13 
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48.3 
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3.59 
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41.9 
42  9 
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48.5 
52  1 

84 
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83 
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10 
5 
-  7 
12 
10 

4.89 
4.66 
2.26 
3.37 
2.02 

1.3 
1  9 
0.4 
0.5 
0.3 
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8 

6 
4 

9 
11 
12 
12 
15 

4 

4 

5 

90 

9 

2.62 

1.5 

8 

10 

7 

45.0 
35  4 

79 
76 

10 

-  -20 

2.23 
4.01 

0.6 

8.8 

7 
10 

12 
0 

6 
4 

52.2 
48.2 
52.0 
41.5 
41.5 
45.8 
36.  5 
44.2 
43  5 

86 
76 
86 
82 

10 

14 

9 

-13 

3  92 
4.77 
4.72 
3  53 
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1.70 
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Corrections:    January,   1937 

Mean  temperature  at  El  Dorado  should    be   49.7o ;    depavt^ire    -^ 

State  uiean  41.90;  departure  +0  (to^    o^'^^^.'^Tl  2    4    '?!  3    "    2   " 
from  24th  to  81st  should  be  20.8;  20.9;  21.2;  21.4,  21.4,  21.^,  -i.^,  -i.i 
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Climatoloffical  Data  for  February,  198"; 


Stations 


Counties 


Alum  fork  Reserv. 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  

Batesville 

Benton 

Beutonville 

Big  Lake  Outlet.  U 

Black  Rook 

Blytheville 

Boone  ville ;■ 

Boughton +t 

Brinkley 

calico  Rock 

Camden 

Carthage   

Claremlon    

Clinton 

Conway •• 

Cornerstone fl 

Corning 

Cotter ■ 

Crosset  (near) 

Danville 

Dardanelle 

l)e  Queen 

Dumas 

Dutton 

Kl  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Faj'etteville    

P^ordyce 

Fort  Smith 

Freeman  SpringsJt 

Fulton 

(jeorgetowD  .... 

Gilbert 

Glenwood 

Qrannis 

Qravctte 

Harrison 

Heber  Springs  . 

Helena 

Higden 

Highland.  .. 

Hope    ....[Kvap.J 

Hot  Springs 

Index i* 

Jessieville 

.Jonenboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.     . 
Little  Rock  Airway 

Lutherville tt 

Madison 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Mouticello    

Montongo 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norrnan   

Okay 

Ozark  , 

Paragould 

Parkin  

Patterson 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontai  

Portland  

Prescott 

Rock  Springs     .-. 

Rogers  (near) 

Rosebud tt 

Russell  ville[E\'apJ 
St.  Charles  . 
St.   Francis. 

Searcy 

Sprin'gbank  .  — tt 

Story 

Stuttgart  . . . 
Stuttgart...  (Evap) 
Subiaco  •  . . 
Texarkana  . 
Thornburg  . 
Waldron.  ... 
Whitecliffs 

Wilson 

Wynne 

Yancopin    . 

State  Means 


Saline 

Clark 

Clark  

Desha 

Independence  . 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Jefferson 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier  

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  ... 

Dallas 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  — 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River.... 

Garland 

Craighead   

Boone 

Puliiski 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 


w 


Temperature   (Degrees 


Fahrenheit) 


Fulton  

I^ee  

Poinsett  

Polk 

Drew 

Drew — 

Conway 

Bft.^ter 

Montgomery  . . . 

Jackson  

Montgomery  ... 

Howard 

Franklin 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Jefferson 

Montgomery  . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay  

White 

Miller 

Montgomery  . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan  

Miller 

Perry 

Scott 

Little  River... 

Mississippi 

Cross 

Desha 


7.15 
500 
200 
145 
277 
285 
1295 
239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
297 
172 
516 
309 
195 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
162 
1590 
270 
229 
1465 
1451 
190 
448 
2'240 
260 
200 
600 
547 
900 
1250 
1052 

'366 
445 
491 
375 
600 
275 
750 
S45 
650 
324 
257 
776 
209 
315 
277 
600 
235 
229 

1207 


315 
800 
702 
231 
687 
288 
396 
275 
222 
204 
215 
840 
300 
122 
318 


45.2 


41.3' 
38!4 


40.3'' 
43.4 


+  0.4 


+  05 
'-'i.2 


44.1 
43.0 
51.6 
46  6 


0.1 
-^  1.4 

+  4.4 

+  1 


45.5 

44.8 
39.5 

'49.'8 


45.7 

47.6 

46.2 

39.2 

49.3 

44. 7» 

39.2 

40.2 

48.4 

43.4 


1300 
600 
526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 
750 
332 
650 
675 
290 
237 
250 
167 


39.  !■ 

ii.k' 
36.0 
39.3 


48.0 
46.2 
47.4 


41.7 
38.3 
44.2 
45.2 
43.2 

'51  8' 


4 
2.8 


+  0.4 


+  09 


+  CI. 4 
+  0.3 

-  2.1 

-  2.0 
-02 

+  o'e 


79 


40.4 
46.4 
40.4 
44.4 


45.4 
40.7" 
43.8 
43.6 

'49.8' 
42.8 


47.0 


0.8 
3.1 
0.3 


2.2 
+  0.4 


-  0.7 

-  0.1 

-  07 


25 


+  0.8 
+  04 


70'> 

78' 
72 
69 


Precipitation,  inches 


a)  O 


OS 


03  a 


Number  of  days 


11 


a  E> 


£  o 

Oh -5 


2-J       39 


2 
11 

2'- 
2 

2t 
5t 


+  0.1 
+  00 
—  30 
+  0.2 


0  0 
1.6 
1.8 
1.6 


41.4 

48.4 
49.4 


40.6 


+  0,5 


-02 
-1.3 
+  2.0 


45.4 
45.8 


44.1 


44.6 
44.1 
44. 7< 
49.8 
43.6 


42.7 
43.3 


44.2 


l.l 


+  5.5 


1.0 


+  09 
+  1.4 
—  0. 


-2.5 
-  l.O 


+  0.7 


72 


12" 

'22' 
14 
14 


25 
26 
23 


2 
11 

5t 

2 
11 

2 

2 

It 
11 

1 


43 


37 


14t 
2 
2 


51" 

'43' 

37 
39 


2         36 
5         44 

2     I     37 


21 
)3* 
10 
21 

'24'' 
20 


84 


2 
2 
11 
2 

ii  " 

2t 


2+ 


2.25 

2.75 

3.25 

2.91 

2. 39 

3.15] 

1. 101 

2.20 

2.18j 

1.83 

1.141 

2.24 

2.41 

2.09 

2.22 

2.52 

2.86i 

1.77 

2.04 

2.13 

1.53 

l.fi4i 

2.48 

1.37 

1.24 

1.79 

3.49 

1.04 

2.87 

2.50 

1.42 

0.94 

2.49 

0.89 

1.77 

2.86 

2.05 

1.20 

2.40 

1.K7 

2.12 

1.77 

2.42 

2.45 

2.74 

2.64 

2.  92 1 

2.79 

2.36 

1.84 

2.18 

1.64 

2.00 

2. 12 

0.76 

2.04 


-0.  65 
-0.  36 
-1.41 
-1.05 


■1.04 


-1.07 
■0.95 
-1.46 


-1.79 

-0.67 

-1  63 

-  1.14 

-1.06 

-1.20 

- 1  .42 

-1.66 

1.26 

1.41 

-1.64 

-i!i2 

-1.83 
-0.73 
-1.30 
-1.04 
-1.26 


20 


25 
25 

22° 
29 
20 


12 


38 
35 
32 
39 


35 


-1.67! 
-1.25' 
-!).  57 
-1.63 
-1.03 

—2.' 39 
+0.23 
-0.73 

-1.44 

+  0.06 

-0.90 
-0.72 
-0.46 
—1.12 
1.46 
0  60 
-1.84 

—2.32 


43 


36 


33 
38 
39" 
35 

42 


33 
43 


51 


1.73 

2.25 

2.20 

1.95 

2.21 

2.50 

1.63 

1.45 

2.04 

2.22 

1.83 

2.93 

1.60 

1.81 

1.48 

1.94 

2.26 

1.70 

2.74 

2.78 

3.11 

2., 53 

0.62 

2.09 

1.83 

2.55 

1..59 

2.04 

2.87 

1.98 

3.23 

2  55 

1.20 

3.69 

0.22 

2!  35 
1.02 
2.22 
3.12 
2.11 


(1.98  I 

1.06 

1.20  I 

0.68  I 

1.30 

0.99 

0.51 

0.82 

0.92 

0.95 

0.86 

0.79 

1.69 

1.07 

0.93 

1.45 

1.55 

1.36 

1.31 

0  97 

0.46 

0.65 

0.80 

0.98 

1.05 

1.16 

0.95 

0.73 

1.22 

1.52 

0.35 

0.4) 

1.08 

0.40 

0.71 

1.10 

1.42 

0.89 

1.06 

1.24 

0.74 

0.72 

1.06 

0.60 

2.21 

1.81 

1.20 

1,74 

0.95 

1.28 

0.89 

0.78 

1.60 

1.79 

0.41 

1.05 


-1.21 
-1.69 
-1.62 
-1.37 


-1  11 
-1.30 
-1..50 
-1.02 


—0.77 
1.92 

-2'64 
L.65 
-1.84 
-0.60 
-1  39 
-0.59 

-i.'2B 


-1.45 


-1.84| 
-1.29 
-0.53 
-1,48 
0.75 


-1.65 
+0.31 
-3.20 

-6.' 80 
-2.13 
-1.46 
-1.10 
"1.15 


0.81 

0.77 

0.80 

1.55 

0.98 

0.95 

0.77 

1.05 

1.30 

1.22 

1.83 

2.00 

0,44 

0.68 

0,81 

1.41 

0.73 

1.33 

1.10 

1.12 

1.07 

0.95 

0.19 

1.74 

1.40 

0.80 

0.43 

1.57 

0.97 

1  40 

0,78 

0.93 

1.08 

1.87 

0.12 

i.46 

0.46 
1.05 
0.72 
2.21 


1. 

0.0 

0.0 

T 

2.0 

CO 

0.8 

0.0 

T 

0.2 

0.4 

0.0 

0.0 

2.0 

0.0 

0.0 

R-" 

15 

0.0 

1.0 

0.5 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

T. 

T. 

T 

T. 

1.0 

1.0 

0.0 

0.3 

0.7 

0.0 

0.0 

1.0 

T. 

T. 

T 

1.0 

T. 

T. 

■I'. 

0.0 

0.0 

T. 

0,0 

T. 

T. 

T. 

T 

T. 

1.0 

T. 

0  0 

'2.6 
0  0 
T 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
T. 
1.3 
0.0 
0.0 
T. 
T. 
T 

0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
T 

0.0 
T 
1.0 
0.0 
T. 
T 
T. 
T. 
T. 
0.0 
0.2 

'6.6 
T. 
T. 
T. 

0.2 


6 

7 
6 
6 
6 

5 
7 
3 
4 

1 
6 
7 
5 
3 
3 
8 
2 
6 
8 
7 
5 
6 
4 
5 
6 
6 
8 
9 
4 
8 
10 
3 
2 
b 

'3 

4 
6 
9 
6 


11 
11 
12 
10 

i4 

7 

6 
14 
16 

12  j 

13  I 
IB     I 
10 
10     I 

1 


8 

1(1     1 
13 
14 
15 
13     1 

8  I 

13  I 
6 

18     I 

11  I 
9 

9  1 
12'  I 
12 

9     I 

16  1 
9     I 

12  I 

}6 

15  I 

7  I 

12  I 

17  I 

14  I 
9 

8 

14  ! 
6 

7  I 

6  I 

13  I 

«     I 

6  j 
11     I 

8 

8 
11 
10 

6« 

io 

10 


!     16 

6 

I       9» 

I     12 

I  11 
13 
14 

7 

9 
I  10 
12i 
12 
11 
12 
14 
14 
15 
12 
10 
18 

9 
14 
14 

9 
12 
15 

'8° 
14 
12 

is 

13 
15 
13 
U 


12 
10 

5 

2 

'3 

7 

I     i 
10     I 

1  I 

2  I 

3  I 

4  I 
18     I 

6 
9 


5 
10 

3 
13 

6 

7 
11 
10 

3« 

8 
10 

1 

9 

2 

1 

5 

4 

8 

9 

8 

5 

9 

6 

2 
15 
11 
15 

2 
iO 

9 

9 

8 

8 

6 

2 

14" 

Li 
13 

1! 


11 

14 

18 

11 

8 

6 

14 

10 

15 

14 

5 

14 

9 

7 

8 

10 

10 

10 

12 

9 

4 

10 


8 

9 
11 
10 
14 
15 
13 

9 
13 

7 

3 

9 
10 
14 
12 

7 
10 

7 
13 
10 
13 

8 
12 
12 
11 
16 
,  5° 


ne. 

n 


nw. 
ne. 


a. 


sw. 

uw. 


nw. 

sw . 


n. 
e. 

sw. 
n. 


sw. 


se. 
s. 
s. 
sw. 


7 
3 
4j 
6 
12 
5 
3 
4 
3 
9 
4 
0 
il 

4     j     10 
2     !     12 


9     I  s. 

5     !  s. 
13", 
10. 
10 
14 

7 
13 
12 
15, 

2' 
10 

5 
U 
11 
10 
10 

7 
14 
10 


Observer 


nw. 
s. 
se. 
se. 


sw. 

nw. 

nw. 

n. 

sw. 

e. 

sw. 

ne. 

s. 


16 

& 
6 

'9° 
6 


n. 

n. 


7 

6 

2 

13 

6 

7 

2 

13 

7 

10 

L.  R   Water  Works 
J.  W.  CampDeli 
Mrs.  Ted  R.  Carpeni 
Herbert  Neff 
Mrs.  CM.  Barnwe 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weatlier  Bure 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  ilowe 
Samuel  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harry  Buie 
R   J    Torry 
William  Jnnes 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
R.  M.  Wheatley 
A    L.  Stepliens 
K.  E.  Cordrev 
P.  B.  Hutche'ns 
Winfred  \).  Polk 
O.  3.  McSpadden 
U.S.  Forest  .Servio 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N .  Goodier 
E.  B.Smith 
Ben  .lOhnsou 
J.  M.  Bicketts 

E.  vv  .Gaston 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
University  of  Arkni 
M.  G.  Taylor 

r.  S.  Weather  Bur 
R.  .1.  McCui.ston 
T.  J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
Valena  Black 
James  A.  Burnett 
TruMon  Brown 

I .  f).  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Ser 
W.  E.  McDowell 
U.  S.  Forest  Scrvi( 
Benedictine  Sisten 
J.  H    Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bu: 
Airway  Observer 
H.   G.  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 

S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Wa'.ton 
E.  W.  St,  Jolin 
Soil  Conservation 
Soil  Conservation 
Mrs.  Freda  M.  Ashi 
B,  S.  H  albert 
G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U,  S.  Forest  Servii 
.    Cliarles  R.  lacksoi 
I    Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Sche 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  Sister 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservation 
Carl  A.  Starck 
Miss  Clarice  Mad 
U.  S.  Forest  Servi 
U.S. Biological  Su 
A    Boyce  Boyd,  Ji 
Walter    Smith 
Heurv  Field 
S.  C."Storv 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  1 
New  Subiaco  Abb 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holm' 
Dr.  Cheves  Bevill 
L.  M.  Snead 
D ,  O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E-  Barton 


#m 


Febrcary,   1087 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS    SECTION 


Daily  Precipitation  for  February,   1937 


Stations 


Drainage 
basin         1 


Day  of  Month 


10     11 


I 
14      15 


16  I   17 

I 


18      19  I  20      21 


2a 

24 

25 

•26  I  27      26 


Alum  Fork  Reserl  II  Ouarhita..  i 

Amity II]  Ouachita..' 

Arkadelpliia i  il  Ouacliita. . ' 

Arkansa.s  City  .  .  I  I'  Mississippi 

Batesville llii  White    ...   i 

Bee   Branch  Arkansas. .  j 

Benton ||||  Saline j 

Bentonville    ...'*■'  Arkansas . . 
Big  Lake  Outlet  .1111  St.  Francis 


29      30 


,  02 


.401, 
.20j, 
.5l', 
35 

.531, 


Black  Rcn'k 

Blytlieville 

Booneyille 

lioughtou  . . 
Briiikley    .   ..    . 
Calico  Rock.... 

famden 

Carthage 

Clarendon...  . 

Clinton 

Conway  

Cornerstone.  . . 

Corning 

Cotter  . . . 


,.  White  .... 
ml, St  Francis 
. .  .\rkansas. . 
IlirOuafhita.. 

.  White   

II 11  {White  .... 
III!  I  Ouachita.. 
..Ouachita. . 
ilili White  .... 
..| White  .... 
. .jArkausa^i. . 

.'Arkansas. . 
II !l: White  .... 
Wliite 


Cros.sett  .  .[near],  .|ouachita 
Danville Illi !  A  rkansas 


Pardanelle     

De  Queen 

Duma'^ 

Duttcn 

El  f-'orado II 

England 

Eureka  Springs. .. 

Fayette vi  lie   

Fordyce 

Fort  Smith " 

Freeman  .Sprgs 

Fulton 

Gleorgetown  , . . 

Cilbert 

tilenwood  ...   . 

Grannis-  

Oravette III! 

Harrison 

Heber  Springs  ..illl 

Helena III! 

Higden 

Highland 

Hope  [Evap].... III! 

Hot  Springs  

Index      nil 

Jessieville 

Jonesboro Illl 

Lead  Hill 

Little  Rock ..•♦' 
LittleRock  Airway 

Lutherville 

Madison illl 

Magnolia 

Mammoth  8pg  .  .|iH 

Marianna 

.Marked  Tree.... II II 

Meua \\i 

Monticello    

Montongo    

Morrilton Illl 

Mountain  Home  . . 

Mount  Ida 

Newport |||| 

iVorman 

Okav 

Ozark |||] 

Paragould III! 

I'arkin    |||| 

Patterson 

Pine  Hluff i!'i 

Pine  Ridge III! 

Pocahontas 

Portland !|!| 

Frescott |||| 

Rock  Springs 

Rogers  (near) 

Roseb'id 

Russellville 

St.  Charles 

St.  Francis |||| 

Searcy 

Spriiigbank 
Story  .... 
Stuttgart. 
Stuttgart 
Subiaco  .  . . 
Texarkana 
Thomburg 
Waldron  .. 
Warron  .   . 
Whitecliffs 
Wilson  .... 

Wynne 

Vancopin  . 


.  [IJvap] 


•  Illl 


Arkansas. . 

Red 

Mississippi 

White.  ... 

Ouarhita. . 

Arkansas. . 

White 

White 

Ouachita  . 

Arkansas. . 

Arkansas. . 

Red 

White    .... 

White    .... 

Ouachita . . 

Red 

Arkansas. . 

White 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita. . 

Red      

Ouachita. . 

White  .... 

White     .   . 

Arkansas. . 

Arkansas.. 

Arkansas. . 

St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 

St.  Francis 

Ouachita. . 

Ouachita.  . 

Ouachita. 

Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 

White 

Ouachita.. 

Red 

Arkansas. . 

St.  Francis 

St.  Francis 

White.    ... 

Arkansas. . 

Ouachita. . 

White 

Ouachita. . 

Ouachita. . 

Ouachita. . 

While 

.Vrkansas. . 

Arkansas.. 

White   ..   . 

St.  Francis 

White    .... 

,  Red 

I!  Ouachita.. 
(J  Arkansas. . 
"  .Arkansas. . 

.Arkansas.. 

Red 

•Arkansas.. 

Arkansas. . 
Ouachita. . 

Red 

Mississippi 
St.  Francis 
Arl^ansas. . 


.22 


.80 
.03'. 


T. 


.05 


.09 


.02 


.  75i . 
.3X1. 

'.'isl' 

,;!!-:i5i: 


...|  .06  . 

...I  .15,. 

.  .1  T. ;. 

...I  17|. 

T.  .-M. 

..   '  .1. 


.  10  . . 
T.  I  .10 

.01 


.  391 . . 


.36 


.01 


.33 


03 
T. 

'tV 

t." 

• 

■r 

.11 

1.10 

'.'ii 

f.' 

.02 

.15 
T 

f.' 

.05 

.07 


.05 


.50 


.04 
.55  .... 


.20 


.50 


T. 


...r :: 


.02'  .04 

::::l-:4 

.091    .25 
I    .95 

.;"^r  :l 

.28 

.'ail 

.181 
.041 
.OHJ 
.04 
.13 


.02]  .981   .51;  .04  ... 

....!  .651.06  .14.. 

....;  .60  1.201  .10  ... 

.03!  .17    .4ii  .451   .. 

....  .02,1.30!  .18!... 


..   -I 

:o5i. 

T.  I. 
.05 1. 
.081 


I 
.03!... 
.351.. 
.32!... 
.35  ... 
T.    ... 


I 
.021. 


.i  T. 

.1   .02 


.99 
.51 

.50 
.92 
.30 
.86!  .06 
.61|  .79 
.69,  .03 
.33!1.07 
.48!    .XI 


.04 


.041 
.20 
.  03l . . 


I  .10 

.     .10 
.    T. 


I.... 


.09 


.04 


.06 


.08 

..  i  :io 

•.  .ItV 

,...j  .08 
, ...I  .30 
.03 
30 


.  30 

'.'76 

".."\ 
.081 

'!42 


T 

r. 
.34 

b 

'.'3.3L 

::::! 
.  201 . 

I 


.22 

T. 

.05 

,43 

']■ 

.06 

'1'. 

.02 

".OH 

.05 

,25 

T. 

"61 

....     .071 
.Oil...    Il 

il 

T 


oO 
.04I 
.Onll 

....il 


.40 

.10 

.02 

1.55 

.36 

.00 

.31 

.03 

.97 

.16 

46 

.65 

.38 

.48 

.25 

.98 

.12 

,...!  T. 

T'-'\'.'.".h 

■,•,.• -I  .-.!« 
I     !  T. 
T.  |....!l 
T.  I....1 


05  . . . 

161  .04 

.92 1  .25 

.73|  .21 

.581  .18 

52 1  .07 

.35  .27 

.161  .17 

.08  .  17 

.401  .40 

.711  .34 


T. 

.    .18 


1.10 

1  42 

.06 

.56 


■{■■■■■■,;. 


.041.... 
T. 


1 
1 

.  03' . . 


.88 

T. 

.89 

.06 

.24 

.74|    .62 

.721    .60 

.28!  1.06 
.26 

.21  .36, 
8l|.... 
4611.20 
71!  .13 
90    .95 


.44i. 
.02', 
T.  I 
.181 


T. 


.11  . 

.  4SI. 

.'oi  .' 

.06  • 


.02| 
.221 


.031 
.04! 


10 
.05  .... 
T 


03 


•!  TV 


.06 


.04 
.  j9 
.78 
.07i 
.011 
.16 
1.05 
.26 
.81 
.15 
.80 
.05 
.20 
.30 
.41 
■| 

i'22 

.09 

.44! 
.58 
.811 
41 

.321  .73 
..1 1.33 
.90  .09 
.57  .35 
.53(1  07 
•95     .25 


. ...  1 
....il 


■-  •       1 
. .  I  .  121 

...;  .01' 


.13 

.17 

.08] 
,„.  .01! 
...!  .321 
,05:1.57! 
88i  .55i 
40j  .22' 
,63!  .70l 
141  .93! 
08|  .021 
S7I....I 
.-I    .02! 


.1. . 


1.40 


.07 


.32 

.46 

1.05 

.67 


.08 


.0: 


.17 
"31 

'r.' 

'  !08 

T. 

.12 

'.'i'i 

.05 

"23 


!....!   .22, 


.091... 
.081... 


.211  I 

....|  .201 

.381  .14: 

.681  .30! 

.031  .111 


.31 
.23 
.30 


.35 


.25!.. 
.471 


•I    .03     .40 


T. 

.21)1... 


.13 


■|  T. 


.801. 

!!!.:'.oii; 
I       I  .021 

I....I  .121. 
I....'  .46;. 
\....\   .43,. 

!■  -!•••  I- 
i-T.-i::-:!: 


.25 


.50 


.05 


.18  .07 1 
05| .... 
,...  .08 
...  .08 
...       .15 

.lol.  .. 

,45    .04 

.20 
.06 


.08 


.15 
.061  09 
.03  .04 
.24  . 
.60  .... 
■  Oil.... 
1.22|  .17 
.3l|.... 
.10|.... 
.04  .... 

.47! 

.04j... 
T. 
.80 
T. 


.03 


.1... 


.16 


.05 


.04 


.IK 

'     1 

T. 

i 

.00 

T. 

•l''i| 

•  11 

.23 

.03 

.24 

.74 

.10 

.23 

.01 

.50 

■i' 

.26 

.08 

T 


T. 


T. 


.53 

.'26 
.70 
.601 

!i6 
.45 


.41  . 

.011. 

.  .|. 

Vioi: 


20 

.191 
T.  i 


.301   .08 

.371..    .   . 

.201....   . 

.45!1.12l 

.70l   .081. 

.67j....]. 

.05  ....  . 

.07'..   .1. 

.08!...     . 

.75;....  . 
....|  .36,. 
....     .151. 

.971   .131. 

.241...    |. 

.35i  .llj. 

.23     .11. 
,    .]0|....   . 
..1.82  .... 
02!  'JV      .  I2i 


.13 
.35    .34 


....|. 


2.25 
2.75 
3.25 
2.91 
2.39 

3.'i5 
l.in 
2.20 
2.  IS 
1.83 
1.14 
2.  24 
2.41 
2.  09 
2. 22 
2.52 
2  80 
1.77 
2.01 
2.  13 
1  53 
1.64 
2.48 
1 .37 

1  J  4 
1.79 
3.49 
1.04 
2.87 
2.50 
1.42 
0.94 
2.49 
0.89 
1.77 
2.86 
2.  05 
1 .20 

2  40 
1.87 
2.12 
1.7T 
2.  .12 
2.  45 
2  74 
2.64 
2.92 
2  79 
2.  35 
1.84 
2.18 
1.64 
2.00 
•2  12 
0.76 
2.04 

i.73 
2.25 
2.20 
1.95 
2.21 
2.50 
1.63 

1  45 
2.04 
2.22 
1.83 
2.  93 
1.60 
1.81 
1.4S 
1,94 
2.26 
1.70 
2.74 
2.78 
3.11 
2.53 
0.62 

2  09 
1  83 
2.55 
1.59 
2.04 
2.87 
1.98 
3.23 
2.55 
1.20 
H.69 
0.22 


2.35 
1.02 
2.22 
3.12 


:■.•:■: : 


'.V--. 


■.t.1>UWDKlteVVk 


10 


stations 

Amity  $§ 

BatesTille 

Bee  Branch 

Bentonville '"...■ 

Blytheville 

Booneville 

Brlnk\ey 

Calico  Rock 

Camcien 

Carthage  .... 

Center  Point 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

Ue  Queen 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  .. 

B^ayetteville 

Fordyce 

Fort  Smith 

Gilbert 

Grannis 

(iravette^SV 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope '5*... 

ilot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill.. 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS     SEOTlOy 

DaUy-temperatures   for    February.   1937 


February,  1937 


Little  Rock."* 

Little  Rock..^ 

[Airway] 
Luther  ville 

Magnolia 

Malvern 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree's^... 

Mena 

Morriltou 

Mountain  Home. . 

Mt.  Ida 

Newport 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 


MaXimviia 
Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
Maximum 
Minimum 
\  Maximum 
I  Sliuimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maxirauri] 
'  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
/  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
,  Maximum 
.  Minimum 
Maximum 
Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
_  inimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum! 
Minimum 
)  Maximum 

•  Minimum 
J  JIaximum 
(  Minimum 

Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
Maximum 
Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
Maximum 
i  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
Maximum 
,  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimiim 
Maximum 
Minimum 
J  Maximum 
■  /  Minimum 
j  Maximum 

•  *  Minimum 
J  JIaximum 

•  I  Minimum 
\  Maximum 
'l  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 

Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 


Thermometers  read  near  sunset  n^s  otherwise  indicated.    "'Midnight  to  midnight.     ,S.Thermometers  read 


in  morning;  maximum  temperature  credited  to  i 
Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark. 


February,   1937 


CLLMATOLOGICAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION 


11 


stations 


Rogers 

Russellville  [Ev 

St.  Charles 

Searcy 

Stuttgart 

Stuttgart.  ..[Ev; 
Subiaco  . . . 
Te.xarkana 
Thoruburg 
Warreu  . . 

Wilson 

Winslow.  . . 
Wyuiie 


ap] 


ap] 


*  Maximum 
I  -Minimum 
(  .Maximum 
'  Minimum 

*  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 

(  .MaximumI 
'  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
i  Ma.'timum 

■■  '  Minimum 
^  Ma,ximum 

"  ■  }  Minimum 

t  Maximum 

•  '  Minimum 

)  Maximum 

■  '  Minimum 

V  Maximum 

"■  '  Minimum 
S  Maximum 

■  ■  '  Minimum 
(  Maximum 

"  /  Minimum 


36: 
Ifi! 
44j 
341 

42: 

37 
41 
34  i 
40' 
35 1 
40 ' 

36: 

42' 

2'.1 

an 
40 
30 


35  j 
14! 

35: 

22  > 
38i 
271 
36, 
20: 
371 
25  i 
34: 
25' 
34, 
22: 
41! 
29 1 
31 
20 


37; 

18; 


Daily  temperatures  for  February,   1937 


10 


52 
20 


S9, 
26 

75, 
45 1 
74 
53 1 
76i 
51 
71 

77j 
67| 
75 1 
•101 
75j 
54! 

'^1 
421 


46 
21 

52'     50 
321     25 


52  i  47 
30  24 
43      46 


27! 

541 
36 
49, 


43]  57 
Ifil  29 
61 
23 
54 
30 
58 
23 
58 
25 
55 
2fi 
63 
24 
58 
30 


46,     59 


30,     20      20 


571 
42| 
61  i 


29 1     46 

58;     58 


40 1 
621 
33! 
631 
331 
61, 
35 


14      15      16      17 


55!  ol 

20 1  44 

63 1  65 

26!  38 

54  66 

31  i  48 

59 1  70 

26  41 


631  73 

36;  53 

60 1  62 

351  49 


70j 
46 1 


64      39      50      .57 
31      25      26      381 


75' 
45! 


54'     56 
23!     24 


69 

43 

68 

42 

61 

41 

70 

50 

66!     54 

37!     29 


59     55 
35      38 1 


18  1   19  ;  20 


21  !  22 


23      24     25  1  26      27      28     29 


62 
30 
64 
29 
56 
36 
65 
32 
62 
32 
6^ 
32 
581  65 
39      34 


58      551     5J      60 
31 1     351     43      48 


46! 
331 


511 
26 
66 


61 1 
31 
65| 


35      28; 
~-      55 


561     58 
31      25 


58 

321     31 


.391     48 
28      32 


42 1 
30! 


37| 
271 


3Si 
25, 


30      31   1 


62.0 

29.1 

57.5 

33.2 

•53. 5 

38.1 

54.9 

33.3 

54.7 

34.6 

53.1 

35. 1 

56.2 

33. 2 

61.0 

38.5 

54.9 

32. 2 

.52.' 2 

33. 2 

5  (.'6 

32.0 

••<$^ 


^ 


station 


Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F°],  and  "Wind  Movement  fmilesl  for  February,  1937 

[.See  precipitation  data  in  table  ou  precediug  page] 


Data 


Day  of  month 


2  I     3 


4  I     5 


7       8 


9  1   10 


15      16  I   17 


18      19  1  20     21      22 


23      24 


25     26  I  27     28      29      30 


r?^,;-K-::-V'  Mean  tem. 
LExp.  larmj         wmd  move 


.057!     » 
42!     32 

44t     78 


Russ»llville  \F.va.p.  ].  0541 .056.036 

rn,o,.V\:V,.,;;;;V  Mean  tem.  1    391    28|  38 

[Ozark  Nursery]  U^j^jj^^^^g     50!     45  23 

! 

Stuttgart  Evap.  .05,     '  * 

re  „i  Ti-^,.'''po;^i  Mean  tem.      38!    30l  38 

[Rice  Exp.   farm]'  yijjj^jj^gj    gg^^j^i  gj 


301'.  060. 131 1. 049 
51'  661  64;  44 
39      151     P8|     84 


.  060  .  064  .  080  .  080  .  2201.  073 
41  43  51  62  60  42 
77      34      26!     57,   1U3      83 


,38  .111  .13  .14 
39  55'  62  72!  39 
60|   161      81    2011   174 


,288  .124; 
46[  52! 
38!     56! 


.  090  .  070 
38:  12 
37; 

.   i 


251 


35] 
56 


.144 
45 
70 

.31 

48 
155 


062. 

551 
631 

.09' 
481 
155| 


46! 

57 

12ol 

44! 
42 

.08 

441 

99; 


,110:.  202 

56!     46 

33!  102 

I 

.160'.  160 
52  43 
70 i  130 


.  13!     • 
55,     42 
no'  185 


.1:0!.  077 
42,  49 
28!     39 

.074  .110 
46  46 
50 


.27, 
40! 


123    125 


.141 

.140'. 

49 

62 

44 

49i 

30j 

34 

118 

58! 

.118' 

042 

.274 

.104: 

54! 

62 

50 

46: 

30, 

70 

185 

55| 

.wi 

.03 

.26 

.111 

50! 

56 

43 

46| 

82, 

144 

275 

155  j 

.  1401. 068'.  Cir.  150 
47:  50!  441  34, 
461     56:     II      73! 

.118  .098  .  108'  080' 

50:     44;  44  33 

50!  30:  50  70' 

1         ■ 

.05*  .01  .10  * 

46!  46,  371  34 

1191     64!  511  911 


31        S 


069.089  .... 
34  38.... 
53      79;..   . 

014  ,078!..  . 
34  36'.... 
40;     80.... 

.   . .  j 

.10  •  !.... 
34!  33'.... 
58    102;   .    . 

.... 

...   , 

2.405 
46.2 
1,473 

2.  727 
45.4 
1 ,805 

2.50 

44.1 

3,140 


ft 


Da 

ily  River 

St^^es  for  February. 

1937 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1                   1 

12        3        4 

5J     6 

7 

8 

9 

1        :                1        1        1        i        1        1        '        {        i        i        !        i        !        !                Ill 
10  1   U   1  12      13      14      15      16  j   17  1   ;S  '   19      20  1  21  I  ^22  |  ^23  1  ^24  \  '25  I  26  1  27      '28  1  29  ;  30  1  31 

1              '       1       1       1       i       '       1       1       1       i       1       1       !       1       I       1       1       ! 

Port  Smith  .... 

.  ..\rkansas 

22 

19.3 

20.8 

18.1 

14  3  12.5111.3  10.7  10.6;10.2    9.8 

10.2 

10.4  10.0    9.7I  9.4I  9.6 

9.1 

8.5 

! 
8.0i  7.7 
8.4I  8.0 

7.8 

8  6 

7  8 

7  8 

9  0 

8  4 

1 
7.5    7.1 

Van  Buren  . .. 

rto.... 

22 

19.8 

21.1 

19.0 

15. 1,13.2|12. 0,11.3  11.1110.7110.4 

10.5 

11.0110.5110.1;  9.8,  9.9 

9.4 

8.8 

8.0 

8.8 

8.3 

8,0 

9  3 

8  8 

7.8J  7.4 

Danville  

.Petit  .lean. 

20 

13  9 

11  8 

10.1 

9.0!  8.3I  7.7;  7.2    6.8!   6.4!   6.0 

5.6 

5,2    5.0!   4.9l   4.8:  4.5 

4.4 

4.2 

4.2i  8-8 

10.7 

10.4 

a  6 

7  6 

6.7 

6  'f 

5.81  5.51 

Ozark  

..  Aikansas. 

22 

13.8 

16.0 

13  8 

12.01  9-8i  ^'•''l  7.6    7.3:   6.81  6. a 

5.9 

6  81  6.6!  6.1    5.81  6.6 

5.4 

.5.0 

4.8;  4.3 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

3  9 

5  0 

4  5;  3.7 

Dardanelle 

do  .... 

22 

!4.9il8.0 

IH.H 

16.9  13.8|12,2  11.0  10.4  10.1    9.6 

9.4 

9.3!   9.61  9,3    9.n!  8.7 

8  6 

8.4 

S.Oi  8.0 

7  9 

7,7 

8.0    7.8 

7.3 

7  9 

7  9!   7.2; 

Morriltou 

do  .... 

■20 

ll.9|l5  3 

16  6 

15.5  12.8  10. 9i  9.1    8.31   7.6    7.2 

6  6i  6. 21   6.4    6.31   5  8'   5.5 

5.) 

5.0 

4.  6i  4.8 

4,8 

4.8 

4.7    4.9 

4  3 

4,1 

4.1    4.li 

Little  Eock. 

do  .... 

23 

11.2!14.7 

17.1 

17.3114- 7|12.1  10.2    8.91  8  0    7.5 

7.0|  6.5'   6.31  6.4I  6.3    5.8 

5.6 

6.4 

5.2;   6.3 

5.9 

5,9 

5  7'  5.6 

5.6 

4  9 

4.9'  5.1: 

Pine  Bluff.   ... 

do    .   . 

25 

16.1116.8 

19.6 

■20.7  20.0!18.0  16.3  U.oUl.O  13.4 

12.6 

12.1111.4111.4  11.4  11.3 

10.9 

10.6 

10.3  10.3 

10. 1 

10.8 

10.8  10.5 

10  5  10.2 

9.61  9.51 

Gilbert 

..Buffalo... 

30 

6,5!  6.1 

5  8 

5  61   5.1    5.1     5.0    4  8;  4.8!   4,7 

4.5 

4.31  4.3i  4.01  4.0    4.0 

4.0 

.3.9 

4  0!  4.6 

4.8 

.S.  7 

5.3:   4.9 

4.5I   4.  5 

4.7i  4.6' 

Doniphau.  Mo. 

. .  Current  . . 

10 

8.5I  8.0 

6.6 

5.9;  5.5    6.2!  5.0    4.8'  5.0|  5.0 

5.1 

4.8i   4.61  4.6'    4.3    4.2 

4.1 

4.0 

3.91   1-1 

4  6 

,5.1 

6.3    5.0 

4.7!  4.41  4.4i   4.0, 

Black  Kock. 

...Black.  .. 

14 

■22.  5122  1 

21.6 

21.2  20.8  20. 5' 19.  9' 19. 4  19. 2|  18. 5 

17.9 

17.3iln.6|l6.0!l5.2  14.4 

13.  3 

12.4 

11.5  13.4 

13  9 

14.0 

13.6,13.0  12. 511. 9'11.2;]0  5' 

OzarkBeachMo 

...White... 

30 

14.6  12.  3 

9.5 

8-01  7.1 

6.4    5.2    5.5I  5.61  5.6 

5.7 

5  2    4  8'  4.6'   4.4    4.3 

1  0 

1.5 

2.  6    2  2 

4.2 

4.4 

6.4.   5.6!  5.0;   4.61  4.4l    4.4 

Cotter 

.     do.... 

21 

15.0il5.4 

r.'.  6 

10. 3|  9.0 

8.1    7.5|  7.0:  6.s!  6.6 

6.2,   6.8    6.61  *'■•■''  *>■*■'    ■''■S 

5.8 

5.6 

o.6l  5.8 

5.8 

6.5 

6.5;  6.21   6.2|  6.5!  6.0;  .5.81 

Calico  Rock.  . . 

do  ..  . 

18 

15.0:15  0 

i;l6 

10.  6!   8.9 

7.8    7-11  6.61  6.2    6.0 

6.0    5.9    5  f,!  o.L  4.8    4.5 

4.3 

3.9 

3.1;  4.4 

4.9 

6.5 

6.41  5  9    6.2!   5.7|   5.1;  4  8 

Batesville 

do  .... 

23 

•20.8 

22.5 

'22. 1 

19. 7117.0115. 4;14. 1113.3  12.8112. 3lV2.l!ll. 9  11.7111.3  10.9  10.4,10.0 

9  8 

9.1111  8 

11.7 

12.2 

13.2ll2.5'l2.2:I2. 1  ll.4tll)  91 

Newport 

do  .... 

26 

•26.6 

27.4 

•27.8 

■27  8''26.9'23.o'^24  9'2i.  9  ■23.0/22. 2:21.  31^20.6  I9.9!l9  3  18.6  17.9  17.1  16.3 

15.4:15.2 

15.9 

16.0:16.8  17.  0' 16. 7;  16. 4115.  8' 15.  Oi 

(Jeorgetown    .. 

do  .... 

21 

26.9 

•26.6  26.1 

26.  1  ^25  9  ^25.  7  25.5125.2124.824.4  23.  9  23  4  23.022.6  ^22.3 

■22.  0 

21.7  21.4 

21.)  21.0 

•zo.  9 

21  0,k0.9^20.  7,20.5  20  4  20.  Sr20.0l 

Clarendon    •  . . 

do  .... 

26 

35.1 

34.8 

34.5 

34.2,33.9  33  7:33.5,33.  4|33. 4, 33. 2  33.  1133.  n  32.8  32.6  32.  5 

32.2 

31.9  31.7 

31.4'31  3 

31  . 1 

30.7;30.4,30.2^29  9'^29.689  3129.0: 

Arkadelphia  . . 

.Ouachita.. 

17 

9.1 

8  0 

8.5 

8.4'  8.3    8.0    7.9    7.3l  7.8    7.6    7.01  6.3    7.6 

6.6:  5.0 

7.,T 

6.6:   7.2 

7.211.2 

9  1 

7.5;  8.1    7.8    7.9    7.4;  7.9,   7.1 

j 

Camden   

.Ouachita  .. 

26 

32.2130.7 

29. 0 

26.7,24.321.819.8  18.6!!7.1;16.0  15.3,14.4  13.4 

13.0  12.5 

U  7 

10.9  in  (, 

9.6,  9.2 

16.8 

lS.5'19.9ll8.9  IS  5  18.0  16  5115.1 

Whitecliff.s  .... 

Little  River 

25 

18  9!!6.9 

16.0 

14.1:12.0  10.2'  8.) 

6.7    5.9:   5.4:  5.0!   4.6    4  ■>. 

3.8,   3.4 

3.2 

3.2    3.2 

3.2,   6.1 

8,6 

9.7'  9  71  7.5    6.5    5.7!  6.41  6.2 

Index  

....Ked 

25 

13.8 

13.9 

14.0 

13  5  12.9  r2.2  11.3 
17.2  16.0114.8  13.5 

10.2    9.6    9.2I  9.0    8.6    8.3 

8.2'   8.1 

7.9 

7.SJ  7.7 

7.6    7.4 

7  7 

8. 01   7  8|  8  0'  7.5 

7.4I  7.3I  7.4 

Fulton 

do 

25 

19.4 

18.6 

18.1 

12.4  11  3  10.6  10.2:  9.8    9.6 

9.2    8  9 

8.7 

8.6.  8.3 

8.1:  9.5 

10.3 

10.8  10.6110.0    9.4 

8.9i  8.9 

8  9 

Big  Lake  Outl't 

Little  River. 

10 

20.  9 

20.7 

■20.  5 

20.1:19.7 

19.2  18.7 

18.2  17,8117.4  17.0116.6  16.2 

15.9  15.6 

15  4 

I5.1I14.8 

14.514.3 

14.0 

13.7 

13.4!l3.1  12.9 

12.6  12  3 

12  0 

St.   Francis... 

St.  Francis. 

18 

'20.5 

■20.  4 

■20. 7 

20. 9  21.  I 

21.0  20  6 

20.  3120. 01 19.  7  19  419.3  19.2,19.1  19.4 

19.4 

19.2  18.9 

18.6  18.4 

17.5 

16.8 

15.9115.3  14.8 

14.6  14.4 

14  3 

1 

St.  Francis  L.L. 

do  .... 

30.4 

30.1 

29  9 

■29.  6, •23.  3 

29.0128.8 

28. 5,28. 326. 1"27. 9, '27  7:27.5^27.4  27  2 

27.0 

■26.9  ^26.  8 

26. 7 '26.0 

26  4 

26  3 

•26.2:26.0 

•^5  9 

■26.8  25.6 

'/5  4 

Marked  Tree  . 

do  ..   . 

17 

18.1 

18-2 

18.5 

18.7118.8 

18.8']8.8 

18.8 

18.8  18.7  18  6  IS.4'18.1  18.0  17.8 

17.6 

17.3  17.0 

16  7116.5 

16.3 

15.9 

)6.6llo.2 

14  8 

14.3113.8 

13.4 

Parkin  

. .  ..do 

28 

34.0!34.2 

34.2 

34.334.3 

34.334.2 

34.2 

34.  2  34. 1 ,34.  0  33.9  33.  9  33,  8  33.  7 

33,6 

33.3  33.2 

33.0  32.8 

32,6 

32,3 

32.031.7 

31   4 

31.1:30.7 

30.3! 

Madison 

...      do  ... . 

32 

37.7!38.0 

38.  3 

;-lH.6,38.9 

39.3  39.5 

39.9 

40.1'40.  3  40.4140.6  40.7 

40.5  40  5 

40.2 

40.1  39.7 

39.  4  39.1 

38  6 

38.2 

H7.8'37  3 

36  9 

3O.4I35-9 

36. 6 

Helena 

Mississippi . 

42 

56.5 

57.1 

57.6 

58.0,58.4 

58.7  59.2 

59.5 

59.9, 60.2160.3160.2  GO. 2 

60.2  60.0 

,59.9 

69.  6  59. 2 

58  6i58.2 

57 , 6 

56.9 

66  2 

55  5 

64  7 

53.8162.9 

61.9 

Arkansas  City, 

do  .... 

42 

48.1 

49.0 

49.9 

50.6 

51.3 

.51.7 

52.  2 

52.6 

53.1 

53.4 

58. 7  53. 8 

1 

! 

5:J.8 

53.8 

53.8 

5-3.7 

53.5 

53.4 

53.1 

5'2.7 

52.3 

51.9 

51.5 

51.1 

60.9 

50.3  49.7 

1 

49,0 

T-  less  than  0.  01  inch  rain  or  melted  snow.  itN'ot  used  in  means  and  summaries-  Reference  letters','',',  number  of  days  missing.  tAlso  on  other  dates.  ttP.  O. 
addresses  as  follows:-Big  Lake  Outlet,  .Manilla;  Buughtoii,  Route  4,  Prescott;  Cornerstone,  Route  1,  Altheimer;  Freeman  Springs,  Dover;  Index.  Route  5,  Tcxarkana ; 
Lutherville,  Route  1,  Lamar;  Ro.sebud,  Route  2,  Mt.  Vernon;  Springbank,  Doddridge.  Precipitation  for  ^24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 
•••24  hours  ending  midnight.    Ill|  24  hours  ending7a.  m.     'Included  in  next  measurement.    Data  in  italics  interpolated. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita- 
tion -with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
the  period  to  1935,  inclusive. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


February,  1937 


Precipitation  for  February,  1937 


.= ^ p r ^Tp- rrsrf-^T^T^'s^l 

i    ol.42  j  oil. 54        !  J    FULTON  ^  r  andox^h./^C  L  A  Y         7: 


_j-i   0.94 


\- 


j        o  1.771  MARION  ^l^^'^'^^r      "     '     '"•" 


I   ^  Lj         ) 


SHARP      1  ^f^-^   ^^^\^^  ^/        , 


>  I 

WASHINGTONJMADISON)  NEWTON  j  i    ctONE 

j      104         (  i  SEARCY    i   ^ 
\                  ---J         o          "*               1.77 


>  r'-^ 


LAWR  EN  CE  / 

,_.2i-.l'8  /)  ,^ 

!CR  AfG  H  EAD  kI)     '.MISSISSIPPI 


\ 


iCRAWFORD 


\yM^ 


IN 


_i 


IJOHNS^  ivAN     B5RENi'2,^"! -,— 
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WINDSTOKMS 

Hope  (6  miles  north  of),  23d,  moderate  hail  in  connection 
with  windstorms,  several  houses  and  barns  unroofed,  2  hogs 
killed,  100  acres  of  radishes  damaged,  loss  $1,000. 

Pike  City,  23d,  buildings  and  sheds  unroofed,  loss  83,000. 

Damaged  by  lightning :-Heber  Springs,  24th,  3  people  injur- 
ed, $300  damage  to  house  and  barn. 


GENEBAL,    SUMMAB.Y 

This  was  the  coldest  March  since  1932.  Temperatures  were 
mostly  above  normal  the  first  week  of  the  month  but  thereafter 
fluctuations  were  frequent  with  negative  departures  predomi- 
nating during  the  latter  half  of  the  month.  The  warmest 
weather  occurred  from  the  19th  to  the  24th,  while  it  was  cold- 
est in  most  sections  on  the  1st.  Departures  were  more  than 
20°  below  normal  in  all  sections  from  the  26th  to  the  28th. 
The  mean  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of  63 
stations,  was  48.7°  which  is  3.8°  below  the  47-year  average. 
Monthly  means  ranged  from  42.8'^  at  Gravette  in  the  extreme 
northwestern  portion  to  53.2"  at  Camden  in  the  extreme  south- 
em  portion.  The  highest  temperature  reported  was  48"^  at 
Magnolia  on  the  19th;  the  lowest,  14°  at  Gilbert  on  the  1st. 
The  greatest  daily  range  was  47°  at  Amity  on  the  2d. 

Precipitation  was  well  distributed  during  the  month  with 
the  heaviest  rainfall  occurring  in  nearly  all  sections  on  the 
night  of  the  23d-24th.  Snowfall  was  heaviest  in  central  and 
southwestern  sections  on  the  15th  and  in  the  northwestern  por- 
tion on  the  30th.  The  greatest  depth  reported  was  2.5  inches 
at  Mount  Ida  on  the  15th,  while  the  average  for  the  96  stations 
was  0.3  inch.  The  average  precipitation  for  the  State  was  3.04 
inches  which  is  1.66  inches  below  the  47-year  mean.  Of  the 
stations  for  which  normals  have  been  computed,  only  11  had 
positive  departures.  Monthly  totals  ranged  from  0.73  inch  at 
Mountain  Home  to  5.79  inches  at  El  Dorado.  The  greatest 
amount  measured  in  any  24-hour  period  was  2.78  inches  at 
Arkansas  City  on  the  24th.  The  average  number  of  rainy  days 
was  8. 

A  duststorm  followed  the  rain  on  the  morning  of  the  24th. 
Visibility  was  low  in  all  sections  of  the  State  varying  from  one- 
half  mile  in  the  northwestern  portion  to  one  and  one-quarter 
miles  in  the  central. 

The  light  rainfall  was  favorable  for  plowing  and  the  prepara- 
tion of  land  but  the  temperature  was  too  low  most  of  the  time, 
especially  the  latter  half  of  the  month  for  planting  and  growth 
of  early  crops.  Peaches,  pears,  and  plums  were  severely  dam- 
aged by  the  low  temperatures  the  latter  part  of  the  month  but 
damage  was  not  uniform  in  the  State.  Gardens  and  spring 
truck  were  also  damaged  and  growth  has  been  slow.  Some 
com  was  planted  in  the  southern  portion  the  latter  part  of  the 
month  but  in  most  sections  farmers  are  waiting  for  warmer 
weather.  Spring  oats  were  badly  frozen  in  some  northern  lo- 
calities but  the  weather  was  favorable  most  of  the  month  for 
winter  truck.  t.a.m. 
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PBESSUKE.  WIND,    HUMIBITY.    AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure   ( re- 
duce<l  to  sea-level ) 

Wind 

Relative    i  a>  i 
humidity    1  g  = 

Station 

3 

s 

0 

Lowest 
Date 

7  a.m. 
12  noon 
7  p.m 

IVrcen 
:  of  «un- 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

30.10 

30.08 

30.47 
30.38 
30.40 
30.40 

15     1  29.371     19 

15        29  45i     19 

28        29.521     24 

1      1  29.46'     24 

7.8 
9  0 

8.8 
9.2 

25        sw    1     19     1  ..        .  1   .         ."^a 

30  sw    I     19     1  72     51  I  51    ]   52 

31  sw    1     24     1  77     52     53    !   62 
24     '   W      '     23     i  72  1  57  !  5 1       52 
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Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 

Year 

0) 

o 

it 

11 

ci 

5 

u 

0,0 

3 

O 

ISiqi      1 

46.7 
47.9 
50.1 
54.6 
51.8 
48.7 
55.9 
54.5 
50.6 
51.2 
51.5 
52.6 
54.8 
55  3 
57.1 
45.2 
61.9 
59.5 
52.7 
60.7 
56.6 
45.8 
49.7 
50.0 
42.5 
54.5 
53.0 
57.9 
53. 2 
51.8 
60.8 
51. 7 
49. 6 
46.6 
55.9 
48.6 
53.5 
52.7 
65.7 
50.4 
47.5 
48.2 
52.6 
49.6 
58.7 
57.1 
48.7 
1     52  5 

79 

84 
82 
88 
91 
85 
88 
88 
87 
90 
86 
89 
85 
90 
92 
8? 
96 
93 
84 
92 
94 
86 
88 
86 
73 
91 
87 
96 
86 
88 
92 
83 
88 
84 
89 
86 
87 
92 
98 
83 
85 
88 
91 
85 
90 
88 
84 
98 

10 

9 

5 

8 
10 
12 
13 
18 

1 

I 
14 
11 
12 
26 
10 
25 
21 
16 
22 
15 
10 
8 
4 

14 
11 
9 
16 
11 
2 
18 
7 
2 
5 

ll 

5 
20 
19 
15 
16 

2 
17 

4 

18 
22 
14 

1 

5.10 
3.44 
3.55 
9.84 
5.39 
5.28 
9.76 
5.96 
2.97 
2.50 
4.67 
5.34 
5.56 
5.64 
5.31 
5.69 
3.22 
3.79 
3.71 
1.39 
2.17 
7.86 
4.74 
5.13 
3.54 
1.93 
5.32 
1.81 
5.47 
5.31 
6.  .55 
8.5S 
5.04 
3.27 
1.69 
5  67 
7.24 
2.53 
S.77 
2. 21 
4.21 
4.-i8 
4.87 
6.53 
8.29 
2.19 
3  04 
4.70 

"iVs' 

T 

0.8 
T. 
1  3 
T. 
.     0.1 
0.4 
O.S 
T. 
T. 
0.6 
T. 
T. 
0.4 
0.0 
0.1 

■r. 

T. 

0.0 

0.2 

0.8 

1.9 

0.7 

T 

1.0 

0.0 

0.5 

0.3 

T. 

0.3 

T. 

6.8 

T. 

0.4 

0.6 

0.1 

T. 

T. 

0.4 

0.7 

T. 

1  0 

T 

•t 

0.3 

0.5 

\« 
7 
8 
9 

10 
« 

15 
9 

6 

8 

8 

9 
11 
6 

8 
s 
3 
6 
12 

9 
7 
5 
11 
4 
6 
n 
9 

n 

8 
8 
4 
9 

12 
K 

10 
6 
8 
9 
9 
9 

10 
7 
8 
8 

11 

14 
16 
14 
13 
10 
10 
10 
12 
15 
14 
12 
10 
11 
10 
8 
14 
11 
13 
20 
16 

14 
12 
9 
16 
14 
11 
17 
14 
11 
12 
15 
13 
18 
13 
\> 
14 
12 
16 
13 
)3 
13 
15 
10 
16 
13 
13 

9 
8 
6 

I 
9 
? 

1^ 

1? 

10 
6 
8 
9 
8 

9 

7 
9 

8 

6 
5 

8 
5 
5 
8 
6 
5 
6 

a 

6 

7 
7 

I 

5 
7 
5 
6 
8 
7 

? 

11 

1892 

1893 

Iiiq4        

9 
9 
10 

189,'i       

11 

18q6   

14 

1897 

14 

1898         

12 

1899     

10 

1900   

9 

1901         

9 

1902       

9 

1903   

12 

1904   

9 

1905 

1906       

11 
17 

1907 

1908             

9 
11 

1909       

10 

1910 

4 

1911 

6 

1912             

17 

mi3     

8 

1914   

11 

1915 

16 

1916 

9 

1917     

12 

1918 

12 

1919 

9 

1920             

12 

19.il     

12 

1922 

13 

1923 

11 

1924 

12 

1925  

7 

1926 

12 

1927 

12 

1928 

H' 

1929 

12 

1930 

9 

1931 

1932 

1933 

13 
U 
13 

1934 

10 

1935  

13 

1936 

S 

1937           

11 

rariod 

11 

fym 


14 
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Stations 


Counties 


Alum  fork  Reserv 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . . . 

Bate»ville 

Bee  Brand! 

Benton 

Beiitonville 

Big  Lake  Outlet,  jj 
Black  Rook 
Blytheville 
Booneville  . 

Boughton tt 

Brlnkley 

calico  Rook 

Camdeu 

Carthage   

Claremfon    

Clinton 

Conway 

Cornerstone tX 

Corning 

Cotter 

Crosiet  (near). . 

DanrlUe 

Oardanelle 

I)e  Queen 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 
Fayetteville   . . . 

Fordyee  

Fort  Smith 

Freeman  SpringstJ 

Fulton  

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Qrannis 

Qtavette 

Harrison 

Heber  Springs  .... 

Helena    

Hlgden 

Highland 

Hope    [Kvap.] 

Hot  Spring* 

Index it 

JessleviUe f. 

Jonetboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.     . 
Little  Rock  Airway 

Lntherville iX 

Madison 

Magnolia 

Malvern    

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello    

Monticello  (a) 

Montongo 

Morrilton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman    

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson    

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontat  

Portland  

Prescott  > 

Rock  Springs     . 
Rogers  (near)  ..tt 

Rosebud Jt 

Russell  ville  [Eva  p] 
St.  Charles  .   . 
St.   Francis... 

Searcy 

Springbank  . |t 

Story , 

Stuttgart 

Stuttgart...  (Evap) 

Subiaco  .    

Teiarkana 

Thomburg 

Waldron 

Whitecliffs    ... 

Wilson 

W.rnne |  5r~g 

Yancopio    Desha, 

State  Means' 


Saline 

Clark 

Clark  

Desha 

Independence 
Van  Sure  n 

Saline 

Benton 

Mississippi 
Lawrence  . 
Mississippi 

Logan    

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 
Dallas 
Monroe 
Van  Buren 
Faulkner 

Jefferson 

Clay 

Baxter 

Ashley 
Yell  . . . 

Yell  . . . 

Sevier 

Desha 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington 

Dallas 

Sebastian. 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy.     .. 

Pike 

Polk 

Benton 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

(larland 

Little  River 

Garland 

Craighead 

Boone .... 

Pulhski... 

Pulaski 

.Johnson 

St.   Francis 

Columbia 

Fulton  ... 

Lee   

Poinsett 

Polk.... 

Drew... 

Drew . . . 

Drew . . . 

Co  away 

Ba.^ter 

Montgomery 

.lack  son 

Montgomery  . 

Howard 

Franklin 

Greene  . . . 

Cross 

Woodruff. 

.Jefferson 

Montgomery 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clav  

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas.  .. 
Arkansas.   .. 

Logan  

Miller 

Perry 

Scott 

Little  River. 
Mississippi  . . 


Observer 


L.  R  Water  Works 
■1.   W.  Campoel! 
Mrs.  Ted  K.  Carpei 
Herbert  Neff 
Airway  Ob-erver 
.1.  E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  Pun 
C.  J   Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Sainue!  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harry  Buie 
K.  J    Torry 
William  Jones 
.1    M.  Knight 
P.  K.  Wvlie 
R.  M.  Wheatiey 
A    L   Stephens 
K-  K.  Oordrey 
P.  B-  Ilutchens 
Winfred  ]).  Polk 
O.  3.  McSpBdden 
U.  .S.  Forest  .Servici 
J.  M.  Patterson 
Geo.  .V .  Goodier 
E.  B.Smith 
Ben  .j'olmson 
.1    M.  Ricketts 
Mrs.    K.   W  .Gasto 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Nk'hoalds 
University  of  Arkan 
M.  G.  Taylor 
!'.  S.  Weather  Burr 
R.  .!.  McCuistoii 
I    T.J.Logan 

Mrs.  W.  k.  Owens 
K.  J.  King 
C.  A.  P'rice 
W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
Volena  Black 
James  A.  Kuraett 
Truiiiou  Brown 
J.  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
Naiional  Park  Serv 
W.  E    McDowell 
V.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H    Crcsswhice 
U.  S.  Weather  Bure 
Airway  Observer 
H     G.  Lenhardt 
J.  W.  Kppes 
State  Agri.  School 

S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
£.  W.  St.  ./olin 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  Se 
Soil  Conservation  Se 
Mrs.  Freda  M.  Ashcrt 
B.  S.  H albert 
G.  A.  Whittmgton 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  .lackson 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmistou 
Craig  Williams 
Soil  Conservation  Sei 
Carl  A.  Sfarck 
G.   A.   Maddox 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Biological  Surve 
A    Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter    Smith 
Henry  Field 
S.   C   Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
New  Subiaco  Abbej 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
L.   M.  Snead 
D.  0.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E-  Barton 
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Daily  PreciDitation  for  March,    1987 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2 

0 

um  Fork  Reser  || 

Ouachita.. 

mitv || 

Ouachita.. 



.96 
.70 
.03 
.20 
.60 
.61 
.25 
.Oft 
.12 
.12 
.42 
.57 
.45 
.20 
.53 
1.00 
.19 
45 
.81 
.65 
T. 
.27 
.66 
.66 

.5a 

1.43 
.43 

.22 
45 
.49 

.30 

.24 
.16 
.14 

'!42 

'.'1.5 
..34 

'.'32 



.81 
.35 
T. 
.39 

.'id 

■;4.5 

.38 
.70 

'  63 
62 
1 

31 

".^2 

:;;: 

•••• 

— 

".oi 

.10 

't.' 

.07 
.  14 
T. 

.18 
.11 

'.'Ai 
.35 

.18 

1.17 

.12 

.'16 
.39 
.21 
.32 
.03 

'f." 
.62 
T. 
T. 

.74 
.02 
.42 
.43 
.48 
.02 
.11 
.17 
.30 
.36 

■."33 
.47 

.04 

.04 
.32 

.... 

"t". 
"f." 

'.'oi 
't'.' 

.09 
.11 
.38 

"ios 

.01 

'!o2 

•  19 

•:2s 
.23 

'.'69 
.25 

'.25 
".'A 

'!i7 

'.'64 

.40 
.07 

"  .28 

:.".. 

"!6i 

i!79 
".55 

1.40 

.82 

a.78 

.96 

1.10 

.99 

"^M 
.36 
.47 
.16 
.72 
.73 
.99 

1.6(1 
63 
.75 
.93 

1.04 
.92 
.56 
.62 

1.15 
.89 
91 

1.43 
.94 

■f.' 

T. 

't.' 

T 

•r 
'V." 

'.'62 
■f.' 

T. 

.... 

.  .  .  . 

.  .  .  . 

3,70 
2.77 
6.02 
1.96 
2  40 

rkadelphia || 

Ouachita.. 

\fi5BiQiiir.r.i 

.... 

.07 
.13 

.... 



'!i6 

atesville 1  III  White   ... 

•••• 

■•'•• 

.10 

ee  Branch- 

Arkansas.. 

Saline 

Arkansas. . 
St.  Francis 
White 

".■ii. 
.12 

.26 

'.'67 

'.;;■ 

••■■ 

T.' 

'."62 
■."65 

r. 

.02 

'.'i9 

't'." 
.24 
.04 

.01 

••'•■ 

.... 

enton Illl 

•jntonville "■' 

i^  Lake  Outlet  .1 

.04 
T. 
'J'. 
T. 
T. 

'ioe 

't'. 

'."07 

.03 
.05 

.... 

8.43 
3.71 
1.70 

lack  Rock 1 

'f." 

'•■' 

•••• 

1.65 
1.86 
2.46 
2.92 
2  37 

lytheville 1 

ooueville       .  ... 

St   Francis 
Arkansas 

.... 

'.'i6 

oughton Illl 

riDJtlev 

Ouachita.. 
White  .... 
White   .... 



alico  Rock Illl 

amden Illl 

.20 

T. 

.08 

... 



T. 

2.15 
4.03 
2  69 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SEOTION 


March,  1937 


Daily  temperatures    for    Marclx,   1937 
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Daily  temperatures  for  March,   1937 
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"  ■  '  Minimum 

)  Maximum 

'  '  Minimum 

(  Maximum 
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[■•.ee  precipitation  data  iu  table  on  preceding  page]  '    '  ®^^ 
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[Exp.  Farm] 
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[Ozark  Nursery]   }^,9^'}  tern.,  40!     48,    53 

•'■' j  Wind  move  3'1     20'    "■ 

Stuttgart    IJ^/^P-           '  '  I  .07    .16 

[Rice  Exp.   Farm]! ;V,?^'i  f«m-!  39]     48     50 

-"I  Wind  move;  37     7()l  105 
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Blade  Kock. 
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Newport.  . . . 
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Clarendon    . 
Arkadelpliia 
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Whiteclifl.s  . . 

Index  
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'^'&t-i:^'^-^^-'i^^^^^^.^n^^ 
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30  I  31 
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2.7' 
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4.O1 
3.J| 
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1.1! 
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8.6! 
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'■8  13.6,13.2  10. 4I  8.6i  7'8'  70 

6.6,  6.0I   7.61  8  4j  9,ii,I0.9,10.h 

2.6  o.2j   4  0    3.9    6.0    7  6'  9  0 

3.7  4.n!  4.7    5.0'   -     ' 
8-4!  8  li  8.1    9.1 
■IP!  4.1j  4.11  4.0 
3  2,  3.2!  3.2[  3.2 
«-o|   7.91   7.4'  6.9 

3.8  3  9|  4.4I  4.4 
4.5j   4.51  4.5}  4. 
3  2;  3.01  3.9    4.(,    , 
9-lj  a.ll  8.9    9.6l  9  6l  94!  04, 

1I.3II1. 3:11 ,9^2  SilS.l  13  0  12  9119  6  iy  j 

20.6  20.5  20  320.  2  2(1  A)iml\\l%f,i 
.7.M  8.7  12.6  12.3111.01  8.3  8.ir8;?  8  0 
12.0  11.4  13  0118.9  21   821.720  2'l9       17  1 

PO;  9.8  1R,3lIS.0il7.8|16  2,I43l  20    0  0 
9  611O.4'l2.2|12.6!l2.6l3.oi2.0    -■-'"^■ 
107^11.41.H.8115.3il5.7]6.2l5.5 
l-'^']   7.7     /.8'   7.81   7  71  7.6    7 
S.SIO.O  10.510. 7I10  5- 

22.7  22.6,22.6  22.622.6' 
■^■1|  -l.O    4.01   4.0!  4.0 

10.3:10.0    9.9!  9  61  9  3 

■Js-no-'-o-  ^^^••^28.5  28.l|27.6:27.l|26.8 
28.0  2/.,2,.2j26.8126.5!26.3  26.ll23.8l25.4 
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8  6 
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6.9 
7.6 
l-A  1 
1  2 
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9.4  • 
8. 
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14.l!)2.2 

7.4 
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9.6 
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22.  6 
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/p     ,     ^  _  ■ '         I I         I         I         f         I  I 

'mrV^?'°°'"-'«'"'°^"«^^^^  '^"^"••'■■°-  '^"-"-"f  daysmissing.     Ulso  on  other  dates       ttP    „ 

The  departures  Irom  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  oTh        !  measurement.    Data  in  italics  interpolated.  -'  "" 
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GENERAL    STTMMABY 

Temperatures  were  considerably  below  normal  most  of  the 
time  from  the  4th  to  the  11th  and  were  freezing  or  lower  on  the 
6th  in  most  sections  of  the  State  except  in  counties  near  the 
southern  border  and  along  the  Mississippi  River.  From  the 
12th  to  the  23d  they  were  generally  above  normal  but  cool 
weather  again  overspread  the  State  from  the  24th  to  the  28th, 
light  frost  being  reported  on  the  27th  in  the  Ouachita  Moun- 
tains and  the  Ozarks  and  at  several  stations  in  the  eastern  por- 
tion. The  average  temperature  for  the  State,  based  on  the 
records  of  64  stations,  was  61.7°  which  is  0.2°  above  the  47- 
year  mean.  Monthly  means  ranged  from  54.4°  at  Gravette  in 
the  extreme  northwestern  portion  to  65.8°  at  Magnolia  in  a 
southern  border  county.  The  highest  temperature  reported 
was  96°  at  Newport  on  the  17th;  the  lowest,  20°  at  Gilbert  on 
the  6th.  The  greatest  daily  range  was  47°  at  Brinkley  on  the 
22d. 

Though  rainfall  was  somewhat  below  normal,  showers  fell  at 
intervals  which  provided  enough  soil  moisture  for  growing  crops. 
The  average  precipitation  for  the  State  for  the  98  stations  re- 
porting was  3.18  inches  which  is  1.63  inches  below  the  47-year 
mean.  Of  the  stations  for  which  normals  have  been  computed, 
only  four  had  positive  departures.  Monthly  amounts  ranged 
from  1.30  inches  at  Monticello  to  6.23  inches  at  St.  Francis. 
The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period  was  2.85 
inches  at  Parkin  on  the  30th.  The  average  snowfall  for  the 
State  was  0.1  inch,  all  of  which  fell  in  northwestern  counties 
during  the  night  of  the  4th-5th,  Fayetteville  reporting  5.0 
inches.  Windstorms  occurred  during  the  night  of  the  23d- 
24th  but  not  much  damage  was  done  except  at  Benton  where  a 
small  tornado  occurred.  Dust  overspread  the  State  following 
the  rain  of  the  24th.  Visibility  was  as  low  as  one  mile  in  some 
sections  of  the  northwestern  portion  on  the  25th  and  three 
miles  in  the  southwestern  portion  on  the  26th. 

The  weather  during  April  was  favorable  for  the  preparation 
of  land  for  planting  but  too  cold  the  first  decade  for  germina- 
tion and  growth  of  cotton  and  corn.  Some  cotton  was  planted 
in  the  southern  portion  the  first  of  the  month  but  planting  was 
not  general  until  about  the  12th.  Early  corn  which  was  plant- 
ed the  latter  part  of  March  was  damaged  somewhat  by  the  low 
temperatures  on  the  6th  and  some  early  cotton  had  to  be  re- 
planted. Growth  of  cotton  and  corn  was  checked  by  the  cool 
weather  from  the  24th  to  the  28th  but  no  serious  damage  re- 
sulted. In  the  southern  portion  the  latter  part  of  the  month 
early  corn  was  being  cultivated  and  in  southern,  central  and 
eastern  portions  cotton  was  coming  up  to  a  good  stand.  The 
weather  was  favorable  for  wheat,  oats,  meadows,  pastures,  and 
truck.  Apples  were  in  full  bloom  by  the  close  of  the  month 
and  strawberries  ripening  in  the  southern  portion.         t.a.m. 


Tornado,  Heavy  Hail,  etc. 

Tornado: -Benton,  Saline  County,  23d,  9: 15  p.  in.,  from  sw,  path  50 
to  75  yards  wide  and  2  miles  long,  2  killed, '50  injured,  5  seriously,  and 
$40,000  damage  to  property. 

Heavy  Hail: -Coal  Hill  to  Harmony,  western  Johnson  Co.,  23d,  7 
p.  m.,  path  one-half  mile  wide  and  12  miles  long,  heavy  in  places,  $2,000 
damage  to  crops  and  $2,000  damage  to  roofs  of  buildings. 

Southern  Montgomery  Co. ,  23d,  7  to  7:45  p.m.,  Hopper  to  Greenwood 
and  north  to  Caddo  Gap,  considerable  damage  to  gardens. 

Newport  and  vicinity,  Jackson  Co.,  23d,  4  p.m.,  path  4  miles  long, 
some  damage  to  gardens,  $15,000  damage  to  windows  and  roofs  of  build- 
ings.    Hailstones  as  large  as  hen  eggs,  some  reported  larger. 

Lightning:— Dumas,  (near),  29th.  barn  destroyed,  loss  $1,000. 
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PBESSUKE,  WIND,    HtTMIDITT.    AND  SUNSHINE 
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OOMPABATIVE    DATA     FOR    APRIL 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION 


Api^il   1937 


stations 


Counties 


Alum  Fork  Reserv 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . . . 

Bateiville 

Bee  Brancli 

Benton  

flentonTille 

Big  Lake  Outlet,  tl 
Black  Rook  . . 
BlytheTille  . . 
BooneTllle  — 

Bough  ton tt 

Brlnkloj 

Calico  Rook. . 

Camden 

Carthage    

Claremlon    ... 

Clinton 

Conway 

Cornerstone ++ 

Corning  

Cotter — 

8ro8«et  (near)  — 
anvlUe 

Oardanelle 

l)e  Queen 

Dam  AS 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.. 

Fayetteville    

Fofdyce  

Fori  Smith 

Treeman  SpringsU 

fulton 

(Jeoruetown  .  . 

Gilbert 

Glenwood .... 

arannis 

Qravette 

Harrison 

Heber  .Springs 

Helena 

Ulgden 

Highland. 

Hope    ....[livap.J 

Hot  Spring! 

Index. .  y i* 

Jessleville 

.ionesboro 

Lead  Hill 

LITTI,F,  ROCK.    . 
Little  Rock  Airway 

l.,utherville tX 

Madison 

Magnolia 

Malvern   

Mammoth  Spring. 
Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello    

Monticello  (a) 

Montougo 

Morrllton  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman    
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Ozark  
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Parkin 

Patterson  

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahouta«  

Portland  

Prescott  > 

Rock  Springs     • 

Rogers  (near)  ..tl 

Rosebud t\ 

Russellville[Evap] 

St.  Charles  .   . 

3t.    Francis... 

Searcy 

Springbank ;* 

Story 

Stuttgart  ... 

Stuttgart...  (Evap) 

Subiaco  ■    . . 

Texarkana  . 

Thornburg  . 

Waldron.  ... 

Warren 

Whitecliffs 

Wilson 

W.ynn* 

YancopiD    . 

State  Means 


Saline 

Clark 

Clark  

Desha 

Independence  . 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

.Jefferson 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Desha 

Madison 
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Carroll 

Washington  .. 
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Sebastian 

Pope 

Hempstead  ... 
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Searcy 

Pike 

Polk 

Benton 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead  — 

Garland   

Little  River.... 

Garland 

Craighead  ..   , 

Boone 

Pulbski 

Pulaski 

.Johnson 

St.   Francis... 

Columbia 


Olimatological  Data  for  April.   1937 
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Mississippi  ... 

Cross 
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547 
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491 
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396 
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215 
840 
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318 
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17 
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17 
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-  0  1| 
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64.3 


60.2 
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64.6 

'59.9 
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62.8 


0  0 

0.9 

-0.6 

+  0.6 


0  7 


61.8 


62.8 
60.8 

63  1 
64.4 
60.5' 

64  .'6'' 

'eile 

6L0 


61.7 
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23 

lOt 
17 


21 
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31 
33 

■AS 

33' 

27 

28 

33 

34 


It       43 


lot 

6 

10 
6t 
6 
6 


35 


3.39  ~L7I 
2.34|-2.,53 
3-391-1.81 
3.00  .... 
3.30|-1  55 

2.251 

3.64'-0.71: 
4.  39: 


1.16 

0.97 

2.05 

0.95 

(■.90 

30 
32 

38 
30 
32 


31 
25 
23 
34 

'32' 

28 


38 

'46' 
36 
43 

'34' 
34' 
37 
39 
37 
34 


44 


4.421-0.60 
5.981  +  1.42 
3.261-1.04 

2.211 

2.  53I-2.98 
2.811-1.65 
2.15—2.63 
2.36-2.78 


33 

'33' 
40 
40 


38 


2.  69 
3.68 
3.27 
2.35 
3.06 
4.67 
1.40 
2.48 
3.11 
4.  62 
3. 2  J 

2.' .32 
I  72 
4.31 
3.76 

2.32 
2.88 
4.33 
3.47 
2.7' 
4.01 
2.  '.»8 
3.73 
3.30 
4.23i 
2.43 
2.64J 
2.33 
2.47 
2 .3S 
3  40 
3.68 
4.26 
4.04 
3.44 
1.90 
1.87 
3.16 
1  2.17 
I  2.21 


-2  62 

-0.781 

-1  78| 

-2.16| 

-2.041 

+  0.86i 

4.  28  i 

1.891 

1.04 


-1.59 


0.71 
1.80 
0.77 
1  25 
1  71 
1.62 
0.  7y 
0.86 
1.12 

0. 57 

0.70 
0.94  I 
0.83  I 
0.91  I 
0  74  j 
0.74  I 
1.68 
0.67 
0.97  ' 
0.88  I 
1.50 
0.87  ! 


0.55 

0.75  I 

1.07  I 

1.06  I 

0.06  I 

1.54 

2.  16 

1.33 

0.80 

1.75 

1.17 

1  39 

1  91 

1,20 

i  0.78 

2.46!  0.90 

2.571  0.89 


-2.91 
-3.85 
-0.61 

-0.84 

-1.06 
-0.93i 
-1.20; 
2.441 
-1.10 

-'•i's? 

-1.26 
-0.71 


0  0 

0.0 

+  1.1 
+'Va 
-'i.'7 


+  0.1 


+  04 


+  1  3 

+  0.2 
4-   0.3 

+  'i.o 

+  "6.'6 
-0.4 


91 


+  0.2 


96 


17 
17t 

17 


30 


40 
35 
38 
39 
33 


43 
44 
44 
36 

36' 

39 


1.67 
-2.  60I 
-2.69 
-0.  .50 
-1.41 
-0.75 
-0.50 
-3.29I 

-i.'ee 

-2.63 


34 


17t 

'in' 

17 


36" 


34 
29 


20 


38 
37 
36 

'46' 

'41" 
33 

'36' 


36 
43 


47 


3.07 

2.05 

3.02 

4.2b 

1.84 

1  30 

2.11 

3.00 

4.52 

4.1 

3.27 

3.61 

3.06] 

3.45 

4.59 

6.  63 

3.40| 

2.031 

3.71 

3.031 

1.89 

2.18 

2.92 

3. ,50 

2.  90 

2.80 

2.71 

6  23 

4.39 

3.18 

3.27 

3.03 

3.14 

2  76 

3.99 

2.07 

5.34 

2.  39 
2  6U 
3.20 
3.91 

3.  92 
3.18 


-1.79 
2.  50 
■1.116 
-1.45 


1.05 

0.70 

I.IO 

1.10 

1.85 

1.43 

1.30  I 

0.77 

0.74 

1.80 

1.15  I 

0.86  j 


-1.22 
-0.17 
-1.71 
—1.71 


-0.63 
-0.13 

-i.'82 

- -3.481 

-1.75 
-I.82I 
-2.841 
-2.74I 

-6.94 

-i.'26 

+  2.' 171 
+0.06i 
--2.071 
-2.89 
—2.04] 

-1.'83 
-0.971 
-3. 1'.l 
-0.42 
-2.781 
-2.44 
-2. 09 
-1.31 
+0.17 
-1.63 


0.80 

0.65 

0.82 

1.69 

0.74 

0.40 

0  45 

0.92 

1.70 

1.77 

0.86 

1.80 

1.13 

2.  00 

0  95 

2.85 

0.97 

0.-57 

2.110 

0.70 

0.52 

0.74 

0.75 

1.02 

1.12 

1.05 

0.62 

1.91 

1.79 

1.19  I 

1.55 

1.63 

1.10  I 

1  29 
1.41 
0.84 

2  54 
1.32 
1.25 
0.85 
1.68 
1.79 
2  85 


0,0 
0.0  I 

0  0  I 
0.0  I 
0.0  I 
0.0 

1  3  i 
0.0  I 
0.0  1 
0  0 
T 

0.0 
0,0  1 
0,0 
0.0  I 
O.c 
0.0  I 
0.0 
0.0 
II.  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'6.6 

0.0 

2.0 

5.0 

(P  0 

T. 

T. 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

z.o 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

T. 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 
'6.'6 

0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0,0 
0.0 
9  0 
0.0 
0.0 
1     0.0 

o.u 

I  0  (I 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0  ! 

0.0  I 

0.0  j 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0  I 

0.0  ] 

0.0  1 

0.0  i 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.1 


6  j 
5    ! 

10  i 
10  I 
12 

8     I 

7  I 


13 
IS 

21 

II 

15 
17 
8 
14 
16 
20 
!1 
14 
21 
16 

9 
14 


S9 

t-  o 


13 
13 
1 
9 
9 
5 
12 
4 
5 

13 
4 


11 
9 

8 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
8 
7 
4 
8 
5 
9 
7 


12 

13  1 

15 

)0 

20 

7 

15 

i 

13 

6 

17 

11 

3 

19 

5 

21 

19 

4 

10 

:^ 

16  1 
16" 

13  I 

ili 

\\\ 

14  I 
14  I 
18     1 

1^     i 

i     20 

10 

13 
I     20 

I       ^1 
1      6     I 

14     ! 

5 

6 
14 

9 

9 
15 
12 


8* 
11 
13 
6 
13 
5 
5 
8 
6 
12 
8 
7 
3 
14 
6 
5 
14 
16 
21 

I  1^ 
11 
6 
10 
10 
9 
3 
18 


16 
13 

8 
12 
10 

1 

26  ! 
5 

11 

12  I 

9  i 
14 

14 
13 
14 
12 
17 
13 
20 
12 
13 

11 

15 

16 

10 
21 

11 

17 

15 

13 

17 

21 

16 

14 

10' 
5 
9" 

16 

18 

11 

14 

13 


10 
11 

6 
15 

6 

7 
6 
12 

5 


I  se. 


1  sw. 
1  s. 
I   se. 
sw. 

I  sw. 
j  se. 


I  s. 
I  sw 
I  sw. 


14 
18 
10 
18 

0 
20 

10     I 

10     1 

1    i 

9 

6     1 
12 


12 
5 
3 
9 

8  1 
6  1 
5     I 

13     I 


12* 
12 

6-' 

8 

3 
14 


5 

sw 

4 

s. 

12 

8 

sw 

14 

sw 

10 

se. 

11 

s 

n 

s. 

sw. 


6  I  uw. 

3  !  s. 

4  I  n. 

8  i  sw. 

2  Is. 


10 

5 
13 

8 
11 
15 

7 

n 
4 

13 

5 
5 
5 
15 
8 

11 
9 
9 
3 
7 
6 
11 
10 
1.5 
4 
3 

'e 
11 

7« 

13 

IM 
6 
9 
5 
8 
g 


1  nw 

I  n. 
I  uw. 


se. 
se. 


sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


Observer 


sw. 

sw. 


L.  R    Water  Works 
.),    W.  CBIIiplJfli 
Mrs.  Ted  K,  Carpcntei 
Herbert  NefT 
Airway  Observer 
.1.  E.  .Scanlan 
S.  A.  Burks 
U.  S.   Weather  Bureau 
C,  J   Brooks 
Vernon  C,  Howe 
Sainue'  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harry  Buie 
K .  .1    Torry 
William  Jones 
.1    M.  KniRht 
V.  K.  Wylie 
R.  .M.  Wheatiev 
.\    L.  Steplieiii 
K.  E    Cordrey 
I'    B-  Hutcliens 
Wiiifred  I).  I'olk 
O.  B,   Mc.Siiaildeii 
U.S.  Korf'st  .«erviee 
J.  M.  Patterson 
Geo.  .N.  Goodier 

E,  B.Smith 
Ben  .loimson 
.1.  M,  Ricketts 

Mis      K,   W  .(.iaston 

Pr,  R    H.  Hardin 

Geo.  W,  Nichoalds 

University  of  Ark!>n.>i< 

M.  G.  Tayior 

t".  S.  Weather  Burea 

R.  .1.  McCuiston 

T.  J,  Logan 

Mrs.  W.  K.  Owen.^ 

F.  J.  King 
C.  A.  i'rice 
•■V,  E.  .McVflv 
Jlax  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
Voletia  Black 
James  A.  Biiraett 
Truiiioii  Brown 

J .  O.  Cooler 
Experimont  Farm 
National  i'ark  Servii 
W    E    McDowell 
U.  S    Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
-I.  H    Cross  white 
U.  S.  Weather  Buret 
Airway  Observer 
H     (^    lenhardt 
.',.  W.  Kppes 
State  Agri.  School 

S,  F.  Whittaker 
C.  N    HoucU 
Charles  Walton 
E,  \V.  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  Se 
Soil  Con.servation  Se 
Mrs.  Freda  M.  Ashcrj 
B    S.  H  albert 
!.i.  \.  'Vh.ttinsrton 
.1.  D     Henderson 
■'    S.  F<-rcst  Service 
Ciiarles  R.  Jackson 
Orkney  0.  Milton 
W.  R.  Heaglnr 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  'I'heresR  Schen 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  S-ister." 
W     E.  Eilniistoii 
Craig  VVillia.iii.s 
Soil  Conservation  Se 
Carl  A.  S'arck 
Q.    A.   Mad  do 
U.S.  Forest  Service 
U.S. Biological  Surv 
A    Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter    Smith 
HcT^ry  Field 
S.   C   Storv 
Mrs,  B,  E.  Swim 
Rice  Experiment  St! 
New  Subiaco  A!)he\ 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
O    N.   Turner 
L.   M.  Suead 
D.  0.  .Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E-  Barton 
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Dailr  Precipitation  for  April,   1987 


Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

■22 

23 

24 

•25 

26 

27 

28 

29 

30 

"5 
31      ^ 

Alum  Fork  ReseTll!! 

Ouachita.. 
Ouachita 

.... 

.... 

"i?!  .'i9 

.16     21 

.60 
.07 

'!8:'i 
.90 
.37 
.01 
.45 
.S3 
.44 
fit) 

T.' 
^16 

'f.' 

!!!!j'!ii 

■:39 ::::::': 

.05] . , 

T.      ...    T. 

't.' 

'.'io 

.80 

".06 
.01 

■'i'' 

1 
i 

'.'04 
'  5') 

35 

1 
....1 

1 

! 

...!....!... 

Amitv Illl 

't.' 

;... 

1.16 
.97 
.06 
64 
.76 
.71 
.21 

::.: 

.24 

1 

1     47I         1  .^  ao 

Arkadelphi*  ....jljl 

.06|....' 
2.05|.... 
.'23  .      . 
.30  .... 
52  ... . 

301     01 i 

2  M 

Arkansas  CStv  . .  Illl 

-Mississippi 
White   ... 
Arkansas.. 

Saline 

Arkansas 

.« 

.32 
.04 
.41 
.20 
.42 
.02 
.49 
.56 

'.h 

T. 

.36 

.11) 

.29 

.:« 

.V2 

.85 
.95 
.30 
..33 

't      t    I 

.i9 
T. 

3  ^9 

Batesville  ...'.. .Jill 

Bee  Branch. 

Benton      .         .  Illl 

•■•■ 

..    . 

1 

::::'.:.; 

1 


.01 

't 

T. 

T 
't. 

'!66 

T. 

....    3.(X' 
3.30 
2  '25 

Benton  ville      ..**'' 

.13 i   ..^6 

'••• 

T. 
'.'65 

.01  .... 

.50    T. 

.40    .20 
.60    .02 

T.' 
.... 

••   • 

.39 

.57 
.16 
.86 
.01 

':28 

.34 

1.59 
'!52 

181 

3  6-J 

Big  Lake  Outlet  .l|l| 

St.  Francis 
White   .... 
St    Francis 

.... 

.77 
.75 
1.18 
.12 
.13 

.29     .10 

.6ii.... 

't.' 

.06 
.04 
.03 

'  '.ri 

't. 

.70 

.74 

l!71 
.14 

Black  Rock I!!! 

Blvtheville Illl 

.04.     . 

.35 

.20 

1.62 

.79 

i.l2 
.39 
.65 
.20 
.80 
.89 
.01 
41 

'!03 

1.25].... 

.49 

::;;i  4.'42 

1  0  98 

.14 
.04 
.08 
.73 
.07 
.31 
.28 
.81 
..56 
18 
.23 
1.40 

a  9fi 

f^oughton  . .      .  .Illl 

Ouachita.. 
White  .... 
White   .... 
Ouachita. . 
Ouachita. . 
White 

•••• 

'.:.. 

T. 

.38 
.36 
.35 
.37 

.70 
.26 
.83 
.91 
.48 
.74 
.51 
.  15 
.55 
.67 
.70 
.45 

.01 
.25 
.82 
82 
.56 
T. 

'.'66 
35 

.08 
.02 

•!•'.' 

... 

30 

.16  .... 

t 

.12!::.' 

.53  .... 

.  .      1 . . . . 

.03 
.... 

« 

2.21 

Brii'klev 

Calico  Rock Illl 

Camden Illl 

Cartli  age    

86  ... . 
.06  .... 
, 20  . . . . 
.50|.... 
.94    ... 

.39 
'."62 

., 

2.53 
■2.81 
2.1.5 
2  31) 

.::. ""!:':: 

2  69 

White 

^49 
.74 
.45 

.0.5 

.... 

T. 

.03  ..    . 

.29 
.02 

't'.' 
.36 
.60 

']ii 

.33 
.09 

.. 

3.68 

Conwav     

Arkansas.. 

Arkansas.. 
White   .... 
White 

. . .. 

".'S\ 

•■•• 

3  27 

Cornerstone 

.04 

'!io 

.02 
■f." 

T. 

■'i  ' 

T. 
.01 

T. 

03 

T. 

'.04 

".hi 

.24 
.35 

2.36 

Corning Illl 

Cotter        ...     .Illl 

3  06 

.28 
.10 
.03 

1 .  68 

1  67 

.32 

.01 
.05 
7fi 
.20 

.45 
.2B 
.19 
.03 
.32 
39 

.65 
.id 

".'a 

.64 
.47 
.07 
.20 
.90 

.10 

y ' 

.M 

.49 
.75 
.45 
.16 
.48 
.10 
T. 
.09 
6') 

.67 
97 

1    411 

.02 
.01 

"v'.' 

.... 

.69 

... 

".m 
.01 

'.■75 

i;.5o 

.10 

't.' 

.45 
T. 

.41 
.80 

.08 
.05 
.15 

"92 

1.05 
1.06 

\.b\ 
.02 

".ia 

.16 
"90 

70 

.18 
.39 
19 

2.48 

Dardauelle   illl 

Arkansas. . 
Red 

.... 

.881.... 

■ 

■.'63 

'.'20 
T. 

't. 

']02 
.12 

•r. 

.'02 

T. 

1.16 

't.' 

'f.' 

'!02 
.10 
.05 
46 

T 

.27 

3. 11 

T. 

.55 

'!02 
64 

.... 

.... 

.... 

T. 

4.62 

Mississippi 
White .... 
Ouachita. . 

... 

.... 

.15 

'.62 

".ik 

".iii 
.41 

'!o9 

.06 
'.'■28 

'.'02 
'.'63 

't.' 

.24 

'f. 

.10 
. .    . 
.30 

.42    .65 

....     .07 

".ii"" 

3.21 

Dutton    

.■20 
.43 

.28 

).07 

.78 

.30 

.03 

2.15 

1.20 

.80 

1  75 

1.17 

1.39 

1.91 

1.20 

.61 

■10 

.02 

'.  10 

1. 02 

'!i5 

04 
T. 

r.l  Porado Illl 

Kngland 

'f.' 


.... 

'.'07 

]■ 

'i'. 

.18 
.)» 
.15 
.11 
.18 

.21 
33 
.51 
.75 
.52 
.35 
.12 

2.32 
1.  72 

Kureka  Springs 

White 

White 

Ouachita.. 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

White 

tV 

t. 

4.31 

Kordvce 

Fort  ,Smit;ri •'• 



2  32 

2.88 

Freeman  Sprgs. .  1 
Fulton    •..           1 

-...|.... 

't'.' 

'!o3 
.24 
.02 
.18 
.25 

'.'05 

'.05 
'.'03 

'.'28 
.20 

... 

4.33 
3  47 

Qeorgetcwii | 

<;ilhert  . ._ 1 

2.  77 

White   .... 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas. . 

White 

White 

Mississippi 

White 

.'oi 

...'. 

••   • 

.12 
.16 

r. 
"ih 

.26 
.52 

.68 
50 

05 

.05 

.06 

.10 

.27 

4.01 
2  98 

Grannis.     

"iravette Illl 

'.'.:: 

.<)0 
.43 
.57 

.78 
.60 

HO 

".oi, 

.01 

.21 
.04 
.06 

'!65 
.01 
. 

3.73 
3.30 

Harrison 

.35 

4.23 

Heber  Springs  ..Illl 
Melena          .        illl 

.18 
■22 
32 

2.43 

2.64 

08 

".i'» 

'.'ie 

'.'10 
.17 

".i'l 

.24 
'.'06 

.58 
1.05 

.70 
1.06 
1.10 
1.00 

.40 

i..;o 

.18 

.50 

1.80 

* 

2.  33 

Highland  

Ouachita. . 

Red 

Ouachita. . 
Red 

— 



.20 
.54 

28 
.58 
.36 
.35 
T. 
.77 

2» 

'.'25 
.70 

.'■25 
.33 
.29 
.39 
.40 
.30 
.19 

'.'si 

04 
.61 

.35 

.15 
.38 
1.43 
.37 
03 
.46 

1.15 
.26 

.17 
.35 
.82 
.01 
.i5 
.30 
.45 
.21 

''53 

' .'  13 
.56 
.54 

1  ilO 

'.Cfl' 

f 

'129 

.71 

.,53 

.38 

.55 

.50 

.70 

.48 

1. 

.33 

68 
.17 
.05 
.38 
.08 
.27 
.6) 

OS 

T. 
V. 

f.' 

.05 

••■• 

.20 

"is 

t' 
T. 

.02 
.01 
■  01 

.21 

.39 
.45 

'.\» 

.  13 

■f.' 
02 

T. 

.... 

't.' 

't" 

'!l9 
.04 
.02 
T. 

".hi 

.  .. 

^34 

'!68 

T. 

.31 
.17 

1.10 
.75 

1  85 

't. 

2.47 

Hope[Evap]....llll 
Hcit  Springs  

2.39 
3.40 

jDdex      nil 

3.68 

Jf^gsieville 

Ouachita. . 

White  .... 
White     .   . 

•••• 

•••• 

T. 

.01 
T 

. .    . 

... 

4  26 

lonesboro Illl 

Lead  Kill  

T  ■ 
T. 

T. 

T. 

•••• 

.38 

.35 

T. 

.27 

.20 

.  10 

.55 
.65 
.55 
.02 
.25 

.15 

.58 

1.15 

T. 

T. 
T 

.02 

4.04 
3.44 

Little  Rock..*" 

i     . 

1.90 

LittleRock  Airway 
Lutherville 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
St.  Francis 
Red. 

"t. 

;;; 

't 

1.87 
S  18 

.Madison illl 

.26    .05 

.86 
.80      . 

.151 

.33r'i'' 

1.  09i 

.29; 

■•■•!  '2.17 

'.'66 

'[oi 

.... 

'.')8 

'>22 
.07 

'!47 

2.21 

Mammoth  Spg  .  .  Illl 

White 

St.  Francis 
3t.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita.  . 
Ouachita. . 
Ouachita. 
Arkansas.. 

White 

Ouachita. . 

White 

Ouachita.. 
Red. 

•■• 

'..". 

.04 

'.47 
.41 

1  07 

.34 

.20 

27 

')'. 

'.'56 
T 
1.00 

'f.' 

2!g6 

3.07 
2  05 

Marked  Tree....llil 

Mena 11,1 

Monticello    

—  1  ■  ■ 

....    T.' 
IIQ 

1   .06 
T.     T. 
.031  T. 

3.0^2 

4. '26 
1  84 

Monticello  (a).."* 
-Montongo    

Morrilton Illl 

. . .  .|    .  . 

;'::!:35 

1   .92 

.10 
.22 

1     '  ■ 

...  !   -  1  ... 

.12 

'.'is 

.12 
.59 

.37I 
.831 

■:: 

■■•• 

... 

".:.: 

!02 

'f.' 
T. 

'.'        1.30 
2.11 

!  3  00 

1.0( 
.90 
.72 
.3C 
.44 
.66 

.a* 

•'3 

,50 

1.70 

1.77 

34 

1  4.52 

Mount  Ida 

.U 

■'8 

.08 
'.'66 

. .   1 

.18 

.... 

'!3.5 
.22 

.12 
.43 

.11 

r. 
'[os 

■    ■ 

:.:: 

.121.. 
.  861 ... . 

1  4.18 

Newport Ill] 

3.27 

Norman 

Okav 

.■25;1.80 

....  1.13 

.    2.00 

56 

'.'39 
.11 
.33 

3.61 

3.06 

Ozark..                 ||i| 

Arkansas 

f.' 

.... 

']i7 

S  46 

Paragould ||i 

St.  Francis 
St.  Francis 
White .    ... 

.... 

.... 

95 
.41 

07 

4.' 69 

Parkin  ....     {|l| 

j 

'    .20 
1     21 

.91  .... 

.97  ..    . 

5  63 

Patterson 

.471    .92 
.321   .18 

'^22    ."67 
.091  .05 
.29    .18 
.75     .if, 
.03      44 
■  14      60 

.021  r. 

•  '• 

.... 

.52 
.41 

1.00 
.70 

n 

.40 
.25 
.60 
1.12 
.69 
.15 
.88 

'f.' 

.09 

';i3 

.22 

.... 

3  40 

Pine  niuff    ....  HI 
Pine  Ridge ||| 

Arkansas.. 
Ouachita. . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. . 

02 

:.'.'. 

T.      .57 

.      .2.00 

■.'04 

.10    ... 

....1 1'. 

.02 
.71 

2  03 

3  71 

Pocahontas 

Portland !li| 

Frescott |||| 

.09 
T 

't.' 

■J'^ 

"97 

.03 

".■ih 

'.'43 

'.m 
"on 

.42 
.05    .50 
...      ''4 

45 

.82  1.02 

56 

.09  1.05 

.40 
.52 
.10 

15 

..   . 
.10 
.20 

'ios 

T. 
T. 

3.03 
l.t9 
2  18 

Rock  Springs 

Rof?ers  (near) 

.211.... 

't  ' 

:::'':o2 
')'.  .... 

751         !  2  92 

White 

!!..r'66 

.■28  . . ,  . 
.osl   .   . 

.10    "      1  3.50 

Rosebud 

Arkansas. . 
Arkansas . . 
White   ..   . 
St.  Francis 
White    .... 

Red 

Ouachita. . 

..    . 

"10 !!!! 

.50  .      . 
113  ..    . 

....1       . 

2  HO 

Russellville 

■   "1 

.771  T. 

2  80 

St.  Charles 

St.  Francis  Illl 

.62 
.61 
.15 
1.95 
.20 

.*5l.... 
I.91I    no 

•■•• 

•• 

r  ' 

'f.  '.'ii !';; 

..    .     .28.    .. 

18..    ■ 

.    .    1    .20I..    . 

.... 

.::. 

....  ....|   .32|       . 

.411   .20I   .36;  T. 
.351...   1  .491     02 

.251   .401..    . 
i   .461 

2.T1 
6  23 

Searcv 

•    •• 

.... 

.50 

.27 

T. 

.sol'.' 61 

.051.... 
.53!.   .. 

1I.79 

1 

4;  39 

Springbank  ...  .Ill 
Storv Ill 

'ioe 
't  " 

.16 

.1S'I.19 
.67:1.55 

....1    .35 

....!.      .j  .25 

:::':;::j;;:-';oi 

..... 

.12!-:-: 

3.  18 
3  27 

Stuttgart 1  II 

Arkansas  . 

.0«|l.63 
.221.10 

.    .1  .07 

'::!.... 1 .18!' ' 

••■•!■•■■ 
......... 

1             \       'Al 

i 

47 

....!  8.03 
3. 14 
2.75 

Stuttgart  [Evapll  || 
Subiaco 

.Arkansas. .  i . . . 

'.'.'. 

■■•• 

T. 

20 
.70 
.18 
.84 

67 

T 

X. 

T    i   ■■«2;'^r'.'|.:..|  .31 

.5611.291                 1  T. 

....11.41;         !         1  .40 

:.;■ ........::.. 

.01 
't  " 

','06 
'f. 

.88 
.07 

Texarkana |||| 

Red 

,\.rkansas . . 
Arkansas. . 

.... 

.95 
.12 
.08 

.25 
.34 

.12 
I   3? 

.80 

't.' 

"i    i    1 

1 

'.'."V".'. 

2.hi\"... 

3  99 

Thornburg 

Waldron 

r. 

T. 

.10 

.i8i  .39|-:.; :..;!  2oi;:."!::::i':  xt 

..    .:1.61i         I....1   .06:         I   .     '..    .1.... 

2.07 
6.34 

Warren  .  .     . 

.01 

.10 

15 

.40 

.... 

..    . 

.15 

".'bb 

1 

.!    .35 

1       11 

.25 

T. 

.20 

'.'50 
1. 10 
1.79 

2.39 

Whiteclifts 

Red 

Mississippi 
St.  Francis 
Arkansas.. 

.... 

";76 
.07 

".m 

1.68 
.32 

1  25 
.05 
.41 
.25 

2.60 

Wilson 1  i 

.23 

't.' 

.85 
47 

.85 

3.20 

Wynne |! 

Yancopin II 

.... 

.25 
.60 

'!i6 

■••• 

".m 

•••• 

'.02 

.... 

":.: 



3.91 
3.92 

22 
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Daily  temperatures   for    April,   1937 


Stations 


Amity  55 

BatesTille 

Bee  Branch 

Bentonville  •".... 

Blytheville 

BooneviUe 

Brlnkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Center  Point 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs . . 

Fayetteville 

Fordyce 

Fort  Smith"" 

Gilbert 

Grannls 

Gravette55 

Harrison 

Flelena 

liighland 

Hope5§ 

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Rock.*" 

Little  Rock 

[Airway] 
Luther  vllle 

Magnolia 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked   Tree$$... 

Mena 

Monticello 

Morrilton 

Mountain  Home. . 

Mt.  Ida  

Newport 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 


j  Maximum 
i  Minirrtum 
(  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
1  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
1  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
<i  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
;  Miniraun 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
t  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
t  Minimum 
)  Maximum 
'  I  Minimum 
i  Jlaxinnim 
I  Minimum 
\  Maximum 

•  i  Minimum 
j  Maximum 

•  i  Minimum 
S  --'aximum 

•  I  Minimum 
)  Maximum 

•  '  Minimum 
j  Maximum 

•  I  Minimum 
\  Maximum 

■  /  Minimum 

•  )  Maximum 
I  Minimum 

•  \  Maximum 
I  Minimum 

.  )  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 

.  \  Maxinmm 
(  Minimum 
S  Maximum 
t  Minimum 

.  j  Maximum 
)  Minimum 

.  S  Maximum 
/  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 

.  (  Maximum 
(  Minimum 

.  \  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
<l  Maximum 
I  Minimum 

.  S  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 

.  '.  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 


15 


16 


20 


22 


74   79 
35   39 


70 
40 
65 
40 
64 
37 
72 
35 
75 
43 
70, 
43  50 


80 

53 

81 

53 

73 

59 

73 

61 

79 

62 

76 

62 

72 

54 

69 

49 

65 

59 

78 

55 

78 

66 

73 

51 

74 

50 

75 

62 

78 

64 

80 

56 

76 

54 

80 

50 

76 

53 

79 

53 

82 

55 

81 

55 

79 

53 

69 

56 

80 

54 

79 

65 

78 

56 

70 

54 

81 

63 

72 

52 

75 

56 

SO 

64 

78 

54 

84 

51 

76 

50 


86 

62 

80 

52 

80 

52 

78 

64 

90 

59 

82 

58 

78 

44 

83 

60 

77 

56 

79 

49 

77 

51 

83 

59 

86 

60 

87 

56 

72 

45 

76 

44 

78 

55 

78 

63 

76 

53 

88 

58 

84 

46 

84 

52 

74 

46 

84 

59 

80 

56 

77 

53 

75 

47 

83 

54 

80 

47 

88 

61 

77 

85 

79 

55 

72 

45 

83 

56 

87 

60 


791  82 


92 

62 

85 

59 

90 

57 

88 

60 

93 

62 

86 

63 

92 

63 

85 

60 

88 

63 

90 

61 

87 

65 

84 

66 

89 

57 

89 

64 

84 

51 

85 

60 

83 

57 

91 

65 

89 

62 

88 

60 

86 

61 

93 

64 

90 

57 

92 

61 

90 

64 

92 

57 

91 

62 

87 

61 

92 

52 

93 

62 

90 

52 

87 

63 

88 

64 

90 

62 

92 

60 

89 

66 

96 

61 

87 

62 

90 

65 

89 

66 

90 

66 

90 

60 

89 

62 


62 

83 

56 

84 

65 

82 

59 

74 

58 

79 

60 

84 

60 

84 

58 

80 

57 

82 

59 

89 

60 

72 

63 

92 

62 

75 

57 

65 

60 

77 

60 

82 

61 

79 

60 

82 

60 

81 

60 

85 

65 

80 

59 

82 

63 

86 

62 

81 

63 

87 

60 

90 

62 

9! 

60 

86 

59 

75 

62 

84 

60 

83 

54 

80 

68 

80 

64 

90 

64 

83 

59 

86 

69 

83 

64 

88 

62 

85 

56 

87 

59 


811  79 

63 1  58 

77 

60 

75 

62 

70 

68 

84 

58 

74 

62 

83 

52 

77 

61 

85 

64 

82 

60 


64 

78 

67 

73 

45 

80 

60 

68 

48 

76 

44 

80 

59 

82 

60 

83 

63 

82 

69 

78 

54 

78 

45 

77 

59 

78 

60 

77 

54 

81 

63 

76 

46 

91 

60 

75 

56 

78 

59 

81 

61 

84 

51 

77 

46 

79 

60 

75 

56 

82 

62 

82 

56 

80 

62 

77 

62 

85 

60 

85 

61 


79 

59 

73 

60 

72 

55 

82 

59 

77 

58 

82 

59 

72 

57 

70 

55 

80 

60 

79 

60 

71 

64 

70 

55 

85 

60 

75 

60 

74 

54 

80 

55 

71 

53 

73 

41 

79 

60 

80 

56 

81 

58 

78 

66 

77 

59 

73 

57 

77 

60 

79 

60 

75 

57 

92 

58 

76 

53 

85 

61 

76 

60 

78 

56 

80 

59 

86 

59 

73 

56 

78 

57 

79 

60 

83 

58 

76 

57 

81 

60 

77 

59 

80 

69 

82 

68 


23 


24 


25 


26 


27  28 


46 
72 
62 
83 
50 
60 
42 
73 
59 
82 
44 
74 
55 
90 

60i  50 

87 

68 

87 


53 
76 
52  51 


87 

50 

73 

49 

86 

46 

84 

50 

87 

51 

83 

49 

89 

52 

80 

44 

84 

54 

85 

61 

83 

54 

79 

56 

86 

52 

86 

55 

75 

49 

82 

46 

75 

54 

83 

45 

83 

53 

81 

54 

82 

54 

87 

68 

86 

47 

86 

42 

85 

55 

86 

50 

83 

51 

90 

55 

82 

53 

86 

53 

86 

49 

83 

56 

84 

57 

83 

52 

84 

44 

84 

43 

85 

47 

83 

51 

85 

48 

86 

57 

83 

46 

85 

52 

85 

52 


83 

49 

76 

52 

80 

54 

75 

60 

84 

47 

80 

46 

74 

52 

75 

40 

77 

55 

76 

51 

77 

40 

76 

40 

83 

54 

64 

45 

83 

44 

76 

42 

58 

41 

78 

41 

74 

5» 

77 

46 

69 

50 

79 

53 

76 

54 

79 

45 

65 

49 

76 

51 

78 

44 

89 

51 

80 

50 

76 

57 

66 

59 

75 

42 

79 

60 

81 

48 

76 

44 

79 

46 

77 

59 

82 

49 

82 

43 

78 

55 

771 

63 

80 

61 

85 

50 1 


66 

44 

65 

41 

66 

45 

73 

40 

66 

47 

71 

44 

71 

44 

68 

40 

72 

46 

69 

44 

58 

39 

58 

44 

73 

44 

64 

49 

66 

39 

69 

40 

69 

43 

68 

46 

67 

43 

70 

46 

70 

46 

67 

57 

67 

47 

69 

46 

65 

45 

69 

46 

63 

45 

78 

44 

65 

48 

70 

46 

68 

46 

66 

43 

71 

41 

73 

51 

62 

44 

66 

39 

71 

46 

72 

44 

63 

44 

70 

46 

66 

46 

72 

44 

72 

44 


66 

37 

66 

35 

68 

36 

70 

48 

64 

39 

69 

43 

59 

42 

61 

29 

73 

4 

64 

39 

64 

34 

61 

33 

71 

46 

63 

43 

58 

32 

6' 

36 

65 

31 

60 

36 

60 

36 

67 

42 

70 

42 

63 

47 

67 

38 

68 

34 

62 

41 

63 

38 

64 

38 

79 

50 

64 

38 

66 

40 

66 

41 

67 

38 

68 

46 

63 

40 

66 

37 

59 

34 

67 

38 

74 

46 

59 

35 

61 

41 

69 

39 

68 

46 

74 


29 


76 

62 

72 

50 

66 

43 

74 

63 

79 

53 

84 

55 

72 

52 

73 

42 

80 

66 

75 

51 

77 

47 

77 

46 

76 

63 

78 

64 

65 

50 

83 

52 

70 

41 

72 

42 

73 

50 

80 

52 

81 

49 

79 

60 

67 

45 

67 

42 

75 

52 

75 

52 

72 

60 

80 

46 

63 

43 

72 

50 

73 

48 

84 

51 

74 

54 

76 

52 

66 

44 

77 

52 

72 

49 

84 

56 

74 

50 

76 

53 

64 

43 

75 

53 

82 


441  54 


84 

7, 

65 

b 

84 

V 

60 

4 

88 

7 

72 

5 

85 

7 

62j 

_b 

Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  "'Midnight  to  midnight.  ^^Thermometers  read 


in  morning;  maximum  temperature  credited  to  r 
Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark. 


April,  1937 
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Daily  temperatures  for  April,    19S7 


Stations 


Rogers 

Russellville  [Evap] 

St.  Charles 

Searcy  

Stuttgart 

Stuttgart . .  [Evap] 

Subiaco 

Teiarkana  

Thornburg  

Warren 

Wilson 

Winslow 

Wynne 


S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 


9  I  10   11 


38 


13   U 


15  16 


19  20 


21  22 


45 


25 


16  27  28 


29 


80 
41 
84 
42 
72 
56 
73 
53 
75 
54 
66 
54|  41 


62|  61 
46 1  43 
66 1  65 


65  65 

40  i  49 

82  75 

48  49 


30 


63 


31 


s 


72.4 
47.4 
75.7 
49.7 
74.3 
51.4 
74.7 
48.9 
75.8 
49.8 
73.6 
48.1 
75.0 
51.2 
76.9 
5'AO 
74.4 
46.6 
76.3 
52.8 
72.8 
■50.4 
|.... 

74.4 

47.7 


Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  April,    1937 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 


Data 


Hope 

[Exp.  Farm] 


Russellvi'le 

[Ozark  Nursery] 


8tuttg-.rt   

[Rice  >3xp.  Farm] 


Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


Day  of  month 


12 


16 


19      20 


21      22     23 


24 


25     26      27      28     29      30     31 


131 

.192 

.171 

.236 

.052 

.099 

.153 

.250 

.106 

.163 

.177 

.183 

.^2   59  j  63 

60 

49 

48 1  55 

P21  51 

54 

56 

63 

33 

66   63 

55 

55 

48   32 

102 

99 

66 

69 

8 

126 

.158'.  276 

.170 

.170 

.106.212 

.138 

.101 

.090 

.130 

.2.30 

53 

68 

67 

63 

49 

47  i  58 

60 

50 

46 

56 

64 

40 

50 

90 

55 

100 

30 

70 

76 

82 

33 

54 

56 

.14  .16 

.22 

.25 

.17 

.09 

.09 

.28 

.07 

.15 

.13 

.18 

54!  58 

65 

66 

46 

47 

54 

54 

52 

50 

54 

61 

66 

137 

75 

118 

127 

91 

30 

123 

123 

66 

31 

60 

241!. 018'.  148  .1541.227 
56i     62      71 1     73      74 
81 1     46      48 


.2001.252.294 
71 1  6'.»  76 
75      63    128 


65 

35 

176 

.  156 

67 

68 

140 

105 

.27 

.07 

61 

65 

133 

59 

.051  .42 
72!  66 
132:     98 


.26  .32 
67  66 
80    160 


1S9.210M791.155 
73  72  70  68 
54  i     34    101      47 


0961 .085  .  238 
66  70'  68 
16     21 !     60 


.211  .21  .24 
72  68  66 
16    20  ll     83 


081  .380 
73 1  60 
49 1   106 


353  .2801.398 
67!  75!  <^^ 
62    133 1   153 


150    291  .279  .198.072'. 139 

5S      62      661     fis!     71;     74l 
93      78|'  62     371     55J     33! 

.  366;.  28oL  148  .008  .206.211 
55!  58  ,501  541  76!  72 
)02i  109      35      39i     81 |     21 


.30!  .23  .06!  .,57  .19:  .12  .Ol!.... 
72|  60  55!  56  501  591  67!  74 
109i  163    I29I   1321     961     f'l"    I'-i'l     57 


5. 296 
62.3 
1,782 

6.067 
62.7 
2,150 

5.83 

60.8 

2,961 


i 


Dally  Biver    Stagres  for  April.  1937 


Stations 


Rivers 


Port  Smith  .... 
Van  Buren  . . . 

Danville 

Oiarlt 

Dardanelle 

Morrilton 

Little  Rook. 

Pine  Bluff 

Oilbert 

Doniphan.  Mo. 
Black  Rock  .  .  . 
OzarkBeachMo 

(Jotter 

Calico  Rock. 
Batesville  .  . . 
Newport.  . . . 
(ieorgetown 
Clarendon  . . 
.\rkadelphia 

Camden   

Whitecliffs  . , 

Index  

Fulton 

Big  Lake  Outl't 
St.  Francis... 
St.  Francis  L.L 
Marked  Tree  . . 

Parkin  

Madison 

Helena 

•Arkansas  City 


..Arkansas 

do  ... . 

.Petit  .lean. 
. .  Arkansas. 

do  .... 

do  ... . 

do  .... 

do..  . 

..Buffalo... 
. .  Current  . . 
...Black.  ... 
...White... 
.   ..   do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Ouachita.. 
.Ouachita  . . 
Little  River 

....Hed 

do 

Little  River. 
St.  Francis. 

do  .... 

do  ..   . 

do  .... 

do  .... 

Mississippi  . 
do... 


Flood 
Stage 

1   2 

3 

4 

5 

22 

8.1 

7.8 

7.5 

7.3  7.2 

22 

8.1 

7.8 

7  5 

7.2  7.0 

20 

6.2 

5  9 

,5.6 

5.3  5.0 

22 

4.3 

3.9 

3  4 

3,1  2.9 

22 

8.0 

7.2 

6.9 

6.5  6.3 

20 

5.2 

4  9 

3.2 

2,8  2.4 

23 

6.5 

5.3 

4.4 

3.9  3.6 

25 

11.7 

10.6 

9.5 

8.41  8.4 

30 

4.2 

4.1 

4  0 

4  0 

4.0 

10 

3.0 

2.9 

3.0 

3.0 

2.9 

14 

5.7 

5.5 

5.4 

5.3 

5.3 

30 

2.0 

2.  0 

1.4 

2.1 

2.1 

21 

4.8 

4.6 

4.5 

4.2 

4.2 

18 

3.6 

3  6 

2.9 

2.7 

2.4 

23 

8.9 

8.9 

8.5 

8.2 

8.0 

25 

8.0 

7.5 

7.3 

6  7 

6.4 

21 

11.9 

11.4 

11.0 

10.6 

10.3 

26 

20.4 

20.2 

20.0  19.7 

19.5 

17 

7.9 

7.7 

7.7!  7.5 

6.8 

26 

15.0 

13.2 

12.3 

11.2 

10.6 

25 

80 

6  1 

5.4 

3.8l  6.0 

25 

9.-1 

8.5 

8.5 

8.5!  8.5 

25 

11  2 

10.3 

9.4 

9.3;  9.3 

10 

7.2 

7.1 

7.0 

7.01  7.1 

18 

9.3 

9.5 

9.7 

9.4|12.5 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6|22,6 

17 

3.6 

3.4 

.T4 

3.3  3.4 

28 

8.1 

7.9 

7.8 

7.7  7.9 

32 

10.7 

10.6 

10.5 

10.4  10,8 

42 

26.6 

26.8 

26.9 

26.8126.5 

42 

25.2 

25.0 

24.  9 

24.8 

24.6 

13  I   14      15  I    13  I   17 

I         I         I  I 


20      21 


22      23 


'III 
24  I  25  I  as  I  27   I  28 


29  I  30  I  3! 

I 


8.3 

8.3 

5.2 

3,8 

6.2 

2.0 

3.0 

7.5 

4.0 

2.9 

5.5 

1.2 

4.2 

2,7 

7,6 

6,0 

9,7 
3119,  0 
6  7,2 
8lu,0 

01  9. 8110, 

5  10,  4112, 
9  13, 1113, 
2!  7,5  8, 
liir..(ill7, 

6  22.6122, 
4  3,51  3, 
4  8,6l  8, 
8110.8.10, 
9,25  0'24. 

2  23.8  23, 


9,81 
9.81 
6,01 
4,8l 
7,2l 
3,2! 
3  5 
7,  I 
4,8 
3.0 
6,2 
4,1 
4,3 
2.2 
7,9 
7.0, 

18,3 

7,6 

10,9 

11.1 

11,4 

13  2 

9,3 

17.8 

6  22,7 

3,6 

8.5 

10,6 

23.4 

22.5 


10.1 
1(1.3 

7.3 

6.2 

8.0 

3.6 

4,2 

7,7 

4.8 

3,0 

6,0 

4  4 

4,3 

3,2 

7.7 

6  9 

io,4|ia 

18.2,18, 

7,8    5 

10,4  10 

13  4  14 

11,1  11 

13,0113 

9.8  iO 

18.  III8 

22,9i23 

3.5!  3 

8.4    8 

10.4!l0 

22,7l22 

21,7121 


4 

9, 

7 

6IIO 

2II8, 

8    6, 

2  9 

3  13 
7!ll 
lil3 
2 1 10, 
5|18 
1  23 
6 

2 
1 
0 
0 


8. 
8. 
5, 
6, 
8. 
4. 
5. 
9, 
4 
S, 
6, 
4 
5 
4 
9. 
7 
6  10 
2  18 
0  5 
8    9 

4  n. 

6  10 
8  13 
4  10, 

8|18. 
2  23. 


9 
9 
2 
2 
6 
8 
5 
7 
5 
1 
0 
6 

4 

5 
61 

elio, 

3,18, 
8  6, 
2!  8, 
2I1O, 
6  9, 
2  12. 
4  10. 
8ll8. 
5 '23. 
4:  3. 


71  9, 
5!   4 


0|  3. 

2  6. 

4  4. 
8  5. 
1  3. 
9I  9 
2!  8. 
8  U. 
3,18. 
4I  6. 
5'  8, 
112. 
8  9, 
0!ll, 
4,10, 

5  17, 

7  23 

3  3. 

8  7, 
5    9 

4  20, 
4  19, 


3!  7. 

4  7. 

»!  4. 

9;  3, 

5:  fi, 

0  3, 

8'  4, 

2  8, 

4;  4, 

0  3, 


Ol  6. 
0|  6,, 


8  5, 

9  3, 
4  9, 
4  8. 
0111, 
4|!8. 
0    5, 

7  8 
4)3. 
3  9 
2  11. 
3110 
9|17. 
7;23. 
2I  3. 

8  8. 


11  2. 

7(  6 

3    2. 

3. 

8. 

4. 

3. 

6. 

3 

5, 

3, 

9, 

7, 

11, 

18, 

6, 

8. 

12. 

2|   8 

7111, 

2    9. 

31)5, 

8  23. 


3 

8 

10 

6121, 

9  18. 


7.5 
7.5 
4.3 
2.7 

5,9 

3.(1 

3.1 

7.9 

4,3 

3,11 

6.2 

2,(1! 

4  8 

3,5 

8  8 

7,7 

11,0 

4118.5 

51  5,4 

6|  8.5 

1]  9.0 

8    8.61 

7jl0,6 

9,  9,6 

7113.3 

8!23.  9 

V  3.0 

31   8,5 

l!lO,5 

0  21,3 

18  9 


6. 

5. 
3. 
6. 
2 
2. 
6. 
4 
3 
5. 
1 
5 
2. 

!;i  8 

51  7. 

8  10. 
4I18 
5]  5 
5    7 

9  6 
3!  8 
81  9 
4!  9 
8110, 
9123 
Oj  2 
,91  9 
7|ll 
6121 
1119 


7.6 
7.6 
6.7 
3.8 
6.3 
.1!  2,2 
.6    2,9 
.8    6.7 
,2!l0.6 
0 


3  91 

5.81 

5.7 

5.4I 

3.7' 

7,61 

6,61 

JO.2! 

3118. 3! 

3    5  2I 

5    7,0| 

,7    7.0! 

0    8,01 

0    8,81 

,il   8,71 

8110,31 

9l24,0 

9,  2.9 


I 
11.8114. 
li.5  14. 

17.6119. 

6.4110, 

9.0  10. 

3.7;  6 

3.0! 

6.5 

8.4 

.•.,0 

,5,9 
10.2 

9.8|11, 
12,1  11, 
13,3!l8. 

6.4113. 
10  ol  9, 
lH,lll7, 

8,91  9, 

5,7  8, 
U.8;20 

9,4jl6 

9,6  16, 
4    8. 


9,3 
11,3! 
22,0 
19.2 


9.9 
23,9 
2,9 
9,4 
11,5 
22.2 


2  15.2113. 
2'l5.4ilo. 
8|18.0jl3. 
sill. 3111. 

6  J3.1|13. 
6!  9.8111. 
91  7.6110. 

7  9.3112 
9]  7.01  6. 
31  5.0!  5. 
5l  7.81  «• 
21  9.3'  7. 
0ll4  !)|I0. 
0i)3.0  12. 
5ll8.0'21. 

8  16  7:13, 
8!l4,0  16 
8ll7.7|l8 
911.2  8 
7,13.4  15 
4  23,0  23 
5ll8.2  18, 
4120.2  20 

1  8.0,  7 

2  12.9  15 


9123,8 
91  2,9 
51  9,6 
6,11  7 
2122,3 
19,3119,4  19,6 


2111.0 
6111.2 

4I  9,4 
8l  8.5 
9: ',2.  6 
4'1),0 
\\l\.  1 
4il4.7 
5 
01  4.8 
8;  8.9 
6|  7.0 
8l  9.0 
3i  9.1 
9117.5116. 
01211-3119 
1117  1;17. 
4l!9,  6I2O 
11  8,3  7 
9|16,9:;3 
5  23,ll2l 
315,7l]4 
4!l9,5!]S 
91  7,8  7 
2ll6,I  16 
7:23,623 
91  2,8!  2 
7I  9,61  9 
8lll,9!l2 
0:24, 0I25 
6120,3  21, 


9.0I 

9.01 
6,2l 
5,5; 

9,2 
8,0! 
8,0i 


13.5  11. 


5.0 

4,0l 

8,2: 

5.3 

7,8 

7.1 
.0113  8' 12, 
.3117,8:16, 
.8118.3118 
3  20.9'2l. 
.91  7.7|  7 
61)1.9:10 
.5ll8,l!l5, 


6ll4,l 
6ll8, 0 
7l  7.7 
7|!7.1 
4  23,3123 
9  2,8  2 
5!  9,4|  9. 
01 12,  Oj 12. 
3j26.7,28. 
6  22,  9  23 


7  9 
7,9 
5.3 
4.4 

8.0 

4.6 

5,4 

»ll0,6 

9!  4.7 

01  4.8 

91  7.6 

8i  4.6 

51  6.2 

2i  6.5 

.7111  7 

,4114,8 

,6,18,7 

.  5  22,  0 

81   7,7 

10,0 

12.3 

12.1 

15  2 

7.7 

17.1 

23.0 

2,7 

9,5 


12,5 
29,1 
24.8 


'■■<■ 


T,  less  than  0, 01  inch  rain  or  melted  snow.  ftNot  used  in  means  and  summaries.  Reference  letters '.*>,",  number  of  days  missing.  tAlso  on  other  dates.  ttP.  O: 
addresses  as  follows:-BiK  Lake  Outlet,  Manilla;  Boughton,  Route  4,  Prescott;  Cornerstone,  Route  1,  Altheimer;  Freeman  Springs,  Dover:  Index,  Route  5,  Texarkana. 
Lutheryille,  Route  1,  Lamar:  Rogers,  Route  3.  Rogers;  Rosebud,  Route  2.  Mt.  Vernon;  Springbank,  Doddridge.  Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset  un- 
less otherwise  indicated.     •••24  hours  ending  midnight.    Iltl  24  hours  ending  7  a.m.     •Included  in  next  measurement.    Data  in  italics  interpolated. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  arerages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita- 
Sion  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period;  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
the  period  to  1935.  inclusive. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEAJHER  BUREAU    ^i 

climatological^'data 


ARKANSAS  SECTION 


H.   S.   COLE 


Vol.  XLII  Little  Rock,  Aek.,  May,  1937 


No.  5 


Price  :    5  Cents  per  Copy ;  25  Cents  per  year 


GENERAL,    SUMMARY 

Temperatures  were  below  normal  the  fir.st  five  or  six  days  of 
May  and  again  frozn  the  13th  to  the  loth,  with  light  frost  re- 
ported in  the  Ouachita  Mountains  on  the  14th  and  15th,  while 
they  were  nearlj"  continuously  above  the  latter  half  of  the  month, 
with  the  warmest  weather  occurring  in  most  sections  from  the 
28th  to  the  31st.  The  mean  temperature  for  the  State,  based 
on  the  records  of  65  stations,  was  71.1°  which  is  S.O'-'  above  the 
average  for  the  past  47  years.  Monthly  means  ranged  from 
64.4°  at  Dutton  in  the  Ozarks  to  74.8°  at  Magnolia  in  a  south- 
ern border  county.  The  highest  temperature  reported  was  99° 
at  Dumas  and  Hot  Springs  on  the  28th  and  again  at  Dumas  on 
the  31st;  the  lowest,  36°  at  Dutton  on  the  14th.  The  greatest 
daily  range  was  40°  at  Lead  Hill  on  the  7th. 

Showers  were  frequent  the  first  half  of  the  month  with  heavy 
rains  occurring  the  1st  and  2d  and  again  on  the  18th,  but  there- 
ifter  rainfall  was  hght  and  scattered  except  on  the  22d  and  23d 
(vhen  moderate  to  rather  heavy  rains  occurred  in  the  western 
portion.  The  average  precipitation  for  the  State  for  the  98 
stations  reporting  was  3.63  inches  Avhich  is  1.36  inches  below 
:he  47-year  mean.  Of  the  stations  with  records  of  10  years  or 
nore,  only  8  had  positive  departures.  Monthly  totals  ranged 
Tom  1.28  inches  at  Crossett  in  the  extreme  southeastern  por- 
ion  to  6.71  inches  at  Lutherville  on  the  southern  slope  of  the 
Dzarks.  The  greatest  amount  measured  in  any  24-hour  period 
ivas  4.70  inches  at  Cotter  on  the  2d.  The  average  number  of 
rainy  days  was  7. 

Light  dust  was  reported  in  all  sections  of  the  State  on  the 
13th  but  was  heaviest  in  the  western  portion. 

A  slight  earthquake  was  felt  in  the  northeastern  portion  of 
the  State  on  the  16th  at  7:16  p.  m. 

Farm  work  was  delayed  in  northern  and  western  portions 
the  first  half  of  the  month  by  the  frequent  rainfall  but  the 
-ains  were  very  beneficial  in  southeastern  and  some  central 
oortions  where  the  soil  was  becoming  dry.  Cotton  planting 
.vas  about  completed  in  southern  and  central  portions  by  the 
niddle  of  the  month  and  was  well  advanced  in  the  northern. 
Considerable  replanting  was  necessary  in  early  plantings. 
Slights  were  too  cool  about  the  15th  for  good  growth  but  no 
■erious  damage  was  done.  Cultivation  and  chopping  of  cotton 
orogressed  rapidly  the  latter  part  of  the  month  and  the  chop- 
ping of  cotton  was  almost  completed  by  the  close  of  the  month 
except  in  later  plantings.  The  planting  of  early  corn  was 
ibout  completed  the  first  week  of  May  and  much  of  it  in  the 
' southern  portion  had  been  cultivated  by  the  middle  of  the 
nonth.  Wheat  and  oats  were  being  harvested  rapidly  the  last 
>f  the  month  and  much  alfalfa  hay  was  cured  under  favorable 
■onditions.  Worms  did  considerable  damage  to  oats  in  some 
;OUtheastern  counties  but  elsewhere  the  yield  was  good.  The 
veather  was  very  favorable  for  meadows,  pastures,  rice,  fruit, 
•nd  berries,  and  all  kinds  of  truck.  t.a.m. 


Heavy  Hail:— -Northeastern  Phillips  County,  4th,  4  p.  m.,  small  area, 
considerable  damage  to  gardens  and  small  plants.  Hailstones  1-4  to  1-2 
inch  in  diameter. 

Moderate  Hail : —Northeastern  Arkansas  Co.,  2d,  no  report  on  damage. 
vSonthern  Pulaski  County,  12th,  3:30  p.  m.,  slight  damage  to  gardens 
and  crops. 

Damage  by  Lightning:— Southeastern  iSaline  County,  12th,  during  the 
night,  one  house  and  one  barn  and  contents  destroyed,  loss  $2,000. 


Correction :~April,  19:37,  Montioello  mean  temperature  should  be  64.8° 
Mena,  highest  temperature  should  be  88°  on  the  15th. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reportius 


-;%' 


1    2  3 

4|5 

6 

7 

8 

9  lolll 

12|l8,ll4|l5il6 

17[l8l]9|2ol2l!22bi74[25l2R|27  28J29|30[31 

Dense  Fog 

Light  Hail 

■1  i 

3    . 

17   2 

i 

14 

7   . 

1 

3  i 

11 

• 

.    1          .j  .     .j  2    1/ 

Moderate  Hail  .  .  .    1    . 
Thuaderstonns  19  3  2 

1    . 
17   9 

1    4 

k".  '.'■..  '2 IS  3  '[y.i .  .'  i  5 "3 

PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,    AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure 
duced  to  sea-leva) ) 

(re- 

Wind 

Relative 
humidity 

~^       ^      ^ 

=     8    s 
«     =    0 

r^       :-      r* 

0,  3) 

be  P 

Station 

a 

a) 

1 

i3 

3 

0 

5|1 

si 

1^^ 

a> 

2 

11 
Oh  c 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

29.93 
29.94 
29.9fi 
29.96 

30.22 
30.18 
30.18 
.30.14 

14 
14 
14 
14 

29.68 
29  71 
29.77 
29.80 

29 
29 
29 
2!) 

5.9 
8.n 
7.7 
6.9 

19       w 

22  w 
21          DW 

23  sw 

21 

1 

22 

4 

•• ! 

79  54 

80  52 
76    55 

54       R? 

54    1  79 
.57       (!5 

Year 


COMPARATIVE    DATA     FOR    MAY 


1891.... 
1892... 
1893.... 
1894.... 
189o.... 
1896.... 
1897.... 
1898.... 
1899.... 
1900.... 
1901.... 
1902.... 
1903.... 
1904.... 
1905.... 
190fi.... 
1907... 
1908.... 
1909.... 
1910.... 
1911.... 
1912.... 
1913.... 
1914.... 
1915.... 
1916.... 
1917.... 
1918.... 
1919.... 
1920.... 
1921.... 
1922.... 
1923.... 
1924.... 
1925.... 
1926.... 
1927.... 
1928.... 
1929.... 
1930.... 
19;il . . . . 
19:32.... 
1933.... 
1934.... 
1935. . . . 
1936.... 
1937.... 
Period 


Temperature 


O) 


Precipitation 


03   " 
(11  "T 


Number  of  days 


db 


o2 


67.0 
67  8 
68.6 
70.1 
69.0 
74.3 
68.3 
72.1 
72.9 
69.3 
68.2 
73.2 
67.5 
67.1 
70.7 
68.8 
63.8 
70.0 
67.0 
66.0 
70.8 
69.9 
69.3 
69.5 
69.9 
71.6 
63.  5 
72-2 
66.8 
70  8 
69.7 
70.8 
67.2 
64.6 
68.0 
69.7 
71.7 
69.6 
67  6 
68.8 
65.2 
69.5 
71.8 
70.3 
66.7 
70.9 
71.1 
69.1 


97 
95 
94 
95 
97 
98 
99 

100 
96 
97 

100 

100 
96 
98 
98 

100 
91 
96 
92 
95 

101 
98 
99 
97 

101 
99 
97 

102 
96 
96 
99 

100 
98 
94 

102 

107 
97 
S8 
97 
95 
96 
96 
96 

103 
94 
96 
99 

107 


36 
36 
38 
35 
36 
46 
33 
30 
44 
37 
31 
42 
24 
31 
38 
28 
31 
30 
28 
31 
26 
32 
35 
34 
34 
34 
31 
29 
38 
39 
29 
40 
27 
30 
26 
29 
32 
34 
30 
37 
27 
35 
41 
35 
35 
35 
Sfi 
24 


2.78 
9.52 
9.71 
.3.40 
3.91 
3.54 
2.13 
6.44 
6.45 
3.69 
2.95 
4.34 
7.47 
3.39 
9.58 
4.71 
9.48 
7.05 
6.76 
6.56 
1.11 
2.41 
3.32 
3.34 
5.58 
3.56 
3.15 
3.01 
6.01 
8.17 
2.25 
5.00 
8.24 
4.64 
1.88 
2.42 
6.  .54 
3.60 
6.31 
10.06 
3.45 
i.96 
6.27 
3.  .36 
8.86 
2.50 
3.63 
4.99 


1         0.0 

7 

0  0 

IS 

0.0 

11 

T. 

7 

I'.O 

H 
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7 

0.0 

6 

0.0 

7 

0.0 

10 

0.0 

9 

0.0 

7 

0.0 

8 

0.0 

12 

0.0 

8 

0.0 

12 

0.0 

8 

0.0 

IH 

0.0 

10 

0.0 

10 

0.0 

u 

0.0 

3       1 

0.0 

6 

0.0 

7 

n.o 

6 

0  0 

9 

0.0 

6 

0.0 

6 

0.0 

4 

0.0 

12 

0.0 

12 

0.0 

5 

0.0 

U 

n.o 

12 

0.0 

8 

0.0 

4 

0.0 

5 

0.0 

9 

0.0 

8 

0.0 

13 

0.0 

12 

0.0 

8 

0.0 

5 

0.0 

10 

0  0 

7 

0.0 

12 

0.0 

7 

0.0 

7 

T. 

8 

14 
12 
13 
15 
17 
16 
10 
12 
12 
12 

9 
13 

9 
15 

7 

8 
14 
12 
19 
15 
16 
12 
12 
18 
15 
17 

9 
11 
18 

11 
15 
17 
17 
12 
17 
u 

14 
15 
16 
14 
18 
9 
16 
15 
1:3 


11 
8 
12 
11 
10 
9 
9 
12 
12 
13 
12 
11 
12 
11 
8 
13 
13 
9 
10 
10 
11 
10 
13 
9 

7 

8 


6 
6 
6 
9 
7 
6 
7 

11 
6 

11 
8 

11 

10 
8 
9 
2 


6 
10 
6 
9 
6 
13 
11 
5 
9 
12 
8 
7 

e 

10 
7 

13 

10 
9 
6 

in 
5 

14 
6 
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May.  193' 


OUmatolosical  Data  for  May.   1937 


Stationt 


Counties 


Alum  Fork  Reserv. 

Amtty 

Arkadelphift 

Arkansas  City  — 

BateiTille 

Bee  Branch 

Benton 

Bentontill* 

Big  Lake  Outlet.  XX 

Black  Rook  

BlytheTille 

BooneTlUe :; 

Houghton ;+ 

Brinkley 

Calico  Rook 

Camden 

Carthage   

Claremion    

Clinton 

Conway ;; 

Cornerstone l* 

Corntnt 

Cotter ■••■ 

OroMet(near). .. 

DanTllle 

Dard&nelle 

De  Queen 

Daniftt 

Dutton 

El  Dorado 

England  

Eureka  Springs 
Fayetteville    . . . 

Fordyce 

Fort  Smith 

Freeman  SprlngstJ 

Fulton  

OeorK**®''"  ■  •  • 

Gilbert 

Glen  wood 

Srannis 

Qravette 

Harrison 

Heber  Springs 

Helflnd 

aigde.n 

Highland. 

Hope    ....[Kvap.J 

not  Springi 

Index ** 

JesslevUle 

Jotie»boro 

Lead  Hill 

LITTIiE  ROCK. 
Little  Rock  Airway 

LutherTllI* tX 

Madison 

Magnolia 

Mnmmoth  Spring. 

Marlanna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello    

Monticello  (a) 

Montongo. ..   

Morrllton  

Mountain   Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman    

Odeu 

Oksy ... 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson  

Pine  Bluff  

Pine  Ridge 

Pocahontai  

Portland  

Prescott  t 

Rock  Springs     ■ 
Rogers  (near)  ..It 

Rosebud t- 

Russellville[Evap] 
St.  Charles  . 
9t.    Francis. 

Searcy 

Springbank 

Story 

Stuttgart  . . . 
Stuttgart...  (Evap) 

Subiaco  ■    

Texarkana  

Thornburg 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    ... 

Wilson 

Wynne 

Yancopln    

State  Means 


..tt 


Saline 

Clark 

Clark  

Desha 

Independence 

VanBuren... 

Saline 

Benton  — 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   — 

Nevada 

Monroe 

Izard  — 

Ouachita 

Dallas   

Monroe 

Van  Buren  — 

Faulkner 

Jefferson 

Clay   

Baxter  — 
Ashley  — 

Yell 

Yell 

Sevier 

Desha  . 

Madison 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington 

Dallas 

Sebastian. 

Pope 

Hempstead 

White 

Searcy .     . . 
Pike 
Polk... 
Benton 

Boone 

Cleburne. 
Phillips 
Cleburne  . . 
Pike 
Hempstead.. . 

Garland    

Little  River. . . 

Garland 

Craighead 

Boone 

PulKski 

Pulaski 

Johnson 

St.   FrancU. 

Columbia 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

CoQway 

I'axter 

Montgomery 

Jackson 

Montgomery 

Montgomery 

Howard 

Franklin  . . 

Greene 

CroiS 

Woodruff. . 

Jefferson 

Montgomery 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   — 
Faulkner  — 

Popp 

Arkansas.... 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas. 

Arkansas. 

Logan  

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Little  River... 

Mississippi 

Cross 

Desha 


L.  R   Water  Worki 
J.  W.  CampDel'i 
Mrs.  Ted  R.  Carpe: 
Herbert  NetT 
Airway  Observer 
J.  E.  Soanlan 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  Eui 
C.J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Sainue!  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harry  Buie 
R    J    Torry 
William  Jones 
.1    M.  Knight 
P.  K.  Wvlie 
R.  M.  W'heatiey 
A    L.  Stephens 
E.  K.  Cordrev 
P.  B.  Hutchens 
Winfred  I).  Polk 
O.  B.  McSpnddeii 
U.S.  Forfst  Servi 
J.  M    Patterson 
Geo.  N .  3oodier 

E.  B.Smith 
Ben  Jolinsou 
J.  M.  RickettP 
Mrs.     E.    W  .Oa.?! 
Dr.  R    H.  Hardin 
Geo.   W.  NichoRld 
Universitvof  Arki 
M.  G.  Taxior 

v.  8.  Weather  Bi 
R.  J.  McCuiston 
T. J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owen 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
Volena  Black 
.lanies  A.  Burnetl 
TruiJion  Brown 
I.  O.  Cooley 
Experiment  Fam 
National  I'ark  Si 
W.  E    McDowell 
U.  S    Forest  Scrv 
Benedictine  Siste 
J.  H    Cross  white 
U.  S.  Weather  R 
Airwaj  Ob.servei 
H.   G-  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.   Scho 
'    r.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Observei 
Soil  Conserve  tioi 
Soil  Conservatioi 
Mrs.  Freda  M.  As 
B    3.  Halbert 

G.  A.  Whittingt( 
.1.  D    Jlendersoi 
V .  S.  Forest  Sen 
U.  S.  Forest  Sci 
Charles  U.  lacks 
Orkney  0.  Milto 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Sci 
J    R.  Hudiilesto 
Benedictine  .Sist 
W    E.  Eilmistor 
Craig  Williams 
Soil  Conservatio 
Carl  A.  S'arck 
G.    A.    MaridoJ 
U.  S.  Forest  Sei 
U.S. Biological  I 
A    Boyce  Boyd. 
Walter    Smith 
Heurv  Field 
S.   C    Story 
Mrs.  B.E.  Swir 
Rice  Experinicr 
New  Subiaco  At 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Hoi 
Dr.  Cheves  Bev 
C    N.   Turner 
L.   M.  Snead 
D.  O.  Andersoi 
B.  M.  Eddins 
W.  E-  Barton 
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Daily  Precipitation  for  May,    1987 


Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10      11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19      20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

Alum  Fork  ReserlH  ( 

Amity Ill   ( 

Arkadelphia 1^1  ( 

Arkansa"!  City  .  .Ill 
Batesville  ...'....Illl 

Bee   Branch. i 

Bentou Illli 

Bentonville  ....•"i 
Big  LakeOutlet.il  ] 

Black  Rock 11 

Blytheville i  1 

Ouachita., 
iuachita.. 
Duachita. . 
Mississippi 
White   ... 
\.rkan3as.. 

Saline 

Arkansas.. 
St.  Francis 
White    .... 
St    Francis 
Arkansas. . 
Ouachita.. 
White  .... 
White 

i!-i6; 

J.  40 
.46 
.56 

i.'is 

"21 

i 

1.43  .... 
65      ifil 

1 
1 

tv 

.11 
•r. 

T. 

f. 

■!73 
.14 
.18 

'!4i 
T. 

■;63 

.33 
.12 

"^39 

'  '03 

.15 

.37 

T. 

.17 

.2(1 

.15 

.03 

.03 

'.'07 

'.16 
.15 

i!()4 

.05 

■;67 

.27 

.09 
02 
.63 

1 

.. 

::: 

;: 

07 

..    2.50! 
.37  2.39 
.27  4.01 
.19    .94 
'J".       -  44 

... 

...' 

... 

... 

.... 

1 
.27 

'.02 

.'i7 
.25 

i.'og 

'.05 
'.'60 

'iJi 

.02 

"35 
.11 
.40 
.02 

".oi 

T. 

r. 

.29 
.01 

'!i3 

T. 

.60 

.04 

"88 

'."ie 

'!38 
.15 
.10 
.28 
.10 
.15 

'.'42 
.03 

'.'36 

■;i3 

.12 

.50 

'!e2 

82 

'!l2 
.62 

...1 

... 

... 

4!68 
5.0s 

.63 
.21 
T 

.   . 

... 

."i7 

L24 

t'.' 
.81 

•••• 

.09 

l'. 

..    . 

".m 

T 

.04 
T. 

.... 

... 

4.14 
2  69 

"•^ 

75 

'f.' 

'f.' 

'!42 

4.00 

l.«9  '.'.'.'.\ 
.031    .03] 
L24|..    . 
L85l   .011 
I  58        -1 

.35 
'J 

.32 
.20 
.31 

■.36 
.02 

'.W 

'  '(')6 

'.■31) 

■.'16 
.21 

'!6i 

T. 

.02 
■.'62 

■  >22 

'.lb 
'.'75 

'.oii 

'.'eo 
■.'12 

".i)6 

.... 

!22 

.10 
.15 
.47 
.24 
.07 
.65 
.13 
.02 

"09 

1.47 

'.85 
.17 
.66 

!6i 

■f.' 

.04 

.... 

!24 
.16 

5.03 
2.7.^ 
3  64 

.02 

't.' 

".i5 

'!25 

'•   • 

;.'.. 

T. 
T. 

1 

'."63 

2.86 
2.78 

.23 
.85 
.12 
2.36 
;^o 

■f.' 

.:;: 

.01 
.33 

.83 

".ki 

.... 

.02 

'.05 
T. 

.45!..   . 

6.15 

8oughton..-     ..111! 

BrinJcley 

Calico  Rock Illl 

Camden Illl 

Carthage    

I.. 51 

1.54 
.17 



.... 

.... 

2.76 
2  66 

.... 

.01 

.02 

T. 

.... 

3.88 

Ouachita. . 
Ouachita.. 
White   .... 
White   .... 
Arkansas.. 
.Vrkansas.. 
White    .... 
White    .... 
Ouachita . . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

Mississippi 
White .... 
Ouachita.. 
Arkansas. . 

White 

White 

Ouachita.. 
.Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

White    .... 
White    .... 
Ouachita. . 

Red 

Arkansas. . 

White 

Wliite 
Mississippi 

White 

Ouachita. . 

Re<l 

Ouachita.. 

Red      

Ouachita. . 
White.... 
White     .   . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
St.  Francis 

Red 

White 

St    Francis 

.10 
2.10 
2.06 

.44 

.50 

tV 

1.2(1 

.73 
1.76 

T. 
1. 10 

.SH 

.34 

LOS 

S6 

T. 

T. 

T. 

"06 
1.09 

1  35 

'.:i7 

3  27 
1.61 

■2!  45 

['.21 
1.21 

2.h3 
'I' 
.38 

.16 

.70 

!25 
T. 
1.20 

2  35 

"86 

1.71 

.asl       i 

'  .in 

•••• 

■;36 

.30 
.94 

!i6 

.32 
.26 

.32 

.22 
..39 

".'ik 

"."41 
■y 
'.'45 

.05 
.31 
.10 

'!62 

T. 
13 

■f.' 

'34 

.07 

'!66 

T. 

'  .i>0 

1.05 

".!'.) 
.50 
.17 

1.38 
.96 

i.u 

'.'.56 
.20 
.05 

1.11 
.74 

l.Ht 
9.S 

I 

't'.' 

'f.' 

".bii 

!02 

.... 

■■ 

.... 

.... 

.... 

2.08 

Clarendon illl 

.47 
.05 

.18 

'.'91 
4  70 

i]77 
2.29 

i!68 
1.47 

r. 

.93 
.63 
.1.2 

2;76 

.62 

72 

2.80 

1  98 

■■.18 

.86 

2.P9 

.22 

.08 

.03 
.07 

.05 
.19 
T. 
T. 

^^5 

"62 
T. 

T.' 

.02 

■fli 
".i)2 

3.07 

.   .. 

.48 
37 
T. 
.11 
T. 

'!56 
.26 
.65 

'."64 

■.'08 
1.32 

.89 

!;« 

.19 

't 

.07 

.57 

1.04 
.65 

.80 

'!47 
.37 

'.  i9 

T. 

.57 
.07 
.66 
.06 
.13 
.30 

.03 

.02 

.11 

L04 

T 

'lie 

.23 
.35 
.OV 

.ro 

1.00 
.69 
.23 
.25 

. .. . 

•••* 

'.'56 

..  .  . 

. . . . 

■f.' 

, 



4  26 

Conway 

Cornerstone 

<jorning HI 

Cotter Illl 

Crossott  .  .[near].. 

Danville Ill 

Dardauelle 1 II 

5.14 
2.45 

.... 

2.71 

.... 

... 

6.27 

'.■62 
.11 

.14 
".Ob 

•••• 

•••• 

't.' 
't'.' 

.06 

'i'.' 

".'u 

'f.' 
•1 

T, 

.'6i 

.03 
■  !('i9 

.... 

1  28 

.... 

.... 

4.20 
4.10 

•••• 

••  • 

'.'60 

.12 

T. 

't.' 

't'.' 

'!25 

".oi 

't.' 
T. 

■!47 
.24 

4.23 

Duma.> 

Outton       

2.. 33 

■••• 

.39 

'iio 

!oi 
■.'06 

L05 
f.' 
.'?? 

i.'96 

.03 
.17 
.07 
.10 
.92 
.10 
.33 

".0\ 
.93 

.09 
.08 

.02 
.09 
.7/ 
.12 

.88 

36 

.05 

.59 

1.30 

.('li 
1.05 

1.13 

1.47 
1.55 

.20 
3.02 
1.81 

.40 

'.'87 
1.30 

1.98 
1.30 
1.68 
2.3(1 
1.45 
1.02 

.'4.5 

1.10 

1.35 

t.27 

.80 

.31 

1.40 

1.09 

.95 

.69 

1.00 

.60 

1.17 

i.'s? 

.84 
1.72 
■/  18 

.04 

'!« 

".03 

't.' 

.   . 

5.60 

K!  I'orado illl 

■f 

3.C8 
3.10 

Kureka  Springs  — 

Fayetteville   

Fordvce 

Fort  Smith "* 

Freeman  .Sprgs. .  1 
Fulton      1 

.... 

■f. 

'!oi 

4.44 

3.17 
2.55 
3.86 
4.66 

"m 

t.' 

'."6i 

".m 

'.'38 
't.' 

T. 

.23 

.51 

"68 
18 

'!34 
■f.' 

2.50 

<3eorgetovvn 1 

<iilbert 1 

Olenwood 1 

Orannis-  

■f. 

'!.36 

'.oi 

.02 

'!02 
!40 

'.'06 

3.03 

"ii 

T; 

.04 

'[oe 

. . .'. 

'.. 

4.19 

.... 

;;:: 

..   . 

1.06 

5  94 



.04 

. 

5.74 

ciravette Illl 

Harrison     

3.54 

'.'..'. 

;... 

• 

;.    . 

'.19 

4.71 

Heber  Springs  ..Illl 

4.10 
S.89 



'"   '.io 

1.19    T. 

.18 

5.06 

Highland  

.... 



.30 
.10 
.10 
.65 

.'oi 

■f ' 

'iso 

.27 
46 
.10 

'.03 
.04 

'!28 

".06 
.01 

'f.' 

.17 
.28 

.03 

.... 

'..'.. 

•••• 

'f.' 

;:". 

'.'03 

4.79 

Hope  [Kvapi Illl 

Hot  Springs  

Index       IHI 

2.78 
.^.04 

.50 

3.0.J 

1.48 

1  02 

.O.H 

.01 

1. 10 

60 

i'.53 
40 
.94 

1.99 

2!95 
l.:iO 
.12 
1.78 
2.80 
1.36 

■.'93 

T.' 

!08 

't.' 

'.■(13 
.01 

'.'61 

T 
T. 

06 

T. 

■']'. 

'.'.'.. 

■••• 

••'• 

3.45 

Jessieville 

.02 
.01 
T. 

■f  ■ 
"!09 

.'04 
'f.' 

".05 
.10 

!08 

.20 
.33 

.50 

.10 
.08 
.13 

■.'26 

r' 

.04 

'"C8 

■tV 

r. 

.03 
03 

■i'V 

T. 

''63 

'.'04 

'[so 

.12 

.15 

03 

T. 

'.'■IS 

tv 

■.03 

.18 

.25 

.'.« 
.17 
.26 
.14 

■.'io 

T 
T. 

".'it. 
.30 

■f." 
.15 
.07 
.06 
.30 

1.20 

■.■31 
T. 

■•  • 

..37 

.03 
05 
T. 

■.'65 

6  35 

lonesltoro illl 

Lead  Hill 

3.19 
3.41 

Little  Rock..*" 
LittleRock  Airway 

Liitherville 

.Madison illl 

Magnolia 

Mammoth  .Spg  .  -Illl 

2.78 
3.05 

t. 





•  ■ 

'.'08 

•• 

6.71 
2.75 
1.45 
2.  90 

;:;; 

'..'.'. 

•  •• 

•   •■ 

'  .'04 

■••• 

:",: 

2.58 

Marked  Tree. ...Illl 
Mena      ILi 

St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita.  . 
Ouachita. . 
Ouachita. 
-Arkansas. . 

White 

Ouachita.. 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. 

Red 

.^.rkansas. . 
St.  Francis 
St.  Francis 
White.    ... 
Arkansas. . 
Ouachita . . 

White 

Ouachita.. 
Ouachita. 
Ouachita. 
White.  ... 
Arkansas. 
Arkansas.. 
White   .. 
St.  Francis 
Winte    ... 
Red 

2.  .-17 
4.18 

Monticello    

Monticello  (a). .  *" 

■'•■ 

".'oe 

1.36 

i.'3(' 
".w 

.03 
T. 

3.19 

2.50 

Montongo    

.Morrilton III! 

Mountain  Home  . . 
Mount  Ida.    . 

■f. 

".OJ 
.20 

'.'.'.'. 

•  ■•• 

■t.' 

■!62 

".\b 

'.'.'.'. 

;;;; 

2.31 
5.  13 
3.78 
4.54 

Newport illl 

.Vorman 

Oden 

.K 
T.' 
.03 



.12 

3.25 

::.. 

■••• 

. . .. 

.. . . 

.. . . 

5.  .52 
4.31 

Okav    

.23 
T. 

".i>'b 

!03 

.... 

. . .  i '  '>'> 

■::'|L58 

02  li  "7.=; 

.... 

3.49 

Ozai-k Ill 

Paragould  ill 

I'arkin Ill 

T. 

T. 

4.62 

1 

'.'43 

T. 

l.0£ 

4t 

.85 


.52 
2.04 

.70 
.45 
.58 

T. 

■t. 

.Of 

iV 

■!o6 
■.'oa 

']06 

.le 

.31 

.4!) 

"(if 

.'68 

.i( 

.03 

"!ic 

.07 

I  •  • '  • 
\".0b 

.11 

.... 

"47 

".ii 
.01 

'.ej 
'  .'2.^ 

l.ft. 

.3f 

'  14 

11.3; 

.98 

1.2c 

2.04 

OI 

.... 

'.'..' 

.17 
"(W 

.... 

.... 

.. . 

.... 

\..'.. 

.... 

■2.34 
2.30 

I'ine  llluff            T 

25 

".it 



2.14 

Pine  Ridge Ill 

1  • 

i.'35 

.22 
.26 
.22 

... 

.97 
.IC 

'.ic 

1.04 
.22 
.42 
T 
T. 

. . . . 

.... 

.... 

5.05 
1  2  56 

Portland Ill 

Frescott Ill 

Rock  Springs 

"■k 

.32 

::: 

|.... 

'.'..'. 

.10 

.23 

. . . . 

!   1.35 

.... 

•• 

2.12 
2  22 

.17!  .72 
1.621    .11 
3.15    .71 

T.      .90 
l.lf 

.... 

'.85 
T. 

•••• 

|.... 

1 

i'"    ' 

— 

.17 

.'23 

i' 

". ! ! ! 

2.74 

Rosebud 

".k 

1  52 

... 

•••• 

'.oa 

"] 

3.39 

Russellville 

St   Charles 

5.89 
3.76 

St.  Francis  Ill 

sr 

1. .. 

.... 

i... 

1 
|.. . 

1.. . 
1' ' 

I  *  ■ '  * 

2.36 

Searcy.   

Springbank  ...  .11 
Storv Jl 

T. 

1.3C 

... 

.42 

.03l2.riS 
T.  !i  ir 

i"' 

|... 

T. 

..     !  .17 

.081    .16 
].06|  T. 

...il.45 

....■•   .92 

.47:.... 

1  T    |l.70 

i  .66:    . 

I--  - 

4.02 
1.33 

Ouachita. 

Arkansas. 
Arkansas. . 
.Arkansas. 

T. 
1.4t 
l.S( 
1.6; 

2.62 

2.12 
)    .5' 
>    .97 
1    .17 
.5C 
•    .38 

.'61 

... 

t" 

.3f 
.Ot 
.56 

.2C 
1  .12 
1  .(M 

.01 

;l.2c 

'1.8' 

11.52 

.76 

1 

|... 

.... 

1 

i 
1 
1  — 

4.61 

Stuttgart H 

Stuttgart  [Evap]lll 
Subiaco 

"t." 

9C 

.72 

.    . 

.12 
.14 
.8c 

't. 
■f. 

T. 

•• 

1  .   . 

1 

1 

1 

1 

1 — 

i.... 
1... 

!:::: 

::". 

i;::. 

..... 

1 

6.43 
5. 66 
4.26 

Texarkana 11 

Red 

Arkansas. 

1  16: 

1:1 

3  42 

Thornbarg 

.oc 

.21 

T. 

.12 

1.7f 

1 

.051... 

1 

I. . , . 

..  .^.  . 

6.47 

Warren  

Ouachita. 
Red 

3( 

)    T. 
.W 
.92 
.If 
.61 

.oe 

T. 
.20 

".Oi 

.OS 



.IC 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     AHKANSAS     SECT10>' 


May,  1937 


Daily  temperatures   for    May.   1937 


StftUODI 


\  I  Maxlmnnj 

Alum  Fork j  jiininluin 

. .  S  Maximum 

Amity  55 )  Minimum 

J  Maximum 
BateivlUe |  Minimum 

J  Maximum 

Bae  Branch )  Minimum 

,„    ...         S  Maximum 
BentonTiUe  •"....  |  Minimum 

i  Maximum 
Blytheville j  Minimum 

\  Maximum 
BooneriHe J  Minimum 

j  Maximum 
Brlnkley )  Minimum 

)  Maximum 
Oallco  Bock )  Minimum 

\  Maximum 
Camden j  Minimum 

j  Maximum 
Carthage •  )  Minimum 

i  Maximum 
Conway )  Minimum 

<!  Maximum 
Cornerstone (  Minimum 

1  Maximum 
Corning (  Minimum 

\  Maximum 
Crossett 1  Minimum 

\  Maximum 
Dardanelle I  Minlmutr 

\  Maximum 
De  Queen i  Minimum 

\  Maximum 
Dumas i  Minimum 

j  Maximum 
Dutton (Minimum 

\  Maximum 
El  Dorado 1  Minimum 

)  Mnximum 
England 


Eureka  Sprlnfts  . . 

Fayetteyllle 

Fordyce 


Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 

1  Minimum 

j  Maximum 

Fort  Smith"* )  Minimum 

\  Maximum 

Gilbert )  Minimum 

i  Maximum 

Grannls '  Minimum 

\  Maximum 

Gravette55 1  Minimum 

)  Maximum 

Harrison (  Minimum 

j  Maximum 

Helena )  Minimum 

\  Maximum 

Highland I  Minimum 

I  Maximum 

Hope  5$ I  Minimum 

(  .^laximum 

Hot  Springs )  Minimum 

)  Maximum 

lonesboro    'Minimum 

j  Maximum 

Lead  Hill *  Minimum 

(  Maximum 
Little  Kock.'".  |  Minimum 

Little  Rock (Maximum 

[Airway]  I  Minimum 

Luthervllle (Maximum 

(  Minimum 

Magnolia )  Maximun 

I  Minimum 

Mammoth  Spring.  1  Maximum 

)  Minimum 

Marianna (Maximum 

(  Minimum 

Marked   Tree$5....  (  Maximum 

I  Minimum 

Mena (Maximum 

I  Minimum 

Monticello )  Maximum 

(  Minimum 

Morrilton \  Maximum 

/  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 

Mt.  Ida j  Maximum 

(  Minimum 

Newport )  Maximum 

/  Minimum 


Mountain  Home. 


Okay. 


(  Maximum 
)  Minimum 

Ozark (Maximum 

I  Minimum 

Pine  Bluff \  Maxi mum 

(  Minimum 

Pocahontas \  Maximum 

<  Minimum 

Portland .Maximum 

i  Minimum 


65 

60 

78 

58 

80 

58 

65 

52 

73 

57 

76 

56 

77 

50 

88 

65 

77 

59 

78 

58 

77 

59 

74 

61 

78 

67 

74 

51 
82 
67 
82 
68 
76 
60 

.70 

'48 
75 
63 
81 
60 
70 
63 
72 
51 
77 
59 
67 
65 
81 
48 
71 
55 
70 
49 
68 
53 
71 
58 
76 
56 
68 
63 
81 
57 
80 
56 
68 
46 
64 
56 
67 
59 
73 
65 
77 
59 


Prescott. 


I  Maximum 
Minimum 
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53 

69 

56 
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76 

52 

67 

49 

66 
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73 

52 

71 

63 

74 

41 

67 

46 

63 

42 

74 

48 

761 
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51 

66 
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49 
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72 

52 
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50 

70 

49 
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49 

77 

46 

77 

65 

78 
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79 

54 
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60 
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45 

78 

44 
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75 

50 

74 

45 
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55 

79 

59 

80 
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61 

87 

60 

79 

54 

83 
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57 

90 

64 

83 

66 

80 

60 

86 

60 

84 

60 

90 

61 

87 
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61 

82 

66 

74 

63 

86 

611 

78 

63 

84' 

63 

93 

64 

72 

59 

90 

65 

81 

65 

72 

60 

74 

62 

89 

64 

72 

62 

81 

57 

81 

60 

72 

59 

71 

48 

82 

66 

86 

63 

88 

66 

82 

60 

72 

62 

73 

59 

80 

63 

83 

64 

71 

62 

89 

64 

79 

64 


61 

85 

59 

77 

61 

76 

61 

65 

50 

76 

62 

73 

59 

79 

60 

76 

44 

89 

62 

83 

61 

79 

61 

7! 

62 

77 

60 

85 

62 

7 

60 

80 

61 

75 

62 

68 

61 

83 

62 

7 

6' 

6' 

51 

68 

49 

85 

61 

71 

5' 


73 

50 

75 

51 

73 

46 

75 

46 

71 

42 

67 

46 

74 

46 

74 

60 

78 

66 

80 

62 

74 

50 

74 

47 

71 

52 

71 

44 

75 

52 

76 

48 

76 

48 

75 

49 

70 

36 

77 

54 

72 

51 

70 

41 

72 

40 

78 

53 

73 

50 

73 

45 

76 

44 

70 

39 

74 

44 

71 

52 

76 

49 

75 

49 

84 

4' 

71 

48 

73 

39 

72 

53 

74 

52 

72 

45 

87 

52 

72 

48 


41 
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53 
81 

52 

84 

48 

75 
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50 

71 
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46 
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46 
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50 
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54 
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85 
48 
78 
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78 
46 
76 
44 
79 
47 
81 
52 
80 
51 
76 
52 
74 
46 


87 
59 
89 
54 

86 

56 

84 

64 

86 

54 

86 

59 

85 

59 

89 

56 

88 

55 

90 

60 

85 

58 

87 

59 

85 

57 

87 

57 

89 

54 

89 

61 

85 

60 

91 

58 

83 
50 
89 
62 
89 
59 
86 
56 
86 
64 
89 
60 
85 
63 
78 
49 
87 
54 
78 
52 
86 
54 
84 
59 
88 
62 
86 
58 
93 
60 
85 
59 
86 
51 
85 
62 
86 
60 
86 
58 
88 
62 


69 
49 
76 
46 
72 
65 
73 
50 
74 
43 
66 
43 
76 
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49 
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45 
71 
55 
72 
47 
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59 
83 
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61 
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66 

80 
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76 

57 

81 

64 
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89 

62 

90 
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84 

61 

78 
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86 
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76 

54 

89 

57 

85 
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82 

63 

90 
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74 
55 
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79 
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77 
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76 
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59 
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76 
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80 
65 
85 
63 
86 
62 


89 
56 

77 

63 

89 

56 

88 

56 

85 

60 

88 

56 

91 

60 

88 

59 

90 

56 

92 

64 

88 

61 

91 

58 

84 

62 

86 

53 

89 

61 

91 

59 

89 
63 

97 
65 
83 
66 
91 
66 
89 
62 
84 
62 
86 
59 
92 
64 
89 
62 
74 
49 
86 
59 
78 
69 
90 
57 
85 
68 
89 
64 
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64 
94 
61 
88 
56 
92 
53 
87 
63 


67 

86 

66 

92 

64 

89 

69 

90 

61 

9U 

66 

94 

62 

83 

67 

89 

63 

88 

68 

90 

64 

90 

65 

91 

64 

86 

63 

91 

66 

87 

64 

91 

63 

90 

65 

90 

65 

86 

64 

88 

57 

87 

65 

89 

62 

82 

66 

89 

65 

84 

65 

91 

61 

92 

63 


92 1 

68 

78 

62 

90 

61 

90 

62 

87 

66 

89 

61 

87 

62 

92 

65 

96 
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90 

62 

92 

66 

93 
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69 
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62 
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63 

97 
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84 
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6' 
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66 
92 
61 
88 
66 
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63 


93|  941 
66!  58 


84 

65 
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66 
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64 

97 
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64 
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92 

65 

8' 

65 

95 
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65 
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66 
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64 
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92 
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57.7 
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59.5 
82.1 
58.9 
84.7 
56.6 
87.1 
67.2 
87.3 
60.2 
84.0 
68.0 
84.1 
69.3 
81.7 
69.3 
82.5 
56.9 
86.0 
(3;  58.2 
15  84.8 
egi  60.4 


62 

95 

6' 

89 

6 

92 

67 

88 

61 

94 

62 

91 

62 

95 

71 

92 

67 

92 

68 

98 

65 

96 

69 

93 

60 

93 

71 

96 

65 

95 

65 

94 

68 

94 

62 

98 

70 

96 

69 

92 

64 

95 

70 

92 

65 

96 

60 

91 

61 

95 

67 

92 

68 

92 

65 

93 

69 

96 

65 

95 

66 

94 

69 


84.0 

60.5 

87.1 

fil.O 

76.  & 

61.9 

86.3 

62.2 

84.2 

60.3 

78.1 

67.1 

79.4 

56.7 

86.7 

60.8 

81.2 

61.5 

80.0 

50.5 

81.7 

56.0 

79.0 

65.5 

81.1 

54.8 

S2.2 

61.9 

84.8 

60.5 

83.7 

60.8 

88.4 

58.5 

83.2 

59.2 

81.9 

53.1 

81.5 

62.3 

84.1 

60.0 

81.1 

69.0 

88.6 

61.1 

82.6 

56.7 

86.6 

62.4 

83.2 

59.8 

82.5 

68.3 

85.0 

62.4 

82.1 

59.5 

81.5 

65.1 

79.8 

56.5 

85.3 

59.5 

84.7 

60.3 

82.7 

58.0 

83.5 

62.5 

83.8 

58.3 

86.5 

59.5 


60.8 


Thermometers  read  n...-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^:^^^^  "'Midnight  to  midnight.  ^^Thermometers  read  in  -orning=^maxim^^^^  'ore'lurRtk^Vr^k." -2"^^^^ 


May,  1937 


CLIMATOLOGICAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION 


29 


Daily  temperatures  for  May,   19»7 


Stations 

1 

1         1 
1     3  1 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

3 

10 

i 

1  1' 

1 

12 

IS 

14 

15 

18 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

13 

24 

26 

26 

37 

28 

29 

30 

31 

c 

Rogers 

)  Maximum 

75 

71 

69 

?*l 

72 

78 

82 

78 

77 

82 

78 

74 

69 

72 

79 

86 

80 

84 

89 

89 

85 

84 

79 

83 

87 

82 

89 

89 

89 

86 

88 

80  4 

'    ■ '     '  1  Minimum 

oU 

51! 

45 

53 

48 

4o 

4o 

30 

54 

50 

61 

62 

01 

40 

45 

52 

61 

61 

64 

59 

64 

58 

54 

57 

56 

65 

59 

60 

61 

66 

61 

55  8 

RussellvillerKvanl  !  Ma-\im"m 

8'2 

V4l 

74 

71] 

77 

78 

83 

81 

83 

81 

81 

77 

77 

75 

81 

91 

82 

90 

93 

92 

90 

87 

82 

87 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

95 

84.5 

-    "  t  Jimimum 

Ob 

491 

57 

5b 

52 

a2 

08 

5; 

54 

59 

58 

61 

61 

<», 

51 

59 

65 

58 

65 

63 

64 

62 

68 

60 

66 

66 

64 

64 

65 

67 

66 

?9  6 

6t.  Charles 

S  Maximum 

a 

75 

74 

•■ 

85 

86 

83 

87 

88 

90 

87 

89 

81 

86 

93 

89 

92 

91 

93 

90 

95 

86  2 

'  Minimum 

bl 

56; 

54 

52 

bU 

bi 

53 

55 

56 

60 

09 

68 

ei 

59 

55 

67 

66 

64 

6:4 

67 

70 

65 

64 

65 

76 

70 

68 

68 

70 

69 

69 

62  y 

Searcy  

\  Maximum 

8L 

75] 

77 

12 

79 

80 

85 

76 

82 

79 

87 

77 

79 

77 

79 

88 

82 

89 

92 

92 

91 

80 

84 

90 

93 

91 

94 

95 

95 

94 

97 

84  9 

'  Minimum 

o8 

5o| 

47 

581 

49 

o4 

51 

51 

55 

61 

56 

61 

62 

48 

48 

57 

63 

57 

(a 

65 

63 

64 

63 

60 

63 

66 

64 

66 

66 

67 

66 

58.8 
84.9 

Stuttgart  . . 

*  Maximum 

60 

7b 
54 

77 
52 

51 

76 
50 

79 
54 

82 
53 

82 
55 

81 
57 

82 
60 

85 
58 

84 
63 

78 
63 

74 

51 

78 
50 

88 
59 

85 
65 

88 
62 

89 
63 

92 
65 

90 
65 

89 
65 

82 
64 

89 
64 

91 

66 

91 

68 

93 
62 

93 
68 

94 

70 

93 
68 

97 
69 

(  Minimum 

60.5 
83.  5 

Stuttgart.  . 

[Evap] !  Vaxunum 

6H 

74 

72 

Ti! 

74 

77 

81 

80 

80 

84 

86 

82 

77 

71' 

81 

88 

88 

88 

90 

90 

89 

80 

87 

91 

91 

92 

93 

9? 

97 

96 

'■        ^'  1  Minimum 

bU 

54; 

o2 

51- 

5U 

54 

52 

56 

58 

60 

60 

58 

62 

52 

50 

60 

65 

62 

64 

64 

66 

64 

64 

68 

6S 

67 

66 

68 

68 

68 

60  4 

fiubiaco 

\  Maximum 

V8 

74' 

r.i 

b8j 

74 

81 

82 

75 

84 

83 

81 

74 

74 

74 

83 

87 

78 

90 

93 

92 

91 

82 

84 

88 

92 

88 

94 

93 

94 

94 

96 

83' 7 

(  Minimum 

55 

a8 

01 

54' 

53 

51 

53 

59 

55 

60 

59 

60 

59 

48 

50 

61 

65 

58 

66 

63 

70 

61 

59 

59 

68 

60 

64 

65 

66 

70 

65 

59  6 

(  Maximum 

;/ 

''J' 

77 

7ol 

V8 

88 

8( 

81 

88 

89 

86 

90 

82 

75 

81 

88 

88 

90 

90 

89 

88 

82 

78 

89 

89 

90 

90 

92 

90 

9? 

91 

85  3 

)  Minimum 

o9 

50 

52 

50) 

oO 

53 

o5 

58 

60 

61 

65 

65 

61 

50 

54 

60 

62 

66 

66 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

68 

67 

68 

70 

70 

71 

61   6 

rhornburg 

i  Maximum 

64 

76' 

7S 

65 1 

7o 

78 

79 

81 

82 

81 

82 

77 

76 

■n 

77 

82 

80 

87 

89 

87 

87 

79 

82 

84 

88 

87 

90 

93 

95 

90 

9'> 

81   7 

'  Minimum 

o4 

52' 

4U 

52, 

44 

44 

45 

44 

51 

54 

53 

64 

60 
84 

40 

45 

58 

58 

56 

58 

56 

69 

60 

63 

51 

56 

60 

65 

59 

59 

71 

57 

54  8 

Warren 

(  Maximum 

76 

78 

/8 

77 

78 

81 

84 

85 

75 

85 

85 

88 

77 

81 

88 

86 

87 

91 

92 

92 

86 

85 

90 

93 

92 

9? 

94 

94 

94 

95 

85  9 

*  Minimum 

55 

58, 

52 

06 1 

52 

54 

53 

o9 

60 

59 

62 

65 

63 

5.-! 

50 

61 

60 

61 

64 

69 

66 

65 

63 

60 

69 

69 

69 

69 

70 

66 

67 

61  1 

Wilson 

(  Maximum 

75 

"Si 

75 

■IS, 

71 

72 

75 

80 

79 

77 

83 

82 

74 

73 

71 

82 

82 

85 

84 

86 

88 

87 

81 

84 

89 

89 

92 

91 

91 

92 

94 

81.4 

'  Minimum 

58 

54 

ot 

o4 

52 

52 

48 

51 

59 

59 

5(1 

67 

62 

47 

47 

62 

60 

58 

67 

63 

69 

69 

58 

61 

62 

70 

69 

69 

67 

73 

70 

60  0 

Winslow.  . . 

)  Maximum 
'  Minimum 

•'■'i 

', 

•• 

' 

.. 

Wynne  — 

S  Maximum 

81 

72  i 

79 

74: 

73 

76 1 

si 

84 

81 

76 

86 

80 

77 

73 

75 

86 

83 

88 

89 

91 

90 

86 

82 

87 

91 

90 

92 

92 

93 

9-i 

96 

83  8 

■    '  Minimum 

59 

54| 

51 

49  i 

1 

48 

! 

46 

48 

o5 

56 

bi 

63 

69 

45 

46 

55 

59 

58 

61 

63 

64 

1 

1 

66 

52 

60 

60 

68 

65 

66 

65 

« 

68 

57.6 

Daily  Evaporation  [inches],  Blean  Temperature  [F°l,  and  Wind  Mo-rement  rmilos]  for  May,    1937 

[See  precipitation  data  in  table  011  preocdinjf  page] 


Station 


Data 


Day  of  month 


9     10 


11     12  I  13  i  14 

I        I        I 


15  j  16  I   17      18  I   19 


20     21 


22 


23  I  24 


25     2G     27 


28     29  1  30     31 


Hope 

[Exp.  Farm] 


Russell  ville 


\  Kvap. 
Mean  tern. 
Wind  move 


[Ozark  Nursery]  .(^.^j^^"} 


Evap. 
Mean  tern. 


220'.]50.24o!.098M34l.lR8;.188 
631  61j  .59;  61  j  64!  66;  69 
44i     6II     61      6l|     51      23      20 

:       '  '  I 

...|  ,.'.  1.521.138;.  120. 112:.  198 
70      62;     60;     64'     64I     65:     70 


.5:Ji   lOOl     36      32      38 


Stuttgart 


Kvap. 


.  330  .2001. 13('i.  129  .  158'  .165 


38:     '/Ol 


LKlce  bxp.    I'armj^yj^i^^^^.g      5.,,   ,,,21     62]     89      56      39'     3sl 


.191i, 
70 1 
]8[ 
i 
I20I. 
69 1 
36 1 

I65I 
68 1 
25! 


192.227 

72      731 
46      24 

260.214  , 
68,     70, 

;ii|    26, 

096  .105 

691     72, 
26      151 


.163.142'. 

74'     77 i 

29      43| 

I         1 

234;.  056'. 

70      69| 
40;      25I 

.1221.270, 
7S|  70' 
33!    61 ! 


390 ',282 
69'  62 
66  •     65 

?36  .  198 

69      62  i 
80      201 


160  .266 
"111  62 
76    IW) 


.208!.  ■2.30, 
64'     72 
28      37  i 

I 
. ISO  .290  , 
66      75 
50'     S4: 

.U.0.232, 
66:  74 
.32      72! 


22«i. 
74, 
25 

170  . 
74 
36 

158 
76 
11 


203;,  307 
77  78. 
25      43, 

196  ,270 


..361 

77 
94 


.  262 
77 
32 

.352! 
78. 
5H 

.  193 
77 
41 


.318,.314|. 
76,  72i 
49 1  65' 
I  i 
382.196; 
77;  74' 
72;     73 


.  261 


130.  .080'. 
731  78; 
25;     45 

118.297, 
T2      74 

36      43 1 

i 

.. 580.101' 

72:     76 

198'       ^ 


2191.392 

79'     77 

24      51 

."(211.802', 
79;    80: 

46'     71' 

i        ! 

2 1 3. 2.53 

SO      Wv 
21       7!' 


2.52.  2fi7, 
79      79 
38:     35' 

283  .281  . 
78:     78 
84;     ?,2 

267  .239 
SO  80 
69      ."!7' 


293  .  300 
>•('      M 
ill     52 
I 

.W6  .480', 
79  ^0' 
50.     52 j 

.253.241  , 

8(i|     80! 
33      .50! 


.3.59:7.147 
801  72.2 
4i;i,'264 

3727.305 
so:  ;■/.  0 
651. 412 

252  6.  283 
82  72.0 
^f.  1.634 


Daily  RlTer    Stages  for  May.  1937 


Stations 


Riverg 


Flood. 
Stage 


15      16  !  17 


18  !  18 


20 


21 


22      2S 


!         i         '         I 
24      25      26  I  27      26 


29 


30 


Port  Smith  .... 
Van  Iluren  . . . 

Danville 

Oiark  

Dardanelle 

Morrilton 

lilttle  Bock. 

Pine  Bluff 

Gilbert 

Doniphan.  Mo. 
Black  Rock .  . . 
OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Rock. 
Batesvllle  .  . . 
Newport.  . . . 
Georgetown 
Clarendon  . . 
Arkadelphia 

Camden   

Whitecliffs  . 

Index  

Pulton 

Big  Lake  Outl't 
St.  Francis. 
St.  Francis L.L. 
Marked  Tree  . 

Parkin  

Madison 

Helena 

Arkansas  City 


..Arkansas 

do  ... . 

.Petit  .lean. 
. .  Arkansas. 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do..  . 

..Buffalo... 
..Current  .. 

...Black 

.  ..White... 
..  .do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.  Ouachita . . 
.Ouachita  .. 
Little  River 

....Bed 

do 


Little  River. 
St.  Francis. 

do  .... 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

Miulssippi . 
do... 


22 
22 
20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
10 
14 
30 
21 
18 
23 
2( 
21 
26 
17 
26 
25 
25 
25 
10 
18 

Vl 
28 
32 
42 
42 


7.3 
7.3 
15  6 
4.3 
10.4 
6  1 
5.0 
9.6 
16.4 
7.6 
10.0 
5.6 
11,5 
12  3 
12.8 
13.0 
18.5 


22.9!23,2 
6 


16.5 

9.8 

7.5 

10.7 

12.1 

8.2 

15.8 

'23.0 

2-8 

9,7 

13.1 

30.3 

25  8 


8.3 
8.3 
21.0 
4.3 
8.8 
7.1 
8.7 
12.5 
7,3 
13.8 
13.8 
11.0 
10.6 
13 
24,2 


7, 

7. 
19. 

4, 

8, 

7 

8, 
12 

6, 

9 
13 

9.6 
1), 
12. 
20, 


'23  3  24 
20.0 '20 
23.4123 


14.7 
19.4 
14.4 
10) 
12.4 
10.0 
17,4 
23,5 
3,6 
10,4 
14,0 
32,1 
26.4 


6.7 

15.0 

3.3 

7.5 

5.4 

6.6 

11.3 

5.7 

6.0 

14.9 

6.8 

8. 

9.4 

17.8 

23.5 

21.1 

24.1 

8.2 

22.0 

8.8 

9.4 

10.8 

•2.2 

'20.2 

23.7 

3 

10.9 
16.8 

37. 0 

29.2 


6  2 

6.1 

8.9 

2.5 

6.3 

3.6 

4  8 

9.7 

5.3 

5,1 

15,2 

5,2 

7.2 

7.3 

14.2 

21. 3j 

21.9 

24.7 

7.3 

11.5 

5.0 

8  8 

9.3 

12.5 

21.0 

24.0 

3.3 

11.8 

18,8 

39.2 

30.8 


6.2 

6.) 

10.4 

2.1 

6.0 

3.0 

4.2 

8,9 

6.3 

5.0 

14.9 

4  5 

6.8 

6.5 

13.2 

20,3 

22.0 

25.0 

7.2 

11.5 

4, 

S.6 

8.7 

12.5 

20.8 


1 

0 
9 
0 
7 
5 
7 
3 
1 
9 
,3 
6 
5 
,9 
3 
2 
2 
3 
6 
,8 
.1 
3 
4 
,3 
3!19 


24.1i24 


3.2 
12.4 
19.  B 
40,2 
31.4 


7.1 

6.8 

7.2 

3.0 

6.2 

2.0 

3.1 

7.5 

4.7 

4.6 

8113.5 

4    4.4 

1!  6  9 

3!   5.1 

6I1I.I 

2  17.2 

0  21,9 
6  26.0 
610.1 
9!  8.4 

1  5.0 

3  8.2 
ll  8.1 
1  12.0 

19.6 
24.3 
3.0 
14.6 
22.3 
43.0 
33.1 


3 

3 
5 

8 
0 
3 
4 

4 

6 

4 

4 

4 

3 

0 

7  iO 

4I15 

7J21 

3i26 


11. 
17. 
17. 
9. 
11, 
U. 
18. 

4  24 
0!  2, 

5  K). 
1  23 
9  44, 
7  34, 


6  4 
3  3 
9,12, 

4|  2. 
8;  5, 
8i  4, 
6  10, 
614 
4121. 
5i26 
4!  9, 
820 
7|l7, 
6  10 


4 
4 
4 

7 

2 
9 

8 
,5 
,9 

4 

2 

7 

5 

.3',10, 
,7114. 

0120. 

6  26. 

I'   *■ 
20. 

16. 

U 

14. 

10. 

16. 
24, 
2, 
;7. 
24. 
45. 
35. 


7 
4 
5 
2 
0 
9 
1 
2 

3.7 
10.9 

2.4 
B 
4 
8 
3 
2 


7,3 
7.3 
5.8 
3.4 
6.7 
3.2 
4.4 
8.9 
4.2 
%.b 
10.  d 
1.6 
4.81 
3.7 
8.8 
12. 2 
19.7 
26.7 
7.9 
17.3 
9.0 
10.0 
12.0 
9.7 
13.3 
24.7 
2.7 
17.6 
24.9 
44.8 
36.3 


91  6.3 

91  5.9 

8  4.6 

3  1.9 

0|  5.3 


1.7 

2.9 

7.1 

.3.8 

3.4 

S.O 

-0.8 

4.5 

3.0 

8.5 

9.B 

17   I 

!26.2| 

6.4 

9.5 

4.0 

8.6 

8.5 

8.3 

8.7 

•24.1 

2,3 

17.3 

5124,0 

3  42,1 

5,36.8 


6.0    6,0 


5.8 
4.2 
1.9 
5.0 
11 

2  3 
6,7 
3.8 
3,3 
7.4 
2.6 
4.5 
2.3 
8.3 
8.7 

16,0 

■26.0 

5,7 

7.7 

3  3 
8  4 
8,2 
7.9 
8.0 

23.9 
2.2 
16.9 


5.5 
4.2 
1.8 
5.0 
1.0 
1.8 
6-2 
3  7 
3.3 
6.9 

-0.6 
4.1 
'2.2 
7. A 
7.9 

15.0 

25.6 
5.4 
6.3 
8.8 
8.6 
8.0 
7.7 
7.5 

23. 
2.2 

16,3 


23.3  22  4 
40.7  38.9 
.36.0  3&. 5 


5.8 
5.3 
4.1 
1.4 
4.7 
0.8 
1.6 

5  8 
3.7 
8.2 
6.4 

-0,4 

4.4 

2.9 

8.0 

7.0 
13.9 
25. 2 1 '24 

6.1|  5 

6  2 
i.l 
9. 0 
8.5 
7.4 
7.2 

23.4 
2,2 
15.5 
21.2119 
36  7  34, 
34  8  ;i3 


9.2 

10,6 

8.4 

10,4 

8.9 

3.5 

1.3 

5-3 

4.4 

4.5 

0.6 

0.4 

1  5 

1.2 

5.6 

5.5 

3.6 

3.5 

3.2 

3,2 

6.0 

5.6 

2.4 

1.0 

4.2 

4.2 

2.2 

2.1 

8.0 

7.5 

6,9 

6,4 

12.7 

11.8 

4.9 
6  4 

3.5 
8.4 
5.2 
6  9 
6.8 
23,2 
2.0 
13.5 
18,1 
31.6 
32.5 


8 
8 
3 
5 

8 

4 

2 

5. 

3. 

3 

5 

2|-0 

21  4 

71  2 

4    7 

9!  5. 

10 


9  0 
8.6 
3.  I 
4.3 
7.7 
4.2 
4.8 
6  1 
3.4 
3.0 
4.9 

-0.7 
4.0 
2.2 
6.9 
5.3 
9.4 

21.8 
4.4 
5.1 
3.0 
7.4 
7.1 
6.3 
5.9 

22.5 

1.9 

9.8 

9  13.4 

5^26.2 

.3!'27.7 


9.9 
9.7 
3.0 
6.3 
7.0 
3.  .S 
4.6 
8.7 
.3.3 
3.0 
4.8 
1.2 
4.0 
1.9 
7.1 
4.7 
8.8 
•20.  9 
4,2 
4.9 
2.8 
7  2 
6.8 
6.1 
5.7 
22,3 
1,8 
8.9 
12.2 
2.5.3 
26.2 


T    less  than  0. 01  inch  rain  or  melted  snow.      -ftNot  used  in  means  and  summaries.     Reference  letters '.">.•,   number  of  day.s  missing.     •tAlso  on   other  dates.      IIP.    O; 
addresses  as  follows:-Big   Lake  Outlet.  Manilla;  Boughton.  Route  4,  Prescott;     Cornerstone.  Route  I,   Altheimer;  Freeman  Springs,  Dover;     Index.  Route  5,    Texarkana 
Lutherville,  Route  1,    Lamar;  Rogers,  Route  3,  Rogers:  Rosebud,   Route  2,  Mt.    Vernon;    Sprlngbank.    Doddridge.      Precipitation    for    24    hours  ending  near  Bunsst  un- 
less otherwise  indicated.     •••24  hours  ending  midnight.    ||tl  24  hours  ending  7  a.  m.     •Included  in  next  measurement.    Data  in  italics  interpolated. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita- 
tion with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-y6ar  period:  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
the  period  to  1935,  inclusive. 
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No.  6 


Price  :    5  Cents  per  Copy ;  25  Gents  per  year 


GENERAL    SUMMARY 

Though  temperatures  during  June  were  not  unsually  high, 
nearly  all  stations  reported  positive  departures.  The  coolest 
weather  occurred  in  most  sections  about  the  6th  or  7th,  while 
temperatures  were  highest  generally  about  the  26th  or  27th. 
Daily  means  were  continuously  above  normal  from  the  17th  to 
to  the  27th  in  all  sections.  The  mean  temperature  for  the 
State,  based  on  the  reports  of  63  stations,  was  78.8°  which  is 
1.6°  above  the  47-year  average.  Monthly  means  ranged  from 
72.8°  at  Dutton  to  81.7°  at  Hot  Springs.  The  highest  tem- 
perature reported  was  106°  at  Hot  Springs  on  the  27th ;  the 
lowest,  45°  at  Dutton  on  the  7th.  The  greatest  daily  range  was 
46°  at  Gravette  on  the  7th. 

Showers  were  frequent  the  first  half  of  the  month  with  only 
a  few  days  intervening,  while  rainfall  was  comparatively  light 
and  scattered  the  latter  half  with  showers  in  most  sections  from 
the  27th  to  the  29th.  A  number  of  stations  reported  an  inch 
or  more  on  the  28th  or  29th  but  some  sections  in  the  north- 
western portion  received  little  or  no  rain  after  the  15th  or  16th. 
The  average  precipitation  for  the  99  stations  reporting,  was 
4.94  inches  which  is  0.90  inch  above  the  47-year  mean.  Of  the 
stations  with  records  of  10  years  or  more,  48  had  positive  de- 
partures and  29  negative.  Monthly  totals  ranged  from  1.66 
inches  at  Little  Rock  to  9.55  inches  at  Corning.  The  greatest 
amount  measured  in  any  24-hour  period  was  5.34  inches  at 
St.  Francis  on  the  10th.  The  average  number  of  rainy  days 
was  7. 

The  weather  during  June  was  favorable  for  the  growth  of 
cotton.  Chopping  was  completed  during  the  first  decade  and 
the  crop  was  generally  well  cultivated  though  in  some  localities 
where  rainfall  was  heaviest  fields  became  grassy  about  the  mid- 
He  of  the  month.  Blooms  were  reported  in  all  sections  of  the 
State  except  the  northern  counties  by  the  close  of  the  month. 
Conditions  were  favorable  for  corn  except  that  during  the  latter 
part  of  the  month  the  soil  was  becoming  too  dry  in  some  local- 
ities. Early  corn  was  tasseling  in  nearly  all  sections  by  the 
ilose  of  the  month.  The  crop  is  clean  and  has  been  well  cul- 
tivated. The  weather  was  favorable  for  threshing  wheat  and 
jats.  Meadows,  pastures,  and  truck  crops  were  needing  rain 
in  some  sections  the  latter  part  of  the  month  but  in  most  por- 
:ions  they  were  in  good  to  excellent  condition.  T.A.M. 

Tornadoes,  Windstorms,  Heavy  Hail,  etc. 

Tornadoes:-  Western  Benton  <'o.,  9th,  4a.  m.  moved  ENE.  path  one- 
ourth  mile  wide,  none  killed  nor  injured,  property  damage  $3.3,000. 
:j08S  to  orchards  $2,000.     More  than  100  hou.'-c's  damaged  in  Decatur. 

Eastern  Carroll  and  southwestern  Bonne  counties,  9th,  11:00 p.  m.  to 
11:30  p.  m.,  moved  ESE,  path  one-half  mile  wide,  15  miles  long,  one 
ulled,  50  injured,  property  damage  $75,000.  Orchard  $50,000  ,  75  build- 
ngs  demolished  or  damaged. 

Windstorms:- Central  and  eastern  Benton  Co.,  9th,  buildings  blown 
lown,  loss  $10,000.  Crops  severely  damaged. 

Northern  Faulkner  Co.,  9th,  dozens  of  l)uildings  wrecked;  orchards, 
.imber,  and  crops  destroyed,  several  thousand  dollars  damage. 

Central  St.  Francis  Co.,  9t!i,  one  killed  by  falling  tree. 

Southwestern  Logan  Co.,  9th,  10,000 dollars  damage  to  buildings;  15th, 


buildings  and  merchandise  damaged,    loss  50   dollars. 

Northwestern  Sebastian  Co.,  9th.  10,000  dollars  damage  to  Athletic 
Mining  Co.  at  Fort  Smith.     Lineman  electrocuted   at  Greenwood. 

Southeastern  Jefferson  Co. ,  15th.  Several  barns  unroofed  and  several 
mules  and  hogs  killed,  loss  2,000  dollars. 

Heavy  Rain: -Carroll  and  Boone  counties,  9th-10th  M.  &  NA.  Railroad 
and  buildings  damaged,  loss  95,000  dollars. 

Heavy  Hail:- Southwestern  Pulaski  Co.,  5th,  hail  and  windstorm. 
Hailstones  one  inch  in  diameter,  very  heavy  in  places,  path  three-fouiths 
mile  wide,  3,000  dollars  loss  to  crops  from  hail,  about  500  dollars  damage 
to  property  from  wind. 

Southern  Boone  Co. ,  15th.  Hail  fell  for  30  minutes  damaging  wheat, 
oats,    and  other  crops  severely.  Some  window  glass  broken. 

Northwestern  Clay  Co.,  29th,  5,000  dollars  damage  to  crops. 

Miscellaneous  Phenomena 

Dates  aad  number  of  stations  reporting 


Dense  Fog 

Light  Hail 

Moderate  Hail  . 
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PRESSTJRE,  WIND,    HTJMIDITY.    AND  SUNSHINE 
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COMPABATIVE    DATA    FOS    JUNE 
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Climatological  Data  for  June.   193", 


Stations 


Counties 


....tt 


Alum  J'ork  Reserv.  1 

AiuitT 

Arlcadelphia 

Arkansas  City  

UatesviUe 

Bee  Brancti 

Benton  

Boutonville 

Big  Lake  (»utlet.  tt 

Bliiclc  Rock 

Blytheville 

Booneville  . 
Bougliton  . . 
Briukley  . .. 
Calico   Rock 

Camden 

iJarthage   .. 
Ciiireuilou    . 
Clinton... 
Conway - . 

Cornerstone il 

Corning  

Cotter ■  ■ . 

Crosset  (near). . 

Danville 

Dariianelle 

l)e  Queen 

Dumas 

Dntton 

El  Dorado 

England  

Eureka  Springs 

Fayetteville    ... 

Fordyce 
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7.50 
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Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 
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Precipitation,  inches 
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31 
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29 


33  ! 
29 


31 
29 


3.59 '  1.92 

4.25i-0.  .56'  1.18 


3.30  1 

2.41)  I 

1  45  I 

1.60  I 

1.28  1 

4.14  : 

l.r,3  I 
1  .53 


32 
30 
32 


30 
30 

'34' 
30 
30 
3) 
34 
3l) 
26 


5.;'5l  +  !.31 
7  42  +3.80: 

4.18' 

4.60  +0.01 

4.23; 

7.21i-i-2  99 

4.431 

5.251+1.50 
4.91i+0  85!  2.40  i 
4.43+0.23!  1.80  I 

2.C6 0.71   I 

3.75+0.02    0.91 
2.48  -1.10;  0.65 
3.  421-0.70'  0.81 
S.21i-'-4.  ir  5.10  I 
4.54  -'l.S(5i   1.16  1 
3.781+0.09!   1.44  j 
3.67|-0.3i;  1  " 


3.88-0.17 
9.55]+5.4Si 
6.481  +  1.531 
2  20  -1.72' 


2.83 
3.52 
3.  13 

5. 50 
i  30 


-1.46! 
-0.16; 


1.36 
4.14 
2.  03 
1.12 
1.22 
2.  29 
O.K) 
1.3b 


2.  03 
1.2'i 


80.4 
81.3 


79.6 


79.6 
80  0 
80.6 
77.4 


81.0 


78.0 
77.6 


78.8 


+  2.2 


+  2. 


+  2.3 


+  28 


+  2  2 
+  1.5 
+   2.0 


+   1.7 


+  LI 
-  0.2 


99 
100 


98 

"97' 
98 
102 


102 


100 


99 

99 
101 

98 
101 


26t 

27 

27 

76 

2fit 

2S" 

21t 

27 

261- 

23t 

26t 


27 
27 
23t 
27 


58 
49 
50 


60 
47 
60 
63 

57 

62' 
53 
63 
60 
60 
64 


62 
57 
57 
60 


31 
46 
32 


29 
29 
36 


27 
26 


28+ 

27 

27 

'2S+' 


100 


100 


+  1.6'     106 


26t 
26 

'26t 


26+ 

27 

27 

27 

27 


26t 


25+ 
27 


7+ 

7 

6 

6-^ 

7 

'&" 
7 
8 
3 
7 
6+ 


30 
39 
25 

^'J 
32 

|"32' 
32 
33 
31 
33 
30 


+  1.69 

—  1.20 
3.941+0.25 
4.73+0.90' 
7.231  +  1.85!  4.04  I 
2.66+2.081   1.3'   1 

7.441 2.81    j 

?..?.i  -U.40I   1.02  j 

4.  821-0.  081   1.59 

5.  51!+1.35i  1.87 
7.06  +  2.57     1.10 

6.  49! +2 .661 

5.40! j 

5. 95] +0.93! 
5.43|-0.12| 
7.90i+3.5e| 

3.991 1 

3.581+0  221 
6.51! +2.  541 

,  6.  95!+2.85| 
I  5.46i-!-l.  94i 

8.  B51  +  4.0O| 

3.15'+0.27! 

3,90l  -0.24{ 

5  73 14-1.79| 

4.981-0  27| 

1.661-2.101  0  81   I 

3.  39! I  0.  95  1 

3.251-1.25  1  01 
5.131....  i 
2.891-0.93 
6.  50'  +2.  IB 
2.741-0.73 
4.57;  +  1.35 
5.731  +0.73 

7.76! 

7  16] 

6.081 

4.  57! +0.77 


1.  63 
1.97 
1.44 
1.95 

1.75 ; 

1.45 
0.67 

1.50  I 

2.51  I 

1.52  ! 
4.05  1 
1.30 
0.75 
1.89 
1.55  i 


6+ 

'«" 

24 

6 


64 
62 
57 
62 
55 


64 


6+ 


6+ 


31 
31 

30 

'36' 


5.78 

3  98 

4.16 

2.76 

1.76 

7 

3.  08l 


+  1.31 
-0.31 
+0.24 


-0.95 


31 


29 


7.85 

9.52+5.06 

5.13I  +  I.2I 

3.571-0.92 

6.661+2  30 

4.36+0.89 

4.  20I-O.O5 

4.74 

3.29!  -183 

4.88 

4.01 

2.04 

8..S2 

6.6) 

4.45 

3.23 

3.68 

4.69 

4.89 

5.66 

4.16 


46 


9.12 
4.40 
3.  02 
7.03 
4.72 
4. 


-0.07 


+4.341 
+2.611 
+0.79: 
-0.40 
-0.07 


+  0.86 
+  1.80 
-0.74 


+  5.40 
+0.84 
-0  29 
+3. 13 
+  1.34 
+0.90 


1.50 
1.00 
2.25 
0.70 
1.19 
2.16 
2.  93 
4.06 
LOO 
2.80 
1.78 
1.98 
0.76 
1. 10 
0.82 
2.10 
1.31 

2.53 

2.48 
2.08 
i.29 
2.66 
2.04 
1.23 
1.78 
1.09 
1.33 
2.09 
0.46 
5.34 
1.33 
1.32 
1.17 
1.25 
1.64 
2.47 
2.00 
2.05 


3.20 
0.94 
1.03 
2.60 
).16 
53  4 


0.0 
0.0 
0.  ii 
0  II 
0.0 
0.0 
1'.  0 
0.0 
0.0 
(1.0 
0  0 
0.0  j 

o'.O  ; 
CO  1 

0.0  ! 
e.i.  j 

0.0 

0.0  I 

o.n  '■ 
n.ol 
0.0 

rl'o 
0.0  1 
0.0 
0.0  1 
0.0  1 
0.0  i 
0.0  I 
0.0  I 
0.0 
0.0  1 
(I  f^  1 
0.0  1 
0.0  I 
u.o  1 
0.0  I 
0.0  i 
0.0  I 
u.o  I 
0  0  I 
0.0  I 
0.0  I 
u.o  I 
0."  1 
0.0  I 

0.0  ! 
0.0  I 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0  I 
0.0 
0.0  I 
0.0  1 
0  0  I 
0.0  I 
0.0  I 
0.0  1 
0.0  1 
0.0  i 
0.0  1 

0-0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 

6' 6 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
n.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.'o 

CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


6     1 


9 
6 

10 
9 

11 

12 
S 
8 

U 

u 

8 
10 

11 

1(1 
12 
10 

in 
5 


11 
10 

12 

9 
1/ 

9 

7 

10 
U 
10 

7 
10 

7 

10 
11 
13 

9 

7 
10 

7 
9 
12 
9 
U 
11 


10 

9 
12 
12 
12 
10 

9 

7 
)1 

7 
1() 

6 

7 
11 

5 

ii 

12 

15 

7 

12 

11 

U 

5 

8 

10 


12" 

10 

15 

17 

1] 

9 
20 

9 
17 
17 
18 

8 
14 
14 
13 
10 

7 
12 
11 
19 
19 
13 
17 
13 
10 
7  I 
18 
3 

10     I 

16  I 
16 
iS     I 

17  I 
11 
16 
17 
18 
20 
18 
16 
17 
20 
14 
13 
17 

14  ! 

8  1 

16  ! 
1  1 

10 

17  I 
10    i 
10     I 
15 
U 

4 
15 

9 

13. 
14 
10 

i7 
9 
11 

19     I 
11 
16 

15  I 
18  I 
20 

ii 

14 
10 
14 
11 
12 
13 
15 
9 
10 
23 
15 
17 
16 
14 
21 
20 

15 
19 
13 

'7 
17 
19 
9 
13 
14 


8 
18 
12 
13 

5 

5 

4 

3 

9 

« 

8 
13 

6 

7 

18 
IS 
20 

4 
26 
12 
11 

9 

9 
12 

5 
22 
12 
19 
12" 
6 
16 

6 
21 
6 
6 
13 


12 

7 

8 
18 
15 

0 
14 

1 

7 

8 

5 

7 

i2 

6 
15 

io" 

6 

2 
14 

8 
10 


se. 


■21. 
6 

5 

10  |.... 

9  so. 

6  1   s. 

4  |.... 

8  SW, 
6  .... 

9  s. 

6  i   S. 

10  I.... 

6  I  lie 

12  I  e. 


12 

8 

22 

i 

11 

7 

14 

5 

9 

2 

10 

1 

11 

6 

5 

8 

12 

5 

15 

5 

20 

3 

8 

4 

25 

2 

19 

1 

10 

4 

ill 

4 

3 
1 
6 

»   ! 
7 

6 

9 

5     1 

3 
11 
6 
3 
3 
2 

10 

3 

8 

2 
11 
11 

3 
14 

4 

3 

2 

4i 
10 

4 

is 
0 

13 
5 
6 
5 
8 
4 
8 

i2 

5 

8 

9 
14 

6 
10 

7 

3 

5 

7 

1 
12 

7 

8 

4 

3 

3 
5 
2 

is 

7 
9 
7 
9 
6 


SW. 

SW. 


SW. 

se. 

SW. 
W. 
9W. 


SW. 
SW. 


SW. 
SW, 


SW. 
SW. 
SW. 
SW. 

s. 

SW. 
SW. 
SW. 

se. 

s. 


Observer 


i,.  R   Water  Works 
J.  W.  Campoeli 
Mrs.  Ted  R.  Carpentei 
Herbert  NefE 
Airwav  Ob.server 
.!.  E.   l^ranlan 
S.  A.  Burks 
r.  S.  Weather  Burefta 
C.J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Ssmuel  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harry  Buie 
R    J  "Torry 
William  Jones 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wvlie 
R.  M.  Wheatiey 
.\    L.  Stephens 
K.  E.  Cordrey 
P.  8.  Hutchens 
Wiijfreo  D.  Polk 
O.  B.  McSpRdden 
rj.  8.  Fonst  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 

E.  B.Smith 
Ben  Johnson 
J.  M.  Ricketts 
Mrs.    E.   \V  .Gaston 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
Iniversity  of  Arkanse 
M.  G.  Taylor 

V .  S.  Weather  Burea 
R.  ,!.  McCuiston 
T.J.  Logan 
Mrs.  W.  R.  Owens 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
Volena  Black 
Jamas  A.  Burnett 
Truinon  Brown 
].  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Servii 
W.  E.  McDowell 

U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H    Crosswhite 
U.  S.  Weather  Burei 
Airway  Observer 
H.   G-  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
.State  Agri.  School 
S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  Se 
Soil  Conservation  Se 
Mrs.  Freda  M.  Ashen 
B.  S.  Halbert 
G.  A.  Whittington 
•j.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.   S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  0.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Sohen 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservation  S« 
Carl  A.  S<-arck 
G.   A.   Maddox 
U.  S.  Forest  Service 
U.S. Biological  Surv 
A    Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter    Smith 
Heiirv  Field 
S.  C   Story 
Mrs.  B.E.  Swim 
Rice  Experiment  Sti 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
Dr.  Cheves  Bevill 
0.  N.  Turner 
L.   M.  Snead 
D .  O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E.  Barton 
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Daily  Precipitation  for  June,   1987 


Drainage    " 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

at 
0 
H 

Alum  Fork  Reserljl  ( 

\mitv Ill   C 

Arkadelphia  ....III  ( 
Arkansa-s  City  . .  Ill  I 
Batesville  ..."....III  1' 
Bee   Branch. \i 

)uachita.. 
)'.iachita. . 
)uachita. . 
Mississippi 

■   • 

i"'."  5 

t.' 
.40 

.77 
.75 

T.' 
.11 

.72 
.13] 

••1 

.'is 

.04 

.'08 

.'22 
.30 

'.05 

'■A  1 
.35  3 
.65  1 
.34 
.18 

.45; 

T.  1 

.06 
1.09 
.68| 

:53! 

.80 
.13 
.61 

. 
1.16 

.38 
.04^ 
.90. 

.32 

'!67 

.'27 

'.16 

2.03 
.12 
.08 
•  01 
.03 

i.'so 

.4j 

.88 

L.^o 

.13 

'!65 
.28 
.12 
.67 

'.'52 
.02 
.20 

i!89 
T. 
.03 
.04 

i.'so 

'[58 
.'2'J 

1.19 
.01 
.02 
.35 

'.'33 
.30 

176 

T.' 
.06 

3.S 

.05 
.30 

.lol 

.02 
.13 
95 

... 

.05  . 

.31 

.60  . 

.'28 

.13 

...  1 

.15 

.25 

.28 

.75 
1.63 
1.53 
J.  40 

.07 

J9 
.43 

".16 

".ii 

T. 

4.11 
.60 

'.'54 
.89 

'.05 
T. 

".m 

4.04 
.01 

T.' 

.51 

T. 

1.02 

.81 

.62 

.44 

1.43 

1.26 

.56 

.13 

.79 

.•24 
!63 

f 
T. 

..     . 

...  I 

!45l 
.00  1 

.92 
.68 
.72 
T. 

.48 

.'44 
11 

.14 

'i' 

■i3 

[06 

'.'65 
■.'69 

'!66 
.44 

T. 
.10 

.'si 
t.' 

.'65 

.ii 
'!69 

f.' 

: ". 

...1 

•   • 

.06 

.05 

".   ".  ] 

...  1 

.21  . 

.18  . 
30  . 
.95 
T. 

.'69 

.'63 
.08 

••• 

3.  -59 
4.25 
6.95 

■::. 

.•25! 

.'63 
.'29| 

7  42 

T. 
■.'03 

t'.' 

'.02 

••• 

'.'06 

'.30 

r.' 

1.'22 

'.'08 
.37 

.03 

t.' 
.14 

.06 
.97 
.05 
.01 
.94 
.05 
.31 
1.10 
.74 
T 
.11 
.12 
.62 
.18 
.10 
.24 

"."80 
.95 

".81 
.03 
T. 

1.62 

"."55 

i."ci4 

.62 
".56 

"6i 

.58 
.90 

4.18 

Arkansas.. 

!65 

T.' 
T. 

'J'. 

.06 

T. 

.'63 

;i9 

.'62 
.21 
.01 

!63 

'."i'2 
T. 

'lie 

.40 

i.'i'2 
.37 

".is 

1.38 

...  1 

.60  ..   . 
.67    .031 

4.50 
4.23 

.56 
.03 
.16 

'.n 

.76 

!'2.3 
5.10 
.63 

."'24 

!56 

".Ob 
.06 
.21 
.84 

'  !'25 
1.20 

2.'6\ 

.04 
.'63 

!63 

!32 

::::i 
.02 

f.' 

'.'0,5 

T.    L 

'.m 

T' 

T.' 

'i'.' 
r.' 

.02 
'.oi 

.39 

!38 

!04 
.1j5 

1.'44 

.'23 
.02 
.65 
.65 

''}■  ' 
T. 

.03 

I'.si 

't" 
1.45 
1.37 

'i'Ji 

.48 
'.'6'2 

'!34 

'.'46 

T.   i 

'.is 

!.86 
.40 

:39 

1.80 

.'04 
.10 

';32 

.05 
1.22 

".06 

.19 
1.211 

'.'03 
.43 

.ei 

.25 
.27 

i'.m 

'■¥.' 

.20 

■r'.' 

.25 
.09 
1.31 
.49 

'.60 
.37 

.:'' 

i!7i 
.34 

.66 

2.03 

.11 

1  22 

2. '29 

.68 

.28 

.50 

.'23 

.  18 

.  12 

.73 

1.04 

.02 

r. 

.77 

.17 

1.53 

.72 

1.17 

1-95 

.42 

.52 

.09 

1.42 

I. '20 

1.10 

.50 

.10 

.68 

.12 

.12 

.15 

.69 

1.01 

i.66 

1.15 

.05 
.32 
.93 
.56 

I'.eo 

2.80 
.38 
.92 
.49 

lie 

.82 
.96 
1.31 

!6i 
.'ig 

"55 

'!62 
.•20 

7.2) 

Big  Lake  Outlet  .1111  t 

Black  Rock llll 

Blytiieville llll  . 

Booneville j 

Roughtou  .  .      .  .1111 

Briukley 

Calico  Rock Ilj 

Camden Ill 

it.  Francis 
rt'hite    .... 
5t   Francis 
\rkansas. . 

T. 

T. 

'.'51 

'."si 

".26 
T. 

't'." 
'.04 

•■■ 

••• 

4.43 
6.26 
4.91 
4. 43 
2.66 

White  .... 
White 

.24 

.14 

.''20 
T. 

".k\ 
.02 
.15 
T. 
.M 
,P9 
.01 

'!n5 

1.37 
,09 
.06 
.46 
.'22 
.04 
.02 

1.59 

'!52 
.10 
.05 
.05 
.05 
.26 
.41 
.67 

t. 

.74 
.20 
.01 
.82 
.'23 
.15 
.06 
1  36 
.10 
.65 
.10 
.01 

".\8 
.67 
.04 
.37 
.  .55 
.20 
.02 

1.05 
.08 

■'!'■.' 

.51 
.O'.J 

i.'36 
.04 
.11 
-02 
.'20 
.18 
.42 
.30 
.15 

T 

.20 
.07 

3.76 
2.48 

Ouachita.. 
Ouachita. . 
White   .... 
White   .... 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
White    .... 

.. ; 

".<M 
.33 

.oa 
.&•■', 

.5-2 

■r 

.29 

".il 

.02 
.1)5 
.'Jo 
.1)3 

.10 
.51 
T. 
.04 

3.42 

8.21 

Clarendon llll 

4.54 
3.78 

Couwav              .... 

".30 
.18 
.12 

••• 

3.57 

•Cornerstone 

Corning \\f\ 

3.88 
9.56 
6.48 

Crossett  .  .[near]. . 

Danville llll 

Dardauelle Il!l 

Ouachita. . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

Red 

Mississippi 

White 

Ouachita.. 
Arkansas. . 

White 

White 

)uachita.. 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

Red 

White    .... 

'.'ii 

".20 

t.' 

.46 

:':: 

•••■ 

T. 

'.'eo 

'!57 
".'22 

2.20 
2,83 
3,52 
3.13 

'Dumas 

Duttou 

Kl   I'orado llll 

!04 

'.'08 

.03 
'.'25 

'.'06 

'  '.m 
'.'oi 

'  '.m 

".14 

'.'oi 
'!6'7 

.06 

'.'43 

T- 

■.'25 

".09 
.16 

•••• 

6.60 
4.30 
3.94 
4.73 

Eureka  Springs  — 

Fayetteville   

Fordyce 

Fort  .Smith •" 

Freeman  Sprgs. .  llll 

Fulton llll 

Georgetown llll 

Gilbert Ijll 

M'lenwood IIH 

':60 

T. 

T. 

.44 

.92 
.... 

.41 
1.44 

.14 

•2!51 

■'i" 

".46 

.27 

7.23 

"!oi 

T. 

T. 

1.12 

.52 

't'.' 

".i2 

T. 

.56 

•••• 

2.66 

'f. 

".u 

•   ■ 

:::: 

7.44 
3.32 

".". 

4.82 

1.87 
1.10 

1^45 
.14 

'^09 
.45 

'.92 
1.52 
4.05 
.30 
.75 
.12 

!fti 
.95 

'^65 
.40 
.05 
.49 
.18 
.24 

H6 
.07 

1.16 
.10 

i.98 
.'29 
.38 
.44 

1.30 

.10 

.'23 

5.51 
7.06 
6.49 

Ouachita. . 

Porl 

f. 

i.4ii 

■  !'23 
.08 
,50 

1  97 

".'40 
.62 

.'56 

.20 

.01 

T. 

T. 

".'07 

•••■ 

5.40 

''i'.' 

.5'7 

'.'63 
.85 
.20 
05 
.03 
T. 
')•. 

t  ' 

.03 

'.'oi 

.16 
1.10 
1.34 

.45 

i.08 

".82 

.01 

1.30 

■f.' 

".2\ 

i.''75 
1.45 

'!21 

".29 
.'25 
.01 

.92 

';58 

"36 

'.'06 
.80 

.60 

"!02 

'47 

'.■40 
.65 
.01 

.... 

'!64 
.43 

T 

'.'65 

i.'so 

..  . 

i.'ii 

'!22 

'.'08 
.02 

.05 

'.'io 

T. 

5.95 

■Gravette llll 

Harrison 

Heber  Springs  ..l|ll 

Helena llll 

Higden — 

Arkansas. . 

White 

White  .,   . 
Mississippi 

White 

Ouacliita. . 

'.'28 

'.'65 

'.'.. 

..   . 

••■ 

i''28 
'.'64 

5.43 
7.90 
3.99 
3.68 
6.61 
fi.95 

Hope  [Evapi llll 

Hot  Springs  

.Index              .  ..nil 

5.46 

Ouachita. . 
Red  . 

".in 

.67 

'.'93 
.19 
.44 
.51 

•r. 

.  32 

'.50 

1.26 

1.55 

.14 

.13 

.'66 

2. -25 
.'20 

1.10 
.47 

.05 
•I. 
.15 
.01 

.... 
'."96 

•  ■• 

.88 

'f.' 
.12 

'.'15 
.19 

'.'37 
.60 
.14 
.26 
.05 
.26 
.'29 

'!47 
T. 

'.'56 
.68 

8.66 

.... 

■."03 

1.16 

3.15 

Jessieville 

Jonesboro llll 

Lead  Hill 

Little  Kock.."* 
LittleRock  Airway 

Lutherville 

Madison llll 

Magnolia 

'Mammoth  8pg  .  .1111 

Marianna 

Marked  Tree.... II II 

.Mena IID 

Monticello    

Monticello  (a). .  •»• 

Montongo    

Morrilton llll 

Mountain  Home  . . 

Ouachita. . 
White.... 
White     .   . 

t." 

.15 

.35 

;73 

.05 
.16 
.10 

".io 

'.'04 
.33 
.16 
.2! 
.13 
.42 
.68 

'.'95 
Oi 
09 
.09 
.02 
.90 
.39 
.14 
.70 
.23 
.'28 
.25 
.95 
.90 
.11 
.'20 
.08 
.08 

'.bi 

.23 

3.90 
6  73 

'V 
T. 

t.' 
■.'25 

".'64 
'f.' 

4.98 

.02 
.01 

"■ii 

.30 
.60 

2.  16 
2.93 

■'"r" 

'.'C9 
4.'66 

1.66 

Arkansas.. 
.Arkansas.. 
St.  Francis 

tv 

'.'69 
T. 

'!66 



••■• 



"."60 

3  39 
3.  '25 
5.13 

2.89 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita.  . 

iii 

.05 
.03 

i.60 

.96 
.02 

".56 

'!i5 

'.'68 

••• 

-••• 

".'30 

'.''70 
.01 

"."27 

T. 

6.50 
2.74 

.30 
T. 
1.01 
.92 
.18 

'ioa 
■!62 

'.'38 

'.'is 

4.57 

.32 

'.'42 
.60 

".06 
".W 

'.'64 

■•r.' 

5.73 
7.76 

.... 

7.16 

Ouachita. 
Arkansas. . 
White 

.20 

T 

.08 

't.' 

1.18 
.27 

^43 

'.'ei 

'!75 
.30 

.08 

.95 

6.08 

•• 

".03 

4.57 

1.78 

5  78 

.09 

'.'■it' 

'.42 

8.98 

Newport HI 

Norman  Ill 

Oden                      |l| 

White 

Ouachita. . 

... 

T. 

','io 
. . . . 

".64 

.67 
.25 
.17 

'.'27 

T 

50 

.32 

4.16 

2.76 

.07 
2.10 

1 

.... 

".2b 

i!5(' 

'.'oh 

'!33 

T. 

'.38 

1.76 

Okay 

Ozafk Ill 

Paragould Ill 

Parkin Ill 

Patterson 

Pine  Hliiff            T 

Red 

Arkansas. . 
St.  Franci.s 
St.  Francis 
White.    .. 

.... 

.79 
T. 

7  69 

T. 

3.08 

1 

'.'il 

.6C 
.IC 

T 
.... 

i'.k 

.04 

".X 
.3C 
.IC 
.5E 
.04 
Oi 

.6; 

.04 

T. 

1    .If 

!    .3( 

;  .Of 
.2 

'.'6 

I  .3 

T. 

T. 

1    .1 

2., 53 
1.20 
.50 



.72 
.4C 
.5C 

1.5S 

.64 
1.96 
l.l.e 

.42 
.Ot 

.5e 

.  7i 

.OS 

!oe 
'.'15 

.... 

'.'si 

'  .2 

1.0c 

1.23 
.6( 
.04 
.19 

2.66 

1.7C 
.'24 

.oa 

.91 

i  '.k 
ij 



'.35 

".U 

'.'09 
.06 
l,2Si 

.03 
'.'62 

.67 

".04 

.10 
.... 

':;;; 

.17 
2.48 
2.08 

.16 
.1! 
.16 
.41 

'.'22 
.41 

'f.' 

.'.'.'. 

l!l8 
Of 

'.'ie 

T. 

".'06 

.03 
".06 

'.'sc 

.08 

7.85 
9.62 
6.13 

Pine  Ridge Ill 

Pocahontas 

Portland Ill 

I'rescott Ill 

Rock  Springs. .    .. 

Rogers  (near) 

Rosebud 

Russellville 

St.  Charles 

St.  Francis II 

Searcy 

Springbank || 

Story 11 

Stuttgart 11 

Stuttgart  [Evaplll 
Sut)iaco 

3  67 

White.... 
Ouachita. 
Ouachita. 
Ouachita. 
White 

■'•• 

.51 

.K 
.O1 
.8! 
.3( 
.4i 

'.'6< 
.1; 

.1 

.3 
.1 
.2 

•  IC 
.3 

) 

)    .2i 
I 

".\' 

)    .0; 

!     .0 

.5f 

i  ... 

i  '.'■' 

i    .0' 
>.    T. 

j'.7f 
... 
1.7i 

' 

.26 

.2): 
.6C 
.8f 
.8t 
.4i 

... 

2.0£ 

,    .'2C 

.IC 

.51- 

1.3i 

i.r 

.7. 
1   .« 

1.2' 
.91 

)12.0. 

m 

•  K 

... 

.... 

.06 

.3£ 

6.66 
4.86 

S  '.'.'.'. 

'.'2f 

".2i 
1.3S 

.1? 

... 

1.28 

.... 

... 

"."ii 

.25 

".'it 

".k 

".0' 

4.20 

5.74 

l.OJ 
.9C 

.83 

)     .2i 

.5C 

... 
... 

... 

.4f 
T. 

1.3; 

1.0' 

3.29 

Arkansas. 
Arkansas. 
White   .. 
St.  Frauci 
White    ... 

Red 

Ouachita. 
Arkansas. 
Arkansas. 
Arkansas. 

T. 

.32 
!    .Oi 
)    .2t 
!  I.IE 
)     .3i 
I  ... 
l.OI 
1  1.2; 
J  1.6' 

.2' 
1  .U 
.3f 
.3; 
.5 
.8' 

s 

.  . 

... 

.. 

.1 

J  ... 

... 

... 

4.38 
4.01 
2.04 

1  .It 
■   .'2; 
I   T. 

i . 
I .. 

.5( 

.li 

"■r". 
5 ... 

.01 

'f. 

i    .5( 

'.5' 
L  ".% 

5.34 
.9S 

I    ". 

•" 

T. 
.6 

)  .li 
'.  ".bi 

... 

'.'6' 
If 

1  '." 

... 

... 

... 

•• 

8.32 
6.61 
4.45 

.10| 

.Wi 

3. '23 

)    .8 
1    .5 

?  't. 

'!i( 
i  .n 

■) '.'« 

.0' 
)    .0'. 

I  ... 

I  r. 

■ 

.0- 

.0' 

2.4- 

'  'k 

1    . 

i ... 
> . . . 

1    .. 
.2 

".2 

2.0( 
2  ... 

) 

••• 

... 

't'. 

.3i 

I.r 

T. 

T. 

.IC 
.14 

.02 

8.68 
4.69 

4.89 

Texarkana || 

Thornburg 

Waldron 

Warren  

Whiteoliffs  .... 

.5 

j     6 
.3 

)    .1 

3  ... 

[■f. 

1.3 

1  ... 

'f. 

5.66 

Arkansas. 

T. 

.0 

I  ".6 

i. 

•  ■ 

.2t 

4.16 

Ouachita. 

Red 

Mississipp 
St.  Franci 
ArVftu.sas. 

s    .3 

.    T. 
.0 

5  '.'.'. 

.4 
5 ... 
.  .1 
.  .0 

1.1 

t    .6 
.3 
1    .3 
5  .. 

>>    .0 

)    T. 

.1 

7  1.0 

1.1 

7    .5 

1.4 

5    .9 
5    .3 
31  1 

ill.O 

5  1.0 
i    .1 
3  .. 
5  ... 
7  .    . 

7 ... 

T. 

3.2 

3 ... 

j  .1 

1 

.5( 

.S 

1  ... 

.'3 

)  .0: 
) ... 

« '.'3' 

t  . 
l".'. 

"[4 

'.  ".'i 

5 

'.'.'. 

::: 

••• 

.IS 

1.72 

'".if 

.7f 

.11 

.59 
. . . . 

)    .2C 

.29 

'J'. 
.... 

... 

... 

9.12 

... 

... 

;;. 

4.40 

Wilson 11 

.8' 
.7( 
T. 

.2' 

3.02 

Wynne 11 

Yancopin ll 

12.6 
.9 

3 

7.03 

31   . 

... 

... 

... 

4.72 

m 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SEOTIOJN' 


June,  liJoT 


Daily  temperatures   for    June,   1937 


Stations 


Alum  Fork 

Amity  §§ 

BatesYiUe 

Bee  Branch 

Bentonyille  '•'  — 

Blytheville 

Boouevillo 

Biinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

De  Quean 

Dumas 

Dutton 

El  Dorado 

England 

Eureka  Sprlnss.. 

Fayetteyille 

Fordyce 

Fort  Smlth^** 

Gilbert 

Grannis 

Gravette5$ 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope'J^ 

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 


94 


liittle  Bock."' 

Little  Rock 

[Airway] 
Luther  vllle 


Magnolia 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree55... 

Mena 

Monticello 

Morrilton 

Mountain  Home. . 

Mt.  Ida 

Newport 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 


)  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
1  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximun 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
'  i  Jlinimuifi 
j  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
•  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 

■  1  I^Hnimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
'j  Maximum 

•  '  Minimum 
I  Maxinmm 

•  i  Minimum 
(  Maximum 

•  )  Minimum 
1  Maximum 

■  !  Minimum 
j  Maximum 

•  /  Minimum 
j  Maximum 

•  1  Minimum 
(  Maximum 

•  !  Mininium 
j  Maximum 

■  I  Minimum 
I  Maximum 

•  )  Minimum 
<\  Maximum 

•  1  Minimum 
.  i  Maximum 

I  Minimum 

.  )  Maximum 
(  Minimum 

.  )  Maximun. 
I  Minimum 

,  (  Maximum 
!  Minimum 

.  \  Maximima 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 

.  j  Maximum 
1  Minimum 

.  j  Maximum 
I  Minimum 

.  \  Maximum 
I  Minimum 

.  S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 

.  s  Maximum 
!  Minimum 

.  (  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 


67 
93 
65 
94 
65 
94 
69 
95 
70 
96 
68 
96 
64 
95 
68 
92 
67 

72 
86 
57 
90 
69 
96 
69 
88 
66 
88 
63 
98 
69 
93 
70 
90 
59 
90 
61 
95 
65 
96 
63 
96 
72 
94 
67 
93 
64 
101 
65 
95 
73 
94 
61 
93 
75 
97 
71 
93 
68 
96 
69 
93 
65 
98 
70 
93 
69 
93 
65 
96 
72 
93 
69 
95 
64 
92 
60 
98 
71 
93 
67 
92 
65 
94 
73 
94 
69 
96 
69 
95 
66 


65  67 
85 
70  66 
84  81 
67 
83 
67 
85 
68 
84 
65 
89 
67 
83 
67 
81 
67 

69 

79 
61 
76 
70 
85 
69 
80 
63 
80 
63 
79 
68 
82 
69 
83 
58 
76 
62 
95 
62 
8' 
62 
85 
68 
83 
65 
79 
68 
82 
6' 
84 
66 
82 
62 
80 
69 
84 


9   10 


11   12 


14   IS 


16   17 


18   19 


20 


21   22   23   24  25  26   27  28 


66'  64 


68   69 

76 

71 

80 

66 

89 

67 

83 

62 

78 

64 


74  i  70 
75 


68   68 


92 

92 

65 

65 

82 

90 

65 

66 

84 

90 

66 

66 

85 

90 

65 

64 

84 

90 

60 

68 

85 

93 

68 

66 

87 

95 

63   66 
92 


72   73 


94 j  951 
65   671 


90  j 
66 1 
91 
68 1 


92 1  93 


921  90 


66 
94 
70 
901 
68 
93 
70 
92 
67 
95 
71 
91 
67 

70 
87 
61 
92 
67 
93 
69 
92 
69 
93 
69 
95 
67 
95 
74 
92 
63 
90 
04 
95 
69 
95 
68 
92 
72 
93 
67 
92 
67 
98 
67 
95 
70 
95 
66 
92 
72 
94 
70 
93 
69 
91 
66 
91 
69 
94 
71 
94 
70 
92 
65 
92 
72 
92 
70 
93 
67 
93 
63 
94 
71 
91 
66 
92 
70 
91 
69 
95 
72 
90 
71 
93 
66 


66: 

95 

70 

94 

71 

94 

69 

93 

71 

94 

72 

94 

69   ._ 

97!  95 


931  97 


75I  75 


94 
75 
96 
70 
96 
72 
96 
73   76 


69 

98  102 


94 
60 
98 
70 

100 
72 
93 
73 
98 
69 
99 
75 
98 
76 
95 
61 
98 
67 
99 
68 
99 
68 

100 
72 
98 
75 
97 
72 

101 
72 
98 
74 
99 
67 
97 
74 

100 
74 

100 
72 
96 
72 
93 
69 

101 
74 
97 
66 
97 
70 
98 
73 

100 
73 
96 
68 
98 
62 

100 
71 
96 
71 

100 
70 
96 
77 
97 
70 
97 
72 
98 
73 


29     30     31 


74 

96 

71 
102 

73 

98 

70 

96 

70 

99 

69 
102 

74 
100 

74 

74 

95 

63 
103 

76 
102 

72 

92 

72 

98 

69 
101 

75 
100 

76 

98 

65 

94 

70 

98 

70 

98 

71 

97 

71 
102 

76 
100 

75 
106 

74 

98 

71 
100 

70 

98 

75 

98 

73 
100 

71 
100 

74 

95 

70 
104 

71 

97 

76 

98 

72 

98 

74 
101 

74 
101 

72 

97 

68 
101 

70 

99 

73 

93 

73 

98 

75 

97 

71 

98 

71 
102 

75      73 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    '"Midnight  to  midnight.     §$Thermometers  read 


in  morning;  maximum  temperature  credited  to  preceding  c 
Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark.  8-12-37-116 


JUNE,  1937 
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Daily  temperatures  for  June,    1937 


Stations 

1 

■^ 

3 

< 

h 

6 

7 

S 

i 

10  1 

1 

11,  j 

12  1 

1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25      26 

27 

28 

29 

30 

.31 

C8 

\  .NJa.xiraiim 

89 

88 

81 

70 

80 

76 

83 

79 

78 

7S 

'Sii 

85 

881 

87 

88 

84 

89 

93 

93 

91 

92 

96 

97 

96 

97  i     97 

96 

87 

90 

85 

S7.5 

logers  .   . . 

■   •  •        (  i[iiiimum 

fiii 

fi-1 

61 

6'.! 

54 

47 

56 

61 

62 

63 

66 

72 

69 

65 

61 

63 

67 

67 

68 

68 

70 

69 

69 

671     67 

69 

6i) 

60 

57 

64.1 

i-p        -1  (  Maximum 
L.^\apj  ,  j,ii„iuiuiii 

01 

O.'l 

80 

8'' 

84 

86 

85 

88 

85 

91 

90 

89 

93 1 

94 

93 

87 

98 

95 

97 

94 

96 

98 

96 

97 

98 1   102 

102 

88 

94 

98 

92. 0 

lussellville 

fi7 

71 

67 

6,T 

67 

65 

58 

64 

62 

69 

72 

71 

69' 

70 

70 

65 

66 

71 

70 

71 

71 

75 

71 

72 

68      78 

76 

72 

67 

64 

68.8 

S  JIa.ximiim 

•If) 

o-> 

8') 

00 

8.5 

85 

88 

!)() 

8'.) 

90 

85 

86 

9l! 

90 

90 

!I2 

91 

92 

91 

98 

96 

i»b 

94 

94 

'96      98 

97 

95 

96 

95 

91.5 

>t.  Charles. 

t  Jlinimuni 

7S 

71 

70 

60 

68 

65 

64 

62 

72 

70 

69 

71 

■-li 

69 

71 

68 

74 

76 

79 

75 

71 

VV 

78 

65 

69!     73 

74 

76 

73 

70 

71.1 

\  Niaxiinuiii 

'17 

0(i 

0'> 

85 

87 

8/ 

8fi 

87 

87 

91 

79 

89 

92' 

98 

90 

88 

92 

96 

9(i 

95 

90 

95 

yb 

97 

981   100 

100 

85 

91 

84 

91.4 

Sen  re. V  — 

/  Miiiiraum 

71 

!■?. 

68 

68 

67 

6! 

62 

61 

66 

68 

68 

66 

69 

69 

66 

67 

65 

71 

70 

72 

71 

72 

6b 

67 

67 1     72 

72 

6i) 

67 

65 

67.8 

fifi 

■in 

07 

87 

86 

8',^ 

85 

89 

90 

89 

84 

89 

92 

92 

i)0 

87 

ill 

i)b 

94 

94 

96 

91 

94 

9b 

971     'J9 

99 

89 

90 

8-1 

91.2 

Jtiitlffart  .. 

)  iMiniimim 

7;! 

71 

70 

60 

67 

64 

64 

60 

76 

78 

76 

66 

70 

71 

68 

67 

05 

71 

70 

71 

73 

7b 

73 

68 

70      75 

74 

69 

68 

70 

70.4 

ri-   .    1  i  .Maximum 

')h 

SO 

01 

87 

85 

80 

84 

87 

88 

87 

80 

88 

90 1 

90 

87 

86 

92 

98 

90 

il4 

94 

94 

'J2 

94 

96 

98 

99 

80 

90 

82 

89.  8 

Stuttgart.  . 

Tf 

70 

60 

70 

67 

66 

64 

62 

72 

69 

(i7 

72 

72 

70 

68 

56 

72 

78 

72 

74 

76 

65 

64 

08 

72 

73 

69 

68 

70 

69.5 

(  Maximum 

Oli 

'18 

84 

8ii 

n?. 

82 

87 

84 

86 

89 

84 

92 

96 

95 

92 

86 

'J3 

90 

9b 

9b 

94 

99 

i)9 

98 

98 

lUO 

101 

92 

94 

91 

92.2 

3ubiaco  . . . 

(  Minimum 

fi7 

70 

e,h 

64 

62 

62 

57 

64 

68 

66 

70 

69 

69 

74 

63 

68 

;     65 

69 

6i) 

70 

72 

7b 

72 

72 

69 

74 

73 

72 

66 

65 

67.7 

n? 

04 

0? 

80 

86 

88 

85 

82 

89 

87 

SO 

90 

'.111 

91 

91 

87 

93 

93 

90 

91 

93 

97 

9b 

9b 

90 

9b 

98 

'92 

92 

ilO 

90. 3 

rexarlcana 

1  Miniranni 

70 

7' 

71 

67 

6'^ 

70 

65 

68 

65 

70 

71 

68 

70! 

70 

73 

70 

72 

72 

72 

74 

73 

75 

74 

73 

74 

74 

Vb 

7b 

71 

72 

70.8 

'IS 

'13 

80 

8? 

87 

70 

85 

82 

85 

89 

81 

8-) 

ill! 

92 

90 

87 

94 

91 

91 

92 

96 

9b 

97 

97 

97 

100 

101 

89 

!I2 

86 

90.3 

rhoniburg 

/  Minimum 

50 

fi.'i 

67 

67 

m 

61 

55 

57 

64 

65 

69 

69 

68 

70 

72 

&i 

60 

65 

62 

63 

64 

69 

65 

60 

5!) 

66 

68 

68 

63 

59 

64.4 

J  Maximxim 

Ofi 

04 

'10 

87 

88 

84 

85 

89 

91 

91 

87 

90 

92 

92 

93 

91 

1     92 

93 

92 

93 

93 

96 

93 

94 

98    100 

100 

96 

90 

89 

91.8 

Warren  . . 

/  Minimum 

7v> 

7> 

60 

67 

67 

64 

64 

67 

71 

74 

67 

65 

73 

78 

72 

06 

!     69 

71 

70 

71 

72 

78 

74 

6b 

7ll     72 

74 

70 

71 

72 

70.1 

S  .Maximum 

0') 

'y> 

8') 

84 

81 

SO 

81 

83 

88 

88 

79 

88 

89' 

90 

90 

83 

1     89 

88 

91 

90 

92 

92 

i»0 

94 

96  j     96 

90 

91 

88 

84 

88.0 

Wilson 

)  Jlinimum 

74 

70 

67 

09 

68 

64 

63 

60 

70 

(>7 

65 

61 

73! 

79 

08 

68 

j     66 

72 

70 

78 

72 

68 

01 

63 

68      73 

Vb 

67 

63 

Oo 

68.1 

Winslow.  . 

S  Maximum 
'  Minimum 

•• 

::i 

•• 

O.S 

08 

on 

S.") 

84 

81 

8? 

86 

85 

88 

79 

86 

911 

92 

87 

8! 

ill 

98 

98 

93 

94 

91 

92 

94 

Vib 

iJV 

JOll 

'.13 

88 

83 

Si).  7 

Wynne  . . . 

/  jrininium 

69 

70 

64 

00 

63 

61 

59 

57 

09 

07 

6J 

62 

68  j 

09 

60 

65 

!     62 

09 

09 

70 

69 

Ob 

63 

61 

Ob 

69 

68 

65 

05 

63 

65.4 

Daily  Evaporation  [inches],  Iilean  Temperature  [F°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  June,    1937 

[See  prucipitation  data  in  table  on  preceding?  page] 


kv«.^.~- 


Station 


Hope 

[Exp.  Farm] 


Data 


'Be.v  of  month 


1       2 


4        5  16 


10   11   12   13  I  14   15   16   17   18   19  20  21   22  1  23  24  i  25  26 


28     29      30      31 


'Evap.  .288:.270|.252  .200 

Mean   tern.  I     781     82      77      74 
Wind  move:     30     33      28      39 


„    .„  1  Evap.  .228'.  250  .210 

Russell ville ^^  ^^  ^g,„^  !    gQ,     ^^.^    73 

[OzarkIsursery]|^yi^^^g^.g     jJ     35     .14 

,.    ,.„.  Evap.  1.230:. 290  ,177 

3Ui>t?art    ■■•■■••••iMean  tem.  1     841     80     80 
IRice  Exp.   l'arm]!^yi^  82     43     52 


.214 
78 
62 


.311 
74 
47 


70;     74 
52 1     35 


701 
23  i 


2401.  2861. 218'.  184 
76l  76;  721  7  4 
73|     57      30.     30 


164  .248', 
70!  73j 
91|    100 


109 .184 
74i  74 
241      16 


170 

.221 

.  279 

.030.202! 

320.271 

469 1 

139 

282.290 

229 

2811 

340 

.288 

.3O2I.309 

.300I.    .. 

80 

82 

74 

77 

80 

81 

82 1 

ITli 

79 

82 

80 

82 

84 1 

86 

84 

82 

82 

811     88 

40 

60 

36 

35 

38 

60 

391 

73 

24] 

25 

34 

16 

22! 

38 

21 

18 

18 

261     26| 

.246 

.176 

.214 

.176 

.3.54' 

310 

.2.56' 

284! 

2.'^0 

280 

.  202 

.294 

.452I 

380 

.340 

.342 

.324 

.287 

.401! 

74 

80 

81 

80 

81 

82 

821 

76 1 

80 

83      841 

82 

841 

86!     84 

84 

83 

90 

891 

50 

00 

•iO 

42 

78 

70 

30 

50 

30 

20      31 1 

41 

32 1 

30      27 

30 

23 

47 

25| 

.197 

.188 

.18!) 

.  104 

.1791 

305 

.269 

l(i7. 

2.S9 

089  .179 

2101 

222 1 

.266  .2901. 225j. 245 

.2.591 .27oi 

80 

80 

74 

7h 

81| 

81 

78' 

77i 

79 

82 i     841 

83 

84 

85|     78i     79!     82 

85;     86[ 

57 

1)3 

70 

25 

491 

55 

32'i^ 

31  i 

491 

26 

181 

221 

28 

46 

27 

16 

22 

28 

331 

,3;'.2 


W      7fl 
35 1     29 

I 
3361.  3301 
80|     78 
431     46 

,110  .243 

79|     76 
24)     22 


7.817 
79.5 
1,041 

8.266 

80.4 

11,203 

16.346 
I  79.6 
1  ,343 


Daily  River    Stages  foi-  June.  1937 


Stations 


Rivers 


Klood      , 
Stage 

2 

3 

4 

5 

6 

I     1 

10   11  I  12 

I    I 


13   14   15 


I    I 
16  1  17  I 


20 


I 


22   2S 


25  !  26 

I 


28  I  29   30 


I'ort  .Smith 

...Arkansas 

Van  nuren  , . . 

do  ... , 

Danville  

.Petit  .lean. 

'  'zark 

. .  Arkansas. 

Danlanelle 

do  .... 

Morrilton 

do  .... 

Little  Rook. 

do 

Pine  Bluff.   ... 

do    .   . 

(iilhert 

..Buffalo... 

T'oniphan,  Mo, 

..Current  .. 

Blafk  Kock. 

...Black.  ,. 

OzarkBeachMo 

.  . .  Wliite  . . . 

Cotter 

,   ..   do  .... 

Calico  Rock.  .. 

do  ..   . 

Batesville 

do  .... 

do  .... 

Oeorsretown    .. 

do  .... 

Clarendon    .  .  ■ 

do  .... 

Arkadelp'nia  . . 

.  Ouachita . . 

Camden    

.Ouachita  , . 

Whiteclit?s  .... 

Little  River 

Index 

,...Red 

Fulton 

do 

Big  Lake  Outl't 

Littie  River. 

St.  Francis... 

St.  Francis. 

St.  Francis  L.L. 

do  .... 

Marked  Tree  .. 

do  .. 

Parkin  

do  ... 

Madison 

...      do... 

Helena 

Mississippi  . 

Arkansas  City. 

do... 

22 
22 
20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
10 
14 
80 
21 
18 
23 
26 
21 
26 
17 
26 
25 
25 
25 
10 
18 

ii 

28 
32 
42 
42 


10.6 
10.4 

2  8 
5.6 
7.7 
3.2 
8.6 
8.1 
3.3 
3.0 
4 

-0.6 

3  8 
1.6 
6.7 
4,7 
8.0 

19.3 
3.9 
5.0 
2,2 
7.2 
6.6 
5.9 
5.5 

22.1 
1.7 
8.0 

11 .2 


5il5.9  11 
1116  8  II. 
81  2.7    2 
13,7!  9 


5114.9 
2I  7.8 
■1.4 
7.6 
3  2 
2,91 
4.5 
1.4 
4.0 
61  1.7 
.41  6.5 
31  3.9 
5I  7.0 
9|)S.O 
0    4.8 


.9121. 7 


124.  6123 
125.2124 


1. 

0,8 

9.6 

23.0 

23.2 


8  11.5 

8:11.2 

8l  2.6 

21  7.0 

7  U.O 

0;  9.4 

81U.4 

7115.4 

3    ,H.  5 

O]  3.C 

3,  4.7 

2.4 

4.2 

1.8 

6.7 

4.4 

6.1 

16.6 

4.1 

4.9 

1.5 

13 

11,0 

6.0 

5.7 

6,21.6 

7|   1.8 

.4    6, 

.0!   9 

.221.6 

.1121.3 


13.8;i5. 

13,8,15, 
2.  5|  2. 
8.2,10. 
9,7,11, 
6.8'  7, 
8.2;   6, 

15.5  11, 


3.3 

3.1 
5.2 
3,6 
4.2 
2.0! 
6.7! 
4.  5 1 


6. 

16.1|15. 

4,8in, 

4.6'  6 

2,7|  2 

12  4|11, 

12,5  11 

6.1    6 

5,7|  5 

21.6;21 

1.8'   1 

6,6]  6 

9.1     8 

21.2  21 

21,r21 


13.7 
13.7: 

2.4| 
10.0; 

18,2, 
9.7j 

7,5l 

6;io,4; 

2  3  2 
2,9, 
4,6 
2,4, 
.5.1 
3.0; 
8,51 
5.(1 
6.7 
7il6.2 
1  6.8 
5113.  1 
,21  2.0 
3110. 0 
5;i0.5 
I  6. 1 
5!  5,3 
0l21,4 
,81  1,8 
5i  0.0 
8|  8.3 
0  21 .0 
2:20.8 


1,0,..! 


14  3112 
ll.Oli.^, 
2.41  2, 
10.71  8. 
12.5'13. 

10.  olio. 

!'  4  9 
12.2  13, 

3.4! 

2,9l 

4.4, 

2,5l 

■4,21 

2.81 

7.8 

5.61 

6.9  7 
14,8  !4 

5.9I  7 
13.6:12, 

1.9|  1 
10  1110 

9,fil   9 

6.1I  6 

.3.2:13 
21,4,21 

1,8|    1, 

5,5'  5 

7,7i  7, 
21.3121 
20. 1  19 


2|12.2 
5!l2,0 
51  2.4 
S|  7.6 
llll.O 
2!  9  I 
41  9.7 
5  13.7 
8    3.8 


17.8  20, 

17,7  20. 

2,91   2 

IC  51 14, 

10.  4il5, 

7.310. 

8,0'   7. 

13,7  11. 

3.7j  3, 

7,31  4. 

13.9112. 

9.0'  6. 

18,510 

11.8    9. 

12,  2!l6.  6  !8. 
2|  6,7!14.0  17. 
.31  7.6!  8.2  12. 
.6  14.6:14.7  15, 
.  1|  7.  5i  6.6  5. 
,0  10.21  9.8  8, 
71  1,6[  7.0  13 
.0110.4117,0  20 
,2l  9.3115,3.19 
.5  7.11  9.3  10 
.3'12  2111  9lll 
4,21,5  21  4;21 
91   1  9    2.01  2 


5.2 
18,0 
13,2 
10,8 
10,7 


,41  6  5 
,5!  9.2 
.8'22.6 
.7  20.2 


6.2    5, 

8.5    8 

22. 9 '22 

20.7  21 


I 
2'21. 
0:21. 
5|  2. 
■4' 10. 
7I17. 
8114. 
2|l2. 
7|12. 
6j  3. 
9  4. 
8;12. 

21  5. 
0'  7. 
4I  6, 
2114, 
2  !7 
51 15. 
lllfl. 

,81  4. 
41  6 
8!l6 

.2120, 
5'|20 
811 

.811 

.5  21. 

.1    2. 

.81  5, 


7,19. 4'16, 
7:19  8.16 
5;  2.6;  5. 
3  15.9.13, 
8;18,»  17. 

2  15.4  15, 

3  14. 7  15. 

0  16,9  18, 
4;  3,4,  4, 
9:  3,9  3, 
311.  5  11. 

01  8.0  8. 
i\  6.3    7. 

,71  7.9  7. 
.3' 12.0  12. 

9  16.7  16. 

o;]6.2116. 

6:;f.2'19. 

7;  6.3',  5. 
.4'  6.3I  6 
.416.4114. 
.0,16.5!l4 
.9  19.1117 
.7,12.  2: 12 
.6  10,9110 
.8  22  3  22, 

5'  2.6;  2. 

5  5,41  5 
,5  7  21  7. 
.0  22,5|23 
.7  20.2  21 


0']5.9  19 
5'15  7ll5, 
7 1 15.  6  10, 
4,10  8il3. 
8115. 4ll4. 
4']3.6lll. 
7  I4.5I12. 
7:18.9,17. 
3  4,1  4, 
81  3,5  C. 
3:18.0112. 
6'  9  i>  6. 
3:  9.5  9 
0!  8.7    8. 

5;14.3!l4 

1  16.0,17. 
6!  16.  8,17. 
4 120.2;  20. 

5!  5.41  5 
5i  0.4j  6 
01!(i.7|  8 
8114. 2;14, 
7 1 15 


1120. 
9120. 
31  4. 
0115. 
8110. 
7  13. 
i!ll. 
6lJ6. 
Ol   3 


12.6|12. 

10.1)1  9. 

'  23.1123. 

2.6'  2. 

5.31  5. 

7.3    7 

6  24. 5  25. 

.022.323. 


5 
2 
8 

2  1/ 
0117 
8i21 
4,  6 
Ol  6. 
ol  9, 
8114 
0|15 
6  12 
0!  9 
4 
6 
,4 
,6 


9  18.811,5. 
8|19. ]1)6. 
9,  3,9]  3. 
5l 15.3' 15. 
9,18.4117. 
2'1.T,4.15. 
418.6:14. 
2116. 1  18. 
81  3.8 
31  3.2 
51   9.2 
41  4.7 
81  6.7 
11   5.  7|  4. 
2112  4!  10. 
5116.8115. 
3|17.6117. 
■i\?\  5121. 
.2:  5.2!  4 
O'   6.6'  7. 
ll   9.9l  7. 


23 
2 
5 
S, 
0  24, 
3  23 


2;13.0 
OI14.O 
5112.3 
21  9.2 
8  28.9 

5  2.5 
,81  6  2 
.0  8.5 
.  9|24.7 

6  23  5 


8112.5111 
1113.01:1 
6  3.2!  3 
liu.O  7 
21 14.  Sill. 
2,13.1,10 
13.8111 
IS. 8  17 

3.61  3 

3.  I 

7.5 

4.41 

5.5' 
8!  4.3 
91  9.9 
2'13.]111 
7117  &ll7 
9'22.ll22 
6|  4.8|   5 
5    6.8    5 
5:  5.7    4 
7110.8  in 
8|li.  5  10 
1  11.8111 
o!  0.7t  9 
,8l23.7l28 


10.0 

10.,'' 

2.8 

6.3 

9.8 

7.4 

8.6 

4115.3112.8 

5;  3.3i  3.3 

,0  2.9I 

.9  6.3| 
.91-0. 81 
1'  4,81 
,0  3.4' 
.8'  8.9 
.21  9.9 
.2il6.4jl5.4l 
.3:22.5  22.6 
.31  4.6  5.2 
.6  5.6:  5  9 
1!  3.7!  3.0 
5111.6'12.2 
6110.8  11.5 


1!  s.s! 

6.4! 


2.91 
5.31 
1.0 
4.3I 
2.7' 
8.1 
8.6 


2.3 
7.2 
9.4 
24  2 
23.4 


.4111.0 
51  9.3 
6,23.5 
2    2.1 

51  8.0 

y  10  3 

1  24.2 
5  23.5 


10.6 

9.1 

28.4 

2.1 

8.2 

10.6 

24  3 

28  1 


9.0 
9.0 
2.6 
4.9 

8.0 
4.7 
5  2 

10  8 
3.2 

2.8' 
5.1 
I.2I 
S.9 
2.8 
7.5 
7.2 
14,; 
22.  6' 
5.2' 
5.3I 
2.7l 
11. 6i 
11. ll 
10.0 
8.9! 
28.2 
2.0 
8.3! 
10.7 
24.2 
22.8 


8.4! 
8.5; 
2.31 
4,3 

4.01 

4.4 

9.3i 

3.2 

2. Si 

5.0] 

1.2 

3.9| 

).8l 

6.5 

5  5 

12.81 11. 
22  4122, 

4.51  4. 

5  21  4. 

2.1!  1. 
10.6110. 
10.4,  9, 

9  4j  8. 

8.6;  8. 

23.2  ... 
2.0  1. 
8.3l  8. 

10.8110. 
j24.0l23 

22.3  21. 


7.41 
7.41 
2  41 
3,3: 
6.6 
3.2 
3.5 
8.1 
3.51 
2.3i 
5.1! 
l.il 
4.01 
2.2I 
8.0! 
4.81 


4IIO.O 


2i21.7;20.9 
0 


5.6 

4.9 

5.2 

5.2 

1.7 

l.n 

9.9 

9.5 

9.5 

8  9 

8.B 

7.7 

8.2 

6.7 

1.9 

'1.8 

8.1 

7.9 

10.6 

10.4 

22.  9 

22.2 

21.0 

20.4 

T.  less  than  0. 01  inch  rain  or  melted  snow.     'ttNot  used  in  means  and  summaries-     Reference  letters  ".b,',  number  of  days  missing-.     tAlso  on  other  dates.      ttP.    O 
addresses  as  follows:  — Big  Lake  Outlet,  Manilla;  Bcmghton,  Route  4,  Prescott;     Cornerstone,  Route  1,  Altheimer;  Freeman  Springs,  Dover;     Index,  Route  5,    Texarkana. 
Lutherville,  Route  1,    Lamar;  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud,  Route  2,  Mt.    Vernon;    Sprlngbank,    Doddridge.      Precipitation    for    24    hours  ending  near  sunset  un- 
less otherwise  indicated.     •••24  hours  ending  midnight.    (Ill  24  liours  ending  7  a.m.     'Included  in  next  measurement.    Data  in  italics  interpolated. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  havia.<j  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita- 
tion with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period:  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
the  period  to  1935,  inclusive. 


36 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


June,  1937 
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Precipitation  for  June,  1937 
*        „'         ^  I      1^^  I         T7<5i  ^        ^^^FUL.TON     j       Aran 

\WASHlNQTONiMAD130N)  NEWTON    '  -^-^V        ,^  h      1 


\ 

r— -^ 

IfraS^  i         32 


I    STONE 


•independence,'  O^    \~ 


iCRAWFORDJ         -,^r>    IJOHNSONJ 


L,^     LOGAN 3. 


^0/ 


L 


VAN     BUREn!  <t:      L 


4^.LoeAN__B^         j    Y-'// 


CONWAYt  'YW-^       '      "T     E    V)      f-52\ 


SCOTT 


r 


p  o  L.  K  j   2ii=>    r    t^T!  ^\.. — ^    r<        i         .  > 

f  i 1^  i     S  Iarka 

5^4-^— i—^-^r^OT    SPRING    jgj^^^^        r/^5'^''° 


sevier\       ^  I 


\ CLARK 


:DALLAS(— 


'''\^j47r?i 


>i  I  /  ! •,      ^^        '    o?v   ■■ 

Nevada! OUACHITA^-  i^/^    !    dr^ewI^^ 


iBRADLEVi 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


r  OF  THE 
OCT  27  1937 


ARKANSAS  SECTION 


H.   S.   OGLE 


Vol.  XLII  Little  Rock,  Ark.,  July,  1937 


No.  7 


Price  :    5  Cents  per  Copy ;  25  Cents  per  year 


i 


GENEKAL    SUarMAKY 

Temperatures  were  generally  above  normal  in  the  northwest- 
ern portion  of  the  State  during  the  first  half  of  July  but  de- 
partures were  not  so  marked  in  most  other  sections,  while  dur- 
ing the  latter  half  temperatures  averaged  slightly  below  normal. 
The  mean  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of  61 
stations,  was  80.4°  which  is  O.!'  below  the  47-year  average. 
Monthly  means  ranged  from  76.8°  at  Gilbert  to  83.0°  at  Dumas 
and  Ft.  Smith.  The  highest  temperatures  reported  was  106° 
at  Booneville  on  the  5th;  the  lowest,  52°  at  Wynne  on  the  1st. 
The  greatest  daily  range  was  42°  at  Crossett  on  the  2d. 

Showers  occurred  at  frequent  intervals  in  most  sections  of 
the  State  during  the  month  but  the  distribution  was  irregular. 
In  some  sections  rainfall  was  light  and  scattered  while  in  most 
others  amounts  were  generally  sufficient  for  growing  crops. 
The  average  precipitation  for  the  98  stations  reporting  was 
3.71  inches  which  is  0.09  inch  below  the  47-year  mean.  Of 
the  stations  with  records  of  10  years  or  more,  40  had  negative 
departures  and  34  positive.  Monthly  totals  ranged  from  0.44 
inch  at  Highland  to  9.77  inches  at  St.  Francis.  The  greatest 
amount  measured  in  any  24-hour  period  was  7.45  inches  at 
St.  Francis  on  the  4th. 

The  weather  during  July  was  generally  favorable  for  the 
growth  of  cotton.  Some  sections  of  the  State  received  too 
much  rain,  causing  rank  growth,  while  in  hill  sections  the  soil 
was  too  dry  part  of  the  time.  However,  for  the  State  as  a 
whole,  the  crop  fruited  satisfactorily  and  mature  bolls  were  re- 
ported even  in  northern  counties  by  the  close  of  the  month. 
The  early  corn  crop  was  damaged  somewhat  in  some  sections 
by  the  lack  of  moisture  but  in  most  portions  conditions  were 
favorable  for  a  good  crop.  It  was  too  dry  in  some  portions  of 
the  up-lands  for  late  corn  but  soil  moisture  was  generally  suf- 
ficient elsewhere.  The  showers  the  latter  part  of  the  month 
were  very  favorable  for  meadows,  pastures,  and  truck  crops. 


Tornadoes,  "Windstorms,  Heavy  Hall,  etc. 

Heavy  Hail : —Northwestern  Independence  Co.,  3d,  5:30  p. 
m.,  hail  fell  over  area  20  miles  wide.  Slight  damage  to  gar- 
dens, crops,  and  buildings  in  some  sections. 

Southern  and  southeastern  Benton  Co.,  5th,  2  a.  m.  to  4  a. 
m.  Hail  accompanied  by  wind  stripped  fruit  trees  of  their 
fruit  and  beat  tomatoes,  beans,  and  other  truck  crops  into  the 
ground.  4,000  bushels  of  peaches  on  ground  near  Lowell. 
Considerable  damage  to  buildings  from  wind  in  some  localities. 
Loss  several  thousand  dollars. 

Northwestern  Benton  Co.,  5th,  6:30  p.  m.  Hailstones  one 
mch  to  one  and  one-half  inches  in  diameter  fell  over  area  one 
mile  wide  damaging  vineyards  and  some  orchards  severely. 
$10,000  loss  to  orchards  and  crops,  considerable  damage  to 
composition  roofs. 


Northern  Hot  Springs  Co.,  5th.  Hail  for  40  minutes  dam- 
aged corn  75%  over  small  area.  Fruit  and  gardens  almost  a 
total  loss.     No  estimate  of  damage. 

Southern  Cleveland  Co.,  7th,  10  a.  m.  Hail  damaged  cot- 
ton and  corn  over  area  one-half  mile  wide  and  4  miles  long. 
Loss  $1,500. 

Killed  by  Lightning:— Near  Beebe,  16th,  2  people;  near 
Brister  (9  miles  south  of  Magnolia).     20th,  1  person. 


BZiscellaneouB  Phenomena 
Dates  ftod  number  of  stations  reporting 


Dewse  Fog 

Light  Hail  . . . 
Moderate  Hail 
Ttiund-erstorm 


113  4   5   6  7   8   9  10;H12|l3;i4|l5ll6'l718!l9W2lJ2223|24|25  262728[29[30[31 


1    .    1 

7l  9!l8 


7llfi 


bI  9'\*\  4 


Ij  1 
111!  si'liaO;  Ti's]  2 


91  2 


S121  6i. 


FKESSTJKE,  WIND,    HUaEIDITT.    AND  SUNSHINE 


Atmospheric  psesgure  (re- 
ducefl  to  sea-ler&l) 

Wind 

Relative 
humidity 

0)  » 

si 

Station 

a 

1 

K    1    ^ 

Lowest 
Date 

a;  ^  5 
5|l 

2 

O 

S 

a 

8 

a 

Bentonvllle 
Fort  Smith 
Little  Rook 
Memphis 

29.90 
2<l.95 
29.99 
30.00 

30.1fi 
30.  V, 
30.19 
30.18 

10        29.67 

10  29  74 

11  29.83 
11        29.55 

13 
13 
J3 
13 

6.7 
7.5 
7.3 
6.7 

25 
24 
34 
41 

sw 
se 
w 

5 
5+ 
5 
16 

78 
81 
77 

62 
64 

58 

47 
56 
59 

73 
63 
73 
57 

Year 


1891... 
189-2... 
1893... 
U94... 
1895... 
1896... 
1897... 
1898... 
1899... 
1900... 
1901... 
1902 . . . 
1903 . . . 
1904... 
1905... 

igofi... 

19(17... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
1913... 
1914... 
1916... 
1916... 
1917... 
1918... 
1919... 
1920... 
1921... 
1922... 
1923... 
1924..., 
1925.... 
1026.... 
1927..., 
1W8. . . . 
1929.... 
1930.... 
1031.... 
1932.... 
1933.... 
1934.... 
1935.... 
1986.... 
1937 . . , . 
i'eriori. 


OOMPABATIVB    DATA     FOB    JULY 


Temperature 


Precipitation 


OS'S 


Number  of  days 


St} 


76.5 

103 

50 

79.0 

104 

52 

80.9 

lOS 

59 

78.4 

108 

51 

78.9 

104 

55 

83.4 

no 

52 

82.4 

109 

50 

79.9 

105 

50 

79.0 

100 

52 

79.7 

102 

51 

83.7 

116 

50 

79.4 

105 

50 

79.6 

105 

53 

77.9 

104 

49 

76.7 

106 

51 

76.7 

99 

48 

81.4 

108 

53 

79.2 

103 

48 

81.9 

106 

50 

79.4 

105 

41 

78.4 

106 

43 

81.3 

104 

56 

81.5 

104 

65 

82.6 

107 

54 

77.1 

m-i 

43 

82.8 

106 

66 

79.6 

106 

50 

79.6 

111 

49 

81.2 

104 

54 

79.8 

106 

52 

82.0 

107 

?4 

80.2 

106 

48 

79.9 

105 

48 

79.0 

110 

40 

81.8 

109 

47 

79.8 

loy 

4/ 

79  6 

104 

49 

80.3 

102 

62 

81.2 

105 

51 

84.7 

115 

42 

81.0 

IOC 

46 

82.5 

lOS 

50 

81.4 

109 

55 

85.5 

112 

57 

82.2 

107 

53 

83-3 

114 

42 

80.4 

106 

52 

80  5 

116  1 

40 

7.24 

3.58 

2.94 

S.  98 

7.34 

1.61 

3. 35 

4.25 

5.14 

4.46 

2.49 

4.49 

3.86 

4.43 

7.60 

5.96 

1.96 

3.00 

2.51 

46 

S3 

82 

SI 

69 

40 


10 


1.53 
1.91 
4.22 
2.42 
4.12 
3.5.^ 

2.  .35 
4.99 

3.  55 
4.25 
3.66 
8.07 
0.74 
6.00 
6.00 
6.01 
1.66 
2  31 
4.90 
3.71 
3.80 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

e 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


10 
10 
6 
6 
12 
4 
5 

8 

9 

6 

6 

9 

10 

13 

10 

4 

8 

6 

lO 

ll 

5 

8 

5 
6 
8 
4 
5 


13 

10 
17 
17 
12 
16 
16 
12 
15 
10 
15 
14 
13 
13 
10 
13 
21 
15 
19 
15 
9 
16 
13 
11 
20 
19 
15 
19 
19 
J6 
19 

14 
16 

18 

11 

17 

17 

17 

17 

21 

12 

IB 

12 

20 

17 

17 

14 

15 


11 

11 

9 
10 
11 
11 
IS 
11 
16 
13 
12 
12 
13 
13 

9 

8 
12 

9 
12 
14 
13 
14 
15 

7 

9 

9 


U 
9 
8 

11 
9 
9 
8 

10 
8 

11 
9 

10 
9 

12 
9 

12 

11 
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Climatological  Data  for  July,   1987 


Stations 


Counties 


W 


Alum  I''ork  Reserv. 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  

BalBsville 

Bee  Branch 

Beuton 

beulonvill« 

Big  Lake  Outlet.  XX 

Black  Rock 

BlytUeville 

Booneville •  • 

Boughton Vl 

(U-inkley 

calico   Kook 

C&mdeii 

Carthage   

Clareniion    

Clinton 

Conway ;: 

Cornerstone ft 

Corning 

Cotter •••• 

CrossL't  (near). .. 

DanvlUa 

Dardanelle 

He  Queen 

Devils  Knob 

DumaB 

121  Dorado 

Kngland 

Eureka  Springs. 

Vayetteville    

Fordyce 

Fort.  Smith 

Freeman  BprlmfBtt 

Fulton 

Qenrgfttown  .  . . 

OiVDert 

(Jlcnwood 

QranniR 

Grafetto 

Harrison 

lleber  .Springs 

Hc'lppa 

HiSfden 

Uighlaud.   

Hope    ....[Evap.J 

Hot  8priiiK» 

Index ■»•'' 

JessleTille 

Jonesboro  

Lead  Hill • 

LITTLK  ROCK.     . 
Little  Rock  Airway 

Lnthorvllle XX 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Harianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello    

Moutieello  (a) 

Moutongo 

MorrlUon  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson  

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontaj  

Portland  

Prescott  < 

Rock  Springs   ••  . 
Rogers  (near)  ..It 

Rosebud XX 

Russellville[Evap] 

St.  Charles 

8t.    Francis 

Searcy ■■ 

Springbank  • X+ 

Story 

Stuttgart  . . . 
Stuttgart...  (Evap) 
Subiaco  •   ... 
Tsxarkana  . . 
Thorn  burg  . . 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    . 

Wilson 

Wynne 

Yancopln    . . 

State  Means 


Saline 

Clark 

Clark  

Desha 

Independence 
Van  Buren ... 

Saline 

Benton 

Mississippi  ... 
Lawrence  .... 
Mississippi  . . . 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas    

Monroe 

Van  Buren... 

Fa\ilkner 

Jefierson 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Johnson 

Desha 

Union' 

Lonoke 

Carroll 

Washington  — 

Dallas 

Sebastian 

Pope 

Hempstead  

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River 

(iarland  ■ 

Craighead   

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson 

St.   Francis 

Columbia 

Fulton 

I^ee  

Poinsett   

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

Co Q way 

Ba.iter 

Montgomery  . . . 

Jackson  

Moiitgomery  ... 
Montgomery  . . . 

Howard 

Franklin 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Jefferson 

Montgomery  . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan  

Miller 

Perry 

Scott 

Bradley 

Little  River... 
Mississippi  — 

Cross 

Desha 


o  0- 


75b 

500 

200 

145 

277 

700 

285 
1295 

239 

259 

252 

465 

235 

2U6 

3fil 

116 

297 

172 

516 

309 

Wb 

293 

440 

175 

327 

330 

42fi 

2350 

162 

270 

2'29 

1465 

1451 
190 
448 

2240 
260 
200 
600 
547 
900 

1250 

1052 

300 
445 
491 
375 
600 
275 
750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


1 
42 
42 
53 

za 

45 
2 

32 
7 

36 

12 

23 
2 

50 

33 

52 

32 

33 

16 

54 

26 

44 

10 

25 

21 

51 
2 
1 

•32 
37 
31 
37 
50 
9 
56 
13 
52 
25 
12 
2 
18 
40 
37 

65 

18 
18 
67 
46 
20 
11 
42 
31 
58 

1 
38 

7 
21 


80.0 
79.7 


79.6 
79.8 


78.6 


78.6' 
82.7 


81.8 


81.8 
79.0 
74.2 

8i!i' 

82"2" 
81.2 

83!() 
62.9 
80.7' 
78.4 
79.4 
82.0' 
83  0 


0.01 

-  1.4 


-0.2 

-0.8 

+  'i.2 


3.4 
0.7 


+  0.6 


-  0.2 

-  2.0 

-  1.6 


0  2 


+  0.7 
+  0.5 

-  0.9 

-  0.2 
+  1.0 

+  i'5 


77.5 
80.8 
79.4 


78.6 

i'l'.'i 
81.3 
82.8 


-1.9 
+  3.0 
+  2.0 


100 
97 


100 
"99' 


95" 
105 


98 


100 
97 
96 


102 
98 

'ic'is' 

99 
97" 
97 
101 
100- 
lOU 


Precipitation,  inches 


96 
105 
100 


3.(r       94 


31 

4t 


3t 


2t 
18t 
15t 


b 
5 

■■gf 

5 
23 
5 
5 
4 
5 


56 
62 


59 


61 


600  I  33 


235 
229 
1207 


315 
800 
702 
231 
687 
800 
288 
396 
275 
222 
204 
215 
840 
300 
122 
318 

1300 
600 
526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 
750 
332 
650 
875 
206 
290 
237 
250 
167 


79.2 
78.6 
80.6 
81.0 
80.8 

81  6 
78.6 
79.6 
79.0 
80.5 
80.8 


-0.5 
+  I.O 


98 
96 
lff2 


17t 
"5" 


66 

'ei" 

64 

'bo" 

64 

59* 

59 

57 

63" 

66 


81.4 
79.2 
79.0 
80.4 


-  1.4 

-  1.6 
0  3 


+  0.7 

-  i  6 

0.0 

-  1  5 

-  2  1 
+  0.3 


-  1.5 
0.0 

-  1 
-0.9 


95 
102 
95 

98 
100 

"  98 
95 
94 
97 
98 
97 


81.8 
SI.  2 


81.4 


79.0 
80.4 
82.2 

79.0 

82.4 


-  0  9 


100 
Mil 
101 

100 


15t 

4 

3 
16t 

5 

'fi" 
15 
16t 

5t 

5 

5 


1 
1 
1 
26t 
1 
2 
1 


1 

1* 
27 


31 


1.26 
4.67 
4.15 
2.99 


(S^ 


Number  of  days 


Si 


+1.35 


■1-1.42 
+  0  4H 
-0.65i 

3.58 

4.76 

3.76 

7.10  +2.76 

4.62 

3.86  +0.  12l 

6.29  +3.07 

4.79  +1.24 

3.76 

0.77 

5.34 

8.16 


2t 

4 

5 

31 


56 
55 
66 
61 
60 

m' 

57 

58 
56 
60 
58 


27 
1 
1 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 


33 
30 

"36" 
31 
32" 
3) 
34 
28'' 
32 


3.51 
+  2.40 
+  4.15 


0.43 
1.60 
1.85 
1.24 
1.39 
1.34 
2.02 
4.61 
1.90 
2.16 

i'.is 

0.92 
0.36 
2.15 
3.30 


-0.47 
+  1.511 
-1.081 
-3.51 
+3.35! 
+  1.26 
-0.40 
-0.18 
+1.00 


80.7 


81.1 
80.1 
82.4 
81.5 
80.8 


81.7 


78.4 
78.2 


1.4 
1.4 
0.1 


+  1.4 

+"i;2 


0.3 


0 1 


+  0.4 
- 1.0 
+ 1.0 


0.7 


100 

102 


95 


97 

98 
99 

'ioi' 

'ios' 


98 


99 
102 

97 
102 


98 


)8t 


31 

5t 
3t 


4t 


I6t 
18 

5 

5t 

5 


-2.4 
-  2.9 


0.1'     106 


IS 


31 


59 
62 


59 


29 
34 
24 
29 
40 

'29' 
30 
26 
31 


-2.43 
0.29 
—2.01 
+0 .96 
+U.  60 

-6.  i3 
-1.35 
-1.18 
-1.97 
-O.O' 

-2.34 

+  3.78 
—0.95 


3.12 

4.08 
2.45 
0.46 
6.75 
4.35 
4.05 
3.28 
4.09 
3.17 
4.  5H 
2.18 

3.  75 
1.28 
5.26 

4.  ,51 
5.05 
3.24 
2.38 
2.5' 
1.39 
3.42 
5.88 
J. 91 
7.95 
3.16 
3 

5.57 
5.50 
0.44 
1.70 
4.86 

2  20 
2.40 
4.16 
2.99 
1.62 
1.32 
3.84 
4.32 
7.00 
6.30 
5.  45 

3  74 
3.98 
4.21 
2.02 
4.50 
1.51 
2.33 
3.72 
1.25 
2.85 
5.22 
2.26 
4.03  +1.01 


54 
52 


52 


+  1.87 
+  2.05 
-3.  42 
-2.66 
+0.26 
-1.14 

1.04 
+0.87 

0.46 
-1.88 

+6.' 09 

+  3!54 
+2.48 
+  1.98 
+  0.S4 
+0.18 


-1.19 
- 1.  .51 
-0.01 
-1.84 


1.28 

1.80 

0.6S 

0-31 

3.38 

1.66 

1.48 

1 .22 

L29 

1.35 

1.85 

}.20 

1.02 

0.76 

1.82 

1.-29 

2.33 
1.69 

0.85 
1.00 

0.61 
1.22 
3.50 
1.23 
4  95 
1.31 
0.83 
2.06 
1  9/ 
0.23 
0  64 
1.65 
0.78 
1.25 
1.73 
0.97 

0  69 
0.58 

1  92 
1.47 
1.50 
3.  50 
1.80 
1.32 
1.83 
1.72 
1.22 
1.40 
0.P6 
0.75 
0.97 
0.60 
0.75 
1.72 
1.26 
1.82 


-0.23 
2.31 

+  2.49 
-0.  32 
+0.8S 
+2.82 

+3.'ii 

-6.' 85 

+5!45 

-0.46 

+0.23 

0.96 

2.74 


5.07 
1.45 
4.24 
2.13 
2.59 
3.71 


-0.29 
-0.95 
-3.01 


+  L30 
-1.60 
+  0.22 
-1.59 
-1.00 
-0.09 


0.52 
1.70 
0  65 
1.78 
1.39 
1.32 
3.15 
1.75 
3.  20 
0.86 
1.17 
3.20 
7.45 
0.67 
1.65 
0.72 
0-50 
0.68 
0.70 
1.70 
0.42 


2.80 
1.20 
2.07 
0.85 
0.73 
7.45 


0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.'b 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

00 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 

(V.6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

6.' 6 

CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


6 

13 

7 

7 

10 

14 

9 

26 

10 

14 

6 

6 

8 

23 

4 
6 
6 
6 
6 
8 

9 

U 

10 

6 

9 

5 

7 

10 

10 

8 

8 

7 

4 

9 

8 

10 

9 

6 

7 


6 

4 

3 

8 
6 
9 
10 
6 
7 
6 
5 
9 
8 
6 
7 
7 
6 

'5 
4 

3 
6 
7 
9 
13 
6 
7 
6 
8 
4 
5 


8 
20 
19 
24" 

6 
12 

9 
13 


13 

14 

22 

18" 

22 

20 

13 

4 

8 
18 

2 

14 
13» 
20 
12 
12" 
JO 
18 
IS 
15 
21 
15 
14 
15 
25 
18 
14 
26 
5 
2 
1 

16 
0 
6 
21 
8 
8 
12 
14 
2 
17 
5 
15 
15 
12 

26 
8 
15 
15 
14 
9 
10 
21 
17 

16 
20 

6 
12 
17 
10 

9 
18 
12 
13 
25 
18 
25 
18 
15 
20 
21 

ii 

16 
6 

"2 

21 

22 
17 


14 
18 

9 

0 
13 
24 

3 
17 

7     I 

5     I 

3"  ] 
20     I 

8 
18 

9 

9 

ii 

17 
9 

ir 

8 

6 
13 
23 
22 


26 
10 
11^ 
11 

14" 
17 

4 
11 

3 

4 
10 
15 

6 
10 

8 

4 
20 
27 
28 

7 
81 
18 
10 
14 
14 
15 

5 
27 
11 
26 
16 


5 

7 
9 

i'? 

8 

22 

17' 

5 

4 
13 
10" 
12 


4 

5" 

» 

5 

4 

1 

5 

6 

4 

7 

1° 

5 
11 

4 

9 
14 


s. 
sw. 


sw. 
w. 


I   w 


0 
0 

1^ 
1 
5 
5 
4 
3 
0 

3 

7 

0" 
0 
4 
3" 
4 
6 
9 
5 
7 

12 
7 
1 
0 
3 
9 
1 
6 
2 
2 
8 
0 
7 
0 
9 
9 
4 
12 
2 
3 
0 
0 


11 
1 
4 
5 
3 
8 
3 
2 
8 

15 

0 

4 

5 

5 

7 
10 

4 

3 

1 

6 

5 

4 

8 
11 

4 

1 

'» 

7 
3 

12 

5 

5 

1 
10" 

5 


sw. 
sw. 


sw. 
sw. 
sw. 


se. 
sw. 
sw. 
sw. 


sw. 
sw. 
se. 


n. 

sw. 
sw- 


sw. 
sw. 
n. 

sw. 

s. 


sw. 
sw. 
sw. 
sw. 
sw. 

E. 

sw. 


Observer 


L.  R   Water  Works 
J.   \V.  Campuell 
Mrs.  Ted  R.  Carpente 
Herbert  Neff 
Airway  Observer 
J.  E.  Soanlan 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  Eureai 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samuel  Korris 
F.  H.  Riindolph 
Harry  Buie 
R.  .1    Tori-y 
William  Jones 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wvlie 
R.  M.  Wheatley 
A    L.  Stephens 
E.  E-  Cordrey 
P.  B    Hutchens 
Winfred  1).  Polk 
O.  B.  McSpadden 
U.S.  Fori'st  .'Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 

E.  B.Smith 

U.S.  Forest  Service 

Ben  Johnson 

Mrs.    E.   W  .Gaston 

Dr.  R    II.  Hardin 

Geo.  W.  Nichoalds 

Unis'ersitT  of  Arkans 

M.  G.  Taylor 

V.  8.  Weather  Burei 

R.  .1.  McCuiston 

T.J.  Logan 

Mrs.  W.  R.  Owens 

F.  J.  King 
C.  A.  i'rice 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Louis  R.  Keck 
Volcna  Black 
James  A.  Burnett 
Tnnnon  Brown 

J .  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Serv 
W.  E    McDowell 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H    (^rosswhite 
U.  S.   Weather  Burc 
Airway  Observer 
H.  G-  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 
S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  S 
Soil  Conservation  S 
Mrs.  Freda  M.  Ashci 
B.  S.  H  albert 
G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
V.  S.  Forest  Servicf 
U.  S.  Forest  Servic 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  H.  Baker 
Miss  Theresa  Scheii 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W     E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservation  ii 
Carl  A.  Starck 
G.   A.   Maddox 
U    S.  Forest  Servic 
U.S. Biological  Sur 
A    Boyce  Boyd.  Jr 
Walter    Smith 
Henry  Field 
S.  C   Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  S 
New  Subiaco  Abbe 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holme 
Dr.  Cheves  Bevill 
O.  N.   Turner 
L.  M.  Snead 
D.  O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E-  Barton 
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Daily  Precipitation  for  July,   1987 


Stations 


Drainage 
basin 


Alum  Fork  Reserll 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . .  11 

Batesville || 

Bee  Branch. 

Benton || 

Bentonville  ....•• 
Big  Lake  Outlet .  || 

Black  Rock I 

Blythevllle |1 

Booneville 

Boughton  ...     . .  II 

Brinkley    

Calico  Rock || 

Camden 11 

Carthage 

Clarendon Ill 

Clinton 

Conway 

Cornerstone 

Corning HI 

Cotter Ill 

Crossett  . .  [near] . 

Danville ||| 

Dardauelle ill 

De  Queen 

Devil's  Knob , 

Dumas 

El  Dorado ||| 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville   

Fordyce 

Fort  Smith ••• 

Freeman  Sprgs. .  |||| 

Fulton || 

Georgetown ill 

Gilbert Ill 

Glenwood |||| 

Qrannis-  

Gravette |||| 

Green  Mountain.. 

Harrison 

Heber  Springs  ..l||| 

Helena |||| 

Higden 

Highland 

Hope  [Evap] |||| 

Hot  Springs  

Index nil 

Jessieville 

Jonesboro ||ll 

Lead  Hill 

Little  Rook..*" 
LittleRock  Airway 

Lutherville 

Madison |||| 

Magnolia 

Mammoth  8pg.  .|||| 

Marianna 

Marked  Tree. . ..Illl 

Mena HI 

Monticello 

Monticello  (a).."* 

Montongo    

Morrilton |||| 

Mountain  Home . . 

Mount  Ida 

Newport |||| 

Norman "n 

Oden 

Okay 

Ozark 

Paragould. .... 

Parkin 

Patterson 

Pine  Bluff  .... 
Pine  Ridge.... 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs . . " 
Rogers  (near)... 

Rosebud 

Russellville 

St.  Charles 

St.  Francis I 

Searcy 

Springbank  .'.'..'.] 

Story I 

Stuttgart ."l 

Stuttgart  [Evap]  I 

Subiaco 

Texarkana  ...'.'.'.\ 
Thornburg  . . 

Waldron ;.' 

Warren  .  . 
Whitecliffs  ....;.'] 

Wilson II 

Wynne I 

Yancopin ..|| 


..|i|! 


.Nil 


Ouachita.. 

Ouachita.. 

Ouachita.. 

Mississippi 

White   .... 

Arkansas. . 

Saline 

Arkansas. . 

St.  Francis 

White   .... 

St   Francis 

Arkansas.. 

Ouachita. . 

White  .... 

White   .... 

Ouachita.. 

Ouachita. . 

White   .... 

White   .... 

Arkansas.. 

Arkansas.. 

White   .... 

White   .... 

Ouachita.. 

Arkansas.. 

Arkansas.. 

Red 

Arkansas.. 

White 

Ouachita.. 

Arkansas. . 

White 

White 

Ouachita.. 

Arkansas. . 

Arkansas.. 

Red 

White 

White  .... 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas 

White 

White 

White.., 
Mississippi 

White 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita. . 

White 

White  .... 
Arkansas. . 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita.  . 
Ouachita. . 
Ouachita. . 
Arkansas. . 

White 

Ouachita.. 

White 

Ouachita.. 
Ouachita. . 

Red 

Arkansas.. 
St.  Francis 
St.  Francis 
White.  ... 
Arkansas . . 
Ouachita. . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita.. 
Ouachita. . 

White 

Arkansas. . 
Arkansas . . 
White  ... 
St.  Francis 

White 

Red 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

Red 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachita. . 

Red 

Mississippi 
St.  Francis 
Arkansas.  .|... 


Day  of  Month 


2       3 


15 


.03 


.08 


.01 


.01 


.10 


1.07 
3.' 38 


.43 


29 

1.34 

.32 

.60 

i.ye 

.36 
3  14 


.04 
1.69 


.44 
T. 
.26 
T. 
.05 
1.66 


.28 


1.07 


.2» 

.12 

.12 

... 

.03 

.69 

.35 


1.05 


.02 
.04 

.40 
.04 
1.92 


55 
1.32 


.13 


14 

2.07 


.25 


1.22 

1.29 

.08 

1.35 


.12 

1.08 
.49 

.05 
.85 


.14 


.18 
i.25 


1.01 


.08 


.20 


T. 


02 

1.17 

.';s5 


.09 


.38 
1.11 


,60 


T. 
1.10 

i'.bb 

.01 

".'82 

i'i7 

.03 
'.'68 

"Ai 

.70 


.90 

ioi 

'.'•74 
".ib 

".'36 

i.'76 


.01 


.08 

.'J7 
'.'67 

.oi 


T 
1.47 


.27 


.33 

i'.i'i 

'.'75 

".60 
.61 


20     21 


22 


.02 


.91 
.01 

.'07 

.'64 
.20 

i.'oi 

.44 
.03 
.39 


1.03 


.25 


.67 

2!u6 
.63 

.'64 

.07 
.06 
.20 
.28 
.94 
.22 

.'39 

I'm 

.08 

.52 

.08 

1.38 

!23 

.'75 


.13 

.'io 

.05 
1.39 

.68 

T. 
i.'32 


:^.15 
3.30; 


.62 

1.16 


23 


24 


25 


26 


T. 


.04 


.02 


.60 


.60 
.46 

'."52 

J.  04 

1.35 

.7i 

i!u2 

.'6b 
.3i 
.64 
T, 

.'l6| 
.  16 1 
.07| 
.201 
1.231 
48 

.24 

.7(1 

.10 

1.  <JV 


1.66 


48 
3.60 


.68 


.30 
.10 
.30 

;36 

.'79 
.18 
.54 

1.25 
24 

1.82 


.04 

1.35 
.88 
.02 
•  01 


.27 


.01 


.29 


27 


..S7|4.24 
.  1511.6 
...I2.IB 
.  .11.36 
...|  .54 


.211 
.031 


.16 


■1'  1.80 
.34I  .08 
.01]  .(13 
....|l.81l 


35 


T. 


.1   .. 


.1.... 


.02 


.'oil!'" 


1.30 


.14 


.55 


.23 


.\b\US2 
.761 1. 2a 


...I  .75 
.151    .2=1 


1  22 
'.63 


1.08 


.75 


.39 
.13 

.3(1 
..38 
1.70      -_ 
.48  1.90 


1.60 

1.29 

.60 


.06i 


.10' 


.87 


.06 


I... 


„l 


6911.481... 

34!. ...1... 

'''.'62I;". 


1.;.6; 

,28 

1.20 


2.33 

80 


.62 


.951.... 


il.OO 


.33 

3..Tf) 

87 

4.115 

1.05 

1.31  .... 
S3|   .35 

.'2! 


T 

1.73 

.h7 

.651  'I  . 

.58     .05 

..         .63 

1.351 1. 06 

].".'|2!46 
.50,1.80 
.261    .77 


r. 

..  .1  .21 

'.'osfiu 


.06 


.38 


1.07 
10 


.04 


T 

:.'::i; 


.15;  T. 
1.72;  .13 
....'1.22 
1.401  .30 


::':ui 


.49 


1.39 

1.32 


...  1.75 
.55  3  20 


.20 


.05 


.13!. 

I 

".Oil'. 
].26|    .07 
.65 


1.0811.18 
.35'    .33 


.46  . 
•35  .... 
■36l..  . 
S7i  ... 
.39  .14 
■   -.j  T.  |l.32;i.65| 

'.'561  ■.'oii;!';!. ■.'.■.■! 

■35  T.  I.  ...  .1 
.47;....!.....  I 
...I   .O6I.70I  .401 

.lli....C... .!....! 


.11 


.06 


.61 


■:9o!;:: 

.22,  .04 
.48:  .05 
.02 


.06 

.U 

i'31 


.131   .03 
..36l.. 
.22;.. 
.321 1.03 

i.28  '.'43 


01  .... 


.37 


.05 


1.00 

"64 
".95 


1.24  . 
.02 

.44  . 
.02!. 
.10!. 

'.61!: 
T 

.75!. 

■:2,i; 

.281 


.231. 

^3l|! 

.26 

.12 


.10 
.98 
.12 

.'62 

!oi 

.041. 


28 


29      30 


31 


.111   .15;... 
...11.20,     24 
.19']   86 


1.22 


.02'1.20 
.92 


2  02 
T. 


1.17 


.68 


.02 


.11 

.42 
.50 
.01 

.081  .301  .03 

,'251't',' ;... 

T.  I.... 

.4 
.22 

.('2    .19 
1.00    .70 
.21 
T 


.03 


.05' 


1.23 
.15]   .65 

::::!'f-i 

.17|  .431 


.05 


1.83 
.02 
.20 

'f.' 

'.'22 

....I 
.50 
.93 


.71  .. 

.12.. 


.40 


.25 


7. 


.10 


T. 


.46!.. 
.131. 


.U;   .04  ".'26 
.07(3.15    .22 


.1.... 


.06 
1.17 


.23 

j  ."58 
'.'3.5 


.11 

.03 
.52 

i.'6P 


.10 


■;oii 

.25 


.38 


.10 
1. 4(1 


..511  .01 
•08|... 
.         .1.0 
.71  .... 
.32  .... 


.641  .97 
.44  '.'75' 


.11 
3.20 


.05:  T. 


1.72    T 
.021 
•  8.)|  .09 


.41  1.78]  .77 


.!    .OSji  2O1 
I   .20 

1. 13  T.  1; 


.271 


1.90 
.85 


2. 80 


.08 
1.20 


|....i  .0R|   .0-1.... 

..    .1   .68    .01'.    . 

T     ..   ....   I.... 

1...  ....(....I..   . 

T.  !  .16'....  I....  I  .42:  .18 


...i  'I'. 


.20: 


30|     •   I    .70 

■.i::.:,' 

211    .69| 


.46 


.05 


.70 


.28 


.08 


.03 


\.26 
4.67 
4.15 
2.99 
3.58 
4.76 
3.76 
7.10 
4.67 
3.86 
6.29 
4.79 
3. 76 
0.77 
5.34 
8.16 

3!  1-2 

4  (18 
2.  !6 
0.40 
6.75 
4.36 
4.O0 
3.28 
4.  (/J 
3,17 
4.56 
2.18 
3.75 
1.28 
5.26 
4.51 
5.05 
3.24 
•2.HH 
2.57 
1.39 
3.42 

5  88 
3.91 
7.95 

ii'.ih 

3.4s 
6..07 
5.50 
0.44 
1.70 
4.86 
2.  20 
2.40 

4.  16 
2.99 
1.02 
1,32 
3.a4 
4.32 
7.00 
6.30 
5.45 
3.74 
3.98 
4.21 

1  2.112 

4.50 

I  1.51 

2  33 
3.72 
1.2s 
2.  85 

5.  W 
2.i?S 
4.03 

i.'42 
3.30 
1.25 
6.12 

3  79 
4.98 
6.81 
2.02 
7.5.0 
2.41 
f..4il 
4.46 
9.77 
2.45 
4.43 
2.64 
0.70 
1.21 
3  VS 
3.21 
1.24 

5.' 67 
1.45 
4.24 
2.13 
2.59 


;i*.v.o»ft:»vk>i,>iv 
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Daily  temperatures   for    July,   1937 


StatloDS 


—  T  )  Maximum 

Alum  Fork J  Minimum 

..  )  Maximum 

Amity  W I  Minimum 

i  Maximum 
Bate»TlUe j  Minimum 

i  Maximum 
Boe  Branch 


BontonTlUe  •••... 

Blythevllle 

BoonevlUe 

Brtnkley 

Camden 

Carthaee 

Conway  

Cornerstone 

Corning 

Crossett 


Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimnui 
i  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
1  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 

Dardanelle )  Minimum 

)  Maximum 

De  Queen )  Mlnlmun 

i  Maximum 

Devils  Knob )  Minimum 

(  Maximum 

Dumas j  Minimum 

Maximum 

El  Dorado.... )  Minimum 

)  Maximum 
England. 


100 
66 
93 
66 
93 
68 
98 
66 
96 
73 
90 
66 

101 
71 
92 

95 
66 


Eureka  SpfIukb  . 

FayetteTiUe 

Fordyce 


Gilbert. 


Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 

)  Minimum 

J  Maximum 

Fort  Smith*" 1  Minimum 

I  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 

Grannls )  Minimum 

(  Maximum 

OravetteW '  Minimum 

I  Maximum 

Green  Mountain. ..  )  Minimum 

j  Maximum 

Harrison }  Minimum 

I  Maximum 

Helena I  Minimum 

i  Maximum 

Highland 1  Minimum 

j  Maximum 

Hope  $'} (  Minimum 

j  Maximum 

Hot  Springs )  Minimum 

J  Maximum 

Jonesboro    '  Minimum 

)  Maximum 

Lead  Hill I  Minimum 

I  Maximum 
Little  Bock."*.  I  Minimum 

Little  Rock (  Maximum 

[Airway]  )  Minimum 

LuthervlUe (  Maximum 

I  Minimum 

Magnolia (Maximum 

)  Minimum 

Mammoth  Spring,  j  Maximum 

)  Minimum 

Marianna *  Maximum 

(  Minimum 

Marked  Tree??....  )  Maximum 

I  Minimum 

Mena (Maximum 

I  Minimum 

Montlcello Maximum 

I  Minimum 

Morrilton 1  Maximum 

I  Minimum 

Mountain  Home. . .  \  Maximum 
(  Minimum 

Mt.  Ida (Maximum 

!  Minimum 

Newport Maximum 

)  Minimum 

Okay (Maximum 

'  )  Minimum 

07fl.rk  (  Maximum 

"''*''' I  Minimum 

,  Maximum 
'  Minimum 


Pine  Bluff. 


100 
71 
95 
71 
86 
70 
98 
65 
99 
76 
96 
70 


75 


Pocahontas 1  Maximum 

)  Minimum 

Portland i  Maximum 

j  Minimum 

Prescott (Maximum 

/  Minimum 


92 

59 

8'i 

55 

91 

63 

90 

62 

94 

61 

85 

56 

92 

58 

86 

66 

87 

61 

90 

61 

90 

64 

87 

57 

84 

58 

84 

56 

92 

60 

85 

58 

90 

61 

90 

57 

88 

&6 

85 

57 

90 

63 

94 

62 

83 

6S 

86 

65 

8.^ 

57 

92 

63 


101 
70 
98 
71 
95 
73 
88 
74 
96 
77 
96 
71 
98 
79 
97 
67 
93 
65 
95 
73 


66 

89 

68 

95 

68 

95 

68 

100 

67 

90 

66 

98 

64 

93 

69 

95 

66 

98 

67 

95 

66 

92 

67 

91 

67 

89 

67 

97 

68 

93 

66 

100 

68 

99 

64 

93 

63 

91 

66 

95 

64 

100 

66 

90 

68 

92 

65 

94 

61 

97 

66 


15 


16 


100 
70 
93 
72 
96 
70 
96 
72 
100 
75 
91 
74 
97 
70 
95 
75 
95 
74 
97 
78 
96 
70 
92 
69 
92 
73 
90 
73 
96 
73 
96 
70 
99 
75 
95 
68 


100 

71 

86 

74 

96 

73 

96 

72 

101 

75 

91 

68 

102 

70 

93 

70 

93 

74 

98 

72 

95 

74 

93 

70 

89 

68 

83 

72 

97 

721 

96 

73 

100 

74 

101 

70 

98 

73 

94 

75 

95 

73 

ini 

70 

93 

76 

92 

69 

95 

71 


93 


66 


100 
70 
86 
69 
98 
72 
95 
70 
102 
67 
93 
73 
97 
70 
93 
70 
94 
73 
100 
60 
97 
72 
92 
68 
89 
68 
97 
66 
98 
72 
97 
76 
99 
72 
»5 
68 
101 
69 
91 
72 
97 
72 
102 
73 
93 
71 
93 
70 
98 
74 
99 
73 


100 
70 
92 
70 
93 
65 
90 
71 
99 
64 
92 
69 
92 
67 
90 
72 
91 
70 
93 
65 
98 
70 
91 
69 
91 
72 
97 
721 
95 
65 
95 
70 
94 
70 
94 
68 
91 
64 
94 
70 
91 
71 
99 
65 
91 
72 
92 
69 
92 
67 
95 
70 


95 

a3 

87 
65 
89 
62 
90 
66 
91 
67 
89 
65 
83 
65 
88 
69 
90 
63 
98 
69 
91 
65 
90 
67 
85 
68 
88 
67 
90 
64 
91 


95 

62 

92 

71 

96 

69 

92 

68 

95 

69 

92 

70 

91 

64 

92 

74 

95 

72 

94 

69 

94 

70 

94 

70 

91 
74 
92 
72 
94 
69 
94 
72 
94 
69 
93 
67 
92 
65 
94 
70 
94 
59 
95 
68 
82 
74 
93 
69 
92 
69 
95 
69 


70 


92 

69 

89 

72 

91 

66 

93 

68 

98 

68 

92 

72 

95 

69 

89 

71 

94 

69 

92 

68 

92 

71 

90 

71 

90 

72 

91 

72 

91 

67 

92 

71 

92 

70 

93 

68 

91 

65 

92 

71 

93 

67 

92 

68 

90 

72 

92 

72 

95 

72 

94 

68 


18 


19  20 


22  J3 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


95 

70 

90 

73 

95 

66 

93 

72 

97 

72 

94 

73 

98 

70 

91 

74 

96 

74 

95 

74 

92 

73 

92 

71 

91 

73 

94 
73 
93 
72 
93 
72 
94 
68 
97 
69 
93 
69 
98 
74 
94 
72 
96 
70 
93 
75 
93 
73 
95 
70 
95 
73 


96 

73 

90 

75 

96 

72 

94 

74 

98 

75 

94 

74 

97 

71 

92 

75 

95 

75 

94 

75 

93 

74 

93 

72 

92 

75 

93 

73 

92 

72 

94 

74 

95 

73 

95 

70 

93 

74 

96 

73 

95 

73 

96 

72 

94 

77 

93 

73 

95 

71 

96 

74 


98 

70 

89 

74 

95 

74 

94 

75 

98 

75 

95 

74 

97 

69 

92 

75 

97 

75 

96 

74 

94 

74 

95 

73 

92 

74 

93 

73 

89 

72 

94 

74 

97 

74 

97 

68 

94 

75 

97 

74 

96 

74 

99 

70 

93 

76 

95 

73 

94 

71 

97 

74 


98 

74 

96 

74 

95 

75 

89 

74 

92 

76 

96 

74 

96 

79 

95 

65 

92 

69 

96 

74 

89 

74 

97 

71 

92 

74 

95 

73 

95 

74 
102 

75 

94 

74 

100 
69 
93 
74 
98 
74 
95 
73 
94 
74 
93 
74 
94 
75 
95 
76 
95 
72 
94 
73 
96 
77 
99 
71 
96 
74 
95 
76 
96 
73 
96 
73 
93 
75 
92 
74 
95 
70 
97 
74 


74 
94 
72 
94 
75 
96 
71 
95 
74 
102 
75 
95 
72 
94 
72 
94 
76 
97 
74 
96 
74 
95 
73 
92 
73 
94 
77 
93 
69 
95 
72 
96 
72 
98 
74 
96 
73 
94 
70 
98 
76 
96 
72 
98 
72 
94 
75 
94 
71 
97 
71 
97 
73 


103 
77 
98 
76 
94 
76 
85 
68 
85 
68 
98 
76 
98 
77 
96 
69 
94 
68 
92 
68 
85 
69 
89 
69 
90 
70 
96 
74 
96 
76 
102 
73 


70 


71 

81 

69 

93 

73 

95 

74 

91 

73 

97 

75 

89 

70 

90 

72 

88 

70 

96 
71 

96 
75 
94 
72 
85 
70 
96 
68 
87 
73 

100 
73 
96 
74 
95 
78 
88 
68 
1-8 
74 
98 
74 


63 

87 

70 

851 

63 

81 

65 

85 

66 

85 

73 

95 

73 

92 

76 

88 

75 

85 

66 

78 

66 

83 

75 

84 

75 

88 

67 

94 

74 

84 

64 

90 

72 

83 

67 


87 

69 

87 

71 

87 

63 

92 

71 

88 

71 

87 

72 

81 

&5 

84 

70 

92 

75 

90 

70 

84 

64 

85 

64 

91 

69 

87 

72 

86 

63 

76 

69 

89 

64 

82 

65 

84 

65 

89 

68 

97 

76 

82 

74 

84 

70 

84 

65 

84 

65 

85 

70 

85 

69 

87 

69 

91 

70 

85 

64 

90 

69 

85 

66 

81 

70 

86 

70 


91 

67 

90 

69 

89 

62 

85 

70 

91 

68 

87 

72 

83 

64 

92 

72 

84 
72 
94 
67 
85 
65 
86 
65 
87 
73 
90 
71 
85 
61 
87 
66 
96 
65 
84 
66 
87 
63 
86 
65 
94 
69 
88 
72 
95 
69 
87 
64 


71 
89 
68 
89 
66 
85 
69 
87 
63 
87 
68 
86 
64 
90 
69 
85 
71 

851  90 

69  66 

85 

66 

88 

71 

86 

68 


68 

93 

62 

90 

65 

97 

77 

92 

68 

98 

68 

92 

64 

92 

62 

91 

71 

94 

66 

93 

66 

93 

68 

90 

64 

90 

67 

92 

66 

95 

69 

90 

70 

97 

65 

93 

61 

94 

63 

94 

63 

94 

69 

96 

66 

92 

72 

91 

64 

98 

68 

94 

69 


94 
71 
89 
68 
85 
71 
92 
71 
91 
72 
90 
72 
85 
65 
92 
72 
93 
74 
89 
72 
89 
65 
88 
69 
93 
72 
95 
74 
92 
64 
88 
65 
93 
69 
86 
67 
94 
65 
89 
71 
961  90 
68 


94 

68 

97 

67 

93 

65 

92 

66 

94 

72 

94 

67 

93 

68 

94 

67 

91 

65 

91 

68 

93 

67 

92 

67 

93 

69 

96 
67 

94 
61 
94 
63 
94 
64 
95 
69 
94 
68 
94 
71 
92 
64 
91 
68 
95 
69 


90 

71 

85 

71 

85 

61 

93 

72 

89 

72 

90 

69 

81 

60 

89 

73 

93 

74 

83 

70 

83 

59 

82 

60 

87 

71 

89 

73 

89 

59 

88 

67 

86 

59 

81 

63 

80 

60 

80 

69 

93 

78 

90 

70 

94 

68 

85 

67 

84 

58 

84 

71 

86 

71 

88 

69 

92 

72 

85 

61 


941 

96 

60 

62 

88 

91 

69 

70 

88 

90 

61 

63 

89 

91 

59 

61 

85 

91 

61 

66 

a5 

87 

59 

58 

92 

98 

67 

71 

89 

91 

9i 

9.3 

69 

71 

91 

96 

61 

63 

90 

91 

62 

60 

87 

87 

58 

58 

SS 

90 

71 

68 

92 

93 

64 

70 

91 

94 

72 

75 

85 

86 

69 

65 

90 

73 

90 

64 

87 

59 

88 

59 

88 

69 

91 

69 

87 

56 

87 

68 

91 

60 

85 

64 

85 

57 

85 

621 

90 

66 

91 

72 

94 

68 

87 

61 

88 

55 

88 

69 

90 

63 

91 

63 

93 

69 


69 


64 
89 
71 
89 
71 
84 
59 
84 
67 
89 
69 
89 
70 
92 
70 
84 
74 
87 
63 
89 
70 
89 


63 

86 

61 

88 

68 

88 

66 

90 

63 

89 

58 

87 

66 

90 

59 

91 

71 

93 

63 

90 

79 

87 

62 

86 

70 

90 

67 


91 
60 
86 

60 

91 

75 

95 

70 

96 

68 

88 

61 

91 

57 

90 

70 

92 

64 

93 

68 

94 

73 

88 

63 

85 

63 

88 

60 

95 

71 

88 
68 

92 
65 
92 
64 
92 
69 
91 
62 
98 
75 
98 
70 
92 
68 
89 
60 


66 

86 

74 

85 

67 

85 

67 

89 

69 

85 

71 

80 

73 

89 

62 

81 

69 

88 

69 

89 

68 

89 

69 

86 

60 

95 

78 

84 

73 

85 

70 

92 

63 

91 

67 

78 

69 

86 

67 

84 

68 

95 

68 

90 

65 

87 

64 

90 

60 


971  9.3.1 
68  67.  ( 


6ft  i 
91.  ( 
68.' 
91.! 
67.  ( 
88.' 
68.1 
89.; 
67.; 
94.' 
70.' 
9'2.' 

92.' I 
71.1 


68 

91 

69 

88 

72 

87 

70 

89 

62 

85 

70 

95 

69 

92 

79 

94 

69 

89 

66 

96 

66 

86 

72 

92 

70 

94 

65 

97 

67 

87 

71 

92 

68 

91 

70 

90 

66 

91 

68 

90 

68 

93 

64 


94. 
60. 
89. 
68. 
8il. 
66. 
93. 
68. 
93. 
71. 
91. 
70. 


94 

73   721 


70 

71 

6 

87 

94 

9 

69 

69 

7 

91 

96 

9 

69 

71 

6 

95 

99 

S 

66 

68 

6 

80 

92 

f 

69 

69 

6 

95 

100 

5 

65 

69 

6 

87 

96 

< 

73 

71 

7 

90 

95 

< 

68 

72 

( 

85 

95 

t 

71 

71 

' 

94 

97 

t 

65 

7C 

1 

90 

92 

t 

71 

7( 

! 

8; 

9! 

< 

71 

7( 

Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise 


indicated.  ."Midnight  to  midnight.  ..Thermometers  read  In  -rniug=  ma.inn^  ~Sr^'l^:^"n 


July,  198 
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CLIMATOLOGICAL 

DATA: 

ARKANSAS  SECTION 

41 

Daily  temperatures  for  July 

,   1937 

Stati 

ons 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2J 

23 

24 

25 

S6 

27 

28 

29 

30 

31 

c 

ID 

Rogers 

j  Maximum 

91 

95 

94 

99 

101 

94 

94 

86 

94 

84 

85 

89 

92 

95 

95 

91 

90 

86 

81 

87 

87 

89 

92 

90 

90 

83 

89 

91 

84 

89 

92 

90.2 
67.6 
94  4 

■  /  Minimum 

b8 

'10 

75 

74 

/'8 

bb 

69 

68 

66 

67 

67 

68 

74 

7a 

71 

71 

70 

68 

63 

63 

63 

63 

64 

S8 

68 

59 

59 

66 

68 

69 

69 
96 

RussellvilleEEvaDl  !  Maximum 

ill 

99 

98 

105 

102 

98 

9b 

91 

94 

93 

90 

92 

95 

96 

96 

95 

98 

93 

62 

87 

90 

93 

96 

100 

92 

91 

9? 

94 

92 

89 

"  (  Minimum 

b2 

/I 

r.i 

79 

(9 

66 

V2 

69 

69 

74 

71 

70 

72 

72 

72 

7b 

72 

74 

69 

70 

67 

66 

66 

70 

71 

62 

66 

7i 

71 
91 

70.4 
91  7 

3t.  Charles. ..... 

*  Maximum 

84 

92 

93 

9o 

94 

96 

96 

91 

95 

93 

95 

94 

93 

94 

95 

96 

96 

95 

92 

86 

89 

89 

92 

92 

92 

82 

86 

87 

86 

93 

'"  }  Minimum 

bi 

b2 

bb 

73 

76 

73 

70 

69 

6fi 

65 

67 

71 

69 

64 

6'' 

65 

68 

70 
98 

J  Maximum 

S/ 

97 

95 

98 

9i 

95 

94 

91 

96 

92 

89 

92 

95 

94 

95 

97 

98 

90 

85 

87 

90 

93 

95 

96 

9? 

87 

91 

99 

87 

95 

92.7 
68.7 
92  7 

■ "  )  Minimum 

b'J 

bo 

73 

74 

73 

'iO 

7U 

67 

70 

72 

71 

70 

72 

73 

74 

74 

74 

74 

69 

67 

64 

64 

64 

66 

69 

71 

60 

61 

65 

65 

70 

Stuttgart 

J  Maximum 

81 

8/ 

94 

89 

97 

94 

92 

91 

94 

92 

91 

93 

96 

97 

97 

98 

98 

97 

88 

89 

91 

94 

95 

96 

92 

86 

91 

94 

87 

93 

97 

■  ■■  (  Minimum 

bit 

b9 

VO 

70 

M 

70 

71 

67 

71 

71 
8S, 

70 

70 

73 

74 

73 

74 

74 

74 

73 

69 

68 

66 

66 

68 

70 

70 

64 

6'> 

07 

67 

70 
96 

69.5 
90  7 

Stuttgart.  ..[Evt 

-1  S  Maximum 

81 

9-2 

94 

93 

84 

94 

90 

88 

92 

89 

92 

94 

95 

94 

96 

99 

95 

87 

86 

90 

90 

93 

94 

90 

82 

86 

89 

86 

91 

'^■'  1  Minimum 

b8 

bb 

/U 

71 

72 

70 

70 

6/ 

73 

72 

71 

'U 

72 

74 

73 

74 

74 

76 

74 

70 

68 

66 

65 

66 

71 

7? 

64 

62 

66 

67 

70 

69.5 
95.1 
69.6 
91  4 

Subiaco 

)  Maximum 

94 

100 

101 

101 

102 

9b 

95 

92 

94 

83 

90 

92 

97 

97 

99 

97 

98 

98 

88 

90 

93 

95 

98 

97 

96 

92 

95 

99 

91 

92 

97 

■  ■  <  Miuimum 

bl 

6b 

76 

77 

69 

6b 

71 

68 

67 

72 

69 

68 

72 

74 

72 

78 

75 

75 

65 

68 

66 

64 

65 

67 

72 

70 

fi'J 

69 

75 

68 

71 

Texarkana  .... 

^  Moximum 

sy 

9U 

95 

95 

97 

92 

94 

88 

93 

86 

83 

90 

92 

93 

93 

94 

96 

96 

93 

88 

85 

89 

90 

94 

93 

91 

93 

97 

90 

85 

90 

■■■  )  Miuimum 

68 

b8 

72 

74 

/i 

73 

7U 

67 

69 

70 

70 

69 

73 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

70 

69 

70 

69 

71 

73 

73 

71 

73 

75 

75 

71 

71.6 
94  3 

\  Maximum 

91 

lUO 

99 

101 

102 

9b 

93 

91 

96 

91 

91 

94 

95 

95 

95 

97 

98 

97 

87 

88 

93 

94 

95 

96 

95 

91 

95 

96 

85 

90 

96 

•  •  '  Minimum 

5b 

'/2 

,3 

7o 

bO 

6b 

bo 

64 

6o 

72 

68 

66 

76 

74 

74 

75 

77 

72 

70 

62 

60 

58 

58 

60 

70 

69 

57 

64 

69 

65 

66 

67.3 
92  3 

j  Maximum 

«b 

94 

96 

96 

9/ 

9/ 

97 

91 

93 

91 

89 

93 

94 

95 

95 

96 

97 

98 

95 

91 

85 

90 

92 

93 

91 

88 

88 

88 

85 

86 

94 

■  ■  }  Jlinimum 

bl 

bb 

n 

74 

77 

70 

bb 

68 

72 

71 

71 

72 

74 

7ft 

74 

74 

74 

7fi 

74 

69 

72 

69 

70 

69 

77 

7? 

68 

71 

70 

71 

70 

71  1 

Wilson 

(  Maximum 

83 
54 

8/ 
06 

87 
75 

92 
67 

92 
74 

93 

71 

90 
72 

88 
69 

91 
71 

89 
73 

88 
73 

92 
73 

91 
75 

92 
74 

92 
75 

92 

85 
80 

84 
67 

84 
65 

85 
63 

87 
65 

89 
65 

90 
68 

90 
72 

89 
68 

84 
69 

85 
57 

87 
56 

90 
64 

92 
69 

88  7 

Winslow 

■  ■■  (  Minimum 

S  Maximum 

■■■  (  Minimum 

68.2 

Wynne  

(  Maximum 

8S 

90 

94 

f. 

90 

91 

90 

89 

91 

88 

89 

91 

94 

94 

94 

95 

94 

90 

85 

85 

87 

89 

91 

93 

91 

87 

88 

88 

91 

94 

96 

96.4' 

■    (  Minimum 

o2 

b4 

73 

I'd 

b8 

b9 

67 

64 

70 

69 

68 

69 

69 

72 

71 

73 

72 

7) 

69 

63 

61 

59 

61 

62 

69 

68 

56 

56 

57 

63 

67 

66.0 

Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [S"°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  July,    1937 

[See  preeipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 


Data 


Day  of  month 


9     10     11 


tlope , 

[Exp.  Farm] 


Sussellville 

[Ozark  Kursery] 


^tuttsart    . 
Rice  Exp. 


Farm] 


Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


291  .337 

82      84 
26      40 


286  .4.32  .356 

76      85      86 

57      43 

I 

.2841.2.32  .280 

71      79      82 

41      33!     73 


.693 

.205 

84 

82 

78 

24 

.294 

.494 

92 

90 

58 

121 

.274 

.287 

82 

78 

74 

96 

.1921 

801 
85 

446! 
821 
30 

084 
82 
37 


.2111.232  .207 
80  78 1  SO 
28      291     24 

268  .  .308  .  236 
841  80  82 
38      37      31 


.177  .126 
8[)1  78 
181     21 


.175 
82 
33 


.274 
80 
38 


.  268  .  206 
84  SO 
32      47 

.182 
80 
64 


12      13      14      15      16      17 


20     21 


22      23 


25     26     27     28     29      30     31 


.2121.320 
82l  84 
45 1     63 

.3681.400 

84{     84 
80j     90 

.23ol.310 

83|     81 
64      85 


.287 
84 
72 


.33l!.341 

84 1     84 
69     53 


360].  276'.  378 

84       S5|      8.';i 
80      55      69 

303  .348'.  332 
84      85i     86 

109!     90j     78 


.389.302  .... 
84  78  80 
761     43      22 


.228 


80      81 


188i.218!.280  .  194  .400 

80]     78!     '**!     *"■     81 
52!     36      80|     33]     27 


.204 


222  .B14 

. .!    m 

32!     38 


1.521.173;. 238 

781     79I     78 
511     24!     19 


.157 
SO 
39 


294 .316 
81  77 
49      31 


.2721.243, 270  .1.34 
79  SO  80  77 
23l     181     44I     47 


.257 
78 
28 


.083  8.219 
82  81.2 
16  1.20y 


.290  .170.118  .251  (9.  063 

SO]     82      80:     .  .i  82.4 
40      24      88j     29jl,426 

.2.54  .201  .  1231 .2(14|6.  809 
76l  76  79]  83  80.1 
32]     21       13]     26  1  ,472 


Daily  River    Stag-es  for  July.  1937 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


12      13      14 


15  I    16 


17  I   !8  1.19 


20  j  21 


I         I         '         I         I 
22      2S     24     25  hi6  I  27 


fort  Smith 

k'an  Rureu  . . . 

Danville 

izark 

Jardanelle 

Morrilton 

Uttle  Rock. 
Pine  Bluff.   ... 

lilhert 

finniphan,  Mo. 
llack  Rock . 
)zarkBeachMo 

Jotter  

Calico  Rock.  . . 

?ate8vllle 

>ewport 

'  ieorgetowu  . . 
Marendon  . .  .  . 
\rkadelphia  . . 

Jamden   

vVhitecliff.s  .... 

.nrtex  

'ultoii 

3ig  Lake  Outl't 
•t.  Francis... 
it.  Francis  L.L. 
^larked  Tree  . . 

^arkin  

^tadison 

ielena 

Ukansas  City. 


..Arkansas 
....  do  ... . 
.Petit  .lean. 
..  Arkansas. 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do    .   . 

..Buffalo... 
.  .Current  . . 
...Black.  .. 
. . .  Wliite  . . . 
.   .-   do  .... 

do  ..   . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Ouachita.. 
.Ouachita  .. 
Little  River 

....Red 

do 

Little  River. 
St.  Francis. 

do  .... 

do  ..  . 

do  .... 

...  do  ... . 
Mississippi  . 
do  .... 


22 

6,8 

6.7 

22 

6.8 

6,6 

20 

2.3 

2.3 

22 

2.6 

2.4] 

22 

5.7 

5.4 

20 

2.3 

2.0 

23 

2.6 

2.2 

25 

7.1 

6.7 

30 

3.2 

3.3 

10 

2.7 

2  6 

14 

4.5 

4.1 

30 

1.3 

-0.7 

21 

3.8 

3.8 

1     IR 

1.6 

1.5 

23 

6.7 

6.2 

25 

5.1 

4.6 

21 

8.5 

8.0 

26 

19  9 

18.8 

17 

5.4 

4.0 

26 

5.3 

5.3 

25 

2.8 

1.9 

25 

9.2 

8  8 

25 

8.8 

8.4 

10 

7.1 

6.7 

18 

5.5 

5.3 

22.6 

22.4  ' 

i7 

1.8 

1.7 

28 

7-5 

7.1 

32 

10.0 

9.6 

42 

21.8 

22  0  ' 

42 

19.6 

19.1 

2 

7 
3  9 
0.  7 
3.8 
1.5 
6.2 
4.0 
7.6! 
17.816 
3.7 
5.2 
1.2 
8.6 
8.1 
6.4 
5.1 
2.2 
1 


6.9 
9.2 

22.7 
18.8 


2 

8 
7 
2 
6 
9 
9 
7 
7 
1 
5 

t* 

1     6. 

2!l7. 

1]2I. 

J. 

6. 

8. 

24, 

19. 


.6 

■^1 
.4! 
1 

61 

.7 

-0.6i-0,6l 


,1]  6 

,9]  6, 

.2]  2. 

.Gl  1, 


4.5 

3.1 

6,4 

4,8 

5.7 

15  4 

3.6 

4.2    4.0 

1.0]   1.0 

8 


8.3 

7,4 

8.1 

18.  1 

9,21  8 

7     1.7 

1    6.0 

7)  8.6 

2:24.7 

4  19.8 


Ol  3, 


6 
5 
6 
7 
6 

R 

0 
0 
2 
3 

8 

4I18. 
8!21. 
0!  2. 
7|  5. 
2!  8. 
5:24. 
120. 


0  14 
5 1  4. 
8]  3. 
8    0. 

01  7. 
21  7. 
Oil. 
3]  18 
I  22 


2 
9 
7 
6 
0 
6 
3 
ll  5 

01  3 
4I  2 
ll  5 

n 
0 1 

9  6 

5  3 

2  5 
I  13. 

5  4 

8  4, 
8.  0 


21. 


lil   6. 

.1  n. 

4j18, 
3:22. 
2 
5. 
7. 
19 


4 
1 
7 
7  19.2  18.0 


5 
5. 

2, 

1. 

4. 

J. 

1. 

5. 

3 
41  2. 
0!  C. 
2I-O. 
8!  4. 
2'  2, 
9]  6. 

5  4. 
9!  5 
9113. 
1|  3. 
8|  5. 
8]  0. 
8  7. 
8    6. 

1  10. 

2  !7. 

6  22. 
2    2. 


J   .J 


I|5 
4  2 
3;    1 


ll  3 
4!  2. 
2]  6. 
71-0. 
ll  4. 
01  2. 
3|  6. 
61  5. 
6j  5. 
6  13. 
7I  3. 


4:  4. 

0]  C 

31  1. 

51  5, 

Ij  3. 

4,  2. 

0  6. 

7i  1. 

0  3. 

1  1. 
6  6. 
0  4. 
61  6, 
2|I3. 
6i  3. 


6]  5. 

3  5. 

3  2 

2  1 

21  4, 


0. 
0. 
5. 
3. 

2, 
6. 

2-0. 

61   3. 

3]  1. 
7]  6, 
9;  4. 
3]  6. 
0]13. 
8    3. 


3  16. 
8  23. 
ll  2. 
4'  5. 
0  7 
1'17. 
6  15. 


7110 

oln 

I;23 
Ij  2 
4  5 
0!  7. 
3,18 
M4. 


)  13, 


6 
2 
2 
2 

0 

8 
1 
0 
4 
4 
7 
5, 

0!  5 
7i  4 
5  S 
1113. 

4]  6. 
8  9 
3I  7. 
52.3. 
0  1 
7    6. 

3  7. 
915. 

4  12. 


5.2 

4.8 

2-1 

I.O 

3.5 

0,2i 

0,31 

4.7 

2.9' 

2.4; 

6.  ll 

■0,7!-0 

3,51  3 

1.21    I 

5  8!  5 

4.  )|  4 

6.2]  5 
3i]3.3ll:j 
61  3.6:  3 
2|   4.  5|  4 

0.6:  0 

7.2]  7 

6.11  6, 

9.0i  8 

7.2;  6, 


1]   5 

6:  4 


I  2 

ol  0 

6l   3 

II  0 


41  '/. 

c,\  7. 

6  0. 

5 1  3. 

2]  1. 

8!  5. 

I|  4. 

9]  6. 

3  13.1113.  0il2 

5  3, 


23.7]23 
1.9  1. 
6.4!  6 
8.1     8. 

11.6!l4. 

II.9III. 


3.4 

4  3 

0.6 

7.0 

5,9 

7.9]   7. 

6.61  R. 
7l23  6'23. 
8]  1.8]  1. 
2]  7.6  7. 
li  9.4]  9. 
8  15.1115. 
0  11.1)  11. 


2]12  3113. 
3  U.8;12, 
0    2.01  2. 

2  6  6]  7, 

3  3.8!  9, 
3-0,31  2, 
l!-0.2]-0. 
2]  4.11.4. 
8;  3.5 

'  2.& 

6.0 

2.4 

4-6 

3.0 

8.2 

6.7 

6.8 
12.9  13. 

4.1,   3. 

4.2;  4. 

1.0    0, 

7.0'  7. 

5.8i  5. 

7.51  7. 

5.9!  5. 
23.2  23. 

2,4 

8.0    8. 

9  9  10. 
16.7  17 
11.6  12. 


4  14,  0 
9I13.7 
0]  1.9 
8|  9.4 
2 '10.  9 

e!  6.5 
3.5 
4.1 
3.1 

2.41 

■»-^ 
0.2-0 

4,5    4. 


1  11, 

ojn. 
81  1. 


4]  2,7 
81  7.7 
5;  5.5 
8  8.2 
)ll3.8jl4. 


3.6 
4.9 
0,9 
7.0 
5.7 
7.1 
5  4 
22.  8  22 
4]  2.0]   1, 

1  8.0 

olio.o 

6118.0 

2  12.9 


Oj  9 

O]  9. 

8:  1, 

8!  5. 

5  9, 


3:12 

0  3, 
4  2, 
4  3, 
2  1. 

01  3. 
9]  I, 
0  6. 
4!  3. 


S.2 

7.9 

1.8 

4.0 

8.1 

5.4 

8    6.4 

4  11. B 

01   3.0 

2|  2,3 


29      30 


4 

0 
7 

5,6 
6.4 
8,0 
22.0 
2  2 
6.S 
9,8 
17.1 
15.0 


7.1 
6.7 
3.8 
3.3 
6.2 
2.2 
2.7 
7.4 
2.8 
2.2 
2.6 
0  7 
3.7 
1.3 
5.7 
2.2 
4.6 
13.2  12.7 


3,8 
4  1 
0  7 
6  9 
5,7 
fi.O 
5.9 
21  8 
1.6 
5.9 
7,9 
1.5.7 
14.5 


3.9 
4.3 
0.7 
6.8 
5.6 
5.8 
5  1 
21.6 
1.6 
.5.6 
7.3 
14. 2 
13  6 


T.  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  -ttNot  used  in  means  and  summaries.  Reference  letters  *,•>,•,  number  of  days  missing.  tAlso  on  other  dates.  tJP.  O 
ddresses  as  foUo\vs:-Big  Lake  Outlet,  .Manilla;  Boughton.  Route  4,  Prescott;  Cornerstone.  Route  1,  Altheimer;  Freeman  Springs,  Dover;  Index.  Route  5,  Texarkana 
utherville.  Route  1,  Lamar;  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Ro.^el)ud,  Route  2,  Mt.  Vernon;  Springbank,  Doddridge.  Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset  un- 
,iS3  otherwise  indicated.     '"24  hours  ending  midnight.    II II  24  hours  ending7a.  m.     'Included  in  next  measurement.    Data  in  italics  interpolated. 

1  The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  thtj  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita- 
|on  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  .35-year  period;  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
Ue  period  to  19.35,  inclusive. 
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FUUTON     j  \  RAM  DO 


no    n '■'<[-'— '^  l---...-,  z/3^,  BAXTER! r-J  .-—.-■  M         I 


OLPHif^-^CLAY  R 


_j-'  j  "x^ 1 (J-, j  ^-V    IZARD    i 

IWASHINGTONJMADISON^  NEWTON    |  j    c;  t  O  N  E     ■^''  •— • r 

j  f  1   SEARCY    '    -  '  ^  ^  -^        ■ 

r  ^  '•  I 

'JOHNSON  J 


iCRAWFCRD 


IfRa^i^in 


I35S 

Ivan    buren;        <^    i_ 
i  I  .-w^b 


L. — [j'lNDEPZNDENCE.f    ^  (1° 


iCONWAYp  ^""' 


L,_i   1-0  e  AN h^ 

SEBASTIAN  1  ,,rt/o  >^^/?       '  \;:^^?M  ' "^ '      )faulkner 


, i\    o.in 


/  -^"T      /  9<7,yV00DRUFF' 


v.. 


SCOTT  j  f  I — i^-^--' — I       <^>.A^  !  i       ■^.    '-^r 

P  o   u  K  J     ;223     r      " 

j '  I  i      ^  !arkan; 


1 ^_^^^.-,  .^    SPRING    i 

^67  T 


I,  -V         I 
; j °  /.  !__piKE 


SEV1ER\         ^l-r-C^  ^CLARK     ,  \^  /!^v.\^^ 

■■■5V       \    oi      ^T3>^        \        ^\    ^  I 


H 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 
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V^OL.  XLII 


Little  Rock,  Aek.,  August,  1937 


No.  8 


Pbice  :    5  Cents  per  Copy :  25  Cents  per  year 


GENERAIi    SUMMARY 

Temperatures  were  nearly  continuously  above  normal  in  Au- 
gust but  as  in  July  departures  were  higher  in  northwestern  and 
central  portions  than  along  the  Mississippi  River  and  in  south- 
eastern sections.  The  mean  temperature  was  below  normal  for 
only  two  days  at  Ft.  Smith  and  three  days  at  Little  Rock  dur- 
ing the  entire  month.  The  average  temperature  for  the  State, 
based  on  the  reports  of  67  stations,  was  82.3^  which  is  2.3° 
above  the  47-year  mean.  Of  the  stations  with  records  of  10 
years  or  more,  only  four  in  the  southern  portion  had  negative 
departures.  Monthly  means  ranged  from  76.3°  at  White  Rock 
in  the  Ozarks  to  85.3°  at  Hot  Springs.  The  highest  tempera- 
ture reported  was  111°  at  Conway  on  the  10th;  the  lowest,  65° 
at  Lead  Hill  on  the  13th.  The  greatest  daily  range  was  46° 
at  Gilbert  on  the  10th. 

Rainfall  was  light  and  scattered  the  first  half  of  the  month 
in  many  sections  while  it  was  general  in  nearly  all  portions  of 
the  State  from  the  21st  to  the  24th.  The  average  precipita- 
tion for  the  98  stations  reporting  was  3.45  inches  which  is  0.13 
inch  below  the  47-year  mean.  Of  the  stations  with  records  of 
10  years  or  more,  30  had  positive  departures  and  44  negative. 
Monthly  totals  ranged  from  0.22  inch  at  Corning  in  the  ex- 
treme northeastern  portion  of  the  State  to  12.69  inches  at  De 
Queen  in  the  extreme  southwestern  portion,  with  seven  other 
stations  reporting  less  than  one  inch.  The  greatest  amount 
measured  in  any  24-hour  period  was  5.02  inches  at  DeQueen 
on  the  23d  and  in  48  hours  9.90  inches  at  the  same  place  on 
the  22d  and  23d.     The  average  number  of  rainy  days  was  7. 

The  weather  was  too  hot  and  dry  for  cotton  in  much  of  the 
uplands  of  the  State  during  the  first  three  weeks  of  August, 
the  high  temperatures  of  the  second  week  causing  considerable 
shedding  where  soil  moisture  was  deficient,  but  in  the  heavy  cot- 
ton producing  areas  conditions  were  much  more  favorable.  Pick- 
ing began  in  a  few  localities  the  first  week  of  the  month,  two 
bales  being  ginned  on  the  4th  in  the  southeastern  portion  of 
the  State,  but  not  enough  cotton  was  open  for  picking  to  be- 
come general  until  after  the  middle  of  the  month.  The  early 
corn  crop  was  nearly  matured  in  most  sections  before  the  high 
temperatures  of  the  10th,  but  in  some  localities  some  damage 
occurred.  The  general  rains  from  the  21st  to  the  24th  were 
very  beneficial  for  late  corn  but  in  many  sections  of  the  up- 
lands considerable  damage  had  already  occurred.  Meadows, 
pastures,  and  truck  crops  were  also  damaged  by  the  hot,  dry 
weather  during  the  second  week  but  in  nearly  all  portions  there 
was  sufficient  moisture  the  latter  half  of  the  month  for  good 
growth.  The  weather  was  favorable  for  rice  in  most  portions 
of  the  belt  and  the  early  crop  was  about  ready  for  harvest  the 
latter  part  of  the  month.  Late  potatoes  v\ere  beiiig  planted  at 
the  close  of  the  month  and  apples  were  in  excellent    condition. 


Corrections:— June,  1937 

Camden,  wind  direction  should  be  SE.  Rock  Springs,  page  32,  total 
precipitation  should  be  5.74  inches.  State  mean,  page  31,  period  4.95 
inches;  departure  +0.91. 


For  ■windstorms,  etc.,  see  pag-e  48. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 


1 

t 

3 

4 

5   6  7 

8 

3  101112|l3Jl4[l5i6Jl71819 

20  2l'22J23j24|25 

26|27 

28  29|30  31 

Dense  Fog 

Light  Hail    .... 
Moderate  Hail 
Ttiunderstorm 

1 

2 

12 

.'  i  '. 
16;  2 . ! 

UiI5  2314 

7   313 

9 

.13- 

.     . I  11  3   3/  6 
4  1711  i   7l  3  . '. 

] 

...    3 

9 

3 

16  i 

* 
2 

•"l  ' 
J^8 

2   7   6  13 

PBESSTTRE,  WIND,    HUMIDITY.    AND  SUNSHINE 


station 


Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-leval) 


29,92 
2'.i.96 
29.98 
30.00 


30.14 
30.18 
30.21 
30.21 


29.71 
29  76 
29.78 
29.79 


Wind 

S'^^ 

Kg' 

0) 

<r> 

-■3 

s 

4.9 

21 

n. 

4 

6.6 

19 

ne. 

4 

6.1 

21 

sw 

9t 

6.7 

2) 

ne 

12 

Relative 
humidity 


52    51 
52    59 


81  I  61  I  62 


COMPARATIVE    DATA     FOR  AUGUST 


Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 

Year 

a 

03 

1 

0) 

1 

60 

<: 

<5 

e3 
3 

3 

O 

5 

1891 

1S92         

76.4 
78.3 
77.3 
78.1 
79.4 
82.6 
79.6 
79.4 
82.2 
81.1 
80.6 
80.7 
78.7 
78  1 
79.1 
77.9 
82.0 
79.3 
82.4 
79.2 
78.0 
78.7 
82.1 
78.5 
74.7 
81.8 
77.1 
82  6 
80.6 
76.8 
81.5 
80  4 
81.9 
82.2 
80-3 
80.7 
76.6 
61.3 
80.8 
81-8 
76.7 
81.5 
79.1 
84.8 
82.0 
85.0 
82.3 
80.4 

108 
106 
102 
104 
102 
112 
111 
108 
112 
108 
109 
108 
106 
105 
103 
100 
113 
103 
111 
104 
107 
105 
107 
104 
102 
107 
104 
115 
113 
102 
106 
lU 
ir.9 
108 
ins 
110 
105 
105 

no 

U4 
103 
104 
101 
116 
113 
120 
111 
106 

39 
47 
48 
4S 
55 
48 
45 
54 
54 
57 
52 
51 
47 
46 
51 
42 
54 
52 
47 
48 
45 
46 
46 
57 
40 
46 
43 
5-' 
56 
46 
56 
51 
49 
43 
47 
47 
43 
61 
41 
46 
42 
47 
49 
48 
46 
43 
55 
52 

2.75 
4.39 
3.08 
4.63 
2.64 
2.32 
2.59 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

5 
9 
5 

8 
4 
5 
5 
7 
4 
5 
6 
4 
8 
6 
6 

10 
6 
8 
4 
8 

12 

3 

12 
11 
5 
8 
7 
7 
8 
8 
5 
4 
5 
4 
10 
10 
7 
3 
5 
9 
5 
8 
5 
4 
2 
7 
7 

21 
13 

18 
12 

18 
17 
17 
13 
19 
16 
14 
19 
16 
16 
18 
14 
16 
15 

8 
11 

9 
11 

9 

9 
10 
13 

9 
12 
13 

9 
12 
12 
10 
10 
!0 
10 

2 

7 

4 

j),94             

8 

1^95             

4 

1896         

5 

](jy7     

4 

lg9S             

4.35    1     n.o 

2.04     1      D.O 
2.95           0.0 
2.95           0.0 
2.55           0.0 
4.34           0.0 
2.81            0.0 
3.73     i      0.0 

5 

1S99             

3 

1900         

3 

1901     

4 

1902             

3 

1903             

4 

1904     

3 

1905   

3 

1906             

4.92 
2.92 
4.48 
1.27 
3.92 
8.19 
3.30 
1.62 
6.81 
10.44 
2.63 
4.10 
3-90 
4.29 
4  Of 
5.46 
1.90 
2.43 
2.  4(1 
1.81 
5.50 
6.01 
4.  62 
1.29 
2.53 
4.71 
1.78 
4.42 
2.75 
1.74 
0.44 
3.45 
3.71 

CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.'J 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0  0 
o.O 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

7 

1907 

190S   

5 
6 

1900             

20                8 
13       1       12 
11               U 

3 

1910             

6 

1911 

9 

1912             

15 
20 
8 
9 
17 
16 
15 
16 
13 
15 
18 
18 
20 
22 
14 
12 
17 
22 
17 
15 
'.9 
12 
15 
18 
19 
15 
14 

10 

1? 
9 
9 

9 

8 
9 
9 
8 

8 
8 

10 
10 

8 

7 
10 

9 
10 
11 
11 

9 
10 
10 
12 

6 

1913             

1 

1914 

12 

J915             

13 

1916             

5 

1917 

8 

1918 

7 

1919             

7 

1920       

9 

1021     

7 

1922 

1923 

1924   

5 
5 
3 

1925 

2 

1926             

7 

1927 

9 

1928 

6 

1929 

2 

1930 

19.11 

4 

7 

1932 

2 

1933     

8 

1934   

5 

1935 

1936 

1937             

4 
2 
6 

Period 

,<; 

:■.■:,]'<: 


44 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


AcGUST,  1937 


Counties 


Alum  J'ork  Reserv 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  — 

BRteBville 

Bee  Branch 

Benton  

Ueutonville 

Big  Lake  Outlet,  tl 

Black  Kock 

BlytlievlUe 

Boonarille ■■ 

Bough  ton ft 

Brinkley 

Calico   Rook 

Camden 

Clftrenclon    

Clinton...     

Conway ■• 

Cornerstone tl 

Corning  

Cotter 

Cresset  (near) 

Danville 

Dardanelle  ... 

1)8  Queen 

Devils  Knob II 

Uunias 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 

Fayetteville    

Fordyce 

Fort  Smith 

Fulton  

GeorKetowu 

Gilbert 

Glenwood 

Qrannls 

Qravette 

Green  Mountain,  tt 

tJarrison 

Helena 

Higdcii 

Uighland.   -^ 

Hope    [livap.J 

Hot  Springs.  , 

Index »* 

Jesslevllle 

Jonosboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.     . 

Little  Rock  Airway 

Lutherville tt 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello    

Monticello  (a) 

Moutongo — 

Morriltou  

Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay ...  • 

Oiiark  

Paragould 

Parkin 

Patterson     

Pine  Blnff 

Pine  Ridge 

Pocahontas  

Portland  

Prescott 

Bock  Springs, .  4J 

Rogers  (near)  ..tl 

Rosebud tt 

Russell  ville[Evap] 

St.  Cliarles  . 

St.    Francis.. 

Searcy 

Spriugbank  . 1+ 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart...  (Evap) 

Subiaco  ■   ... 

Texarkana  . . 

Thornburg  . . 

Turnpike tt 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    . 

White  Rock tt 

Wilson 

Wynn« 

Yancopin    . . 

State  Means 


Climatolo&ical  Data  for  August.   1937 


w 


Saline 

Clark  

Clark  

Desha 

Independence  . 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

.lefferson 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier  

Johnson 

Desha 

Union': 

Lonoke 

Carroll 

Washington  .. 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  ... 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Stone 

Boone 

Plulllps 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland    

Little  River 

Garland  ■ 

Craighead  

Boone 

PuUvflki 

Pulaski 

Johnson  

St.   Francis 

Columbia 

Fulton  

lyce  

Poinsett   

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

Co away 

Ba.^ter ■ 

Montgomery  — 

Jackson ■ 

Moi.tgoraery  — 

Montgomery  ... 

Howard 

Franklin 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Jefferson 

Montgomery  . . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay   

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan  

Miller 

Perry ...  , 

Pope 

Scott 

Bradley 

Little  River 

Franklin 

Mississippi 

Cross  

Desha 


75b 

600 

200 

Ub 

277 

700 

285 
12<15 

239 

259 

252 

465 

V35 

206 

361 

116 

172 

516 

309 

1!<5 

293 

440 

175 

327 

330 

426 

2350 

16-2 

270 

229 

1465 

1451 
190 

448 
260 
200 
600 
547 
900 

1250 

1100 

1052 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 

1207 
273 
273 

'sis 

800 
702 
231 
687 
800 
288 
396 
275 
222 
204 
215 
840 
300 
122 
318 


1300 
600 
526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 
750 
332 
650 

2240 
675 
266 
290 

2285 
237 
250 
167 


1 

42 
42 
53 
38 
45 
2 
32 
7 
36 
12 
23 
2 
50 
33 
52 
33 
16 
54 
26 
44 
10 
25 
21 
61 
2 
1 
32 
37 
31 
37 
59 
9 
13 
52 
25 
12 
2 
18 
40 
1 
37 
65 
18 
18 
67 
46 
20 
U 
42 
31 
58 
1 
38 
7 
21 
33 
26 
33 
49 
1 
2 
2 
18 
25 
38 
54 
9 
10 
9 
42 
14 
7 
21 
50 
13 
44 
31 
49 
2 
47 
3 
25 
4 
10 
27 
28 
13 
60 
2 
40 
52 
17 
13 
18 
43 
31 
1 
12 
29 
13 


Temperature    (Degrees  Fahrenheit) 

Precipitation,  inches 

_ 

"3-^ 

d 

O 

'S'a 

2S 

to 

-  o 

a  CD 

S  " 

t,  a 

C   3 

a 

a3  p 

JC 

<v 

2 

<^X" 

"3 

9^ 

=.a 

S9 

o 

m  O 

03 

o 

^  cs 

c 

Oj  p 

oz- 

B 

Qi: 

5 

Q 

►^ 

^ 

O-o 

H 

55 

H 

Number  of  days 


11 


■3 .5 


81.8 
82.4" 


83.4 
82.2 


80.4 


+  1.7 


103 
105' 


81.5 
84.2 


82. 8- 


84.6 
81.0 
82.0 


81.6 

84!4' 
83.3 
79.7 
84.0 
83.2 
82.6 
81.2 
80.4 
83-2 
84.6 


78.8 


+  4.4 

+  2.5 

-P'3.6 


+  1.9 
+  2.1 


+  2.2 


+  3.0 
+  0.3 
+  3.6 


3  6 


+  2.5 
+  1.0 
+  1.8 
+  2.8 
+  2.2 

+  4."i 


108 
105 


9 
10 


100 
107 


81.6 
82.0 
82.0 
82.0 
80.8 


83.2 
82.0 
85.3 


82.6 
81.6 
83.0 
83.2 
8.3.7 

82.4 
81.6 
81.4 
82.1 
82.6 
81.8 


+  2.2 

4.4 


+   50 
+  0.2 


109 

'ioo" 


HI 
103 
101 


no 

104 
102 
107 
101 
105 
103 
102 
102 
107 


108 


64 
67* 


63 
65 


60 


18 
6t 


35 

31" 


J4  34 

6  34 

13 


10 

'iof 


10 
10 
9+ 


-  0.4 
+   4,2 


+  2.5 
+  2.8 
+  32 


+  4.0 


-   0,1 
+  4 
+   1.4 
+   2.9 
+  2.7 


83.7 
82.2 
80.4 
83.6 


8L6 
83.3 
83.4 


83.6 


83.0 
80.5 
82.4 

79.5 


84.2 
81.8' 


83.4 


83.5 

82.2" 

84.2 

83.9 

82.0 

80.1 


82.5 


76.3 
80.8 
8L0 


+  2.0 
+  4.2 
+  1 
+  3.6 


109 
101 

102 
107 
98 


106 
102 
109 


103 
109 
106 
105 
107 


98 
101 

99 
101 
109 
100 


10 

9t 

9 
10 
10 


30 
35 


6t 
8 
14 


ISt 

6 
13 

5t 

6 

6 
13 
13 

6t 
13 


9+ 
10 
10 
10 
10 
10 


+  1,7 


+  I 


+  36 
-  0.9 
+  0.8 


+  2.1 
+  '4 


+  3.3 


2  8 


+  2.6 
+  1.6 

+  2.8 


+  0. 


+  2.2 
+  1.0 


107 
106 
109 
106 


106 
105 
109 


104 
97 
104 


109 
98 


106 


106 
102' 
108 
105 
110 
103 


6 
13 
13t 
13 

6t 


SU" 


-2.25 
+  0.79 
+0.36 

+  6.' 33 


42 
34 
27 
39 
25 


36 
29 
35 


14t 
13 

6 

6t 
18 


6t 
14 

6t 
14 
18 

6t 


29 
42 
30 
33 
33 


68 
61 
63 
64 


10 


10 
3t 


102 


97 
97 
102 


82.3  '+  2.3 


HI 


6t 
14 

6t 
14 


69 


65 


68" 
66 
66 
62 
66 


55 


6t 


14t 
19 
5 


32 
37 
40 
35 

.«' 
33 
38 


1.11 

0.50 

2.96 

0.94 

1  91 

1.30 

1.07 

1.83 

0.17 

-3  )3i  0.38 

-4.10    0.59 

2.03    0.74 

...,|  1.27 

+1.11 

1.32 

0,48 

1.94 


3.24 
).7C 
4.42 
1.32 
2.30 
4.36 

3.67, 

3.  13  -0.93 
0.29 
0.98 
0.81 
2.05 
4  41 
4  78 
8  OJ 
2.80 
1.74 
3.95 
3.36 
4.40 
0.22 
2.88 
2.78 
2  50 
3.5' 
12.69 
1.69 
6.25 
4.59 
2.44 
1.98 
5.76 
3.59 
1.27 
6.74 
1.45 


3.13 
1.08 
0.97 
0,57 
-0,63!   1.20 


-0.20 
+  1.63 
-4.07 
-0.54 
-0  54 
-1..54 
-0.06 


+2.6S| 
+1.59 
-1.201 


1  39 
1.29 
0,09 
0.98 
1.16 
0.84 
1  ..52 
5.02 
0.85 
1.61 
1.59 
0.56 


-2.991  1.02 


+  1.71 


-2.01 
-1-3.54 
+2  26 

3.  43|-0.45 

2.63 

7.801  +  4.16 

2.5l|-L62 

1.50 

-3.11 
+0.55 
-2.79 


0.92 
4.37 
1.60 
4.57 
3.83 
4.31 
7.50 
4.30 
1.43 
0.93 


40.86 
+  0.19 
+  4.21 
+0.7S 
-2.29 
-3.31 

4.681+0, 93 

3.80 

3.32  -0.53 

2.25 

4.97 

1.84 

6.39 

1.95 

2.72 

6.14 

6.15 

3.42 

O.M 

1.67 

2.89 

1.73 

3  69 

1.60 

9.23 

1.50  -2.23 


1.88 
2  52 
27        2.66 


32 
26 
32 


32 


37 
28" 


6 
19 
18 

6 

6t 
13t 


6t 


23 
3 
It 


31 

31^ 

36 

35 

40 

24 


28 


33 
28 
34 


46 


1,93 

2.43 

+  2.13 

-1.68 

1.62 


-3.  IP 
-2.61 
-0.61 
-2. 19 


2.93 
1.86 
0.43 
2.53 
0.63 
1.86 
0.80 
3,53 
1.28 
0.85 
0,50 
2.12 
0.72 
2.80 
1,39 
3.00 
3.00 
1.76 
0.57 
0.65 
1,39 
1.83 
1.51 
0.77 
2.80 
1.76 
1.88 
1.78 
1.23 
L78 
2.25 
1.10 
0.32 
0.81 
0.74 
0.80 
1.40 
0.63 
3.90 
0.40 


0.70 
-l.ni  1.26 
-0.77    1.08 


-4.15 

1.06 

+0. 29 

+i!4i 


-0.30 


3.96 
5.30 
3  95 
2.07 
3.61 
3.26 
3.45 


-3  14 

+0.47 
+  1.44 
+1.10 
+  1.90 

-6!4.3 
+3,62 
-0.74 
-0.94 


+0.43 
+2.63 


-1.85 
-0.10 
+0.40 
-0.13 


0.66 
1.18 
1.30 
1.75 
1,80 
1.36 
L33 
1.15 
0.44 
1.45 
1.37 
2.20 
2.05 
0.65 
2  66 
2.30 
0.99 
1.46 


L96 
1.87 
1.07 
0.87 
1.86 
1.01 
5.02 


0.0  I 

0.0 

0.0  I 

0.0  I 

0.0 

0,0 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.u 

0.0 

0  0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,  n 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.'o 

0.0 
0.0 

6'.  6 

0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

n.o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

6!6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


9 
6 
4 
7 
6 
9 
7 
4 
7 
6 

8 

11 

6 

12 

14 
9 
9 

10 
7 
8 
4 
4 
5 
7 

10 
6 
5 
6 

10 
3 
6 
9 

11 
7 
9 
9 
6 

12 

13 
8 
9 
4 
3 

10 
4 

8 
9 
7 
3 
8 
7 
7 
6 
6 
9 
7 


Observer 


15 
20 
16 

9 
20 

9 
21 
23 
26 

7 
15 

6 
19 
10 
13 
18 
16 
20 
19 
23 

9 
18 

3 
19 
19 

4 
14 
21 
22 
13 
21 

9 
)5 
22 
23 
11 
14 
18 
21 
21 

12 

22 

7 

7 
13 

0 

7 
22 
11 
11 
15 
12 

4 
13 

1 
14 

9 
12 

22 
1 
20 
16 
18 
13 
11 
19 
15 

i7 
24 
10 


12 

11 
17 
16 
10 
25 
13 
24 
19 
19 
23 
21 

13 
15 
10 
17 

*4 
23 

8 
22 

8 

14» 
15 


ir 

24« 
13 

4 

9 
18 

6 
19 

2 

2 

4 
19 

1 
16 

2 
10 

8 

8 
10 

8 
10 

2 
18 

8 
23 

4 

8 
18 
11 

6 

8 
16 

7 
16 

9 

5 

2 

7 

13 
13 

6 

9 

8 


17 
11 
28 
15 

9 
12 
12 
12 

3 
24 
16 
29 
15 
li: 
16 

0 
26 

7 
10 

8 

10 
17 

9 
10 

'3 
6 
15 

18 

7 

9 

6 
10 
13 

0 
12 

2 

6 

1 

6 

7 

i4 

10 
19 

8 

13 

2 
21 

4 
18 

5» 
10 


5« 

P> 

3 

7 

6 

6 

6 

3 

8 

6 

1 

6 
16 

9 

li] 
11 
10 

5 

5 

3 

2 

6 

4 

5 
8 
4 
9 
6 
4 
1 
2 
3 
6 
7 
4 
6 

13 
4 
0 
5 
1 

11 
2 
6 

'7 
7 
3 
9 
0 
8 
8 
4 

16 
3 
2 
1 
2 

10 
4 


se.     I 


I  svv. 
se. 


i  ne. 


sw. 
ne. 


I  aw, 
ne. 


sw. 
sw. 


ne. 
sw. 


se. 
sw. 


sw. 
n. 

sw. 


sw. 
sw 


ne. 

sw. 

e. 

sw. 

sw. 

e. 

sw. 

sw. 


Bure 


T. 
W. 

F. 


L.  R   Water  Works 
J.   W.  (■  ampuell 
Mrs.  Ted  R.  Carpente 
Herbert  Neff 
Airway  Observer 
J.  E.  Soanlan 
S.  A.  Burks 
V.  S.  Weatlier  Eurea 
C.  J. Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Sainue!  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harry  Buie 
K,  J    Torry 
William  Jones 
J    M.  Kuight 
R.  M.  Wheatley 
A    L.  Stepliens 
E.  E.  Cordrev 
P.  B,  Hutcheus 
Winfred  D.  Polk 
O.  3.  McSpadden 
U.S.  Fort-st  .Service 
J.  M,  Patterson 
Geo.  N.  'Soodier 
E.  B.Smith 
U.  S.  Forest  Service 
Ben  Johnson 
Mrs.    E,   W  ,Oastoii 
Dr.  R    H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
llnif  ersity  of  Arkans 
M,  G.  Taylor 
r.  S.  Weather 
J .  Logan 
R.  Putt 
J.  King 
C.  A.  I'rice 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
U.S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Truujon  Brown 
J .  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Serv 
W.  E,  McDowell 
U.  S    Forest  Service 
Benedkiine  Sisters 
J.  H    Cross  white 
U  .  S.  Weather  Bur« 
Airwaj  Observer 
H.  G    Lenhardt 
J.  W.  Hppes 
State  Agri,  School 
S.  F.  Whittaker 
C.  N.  Houck 
Charies  Walton 
£.  W.  St.  Jolm 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  S 
Soil  Conservation  Si 
Mrs.  Freda  M.  Ashci 
B.  S.  H  albert 
G.  A.  Whittington 
J.  D,  Henderson 

Forest  Service 
Forest  Servic 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Ca.rroil  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Hundleston 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservation  S 
Car!  A.  Starck 
G.   A.   Maddox 
U.S.  Forest  ServiC' 
U.S. Biological  Sur 
A    Bovce  Boyd,  Jr. 
Walter    Smith 
Henry  Field 
f.  C-  Storv 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  SI 
New  Subiaco  Abbej 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
U.  S.  Forest  Servic 
Dr.  Cheves  Bevill 
C,  N.  Turner 
L.   M.  Snead 
Connie  Clark 
D    O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E.  Barton 


U.  S. 

u.  s. 


August    1937 
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Daily  Preci-pitation  for  August,   1937 


1 

Day  of  Month 

Stations               Drainage 
basin 

1 

■2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1] 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 
0 

Alum  Fork  Reserl  |  i 

Ouachita  . 

1 

.18 

■r'.' 

H4 

,|      1811.041 

.36 

.18 
.41 
.90 

....| 

■     -1 
.10 

"!i4 

.28 

".02 

r." 

.03 

"t' 

.04 
.30 

't. 
T. 

1.11 

V03 
.09 

1.05 
.44 
T. 

3. '24 
1.70 
4.42 
4.32 
2  30 

Amity Il 

Arkadelphia h 

Arkansa-s  (^ity  . . !  1 

Ouachita,  .i 
Ouachita.. 
■Mississippi 
White    .... 

•:i2  ""' 

.06 

.01 

.29 
.19 
.94 

;;:; 

'.'oa 

".55 

.21 

1.15 

't'.' 
T. 
T. 
T 
T. 

'.'62 
.03 

.01 
.02 

'.S5 

.25 

5^ 

.... 

!32 

'.'67 

'.'21 
.62 

i!65 

■•'r'.' 

;:;: 

■f.' 
1.79 

i'83 
T. 

.27 
.16 
.41 
.12 
.45 
1.07 

r. 

.07 
.38 
.06 
.74 
1.15 
.53 
.99 

.41 
.66 
.11 

'.'63 
.90 

".be 

.16 

4.88 

'.85 

.50| 
.19 
.'27 

i!36 

1 

2.' 961 

.30 

.02 

.11 

".hi 

4.36 
3.67 
3.13 
0.29 
0,98 
0  81 

Beuton     Illl 

Saline 

Arkansas. . 
St.  Francis 
White 

••• 

.02 

i.'i3 

'.12 
■.06 

".'n 

•••• 

T. 

1? 

Beaton ville    ...•••" 
Big  l,ake  Outlet  .111 
Black  Rock Ill 

.10 
T. 
.28 
T 

'".05 

'tv 

Blvtheville        ..III 

St    Francis 
Arkansas.. 
Ouachita. . 
White  .... 
White   .... 

.03 
1.27 

.01 
.01 

.38 

Booneville 

doughtou  .  .       .  .Illl 

-    . 
.06 



.70 

'tv 

".05 

^oi 

't" 

,01 

.09 
'.'C2 

.38 
.55 
.47 
.06 
.97 

"57 

.05 
.88 
T. 

.72 

'i'> 

■;5 

.     . 

Vii 

.07 

2.05 
4.41 
4  78 

3.13 

.28 

'.'22 

.06 

'!07 
.83 

Calico  Rock Illl 

Caindeu lill 

1.08 

3  04 

.28 

"."2i 

.... 

2  8(1 

".bh 

.03 

Clarendon Illl 

Clinton               .... 

White 

••• 

r.' 
■r  ■ 

.02 
■]6S 

■f.' 

'.09 

1/29 

'.'63 
T. 

'.ei 

.11 

.08 
.80 

1  74 

White   .... 
Arkansas. . 
Arkansas. . 
White 



'.'17 
'J'  ■ 

't " 

.07 

t'.' 

1.20 
.60 
.63 

'.-65 

.02 
.93 
.15 
.02 
1.02 
2.96 
.15 
.18 

.'21 

1.28 

.08 

'.'6i 

.72 

'!26 

.02 

'] 

.20 

'^02 
.67 
.73 

.16 

.70 

T. 

.11 
.18 

.68 
.26 
T. 

.45 
1.39 

';o9 

in 

3.95 

3.36 

Cornerstone 

.921.... 
.081  .02 
.981    .15 
..38!l.l6 
.68j  T. 
1.52|   .17 
5.02    .05 

.30    .''21 

1.40 
0  22 

Cotter  "              .1111 

White 

.10 

.21 

'.'65 
.35 
.02 
T. 
.80 

7-2 
12 
.06 
.19 

1.61 

'i'V 

T. 
.26 

'".ch 

.24 
.85 
.62 
.73 
.30 
.33 

■']'  ■ 

.10 

".m 
"f. 

'.'6i 
.43 

".ib 

T. 

.80 

''05 
.03 
.75 

•62 

.16 

'.'60 
.•20 

.32 

".n 

't.' 
i.71 
'.53 

.'54 
.26 
.42 
'J'. 

.55 

':oi 

!04 
.41 

't  " 

2.53 

2  88 

Crossott  .  .[near]. . 

■Daaville 1  il 

Dardaiielle   Ml 

De  Queeu      

Ouachita.. . 
Arkan.=as. . 
Arkansas. . 
Red  .       ... 
Arkansas.. 
White .... 
Ouachita. . 
Arkansas. . 

White 

White 

Ouachita  . 
Arkansas. . 
Red 

x  , 

'.'65 
.08 

','6i 
J'.' 

•••• 

'.'67 
.39 

.64 

.... 
"'.25 

T.' 

'."0'7 

t  " 

.06 

■.'65 
.1(1 

■!o6 

".01 
.36 

't  ' 

.07 

t'.' 

.74 

T 

•• 

'"34 

: .; 
■.'62 

'.'ifi 
T. 

't. 

.02 
.IS 

.16 

.84 
.88 

.'35 

'.■32 

.06 

T 

.02 

'!68 

.19 
.80 

2.78 
2.50 
3.57 
12.69 

Devil's  Knob 

j^umas      

1.69 
6.25 

El  L'orado lill 

England 

F.ureka:^prings.... 
favetteville   

.10  1.59]   .52 
.56    .16!   .21 

4.59 
2.44 

29 

;'.; 

.'35 

'.'51 
.11 

.03 
.01 

"".b"i 

T. 

.... 

i.'so 

.01 

'f ' 

.05 
.07 

'.'03 

97 

1.98 

1   86 

3.  J9 

iFort  Smith "♦ 

PiiUon                    111 

T. 

".a 
f." 

.04 

T. 

.■25    t.  1  T. 
T.    1.62  1.89 
.63    .571    .17 

t. 

.08 

.07 

1.27 
6.74 

Georgetown Ill 

<iilbert 11 

4-flenv'?ood Ill 

White    .... 
White    .... 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas. . 

White 

White 

Mississippi 
White 

.  "li 

.06 

'.('15 
.21 

r. 

.18 

r.' 

".ok 

1.45 

f.' 

.18 

.85 
.08 
.06 
.10 
2.12 

2.30 

't'.' 



1.80 

'f.' 

".'05 
.6(1 

'!66 

'.'09 

.40 

.29 

3.53 

75 

.60 
1 .08 

1.86 
'.'02 

t" 

'."60 

".'08 
7. 



'!20 
.10 

3.43 
2.63 
7  80 

(Jravette Illl 

•<jreen  Mountain.. 

2  51 

.40 
.04 

".62 
.42 
.15 
.05 

2.00 
.45 
.05 
.05 
.72 

1.10 
.31 
.23 

.11 
"37 

T. 
1.11 

".85 
.50 

.... 
''6 

T. 

.04 

'ios 

1.50 

0.92 

Helena Illl 

.04 

... 

.12 

4.37 
1.60 

Ouachita. . 
Red 

■      ■ 

t" 

1.-25 

■'os 

'!6rt 

.35 

"25 

.... 

.41 
1.U6 

.05 
3.00 

'!57 

'."i8 
.02 
.09 
.18 

2.80 

'".n 

.03 
.82 

I.  00 
1   •M 

4.57 

Hope  [Evap] Illl 

Hot  Springs 

.  15 

T. 

'02 

.25 
'i 

3.83 

Ouachita. . 
Red      

Ouachita. . 
White  .... 
White     .   . 
.Arkansas. . 
.\rkansas.. 
Arkansas. . 
St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 

".Vi> 

.30 
'tV 

'.'g5 
.02 
.13 
.Ic 

.07 
'!^25 

';6i 

.01 
.10 

.'io 

tv 

1  78 
2.25 
1.10 

'!ii 

.16 
.22 

. .   . 

,24 

.04 

.05 

':2.5 

'.io 
'."16 

1.72 

".'i2 
.05 

'!io 
'!i^7 

i.''78 

t'.' 

.   . . 
'!03 

".'07 

T 

.01 
T. 

L(i6 
.22 
.64 

.09 

3.  60 

4.31 

.20 
•23 

.25 

'!i7 



7  50 

Jessieville .       

.'04 

:;.. 

'.'15 
.03 

'".60 

"t." 

•  ■    • 

'tv 

.01 

''65 
.52 
.12 

"'■ii 

.35 
.05 

1.88 

^82 
.55 

.58 

.'50 

.15 

t. 

.01 

.'25 

'.'05 
.29 
.16 

1.51 
.10 

'f.' 
.15 

■f.' 

.05 

1  75 
.01 

.96 
.85 
.40 
T. 

t.' 
.01 

".io 

4.30 

Jonesboro Illl 

lead  Hill 

1.43 
0.93 

Little  aock    '•• 

.09 
.10 

.14 
01 

4.68 

littleRock  Airway 
Lutherville 

3.80 
3.32 

.Madison Illl 

Magnolia 

Mammoth  8pg  .  .1111 

2  25 

4.97 

.03 

'".ib 

.50 

'!98 
.09 

- 

T.' 

.... 

:::: 

.... 

T. 

.10 

.05 

41 

'.'02 

'.'12 
.26 
.82 
.56 

.74 


1.75 
1.40 

■r. 

1.'23 
T. 
.03 
.30 

'".b"\ 
.45 
.80 

1.84 
5.39 

.Marked  Tree.... Illl 

Mena il;! 

Monticello    

Monticello  (a)..*" 

Montongo    

Morriltoii    |||| 

Mountain  Home . . 
Mount  Ma 

St.  Francis 
Ouachita 

1.B5 
2.72 

Ouachita 

.76 
.90 

".6i 

T": 

.ii6|1.40 
.05  1.55 
.23     .15 
.07    T. 
03  .    .. 
.04 

5,14 

Ouachita 

'■■'■■ 

.'46 

. .   . 

.15 

.^..  ... 

6.15 

Ouachita. 
Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 

White 

Ouachita. . 

."il 

.08 
.44 

'.'28 
.10 

'.'14 

1.40 

'''24 

"io 

.50 

T. 

26 

.19 

'.'32 

.32 

.57 

05 

1.00 

3.42 

.12 

ioi 

0.  50 

■  •• 

•  •' 

'•   ■ 

\".'l2 

'.'36 

1.'26 

.02 

't.' 

'!-29 

".U 

1,67 
2.89 

Newport Illl 

.04 

.01 

1  73 

Norman     Illl 

•Oden |i|l 

Okav 

.791.... 

3.69 

.32 

2!  22 
.'22 

"ift 

.63!  .31 

'.'28 

1.60 

Red 

.Arkansas 

"23 

3,  90 

1.21 
.40 

9. '23 

Ozark |||| 

Paragould  Illl 

Parkin      III| 

■Patterson 

Pine  liluff            111 

_ 

.05 

1.60 

St.  Francis 
St.  Francis 
Wliite.    ... 
Arkansas. . 

'.'.'. 

■■■• 

J 

.  .  .  . 

... 

'.'31 

.31 

.70 

'!i4 

'.'('2 

.33 

"t." 

::.. 

'.'2'2 

.; : 

.15 

■:73 

.87 

i.OH 

'!2'2 

... 

".is\ 

1.88 
■2.52 
'2.66 

i'iue  Ridge |||| 

.... 

White 

Ouachita. . 

.21 

.06 

1.25 

■!o6 

■f.' 

.30 
.78 

.05 

't.' 

"      ■ 

't." 

.01 
.'38 

.'64 
.02 

"t" 
"40 

'.'26 

'.'6.5 

1.77 

.80 

't 

.56 

.14 

'.'25 

6.70 

Portland Illl 

Frescott |||' 

Jlock  Springs 

Rogers  i  near) 

.... 

.35 
1.30 

.43 

.75 

'.05 

.6511.18 
.lOl  .80 

.32 
I  no 

,03 
T. 

.06 

.03 
T. 

.01 

.02 

4.26 
3. GO 

Ouachita. . 

White 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
White    ..   . 
St.  Francis 
White   .... 

Red 

Ouachita. . 
Arkansas.. 

.... 

f." 

•■•• 

i.'so 
'[69 

.77 

.65 

....!  .'2011.75 

6.57 

.061    .37 
1.36|..- 
.73     .22 
.37    .39 
.43     .'23 

.82 

.04 

.15 

44 

'!ii 
iiis 
"04 

.12 
.03 

1... 

08 
1.33 

V  V. 

i 

.071.... 

5.31 

Rosebid 

■Russell  ville 

i.'i5 

T. 

.05 

'.'25 
T. 

■i'V 

1.45 
T. 

'."ii 

'."■76 

••'■• 

•  •• 

t'.' 

'o-2 
.01 

■ 

'!i9 
' .'  13 

.07 
•24 
.45 
T. 

■■r'.' 

i!!5 
.09 
.03 

T. 
.34 

....|.    . 

.  101  .85!  4.08 
.06      25    3.13 

3t.  Charles 

...   1 

'.56 
.11 

'.'63 

.80 
T. 

'.'is 
.44 

.  ..  .01 

.!  T. 

1 
't.'  "t." 

....  2.  20 

60 1 

60    T.      3.8fi 

•St.  Francis I||| 

■  ■ 

.... 
.... 

1 

T. 
T. 

.... 

v: 

.... 
.... 

■■ 

.    T.  M.Ki 

Searcv 

•Springbauk ...  .Ill 

Storv ||i 

Stuttgart 1  r 

Rtuttgart  [Evap]:  || 
Subiaco 

.  75 

.02 
1     02 

.03 

.20 

] 

.. . 



1 

"t." 
't.' 

|.'02 
i"^ 

.8011.071     03 
T.  I   .9311.37 
.631   .33i. 
.80]   . 72.2. 05 
i   .411  .'25;  .55 

.20    .141   4.52 
....'....[  4.54 

.32j    .46    3.94 
....  ....i  5.29 

....!....  1   1.92 

.\rkansas. . 
Red 

.30 

i.3o|.... 

2.6P1   .031    .01'....;  T. 
!....:i.04ll.lO''2.30l 

i   .03|.     . 

't'.'i;.:. 

.03;..     . 

.251  T.      3.36 

Texarkana |||| 

........     7.24 

Thornburg 

Turnpike  

Arkansas-. 
Arkansas. . 
.Arkansas.. 
Ouachita. . 

T. 

']io 

')'. 

08 

.41 

1   .421  '1'    i  .99,... 

.381  .]3;   .081   ... 

1 1 1         ] 

.... 
.... 

.•65:  .50    3  31 
3.45:   .581  3.09 

Waldron 

■■t 

J  .... 

Warrpu 

.61 

T. 

1.96 

1   87 

301   .OS 

.05 
.70 
.03 

.■25 
133 
.25 
.48 
.07 
.63 

.19 
1.40 

i!6'2 

.14 

.30 
.20 

3.96 

WhiteclifFs 

Red 

Arkansas.  . 
.Mississippi 
St.  Francis 
Arkansas. . 

".iS 

.7',< 

'[26 

.10 

i'07 

5.  30 

■White  Rock  .... 
Wilson Ml 

'!2i 

.52 

.... 

.16 
.11 

1    8^ 

.... 

'.'87 

.17 

.52 

.•28 

'.'05 
.19 

3,95 
2.07 

■Wvnne 1 1| 

* 

.10 

• 

3.61 

Yancopin 1 1 

.62 

1.01 

.06 

1  .65 

.01 

1 

.'64 

.12 

3.26 

O^«A'«OMAl>l«0BO<V»^-. 
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August,  1987 


Daily  temperatures   for    Aug-ust,    1937 


Stations 


Alum  Fork 

Amity  $5 

BatesviUe 

Bee  Branch 

Bentonville"*.. 

Blytheville , 

Booneville , 

Brinkley 

Camden 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  .. 

Fayetteville 

Fordyce 

Fort  Smith*'* 

Gilbert 

Grannis 

GravetteM 

Green  Mountain. . . 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  §5 

Hot  Springs 

Jonesboro    

Lead  Hill 

Little  Kocb.***. 

Little  Rock... 

[Airway] 

[jutherville... 


.Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked   Tree$^ 

Mena 

Monticello.     

Morrilton 

Mountain  Home. . . 

Mt.  Ida 

Newport 

Oden 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas  . 

Portland 

Prescott 


)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
*  Minimum 
j  Maximum 

<  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  JIaximum 

<  MlnimuD" 
S  Maximum 

•  •  )  Minimum 
\  Maximum 

••  (  Minimum 
j  Maximum 

•  I  Minimum 
1  Maximum 

•  '  Minimum 
j  Maximum 

••  )  Minimum 

j  Maximum 
■•  I  Minimum 

j  Maximum 
■•  )  Minimum 

j  Maximum 
••  (  Minimum 

j  Maximum 

•  I  Jlinimum 
)  Maximum 

•  '  Minimum 
j  Maximum 

•  '  Minimum 
j  Maximum 

■  I  Minimum 
j  Maximum 

•  I  Minimum 
i  Maximum 

•  (  Minimum 
j  Maximum 

•  I  Minimum 
j  Maximum 

•  (  Minimum 
S  ."iaximum 

•  (  Minimum 
j  Maximum 

■  '  Minimum 
S  Maximum 
I  Jllulmum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  JIaximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  MaxlmuD. 
'  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
'  .Minimum 
j  Maximum 
)  -Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 

.  (  Maximum 
I  Minimum 
.  j  Maximum 
(  Minimum 
,  j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
(  Maximum 
.'  Aiinimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  ^faximum 
(  Minimum 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated 


Midnight  to  midnight.     5$Thermometers  read  in  morning;  maximum  temperature  credited  to  prec^^I^g^y 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock.  Ark.  10-22-37-1160 


August,  1937 
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47 


Daily  temperatures  for  Augrust,   1937 


Stations 


)  Maximum 
Ko^ers )  Minimum 

r,        11    -11    riT   »_i  S  Maximum 
Russellville  [Evap]  3  Minimum 

„.    „. ,„„  S  Maximum 

St.  Charles J  Minimum 

j  Maximum 
hearcy j  Minimum 

-,   . .        .  (  Maximum 

SW«SM' I  Minimum 

Stuttgart.. .[Evap]Pj;-JSuS 
„  .  .  S  Jfaximum 

Subiaco i  Minimum 

„         , )  Maximum 

Texarkana  j  Minimum 

Tii,„.„v.,,™  (Maximum 

Thornburg j  Minimum 

_,         .,  i  Maximum 

TwnP'l^e i  Minimum 

,„ „  S  Maximum 

Warren (Minimum 

,,,..,    D„„i,  S  Maximum 

White  Rock J  Minimum 

,„,,  „„  )  Maximum 

""so"^ i  Minimum 

,,,  „ i  Maximum 

""yn^e ;  Minimum 


1 

2 

3 

93 

94 

96 

68 

72 

71 

97 

99 

ino 

76 

73 

70 

93 

96 

98 

69 

71 

7n 

97 

99 

ini 

72 

70 

70 

101 

ini 

in2 

72 

73 

71 

97 

98 

99 

71 

69 

68 

inn 

ion 

ino 

72 

73 

72 

inn 

100 

inn 

75 

75 

74 

97 

ino 

102 

66 

66 

66 

88 

88 

89 

75 

75 

77 

96 

98 

97 

72 

72 

74 

88 

89 

89 

63 

63 

63 

91 

92 

93 

71 

68 

65 

97 

97 

99 

65 

71 

65 

5 

5 

93 

93 

69 

68 

99 

100 

72 

70 

93 

90 

76 

75 

98 

98 

7n 

68 

92 

97 

73 

68 

88 

94 

74 

70 

ini 

101 

70 

69 

98 

95 

73 

66 

inn 

101 

66 

62 

92 

89 

74 

75 

91 

94 

79 

68 

89 

87 

67 

64 

85 

90 

73 

68 

92 

90 

70 

66 

71 

102 
75 
95 
74 

103 
74 

101 
73 
98 
76 

106 
74' 

101 1 
751 

1071 
80' 
97: 

76; 

97, 
76 
95: 
64' 
95 
77 
100 
71 


99 
70 

109 
72 
98 
76 

106 
72 

106 
75, 

102! 
761 

1081 
721 


103 
80 

102! 
76 
97 
64 
97 
76| 


13      14 


104  105 
77      70 

110  100 
73 1     74 


87 
68 
97 
69 
89 
64 
96 
71 

102!     96 i 
74      661 


66      69 
93      95 


15      16 


70!     TO 


20 

21 

22 

89 

79 

81 

68 

69 

68 

97 

94 

85 

70 

73 

73 

88 

87 

81 

72 

72 

72 

95 

91 

87 

68 

71 

72 

95 

86 

87 

69 

71 

72 

92 

86 

84 

70 

72 

73 

99 

89 

88 

70 

72 

69 

94 

94 

84 

71 

73 

73 

95 

89 

85 

69 

72 

70 

89 

84 

75 

68 

68 

69 

92 

91 

89 

69 

71 

72 

89 

87 

75 

68 

68 

62 

90 

87 

86 

72 

71 

73 

91 

87 

87 

69 

70 

71 

24 


25     26 


701 
92! 
661 


27 


28 

29 

30 

89 

90 

89 

66 

64 

67 

94 

93 

91 

70 

68 

71 

93 

93 

92 

70 

68 

70 

96 

92 

89 

71 

70 

73 

94 

90 

91 

70 

70 

71 

92 

90 

70 

70 

95 

95 

91 

70 

68 

69 

95 

93 

91 

71 

72 

70 

95 

95 

94 

64 

65 

65 

90 

90 

88 

70 

69 

67 

93 

89 

87 

71 

70 

70 

89 

89 

81 

66 

66 

66 

91 

92 

88 

67 

67 

72 

95 

89 

90 

65 

67 

70 

31 


90.6 
68.4 
96.8 
71.5 
91.5 
72.0 
96.0 
70.9 
95.4 
71.6 
93.1 
71.4 
97.7 
70.8 
95.5 
72.3 
96.4 
67.7 
89.0 
71.2 
93.1 
71.9 
87.5 
65.1 
90.5 
71.0 
93.5 


Daily  Evaporation  [inches],  RLean  Temperature  [F°],  and.  ViTind  Movement  [miles]  for  August,    1937 

[See  precipitatiou  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 


Data 


Day  of  month 


14 

15 

16 

17 

18 

19 

20     21 


22 


23 


24  I  25 


26 


27 


28 


29 


31 


Hope 

[Exp.  Farm] 

Russellville 

[Ozark  Nursery] 

Stuttgart    

[Rice  Exp.   Farm] 


Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


.208 

.  250 

.272 

.'221 

.216 

81 

86 

85 

85 

S3 

14 

13 

14 

12 

20 

.312 

.  523 

.132 

.184 

.264 

86 1     86 

85 

86 

86 

33      21 

31 

34 

30 

.237!.  268 

.264 

.294 

.175 

84  i     84 

84 

84 

81 

19[     17 

16 

IS 

24 

.200i.254  .3]:<  .397 
80 j  82  86 1  88 
26      32      49|     46 

.2641.  400.. 3961.  417 

85;     87|     88      88 
35      65      68      51 


84  i 

60; 


90 


.419 
86 
53 

.228 
89 
58 

.315 
82 
93 


.300 
84 
53 

.244 

86 
20 


217  .182  .2611.2931.226 
83  82  82  j  84  80 
16      II         91     2(1      30 


.200!.  SOI  .237 

85      821       . 
48l     46      25 


336  .  1461.286  .290 
86;  85  S!^\  83 
38      26      331     46 

•  .474  .234  .235 
.  .       84;     84      82 

•  1     761     35      40 


.400  .310 
83  73 
59      31 


.039 
73 
13 


356  .336  .2581.  172  .100 

84l     84l     841     79!     80 
381     611     45|     331     20 


....1.113 
76 1  79 
18      17 


.1981.209 

79l     83 
14  i     30 


140.2001.2621.380 
8OI  82|  821  84 
Hi     20      26      21 


303i.280.205  .051  .0541.031  .143  .171 
80I  8II  79]  78  75i  78  80  81 
511     631     67      38      2l!     15l     23!     20 


.188 
82 
18 


.331 

.332 

82 

82 

8 

11 

.2461.134  7.829 

79|  82  82.0 
22 1  15  805 
I 
.192i.292'.]88l.098  8.461 
821  **0l  811  80  84.2 
22i     271     30l     191,053 


.1921 


.4421.14116.818 
80i  82!  82.2 
90      40  1,304 


Daily  Kiver 

Stages 

for 

August.  1937 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

1 
3 

4        5 

6       7 

8 

9  1    10  1   11       12 

i         1         1 

!      1      1      1      1      i      1      i            1      '      1      !      !      1      ! 

13      14      15      IS      17  !   18  :    19  1  20  :  21  1  22      23  !  24  j  25  |  26      27   |  28      29  ■   30 

!         1         1         1         1         '         1         1         1                   1         !         i         1         1         :          1 

3) 

Fort  Smith 

...\rkansas 

22 

7.2 

7.0 

8.4' 

8.6 

7.4 

6.7 

6.2'  5.9    6.2I   6.2 

6.0 

5.8    5.8 

5  8 

5.6 

,5.6 

5.4 

5.4 

5.3 

,5.3    5.3 

5.3 

5.3 

7.0 

6.8 

7.5 

6.9)  6.6 

6.8' 

7.1 

6.7 

Van  Buren  . . . 

...,     do.... 

22 

6.8 

6.6 

7.8 

8.3 

7.3 

6.3 

5.8    5.4    5.5!  5.8 

,5.4 

5.0    4.7 

4.3 

4.3 

4.2 

4.3 

4.1 

4.0 

4.9    4.5 

4  1 

4,5 

6,5 

6.5 

7,0 

6.6 

6.0 

6.3 

6.6 

6,3 

Danville  

.Petit  .lean. 

20 

10.1 

4.7    3.1 

2.7 

2.5 

2.4 

2.3    2.3I  2.3|  2.2 

2.0 

2.0I  1.9 

19 

1.91   1.8 

1.8 

1.9 

2.0 

1.8    1.8 

1.8 

1.8 

•2.0 

1.8 

2,3 

2.2 

2.1 

2.0 

1.9 

1.9 

Oeark  

. .  Arkansas. 

22 
22 

2.5 
6.1 

2.3l  2.3 

3.7 
5.4 

3  7 
6.6 

3.7 
6.4 

1.9 
5.4 

1.5 
4.7 

1.3    1.5 
4.3    4.0 

1.6 
4.3 

1.3    1.0 

0,8 
3,6 

0.5!  0.4 

0  3 
3.0 

0  3 
3  0 

0.2 
2.9 

0  21  0.9 
2,8;  2.7 

0.6 
3.4 

0  4 
3.5 

1.0 
3  1 

2.1 
3.7 

2.1 
4  9 

2.6 
5.0 

2.1 

5.4 

1.7 
4.9 

2.0 
4.5 

2  2 

Dardanelle 

do  .... 

5.4 

5.2 

4.3 

4.0 

3.2 

3.1 

4.8 

Morrilton 

do  .... 

20 

2.0 

1  9 

1.6 

1.3 

2.1 

2.8 

2.  1 

1.2 

0.7    0.3 

0.1 

0.4 

0.3 

-0.1 

-0.5 

-0.6 

-0.8 

-0.8 

-0.9 

-1,0|-I,0 

-1.0 

-0  4 

-0  5 

-0.7 

0.2 

1.0 

1.2 

1  2 

0.2 

0.6 

Little  Rock. 

do  .... 

23 

2.3 

2.4 

1.9 

1.6 

1.4    2.1 

2.6 

2.1 

1.3    0.8 

0.4 

0.3 

0.6 

0.4 

0.1 

-0,2 

-0.4 

-0.6 

-0.7 

-0,81-0.9 

-0  8 

-0  8 

-0.1 

-0.2 

-0.6 

0  3 

1.0 

1.2 

1.3 

0.9 

Pine  Bluff 

do    .   . 

25 

6,7 

6.2 

6.2 

.5.9 

5.6    5.4 

6.1 

6.1 

5.8    5.2 

4.9 

4.6 

4.4 

4.4 

4,4 

4.2 

4.1 

3.9 

3  7 

3,61  3.5 

3.4 

3,4 

3.4 

3.8 

3.9 

3.7 

4.3 

4. 9 

6.1 

6.1 

Gilbert 

..Buffalo... 

30 

2.7 

2.7 

2.6 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

2.6 

2.6    2.6 

2.7 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.5!  2.5 

2.5 

2,6 

2.8 

2.7 

2.7 

2.6 

2.6 

2.6 

2.5 

2.5 

Doniphan.  Mo. 

. .  Current  . . 

10 

2.3 

2.3 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.3 

2.3 

2.3 

2.2 

2.2 

2.2 

2.1 

2.  1 

2.1 

2.11  2.1 

2  1 

2.2 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.11 

2,0 

Black  Kock . 

...Black.  .. 

14 

2.5 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

2.2 

2.2 

2  1 

2.1 

2.0 

2  0 

2,0 

2.0 

1.9 

1.9 

1  9 

1  8 

1.8 

1.8 

1.8l   1.8 

1  8 

29 

2.5 

2.2 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

1.7 

1,6 

OzarkBeachMo 

...White... 

30 

-0.7]    I.2I-O.2 

-0.7 

-0.7 

-0.7 

-0.4 

1  0 

-0.7 

-0.7 

-0.71-0  7 

-0.7 

-0.7 

-0.7 

-0.7 

-0.8 

-0.8 

-0.8 

-0,81-0  8 

-0,8 

-0.  8 

-0  8 

-0,8 

-0.8 

-0.7 

-9.7 

-0.7 

-0.7 

-0  8 

Cotter 

.   ..   do  .... 

21 

3.7I  3,4|  3.2 

3.2 

3  21  3.2 

3.2 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1'  3.1 

3  4 

3.4 

3.1    3.0 

3.0 

3  0 

2.9 

2,7|  2,7 

2.9 

3.1 

3.0 

3.0 

3.0 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2,8 

Calico  Kock.  . . 

do  ..   . 

IS 

1.1 

l.Ol  0.5 

0.4 

l.Oi   1  0 

1.0 

0.7 

0.6 

0.8 

0.7;  0  7 

0.7 

0.3 

0.2    0.1 

-0.1 

-0.1 

-n.  1 

-0.2  -0.2 

1.6 

0.7 

0.3 

0.1 

0.1 

0.1 

0.0 

0.1 

0.1 

0,1 

Batesville 

do  .... 

23 

5.9 

5.7    .5.5 

5.2 

5.0    5.4 

5.4 

5.4 

5.2 

5.1 

,5.4 

5.2 

5.2 

5.2 

4.9    4.7 

4.6 

4.5 

4.4 

4.4    4  4 

4,4 

5  7 

5  3 

6.0 

4.7 

4.6 

4.5 

4.4 

4.4 

4,6 

Newport 

do  .... 

26 

2.2 

2.1     1.9 

1  81  1.4l   1  4 

1.4 

1.4 

1  4 

1.4 

1.2 

1.2 

1.2 

1.1 

I.O    1.0 

0.7 

0.6 

0,5 

0.4    0  4 

0  4 

0.4 

1.5 

1,5 

1.4 

0.7 

0.6 

0.4 

0.3 

0.3 

Georgetown   . . 

do  .... 

21 

4.0 

3.7I  3.6 

3.4    3.2    2.9 

2  7 

2.6 

2.5 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

2.1 

2.0    2.0 

1.9 

1.8 

1,6 

1.4    1.2 

1,1 

1.0 

1.0 

1,4 

1.9 

2.1 

1  9 

1.5 

1.3 

1.1 

Clarendon    •  .  . 

do  .... 

26 

12. 2|ll. 7111.3 

11.0  10.8'l0.5 

10.3  10.0 

9.8    9.6 

9.4 

9.2 

9.1 

9  0 

8.9;  8.8 

8.7 

8.5 

8,4 

8.2    8.  1 

7  9 

7.9 

7.8 

7.8 

7  9 

8.1 

8.4 

8.4 

8,2 

8.0 

Arkadelphia  . . 

.  Ouachita. . . 

17 

4.0.  3.6    3.5 

3.6!  3.5 

4.1 

3.6    3,2 

3.4I  3.3 

3.4 

3.6 

3.2 

3.5 

3.4I  3.3 

3-6 

3.6 

3,4 

.3.2;  3.3 

3.3 

3.4 

4.2 

3.6 

3.5 

3.5,  3.9 

3.5 

3  4 

3.3 

Camden    

.Ouachita  . . 

26 

4.71  4.8;  4.6 

3.9!  3.9 

4.3 

4.1    4.21  4.31  4.1 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3  9;  3.9 

3.9 

4.0 

4.0 

3  9;   4.0 

4.1 

4.3 

4,2 

4.2 

4.7 

4.5I  4.3 

4.1 

4  0 

3.9 

Whitecliffs 

Little  River 

25 

0.7 

0.6    0.6 

0  6 

0.6 

0.6 

0.6    0.5:  0.5    0.5 

0.6    0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5    0.5 

0.5 

0.5 

11.4 

17,0 

19.0 

18.9116.2 

12.9 

10.1 

5.6 

Index  . 

....Hed 

25 
25 
10 

6.7 

5.4 
5.6 

6.6    6.6 
5,2    5.1 
5.5    5.3 

6.9 
5.1 
5.2 

7.2 
5.1 
5.1 

7.2 
5.8 
5  0 

7.01  6.9!  6.8    6.6 
9.6l  5.5I   5.4    5.3 
4.9!  4.8    4.7    4.7 

6.6 
5.2 
4.6 

6.4 
5.1 
4.6 

6.4 
5.0 
4.5 

6.3 
4.9 
4.5 

6.2 
4.8 
4.4 

6,1 

6.1 
4.6 

4  3 

6.1 
4.6 
4.2 

6.1 
4.6 
4.1 

6.1    6.1 
4.6    4,6 

4.1     4.0 

6.2 
4.6 
3  9 

6.5 
5  2 
3.9 

7.2 
7.1 
3.9 

8.1 
10.3 
3.9 

16.9 
16.0 
3.8 

17.0  14.8 
18.2  17.0 
3  9    3.8 

12.6 
14.9 
3.8 

11.4 
13.2 
3.8 

10  6 

Fulton 

do 

11   3 

Big  Lake  Outl't 

Little  River. 

3.7 

St.  Francis... 

St.  Francis. 

18 

4.8 

4.6    4.4 

4.1 

3.91  3.7 

3.71  3.6    3.9j  4.0 

4.0 

3.91  3.8 

3.8 

3.7 

3.7 

3.6 

3.6 

3.8 

3.5    3,5 

3.8 

3.5 

3.4 

3.6 

3.6 

3.6    3.6 

3  5 

3.5 

3.4 

St.  Francis  L.L. 

do  ..., 

21.6121. 6121  3 

21.2i21.1i20.9 

2o.8i20.7|20.6;20  5 

20.4120.3120.2 

20.2 

20.1 

20.1 

20.0 

19.9 

19.8 

19,7 

19,7 

19.7 

19,7 

19.8 

19.8 

19.8 

19  7 

19. 7 

19.7 

19.7 

19.6 

Marked  Tree  . . 

do  ..   . 

17 

1.6 

1.6 

1.5 

1.4i   1.3 

1.3 

1.2 

1.2    1.2 

1.  I 

0.9 

1.5    1.5 

n.7 

0.6 

0,6 

0.6 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.7 

0.5 

0.6 

0,6 

0.6 

0  5 

0  5 

0.4 

0,4 

0.4 

Parkin  

..   ..do  .... 

28 

.5.1 

4.8 

4.5 

4.3i  4  1 

3.9 

3.7 

3.5    3.4 

3.2 

3.1 

2.9I  2.8 

2.9 

2.7i  2.4 

2.3 

2  I 

2.1 

2.3 

23 

2.2 

2.1 

1.9 

1,8 

2.0 

1.9 

1.7 

1.7 

1.6 

1.5 

Madison 

Helena 

do  .... 

Mississippi  . 

32 
42 

6.9 

6  5 

6.1 
12.1 

5.8 
11.7 

5.0 
11.1 

5  3 
10.5 

5.1 
10. 1 

4.9I  4.7 

4.5 
9.4 

4.9 
9.5 

4.2 

9.4 

3.9 

10.1 

3  7 

3.6 
10.8 

3.5 
IO.fi 

3  3 
10.5 

3.1 
10.3 

3.0 
10.3 

3.0 
10.4 

2,9 
10.4 

2.9 
10.4 

2.8 
9.7 

2.7 
8.6 

2.6 
8  3 

2.7 
8.1 

2.7 
8.1 

2.6 
8.0 

2.5 
8.0 

2,4 

0,7 

?,3 

12.8iI2.2 

9.8 

9.5 

in.8 

9,7 

Arkansas  City. 

do.... 

42 

12.2 

10.7 

9.7 

9.1 

8.7 

8.2 

7.6 

7.0 

6.8 

6.6 

6.4 

6.4 

6.3 

6.4 

0.6 

7.0 

6.9 

6.9 

6.6 

6.4 

6.4 

6.5 

6,5 

6.2 

5.4 

4.9 

4.6 

4.5 

4.5 

4.5 

4.9 

T.  less  than  0.  01  inch  rain  or  melted  snow.  'ttN'ot  used  in  means  and  summaries-  Reference  letters  •,b,»,  number  of  days  missing.  tAlso  on  other  dates.  ttP.  O 
addresses  as  follows:— Big  Lake  Outlet.  Manilla;  Boughton,  Route  4,  Prescott;  Cornerstone.  Route  1,  Altheimer;  Devils  Knol),  Salus;  Green  Mountain,  Calico  Rock; 
Index,  Route  5,  Texarkana;  Luthervllle.  Route  1,  Lamar;  Rock  .Springs,  Route  2,  Wilmar;  Rogers,  Route  3,  Rogers:  Rosebud,  Route  2,  Mt.  Vernon;  Springbank,  Dod- 
dridge; Turnpike,  Dover:  White  Rock,  Cass.  Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  •••24  hours  ending  midnight.  ||||  24  hours  ending 
7  a.m.     Data  in  italics  interpolated.    'Included  in  next  measurement. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita- 
tiOQ  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  .35-year  period;  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
the  period  to  1935.  inclusive. 
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Precipitation  for  August,  1937 
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Windstorms,  Heavy  Hail,  etc. 


Windstorms: -Northwestern  Nevada  Co.,  Prescott  to  Emmet, 
5th,  about  1:40  p.  m.,  six  business  houses  partially  unroofed 
in  Prescott  and  one  plate  glass  window  damaged  and  one  build- 
ing partially  unroofed  in  Emmet,  total  damage  $1,250. 

Southeastern  Pope  Co.,  Moreland  and  vicinity,  10th,  severe 
windstorm  accompanied  by  heavy  hail,  several  barns  and   out- 


buildings destroyed,  other  buildings  damaged,  loss  aboi 
$10,000. 

Heavy  Hail: -Northwestern  Saline  Co.,  Alum  Fork  and  v 
cinity,  lOth,  no  report  on  damage. 

Southeastern  Pope  Co.,  Moreland  and  vicinity,  10th,  a 
crops  in  area  one  and  one-half  miles  wide  total  loes,  damag 
about  $10,000. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 
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Vol.  XLII         Little  Rock,  Ark.,  September,  1937       No.  9 


Price:    5  Cents  per  Copy;  25  Cents  per  year 


GENERAL    SUMMARY 

Temperature  means  were  below  normal  over  most  of  the 
State  except  at  a  few  places  in  Benton,  Boone  and  Sebastian 
counties.  The  average  temperature  for  the  State,  based  on  the 
reports  of  69  stations,  was  72.7'^  which  is  1.7°  below  the  47- 
year  mean.  Monthly  means  ranged  from  65.8°  at  White  Rock, 
Franklin  County,  to  76.8°  at  El  Dorado.  The  highest  temper- 
ature reported  was  102°  at  Gravette  on  the  8th  and  the  lowest, 
34°  at  Lead  Hill  and  Thornburg  on  the  27th. 

The  average  precipitation  for  the  96  stations  reporting  was  4.27 
inches  which  is  0.86  inch  above  the  47-year  mean.  The  distri- 
bution of  rainfall  was  rather  irregular,  ranging  from  a  monthly 
total  of  0.32  inch  at  Texarkana  to  15.18  inches  at  Benton ville. 
Rainfall  totaling  more  than  8.00  inches  was  reported  in  Ben- 
ton, Craighead,  Johnson  and  Perry  Counties.  Precipitation 
was  below  normal  in  the  southeastern  section  and  in  Baxter, 
Little  River,  Miller,  Hempstead,  Nevada  and  Clark  Counties. 
The  greatest  24-hour  amount  reported  was  5.80  inches  at  Gra- 
vette on  the  8th.  The  rainfall  of  15.18  inches  at  Bentonville 
is  an  all-time  record  for  that  station,  and  almost  equals  the 
September  record  of  15  to  17  inches  at  some  southern  stations 
in  1913.  Damage  to  roads  and  bridges  was  reported  in  Benton 
County  as  a  result  of  the  heavy  rainfall. 

The  weather  during  September  was  favorable  for  late  corn, 
meadows,  pastures,  vegetables  and  fruit  most  of  the  month. 
The  weather  the  first  decade  was  marked  by  frequent  scattered 
showers.  Heavy  rains  were  reported  from  the  2d  to  the  5th 
and  again  on  the  8th  and  9th  in  most  central  and  northern 
portions.  The  unusual  number  of  rainy  days  the  first  part  of 
the  month  was  decidedly  unfavorable  for  cotton,  and  reports 
indicated  that  in  many  localities  some  cotton  was  beaten  down 
and  ruined  by  the  heavy  showers.  Abundant  sunshine  and 
dry  winds  from  the  10th  to  the  24th  were  favorable  for  cotton. 
The  lint  dried  out  and  the  bolls  opened  rapidly.  Picking  and 
ginning  also  progressed  rapidly  the  latter  part  of  this  period. 
Rainfall  occurred  on  the  24th  and  25th  in  all  portions  of  the 
State  but  the  amounts  were  unevenly  distributed,  being  from  4 
to  5  inches  at  Jonesboro,  Newport  and  Camden  to  less  than  an 
inch  over  the  area  extending  from  the  north-central  counties 
to  the  southwestern  corner  of  the  State.  The  cotton  dried  out 
quickly  after  this  brief  rain  period  so  that  the  latter  portion  of 
the  month  was  again  favorable  for  cotton.  Near  the  close  of 
the  month  the  greater  portion  of  the  crop  was  reported  open 
except  in  the  eastern  lowlands  where  it  was  opening  rapidly. 
In  some  southern  portions,  the  greater  portion  of  the  crop  was 
picked.  The  early  corn  crop  was  being  gathered  and  the  late 
crop  nearing  maturity.  o.d.n. 


Heavy  Rain,  etc. 


-^ 


Heavy  Rain:— Benton  Co.,  8th-9th,  many  roads,  culverts  and  bridges 
washed  out  and  damaged  by  heavy  rains.     Estimated  damage  $25,000. 

Corrections: 

Dardanelle,  wind  direction  for  June  should  be  SE.      St.  Charles  wind 
direction  for  August  should  be  SE. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 
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PRESSITRE,  WIND,    HUMIDITY.    AND  STJNBHINE 


Year 


»91.. 
892.. 
893. . 
894.. 
895.. 
89fi.. 
897.. 
898.. 
899.. 
900.. 
901.. 
902.. 
903.. 
9U4.. 
905.. 
906.. 
907.. 
908.. 
909.. 
910... 
9U.., 
912... 
913... 
914... 
915... 
91()... 
917... 
918... 
919... 
920... 
921... 
922... 
9i!3... 
924... 
925... 
926... 
927... 


929.... 
930.... 
931 . . . . 
932.... 
933.... 
934.... 
935.... 
986.... 
937 . . . . 
Period. 


Atmospheric  pressure 

(re- 

Wind 

Relative 

01  3^ 

duced  to  sea-leval ) 

humidity 

n 

Station 

n 

(D 

1 

» 
d 

S 

1 

<J3  > 

s 

a 

d 

a 

8    s 

^  o 

Bentonville 



5.5 

15 

SW 

18 

69 

Fort  Smith 

30.03 

30.35 

26        29.76 

2 

6.9 

24 

n 

25 

6i 

64 

58 

59 

Little  Rock 

30.03 

30.32 

29        29  80 

19 

6.9 

19 

SW 

9 

86 

54 

59 

-1 

Memphis 

30.03 

30.33 

29        29.78 

10 

6.6 

18 

n 

25 

79 

56 

61 
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Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 

ID 
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u 
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o 

6 

73.4 

102 

40 

0.94 

0 

2 

22 

6 

2 

70.8 

96 

32 

2.14 

0 

3 

23 

4 

3 

74.0 

103 

36 

3.75 

0 

5 

19 

5 

6 

73.1 

100 

38 

3.56 

0 

6 

14 

8 

8 

77.1 

105 

32 

1.36 

0 

4 

19 

7 

4 

73.3 

106 

35 

3.25 

0 

10 

11 

9 

10 

76.6 

108 

33 

0.60 

0 

2 

21 

y 

2 

75.2 

104 

40 

7.35 

0 

8 

15 

6 

9 

71.9 

109 

28 

1.21 

0 

8 

20 

7 

3 

78.0 

104 

48 

4.25 

0 

7 

12 

12 

6 

72.6 

101 

32 

3.08 

0 

4 

18 

8 

4 

68.4 

99 

30 

5.06 

0 

8 

15 

8 

7 

70.7 

102 

34 

2.47 

0 

5 

18 

7 

5 

75.4 

101 

37 

2.46 

0 

6 

15 

9 

6 

74.2 

100 

44 

3.90 

0 

8 

16 

7 

7 

75.7 

100 

47 

6.24 

0 

10 

11 

9 

10 

73.9 
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38 

2.22 

0 

4 

19 

8 

3 

73.4 

101 

29 

4  00 
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'i 

13 
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74.7 
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0 

5 
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7 
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76.4 
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2.41 

0 

5 

18 

8 

4 

79.0 
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46 

3.67 

0 
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18 

9 

3 

78.5 

106 

32 

2.40 
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4 

18 

8 

4 

71.7 

108 

33 

10.10 
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13 

9 
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12 

74.4 

101 

38 

3.19 

0 

5 

16 
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74.9 

100 

34 

1.43 
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16 
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6 

72.5 
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30 

3.40 

0 

6 

19 

6 
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71.8 
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stations 


Counties 


Alum  J'orli  Reserv 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . . . 

BaleBVille 

Bee  Branch 

Benton  

Beutonville 

Big  Lake  Outlet.  tX 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville ■■ 

Bough  ton tX 

Brinkley 

Calioo  Rock 

Camden 

Clwenilon    

Clinton 

Conway 

Cornerstone +1 

Corning  

Cotter . 

CroBset  (near).. 

Danville 

Dardanelle 

l)e  Queen 

Devils  Knob tl 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 

Fayetteville    

Fordyce 

Fori  Smith 


Fulton  

Georgetown  .  .. 

Gilbert 

Glenwood 

arannis 

Gravette 

Green  Mountain.  XX 

HftrriBon 

Helena 

Hlgden 

Highland.   

Hope    ....[Evap.J 

Hot  Springs ^. 

Index u.i* 

JessIevlUe 

Jonasboro i 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK, 
Little  Rook  Airway 

Lntherville tt 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring 

Marlanna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello    .....-• 
Monticello  (a).  ... 

Moutongo 

Morrllton 

Mountain  Home. 

Mount  Ida . 

Newport 

Norman   

Oden .1. 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson  

Pine  Bluff  

Pine  Ridge 

Pooahonlas  

Portland  

Prescott  > 

Rock  Springs..   .tX 
Rogers  (near)  ..II 

Rosebud X\ 

Russell  ville  [Evap] 
St.  Charles  . 
8t.    Francis.. 

Searcy 

Springbank  ■ t+ 

Story 

Stuttgart  — 
Stuttgart...  (Evap) 
Sublaco  ■   ... 
Toxarkana  .. 
Thomburg  . . 

Turnpike XX 

Waldron 

Warren 

Whiteoliffs   

White  Rock XX 

Wilson 

Wynne 

Yancopln    .. 

State  Means 


Olimatological  Data  for  September.   1937 


Saline 

Clark 

Clark  

Desha 

Independence  .  . 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Jefferson 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier  

Johnson 

Desha  .   

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  ... 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Stone 

Boone 

Phillips 

Cleburne  

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Garland  • 

Craighead  

Boone 

Pulbski 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

I/ee  

I'oinsett   

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

Co away 

Baxter  : 

Montgomery  . . 

Jackson 

Moi.tgomery  .. 
Montgomery  . . 

Howard 

Franklin 

Greene  

Gross 

Woodruff 

Jefferson 

Montgomery  . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew.; 

Benton   ...*.. 

Faulkner 

Pope  .' .:.... 

Arkansas 

Clay   

White 

Miller 

Montgomery  . . 

Arkansas. 

Arkansas 

Logan  

Miller 

Perry 

Pope 

Scott 

Bradley 

Little  River... 

Franklin 

Mississippi  — 

Cross 

Desha 


w 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


Precipitation,  inches 


75b 

500 

200 

145 

277 

700 

285 
1295 

239 

259 

252 

465 

235 

205 

361 

116 

172 

516 

:TO9 

195 

293 

440 

176 

327 

330 

426 

2350 
162 

270 

2-29 

1465 

1451 
190 
44S 
260 
200 
600 
647 
900 

1250 

1100 

1052 
300 
445 
491 
375 
600 
276 
750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 

1207 
273 
273 

'sib 

800 
702 
231 
687 
800 
288 
396 
275 
222 
?04 
215 
840 
300 
122 
318 


1300 
600 
526 
176 
290 
245 
2<0 
650 
214 

.'210 
750 
332 
650 

2240 
876 
296 
290 

2285 
237 
250 
167 


1 

42 
42 
53 
38 
45 
2 
32 
7 
36 
12 
23 
2 
50 
33 
62 
33 
16 
64 
26 
44 
10 
25 
21 
51 
2 
1 
32 
37 
31 
37 
50 
9 
13 
62 
25 
12 
2 
18 
40 
1 
37 
65 
18 
18 
67 
46 
20 
U 
42 
31 
68 
1 
88 
7 
21 
33 
26 
33 
49 
1 
2 
2 
18 
26 
38 
54 
9 
10 
9 
42 
14 
7 
21 
50 
13 
44 
31 
49 
2 
47 
3 
25 
4 
10 
27 
28 
13 
60 
2 
40 
52 
17 
13 
18 
43 
31 
1 
12 
29 
13 


72.0 
72.8' 


3  2 


®  2 


2.0 


94 
95' 


Co 


OJ   O 


C3cS 


6S 


Number  of  days 


41 
44a 


28 
27t 


72.5 
72.2 
73.6 
70.1 


71.8 
73.6 


73.1 
75.1 


73.6 
72.7 
71.0 


74.4 


74.3 
76.4 
69.2 
75.7 
76.8 
74.  2' 
70.6 
70.8 
7ft.  0 
74-6 


0.1 
2.0 


-  0.7 


2.6 

2.0 


1.7 

'6!4 


1.7 
2.4 
LI 


1.1 


-0.9 


0.4 

0 

1.2 

1.4 

1.3 

6  6 


68.8 

■10.3 

71.0 
70.6 
70.6 
73.2 

76^2 
74.4 
75.0 


71.6 
69.8 
73.6 
73.4 
72.0 

'75.5 
69.5 
72.4 
71.5 
73.2 
75.4 


-  3.3 

+  0.2 


+   0.4 
-  2.2 


2.2 
0.7 


73.6 
70.9 
71.2 
72.4 


72.5 
76.3 
73.2 


2,9 
2,4 
0  6 


24 

22 


2)t 
'22' 


2.0 

1.9 
1.7 
2,1 
0.8 


76.2 

'72.' 2' 
73.2 
76,2 

'69,7 


73.6 
72.4 


73.6 


73.8 
73.1 
73.1 
74,2 
70,9 
69,0 

'7.5.'5' 

'65.' 8' 
71.0 
72.0 


1.4 

0. 

2.0 

1.8 


-  2  6 


-  1.2 

-  3.1 
0.0 

-'lA 


94 

"  92" 
102 

90 
94 
95 

"97' 
97 
98 


89 


23 


8 

It 
22 
22 

'22' 
23 
19t 


22 
I 
22 
10 
22 

2i  + 

1 

5t 
22t 
22 

5t 


30 


36 
34 


39 
'39 


28t        37 
28  39 

27  40 


28 


27 
27 


28 

28 

28 

26t 

27 

28 

27 


21 
22 
21 
22 

22' 
2lt 
11 


+  0.2 
-'6'7 


-  1  3 


1.2 
2.6 
i.7 


72.7 


2.8 
2,5 


-  1.7 


98 


92 


98 


92' 
97 
100 
95 


96 


36 

'4!' 

38 
41 
37 
44 

'45' 
44 
43 


43 
34 
49 
44 
42 

'45' 

37 
42 
42 
42 
44 


44 
37 
35 
41 

'46« 
42 
40 


1 

5t 
22 

'22" 


102 


23 

22 

22 

19t 

22 

22 

'211' 

'22 
22 
19t 


42 


27t 

"is" 
26 
26 
27 
27t 

'27 
28 
27 


28 
27 
28 
28 
27 

"27" 
27 

28 
28 
27 
28 


38 


4,95| 

4,20|+0.72 
2.421-0.92 
2  6.3' -0.32 

4.6:-ll 

2.51-0.69 
4. Oil 
15.181+11,50 

6,70 

4,95+1.00 

6,31+2,86 

4.461  +  1.43 

1.86 

4,69 

4.21 

5,31 

3.55 

3.55 

5.22 

2.37 

,5.73 

2.42 

1,46 

3,00 

6.29 

5  8.' 

4  97 

2.85 

3,51 

2.30 

5,96 

3.77 

3,70 

6.02 

0.66 

6.12 

3.53 


+  0.  7) 
+0.84 

2.10 
+0.11 

0.  13 
+  1.75 
-1.22 
+2.09 
-0.99 
— 1.  Ifi 
-0.39 
+2.00 


-0  04 
+0.36 
-1.4' 
+2.73 
+  0.22 


+  3.03 
-1.99 
+  1.23 
-0  80 


4.77  -0,05 
U.32  +7,61 
4.9.^ 
4.67  +0.64 
4.63  +1.55 


28 

27f 

28 

28 


28 


42 
42 
39 
45 
84 
43 


32 
38 
40 
36 

35» 
41 
35 


-2.16 
-0.06 
+  1.05 
-0.51 
85; +0.69 
161  +  6.75 
64+0.48 
75+2.68 

4l| 

88!  +  5.97 

35 

24  +0.8! 

95  +0.  42 

74  -0.77 

69  +0,73 

19  +1,27 

70 

67 
.63 
.36 

76 

13 

13 

77 

58 

60 

49 


+  1,37 
-1.54 
+  0.01 
+2.40 


+  1.63 


2.70 

1.40 

1.25 

1,48 

1.92 

0,91 

2,40 

5.64 

2.57 

2.70 

2,32 

2.  79 

0,90 

1,90 

1,60 

4,0(1 

2,25 
1.54 
1,6'2 

0  65 

2,41 

0,75 

0,83 

0,86  ! 
1.58 
4.00 
2.19 
),30  I 
2,00 
0,90  I 
2,87  I 
1,34  I 
1,98  I 
3,49  1 
0.38 
2,05 
0.90 

2.' 72 
5,80 
2  45 
1,85 
1,58 

O.'ii) 
1.21 
2,08 
1,66 
1,40 
4.63 
1.64 
3.25 
2.56 
4,90 
1.30 
2.30 
1.40 
1,58 
1.83 
1.77 
L62 
1.05 
1,53 
1,29 
0,85 
0,98 
3.96 
1.75 
1.74 
0.48 
1.75 


39 


27t 

28 

28 


27     1     42 


3.86  ... 
3,58+0.38 
4  84  +  1. 23 


4.04 
1.48 
2.16 
2. 

11. 12 
2.70 
6.77 
3.22 
8.41 
3.43 
2  98 
4.1 
4.21 
4.95 
3,3.'i 
0,32 
8,60 
2,35 


+0,36 
1,01 
1.19 

+7.. 33 


+2. 72 

+.3"  45 
0.01! 
+0,01 
+  1,23 
+0.71 


-0, 
-2  42 
+  5,10 
-2.80 


2.72  -1.32 


0.76 
5.  )1 
5.05 
4.44 
3,15 
I  4.27 


-1,83 

+  2.1 

+0.93 

+0.42 


1.87 
2.03 
2.04 

i.'ss 

0,56 
0,77 
1.96 
4.14 
1.28 
2.54 
1.10 
6.75 
1.99 
2.12 
1,28 
1.82 
1.41 
1.02 
0.18 
3.53 
0.69 

i'.95 
0.50 
1.65 
1.49 
2.35 
1.27 


0  J? 


c 


+0.861  6.80 


0.0 
0,0 

on 

0  0 
0.0 
0.0 
CO 
0,0 
0.0 
0.0 
0  0 
0,0 
n,o 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0,0 
0  0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0,0 

6,' 6 

0,0 
0,0 
0  0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
U,0 
0.0 

0  y 

0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

on 

0  0 
0.0 
0.0 
'J,0 
0.0 

o.'o 

0.0 
0.0 

6'.  6 

0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
fi.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o'.o 

0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 


8 
7 
7 
8 
7 

'e 

6 

7 
3 
4 

10 
8 
8 
7 
9 
7 
4 
4 
6 

11 

4 

4 
4 
7 
7 

10 
8 
8 
6 
4 
9 

'7 
8 
6 

"e 

6 

5 
4 
10 
5 
9 

6 

8 
11 
4 
7 
7 
8 
12 
2 
12 
U 

"e 

2 
11 

7 


M  a 


Observer 


18 

13' 

18 

25     I 

20 

15 

22 

J3 

14 

20 

19 

13 

13 

17 

16 

15 

12 

13 

21 

20 

16 

15 

15 

15 

8 
22 
11' 

8 
20 
18» 
16 
13 
20 
14 

n 

19 
19 

16 
15 
17 
19 
15 

'9 
14 

9 
18 

6 
16 
21 
14 
14 
16 
14 

8 
14 

9 
15 
12 
13 

26 
6 
19 
14 
15 
17 
15 
24 
11 


7 
13 

4 
15 

7 

2' 
16 

7 

6' 

9 
12 

8 

6 
15 

4 

3 

'9 
11 

7 
9 

is 

12 
19 
7 
22 
2 
6 
8 
8 
5 
2 
19 
14 
20 
13 
11 
14 

0 
17 
5 
8 
8 
5 
13 
4 
8 


15  6 

18  5 

11  U 


16 
20 
19 
16 
16 
13 
21 
17 
15 
16 
19 
14 
21 

i5 
21 
19 
16 

14 
24 
15 
17 
16 
17 
16 


4 

2' 

7 

5 

7 

7 

3 

9 
10 
10 

6 

5 
12 

5 
12 

6 

8 

6 

3 

2 

7 

8 

2 
11 

7 

8' 
6 
3 
O'^ 
5 
5 
2 
10 
4 


4 
2 
6 
2 

13 
3 
8 
8 
9 

14 
3 
2 
I 
2 
7 
3 

ib 

7 

6 

8 
7 
8 
2 
2 
11 


10 
8 
6 

14 
9 
7 
9 
5 

10 
8 
7 
3 
5 

'e 
4 
5 

9 


ne. 
se. 


n. 
ne. 


sw. 
ne. 

s. 


sw. 

s. 


ne. 
ne. 


ne. 
sw. 


sw. 

s. 

ne. 


sw. 
sw. 


ne. 

nw. 

e. 

ne. 

sw. 

n. 

se. 


s. 
n. 
sw. 

ne. 

se . 


L.  R  Water  Works 
J.   W.  CamptJeU 
Mrs.  Ted  R,  Carpentei 
Herbert  Neff 
Airway  Observer 
J.  E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
V.  S.  Weather  Bureau 
C.  J,  Brooks 
Vernon  C,  Howe 
Samuel  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harry  Buie 
R.  J   Torry 
William  Jones 
J    M.  Knight 
R.  M.  Wheatley 
.\    L.  Stephens 
E.  E.  Cordrev 
P.  B    Hutche'ns 
Winfred  D,  Folk 
O,  B.  McSpadden 
U.  S,  Forest  .Service 
J.  M.  Patterson 
Geo,  N ,  Goodier 

E,  B.Smith 

U.S.  Forest  Service 

Ben  Joiinsou 

Mrs.    E.  W  .Gaston 

Dr.  R.  H,  Hardin 

Geo,  W,  Nichoalds 

University  of  Arknnsf 

M,  G,  Taylor 

f".  8.  vVeather  Burea 

T.  J,  Logan 

W,  R,  Putt 

F,  J,  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 

U ,  S ,  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Trui/ion  Brown 
I.  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Servli 
W.  E.  McDowell 
U,  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H    CrosswhiLe 
U.  S,   Weather  Burei 
Airway  Observer 
H.   G.  Lenhardt 
J,  W,  Eppes 
State  Agri.  School 
Paul  Morton 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E,  W,  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  Se 
Soil  Conservation  Se 
Mrs.  Freda  M.  Ashcri 
B.  S.  H  albert 
G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
IJ.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  .iackson 
Orkney  0.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroll  King 
W.  E,  Baker 
Miss  Theresa  Schen 
J    P.,  Hundleston 
Benedictine  disters 
W    E,  Edmiston 
I    Craig  Williams 
Soil  Conservation  8e 
Car!  A,  Starck 
G.   A.   Maddox 
U.  S,  Forest  Service 
U.  S. Biological  Surv 
!    A    Bovce  Boyd,  Jr. 
I     Walter    Smith 

Henry  Field 
I    g.   C   Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sti 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
U.  S.  Forest  Service 
Dr.  Cheves  Bevill 
O.  N.   Turner 
L.   M.  Snead 
U.  S.  Forest  ServiC( 
D    O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E.  Barton 
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Daily  Precipitation  for  September,    1937 


Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

IJ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■3 
■•-3 
0 

Eh 

Amit.v 1 

Arkadelphia 1 

Arkansas  Citv  . .   1 

Bates ville li 

Bee   Branch- 

Ouachita.. 
Ouachita. . 
Ouachita. . 
Mississippi 
White   .... 
Arkansas.. 

Saline 

Arkansas.. 
St.  Francis 
White   .... 
St   Francis 

'.'34 

.81 

lis 

'  .'22 
'.'74 

"65 

1.  13 
1.40 
.02 
.22 
.bl 
.45 
.99 
.03 
.6^ 
.50 
.42 
T. 
.23 
.31 

'.Yl 
1.25 

.'eii 

.91 
.02 
.17 
.11 
.41 
.16 

2.79 
.34 
.60 

1.07 
.15 

i.'92 
.38 
T. 

1.33 
.13 
.16 
.35 

■••• 

'[92 
■.'30 

T.' 

2.10 

't." 

4.60 
'.'06 

.21 

'.05 

"12 
2.40 
5.27 
T 

.is 

i.48 
.03 

T. 

.37 

.14 

.30 

.45 

T. 

'  .'63 

T. 

'!i6 

•••• 

•■•• 

..   . 

"65 

.61 

'-'27 
T. 

1.24 

.60 

.11 

-40 

2.57 

2.70 

2.32 

"73 
01 

.58 

'.".'. 

.... 

4.95 
4.20 
2.42 

2.63 

.... 

4-63 
2  51 

Benton III! 

.52  .... 

.... 

4.04 
15-18 
6.70 
4.95 
6.31 

Bentonville  — ••■* 

1.52 
1.50 
.76 

..   . 

i'.ib 

T. 

.28 

.07 

1.01 

'.'37 
.12 
.15 

"'iii 

.    .. 

.... 

Big  Lake  Outlet  .  11 

Black  Rock 11 

"   ' 

Blvtheville 11 

1  47i.... 

.99 



.  .  .  . 

.... 

Boughton 1111 

Arkansas.. 
Ouachita. . 
White  .... 
White   .... 
Ouachita. . 
Ouachita. . 

.... 

.30 

.18 

T. 

.73 

.90 

1.90 

1.15 

1.08 

.... 

4.46 
1.86 
4.69 
4.21 
5.31 

Brinklev 

Calico  Rock 1111 

l]66 

.... 

.... 

.... 

.66 
.05 
.03 

.48 
.  17 

T.' 

.... 

".'15 
4.00 

'.'.:: 

'!02 

... 

Camden Ill 

Carthage 

Clarendon llil 

White   .... 
White   .... 
.■Arkansas. . 
Arkansas. . 
White   .... 
White    .... 
Ouachita. . 

.05 
".'26 

.35 
.09 

1.01 
.65 

1.07 

.03 
.64 
.32 
.29 
.32 
.18 

.16 
1.54 
.15 

'.'oe 

.67 

'.'34 
1.15 

•• 

■'03 
.54 

.02 

i!62 
.31 

'!i4 

'.'86 
.55 

.59 
T. 

.72 

.75 
.13 
.69 
.08 

.03 

.... 

'r.' 

't.' 
'.'12 

.04 

';ii 

.04 

't.' 

".15 

2.25 

1.25 

1.58 

.37 

2.41 

.68 

.83 

.74 

.62 

.06 

i.'io 

T 

i.62 
.67 

1.98 
.31 
.38 

2.05 
.90 

.07 

. . . . 

.... 

3  55 

Clinton 

T. 

.  .. 

,     , 

3.55 

Con  Wtiy    

•••• 

.... 

•    ■ 

•'•'• 

Cornerstone.  . .  .  . 
Corning II II 

5.22 
2.  ,37 
5  73 

Cotter 1111 

' 

2.42 
1,46 
3.00 
5,29 
6.85 
4.97 
2.85 
3.61 

Crossett  . .  [near] . . 



.50 

'  ■ 

. . . . 

Danville 1111 

Dardauelle llll 

De  Queen 

Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

Arkansas.. 

White 

Ouachita. . 
Arkansas. . 

White 

White 

Ouachita.. 
Arkansas. . 

Red 

White    .... 
White   .... 

".a 

4.00 

'.'6i 

.05 
,06 
.04 
.02 

';55 

.12 
.09 

'!76 
.05 
.08 
.28 
.04 
.15 
.28 

.37 
.95 
1  12 
1.20 

'!54 

.02 

.08 
.90 

.03 

.39 

.08 
1.58 

.03 

.... 

..   . 

Devil's  Knob 

.35 

'.59 

l!36 

".02 
..50 
.59 
.09 
.02 

"67 
.24 

■;d5 

.02 

.62 

.36 
.20 

.64 

2  87 

.19 

.73 

.30 

.09 
. . . . 

•:4i 

't'.' 

2.19 

'.42 
.05 
.16 
.43 

3.18 

Dumas 

.05 

'.'08 
,05 
.01 

'.'6i 

T. 

.44 
.32 

El  Dorado llll 

'.'li 
't'.' 

t. 

.90 
1.04 
1.34 

'.'64 

.14 

... . 

— 

'.'02 
.13 

'.■42 

2.00 

.... 

T. 

Eureka  Springs 

1.11     .14 
T.  I.... 

2.30 
6.95 

Favetteville   

.'08 
.80 

:;.: 

'.'.'. 

.... 

3.77 

.10 
.26 
.Or, 
.11 
.19 

.45 
T. 
.04 
.86 

.34 

.50 

. . . . 

'.'35 

Fort  .Smith •" 

Fulton 11 

3.70 
6.02 
0.66 
5  12 

Georgetown 1 

.03 
.24 

• 



1.03 
.62 

Gilbert 1 

3  53 

(Jlenvvood  —  ..  .1 

Ouachita.. 

Grannis-  

Red 

Arkansas. . 

White 

White 

Mississippi 
White 

2.72 

.05 
.11 
.74 
.11 
1.08 

.41 

T. 

.05 

5.80 

t. 

.82 

.08 
.15 
.06 
1.85 
.02 

.26 

3.48 

,10 

i,'34 

T. 

.45 
.40 

'!i7 

.75 
1.21 
1.49 

.45 

1.58 

.... 



4  77 

Gravette llll 

Green  Mountain.. 

2.45 
.01 
.36 

.05 
.37 
.10 

T. 
.66 

. .   . 

••'• 

"is 

.... 

.... 

.06 
.40 

4.95 

Harrison 

4.67 

Helena llll 

T. 

.... 

.... 

4.63 

Higden 

Highland 

Ouachita.. 

Red 

Ouachita. . 
Red 

.15 
.86 
.15 

.26 
.82 
I.  72 
1.66 
1.40 
.98 

i.'29 

1.12 

.19 

.35 

.70 

'.'46 
.27 
.26 
.U 

.07 
.18 
.20 

.50 

1.75 
.18 
T. 

1.25 

".22 
1.77 
T. 
.42 
.80 
.96 
.65 
.68 
.24 
.20 
1,74 
•  07 
.32 

'  !23 

.21 

.01 

... 

.40 
1.21 

.20 

.33 
1.00 
4.63 

.47 
1.01 
1.54 
36 
1.30 
2.30 
1.10 
1   58 

'.65 

1.04 
3  35 

Hope  [Evap].... llll 



Hot  Springs  

'.'eo 

.35 
.01 
.01 
.40 
.05 

.10 

.35 

1.68 

.06 

.01 

.'36 
.10 

'.'6i 
't  ■ 

'^28 

2.08 

T. 

T. 

10 

.... 

4.65 

Index    ..nil 

2  27 

Jessievllle 

Ouachita.. 

White 

White  .   .  . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita.  . 
Ouachita. . 

.09 
'.04 

'!25 
.32 
.05 

1.79 

1.10 

i.64 
2.97 
2  56 
4.90 
T. 

T. 

".n 

... 

T 

3  85 

lonesboro llll 

Lead  Hill 

,69 
,15 
.13 
.04 

't' 

1.32 

.05 

.... 

'.'l3 
.01 

10.16 
3  54 

Little  Rock..*" 

T. 

5.75 

LittleRock  Airway 

5  41 

Lutherville 

'.'87 

.04 

.15 

9-88 

iMadison I|ll 

.50 

3  85 

Magnolia 

.10 

.... 

3  24 

Mammoth  8pg  .  .1111 

1.46 
.02 
.13 
T. 

M 

".37 
.39 
.60 

i.'75 

.20 
'.'21 

'.'so 

.08 

'.'56 
.54 
.10 

'.'65 

'.'■i'l 
'.'io 

'!02 

'f.' 

!44 

!52 
.03 
.10 
.,50 

.28 

".m 

.01 

■'62 
.82 
.42 

...- 

•  • . . 

3.95 

Marianna 

2.74 

Marked  Tree llll 

r. 

't'.' 

'.'46 

1.83 

1.42 

1.52 

1.05 

1.53 

.96 

.85 

.98 

3.96 

1.'32 
.01 
.96 

.21 

.06 

3.69 

Mena ||;( 

5.19 

Monticello    

Monticello  (a). .  ••• 

.... 

.... 

1.70 
1  67 

Montongo    

Ouachita. 
Arkansas. . 
White 

.48 

"46 
.72 
.72 
T. 

■■ 

3.63 

Morrilton ||1| 

Mountain  Home  . . 

T. 

'.'69 

'.07 
.18 

'.16 

.30 

1.29 
.40 
.53 

.09 
'.'47 

.55 
.36 
.03 
.02 

'!64 

'.08 
.10 

'.'69 

'.'27 

T. 
'.'62 

'lio 

i 

■f.' 

.'03 

4.36 
2  76 

Mount  Ilia 

Ouachita.. 
Wiiite.    ... 

.OH 

4  13 

Newport llll 

.13 
.70 

fi.  18 
3.77 
3.58 

Norman  Hll 

Oden |i|l 

Ouachita.. 
Ouachita. . 

Red 

Arkansas.. 

1.75 

■;48 

Okav 

0.60 

Ozark Ill 

.15 

4  49 

Paragould llll 

St.  Francis 
St.  Francis 
White.    ... 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

Parkin  ||ll 

Patterson 

.... 

.31 
.16 
.42 

.25 
.11 
.72 

.57 
.19 

.21 
.21 

•2!  04 

.... 

'.'24 

'.'22 
.22 

[42 
.80 

.27 

.... 



.... 

.... 

1.87 

2.03 

.64 

.38 
T. 

3.86 
3  58 

Pine  Bluff 1!! 

4.84 

Pine  Ridge llll 

Pocahontas 

White 

Ouachita. . 
Ouachita.. 
Ouachita.. 

White 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
White    ..   . 
St.  Francis 
White   .... 

Red 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
.Arkansas. . 

'.'63 

'.■42 

T. 

.03 
2.12 

.68 

'  !04 

1.38 
.01 
.45 
.10 

'.'61 
.67 
.40 
.45 
.03 
.20 
.41 
.54 
.12 
.14 
.13 
.24 

22 
.10 
.08 

'."30 
1.69 
T. 
.85 
.31 

.'23 

.36 

.16 

1.02 

■.'21 
.16 

.50 

.62 

.20 
.21 

1.12 

'.'47 
.23 

4  04 

Portland llll 

.56 

.... 

... 

. 

.13 

1.4s 

Frescott 1||| 

.  77 
.44 
2.33 
1.28 
.40 
1.10 
6.75 
1  99 

2  16 

Rock  Springs. .   ... 

'.'65 

.47 
.91 

'  .''i'i 

.06 
T. 

■!46 
.12 
.05 

'.'i6 

.09 

1.95 
.38 

'.'04 
.56 
.38 
T. 

".03 
.26 
.35 

i.'so 

'.22 
".2b 

4.14 

t. 

.81 

.10 
3.24 

.48 
2.54 

.26 

T. 

.03 

'.'76 
.68 

l.»2 
.04 

3.' 53 
.69 

2  60 

Rogers  (near) 

.34 
.17 

.26 
'."64 

.04 

.12 
!l2 

11  12 

Rosebud 

.... 

• 

Rus.sellville 

2.70 
6  77 

St.  Charles  

.73 
.15 
.09 

".■zi 

03 

8  22 

St.  Francis llll 

Searcy 

'!6i 

'!96 

t. 

.29 
.05 

T. 

T. 

8.41 
3  43 

Springbank ] 

T. 

]l2 
'.'09 

"ii 

,...| 

.08 
1  ?8 

.'75 

2.98 

Story 1 

.... 

1 

4.17 

Stuttgart 1 

1.82 
1.41 

'.  6i 
.02 

■f.' 

■f.' 





.... 

't'.' 

'.ii 

.03 
.04 

\----r'2k 



... 

.... 

4  21 

Stuttgart  [Evap]|  11 
Subiaco 

.01 

'!62 

•••• 

'.'37 

i.'98 

.41 



....  11-411   .03 
.05'l.OOi.... 

18:.... 

.20    -82.... 

4.95 
3  35 

Texarkana 1||! 

Red 

1 

".06  '.'.'.'. 
1.... 

0.32 
8  60 

Thornburg 

Turnpike 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 

.0) 

Waldron 

.19    .34 

|...  . 

2.35 

Whitecliffs 

White  Rock 

Wilson II 

Ouachita. . 
Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
St.  Francis 
Arkansas. . 

'."50 
.55 

.uy 

.26 
.10 
.40 
.33 
.15 

.3b 

■.■76 
.15 
.07 
.11 

'.'35 
.45 
.32 

'1'. 

'.47 
1.04 

.08 

'.'6.5 

iio 

.19 

I'so 

.87 

'.'20 

'.■36 

.05 

'.'i4 

1.95 
T. 
1.55 
1.49 
2.35 
.09 

2.72 
0.76 

.22 
..50 
.72 

.... 

•    • 

5.11 

5  05 

Wynne |l 

Yanconin II 

i.'27 

.... 

.'so 

.... 

.... 

.... 

.... 



.... 

4.44 
3.15 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS    SECTION 


September,  1931 


Daily  temperatures   for    September,   19  37 


Stations 


■  ;  J  Maximmn 

Alum  Fork j  Minimum 

..  \  Maximuir 

Amity  W j  Minimum 

)  Maximum 

BatesTlUe (Minimum 

i  Maximum 

Bee  Branch )  Minimum 

J  Maximum 

Benton j  Minimum 

j  Maximum 

BentonTille  •••....  j  Minimum 

{  Maximum 

Blytheville )  Minimum 

J  Maximum 

Boone ville )  Minimum 

J  Maximum 

Brlnkler )  Minimum 

i  Maximum 

Camden (  Minimum 

j  Maximum 

Conway )  Minimum 

j  Maximum 

Cornerstone I  Minimum 

\  Maximum 

Corning (  Minimum 

1  Maximum 

Crossett (  Minimum 

i  Maximum 

Dardanelle 1  Minimum 

j  Maximum 

De  Queen }  Minimuu 

\  Maximum 

Devils  Knob (  Minimum 

\  Maximum 

Dumas I  Minimum 

Maximum 

El  Dorado )  Minimum 

i  Maximum 
England 


18 


20 


■n 


Eureka  Springs . . 


Mena. 


Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 

Fayetterille )  Minimum 

<l  Maximum 

Fordyce I  Minimum 

j  Maximum 

Fort  Smith'*' )  Minimum 

i  Maximum 

Gilbert (  Minimum 

\  Maximum 

Grannis I  Minimum 

\  Maximum 

GravetteW '  Minimum 

i  Maximum 

Green  Mountain.  .  I  Minimum 

j  Maximum 

Harrison I  Minimum 

i  Maximum 

Helena I  Minimum 

j  Maximum 

Highland (  Minimum 

j  Maximum 

Hope  $$ (  Minimum 

j  Maximum 

HotSprlngs (  Minimum 

)  Maximum 

Jonesboro   *  Minimum 

)  Maximum 

Lead  Hill i  Minimum 

J  Maximum 
Little  Kook.***.  )  Minimum 

Little  Rock \  Maximum 

[Airway]  '  Minimum 

Lutherville \  Maximum 

I  Minimum 

Magnolia Maximun. 

(  Minimum 

Mammoth  Spring.  |  Maximum 

(  Minimum 

Marianna \  Maximum 

(  Minimum 

Marked  TreeW....     Maximum 

/  Minimum 

Maximum 

Minimum 

Monticello \  Maximum 

)  Minimum 

Morrilton j  Maximum 

(  Minimum 

Mountain  Home. . .  *  Maximum 
(  Minimum 

Mt.  Ida Maximum 

(  Minimum 

Newport j  Maximum 

)  Minimum 

Oden (Maximum 

!  Minimum 

Okay 

Ozark (Maximum 

(  Minimum 

Pine  Bluff S  Maximum 

(  Minimum 

Pocahontas j  Maximum 

)  Minimum 

Portland j  Maximum 

I  Minimum 


91 

69 

84 

72 

93 

72 

98 

72 

91 

75 

88 

70 

91 

72 

83 

71 

90 

72 

94 

72 

92 

71 

89 

71 

96 

70 

89 

70 

94 

72 

86 

70 


801  86 


68 


(  Maximum 
Minimum 


87 

72 

80 

69 

82 

71 

84 

72 

87 

73 

81 
72 
86 
70 
90 
70 
89 
73 
86 
71 
82 
68 
89 
72 
88 
71 
76 
72 
89 


73 

89 

71 

91 

691 

89 

71 

93 

70 

88 

72 

89 

71 

90 

72 

85 

70 

88 

71 

91 

71 

79 

67 

94 

72 

94 

72 

88 

70 

90 

69 


70 
90 

86 

74 

82 

71 

90 

72 

921 

71 

92 

70 

92 

74 

89 

71 

91 

71 

89 

72 

89 

71 

84 

73 

94 

67 

97 

73 

91 

71 

78 

68 

94 

70 

93 

71 


70 

88 

72 

95 

72' 

90 

72 

97 

69 

89 

73 

90 

72 

92 

72 

92 

72 

92 

70 

86 

74 

90 

73 

81 
71 
90 
72 
92 
70 
92 
72 
88 
69 
91 
73 
83 
71 
89 
71 
92 
73 
91 
75 
95 
73 
87 
72 


91 

66 

90 

71 

96 

71 

92 

66 

87 

68 

96 

66 

82 

70 

87 

70 

83 

71 

85 

75 

87 

72 

75 

71 

83 

71 

86 

78 

76 

71 

76 

71 

85 

72 

89 

71 

83 

71 

81 

73 

82 

721 

91 

69 

87 

72 

88 

72 

82 

70 

84 

70 

83 

73 

88 

69 

90 

71 

93 

73 

78 

73 

86 

71 


90 

68 

98 

67 

83 

69 

89 

72 

88 

71 

93 

75 

93 

72 

95 

70 

87 

721 

93 

72 

87 

71 

88 

71 

83 

70 

90 

70 

80 

70 

86 

73 

83 

72 

91 


70 

93 

72 

94 

71 

94 

75 

86 

66 

91 

68 

97 

71 

85 

71 

92 

68 

89 

70 

93 

71 

90 

71 

90 
74 
82 
71 
92 
67 
87 
72 
89 
73 
80 
71 
92 
70 
90 
71 
87 
73 
82 
72 
91 
71 
92 
70 
87 
74 
87 
67 


73 

87] 

72 

92 

71 

87 

72 

92 

73 

78 

68 

96 

70 

90 

72 

93 

72 

81 

67 

96 

73 

95 

71 

93 

72 

81 

69 

85 

70 

91 

70 

95 

73 

87 

66 

92 

68 

99 

68 

83 

70 

80 

69 

86 

73 

95 

76 

92 

72 

89 

72 

81 

70 

85 

71 

86 

73 


891 

69 

84 

72 

81 

68 

83 

68 

91 

74 

80 

70 

77 

65 

85 

72 

84 

67 

90 

71 

87 

69 

86 

70 

78 

66 

90 

70 

85 

70 

87 

74 

81 

66 

87 

70 

91 

73 

90 

70 

80 

69 

80 

70 

88 

69 

83 

73 

87 

60 

86 

71 

98 

70 

78 

70 

84 


67 


65 


83 

66 

90 

71 

90 

72 

88 

72 

76 

65 

78 

68 

84 

70 

87 

69 

82 

70 

93 

71 

82 

64 

89 

68 

75 

65 

83 

72 

86 

70 

85 

70 

82 

66 

88 

70 

81 

68 

84 

71 

90 

72 

82 

70 

86 

72 

79 

65 


79 

70 

83 

65 

92 

71 

89 

66 

92 

70 

85 

67 

88 

66 

84 

67 

90 

70 

87 

70 

90 

74 

81 

65 

92 

68 

92 

71 

88 

67 

83 

67 

80 

69 

89 

68 

86 

73 

86 

62 

89 

71 

102 

72 

82 

65 

83 

65 

86 

65 

93 

71 

90 

72 

92 

70 

85 

67 

77 

62 

85 

68 

87 

67 


68 

90 

70 

89 

68 

85 

68 

90 

70 

73 

67 

85 

67 

82 

72 

93 

67 

93 

73 

89 
70 

89 

70 

85 

70 

93 

70 

90 

71 

91 

73 

74 

67 

92 

73 

93 

73 

91 

68 

76 

68 

78 

70 

92 

73 

86 

74 

84 

62 

89 

68 

95 

68 

80 

69 

78 

68 

89 

68 

90 

70 

92 

72 

90 

70 

87 

68 

79 

67 

86 

72 


92 
65 
90 

70 

84 

72 

84 

72 

90 

73 

77 

68 

8fi 

68 

86 

73 

85 

73 

95 

75 

84 

72 

88 

73 

85 

70 

94 

71 

85 

72 

93 

73 

76 

68 

92 

75 

94 

75 

86 

74 

75 

67 

79 

69 

92 

72 

88 

73 

85 

65 

90 

70 

79 

68 

76 

69 

74 

70 

87 

73 

94 

73 

86 

74 

90 

72 

86 

72 

77 


70 

83 

69 

92 

72 

85 

69 

87 

69 

89 

67 

90 

71 

94 

72 

85 

69 

84 

67 

88 

68 

90 

66 

88 

70 

93 

71 

85 

72 

89 

73 

89 

70 

92 

71 


86 

73 

87 

73 

83 

70 

92 

73 

81 

70 

85 

75 

87 

72 

91 

71 

91 

74 

84 

72 

75 

70 

88 

71 

82 

73 

88 

72 

94 

73 

87 

71 

85 

75 

86 

72 

92 

71 


87 

65 

82 

74 

93 

74 

89 

73 

90 

72 

84 

66 

89 

72 

92 

73 

92 

73 

95 

75 

93 

73 

90 

73 

92 

72 

95 

73 

92 

73 

91 

74 

83 

69 

95 

74 

95 

76 

92 

73 

85 

70 

84 

73 

92 

74 

90 

72 

76 

66 

87 

70 

86 

69 

88 

71 

89 

70 


84 

67 

83 

67 

85 

66 

90 

66 

85 

66 

80 

61 

89 

66 

84 

64 

87 

69 
93 
56 
88 
66 
85 
69 
79 
62 
87 
70 
90 
67 
88 
70 
79 
60 
92 
71 


81 
59 
81 
60 

93 

72 

86 

65 

80 

48 

86 

63 

83 

57 

80 

64 

82 

62 

91 

70 
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81 

71 
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66 
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66 

84 

57 

83 
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69 

85 
64 
90 
72 
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61 
86 
71 
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67 
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65 
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85 
60 
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64 


82 

55 

89 

65 

92 

57 

91 
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88 
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85 

54 

90 

56 

88 

57 

90 

57 

72 
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91 
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89 

67 

77 
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76 
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86 
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83 

61 

90 

57 
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55 


56 
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52 

85 
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87 

58 
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62 

82 

53 

88 

51 

86 
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85 
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58 
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92 
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84 
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82 
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59 
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82 
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49 
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69 
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79 
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68 

69 

76 
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78 
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85 
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73 
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69 
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77 
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63 

86 

54 
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82 

56 

80 

56 

87 
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85 

59 

71 

49 

72 
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79 
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85 
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64 
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88 

61 
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57 
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66 
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85 
55 
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89 
62 
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26 


36 


27 
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92 

63 
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57 

88 
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93 

66 

87 

59 
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87 

58 

95 

65 

90 

60 

85 

45 

81 

69 

93 

60 

88 

63 

89 

65 

94 

67 

96 

65 

94 

62 

95 

64 

91 

60 

91 

62 

87 

67 

90 

65 

90 

63 

95 

63 

87 

52 

89 

65 

93 

60 

91 

62 

90 

66 

93 

61 

93 

55 

93 

55 

94 

58 

91 

59 

98 

61 

91 

62 

96 

67 

92 

58 

93 

68 


97 

68 

97 

69 

98 

65 

91 

65 

90 

63 

97 

65 

92 

70 

90 

55 

81 

67 

97 

60 

90 

68 

94 

59 

95 

70 

97 
69 

97 
65 
96 
65 
92 
64 
96 
55 
92 
69 
94 
62 
94 
65 
94 
67 
91 
60 
89 
66 
93 
64 
96 
65 
96 
69 


92 

63 
93 

70 

92 

66 

85 

70 

85 

72 

90 

67 

90 

73 

94 

57 

78 

66 

91 

64 

85 

70 

87 

65 

94 

66 

90 

70 

92 

71 

98 

67 

89 

63 

90 

63 

87 

71 

89 

65 

88 

68 

95 

70 

86 

60 

86 

66 

88 

61 

89 

70 

92 

68 

87 

70 

9 

66 

91 

65 

90 

62 

88 

70 

92 

73 

90 

70 

92 

67 

91 

63 


28 


29 


30 


31 


65 

92 
68 
85 
66 
89 
65 
89 
63 
90 
63 
85 
68 
92 
71 
74 
68 
88 
69 
90 
65 
90 
66 


54 

70 

51 

71 

62 

70 

54 

79 

58 

85 

61 

71 

68 

75 

60 

77 

56 

72 

53 

76 

69 

77 

59 

72 

57 

81 

61 

78 

54 

82 

59 

64 

60 

75 

58 

80 

61 

80 

69 

71 

53 

78 

58 

77 

67 

72 

69 

84 

64 

76 

74 

77 

60 

82 

55 

81 

61 


65 

40 

64 

40 

75 

51 

66 

50 

72 

39 

60 

47 

66 

38 

65 

41 

64 

41 

69 

48 

72 

50 

72 

52 

72 

62 

67 

48 

67 

3' 

67 

53 

69 

52 

67 

48 

80 

56 

61 

42 

67 

46 

67 

49 

69 

50 

72 

50 

75 

50 

66 

44 

68 

44 

69 

49 

69 

47 

80 

50 

70 

46 

71 

52 

68 

48 

70 

51 


74 

43 

74 

46 

74 

43 

69 

40 

68 

38 

75 

46 

70 

45 

66 

36 

60 

47 

75 

40 

66 

42 

65 

37 

75 

44 

72 

45 

72 

46 

73 

43 

67 

47 

70 

34 

68 

49 

70 

48 

69 

42 

74 

45 

67 

37 

67 

46 

70 

44 

71 

42 

73 

48 

71 

45 

70 

37 

70 

35 

70 

44 

71 

40 

75 

42 

70 

40 

73 

48 

70 

43 

70 

44 


75 

41 

75 

44 

76 

41 

74 

40 

79 

42 

76 

46 

76 

40 

80 

47 

78 

39 

80 

44 

79 

43 

77 

38 

77 

39 

73 

39 

77 

44 

78 

4' 

67 

46 

82 

42 

79 

44 

80 

42 

76 

44 

74 

45 

76 

45 


49 

68 

36 

73 

41 

78 

44 

72 

42 

73 

43 

79 

44 

76 

47 

79 

44 

81 

41 

76 

43 

77 

38 

74 

49 

75 

44 

72 

45 

78 

46 

72 

38 

72 

42 

77 

42 

79 

45 

79 

44 

73 

44 

77 

40 

76 

36 

76 

41 

75 

42 

80 

45 

76 

47 

79 

45 

75 

43 

76 

42 


82 

45 

82 

45 

83 

49 

80 

46 

84 

46 

82 

54 

82 

4' 

82 

61 

83 

45 

84 

48 

85 

48 

83 

44 

82 

46 

85 

47 

84 

48 

86 

53 

76 

56 

86 

47 

85 

48 

87 

48 

82 

66 

80 

51 

82 

50 

84 

66 

75 

37 

68 

47 

86 

51 

77 

52 

79 

51 

87 

50 

85 

54 

84 

48 

86 

48 

81 

48 

83 

48 


48 

82 

59 

86 

62 

88 

57 

83 

48 

85 

50 

83 

50 

84 

47 

86 

49 

87 

49 

85 

52 

87 

65 

77 

60 

86 

62 

85 

52 

87 

62 

82 

61 

82 

60 

84 

54 

86 

69 

80 

42 

83 

49 

87 

54 

81 

60 

80 

52 

83 

57 

85 

58 

86 

62 

89 

54 

84 

52 

73 

47 

81 

69 

83 

51 

83 

64 

86 

55 

81 

47 


50 

61 

81 

85 

50 

54 

86 

88 

50 

58 

81 

84 

49 

51 

81 

81 

46 

49 

Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise 


ise  indicated.    -Midnight  to  midnight.     ,,Thermometers  read  in  -rning;  maximum  --^-^^^-^^lUZ'-lt. 


September,  19B7 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 
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Daily  temperatures  for  September,   1937 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

Prescott 1 . . 

(  Maximum 

90 

88 

94 

93 

93 

90 

89 

93 

95 

92 

89 

92 

88 

83 

91 

89 

82 

89 

97 

92 

96 

98 

93 

91 

86 

72 

72 

79 

85 

85 

88.9 

(  Minimum 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

70 

72 

/b 

74 

70 

61 

59 

58 

59 

64 

56 

65 

60 

63 

64 

67 

69 

68 

62 

.52 

47 

45 

50 

54 

63.5 

Rogers 

(  Maximum 

IW 

89 

87 

90 

81 

77 

80 

76 

76 

83 

79 

75 

77 

79 

86 

77 

67 

81 

85 

84 

87 

92 

84 

78 

71 

65 

69 

74 

81 

89 

80.0 

I  Minimum 

70 

66 

71 

70 

70 

68 

68 

69 

68 

69 

59 

54 

52 

63 

58 

53 

50 

55 

61 

60 

57 

60 

69 

68 

58 

38 

37 

43 

5? 

66 

69.4 

Russellville  [Evap] 

)  Maximum 

1)4 

90 

86 

86 

90 

84 

88 

88 

85 

91 

88 

87 

82 

82 

90 

88 

81 

86 

91 

88 

91 

96 

91 

86 

75 

70 

72 

76 

84 

86 

86.7 

)  Minimum 

78 

73 

71 

73 

64 

70 

71 

70 

73 

74 

66 

58 

57 

55 

58 

61 

58 

57 

58 

61 

61 

63 

66 

65 

60 

49 

42 

43 

48 

51 

61.6 

St.  Charles 

(  -Maximum 

87 

82 

89 

86 

89 

91 

87 

89 

86 

90 

87 

85 

86 

85 

86 

86 

74 

80 

87 

90 

90 

91 

87 

89 

88 

68 

69 

76 

80 

81 

84.5 

)  Minimum 

70 

72 

71 

71 

71 

68 

67 

70 

74 

73 

59 

54 

66 

50 

52 

51 

52 

52 

66 

63 

66 

69 

63 

67 

59 

50 

44 

48 

47 

53 

60.4 

<  Maximum 

<  Minimum 

92 
73 

84 
73 

88 
72 

86 

78 

84 
72 

84 
69 

90 
67 

92 
68 

86 
72 

92 
74 

87 
68 

88 
56 

80 
62 

85 
50 

92 
67 

85 
63 

75 
63 

87 
51 

95 
56 

88 
64 

96 
61 

98 
68 

92 
62 

85 
67 

75 
60 

69 
50 

71 
44 

79 
4? 

85 

48 

86 

50 

85.8 

61.5 

Stuttgart 

S  Maximum 

92 

81 

91 

91 

91 

8-1 

86 

8b 

88 

92 

86 

16 

78 

81 

88 

76 

68 

86 

92 

91 

82 

94 

98 

88 

79 

86.2 

)  Minimum 

72 

71 

70 

70 

73 

69 

67 

70 

72 

72 

71 

57 

60 

52 

51 

62 

53 

52 

58 

63 

65 

65 

62 

68 

60 

50 

46 

4? 

47 

52 

61.4 

Bubiaco  

j  Maximum 

93 

87 

87 

88 

90 

86 

89 

86 

89 

89 

88 

86 

83 

82 

90 

85 

72 

8S 

90 

89 

92 

97 

93 

85 

76 

69 

71 

79 

85 

88 

85.7 

I  Minimum 

70 

69 

68 

70 

70 

67 

68 

70 

70 

71 

63 

60 

66 

54 

60 

62 

53 

54 

67 

60 

60 

62 

67 

65 

56 

47 

39 

44 

49 

55 

60.5 

Teiarkana  

j  Maximum 

84 

90 

94 

95 

96 

92 

92 

93 

95 

93 

90 

94 

87 

90 

92 

93 

84 

88 

100 

98 

100 

99 

97 

92 

90 

87 

80 

88 

90 

90 

84.9 

)  Minimum 

71 

V2 

71 

V2 

72 

71 

72 

73 

73 

74 

73 

57 

59 

60 

62 

64 

59 

56 

59 

62 

62 

64 

63 

64 

61 

66 

45 

4X 

52 

55 

63.4 

rhomburg 

j  Maximum 

93 

83 

88 

86 

91 

87 

88 

89 

84 

89 

85 

86 

81 

83 

89 

81 

73 

84 

93 

87 

92 

95 

87 

86 

73 

70 

71 

77 

82 

85 

84.6 

'  Minimum 

66 

71 

69 

69 

67 

67 

67 

6b 

70 

72 

64 

62 

50 

47 

53 

66 

50 

47 

55 

55 

64 

56 

68 

66 

56 

44 

34 

37 

41 

47 

57.2 

Turnpike 

(  Maximum 

87 

77 

76 

7« 

78 

78 

80 

77 

74 

83 

78 

78 

75 

75 

82 

78 

67 

75 

86 

82 

86 

88 

81 

74 

70 

68 

66 

68 

71 

78 

76.8 

(  Minimum 

70 

69 

68 

69 

68 

66 

63 

68 

68 

70 

63 

64 

55 

56 

63 

57 

49 

51 

65 

58 

63 

69 

67 

66 

50 

43 

44 

47 

65 

60 

61.1 

Warren 

i  Maximum 

90 

8b 

90 

92 

94 

94 

91 

93 

89 

94 

87 

88 

89 

91 

88 

86 

79 

86 

93 

94 

96 

96 

92 

91 

82 

72 

70 

78 

88 

84 

87.9 

)  Minimum 

73 

71 

71 

71 

72 

71 

69 

7b 

74 

73 

78 

59 

60 

57 

60 

64 

65 

64 

67 

63 

66 

68 

66 

67 

60 

5? 

47 

44 

49 

,52 

63.1 

White  Rock 

\  Maximum 

81 

84 

78 

82 

77 

76 

81 

77 

78 

83 

76 

73 

71 

76 

83 

76 

66 

76 

82 

80 

83 

88 

81 

73 

68 

68 

62 

67 

74 

76.6 

)  Minimum 

64 

74 

67 

65 

66 

65 

66 

58 

57 

58 

58 

.53 

56 

5fi 

66 

56 

48 

48 

48 

48 

53 

48 

48 

48 

48 

47 

46 

46 

46 

.55.0 

Wilson 

Maximum 

88 

84 

87 

78 

V8 

74 

SI 

86 

88 

86 

83 

83 

85 

78 

84 

76 

71 

80 

86 

84 

88 

91 

88 

87 

80 

66 

67 

75 

81 

83 

81.5 

Minimum 

72 

72 

73 

72 

68 

64 

6b 

67 

72 

72 

65 

63 

67 

49 

58 

60 

52 

60 

60 

58 

60 

68 

63 

68 

61 

49 

44 

40 

47 

53 

60.6 

Wynne 

Maximum 

9i 

82 

82 

8b 

84 

80 

88 

90 

8b 

87 

85 

87 

77 

82 

89 

79 

74 

84 

93 

87 

98 

90 

93 

91 

79 

68 

70 

76 

88 

84 

83.9 

S  Minimum 

69 

7ll 

71 

70 

71 

6b 

64 

64 

72 

71 

66 

52 

58 

44 

65 

61 

61 

62 

67 

61 

62 

66 

66 

68 

63 

45 

41 

.39 

45 

55 

60.1 

Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F°],  and  "Wind  Movement  [miles]  fo^f-ajjSwSSTieS? 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 

Data 

Day  of  month 

>> 

2 

1 

n 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8       9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30 

31 

Evap.             .218!.  201 1 

119 
82 
21 

.210 
80 
12 

.190 
82 
24 

.238  .171 
81;     81 
31      23 

.203 1.236 

.170 
82 
42 

.3.13 
76 
16 

.338 
74 
61 

.273  .249.1.57  .3401.302 

.2.38 
70 
37 

.239.  2891.  24o|.  323 

. 149. 272I.2I6I. 1.34'   I87I. 201 

.170 
66 
28 

.211 
69 

8 

6,787 

[Exp.  Farm] 

Mean  tem.      80 
Wind  move     21 

26 

82 
18 

41 

72      70 
34      22 

74       74 
25      27 

6. 
23 

76 
19 

76 
30 

11 

81 
12 

82      801     701     62 1     59 
17      30      4l|     29|     21 

62 
13 

74.4 
767 

Rus.sellville 

[Ozark  Nursery] 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.180' 

84 
30 

162' 
82 
38 

"78 
16 

.104 
80 
15 

.10-3 
77 
30 

.160 
77 
13 

.188 
80 
25 

.230 
79 
18 

.294 
79 
21 

.182 
82 
33 

.298 
77 
44 

.  122 
72 
41 

.202.180 
701     68 
)9      18 

.I80L144 
741     74 
32      28 

.034 
70 
23 

.384 
72 
10 

.069 
74 
34 

.528 
74 
25 

.130 
76 
20 

.  170 
SO 
18 

.248.100 
78      75 
281     14 

.200 
6(t 
68 

.  098  .  204 
CO     57 
44     26 

.160 
60 
23 

.162 
66 
27 

.180 
68 
20 

5.365 

73.6 

801 

Evap. 

.206' 

Hij 

42 

168 
7S 

85| 

.074 
80 
74 

.065 
63 

* 
81 

.191 

76 
74 

.150 

.110 

.118 
80 
15 

.066 
82 
26 

.163 

.2O6.2O2I.I72 

.  130  . 1.59 

.196 

.140 

.169 
74 
37 

.187 
76 
35 

.172 
78 
34 

.177 
80 
41 

.19li.l96 

.048 
69 
47 

.084  .142 

.128 
60 
23 

.130 
66 

18 

.125 
68 
15 

4.263 

[Rice  Exp.  Farm] 

Mean  tem. 
Wind  move 

78 
26 

8J 
11 

78 
62 

72 
41 

70 
33 

66 
36 

71 
12 

70 
30 

64 
39 

68 
28 

76 
37 

78 
57 

6C 

7S 

57 

;    33 

73.1 
1,152 

ii 


Daily  B 

iver    St'ag- 

3>s  for  Septemt) 

er. 

1937 

stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1       2 

1 
3 

4 

5 

6 

1 
7  1 

8 

9 

10 

11     12 

13 

!     1 

14      15  1 

16 

1        1        i 
17  ]   18  I   19  1  20     21 

1         '         1 

22 

!                   1 
28      24  j  25      26  1  27 

1 
2ft  j  29 

.30 

81 

Fort  Smith  .... 

..Arkansas 

22 

6.2    5.9 

5.8 

5.8 

5.9 

5.8 

5.7 

5.6 

5.8 

5.8 

7.1113.8 

14.8'l3.7|12.0 

11.310.7 

9.8 

9.2 

9,4 

9.0 

7.8 

7  2 

6,6 

7  3 

8  2 

7  ? 

6  a 

6  2 

6  9 

Van  Buren  . . . 

do  ... . 

22 

5.6l  5.3 

b.3 

5.3 

5.3 

5.0 

4.7 

4.6 

5.1 

.5.2 

6.3  13.0 

14.7,13.6;i2.0 

10.9110.5 

9.5 

8.7 

8,8 

8.6 

7,3 

fi  7 

R  2 

6  8 

7  8 

6  9 

6  a 

5  4 

5  0 

Danville  

.Petit  .lean. 

20 

1.91   1.8 

1.8 

6.9 

14.3 

9.0  12.8 

10.2 

4.8 

9.8 

9.3i  6.3 

4.21  3.6l  3  3 

3.01  2.8 

2.7 

2.6 

2.5 

2  4 

2.4 

2.4 

2,3 

2  a 

2  a 

4  0 

4  0 

3  2 

2  8 

Oiark  

22 

1  81  1.5 

1   3 

1   8 

1   3 

1  5 

1  0 

0  8 

1    0 

1  ■' 

1  3    .3  7 

10  9|  9  51  8  6 

6  9 

6  4 

5  6 

4  8 

3.7 

7  2 

2.8 
6  4 

2,2    2.1 
5.6    5.1 

3.2 

5  1 

3.1 

6  2 

2.5 

6  8 

1.8 
5  2 

1.4 

4  5 

Dardaneile 

do  .... 

22 

5.0    4.6 

4.4 

4.5 

4.9 

4  8 

4.4 

3  9 

4  3 

4.6 

4.3 

4  2 

9.7  12.9  117 

10.6 

9.8 

9.0 

8.1 

7.4 

7.1 

Morrilton 

do  .... 

20 

1  0 

0.9 

O.b 

O.b 

0.7 

1.3 

1.0 

0.7 

0.4 

1.4 

1.1 

0.8 

1.01  9,21  9,2 

8  0 

6.4 

5.6 

4,7 

4  2 

3  4 

8  8 

3  1 

2   1 

1  4 

1    1 

1  4 

2  2 

1   6 

1  0 

Little  Rock. 

do  .... 

23 

0.9 

I.  1 

1.2 

0.8 

0.8 

0.9 

1.5 

1.2 

1.5 

1.6 

2.2 

1.8 

I.4I  3.7 

8,7 

8  3 

7.2 

5.9I  5.4 

4  7 

4  0 

3  4 

8  4 

8  0 

2  2 

1.7 

1   3 

1.8 

9  9 

1.8 

Pine  BlufE  .... 

do    .   . 

25 

4.9 

4.8 

5.0 

6.0 

4.7 

4  7 

4.8j  5.4 

5.1 

,5.2 

6.5 

6.0 

5.71  6.3 

9.8 

12.8 

12.2 

10.9 

9  9 

9,;i 

8,6 

7  8 

7.2 

7,1 

6  8 

5.9    5.5 

6.2    5,6 

5.9 

Gilbert 

..Buffalo... 

30 

2.5 

V  5 

■>  6 

2  7 

V  8 

•;  7 

2.7    2  6 

''  6 

')  7 

2  7 

2  7 

3  2I  3  3 

3  2 

3  2 

3  0 

2  9 

2.9 
2  0 

2.8 
2  0 

2.8 
2  0 

2.8 
2  0 

2.7 
2  0 

2.9 
2,0 

3.0    3.0 
2.0    2.0 

2.9 
2  0 

2,9 
7  0 

2.91 
2.0I 

Doniphan,  Mo. 

..Current  .. 

10 

2.2 

2.2 

2.4 

2.4 

2.4 

2.3 

2.2    2.2 

2  1 

2,2 

2.2 

2.2 

2.  2t  2.2 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2,1 

Black  Kock. 

...Black.  .. 

14 

1.6 

1.6 

1.8 

2.0 

6  8 

;i3 

2.7    2.4 

2  2 

2,1 

2.1 

2.4 

2.7|  2.0 

1.9 

1.9 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6 

1  .6 

I   6 

1.6 

1.5 

1   9 

2.0I   1  8 

1   7 

1   6 

1.6l 

OznrkBeachMo 

...White... 

30 

-0.8 

-0.8 

-0.8 

-0  8 

-0.1 

-0-8 

1.0 

-0.5 

1.0 

6.2,10  8 

6.0 

4.6!  2.4 

-0.8 

-0.8 

-0.7 

-0.7 

-0.7 

-0.7 

-0  7 

-1   0 

-0.7-0.2 

-0  8 

-0.8 1-0  8 

1   0 

-0  8 

-0.8l 

Cotter 

.   ..   do  .... 

21 

2.7 

2.6 

2.6 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

3.0 

3.0 

8.2 

4.6 

7.5 

6  9    ,5.8!  4.8 

4.2 

;i6 

3.5 

3,5 

8.6 

8  5 

8  2 

3.2 

3  2 

3  2 

3.5   :i.5 

3  2 

a  0 

3.0 

Calico  Kock.  . . 

do  ..  . 

18 

0  0 

-i).2 

0.1 

0.1) 

0.2 

0.2 

(>.l 

-0.1 

0,2 

0.5 

1.1 

8.4 

6.0'  3.8 

3.1 

2.4 

1.5 

0.6 

0.6 

1  0 

0.9 

0.3 

0.2 

0  2 

0  :i 

0.5    0.6 

0.2 

0.0 

0.1 

Batesville 

do 

Xi 

4.6 

4.4 

4.6 

b.4 

b.9 

5.1 

4.8 

4  6 

4.4 

4.6 

b.O 

b.b 

13.510,4 

8. ,5 

7.9 

7.1 

6  0 

,5.2 

,5.0 

5  2 

5  2 

4.9 

4.7    5.2 

5.3    5.0 

5  0 

4  : 

4.6 

Newport 

do  .... 

26 

0  3 

0.3 

0.3 

0.3 

2.0 

4.3 

3  6 

2.0 

1,3 

0  8 

0.9 

1.1 

5.9 

7.9 

5.9 

4.4 

3  4 

2,7 

1.7 

1,0 

0,8 

0  8 

0.8    0.5 

0  9 

1.8    1.7 

1  2 

0  9 

0.6 

Georgetown   .. 

do  .... 

21 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.4 

4.6 

5.3 

6,7 

3  8 

3.0 

2.8 

2.1 

3.2 

6.9 

7  5 

6.6 

,5.7 

4.8 

4  0 

3,1 

2.3 

2.0 

1,8 

1   8 

1.81  2.0 

2  3 

2  5 

2.4 

Clarendon    ... 

do  .... 

26 

7.8 

7.  / 

7  6 

7.6 

7  5 

7.5 

7.6 

9.2 

10.4 

11.0 

10,6 

10.0 

9.5 

9.0 

9.2 

11.0 

12.5 

12,9 

12.6 

12  1 

11.2 

10,4 

9  7 

"  1 

8  9 

8.71  8.5 

8  5 

8  7 

8  9 

Arkadelphia  . . 

.Ouachita . . 

17 

3.7 

4.5 

7.6 

5  2 

4.5 

4.3 

4.6 

4.1 

4.2 

4,4 

4.7 

4.0 

8.8 

3.6 

3  7 

4,4 

4.1 

4.5 

4,4 

4  0 

3  7 

4  7 

4,6 

5  6 

6.9 

4.51  3  9 

4.4 

4  2 

4  a 

Camden    

.Ouachita  .. 

26 

3.9 

4.0 

4.5 

7.6 

8.0 

6.5 

6.5 

4.8 

4.6 

4.4 

4.4 

4,4 

4.6 

4.4 

4.2 

4,0 

4.9 

4  fl 

4  a 

4  4 

4  4 

4  1 

4  0 

4  4 

4.7i  5.3    6  6 

4.6l  4.2 

4   5 

Whiteeliffs  .... 

Little  River 

25 

3.0 

8  U 

8.7 

9.3 

8.0 

6.4 

4.0 

4,8 

6.0 

4.8 

3,5 

,5.4 

4.7 

3.  5 

2.4 

1.9|   1.7 

1.6 

1,5 

1.8 

1   ? 

1   1 

1  0 

1   0 

1.0    1.0    1.0 

8  7 

5  0 

8  7 

Index  

....Red 

25 

10  2 

10  ? 

10  2 

<t  8 

9  5 

9  1 

8  9 

8  6 

8  6 

8  4 

R  1 

7  9 

7  8j  7  6 

7  5 

10  8|10  6 

U  0 

9  6 

9  0 

8  6 

8  3 

8  2 

8  1 

7.5    7.3    7.2 
6.0    6.61  7.3 

7.1 
9  0 

6.9 
8  9 

6.6 

7  a 

Fulton 

do 

25 

10.2 

10  1 

10.6 

10.8 

10.3 

9.9 

9.4 

8.8 

8.8 

8.8 

8.7 

8.7 

8  31  7.9 

7.4 

8.8110.2 

9,7 

9.2 

8  7 

8  8 

7  9 

7  5 

7  2 

Big  Lake  Outl'tlLittle  River. 

10 

8.7 

3.7 

3.7 

8.7 

4.0 

4.1 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.3 

4.2 

4.2    4,1 

4,0 

3.9|  3.9 

3.8 

3.8 

3,7 

3  7 

3  6 

3  6 

3  6 

3  9    4.1 

4  1 

4  3 

4  3 

4  4 

iSt.  Francis... 

St.  Francis. 

18 

3.4 

3.6 

3.4 

3.6 

3.7 

3.81  3.8 

3.9 

4.8 

4.0 

3.9 

:i.8 

3.71  3.7 

3.7 

.3.71  3.6 

3.6 

3,6 

3  5 

3  5 

8  5 

3,6 

3  4 

6.7    6,6 

6  1 

5.9 

5  4 

5  1 

St.  Franci»L.L. 

do  .... 

19.6 

19,6 

19.7 

19.  7 

19.8 

19.9 

20.0 

20.1 

20.1 

20.1 

20. 2120. 3120,3,20, 2^20, 2 

20.1 

20.0 

19  9 

19  9 

19  8 

19  8 

19  8 

19  8 

19  7 

19,8  20.0 

20  1 

20.3  20.5 

20.6 

Marked  Tree  . . 

do  ..  . 

i7 

0.8 

0.3 

0.3 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0  3 

0.6 

05 

0.5 

0.5!  0.6    0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0,6 

n.6 

0  6 

0  5 

0  6 

0  5 

0.5I   0.5 

0  7 

0  9 

1   0 

1.01 

Parkin 

..   ..do  .... 

28 

l.b 

l.b 

l.b 

l.b 

l.b 

l.b 

1.5 

1.5 

1.5 

1.6 

1,7 

1.8 

1,91   1.8    1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

1   7 

1.6 

1   6 

1    5 

1  5 

1    4 

1   6 

1   8 

2  0 

2  0 

1  9 

1.9 

Madison 

do  .... 

32 

2.2 

2.1 

2.1 

2.2 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2,4 

2.4 

2.6.  2  el  2.5 

2,5 

2  5 

2  5 

2.4 

2.4 

2  3 

2  3 

2  2 

2   1 

?  2 

2  4 

2  7 

a  0 

•'  9 

2  7 

Helena 

Mississippi . 

42 

10.2110.7 

10.9 

11.1 

11.2 

11.0 

9.7 

7.9 

7.4 

8.2 

8.7 

9.(1 

9.0 

9.2    9.3 

9.2 

9.2 

9.0 

7.9 

6,4 

5  6 

5.( 

4.8 

4  8 

4  9 

4  3 

3  4 

2  7 

2  7 

2  6 

Arkansas  City. 

1 

^'>- 

42 

5.7 

6.3 

6.7 

6.9 

7.2 

7.3 

7.2 

6.6 

5.3 

4.5 

4.7 

5.2 

5.5 

6.8    5.9 

5.9 

7.0 

7.8 

7.9 

7.0 

5.7 

4.7 

3.9 

3.3 

2  9 

2.8 

2.8 

1.9 

1  1 

0.8 

T.  less  than  0.01  inch  rain  or  me 

ted  snow.     ttNot  used  in  means  and  summaries.    Reference  letters  ".b.",  number  of  days  missing.     fAlso  on  other  dates.      ttP.    O 

iddresses  as  follows:— Big   Lake  0 

Jtlet.  Manilla;  Boughton,  Route  4.  Prescott;    Cornerstone,  Route  I,   Altheimer;    Devils    Knob.   Salus:     Green  Mountain,  Calico  Rock; 

Index.  Route  5,    Texarkana;    Lutl 

lerville.  Route  1,    Lamar;  Rock  Springs,  Route  2,  Wilmar;  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud,  Route  2,   Mt.    Vernon;  Springbank,    Dod- 

iridge;  Turnpike,  Dover;  White  Ro 

;k,  Cass.  Precipitation    for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.     "•24  hours  ending  midnight.    Illl  24  hours  ending 

J  a.m.     Data  in  italics  interpolated 

.    'Included  in  next  measurement. 

The  departures  from  the  normal 

temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.    Departures  of  precinita- 

•.ion  with  15  ye£ 
ithe  period  to  19 

irs  or  more  of 
i5,  inclusive. 
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Price  :    5  Cents  per  Copy :  25  Cents  per  year 


GENEBAIi    SUMMARY  r 

Temperature  means  were  below  normal  this  month.  The 
mean  temperature  based  on  the  reports  of  66  stations  was  60.8°, 
which  is  l.V^  below  the  47-year  mean.  Monthly  means  ranged 
from  64.6°  at  Texarkana  to  56.8°  at  Mammoth  Spring.  High 
temperatures  were  reported  at  nearly  all  stations  on  the  6th, 
the  highest  being  96°  at  Subiaco.  Lowest  temperatures  for  the 
month  occurred  on  the  23d  at  nearly  all  stations,  the  lowest 
being  17°  at  Lead  Hill.  Heavy  to  kilHng  frost  occurred  on  the 
morning  of  the  23d  over  the  entire  State. 

The  average  precipitation  for  the  96  stations  reporting  was 
4.66  inches  which  is  1.45  inches  above  the  47-year  mean. 
Precipitation  was  above  normal  in  all  but  the  northwestern 
and  extreme  west-central  counties,  and  northern  Garland, 
and  southwestern  Pike  counties.  Monthly  totals  ranged  from 
9.05  inches  at  Portland  in  Drew  County  to  0.98  inch  at  High- 
land in  Pike  County.  The  greatest  24-hour  rainfall  reported 
was  3.40  inches  at  Marianna  on  the  17th.  The  first  snowfall  of 
the  season  was  a  trace  on  the  22d  recorded  at  Green  Mountain 
in  Stone  County.  There  were  four  rainy  periods  during  the 
month.  From  the  2d  to  the  4th,  rainfall  ranged  from  less 
than  a  quarter  of  an  inch  over  the  extreme  western  and  north- 
western counties  to  over  4  inches  in  Ashley,  Independence  and 
Randolph  counties  in  the  eastern  portion.  On  the  9th  light 
rains  were  reported  over  the  State  except  in  Benton  and  Boone 
counties  where  more  than  an  inch  occurred.  On  the  12th  and 
18th  light  rains  fell  in  all  except  the  extreme  northern  counties. 
From  the  17th  to  the  19th  rainfall  was  general  over  the  State, 
ranging  from  less  than  an  inch  in  the  northwestern  portion  to 
four  or  more  inches  in  the  south-central,  Desha,  and  Lee  coun- 
ties. The  average  number  of  days  with  0.01  inch  or  more  pre- 
cipitation was  8. 

The  month  was  favorable  for  the  maturing  and  harvesting  of 
the  cotton  crop,  although  the  few  rainy  days  during  the  first 
three  weeks  delayed  picking  and  ginning.  Much  cotton  was 
still  unpicked  in  the  lowlands  at  the  end  of  the  month.  The 
weather  was  favorable  for  wheat,  oats,  meadows,  pastures,  late 
potatoes,  fruit  and  fall  truck,  until  the  23d  when  the  killing 
frost  and  freezing  temperatures  stopped  growth  of  all  exposed 
vegetation.  Most  of  the  late  corn  matured  during  the  month 
and  harvesting  progressed  rapidly  during  the  last  week.  The 
month  had  an  average  of  18  clear,  4  partly  cloudy,  and  9 
cloudy  days.  o.d.n. 


Tornado 

Garden  Bottom,  Yell,  Pope  and  Conway  Counties,  18th,  11:30  p.  m., 
from  sw,  path  300  yards  wide  and  about  10  miles  long,  2  persons  injured 
and  $150,000  damage  to  property. 


Corrections 


The  average  precipitation  for  September,  1936,  sliould  be  4.75  inches  in  the  table 
"Comparative  Data  for  September",  Climatological  Data  for  September  1936  and  1937. 

Climatological  Data  for  September,  1937,  have  the  following  corrections:— Hope, 
monthly  mean,  75.0°,  departure  from  normal  —1.6°;  Little  Rock  Airport,  maximum 
temperature  on  the22d,  94°:  Marked  Tree,  date  of  maximum,  21stt:  El  Dorado,  prevail- 
ing wind  direction  S;  White  Rock,  minimum  temperature  2d,  64°,  mean  minimum 
"'  ■'°  mean  temperature  65.  6°'. 
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Miscellaneous  Phenomena 

Dates  ami  number  of  stations  reporting 


1 

t 

3 

4|5   6  7 

8   9 

I0I11I12 13|l4  15|l6 

17 18  19|20j21]22  23J24  25  26J27  28J29  30  31 

■'■ 

1 
6 

51  2   2   . 

61..'  .'.; 

.1  1 

l!2 

1 

3 

1 

1:  21  .1  .    .1  .    .1  .;  .1  . 

•i  •' 

Light  Hail    .... 
Moderate  Hail 
Thunderstorm 

•■ 

.  t     .        . 

:i.  i .  .1    :i    .1; 

.!..  2I  ...i  . .  . ... 

21 5 12; .  I'll .  .  1 .  -.■  5 

■■;: 

PBESSXJBE,  WIND,    HXTMIDITY.    AND  SUNSHINE 


Station 


Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-leveJ) 


Wind 


30,06 
30.05 
30.03 
30.03 


a 


.30.51 
30.  4^ 
30.47 
30.47 


14  29.52 

14  29.56 

14  29  54 

14  I  29.55 


So* 


18 
18 
19 
19 


5.8 
6.9 
8.0 
7.8 


S5       * 


Relative 
humidity 


19 
22 
32 
24 


nw 
w 


18  I  79    49    -50 

19  82  I  55    61 
19     I  78  I  53  1  59 


69 
64 
66 
60 


COMPARATIVE    DATA     FOB  OCTOBER 


Year 


1891... 

1892. . . . 

1893.... 

Ih94.... 

1895.... 

1896.... 

1897.... 

1898.... 

1899.... 

1900.... 

1901.... 

1902.... 

1903.... 

19U4.... 

1905.... 

1906.... 

1907 . . . 

1908.... 

1909.... 

1910.... 

1911.... 

1912.... 

1913.... 

1914.... 

1915.... 

1916.... 

1917.... 

1918.... 

1919.... 

1920.... 

1921.... 

1922.... 

1923.... 

1924.... 

1925.... 

1926.... 

1927.... 

1928.... 

1929.... 

1930.... 

19;<1.... 

1932.... 

1933.... 

1934.... 

1935.... 

1936.... 

1937 . . . . 

Period. 


Temperature 


Precipitation 


M 


®r3 


Number  of  days 


CUV 


92 
92 
99 
96 
9S 
98 
99 

100 

101 
97 
95 
90 
97 

100 
92 
94 
96 
93 
98 
96 

101 
96 
95 
93 
94 
96 
99 

100 
98 
93 
96 
98 
94 
96 
98 
99 

100 

100 
93 
92 
98 
94 
90 
96 
95 
93 
96 

101 


27 

0.65 

27 

3.26 

2S 

1.30 

24 

1.52 

21 

1.44 

26 

3.59 

28 

2.01 

23 

5.44 

28 

2.88 

32 

4.31 

27 

2.07 

27 

2.68 

26 

2.22 

20 

0.94 

23 

4.49 

25 

2.38 

23 

3.03 

24 

0.48 

24 

2.15 

16 

5.19 

25 

1.67 

22 

2.97 

18 

5.41 

21 

1.74 

26 

2.83 

21 

2.30 

12 

1.89 

30 

3.99 

33 

10.90 

25 

4.;« 

27 

0.72 

20 

1.47 

20 

3.53 

21 

0.29 

13 

7.73 

23 

5.77 

30 

3.13 

27 

4.74 

19 

4.29 

17 

4.89 

26 

2.35 

26 

3.41 

30 

2.83 

25 

0.79 

27 

4.94 

24 

5.00 

17 

4.66 

12 

8.21 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T. 

T. 
0.0 
0.6 
0  0 
0.0 
0.0 

T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
T. 


2 
3 
6 
5 
4 
9 
5 
4 
4 
5 

a 
14 
7 
3 
4 
7 
1 
10 

8 
6 
8 
7 
6 
4 
fi 
5 

9 
7 


25 

4 

16 

7 

24 

4 

22 

5     t 

19 

6 

18 

5 

21 

6 

16 

'     [ 

19 

7 

14 

10 

18 

9 

18 

9 

17 

8 

1     23 

5 

!     15 

11 

1     18 

5 

i     16 

7 

1     21 

6 

21 

6 

21 

5 

14 

9 

1     18 

8 

1     13 

9 

i     I-* 

S 

!   22 

4 

21 

4 

21 

5 

13 

5 

6 

5 

1     16 

6 

1     23 

4 

i     18 

6 

i      12 

9 

24 

4 

12 

5 

15 

5 

22 

4 

16 

7 

15 

7 

17 

5 

17 

7     1 

19 

4 

19 

7 

21 

7 

13 

8 

16 

5 

18 

4 

18 

6 

21) 
9 
4 
7 

10 
3 
14 
11 
5 
8 
9 
9 
7 
8 
5 
3 
10 
10 
9 
7 
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October    1937 


Climatological  Data  for  October,   1937 


Stations 


Counties 


....it 


A-lum  P'ork  Reserv 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . . . 

Bateaville 

Bee  Branch 

Benton  

Beutoaville 

Big  Lake  Outlet  tl 

Black  Rock 

BlytheTille 

Booneville 
Boughton  , 

Brlnkley 

Calioo  Rook. .. 

Camden 

Clarooiloa    

Clinton...     .  • 

Conway ^ 

Cornerstone +1 

Corning 

Cotter ■ 

Crosset  (near) 

Danville 

Dardanelle  ... 

l)e  Queen 

Devils  Knob  ....11 

Dumas Desiia 

El  Dorado Union 


Saline 

Clark 

Clark  

Destia 

Independence  . 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Jefferson 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Veil 

Yell 

Sevier 

Johnson 


England 
Eureka  Springs.. 

Fayetteville   

Fomyce  . ., 

Fort  Smith 


Fulton 

(JeorKetown  .  .. 

Gilbert 

Glenwood 

arannis 

GravettB 

Green  Mountain,  tt 
Harrison 
[lelena  . . , 
Hieden... 

Highland.   .^ 

Hope    ....[Kvap.J 

Hot  Springs 

Index. '* 

Jessleville 

Jone»boro  

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.     . 
Little  Rock  Airway 

LatherviUe tt 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

^ia^ianna 

Marked  Tree 

Mena 

Mouticello  Airway 

Monticello    

Montongo 

Morrilton  

Mountain   Home.. 

Mount  Ida 

Mouutainburg 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin  

Patterson     

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas  

Portland  

Prescott 


Rock  Springs  .  .|: 


Rogers  ( near) 

Rosebud tt 

Russell  villeLEvap] 

St.  Charles 

St.    Francis 

Searcy •• 

Spring  bank  ■  — ;+ 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart...  (Evap) 

Subiaco 

Texarkana  

Thornburg  . 
Turnpike. . . 

Warren 

Whitecliffs 
White  Rock 

Wilson 

Y/yant 

Yancopin    

State  Means 


....tt 


tt 


Lonoke 

Carroll 

Washington  ... 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  — 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Stone 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River  — 

Garland  ■ 

Craighead   — 

Boone 

PuUski 

Pulaski 

Johnson 

St.   Francis  — 

Columbia 

Pulton  

Lee  

Poinsett   

Polk 

Drew 

Drew 

Drew ■  •  ■ 

Co  Q  way 

Ba.^ter 

Montgomery  . 

Crawford 

Jackson  

Montgomery  . 
Montgomery  . 

Howard 

Franklin 

Greene 

Cross 

Woodruff 

Jefferson 

Montgomery  . 
Randolph . ... 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton    

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery 
Arkansas.   ... 
Arkansas .   . . . 

Logan  

Miller 

Perry 

Pope 

Bradley  — 
Little  River. 

Franklin 

Mississippi  . . 

Cross 

Desha 


W 


Temperature  (Degrees  Fahrenheit) 


75b 
500 

200 

145 

277 

700 

285 

1296 

239 

259 

252 

465 

235 

205 

361 

116 

172 

616 

309 

195 

293 

440 

175 

327 

830 

426 

2350 

1«2 

270 

2'29 

1465 

1451 

190 

448 

260 

200 

600 

647 

900 

1250 

1100 

1052 

300 

445 

491 

375 

600 

275 

760 

345 

650 

324 

257 

775 

20S 

315 

600 

235 

229 

1207 

273 

273 

'sis 

800 
702 
2010 
231 
687 
800 
288 
396 
275 
222 
204 
216 
840 
300 
122 
318 


1300 
BOO 
526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 
768 
332 
«50 

2240 
206 
290 

2285 
237 
250 
167 


1 

42 

42 

63 

38 

4o 
2 

32 
7 

36 

12 

23 
2 

50 

33 

52 

33 

16 

54 

26 

44 

10 

25 

21 

51  1 
2 
1 

32 

37 

31 

37 

60 

9 

13 

52 

25 

12 

2 

18 

40 

1 

37 

65 

18 

18 

67 

46 

20 

11 

42 

31 

68 

1 

$8 

7 


60.4 
60.2 


59.8 
60.6 
60.6 
58.3 


-  3.2 


-  0.8 

-  1 


-  0.6 


59.2 
61.7 


62.2 


59,6 
60.6 
58.0 


4.2 
2.3 


1.7 


3.9 
2.4 
2.0 


62.8 

62!i' 
63.2 
60.6 
63.6 
64.2 
62.  0' 
59.8 
59.6 
62.1 
6  23 


66.2 

'bS.i 
58.6 
59.8 
57.2 
62.8 

64!4 
61.2 
63.0 


59.6 
57.7 
61.0 
60.8 
60.8 

'63.6 
56.8 
59.9° 
68.5 
61.8 
62.8 


-  3.0 

-  i.'s 


90 
92 


6t 
6 
30 
6 


Precipitation,  inches 


Number  of  days 


L6 
1.8 
2.0 
l.O 
1.2 

-  6'5 


-4.4 
-   1.1 


-  2.2 
-0.8 


-  4.7 
1.4 


3.0 
3.1 
2  6 


62.8 
59.0' 
58.2 


69.9 


62.3' 
6L4 


63.3 


-  L5 


3  3 

2.4 

3 

2.7 

1.2 


-0.4 

-  1.5 

—  3  b 


92 


6 
80 

"6t' 

'sot' 


24 
29 


29 


23 
23 


23 


23 
23 
24 


23 


-  2.1 


1.3 


59.7 
61.8 
63.8 

'69.3 
60.1 

'ei.'i 


61.1 
60.3 
62.8 
64.6 
58.8 
58.4 
63.3 


59.8 
59.6 


60. 


-  2  0 

-  3.1 

-  1.1 

-'6!5 

+'i;7 


1.5 


2  3 


7t 

'36"' 

6 

6 

6 

30 

5t 
6 


91 


91 


31 

6+ 
6 
6 
6 

6t 


24 

'22' 
21 
22 
21 
27 

'36' 
28 
2b 


23 
23 
23 
23 
23 

'23 
23 
23 


49 


43 


49 

'43' 
54 
34 
46 
41 

'36' 
46 
44 


16 

23t 

23 
23 
23 
23 


23 
23 
23 


0.8 
1.2 
2.9 


1.1 


3.0 

2.9 


1.7 


94 


30 
5t 


7t 


28 


25" 
24 


31 


28 
30 
29 

'2!' 

'26' 
29 


23 


p3 


0-. 


oii 


IS 


+0.39 
-1.91 
+6,01 


+  1.59 
-('l!73 


+2. 2S 

+2.48 

O.OI 

+  i.'26 
+  0.67 
+2.66 
+  1.90 


+0.73!  1  83 


4.04 

3.65 

5.33 

8  63 

6.59 

6.16 

4 

2.89 

5.67 

5.61 

6.00 

3.27 

4  25 
4.78 
3  66 
5.65 
5.14 
6.08 
6.83 

5  69 
5.06 
5.39 
5.23 
4 

4.20 
3  31 
2  33 
7.30 
6.94 
6.14 
2.30 
1.30 
6.31 
2.39 
4.23 
5.08 
4.83 

3>2b 
2.36 
3.88 
2.98 
6.86 


0.981-2.19 
3.92+1.01 
3.98  +0.55 
"  +0.25 


1.80 
1.65 
2.25 
3.28 
3  31 
2.00 
2.37 
1.85 
2.65 
1.79 
2.81 
1..50 
1.67 
1.52 
1.20 
2.  40 
1.67 


3.41 
+2.3.";. 
+  1  68 
+  1.44 
1-1.73 
+0.64 
+0.80 


+4.08 
+  3.62 
+2.01 
-1.41 
-2.40 


-0.60 
+  1.37 
+  1.69 
+0.15 

-i.'o'ii 

-L37 

-Q.ih 

+  2.  S3 


23 

58» 

23 

43 

23' 

"46' 

23t 

44 

23 

37 

23 

41 

23" 

'49" 

23 

"46" 

23 

38 

23 

'46" 

'23" 

"40" 

23 

43 

23 

43 

23 

44 

23 

51 

23 

27 

23 

37 

23t 

39 

23 

40 

'23" 

"58"' 

3.15 
2.95 
7.09 
2.64 
5.00 
5.04 
3.83 
6.03 
3.04 
4.05 
5.75 
6.22 
4.00 
5.02 
3.39 
5.33 
4.47 
4.98 
4.70 

5'ii 
4  49 

3.' 76 
1.80 

6.'47 

i>'.92 

3  08 
7.29 
9.05 
4.20 
3.50 
2  20 
4.57 
2.91 
6.22 
6.01 
6  85 
4.  .58 
4.39 
5.19 
4.84 
4.80 
3.92 
3. 

4.82 
6.45 
3.  )1 

4  62 
5.32 
5.46 
6  36 
4.60 


-0.71 

+3.63 

0.60 

+2. 29 


-0.  17 

+6.'i9 
+0.V2 
+2.  50 
.--2.  27 
-0.08 


1.09 

1.14 

+  1.02 

+'i.'68 


2.1 

159 

2.20 

1.87 

1.99 

1.63 

1.37 

1.93 

1.00 

2.  05 

1.82 

2.40 

MO 

0.49 

3.17 

0.75 

1.46 

1.98 

;.70 

i.'45 
1.57 
1.23 
1.13 
2.27 

6!2.5 
2.60 
1.75 
1.55 
1.75 
2.45 
0.72 
2.47 
2.54 
1.68 
2.40 
1.50 
1.30 
3.40 
2.39 
1.86 
2.16 
1.70 
1.87 
1.32 
1.80 
1.59 


-1.39 


+2.  62 
-1.60 
+  3.85 
+  6.20 
+  1.10 

-i.'o3 
+6.' is 


+  1.97 
+3.71 
+  1.91 
+0.54 
+  1.74 


+  1.34 
+0.49 
+0.34 
-0.49 
+2 .92 
+0.04 

+2.'oi 

+  1.77 
+3.24 
+  1.45 


2.33 

1.07 

i!,56 

0.41 

2.' 60 

Lo2 
1.86 
2.56 
2.70 
1.82 
1.00 
1.46 
1.80 
1.71 
2.01 
2.34 
2.  82 
1.95 
1.62 
L80 
1.43 
2.06 
2.00 
L45 
1.99 
2.  32 
1.10 
3.10 
2,69 
2.10 
1.90 
3.40 


0.0  1 

0.0 

0.0  I 

0  0  I 

0.0 

0.0 

CO 

0.0 

0.0  1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  i 

0.0 

0.0 

0  n 

0.0 
0.0 

u.n 
6.' 6 

0.0 
T. 
0  0 
0.0 

6.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  I 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o'b 

0.0 

0.0 
0.0 

h'.'o 
o'.o 

0.0 
0.0 

o.u 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
fl.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'J'. 


7 

11 

8 
6 
5 

lu 

8 
9 


11 

3 

8 

lu 

8 
5 
6 
8 
5 
12 

11 

12 
8 
6 
10 
13 
8 
7 

10 
10 
8 
5 
6 
9 
9 
13 


20 

16 

20 

21 

17 

19 

21 

15 

16 

18 

19 

19 

18 

21 

17 

16 

17 

18» 

21 

21 

20 

17 

19 

21 

16 

19 

15 

15 

16 

22' 

22 

13  i 

21 

18 

15  ! 

19 
23 

20 
19 
2J 
20 
17 

11 
14 
18 
19 
1B» 
17 
19 
IS 
IS 
18 
16 
14 
14 
8 
14 
20 
16 

16 
14 

17. 
20 

20 
21 

20 
17 


15 
19 
20 
15 
19 
14 
17 
21 
24 
17 
13 
20 
15 
20 
21 

i9 
20 
21 
21 
20 

:9» 

19 
18 
19 
21 
18 


.S'b 


Observer 


4 

8 
4 
0 
5 
5 
0 
8 
4 
1 
4 
6 
1 
2 
1 
3 
3 
5* 
4 
3 
2 
6 
6 
.3 
7 
6 
6 
9 
8 
1' 
4 
12 
2 
7 
6 
0 
I 

2 
10 
3 

8 


3 

8 

5 

3 

8* 

4 

7 

3 

3 

8 

4 
11 

8 
18 

9 

3 
1 

0 
10 
3« 


ne. 
sw. 


•-' 

sw. 

b 

sw. 

s. 

6 

e. 

11 

7 





9 
2 
8 
3 
10 

ii 
9 

8 

9 

6« 
10 

5 
10 
10 


se. 
I  se. 
I  ne. 
I  sw. 

ne- 


w. 
ne. 


nw. 
ne. 


L.  R   Water  Works 
J.  W.  CampDell 
Mrs.  Ted  R.  Carpenter 
Herbert  ISefl 
Airway  Observer 
J.  E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
V.  S.  Woatiier  Bureau 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
SaiP.uel  Norris 
F.  H.  Randolph 

.  . .      Harry  Buie 

8     I  sw .   I     R.J    Torry 

William  Jones 
.1    M.  Knight 
R.  M.  Wheatiey 
A    L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
P.  B    Hutche'ns 
Winfred  D.  Polk 
O.  3.  MoSpadden 
U.S.  Forest  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 

E.  B.Smith 
U.S.  Forest  Service 
Ben  Johnson 
Mrs.    E.   W  .Onslon 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
University  of  Arkans/ 
M.  G.  Taylor 
r.  S.  Weather  Burea 
T.  J.  Logan 
W.  R.  Putt 

F.  J.  King 


W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 
U.S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keek 
Jaraes  A.  Burnett 
Truniou  Brown 
J    O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Servl 
W.  E    McDowell 
U.  S    Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H    Crosswhite 
U  .  S.  Weather  Burei 
Airwaj  Observer 
H.   G.  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 
Paul  Morton 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  S< 
Soil  Conservation  Se 
Mrs.  Freda  M.  Ashen 

B.  S.  H  albert 

G.  A.  Whittmgton 

C.  A.  Lovell 

J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Servic( 
Charles  K.  Jackson 
Orkney  O.  Milton 
W.  R.  Heagler 
Carroil  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Scheu 
J    R.  Huddle.ston 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Ed'.iiiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservation  81 
Car!  A.  Starck 
G.   A.   Maddox 
U.  S.  Forest  Servic( 
U.S. Biological  Sun 
A    Bovce  Boyd,  Jr. 
Walte'r    Smith 
Henry  Field 
f.  C   Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  St 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
U.  S.  Forest  ServiCf 
C.  N.  Turner 
L.  M.  Snead 
U.  S.  Forest  Servio 
D    O.  Anderion 
B.  M.  Eddins 
W.  E.  Barton 


n 

nw. 

e. 

sw. 

sw. 

w. 


9 

n   i 
sw.  1 

•;, 

i 

ne. 

8 

n. 

10 

n. 

8 

sw. 

u 

ne. 

8' 

7 

n. 

12 

s. 

7 

s. 

10 

9 

n. 
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Daily  Precipitation  for  October,    1937 


Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 
10  j  11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

■« 
0 
H 

Alum  Fork  Reserlliji 

Amity ill 

Aricadelphia 111 

Arkansas  City  .  .Ill 
Batesville ill 

Ouachita.. 
Ouachita. . 
Ouachita.. 
Mississippi 
White   .... 
Arkansas. . 

Saline 

Arkansas.. 
St.  Francis 
White   .... 
St   Francis 
.Arkansas.. 
Ouachita. . 

White  

White   .... 
Ouachita.. 
White   .... 
White   .... 
Arkansas.. 
.\rkansas.. 
White   .... 
White    .... 
Ouathita.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 

Ked 

Arkansas . . 

White 

Ouachita. . 
Arkansas.. 

White 

White 

Ouachita.. 
Arkansas.. 

Red 

White   .... 
White    .... 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas. . 

White 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita.. 

Red    

Ouachita. . 
White  .... 
White     .   . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita.  . 
Ouachita. . 
Ouachita. 
Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita 

.... 

.36 

'.'is 

..  . 

.18 
.14 

".OU 

'ioi 

'.06 
1.45 

'.■96 

T.' 
.95 

'.'46 

'.'36 
.'.  . 

.17 

".T2 

.02 

•,•,,■• 

.26 
.27 

'.'6.=i 
.14 

';55 

.06 

'.'82 
1.70 
1.50 

'!6i 

.91|   .40 
.23,    .81 
2a  1.04 
1.55,1.5u 
1.17'3.31 
l.OOli.SJ 
.96     .22 

T. 

■•■• 

't.' 

1.'83 

f.' 

'.'06 

.20 

'.'63 

T. 

.09 

.10 

.28 

.02 

T 

.10 

".52 

".OS 

'.'02 

.10 

.19 

.20 

T. 

.06 

'!63 
T. 
T. 
T. 

"■m 

.14 

■.'is 

.13 

■r. 

.10 

.25 

'.'47 
.21 
.22 
.53 

'.'31 
.13 
.08 

''J'.'   '..". 
.34  .... 

T.' 

I.8O1..    . 
.'2011.55 
.5612.25 
.26  3.28 

J .34     .06 

.63 
.64 
.96 
1.05 
.19 
.55 
.66 

.... 

.... 

'ioa 
.10 

T.' 

'.'23 

:::: 

'.'.'.'. 

.... 

'!i2 

::: 

4  04 
3.65 

5.33 
8.63 
6.59 
5.15 
4.79 
2.89 

5  57 

Bee   Branch- 

Benton IH| 

"'^fV 

■.'96 

'.'is 
'.'6.i 

."25 

72 



... 

.... 

2.00 

2.37 
.45 
.36 
.29 
.49 

1.50 
.94 

1.52 
.10 
.82 
.26 

1    S'^ 

.10 
07 

.31 
2.65 
1.79 
2.81 

i!67 

.34 

1.^20 

2.40 

1.57 

.12 

.05 

1.09 

2.20 

1.87 

.01 

1  47 

1.20 

"t.' 

.■22 

1.82 

.03 

.10 

Hentouville •" 

.05 

1.2U 

1.12 

1.9i 

.03 

.12 

.73 

.33 

.78 

1.67 

I. '22 

1.71 

.93 

1.37 

.18 

.98 

.25 

.18 

.01 

.47 

1.15 

1.36 

1.05 

.08 

.20 
.7d 
.b2 
.34 
.06 
.30 
.50 
.61 
.51 
.U4 
.93 
2.U3 
.03 
.42 
.82 
.20 



.  03  . . . . 
.18    T. 
.50  .... 
.21       .. 
1.01     .01 
.94  ... 

Big  Lake  Outlet  .11 

.... 

'm 

:;  :  ::.. 

.15 

T. 

.09 

.03 
T. 
.01 

.04 

Black  Kock ill 

'.'15 
".'29 

.04 

' 

... 

5.61 
6.00 
3  27 

Blytheville til 

Booneville 

..  . 

';i4 

.... 

jJoughton  . .  -     .  .1111 



4.^25 
4.7X 
3.56 
5.65 
5.14 
5.08 
6.83 
5.69 
5.06 
5  39 

Brinklev 

Calico  Rock llll 

Camden llll 

Clarendon HH 

.06 
.32 
.04 
.02 
.11 
.14 
.■22 
.06 
.68 

".06 

';69 

.41 
.75 
.6» 
..58 
.75 
.52 

';'7o 

1.00 
.68 
1.63 
1.37 
.68 

.81 
55 
.65 
.82 
.35 
1.33 
.07 
.55 
.46 
.65 
.61 
.79 
..35 
.93 

".05 
.04 

.01 
.05 

iio 

.03 
'.06 

•• 

. ... 

.17 

'.'62 

.   .. 

'.'09 

.... 



:::: 

1  .  _       I9   17 

Cornerstone 

Corning 'Ill 

Cott«r llll 

T.' 

".ih 

::.:i::.. 

1 
...  1 

"■  1 

1.59 

';i2 

1.99 

.10 

.49 

1.93 

T. 

•2.05 

1.63 

2.40 

?0 

Crossott  . .[near]. . 

5.23 
4.48 
4  •JO 

Danville llll 

Dardauelle llll 

.56 

.47 

T. 

.55 
l.DO 
1.12 

.20 

.03 
.09 

... 

'..  . 

'.'■21 

.16 
.18 
.15 

'."05 
.03 

* 

1.10 
.49 
.05 
.54 
.10 
T. 
.35 
.08 
.17 

1.57 
.31 

1.13 

■!25 
.18 
.47 
.12 
.50 
.04 
.60 
.11 
.14 
.•27 
T. 

'.05 
.06 
23 
.03 
.06 

.02 


'^21 

'.'01 

.10 
T. 

■•]•■.' 

'.'36 
.... 

.... 
.... 

'.'io 

'.'.'.'. "" 

T. 

.02 

i.'oo 

.04 
'.'12 

.03 



.... 

Ue  Queen    

'.'.'.'. 

"ii-i 

'.: : 

; .. 

••  ■ 

3.31 
2.33 
7.30 
6.94 
5.14 
•2.30 
1.30 
6,  .31 
2.39 
4  23 

Devil's  ICnob 

Dumas 

Kl  l.'orado llll 

Kngland 

Kureka  Springs 

..  i:::: 

Favetteville   

.06 

.03 

.... 

.02 
.33 
.01 

.15 
.13 

'.'27 
.44 
.04 
T. 

'!oi 
'."36 
'!65 

....     .271   .06 
la  i7i 

.    . . 

T. 
't  ' 

'!02 
',04 

.02 

.... 

Fordyce , 

.95     .11 

't.' 

.20 
'f.' 

't'.' 

.;.. 

'•'r.' 

. . . 

... 

.... 

Fort  Smith •" 

Fulton Ill 

t. 

T. 

.80 

'iso 

.16 

'!46 

.'20 

1.29 

'ao 

.26 
.62 

i!'70 
.72 

1.13 

1.16 
.80 

2.0,! 
.50 
.55 
.60 

2.39 
.02 
.■28 
.■25 
.50 
.34 
.41 
.26 

".ib 

.02 
.48 

1,17 
.28 

1.32 
T. 
.09 
.67 
.65 
.15 

'.'20 
.07 
.35 

i'.'m 

.63 

.3i 

.23 

.'26 

.35 

.37 

).^20 

.21 

.20 

.02 

.21 

.05 

.01 

1.32 

I.. 50 

1.16 

1.58 

1.00 

.14 
1.55 

'■'■■'■ 

'.'63 

.10 

'■'r"   "' 

.01 

.66 

1.20 

.■20 

.'25 

1.50 

1.45 

.68 

1.45 

1.98 

1.70 

26 

.07 

31 

Georgetown 1 

5  08 

Gilbert 1 

Glenwood 1 

.... 

... 

•• ' 

••'• 

4.83 
4  37 

Graunis- 

3.20 
2  36 

Gravette Ii|l 

'!i5 
'f.' 

'!i7 
'!46 

.... 

'.'6'i 
.03 

;..; 

Grefin  Mountain.. 

1  m 

11 

3  88 

Harrison 

.34 

.78 
'."24 

i.'75 

1.00 

1,75 

.28 

.•22 

•2.47 

2.54 

1.68 

.•20 

1.50 

3.' 46 

.63 

1.25 

2.16 

i!87 

.62 

1.80 

1  59 

.63 
2.27 

2.' 60 

i.'55 

.70 
2.45 

.07 

T. 

■I'. 

.55 
'2.40 

i.'so 

■2.' 32 
.41 
.03 

i.'io 

1.^22 
.12 
OS 

2  98 

Helena llll 

Higdea 

03 

r.' 
tV 

.... 

.'02 
'.'op 

T. 
.06 

't. 

.03 

'  .'64 
.08 
.05 
.'20 

■;o3 

'.'oi 

.05 
.16 
.'27 
.53 
T. 
.12 
.06 
.20 
.30 
20 
35 

.02 
'.'23 

'r.' 

T.' 

.61 

't.' 
"f 

10 

.... 

•••• 

— 

.'21 

••• 

— 

5.86 

Highland 

.151. .    . 

0  98 

Hope  [Evap]....|||| 

.60 
.70 
.28 

■■4'7 
.30 
.61 
.60 

3  92 

Hot  Springs  

3  98 

Index     llll 

Jessieville 

■;65 

'^02 

T.' 
T. 

'.'6'2 

.... 

3.15 
2  95 

lonesboro llll 

7  09 

Lead  Hill 

■ 

2  54 

Little  Kock.."* 
LittleRock  Airway 
Lutherville 

.04 

.05 

03 

5.00 
5.04 
3  83 

.'kladison  llll 

'i. 

'.'6i 

:..: 

.50 

'.'60 
.56 
.35 
1.  86 
1.18 
1.03 

T. 

'.'i7 

.18 

■f' 

.0? 
.13 
'i' 
.01 

.... 

.05 

6.03 

Magnolia 

Mammoth  8pg  .  .1111 

.... 

3.04 
4.05 

Marianna 

Marked  Tree.... II 11 

Mena I|;l 

Monticello  Airwav 
Monticello  (a).."« 
Montongo 

■r'.' 

.07 
T. 

■.10 

'!02 

.... 
.... 
... 
.... 

.. . 

5.75 
6.22 
4.00 
5.  02 
3.39 
5  33 

.VIorrilton llll 

.05 

'.50 



;;;; 

••■• 

.07 
.40 
.62 
.06 
.■26 

.05 

■.'08 

.13 

'.'09 
.04 
.14 

"". 

.62 
.75 
.82 

.... 

;■'. 

.05 

'ios 

4.47 

Mountain  Home  . . 
Mount  Ilia.  .. . 

'.02 

.... 

— 

•  •• 

4.98 
4.70 

Newport illl 

24I2.33 

.30 

5. 11 

Norman  Ill 

Oden i| 

Okav 

.69 

1.07     .01 

.62 

.... 

.... 

4.49 

Red 

Arkansas. . 
St.  Francis 
St.  Francis 
White 

:i:; 

tV 

.80 
T. 

2.'6('i 

.06 
.20 

".ih 

■••• 

■••■ 

■••• 

.25 
.35 

.32 
.21 

'.'26 

i.  56    . 

.83 
.'22 

.... 

■• 

3.76 

Ozark Ml 

.41    .41 

1 

1.80 

Parkin    |l 

.94ji.8i 

.50 

.21 

6.47 

Patterson 

....  1 

Pine  Mluff    i|:i 

Arkansas.. 
Ouachita.. 

White 

Ouachita, . 
(luachita.. 
Ouachita.. 

White 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
White    ..   . 
St.  Francis 

White 

Red 

Ouachita. . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

Red 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
St.  Francis 
Arkansas.. 

:.; 

T. 

'.'42 

.37 

".60 
M 

T.' 

.02 

'.'6i 
.01 

'.'64 

.05 
".'49 

'.'io 

.83 
.16 

1  27 

i.'37 

190 

.12 

.80 

.03 

1.04 

.45 

2.01 

1.70 

1.05 

.17 

.40 

1.02 

1.03 

.15 

1.06 
.50 

1.79 
')'. 

.19 
1.85 
1.12 
1.90 

.98 

2  [55 

2.45 

.45 

'.'I7 
.46 
.33 
.95 
.42 

2.82 
.27 

1.30 
.69 
.97 
.82 
.12 
.45 
.96 

".'45 
.'22 
.60 

.11 

'!08 

".w 

1.46 
.10 
.25 
.02 

'.'65 
T. 

'.'io 

.01 
.41 
.13 
.22 
.17 

'.'Ofi 

.  17 

.... 

.10 

!l5 
.09 
.25 

.17 

'.'36 
.18 

'.'88!i.'5'2 
1    8R     ._. 

.61 
.86 
.80 
.86 
.77 
1.00 

•^l 

'!05 

.05 



.06 

5.92 

Pine  Ridge |||i 

Pocahontas 

Portland IHI 

Frescott |]l| 

'.'16 
.17 
.06 

'!02 

■'■■'■ 

.36 

3.08 

.     I.60I  .4'2 
..    .     .1712.70 
681.82 

.      .       851 

'.vl 

;::: 

::■: 

'.03 

.... 

7.  29 
9.05 
4. '20 

Rock  Springs. . 

3.50 

Rogers  (near) 

.18 

1.80 

1.71 

36 

.05 
.16 
T. 
1    50 

2. -20 

Rosebud 

'.'io 
".oh 

.36 
.12 
.16 

.... 

. . .. 

.'65 

'."ni 

.05 

■f.' 

.07 

T. 

.17 

,08 

.05 

11 

.06 
.02 

.28 


.84 

.07 
T. 

4.57 

Russellville 

.10 
.21 
07 

••■• 

•••• 

'.'io 

T. 

.01 
.... 


'.'6i 

.07 

. . . . 

:::: 

... 
•• 

.... 

. . . . 
.... 
. . .. 

•••• 

2.91 

.... 

6.  22 

St.  Francis III! 

Searcv 

.... 

— 

.17 

..    1    .'24  2.34 
...     ,2212.08 

:54j':ioi.::' 

31!..  1 

6.01 
6.85 

Springbauk...   .Ill 
Storv 1 11 

.18 
.11 
.16 
.11 
■>1 

.75 

.    .     .98 

1.95 
1.62 

.201..    L... 
.fitii ...    ... 

.... 

■:i6 

.08 

.... 

■••■ 

.... 

4.58 
4.39 

Stuttgart 1  11 

Stuttgart  [Evapil  || 
Subiaco 

.05 

.     .     .32 

....    .31 

9  nR 

1.80    .871....   .... 

1.431  .65    T.  1.... 

.5.19 
4.84 
4.80 

Texarkana '||| 

Thorn  burg 

Turnpike 

.... 

.... 

.30 
.01 
.09 

'[28 
.40 

.50 

'.'... \.... '2. Oo\   '.S5\  ..'^2  ....L    . 

........  1.45!  .02i  .621   .    .    .02 

1         ll   cjql     in:     »0'         1     m 

T.' 

— 

.... 

.... 

.... 

:::: 

.... 

■ 

3.  92 
3.84 
4.82 

Waldron 

Warreu 

Whitecliffs . 

.... 

.... 

... 

...1.... 
2.32'  .08 

I.  lOl      40 

'^98 

90 

;:::i.;:.!:::'i::.: 

.' ! 1 

II- 

6.45 
3.11 

White  Rock 

31 

..35 

'2.59 
.34 
1.64 

3.10 

.',32 
.74 

4.62 

Wilson Ill 

.'23 

25 

1.16 

.05 

.05 
.22 
.16 

.15 

2.10 

.28 

.05 
.08 

".'■26 

.25 

.... 

5.32 

Wynne 11 

5.46 

Yancopin 1 1 

.06 

.... 

.02 

.03 

" 

.n 

.... 

.06 

.04 

6.36 

58 
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Daily  temperatures    for    October,    1937 


Stations 


Alum  Fork 

Amity  55 

BategTille  

Bee  Branch 

Benton  

Bentonyille"*... 

Blytheville 

Booneville 

Brlnkley 

Camden 

Conway  

Cornerstone 

Corning 

Crossett , 

r)ardanene 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  .. 

FayetteTille 

Fordyce 

Fort  Smith***. .. 

Gilbert 

Grannis 

GravetteW 

Green  Mountain. 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  $'5.... 

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 


Little  Bock.*** 

Little  Rock... 

[Airway] 
LutherviUe 


Magnolia 

Mammoth  Spring, 

Marianna 

Marked  Tree$5... 

Mena 

Monticello.     

Morrilton 

Mountain  Home. . 

Mt.  Ida 

Newport 

Oden 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 


Maximuru 
Minimum 
Maximun- 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
!  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimuui 
(  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
;  Minimun 
i  Maximum 
i  Minimum 
I  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
1  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximun. 
I  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
.  i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
_  j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
.  <  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
,  j  Maximum 
)  Minimum 
.  (  Maximum 
,'  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
.  I  Maximum 
}  Minimum 
.  (  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 


53 

77 
62 
84 
52  54 
85  75 


50 
85 
56 
85 
59 
84 
40 
82 
60 
90 
52  5.3 


67 
60 
67 
64 
68 
60 
68 
60 
79 
63 
70 
59 
74 
60 
75 
64 
73 

72 
65 
69 
62 
73 
66 
69 
58 
83 
68 
72 
62 
75 
67 
72 
57 
78 
58 
73 
68 
70 
63 
71 
61 
78 
61 
71 
65 
74 
67 
78 
52 
70 
62 


79 
65 
83 
64 
80 
66 
87 
65 
82 
67 
78 
63 
85 
70 
79 
66 
83 

82 
69 
75 
67 
80 
71 
86 
68 
81 
71 
81 
65 
88 
68 
72 
59 
82 
71 
81 
68 
82 
68 
77 
63 
79 
62 


75   82 
54   61 


88 
60 
89 
64 
89 
65 
87 
62 
88 
63 
89 
63 
89 
65 
92 
62 
89 

89 
66 
91 
63 
88 
65 
88 
68 
89 
65 
92 
63 
92 
62 
82 
60 
95 
66 


16 


17 


18 


19   20  1  21 


J3 


24 


26 


26  27  28 


29 


30 


31 


90 
62 
91 
64 
92 
65 
90 
60 
90 
61 
91 
62 
92 
65 
93 
61 
90 

89 

61 

93 

64 

90 

63 

93 

65 

90 

63 

94 

63 

91 

61 

87 

67 

94 

65 

90 

68 

91 

64 

90 

64 

90 

63 

89 

64 

94 

69 

89 

52 

76 

56 

94 

62 

89 

6' 

81 

64 

92 

66 

89 

65 

89 

65 

95 

66 

90 

64 

93 

56 

88 

66 

92 

61 

92 

63 

88 

55 

87 

60 

87 

67 

91 

63 

91 

66 

90 

68 

91 

63 

92 

70 

90 

58 

91 

65 


83 
60 
77 
62 
78 
59 
80 
60 
81 
61 
71 
51 
76 
51 
88 
63 
79 

79 

64 

81 

61 

79 

61 

69 

55 

89 

67 

86 

61 

85 

62 

82 

54 

82 

65 

83 

68 

78 

61 

79 

54 

85 

53 

81 

63 

77 

60 

92 

50 

82 

59 

76 

52 

79 

53 

78 

67 

81 

61 

90 

65 

81 

62 

81 

63 

79 

58 

81 

54 

72 

61 

78 

62 


42 
70 
50 
72 

75 

50 

67 

49 

72 

49 

70 

42 

76 

54 

73 

51 

78 

52 

64 

58 

80 

50 

77 

53 

72 

48 

71 

47 

72 

46 

78 

52 

73 

56 

72 

42 

66 

48 

75 

49 

76 

49 

67 

43 

74 

50 

75 

54 

76 

55 

75 

53 

67 

47 

7 

40 

69 

54 

72 

50 

70 

51 

79 

53 

66 

42 

68 

48 

69 

46 

75 

53 

75 

54 

81 

50 

85 

33 

66 

46 

70 

49 


78 
52 
72 
49 
74 
53 
71 
47 
72 
68  52 


651  75 
47   43 


46 
71 
42 
70 
42 
71 
43 
67 
39 
67 
42 
72 
43 
71 

71 

46 

61 

44 

68 

46 

71 

39 

71 

47 

70 

46 

73 

51 

67 

56 

74 

44 

72 

49 

72 

45 

67 

40 

67 

38 

70 

47 

67 

48 

69 

40 

62 

48 

72 

38 

78 

44 

66 

41 

71 

45 

69 

48 

73 

47 

71 

46 

69 

43 

69 

42 

67 

50 

70 

48 

70 

45 

72 

48 

66 

38 

70 

45 

70 

43 

69 

48 

71 

47 

76 

54 

68 

40 

66 

44 

70 

42 


51 
77 
42 
75 
42 
77 
42 
73 
44 
76 
42 
73 
45 
77 

79 

52 

69 

45 

74 

47 

76 

40 

77 

46 

75 

46 

77 

51 

71 

54 

80 

50 

78 

52 

84 

47 

73 

46 

73 

43 

75 

53 

74 

49 

69 

39 

63 

51 

76 

40 

74 

51 

70 

41 

76 

47 

77 

54 

77 

50 

80 

48 

74 

44 

76 

39 

73 

51 

62 

47 

74 

45 

75 

50 

72 

38 

70 

45 

75 

43 

77 

49 

77 

50 

74 

45 

78 

40 

76 

48 

75 

42 


67   65 
52   55 


69 

49 

70 

46 

70 

45 

76 

47 

71 

50 

65 

50 

69 

49 

67 

46 

76 

55 

67 

46 

65 

52 

71 

49 

70 

52 

63 

54 

76 

39 

63 

47 

69 

41 

66 

55 

67 

47 

75 

46 

72 

54 

66 

52 

65 

51 

69 

46 

78 

43 

64 

54 

64 

47 

65 

51 

72 

52 

68 

43 

67 

44 

71 

45 

68 

51 

69 

53 

70 

49 

80 

45 

65 

45 

68 

46 


581  58 


64 

54 

65 

55 

61 

48 

70 

56 

62 

54 

66 

55 

72 

50 

66 

56 

65 

57 

64 

54 

61 

48 

61 

50 

62 

56 

64 

54 

74 

40 

62 

53 

56 

48 

6! 

41 

62 

50 

71 

51 

66 

53 

62 

54 

69 

55 

63 

48 

63 

50 

63 

51 

64 

53 

63 

52 

67 

54 

62 

48 

69 

53 

58 

47 

67 

54 

62 

53 


41 
66 
46 
58 
36 
65 
40 
59 
42 
53 
34 
54 
35 
46 
42 
59 

62 

44 

54 

41 

60 

42 

55 

33 

62 

45 

61 

42 

65 

51 

52 

36 

63 

43 

62 

46 

61 

40 

54 

34 

56 

34 

60 

44 

61 

43 

66 

38 

62 

42 

59 

34 

51 

34 

54 

35 

57 

41 

65 

48 

62 

50 

60 

43 

64 

37 

52 

29 

56 

40 

59 

43 

57 

39 

83 

45 

52 

34 

55 

42 

56 

37 

64 

44 

61 

44 

66 

42 

53 

34 

60 

43 

58 

39 


32 
63 
33 
59 
32 
55 
29 
61 
31 
57 
34 
60 
30 
59 
36 
62 

63 

32 

60 

30 

61 

30 

60 

29 

63 

33 

60 

31 

62 

36 

55 

35 

63 

32 

60 

34 

64 

31 

59 

33 

59 

32 

61 

32 

58 

39 

55 

26 

60 

31 

60 

35 

54 

31 

54 

30 

66 

37 

61 

33 

62 

34 

74 

34 

59 

35 

51 

27 

58 

37 

60 

34 

57 

33 

63 

34 

56 

28 

59 

32 

62 

33 

58 

34 

64 

34 

64 

32 

57 

28 

50 

27 

61 

33 


44I  33 


72 
50 
75 
34 
70 
40 
67 
40 
74 
39 
70 
46 
70 
43 
70 
46 
72 

72 
37 

74 

44 

71 

37 

69 

37 

73 

39 

74 

45 

77 

43 

63 

42 

73 

35 

76 

41 

71 

37 

70 

43 

69 

46 

70 

39 

73 

48 

57 

43 

74 

37 

74 

37 

59 

42 

66 

42 

71 

43 

76 

40 

75 

36 

77 

41 

68 

42 

70 

41 

70 

44 

72 

40 

69 

45 

73 

40 

65 

40 

69 

44 

70 

40 

69 

43 

74 

43 

71 

43 

68 

40 

65 

35 

70 

48 


72,  73 

51 

60 

42 

61 

54 


57 
72 
55 
71 

58 
71 
53 1  58 


56 

65 

54 

65 

54 

59 

60 

66 

54 

70 

54 

69 

58 

57 

49 

69 

56 

64 

56 

65 

63 

60 

65 

65 

56 

68 

55 

62 

56 

69 

42 

66 

51 

67 

46 

60 

51 

63 

40 

68 

53 

70 

56 

62 

40 

68 

64 

60 

52 

63 

53 

62 

55 

64 

54 

65 

52 

71 

56 

58 

52 

70 

55 

63 

44 

65 

65 

65 

56 

69 

53 

60 

52 

66 

54 

62 

55 


78  64 


63 

76 

58 

78 

51 

68 

64 

80 

62 

78 

60 

76 

61 

72 

68 

72 

57 

74 

58 

76 

67 

60 

52 

68 

69 

76 

57 

70 

56 

72 

42 

76 

59 

74 

65 

78 

60 

75 

60 

71 

57 

74 

55 

74 

60 

76 

60 

73 

58 

80 

60 

68 

58 

70 

55 

72 

63 

70 

58 

77 

62 

74 

57 

75 

66 

68 

67 

70 

59 


70 

48 

65 

50 

68 

52 

68 

49 

69 

52 

63 

42 

67 

52 

TO 

4 

69 

72 
53 

69 

51 

70 

54 

64 

47 

72 

62 

71 

49 

71 

49 

66 

46 

81 

45 

71 

47 

69 

52 

65 

42 

69 

42 

70 

52 

66 

46 

74 

45 

68 

44 

65 

41 

64 

54 

69 

40 

76 

54 

75 

48 

68 

62 

68 

50 

66 

51 

69 

46 

68 

49 

67 

52 

68 

48 

74 

51 

69 


72| 
37 
74 
41 
73 
42 
71 
44 
73 
37 
71 
42 
73 
44 
72 
40 
74 

75 

43 

76 

40 

72 

42 

74 

40 

75 

39 

76 

41 

77 

40 

65 

43 

80 

44 

75 

46 

75 

41 

69 

43 

70 

43 

73 

45 

74 

45 

62 

35 

71 

36 

74 

35 

70 

43 

69 

41 

76 

41 

76 

40 

74 

43 

77 

42 

72 

46 

74 

38 

72 

44 

75 

42 

72 

41 

76 

42 

70 

42 

70 

46 

72 

43 

73 

41 

74 

44 

73 

43 

75 

43 

65 

54 

72 

39 


68 
49 
61 
45 
61 
48 
70 
44 
61 
43 
58 
38 
69 
50 
67 
46 
65 

74 

43 

67 

47 

67 

49 

58 

48 

76 

43 

67 

50 

66 

45 

59 

45 

76 

46 

75 

49 

63 

48 

62 

46 

63 

50 

66 

50 

64 

47 

72 

42 

64 

41 

61 

,37 

64 

48 

63 

43 

70 

60 

68 

50 

65 

43 

62 

52 

62 

48 

64 

47 

59 

47 

62 

50 

65 

51 

73 

49 

61 


53 
24 
66 
29 
62 
26 
55 
23 
67 
24 
55 
25 
48 
34 
54 
26 
52 

57 
29 
55 
25 
54 
29 
51 
30 
55 
27 
56 
26 
61 
28 
58 
32 
57 
29 
55 
29 
55 
29 
54 
22 
54 
22 
64 
30 
56 
30 
44 
24 
64 
22 
53 
21 
49 
22 
60 
21 
47 
27 
57 
30 
56 
28 
59 
28 
49 
27 
53 
17 
52 
31 
42 
30 
55 
25 
56 
37 
47 
25 
47 
30 
48 
29 
57 
27 
64 
23 
68 
29 
53 
23 
49 
22 
50   60 
36  28 


54 
38 
53 
41 
50 
38 
53 
39 
55 
36 
43 
29 
60 
38 
67 
39 
65 

65 

40 

54 

37 

56 

38 

51 

36 

65 

40 

57 

39 

61 

42 

59 

37 

68 

40 

63 

41 

53 

37 

48 

32 

52 

35 

62 

42 

4! 

35 

62 

30 

53 

34 

45 

36 

60 

36 

52 

35 

60 

38 

60 

41 

66 

41 

55 

39 

49 

37 

56 

30 

49 

35 

53 

39 

54 

37 

64 

40 

62 

36 

55 

40 

46 

37 

51 

39 

68 

42 

70 

39 

61 

36 

55 

34 


72 1  80 

39   36 

72 

30 

72 

31 

70 

.35 

70 

39 

70 

38 

65 

25 


43 
67 

72 

39 

61 

38 

67 

34 

68 

25 

70 

32 

74 

45 

73 

46 

70 

40 

72 

36 

76 

40 

71 

39 

72 

41 

71 

41 

68 

38 

74 

45 

55 

25 

64 

41 

72 

22 

70 

38 

68 

33 

67 

33 

70 

45 

72 

30 

75 

42 

66 

34 

74 

36 

66 

44 

70 

36 

69 

42 

73 

40 

67 

25 

78 

35 

48 

30 

73 

45 

68 

34 

71 

44 

74 

29 

73 

42 

67 

30 


42 
82 
41 
79 
40 
79 
36 
78 
49 
77 
43 
80 
39 
82 

81 
32 
73 
39 
78 
41 
81 
41 
81 
39 
85 
40 
82 
40 
74 
56 
84 
42 
83 
43 
83 
44 
79 
66 
81 
48 
76 
39 
81 
45 
76 
30 
81 


75 
51 
75 
44 
73 
51 
77 
58 
76 
46 
69 
52 
72 
51 
76 
50 
77 

79 

51 

79 

52 

76 

53 

73 

46 

80 

56 

76 

55 

79 

49 

74 

53 

79 

66 

79 

61 

76 

55 

70 

51 

73 

48 

77 

57 

74 

65 

86 

42 

77 

48 

73 

49 

71 

64 

69 

46 

79 

55 

79 

60 

78 

47 

75 

54 

72 

54 

77 

38 

73 

64 

76 

56 

73 

69 

81 

56 

72 

44 

73 

56 

72 

38 

74 

56 

78 

58 

76 

55 

72 

52 

72 

44 

73 

56 


75 
43 
69 
46 
68 
45 
78 
46 
70 
37 
66 
39 
64 
41 
71 
48 
66 

72 

42 

71 

41 

63 

43 

68 

37 

72 

40 

72 

44 

75 

40 

75 

54 

72 

44 

71 

46 

70 

46 

68 

41 

66 

37 

69 

48 

71 

46 

72 

30 

54 

37 

69 

33 

65 

44 

63 

41 

73 

39 

74 

49 

72 

46 

78 

43 

66 

44 

64 

32 

67 

48 

68 

47 

70 

45 

80 

64 

64 

41 

65 

46 

69 

44 

69 

45 

70 

45 

74 

47 

70 

42 

66 

33 


75 
44 
77 
39 
76 
35 
75 
36 
76 
36 
77 
40 
73 
35 
80 
38 
76 

77 
37 

6' 

37 

69 

36 

72 

31 

77 

34 

79 

37 

81 

40 

72 

58 

70 

37 

77 

42 

77 

39 

79 

42 

79 

35 

73 

40 

77 

44 

69 

32 

72 

38 

78 

34 

74 

44 

72 

32 

77 

36 

79 

45 

78 

39 

77 

40 

73 

36 

78 

28 

73 

43 

76 

37 

69 

40 

78 

40 

70 

30 

73 

37 

73 

35 

77 

42 

74 

42 

75 

37 

78 

31 

75 

31 

74 

34 


40 
87 
40 
86 
42 
84 
40 
85 
40 
87 
43 
78 
42 
90 
43 
85 

87 

45 

71 

43 

77 

42 

75 

38 

85 

45 

88 

42 

87 

46 

71 

59 

87 

47 

86 

52 

82 

43 

88 

49 

88 

42 

81 

47 

83 

50 

78 

31 

83 

42 

90 

36 

87 

56 

86 

39 

84 

49 

86 

49 

86 

40 

89 

46 

82 

44 

90 

34 

83 

60 

85 

42 

84 

46 

87 

53 

83 

35 

79 

43 

83 

41 

87 

47 

84 

42 

84 

42 

89 

38 

88 

39 

84 

40 


88  83 

48  52 

92!  89 

46i  47 

88  i  85 


50 
89 
53 
94 
49 
90 

92 

51 

79 

40 

88 

47 

89 

44 

89 

61 

89 

47 

90 

49 

76 

60 

92 

50 

90 

66 

92 

51 
89 
64 
89 
47 
82 
63 
89 
53 
90 
41 
87 
58 
93 
42 
88 
62 
85 
46 
94 
55 
90 
63 
89 
45 
94 
53 
90 
52 
90 
37 
87 
57 
90 
50 
87 
45 
89 
52 
87 
40 
86 
53 
90 
50 
87 
56 
90 
64 
87 
49 
92 
45 
89 
44 
90 
47 


46     49 


53 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 


*MidniKht  to  midnight. 


5$Thermometers  read  in  morning;  maximum  temperature  credited  to  preceding  day. 
Weather  Bureau  Office.  Little  Rock,  Ark.  11-26-37-1160 


October,  1987 


CLIMATOLOfUCAr.  DATA:      ARKANSAS  SECTION 
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Daily  temperatures  for  October,   1937 


Stations 


1  !    2 


10     U     12 


14     15     16  I  17     18     19 


20     21      22 


Prescott 

Rogers 

RussellviUe  [Evap] 

6t.  Charles . 

Searcy  

Stuttgart 

Bubiaco 

Texarkana  

rhornburg 

Turnpike 

Warren 

White  Rock 

Wilson 

Wynne  


j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
1  Miuimum 
\  Maximum 
)  Miuimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximuml 
/  Minimum : 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  i\!aximum{ 
)  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum  1 


82 
50 
85 
57 
79 
1)7 
78 
64 
7fi 
65 
85 
55 
76 
57 
71 
58 
73 
63|  60 
86i  80j 
531     66: 


83  74 

54  62' 

83  71 1 

52i  631 


781 

551 
73; 
44! 
771 
441 
681 
47 


79  70 
44I  46 
76j 

46 
771 


69 

47 
71 
451  51 
791  72 
50  56 
761  6 
3Ui  43 


70 1 
48 
76^ 
49j 


83 1 
57| 
78* 
60 


67  i 
501 
65! 
501 


63'  62 

48  33 

55 1  69 

34 1  33 

60  60 

41 1  32 


571  60 
42 1  33 


621  61 

41   33 


65! 
49! 
62 1 
54' 


38  i  30 


71 1 

67 

79 

76 

3SI 

56 

59 

51 

681 

62 

71 

68 

44I 

56 

58 

43 

731 

69 

77 

73 

43! 

54 

60 

50 

60; 

70 

71 

73 

361 

47 

46 

56 

741 

65 

72 

69 

42! 

55 

60 

52 

721 

66 

73 

68 

41 1 

54 

61 

54 

75 

70 

78 

71 

46! 

54 

57 

48 

79: 

68 

82 

73 

40' 

58 

57 

49 

721 

65 

74 

68 

35 1 

52 

56 

49 

65 

59 

66 

62 

41 

48 

65 

42 

73 

68 

77 

71 

39; 

54 

61 

54 

j 
69  i 

63 

72 

67 

40 

51 

54 

1  58 

69' 

64 

7;- 

1  68 

39 

58 

57 

'  57 

79 1 

73 

42 

47 

70 

65 

41 

48 

75 

72 

41 

47 

67 

72 

53 

48 

75' 

62 

42 1 

47 

73! 

68 

^o; 

47 

23  I  24  I  25 


»6  I  27 


28   29  i  30 


52   51 
36   21 


69:  56 

38!  26 

68  50 

40l  29 

52!  55 


36 

55 
37 


60 

45 
53 
35! 

471 


26 

53 

27 

58i  56i  71 
42,  29 1  43 

60 

29 

54 

24 

50 
30!  231  41 
631  54  69 
41  30'  37 


34 


71  62;  59i  47  64 

44  50|  37;  31  31 

74;  61  52  50  67 

401  47I  34i  24  29 


40,  53 

65   78 


461  36 
70  77 


39  55,  45  36 


76' 

401  52 

83:  77 

44,  58, 

85!  80! 

451  i^\ 

82l  74! 


681  75 
41 1  36 


351 

731 
55! 
80, 
43 


70:  70 
491  39 


79  72  641  71 

44  54i  41  32 

811  76  67  59 

42I  53  39!  32 


31 


76.4 
51.2 
72.7 
45.9 
76.4 
48.2 
71.2 
49.0 
73.7 
48.5 
73.4 
48.8 
75.8 
49.8 
77.  9 
51.2 
72.8 
44.7 
67.6 
49.3 
75.0 
51.6 


83 
49 
891 
541 


71.4 
48.1 
71.7 
47.6 


Daily  Evaporation  [inches],  BLean  Temperature  [F°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  October,    1937 

[.See  preeipit.-ition  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 


Day  of  month 


10     11 


15     15     17 


20      21   I  22 


I      I     ! 

24  1  25  I  26     27 


28  1  29     30     31 


a 


Hope 

[Exp.  Farm] 


Evap.  ! 

1  Mean  tem. 
[Wind  move 

Evap. 


,1781.221  .059.019 
62  66  76 
43      76      45 


.168 


Russell  villa >  jj      •  ^^^^  Y  ^o 

[Ozark  xNursery ]  ,  ^y^^^  j^^^gi    ,,4 


160.038 
71  68 
45      46 


!Evap.  1. 141  .164  ....1.0091.081  .153  .140.200.  13' 

Stuttgart    ..-.•••••iMean  tem.  1     &■<'    63     701     751     77!     78'    6s     6Di    .08 
[Rice  Exp.   Farmjuyjjj^  j^gygj     ,9     ggi    33-    37      ^sj     ig,    22     47]     45 


.048 
74 
38 


.2211.198  ..30:<  .267 
77;  72  66 1  60 
38|     24      67  j     50 

.176'. 264  .1781.076 
77;  76,  62  62 
241     50      341     28 


.013 

.111 

60 

64 

41 

12 

.108 

.11-^ 

60 

60 

18 

20 

.025 

.107' 

58!  61 

10 

17 

Ib6.;i52l 
59  58 ! 
251     43' 


.039.200.152 
56  48  56 
60      60 1     .33 


n-,li.062.]36 

1)21     59 1     50 
10      34      59 


.140:.  060 
46      58 


098:.  132 
621     68 


371     63      40      32 


0961. 006'.  029  .  i21 '.  096!.095i , 

581     591     50!     461     54!     50 I     67 

S!       71     34'     441     37!     88      3.3 


.2911. 20>i!.  I98,.084|.18S  .  Inll.  129 
60  58]  ,54  48i  42  51  62 
7)      6ul     42i     43l     63      35      23 


,149  .281  .178  .1.53  .127  .  16414.783 
6'.^]  59I  58l  63!  67  69|  61.2 
301     72l     311     28l     16'     37!l,303 


.  366  .  170^  0641.  112!  .098!.  100|.  090  .  248|.  134  .  108|.  074l.  0881 .138,3.  968 
62!  581  601  54!  411  581  621  66l  56l  57|  64:  69'  67.  62.3 
111      Hi'     24:     62'     4ll     24|     16!     60I     30;     30:       61     Uj     2i':i.  110 


.056!.]67'.i29!.0!8! 
601  58l  56;  451 
721   112!     55'     48! 


'  .125;  073;.  103. 169  .094' .('431.  057.062  3.  018 
lOl  501  6O!  62l  55,  55!  62,  691  69;  60.3 
58l     47!     13!     22:     61I     27l      4;      2;       4;1 ,1C0 


Daily  Kiver    Stages  for  October,  1937 


Stations 


Rivers 


[Flood 
Stage 


Fort  Smith..  IT 
Van  l?uren  ... 

Danville  

Ozark  - I 

Dardanelle  —  I 

Morrilton 

Little  Rook. 
Pine  Bluff.    ... 

fiilbert   

Doniphan,  Mo. 
Black  Rock. 
OzarkBeachMo 

hotter 

Calico  liock.  .. 

Batesville 

Newport 

Georgetown    .. 

Clarendon    .  .  . 

St   Charles 

Arkadelphia  ■ . 

Boughton 

Camden   

Whitecliffs  .... 

Index  

Fulton 

Big  Lake  Outl't 

St.   Francis... 

St.  Francis  L.L. 

Marked  Tree  .. 

Parkin      

Madison 

Helena 

Arkansas  City. 


..Arkansas 

do  ... . 

Petit  ,lean. 
.  Arkansas. 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do 

..Buffalo... 
..Current  .. 
.  ..Hlack.  .. 
.  . .  White  . . . 
.     do  .... 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Ouachita.. 
Little  Mo.  . 
.Ouachita  .. 
Little  River 

....Red 

do 

Little  River. 
St.  Francis. 

do  .... 

do  ..   . 

..  ..do  .... 
...  do  .... 
Mississippi  . 
do.... 


22 
22 
20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
10 
14 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
■26 


26 
25 
25 
25 
10 
18 

i7 

28 
32 
42 
42 


10  I  11      12 


I         I         I         I        I 
13  I  14      15  I   IS      17  I   :8 


20 


22   !  23      24  ;  25  1  26  I  27  !  2S  ;  29  ■  ,30      3! 


I 


6,21 
4.81 
2.5! 
l.Ol 
4.2! 
0.3 
1.3 
5.5I 
2.  8| 
2.0 
1  6 
-0.8; 
3.0 
0.4l 
4.6 
O.5I 
2.01 
8.9; 
9  31 
4,2; 
3.1 
4.5| 
3.0' 
6. 01 
6.8| 
4  41 
4.8 
20.7 
1.0 
1.9 
2.5 
2.6 
0.7 


2.4 
0.5' 
3.3 


I         i 

6.0]  5.8l  5.8 

4.5!  4.4;  4.3 

2. 41  2.  4 

0.6'  0.5 

3.5:  3.4 
0.9'-0.4-0.4!-0.6 
0.8!  0.3;  0.3!  0.0! 
4.9i  4.6  4.4;  4.2; 
2.8  2,9!  3  ll  3.1 
2.11  2.21  2.51  2.5 
1  6    1.7|    1.91  6.7 


6.1 
4.6 
2.  5I 

0.8; 

3.1 


5.7! 
4  1 
2.41 
0.4! 
3.1 
-0.8 
-0.2' 
4.1 
3  1] 
2.3 
4.41 


5.6, 
4.0' 
2.4 
0,4' 
3.0 
-0.9, 
-0.4, 
3.9; 

3.01 

2.3; 

3.  ll 


-0.8-0.8 
3  0  3.2' 
O.2I  0.3l 


4.81 
0.5 

i.s! 

8.7! 
9.2l 
4.2! 
3.2! 
4.51 


4  8 
0.9! 
1.6! 
8.7! 
9.2I 
5.2 
3.3l 
4.8 


•2.7,   1 
6.6    6.6, 


-0.8-0.8, 
3.4'  .3.5, 
0.3'  0  5 
8.0I  8  2l 
O.9I1O  9 

1.6:  2.5' 
8.6  8.5; 
9.1I  9.0! 
4.1;  3.7 
3.3!  3.3 
4.4I  4.5 
1.6!  1.6 
6.51  6  4 
6.2,  5.9 
4.8,  4.8 
4.71   4.4 


■O.8I-O.7: 
3.3!  3.1 
0.4!  0.2 
5.8  5  3 
9.1;  8.4 
■7.  5  10.  1 
9  (i;ll  5, 
9.0  10.11 
4.7!  4.8 
3.2,  3  21 
4.0,  4.11 


5.6 
3.9; 
2.4: 
0.3; 
2.9! 

-1.0; 

-0.5l 
3.7! 
3.0| 
22 
2.6l 

-0.7i 
3.0 


5.3 


0.  ll  0  2 
5.0!  4.9 
6.41    4.0 

10.4  9.5' 
14.3  15.6 

12.5  14.3 
5.6'  .5.4 
3  2,  .3.2 
4.51  4.0 


20.8  21.1,21.2  21.2 

1.01   l.l!   1.11    '■■  I 

2.3! 

3.1! 

2.6 

0.3 


2.01 
2.6 
2.5 
0.4 


2,7, 
3.4, 
2.7, 
0.4 


1  6  1.61 
6.3I  6.21 
5.7,  5.5 
4.9|  5.1 
4.6  4.7 
21.2  21.2 
1.3:  1.3 
3,2  3.2 
4.11  4.3 
2.41  2-7 
K..2  -0.1 


1.5 
61 
5.2 
5.3 
5.9 
21.2  21.3 
1.3i  1.3 


1.51 
6.2; 

0.4] 
6,3: 


5.4; 

4.0! 

2.2! 

O.ll 

2.7! 
-1.2' 
-0  8 

3.5 

3,1' 

2.1 

2.0 

-0.  71 

3.0 

0.1 

4.9 

2.5 

S.O 
16.0  15 
15.0: 15. 

5  2    4 

3.2' 

4.81 

1.5! 

5.9, 

5.1 

5.3 

6.41 
21.3,2'2 

1.3!   1 

3.0,  3 

3-9;  3, 

4.8!  5 

0.9    1, 


1 
5  31 
3.61 
2.1! 
0.01 
2.7; 

-1.41-1. 
1  01-1 


3.2, 
2.9 

2,lj 
1.9 
-O.7I 
3,01 
0.1 
4.7i 
1.51 


3!  5.21 
6  3.8l 
1!  2. II 
0  0.01 
■2.6! 
1  41 
l.li 
3.11 
2.9 
2.li 
1.8! 
■O.7I 
3.'1 


5.2    5.1!  5. 

3.8:   3.9;  3. 

2.0:  2.0,  2. 

0.  ij  0.1!  0. 

2.7;  2.6  2. 
-1.41-1. 4,-1. 
-1. l!-l.l:-l, 

3. 01  3.0'  3. 

2  0    2.9!  2. 

2.0:   2.01  2. 

1.7!   1.7!   1 


5.3'   4 

14.7  13 

14.8  14, 
3.8l  4. 
3.3:  3, 
4.01  4 
1.0'  1 
5.81  5' 
4.9I  i. 
5.1I  5, 
5.9'  5 

21.2  21 


2;  0.0, 
71  4.7i 
11  l.Ol 
11  3.3; 
7:12.7 
1:13.2: 


1  2 
3.OI 
3.9, 

6.3 

2  01 


9!  4.31 
2'  3.2I 
51  4.21 
01  l.O 
8:  5.8 
9l  4.9 
01  4.9 
6'  5  5 
3121.1 
.2I  1.1 
.0'  2.9 
.0!  4.0 
.7|  6.1 
.2!  2.5 


-0.7-0.7 

3.0    ,3.0 

0.0! -"  1 

4.51  4.5! 

0  91  0.7 

■2.9!  2.5 
11.9111.3  10 
12.4lll.8'll 
6.0    4 


5.5; 
3.  2 
4.5I 
l.Ol 
5.91 
4.9I 
4.8l 
5  4! 


3.2;  3. 
4  3'  4. 
LOl  I. 
,5  8  13 
4.8!  8 
4.7'  4 
.5.2  .5. 
21.0121.0,21, 
1.1  1.1!  1. 
2  9  2.9'  2, 
3.9  3  9l  4. 
6.1  5.3;  4 
2.71  2.7I  2 


5.1 

4.0 

2.4 

0.1 

3  3 
-1.1 
-0.7-0, 

3.2I  3 

3.0 

2.1! 

2.-! 
-0.7! 

3.3 

0.5 

5.0 

1.0 

2.2 
10.8:10. 
II. 1:11 

4.7    5 

3.5  3 
5.2;  5 
2.7    2 

12.0  U 

12.1  10 
5.2  5 
7.9    7 

21.2,21 
1.5;   1 

3.6  4 
4.7 
4.1 
2.1 


81  5.7^  7. 
21  4.61  6. 
0' 16. 21 14. 
2:  0.7|  1. 
41  3.5  3. 
7'  O.Ol  0 
41  O.ll  0, 
4l  3.6  3. 
5!  3.5  3. 
2'  2.4;  2. 
2l  3.9I  3. 
7I-O.  7i-0. 


3.5'  3. 
Ml  1. 
6.4'  0 
3.31  4. 
2  9!   4. 

8  IO.9I1I. 
,0111  0,11. 
7  o.ll  5. 
9!  3.9:   4. 

6  6.6;  7. 
0  1.7  9. 
l|l0.8  10. 

7  10.  3  111. 
4;  ,5.9'  6. 

9  9.5'  9. 
3,21.3,21. 
7l  2.2;  2. 

.5.3 

5.6  6 
4.1  4 
1.1    1 


0,  7. 21 

2|  6.7j 

4  8.7! 

21  1  3l 

91  4.1! 

4'  0.6l 

8!  2.0 

9!  4.7I 

7!  3.5| 

3|  2.3I 

61  3  3! 
6,-0.6 

5!  3.1 


(ll  0.71 
1'  5  8' 
11  3.6' 
2  5.4: 
I'll, 8 
2  11.5 
8'  6  6 
O'l  4.41 
91  7.61 
ll  7.8 
4  10,0 
8;10.8, 
8;  7.8' 
3]  8  9 
4I2I.6 
5l  2.5 
,0,  6.0 
.2  6.5 
4  5.1 
0    1 


6.2' 

5.4I 
5.41 
2,21 
5.2; 

l.l! 

1.9 
5.9 

3.5!  3, 

2.2!  2. 

3.21  2. 
-0.5'-0. 

.3.1;  3. 

0.6l  0. 

5.51  •''■ 

30!  2. 

6.4  6. 
13.0  13. 
12  3  12. 


6.0, 
4  3; 
4.1 

0,8; 

4.1 

O.S!- 
9:  2  0! 
5l  5  5! 
3!  3.21 
2:  2.21 


5.91 

4  5! 
7.0 

5  9 
9.8 

10.2 
8,3 
7.9!  7 
■21  8;^22 
•2.4!  2 
5 
6 


5. 

4. 
3. 
0. 
3. 

■0. 
I. 
5. 
3. 

2. 
9:  ^2.8;  2. 
6;-0.6  -0. 
ol  3.Q'  3 
41  0-3,  0, 
2]   5.0,   5, 
6l  2.  l!   1 
O!   5.5I  4 
7  13.7  13, 
813. 3  13 
41  4.2    4 
3  3,  3 
6.2!   4 
3.5i  2 
8.9    8 
9.3I  8 
8.2!  8 
6.8    6 
l;'22.2-22 
.3!  2  2;  2 
4.8 
5.7 
7.9 
3.4 


5.81 

3.8! 

3.61 

0.4i 

3. 2' 

-0.6, 

0.5 

5!  4.9 

Ol  3.0! 

1!  2.1 

7'  2.4 

61-0.6- 

0!  3.0 

3,  0.2 

Ol  4.9 

,9    1.71 

7    4.2 

3,12.8 

212. 9 

g!   6.8! 

7!  3.6; 

.9,  4.4 

.5    2,5l 

,5!  8.4! 

,6    8.0' 


5.7    5.7 
3.8! 


3.2 

0.31 
2.9' 
-1.21 


7.7i 
5.9; 
22.4 
2.1j 
4.41 
3.4l 
9.2I 
5.0 


0.0  -0  3 
4  4'   3  9 

3.01  3.01 
■2.1;  2.1I 

2.2  2.2 
-0.6  -I'.. 6 

3.0  3.0 
0.1!  0.2! 
4.7  4.71 
1.5!  1.2' 
3  8    3.5 

12.3  11.9 

12.4112.0, 
6.6  7.0, 
.3.51  3.4 
5.2!  5.8' 
2.41  2.2 
7.8!  7.4 
7.81  7  3 
7.  41  7.1 
5.6    5.4 

22.  5;'22.4 
2.0!  1.9 
4.3  4.4 
5.4I  5.4 
9.9  10.8 
5.61  6.0 


5.4  5.4 
3.7  3.6 
3.1;  3.0 
0.2  0.1 
2.8!  2.7 
-1.2-1.3 
-0,5-0.7 
.3.61  3.4 
2  9  2.9 
2.  1!  2.1 


1.9 
-0.6- 

3.0I 
0.2 
4.71 
l.ll 
3.1 


1.9 

0.6 

3.0 

0.2 

4.7 

1.0 

2.8 

11.6  11.3 

11.7:11.4 

6.1'   6.1 


3.4! 
5  9 
■2.0; 

6.7 
6.9 
.5.2 


3,4 
5.9 
1.9 
7.1 
6.4 
6.7 
4.9 


22  4  2'2.4 
1.9  1.9 
4.51  4.5 
5.51  5.7 

11.2111.3 
6.6    7.0 


tAIao  on  other  dates.      ttP.    O 
Oreen   Mountain,   Calico  Rock; 


T  lesg  than  0.  01  inch  rain  or  melted  snow.  ■ftNot  nsfA  in  means 'Aiid  summaries-  Reference  letters '.'',•,  number  of  days  missing, 
addresses  as  follovvs:-Big  Lake  Outlet,  Manilla;  Boughton,  Route  4,  Prescott;  Cornerstone,  Route  1.  Altheimer;  Devils  Knob.  Salus; 
Index,  Route  5,  Texaxkana;  Lutherville,  Route  1,  Lamar;  Ro.-k  .Springs.  Route  2.  Wilmar;  Rogers,  Route  3,  Roger.=;:  Rosebud,  Route  2,  Mt.  Vernon;  Springbank.  Dod- 
dridge; Turnpike,  Dover;  White  Rock,  Cass.  Precipitation  for  24  hours  ending  near  =iuns8t  unless  otherwise  indicated.  "'■24  hours  ending  midnight.  III!  24  hours  ending 
7  a.m.     Data  in  italics  interpolated.    'Included  in  next  measurement.    TTAll  pool  stages  except  21st  and  •22d. 

The  departures  from  the  normaltemperature  are  computed  from  the  averages  of  tho  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipiU- 
tion  with  15  years  or  more  of  record  are  oomput«d  from  a  normal  or  "standard  mean".  ad.iu3ted  to  a  uniform  ;i.5-year  period :  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
the  period  to' 1935.  inclusive. 
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Pmce:    5  Cents  per  Copy;  25  Cents  per  year 


GENERAL.    SLTMMAEY 

Temperature  means  were  below  normal  the  entire  month. 
The  mean  temperature,  based  on  the  reports  of  67  stations,  was 
48.3°,  which  is  3.1°  below  the  47-year  mean.  Monthly  means 
ranged  from  53.6°  at  Magnolia  to  42.2^  at  Lead  Hill.  The 
highest  temperature  for  the  month  was  reported  on  the  1st  at 
nearly  all  stations,  the  highest  being  90°  at  Dumas.  Lowest 
temperatures  occurred  on  either  the  20th  or  21st,  the  lowest 
reported  being  6°  at  Lead  Hill  on  the  21st.  The  greatest  daily 
range  was  51°  at  Lead  Hill. 

The  average  precipitation  for  the  96  stations  reporting  was 
4.99  inches,  which  is  1.27  inches  above  the  47-year  mean. 
Precipitation  was  below  normal  over  the  northern  half  of  the 
State ;  above  normal  over  the  southern  half  and  considerably 
above  over  the  southwestern  and  south-central  counties.  Month- 
ly totals  ranged  from  a  little  over  9  inches  in  Miller  and  Brad- 
ley counties  to  1.54  inches  at  Gravette  in  northwest  Benton 
County.  The  greatest  24-hour  rainfall  reported  was  4.75  inches 
at  Alum  Fork  Reservoir  in  northwest  SaUne  County.  There 
were  four  rainy  periods  during  the  month.  From  the  2d  to 
the  5th  light  scattered  showers  occurred  over  the  northern 
counties  as  far  south  as  Polk,  Saline,  Jefferson  and  Desha. 
From  the  8th  to  the  10th,  inclusive,  was  a  period  of  general 
rain  for  the  entire  State.  The  amounts  ranged  from  less  than 
an  inch  in  Benton  County  to  over  5  inches  in  Saline,  Garland, 
Yell,  Miller,  Bradley  and  Ouachita  counties.  Precipitation  was 
reported  from  the  15th  to  the  19th  and  again  on  the  27th  and 
28th.  The  only  heavy  rainfall  during  these  two  periods  oc- 
curred on  the  15th  and  16th  in  the  south-central  and  south- 
western counties,  the  amounts  ranging  from  2  to  4  inches.  The 
heavy  rainfall  of  the  9th  and  10th,  and  15th  and  16th  in  the 
Ouachita  drainage  area  caused  a  considerable  rise  in  the  Ouach- 
ita River  at  Camden,  rising  to  a  crest  of  23.9  feet  on  the  19th. 
Snowfall  was  reported  on  the  16th  over  the  northern  and  west- 
ern parts  of  the  State.  Light  snow  was  also  reported  on  the 
19th,  22d  and  28th  in  many  counties.  Snowfall  for  the  month 
totaled  5  inches  in  Benton  and  Carroll  counties,  and  2  or  more 
inches  in  the  rest  of  the  northwestern  and  extreme  northern 
counties.  The  average  number  of  days  with  0.01  or  more  pre- 
cipitation was  8. 

The  weather  was  favorable  for  picking  cotton  the  first  week, 
but  the  rest  of  the  month  was  more  or  less  unfavorable  and 
much  cotton  remained  in  the  fields  in  the  eastern  lowlands  at 
the  end  of  the  month.  Corn  and  other  feed  crops  were  gather- 
ed rapidly  during  the  dry  days  of  the  month.  Winter  crops 
were  reported  in  good  condition.  The  month  had  an  average 
of  13  clear,  6  partly  cloudy  and  11  cloudy  days.  o.d.n. 


Corrections 


Amity,  date  of  maximum  temperature  for  October  should  be 
30th.  '  _\j>  ^ 

Thornburg,  nnmber  of  cloudy  days  fQ|",'Qctober  should  be  9. 


HisceUaneouB  fbecomena 
Dates  ami  number  of  stationi  venortlne 


1   2 

3 

4 

5 

« 

^ 

8   0  10Jlll213Jl4  16|l6171819  20|2122J2324|25  2627|28J29[30| 

Dense  Fog 1 

Light  Hail    

Moderate  Hail     . .    . 
TUunderstorin      .    I 

:■ 

i 

• 

1   1   2    .    ,|  1    .    .1  .    1   4   .    .     .    .1  .    .1  .  16 

u 

4 
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PBESSTTKE,  WIND,    HTJaTIDITY.    AND  SUNSHINE 

station 


Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rook 
Memphis 


Year 


891... 
892. . . 


894. 
895. 
896. 
897. 


899.... 
900. . . . 
901 ... . 
902.... 
903.... 
904.... 
905.... 
906.... 
907 .. . 
.90S.... 
909.... 
910.... 
911.... 
912.... 
913.... 
914.... 
915.... 
916.... 
917.... 
918.... 
919.... 
.920.... 
021.... 
922.... 
923.... 
924.... 
925.... 
926.... 
927.... 
928.... 
929.... 
930.... 
9.S1.... 
932.... 
933.... 
934.... 
935.... 
936.... 
937 ... . 
Period. 


Atmosphe 

rlc  pressure 

(re. 

Relative 

dueed  to  9ea-Ieval> 

humidity 

a 

0) 

j3 

4J 

1 

2 

i€i 

s° 

§ 

« 

a 

D 

n 

E 

g 

<it 

»-5  > 

5 

OS 

a 

30.20 

30.72 

23 

29.63 

12 

7.2 

21 

sw 

7 

30.11 

30.71 

23 

29.71 

12 

8.3 

22 

8 

7 

76 

68 

67 

30.16 

80.69 

23 

29  69 

12 

8.2 

23 

nw 

27 

77 

58 

61 

30.15 

30.71 

22 

29.63 

28 

7.8 

27 

w 

28 

73 

63 

54 

64 
34 

50 
49 


OOMPABATIVE    DATA    FOR  NOVEMBER 


Temperature 


49.7 
49.9 
49.3 
50.4 
49.9 
52.8 
51.6 
47.5 
54.3 
61.4 
50.5 
56.5 
47.6 
51.4 
53.2 
50.2 
49.0 
53.8 
69.3 
61.5 
46.8 
60.5 
57.6 
52.6 
54.8 
62.1 
50.7 
49.7 

51. 4 
47  8 
54  9 
52.9 
50.8 
,53.4 
,5(1  4 
47.2 
56.7 
50.2 
46. 1 
60.6 
57.6 
46.7 
53.0 
64.0 
49.8 

48. 5 
48.3 
61.4 


87 
79 
84 
81 
82 
88 
88 
87 
87 
90 
88 
90 
89 
89 


90 
85 
86 
89 
85 


87 
35 


89 


81 
88 
«9 
81 
96 
82 
85 
87 
88 
82 
85 
88 
89 
87 
90 
96 


10 
20 
10 
12 
16 

8 
15 

9 
17 
18 
15 
18 

2 
17 

9 
13 
10 

5 
16 
17 

5 
13 
20 
11 
17 
10 
11 
18 
14 
10 
17 
20 
21 
15 
15 
10 
20 
13- 

7 

16 
18 

9 
20 
20 
16 
12 

6 


Precipitation 


Number  of  days 


•53  £ 


6.56 
5.83 
4.21 

1.12 
4.82 
4.  ,34 
2.82 
3.20 
2.61 
4.28 
2.99 
6.66 
0.64 
1.38 
3.28 
5.90 
5.71 
5.40 
3.75 
0.47 
3.18 
1.66 
2.47 
2.32 
6.40 
2.96 
1.96 
3. 91 
6.27 
1.95 
5.63 
3.89 
3.34 
2. 36 
5.67 
3.  .33 
3.67 
4.25 
2.61 
4.15 
6.34 
1.98 
1.86 
C.89 
3.81 
3.00 
4.99 
3.72 
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13 
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L2 

9 

11 

7 

0.0 

5 

14 

8 

T. 

2 

19 

6 

0.1 

6 

14 

5 

0.1 

7 

14 

7 

T. 

6 

16 

6 

T. 

4 

13 

8 

T. 

6 

13 

8 

T. 

6 

16 

7 

0.0 

6 

16 

7 

T. 

9 

8 

9 

0.1 

3 

13 

9 

T 

3 

17 

6 

T. 

5 

16 

6 

0.1 

6 

14 

7 

T. 

6 

16 

5 

T. 

8 

15 

6 

0.0 

/ 

13 

8 

0.0 

3 

16 

9 

0.2 

7 

14 

8 

T. 

2 

19 

7 

0.0 

5 

10 

9 

T. 

4 

15 

6 

0.1 

6 

16 

5 

T. 

5 

20 

4 

T 

4 

17 

4 

0.1 

6 

15 

4 

T. 

7 

17 

3 

T 

5 

16 

4 

'J'. 

7 

13 

6 

0.0 

6 

16 

6 

0.3 

6 

15 

4 

T. 

4 

16 

5 

T 

8 

16 

4 

0.7 

6 

14 

5 

O.i 

6 

7 

8 

T. 

8 

13 

3 

2..< 

8 

10 

6 

•J- 

7 

16 

4 

T 

9 

9 

6 

i:.  1 

6 

16 

4 

T 

4 

16 

6 

0.6 

9 

15 

5 

T. 

y 

8 

6 

0.2 

5 

17 

5 

0.5 

8 

13 

6 

0.1 

6 

14 

6 

10 
12 

8 
5 

11 
9 
8 
9 
9 
8 
7 

13 


5 
8 
4 

11 
9 
9 
6 
9 
11 
10 
1! 
11 
8 
11 
9 
10 
11 
15 
14 
14 
10 
15 
10 
8 
10 
16 
8 
11 
10 


.vlWuQMOdnf^ 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


November    1937 


stations 


Counties 


Alum  Fork  Reserv. 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  

BftteBTiUe 

Bee  Branch 

Benton 

Beutonville 

Big  Lake  Outlet.  tJ 
Black  Rook  . . 
Blytheville  . 
BoonevlUe  .... 

Boughtou tl 

Brinkler 

calico  Rook 

Camden 

Clarendon    

Clinton 

Conway , 

Cornerstone XI 

Corning  

Cotter • 

Cro88et(near) 

DanTlUe 

DardanoUa  ... 

l)e  Queen 

Devils  Knob 1; 

Uumai 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 
Fayetteville    . . . 

Foraycfc  

Fort  Smith 

Fulton  

QeorRetown  .... 

Gilbert 

Glenwood 

9rannls 

Gravttte 

CJreen  Mountain,  tt 

URirison 

Helena 

Highland.  ^ ., 

Hope    [Kvap.J 

Rot  Spring*.  . 

Index i* 

Jessievlllo 

.Ione»boro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.     . 

Little  Rock  Airway 

LntherTiUe tX 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marlanna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Monticello    

Montongo 

Morrllton 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Mountainburg. . . 

Newport 

Norman    

Oden 

Okny 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Paiterson     

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahoula*  

Portland  

Prescott 

Rock  Springs..     |t 

Rogers  (near)  ..u 

Rosebud Xt 

Russellville[Eyap] 

St.  Charles 

St.    Francis 

Searcy 

Springbank  . tt 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart...  (Evap) 

Subiaco  ■ 

Texarkana  

Thornburg 

Turnpike tt 

Warren 

Whitecliffs    

White  Rock tt 

Wilson 

Wynne 

Yaneopin    

State  Hean« 


Saline 

Clark 

Clark  

Desha 

Independence 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Jefferson 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier  

Johnson 

l)esha 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington   .. 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  ... 

White 

Searcv 

Pike 

Polk 

Benton  

Stone 

Boone 

Phillips 

Pike   

Hempstead  — 

Garland    

Little  River... 
(jarland  • 

Craighead   . . 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis... 

Columbia 

Pulton  

Lee  

I'oinsett   

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

Conway 

Baxter 

Montgomery  . 

Crawford 

Jackson  

Moi.tgomery  . 

Montgomery  . 

Howard 

Franklin 

Greene  

Cross 

Woodruff 

Jefferson 

Montgomery  . 

Randolph  . . . . 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas.   ... 

Arkansas .  . . 

Logan  

Miller 

Perry 

Pope 

Bradley  — 

Little  River. 

Franklin 

Mississippi  . . 

Cross 

Desha 


Climatolog'ical  Data  for  November,   1937 


H 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


75b 

500 

200 

145 

277 

700 

285 
1295 

239 

259 

252 

465 

235 

205 

361 

116 

172 

516 

309 

1U5 

293 

440 

175 

327 

330 

426 

2350 

1«2 

270 

229 

1465 

1461 
190 

448 
260 
200 
600 
547 
900 

1250 

1100 

1052 
300 
491 
375 
600 
275 
750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
800 
235 
229 

1207 
273 
273 

'sis 

800 
702 
2010 
231 
687 
800 
288 
396 
275 
222 
204 
215 
840 
300 
122 
318 


1300 
600 
526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 
750 
332 
S50 

2240 
206 
290 

22R'i 
V3T 
261 
167 


1 

42 
42 
53 
38 
45 
2 
32 
7 
36 
12 
23 
2 
50 
33 
52 
33 
16 
54 
26 
44 
10 
25 
21 
51 
2 
1 
32 
37 
31 
37 
50 
9 
13 
52 
25 
12 
2 
18 
40 
1 
37 
65 
18 
67 
46 
20 
11 
42 
31 
58 
1 
38 
7 
21 
33 
26 
33 
49 
1 
2 
2 
18 
25 
38 
1 
54 
9 
10 
9 
42 
14 
7 
21 
50 
13 
44 
31 
49 
2 
47 
3 
25 
4 
10 
27 
28 
13 
50 
2 
40 
52 
17 
13 
43 
31 
1 
12 
29 
13 


47,2 
48.0 


-  4.2 


83 

84 


O-o 


Precipitation,  inches 


16 
20 


47.4 
47.2 
48.8 
43.8 


46.1 
48.6 


48.7 


51.9 


1.8 
3.6 


4.4 


.1. 3 
4.0 


8.2 
'6.3 


48. 2 
49.2 
46.1 

so'.s' 
'ho.6 

511.8 
44  5 
51.2 
5L8 
49.2 
45.0 
4.3.4 
50-9 
48.6 


44.0 

if.i' 

45.0 

47.1'' 

44.0 

51.8 

52.2 

49.6 

49.6 


47.6 
42.2 
48.7 
48.5 
48.0 

'53.6° 
44.4 

49.0 
46.7 
48.3 
51.4 


3.7 
3.5 
2.5 

'i.2 

i.3 


2.5 
3.4 
4.0 
5  9 
6.1 

24 


83 


3.9 
4.0 


4  7 
1.2 


4.6 
3  2 


3.6 
6.2 
3  4 


3,0 


51.4 
44.6' 
45.8 


47.2 
61.4 
46.4 


51.2 


47.2 
51.0 
51.6 

44.5 

'49' 8 
48.8 


L4 
4 

3.3 
2.5 
3.9 


21 
20 


23 


20 


19 
20 
9 
19 
20 
19 
10 
13 
20 
20 


20+ 


41 
15 


88 
46 
41 
3/ 


a  o 
0)  o 


36 
44 


39 


20 


20t 


+  (1.5 
-4,0 
—  4.8 

"2!  8 


6  0 


49.0 
49.6' 
49.0 
62.6 
46.7 
44.2 
51.4 


47.8 
48.2 


48.3 


-  2  9 

-  3.3 

-  2.6 

-'4!5 
"'6!6 


-3.4 


-  3.8 

-  2.6 

-  4.1 

-'2.4 


21 

20+ 

21 

21 

20 

20 

21 

28 

2(.t 

20 


45 


43 


15 

20+ 

12 

21 

9" 

21 

11 

21 

16 

21 

19 

20 

20 

20 

18 

21 

52 


43 
44 


20« 
8 
17 
15 
19 
20 


2.7 
2.6 


-  3.1 


90 


20 

21 

21 

21 

20t 

20 


17 
1S» 
18 
21 
13 
9 
20 


21 

20t 

20 


41 
34 
34 
41 
40 


8.01 

5.53 

5.94 

6.44 

3.03 

3.55 

6  20 

2.35 

3.47 

3.41 

2.71 

4.62 

6.61 

5.18 

2.84 

8.91 

4.83 

3.63 

5.38 

5.35 

2.85 

2.49 

4.84 

6.24 

3.94 

3.99 

4.63 

5.28 

7.64 

5.99 

2.67 

3.06 

7  92 

3.98 

8.81 

4.20 

2.41 

3.52 

5.72 

1.54 

2.76 

2.35 

5.33 

4.23 

6.31 

7.06 

9.  22 

7.20 

3.68 

2.02 

3.74 

4.62 

3.97 

5.18 

7 

3.60 

3.95 

4.32 

4.71 

6  59 

6.22 

6.42 

4.94 

2.76 

5.80 

3.06 

4.12 

5.60 

4.. 52 

6.97 

2.51 


+2.04 
+2.39 
+2.66 


-0.11 
-6.66 


c"*        .»j 


C8  O 

t3 


Number  of  days 


4.75 
3.10 
3.02 
2.10 
1  35 
1.10 
2.78 
1.14 
0.86 
1.10 
0.82 
2. 92 
2.85 
2,26 
0.95 
4.02 
2.15 
1  03 
1  67 
3.07 
0  95 
0.  69 
1.19 
3.16 
0.94 
1.49 
2. 0) 
+  1.081  1.90 
+3.58!  3.  19 
+2.  20 


-0.50 

1.52 

+  1.38 

+  1.22 
-0.  67 
+4.97 
+  0.98 
+0.19 
+  1.78 
+  1.72 
-0.91 
+  0.16 
+0.96 
f3.17 
+0 .63 


-0.43 
+  0.19 


+  1.11 
+  5.31 
+0.41 
+0.  06 

+i'. 

-1.62 

-6.46 
+0.89 
+0.71; 
+2.  58 
+  3. 16 
+6.  32 
+2.87 
-to.  29 
0.74 
0.45 


39 

'38' 
39 
38 

"43" 

'42' 
38 


39 


40 

39'' 

44 

37 

45 

24 

38 


51 


4.69 

5.91 

4 

4.50 

4.33 

7.32 

6.14 

2.  22 

4.44 

3.12 

5.78 

3.73 

3.94 

9.28 

5.64 

5.29 

4-59 

5.66 

9.19 

6.07 

4.39 

9.44 

8.11 


+0.56 


+  3.6& 
+0. 33 


1.90 
1  19 
1.37 
2.73 
3.03 
3.95 
1.98 
!.07 
L21 
1.85 
0.77 
0.90 
1.45 
2.24 
1.23 
2.35 
3,15 
4.50 
4.  10 
1.17 
0.96 
1.35 
1,54 
2,46 
2.26 
3.10 
1.20 


+0.45    1,76 


+  0,17 
+  1.09 


+  1.66 
-0.07 
+  1.37 

+6.48 


-0. 28 


2.22 
2.51 
1.96 
1.80 
2.56 
1..52 
1.20 
2.  83 
1.39 
2.10 
2.50 
2.54 
2.54 
1.40 


+  1.91 
+0,49 
+(1.99 
+0,40 
+  3,69 

-6.' 76 

-6.' 83 


-0,05 
+0.06 
+  5.47 
+  1.68 
+  1.47 


3.11 
4.05 
5.50 
4.99 


+2.  47 
+5.77 
+2.47 
+0.58 
+5.41 
+5.08 


-1.03 
+0.  U 
+  0.03 
+  1.27 


2.12 

2.16 
2. 31 
1.65 
1.65 
2.75 
2.15 
1.39 
1.26 
1.49 
2.09 
0.62 
2.03 
3.90 
3,22 
2.25 
2.06 
3  68 
4.06 
3,06 
1,74 
2.00 
2.70 


1.18 
1.70 
2.00 
4.75 


T. 
0,1 

o,n 
0  0 

T, 

0,0 

T, 

5  1 

1,5 

T, 

0  5 

0,5 

0.0 

T, 

0,5 

T 

T, 

0.0 

0,0 

T. 

T. 

2.0 

T, 

T. 

0.0 

0.0 

4,5 

0,0 

T, 

'I', 

5,0 

3  9 

r, 

0  4 

0.0 

0,0 

0.0 

T. 

T. 

T. 

T. 

2  0 

T 

0.0 

•r. 

15 

0.0 

1.0 

1.6 

1.5 

T. 

T. 

0.0 

0.0 

2,0 

0,0 

T, 

T, 

0  0 

0.0 

0.0  I 

0,0 

2.5 

0.0 

2.2 

0.5 

T. 

T. 

0.0 

0.0 


T 

T, 

0,1 

0,0 

0,0 

0.0 

3.5 

T. 

0.0 

0.0 

2.0 

0.0 

0.0 

2.0 

0.0 

0,0 

T, 

T, 

T. 

1.9 

0.0 

0.0 

6.0 
T. 
0.0 
0.5 


» 

a  <- 

0  0 

■SB 

5S 

Cu     . 

ce 

Ii  '-* 

c-9 

c 

7 

10 

7 

14 

9 

17 

Observer 


10 
7 
9 
9 

10 

11 
9 

10 
6 
8 

10 
9 
8 
7 

10 
9 


15     I 

17 

13 

16 

13 

12     I 

17 

17 

11 

15 

15 

17 

9 
13 
14 
14 
16 
16 
15 
15 
11 

9 
15 
12a 
11 
U 
19 
16 
11 

14 

8 

13 

14 

18 
3 

11 

12 

14" 

17 
8 
9 
9 
8 

11 

10 

U 

14 

10 

10 

13 

14 
8« 

IJ 
6 

12 

10 

14 

16 
6 

13 
13 
14 
12 

9i> 
18 


5 
5' 
10 

9 

3 

2 

9 

6 
10 

3 

1 

2 

3 

8 

7 

4" 

1 

7 

7 
13 
11 

2 

9 

6 

4 

8 

8 

7 

1 

12" 
12 
19 

9 

7 

6 

0 
12 

4 

5 

8 

1 

8" 

5 

7 


16 

5     1 

19 

U     1 

12 

^ 

20. 

1» 

15 

4 

14 

0 

13 

6 

19 

3 

i5 

3 

11 

7 

13 

8 

12 

2 

11 

0 

13 

6 

17 

1 

9 

12 

14 

2 

13 

6 

13 
10 


13 
15 
11 

7 
11 
12 
10 

9 
13 
13 

9 

8 

9 

8 
11 
10 
11 
13 
10 
12' 

9 
10 

8 
12 
10 
10 
12 
14 

15    ! 

10  I 
24     I 

11  I 
U 
10" 
12 
15 
14 

8 
11 
17 
11 
13 
12 
12 
12 
10 
15 

7" 

7 

5 

9 
13 
10 

ii 

12 

13 
12 

8 

il^ 
7 
16 


11 
10 
10 
14 
10 
13 
11 

y 
u 

13 

8* 
11 
16 
11 

8 

12 
12 
9 
16 
19 
11 

i2 
9 
14 
11 


n. 
ne. 


sw. 
e. 


se. 

nw. 

n. 

DW. 

n. 
w 
ne. 


s. 


sw. 
ne. 


e. 
ne. 


nw. 
w. 
ne. 
nw. 

e. 
n 
nw. 


ne. 
w. 


ne, 
nw. 


L.  R   Water  Works 
J,  W.  CampDeli 
Mrs.  Ted  R,  Carpenter 
Herbert  Neft 
Airway  Observer 
J,  E,  Scanlan 
S,  A,  Burks 
r.  S,  Weather  Bureau 
C.J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
SaiHuel  Norris 
F,  H,  Randolph 
Harrv  Buie 
R    J    Torry 
William  Jones 
J    M,  Knight 
R,  M,  Whsatley 
A    L.  Steph.ens 
E.  E    Cordrey 
P.  B    Hutchens 
Winfred  U,  Polk 
O,  B    MoSpndden 
U,  S,  Forest  Service 
J,  M.  Patterson 
Geo,  N ,  Goodier 

E.  B.Smitli 

U.  S.  Forest  Service 

Ben  Joimson 

Mrs.    E.  W  .Gaston 

Dr.  R.  H.  Hardin 

Geo.  W.  Nichofllds 

University  of  Arkansae 

M,  G.  Ta.vlor 

I' .  8    VVeather  Bureau 

T,  J    Logan 

W.  R,  Putt 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W    E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 
U.S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
Jaraes  A.  Burnett 

J.  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Service 
W.  E    McDowell 
U.  S,  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H    Crosswhit* 
U.  S.  Weather  Bureau 
Airwaj  Observer 
H    G-  Lenhardt 
J.  W,  Eppes 
.State  Agri    School 
Paul  Morton 
C,  N    Houck 
Charles  Walton 
E.  W,  St.  Jolin 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  Ser. 
Soil  Conservation  Ser. 
Mrs  Freda  M.  Ashcrafl 

B,  S.  H  albert 

G.  A,  Whittmgton 

C.  A.  Lovell 

J.  D,  Henderson 
U.  S,  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R,  .Jackson 
Orkney  O,  Milton 
W,  R,  Heagler 
Carroll  King 
W.  E.  Baker 
Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williaras 
Soil  Conservation  Ser. 
Car!  A.  Starck 
G.    A.   Maddox 
U.S.  Forest  Service 
U.S. Biological  Survey 
A    Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter    Smith 
Henry  Field 
S.   C   Story 
Mrs.  B.  E,  Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
New  Subiaco  Abbe> 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
U.  S.  Forest  Service 
C.  N.  Turner 
L.   M.  Snead 
U.  S.  Forest  Service 
D    O.  .Undersoil 
B.  M.  Eddins 
W,  E-  Barton 
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Daily  Precipitation  for  November,    1987 

Drainage 

Day  of  Month 

Stations 

i         1 

■5 

basin 

1 

■2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  1  1,  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

0 

H 

Alum  Fork  Reserliji 

3uachita.. 

...1 

.    . 

.43, 

.45  4.751,       1 

.   .    .50 

.54  .... 

.14 

.1 

T.  !...., 

...1 

.20 

1 

8  01 

Amitv II 

Juachita..' 

..J 

.    , 

i 

■ 

.15 

.131 

.47,3.10!....! 

... 

1.47  .    .. 

.16.... 

.05 

...    1 

5.53 

Arka  lelphia 11 

Arkaasa-s  City  .  .  I  1 

1 

1 

.01 

.05 

.48  3.021 
1.45  2. lOl 

09 

I  04     .01 

1.47    .06 

.12i.... 

.12 
.11 

.... 

5.94 

Mississippi! 

T 

.80 

1 

.45 

. . . . 

T. 

T. 

6.44 

Batesville 1  II 

White   ....1 



.01 

'i'. 

6i 

. . . . 

•■    1 

.37 

.U|l,35i    .02 



...1 

.52  .... 

.(J2 

.04 

. . . . 

. . . . 

.. 

'J'. 

.58 

.  .  .  . 

3.03 

Bee   Branch- 

Arkansas.. 

...  1 

.10 

.40 

.40I1  lOl   .  15 

■I'.  1 

.75  .... 

T. 

. ... 



.60 



..  .  . 

3.55 

Uenton Iljh 

Saline 

.Oi 

.24 

L.  0212.  66    .44 

' 

1.28    .08 

.22 

'i. 

.'23 



. . . . 

6.20 

3entonvilie    ..."' 
Bi^  Lake  Outlet  .III 

Arkansas. . 
St.  Francis 

iM 

''■l 

62!   .52! 

50| 

■  051      .. 

lll| 

01 

'i 

78 

2.35 

.47 

.12 

.11 

.83'    .86!  .23 

7 

. 

.141    .18 

.15 

T 

..   . 

T. 

.38 



8.47 

Blac'^  Rock.    ...  Ill 

White   .... 

. . . . 

S4 

04 

.1'/ 

31 

.4611,  lOl   .54 

. . . . 

. .  -    1 

.10     .06 

.04 

.'25 

3.41 

Blytheville Ill 

St   Francis 

. .  . 

.01 

.39 

,25 

.601  .821    .15 

.26     .08] 

.15 

... 

.  .  .  . 

. .    . 

2.71 

Booueville 

Arkansas.. 

.07 

.45 

.43'2,92i.... 



.301 

.32|....| 

.06 

'J  . 

.61 

.03 

.63 

4.62 

Houghton..      .-Illl 

Brill kley 

Calico  ilock llli 

1.2-112.85  .. 

.62 

, 

2.10|....| 
.55  .... 

.10 
.40 

.30 
38 

6.61 

White  .... 
White   .... 

.  1 

15 

1  04 

SKl2.  2fil 

'V 

07 

5.18 

.04 

.03 

.111  .14|   .76!  .581 

.151   .03! 

.02 

. 

.95 

....1 

2.84 

Camden         .   ...Oil 

Ouachita, . 
Wliite 

.... 

.... 

.... 

.01 
.05 

'.'ii 

:: : 

:•: 

■f. 
>76 
1.  t5 

7S 

1.0014.02     .05 
.8612.15     .63 
.13|l.03!.    .. 
.4l!l.67l.... 
.44  3.07j   .01 

.... 

•.-13 
fifi 

3.33    .02] 
.51    .08 

.63  ....1 

';o8 

1(1 

.is 

31 

'i'. 

.02 

.31 
.24 

8.91 

Clarendon illl 

4.83 

White   .... 
Arkansas. . 
Arkansas. . 
Wliite    .... 
White   .... 
Ouachita. . 

... 

.06 

.... 

.05 

"m 

.... 

,, 

"!63 

.97 
.31 

08 

3.63 

Couwav       

.73 
.19 

.... 

.76 

5.  38 

Coruerstone 

5.35 

.43 

.13 

m 

.12 

.41     .08!    .95 

'  ,50 

.38 
10 

'  io 

.35 
75 

.... 

2.85 

Cotter Illl 

Crossett  .  .[near]. . 

11    .69 

55 

2.49 

.35 

.97  1.19 

.15 

. .. . 

.50 

1.03 

.47 

T. 

. . . . 

.18 

4.M 

Danville llli 

Arkaiir^as. . 



, 

.... 



.15 

.  .    . 

.42 

.68  3.161 

.77 



.82      .. 

.15 

'J'. 

'1'. 

'i'. 

.09 

6. '24 

Dardanolle Illl 

Arkansas.. 
Red  .       ... 
Arkansas.. 

IK 

fi' 

46 

94 

69 

,89 

06 

.  11 

3.94 

.... 

".09 

.... 

.SO 

2.01 

.84 
1.74 

1.49! 
101 

.67 

.11 

.08 

'.'6.3 

".\0 

'.'06 

3.99 

Devil's  Knob 

4.63 

White .... 
Ouachita. . 
Arkansas. . 
White 

r' 

•• 

.(J3 
.55 

I.I8 

i  ii 

1.90 
2  16 

.24 
19 

.02 

42 

.80 
3  19 

.62 

32 

5. '28 

Kl  Lorado Illl 

England 

Eureka  Springs 

71 

T. 

23 

7.64 

1   47 

fi.i 

1   90 

16 

1  ,10 

S9 

.fl7 

71 

16 

5.99 

. , . 

.16 



.18 

.10 

1.19 

.80 

.12 

.12 

2.67 

Favetteville   

White 



.OH 

.... 

.14 

.34 

,48 

1,3'/ 

'i' 

.62 

.43 

.03 

.00 

'1', 

'1. 

.06 

.11 

3.06 

Fordyce 

Ouachita  . 

. 

.    . . 

... 

'1'. 

.92 

l.(J6 

2.  73 

.17 



1.18 

1,65 

.. 

02 

,19 

'1'. 

7.92 

Fort  -fmith '" 

Arkansas. . 

.  . 

T. 

•  01 

'i'. 

.01 

1.84 

1.21 

.5-1 

.'28 

■1'. 

T,     ,.., 

'i'. 

.94 

''l'. 

.05 

'i' 

3.98 

Fnltml                          [111 

Red 

White 

i'. 

T. 
fi7 

'1  , 
.20 
14 

87 
l.(iO 

35 

3.80 
1.98 
1   07 

.08 

3.95 
,65 

4K 

..   . 

.11 
.'27 

8.81 

Georgetown !|ll 

Gilbert Illl 

(lien  wood Illl 

.'20 

4.20 

White   .... 
Ouachita   . 

30 

2  41 

(14 

,17 

1.17 

,    , 

1   71 

,61 

.'21 

.11 

3.  ,52 

Clrauuis-  

Red 

T. 

.Ub 

1.85 

.68 

l.S'i 

.02 

.... 

,88 

,21 

16 

.02 

T. 

T. 

'J'. 

,09 

.02 

5.72 

i.iravette  liil 

(ireen  .Mountain  . 

Arkansas. . 
White 

5/ 

70 

1.54 

.... 

■:6^ 

.02 

.00 

.02 

.10 

,90 

.25 

:.;: 

.54 

.01 

.... 

.81 

.... 

2.76 

Whit.- 

Mississippi 

.13 

.02 
.06 

.15 

,04 
1.25 

1.45 
2.24 

.43 
.20 

.17 

'1' 
.21 

.12 

.6i 
.08 

..  . 

;;:'. 

2.35 

Helena lill 

1,10 

.02 

5.33 

rligden 

'\Vhite 

.... 

.... 

. . . , 

... 

.... 

. 

flijf hland  

Ouachita. . 
Red 

.... 



.6'2 

.68 
1.45 

1.23 
2.35 

.08 
.11 

.... 

1.00 

.50 
2.31 

.i'2 

'.'io 



T 

".02 

4.23 

Hope  [Evap]  ...Illl 

6..S4 

Hot  .Sprinirs  

Ouachita. . 

.... 

i.';5 

.50 

3.  lo 

.88 

.50 

iu 

.02 

.06 

, ,    , 

.65 

7.06 

[nde.x     nil 

Red      

,05 

1.20 

3. 2o 

,i6 

4.0O 

.12 

'1, 

9.22 

Jessieville 

Ouachita. . 

.... 



1.50 

.... 

4.10 

1.20 

.30 

. .   . 

7.10 

lonesboro jlil 

White  .... 



.... 

.'24 

.14 

.30 

.  56 

I.IV 

.35 

.31 

.06 

.io 

.... 

,   . . 

.40 

3.68 

Lead  iUU 

Little  Rock.."* 

White 
Arkansas.. 

•  ■  • 

• 

.22 
.02 

.04 

.08 
L15 

.03 
1,02 

.91) 

.40 

.01 

■1'. 

4(1 

.48 
.38 

.. 

'.'24 

.01 
T 

'f. 

.0'} 
.12 

.  12 
.01 

2.  02 

3.74 

LittleRock  Airway 

.\rkansas.. 

.... 

.1'2 

1.26 

.42 

1.54 

.01 

,33 

.50 

.21 

.02 

.12 

.01 

.... 

4.62 

Lutherville 

.\rkansas. . 

'i'. 

.Ub 

.53 

.19 

2,46 



,07 

.01 

.05 

.... 

.07 

.... 

3.97 

.■iladison  Ill 

St.  Francis 

.. . 

.13 

1.26 

2,  26 

.05 

.80 

.'20 

.... 

.'20 

.05 

.24 

. .. . 

5.18 

Ued 

White 

— 

... 

.... 

.20 

.... 

.59 
.40 

3.00 

.44 
6b 

.55 

'tV 

3.10 
.35 

'1'. 

.10 
T. 

45 
1.20 

7,68 

.Mammoth  apg  .  -1111 

T. 

3.60 

St.  Francis 
St.  Francis 

.... 

.06 

.IB 

•  • 

:% 

.37 
.63 

l.'<6 
2.  22 

.07 
.22 

.... 

.29 
.27 

!l'2 

.'29 
.14 

... 

.06 
T. 

.03 

.14 
.35 

.... 

3.95 

Marked  Tree.... Illl 

4.32 

Mena 11* 

Ouachita.. 
Ouachita.  . 

.... 

T. 

'i'. 

.01 

.19 
1.49 

.64 

.99 

2.:)1 

1,31 

.02 

.40 

1.24 

1.96 

.04 

.0'/ 
.26 

''r. 

.... 

.04 

.03 
.10 

.. . 

4.71 

Monticello  Airwav 

6.59 

Monticello  .     . .  ••• 

Ouachita. . 



. .. . 



1,25 

l.U 

.99 

.10 

... 

1.80 

.60 

.25 

.... 

.... 

.... 

.12 

6.22 

Montongro     

Ouachita. 

. . .. 

. . . . 

1.54 

1.39 

.42 

2.  ,5fi 

.31 

.... 

.20 

6.42 

Morriltoc     Illl 

Arkansas.. 



.in 



.91 

.01 

1.52 

.51 

.83 

.62 

.08 



.35 

4.91 

Mouiitainburg 

Arkansas. . 

... 

.06 

.6! 

.41 

1.39 

.02 

.41 

'i. 

1 

'1'. 

.16 

.06 

. .. 

3.06 

-Mount  Ma 

Ouachita.. 

.... 

.921   ,65 

2.83 

76 

.hi 

.13 

..   . 

5.80 

Newport IHI 

Norman   Illl 

Oden I'll 

Okav 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. . 

Red 

Arkansas.. 

.11 

.ISI    .'26 

2.10 
''  50 

.43 
.22 
.'23 
.10 
.25 

.38 
1  06 

.13 

10 

.16  .... 

,    ,, 

'ir" 

.36 

4.  12 

1, 02 

70 

5.60 

■■•• 

.... 

.... 

']62 

■'os 
■I'. 

•  • 

.42 
.98 
.13 

.12 

I.O0 

.11 

2.54 
1.80 
1.40 

. .    . 

2,54 

1.17 
.40 
.60 

.... 

.'io 

",  ■:■ 

r.    t. 

T. 

.04 

.... 

..   . 

4.52 

.. 

6.97 

Ozark IH 

2.51 

l'ara?ould Illl 

St.  Francis 

. ... 

.    .. 

.... 

Parkin  ||il 

St.  Francis 

,30 

'1', 

i.23 

2.12 

.14 

.20 

■l\ 

..  . 

.30  .... 

.29 

4.69 

Patterson  ... 

Wiiite.    ... 
Arkansas. . 
Ouachita. . 

.'lii 

■• 

i.  i'2 

?'w 

... 
1  '20 

■• 

.... 

l."09 

in 

.... 

'.isl!!! 

.... 

... 

'.'(■•8 

i 

Pine  Bluff            111 

5.9i 

Pine  Ridge HI! 

- .  . 

.35 

.5212.31 

.62 

.67 

.27 

4.74 

Pocahontas  ... 

White  .   ... 

fin 

.13 

■■-o 

.65 

....11.65 

35 

.45 

.07 

.4( 

4.  ,50 

Portland Illl 

Ouachita. . 



.... 

.70'l.0S 

1? 

tl.65 

. 

.63 



1  ■   ■  ■ 

.15 

4. 33 

Frescott Ill 

Ouachita. . 

.1L72'2.75 

2.  58 

.i( 

.... 

.17 

7.  32 

Rock  Springs 

Ouachita. . 

1. '20 '2.  00!  .4>> 

7  15 

. .  . 

.31 

.... 

1  ■ ' 

6.  14 

Rogers  (near) 

White 

.... 

.12 

.(J9 

.131  .10:1.39 

.'28 



''r. 

.11 

2.2^2 

Rosebud 

Arkansas. . 
Arkansas., 

.25 
T 

.... 

1.26!   .26  1.02 
.45!    .25  1.49 

T. 

,05 

1  ■ 

.09 
06 

•'i'Wi    ... 
!.64|.... 

.i^ 

.... 

.... 

.62 
,02 

!-:o7 

1  ... 

4.44 

Russellville 

.09'.... 

3.12 

St.  Charles  

St   Francis ill 

White    ..   . 
St.  Francis 

^4 

T.' 

..   . 

.ii 

.'22 

1.08  2.09 
.56     .41!    .36 

.84 

51 

.85!  .12 
•20I  .41 

','" 

!   .32 

1    ,. 

1 . . . . 

.05 
T. 

1  .32 
.62 

.... 

1 

1::.: 

5.78 

i   •2"|---- 

3.73 

Searcv 

White    .... 

m 

.22 

1 

.271    .26 

,2  03 

,01 

!  .65;    .02 

.21'.... 

|.... 

.. 

1 

1    . .   1   .   . 

1..    . 

.'24 

1 .     . 

I . . . , 

3.94 

Spdngbank  ...   .111 

Red 

T. 

•I'. 

•I'.  11.65 

3,90 

.07 

.    .13.56    '1. 

1..  . 

1   .i'5|..    . 

1 

; 

!  .05 

.   1 

1- 

|.... 

i 

9. '28 

Storv Ill 

Ouachita. . 

. , . , 

.713.22 

.21 

T, 

1.28;  T,     .       ;.... 

I 

.19 

|....[.... 

i.... 

1-   • 

L, 

1 

1 

I 

!  L^-*:* 

Stuttgart !H 

.^.rkansas. . 

.15 

.031   .882.25 

48 

,1   .96     .04;.... 

.,35  .... 

j 

i  -i'^ 

! 

1  5. '29 

Stuttgart  [Evap]||! 

Arkansas. . 

.     . 

.. 

.01 

....!    .77,2.06 

,4r 

07 

T.  !..   . 

.,..     .771   .10!    ... 

1   .20 

|.... 

1 .   . . 

I. .. 

' , .   .  j , , , 

I-- 

1  .12 

1 

i  ■ 

1  4.  .59 

Subiaco 

.\rkansas. . 

.07 

.07 

'J-. 

■281    .23  3  68 

01 

.24!   .80'..     ;  .07 

1   .05  ... 

1 

1 

1 , , 

....i    ,    , 

!   .06|  'i. 

1 

1 . . . . 

.5.66 

Te.xarkana 'II 

Red 

.0811.92  3,03 

. . . . 

..      14.061..    . 

i . . . . 

;  .10,,. 

1 

1  'I'. 

1 . . . , 

|....  .... 

!•  ■    ■ 

9.19 

Thornburg 

Arkansas  . 

.01 

.98    .411.3.06 

T. 

.41    .88j..    . 

.07 

1  .02'.... 

1  T. 

i....!.... 

i  .10    .13 

1 

6.07 

Turnpike 

.\rkansas. . 
Arkansa-;. . 
Ouachita.. 
Red 

r. 

.03 

1.  li 

1.41     .13  1.74 
i.i6  2!(10'   .79 

■■ 

T,      .59' 

j'.'.j... 

!•■• 

!::;■ 

:::: 

1      1 

1 

i.":'i:::' 

....:   .14    .3S 

|.... 

I" 

4.39 

Waldron 

Warren   

Whitecliffs 

1 

12.00  !'!' 

....j 

; 

.... 

.26 

".M 

,08 

' !!' . 

1     f,'t 

1   .341.      .'..,. 

'  .3(1 

)  9.44 

1.30 

2,70 

7  7r 

1 .  22 

.11 

8.  11 

White  Rock    .     , 

1   18 

'.16 

— 

Mississippi 

17 

m 

3.1 

.If 

.18 

3.11 

Wynne 1' 

St.  Frarici? 
1  Arkansas . 

.... 

.23 

.04 

1  05 

2( 

1  3fi 

1.70 
2,0( 

.ir 
.9r 



'.'01 

.... 

.3.= 
.61 

'!05 

".2i 

..   . 

:::. 

".ii 

.41- 

.IC 

4.05 

Yancopin 1 1 

5.50 

1 

1 

fis  ■'/'.■' 


"  "■■■- 


:■■:■>■ 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


NOVIMBEK,    1937 


Daily  temperatures    for     November,    19&7 


Stations 


1 


10      11 


le    20 


■21 


22 


28 


W 


26 


26 


27 


28 


Alum  Fork j 

Amity  $5 j 

BatesTllle j 

Bee  Branch j 

Benton j 

Bentonville  ••• —  ) 

Blytheville j 

Booniiville i 

Brink  ley ; 

Camden ; 

Conway  

Cornerstone 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 
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36 
64 
36 

m 

30 


65 
30 
57 
32 
48 
28 
57 
32 
52 
31 
51 
26 
57 
27 
54 
36 
53 
31 
64 
29 
50 
32 
53 
31 
60 
25 
64 
26 
64 
29 
60 
34 

27 

60 

30 

61 

31 

55 

31 

51 

27 

52 

29 

54 

31 

52 

35 

65 

24 

54 

31 

64 

27 

49 

27 

45 

24 

58 

31 

57 

48 

57 

32 

54 

34 

49 

29 

43 

18 

49 

34 

50 

31 

52 

31 

58 

34 

48 

23 

50 

32 

50 

29 

55 

35 

64 

33 

59 

32 


foiu^xuu I  Minimum       63      64      48     33      48      33      38      54|     64      61      591     54      451     45      38      4U     i-.     za     a^      ^^     ^^'    '■>      "-    -•    — ■-:^^- 

Thermometers  read  near  su-;;seru;i;^7^th;^ise  indicated.    -Midnight  to  midnight.     ^^Thermometers  read  in  r^^^^^^^-^  Zll'uZZT^T.^^T-^t 


.'■v,v.'.-    •  ■.•     . % 


November,  1M87 


CLIMA"OLO(JICAI.  DATA:      ARKANSAS  SECTION 
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Daily  temperatures  for  November,   1937 


Stations 


10 


II.  12 


13   14  15   15   17 


18   19  20  n     22   23  24  25  26  27   28  29  30  31 


® 


^        ,,  S  Maximum 

^escott j  Minimum 

S  Maximum 
Sobers j  Minimum 

-.        n„jiT«ri7„.„i  *  Maximum 
JussellrilleCEvap]  j  Minimum 

^    -,      ,  „  S  Maximum 

't- Charles j  Minimum 

S  Maximum 
ie»rcy }  Minimum 

,     ..       .  S  Maximum 

''""gart i  Minimum 

,  ,  .  S  Maximum 

'"biaco (Minimum 

,  )  Maximum 

fexarkana   j  Minimum 

,.         I,  i  Maximum 

hornburg j  Minimum 

_         .,  )  Maximum 

rurnnke j  Minimum 

_,  \  Maximum 

"arren )  Minimum 

.mrvi    D     1  S  Maximum 

White  Rock j  Minimum 

„,,  )  Maximum 

'''*°" I  Minimum 

,,  )  Maximum 

'Vynne (Minimum 


56 


70   76 

41 

77 

49 

6!) 

38 

63 

41 

61 

36 


75 1  70 

48!  59 

66  63 

501  50 

70;  64 

60  60 


65  69 

45  32 

69  70 

43  30 


73 


71 
56 
67 
451 
79l 
54 
64 
57 
67 
53 
68 
52 
72 
51 
73 
58  [ 
70 
50 
64 
46 

r.8 

50 


64 

57  -. 

64 1  66 

541  56 


76i  731 

511  43 

661  60 

441  38 

71  [ 

461 

62 

49 

74 

43 

74 

47 

69 

50 

77 

49 

70 

40 

63 

51 

75 

50 


66 
47 
661  66 

47I  49 


70 
43 
56 
31 

681  63 
43  3' 
72  67 


66  69 
31 
55 
42 
64 
41 


40 
32 
30 
24 
43 
31 
30 
32 
45 
31 
38 
30 
40 
30 
53 
411  33 
46   43 


331 

42! 
221 
52' 
38 1 


51  42 

31  30 

50  j  43 

3V  29 


471  43 

281  26 

40l  38 

25'  30 


9  20 
38  j  43 
22  30 


33  32 

24  15 

36 1  33,  41 

211  14'  22 


701 
36 
61 1 
341 
65 1 
321 
521 
39 
65 
41 
54 
38 
66 
39 
69 
45 
65 


32!  30: 


64 
29 
52 


25 
54 
27 


25   28 
64   57 


62  54 

27  32 

63  52 

28  30 
60   64 

29  33 
65 
34 
63 
27 
52 
34  27 
62  53 
38  31 


56  58  59  64  62  61  49 
231  30  36  53  33  33  29 

57  67|  65  661  6I1  62  50 
22!  34'  461  39I  32i  29  33 


62.3 
40.9 
55.5 
33.5 
61.6 
37.9 
59.5 
38.1 
60.8 
37.9 
59.7 
38. 2 
59. 6 
38.4 
63.2 
42.0 
58.3 
35.1 
52.7 
3.5.6 
61.6 
41.2 


58.4 
37.3 
59.  6 
36.8 


Daily  Evapora  tion  [inches],  Mean  Teraperafure  [IF"!,  and  Wind  Movement  [miles]  toe  November, 

[See  precipitatio'i  data  in  table  on  precediutr  page] 


1937 


Station 


Data 


Day  of  month 


1234516789      10 


tope ... 

[Exp.  Farm] 


Evap.  .  0481.  ■,ifi2J.  220 

Mean  tera.      68     6fii    57 
Wind  move     51     81     37 


,,   .,,  Evap.  .140 

'r??*'  V  v''  ;c.;vY  ^lean  tern.  ,    68 
[Ozark  Mursery]  ,^yj„j  ,^0^3!     ., , 


^  .^      .  I  Evap. 

tuttgart    ■••     •••VMean  tern. 
Rice  Exp.   Farm]^yjQ^j  j^^^g 


.  151  .163 
68  99 
50      59 


121 


.  099 
5i 
U 


.085.100.0791.088 
6-1'  6:)l  54!  47 
9      12!     311     32 


.1721.0701 
5(]  56 
35      27 


.211  .05.S 
60 1  63 
37!  44 


.118.  094  .1961.020 
^T  61  66  64 
35   46   90]  37 

.0521.110  .086.  0921.  032 
52!  .52   56   62 1  62 

13i  47I   9   28j  15 


12   !3   14   15  I  16   17   18   19 


20 


21   22 


23   24  !  25 


26 


27   28   29 


30 


149  .  101 
601  62 

48  i  28 


028  .  132  .0741.  120 
58i  66  60|  58 
118   84   181  36 


,086 
62 
90 


139 
2i\ 


.067   • 
36 1  33 
96'  12 


.068'.  010.  060  .022 
501  40,  37,  34 

24'  77i  49!  26 


291 

461 


•  i.424 
42  46 
45   24 


,0821.0481.048  .040i. 0501. 046 
31   271  35!  40i  40!  44 

801  33;  30j  17l  V.l\     2(1 


1141.023  096.1151.019.053:  *  i.OlSi 
56  .59!  52  48!  .3H  361  34 1  321 
55I     13      59      85;     65      71 i     14      4oi 


30  i     26      32 
901     60|     24! 


38, 
3:V 


.067 

.07ll 

50 

52 1 

14 

281 

.034 

.0301 

48 

52 

16 

28 

.191   .      . 

481... 

9 

8! 

43      441     42 
81      28!     27 


47!     41 
150,     19 


3.019 
49.6 
1,388 

12.284 
I  49.8 
jl.369 

!l.723 
49.6 
1.216 


Daily  River    Stag-es  for  November,  1937 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


I 


I 


13      14      15  I   18  I   17  I   :8  !   19  |  20 


24      25  I  26  !  27 


'ort  Smith  ..  TT 
/an  Buren  . . . 

)anville  

>iark 

^ardanelle 

■Inrrilton 

Jittle  Kock. 
'ine  Blufl  .... 

iilhert 

nouiphan.  Mo. 
31ack  Rock  . 
JiiirkBeachMo 

!otter    

;aUp,o  Rook.  . . 

3atesviUe 

'Newport 

ieorgetown    .. 
"Clarendon    .    . 

^t   Charles 

Vrkadelphia    • 

Boughton 

3amden    

Whitecliff.s  .... 

iudex  

ffulton 

Big  Lake  Outl't 
>t.   Francis... 
3t.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  .. 

Parkin      

Madison 

Helena 

Arkansas  City. 


..Arkansas 

do  ... . 

.Petit  .lean. 
. .  Arkansas. 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do 

..Buffalo... 
.  .Current  . . 
...Black.  .. 
.  . .  White  . . . 
.     do  ... . 

do  . . 

do  ... 

do  .... 

do  ... . 

do  .... 

do  .... 

.Ouachita.. 
Little  Mo.  . 
.Ouachita  . . 
Little  River 

....Ked 

do 

Little  River. 
St.   Francis. 

do  .... 

do  ..  . 

..  ..do  .... 
...  do  .... 
Mississippi  . 
do    ... 


22 
22 
20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
in 
14 
30 
2i 
18 
23 
26 
21 
26 


5. 31  5.3    5 

3.  71  3  4,  3 
2.9|  2.81  2, 
0.0  -O.ll-O, 
2.6|  2.5',  2 
■i.6,-l.6;-l. 
0.9!-l. 
3.2;  3 
2,81  2 
2. 1'i  2. 

1.01  1 
■0.6'-O.6;-0, 
3.0    3.0    3 

0  2I  0. 

4.7|  4. 

0.8    0, 

2.3,  2, 
11.l!lo'.8ilU 
11.2I11.0110 
4.31  4.21  5 

3.3    3 

5.2  4, 
1.5'   1 
6.8 
6.1 
6  2 
4.6 

22.2 


■■1.8'- 
3.2' 
2.8l 
2.1i 

1.8! 


O.lj 

4.7' 
0.91 

2.5 


3.3 
5.6 
1.7 
7.0 
6  4 
6.6 
4.4 
22.3 


5.2 
-.  3| 
2,6| 
O.3I 
2,2i 

1.2' 
0;  2.9 

2.81 
2.  1 

1.8 

■o.el 

2.8l 


.5.2 
3.4 
2.6| 
-0.3 
2.3i 
-1.8 
-1.2 


1.8    1.7 


4.5 

5.7 
11.  s 
7.1 


4  5 
5.9 
11.3 
7.1 


li-0. 1 
71  4.5 
71  0.7 
2I  2.1 
6  10.  5: 

8  10.7, 
8;  4.9 

3.3 

4.2 

1.1 

6.6 

5.9 

5.8 

4.6 

1:22.1 

,7    1.6 

,4    4.3 

9  .5.7 
3I1I.4 

,17  0 


2.8    2. 

2.7,  2. 

2.11  2. 

1.7;  1. 
-0.6|-0. 

2.81  2. 
-0.2-0. 

4.5,  4 

0.61  0. 

2,0;  I. 
10.3  10. 
10.5  10. 


.|.  !. 

2  3.0'  3. 
6!  2.5]  2. 
3i-0.  3,-0. 
21  2  2'  2. 
8;-2.0;-2. 

I.4I-I. 

2.6!  2. 

2.71  2. 

2.1;  2. 

1  7 

0.6 

2.8 


2;   0.0 


4.4 
0  4 

1.6!   1 
10.0;  9 


4.3 

3.3 

4.8 

1.1 

6.4 

5.8 

5.7 

4.4 
21.9  21 

1.6'  1 

4.3!   4 

5.6l  5. 
11.611 

7.1 


4!10.2,10 


4.0 

3.2 

4.4 

1.1 

6.2 

5.4 

5.5 
3!  4.1 
8  21.7  21, 
6;   1.6    1 
2:  4.1:  4 
6!   5.5    5 
8,12.6  1; 
2    7  3    7 


2!  2  n  3, 

5'  2.8  9 
4:-0  -!  -0, 
4'  2.2:  2, 

0  -1.9  -1. 
4:-1.3-0. 
5'  2.51  2 
7!  2.7 

li  2.1 

71  1.8; 
6-0.6 

S\  2,81 
0-0.1 
5'  4.7| 

4  0.4^ 

5  1.4! 
8  9.8, 
OllO.O  10 

8;  4.11  fi 
2I  3.3 

2;  4  2 

,1  1.0 

1  6.2 
.2,  5.1 

4  5  5 
4|  4,5 
6;21.6  21. 

6  1.6  I 
.1    4.2    6. 

i\  5.6  6, 
8  15  .5  16. 
4    8.8  10. 


.1  7.0,10. 
81  6,2j  9. 
2  21. 1  23 
4,  1.8|  4 
2:  5  5! 

1.2, 

1.3 

3.3 

3.1 

2.2 

4.5 

-0.6l 
8;  2.8, 
2    0.3!   1 

8  5.8;  5, 
7!  1.9'  3 
6;  2.71  3, 

9  10.6'n. 
3I1O.6  11. 
2  12.  3;  10. 
4'  8.  310. 
,7;  9.5:18 
0:  7.2  16 
1  6.9  10 
71  7.7,10. 
6'  5.7|   5 


3!  4.9!  4, 
8  21.8  21 
8  2.4i  2 
0'  7.1;  8 
7;  7.5!  8 
717.  3  17, 
0  11.5  12 


0;  9  01  8 
4I  8.61  7 
0!22  4l2U 
3I  4  8;  4 
0,  8  1 

5  3.7; 
9  4.8 
3!  8.3' 
2    4.6 

2  2.1 1 
9  2.7 
6, -06' 
8,  2.8l 
7:  1.6l 
61   6.7 

6  3-6' 
5    5.3 

3  11.8  12, 
3'11.9|12 
8  11.41  9 
8^  9.81  7, 
0  20,4  21 

4  19,0  LS 

7  11   9  11 

8  13.  3  U 
7|  5.8!  5 
7  4.6!  4 
7,21.7  21 
4;  2.4!  2 
0'   7.9    7 

5  8,8'  8 
0  16.2  14 
2  12.4  12 


0!  6.21  6. 
6'  57:  5. 
9  17.6'l3. 

0  2.9,  1. 

1  6.9  5. 
Oj  4  2,  3. 
0;   6.3    ,5. 

2110.5 10. 

2;  3,9!  3 

2  1!  2. 

2.5,  2, 
0  81-0 
3.0:  3. 
0  9  0. 
5.9I  5. 
3.9'  2, 

6.6,  6 

6  13.  6  14 
1113.2  14. 
4!  7.9  11. 
0'  6  01  9. 
7,20  1  19, 

7  16.  7  13 

8  10.7, 11. 
1  13.7  14. 
9;  6,0  6. 
5'  4.4'  4. 
7'21.7  21. 
4'  2.31  2 

3  6  6    6. 

4  7.9,  7. 
711  9  8. 
111.7  10 


6  2    6. 

5.3,  5. 
12.  6!  13. 


1.31 
4.9; 
2.7, 
4.4] 
9.3, 
3.7; 
2.1 
2.4 
-0.6 
4.0 
1  5 
.5.8! 
2.4' 
6.O1 


0  14.3' 14 
2:11.2  9. 
l!  9  6'  9. 
6'21.3!22 
9  13  0;13 
2!l2,lll2 
0  14.414. 
ll  6.2|  6, 
8'  5.  ll  4. 
8  21. 821. 


3  2.y 

0;  5.6 

2|  6.7 

6;  6.6 

5  8.6 


4;  P. 6 

9!   6.1 

8:11  8l 

31  2  0] 

6;  4  3 

1.8 

3.4 

7.81 

3.6; 

2.11 

2.2 

0.6 

3  5 

1.0 

6.1 

2.4 

5.2 

2, 14.0 

3  14.2 

2il0.9 

3'  8.7 

9  23.9 

2  13.  6 

8  12  0 

9  14.  4 
2;  6.  1; 
8;  4.6l 
8  21  8;' 
2'  2.0 
2'  5   ll 

6.2j 
6.l| 
5.3 


6.21 
.5.2; 
9.7! 
1.8, 


6.1 


6  1!  6.0 
4.4l  4.2 
7.0'   6.3 


2.0: 

2.2 
-0.6 

3.5 

1.2 

5.8 

2.4 

5.1;  5 
13.9  13, 
13.913, 
10.3!  9 

7.3  6 
23,4  23 
12  4;  9 
11.2,10, 
13.6,12 

6.  ll  6 

4.41  4 
21,8  21 

2.0  2 
4  9'  4 

6.01  5 
6  4;  6 
4  7 


4!  1  2, 
41  4.2 
8l  1.3; 
9;  2.7i 
8  6.6; 
5  3.4' 
0    2.0; 

0  1.9 
6,-0.5! 
3!  3.1 
ll  0.8; 
81  5.8 
0;  2.0I 

1  4.9 
8!13.7  13 
713.0  13 


0.8 
3.8 
0.6 

2  1 
62 
3.3 
2.0 
1.9 

-0.6 

3  1 
-0.1 

5.4 
1.9 
4. 


7i 
51 
5 
2 

51  6.0:  5  7 
2'21.5  18.6 
71   7.5'   6.2 

0  9.5I  8.5 
2  11.2,10.2 

01  5.91  5.8 
2:  4.3  4  3 
821.7,21.6 


30  i   Hi 


5. 
3. 

5. 
6:  0. 
61  3. 

Oi-0. 

5  1. 
8i  5. 
31  3 
ol  2. 
9;  1. 
61--0. 


2  5 
7'  1 
6;  4 

3  13 
3,13.1 
2    8, 

4  5. 
2:11. 
0  4. 
2I  7. 
4!  8, 
7l   5. 

4  4. 

5  21. 
,9;    I. 

5  4. 

,6  5. 

4  6. 

2  4. 


R 

5.8 

5.6 

5.6 

8 

3.7 

3.6 

3.6 

0 

5.2 

5  0 

4.8' 

4 

0.3 

0.2 

0.21 

i 

3.2 

3.1 

3.0 

4 

-0.fi 

-0.8 

-1.0! 

0 

0.6 

0  3 

0.1 

1 

4.7 

4.2 

4.1 

2 

3.2 

3  2 

3.21 

1 

2.2 

2.2 

2.31 

8 

1.8 

1.8 

1.8 

6 

-0.6 

-0.6 

-0.5' 

0 

3.0 

3.0 

3.0I 

5 

0  4 

0.3 

0.31 

2 

5.1 

5.1 

5.3; 

t 

1,2 

1.2 

1  2; 

3    4.0 

3  5 

3.1 

1  12.8 

12.4 

12.1 

I  12.  8 

12.6 

12,3, 

0]  7.6 

8.0 

7.8 

2,  5.1 

4.3 

4.8; 

613.2 

11.9 

10.9 

5;  4.0 

3.0 

2  o; 

ll  7.4 

7.2 

7.0 

8;  8.3 

7.8 

7.4 

7'  5.6 

5  5 

5,5 

3    4.2 

4  2 

4,5; 

5  21.4 

21.3 

21.31 

8 

1.8 

1.8 

1.8 

4 

4.3 

4.3 

4,2' 

6 

5.5 

5.5 

5. 41 

2 

6,3 

6.3 

6  0 

0 

3.6 

3.4 

3.2 

5.6; 
3.61 
4,6; 
0.1 
2.9 
■1.0' 
0.1 
3.9; 
3.1 
2.3 
1.8 


5.4 
3.4| 
4  51 
0.01 
2.8| 
-1.21 
0.0! 
3.81 
3.1 
2.2 
2.0 


0.61-0.6 
3.0;  3.0 
0.3  0  4 
.5.4;  5.2, 
1.4!  1.6 
2.9,  2.8 
11.8,11.5 
I2.0I1I.7 
7.61   7.9 


4.7 
10.3 
1.0 
6.8 
7.2 
5.4 
4.5 
21.3 
1.7 
4.1 
5.3 
5  5 
3.0 


4.6 
9.9 
1.0 
6.6 
7.0 
5  4' 
4.5 
21 .2 
1  7 
4.0 
5.2 
5.2 
2.7 


I     T    le.ss  than  0.01  inch  rain  or  melted   snow.      'ttNot  used   in   mjans  and  summaries,.     Reference  letters  *.'',',   number  of  days  mis.sing.     ■(Also  on   other  dates.      ttP.    O 

'.ddresses  as  follow^:-Big   Lake  Outlet,  Manilla:  Boughton,  Route  4,  Prescott;     Cornerstone,  lioute  1.    \ltheimer;    Devils    Knob,    Salus:     Green   Mountain,  Calico  Rock: 

adei.  Route  5,    Texarkana;     Luthervllle.  Route  1,     Lamar:   Rock  Springs,  Route  2,  Wilinar:  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Ro-;ebud,   Route  2,   Mt.    Vernon;  Springbank.    Dod- 

,lridge;  Turnpike,  Dovtr:  White  Roek,  Cass     Precioitation    for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.     •••24  hours  ending  midnight,    ll II  24  hours  ending 

a.m.     Data  in  italics  interpolated.    'Included  in  next  measurement.    TTAll  pool  stages  except  11th  to  14th,  inclusive. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  tha  entire  period  tor  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  preciplt*- 
inii  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period :  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
ho  period  to  1985.  inclusive. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


H.   S.   COLE 


Vol.  XLII        Little  Rock,  Ark.,  December,  1937       No.  12 


Price  :    5  Cents  per  Copy  ;  25  Cents  per  year 


GENERAL    SUMMABY 

The  mean  temperature  for  December,  based  on  the  reports 
of  67  stations  was  42.2°,  which  is  0.5°  below  the  47-year  aver- 
age. Monthly  means  ranged  from  48.0°  at  Magnolia  in  Col- 
umbia County  to  31.8^  at  White  Rock  in  Franklin  County. 
During  the  first  12  days  of  the  month  the  temperatures  were 
below  normal  over  the  entire  State,  with  minimum  readings 
ranging  from  0°  at  Lead  Hill  in  the  northern  part  of  the  State 
to  15°  at  Portland  and  16°  at  Magnolia  in  extreme  southern 
counties.  The  rest  of  the  month  was  mild  and  cloudy  with  an 
unusual  number  of  foggy,  rainy  days.  The  highest  tempera- 
tures were  recorded  around  the  15th  and  the  last  few  days  of 
the  month,  the  highest  for  the  month  being  78°  at  Magnolia 
on  the  16th.  The  greatest  daily  range  was  42°  at  Lead  Hill 
and  Mount  Ida. 

The  average  precipitation  for  the  100  stations  reporting  was 
4.61  inches  which  is  0.32  inch  above  the  47-year  average.  The 
heavy  rains  in  the  southwestern  counties  were  responsible  for 
the  positive  departure  since  the  greater  portion  of  the  State  had 
negative  departures.  Nearly  all  stations  in  the  Arkansas, 
White  and  St.  Francis  drainage  areas  reported  negative  depar- 
tures. Monthly  totals  ranged  from  11.35  inches  at  Highland 
in  Pike  County  to  2.49  inches  at  Ozark  in  Franklin  County. 
Monthly  amounts  exceeding  8.00  inches  were  noted  in  the 
southern  border  counties  and  in  Pike  and  Bradley  Counties. 
Snowfall  averaged  0.1  inch  for  the  month,  all  of  which  occurred 
on  either  the  7th  or  8th.  The  average  number  of  days  with 
0.01  inch  or  more  was  11. 

The  continuous  rains  the  latter  half  of  the  month  with  sever- 
al heavy  showers  in  the  southern  counties  caused  rivers  to  rise 
sharply  in  the  southern  part  of  the  State.  The  Ouachita  went 
above  the  flood  stage  of  26  feet  at  Camden  on  the  28th  of  Dec- 
ember and  reached  a  crest  of  30.09  feet  at  noon  January  1st. 
Reports  from  Ouachita  and  Union  counties  indicated  that  flood 
waters  caused  considerable  damage  to  roads,  and  several  high- 
way bridges  were  damaged  or  destroyed.  There  was  some  evac- 
uation in  the  lowlands.  The  operation  of  oil  wells  was  sus- 
pended in  the  Smackover  area,  until  the  flood  waters  receded 
early  in  January.  It  was  also  reported  that  the  water  was  over 
the  Missouri  Pacific  track  at  Griffin,  and  over  the  Rock  Island 
track  south  of  El  Dorado  requiring  sandbagging  at  many  points; 
however,  both  railroad  lines  maintained  train  service  on  their 
regular  schedule. 

The  weather  was  favorable  for  farm  activity  the  first  two 
weeks,  but  growth  of  winter  grains  was  retarded  due  to  cold 
weather.  The  warm,  rainy  weather  the  latter  half  of  the  month 
was  beneficial  for  winter  crops.  The  month  had  an  average  of 
8  clear,  4  partly  cloudy  and  19  cloudy  days.  o.d.n. 


Corrections 


Glenwood,  rainfall  November   10th  should    be    4.25    inches; 
total  for  the  month  should  be  7.77  inches. 
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OOMPABATIVE    DATA    FOS  DECEMBER 
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December    1937 


CUmatological  Data  for  December.    1937 
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617 
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345 
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33 
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33 
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1.30  I 
1.49 
1.56  I 
1.32  I 
1   l.=> 
1.40  ' 
1  24  I 
+0.83I  1.47 
....I  0.83 
1.06    0  91 
0.01  1.54 


-1  ' 


-0.26 

-6.' 99 1 

-0.39! 

+2.751 

I.51I 

0.651 

-0. 121 

2.  23 

+0.12 

+0.05 

+  2.97 

-0.26 

+0.40 


9t 
"9" 

lot 

6t 
6t 
10 

"6t' 
9 
6t 


10 
9 
9 
9 

'et" 

11 
9 
9 
9 
9 


12 
12 
13 
16 
10 
5 
16 

■•ji' 
98 


10 


36 

'36" 
39 
29' 
31 
32 

'32' 
37 
32 


28 

'42' 
28 
33 

27 

'35' 
37 
30" 
34 

27 
28 


5.39 
4.26 
4.26 
6.29 
3.14 
6.05 
3.72 
3.41 
5.03 
6.33 
2.51 
3.01 
4.08 
3.22 
3.61 
I1.35 
5.85 
3.67 
6.70 
4.33 
3.95 
3.94 
3 

3.57 
3.871 


-0  69 
+2.65 
+0.45 
+  1.46 
+  1.56 


1.38 

1.50 

1  20 

1.72 

2.40 

1  28 

1.42 

1.31 

1.43 

1,07 

1.88 

1.85 

1.66 

2.08 

1.35 

1.50 

1  75 

2.81 

1.26 

1.75 

1,78 


0.4 

0.5 

0  3 

T. 

T. 

0  0 

T. 

0  2 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0  0 

0.3 

T. 

0  0 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

T. 

T. 

0.0 

T 

0.0 

T. 

0.0 

0.3 

1.0 

T. 


+0.38 
+  1.83I 
-0. 73 
+0.08 

+  i.'45 
+0.10 

+  i.'2'2 
-2.21 
-0.28 
+7.09 
+  1 

-1.00 
+2.99| 
-0.25 1 
-0. 68 

+i.'ii 

-•0.57 


33 
32 
31 

'32" 

'36' 
35 
33 

'37 

'32' 
31 

'32" 


4.10 

4.40 

9.17 

3.10 

2.83 

3.34 

4.02 

6,.=)2 

7.02 

6.96 

3.66 

3.0i 

5.07 

4.78 

3.58 

4.18 

4.66 

4 

7.18 

2.49 

2.84 

4.17 

4.54 

4.56 

6.38 

6.37 

6.42 

3.70 

3.83 

3.61 

3.15 

5.63 

3.55 

9.  S2 

3.97 

4.07 

3.55 

2.61 

8.96 

3.97 


+0.16 


+  3.8 

-0.5 

-1.96 

-1.30 

+0.05 


-0.32 
-0.28 
HO.  97 


-0.03 


0.62 

-i!69 

+0.  09 
+0.53 
+0.21 
+  L82 


1.91 

1.78 

1.10 

1.93 

1.75 

1.32 

1.62 

1  12 

1  30 

0,93 

1.45 

3.  15 

1.70 

1.23 

2.00 

1.50 

0.85 

1.20 

1.80 

1.33 

1.37 

1.52 

1.36 

2.80 

1.60 

0.90 

0.82 

1.75 

1.97 

2.50 

2.00 

1.25 

1.40 

1.66 

1.55 

1.51 

1.00 

2.50 

2.03 

2.10 

1.20 

0.95 

1.33 

2.40 

1.12 

2  27 

1.  68 


14 
12 
12 
13 

9 

6 
12 
11 
10 
12 

6^ 

6 

8 
12 

9 
14 
12 
10 
12 

8 

10 
9 

13 

12 

11 

16 

14 

12 

14 
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10 
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T 

0.0 

T. 

0  0 

T. 

T. 

T. 

0.0 
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T. 

0.0 
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T. 

T. 

0.0 

T. 
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T. 

0.1 

T. 

0.0 
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T. 

0.0 

1.0 

0.0 

T. 
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32'! 

325 
37 


+1.36 

+6.' 601 

+  i.'26 
-0.691 
+4.90 
-1.12 
-1.115 

-6.'66 
+  4.61 
-0.01 


4.151-0.10 


8.06 
6.87 


2.80 
2.75 
5.00 


+2.13 
+2.85 


1.10« 

0.60 

1.52 

42        4.6II+O.32I  4.00 


-2.1c 
-1.55 


1.46 
1.08 
1.48 
LOl 
1  39 
1.05 
2.65 
1.70 
1.23 
0.96 
0.98 
4.00 
1  30 
L64 
2.44 
2.35 


T 

0  0 

T. 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

'J'. 

0.0 
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0.0 

0.2 

o's 

T. 

r. 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
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■f. 

T 

0.2 
T. 
I  0.0 
I  0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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11 
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6 
10 
19 
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11 
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15 

11 
15 
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7 

13 

10 

10 
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7 

12 

13 
8 
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10 

18 

14 
8 

10 
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13 
8 
12 
12 
10 
11 
13 


5 

9 

2 

9 
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10 
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6 
10 

12 
15 

16 

7 
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12 
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13 

5 
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11 
10 
11 
13 
10 
10 
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11 
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12 

5 
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13 

8 

9 

4 

6 

5 

8 

6 

6 

10 

13 

6 

G 

9 

5 

3 

8 

5" 

5 
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9 

6. 
10 
10 

8 

6 

5 

8 

6 

7 

8 

4 

10 

9 

5 

i(l 
9 
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9 
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9 
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6 

11 
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5 
8 

"lb 

2 
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0 

9 

4 

2 

2 

1 

4 

3 

3 

7 

9 

2 
6 
5 
1 
4 
5 
5 
3 
2 
9 
3 

16' 
5 


20 
15S 
19 
19 
17 
17 
17 
19 
24 

17^ 

17 

20 

20 

18 

22 

19 

16 

16 

16 

20 

19 

16 

21 

16 

22 

17 

16 

20 
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16 

15 


ne 

s. 


ne. 

se. 

n 

se. 

n. 
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uw. 


e. 

se. 

nw. 

nw. 

n. 


sw. 
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e. 
nw. 
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n. 

ne. 

n. 


6 

7 


10 
1 

4' 
4 
6 
2 
6 
6 
3 
3 
0 

4  1 

16  I 

1  I 
3 

4 

2  ! 
4 

0 
5 
2 
2 
2 
5 
4 

4 

9 

I       5 

0 

5" 
0' 
4 

1 

1      4 


15 

21 

21" 

17 

16 

21 

19 

20 

20 

22 

24 

19 

11 

20 

19 

22 


19 
17 
21 
20 
21 
20 
16 

is 
22 

16 

18 

26 

21 

11^ 

165 

18 

15 

19 


nw. 
e 

nw. 
se. 


s 


se. 


e. 

nw. 

nw 

ne. 

n. 

e. 

sw. 


s. 

nw. 

sw. 


L.  R   Water  Works 

J.  W.  Campoell 

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

Herbert  Nefl 

Airway  Observer 

J.  E.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

V.  S.  Weather  Bureau 

C.  J   Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samue!  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harrv  Buie 

R   J    Torry 
William  Jones 

J    M.  Knight 
R.  M.  Wheatley 
A    L.  Stephens 
E.  E    Cordrey 
P.  B    Hutohens 
Wlnfred  U.  Polk 
O.  B    McSpadden 
U.S.  Forest  Service 
J.  M.  Patterson 
Gtjo.  N.  Goodier 

E.  B.Smith 

U.S.  Forest  Service 

Ben  Johnson 

Mrs.    E.   W  .Gaston 

Dr.  R.  H.  Hardin 

Geo.  W.  Nichoalds 

University  of  Ark(\ns 

M.  G.  Tavlor 

V.  8.  Weather  Bure 

T.  J.  Logan 

W.  K.  Putt 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 
U.S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
Jaiiias  A.  Burnett 
Austin  E.  Cartwrigl 
).  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Serv 
W.  E    McDowell 
U.S.  Forest  Servic* 
Benedictine  Sisters 
T.  H.  Beals 

J.  H    Crosswhite 
U  .  S.  W«ather  Bun 
Airwaj  Observer 
H    G.  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri    School 
Paul  Morton 
C.  N,  Houck 
Charles  Walton 
E.  W,  St,  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  i 
Soil  Conservation  S 
Mrs  Freda  M.  Ashe 
B    S.  H  albert 
G.  A.  Whittington 
State  Park  Service 
0.  A.  Lovell 
J.  D    Henderson 
U.  S.  Forest  Servic 
U.  S.  Forest  Scrvi 
Charles  R.  lacksoB 
Orkney  O.  Milton 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Schei 
J    R.  Huddleiiton 
Benedictine  .Sister! 
W    E.  Edmiston 
j    Oralg  WilliatTiS 
Soil  Conservation 
Car!  A.  S^arck 
G.   A.    Maddox 
U.S.  Forest  Servi 
U.S. Biological  Su 
A    Bovce  Boyd,  Ji 
Walter    Smith 
Henry  Field 
S.   C   Storv 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  I 
New  Subiaco  Abb 
H.  S.  Brashear 
Edward  S.   Holm- 
U.  S.  Forest  Serv: 
C    N.   Turner 
L.   M .  Snead 
U.  S.  Forest  Serv 
D    O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E.  Barton 
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Daily  Precipitation  for  December,    1997 


Stations 


Drainage 
basin 


Day  of  Honth 


8      9        10      1) 


13 


U      15 


20      21 


22      23 


Alum  Fork  Reserllll 

Amity Ill 

Arlsadelphia llll 

Arkansas  City  .  .  llil 
Bates  ville  Airway . 

Bee   Branch- 

Benton 

Bentonville    ...'*' 
Rig  Lake  Outlet  .ill] 

Black  Rock Ill 

Blytheville llll 

Boone  ville 

jJoughton  . .      .  .III! 

Briukley 

Calico  Rock Ill 

Camden Ill 

Clarendon llll 

Clinton 

Conway  

Cornerstone 

Coruiug 111! 

Cotter Ill 

Crossett  .  .[near]. . 

Danville I||! 

Dardauelle ll! 

l)e  Queen  

Devil's  Knob 

Dumas 

Kl  i^orado llll 

England 

Kureka Springs. ... 

Fa.vetteviUe   

Kordyce 

Fort  Smith ••' 

Fulton ....II 

Georgetown I 

Oilbert I 

Ulenwood  . .     ..  .1 

Orannis    

Oravette llll 

Green  Mountain.. 

Harrison 

Helena llll 

Higden 

Highland  

Hope  [Evap]....llll 

Hot  Springs  

Index      nil 

Jessieville 

louenboro Illi 

Judsonia 

Lead  Hill... 

Little  ilock..*" 
LittleRock  Airway 

Lutiierville 

Madison IIH 

.Magnolia 

Mammoth  «pg  .  .1111 

Marianna 

.Marked  Tree llll 

Mena 11:1 

Monticelio  Airwav 
Moaticello  .    ..*•• 

Montongo      

Morriltoc     Ill', 

Mountainburg 

Mountain  Home  .. 

Mount  Ida 

Mount  Petit  .lean. . 

Newport llll 

.Vorman        ||i| 

Oden |i|| 

okav 

Ozark ....llll 

Parkin    ||l| 

Patterson. 

IMne  Uluff      ....H 

Pine  Ridge l|li 

Pocahontas 

Portland Ill| 

Frescott ||lj 

Rock  Springs 

Rogers  (  near ) 

Roseb  id 

Russellville 

St.  Charles 

St.  Francis I||| 

Searcy 

f^pringbank  . . .   .|1|1 

Storv ||l| 

Stuttgart nil 

Stuttgart  [Evap]|||| I 

Subiaco 

Texarkana   '||| 

Thornb'irg 

Turnpike 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock    .     . 

Wilson    ;|1| 

Wynne Ill 

Yancopin Ml 


Ouachita.. 
Ouachita. . 
Ouachita.. 
Mississippi 
White  .... 
Arkansas.. 

Saline 

Arkansas. . 

St.  Francis 

White 

St    Francis 

Arkansas. 

Ouachita. 

White 

White 

Ouachita 

White 

White 

Arkansas.. 

.Arkansas.. 

White 

White 

Ouachita. . 

Arkansas. . 

Arkansas.. 

Red  .       ... 

-Arkansas.. 

Mississippi 

Ouachita. . 

Arkansas. . 

White 

White 

Ouachita.. 
Arkansas. . 

Red 

White  .... 
White  .... 
Ouachita. . 

Red 

Arkansas. . 

White 

White.... 
Mississippi 

White 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita. . 

Red      

Ouachita.. 
White.... 

White 

White  ,    .   . 

Arkansas.. 

.\rkansas.. 

.Arkansas.. 

St.  Francis 

Red.  . 

White 

St.  Francis 

3t.  Francis 

Ouachita.. 

Ouachita  . 

Ouachita. . 

Ouachita. 

Arkansas. . 

Arkansas. . 

White.  ... 

Ouachita.. 

Arkansas.. 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. 

Red 

,\  rkansas . . 
St.  Francis 
White.  ... 
Arkansas.. 
Ouachita. . 

White 

;Ouacliita. . 
Ouachita.. 
Ouachita.. 

[White 

Arkansas. . 
'Arkansas.. 
[White  ..  . 
St.  Francis 
White    .... 

Red 

Ouachita.. 
Arkansas. . 
Arkansas. . 
.Arkansas.. 

Re'! 

Arkansas  . 
Arkansas. . 
.\ rkansas. . 
Ouachita. . 

Red 

Arkansas. 
Mi.ssissippi 
St.  Francis 
Arkaasas.. 


.06 


.02 


.01 


."2 


.02 


.021 
T. 

.lo! 
.11 


.36: 


06 


.19 

.27 

.18 

.26    .08 

.31    .01 


.18 


U 

.10 

.12 

T. 

.05 

.H6| 

.34 

.09 

.3(1 

T 


OS 
1.21 


.17 


.30 


.03 


.06 


.05 


.38    T. 
.39 

.:-i5| 
IS 
.21 
.471 
.02! 

Ill 
.01 
.43 

.32: 

•12    .01 
.25,  T 


.07 


.03 


.44! 

.-13    T. 
.03 
.30 
.08 


20 


.02 


.02 


.02 


.05 


T. 


.02 


.10 


T. 


.07 


.05 


.02 

.:n 

T.  I 
T. 


T. 


04 


.03 


.11 


.141 

.211 
•  071 
.10 
.18 

12 
.17 
.20 
.09 
.02 


.07 


.02' 

.01! 


.05 


.04 


.27 
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T. 


.01 


02 


03 


.02 
.'25     . 


.01 


.10 


.IS 

.32  . 
.07  . 

.031. 
.48! 
.2,'i:.  . 
T.  1  T. 


56, 


.041 


T.  ' 

.021 


.40 

.151. 

'T.'    , 

.lo'i 

.03  1 
1. 12  1 
80 
.44 
.22 


.60 


.20 
.01:1 

.07|1 

.031 

.48)1 

.39|l 

.53 

.32 

.  20|  1 

.61 

.05 

.05 
1  3.5 
1.50 

.35 

.38 

.46 
1.75 
1.78 


.94 

.49 

.17 

.60 

.02 

.40 

.24 

.67 

.43 

.91 

.54 

.33 

.121   .04 

.621    .10 


.02 

1.56 

.06 

T. 


1.82 

.20 

.31 

.15 

1.75 

1.20 

• 

.52 
l.,30 
.  13 
.35 
2.511 
.12 
.61 
.50 


.48 

.b2  1, 
1.20 

.90 

.58 
1.  03  1. 

'.'92 
.10  1 

.161  , 

.I4I 

.20  1 

08;  .87|  , 

..ll.OO    , 

|1.13;  , 

.   ....11 

19  l.olll 

-.  1  .9011 

..11.56!  , 

.26[l, 

.03[2 

.13|2 

1.60|1 

031  .30  1, 


721 

38 

93 

42 

21 
.40 

92 

88 

25 
.66 
.08 
.20 
.23 
.30 
.22 
.56 
.lOi 
.271 

.16 
.22 
.10 
,93 
.70 
.32 

62 
,12 

10 

93 
,45 

64 
1.25 

49 

80 

98 

67 

20 

80 

40 

89 

52  .... 

55    .21 

53 

.181.... 
.07i  ... 
.18..... 

75    .04' 

23  .01 
.03'.... 
.13:..  . 
.25|  .26 

20!.. 

40.... 
.85  .... 
.27 

,  ool 

..50| 
031 
00| 


.22 


20|   .21 
47     .23 


r. 


..|..,.  1 1.031 
j.... 12.401 

..I  .20|l.  05 
.....       .64 

..     .16.1.01 

I   .99 I     12 

24:1.46'l.23| 

..I   .46  1.081 

..!  .76  1.48, 

..30t  .52: 

.66!   .69 

..I   .46  1.05: 

.    1    .76  L491 

48  1.70!..      1 

..j   .05  1.07; 

..I   .03    .88' 

T.  ;  .98    .85: 

..1.05,    .45 

.1   .44^  .90 

04  1.12ll.64i 

L60|    .281 

.16    .80 

. 10  2. 35 


.09 
.03! 

.38; 

.17; 
T. 

•20, 

•  10: 


tVl 


.42 


05; 


1.30 

'.'32 
.20 

1.15 
.60 

I  05 
.23 
.47 
.30 
.72 
.37 
.43 

1.20 
.38 
.48 
.36 
.43 

1.31 

1.43 
.47 
.10 

1.07 
.16 
.36 
.93 
.25 
.86 
.47 

1.26 

.25 

.26 

« 

.29 
.36 
.32 

.30 


24 


1.54 

1.32 

.01 

■.'29 
T. 
.83 
.24 


.73 
.68 
.27 
2.40 
1.28 
.08 
.06 

"56 
.27 

1.85 
.41 
.37 
.15 
.05 

1.22 


.03 
.01 

* 

T. 
1.40 
1.00 

.27 
1.11 


.24 

.70 

.17 

.22 

.61 

1.30 

.40 

1.23 

.40 

.50 

.43 

.40 

.22 

02;1.31 

.1.37 

.-     .37 

..I   .55 

.    |1.42 

.50 

..I  .sol 

..l  .42! 

..     .12! 

.    !l.  19 

1.03' 

1.141 

.46 

.25 

.331 

.83] 

.76 


50 


.4,^ 


.11 

i.'in! 

.26' 
.31 


.03 
.01 
.66 
.10 
.25 

1.16 
.16 
.96 

1.50 
.85 
76 
T. 
.10 
.•25 
.04 

1.00 
.88 

.3l| 
.82i 
.52! 
1.00 
.751 
.23 
.52 

T. 

.08 
.19 
.93 


.06 


.00 


25 


26     27 


01 


1.33 


33 


:.85 
.221 
.411 

..! 

1.06 

.1    .53! 

•i   •''•^i 

!'.24' 

.1  .65 

.i  .83 

.1    .41 

.     .37 

I  .33, 

'    .80 

1.30 

.•20 

51 

1.10 


.6il 

12 

.83 


1.14 
1.19 


.02 


.27 

1.10 

..50 

.30 


.07  ..    .1 

l.Olj  .14|. 

.48!  .46  . 

.85!....!. 
2.35,  T.  I 

i.23';."!  ' 
.961  02'  ' 
.03 

1.30 
.10 
.04 
T. 

1.06 

1.16 


16 


50 


58 


.06 


T. 


.05 


02 


70 


.60 
.43 
.83 

1.11 
.93 

1. 00 
.53 
T 
.46 
.85 
* 

.01 
.981 
.86 
.45 

2.15 
.40 
.49 
.32 
.24 

1.07 
.32 

1.80 
.48 
.65 

1.25 
.25 

1.75 

2.81 
* 

.07 


.10 

.81 

1.15 


.21 
.04 
1.71 

.03 

"52 
.03 

'.'63 

"!06 

'.'54 


.31 

T 

.16 

1.40 


.02 


.03 
1.78 
.54 
.49 
62|.... 


1.14 
.04 
.43 
.11 
.45 
.82 

3.15 

1  70 
.37 

2.00 
.50 
.73 
.24 
.13 


.25 


.06 
'1 

1.34 
.48 
.02 
.25 


.18 
.43 
.15 
1.36 
2.80 
.35 
.43 


.10 
1.44 


29 


.07 
.01 
.03 
.67 
1.05 


.03 


■IW  .32|... 
.03|  .20 
■23|. 

."1. 


77 

1.97 

2.50 

2.00 

.80 

.04 

.25 

..57 

T. 

.70 

.42 

.73 

.19 

T. 

.65 


T. 


T. 

'.'06|! 


30 


.03 


.26 


.02 


.06 

"69 

5.90 

.03 


.10 


,    ..I   .07 

.01:.... 

.031    .08 
..    .1   .02 

...  11.00: 

.0311.23 


.02 


.18 

T 

.091..  . 
....  .11 
....|   .16 

.311   .03 

1  .  I  T. 

T. 


..i  .22 
i.    .. 

45i  .26! 
.501 
...I 
T-  i 


•r 


.53 

.76 
.11.12 
8  2. '27 
1.68J   .87 
•  '2.55 
.031  T. 
.68i..    . 
.39j   .     I. 

.1  .62;  .031 

..;1.39:  .051  T 
..;   -351  .03..... 
25  2.65    .751   .65 
74'....1....1.., 
..'   .451 
T.  ;  .65'  .05!  T 
.10 


03! 


.041  .10 
.091.... 
.O.'il  .35 
...|  .04 
.051..   . 

■■■■\\-^^> 


4  10 
3.66 
5.65 
5.29 
3.64 
3.13 
4.82 
3.21 
8.72 
3.04 
4.34 
2.78 
5.19 
4.12 
3.19 
7.92 
3.54 
3.34 
4.12 
3.37 
3.99 
3.35 
9.03 
3.  23 
3.97 
6.88 
3.75 
5.60 
8.h6 
5.39 
4.26 
4.26 
6.'.J9 
3.14 
6.05 
3.72 
3.41 
5.03 
6.33 
2.61 
3.01 
4.08 
3.22 
S.61 
11.35 
6.85 
3.67 
6.70 
4.33 
3.95 
3.94 
3.80 

3.  57 
3.87 
4.10 
4.40 
9.17 
3.10 
2.83 
3.34 
4.02 
6.52 
7.02 
6.96 
3.56 
3.58 
3.08 
5.07 
4.78 

4.  18 
4.66 
,4.08 
7.18 
f?-49 
2.84 


^47 
A.  54 
4.  56 
(iJ-38 
6.37 
(5.42 
70 


..12,a>83 
. . . .  i  3. 61 
1 15 

5:63 
;i,55 

9.82 
.3.97 
4.07 


.35 

.50 

1.12 


i4.(.n 

.01:  T.  1  .75'  T 

T.  1  .65 

.07|   .19 

1.7512.44 

1.90 


30    .40 


.60 


.10    .10 
1.52    .72 


.061 
06 

.'02, 
22: 
.041 
.041, 
.031 


■.f.-.>;i 


.06 


.21| 
.03! 
.06 


i  15 
2."88 
H.06 
6.'87 

2.'86 
2.75 
5.00 


iii 


M 


m 
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December,  IDS'/ 


Daily  temperatures    for     December,    19S7 


Stations 


Alum  Fork. 


Bae  Branch. , 


Maximum 
Hlaimnin 
■^    ,.  (  Marimuir 

Amity  55 j  Minimum 

„,  i  Maximum 

BateiTlUe \  Minimum 

J  Maximum 
■  I  Minimum 

j  Maximum 

Benton j  Minimum 

.,>    ...         S  Maximum 

BentonTille  •"....  j  Minimum 

.,,  i  Maximum 

Blytheville \  Minimuiii 

,„  i  Maximum 

Booneville j  Minimum 

j  Maximum 
Brlnkley )  Minimum 

S  Maximum 
Camden \  Minimum 

i  Maximum 
Conway )  Minimum 

S  Maximum 
Corning )  Minimum 

S  Maximum 
Cornerstone )  Minimum 

\  Maximum 
Crossett  (  Minimum 

S  Maximum 
Dardanelle (Minimum 

\  Maximum 
De  Queen (  Minimun 

\  Maximum 
Devils  Knob )  Minimum 

i  Maximum 
Dumas (  Minimum 

\  Maximum 
El  Dorado )  Minimum 

\  Maximum 
England (  Minimum 

\  Maximnin 
Eureka  SprinKS  . .     /Minimum 

)  Maximum 
Fayetterille (  Minimum 

S  Maximum 
Fordyce (  Minimum 

S  Maximum 
Kort  Smith'** )  Minimum 

i  Maximum 
Gilbert (  Minimum 

J  Maximum 
Qrannis )  Minimum 

j  Maximum 
GravetteW I  Minimum 

)  Maximum 
Green  Mountain.  .  /  Minimum 

S  .Maximum 
Harrison (  Minimum 

\  Maximum 
Helena (  Minimum 

\  Maximum 
Highland I  Minimum 

J  Maximum 
Hope  55 '  Minimum 

S  -'ftximum 
HotSprings I  Minimum 

j  Maximum 
Jonesboro   (  Minimum 

j  Maximum 
Lead  Hill (  .Minimum 


Little  Rock... 

[AirwayJ 
Little  Rook.'". 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
-Minimum 

^I-«-»- 1^^= 


Lutherville. 


Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree55 


Mena 

Monticello. 


Morrilton 

Mountain  Home. . 

Mt.  Ida  

Newport 

Oden 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 


Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
t  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 


51     49 
36     27 


10 


19      20     21 


22 


28 


W 


26 


28 


391     36 
11      28 


34 
15 

37 
26 

29 
8 

4 

35 

38 

13 

19 

35 

32 

18 

25 

40 

42 

13 

19 

23 

30 

5 

6 

21 

27 

7 

9 

34 

33 

14 

26 

24 

;te 

15 

20 

32 

30 

7 

7 

30 

30 

9 

22 

21 

29 

5 

4 

29 

30 

8 

9 

25 

27 

9 

9 

43 

33 

16 

13 

35 

31 

15 

24 

34 

31 

13 

15 

33 

39 

15 

22 

33 

34 

12 

14 

29 

31 

3 

0 

32 

36 

14 

19 

30 

32 

16 

20 

27 

33 

9 

12 

35 

35 

16 

17 

29 

31 

7 

9 

30 

33 

10 

16 

27 

33 

10 

13 

27 

2!) 

13 

20 

33 

34 

15 

18 

48 

46 

14 

18 

32 

31 

7 

8 

40 

34 

24 

22 

33 

34 

14 

15 

27 

32 

12 

16 

35 

39 

15 

12 

25 

27 

9 

9 

35 

36 

16 

22 

34 

31 

11 

11 

33 

35 

15 

20 

42 

19 

38 

12 

35 

14 

41 

15 

37 

16 

36 

10 

44 

16 

41 

14 

40 

17 

36 

15 

36 
6 

36 
18 

39 
13 

40 
16 
38 
20 
32 
16 
41 
17 
38 
21 
41 
18 
39 
13 
36 
14 
39 
24 
41 
23 
33 
10 
34 
16 
40 
4 
36 
16 
36 
10 
41 
15 
39 
24 
38 
24 
40 
18 
37 
16 
33 
6 
38 
17 
37 
22 
35 
16 
40 
23 
34 
5 
38 
15 
34 
11 
41 
24 
42 
18 
45 
17 
36 
10 
41 
12 
48 
13 
40 
17 
39 
20 
37 
13 
41 
19 
34 
10 
40 
16 


49 1     40 


581     52 
25      39 


50      54 
30      29 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    '"Midnight  to  midnight.     55Thermometers  read  in  morning;  maximum 

Weather  Bureau 


temperature  credited  to  preceding  d 
Olfice,  Little  Rock.  Ark.  1-26-88-1161 


December,  1987 
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Daily  temperatures  for  December,   1937 


StatioDJ 


j  Maximum 

Prescott )  Minimum 

\  Maximum 
Rogers •  )  Minimum 

„   -,,    fT-        1  i  Maximum 
Russ«llvi11e  lEvapJ  j  Minimum 

i  Maximum 

St.  Charles )  Minimum 

Maximum 
Searcy J  Minimum 

j  Maximum 

Stuttgart )  Minimum 

Maximum 
Bubiaco J  Minimum 

j  Maximum 
Teiarkana  )  Minimum 

j  Maximum 
Thornbure )  Minimum 

)  Maximum 
Turnpike )  Minimum 

i  Maximum 

Warren .  )  Minimum 

_     ,  )  Maximum 

White  Rock )  Minimum 

(  Maximum 

Wilson )  Minimum 

Maximum 
Wynne \  Minimum 


65  52 
34 1  32 


9   10  11 


13   14   15 


16   17 


18 


52 

30 

36 

20 

45 

28 

48 

32 

61 

27 

42 

28 

49 

26 

52 

31 

39 

26 

32 

IS 

49 

26 

25]  39 

18   14 

46   40 

30!  14 


46 
281 


48,  461 
21  28 
40   31 


22I  30 

43]  40 

10  23 

40  35 

15  15 

461  45 

20 1  27 

29!  21 
5 

36  35 

14:  24 


33 
25 
30 
5 
36 
15 
32 
12 
36 
13 
33 
15 
34 
18 
33 
27 
35 
14 
31 

9 

34; 

25 

29 

5 


16l  25 

41  45 

18  34 

301  27 


391  34 
111  22 


671 
51! 
57 1 
35 


20]  34 
69 
37 
70 
39 


68 

31! 


52 1  56 
46!  41 


60   63 
39!  54 


55  61 
40  30 


60  63 

35!  57 

621  62 

36'  56 


20 


62]  55 
40 


21  22 


23  24 


25 


50 1  55 

43   42 


26 


27 


61 

52 

66 

32 

50 

44 

61 

42 

51 

40 

55 

44 

51 

42 

561 

50 

50   62 


28 


29 


64 

57 

65 

48 

59 

53 

64 

56 

65 

49 

59 

60 

59 

63 

66 

58 

59 

49 

66 

46 

64 

58 

57 

25 

56 

48 

58 

50 


30 


55.4 

38.5 

47.1 

29.6 

51.7 

34.1 

62.7 

33.0 

49.5 

32.9 

52.3 

34.5 

51.2 

35.3 

56.4 

39.4 

51.2 

32.2 

45.9 

30.6 

5.5.9 

38.1 

43.1 

29.6 

61.2 

35.0 

51.1 

31.5 


Daily  Bvapcration  [inches],  mean  Texnperat.re  [F»],  and  Wind  Movement  [miles]  for  December.   1937 
Aiaiiy  jsvuv  ^^^^  precipitation  data  in  table  on  precedini?  page]  


Station 


Hope •  • 

[Eip.  Farm] 


Data 


Day  of  month 


9      10      11      12 


14  1  15 


17   t  18      19 


20     21 


22 


23     24  I  25     26      27      28     29      30 


I 


>> 

s 


s 


Russellville  .  ■•  • 
[Ozark  Nursery] 


Stuttgart    • 

[Rice  Eip.   Farm] 


Evap. 
Mean  tem 
Wind  move 

Evap. 

Mean  tern 
Wind  move 

Evap. 
1  Mean  tern 
Wind  move 


.oos!. 

451 
50 

048  . 

43 
2.1 


061 

160 

,007 

,029 

*      1 

• 

4? 

3fi 

4i 

38 

26; 

34 

26 

23 

20 

61 

.S5j 

■ii 

040 

014 

.044 

.108 

♦  1 

« 

38 

38 

46 

36 

24; 

33; 

21 

21 

42 

104 

m. 

29 

* 

• 

.182 

• 

*  \ 

* 

36 

37 

44 

34 

!     23| 

30 

19 

''' 

1       * 

55 

1  I'^i 

56 

* 

* 

24 
53 

23 

38 

• 

* 

22 
46 

26 
51 

• 

* 

22 
43 

24 

42 

2H 
18 


29 
10 


233 
48 
311 


080 

54 
50 

356 

44 
21 


381 

15 


.049 
58 
54 

044 
50 
23 

,0681 
59i 
20' 


021  .007  . 
58      58 
25      28 
I 

0111.016'. 
49;     48 

25        15; 

I 
.048  .008,. 
56!     60 
4li     57: 


46 

7 

,041 
44 

82 


0741 

46 
22| 

0341 
41 1 
601 

.028! 
461 
24; 


.074.0621.0801, 
42,  42j  381 
28      26l     43 


..   .1401. 140' .008  ...    l-OOO 


45 


5,">: 

381     51 


030'  Olll. 030  .044!.  0361. 0361. 032  . 0301 .0101. 001 ;.  Oil 

'     40i     48!     45i     541     51]     471     52i     56,     52i     55 
23      401     '-^31     24.     241     21 


41 
27 


14;     35      251 


040      •    .016  .019';. ..-..015  .121 

42!     42      37      471     60      49';     57 
3ll     271     641     99!   104|     43|     47 


...,!. 021  .001 
55  66j  6O!  54 
40l     fSl     69,     48 


1.642 
45.0 
1,383 

,1.055 

42.9 

1 1 ,150 

0.  733 
43.6 
1.486 


Daily  Biver    Stages  for  December,  1937 


Stations 


Riverg 


IT 


Fort  Smith  . 
Van  Buren    . . 

Danville  

Oeatk  

Dardanelle . . . 
Morrilton  .... 
Little  3,0  ck 
Pine  Bluff  .   . . .  j 

Gilbert 

Doniphan,  Mo. 
Black  Rock.    • 

Judsonia 

OzarkBeachMo 

Ootter 

Calico  Kofik.  . . 

Batesville 

Newport 

Oeorgetown  .. 
Clarendon  .  . 
St   Charles 

Arkadelphla  .. 

Boughton 

Camden    

Whitecliffs  ..., 

Index  

Fulton 

Big  Lake  Outl't 

St.   Francis... 

St.  Francis L.L. 

Marked  Tree  . . 

Parkifi 

Madison 

Helena . . 

Arkansas  City. 


..,\rkansa8 

do 

.Petit  .lean. 

.  Arkansas 

do  ... 

...   .  do  . . . 

do  ... 

do    . 

.Buffalo. 

.Current 

..Black.  . 

..White  .. 

. .  White  . 

.     do  .. 

do  .. 

do  .. 

do  .. 

do  .. 

do  .. 

do  ,, 

.Ouachita. . 

Little  Mo.    . 

.Ouachita  .. 

Little  River 

....Red 

do 

Little  River. 

St.  Francis. 

do  .... 

do  ..   . 

..   ..do  .... 

do  .... 

Mlsiilaeippl . 
do   ... 


3.9 
2.5 
6-5 


,2:  6.1! 
,2.   6  2| 

,8:11.1; 

,6]  1.31 

0,  4  8 

.4;  2.0] 

.2'  3.9, 

,0!  7.0 

.01  4.01 

,6;  2.5: 

.61  6.9 
8117.4:16.6 
9 -0.6; -0.6 
8  4.81  4.1 
0    2.9.  2.0 

A-  8.8'  8,2 
.21  9.8  9.4 
6  16.5,15. 1 
923.1  23.2 
,3,21.6  21  9 
.7110. 1'l'i  2 
.2  18.1  16.9 
.1  29  li:29,5 
.6  .'0,019.4 
.8  11,8,11.8 

..3  15. 5;  16.  6 

7  10.  L 10.  3 
M3.7i;2.4 

8  23.1123.4 
4:,  3.4    .3.4 

,1|   8.6    8.6 

r  9.7I10. 1 

.024.0124  7 
.3  18.3  19.2 


T^:;:;;:::;;^;^:;^-elted  snow.      nNot  used  m  means  and  summari..     f^^^ZJTl^^^^Ttl  7:^12..   ".reiiVoraircalic^Rock: 
addresis  rfoSows  -Big   Lake  Outlet,  N^-'"-  BouglUon,  P.oute  4,  PrescoU      Co.^^^^^^^^  ^.^^^  ^    ^^^     Vernon;  Springbank,    Dod- 

Xndex,  Route  5     -— -^^---'^  ^^^^^.^^t^^^:^^^:^:^^^:^  oU.er.ise  indicated.     ."24  hours  ending  midnight.    „„  24  hours  end.ng 
T"^:  ra^^itr  Int:?pred"'.5:::uded  m  next  measurement.    .AH  -oi  stag.^xcept  18th  -  -■  --usiv  ^^  ^^^^^^  ^^ 

tio?^^nry^r/rmo^^e^?ro^r^dre=J^"^^^^^^^^^  -''^^^ '- '-'''-  "^'^ ''  ^ " '-''' '"  '^^^•"  "^  "^ 

the  period  to  19S5.  inclusive. 


vv-.^>c<.v«i>.Xf.<:t- 
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Precipitation  for  December,  1937 

T 


i    F    U   L.T  O   N 


\. 


\     ^--^an^-f 


K 


.J_. 


\wASHIN«TON|mADIS0N  j  NEWTON 
.i  (■ 


.7^, /MARION 


lo^f^ 


-,^2JY- 


<  BAXTER]. r ' 

•^  -  '^"^"'^      !  0^0^"*   GREENE/^ 

,      .  ;  LAWRENCE.' 

i  '^f-f^i^P  V/^i^~'^i— 3._,_.J  '" 

SEARCY    !   ^^^"^^     >^>^  /        lcRAy3HEAD' 


o^'// 


1^/' 


.CRAWFORD 


"T^  ;ndependence^.//° 


"r 


^^^ 


W      Hoi 


SCOTT 


;faulkner|        =5  < <      ^^ 
'^■^./^    r    I  ^ 

1    Y 


'L. 


mOODRUFF 


r 


•jg 


o     'j_     LE6.5 


V.^^i ^  Y^  ,        -^  !  ARKANSAS 
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^,_,P.Ke-^°^^'         ^]- L.._.  r      >.-/7       ,^ 
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iE<^ 
>S\. 


5O  fo'      V 


■^CLAF?K     jDAL-UASr 
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-^  '    f/y\  •  ^-^>i 
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InEVADA    OUACHITA^' 


16-  \°    <-''(■ 


•-,0 


^ 
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Ibradleyi 


CA.O'B. 


R 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


H.   S.   COLE 


Vol.  XLII  Little  Rock,  Aek.,  Year,  1937  No.  13 


PRICE-  25  Cents  per  vear  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington,  D.  C. 


aENEBAIi    SUMMARY 

The  weather  in  Arkansas  during  the  year  1937  wasoutstand- 
ingin  several  respects.  The  destructive  weather  of  January  with 
its  sleet  and  glaze  storms,  record  precipitation  and  resulting 
floods  was  unusual  in  the  climatic  history  of  the  State.  The 
ideal  weather  the  rest  of  the  year,  especially  during  the  growing 
season,  gave  the  State  its  largest  cotton  yield  since  1882.         ^^^ 

The  mean  temperature  for  the  year  was  61.1  which  is  0.3 
below  the  47-year  average.  This  was  the  lowest  mean  since 
1929  when  the  average  temperature  was  60.5°.  Mean  tem- 
peratures for  six  months  showed  positive  departures.  March 
and  November  were  cold  months,  each  averaging  slightly  more 
than  '6°  below  normal.  Mean  temperatures  for  the  stations 
ranged  from  65.1°  at  Magnolia  to  56.5°  at  Gilbert.  The  high- 
est temperature  for  the  vear  occurred  on  August  lOth  at  near- 
ly all  stations,  the  highest  being  111°  at  Conway.  The  lowe^st 
temperatures  occurred  on  the  9th  and  10th  of  December,  the 
lowest  being  0°  at  Lead  Hill  on  December  10th, 

The  average  precipitation  for  the  year  was  55.20  inches, 
which  is  6.99  inches  above  the  47-year  average.  There  were 
six  months  with  positive  departures,  the  amount  for  January 
being  8.22  inches  above  the  average.  Annual  amounts  ranged 
from  71.90  inches  at  St.  Francis  to  37.78  inches  at  Fort  Smith. 
Snowfall  for  the  year  averaged  1.9  inches.  The  average  num- 
ber of  days  with  0.01  inch  or  more  precipitation  was  102. 
This  number  was  exceeded  in  1905  and  equaled  in  1923,  There 
was  an  average  of  154  clear,  90  partly  cloudy,  and  121  cloudy 
days  for  the  year. 

The  weather  for  January  was  unusual  for  its  continuous 
rains,  an  average  of  17  days  with  0.01  inch  or  more  being  re- 
corded. The  average  precipitation  for  January  was  12.61  inch- 
es which  was  a  record  for  that  month.  This  amount  has  been 
exceeded  only  once  for  any  one  month,  that  being  the  average 
of  12.93  inches  in  April,  1927.  A  serious  flood  was  in  progress 
at  the  close  of  the  month  in  the  eastern  and  southern  parts  of 
the  State.  It  was  estimated  that  32,000  families  in  19  eastern 
counties  were  affected  by  the  flood.  Thousands  of  acres  of 
land  remained  inundated  most  of  February.  Losses  from  this 
flood  were  estimated  at  $3,128,000. 

Glaze  and  sleet  in  January  in  the  northwestern  and  northern 
parts  of  the  State  caused  damages  to  the  amount  of  $1,006,000 
in  their  destructiveness  to  telephone,  telegraph  and  power  lines, 
and  to  timber  and  shrubbery.  It  was  one  of  the  severest  storms 
of  this  nature  in  the  climatic  records  of  the  State. 

Tornadoes  were  reported  in  Saline  County  in  April,  in    Ben- 
ton, Carroll  and  Boone  counties  in   June,    and    in    Yell,    Pope 
and  Conway  counties  in  October.     Three  persons    were    killed, 
:  82  injured,  and  damages  were  estimated  at  $352,000. 

Windstorms  of  a  destructive  nature,  but  not  of  tornadic 
force  were  reported  in  March,  April,  June,  July,  August  and 
October,  with  damages  amounting  to  approximately  $50,500. 

Heavy  hail  occurred  in  April,  May  and  June,  causing  an  es- 
timated damage  of  $31,500  to  crops  and  $17,500  to  property. 
'      The  last  killing  frost  in  spring  occurred  about  April  6th  over 
most  of  the  State,  while  the  first  killing  frost    in    Autumn    oc- 


curred October  23d.     The    growing    season    ranged    from    168 
days  at  Thoinburg  to  220  days  at  Parkin. 

The  weather  during  the  growing  spason  was  very  f  vorable 
for  crops  except  for  a  dry,  hot  period  the  first  20  days  of  Au- 
gust. The  cotton  crop  yielded  287  pounds  to  the  acre,  the  high- 
est yield  since  1882.  The  small  graint^  yielded  more  than  the 
average.  The  peach  orchards  suffered  from  a  cold  period  (hat 
lasted  throughout  iMarfN>|irlc^3.^^,^st^week  of  April,  but  the 
weather  during  vhe  remainder  ■of"lheyfeai'''isra8  very  favorable 
and  the  yield  was  above  awrage.  The  yield  of  the  strawberry 
crop  was  below  average  bt/tftinc^e  of]§Q^ther  truck  crops  were 
above.  ,,,,„,^  o.d.n. 


COMPAKATIVE    ANNUAL    DATA    FOk    ARKANSAS 


Year 


Temperature 


a 


891. 
892. 
,893. 
894. 
.895 


897 

898..    ., 

.899 

.900 

,901 

I90a  .. 

.903.... 

.904.... 

.905 ... . 

1906... 

.907 .... 

.908.... 

909  . 

910  . 
911..., 
.912...  . 
.913..,. 
,914.... 
9:5.... 
916..  . 
.917.,.. 
918.... 

1919.... 
920... . 
.921 . , . 
922.... 
.923.  .. 
924.... 
.925.. 
926.... 
1927..  . 
928.... 
929.... 
.930... 
931.... 
.932.... 
,933.... 
934 . . . . 
.935..  . 
1936.... 
,937 . . . . 
Period. 


60.5 

60.0 

60.7 

61.3 

59.8 

62.8 

62.3 

61,4 

60.6 

62,0 

61.1 

60.5 

59,3 

60,6 

59.6 

60.3 

61.9 

62,1 

62.1 

61.0 

62,8 

59.8 

61,6 

61.4 

60.6 

61.9 

59.2 

61. 4 

61.6 

60.7 

64.2 

62.7 

61.6 

60.1 

63,0 

61.3 

63.1 

61.1 

60.6 

61.7 

62.5 

62,0 

63.2 

62,8 

61.4 

62,0 

61,1 

fil.4 


108 
106 
103 
108 
105 
112 
111 
108 
112 
108 
116 
108 
105 
105 
106 
101 
113 
103 
111 
106 
107 
106 
108 
110 
107 
107 
106 
115 
113 
105 
107 
111 
109 
110 
113 
110 
105 
105 

no 

115 
307 
108 
109 
116 
113 
120 
111 
120 


Preeipitntion 


£6= 


Number  of  days 


-14 
-13 
-22 
-17 
4 

-  2 

-  4 
-25 

-  5 

-  6 

-  2 
-12 

-  5 
-29 

-  7 

-  8 
I! 

-19 
-13 

-  9 
-16 

-  1 
-11 

-  3 
-16 
-21 
-23 
-10 

-  2 

-  3 
7 
2 

-  8 

-  6 
-17 

-  2 
-10 
-20 
-28 

0 

-  5 
-13 

2 
-11 
-15 

0 
-29 


44.49 

57.75 
47.91 
49.05 
44.69 
37.72 
46,13 
56.82 
41.49 
49.03 
35,27 
51.70 
44,  62 
43,45 

62. 17 
55.99 
49.  73 
48.88 
44.05 
45,21 
49.54 
46,83 
54.01 
42,85 
53.08 

42. 18 
40.72 
44.64 
54,52 
54.28 
47.46 
46.150 
59.  85 
37.03 
42.19 
49.24 
65.85 
50.50 
46.10 
46.62 
46.98 
51.11 
49.08 
42.47 
57.(11 
34  75 
55.20 
48,  21 


8.7 

6.4 

5.9 

10  5 

2.9 

3,9 

3.0 

6.6 

2.2 

2,9 

8.3 

4.3 

2.9 

12.1 

4.3 

2.0 

2  2 

65 

11.0 

1,7 

7.8 

5,6 

8.6 

4.7 

6,3 

12.1 

18.3 

3,4 

2.5 

11,9 

2.6 

2.3 

7.9 

2.2 

6.0 

2.4 

0.9 

13.9 

5.9 

0.8 

4,4 

3.4 

2,4 

3  7 

6.1 

1.9 

5.6 


83 

79 

76 

89 

76 

92 

65 

81 

84 

78 
103 

95 

86 

92 

83 

84 

95 

81 
89 
82 
82 
75 
75 
75 
91 
90 
83 
87 

102 
74 
74 
89 
99 
86 
98 
78 
94 
95 
93 
81 
93 
71 

102 
86 


180 

159 

185 

176 

167 

171 

178 

158 

170 

150 

175 

150 

162 

169 

146 

156 

163 

158 

176 

172 

152 

171 

158 

149 

163 

191 

187 

174 

166 

174 

178 

170 

160 

198 

184 

175 

161 

183 

162 

192 

172 

175 

171 

190 

\f,i 

188 

154 

170 


94 

98 

95 

97 

92 

97 

96 

106 

105 

120 

111 

121 

107 

112 

107 

96 

91 

lOO 

98 

109 

117 

HO 

107 

109 

81 

76 

74 

76 

75 

74 

85 

83 

82 

68 

81 

79 

85 

76 

83 

75 

82 

85 

84 

84 

90 

85 

90 

92 


91 

109 

85 

92 

106 

98 

91 

101 

90 

95 

79 

94 

96 

85 

112 

113 

111 

108 

96 

84 

96 

85 

100 

107 

121 

99 
104 
115 
124 
118 
102 
112 
123 
105 
100 
111 
119 
107 
120 

98 
111 
106 
110 

91 
121 

93 
121 
103 


TEMPERATURE  AND   PRECIPITATION    FOR    ARKANSAS,   1937 


Month 


Temperature, 
in  degrees  B'ahrenheit 


January . . . 
February  .. 

March . 

.\pril 

Miiy 

Juno 

July 

August 

September, 
October.  .. 
November . 
December. . 
i.nnual.... 


41,9 

+  0,6 

44.2 

+  0.7 

48.7 

-  b.8 

61.7 

4-  0.2 

71.1 

+  2,0 

78.8 

4-  1.6 

80.4 

-0.1 

82.  3 

+  2.3 

72.7 

-  17 

60.8 

-    1.7 

48.3    -  3,1 

42.2     -  0,5 

61.1 

1-  0.3 

P  recipitfttion,    inches 


Sk-i 


o 


12.61 
2.10 
3.04 
3,18 
3.63 
4.95 
3.71 
3.45 
4.27 
4.66 
4.99 
4.61 
55,  20 


+  8.22 

1.16 

1.66 

-1.63 

"1.36 

+  0.95 

0.09 

—0.  13 

+  0,86 

+  1,45 

+  1  27 

+0.32 

+  6.99 


C3  O 
^^  O 


21.20 

0.7 

17 

4 

3 

24 

3.69 

0.2      6 

11 

7 

10 

5.  79 

0.3      8 

13 

V 

11 

6.23 

0.1      7 

13 

9 

8 

6.71 

0.0      7 

15 

10 

6 

9.55 

0.0      9 

14 

10 

6 

9.  77 

0,0 

7 

14 

12 

5 

12.69 

0,0 

7 

15 

10 

6 

15.18      0.0 

7 

16 

8 

6 

9.05      T. 

8 

18 

4 

9 

9.44      0.5 

8 

13 

6 

11 

11.35      0.1 

11 

8 

4 

19 

21,26 

1  1.9 

mz 

1.54 

91) 

121 

1 

74 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


Year.  1937 


Climatologrical  Data  for  Year,    1937 


Stations 


Counties 


Amity 

Arkadelpllia 

Arkansas  City 

Batesville  Airway. . . 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Big  Lake  Outlettt .  . 

Black  Kock 

Blytheville 

Boonevillc 

Boughtontt 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville    

Dardanelle 

De  Queen 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayettevllle 

Fordyce 

Fort  Smith 

Pulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood • 

Qrannis 

Qravette 

Harrison  

Helena 

Highland 

Hope  [Evap] 

Hot  Springs 

Indextt 

Jessieville 

Jonesboro  

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK  

Little  Rock  Airport  . . . 

Luthervllle:t 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring 

Marlanna 

Marked  Tree 

Mena  

Monticello  Airway 

Monticello   

Montongo 

Morrllton  

Mountain  Home  

Mouut  Ida  •   ■  • 

Newport 

Norman 

Oden 

Okay 

Ozaf  k 

Parkin   

Pine  Bluff    

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rock  .Springs  tt 

Rogers  (near)tl 

Rosebud    tt 

Russellville 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy  

Springbank  tX 

?tory      ...   

Stuttgart     

Stuttgart  Evap 

Subiaco 

Texarkana  

Thornburg  

TurnpikeJt 

Warren 

Whitecliffs   

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


Desha. 

Independence.. 
Independence. . , 

Van  Buren 

Saline ... 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan  

Nevada 

Monroe. . ..  ■   ■•  • 

Izard  

Ouachita. 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

JeiTerson    

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Desha 

Union 

Lonoke 

Carroll    

Washington. ... 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Boone 

Phillips 

Pike 

Hempstead 

Garland 

Little  River 

Garland 

Craighead 

Boone  

Pulaski 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Polk  

Drew 

Drew 

Drew 

Conway 

Baxter 

Montgomery  . . . 

Jackson 

Montgomery  . . . 
Montgomery  . . . 

Howard  

Franklin 

Cross 

Jefferson 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton 

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Arkansas.. 

Logan 

Miller 

Perry 

Pope 

Bradley 

Little  River 

Mississippi 

Cross 

Desha 


Clark 500 

Clark 200 

145 
277 
777 
700 
•285 
1295 
239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
516 
309 
195 
293 
440 
175 
:h27 
330 
426 
162 
270 
229 
1465 
1451 
190 
448 
260 
200 
600 
547 
900 
1250 
1052 
300 
491 
375 
600 
275 
750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1207 
273 


315 
800 
650 
231 
750 


288 
396 
222 
215 
3i)9 
122 


318 
13U0 
600 
626 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 
750 
332 
650 
2240 
206 
290 
287 
2&0 
167 


Temperature,  Degrees  Fahrenheit 


OS 


12 

29 


61.1 


69.7 


57.1 


59.3 
61.5 


64.4 


61.7 
61.1 

58.4 


28 

62.5 

2 

63.  3 

23 

63.7 

33 

65.0 

30 

62.3 

36 

57.8 

46 

68.1 

7 

63.  8 

56 

6L5 

63.7 


56.6 


59.9 
57.1 
57.8 
62.3 
63.6 
62.3 
63.4 


60.0 
56.9 
61.5 
61.8 
60.4 


65.1 
58.1 
62.5 
59.7 
61  2 


62.2 
58.1 
59.6 
60.9 


6.'5.8 


63.5 
59.7 
63.6 
64  1 


68.1 
62.2 


105 


108 

ioi' 

99 


Aug. 


Aug. 
Aug. 


July 


ino 

107 


June 
Aug. 


109 


111 

103 
101 


Aug. 

Tune 


Aug. 
Aug. 
Aug. 


101 


110 
104 
107 
103 
105 
103 
102 
102 
107 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
June 
Ang. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


Aug. 


109 
105 
107 
100 
106 
102 
109 


Aug. 

July 
Aug. 
Juue 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


103 
109 
106 
105 
107 


101 
101 
104 
101 
109 
100 


107 
106 
109 
106 


105 
109 


104 
104 


104 


6i.2 
61  5 
62.0 
64.2 
59.7 


64.1 


60.4 
60.3 


101 


109 

98 


106 


106 
102" 
108 
105 
110 


102 


97 
102 


27t 
10 


10 
'27' 


10 
10 
9t 


July         6t 


10 

26 
10 
10 
10 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


uue 
Aug. 
Juue 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


Aug.  10 

Aug.  y 

Aug.  10 

Aug.  10 


Aug.        10 
Aug.        10 


15 


lO'i 
11 


13 

15 
13 
18 
13" 

5 

7 
14P 
14 


Dec. 


Dec. 

Dec. 
Dec. 
I>ec. 


Dec. 
Dec. 


Dec. 
Dec- 


Dec 
Dec. 
Dec. 


Dec. 

Dec.' 
Dec. 
Dec 
Dec. 
Dec. 
Dec 
Dec. 
Dec. 
Dec. 


Dec. 


Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 


Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec 
Dec. 


Aug.  10 

Aug.  9 

June"  27 

Aug.  10 


July 


Aug.        10 
June"     26 

Aug."       io' 


Aug. 
Aug 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


Aug. 


Aug. 
Aug. 


12 


Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 


Dec. 
Dec. 
Dee. 
Dec. 

Dec.' 
Dec. 
Dec. 


Dee. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 


Dec. 


Dec. 
Dec. 


Dec. 


Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dea. 
Dec. 
Dec. 


Dec. 
Dec. 


9t 


9 
10 

6t 
10 

6t 

9 

6t 


6t 
11 
9 
9 
9 
9 


Precipitation,  inches 


o  g 


54.09 
62.  92 
66.  10 
51.74 
55.81 
.f53. 35 
61.28: 
59.  32 1 
62.04] 
61.561 
63.88' 
44  24 
52.55 
55.42| 
44.10 
64.06 
51.56 
50.  99 
58.67 
50.39 
56.95 
49.15 

56  22 
46.88 
49.56 
61.67 

57  44 
66 .94 
64. 29 
61.66 
42.43 
66.76 
37.78 
62.59 
67.10 
46  37 
61.86 
63.65 
52.65 
46.18 
60.94 
54.07 
56.49 
67.49 
69.06 
58. 93 
66.  35 
38.  19 
52.96 


BS 


59.46 
56.73 
57.45 
47.52 
53.42 


11.91 
15.62 
12. 92 
J  3.  85 
13.85 
13.  25 
15.91 
15.  18 
21.26 
13.35 
20.06 

0.83 
13.68 
17.38 

8.51 
11.78 
14.04 
10.80 
14.81 
15. 34 
13.23 

7.41 
16.03 

9.46 

9.42 
12.69 
10. 43 
13. 65 
17.16 

7.65 

6.76 
15.88 

6.02 
14.01 
18.87 

7.52 
13. 08 
10.53 
11.32 

8.94 
17.25 
10.75 
13.04 
15.10 
11.28 
13.61 
18.  95 

7.84 
18.04 


13.31 
16.39 
10.44 
8.62 
15.01 


58.46    20.78 


53.46 


51.58 
57.05 
45. 83 
41.65 
69.45 
53.85 
55.28 
44  98 
61.64 
37.98 
57.81 
54.28 
53.79 
57.04 
60.81 
56.06 
51.68 
51.41 
50.93 
57.66 
71.90 
61.94 
63.18 
51.17 
59  87 
65.88 
45.  33 
69.27 
54.27 
49.13 
68.65 
52.36 
51.29 
57.88 
54.99 


Jan. 
Jan. 
.Ian. 
Jan 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Sept. 
Jan. 
.Ian. 
Jan 
.Ian. 
Jan. 
Ian- 
Jan. 
Jan 
Jan. 
Jan. 
.Ian. 
.Ian. 
Ian. 
Jan. 
.Ian 
Jan. 
Jan. 
.^ug. 
Ian. 
Ian. 
Jan. 
an. 
Jan 
Jan. 
Sept. 
Jan 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Sept. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


9.  45  Jan. 


10.69 

9.56 

7.81 
12.90 
16.59 
11.76 

8.15 
10-48 

5.79 
16.56 
15.50 
11.51 
12.10 
14.76 
13.70 
11.12 
13.98 

9.94 
17.71 
16-14 
17.29 
10.55 

8.82 
16.86 
16.20 

6.39 
14.97 
11-29 
10.11 

n.25 

10.14 
17.  38 
17.29 
11.43 


Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

J  an . 

Ian. 

Jan. 

Jan. 

Sept. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

J  an. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 


c  a 

m  03 


1.70 
2.34 
2.63 
1.96 
2.36 
2.40 
2.25 
1.10 
0.29 
0.98 
0.81 
1-14 
1.86 
0.77 
2.09 
1.71 
1.74 
1  77 
2.04 
0.46 
0.22 
1-64 
1.28 
1-37 
1-24 
1.79 
2.18 
2.32 
1.28 
1.42 
0.94 
2.32 
0.89 
0.66 
1.39 
1.20 
2.22 
1-87 
1  54 
0.92 
2.15 
0.44 
1.70 
2.79 
Z  20 
1.84 
1.43 
0.93 
1.62 


Aug. 

.\pril 

Sept 

Mar. 

\ug. 

Mar. 

April 

Feb. 

Aug. 

Aug. 

Aug. 

Feb. 

Sept. 

luly 

Feb . 

May 

Aug. 

Feb. 

Feb. 

July 

Aug 

Feb. 

Mav 

Feb. 

Feb. 

Feb 

July 

Vpril 

July 

Feb. 

Feb. 

April 

Feb. 

Sept. 

July 

Feb 

Sept. 

Feb. 

Nov. 

Aug 

Mar. 

lulv 

July 

Feb 

July 

Feb. 

Aug. 

Aug. 

July 


1.6 

0.7 

T. 

2.0 

2-0 

0.6 
17.7 
3.0 
T. 
0.7 
2.2 
T. 
T 

3.7 
0.3 
0  2 
T. 
2.1 
0.2 
l.O 
7.7 
T. 
0.2 
T. 
0.7 
1.0 
T. 
0.3 
11.0 
19.1 
T. 
2.8 
T. 
T. 
10 
10 
1.7 
7.0 
10.0 
0.7 
0.0 
0.6 
2.7 
T. 
1.5 
1.6 
7.2 
1.3 


Number  o)  days 


SB 
Io 


0.76  Feb 

2.04  Feb. 
1.45  May 
1.73  Feb. 

2.05  April 

1.95  A 

1.96  F 


1.30 
2  U 
0.50 
0.73 
2.04 
1.25 
1.83 
1.60 
0.60 
1.50 
1.42 
1.25 
0.70 
1.35 
2.12 
2.10 
0.62 
2.09 
1.83 
2.04 
1.10 
2.04 
1.33 
1.98 
0.70 
1.21 
1.20 
0.32 
0.22 
1.77 
1.75 
0.76 
1.02 
2  13 
2.67 


lUg. 
feb. 


April 

April 

Aug. 

Mar. 

Feb. 

luly 

Feb. 

Feb*' 

Sept. 

Aug. 

July 

July 

Aug. 

May 

May 

Mar. 

Feb. 

Feb. 

Feb. 

June 

Aug. 

Feb. 

May 

Feb. 

July 

July 

Feb. 

Sept. 

Feb. 

Feb. 

May 

Sept. 

Feb. 

July 

May 


T. 

0.0 

T. 

6.7 

2.5 

1.8 

T. 

■f.' 
0.1 
T. 
T. 
2.1 
0.2 
0.9 
0.0 
18.2 
2.7 
T. 
T. 
3.0 
T. 
0.2 
0.9 
T. 
T. 
T. 
T 

0.8 
3.6 

6'6 

T. 

0.3 

0.2 


102 
109 
111 
115 
129 

114 
103 
104 
104 
102 
HI 
100 
101 
107 
111 
120 
93 
105 
100 
96 
85 
102 
119 
112 
109 
124 
122 
115 
110 
125 

112 
90 
91 
92 
101 
135 
81 
108 
124 

ios 

128 
82 
97 
131 
102 
124 


99 
101 
81 
77 
114 
107 
123 


90 
86 
98 
81 
104 
113 
79 

iog 

91 

82 
114 

97 
118 
116 

"96 

87 
105 
106 
104 
123 
107 

77 
108 
123 
105 

88 
122 
108 

'78 
82 
94 

128 


119! 
154 
218 
1541 
1741 

206' 

108 

164 

197 

210'' 

119 

167 

159 

166 

114 

137 

145" 

193 

204  a 

188 

180 

155 

115 

81 
196 

89 
161 
186' 
185 
122 


117 
149 
175 
213 

94» 
158 
176 
222 
136 

9B 

"84' 
170 
56' 
104 
194 
116 


151 
137 

731= 
154 

98  = 
129" 
148 


83 


157» 
145 
146 


195 
146 
159 
126 
151 
142 
144 

iss' 

161 

239 

153 

197* 

184 

157 

184 

216 


158 « 
173 
J45» 
173 


190' 
1976 
149 
165S 


1531 
99 
16 


51 

130 
49 
30 
64*' 

141 
43 
88 
46 
80 
81 

120' 
84 
83' 
70 
54 

110 

127 

169 
66 

170 
88 
71' 
93 

149 


131 
73 
61 
32 
60" 
90 

106 
56 
74 

144 

186 
50 
201" 
106 
85 


98 
33 

ig?"" 

118 

206" 

139' 

83 


190 


79« 
102 
68 


74 
76 
36 
121 
69 
90 
74 

164' 
110 
2 
112 
34' 
47 
35 
81 
61 


104" 
65 

118" 
60 


63' 
308 
116 
538 


Year,  1937 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECT10^^ 


7x'> 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Jfear  1937,  with  Departures  from  the  Normal 


Stations 


Alum  Fork  Rese; 

Amity 11.91  -r7. 47 

Arkudelphia 15.62+10.79 

Arkansas  City 12.92+8  37 

Batesville  Airway.  13.85  +9. 17 
Batesville 13.85  -t-9. 17 


January 


February 


March 


April 


Bee  Branch 

Beaton 

Bentonville 

Big  Lake  Outlet  .1; 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Boughton 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Clarendon 

Clinton 

Conway ■■ 

Cornerstone  .tt  — 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville  

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas  

Button 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 
"Fayetteville   

Fordyce 

Tort  Smith 

Fulton 

Oeorgetown 

liilbert 

■Glenwood 

Grannis 

Gravette 

<Jreen  Mountain  . 

Harrison 

Beber  Springs  . . . 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index.  +t 

Jessieville   

..lonesboro 

.ludsonia 

Lead  Hill 

LITTLR  ROCK  .    . 

Little  Rook  Airway 

Lutherville  tX 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

"Marked  Tree 

Mena  

■Monticello  Airway 

Monticello 

Montongo 

Morrilton 

Mountainburg  . . . 

Mountain  Home. 

Mount  Ida 

Movmt  Petit  Jean. 

■Newport 

Norman   

Oden 

■Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Patterson  

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Plantersville 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rock  .Springs 

■Rogers  (near) 

Rosebud  tt 

Russellville 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart 

Stuttgart  (Evap.) 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Turnpike 


13.26 

15.91 

7.05 

21.26 

13.35 

20.08 

5.83 

13  68 

17.38 

8.51 

1)78 

16  55 

14.0-1 

10.80 

14.81 

15.34 

13.  23 

7.41 

16.03 

9.46 

9.42 

7.89 


-8.71 

+4 '.38 

+8"74 
+  14.14 
+2  23 


+12.19 
+  4  04 
+7  04 
+11.67 
+9.40 
+6.23 


2.  25 
2.75 
3.25 
2  91 
2  39 
2.39 
2.W 
3.15 
1.1') 
2.20 
2.18 
1.83 
1.14 
2  24 
2.41 
2.09 
2.22 
2.. 52 
2.86 
1.77 


+10.  10'  2.01 


+10.21 
50 
+-4. 05 
+11.25 
+5.52 
+  5.80 


10.43 

7.13 

13.65 

17.16 

7.65 

6.76 

15.88 

4.41 

14.01 

18.87 

7.52 

13.08 

10.53 

7.00 

8.94 
11.46 
17.  25 
13.  42 
10.75 
13.04 
15.10 
1 1 .  28 
13.61 
18.95 

7.84 
18.04 

ii'si 

18.39 
10.44 

8.62 
15  0 
20.  7» 

9.45 


8.86 
lO.  69 
9.56 

'7.81 
12.90 


+5.41 
3.35 
+8  92 
+12,26 
+4.45 
+3.76 

i!87 

+9.38 

13.85 

+3.71 

+4. 22 
+5."'77 

tii'oo 

8.84 
+6.17 
+8 

+  10  24 
+7.64 
+  7.45 


2.1 

1.53 

1.64 

2  48 

1..37 

1.24 

1.79 

3.'49 

1.04 

2. 

2.50 

1.42 

0.94 

2.49 

0.89 

2.86 

2.05 

L20 

2.40 

1.87 

2.  12 

i!77 
2.42 
2.45 
2.74 
2.64 
2.92 
2.79 
2.35 
1.84 


-0.65 
-0.36 
-1.41 
-1.05 
-1.05 
-0.61 

-i.'oi 

-i!67 
-0.95 
-J. 46 

-i'.79 
-0.67 
-1  63 
1.14 
-1.06 
-1.2(1 
-  1 .42 
-1.66 
-1.82 
-1.01 
-1.26 
-1.41 
-1.64 


tl3.93i  2.18 


+5.13 
+13.3l| 

+9!38 

'-i-o'.hk 

+5.16 
■*10. 12 
+  15  09 
+  5.51 


+5.70 


+4.48 
+8.56 


16.59 
11.75 

8.15 
10.48 

5.79 
19.11 
16.56 
17.87 
15.50 
10.04 


11.35 


+  2 
+13.83 

+10.31 
+5.44 


11.51 
12. 10 
14.76 
13.70 

6.  0-', 
13.98 

9.  94 
17.71 
16.  IJ 
17.29 
10.  55 

8.82 
15.86 
16.20 

6.39 
14.97 

11.29  +  6.89 
10.111+5  55 


1.64 
2  00 
2. 12 
0.76 
2.04 
L34 
1.73 
2.25 
2.  20 
1.95 


2  21 
2.50 
1.63 

i  45 
2.04 


2.22 
1.83 
L60 
2.93 
1.60 
1.81 
1,48 
1.91 
2.26 
1.70 


+  6.96 
+7  41 
tl0.02 

+3!3'7 

+6.49 

tio.'o-'ij 

tl2  50! 
+  6,54 
+4.80 
flO.82 

+2'78 


2 

2 

3 

2 

0.62 

2.09 

1.83 

2.55 

1..59 

2  04 
2. 87 
1.9S 

3  23 
2  55 
1.20 


+10.89!  3.69 
0  22 
1.77 


-1.12 
-1.83 
-0.73 
1.30 
1.04 
-1.26 

1.67 

-fi  57 

1.B3 

1.03 

—2.39 
+0.23 

-n.Ti 

1^44 

+0.06 
-0.73 
-0.90 
-0.72 
-0.46 
-1.12 
-1.46 

'6 
-1.84 

-2.' .32 

-\.9b 
-1.21 
-1.69 
-1.62 
-1.37 


3.70 

2.77 

6.02 

1  96 

2.63 

2.40 

3.43 

S.71 

>.70 

1.65 

1.86 

2.46 

2.92 

2.  37 1 

2.151 

4.03 

2.69 

2.44 

3.07 

2.47 

2.60 

2.24 

1.79 

5.44 

3.81 

3.11 

5.12 

3.' 62 


-1.11 


-1.30 
-1.50 


-1  02 


—0.7 
-1.92 

-2.04 
-1.65 
-1.84 


-0.60 
-I  39 
-0.59 

-i'.ih 

-lAb 

-1.84 
-  1  29 
-0  53 
-1.48 
-0.75 

-i.'65 
+0  31 
-3.20 
-1.25 


-0.40 
-1.70 
-0.  18 

-i'.65 
-1.98 

-6.32 

-ijv 

-■.'AS 
-1.57i 

-2.' 92 
-1  89 
-0.60 
-2.01 
-2,50 
-1.49 
-181 
-2.  n 
—2  12 
-1.34 
+  0.30 
+  0.07 
-0.87 


-2.74 


May 


June 


July 


August 


September 


October 


5,79  +0.83 
2.54  -2.30 
3.19—0.79 
2.49  -1.21 

3  22 
2.37 
5  18 
2.36 
1  93 

4  16 
4.10 
3.07 


1.5S 

2  4' 
2.15 
3.02 
3 
4.91 
4.08 
4.11 

3  95 
1.79 

i!66 

2.  221 
2.50 
3.31 
2  72 

3.  52 
1.80 
2.68 
2.26 
3.27 


■   0 

+0  84 
-2.33 
-0.79 

-0,84 
-(>.  ,S5 

-2'63 

—1.24 
-0. 51 
+0.2:3 
-0.35 
+  0.0 
-0.36 
-2.77 

-2 '.58 
-2.40 

-6.' 7(1 

-0'94 
-1.80 
-1.99 
—2.63 
-0.96 


3.39 
2.34 
3  39 
3.00 
2.81 
3.30 
2.  25 
3.64 
4.39 
4.42 
6.98 
3.26 

2  91 
2.  53 
2.81 
2.15 
2.  36 
2.69 

3  68 
3.27 
2.  35 

3  .o«; 

4.67 
1.40 
2. 48 
3.U 
4.62 

3.21 

2.' 32 
1  72 
4.31 
3  76 
2.32 
2.88 
3.47 
2.77 
4.01 
2.  98 
3.73 
3.30 


-1.71 

-2.53 
-1.81 

-1.94 
-1.55 

-o'.vi 

-6.' 60 

+1  42 

1  04 

-2  93 

-1.55 
2.63 
-2.  78 
-2  62 
-0.78 
-1  78 
-2.16 
-2.04 
+  0. 
-4.29 
-1,89 
-1.04 


3  08 
3.10 

2.601-1.08 

f 

6.'73  -2.78 
4.50^-1-0.34 

i'M'-2.58 

4.76' 

4.64 

3.99 

2,  62; -0.54 

2.05,-3.73 

2.79 

2.99  -1  87 

2.17,-3.00 

3.30  -1.45 


2.41-1.95 
4.08  -1..9 
3,98  -  0.52 
2.10 
3.30  -0.10 
2  64 

3.50-1.3? 
2.20 
2.6I1-2  79 
2.85-1.21 
5.  nl+-u.  78 
4.  51  i +0.23 


2.89 
2.58 
3.09 
4,70 
3.03 
2  26 


-2. 10 

'-('>'64 
+0.44 
-0.83 
-  2.  23 


4  23 
2.43 
2,64 
2.33 
2.47 
2.39 

3  40 
3.68 
4.25 
4.04 

3.44 

1.90 

1.8 

3.18 

2.1 

2.21 

3.07 

2.  Co 

3.  02 
4.26 

1  30 
2.11 
3.00 

4!  52 
4.1 

3.27 
3.61 
2.87 
3.06 
3.45 

4  59 

5  63 
3.40 
2.03 
3.71 


-1.59 

-2.'9'l 
-3.85 
-0,61 
-0.84 

-i.'66 

-1  20 

2.44 

-1,10 

■'2.'67 
-1.26 

-6.'7i 

-^2.'46 
-2.. 57 
-1.67 
-2.  60 
-2.  .59 
-0.  50 
-1.41 
-0.75 

-6.50 
-3.  29 

-i.'eii 

-2.' 63 
-1.79 
-  2.  50 
-1.96 
-1.46 


-O.l 
-1.71 


-1.71 


-0.63 
-0.13 

-i.'82 
•3.4S 
-1.75 


4.68 
5.08 
4.14 
2.59 
3.07 
4.00 
5.03 
2.75 
3.64 
2.86 
2.78 
5. 15 
2.76 
2.66 
3.88 
1.71 
2.08 
3.07 
4.26 
5.14 
2.45 
2.74 
6.27 
1.28 
4.20 
4.10 
4. '23 

2.33 
5.60 
3.08 
3.10 
4.44 
3.17 
2.55 
3.86 
2.50 
3.03 
4.19 
5.94 
5.74 
3.54 

+7i 

4  10 
3.89 

5  05 
4.79 
2.  78 
5.04 
,3.45 
6.35 
3.19 

3.'4i 
2.78 
3.05 
6.7i 
2.76 
1.45 
2-90 
2.. 58 
2.3 
4.1: 
3.19 
2.50 
2.31 
6.13 

3.' ■78 
4.54 

3^25 
6.52 
4.31 
3.49 
4.62 


3.03 
1.89 
2.  18 
2.  92 
3.. 50 
2  90 
2.80 
2.71 
6.231  +  2.  17 


-1.82 
-2.84 
-2.74 


-1.20 


4.39 
3.18 
3.27 
3.03 
3.14 
2  75 
3.99 
2.07 
4.. 33 


+  0.06 
-2.07 
-2.89 
—2  04 

-i.'83 
-0.97 
-3. 10 
-0.  93 


-0.72 
-0.05 
-0.83 

-i'.n 

-1.0« 

-2.' 46 

'-^i.'87 
1.14 
0.53 

-2'73 
-0  77 
-b.Ol 
-2.60 
-1.49 
-0,67 
+0.08 
-1.65 
-1.99 
+  1.38 
-  3  37 

-1.09 


-1.  14 
-0.  21 
-0.40 
-1.39 
-1.15 
-2   12 

-6.' 96 
-2.  15 
-1.72 
-0.25 

-^6'69 

-1.88 

-0^50 

-0.80 
-0.27 
-0.33 
-2.42 
-0.97 
-  0.  97 
+  0.31 
-p.  00 

-i.'42 
-2  00 

+  i.'44 

-3.' 62 
-1.69 
-1.70 
-2  .33 
-2  06 


4-0.  2'i 


-1.23 
-1.39 


-0.17 


3.59|...  .1 
4.25—0.56 
6.95+1.34! 
7  42, +  3. 80 

4.181 

5,  50!  +  l-58 
4.50I+O.OI 

4.231 

7.211  +  2  99 

4,43 

5.25  +1  50 


2.34 
2.30 
2. 
5.05 


2.56 

1.35 

2.12 

2.  22 

2. 

3.39 

5.89 

3  75 
2.36 

4  0/ 
1.33 
4.61 

5  43 
5  66 
4.25 
3.42 
6.47 
4.66 


4.91 
4  43 
2.66 
3.75 
2.48 
3.42 
8.21 
4.54 
3.78 
3.57 
.3.88 
9,55 
6.48 
2.20 
2.83 
3.52 
3.13 

5.50 
4.30 
3.94 
4.73 
7.23 
2.66 
7.  44 
■P..  32 
5.51 
7.06 
6.49 
5.40 
5,95 
5.43 

7'96 
3.99 
3.58 
6.51 
6.95 
5.46 
8.65 
3.15 


+0  85 
+0. 23 

+6.' 62 

-1.10 
-0.79 
+  4.  II 
+  0.95 
+0.09 
-0.31 
-0.07 
+  5.48 
+  1.63 
-1.72 
-1.46 
-0.16 


+1.69 
—1.20 
+0.25 
+0.  90 
+  1.85 
-2.08 

~1J.40 
+  1  35 
+  2.57 
+2 .66 

+  6.' 93 
-0.12 

+  3.56 


1.26 

4.67 

4.15 

2  99 

3.58 

3.81 

4.76 

3.76 

7.10 

4.67 

3.86+0.  12 

6.29  +  3.07 

4.  79, +  1.24 

3.76 

-3.51 
+2.4( 
+4.16 


+  1.42 
+  0  46 
-0.65 

-'6!6i 

+  1.35 
+  2!  76 


0.77 
5.34 
8.16 


+0.22 
+  2.  54 
+  2  85 
+  1.94 
+  4.09 
+  0.27 
3.90  -0.24 
5.73  +1.79 


-2.76 
-2.53 
-0.22 


-2.32 
-4.00 
-2.93 

-2. 32 

Vo.'so 
-i.'so 

-0.42 
-3.20 
-0.46 
+  1.58 

-1.02 
-1.18 
+0.73 
—1.06 


4.98 
1.66 
3.39 
3.25 
6.13 
2.89 
6.  50 
2.74 
4,57 
6,73 
7.76 
7  16 
8.08 
4.57 

5'78 
3  98 

4.1 
2  76 
1.76 
7.69 
3.  (18 


7  85 
9,52 
5.13 
3.57 

6  66 

4.36 

4.20 

4.74 

3.29 

4.38 

4  01 

2.04 

8.32 

6.6 

4.45 

3.23 

3  68 

4.69 

4.89 

5.66 

4.16 

4.  82 


-0  27 
-2.10 

-\.'2o 

-6!  93 
+2.  Is 
0.73 
+  135 
+0.73 


+  0  77 


+  1.34 
-0.31 


+0.24 


■0.95 


-+5  06 
+  1.21 
-0.92 

+  2' 30 
+  0.89 
-0.05 

-1  83 

-6.' 07 

+  4^34 
+  2.61 
+0.79 
-0.411 
-0  0' 

+6.' 86 
+  1.80 
-0.74 

-0,08 


3.12 
4.08 
2.46 
0.46 
6.75 
4.36 
4  05 
3.28 
4.09 
3.17 
4.56 
2.18 

3.75 
1,28 
5.26 
4.51 
5.05 
3.24 

2  57 
1.39 
3.42 
5.88 

3  91 
7.95 

3   I 

3.48 

5.57 

5,50 

0-44 

1.70 

4.86 

2  20 

2.  40 


-2.43 

-6 '29 

—2.01 
+0.96 
+0.60 

-6.  is 

-1.18 
-1.97 
-0.07 

-2.34 
+  3  78 

^i!95 

+  'l'87 
+  2.05 
-3.  42 
-2.66 
+  J.26 
-1.  14 
-1.04 


4  16  +0.87 


2  'i'-.' 
1.62 
1..32 
3.84 
4  32 
7.00 
6.30 
5.45 
3-74 
3.98 
4.21 
2.02 
4.50 
1.51 

2.33 
3.  72 

i.'?5 
2.85 
5.22 
2.26 
4.03 


1  42 
3-30 
1.2 
6.12 

3.79 
4.98 
6.81 
2.62 
7.55 

2  41 
3.  4i 
4.46 
9,77 
2.45 
4.43 
2.64 
0.70 
1.21 

3  08 
3.21 
1.24 
2.38 


3.241 
).70 
4.42| 
4.32 
2.30 
2.38 
4.36 
3.67 
3.  13 
0.29 
0.98 
0.81 
2.06 
4.41 
4.78 
3  04 
2.80 

i"'74 
3.96 
3.36 
4,40 
0.22 
2.88 
2.78 
2  50 
3.5 
12,69 
1  69 
6.26 

4.59 
2.44 
1,98 
5.  75 
3.69 
1.27 
6.74 
145 
8.43 
2.63 
7.80 
2.51 
1.50 
0.92 

4!37 

1,60 

4.57 

3.88 

4.3 

7.50 

4.30 

1.43 


-2.25 
+0.79 
+0. 36 

-2!65 
+  0.33 

-6.'93 

-3.' 13 
-4.10 
-2.03 


-0,46 
-1 

+0.  09 

+  3!54 
-f2.48 
+  1  98 
+0.S4 
+0  18 


+  1.11 
-1.32 
-0  48 

-i.94 

0.63 

0.20 

+  1.63 

4.07 

0.54 

-0.54 

-1.54 

0.06 


+2.66 

+i!59 
-1.20 
-■2.99 

+  1.71 

-201 

-r3.54 

2.  26 

0.45 


+0.7? 
-0.  92 
-0. 32 

+  i'.69 
-0.69 

+11.50 


+4.16 
- 1.  62 

-3.'il 

+  6!  55 
-2  79 
+0.79 
+0.86 
+  0.49 
+  4 
+0-78 
-2.29 


4.95 
4.20 
2.42 
2.63 
4.63 
4.84 
2.51 
4.04 
15.18 
6  TO 
4.96 
6.31 
4.46 
1.85 
4.69 
4.21 
5.31 

3;  55 
3  55 
5.  22 
2.37 
5.73 
2.42 
1.46 
3.00 
5.29 
6.85 
4.97 
2.85 


3.51 

2.30 

6.95 

3.7 

3.  70 

6.02 

0.66 

5.1 

3.53 

2.22 

4.77  -0.C5 


3 

1.19    0, 


93  - 
68 
80 
32 
25 
97 
84 
.39 
95 
72 
14 
16 
42 
50 


-1.51 
-0.01 


-1.84 


+  1.01 


-0.23 
-2.  31 
+  2.49 

-6.' 32 
4-0.88 
+2.82 

+3.ii 

-6"85 

+  5.45 
-0.46 
+  0.23 
-■0.96 
-2.74 

-0  29 
-0.95 
-3.01 
-1.35 


1.67 
2.89 

i'73 
3  69 
1.60 
9.23 
1.50 


1.88 
2,52 
2  66 
1.60 

6.70 
4.26 
3.60 
5.  ,57 
5.31 
4.08 
3,13 
3,86 
1.10 
4.62 
4.-54 
3.94 
5.29 
1.92 
3.36 
7.24 
3.31 
3.09 


■3  31 
■0.93 

-6.' .53 

-i'.93 
-2.43 
■2.13 
-1.68 
-1.62 


-3.10 


+  1.00 

+2.  86 

+  1.43 

+0.'7i 

+  0.84 

+2.10 

+6.11 

-0.  13 

+  1.75 

- ! .  22 

+2.09 

-0.99 

—  1.16 

-0.39 

+2.00 

-004 

+0.36 

-1.47 

+  2  73 

+  0.22 

+  303 

-1  9<; 

+  1.23 

-0  80 

-2.61 
-0.61 


-2.19 


-2.23 


11  3'2 
4.95 
4.67 

'4'63 
S.5.5 
1.04 
3.35 
4  55 

2  2' 
3.85 

10.  16 

3.54 
5.75 
5.41 
9  88 

3  35 
3.24 
3.9f 
2.71 
3.69 
5.19 
1.70 
l.(i7 
3.63 
4.36 

2.76 
4.  13 

6.  13 

3.7 

3.58 

0.60 

4.49 


-ini 

-0.77 
-0.78 

■-'4.15 
-rl  05 
+  0.29 

^i'ii 

-6'30 


-3  14 
+0.4' 
+  1.44 
+1.  10 
+  1.90 

-6'43 
+  3.62 
-0.74 
-0.94 


November 


December 


111 


Annual 


4.04 

3.65 

5.33 

8  63 

6.69 

6.64 

5  16 

4.79 

2.89 

6.57 

6.61|+2.23 

6.00+2.48 

3.27  -0.01 

4  25 

4.78 

3  56 

5.65 


+0.39 
+  1.91 
+6,01 

+  3,'3,5 
+1.59 

-n!73 


+  7.6 

+6.' 64 

+  1^55 
0.14 
-2.16 
-0.06 
+  1  05 
-0.61 
+0.  69 
+  6.75 


+  0.48 
+  2.58 

+  5!97 

+6.8! 
+0.42 
-0.77 
+  0.73 
+  1.2 


+1.37 


-1  54 
+  0.01 


+2.40 


3.86 
3.  5« 
4.84 


6.14 
5,08 
6.83 
5  69 
5.06 
5.39 
5.23 
4.48 
4.20 
3  31 

2  83 
7  30 

6^94 

5.14 

2,30 

l.SO 

6.31 

2.39 

4.23 

5.08 

4.83 

4.37 

3,20 

2.36 

3 

2.98 

5.86 
6.08 
0.98 
3.92 

3  98 
3.15 
2  95 
7.09 

2. '54 
5.00 
5.04 
3.83 
6.03 
3.04 
4.05 
5.75 
6  22 
4.00 
5.02 
3.39 
5.33 
4.47 

4.70 

s'ii 
4  49 

2.65 
3.76 
1.80 


+  1.26 
+0.67 
+2.66 

+  1.90 
+0.73 
+3.41 
+2.35 
+  1 

+  1.44 
+  1.73 
+0.64 
+0.80 


+4.08 

+  A.f'2 
+?.  01 
-1.41 
-2.40 

-6.' 60 
+  1.3' 
+  1.69 
+0. 15 

-1.02 
-L37 

-6!i5 
+2.88 

+  1.63 
-2. 19 
+  1.01 
+0  56 
+0.25 
-0.  71 
+  3.6S 

-o.'eo 

+2.  29 

-6.'  17 

-+6.'i9 

+  0.  72 

+2.  50 

2.  27 

0.08 


8.01 
6.53 
5.94 
6,44 

3  03 
3.58 
3.55 

6  20 
2.35 
3.47 
3.41 
2.71 
4.62 
6.61 
6.18 
2.84 
8.91 

4  "83 
3.63 
5.38 
5.35 
2.85 
2.49 
4.84 
6.24 
3.94 
3.99 
4.63 
5.28 

■7.64 
5.99 
2.67 
3.06 

7  92 
3  98 
8.81 
4.2( 
2.41 
7.7 
5.7 
1.64 
2.76 
2.36 


+2.04 
+2.39 
+  2.66 

+6.' is 

-0.11 

-6.' 66 

-6.' 60 

1.62 

+  1.38 

+  1.22 

0.67 

+  4.97 

+6^98 
+0.19 
+  1.78 
+  1.  72 
0.91 
+  0.16 
+0.96 
+  3.17 
+0 .63 


+  1.{ 

+3., 58 
+2.2( 
-0.43 
+  0.19 


+0.38 
+  1.23 
+  0.61 

-+6.'36 
-J. 01 
-1.19 

+■7.33 

+i'.  ■72 

+.■3' 45 

0  (•(> 

+0.01 

+  1.23 
+  0.71 

-o.'os 

-2  42 
+5.10 
-2.8r' 


6.47 
5.22 
5.92 
3  08 

7  29 
9.05 
4.20 
3.  50 
2  20 
4.5' 
2.91 
6.V2 
6.01 
6  85 
4.58 
4.39 
5  19 
4.84 
4.80 
3.92 
3.84 
4.82 


-l.fifl 


+  1.14 
+  1.02 


+  1.58 


-1.39 


+  1.70 
+2.  62 
-1.60 


+  1.11 
+  5.31 
+0.41 
+0.06 

+  \. 
-1.62 

-6.' 46 

+6'89 
-0.93 
+  0.71 
+2. 
+  3.16 
+  6.32 
+2. 87 
hO.  29 

-^6.' 74 
-0.  45 

+6!56 

+  3  Oh 
+0.  33 
+0  45 
-^0.17 
+  1.09 


+  1 


-0. 0' 

+  1.37 


4.10 
3.66 
5.65 
5.29 
3.64 
4.23 
3.13 
4.82 
3.21 
3.72 
3.04 
4.34 
2.78 
5.19 
4.12 
3.19 
7.92 

3.' 54 
3.34 
4.12 
3,37 
3.99 
3.35 
9.03 
3. 23 
3.97 
5.88 
3.75 
5.60 

8.' 86 
5.39 
4.26 
4.26 
6.2? 
3.15 
6.05 
3.72 
3.41 
5.03 
6.33 
2.51 
3.01 
2. 99 


+0.83 


+0. 13  46  13    +1  40 


+0  48 


-0.28 


+3.85 
-1-6.20 
+  1.10 

-i.03 

+6.' is 

+  l'.99, 

+3.71 
+  1.91' 
+0.54] 

+  1.74 

+  1.34 
+0.49 
+0.,34 
-0.49 


4  89 
4.*'2 
5.91 
4.74 
6.92 
4.50 
4.33 
7.32 
6.14 
2.  '22 
4.44 
3.12 
6.78 
3  73 
3.94 
9. '28 
6.64 


+  0.41 
+  1.91 
+0.49 


2.21 
-0.28 
+7.09 
+  1.08 

1.00 
+2.  99 

0.25 

0.68 

+i.'ii 

0.67 

+6.' 16 

+  3, 

0.28 

1.96 

-1.30 

+0.05 


+0  99 
+0.40 
+  3.69 

-6.76 

-6.' 83 


-0.06 
+  0.06 
+  5.47 
+  1.68 

5.29  +1.47 

4-59 

+2.47 
+  6.7' 
+2.47 
+  0.58 


5.  56 
9.  10 
6. 117 
4  39 


54.09 
62.  92 
66.10 
51.74 
55.  61 
53.35 
61.28 
59.  32 
62. 04 
51.56 
63.88 
44.24 
■52.55 
,55.44 
44.10 
64.06 

si.. 56 
50  99 
58  67 
.50.  39 
56,95 
49.15 
,56.22 
46.88 
49. 5« 
61.67 

52U4 

66.94 
54.  29 
51.66 
il.  43 
66  76 
37 .  78 
62.  59 
57.10 
46.  37 
61.86 
63.65 
52  65 


+  6.24 

+12.89 
+  16.31 


+  7.03 
+  4.95 


+  15.61 


+  2.65 
+  13.63 
-  0.39 


+  1.66 
-  0.41 
+14.53 

'+'i'75 
+  3.30 
+  10.40 
+  1.27 
-i  8.27 
+  6.85 
+  4.47 
+  0.68 
+  6.77 


+  0.17 

+17.47 
+   4.30 

+  3.  as 

-   1.87 

-'i!67 

+  16.53 

+  6.70 
+  2.17 


+  3.97 
+  7.52 


-0.32 


-0.2b 
-(  0. 97 


-0.03 


0.52 


2.84 

3.6 

4  47 

4.54 

5.83 

4,. 56 

6.38 

6.37 

6.42 

3.70 

3-83 

3.61 

3.15 

5.63 

3.55 

9.  h2 

3.97 

4.07 

3  55 

2.61 

8.96 

3.97 

4.  15 


-0.99 
-1,09 
+0.  09 

+6.'53 
+0.  21 
+  1.82 


+  9.58 
+  6.90 
+  6.60 
+  7  30 

+  14.12 
-+18.17 
+  6.97 
+  18.31 

-'3,76 
+  4.  ,58 

+  i6.'97 

+  i6!41 
4-  2.09 
+  5.84 
4  8.33 
+   1  29 


+  2-79 


-   4  53 

+   7.74 


+    6.67 


57.81 
61.13 

54. 2K 
51.03 

53.79 
57.04 
.__  60.81 
. . .  |56.  06 
+  1.36,51.  ,58 

J51.41 

+0.60,50,93 

1-57.65 

+  1.26,71.90 
-0.69  61,94 
+  4.  90l63.18 
-1.12!,il.l7 
-1.05  f,9.87 
...  65  88 
-0. 66145. 33 
+  4.6r6P.27 
-O.Ol'54.27 
-0.10  49.13 


-  L90 


+  9.38 
+  2.45 
+  0.56 

+  3.' 83 
+  6.71 
+  11.72 


+  8.41 

+  4.18 

+  19.' '25 
+  15.34 
+  16.'/7 
+  2.27 
+  9.47 

+  6' 8.5 
+22.  41 
+  3.6! 
-  5  10 


m 
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Year,  1937 


Monthly  and  Annual  Preoipit»tio 

n  for  the 

XetLT  1937,  Tfith  DepartureB  from  the  Kormal,    continued 

jMinary 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

AngQBt 

September 

October     November 

December 

Annual 

stations 

a 
.2 

'B. 

o. 

Q 

c 

0 

'S. 
'S 

2 

a 

o. 

a 

c 

_0 

"3 
'S, 
§ 

a. 

n 

1 

P. 

s 
0 

'S. 
1 

p 

D. 
P 

c 
.2 
"S 

'S. 
'3 
£ 

4) 

u 

cs 

& 

V 

D 

a 
0 

1 
'S. 
'3 

u 

p. 
a' 

0 

.2 
'3 

B 

p. 

□ 
.2 
"S 
'S. 
1 

p 

s 

p. 
a) 

a 
.2 
"S 
'S. 
'0 

0 

3 

oS 
P. 

0 

'p. 
1 

Departure 
Precipitation 

9 

1           Is 

ill? 

-    1     ^     ° 

ft.         0           6< 
1             1 

ft  47 

6.74 

Underwood 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

32.25 
10.44 

+4 '.82 
+7.43 
+  6.54 

s.ol  -i'.n 

2.35  -0.80 

4 '35 

U.U) 
3.92 

+6.' 08 
-0.79 
-0.27 

6.' 34 
2.39 
2.60 

-0.42 
-2.78 
-2.44 

i'76 
3.05 

-1.33 

9.'ii 

4.40 

-r5.'40 
+0.84 

5.' 07 
1.45 

+  i.'30 
-1.60 

3'% 

5.30 
3  95 

+0^43 

+2.63 

2.' 72 
0.76 
5  11 

-i.'32 

-1.83 

6.45 
3.)1 
4  62 

^2.92 
+0.04 

9.' 44 
8.11 

+5'4i 
+5.08 

2.88 
8.06 
6.87 

-0.75 
+2.13 
+2.85 

68.' 65 
52.  36 

+  i5.'97 
+  9.71 

White  Rock 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 

17.' 38 
17.29 
11. 48 

ni'7i 

tl2. 13 
+  6.44 

i!o2 

2.22 
3.12 

-2.13 
-1.46 
-1.10 

i.96 
2.65 
3.26 

-3.51 
-2.20 
-2.33 

3.''/6 
3.91 
3.92 

-2.' 09 
-1.31 
+0.17 

2.' 18 
2.34 
2.68 

-2.82 
-2.38 
-1.96 

3.02 
7.03 
4.72 

-0  29 
+3.13 
+  1.34 

4.24I+O.22 
2.13  -1  59 
2.59-1.00 

2.07 
3.61 
3.26 

f 

-1.85 
-0.10 
+0.40 

5.05 
4.44 
8.15 

+  2.89 
+0.93 
+0.42 

5.32 
5.46 
6  36 

+2. 01 
+  1.77 
+3.24 

3.ii 

4.05 
5.50 

-i.63 

+0.14 

+0.03 

2.80 
2.75 
5.00 

-2.22 
-2.10 
-1.65 

si. 29 

57.88 
54.99 

+  0.89 
+  6.96 
+  4.10 

Amounts  in  italics  are  estimated. 


Precipitation  for  Year,  1937 
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Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1937.  with  Departurea  from  the  Normal 


atations 


Alum  Fork 

Amity  ■•■■•••.• ;■■ 

BatesviUe  (Airway). . 

Pee  Branch 

Bentou  

Brntonville 

Blvtheville.... 

BooneviUe 

Briukley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Conway 

Cornerstone 

Corning 

Crossett  

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knol 

Dumas 

Button ■ 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayettevillo 

Fordyce 

Fort  Smith 

Gilbert 

Qrannis 

QravettP. 

Green  Mountain  . . . 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

Little  Rock  (Airway) 

Lutherville  

Magnolia  

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena • ;■• 

Monticello( Airway). . 

Morrilton   

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Oden 

Okay 

Oiark  

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Russellville  

St.  Charles 

Searcy 

Stuttgart.. • 

Stuttgart  (Evap) 

Subiaco  

Texarkana 

Thornburg 

Turnpike 

Warren 

White  Rock 

Wilson  

Wynne 


_^21_ L__ ^ ■ 

Departures  from  the  normal  temperatures  are  based  on  records  of  10  years  or  more.   Reference  letters  '  •> 


appearing  in  the  table  indicate  number  days  missing. 


Monthly  and  Annual  Evaporation,  Mean  temperature  and  Wind  (miles  per  hour)  for  year  1937 


Year 

Data 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Hope        

Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 

1.6U3 

44.2 

1.9 

2. 405 

46.2 

2.2 

3.949 
49.5 

2.4 

5. 296 

62.3 

2.5 

7.147 

72.2 

1.7 

7.817 

79.5 

1.4 

8.219 

81.3 

1.6 

7.829 

82.0 

1.1 

6.787 

75.0 

1.1 

4.783 
61.2 

i;8 

3.019 

49.6 

1.9 

1.642 

45.0 

1.8 

60. 536 
62.3 

Russellville 

Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 

1.088 

40.8 

L7 

2.727 

45.4 

2.7 

3.730 
49.6 
2.2 

6.067 

62.7 

3.0 

7.305 

72.0 

1.9 

8.266 

80.4 

1.7 

9.063 

82.4 

1.9 

8.461 

84.2 

1.4 

6.365 

73.6 

1.1 

3.968 

62.3 

1.5 

2.284 

49,8 

1.9 

1.055 

42.9 

1.5 

59.  379 

62.2 

1.9 

Stuttgart 

Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 

1.000 

44.2 

3.4 

2.500 
44.1 

4.7 

3.340 
48.4 
3.6 

5. 830 

60.8 

4.1 

6.283 
72.0 
2.2 

6.346 

79.6 

1.9 

6.809 
80.1 
2.0 

6.818 

82.2 

1.8 

4.263 

73.1 

1.6 

3.018 

60.3 

1.5 

1.723 
19.6 
1.7 

0.733 

43.6 

2.0 

48. 663 

61.5 

2.5 

Ammmia  in  italics  are  estimated. 
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Year,  1937 


Konthly  and 


Annual  Evaporation,  Mean  temperature  and  Wind  (miles  per  hour)  at  Stuttgart,  Arkansas,  from  June,  1929  to  December,   1937 

inclusive. 


Year 


1929. 


1930. 


1931. 


1932. 


1933. 


1934. 


1935. 


1936. 


1937. 


Data 


Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 


Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 


Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 


Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 


Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 


Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 


Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 


Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 


Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 


Jan. 


0.58 

34.8 

3.4 


1.51 

40.6 

2.0 


1.43 
46.6 
3.4 


2.18 
48.2 
3.7 


1.51 

45.6 

2.9 


1.01 

42.8 

2.8 


0.85 

36.6 

2.9 


1.00 

44.2 

3.4 


Feb. 


2.24 

51.3 

3.2 


2.16 
47.2 
2.8 


2.34 

51.1 

3.1 


1.60 

42.3 

3.5 


1.71 

41.0 

3.1 


1.91 

45.6 

3.5 


0.66 

33.5 

3.4 


2.50 

44.1 

4.7 


Mar. 


2.97 

50.6 

3.9 


3.32 

45.8 
4.4 


3.79 

48.8 

4.2 


3.61 

62.1 

4.1 


2.77 
48.6 
4.0 


4.66 

59.4 

4.9 


4.83 
56.5 
4.0 


3.34 

48.4 
3.6 


Apr. 


6.04 

63.4 

3.1 


4.67 

58.5 

2.7 


5.28 

63.4 

3.4 


4.44 
CO. 4 
3.5 


5.38 
62.0 
3.1 


3.96 

60.0 

2.9 


4.94 
58.2 
3.5 


5.83 
60.8 
4.1 


May 


6.14 
69.8 
3.0 


6.77 

65.6 

3.0 


7.92 

70.1 

2.8 


5.42 

72.6 

3.0 


6.53 

69.9 

1.7 


4.90 
67.1 
2.4 


7.14 
71.3 
2.0 


6.28 
72.0 
2.2 


June 


7.70 
79.0 
2.1 


9.22 

75.2 

2.3 


8.85 
79.1 
2.0 


7.90 
80.4 
2.3 


8.68 

77.4 

1.6 


7.67 

80.2 

1.7 


6.20 
75.4 
2.3 


9.82 

80.0 

2.4 


6.35 
79.6 
2.0 


July 


83.8 
2.2 


11.55 
85.0 
2.0 


8.38 

80.8 

2.3 


7.61 
82.0 
2.0 


80.8 
2.0 


9.26 

84.5 

1.6 


7.62 

82.0 

1.0 


7.10 
81.2 
2.1 


6.81 

80.1 

1.9 


Aug. 


8.62 
81.9 
2.0 


10.20 
81.0 
2.0 


5,80 

76.7 

1.9 


8.54 

82.8 

1.8 


4.96 

79.0 

1.0 


9.78 

85.2 

1.3 


8.52 

83.0 

1.2 


8.74 

83.4 

1.8 


6.82 

82.2 

1.8 


Sept. 


5.02 

71.6 

1.8 


6.48 
76.8 
2.1 


6.58 

78.8 

2.0 


4.97 

73.6 

1.9 


4.88 

78.8 

1.6 


6.30 

73.4 

2.6 


4.90 
73.4 
1.3 


6.26 

78.9 

2.0 


4.26 

73.1 

1.6 


Oct. 


4.37 
67.4 
2.3 


4.07 
61  0 
2.0 


4.37 

68.4 

2.0 


4.25 

61.4 

2.7 


3.88 
63.1 
2.0 


4.01 

66.5 

1.3 


3.98 
64.4 
2.1 


3.22 

60.6 

1.8 


3.02 

60.3 

1.5 


Nov. 


Dec. 


1.99 

4.5.9 

2.9 


2.78 

49.6 

3.0 


2.31 
57.0 
2.H 


2.38 

46.2 

3.5 


2.72 

52.6 

2.6 


2.38 

54.2 

2.6 


2.34 

50.8 

2.4 


2.14 

48.4 

2.6 


1.72 

49.6 

1.7 


l.H 

43.5 

3.0 


0.99 
39.4 
2.0 


1  26 

49.8 
2.7 


0.82 

38.4 

2.9 


1.18 

49.1 

3.2 


1.10 
41.2 
2.7 


1.09 

37.3 

2.4 


1.44 

46.3 

2.3 


0.73 

43.6 

2.0 


Annual 


63.26 
61.5 
2.7 


55.98 
62.4 
2.4 


57.23 

62.1 

2.8 


50.41 
63.0 
2.6 


68.40 

62.7 

2.4 


51.09 

61.8 

2.4 


57.14 
61.2 
2.6 


48.66 

61.5 

.5 


Observation  taken  at  7:00   a.  m.  NOTE:-The  number  to  the  right  and  above  an  evaporation  reading  indicates  the  number  of  days  that  month  with  no  record. 


MONTHLY  HIGHEST,  LOWEST,  AND  MEAN  BIVEB  STAGES  FOB,  1987 


Stations 


Jan. 


A.rkadelphia 
AikansasCity 
Batesville  . . 
Big  Lake  Out 
Black  Rock. . 
Boughton. .. 
CalicoRock.. 

Camden 

Clarendon.  . . 

Cotter 

Danville 

Dardanelle. . 
Fort  Smith.. 
Van  Buren. . 

Fulton 

Georgetown  . 

Gilbert 

Helena 

Index 

Judsonia  .... 
Little  Rock.. 

Madison 

Marked  Tree. 
Morrllton  . . . 

Newport 

Ozark  

Parkin 
Pine  Bluff  . . 
St.  Charles.. 
St.  Francis  . . 
Whitecliffs    . 


26.0 
47.2 
31.5 
21.4 
26.2 

27.4 
41.5 
35.7 
18.5 
?4  3 
19.4 
21.4 
22.0 
22.4 
30.3 
14.1 
55.8 
16.6 

18.8 
37.4 
18.1 
17.  H 
30.7 
17.0 
33.8 
22.1 

26!? 
26  4 


Feb- 


15.5  11.2 

28.4i53.  8 
18.  l]22.7 
14.8  20.9 
19.3  22.5 


7  10.  5| 
9;29.  8 
7127.4 
5|  9-6 
6  19  4 
4  12.5 
7!ll.9 


12.6 
18.6 
23.7 
6.9 
37.0 
14.1 


7  V/A 
1|21.6 

8  8  6 
4|10.6 
8, '23. 6 

8  8-8 

9  18.6  34.3 
8  16.3  20- 7 


15.0 
32.2 
35.1 
15 

13.  9 
18.8 
211  8 
21 
19 

26.9 
6  5 
60. 'n 
14.0 


17 

40  7 
18  8 
16 
27 
16.0 


21.4 
22.3 


21.1 
18.9 


Mar. 


Apr. 


May 


June 


July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


7.7 
51.9 
13.4 
16. 2 
16.2, 

'e's 

17.8 
32-2 
7.4 
7.2 
10.2 
10.5 

11.-'; 

11.4 
23. 1) 

4.8 
57.9 

9.4 


9  8.0 
t.  38.9 

4  17.2 
1    7.4 

.0  20.3 
7  6.8 
;133.ii 

5  13.0 


18.6 


4.6 
22.6 
28.7 

5.8 
13.6 
10.9 
12.3 
12.4 
16  2 
19.8 

4.5 
50.8 
13.6 

7.'7 
35.1 
12.9 

9.0 

14.1 

8.4 

29.8 

12.1 

13.9 
18,0 


6.1 
25.4 
8.4 
7.3 
5.6 

'2'8 
11.4 
20  2 
4.5 
4.9 
6.0 
6.4 
6.6 
8  4 
11.1 
4.0 
26.8 
7.1 

3.2 

11.0 
3.5 
2.2 
7.2 
2.3 
8.3 
7.9 


4.4 


8.8 
34.3 
9.1 
8.7 
7.0 

's'.h 

17.1 
23.  7 
4.8 
8  2 
7.3 
8.2 
8.3 
12  9 
13.9 
4.2 
34.3 
10.5 

'i'e 

21.6 
6.7 
3  9 
9.0 
4.2 

17.6 
9.0 

10  5 
11.8 


11.2 

25.2 

22.0 

10.4 

8.9 


11. 1 
12.5 

3.6 
11.4 
20.3 
11.8 

9  7 
16.1 

18.' 8 
23.6 


6.0 
18.9 
7.6 
7.0 
5.3 

2.2 

6.7 
17.7 
4.2 
4.3 
5.9 
6.7 
6.7 
8.8 
9.5 
4.0 
20.4 
8.0 

■iie 

9.5 
2.7 
1.8 
6.0 
2.7 
7  7 
6.6 

'9'3 
3.8 


7.2 
21.0 
10.7 
8.6 
6.4 

'5!i 

10.6 

19.0 

6.2 

7.1 

8.1 

9.0 

9.0 

13,1 

12.1 

5.0 

23.7 

U.l 

's'.i 

10.9 
3.2 
4.7 
9.8 
5.2 
8.6 
9.3 

14.' 6 
12.4 


7 

24.9 
3  6 
8.0 
24.0 
6.1 
17  6 
12.9 

21  0 
17.9 


4.2 
25.4 
6.9 
61 
4.8 

i.'g 

4.9 

20.9 
4.0 
3.0 
4.4 
5-8 
5.3 
6.8 
8  8 
3.3 

25.  3 
7.2 

I'O 

12.2 
1  8 
0.4 
4.7 
1  3 
8.9 
5.1 

'6.'7 

2.8 


11.1 
25.2 
18-5 
12.6 
14.6 


11. 

13. 
22. 
13. 
15. 
IS. 
21. 
3  21 . 


15  7 
11.2 

2.6 
15.4 
17  9 
16-3 

8.3 
18.9 

is.' 3 

16.4 


3.9 
19.7 
6.4 
5.7 
4.3 


5.5 
22.0 
9.8 
9.2 
7.7 


19  0 

5  9 

S.5 

12.4 

13.9 

14.0 

11.9 

11.8 

3.5 

23  2 

12.0 

9^6 

9.1 
2.1 

9.2 
9.6 
9.6 
6.7 
13.1 

's.'e 

5  4 


5.5 
20.: 

8.2 
U.l 

9.3 

3.2 

5-3 
19  9 
4  8 
3.8 
12.0 
14.0 
13.7 
8.8 
8.5 
3.8 
24.7 
9.2 

8.'6 
10. 0 
2  4 
8.5 
6.7 
9.4 
8.1 
12.4 

is!  4 

2.8 


3.3 
U.O 
5.7 
5.8 
2.6 

i.'o 

3.8 
12.7 
3.6 
1.8 
3.3 
6.0 
4.5 
5.4 
4.6 
2.8 
14.2 
6.8 

-6!3 
2.0 
1.6 

-0  3 
2.2 
0  8 
6.4 
4.1 

ii'A 

0.6 


3.8 
15.4 
65 
8.2 
5.0 

'i.'7 
4.4 

14  3 
3.9 
2.2 
6.8 
7.5 
7.2 
6.5 
6.4 
3.1 

18.7 
7.5 

'2.'i 
8  6 
2  0 
2.1 
4.3 
3.0 
6  6 
6.3 

i6.5 
0.9 


4.2 
12.2 
6.9 
5.6 
2.9 

i.6 

4.8 
2.2 
3.7 

10  1 
6.6 
8.6 
8.3 

18.2 
4.0 
2.8 

12  8 

17.0 

2^6 
6.9 
1.6 
2  8 
2.2 
,3.7 
5.1 
6.7 

'4.'8 
19.0 


3.2 
4.5 
4.4 
3.7 
1.6 

-6.'2 
3.9 
7.8 
2.7 
1  8 
2.7 
5.3 
4.0 
4.6 
1.0 
2.5 
8.0 
6.1 

K).9 
2.3 
0.4 
■1.0 
0.3 
0.2 
1.6 
3.4 

3'4 
0.6 


3.6 
6.8 
5.0 
4.4 
2.0 

'0-4 
41 
9.2 
.t.I 
2.4 
4.3 
6.4 
5.7 
7.2 
2.1 
2.6 

10.0 
8-0 

'0.6 
3.9 
0.9 
0.4 
1.) 
1.6 
2.8 
4.7 

's.'s 

4.0 


7.6 

7.9 

13.7 

4.4 

6  8 

8.' 4 
8.0 
li!.  9 
7.5 
14.3 
12  9 
14.8 
14.7 
10.8 
7.6 
3.3 
11.2 
U.O 

'8.8 
3.0 
1.0 
9.2 
7.9 

10  9 
2.0 

12.8 

'eis 

9.3 


7.0 
7.0 

17.3 
8-3 
6.9 
4  5 
1.1 
7.9 

16-0 
3.6 

10.2 
5.2 
7.2 
6.7 

12.1 

10,4 
3.7 

11.3 

13.6 

'2.'o 
6.5 
2.5 
1.6 

10.9 
2.2 
6.0 
5.9 

15.2 
9.5 
9.1 


Nov. 


Dec. 


3.8 
2.7 
4  3 
5.4 
1.7 
3.2 
0.2 
4.2 
9  8 
2.8 
2.5 
2.2 

2^9 
6.1 
1.4 
2.7 
5.2 
6.1 
2.2 
-1.4 
5.2 
1.6 
-2.0 
0.4 
-0.4 
4.0 
2.5 
10.0 
4.2 
1.0 


7.7 
7.0 
6.3 
5.8 
2.2 
6.8 
0.5 
13.3 
12.0 
3.1 
8.6 
3.9 

4^6 
9.3 
3  7 
3.3 

10.0 
8  6 
5.1 
1.4 
6. J 
1.9 
O.S 
1. 
0.9 
5.0 
6.3 

12.1 
4.5 
fl.7 


4.4 
-1.8 
4.6 
6.1 
1.8 
4  0 
0.  I 
5.3 
9.2 
2.8 
S.3 
2.2 

S'2 
6.4 
1  8 
2.8 
1.0 
6.0 
3.1 
-LI 
4.3 
1.5 
-2.0 
-0.6 
-0.3 
3.2 
2.6 
9.3 
4.6 
1.0 


Year,  1937 
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MISOEIiliANEOXJS  PHENOMENA,     1937 


Hail, 
moder- 
ate 

Hail, 
heavy 

Thun- 
der- 
storms 

Dense 
foe 

Sleel; 

Glaze 

Winds,  high, 
not  tornadoes 

Tornadoes 

Flood  Damage 

J. 

Month 

O 

a 
o 

« 

p.- 

0 

0 

s 

03 

0 

0 
a 

« 

II 

Reports 

Days 
with 

0 

P3 

0 
a 

0) 

If 

0 

a 

|5 

1 

S 

03 

0 

3 

0 

.5 
1 

3 

■a 

0) 

3 

0) 
(3 

i 

Q 

a 

M 

o3 

a 

o3 

B 

a 

51 

35 

81 

136 

139 

255 

206 

237 

102 

40 

16 

32 

1330 

16 

6 

13 

17 

21 

23 

23 

28 

16 

9 

6 

6 

183 

124 
9 
10 
21 
15 
12 
8 
19 
10 
19 
41 

188 

476 

23 

2 
3 

11 
5 

10 
5 
6 
7 

10 
9 

20 

111 

.... 

5 

5 

3. 128. 436 

ebruary.  ■ 
arch 

1 

1 

1 
1 

2 

1 

$     4.000 

1       300 
$    1.000 

8 
■2' 

1 
1 
3 
3 

1 

$  19,000 

$    8.000 
$  13.  SOO 
$  10,000 

1 

1 

2 

30 

$        40.000 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

82.000 

$    2.000 

1 

$  34.500 
$     2,000 
f  11.250 

2 

1 

1 

50 

162.000 

uly 

3 

2 

2 

jptember. 

ctober 

ovember. 

2' 

.... 

1 

1 

0 

2 

150.000 

14.000 
3,  224. 436 

10 

9 

5 

9 

$  50.600 

5 

5 

4 

4 

$  51.750 

4 

3 

3 

82 

1      352,000 

3 

$    3,300 

ear —     . 

Sleet  and  glaze  in  January  estimated  loss  $1,006,000. 


COOPERATIVE  OBSERVERS 


^^■i^ii; 


KIIiliING    FROSTS,     1937 


Stations 


8tations 


lum  Fork  Res 

mity  

rkaiisas  City. 

atesvUle 

ee  Braucb 

enton 

entonville. . . . 
ig  Lake  Outlet 
lytheville  • 
ooneville.  . 
ougUton. .. 
rinkley.  . .  . 
alico  Rock. . . 

aiiidcn 

mrendon 

linton 

ornerstone.  .. 

orning 

ntter 

rossett 

lanville  

'!irdan<>llfi 

e Queen  
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jast    in  1 

First  inl 

Length 

aprin 

g  aiituraii 

irowing 

season 

Oct.  23 
Oct.  23 

Apr. 

7 

199 

6    Oct.  23 

200 

„ 

101  Oct.  15 

188 

,. 

lOi  Oct.  2H 

196 

,. 

10    Oct.  15 

188 

6    Oct.  23 

200 

Mar. 

29    Oct    28 

213 

Mar. 

29 

Oct.  2.S 

213 

Apr. 

6 

Oct    23 

200 

Apr. 

10 

Oct.  23 

196 

Apr. 

11 

Oct.  23 

195 

Apr. 

11 

Oct.  23 

195 

A  pr. 

6 

Oct.  23 

200 

A  pr. 

6 

Oct .  23 

200 

Apr. 

6 

Oct.  23 

200 

Mar.  31 

Oct.  15 

198 

Apr. 

10 

Oct.  23 

196 

Apr 

10 

Oct-  23 

196 

Apr 

6 

Oct.  23 

200 

Apr 

6 

Oct.  23 

200 

Apr. 

6 

Oct.  23 

200 

Apr. 

6 

Oct.  23 
Oct    23 
Oct.  23 

200 

Mar 

.31 

206 

Mar 

.31 

Oct.  23 

2Cfi 

Mar 

.31 

Oct.  23 

206 

Apr. 

6 

Oct.  23 

200 

Apr. 

6 

Oct.  23 

iOO 

Mar. 

31 

Oct.  23 

206 

Mar. 

29 

Oct.  2S 

208 

Apr. 

7 

Oct.  2;- 

199 

Mar. 

29 

Oct.   15 

200 

Apr. 

6 

Oct.  20 

200 

Apr. 

R 

Oct.  23 

200 

Apr. 

10 

Oct.  2; 

196 

Apr. 

27 

Oct.  23 
Oct.  23 
Oct.  23 

179 

Apr. 

11 

195 

Apr. 

S 

Oct.  23 

200 

Apr 

6 

Oct.  2; 

2(j0 

Apr- 

6 

Oct.  'li 

200 

Apr. 

6 

Oct.  23 

200 

Stations 


Index 

.Tes.sieville 

,)oTiepbor(> 

Lead  Hill 

IjITtle  Rock  . . . 

Lutbcrville 

Madison 

Magnolia  

MaianiotliSpri'ig 
M»rianna  ...  . 
Marked  Tree  . 

Meiia 

Monticello 

Morrilton 

Mountain  Home 

Mount  Tda 

Newport 

Norman 

Okay 

Ozark  

Parkin 

Pine  Blnil 

Pocnlioritap 

Portland 

Prescott 

Rogers    — 

Rosebud 

Russellville 

St.  Charles 

St.  Fra-ucis 

jyearcy 

Springbauk. 

iStory    

tuttgart 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg    . .   . 

Turnpike 

VVarron 

White  Rock  . .  . 

Wilson .   . . 

Wynne 

Yancopin 


LaetiniFirstlnpength 
spring   autumn  ?i°^'° 


Apr.  6 
Mar .  31 
Mar  29 
Apr.  11 
Mar-  28 
Apr.  6 
Mar.  29 
Mar.  31 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr 
Apr 


11 
6 

29 
6 
6 
6 

II 

10 
Mar.  28 


Apr. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 


Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 


Oct.  22 
Oct.  16 
Oct.  23 
Oct.  23 
Oct.  23 
Oct.  23 
Oct  23 
Oct.  15 
Oct.  15 
Oct.  23 
Oct.  23 
Oct  23 
Oct.  23 
Oct  23 
Oct.  15 
Oct.  23 
Oct  15 


Mar- 
Apr. 


Oct.  23 
Oct-  23 
Oct.  23 
Oct  23 
Oct.  23 
Oct.  23 
Oct.  23 
Oct.  2H 
Oct.  23 
Oct 

Oct.  15 
Oct.  13 
Oct.  23 
Oct.  23 
Oct.  16 
Oct.  22 
Oct 

Oct.  23 
Oct.  15 
_  Oct.  15 
Oct.  23 
..I  Oct.  23 
31  Oct.  23 
11  Oct.  23 
.-I  Oct.  23 


199 
199 
208 
195 
209 
200 
208 
198 
187 
200 
208 
200 
200 
200 
187 
196 
201 

'260 
200 
220 
200 
205 
208 
200 
196 
21)8 
192 
200 

206 
197 
189 
199 
200 
206 
168 
192 


206 
195 


Alum  Fork  Reser 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  .  ■ 
Batesville  airway 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Big  Lake  Outlet 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville   

Boughton 

Brinkley 

Calico  Rock.  . . . 

Camden 

Carthage 

Clarendon 

Clinton 


Conway 

Corning  • 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dar<lanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 
Fayetteville  — 

Fordvce    

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  

Gilbert 

Glenwood 

Q  rannis 

Gravctte 

Green  Mountain 

Harrison 

Helena 

Higden    

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

.)essieville 

.lonesboro 

Judsonia  


Observers 


L.  R.  Waterworks 

J.   W.  Campbell 

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

Herbert  Neff 

Airway  Observer 

Mrs.   Ida  Barnwell 

.1.   E.  Scanlan 

S .  A  .  Burks 

US.  Weather  Bureau 

C.J    Brooks 

Vernon  C.   Howe 

Samuel  Norris 

F.   H.  Randolph 

Harry  Buie 

Robt.  J-  Torry 

William  Jones 

J    M.  Knight 

P.  K.  Wvlie 

R.  M.   Wlieatley 

A .  L.  Stephens 

E    E.   Cordrey 

Winfred  D.   Polk 

0.  B.  McSpadden 

U.  S.  Forest  Service.. 

,1.   M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

E.  B,  Smith 

U.  S.  Forest  Service.  . 

Ben  .Johnson 

E.  W.   (Jastou 

Dr.   R.   H.   Hardin 

Geo.  W.   Nichoalds 

University  of  Ark- 

M.  G.  Taylor 

U.  8.  Weather  Bureau 

T.  J.   Logan 

W.  R.   Putt 

F.J.  King 

C.  A.  Price 

W.  E.  McVay 

Max  W.   Schmidt 

U.  S.  Forest  Service  . 

Louis  R-  Keck 

James  A.  Burnett 

Austin  E-  Cartwright 

J.  0.  Cooley 

Experiment  Farm 

National  Park  Service 

W.  E.  McDowell 

V.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

T.  H.  Beals 


Stations 


Lead  Hill  

Little  Rock 

Little  Rock  airway. . 

Lutherville 

Madison 

Magnolia  

Mammoth  Spring. .. 

Marianna     

M  arked  Tree 

Mena 

Monticello  air  way . . 

Monticello 

Moutongo 

Morrilton    

Mount  ai  uburg(  near ) 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman 

Oden 

Okay 

Ozark 

Parkin 

Pine  Bluff 

Pine  Ridgp 

Plantersville 

Pocahontas 

Portland 

Prescott    

Rock  Springs 

Rogers 

Rosebud 

Russellville  Evap. .. 

St    Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Springbank 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart  Evap 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Turnpike 

M'aldron 

Warren 

Whitecliffs 

Wliite  Rock 

Wilson 

Wynne 

Yancopin 


Observers 


J.  H .  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
Airway  Observer 
H.   G-  Lenhardt 
J.     W.  Eppes 
State  Agr.  School 
Faul  Morton 
C.   N.   Houck 
Chas.   Walton 
E.  W.   St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Cons.  Service 
Soil  Cons.  Service 
Mrs.  Freda  Ashcraft 
C  A.  Lovell 

B.  S.   Halbert 

G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R-  Jackson 
Orkney  0-  Milton 
Carroll  King 
Miss  Theresa   Scheu 
J.  R.  Huddleston 
Soil  Cons.  Service 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Cons.  Service 
Carl  A.  Starck 
G.  A.  Maddox 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Biol.  Survey 

A.  Boyce  Boyd.  Jr. 
Walter  Smith 
Henry  Field 

S.   C.  Story 
Mrs.  B.  E.   Swim 
Rice  Experiment  Sta- 
New  Subiaco  Abbey 
H.   S.   Brashear 
Edward  E.  Holmes 
U.  S.  Forest  Serv- 
E.   B.Shadoan 

C.  N    Turner 
L.   M .  Suead 

U.  S.  Forest  Serv. 

D.  O.  Anderson 

B.  M.  Eddins 
W.   E.   Barton 


Departures  from  normal  temperature  are  computed  from  a\erages  of  entire  period  for  stations  having  10  or 
ears  or  more  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",    adjusted  to  a  uniform  3.5-year  period ;  i 


.  -  .  -     „  .-.     -  more  vears  record.      Departures  of    precipitation  with    15 

^^IIP^-  """"^  record  are  computed  from  a  normal  or  standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3.5-vear  period ;  for  stations  with  10  to  14  v.'ars  thu  means  are  for  the  period 
)  1935.  mclusive.  1.  .  less  tnan  0.01  mch  ram  or  melted  snow.  Reference  letters  »,  \  °.  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing:  t  Also  on  later 
a'  „WPost-otfice  addresses  of  these  .stations  as  follows  :-Big  Lake  Outlet,  Manilla,  .  ;  Boughton.  Route  4,  Prescott;  Devils  Knob,  Salus:  Green  Mountain,  Calic  o  Rock; 
laex,  Route  5.  Texarkana:  Lutherville,  Route  1,  Lamar;  Rock  Springs,  Route  2,  Wilmar:  Rogers.  Route  3,  Rogers;  Rosebud.  Route  2.  Mount  Vernon;  Springbank,  Doddridge, 
urnpike,  DoTer;  White  Rock,  Ca^s      "Also  later  months. 


Corrections: -Camden,  Sept.,  page  50,  departure  from  normal  precipitation  +2.10.  Ft.  Smith,  December,  page  68,  number  of 
loudy  days  18.  Harrison,  December  M  precipitation  0.12  inch,  monthly  total  2.99  inches,  departure  +0.13  inch.  Mount 
da,  January,  page  2,  departure  from  normal  precipitation  +8.56  inches.  R'-igers,  September,  page  50,  temperature  depart, 
ire— 1.5°.  Whitecliffs,  March,  pnge  14,  total  precipitation  3.92  inches.  Wilson,  December,  paae  68,  precipitation  depart, 
ire— 2.22  inches.     Evaporation  table,  annual,  page  78,  Stuttgart,  1937,  wind  movement  June,  1 -9;    July    2.0;    annual    2,5. 
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GSNERAL.    SUMMAKY 


The  month  was  above  normal  in  both  temperature  and  pre- 
cipitation. The  temperature  mean,  based  on  the  reports  of  67 
stations,  was  42.5°,  which  is  1.1"  above  the  48-year  average. 
Monthly  means  ranged  from  48.6"^  at  Magnolia,  Columbia  Co., 
to  35.6^  at  Lead  Hill  in  Boone  County.  Temperatures  ranged 
from  81°  at  El  Dorado  on  the  21st  to  4-  at  Devils  Knob  on  the 
:^6th  and  the  31st.  The  greatest  daily  range  was  50°  at 
Gravette  on  the  16th. 

Precipitation  was  very  light  the  first  19  days  of  the  month, 
but  heavy  rains  occurred  during  the  period  from  the  20th  to 
the  24th.  Amounts  of  10  to  11  inches  were  reported  m  Polk, 
Miller,  Hempstead,  Nevada  and  Arkansas  counties.  The  aver- 
age precipitation  for  the  98  stations  reporting  was  6.48  inches 
which  is  2.04  inches  above  the  48-year  average.  Monthly  a- 
mounts  ranged  from  11.58  inches  at  Grannis  to  2.87  inches  at 
Calico  Rock.  Measureable  amounts  of  snowfall  were  reported 
in  Benton,  Johnson  and  Clay  counties.  The  average  number 
of  days  with  0.01  inch  or  more  precipitation  was  7. 

Flood  conditions  followed  the  excessive  rains  in  the  south- 
western and  southern  parts  of  the  State.  It  was  reported  that 
ten  to  twenty  thousand  acres  of  farm  land  in  the  Red  and  Lit- 
tle River  valleys  were  inundated  the  latter  part  of  the  month, 
and  200  tenant  families  were  forced  to  leave  their  homes  in 
these  areas.  The  Red  River  at  Fulton  crested  at  32.9  feet  on 
the  28th.  High  stages  occurred  on  the  Ouachita,  the  crest  at 
Camden  being  40.7  feet  on  the  27th.  It  was  reported  that  20 
oil  wells  in  the  Smackover  area  stopped  operation  due  to  the 
backwater  up  Smackover  Creek  from  the  Ouachita  River.  In 
the  lower  White  flood  stages  were  also  exceeded,  and  the  Cache 
River  was  high.  Reports  state  that  150  families  were  forced 
to  evacuate  Cache  bottoms.  The  White  River  at  Georgetown 
reached  a  stage  of  21.8  feet  on  the  31st  and  crested  at  22.3  ft. 
on  February  2d.  The  gage  at  Clarendon  read  26.7  feet  on  the 
31st  and  crested  at  27.7  feet  February  7th.  The  Petit  Jean 
River  at  Danville  went  seven  feet  above  flood  stage  on  the  25th. 
Two  men  were  drowned  in  the    swollen    Six    Mile    Creek    near 

Dense  fog  was  reported  in  the  state  on  24  days.  Dust 
was  reported  from  the  14th  to  the  20th  and  on  the  25th  and 
28th.  Visibility  in  the  Little  Rock  vicinity  was  reduced  to  1 
1-2  miles  on  the  17th  and  to  2  miles  on  the  18th.  High  winds 
were  reported  on  the  24th,  25th,  29th  and  30th,  but  no  dam- 
age was  reported.  An  Aurora  Borealis  was  observed  at  one 
station  on  the  21st,  23d,  24th  and  25th.  Two  stations  report- 
ed a  sunspot  on  the  18th  and  19th. 

The  weather  was  favorable  for  the  growth  of  wheat,  oats, 
meadows,  winter  pastures  and  winter  truck  most  of  the  month. 
The  warm  weather  caused  peach  buds  to  develop  in  southern 
and  central  portions  the  middle  of  the  month,  but  the  growth 
was  checked  by  the  cold  wave  the  last  of  the  month.  Little 
damage  from  freezing  weather  at  the  close  of  the  month  was 
reported,  and  the  change  to  colder  was  favorable  for  fruit. 


Corrections 


Fort  Smith,  December  3d,  precipitation  0.31  inch,  December  total  3.15 
inches;  departure  from  normal  +0.39.  Marked  Tree,  December,  delete 
maximum  temperature  of  50°  on  Idt,  move  all  maximum  reading.s  up 
one  day  and  add  60  on  31st;  mean  maximum  .should  be  49.1°. 


Floods 


In  the  Ouachita  Basin. 

528,800. 


last  week  of  January,  estimated    loss 
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Atmospheric  pressure  Ue- 
duceil  to  sea-leve-l ) 

Wind 

Relative 
humidity 

Station 

n 

at 

Lowest 
Date 

a)  I-  5 

Direc. 
Date 

o 

CO 

to 

o 
a 

d 

o 

CO 

0  L 
St.- 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

30.14 
30.12 
30.12 
30.11 

30.70 
30.66 
30.65 
80.  62 

31 
31 
31 
31 

29.37 
29.39 
29  33 
29.36 

24 
24 
24 
24 

8.0 
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16 
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72     56 
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47 

COMPARATIVE    DAl'A     FOR  JANUARY 


Year 


891. 

892. 

893. 

894. 

895. 

896. 

897. 

8'.'8 

899. 

900. 

901. 

902. 

903. 

904. 

905. 

906. 

907. 

908. 

909. 

910. 

911. 

912. 

913. 

914. 

915. 

916. 

917. 

918. 

919. 

920. 

921. 

922. 

923. 

924. 

925. 

926. 

927. 

928. 

929. 

930. 

931. 

932. 

933. 

934. 

935. 

936. 
1937 . 
1938. 


Temperature 


0) 


Precipitation 


03  Ml 


Number  of  days 


Period. 


41.6 
34.7 
38.5 
43.5 
36.9 
41.4 
38.9 
45.5 
39.3 
43.4 
45.6 
38.0 
40.2 
38.9 
33.3 
43.1 
49.2 
41.7 
43.8 
41.8 
47.6 
.34.3 
44.0 
46.6 
39.3 
44.3 
44.0 
27.3 
41.4 
39.6 
46.9 
39.1 
48  6 
36.1 
40.8 
40.5 
42.6 
4i  7 
39.4 
33.8 
42.3 
46.2 
48.8 
44.5 
43.6 
37.1 
41.8 
42.5 

41.4 


71 

13 

5.34 

10 

10 

6 

74 

-14 

2.48 

3.0 

6 

18 

5 

80 

-13 

1.13 

5.6 

2 

17 

8 

77 

-  22 

3.63 

1.3 

7 

13 

8 

78 

-  5 

5.19 

7.0 

8 

9 

6 

78 

4 

4.09 

1.0 

8 

10 

6 

76 

-  2 

3.78 

1.0 

8 

13 

5 

81 

10 

7.93 

T. 

9 

10 

8 

75 

-  9 

5.91 

2.3 

7 

12 

6 

78 

1 

2.69 

0.2 

7 

13 

7 

78 

7 

2.21 

T. 

6 

16 

7 

79 

2 

4.13 

1.8 

8 

11 

6 

80 

7 

2.60 

0.2 

6 

13 

8 

75 

-  5 

3.81 

1.5 

6 

15 

8 

73 

13 

4.58 

3.6 

6 

12 

8 

82 

-  2 

5.19 

2.0 

6 

14 

5 

82 

-  8 

5.80 

0.8 

11 

8 

7 

78 

6 

3.75 

1.5 

7 

14 

7 

82 

-19 

1.79 

2.4 

6 

4 

7 

78 

-   7 

2.59 

4.3 

6 

16 

6 

86 

-  9 

1.02 

0.2 

6 

« 

10 

79 

-16 

3.01 

1.9 

6 

13 

10 

78 

-  1 

8.45 

0.1 

10 

12 

7 

82 

7 

1.57 

1.5 

4 

13 

9 

74 

-  3 

4.  .38 

2.3 
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10 

6 

82 

-  6 

9.39 

0.5 

12 

8 

4 
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-  4 

3.66 

3.8 
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11 

5 

80 

-23 

4  39 

17.6 

8 

13 

4 

75 

-  3 

3  00 

0.4 

6 

16 

5 

82 

11 

6.49 

0.8 

8 

12 

4 

85 

6 

2.07 

2.1 

6 

11 

6 

74 

4 

2.63 

1.0 

7 

8 

5 

80 

15 

5.78 

0.1 

9 

14 

5 

79 

-  fi 

3  19 

0.4 

7 

15 

3 

76 

-  4 

2.68 

1.3 

8 

14 

4 

77 

-17 

4.  69 

2.6 

7 

13 

6 

79 

—   i 

5.41 

0.1 

10 

14 

3 

90 

-10 

2  05 

0.2 

5 

16 

6 

79 

2 

5.08 

0.1 

10 

12 

6 

74 

-28 

9.16 

5.0 

12 

11 

3 

76 

0 

1.14 

0.4 

h 

15 

6 

80 

11 

9.  67 

T. 

11 

12 

5 

81 

11 

3.67 

T. 

9 

12 

6 

78 

2 

2.86 

0.1 

8 

12 

5 

86 

-11 

5.79 

0.9 

6 

14 

7 

83 

-  1 

1.05 

3.5 

5 

14 

7 

80 

9 

12.61 

0.7 

17 

4 

3 

81 

4 

6.48 

T. 

7 

14 

6 

90 

-28 

4.44 

1.8 

7 

12 

6 

16 

8 

6 
10 
16 
15 
13 
13 
13 
U 

8 
14 
10 

8 
II 
12 
16 
10 
20 

9 
13 

8 
12 

9 
15 
19 
15 
14 
10 
15 
14 
\6 
12 
13 
13 
12 
14 

9 
14 
17 
10 
14 
13 
14 
10 

10 
24 
11 


■•\' 
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Olimatological  Data  for  January.   1938 


statioiu. 


Comities' 


Alum  t'ork  Reserv. 

Kaxity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

3ate»vill« 

Bee  Branch 

Benton 

Beufcjuville 

Big  Lake  OuHet.  tl 

Black  RooW 

BlythevUle 

Booneville 

Boughton tt 

Brlnkley 

Calico   Rook 

Camden 

Clwenilon    

Clinton...     .        .. 

Conway •• 

Cornerstone XX 

Corning  

Cotter 

Qrosaet  (near). . 

DanYlUe 

Dardanelle 

I)e  Queen 

Devils  Knob it 

Damas 

Kl  Dorado 

England 

Eureka  Springi 
Fayetteville    ... 

Fordyce 

Fori  Smith 

Fulton 

Qeorgetown  .... 

Gilbert 

Glenwood 

9rannis 

Qmvette 

Green  Mountain.  XX 

gltrrlsoQ I 
clena 

Bigden 

Highland • 

Hope    ....[Kvap.] 

Hot  Spring* 

Index t* 

JesslevUIe 

Jonesboro  

Judsonia 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.     . 
Little  Rock  Airway 

LotherylUe W 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marlanna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Montioello    

Montongo 

Morrllton  

Mountain   Home.. 

Mount  Ida 

Mount  Petit  .lean. . 
Mountainburg(  nea 

Newport 

Norman    

Oden 

Okay 

Oiark  

Parkin 

Pine  Bluff  .... 

Pine  Ridge 

Pooahoutas  ... 

Portland  

Prescott 

Rock  Springs  .     |t 
Rogers  (near)  ..it 

Rosebud ti 

Russellville[Evap] 
St.  Charles  .   . . 
8t.    Francis.... 

Searcy 

Springbank  ■  — it 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart.  ..(Evap) 

Subiaco 

Teiarkana 

Thorn  burg 

Turnpike XX 

Warren 

WhiteclKfs    ... 

White  Rock XX 

Wilson 

W.rnn* 

Yaneopln    

8teta  Ueans 


Saline 

Clark 

Clark   

Desha 

Independence 
Van  Buren  — 

Saline 

Benton  

Mississippi    ... 

Lawrence 

Mississippi    . . . 

Logan    

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Jefferson 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier  

Johnson 

Desha 

Union! 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . . 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  ... 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton 

Stone 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead . . . 

Garland   

Little  River... 

Garland  ■ 

Craighead   ... 

White 

Boone 

Pulh,skl 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis... 

Columbia  .  . . . 

Fulton  

Iiee  

Poinsett   

Polk 

Drew 

Drew 

Drew ■•• 

CoQway 

Baxter 

Montgomery  . 

Conway 

Crawford 

Jackson  

Montgomery  . 

Montgomery  . 

Howard 

Franklin 

Crois 

Jefferson 

Montgomery  . 

Randolph  . ... 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay   

White 

Miller 

Montgomery  . 

Arkansas.   ... 

Arkansas.   ... 

Logan  

Miller 

Perry 

Pope 

Bradley 

Little  River.. 

FrauklU 

Mississippi  . . . 

Cross 

Dei  ha 


75b  1  2 
500   4:^ 


•200 
145 
277 
70(1 
286 
l29o 
239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
U6 
172 
516 
309 
IVb 
203 
440 
175 
827 
330 
426 
2350 
ISi 
270 
229 
1466 
1451 
190 
448 
260 
200 
600 
647 
900 
1260 
1100 
1052 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
760 
345 


2010 
231 
687 
800 
288 
396 
222 
216 
840 
300 
122 
318 


1300 
600 
526 
175 
290 
245 
2<0 
650 
214 
210 
750 
S32 
t50 

2240 
206 
290 

2285 
237 
250 
167 


Temperattire   (Decrees  Fahrenheit) 


Precipitation,  inches 


v.  6  I I 

42  5    -  0.9 


40  () 
40  2 
42.4 

as.  2 


40.2 
43.3 


43.4 
47.6 


+   1.6 
-0.8 


+  2.0 


-  1.8 
-f    1.  ft 


+  1.0 
+  '3.6 


43  0 
38.2 


46.2 


43.4' 
45.6 
38.2 
46.4 
48.3 
43.8' 
39.4 
39.4 
45.8' 
42.5 


38. 


40.6 

38.1 


37.2 
43.6 


47.7 
44.6 
43.6 


40.6 


+  0.8 
0.0 


0.0 


+  2.0 


+  1.5 

+  1.9 

+  0.4 

+  0.8 

+  1.0 

+  30 


1.4 
+  1.0 


+  03 
+  0.4 


1.1 
0.0 


74 


0.0 


35.6 
43.0 
43.0 
41.4 

48.6" 
36.8 
43  8 
39.6 
42.6 
46.3 


46.4 
37.8 
41. 2- 


41.0 


42.4 
47.2 
40.3 


45.4 


39,6 
47.6 
46.0 

'39.' 6 

'42.6 

43.2 


41.8 


43.4 
44.0" 
43.6 
48.0 
41.0 
38.8 
47.0 


41.6 
42.0 


42.5 


-  2.8 
+  1.6 


+  I  1 


+  1.0 
-10 
+  1.3 
0.1 
+  1.0 


16t 


16 

17 

16t 

23 

21 

16 

16 

16 

20t 

16 


03  — 


go 


31 

27t 


38 

48 


22 


+  6.1 

0.3 

-  0.2 


+  1.  2 


-0.5 
+  'i.'5 


+  07 
+  06 
+   ). 


+  2.2 
+  '3.0 


+  1.0 


+  04 

+  i.'g 

+  1.7 

+  0.4 


1.6 


-  O.J 

+  1.0 


73 

74 
72« 


72 


69 


16 
23 

16t 
16 


19t 

16 

23t 

16 
17 
20t 


16 

'ief 

16t 

"iet 


16t 

2! 

16t 


17 

15t 

16 

16t 

16 

19 

21 


31         86 
37 


8t 
31 

27 

'si" 


31 

31 

26t 

27 

27 

27t 

31 

26t 

27 

31 


Number  of  days 


■r"c 

„  y.    I     2  — 

P    i    "I 

?         ♦J  3 

55       Eh  "^ 


^i 


31 

42 


34 
38 


40 
35 


31 
31 
31 
31 

27 


31 
27 
27t 


20 


18 
21" 
15 
21 
13 
6 
19 


26 


6.22 

8.141  +  3.70 
6.90|+2.li7 
4.39-0.16 
4.00  . 
4  86  +0.30 
9.4»| 

3.  111+0.44 
4.67 

4.  53]  -  0.  08 
4.91-1.01 
5.97I+2.37 
9.25 


8.55 
2.87 
6.67 
7.39 
4.35 
7.65 


46 
41 

42» 


4.51 

H.  81 

3.84 

6.87 

6.51 

9.47 

5.65 

5.90 

H. 

7.84 

4.03 

3.3a 

8.01 

3.61 

11.04 
8.25 
3.97 
9.91 

11.58 
3.24 
3.02 
4.37 
7.64 
4.43 
7.83 

10  23 
9.98 

10.10 
9.65 
6.01 
7.06 
3.97 
9.80 

10.01 
6.24 
6.92 
3.35 
3.  12 
5.39 
6.75 

10.05 
5.1 
3.98 
6.17 
6.33 
3.85 
9.25 


33 


31 
27 
27t 

'si" 


31 
27 


31 


27t 
27t 
31 
31 
8t 
31 
27 


26t 


35 


60 


+■^.  36 
-1.60 
+  1.93 
+2.  75 
-0.22 
+2.94 


-0.22 
+  0.45 
-0.94 
+2.  93 
+2.89 


+  0.88 
-0.93 
+2.94 
+  0.83 
+  0.33 


+  0.97 
+6.41 
+  3.23 
+0. 16 


+6.78 
+  0.46 


+  1.20 
+2.38' 
-0.15 
+  3.25 
+  6.43 
+  5. 12 
+  6.46 
+3.49 
-0.01 


+  1.26 
+  5.07 


1-2.31 


-1.21 
-0.?,4 
+  0  50 
+  1.06 
+6.U 


3.61 
5.79 
9.80 
8.81 
6.63 
6.83 
8.00 
8.69 
9.58 
3.94 
4.36 

11.32 
5.66 
3.20 
8.47 
6.83 
7.35 
4  96 
6.70 
3  19 
7.57 

11.15 
8.21 
6.71 
9.80 
6  02 
4.99 
6.01 


+  1.47 
+0.52 
+  4.91 


2.30 
3.02 
2.92 
1.01 
!  29 
2.00 

4  69  j 
1.62 

1  23  I 

1  50 
1.79 
1.70 
6.47 
2.96 
1.40 
2.14 

2  53 
1.67 
3.68 

1.29 
1.95 
0.92 
2.90 
2.41 
3.95 
2,32 
2.75 
0.90 
3.28 
1.25 
0.97 

5  51 
2.02 
8.00 
3.70 
1.88 
4  00 
4.12 
2.30 
1  46 
1  62 
8  66 
1.86 
2.  10 
7.00 
3.95 

6  50 
3.35 
1.87 
2.57 
1.62 
5.01 
<3S 
1.96 
2.38 
1.10 
0.95 
1.90 
2.94 
3.16 
1.90 
1.80 
2.20 
2.30 
1.70 
2.65 


+0.65 


+2.93 


+3  60 
+  4.98 
-0.61 
-0.33 
+  6.68 

+6.' 64 


+3.38 

-1,18 
+  1.91 
-0.  82 
+3.55 
+  6.1! 


5.70 
7.43 
6.49 
6.48 


+3.10 
+  5.72 
+1  62 
+0.43 
+  1.19 


6.92  +S.02 


+  0.03 
+2.27 
+  0.50 
+2.04 


1.61 
2.12 
3.50 
2.44 
2.95 
3.60 
3.78 
6.09 

i!35 
1.20 
7,21 
3.30 
1. 10 
3.60 
2.75 
3.40 
1  49 
2.39 
0.84 
2.53 
6.24 
2.99 
2.87 
5.30 
3  98 
1.66 
2.40 
3.09 


3.17 
3.10 
1.63 
8.00 


T 
'l\ 
0.0 
0.0 
0  0 
0  0 
0.0 
"  5 
0.0 
0  0 
0.0 

0.0 

CO 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'6.6 

!l  0 

0.0 

T. 

0,0 

T. 

0,2 

0.0 

0,0 

0.0 

T. 

T. 

0  0 

T. 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

T. 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

'1'. 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

T. 

0.0 

0,0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

tv 

T. 

T 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

00 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

T 

0.0 

0.0 

0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
T. 


6 
6 

7 
10 
7 
5 
7 
8 
7 
8 


9 
8 
10 
8 
6 
5 

'7 
6 
11 
11 
8 
8 
8 
II 
11 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
8 
5 
6 
9 
3 
6 
8 
9 
6 
6 
9 
8 
7 
4 
9 
8 
7 
8 


6 

7 
9 
9 
9 
10 
9 
9 
6 
4 
7 

'7 
8 
6 
6 
7 
7 
7 

11 
5 
5 

10 
8 
9 
7 
5 
9 
9 
7 
7 

10 
4 


I     12     i 

^' 
I     14     I 

13     I 

I     II     \ 
I     15 
!     11     ' 

16 
19 
16 
I  13 
15 
13 
12 
11 
13 
18 

ie 

14 
15 
13 

7* 
13 
19 

4 
13 
14'* 
17 
12 
15° 
14 
13 
15 
15 
14 
13 
14 
14 
21 
13 
15 
10 

5 
11 
13 

9 
10 
12 
17 
11 
12 
17 

9 

9' 
12 
10 
14 
14 

9 


20 
14 
13 
12 
15 
10 
13 
12 
13 
13 
13 
11 


19 
2! 
16 
21 
16 
11 
16 
16 

i7 
13 
16 

i2 
10 

2i 
12 
14 
14 


7 

4 
10 

8 

6 
11 

5 

1 

4 

6 

4 

4 

2 

5 

8 

6 

4 

6 
5 

8 
7 

13' 

7 

6 

18 

7 

2" 
6 
10 
3' 
8 
7 
5 
1 
7 
6 
6 
6 
2 
7 
4 
9 
17 
9 
7 
9 
9 
6 
6 
5 
4 
3 
3 

15» 
4 
15 
10 
4 
11 


10 
10 
10 
14 
10 

9 
10 

9 
14 
14 

8 

9 
14 
12 
16 
14 
12 
12 

9 

'9 
12 

8 
11 
10' 
11 

7 

9 
11 
13" 

8 

9 
10° 

9 
11 
11 
15 
10 
12 
12 
11 

8 
U 
12 
12 

9 
11 
11 
13 
12 
13 

8 
16 
15 
11 
19 

6' 
15 

6 

7 
13 
11 


13 

12 

i9 
12 

i6 

12 
15 
11 


ne 
sw. 


s. 
sw. 


se. 
ne. 


nw. 
nw. 


nw. 
nw. 

w. 


ne. 
s. 


nw. 
sw. 


nw. 
sw. 
nw. 


s. 

nw. 

nw 


Observer 


nw. 

ne. 
sw. 
8 
w. 


nw. 
sw. 


nw. 
e. 


nw. 
s. 


sw. 
nw. 


L.  R  Water  Works 
J.  W.  Camroel! 
Mrs.  Ted  R.  Carpenter 
Herbert  Nefi 
Airway  Observer 
J.  E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
!.'.  S.  Weather  Bureau 
VS.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Sa.nuel  Norris 
F.  H.  Rsndolph 
Harrv  Buie 
R    J    Torry 
William  Joaes 
J    M.  KuiRht 
R.  M.  Wheatley 
A    L.  Stephens 
K.  E    Cordrav 
P.  B-  Hutchens 
Winfred  D.  Polk 
0.  B    McSpadden 
U.S.  Forest  .Service 
J.  M.  Patterson 
Gbo.  N.  Goodier 

E.  B.Smith 

V.  S.  Forest  Service 

Ben  Johnson 

Mrs,     E.   W  .Gaston 

Dr.  R,  H.  Hardin 

Goo.  W.  Nichoalds 

University  of  Arkansa 

M.  G.  Taylor 

T'.  S.  Weather  Bureai 

T.J.  Logan 

W.  K.  Putt 

F.  J,  Kins 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 

U.  S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
JaraesA.  Burnett 
.Austin  E.  Cartwright 
J.  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Servic 
W.  E,  McDowell 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
T.  H.  Beals 
J.  H    Crosswhit^ 
U  .  S.  Weather  Burea 
Airway  Observer 
H.  G-  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri    School 
Paul  Morton 
C.  N,  Houck 
Charles  Walton 
E,  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  Sei 
Soil  Conservation  Ser 
Mrs,  Freda  M.  Ashcra: 
B   S.  Halbert 

G.  A.  Whlttington 
State  Park  Service 
C.  A.  Lovell 

J.  D    Henderson 
U,  S.  Forest  Service 
0.  S.  Forest  Service 
Charles  E.  Jackson 
Orkney  0.  Milton 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Scheu 
J    R.  Iluddleston 
Benedictine  .Sisters 
W     E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservation  Sei 
Car!  A.  S^arck 
G.   A.   Maddox 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S, Biological  Surve 
A    Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter    Smith 
Henry  Field 
S.  C   Storv 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
Now  Subiaco  Abbey 
H.  8.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
U,  8.  Forest  Service 
C    N.   Turner 
L.  M.  Snead 
U.  8.  Forest  Service 
DO.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E.  Barton 
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JDaily  Precipitation  for  January,    1928 


Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

'28 

29 

30 

31 

c 
0 

Alum  Fork  Reser  1 

Ouachita.. 

1 

.23  2- .3011    Qil    ..=,rI 

1 
.50 

.70 

'.78 
.56 
.54 

'!96 

1.03 

.95 

■'38 

'!23 

.77 
1.17 

6  22 

8.14 
6.90 
4.  39 

.imity 1 

Ouachita.. 
Ouachita.. 
Mississippi 
White 

.18 
.'90 

T.' 

.... 

'.is 

T.' 
.20 

T.' 

t'.' 

;■.■. 

::• 

'!i5 
T. 
1.35 

1.17 

.02 
'.'17 

J.02  2.10    .06] 
2.00  2.92!   .  isl 

2.00 
1.18 
.97 

"05 
.10 

ArkaJelphia 11 

.01 

Arkansa.<;  City  ..11 

.25 

.... 

.07 
1.29 
2.00 
4.69 

.09 
1.23 
1.50 
1.79 
1.69 
I  94' 

1.01 
.52 
.80 

2.15 
.01 

1.20 
.08 
.72 
.44 

.20 

Bates ville  Airway. 
Bee  Branch- 

.02 
'.'64 

.96 

1.00 

.72 

.21 

Arkansas. . 

.10    .95 

.48    .05 

1.35    .21 

14      fi5 

4.00 
4.85 
9.48 
3.11 
4.67 
4.53 
4.91 
6.97 
9.25 
8.56 
2.87 
6.67 
7.39 
4.. 35 
7.66 

T. 

T-' 

ii 

Bentonville    ...'*' 
Big  Lake  Outlet  .1111 

Black  Rock Illl 

Blytneville illl 

Arkansas. . 
St.  Francis 
White   .... 
St   Francis 
Arkansas.. 

".35 

.40 
.41 
.05 

.05 

.02 

".u 

.48 
.10 

'.'64 
.01 
.13 
.08 
.06 

T. 

;;::! 

•••■ 

. .    ,, 

f.' 



'•-' 

■.16 

.02 

1.70 
.21 
.07 
.03 
.95 
.40 

1.00 
.58 

.04 

.06 

3.95 

2  32 

.35 

.12 

.73 

90 

.83 

.94 

1.88 

1.00 

1.05 

.60 

95 

.65 

.19 

.27 

.53 
1.95 

.92 
2.90 
2.16 

.46 

1.37 

51 

.90 

.19 

Booueville 

Bougbton Illl 

Brinklev 

Calico  Rock Illl 

Camden Illl 

Clarendon...  ...  illl 

Cliuton        

.24 

White  .... 
White   .... 
Ouachita.. 
White   .... 
White     ... 

.21 

07 

1.2» 

.35 

::'.'. 

'.'05 

.32 

.08 

2.'89!2.'96 
1    An'      ^^\ 

••• 

1.26 
.31 

.02 

.10 
.04 

2.19 
1.67 
3.68 

1.29 
1.28 
.13 
1.98 
2  41 

2.14 

2.  53 

.43 

1.88 

.23 
.10 
.23 
.77 

C9 

.12 

1 

.94 
1.24 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
White    .... 
White    .... 
Ouachita. . 
Arkau::.is. . 
Arkansas. . 

'!so 

.05 
.69 
.04 

Corning       .       . .  II!! 

.66 
.15 

'.'06 
.12 

't.' 

1.18 
.28 
.70 
.40 
.70 
.45 
.29 
.80 

i!o6 

.51 

.32 

.91 

.02 

T. 

.03 

.34 

'.'87 
.22 
.73 
.20 

■.'98 
'.'78 

i.'oo 

.112 
.06 
.28 
1.18 
1.26 
.85 

32 

']i6 
.64 
.41 

'.'78 

.15 
1.16 

'.'45 

'.'86 
.... 

'.'35 

'.'9-i 
.97 

i.'41 

4.61 

3.81 
3.84 
6.87 
6.51 
9.47 
6.65 
5.90 
S.80 
7.84 
4.03 
8.33 
8.01 
3.51 

11.04 
8.25 
3.97 
9.91 

11.58 
3.24 
3.02 
4.37 
7.64 
4.43 
7.83 

10.23 
9.9S 

10.10 
9.65 
5.01 
7.06 
3.97 
9.80 

10.  ni 
6. 24 
6.92 
3.35 
3.12 
5.39 
6.76 

10.05 
6.16 
3.98 
5.17 
5.33 
3.61 
3.86 
9.25 

Cotter Illl 

Orossett  ..[near]. . 

Danville Illl 

Dardauelle Illl 

.... 

'.'39 

.05 

'.22 
.17 

.18 

'.'vi 

'.'04 

.'.    '. 
'.'26 
.... 

'!63 

T.' 

.45 
.01 

'  .'22 

.18 
.35 

T.' 

.11 

f.' 

T 

'.'62 
.03 

1   31 

.02 

.04 
T. 
.01 
.13 

.13 

.01 

.'6i 

De  Queen 

Red  .       ... 
Arkansas . . 
-Mississippi 
Ouachita. . 
Arkansas.. 

White 

White 

Ouachita.. 

".60 
.76 

't' 

';6i 

2  02"    1(1 

04 

1.56 
.38 

140 

.56 

.71 

.41 

.79 

1,06 

3.70 

1.66 

4.00 

1.85 

* 

1.45 

.88 

.67 

1.8."i 

2.10 

1.6-^ 

3.95 

.75 

3.  35 

1.87 

2.57 

.62 

3.83 

4  38 

1.96 

1.78 

.94 
1.90 
2.94 
2.39 

.02 

'.'37 
2.30 
.75 
1.10 
1.98 

.05 
2.76 

.38 
3.26 

.03 

.07 
5.51 

.03 
8.00 
1.85 

.0« 
2  50 
2.68 

.06 

.05 
3.6.5 

.68 
2.10 
7.00 
2.  32 
6.50 
2.30 

.86 
1.49 

.11 

.73 
2.02 

.38 
2.38 
1.10 

.20 
1.12 
1.44 
1  64 
1.90 
l.«0 
2.20 
1.10 

.01 

2.61 

T. 

.02 

.03 

T. 

T 

.04 

T 

09 

El  Uorado    Illl 

■    •  • 

■^ 

i' 

T. 

.09 
.13 

Eureka  Springs... 

.... 

-    • 

1   95 

Fa lette ville   

.97 
.55 

1.97 
.35 
.10 
.03 
.07 

4.12 

.08 
1.40 
.88 
.21 
2.05 
.12 
.73 
.30 

.'6i 

.05 
1.  18 

.95 

.49 
1.65 

.13 

'.'5^ 
.04 

1.25 
.40 
.80 

1.05 

1.61 
1.70 
2.65 

.94 
.34 
.06 

1  35 
.65 

1.88 
2.85 
1.01 

2.  .30 
..55 

1.62 
.95 
.65 
.,58 
.88 
.63 

2  20 

3.  on 

.77 

1.17 

1.62 

.16 

.61 

1.28 

.76 

,.80 

.96 

.05 

.76 

3.16 

■52 

.12 

.25 

.67 

1.05 

95 

T. 

T. 

T. 

't.' 

T. 

T. 
T.' 

Fort  Smith *" 

Fulton Illl 

Arkansas. . 

Red 

White    .... 
White   .... 
Ouachita. . 
Red 

T.' 
.62 

T. 
T.' 

't'.' 

■.'04 
.04 

. .    . 

T. 

T. 

.64 
T. 

't. 
.16 
T. 

'!u2 

'.'63 
'^OS 

'.io 

'.'24 
.25 

'.'io 

T. 

Seorgetown illl 

(iilbert       Illl 

:...' 

..    . 

T.' 
T. 

•••• 

.... 

'f.' 

".oi 

'.'6i 
.01 

(■ilenwood Illl 

Granuis       

i.'lJ5 
.72 
.15 
.18 

'.'06 
.30 

iiso 

'.'15 

2.92 

1.19 

,12 

.04 

Gravette     1111 

Arkansas.. 

White 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita. . 

'.'20 

Green  Mountain.. 

'.0-2 
f." 

'.'62 
'.'6i 

.10 
.10 

.06 
'.'69 

T. 

.24 

... 

ifigden 

Highland  

Hope  [Evap]....llll 

Hot  Springs  

Index  ,  nil 

Red 

Ouachita.. 

Red    

Ouachita. . 
White  .... 

White 

White     .   . 
Arkansas.. 
•Arkansas.. 

.04 
.06 

".ik 
.50 

.05 

f.' 

'!62 
■;63 

'.'62 

'^Ol 
.03 
.05 

.02 

.     . 

.;.. 

- 

•    "• 

'1'. 
T. 
T. 

f.' 

T.' 
')'. 

'.'63 

"62 
T. 
T. 

•:o5 

lonesboro Illl 

Jufi.sonia 

I^ead  Hill  

Little  ilock..*" 
LiltleRock  Airway 

.02 

T 

1'. 

:::: 

T. 
T. 

St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
iOnachita.. 
Ouachita  . 
Ouachita. . 
Ouachita. 
■Arkansas.. 
JArka.nsas. . 

White 

Ouachita. . 
Arkansas. . 

33 

.95 
.  12 
.35 

3S 

-Magnolia 



:'.:; 

.33 

. . . . 

.15 

.05 

Mammoth  8pg  .   Illl 

.17 
.02 
.04 
.06 

.26 

.70 

Marked  Tree    ..Illl 

!C5 

'.'05 
.03 
T 

.03 
.10 
.60 

Meoa iia 

Monticello  Airwav 
Monticello  .     . .  "• 
Montongo    

.08 
.»6 

.03 

.... 

.'67 

.'36 
.22 
.33 

;." 

t'.' 

T 

.13 
.03 
.17 

.82 
.95 
.88 
.72 

.1^ 

.60 
.97 

'.■97 
.69 
.82 

1.26 

Mountainburg  . . . . 

T. 

Mountain  Home. ., 

'.'08 

-Mount  Ida 

.... 

.66 

.77 

]09 

'.'24 
.15 
.38 

Jlount  Petit  .lean. . 

'.'10 

T. 

Newport                111 

Wnite.  . ... 

23 

i.Vl 
2.88 
2.22 
.83 
1.38 

1.08 
2.52 
1.79 

.01 

1.06 

.23 

:' : 

6.79 
9.80 
8.81 
6. 63 
5.83 
8.00 

Norman     Ill 

Oden IH 

Okav    

T 

T. 

Ouachita. , 
Red 

T. 

"19 

. . . . 

. .  . 

:.:. 

. . . . 

I.30I2.44 

Ozark Ill 

Parkin       ....     ||| 

Arkansas.. 
St.  Francis 
White.    ... 
Arkansas. . 
[Ouachita.. 

.25 

.21 

.... 

....    T. 

!lll  !05 

3.60 
.75 

.11 

.15 

.... 

Patterson 

■ 

T. 

.06 

■.'40 
.12 

.02 

'!i7 

.15 

.05 

'.'is 

■•■'• 

.04 

.14 

I--- 

.18 

* 

1.32 
.32 

2.30 
.27 
.49 

5.0s 

3.81 

.12 

.32 

7.21 

3.30 

02 

40 

m 

'.'18 

.91 
.92 

1.16 
3.92 
1.05 

.93 
1.04 

.10 
1    111 

.11 

08 

1     A-\ 

869 

Pine  Ridge Ill 

'.'11' 

.02 
49 

9  t8 

Pocahontas     

i  While 

Ouachita. . 
Ouachita.. 
Ouachiha. . 
;  White 

1.20 
.07 

!•■    • 

■.'63 

■'■'■'■ 

'.'32 

'.'62 
.04 

••  • 

1.351.... 
..      1   .96 
.   .      .36 

.  65  . . . . 

. 15  . . . . 
1.32|... 
1   111 

3.94 

4.63 

111.82 

5.65 

Portland Ill 

Irescott Ill 

'.'.'.'. 

Rock  Springs 

Rogers  (near) 

Rosebud 

St.  Charles 

St.  Francis HI 

Searcv 

Sprinifbauk  ...   .1 

Story II 

Stuttgart II 

Stuttgart  [Evapil  1 

Subiaco 

Tftxarkana 11 

I'hornburg 

Turnpike 

1 

.la  K( 

) 

!•■ 

8.47 

6  83 

7  36 

-Arkansas., 
j  White   ..   . 
[St.  Francis 
[White    .... 

Red 

1  Ouachita. . 
1. Arkansas.. 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 

.01 

.4H 
.29 
.58 
.10 

.25 
.13 
T. 

T.' 
f 

■.'64 

■'■'■ 

1::: 
.15 

.'42 

".'67 
'^33 

■  •• 

'f.' 

01 

i'." 
".l^ 

".b'i 

T.' 

.01 
.12 

'.'65 
'.oh 

.0912  75 

'57l!34i  .'94!" 
3.40  1.151  .871  .04 

1 

I"" 

■f. 

— 

!••'■ 

I:::: 
1 

....|  '.11 
....il.49 
.      .  2. 39 
T    1  T. 
....12.62 

ji.'u 

1.08 
1.05 
1    .76 

<o  ir 

.21    'i'.  1  .59 
1.721   .021  .90 

;1.02 

.... 

.... 

.28 

.0-1 

.04 

77 

4.96 
6  70 

.631   .12 
1.75  2.53 

j  .84 

i  T. 

1  8.19 
7.67 

h  vn^s  94:  .xn 

RR 

'     16  i 

1 

,11.15 
1  8  21 
1  6.71 
9.80 
6.02 
4.99 
7.40 
6.01 
6.92 

'5.' 70 
7.43 
6.41, 

....1...  12.90:2.91'!  .19    .56 
1....I  .10i2.87i   .43;1.22ll.38 
....|]. 03:5.30'  .7511.851   .10 

i;;__ 

i;::: 

'f. 

'T.' 
■f.' 

1.39;  .01 

.671 

.   .     .35 

1      71  1 

I 

.09 
.82 

1.51 

1.43 

2.40 

.56 

3.'i7 

3.10 

.07 

'  '13I1   R" 

.89 
.10 

't.' 

.71 
1.3(1 
.7C 

.10 

i.'i4 

.0£ 

. . . . 



. . . . 

.88 

Waldrou 

Warren  

... 

.16 

.70 

3.09 

i'2n 
1.8S 

1.63 

3.59 

.76 
.70 

'.'52 

Ouachita.. 
Red 

.92 

.... 

.32 
10 

•  • 

.18 
f.' 

'  05 
.26 

.04 

White  Rock    ... 
Wilson ill 

. .  . 

.20 
T. 

2.27 

'.'95 

1.09 

.73 

.10 
'!io 

•••• 

-Arkansas.  , 
Mississippi 
St.  Francis 
.Arkansas. . 

'.'38 

Wynne 11 

Vancopin 1 ' 

.96 

.06 

.20 

.... 

.03 

... 

^ 

- 

VMfKte<M(vu<(tAr.' 


.■yMtMil^.JuitMb(.- 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     AKKANSAS     SEOT.LON 


January    1938 


Daily   tempexatares    for    January,    1938 


Stations 


Alum  Fork 

Amity  5? 

BKteaTiUe 

Bee  BriiQch 

Benton  

BentonTille  ••*... 

BlythevUle 

BooneYllle 

BHnklay 

Camden 

Conway 

Cornlns 

Cornerstone 

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  SprluRS . . 

FayetteTille 

Fordyce 

Fort  Smith"*.  ... 

Gilbert 

Grannis 

QravetteW 

Green  Mountain. 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  5$ 

Hot  Springs 

Jonesboro    ■ 

Lead  Hill 


Little  Book.*". 

Little  Rock..^ 

[Airway] 
LnthervlUe 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked   TreeM.... 

Mena 

Monticello 

Morrllton 

Mountain  Home. . . 

Mt.  Ida 

Newport 

Oden 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 


Maximum 
'  Minimum 
I  Maiimujar 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Hinimum 
(  Maximum 
\  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
I  Mlnlmutr 
S  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
*  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
1  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  >Iinimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
<  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 


13     14 


50 

38 

65 

21 

51 

29 

62 

24 

50 

39 

49 

27 

51 

30 

60 

37 

56 

32 

51 

32 

52 

28 

49 

21 

54 

38 

54 

30 

53 

3i 

59 

33 

51 

22 

58 

29 

50 

28 

52 

34 

50 

34 

63 

33 

53 

27 

49 

25 

62 

27 

52 

34 

58 

33 

54 

31 

65 

31 

57 

28 

54|     56 

3ll     36 


47 

28 

53 

27 

49 

27 

36 

21 

47 

31 

42 

30 

46 

30 

34 

20 

37 

22 

47 

29 

37 

27 

56 

29 

48 

25 

47 

19 

42 

19 

33 

23 

45 

31 

51 

30 

42 

31 

49 

28 

48 

27 

34 

21 

37 

30 

47 

30 

47 

25 

52 

29 

37 

25 

45 

32 

37 

29 

42 

30 

41 

33 

67 

2 

34 

24 

60 

25 

49 

31 

39 

27 

56 

27 

47 

32 

44 

31 

51 

27 

48 

31 


56 
40 
64 
30 
51 
39 
42 
28 
48 
38 
52 
40 
45 
31 
49 
31 
49 
31 
48 
37 
55 
31 
51 
20 
44 
35 
66 
28 
43 
30 
49 
28 
45 
39 
50 
36 
52 
36 
45 
31 
42 
31 
52 
18 
45 
31 
46 
29 
48 
27 
53 
36 
40 
21 
46 
39 
43 
31 
44 
36 
47 
39 
50 
28 
47 
23 
45 
24 
44 
31 
47 
35 
56 
37 
40 
32 
47 
36 
43 
30 
54 
39 


1£      19 


20 


21     2B      36 


34 


16     26 


27 


28 


381     30 
25l     15 


391     55 

14      17 


29     30 


68 
39 
60 
38 
61 
45 
47 
40 
68 
39 
66 
44 
59 
40 
55 
49 
55 
46 
63 
44 
63 
45 
571 
23l 
58 
39 
63 
32 
54 
40 
54 
25 
63 
37 
67 
47 
67 
26 
68 
40 
61 
38 
67 
39 
61 
46 
61 
39 
66 
44 
64 
45 
56 
36 
63 
39 
62 
25 
67 
49 
64 
44 
59 
39 
65 
38 
59 
47 
56 
39 
60 
52 
64 
48 
57 
26 
65 
44 
57 
32 
68 
40 


rhermoraeters  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 


•Midnight  to 


midnight.    }§Therraometers  read  in  morning;  maximum 

Weather  Bureau 


temperature  credited  to  preceding  day 
Office.  LltOeKock.  Ark. 3-2-88-1160 


January,  1938 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


Daily  temperatures  for  January,   1938 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

ti 

23 

24 

25 

J5 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

Prescott 

j  Maximum 

b-ii 

6U 

5- 

5V 

»7 

58 

52 

43 

41 

43 

52 

52 

50 

61 

59 

73 

73 

70 

68 

66 

65 

61 

68 

62 

46 

37 

44 

62 

62 

63 

40 1   67  2 

1  Minimum 

3-1 

31 

33 

3-5 

3o 

43 

30 

22 

29 

37 

33 

3b 

24 

32 

28 

39 

51 

42 

36 

48 

67 

66 

63 

44 

31 

•^3 

20 

93 

47 

39 

20 

35  8 

Rogers 

j  Maximum 

bH 

58 

52 

50 

56 

51 

47 

42 

41 

47 

bl 

49 

49 

46 

59 

73 

67 

59 

60 

52 

69 

63 

67 

66 

36 

',>,! 

38 

67 

68 

60 

33 

51   4 

1  Minimum 

24 

■22 

28 

24 

20 

3b 

21 

14 

26 

31 

29 

28 

18 

32 

20 

48 

39 

36 

30 

42 

43 

42 

34 

31 

18 

19 

13 

18 

■17 

••o 

6 

27  7 

RussellvllleEEvap] 

j  Maximum 

6.'j 

62 

53 

51 

58 

59 

64 

42 

40 

46 

b3 

bl 

50 

54 

54 

75 

70 

68 

63 

60 

69 

58 

59 

60 

40 

30 

4? 

66 

69 

68 

36 

55  0 

1  Minimum 

.:14 

21 

30 

28 

25 

33 

21 

19 

23 

29 

28 

26 

18 

3(1 

22 

32 

44 

36 

29 

■15 

62 

50 

49, 

as 

27 

17 

17 

■'1 

33 

30 

10 

30  2 

8t.  Charles . 

j  Maximum 

CU 

54 

57 

53 

51 

57 

46 

36 

40 

44 

42 

47 

48 

48 

54 

53 

71 

70 

59 

65 

71 

63 

60 

72 

58 

38 

32 

34 

61 

6'l 

63 

53  7 

I  Minimum 

46 

28 

30 

32 

25 

27 

32 

23 

23 

31 

37 

37 

22 

22 

2b 

25 

45 

41 

33 

34 

62 

56 

62 

66 

30 

21 

19 

2? 

97 

37 

•>l 

32  6 

ggarcy    

1  Maximum 

'  Minimum 

33 

fiO 
26 

53 
29 

56 
30 

59 
24 

55 
34 

51 
30 

38 
19 

43 
22 

4b 
34 

45 
29 

49 
27 

46 
20 

52 
32 

5! 
22 

69 
35 

64 
47 

59 
36 

61 
29 

57 
41 

59 
61 

59 
49 

65 
60 

65 
39 

P 

33 

17 

38 
17 

50 
?0 

58 

60 
3'' 

32 

111 

52.6 

31  0 

Stuttgart 

(  Maximum 

Wl 

58 

54 

52 

58 

51 

43 

39 

44 

44 

48 

49 

49 

55 

53 

72 

74 

63 

65 

72 

66 

61 

72 

62 

39 

34 

36 

46 

64 

6'^ 

36 

54  2 

)  Minimum 

40 

27 

29 

34 

21 

34 

30 

20 

24 

36 

34 

32 

22 

33 

23 

36 

50 

38 

32 

4r. 

63 

50 

50 

37 

■^8 

20 

18 

21 

35 

36 

18 

3'  6 

Subiaco 

Maximum 

by 

61 

54 

52 

56 

56 

49 

43 

41 

49 

52 

48 

52 

52 

58 

75 

70 

63 

67 

60 

62 

56 

01 

63 

40 

28 

40 

61 

60 

64 

37 

54.4 

/  Minimum 

3'.) 

31 

35 

37 

27 

36 

28 

19 

20 

32 

25 

35 

21 

38 

24 

36 

52 

41 

34 

47 

51 

48 

49 

36 

26 

16 

20 

2? 

47 

■71) 

15 

32  9 

Texarkana  

Maximum 

62 

62 

61 

52 

59 

56 

51 

4b 

41 

4b 

58 

54 

50 

63 

60 

75 

75 

76 

69 

6C 

67 

62 

66 

6;^ 

45 

38 

52 

66 

64 

6'' 

40 

58  2 

Minimum 

38 

3U 

39 

42 

39 

44 

31 

22 

3.-> 

37 

38 

37 

26 

32 

31 

45 

52 

47 

42 

62 

60 

54 

62 

40 

31 

24 

22 

30 

48 

34 

21 

37  9 

Thornburg 

Maximum 

64 

60 

52 

55 

59 

55 

50 

4b 

40 

44 

47 

46 

47 

53 

63 

71 

69 

59 

66 

66 

59 

55 

63 

63 

38 

30 

39 

67 

69 

60 

33 

53  5 

Minimum 

•28 

21 

26 

28 

20 

31 

2b 

13 

25 

27 

23 

25 

14 

33 

16 

44 

52 

35 

24 

39 

52 

48 

49' 

32 

22 

16 

13 

19 

43 

31 

14 

28.6 

Turnpike 

Maximum 

45 

56 

55 

54 

52 

51 

39 

36 

36 

42 

41 

42 

44 

45 

48 

62 

67 

5S 

67 

55 

55 

57 

67 

66 

31 

22 

.34 

60 

50 

66 

33 

48.0 

Minimum 

33 

37 

38 

27 

38 

37 

25 

16 

23 

29 

29 

27 

25 

31 

25 

39 

45 

37 

38 

43 

41 

42 

43 

30 

16 

7 

1? 

?7 

40 

17 

6 

29  6 

Warren 

Maximum 

6i 

60 

54 

57 

59 

52 

47 

42 

44 

42 

48 

52 

48 

56 

57 

71 

71 

70 

67 

74 

7i^ 

70 

73 

63 

42 

36 

40 

66 

66 

63 

48 

.5fi.  9 

Minimum 

46 

40 

30 

38 

33 

42 

29 

24 

30 

36 

39 

34 

32 

34 

29 

42 

54 

44 

36 

45 

63 

55 

55 

40 

31 

22 

19 

26 

43 

40 

21    37.1 

White  Rock 

Niax-nnum 
Minimum 

,, 

.. 

Maximum 
Minimum 

62 
35 

56 
26 

50 
26 

48 
35 

56 
30 

49 
35 

46 
27 

46 
16 

46 
26 

49 
34 

44 
35 

44 
30 

45 
23 

48 
34 

49 
22 

64 
39 

67 
38 

53 
32 

58 
27 

63 
35 

60 
64 

57 
46 

66 

48' 

58 
36 

43 
26 

31 
17 

32 

16 

47 

20 

64 
37 

60 

32 

69 
17 

52.7 

30  8 

Wvnne 

Maximunii 

51) 

60 

52 

53 

59 

49 

47 

b7 

57 

44 

44 

47 

47 

50 

51 

70 

66 

57 

60 

68 

60 

6fi 

69 

68 

39 

36 

36 

47 

64 

60 

42    64  0 

Minimum  1 

34 

26 

261 

29 

23 

3o 

29 

21 

13 

30 

29 

27 

20 

31 

20 

46 

46 

32 

27 

28 

54 

47 

48 

35 

25 

17 

16 

21 

38 

40 

18 

30.  0 

Daily  Evaporation  [incheB],  Mean  Temperature  [F"],  and  "Wind  BEovement  [miles]  for  January,    1938 

[.See  precipitation  data  in  table  on  preceding  pagre] 


Station 


Data 


Day  of  month 


5       6 


10  I  II 


Sope 

[Eip.  Farm] 


Russellville 

[Oiark  Nursery] 


Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


.Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


nuttgart    ...„.„.  ^^^P't^^ 
.Rice  Exp.  P^rmlm^^^^^^ 


06 1 

.099 

100 

.051 

062 

50 

43 

44 

44 

47 

69 

32 

28 

18 

23 

147 

.076' 

040 

.044 

.040 

50 

44 

42 

40 

42 

4 

8 

59 

14 

40 

068 

* 

♦ 

.126 

« 

14:    411 

41 

42 

42 

129 

,9| 

15 

20 

23| 

087' 

.021 

* 

* 

44; 

3i 

32 

32 

29 

47 

41 

10 

0621 

072 

.032 

.012 

46; 

46 

30 

32 

20 

62 

27 

11 

073 

.042 

. 

39' 

33 

31 

101 

» 

64 

.129'. 019  .004 
38;  441  41 
23      3lj     27 

.010  .016'. 068 
i»8  401  38 
16      30|     66 

.0231.013  .063 
421  ^^\  ■1'^ 
19|     83|     88 


14      15 


17      18 


19      20 


21 


23 


24  I  25 


29 


30      31 


.0681.102 
36!  42 
52j     5:t 

.040!.  098 
34  i  42 
34;   100 


.  130; 

143,. 

421 

48 

55 

70 

.044 

080 

38' 

54 

24' 

5J| 

076i.in9.091    090'. on 


58      55I     all     50: 
63i     28|     37|     29i 


1121.  086.  040,  0441 
57      52      4Bi     52; 


. ...  .049, 
361  28 
126,   109' 


Mil 
32; 

47! 


..   1.046  .. 
56j     54!     54; 


112 1 
491 


27      13i     13      43;     2bl     37!   112 


341     24' 
213:  106' 


.  0401.  088  .  Otl|.  074'.  101 1 .081  .  038,.  054' ....  !.  037j.0.'^3|, 

38      38'     48;     49      54      62      ."^21     491     53      62l     59]     47 
50    154|     43;    112      65l     66      28i     96l     69l     64i    llll  2521 


1281 
321 
346! 


301 


0601.170' 
4';|  46; 
20I  671 
I  1 
•  .4561, 
38,  46 i 
70:     67 1 


48][.010'2.713 
57...  I  44.6 
125 1     94 j 1.630 

120.06812. 101 
49  26  42.6 
136      63  1, -646 


43;.... 
70      • 


.2181 
60j . . 


1.440 
44.0 


Daily  River    Stag-es  for  January,   1938 


Stations 


Rivers 


FlooiJ 
!?tage 


9     10  I  n 


13  !  14 

i 


15  j   16  I  17  I   18 

1  I  1 


19  !  iO 


21   I  22 


23      24  ;  25  i  26  I  27 


28  j  29      30  I  31 

■'         1         I 


rort  Smith  ..  IT] 
Van  Buren  ... 

Danville  

Jjark  

Dardanelle 

Morrilton 

Little  Rook. 
Pine  Bluff  .    ... 

Gilbert 

Doniphan,  Mo. 
Black  Rock  .  . . 

ludsonia 

OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Rock.  . . 

BatesvUle 

Newport 

Georgetown   .. 
Clarendon    ... 

:Jt.  Charles 

Arkadelphla 

Houghton 

Camden   

WhitecUffs  .... 

index  

Fulton 

Big  Lake  Outl't: 
iit.  Francis... 
3t.  Francis  L.L 
Marked  Tree  . . 

Parki'i 

Madison 

Helena 

Vrkansas  City. 


...\rkansaB 

do  .... 

.Petit  .lean. 
..Arkansas. 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do 

..Buffalo... 
..Current  .. 
...Black.  .. 
...White  ... 
.  . .  White  . . . 
.     do  .... 

do  ..   . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Ouachltd . . 
Little  Mo.  . 
.Ou&cJuta  . . 
Little  River 

....Bed 

do 

Little  River. 
St.  Francis. 

do  .... 

do  ..  . 

..  ..do  .... 
...  do  .... 
MlsslwippS  . 
do  .... 


22 
22 
■20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
1'^ 
14 

30 

2; 

18 

26 
21 

26 

i7 
20 
26 
25 
25 
25 
10 
18 

ii 

28 
32 

■»2 
42 


5.8 
4.8 

8.0 

1.2 

4.3 

1.1 

2.7 

6  6 

3.8 

2.4 

6.3 

16.U]5.0;14 

-0.6-0.6,-0, 

3.9'  3.  8l  3. 

1.8'    1  4!   1. 

7.3    6.9'  6. 

8.4:  7.41  6 

14.7  14.0  13. 

23  3  23  3123 

22.1:22.3'22. 

10  0,   9.1;  8. 

14.4  11.5;  9, 

30.0'29.4  28. 

18. 1:17.  6!l6. 

10. 

14. 

10. 

9. 

2-1 

3. 

9. 

U. 

25. 

20. 


81  5. 

6i  4. 

5:  7. 

0  0. 


5.71 
4.0i 
6.1i 
0  8| 
3.8 
0.3 
1.7! 
5  5 
3.8, 
2.3 
6.3! 


.2,12.2,11.3 


11.7 

11.3 

15.4:14.8 

10.4 

10.4 

11.1 

10.1 

23.7 

23.7 

3.4 

3  4 

8.6 

8.  .8 

10.4 

10.7 

25.4 

25  8 

19.8 

30.2 

l:-0. 

5:  6. 
8i  6 
2  12. 

2  23 
4'22, 
2i  8' 
4!  9. 
6  26 
4,14 
5I   9. 

3  13. 
3,10. 
4,  8. 
1'24. 

4  3. 
ij  9. 
111. 
9 '25. 

5  20 


2  0.0'  0. 
6,  3.6  3. 
3|   1.51   1. 

3  6.3    5. 

0  6.5:  5. 
,2!ll.3  10. 

1  22.8  2^. 
5  22.5 '22. 
'1'  8.2:  8. 
0;  7.6l   5. 

2  26.2  24. 
2  11.9;10. 
8'  9.5I  8. 

0  12.3111. 

210.il  9. 
7|  8.2!  8. 
l;24.  1[24. 
2i  3.2;  3. 
41  9.7  9. 
5|]1.8;12. 
6.24.8  24. 
620.4:20. 


6.6!  5 
4.2i  4. 
5  5|  5. 
0.6|  0. 
3.61  3. 
-O.ll-O. 
1  2!  1. 
4  9|  4. 

3. 

2. 

4 

9. 


6.6 

4.l| 

6.1 

0.5; 
3. 3 1 


3.7: 
2.3 

4.5 
10.6 
0.8 
3.5 

«.  i-*\  1 
3;  6.4  6. 
ll  4.9!  4 
6;  9.8i  9 
4I2I  9  21. 
5l22.3;'22, 
2'  8.1;  8 
8'  6.0;  S, 
22.2: 19 

7  0    6 

8  4 
10.  I 

9  7 
7.5;  7 

124.  0'23 
2;  3.01  2 

9;io.olio 

0!l2.0il2 
0:22.8,21 
0  19.4  18 


6 

2:-0.4'-0 

0  0.81  0. 

7]  4  4|  4, 

7,  :■■  6  3 

2,  2.2|  2 

0  3.7  3. 

8l  9.2!  8 


-0.6; -0.6 


0. 
3, 
1, 
6, 
3 
7. 
420.7  20 
i;2l  8  21 
o:7.9'  7 
8'  4  0  4 
6  18.  i;i6 


3 

3;   1. 

1  6 
6    4 

2  8. 


6  -0. 
6,  0. 
2I  4. 
6|  3. 
2;  2 
4  3. 
6:  8 
-0, 


2;  3. 
6-0. 

4    0. 


7,-0. 
5  3 
1    0. 


0;  4.7   4 

0  7.8!  7, 
4'  9.0;  8 
4i  9.6  8 
3'  7  2!  6, 
8,2:5. 7|2S 
8  2.8  2. 
O'lO.Ol  9 
0  11.9!ll 
7  20.6  19, 
5  17.7!l6 


.0  19, 

.2120 
.61  7. 
.5!  4 

8!15. 
.5!  4 
,6;  7, 
.6'  8, 
.7!  8. 
.9I  6 
,  5'2'5 
.7j   2, 

9  9. 
11, 


2  18. 
6,19. 
9  7. 
5'  4. 
7;14. 
6    4. 


4  7. 
2;  8. 
3I  8. 
7,  6. 
4123 
6  2 
7;  9. 

5  11. 
0  18. 
3  15. 


I 
0'.., 
8;  3. 
4|  4. 
3:  0. 
Ol  2 
9,-1 


6 

-0 
3. 

1. 

5. 
2. 
5. 

7  16. 
9  18, 
0:  7. 
6;  4. 
0  13. 
0  4. 
2  7. 
8]  7. 

4  e 

022. 

5  2. 
li  8. 

8  10. 
7  17. 

9  14. 


3.6 

4  1 

0.3 

2.8 

■1.1 

■0.1 

3  5 

3.4 

2  I 
8:  2.8 
5;  6.1 
6-0.  ■> 
1'  3  0 

01  n.7|  0 
fi,  .-..5  5 
5  2.5  2. 
6|  5.3,  5. 
9  16  2:15 
0  17.i;i6 
7'  7.5!  6 
4I   4.4     1 

2  12.3:11. 
0;  3.9'  3 
0    7.01  6. 

6;  7  4;  7. 

4  7,2!  7. 
2;  6  0:  5. 
9  22  7  22 . 
5l  2.4;  2. 
7l  8.3]  7. 

10.0    9. 

16.5  16. 

13.  6  12. 


•3.6; 
3.  8l 
0.1| 
2  7 


2:-l.:-,l-l  3 


0. 

3.3 

3.3 

2.1 
2.7 

6,  5.1 
0-0,3 
ol  3.0 
7;  0  7 
4  0.31 
4!  2.2' 
01  4 
6114  9I14.4' 
3  15  6  14.9. 
2;  4.8    6.41 

4.4, 

9.6 

3.2, 

6.7; 

7.2' 


-0.4, 
3.2; 

3.3! 

2.1 
2.5! 
6.1 
-0.6' 
3.0 
0.6 
5.3] 
2.1 
4  5, 


41  :i.i'  3 
7,  3  6'  8 
0  0,0  0, 
6  2.6  4 
4  -1.6;-l 
51-0.6,  ", 

ll  3.Ui  ;-i 

3!  3.3    3 
3]  2.  6    2 
6    2  4,  3 
9    4.7 
61-0.6 
0!  3.0 
8|  0.7 

5.3 

1.9 


.  .1  7.2,  8 
.6'  6.1'  7. 
3  20.9  22 
0    2.4    3 


.8:20.9  24 


■4: 
.4: 

.5' 
.8 
.3 

.0;  6.8 
9I  5.7 
22  4  22.4 
2,2;  2.1 
7.6!  7,21  6.8 
9.2:  8.8|  8.4 
O'lS.O  13.7 
8  12.3  11.5 


4.4, 
8-2! 
2.9, 
6.7] 
7.1! 
6.7' 
5.51 


3 
0 

2,  4  0,  4. 
9]13.o'l:i. 
4ll3.9:i3. 

i  7.5,10. 

4I  4  i     ->. 

0  7.1 

8]  2  6 

6:  6.5 

0'  6.9 

7,  6.6 

4,  6.3 


3  22. 


2  0 
6  4 
8.0 
9.7 
8.9 


4.4  2. 

3.5  4. 

1.6  2. 
8.0,  7. 
4.5  6. 
8.7!l4 

5'17.  921. 
5,16.6:18. 
024,4125. 
2:17.6,22. 
3  13.1'25. 
416  723. 
5;  8.  7;J7. 
9'll.3'18. 
7  7.2,  7. 
9  6.4 
1I22.3 
9  5.0 
2 1 12.  7 
5:14.1 
1  9.  8 
1    6,1 


0,10.4 
2IIO.7 
9  25.  3 
0:  9  9, 
5  14.1: 

7  8.4' 
9  8.21 
9  12  3] 

4  16.0] 

8  3.8] 
8|  7.9 

5  2;^.G 
0]  5  6 
Sl  6.6 
7110.7 
7,11.0 
9I  8.1 
1  10.1 
222. 5i 
8 '21.0 

7  25.0: 
4)22.3 
l!32.6 
4,27.3 
8'22.5 

6  23.8 
6    8.6 

1  13.6 
3  22.6 

8  6.1 

2  16  4 

3  16.  8 
,9  11.6 
5    8.2 


13,2  14. 
12.  8;1.S 
26  5,26. 

9.9  9 
15.  9' 14. 
13.8,12. 
14.2]  14. 
15.6!l8. 

9,4    6. 

3.8l  4 
11.111. 
27.  1]30. 
11.2;14. 
11.5!l2. 
16.7, IS. 
21.0,22 

16  0  21. 

17  6  19 
23.  5  24 
22.0,22 
25  3124. 
22.8'21. 
38. 4  40 
30.2!31 
25.0125. 
27.7  30. 

9.  7  10. 


16  6 
22.6 
6.2 
16  9 
17.2 
12.3  14 
10.0  12 


2] 14. 4' 13. 

8'14.2'13. 
3  23.9  21. 
91  9.7  «. 
Iil3.6'13. 
2  11  gill. 
9  14  3  14. 
5  18.3:17. 
8    6.0!   5 

2:  i.e!  4 

0,10.6110. 

5  25.6  23 
2  12.  0  7. 
0  13.9  12. 
11 12. 9, 12. 
7  19.8  20 
2 '22. 5122 

6  20.4  20 
326.2  25. 

7  '23.3  23 
4:18.1113, 
4;i9.3]17. 
414:1.7  40. 

0  30  0  28. 

8  25.6,24. 
8,32  8  32. 

2:11. 0!ll. 

4'17.4:17. 
7:-.'3.0'23. 
4]  6.1,  6. 
7]16.3|15. 
316.8  15. 

1  16.6,19. 

2  14  9  16. 


6;  12.0 
0  II  9 
9,20.  1 
4  7.4 
3I12.  6 
S;11.6 
2  13.9 
9  17.8 
8'  5  4 
2|  3.8 
3;  9.6 
4l2:i.  1 
6;  6.0 
8  lO.l 
4'  8.6' 
117.6 
522. 5 
6  20.8 
8  20.2 
8  24  2! 
3,11!  9' 
6:13.7 
3139.01 
7,28  5' 
o!21  8 
9131  8 
6  11.9 
8  18.4 
2  23.4 
4,  4.7 
5!l4.6 


14.9 
21. -i 
18  6 


1  9 

8 

7 

6 

9 

6]  7 

6 

17 

3  20 

6 

!  6 

3:    4 

9 

11 

2'  9 

9 

10 

4.  9 

6 

13 

0,11 

9 

17 

3116.9 

5. 

2    6.3 

3 

8'  3 

8 

•  8 

9,11 

2 

23 

4 125 

3 

6 

0    6 

2 

7 

n    6. 

1 

!  6 

6 

6 

2 

:14. 

0 

1.3. 

7 

2; 

1 

20 

2 

121 

2  21 

8 

'26 

4 

26 

7 

:24 

4 

24 

9 

'  9 

5 

8 

9 

11 

2 

10 

1 

;37 

3 

36 

6 

27 

0 

26 

7 

19 

2 

16 

7 

,30 

8  28.9 

11 

9  12 

1 

18 

7  19 

7 

;23 

0  23 

9 

4 

4:  5 

0 

)3 

6113.2 

|14 

4  14 

7 

;23.2  24 

9 

20.  2 

21 

4 

1    T    less  than  0.  01  inch  rain  or  melted  snow.      ttNot  used  in  mpan^  and  suramaria*      Reference  U>tters ','•,',  number  of  days  missing.     tAljo  on  other  dates.      UP.    O 
■  ddressej  as  follows:-Bie   Lake  Outlet.  Manilla;  Bougliton,  Route  4,  Prescott;     Cornerstone,  Route  I.   Altheimer;    Devils    Knob.    Salus;     Green  Mountain,   f'alico  Rock; 
udei,  Route  5,    Texarkana;     LuthervUIe.  Route  1,    Lamar;   Rock  Springs.  Route  2,  Wilmar;  R-^;?ers.  Ro'jte  3,  Rogers:  Rosebud,    Route  2.   Mt.    Vernon;  Springbank,    Dod- 
ridge;  Turnpike.  Dover:  White  Rock,  Cass.   Precipitation    for  24  hours  eudin?  near  sunset  nnlejs  otherwise  indicated.     ""24  hours  ending  midnight,    llll  24  hours  ending 
a.m.     Data  in  italics  interpolated.    'Included  in  next  measurement.    ITAIl  pool  stages  except  22d  to  3ist,  inclusive. 

The  departures  from  the  normaltemperature  are  computed  from  the  averages  of  th«  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  preclpita- 
on  with  15  years  or  more  of  record  are  oomput,ed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  .3.Vy6ar  period :  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  ere  for 
^e  period  to  1985.  inclusive. 
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Pbicb :  25  Cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington,  D.  C. 


QENEBAIi    SUMMABT 

The  month  of  February  averaged  above  normal  in  both  tem- 
perature and  precipitation.  The  monthly  rainfall,  most  of 
which  occurred  during  a  five-day  period,  caused  flood  condi- 
tions on  every  river  in  the  State  during  the  latter  half  of  the 
month. 

The  monthly  mean  temperature,  based  on  the  reports  of  68 
stations,  was  50.9°,  which  is  7.3°  above  the  48-year  average. 
This  was  the  warmest  February  since  1932.  The  mean  tem- 
peratures ranged  from  56. 5"^  at  Magnolia  in  the  southern  part 
of  the  State  to  45.6°  at  Devils  Knob  in  the  northern  part.  The 
highest  temperature  recorded  during  the  month  was  87°  at 
WUson  on  the  10th  and  at  Wynne  on  the  12th.  The  lowest 
temperature  was  recorded  on  the  Ist  at  nearly  all  stations,  the 
lowest  being  8°  at  Gravette  and  Mountain  Home.  The  great- 
est daily  range  was  52°  at  Searcy. 

The  average  precipitation,  for  the  100  stations  reporting  was 
6.08  inches,  which  is  2.76  inches  above  48-year  average.  This 
was  the  wettest  February  since  1903.  Heavy  rains  were  record- 
ed during  the  period  from  the  14  th  to  the  18th,  and  scattered 
showers  continued  in  some  sections  until  the  22d.  Monthly 
amounts  exceeding  10  inches  were  reported  in  Johnson,  Gar- 
land and  Crawford  counties.  The  average  number  of  days 
with  0.01  or  more  was  7.  Snowfall  averaged  0.1  inch,  mea- 
surable amounts  being  reported  in  the  northwestern  counties 
and  Mississippi  County. 

The  weather  was  favorable  for  crops  and  farm  work  the  first 
two  weeks  and  the  last  week  of  the  month.  Large  areas  in  the 
lowlands  were  inundated  by  flood  waters  during  the  last  two 
weeks  and  crops  in  these  areas  were  destroyed.  Only  a  small 
acreage  of  spring  crops  had  been  planted  before  the  heavy  rains 
occurred.  Peaches,  plums  and  pears  were  in  bloom  in  the  south- 
ern and  some  central  portions,  and  buds  were  developing  rapid- 
ly in  the  northern  section  by  the  middle  of  the  month.  A  con- 
siderable per  cent  of  the  blooms  was  killed  in  some  western 
counties  by  the  low  temperatures  during  the  third  week. 

Floods  were  reported  on  every  river  in  the  State  as  a  result 
of  the  heavy  rainfall.  Crest  reports  on  the  Arkansas  River 
were  as  follows :  Fort  Smith,  33.2  feet  on  the  19th;  Darda- 
nelle,  29.5  feet  on  the  19th;  Little  Rock,  26.2  feet  on  the  22d; 
and  Pine  Bluff,  31.7  feet  on  the  23d.  In  the  Ouachita  basin 
the  crest  stages  were  as  follows:  Arkadelphia,  29.0  feet  on  the 
19th;  Bough  ton,  23.6  feet  on  the  19th;  and  Camden,  41.1  feet 
on  the  22d.  In  the  Red  River  basin  the  crest  at  Fulton  was 
36.4  feet  on  the  24th.  On  the  White  River  the  crest  stages 
were  as  follows:  Calico  Rock.  42.0  feet  on  the  18-19th;  Bates- 
ville,  39.5  feet  on  the  19th;  Newport  33.4  feet  on  the  20th; 
Georgetown,  31.5  feet  on  the  23d;  Clarendon,  35.0  feet  on  the 
28th;  and  at  St.  Charles  31.8  feet  on  March  3d.  The  crest  at 
3t.  Francis  on  the  St.  Francis  River  was  23.5  feet  on  the  24th. 
tied  Cross  officials  estimated  that  500,000  to  600,000  acres  had 


been  flooded  in  21  counties,  forcing   24,000   refugees    to    leave 
their  homes. 

In  the  Arkansas  basin  the  losses  were  estimated  at  $171,500; 
In  the  White  basin  $114,800.  Estimated  losses  on  the  Red 
River  and  Little  River  in  southwest  Arkansas  totaled  $160,900. 
In  the  Ouachita  basin  $9,500.  Complete  flood  loss  reports  in 
the  St.  Francis  basin  have  not  been  received  to  date.  Four 
lives  were  lost  in  the  flood  waters. 

O.D.N. 


MiscellaneouB  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 


Oenee  Fog 

Light  Hail  ... 
Moderate  Hail 
Th  u  Ddef  storm 
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PBESSUKE,  WIND,    HUMIDITY.    AND  SUNSHINE 
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COMPARATIVE    DATA     FOR  FEBRUARY 


Year 


1891... 
1892... 
1893... 
1894... 
1895... 
1896... 
1897... 
1898  .. 
1899... 
1900... 
1901... 
1902... 
1903... 
1904... 
1905... 
1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 
1912... 
1913... 
1914... 
1915... 
1916... 
1917... 
1918... 
19)9... 
1920... 
1921... 
1922... 
19Z3... 
1924... 
1925... 
1926... 
1927... 
1928... 
1929... 
1930... 
19:<1... 
193.'... 
I9S3... 
1931... 
1935... 
1936... 
19.i7... 
1938 . . . 


Temperature 


I'erind. 


46.6 
49.0 
42.4 

40.5 
3.3.5 
45.2 
46.6 
45.8 
31.8 
,S9.7 
40.8 
35.0 
41.0 
44.9 
,32.3 
41.8 
44.9 
44. 2 
47.3 
39.0 
49.8 
,37.9 
41.0 
40.4 
45.9 
43.4 

43.  4 
46-9 

44.  1 
45.0 
4-1.3 
47  8 
41. n 
42  9 
49  a 
48.  .^ 
.■i2. 1 
45.0 
35  4 
52.  2 
-•8.  2 
.52.0 
41.5 
•11.5 
4.5.8 
;^.6. .') 
44  2 
5u.l( 

43.  6 


80 
78 
74 
75 
78 
79 
89 
82 
75 
74 
79 
72 
79 
86 
82 
75 
83 
78 
82 
75 
87 
78 
82 
79 
76 
82 
89 
93 
80 
79 
85 
84 
80 
82 
83 
88 
90 
79 
76 
86 
75 
86 
82 
82 
87 
89 
84 
87 
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0 

-17 

n 

7 

7 

-25 

-  5 
10 

-  2 
-12 

10 
-29 

4 

0 

5 

-13 


-29 


Precipitation 


■2  92 
3  47 
4.05 
6.32 
0.71 
3.30 
2.69 
2.08 
2.18 
5  06 
2.18 
2.60 
7.63 
2.47 
2.55 
2.21 
2.77 
6.26 
5.41 

3  66 

4  31 

2  80 
3.74 
4.2:i 
4.47 
1.78 
1  93 
1.17 

3  3) 
1.26 
3.59 
4.89 
4. 66 
2.26 
3.. 37 
2.02 
2.62 
2.23 
4.01 

3  92 
i   77 

4  72 
3  53 
2.1)0 
2.41 
1.70 
2.11 
6.08 

3  32 


cs-S 


Number  of  days 


T. 

0.8 

2.5 

2.0 

0.5 

0  7 

T. 

2  7 

1.2 

1.6 

3.2 

2  7 

0.8 

7  I 

1.6 

0.5 

0.4 

0.9 

5.9 

0  3 
4.5 
1.8 
0.9 
1.3 
1.3 
1.1 
0.4 
2  5 
1.0 
9.8 
1.3 

1  9 
0.4 
0.5 
0.3 
1.5 
0.6 
8.8 
0.0 
T. 
T. 
2.1 

0  5 
T. 
2.4 
O.'i 
0.1 

1  7 


10 
11 

9 

8 
10 
15 
10 
15 
12 

9 
10 

9 
10 
12 

9 
15 
12 
12 
13 
11 

9 
12 
11 
11 
11 
14 
16 
12 
13 
11 
l,j 

9 
11 
12 
12 
15 
10 
12 

9 
12 
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13 
11 
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11 
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10 
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11 
15 
10 
II 
11 
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10 
11 
12 
10 
12 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


February,  1938 


stations 


Counties 


Alum  Fork  Reserv 

Amity 

Arkadalphia 

Arkansas  City  . . . 

BatesyUle 

Bee  Brancli 

Beaton 

Beutonville 

Big  Lake  Outlet.  XX 

Blaok  Rock 

Blytheville 

Booneville • 

Bough  ton tX 

Brlukley 

G»lioo  Rook 

Camden 

Carthage 

ClHJreuilou    

Olinton 

CODW»T 

Corning  

Cotter ■ 

groaset  (near) 
anvlUe 

Oardanelle 

l)e  Queen ■ 

Devils  Knob  — It 

Dumas 

El  Dorado 

England  

Eureka  Springs 
Fayetteville   . .  - 

Fordyce 

Foil  Smith 

Fulton 

Goorgetown  .... 

Gilbert 

Glen  wood 

Srannis 

Gravetto 

Green  Mountain.  tX 
Hftrrison 

Helena 

Kigden 

Highland • 

Hope    ....[Kvap.J 

Hot  Springs ^. 

Index. t* 

Jassleville 

Jonesboro 

Judsonia 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.     . 

Little  Rook  Airway 

Luthervillo tt 

Madison 

Magnolia 

^{amlnoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Montlcello  Airway 

Montloello    . 

Montongo. .. 

Morrilton  .. . 

Mountainburg(nea 

Mountain   Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norraan    

Oden 

Okay 

Onark  

Parkin 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

PooahontaK  

Portland 

Prescott 

Rock  Springs  .    || 

Rogers  (near)  ..XX 

Rosebud Xt 

Russellville[Evap] 

St.  Charles  . 

8t.   Francis.. 

Searcy 

Springbank  .  — ;+ 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart...  (Evap) 

Subiaco 

Teiarkana . . 

Thornburg  . . 

Turnpike XX 

Waldrou 

Warren 

WhitecUffs    . 

White  Rock XX 

Wilson 

WynB«...      . 

Yftnooptn    .. 

St&te  Uaans 


Saline 

Clark 

Clark   

Desha 

Independence  . 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan    

Nevada 

Monroe 

leard  

Ouachita 

Dallas  

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Johnson 

Desha 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  ... 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  .... 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Stone 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead  — 

Garland    

Little  River 

Garland    

Craighead   . .   . 

White 

Boone 

PulhSki 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Fulton  

I/ee  

Poinsett   

Polk 

Drew 

Drew 

Drew — 

Co away 

Crawford 

Ba.rter 

Montgomery  . . 

Jackson 

Montgomery  .. 

Montgomery  . . 

Howard 

Franklin 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton    

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay   

White 

Miller 

Montgomery  . 

Arkansas.   ... 

Arkansas.   ... 

Logan  

Miller 

Perry...  , 

Pope  

Scott     ..     .     . 

Bradley 

Little  River.. 

Franklio 

Mississippi  ■ .  ■ 

Cross 

Desha....     ••• 


aiimatological  Data  for  February,   1938 
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Temperature  (Degrees  Fahrenheit) 


3  2 

tp  o 


75b 

590 

200 

145 

277 

700 

285 

l'.i9o 

239 

259 

252 

465 

235 

206 

S61 

116 

297 

172 

516 

309 

298 

440 

175 

827 

330 

426 

2350 

182 

270 

229 

1466 

1451 

190 

448 

260 

200 

600 

547 

900 

1250 

1100 

1052 

300 

445 

491 

375 

600 

275 

750 

345 


650 

324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1207 
273 
273 

'sis 

2010 
800 
702 
231 
687 
800 
288 
896 
222 
216 
840 
308 
122 
318 

isoo 

600 
526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 
760 
332 
S50 
2240 
675 
206 
290 
,,285 
^^237 
o^o 

167 


2 
43 
43 
64 
39 
46 

33 
8 
37 
13 
24 
3 
51 
34 
53 
33 
34 
17 
S5 
45 
I) 
26 
22 
52 
3 
2 
33 
38 
32 
38 
51 
10 
14 
58 
26 
13 
3 
19 
41 
2 
38 
66 
19 
lit 
68 
47 
21 
12 
43 
2 
32 
59 
2 
89 
8 
22 
34 
27 
34 
bi' 
2 
3 
3 
19 
tl 
26 
39 
56 
10 
11 
10 
4.-1 
8 
51 
14 
45 
82 
50 
3 
48 
4 
26 
6 
11 
28 
29 
14 
61 

41' 
53 
18 
14 
l9 
44 
32 
2 
13 
80 
14 


50.0 

50.7    +  5.9 

65.6 


50.1 
48.8 
50.2 
46.0 


+  9.8 
+  6.0 


+  6.4 


49.4 
50.2 


+  4.2 

+    4.0 


52.7 


+  8.5 


54. y 

51.8 


52.2 
48.6 


54.6 

5i'.2' 

52.9 
45.6 
54.8 
55.6 
52.3' 
48.0 
47.7 


+  7.7 
+  7.0 


76° I  10 
77  lOt 
83  I       -St 


78 


+  7.8       82 
+  8.6       79 


+  5.2 
+  6."  4 


+  5.8 

+  6.6 

+  5.5 

+  68 

+ 


49.6    +68 


46.0 

ih'.s 

46  2 

47.9 
48.0 
52.4 


52.8 
52,2 
51.8 


49.8 


46.4 
51.0 
51.6 
49.6 

56.5 
47.3 
52.6 
48.8 
50.0 
53.6 


53.2 

47!4' 
48.4 
50.6 


+  3.2 
-t-  7.1 


+  9.0 
+  7.3 


+  3.8 
+  4.8 


+  7.4 


10 
lit 
27 
11 


03  — 


P»recipitation,  inches 


.:;  o 


c  3 

S2 


Number  of  days 


1  1  36" 
1  39 
1     I     40 


lit 
10 


17t 
27 


lot 

11 


+  8.0 
+  6.1 


+  72 

+  5.'i 

H   7.(1 
+  6. 

+  5.2 
+  5.8 


50.5 
55.0 
48.6 

'53.2' 


49.2 
55.4 
54.2 


60  8 
52.0 


51.3 


+  7.8 

+  '5.'i 
+  2,8 
+  8.6 


Ut 

"if 
11 
U 
10 
10 


20 


+  5.2 
+  '6.7 


+  7.6 
+  6  7 
+  6.8 


+  83 
+  i6/J 


52.0 
51.5' 
51.4 
55.0 
49.6 
46.2 


65.0 


50.6 

52.1 


50.9 


+  6.2 


+  6,8 


+  7.6 
+  6.6 
+  5.- 


+  7. 


+  5.4 
+  7.8 


27 

lot 


27 
27 
27 

'iot 


79 
78« 


80 


+  7.3 


11 

at 

27 


lot 

10 


10 
10 

12 
26 
27i 
10' 


18 
12 

'm 


20 
22<i 
20 
22 
9 
15 


19 


21 


35 


36 

40 

30 

36 

33 

31 ' 

32 

31 

'31' 


+  1.74i 
+  4.301 


34 

".33' 

29 
37 
37 

'39' 
39 
31 
34 
35 
30 


6.86  +2.46i 
5. 20' +  1.591 
3.02  -1.30 
7.76|..    .. 
5.50+2.46 

5.li9t 

7.H3i+5.19 
4.58 
7.52 
4.52 
6.90 
5.04 
6.71 
7.50 
3  15 
6.64 
6.27 
7.17 
8.86 
6.22 
6.13 
2.91 
7.0 
8.44 
7.15 
10.79 
4.  40 
3.61 
5.68 
6  54 
6.51 


0.701 
+2.98 

+4.'20j 
+  5.42 
+2.87 
+3.48 
-0-83 
+  4.29 
+  5.56 


-0.21 
+0.01 
+  1.88 
+  4.08 
+4.31 


9.21  +6.65 
4.23  +0.80 
5.  67i  +  1.99 
8.24+6.01 

7.141 

+  3. 13 


37 


47 
39' 


b-i 


7.39 
9  87 
7.22 
7.86 
5.00 

6  77 
6.09 
5.01 
6.02 
3.83 

10.45 
7.50 
6.22 
7.13 
4.87 
4.76 

10.10 
5.66 
2.67 
5.7i 
3.78 
4.76 

7  34 
3.16 
3.69 
3.95 
6.12 
0.06 
5.85 
8.14 
6 

7.41 
7.59 
4 

8.22 
4.43 
6.47 
7.13 
8.31 
2.86 
6.56 
3.65 
6.12 
7.34 
8.00 
3.4, 
6.41 
7.25 
2.56 
8  51 
5. 78 
4.06 
7.01 
3.98 
6.51 
8.17 
7.15 
2.78 
4.21 


+7.98 


4.35 
2.95 
3.20 
1.27 
3.12 
2.15 

3  68 
3.92 
2.17 
2  47 
2.21 
2.98 
8.65 
4.75 
2.50 
1.84 

4  34 
4  05 
2.40 
4.28 
2.36 
1.86 
1.92 
3.37 
3.66 
2.. 59 
3.63 
2  55 
2.18 

i.'ss 

2.08 

3.' 14 
2.97 
3.65 
2.55 
3.  50 
4.03 


2.17 
2  37 
3.16 
3.10 
3.83 
3.25 
3.80 
3.40 
5. 20 
4.83 
4.04 
2.12 
3.61 
3.39 

+  7  02]  3.80 
4.00 

■1.12 

+  2.81: 

-0.16 


4  5  36 
1.11 
+4.09 
+2.72 
+  1.19 
+  2.61 
+  1.02 
+  7-49 
+3.86 

+4'89! 
+  1,03 


+0.  94 
+  4.02 


32 
38 


52 


+3.38 

+3.'io 

+  4.60 
+  3.06 


+  5.8,5 

+2.56 
+  R.59 
+4.97 
-1.3! 

+  2.85 


+4.25 


+4.72 


4.27 
4.84 
2.37 
6.08 


+  2.98 
+3.92 
-0.84 
+5.  05 
4  1.80 

+4;i6 
+0.60 
+2.  09 
+5  15 
+  3.60 
-1.47 
+1.06 


2.10 
2.63 
2.70 
3.40 
2.76 
1.82 
2.20 
1.86 
3.20 
3  31 
1.75 
3.00 
4.07 
3.28 
3.65 
3.06 
2.53 
3.35 
3.54 
3.64 
2.  50 
1.95 
4.48 
1.60 
1.90 
3.32 
2.89 
1.72 
2.93 
4.47 
2.10 
3  00 
3.20 
2.68 
2.26 
3.28 
2.44 
2.87 
3.60 
L65 
3.36 


+  1.12  3.10 

+  1.16|  2.90 

-1.85  0.88 

+2.76I  5.20 
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6. 

L.  R  Water  Works 

J.  W.  Campoell 

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

Herbert  Nefi 

Airway  Observer 

J.  E.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harrv  Buie 

R    J  'Torry 

William  Jones 

J    a.  Knight 

P.  K.  Wylie 

B.  M.  Wheatley 
Ji    L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  MoSpadden 
U.  S.  Forest  .Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Soodier 

E.  B.Smith 

U.S.  Forest  Service 

Ban  Johnson 

Mrs.    E.   W  .Gaston 

Dr.  R.  H.  Hardin 

Geo.  W.  Nichoalds 

University  of  Arkansas 

M.  G.  Taylor 

" .  8.  Weather  Bureau 

T.  J.  Logan 

W.  K.  Putt 

F.  J.  King 

C.  A.  Price 
W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 
U.S.  Forest  Service 
I^ouis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Austin  E.  Cartwright 
J .  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Service 
W.  E.  McDowell 

U.  6,  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

T.  H.  Beals 

J.  H    Crosswhite 

U.  8.  Weather  Bureai 

Airwaj  Observer 

H    G.  Lenhardt 

•T.  W.  Eppes 

State  Agri.  School 

Paul  Morton 

C.  N.  Houck 

Charles  Walton 

£.  W.  St.  John 

Airway  Observer 

Soil  Conservation  Ser 

Soil  Conservation  Ser. 

Mrs.  Freda  M.  Ashcraf 

C.  A.  Lovell 

B.  8.  Halbert 

G.  A.  Whittlngton 

J.  D.  Henderson 

U.  S.  Forest  Service 

V.  S.  Forest  Service 

Charles  R.  Jackson 

Orkney  O.  Milton 

Carroll  King 

Miss  Theresa  Scheu 

J    R.  Huddleaton 

Benedictine  Sisters 

W     E.  Edmiston 

Craig  Williams 

Soil  Conservation  Ser 

Car!  A.  Starck 

G.   A.   Maddox 

U .  S .  Forest  Service 

U.  S. Biological  Surye; 

A    Boyce  Boyd,  Jr. 

Walte'r    Smitli 

Henry  Field 

S.  C   Ston' 

Mrs,  B.  E.  Swim 

Rice  Experiment  St*. 

N»w  Subiaco  Abbey 

H.  8.  Brashear 

Edward  E.   Holmes 

U.  S.  Forest  Service 

E.  B.  Shadoan 

0,  N.  Turner 

L.  M .  Snead 

U.  8.  Forest  Service 

D    0.  And«r»on 

B.  M.  Eddins 

W.  E.  Barton 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS    SECTION 


Daily  Precipitation  for  February,   1938 


Drainage    " 
basin 

Day  of  Hontb 

Stations               ' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

IJ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

Eh 

Alum  Fork  Reser..jC 

Amitv 1  1  iC 

Arkadelphia  ....11  C 
Arkansaj?  City  ..11. 
Batesville Airway,  i 

Bee  Branch. i 

Benton i 

Bentoaville '*■'  > 

Bis  Lake  Outlet  .||l 

Black  Rock ill 

Blytheville Ill 

BooneviUe  

Boughton nil] 

BrinJcley 

Calico  Rock 11 

Camden Illl 

luaohita..  . 

.. ,  . 

.    .  . 

...  . 

... 

.08 

... 

.03  . 

...  . 

...  . 

.'62 ! 

... 

.20 
149 

,35 

.56 
.82 
T. 
.94 
.70 
.10 
48 
.45 

.07  4 
.06  1 
.01 

T.'  -.1 
T     ■-, 
.06 
1.73i 
071 

.3513.73 
.59!2.95 
29;3.20 
.13il.27 
.213.12 

.■34  ■ 

.23 
.92 
27 

•  ■ 

.04 

.03 
34 

...!... 

... 

... 

.. 

8.88 
6.86 

)uachita.. 
Mississippi 
Vhite    .... 
Arkansas.. 

Saline 

Arkansas.. 
3t.  Francis 
White   .... 
3t   Francis 
A^rkansas.. 
Ouachita.. 
White  .... 
White 

... 

T.    . 

T. 

T." 
T. 
.01 

.'io 

.07 
.03 

r.' 

.'06 
T. 

.05 
.05 

.'65 
.12 

'.'28 

';63 
.44 

.16 

.70 

.04 

T. 

.05 

.06 

.24 

.12 

.26 

.01 

.18 

.13 

.08 

.51 

'.'23 

'.'i2 
.12 
.12 
.44 

'.'06 

••■ 

;;■ . 

•   • 

5.20 

... 

.,  . 

3.02 

... 

'••• 

T. 

.'ei 

t.' 

tV 

.03 

.'26 

.02 
.09 

•■• 

T. 

T. 

1 

.09 
.55 
.65 
.11 
.70 
.25 
.04 
.93 

.'57 

.80 

i!57 

7.76 

t'.' 

[26  ] 

.002.151   .10 
.60I3.681  T. 
!.  19j   .28     .03 
.18  2.17     .70 
.23;2.47    .30 
.22  2.21    .34 

5.50 
5.09 

••' 

' 

7.33 
4.58 

1 

.05 

... 

1.35    .72 
.40    .04| 
.  6h     .561' 
. 76  . . . 
06      (19.1 

7.52 
4.  .52 

'■•'• 

.01 

!.  98ll.42 

.2313.65 

.9314.75 

.8012.50 

.24|1.84 

.46  4.34 

.84,4.05 

I.O3I2.4O 

3.17  4.28 

1.38  2.36 

1.41  1.86 

.  (13  1.  92 

T. 

.23 
.10 
.25 
.44 

.'58 
.22 
.04 
.31 
.25 
.08 
.08 
.29 

'.07 

■;38 

'.'22 

.09 

6.90 

... 

.... 

5.04 
6.71 

2.43 
.09 

'!56 

1.15 
.47 

1.12 
.98 

.45 
.03 

.'61 
2.00 
.09 
,50 
.60 
T. 
.13 
.11 
.14 
.65 
.15 

'.'is 

1.04 
1.14 

. . . 

... 

.... 

7.60 

Ouachita.. 
Arkansas.. 

... 

. 

.... 

... 

.... 

3.15 
6.64 

Clarendon Illl 

* 

* 

6.27 

White   .... 

.... 

.... 

■'.06 

'.'is 

.... 

... 

T. 

.... 

.34 
.65 
.25 
.56 

. . . . 

. . . . 

.  .  .  . 

;;:: 

•••• 

7.17 

8.88 

Corning SB 

Cotter Illl 

Crossett  ..[near].. 
Danville  Ill 

6.22 

.35 

6.13 

Ouachita.. 
Arkamas.. 

. ... 

't. 

.   .. 

2.91 

.... 

.... 

T. 
.06 

'!26 
T 

'.'03 

12 

■••• 

'!03 
T. 

.03 
.03 

'f. 

T. 

'')•'.' 
T. 

.08 

.57 

1.75 

1.50 

.88 

'.'63 
.86 
.49 

i.  12 

1.18 
1.51 
.01 

3.6:^ 

.08 

.16 
1.83 
2.08 

1.51 

30 

2.08 
2.16 
2.59 
3.37 
.07 
.31 

3.37 
3.65 
2.47 
1.29 
2.55 
2.18 
4.56 

.... 

.... 

7.07 

Dardauelle illl 

8.44 

Red 

Arkansas.. 
Mississippi 

— 

"t." 

i" 

't.' 

'f.' 

.16 
.01 

.40 

'.'14 
.05 
.08 

. .   . 

7.15 

Devils  Knob 

Dumas .. 

El  Uorado Illl 

.01 

.27 
.74 
.08 

10.79 

.... 

•  • 

4.40 



.... 

3.61 

5.68 

Eureka  Springs 

Fayetteville   

... 

1.66    .88 

6.54 

White 

Ouachita.. 
Arkansas.. 

•••• 

....| 

T. 

.04 
'!29 

t" 

■••• 

T. 

•••• 

T. 

'.08 

1.87 

.68 

.04 

T. 

..   , 

.... 

6.61 

Fort  Smith •'• 

2.41 

2.30 

48 

.39 
2.97 
3.65 
1.91 
3.50 
2.00 
2.10 
2.17 
1.48 
3.16 
3.10 
.3.83 
3.25 
3.80 
3.40 

4.83 
4.04 
1.03 
1.24 
3.39 
3.  80 
4.00 
2.10 
2.63 
2.70 
3.40 
2.76 
1.82 
2.20 
1.85 
3.20 
.95 
1.75 
2.88 

.03 
.23 
.45 
.19 
.50 
.01 

".26 
.15 

.70 
.12 

■.'26 

'.'is 

.... 

.08 

;i5 

■f.-' 
.03 

T 
.41 

'.08 

.'25 
.15 

.'ii 
.01 

.'64 

.07 
.45 
.05 

.24 

.01 

.... 

T. 

.... 

9.21 
4.23 

Georgetown II 

Gilbert       11 

White   .... 
White    .... 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.. 

White 

White 

•••• 

!6i 

T. 

■.'03 
.10 

tV 

f.' 

'!l9 
.06 

".hi 

.28 
.40 

i'. 
"sk 

.... 

".\% 

!04 

'ioe 

.03 

'.'06 
.03 

''')'.' 

i.'2.5 

.78 
.60 
.87 
1.01 
.37 

.67 
2.55 

'.'is 

* 

2.15 
2.12 

.05 
.59 
.07 
.16 

* 

.12 
.87 

'.'65 
.15 

'.'63 

.70 
1.56 
1.97 
4.03 
6.15 
1.13 
2.37 

.12 
1.95 

.05 

.47 
l.ftO 

.30 

1.07 
.82 

2.12 

2.81 
.,50 

2.55 
.15 

.... 

.... 

•• 

5.61 
8.24 

Gleuwood  —  .•  .ll 

7.14 

7.39 

Grannis- 

., 

'.::: 



— 

9.87 

Green  Mountain.. 

7.22 
7.86 

Mississippi 

VVhita 

..  . 

.10 

.02 

.... 

■f.' 

T." 

■••■ 

45 

5.00 

.75 
1.55 

".ih 

.75 
.10 
.85 
.12 



6.77 

Highland         .   .  •  • 

Ouachita.. 

Red 

Ouachita.. 
Red    ...... 

•■•' 

T.' 

'.'oi 

6.09 

Hope  [Evap]... .11!! 
Hot  .Springrs  ...... 

5.01 

.... 

. . 

6.02 
3.83 

.... 

• 

.48 
.48 

1.95 
.04 
.04 

2.05 
.75 

• 
05 

".m 

.26 
.11 
.65 
T. 



. 

l0.«5 

Jonesboro Illl 

Judsonia 

White...!' 

T. 

.54 
.27 
.50 
.39 
.53 
.32 

.37 
.38 
.18 

"6i 

.30 
.37 

'!34 
.06 
.40 
.15 

.'46 
.04 
.10 

.05 

T.' 

T. 
T. 

".62 
.10 
.09 
.28 

.44 

'!i2 

'.3s 
.47 
.58 

.11 
.23 
.10 
.01 
.06 

'.'29 
.13 
T. 
.24 
.24 
.17 
.28 
.23 
.15 
.20 
T 

.... 

7.60 

.      . 

6.22 

White  .    .   . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
St.  Francis 
Red 

f. 

tV 

tv 

T. 

.43 

.02 
.02 
.15 

— 

't. 

T.' 

't.' 

T. 

7.13 

Little  Rook..*" 
LittleRock  Airway 

Lutherville 

.Madison  Illl 

Magnolia 

Mammoth  8pg  .   Illl 

4.87 

■ 

4.75 

r.' 

.... 

..   . 

.... 

.;.' 

..   . 

10.10 

.... 

6.56 
2.67 

White 

St.  Francis 
3t.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita.  . 
Ouachita. . 
Ouachita. 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

.... 

... 

.24 
.05 

'.'62 

".'•il 

.35 
.02 

'.'63 
■!o3 

'f.' 

'i'.' 
■.'02 

'.'64 

T. 

f.' 

4« 
.35 
..TO 
.29 

62 

.64 

1.21 

10 

.70 
.08 
.32 
.95 

"pfi 

.35 
.05 

'.'23 
04 

* 

.08 

.02 

1.22 

1.55 

.16 

'.'05 

. .    . 

2.73 

.03 

.31 

'.'62 

1.78 

.10 

1.48 

1.01 
.14 
.10 

2.70 
.02 
.05 
.08 

1.27 

2.58 
.40 

3.60 

6.75 

... 

t. 

.... 

.... 

3.78 

Marked  Tree....  11 11 

Meua IM 

Monticello  Airwav 
Monticello..     . .  "• 

Montongo    

MorrlltoE  Ill 

Mountainburg 

Mountnin  Home. .. 
Mount  Ida 

'...: 

.... 

".'6i 

4.76 
7.34 
3.16 
3.59 
3.95 
6.12 

1.8213.31 

.(15 

'.'io 

::;; 

•   ■ 

10.05 

White 

Ouachita.. 
Arkansas. . 

White 

Ouachita.. 
Ouachita. 

Red 

Arkansas. 
St.  Francis 
Arkansas. 
Ouachita.. 
White.    .. 

■■•' 

.33 

.94 

".'66 

* 

.5.3 
.25 
.31 
T. 
.04 

1.4C 
4") 

1.37 

.42 

'.'28 
.9C 
.55 
.OS 

2.0c 
.38 

1.61 
* 

5.86 
8.14 

Mount  Petit  Jean. . 

Newport Ill 

Norman  Ill 

Okay     

1.02 
3.23 
3.65 

.42 
2.63 

T. 

.38 

4.07 

3.28 

.09 

3.66 

2.  5C 

3.  3." 
3.54 

.20 

■f.' 

'.'25 
.40 
.58 

:::: 

',15 

.02 

'!20 
.10 
.30 
.26 

1.... 

— 

:.:: 

.... 

.... 

6.80 
7.41 

■••• 

.... 

T.' 

.01 

:::: 

'.03 
.20 

't.' 
'.'64 

;;:; 

'!02 

f.' 

' , . . . 

••■ 

7.69 
4.77 

Ozark Ill 

Parkin Ill 

Pine  Bluff '1! 

Pine  Ridge Ill 

Plantersville 

Pocahontas 

Portland 11 

Frescott                   111 

8. 22' 
4.43 
6.47 

1.7113.64 
.03;1.9C 
1.6012. 5C 

7.13 

',"18 

.... 

... 

.43 

'.4£ 
'.'65 
T 

'lie 

:°' 

{  T. 

•r 

.05 
.3f 

.IC 
.08 
.6.5 
.2E 
.IE 

".Oi 
.51 

.r 
.r 
.2 

.25 
.2- 
.IS 

.or 

.3. 96" 

.30 
1.95 

.18 

'.'i.^ 

. . . 

.... 

1"'. 

.IC 
.04 

... 

8.31 

Ouachita. 
Ouaciiita. 
Ouachita. 
'White 

.... 

.  .  .  . 

.18 

.Ot 
4.4f 
1.6C 

.7t 

,21  its' 

.... 

.... 

. . . . 

It  11 

.02 

.ir 

.51 

.05 

1.67 

2.82 

6.65 

Rock  Springs. .   .. 
Rogers  (near) 

Russellville 

St.  Charles HI 

St.  Francis Ill 

Searcy 

Spriugbank 111 

Story Ill 

Stuttgart Ill 

Stuttgart  [Evap]. 

i.3C 
.5? 
.65 

1.01 

'.'Sh 
.3.' 

.9- 

".4- 
1.0- 

".4: 
.72 

1.  It 
.45 
.0. 

lii66 

.... 

. . . . 

.05 

.  .  .  . 

■■ 

1.90  1.07 

.341... 
1.07    .2- 

.54  ..   . 
1.02    .32 

.71    .08 

'.'22  1.9V 
.  60  . . . 
.04    .04 

1.34    .64 

'.'si  .'6t 

2.O2I  .4t 

.... 

•• 



... 

6.12 

Arkansas. 
Arkansas.. 
White   .. 
St.  Francis 
White 

3.32:    .24 

./lie* 

... 

... 

.. 

.oe 

I't. 
1 

T. 

'.« 

... 

't 

... 



... 

2.89;2.50     .oe 

.0811.72    .6C 

.76;2.93    .52 

1.09|4.47    .zc 

i  .08i2.10    .r 

;2. 1813.00  ... 

1   .45,3.20    .7C 

.44^2.68!   .Of 

2.2611.281  .02 

.353  281 

8.00 

!'■■■ 
i.... 
>; 

iC. 

i!.. 

1::: 

1... 

*.'  ■ 

:;•;. 

.■•.V> 
•«■/■< 

U.45 

6.41 

i't. 
T 
T. 

•■•• 

--' 

1::: 

ifl.  25 

Red 

Ouachita. 
Arkansas. 
Arkansas. . 
Arkansas 

;;■; 

■*• 

■•• 

T. 

T. 
T. 

.31 

T. 
.0£ 
'1'. 

2  66 
i.!8.51 
5.78 
;4.06 
7.01 

Taxarkana 'II 

Thornburg 

Turnpike 

Red 

Arkansas. 
Arkansas. 
Arkansas. 
Ouachita. 

Red 

Arkansas. 
Mississippi 
St.  Francis 
Arkansas. 

3; 

^  ^ 

3.98 

2.181 2.  4' 
i2.87|1.5 

li'.O] 
.4' 

.0 

.0' 

I 

i  '.'2. 

v..  . 
1  ... 

)  .. . 

;;: 

1... 

::. 

5.51 
8.17 

Waldron 

^'(irren 

.1, 
) 

;  't 

,  1.5f 
.05 
.K 

|.3.6C 
J  .()< 
,    .6! 

.6 
1.6 
3.3 

7.15 

2.78 

Whitecliffs 

White  Rock 

Wilson                   1  1 

... 

T. 

4.21 

* . . 

... 

.6! 
.4' 

i    .!( 

!    .1 

4 

)  ... 
2  ... 
I  ... 

i.'oi 

.2- 

3.1 

2.9 
.8 

)  '.'l( 
i    .V 

1  ... 

.1 

I  .2 
.2 

.6 

i  ... 

i  .. 
i ... 

'.:; 

..:. 

r-- 

'.:. 

4.27 

Wynne 1  1 

Yancopin il 

.  . 

••• 

.61 

.     4.84 
2.37 

:;■ 


;,:.:-.X.'/. 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


February,  1938 


Bailr  temparatureB   for    February,   1938 


StBtioni 


T  (  Max!  mum 

Alum  Fork j  jmumam 

...    Kit  )  Maiimuir 

ArnUy  W )  Minimum 

.  ,.  J  1   i,i»  S  Maximum 

Arkadelphia }  Minimum 

j  Maiimum 

Ba»eBTiU«  I  Hinimum 

„         .  i  Maximum 

Bm  Branch )  Minimum 

j  Maximum 
Benton )  Minimum 

.11    «••  Mulmum 

■BirtonTine ••'....  )  Minimum 

.     ..      .,1  (  Maximum 

BlrthflTlU* i  Minimum 

i  Maximum 
Boonerllle )  Minimum 

\  Maximum 
Bt4nk>«r (  Minimum 

\  Maximum 
Camflen (  Minimum 

Carthage 

Conwar ' 

Oornlns. 

CroMett. 


Devils  Knob. 
Dumai 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 

v/.u..~. .Minimum 

\  Maximum 

D  ardanelle (  Minlmun 

\  Maximum 

De  Queen I  Mlnlmuiij 

'  Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

I  Maximum 

El  Dorado I  Minimum 

\  Maximum 

England '  Minimum 

(  Maximum 

Eureka  Springs  ...  (  Minimum 

(  Maximum 

FayetteTllle <  Minimum 

\  Maximum 

Fort  Smith*'* *  Minimum 

i  Maximum 

Gilbert <  Minimum 

\  Maximum 

Orannls '  Minimum 

\  Maximum 

GravettoM *  Minimum 

\  Maximum 

Green  Mountain.  .  1  Minimum 

t  Maximum 

Harrison '  Minimum 

i  Maximum 

Helena '  Minimum 

t  Maximum 

Highland *  Minimum 

\  Maximum 

HopeM Minimum 

)  Maximum 
Hot  Springs Minimum 

(  Maximum 
Jonesboro   Minimum 

\  Maximum 
Lead  Hill Minimum 

)  Maximum 
Little  Book.***,  t  Minimum 

^'"WwaVi \m^iSZ 

^"t'^«-"'« iKZS 

>r._r..^i<<v  S  MaximutL 

""«"""* i  Minimum 

Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
,  Minimum 
•r  iit„„  -I  ,.,.,i>  J, Maximum 
Morrllton  .  .MviiJ;.'}'  Minimum 


Mammoth  Spring. 

Marlanua  .'.ij 

Marked  TreiaM.... 

Mena .i.;.' — 

Montlcello.M.  luuuv  ; 


,'  Minimum 

>,        ..  <„  i7>,..^.,f     5,  Maximum 
Mountain  HDm».'..  \'  Minimum 

.r.   T.1-         I        1  ,  )  Maximum 

Mt-I<l» ' '•M  Minimum 

t  ,^,S  Maximum 

Newport. .....i..H'j  Minimum 

„ .  Maximum 

Oaen i. f  Mihimuro 

_,  {  Maximum 

Okay .J. :<.....  \  Minimum 

„      ,  ( Maximum' 

O"" •' (  Minimum 

Pl-Blu« l^^trn'mSm' 

u  „»..  S  Maximum' 

Pocahontas j  Hminjum 

„     .,   „ .  S  Maximum' 

P°^"'^°<^ 1  Minimum 


54 

28 

56 

19 

59 

23 

51 

32 

50 

34 

67 

24 

50 

41 

47 

30 

56 

35 
51 
42 
58 
35 
58 
25 
54 
30 
50 
30 
61 
29 
52 
31 
57 
32 
41 
31 
59 
34 
60 
35 
.'>4 
31 
52 
42 
50 
39 
57 
35 
49 
23 
54 


10 


U 


n 


13 


14 


16 


U 


42 
8 
46 
14 
46 
17 
49 
18 
53 
19 
53 
18 
53 
17 
42 
19 
42 
16 
41 
21 
46 
19 
42 
17 
63 
20 
42 
15 
48 
21 
43 
17 
63 
18 
46 
21 
60 
17 
42 
8 
65 
11 
41 
20 
56 
30 
65 
19 
40 
20 
47 
22 
40 
17 
51 
il 


16   28 


61 

14 

48 

32 

49 

36 

53 

36 

56 

31 

61 

31 

55 

33 

61 

32 

53 

32 

55 

35 

56 

29 

47 

34 

62 

34 

49 

31 

63 

37 

62 

23 

53 

38 

66 

38 

69 

31 

60 

28 

57 

32 

60 

31 

51 

34 

60 

30 

61 

33 

56 

30 

48 

29 

60 

36 


61 

45 

60 

36 

62 

60 

70 

43 

71 

26 

63 

41 

67 

38 

69 

40 

70 

37 

66 

47 

72 

46 
66 
60 
69 
42 
61 
42 
70 
62 
68 
39 
63 
44 
67 
41 
72 
50 
74 
54 
61 
47 
68 
40 
70 
42 
68 
43 
65 
34 
59 
42 
72 


701  65 

43  43 

69  70 

50  56 


21 1  35 

67 

46 

63 

39 

64 

50 

65 

47 

69 

35 

62 


83 

48 

70 

55 

66 

56 

68 

50 

61 

68 

70 

51 

68 

60 

70 

53 

72 

47 

68 

47 

71 

54 

71 

53 

70 

45 

69 

68 

68 

57 

69 

52 

71 

50 

70 

50 

68 

51 

64 

59 

64 

58 

67 

60 

73 

48 

66 

56 

66 

66 

65 

56 

66 

57 

69 

51 

72 

62 

66 

52 

65 

65 

70 

48 

66 

61 

65 

56 

67 

54 

66 

68 

76 

50 

70 

56 

70 

61 

70 

49 

63 

56 

63 

54 

89 

54 

66 

56 

68 

67 

71 

49 

65 

58 

73 

53 

65 

57 

66 

52 

68 

65 

70 

48 


82 

62 

68 

68 

65 

57 

70 

47 

59 

42 

69 

47 

66 

56 

71 

58 

73 

61 

72 

61 

76 

69 

66 

52 

71 

56 

69 

58 

71 

60 

60 

48 

72 

58 

75 

57 

70 

68 

61 

47 

61 

47 

66 

46 

63 

56 

61 

55 

58 

45 

62 

52 

60 

61 

69 

57 

69 

59 

70 

51 

69 

60 

68 

56 

63 

51 

68 

61 

71 

60 

66 

56 

75 

69 

64 

61 

68 

41 

69 

63 

64 

54 

66 

68 

69 

56 

63 

51 

66 

67 

70 

54 

66 

47 

75 

60 

68 

38 

70 

60 

67 

54 

75 

56 


64 

45 

64 

39 

70 

39 

60 

34 

62 

35 

62 

31 

59 

31 

68 

46 

60 

30 

68 

37 

69 

39 

65 

35 

63 

33 

59 

33 

65 

44 

61 

33 

65 

32 

56 

35 

64 

38 

67 

41 

66 

37 

60 

34 

58 

29 

60 

37 

64 

26 

56 

30 

64 

29 

58 

36 

61 

27 

61 

40 

65 

45 

65 

40 

66 

37 

60 

37 

56 

22 

58 

43 

61 

34 

69 

36 

71 

43 

61 

26 

68 

41 

60 

40 

61 

38 

64 

43 

67 

36 

61 

28 

69 

24 

61 

38 

63 

34 

73 

38 

62 

28 

63 

40 

66 

35 

67 

42 


69 

76 

49 

55 

71 

77 

44 

66 

82 

82 

61 

63 

69 

78 

50 

62 

68 

73 

45 

56 

74 

73 

48 

52 

66 

71 

57 

58 

70 

76 

50 

55 

40 
75 
42 

73 

38 

76 

39 

71 

37 

77 

38 

75 

39 

73 

46 

69 

42 

69 

40 

77 

44 

70 

41 

70 

44 

67 

43 

72 

47 

61 

28 

72 

40 

73 

34 

69 

41 

70 

60 

72 

46 

75 

45 
75 
40 
70 
60 
72 
38 
64 
32 
73 
46 
76 
38 
69 
43 
76 
46 
70 
31 
71 
45 
71 
40 
70 
40 
73 
46 
71 
42 
73 
35 
65 
31 
69 
36 
72 
41 
76 
46 
72 
42 
76 
43 
68 
34 
77 
39 


71 
56 
75 
52 

77 

51 

75 

47 

72 

49 

73 

52 

71 

49 

69 

47 

71 

52 

60 

53 

75 

63 

75 

56 

75 

56 

68 

59 

67 

57 

70 

55 

72 

40 

67 

56 

69 

50 

66 

56 

72 

55 

70 

53 

76 

46 

75 

47 

69 

64 

72 

47 

66 

42 
72 
56 
73 
53 
69 
54 
78 
57 
74 
47 
73 
54 
71 
45 
65 
63 
70 
66 
70 
51 
74 
48 
66 
58 
70 
52 
68 
60 
76 
56 
69 
45 
72 
66 
73 
49 
74 
54 


78 

58 

78 

61 

76 

48 

75 

53 

82 

68 

69 

56 

77 

44 

80 

58 

72 

68 

69 

56 

82 

54 

79 

54 

78 

67 

71 

61 

71 

61 

76 

69 

70 

50 

66 

64 

76 

56 

73 

69 

76 

60 

79 

54 

74 

45 

69 

64 

78 

55 

79 

58 

78 

53 

77 

68 

80 

57 

74 

57 

73 

54 

76 

54 

78 

53 

80 

64 

75 

56 

74 

57 

77 

55 

76 

64 

65 

61 

78 

60 

75 

57 

74 

51 

75 

63 

78 

68 

75 

55 

78 


69 
48 
67 
60 
82 
50 
77 
52 
74 
49 
68 
47 
73 
54 
77 
52 
73 
49 
72 
53 
75 
60 
71 
48 
73 
61 
79 
65 
77 
61 
76 
50 
68 
60 
67 
62 
80 
65 
76 
56 
72 
52 
73 
56 
70 
65 
72 
55 
75 
45 
63 
46 
78 
55 
74 
56 
72 
61 
76 
56 
77 
52 
72 
52 
66 
54 
77 
55 
68 
46 
64 
54 
65 
48 
73 
51 
74 
66 
79 
46 
75 
65 
78 
51 
63 
63 
76 
57 
74 
49 
76 
49 
61 
43 
75 
54 
65 
47 
74 
52 
76 
46 
76 
65 
76 
46 
80 
491  63 


73 

52 

77 

66 

83 

62 

71 

62 

74 

60 

64 

47 

69 

60 

77 

60 

77 

56 

76 

51 

74 

62 

73 

49 

76 

52 
76 

52 

75 

49 

76 

54 

74 

66 

64 

55 

72 

54 

76 

67 

72 

54 

70 

59 

70 

58 

73 

58 

76 

45 

68 

52 

70 

57 

67 

55 

70 

67 

76 

54 

78 

64 

75 

67 

75 

55 

74 

50 

74 

48 

72 

55 

73 

50 

71 

54 

76 

67 

71 

44 

75 

53 

75 

50 

73 

59 

72 

68 

72 

53 

68 

53 

67 

50 

73 

49 

76 

57 

78 

58 

76 

60 

75 

65 

70 

50 

76 

52 


70 

55 

71 

59 

83 

55 

70 

65 

68 

65 

71 

52 

70 

60 

70 

56 

71 

61 

72 

55 

74 

54 

71 

68 

82 

68 

72 

55 

79 

67 

72 

58 

72 

60 

62 

54 

77 

59 

75 

60 

73 

57 

70 

61 

68 

60 

72 

59 

72 

60 

68 

56 

74 

60 

67 

56 

69 

60 

71 

56 

71 

57 

71 

59 

72 

56 

68 

65 

74 

59 

71 

59 

73 

55 

69 

59 

78 

63 

69 

56 

70 

63 

71 

55 

71 

58 

71 

59 

71 

60 

71 

57 

71 

60 

68 

58 

71 

61 

76 

69 

68 

54 

72 

60 

71 

65 

80 

57 


68 

45 

61 

60 

83 

50 

66 

47 

67 

47 

69 

48 

55 

38 

63 

44 

70 

60 

70 

47 

74 

65 

69 

49 

70 

48 

64 

46 
78 

69 

71 

48 

69 

55 

61 

41 

72 

62 

75 

55 

70 

49 

69 

37 

67 

42 

59 

43 

71 

46 

66 

52 

59 

36 

65 

42 

67 

43 

68 

48 

68 

50 

62 

61 

68 

48 

65 

45 

70 

41 

65 

46 

69 

48 

68 

48 

78 

61 

68 

43 

70 

48 

50 

47 

65 

48 

68 

54 

69 

48 

67 

42 

68 

48 

66 

48 

61 

45 

72 

54 

67 

46 

65 

48 

68 

45 

76 


48 

40 

48 

44 

55 

43 

62 

39 

50 

40 

49 

44 

43 

39 

51 

39 

60 

42 

49 

44 

69 

49 

51 

46 

50 

43 

52 

35 

78 

55 

60 

42 

65 

47 

45 

36 

59 

49 

69 

53 

50 

46 

46 

38 

46 

40 

46 

42 

56 

40 

63 

44 

56 

36 

51 

35 

67 

39 

52 

47 

56 

45 

56 

48 

49 

43 

51 

37 

61 

37 

46 

42 

48 

43 

52 

40 

65 

50 

56 

36 

60 

47 

43 

41 

48 

42 

56 

51 

69 

41 

53 

37 

50 

43 

51 

41 

47 

44 

66 

47 

53 

38 

52 

47 

65 

38 

74 

53i 


17 


U 


19 


20 


■a 


K 


» 


ae 


45 

39 

60 

44 

62 

46 

44 

38 

42 

38 

48 

42 

55 

37 

65 

40 

45 

41 

55 

43 

62 

50 

53 

45 

46 

41 

46 

35 

71 

61 

46 

41 

63 

47 

47 

37 

61 

49 

67 

54 

52 

44 

49 

36 

56 

39 

47 

42 

42 

37 

63 

46 

57 

38 

40 

34 

42 

35 

59 

46 

61 

45 

64 

48 

47 

42 

48 

38 

42 

35 

52 

42 

58 

42 

45 

40 

64 

5) 

41 

34 

59 

46 

61 

40 

47 

42 

61 

51 

68 

39 

61 

37 

48 

42 

47 

40 

50 

44 

64 

47 

47 

37 

56 

46 

44 

37 

70 

51 


69 

48 

57 

55 

83 

57 

63 

44 

62 

42 

70 

45 

36 

23 

58 

40 

54 

33 

70 

55 

77 

45 

73 

45 

69 

45 

66 

39 

73 

56 

62 

40 

R2 

36 

53 

37 

70 

52 

75 

42 

73 

50 

51 

32 

46 

33 

44 

24 

61 

41 

68 

33 

58 

30 

60 

38 

56 

36 

68 

55 

70 

32 

66 

56 

65 

44 

66 

42 

67 

37 

69 

34 

70 

49 

60 

35 

79 

40 

61 

39 

70 

56 

57 

54 

56 

31 

72 

49 

64 

45 

58 

37 

64 

37 

67 

45 

66 

29 

76 

38 

68 

33 

72 

42 

63 

43 

72 


80  65 


51 

20 

42 

21 

64 

24 

44 

27 

46 

22 

46 

24 

23 

17 

6) 

27 

34 

20 

62 

27 

47 

25 

47 

23 

11 

24 

41 

29 

59 

29 

41 

23 

42 

2-2 

37 

16 

56 

29 

42 

26 

55 

27 

38 

18 

38 

18 

29 

22 

42 

28 

34 

18 

30 

16 

40 

24 

39 

23 

58 

29 

44 

21 

44 

23 

44 

22 

42 

26 

40 

24 

36 

24 

50 

24 

37 

20 

47 

24 

40 

30 

58 

29 

37 

27 

35 

18 

49 

29 

61 

24 

40 

25 

38 

20 

46 

27 

29 

20 

46 

23 

36 

23 

44 

27 

44 

30 

59 

29 


37 

25 

38 

21 

42 

34 

38 

30 

35 

21 

40 

29 

30 

21 

39 

33 

35 

26 

39 

33 

44 

32 

39 

30 

39 

29 

36 

32 

42 

28 

39 

28' 

45 

30 

28 

19 

48 

36 

40 

31 

40 

31 

29 

20 

30 

21 

36 

29 

30 

25 

37 

28 

38 

18 

33 

23 

31 

22 

38 

32 

40 

30 

37 

23 

38 

29 

37 

31 

33 

23 

38 

30 

39 

30 

35 

25 

46 

28 

37 

29 

42 

34 

38 

26 

36 

26 

39 

32 

61 

28 

34 

24 

35 

28 

37 

31 

36 

29 

46 

31 

37 

28 

40 

31 

38 

32 

43 

31 


47 

30 

37 

30 

41 

36 

38 

33 

35 

31 

39 

34 

34 

28 

39 

33 

37 

34 

40 

34 

42 

37 

40 

35 

40 

34 

37 

32 

44 

36 

40 

36 

42 

35 
30 

20 

43 

32 

39 

34 

40 

34 

32 

27 

33 

27 

37 

34 

36 

29 

37 

30 

36 

22 

34 

28 

36 

30 

42 

35 

40 

35 

38 

33 

38 

34 

37 

32 

37 

29 

38 

34 

39 

34 

37 

31 

40 

35 

36 

30 

42 

34 

41 

33 

35 

31 

42 

37 

60 

33 

36 

29 

37 

33 

41 

32 

36 

35 

41 

36 

38 

33 

41 

35 

38 

32 

44 

35 


44 

33 

48 

34 

50 

32 

47 

35 

45 

33 

51 

35 

42 

30 

43 

36 

47 

33 

44 

37 

46 

38 

47 

35 

52 

35 

44 

34 

43 

35 

46 

36 

52 

35 

39 

29 

46 

38 

60 

36 

49 

38 

43 

29 

42 

29 

46 

34 

38 

32 

41 

32 

42 

26 

40 

30 

40 

32 

43 

38 

62 

34 

51 

34 

50 

33 

43 

34 

35 

31 

46 

37 

50 

36 

45 

33 

52 

34 

40 

32 

43 

38 

43 

34 

46 

32 

42 

38 

58 

34 

39 

32 

37 

31 

49 

31 

46 

35 

64 

36 

48 

35 

46 

38 

44 

34 

44 

38 


29 

62 

29 

63 

34 

47 

31 

52 

29 

52 

27 

39 

22 

46 

28 

60 

28 

49 

33 

56 

37 

52 

29 

52 

30 

43 

28 

55 

28 

54 

30 

56 

80 

41 

19 

51 

32 

56 

32 

51 

31 

41 

23 

44 

23 

47 

28 

52 

25 

49 

28 

41 

22 

47 

26 

42 

26 

43 

30 

57 

32 

56 

30 

52 

29 

47 

28 

39 

26 

45 

32 

49 

31 

49 

27 

61 

33 

43 

24 

49 

32 

42 

29 

48 

29 

46 

34 

55 

31 

38 

26 

49 

26 

49 

33 

49 

31 

60 

33 

49 

27 

49 

33 

50 

27 

51 

31 


36 


26 

58 
31 
60 

30 

51 

24 

60 

24 

66 

26 

47 

23 

47 

27 

50 

27 

52 

28 

55 

35 

65 

26 

56 

25 

46 

25 

57 

28 

52 

27 

60 

33 

47 

21 

56 

27 

55 

32 

54 
27 
49 
23 
46 
24 
50 
32 
43 
21 
45 
28 
61 
22 
48 
20 
47 
22 
47 
26 
58 
33 
57 
32 
66 
27 
47 
25 
48 
20 
61 
30 
54 
28 
60 
26 
57 
33 
47 
23 
47 
29 
48 
26 
53 
27 
50 
30 
53 
30 


27 


29 


30 


31 


30 

69 

33 

71 

32 

65 

38 

66 

35 

70 

32 

60 

37 

63 

32 

65 

32 

68 

40 

70 

42 

71 

32 

69 

33 

61 

38 

72 

31 

70 

36 
72 

34 
63 
35 
74 
38 
71 
40 
68 
37 
62 
39 
57 
37 
65 
39 
56 
28 
61 
31 
62 
24 
62 
35 
58 
36 
64 
35 
72 
40 
68 
34 
69 
37 
63 
38 
62 
36 
67 
38 
68 
37 
68 
35 
70 
39 
61 
32 
66 
36 
63 
29 
66 
36 
66 
40 
67 
25 
62 
29 
60 
'27 
65 
41 
67 
34 
71 
41 
69 
33 
72 
38 
62 
33 
71 
'29  37 


74 

49 

77 

38 

81 

42 

76 

42 

73 

42 

79 

35 

69 

40 

70 

36 

76 

42 

77 

44 

79 

44 

78 

44 

81 

43 

71 

38 

78 

37 

78 

46 

80 

40 

71 

41 

78 

48 

78 

45 

77 

46 

71 

40 

68 

41 

74 

43 

73 

32 

67 

40 

71 

35 

71 

44 

70 

37 

70 

41 

78 

46 

77 

43 

78 

49 

71 

43 

69 

39 

75 

46 

77 

42 

76 

39 

78 

41 

70 

40 

71 

40 

70 

38 

74 

40 

74 

44 

74 

46 

71 

43 

74 

35 

75 

44 

77 

45 

80 

41 

77 

42 

78 

42 

72 

39 

78 

44 


65 

42 

67 

46 

83 

45 

67 

38 

74 

40 

72 

38 

67 

34 

65 

34 

72 

41 

72 

41 

79 

48 

65 

43 

71 

41 

60 

31 
67 

45 

70 

40 

71 

49 

60 

40 

68 

41 

64 

48 

69 

39 

58 

35 

66 

35 

61 

46 

75 

30 

67 

43 

60 

34 

62 

35 

65 

33 

62 

40 

70 

46 

59 

44 

70 

43 

64 

33 

59 

26 

66 

41 

68 

41 

69 

41 

78 

17 

62 

33 

71 

40 

49 

36 

64 

45 

64 

44 

72 

42 

63 

33 

67 

34 

66 

37 

60 

40 

79 

48 

74 

40 

64 

46 

66 

35 

75 

44 


Thcrmometari  read  near  sunset  nnless  otherwise  Indicated .  ***Midnight  to  midnight.  ^Thermometers  read 


in  morning ;  maximum  temperature  credited  to  i 
Weather  Bureau  Office,  Little  Rock.  Ark. 


February,  19  38 
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Daily  tamperatures  for  February,   1938 


Stations 


..  )  Maximum 

^escott )  Miuimnm 

)  Maximum 
ftoee"  • )  Minimum 

„,      ,  ^,5  (  Maximum 

!t.  Charles Wj  Minimum 

\  Maximum 

isarcy j  Minimum 

_  S  Maximum 

Stuttgart j  Minimum 

(  Maximum 

'ubiaco )  Minimum 

.  S  Maximum 

rexarfcana  j  Minimum 

S  Maximum 
rhornbure {  Minimum 

.,  )  Maximum 

rurnpike j  Minimum 

„,  J  Maximum 

^^afO" I  Minimum 

„,,  .^    T.     1  i  Maximum 

White  IU)ck i  Minimum 

,.„,  )  Maximum 

^Vllson )  Minimum 

(  Maximum 
Wynne ^  Minimum 


53  61 
20  29 


43  52 

18  35 

a;  52 

20 !  40 


71 
52 

65  j  61 


59  i  48 

71 

56 


69 
57 
69 
621  53 
70  70 
52  57 
70  70 
50|  53 
70l  66 
59  i  58 
68'  74 
53! 
68' 
61 1 
GO  I 
531 

70: 

52 1 


70  67 

51  51 

70  70 

51  64 


76 
56 

68 
57 
71 
46 
72 
42;  47 
73   73 


37, 
741 


39!  52 


65: 
37| 
64 
36 1 


70  68 

40  i  54 

71 1  73 

41'  55 


26  72 

52  52 

87 1  70 

49i  56 


li   15 


16   17 


18   19 


20 


21 


49  54 
41  41 

50  54 
42!  41 


54  56 

28  30 

56  38 

28 1  32 


22 


23  24 


26 


58  41 

29  36 

40  42 

33|  36 


47 

31  29 

52  50 

27 1  30 


46  43 
27 
48 
25 


36 


27 


28 


29 


30 


81 


65.1 
43.2 
67.6 
38.1 
61.8 
39.7 
61.5 
4-2.6 
62. 2 
40.4 
62.5 
41.6 
61.2 
41.5 
66.0 
44.0 
60.6 
38.6 
54.2 
38.1 
65.8 
44.8 


60.9 
40.4 
62.1 
42.1 


Daily  Evaporation  [inches],  Biean  Temperature  [F°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  February,    1838 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 


Data 


Day  of  month 


1       2       3       4       5       6       7 


9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22     23     24      25     26      27      28     29      30     31 


Jope 

[Exp.  Farm] 


ttus.sellville 

[Ozark  Nursery] 


Stuttgart    ...     ■ 
;Rice  Exp.   Farm] 


Evap. 
.viean  tern. 
Wind  more 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tarn 
Wind  move 


.  I....  .040 
36  46  52 
71   29   39 

.054. 008'.  014 
32  39 1  52 
25   SO   19 


X  .080 
...I  5i) 
•  !  144 


.038 

,140 

63 

59 

22 

48 

.088 

.Ohf) 

60 

64 

45 

51 

.095 

« 

62 

118i.]5o'.132!.14o!.099  .052 

.061 

.147 

.052 

60 ;  52 

58l  61 

62i  621  66 

65 

62 

87   60 

38 

48 

56 

30   41 

65 

38 

1861.070  .074 

.052 

.064 

.094  .068 

.074 

.010 

63:  44-  56 

58 

68 

64;  64 

64 

60 

80 

30   25 

51 

32 

57 

46 

83 

87 

* 

. 192  . 172 

086 

.106 

.084 

.074 

* 

.056 

53-  57   62!  661  63 

62 

.  .!  61| 

* 

268!  74  113   68   41 

66 

*  1  "*! 

.052.050  .030.0081.... 
52  56 1  62  56 
80   80!  56   81 


084  .  108  . .  . 
47'  431  55 
61   43'  25 


.0301.008  .023  .... 
48i  52-  64|  63 
96;   91  1791  99 


.121 
30 
89 


.084 
3o  34 
155]     45 


1431.110  .Oi'0. 1201,142 
361  42  42  42  44 
63 1     37;     25      46     44 


0341.066  .076 
371  42!  40 
4b;     381     24 


.1121.017  .041.  0231.055 
44  36!  38  41]  42 
2771     80j     66l     38!     23 


.  102  .  106 

i>\     381 
63  j     50 

.045j.0fi8 
411  40 
49!     51 


148!  231  . 
51  601 
62;     76 1 

1261. 122  j. 
64|  561 
157      43 j 

.118'.204| 
50!  571 
1231   101 


54 
19 

064! 
50 1 

53 


2.967 
.52.2 
1,572 

2.182 
50.8 
1.434 

1.819 
61.5 

j2,287 


Daily  Kiver    Stages  for  February,   1938 


Stations 


Rivers 


fortSmltti..  IT 
Van  Buren  . .. 

Danville  

yiarlc 

Dardanelle 

Morrilton 

Little  Book. 
Pine  Bluff  .... 

(Jilbert 

Doniphan,  Mo. 
Black  Rock.  .. 

Judsonia 

OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Rock.  . . 

Batesville 

Newport 

Georgetown    .. 
Clarendon  .... 

8t   Charles 

Arkadelphla  .  ■ 

Boughton 

Camden    

Whitecliffs  .... 

Index  

Fulton 

Big  Lake  Outl't 
.St.   Francis . . . 
St.  Francis  L.L 
Marked  Tree  . 
Parkin  .   ..... 

Madison 

Helena 

Arkansas  City 


Floo<! 
?tase 


13  1   14      15  i   16 


17  I  18  I   19  I  iO  1  21  I  22      23  I  24  ■  25  1  26      27  |  28      29 

I      :      I      I      I      I      I      I      I      1      I      ! 


..Arkansas 

do  ... . 

.Petit  .lean. 
..Arkansas. 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do    .  . 

..Buffalo... 
..Current  . . 
...Black.  .. 
...White  ... 
.  . .  White  . . . 
.    do  ... . 

do  ..   , 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.  Ouachlt<i . . 
Little  Mo.  . 
.Ouacluta  .. 
Little  River 

....Ked 

do 

Little  River. 
St.  Francis. 

do  .... 

do  ..   . 

..  ..do  .... 
...  do  .... 
MisalsBippi  . 
do  .... 


22 
22 
20 
22 
22 

ao 

23 
26 
30 
10 
14 

30 
21 
18 
23 
26 
21 
26 

i? 

20 
26 
25 
25 
25 
10 
18 

i7 
28 
32 
42 
42 


7.01   7.4    6. 
7.21   7.41   6 

21.520.1117. 
3.7  3.5  3 
8.2I  7.2!  7 

I  9  O'l  6.5'   5 

UO.4I  9.2;  8. 

16.7115. 7il3. 
6.01  4.8l  4. 
4.0I  3.9]  3. 
10.9  IO.5I1O 
26  4l25.6;24. 
4.8!  4  7l  4. 
6.1!  6.1I  5. 
5  7  5.3l  4. 
12.4111.7,11. 
19.2|18.  L17. 
22.2,22.3  22. 
26.9  27.0  27. 

125  1  25.  3125. 
10.2,11.6  11. 
11.4|11.9!  9 
33.  9;32.6  31 
25.4124  8,23 
16.0,13.2,13. 
27. li 2.5.  2:23 
12.2'12.41I2 
19.9!l9.6  19. 
23.9:24.0  24 
5.01  4. 91  4 
13.3'l3.5'l3 
14.7!l5.);i5 
26.4  27.8,28 
22.4  23. 2 i 23 


8  6.8 
8!  6.6  6  4 
6!14.9  11.5, 
Ol  2.9  2.7] 
l|  6.71  6.3] 

9  5.6  5.0; 
0'  7.2  6.61 
2il2.7  11.7 
6  4  3  4.3 
s!  3.S|  3.4 
21  9.8!  9.4 

24.2  23.6 

4.41  4.3; 

5-71  5  7| 

4.6!  4.41 

10.6:10  3 

15.9115  9; 

2I22  0  21.7 

.2  27.3  27.51 

.4125.5:25.6' 

.7ll0.0i  8.7! 

.5:  8..?l   7.2I 

.2|30  3'29. 1' 

.5,22.0  20.4 

l!l2.7  11.7 

7'22.4;21.0, 

.7|l2.9!l;!.9 

.4  19.2|l9.ll 

.8|24.  6:-.>4.6' 

.71  4.51   4.3; 

.5!l3  3  13  0 

,  4  15.  6  15 . 7 

,9  29.  7  30  1 

.8  24.4  24.8 


10.8110.2 
4.2I  40 
3.2!  3.1 
9.1    3  7 

23.0,22  3 
0.4!  2.6 
5  5!  5.4 
4.21  3.8 
9.91  9.7 


6.3 
5.6i 
9.1' 
2.1 
5.6| 
3.5; 
4.81 

9.6: 

4.0 
3.0 
8  51 
2L6, 
3  4I 
4.9 
2.8 
9.0 


14.9  13.0,12.2; 
21.3  21.0!20.  4| 
27.6  27,7:27.6 
25.  7|25  8  25.9 
8.3;  8.0  8.3 
8.0  7.7  7,3 
27  l;24,7'22.3 
18.7!17  4:15.3 
ll.lilO.8,10.3 
19.  6  18-.1;16.  7 
12.  9  12.3  12.6 
18  9,18  7:18  4 
24,7|24.8;24.8 
4,2  4.0  3.8 
12.9:12,9  12.9 
15.8  15.916  0 
!30.  4  30,8,30.8 
25.1  25,3  25.5 


6.3 
5.4! 
7.9I 
1.9 
5.3 
3,ll 
4.31 
8.9; 
3.9 
2.8 
8.3 

20  7 
2,8 
4.  1 
2  6 
7.8 

11. 0 


6.2 
6.2, 
7.1: 
1.61 
5.1! 
2.6 
3.8 
8.4 
3.9 
2  8 
8  1 
19,8 
3.2 
3.8 
3.1 
8.2 
9.8 


6.2 

5.0 
6.5 
1  3 
4.7 
1.6 


3,4!  2.9 

7.9i  7.4 

3.9:  3 

2.8  2.8 

7  71  7.2 

18.6  17  6 
3.0' 


3.8 
3.0 
8.2 


19.8  19,0 
27.5  27  3 
2.5.9  25,9: 
8,1!  8.2l 
6,91  0.5 
19,3!l8.1 
13.5  11. 7i 
10.0  9,7 
!5,0ll3,4: 
12.  4!12. 1 
18.3115,9 
24,8124,8 
3.7;  3.6 
13.0113.1 
!!6.l!l6.1 
30,6:29,9 
25.625.4 


3.8 
2.9! 

8.3| 

9.2:    8 

18  0  17 

27.1:26.8 

25,8:25,7 

7,6,  7,6 

6.1     6.1 

17.1  16,0 
9.5  7.8 
9.51.9, 2 

n. 8,10.3 

u.slu.e 

13.)|ll.4 

21.8,24.7 

3.41   3.3 

13.2  13,2 
16. 0  15.7 
28.  7  27. 1 
25.124.4 


6.0' 
4.9 
6.4 
1.3 
4,5 
1.4 
2.6; 
6.8: 
3.»| 
2.7I 
6.81 
16.9, 
1.0 
3,8 
2.6l 
8.2' 
8,2! 
16,0' 
26.  5 
25.6 
6.3 
6,2; 
14.7, 
5  9 
9  0 
9,6! 
11,21 
10.  4| 
21.7! 
3.2 
13.1 
15.4 
25.4 
23.4 


0  9. 

1  11 
9    9 


3'17. 

8  2. 
8'  8. 

o;i5. 

2I  4. 
2!  4. 
5I  5. 
OilO. 
.81  8. 
1:14. 
1  25. 
.5-25. 
.4  8 
.ll  9 
4111. 

7  5, 

9  8 
3l  9. 
0110 
3)11 
6;24 
2!  3 
1  13 

.2:15. 

8  22 
.6  21, 


8  20.026. 

2  20.0:26. 
0  18. 6'21. 
3;ll  0  21. 
9117.922. 
6|l2.8'n. 
2'  2.9'14 
3;  6.1I14. 
2:]3.9il9. 
9;  3.  jl  5. 

3  16.  1I16. 
1. 16, 427. 
4]ll.4ll9, 
,5!  8,3!l8. 
,6il8.6!18. 

4  21.4:25. 
7;16.0:21. 

.4,14.518. 
.7  25.3  25 
,4;25.3  2,5. 
.8  8,5,  8. 
.5  12  6  12, 
.4  13.3, II 
,0;10,  1;13 
.6;  8,6!  8 
2|  9,  9I1I 
.7  10.  5:10 
,0:14,1115 
.5:24.5124 
,0|  3,1!  3 
,0,13  0|l3 


14,9114 
21.9122 
20.41 19 


0::». 8  32.8132. 
0  30.8  32.4;32. 
8  27.1:2».7|26. 
3  25.8  28.0'28. 
6  2S.4!29,5;29. 
5124,0'26.6!27. 
8'21.  4  21.2,26. 
4:21,7:25,  6;28. 
927,012.3  8 
O'll.O  16.  0:16. 
3i20.7'25.n  24, 
l'34,2:37,7  39 
6:2fi,6i25.8'23, 

6  2'».0!30.8,28 
1;37.6;41.8I33. 
7:34.3:38,9,38, 
9l25.6i:50.  4!33. 
2  20,2  21  8  24. 
0  25,3  26,1,26 
1:2.5.1  25, 0;25 

7  23  8129.  0!25 
:;, 18  8  23.4121. 

8  18  7125.3130. 
.0l20.2'27.4  30, 

6!l9.6:24.7l26 
6;i6  7125. 5;28 
8!11.5  12  7114. 
0'18,  1  19, l!l9 
4124.6  24.8:25. 
5  5.5  7,9l  8 
.0:15.6118  620 
.7118  6' 19.  5  20 
.0;22.9l24.9  26 
.6  20.122.8  25 


30. 

30. 

23. 

28. 

29 

27. 

25. 

30. 
7. 

10. 

23, 

38, 
4116. 
5'24. 
3119, 
0|34, 
4  33 
026. 
627. 
H2'i. 
8120 

3;i9 

6137 

7l30, 
5 '28, 
8  32. 


.1  20 
.9  21 
,7|28 
.0  26 


3'24. 
325. 
7  21. 
0  24 
5  28. 

7  27. 
8'26. 
7:31. 
4  6. 
4!  8. 
2,22. 
S:35, 
9' 10, 
7,17 

8  31, 
3  32 
8  29. 

3  28. 

2  25. 
3;14, 
8|l7, 

;'.;4i. 

4  30, 

5  31. 

3  35. 

5  16 
3'21. 
5'26 

Oj  7 
.721 
.8122 
.6130 

728 


9119 
9  21 
8  20. 
0  IS. 

4  25, 

2  25 
0  2.5, 
1,31 
6:  5 
1}  7. 
5122 
4,34 
CI  8 
411. 
9'13. 
7126. 

5  31. 

3  31. 

4:29, 

4  25, 
6111. 
5,14, 
1140, 

3  29. 
2  34. 
1136. 
7117. 
0:22. 
1I26. 
9:  7 

.1121 
.4122 
.6  32 

4  30. 


7I15. 

o;i7. 
4I19. 
■/ll. 

olic. 

n,20. 

5  23 

6  30. 
9,  5. 

1  6. 
7 1 22 
8134. 
8i  7. 
9'10. 
4I1O. 
l!20 
5  30. 

2:31 

5  :iO. 
7,26 

7;  9. 

3!  12. 
9:38 
9  30 
ll3:i 

2  35 

3  17 


9;23 
133 
0  31 


7  12.6  10 
3!l4.4ll2. 
3;  15.6  12. 
010.1    9. 

8  I5.0I13. 
7; 16.  81 14. 
3  20.  1  17. 
5^6.9l23. 

9  5.7;  .5. 
21  6.7I  5. 
8  22.8:22 
5  33.7,32. 
8  6  8  0. 
0,  8  8,  7. 
61  9.31  8. 
lll7.6'l6. 
0,28.4  27. 

3  30.  8 '29. 
7  31.8  33. 
,427.5128. 
71  8,8;  8, 
2  10.4:  9. 
2  35.9'33 
0  29.6,28 

4  31  8'29 
.4136.2  35 
.5:17. 5|17 

4  23.2:22 
.7,26  9127, 
,ll  6.9I  6, 
,6  21.8:21 

3,23.  7 124 
.334.2  34 
.3  32.2  32 


9  10.3  9.8 
6  11.8  11.4 
:^!l0.3,  8  8 
0]  8.0  7.2 
6  11.9111.2 
4|11.6!n.O 
4!l5.313.7 

1  20.2  18.8 
61  5.4]  5.2 
41  6.1  4.7 
8!il2.  7I22.3 
8!31.7'30.1 
2:  5.7  5.3 
5|  7.5  7.5 
3,  7.51  6.9 
0!l4.8  13.8 
2!26. 1'25.3 

2  28.0  27.2 
3,34.4'35.0 

5  29.8130  7 

6  8  2:  8.0 
3;  8.6:  8.1 
9';il.8l29  8 
0  26.5:26.3 

,2  25,9  22  1 
,  0'33.2l31.6 

2,16  916. 5 
.5:21.620.7 
.0',27. 1:27.2 
.8    6.6;  6.5 

9,22,0,22.0 
.O24.3I24.5 
.8:35,1  35.1 
.8  32  9  32.7 


31 


DodJridge:  Turnpike,  Dover;     White 
7  a.  m.      "Included  in  next 


i      T.   lest  than  0.  01  inch  rain  or  melted  snow.      ■tt>fot  used  in  means  and  summariei      Reference  letters '.b.^,   number  of  days  missins.     tAlso  on  other  dates.      ttP.    O 

'addresses  as  follows : -Bis   Lake  Outist.  Manilla;  Bougliton,    Route  4,  Prescott;     Devils    Knob,    Salus;     Green  Mountain,     Calico     Rock;    Index.    Routs    5,    Texarkanal 

Luthervllle.  Route!,    Lamar;  Rock  Springs.  Route  2,  Wilraar;  Rogers,  Route  3,  Rojers;  Ro4el)ud,   Route  2.  .Mt.    Vernon;  Sprlnffbank. 

Rock,  Cass.  Precipitation    for  24  hours  ending  near  suasat  unless  otherwise  indicated.     •••24  hours  endins  midnight.      11(124   hours  ending 

measurement.    TTPool  stages  from  3d  to  14th,  inclusive. 

The  rtfoarturea  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  tho  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita- 
.tion  with  15  y----'  ""  ",nr«  of  r«cord  are  comouted  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3,5-y9ar  period:  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
,the  period  to  : 


•ement.    11  Pool  stages  trom  aa  to  win,  luciusive. 

leoarturea  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  tho  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  D 
ith  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3,5-y9ar  period:  for  stations  with  10  to  14  ; 
riod  to  19&5  inclusive.         tEvap.  reading  Feb.  3d  was  .107,evap.  for  4  ilays  interpolated:  .Ian.  31st. 027;  Feb.   Ito3,.080. 


■  V  'v>: 
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CLIMATOLOQICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


February,  1938 


Precipitation  for  February,  1938 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 
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H.  S.   COLE 


Vol.  XLIII 


Little  Rock,  Aek.,  March,  1938         No.  3 


Price :  25  Cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington,  D.  C. 


GENEKAL    StrMMAE.Y 

The  month  of  March  was  above  normal  in  both  temperature 
and  precipitation.  The  mean  temperature  for  the  month, 
based  on  the  reports  of  70  stations,  was  60. 3^^  which  is  7.7^ 
above  the  48-year  average.  This  was  the  warmest  March  since 
1921  and  the  fourth  warmest  March  in  State  records.  The 
monthly  means  ranged  from  65.9°  at  Magnolia  to  51.2°  at 
White  Rock.  The  highest  temperature  during  the  month  was 
91°  at  Magnolia  on  the  21st.  The  lowest  temperatures  of  the 
month  occurred  during  the  first  week,  the  lowest  being  20°  at 
Mammoth  Spring  and  Thornburg  on  the  1st  and  at  Lead  Hill 
on  the  7th.  The  greatest  daily  range  was  52°  at  Arkadelphia. 
The  average  precipitation  for  the  101  stations  reporting  was 
6.02  inches,  which  is  1.29  inches  above  the  48-year  average. 
Monthly  precipitation  was  below  normal  at  stations  in  Desha, 
Logan,  Ouachita,  Ashley,  Union,  Miller,  Scott,  Bradley  and 
Mississippi  counties.  The  monthly  amounts  ranged  from  10.71 
inches  at  Higden  in  Cleburne  County  to  3.25  inches  at  Magno- 
lia in  Columbia  County.  Rainfall  was  well  distributed  through- 
out the  month,  with  heavy  amounts  recorded  at  most  stations 
during  the  last  week  of  the  month.  The  average  number  of 
days  with  0.01  or  more  precipitation  was  10. 

Farm  work  progressed  normally  during  the  month,  and 
much  was  accomplished  in  the  way  of  plowing,  preparation  for 
planting,  and  planting,  where  the  soil  was  dry  enough  to  work. 
Little  or  no  farm  work  was  done  in  the  lowlands  that  were 
submerged  by  flood  waters  the  first  part  of  the  month.  Wheat, 
winter  oats,  meadows,  pastures,  gardens  and  truck  made  ex- 
cellent progress  except  where  flood  waters  destroj^ed  crops. 
Peaches,  plums  and  pears,  suffered  from  low  temperatures  and 
frost  on  the  1st  and  6th  but  the  damage  was  small.  Fruit 
trees  were  blooming  in  the  northern  counties  during  the  latter 
half  of  the  month,  and  apple  trees  were  beginning  to  bloom  at 
the  close  of  the  month. 

Fourteen  tornadoes  occurred  during  the  month :  one  on  the 
15th,  four  on  the  28th,  and  nine  on  the  30th.  18  persons  were 
killed;  287  in.iured,  and  property  losses  were  estimated  at 
$366,000. 

Moderate  or  heavy  hail  was  reported  as  follows:  Fayette- 
ville  4th ;  Blytheville  and  Marked  Tree  15th;  Devils  Knob 
19th;  Higden  and  Witt  Springs  29th;  Higden  30th  and  Grav- 
ette  31st.  Damage  by  hail  at  Fayetteville  was  estimated  at 
$1,000.     Damage  elsewhere  was  slight. 

Rivers  were  high  at  the  close  of  the  month  as  a  result  of  the 
heavy  rains  during  the  last  week.  Flood  losses  in  the  Arkan- 
sas River  Basin,  March  29th  to  April  2d,  1938  totaled  $109,000. 
In  the  White  River  Basin,  March  29th  to  April  21st,  1938,  loss- 
es totaled    $10,700.     Flood  losses  in  the  Ouachita  River  Basin, 


March  29th  to  April  25th,  1938  totaled  $1,400.  Flood  loss  re- 
ports in  the  St.  Francis  River  Basin  and  the  Red  River  Basin 
have  not  been  received  to  date.  o.d.n. 


UliseeLlaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reDortinr 


Denise  Fog 

Ligiit  Hail  ... 
Moderate  Hail 
Tuuuderstorm 


1234   56789  10 111213il4 15 1617 18 19202122232425  2627282930S1 


17    . 


2t  3112110 


1    . 
2ii  7 


PRESSURE,  WIND,    HUMIBITY.    AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duoefl  to  sea-rleveJ ) 

Wind 

Relative 
humidity 

31 

g.5 

Station 

IS 

bo 

5 

ft 

0) 

ID 

gS 

d 
o 

CO 

Benton  ville 
Fort  Smitii 
Little  Rock 
Memphis 

29.94 
29.93 
29.95 
29.96 

.30.55 
30.50 
30.52 
30.55 

7 
7 
7 
7 

29.47      13 
29.63        4 
29  55      13 
29.59      15 

9.5 
7.4 
9.9 
9.7 

30 
29 
31 
30 

sw 
sw 
w 

sw 

30 
13 
22 
29 

75 

81 
76 

52 
56 
62 

48 
52 
57 

58 
52 
63 
54 

OOMPAKATIVE    DATA     FOR  MARCH 


Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 

Year 

a 

5 

1 

2 

M 
a 

< 

CSmh 

.eS2 

is 

5 

CMC 

o 
5 

i891 

1892 

1893 

1891 

1895       

46.7 
47.9 
50.1 
54.6 
51.8 
48.7 
55.9 
54.5 
50.6 
51.2 
51.5 
52.6 
54.8 
55. 3 
67.1 
45.2 
61.9 
69.5 
52.7 
60.7 
56.6 
45.8 
49.7 
50.0 
42.5 
54.5 
53.0 
67,9 
53.2 
51.8 
60-8 
51.7 
49. 6 
46.6 
.55.9 
48.6 
53.5 
52.7 
65.7 
50.4 
47.5 
48.2 
52.6 
49.6 
58.7 
57.1 
48.7 
60.3 

52.6 

79 
84 
82 
88 
91 
86 
88 
88 
87 
90 
86 
89 
85 
90 
92 
88 
96 
93 
84 
92 
94 
86 
88 
86 
73 
91 
87 
96 
86 
88 
92 
83 
88 
84 
89 
86 
87 
92 
98 
83 
85 
88 
91 
85 
90 
88 
84 
91 

98 

10 
9 
5 
8 

10 

12 

13 

18 

1 

7 

4 

14 

11 

12 

26 

10 

25 

21 

16 

22 

15 

10 

8 

4 

14 

11 

9 

16 

11 

2 

IH 

7 

2 

5 

7 

U 

5 

20 

19 

15 

16 

2 

17 

4 

18 

22 

14 

20 

1 

5.10 
3.44 
3.55 
9.84 
6.39 
5.28 
9.76 
5.96 
2.97 
2.50 
4.67 
5.34 
5.56 
5.64 
5.31 
5.69 
3.22 
3.79 
3.71 
1.39 
2.17 
7.86 
4.74 
5.18 
3.54 
1.93 
5.32 
1.81 
6.47 
6.31 
6.55 
8.58 
5.04 
3.27 
1.69 
5.67 
7.24 
2.53 
3.77 
2.21 
4.21 
4.48 
4.87 
6.53 
8.29 
2.19 
3  04 
6.02 

4.73 

"His' 
T. 
0.8 
T. 
1  3 
T. 
0.1 
0.4 
0.3 
T. 
T. 
0.6 
T. 
T. 
0.4 
0.0 
0.1 
T. 
T. 
0.0 
0.2 
0.8 
1.9 
0.7 
T 
1.0 
0.0 
0.6 
0.3 
T. 
0.3 
T. 
6.8 
T. 
0.4 
0.6 
0.1 
T. 
T. 
0.4 
0.7 
T. 
1.0 
T 
■I 

0.3 
0.0 

0.5 

10 
7 
8 
9 

10 
8 

16 
9 
7 
7 
6 
7 
8 
8 
9 

11 
6 
8 
8 
8 
6 

12 
7 
9 
7 
6 

11 
4 
6 
» 
9 

11 
8 
8 
4 
9 

12 
6 

10 
6 
8 
9 
9 
9 

10 
7 
8 

10 

8 

n 

14 
16 
14 
13 
10 
10 
10 
12 
16 
14 
12 
10 
11 
10 

8 
14 
11 
13 
20 
16 

7 
14 
12 

9 
16 
14 
11 
17 
14 
11 
12 
15 
13 
18 
13 
VI 
14 
12 
16 
13 
13 
13 
15 
10 
16 
13 
13 

13 

9 
8 
6 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
7 
8 

10 
9 
U 
10 
6 
8 
9 
8 
7 
9 
7 
9 
8 
7 
6 
6 
8 
5 
5 
8 
6 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
6 
5 
7 
5 
6 
8 
7 
7 
8 

7 

11 

9 
9 
10 

11 

1896        

14 

1897 

1898   

14 
12 

1899           

10 

1900       

9 

1901   

9 

1902 

9 

1903         

12 

1904     

9 

J  905  

11 

1906 

17 

1907 

1908  

9 

11 

1909 

10 

1910  

4 

1911 

6 

1912 

17 

1913  

8 

1914 

11 

1916 

15 

1916 

9 

1917 

12 

1918 

12 

1919 

9 

1920 

12 

1921       

12 

1922 

13 

1923 

U 

1924 

12 

1925     

7 

1925 

12 

1927 

1928       

12 
10 

1929 

12 

1930 

9 

1931 

13 

1932 

U 

1933 

13 

1934 

10 

1935 

13 

1936 

8 

1937       

11 

1938 

10 

Period 

11 

14 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


March,  1938 


Counties 


Alum  Pork  Eeserv 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  .. . 

Batesville 

Bee  Brancli 

Benton  

Beiitonville 

Big  Lake  f  lutlet.  tt 
Black  Rook 
Blytheville 

Booneville 

Houghton +1 

BrinklOT 

Ijalioo  Rook. . 

Camden 

Carthage 

Claremlon    ... 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Cro8iet(near) 

DanTiUe 

Dardanella  . .. 

I)e  Queen 

Devils  Knob  — U 

Dnm«.s 

Kl  Dorado 

England 

Eureka  Springs 
Fayetteville    . . . 

Fofdyce  

Fori  Smith 

Fulton  

Qeorgetowii 

Gilbert 

Qlenwood 

(irannis 

Gr&vette 

Green  Mountain,  tt 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope    ....[Kvap.J 

Hot  Springs 

Index t* 

Josslevllle 

lonetboro  

Judsonia 

Load  Hill 

LIITLE  ROCK. 

Little  Rook  Airway 

l,'Uli«rvlUe iX 

Madison 

Magnolia 

Mararaiith  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Monllcello 

Montougo 

MorrlUon 

Mountainburg(nea 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman    

Oden 

Okay ... 

0«ark  

Parkin 

Pina  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas  

Portland  

Prescott 


Rock  Springs..   .tJ 
Rogers  (near)  ..it 

Rosebud t* 

Russellville[Evap] 
St.  Ctiarles  ... 

8t.    Francis 

Searcy 

Springbank  •  — Vf 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart...  (Evap) 

Sublaco      

Teiarkana  

Thornburg 

Turnpike tt 

Waldron 

Warren 

Whitecliffa    .... 

White  Rock tt 

Wilson 

W.rnKe 

Yaneopin    

Stat«  Ueana 


Climatologrical  Data  for  March,   1938 


Saline 

Clark  

Clark  

Desha 

Independence  . . 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas  .   

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier  

Johnson 

Desha 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Stone 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland    

Little  River 

Garland  • 

Craighead   . .   . . 

White ■ 

Boone 

Pulh,ski 

Pulaski 

Johnson 

St.   Francis 

Columbia 

Kulton  

Lee  

Poinsett   

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

Conway 

Crawford 

Ba.^ter 

Montgomery  ... 

Jackson  

Moi.tgomery  ... 

Montgomery  . . . 

Howard 

Franklin 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  ... 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan  

Miller 

Ferry 

Pope 

Scott     

Bradley 

Little  River 

Franklio 

Mississippi 

Cross 

Deeha 


•a 

1 

o 

p 
o 

a  3i 

'^ 

J3  >• 

> 

H 

^ 

755 

2 

500 

43 

200 

43 

Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


Precipitation,  inches 


145 
277 
700 
285 
1295 
239 
259 
25i2 
465 
235 
205 
361 
116 
297 
172 
516 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
2350 
162 
270 
229 
1465 
1451 
190 
448 
260 
200 
600 
547 
900 
1250 
1100 
1052 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
750 
345 

'650 
324 
257 
775 
208 
315 
600 
235 
229 

1207 
273 
273 

'iib 

2010 
800 
702 
231 
687 
80O 
288 
S9G 
222 
215 
840 
300 
122 
318 


1800 
600 
526 
175 
200 
245 
240 
650 
214 
210 
760 
332 
860 

2240 
675 
206 
290 

2285 
237 
260 
167 


59.2 
59.2 
62.5 


59.9 
59,2 
60.5 
56.2 


59.6 
61.2 


61.2 


is 


+  5.2 


+  9.7 
+  7.4 


+  7. 


+  8.0 
+  8.0 


+- 


64.6 
61.9 


61.8 
58.6 

63.6 

61.8 
62.4 
58.9 
63.  1 
64.4 
61.4 
58.2 
57.8 
63.0' 
60.2 


56.2 


57.0 
55  0 
57. 6  J 
57.5 
61.0 


+  9.6 
+  4.9 


+  8.0 
+  7.9 


+  7.6 
+  9.' 6 


+  7, 
+  8.2 
+  7.0 
+  8,1 
+  8.3 

+  7'6 


+  5.6 
+  9.0 


4 
21 
3t 


85 


+  89 

+  7.4 


63,2 
60,8 
61.8 


59.6 

'se'e' 

60. G 
60.8 
58.8 

65.9 
57.5 
61.6 
58.6 
59,6 
62.7 


62.2 


+  4.2 

+  8.1 


+  7.4 


+  7.8 
7.6 


57.0 
57.4 
60.7 


60.8 
64.2 
60.4 


63.4 


58.8 
63.7 
64.6 


+  72 

+  9.'i 

H  7.  7 

+  7.6 

+  8.1 

+  7.3 


+  U.4 


+  7.0 
+  5,2 

-+  8.  4 


81 
84 

84 
82 


82 


22 
21 
4t 
14 


14 

It 


25 


26 

4t 


4 
21 

'iit 


21 

4 
21 

4t 
2  It 

4 
14 
25 

4 
25 


22 


«  s 

3  O 


d2 


Number  of  days 


28 
26 


25 


31 
25 


26 
23 


29 

29 

21 

28 

29 

28' 

24 

25 

29° 

81 


25 

24 

21" 

25 

25 


+  80 


+  8.6 


58. 0 


61,2 
60,0 


60,7 


61,2 
59,8 
61,0 
64.7 
58,8 
56,8 


64.2 


51.2 

59.4 
61.7 


60.3 


+  7 
+  70 
+  9.0 


+  9.0 
+  '8'.  9 


+  8,5 


+  7.4 


+  8.0 
+  8.5 
+  7.1 


+  8.2 


+  7.3 
+  10.1 


+  7.7 


86 


83 


84 


I4t 


21 
4 
4 
4t 

2*1" 
2lt 
25 

4T 
25 


21 

4t 
22 


20 
33 
28 
26 

'si' 

20 
29 
25 
28 
28 


29 


4t   27 
4t   30 


22 

21 
4 


21 
25 


84 


25 
5t 
21 
20 
14 
21 


I4t 
21 

25+ 

'•ii' 


30 


1 

7t 
7 


28 


41 
40 
52 


36 


5.28 
8.75 
5,93 
3  H2 


39 

40 

35 

43 

36 

33* 

42 

40 

3Z' 

39 


6t 


38 


48 
34 
38 
39 

'43' 
44 
33 
35 
40 
31 


40 


30 


21 
24 

24 


38 


35 


5? 


30 

49 

63 

01 

21 

06 

36 

3.9( 

5,57 

6,48 

6.29 

4.48 

5  31 
6.57 
5.57 
5,83 
8.16 
4 

4.85 
4.51 
5-.W 
6.18 
5.44 
8.41 
4.61 

6  71 
5,96 
5  64 
5.;i7 
3,38 
4,99 
7.18 
5.1 
9  81 
5.W> 
5  55 
6,40 
4.87 

7  81 
10.71 

7.00 

5  91 
8.99 
5.76 
7.65 
5.67 
8.86 
5.10 
7.  IB 
7.91 
8.21 
6.06 
3. 
6.76 
6.12 
6.86 
5.71 
5.07 
5,73 
4,52 
5.  7H 
3.93 
6,63 
6.08 
6,38 
5,46 
4.63 
7.10 
4.33 

6  12 
6.46 
5.24 
8.36 
4.  .37 
5,46 
4,9! 
5,04 
■5.01 
5,30 
7.08 
6.20 
7.72 
3.  ,57 
6.46 
7.43 
7.57 
5.20 
4.74 
4.98 
5.95 
3.28 
4.32 
6.74 
6.96 
4  50 
7.19 
6.80 
6.02 


+4.66 
+  1.46 
-1.28 

+5!ii 

+6.' 98 

+3'66 
-1.98 
-0  13 

+  1.19 
+  2.25 
0.15 
+0.61 
+  1.63 
+  1.01 
+  1.56 
+  3.80 
+  1.86 
-0,29 
+  0.77 
+  1.52 


2.00 
3.22 
1.3) 
0.85 
2.57 
2.  .50 
2.86 
1.50 
2.19 
2.44 
1.69 
1.10 
1.98 
1.75 
2.32 
1.39 
1  40 
1.71 
2.28 
2.27 
2.60 
1.48 
1.54 
1.38 
1.76 
1.45 
1.74 
2.00 
1.48 
L97 
1.70 


+  2.65 

-0.35 

+  1  87 

+  1.98 

+  1.94  l.W 
2.12 
1.21 
1.62 
2.00 
1.74 
2  12 
1.73 
2.00 
2.19 
1.53 
2.10 


+  0.37 
+  0.65 
+2,  49 
+  2.45 

+  i'62 
+  1.93 

+  i.'28 
+  2.10 


5^, 


71 


+2.  63 

2,13 

+  123 

1,94 

-t-4.56 

2.79 

+  1.71 

2.  10 

+3,34 

3.10 

+1.01, 

2.96 

3.45 

+  1.46 

1.27 

+  2.56 

3.00 

2.48 

+  4.23 

2.07 

1.50 

-1,21 

1.30 

+  3. 10 

3.38 

+  1.45 

1.90 

+  1,97 

2.86 

+  1,48 

1.62 

1.62 

1.70 

1.37 

+2.10 

2.80 

0.75 

+3.ii 

1.50 

+  1.92 

1.46 

+  L96 

3.22 

1.50 

1.34 

2.51 

+  I.i7 

).60 

2  23 

+  1.28 

1.42 

+  0.49 

1.80 

+  4.00 

2.15 

-0.80 

1.05 

+0.96 

1.65 

1.68 

+  1.64 

1.75 

2.60 

+  0.42 

1.43 

1.  .32 

+0.80 

1.82 

+3.66 

3.  96 

-0.82 

0.87 

+  2.18 

1.12 

+2.  44 

1,50 

1.30 

+  i,47 

1.28 

+0,48 

1.58 

+  1.12 

1.92 

+1.46 

1.69 

-0.99 

1,98 

-0,87 

L77 

+2.55 

1,85 

2.60 

-0  91 

1.48 

+2.34 

2,00 

+  1.21 

1.90 

+  1.29 

3,96 

5l 


0,0 
0,0 
0  0 
0,0 
0,0 
0.0 

0.0 

0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0,0 
0  0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 

y.o 

0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
00 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 


u 

10 

7 
9 

15 

14 

14 
8 
9 
9 

u 
11 

10 
10 
13 

8 
12 

8 
10 

8 
12 

6 
13 
10 

u 

11 

8 
8 

11 

12 
12 

12 

11 

9 
12 
14 

11 

7 
10 

11 

7 
7 
9 
10 
8 

u 

u 

10 


D 
O 

5 


•Co 
t.  o 


Observer 


10 

9' 
13 
15 
11 
12 
21 

8 
10 
16 
14 
10 
11 
17 
15 
12 

7 

8 

9 
13 
16 
16 
17 
11 

6 
13 
16 
10 
16 
17a 


10    14 


\2 

9 

5 

14" 

U 

11 

9 

10 

11 

12 

12 

17 

U 

10 

11 

14 

11 

12 

10 

IIJ 

11 

18 

11 

U 

12 

17 

8 

8 

9 

11 

U 

11 

9 

15 

6 

11 

13 

13 

9 

12« 

U) 

16 

11 

9 

10 

10 

7 

15 
16 

7 
12 
14 
13 
15 
11 
12 
14 
19i, 
15 
12 
17 

16 
17 
25 
9 
16 
14 
10. 
16 
17 

is 

14 
13* 
15 
10 
13 
15 
11 
19 
10 
12 
13 


13 

16' 
14 

0 

6 
12 

4 
11 

3 

1 

9 
10 

2 

4 

3 

3 
18 

7 
14 
13 

7 

5 

8 

9 
15 
10 

5 
10 

7 

4' 

7 
13 

7° 
10 

7 

6 

3 

9 

7 

12 

5" 
5 

9 

4 

13 

11 

13 

10 

2 

6" 

7 

9 

9 
10 

1 
18 
12 
22 
13 

7 
11 


18 

8 

3 
13 
11 

3 

8 

8 

6 

2 

4 

5« 

5 
10 


5» 

4 
16 
14 

7 

6 
12 
18 
15 

8 
11 
18 
10 
13 
16 

6 
16 

8 

5 

8 
10 

6 
11 
10 

8 
10 
)1 

8 

9' 

10 

9 

5' 

10 

14 

13 

U 

12 

10 
7 

lO"" 
8 

U 

iO 

10 
9 
7 

14 

10 

16 

12* 
8 

13 

12 

13 

20 
5 
8 
4 

10 

10 
9 


13 

9 

6 
11 

3 
13 
19* 

7 

7 

'9 

6 

9* 
11 
13 
14 
13 
10 

7 
13 
14 
10 


sw. 
s. 


w. 

se. 


se. 

s. 
3 
sw. 

s, 
w. 


s. 

sw. 

sw. 


se 
sw. 
sw. 
sw. 


3W. 
SW. 

s. 


s. 
sw. 


sw. 

s. 


sw. 

sw. 


n. 
sw. 


sw. 
sw. 


L.  R   Water  Works 
J.  W.  Carapuell 
Mrs.  Ted  K.  Carpent* 
Herbert  Nefl 
Airway  Observer 
.1.  E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
V.  S.  Weather  Burei 
C.  J,  Brooks 
Vernon  C,  Howe 
Sainuel  Norris 
F.  H,  Randolph 
Harrv  Buie 
I     k   J    Torry 
I     William  Jones 
I    J    M.  Knight 
I     P.  K.  Wylie 
I     R,  M.  Wheatley 
I     A    L,  Stephens 
i     E,  E    Cordrev 
!     Winfred  D.  Polk 
I     0.  B-  McSpadden 
I     U.S.  Forest  Service 
I     J,  M,  Patterson 
I    Geo,  N ,  Goodier 

E,  B.Smith 
I    U.S.  Forest  Service 
I    BenJoimsou 
I    Mr«.    E,   W  .Gastot 

Dr,  R-  H.  Hardin 
I  Geo,  W,  Nichoalds 
I    University  of  A rkan! 

M,  G,  Ta.vior 
I     U.S.  Weather  Bure 
T.  J.  Logan 
W.  K.  Putt 
I    F.J.King 
,|    C.  A.  Price 
I    W,  E.  McVsy 

Max  W.  Schmidt 
I     U.  S.  Forest  Service 
I     Louis  R.  Kecli 
I    Jamas  A.  Burnett 
I    Austin  E,  Cartwrigl 
I     1,0,  Cooley 
I    Experiment  Farm 
National  Park  Serv 
W,  E    McDowell 
V.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
T.  H.  Beals 
J.  H    Crosswhite 
U  .  S.  Weather  Bur< 
Airwaj  Observer 
H,   G-  Lenhardt 
.'..  W.  Eppes 
State  Agri,  School 
Paul  Morton 
C,  N.  Houi-k 
Charles  Walton 
I    E.  W.  St,  John 
I    Airway  Observer 

Soil  Conservation  S 
!    Soil  Conservation  S' 
Mrs,  Freda  M.  Ashci 
C.  A.  Lovell 
B   S.  Halbert 
G.  A.  Whittington 
.7,  D,  Henderson 
U.  S.  Forest  Servic* 
U.  S.  Forest  Servic 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  0.  Milton 
Carroll  King 
Miss  'J'heresa  Scheu 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Eilniiston 
Craig  Williaras 
Soil  Conservation  S 
Car)  A.  Sfarck 
G.   A.   Maddox 
U ,  S ,  Forest  Servid 
U.S. Biological  Sur' 
A    Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter    Smith 
Henry  Field 
S.   C   Storv 
Mri.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  St 
New  Subiaco  Abbej 
H.  S.  Bruhear 
Edsrard  E.   Holmei 
U    S.  Forest  Servic 
E.  B.  Shadoau 
C    N.   Turner 
L.   M.  Snead 
U.  S.  Forest  Servic 
D,  0.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E,  Barton 
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CLIMATO LOGICAL  DATA:  ARKANSAS    SECTION 


15 


Daily  Precipitation  for  March,   1988 


Stationi 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


Alum  Fork  Reser. .  lOuachita 

Amity lll|!Ouactiita. 

Arkadelphia illl  Ouachita. 

Arkania*  City  . .  lllliltfississippi 
Bates  ville  Airway,  i  White   .. 

Bee   Branch. I  Arkansas 

Benton ISaline... 

Bentonville '"lArkansas 

Bie  Lake  Outlet  .lillSt.  Francis 


.  [near] 


..Ul 

..r 

..I 

..I 

■"liii 


Black  Rock 
Blytheville.. 
Booneville  . . 
Boughton  .  . 
Briokley  .  . 
Calico  Rock, 

Camden 

<;arthage  ... 
Clarendon... 

Clinton 

Conway 

Corniiyr 

Cotter  . . 
Crossett 
Danville 

Dardauelle 

De  Queen 

Devils  Knob  .. 

Dumas 

E\  L/orado 

England 

Eureka  Spring! 
Fayettevillo   . . 

Fordyce 

Port  Smith 

Fulton 

Georgetown  , . . 

<;ilbert 

■Uleuwood  . . 
Orannis-  ... 

Gravette 

flreea  Mountain 

Harrison 

Helena Illl 

Higden 

Highland 

Hope  [Evap]....|||| 

Hot  Springs  

Index      ..nil 

Jeisieville 

lonesboro |||| 

Judsonia 

Lead  Hill 

Little  Rook..*" 
LittleRock  Airway 

Lutherville 

.Madison  Illl 

Magnolia 

Mammoth  Spg  .  .|||| 

Marianna 

Marked  Tree.... II II 

.Mena IIJ 

Monticello  Airway 
Monticello-.     . .  •*• 

Montongo      

Morriltoc  1||1 

Mouiitainburg 

Mouutftiu  Home. .. 

-Mount  Ida 

Newport |||| 

Norman  |||| 

Oden |i|| 

Okay 

Ozark |||| 

Parkiu |||| 

I'ine  Bluff 'Ill 

Pine  Ridge |||j 

Plantersville 

Pocahontas 

Portland I|l| 

Frescott |||| 

Rock  Springs. 
Rogers  (near) 

Rosebud 

RussGllville  .  . 
St.  Charles  .. 
St.  Francis. .. 

Searcy 

Springbank  . . 
Story... 
Stuttgart 
Stuttgart  [Evap] 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Turnpike 

Waldron 

Warren  

Whitecliffs 

White  Rock 

Wilson I 

Wynne | 

Yancopin | 


..nil 


White 
must  Francis 
..  Arkansas. . 
Illl  Ouachita.. 
.  Wliite  .... 
(Ill  White    .... 

Ouachita. . 

Arkansas. . 

White   .... 

White   .... 

Arkansas.. 

White   .... 

White    .... 

Ouachita.. 

Arkan.ias.. 

Arkauias. . 

Red 

Arkansas.. 

Mississippi 

Ouachita. . 

Arkansas. . 

White 

White 

Ouachita.. 

Arkansas. . 

Red 

White    .... 

White    .... 

Ouachita. . 

Red 

Arkansas. . 

White 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita.. 

Red 

Ouachita.. 

Red    

Ouachita.. 

White.... 

White 

White  .    .   . 

Arkansas. . 

Arkansas.. 

.Arkansas. . 

St.  Francii 

Red 

White. 

St.  Francis 

3t.  Francis 

Ouachita. . 

Ouachita.  . 

Ouachita. . 

Ouachita. 

Arkansas. . 

Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 

White 

0\iachita. . 

Ouachita. 

Red 

Arkansas. 

St.  Francis 

Arkansas. . 

Ouachita. . 

White.    ... 

White 

Ouachita. . 

Ouachita. . 
..jOuachita.. 

White 

Arkansas.  . 
Arkansas.. 

White  ..  . 
St.  Francis 
White    .... 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
.^.rkansas. . 

Red 

Arkansas. . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 
Ouachita  . 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
St.  Franci ! 
Arkansas 


8      9        10      11 


13      U      15      16      17      18      19     20     21      22      23     24 


.32 


.04 


.02 


.01 


.03 


T. 


T. 


.07 


T. 


.29 
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March    193? 


Daily  temperatures    for    March.    1988 
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60 

80 

63 

80 

65 

80 

66 

70 

55 

80 

59 

79 

57 

81 

65 

83 

67 

82 

68 

82 

67 

77 

53 

81 

66 

82 

64 

78 

60 

69 

53 
85 
67 
81 
67 
80 
66 
77 
65 
76 
57 
83 
68 
73 
58 
83 
50 
72 
57 
79 
54 
76 
62 
75 
60 
79 
67 
79 
60 
79 
61 
82 
64 
76 
58 
76 
68 
80 
66 
82 
64 
77 
56 
83 


64 


71 

47 

67 

51 

82 

57 

75 

52 

76 

48 

69 

52 

55 

43 

62 

51 

72 

48 

74 

56 

83 

68 

74 

55 

72 

51 

74 
49 

72 

43 

76 

49 

75 

41 

61 

41 

72 

58 

73 

57 

73 

•55 

66 

42 

65 

43 

77 

59 

66 

49 

79 

49 

69 

47 

56 

42 

71 

45 

66 

46 

76 

56 

76 

51 

71 

54 

70 

50 

74 

62 

70 

46 

68 

52 

72 

50 

68 

45 

82 

67 

76 

60 

76 

57 

62 

66 

67 

46 

74 

59 

76 

57 


75 

40 

78 

43 

86 

42 

74 

44 

74 

46 

78 

39 

72 

39 

63 

49 

77 

41 

72 

45 

78 

45 

77 

43 
76 
43 
73 
47 
76 
40 
79 
44 
79 
41 
71 
40 
76 
45 
78 
47 
73 
46 
73 
39 
72 
38 
76 
45 
76 
46 
56 
36 
80 
40 
75 
33 


79 

38 

81 

43 

85 

46 

73 

41 

76 

39 

80 

37 

77 

62 

78 

55 

82 

51 

79 

43 

81 

43 

80 

39 

81 

44 

78 

42 
77 

40 
81 
43 
79 
46 
72 
52 
77 
46 
80 
48 
80 
47 
78 
52 
76 
53 
79 
47 
81 
54 
76 
35 
69 
39 
79 
34 


75 

63 

74 

50 

83 

44 

72 

56 

76 

55 

74 

55 

65 

49 

72 

55 

74 

65 

71 

55 

80 

56 

74 

55 

74 

56 

68 

60 

74 

56 
77 
56 
73 
56 
66 
49 
83 
44 
75 
47 
71 
56 
71 
51 
71 
61 
74 
56 
64 
50 
79 
45 
69 
53 
63 
61 


74 

41 

66 

43 

79 

49 

78 

44 

84 

45 

71 

45 

66 

33 

71 

48 

74 

43 

72 

42 

78 

44 

72 

43 

68 

45 

70 

47 

79 

42 

69 

45 

75 

47 

73 

41 

77 

35 

72 

46 

82 

43 

83 

41 

74 

40 

75 

47 

73 

47 


78 

43 

78 

50 

82 

,52 

79 

48 

82 

47 

78 

42 

80 

33 

78 

50 

78 

40 

77 

47 

82 

49 

78 

35 

77 

44 

76 

42 

80 

48 

78 

52 

78 

45 

78 

41 

72 

36 

78 

43 

80 

51 

81 

49 

79 

49 

83 

46 

76 

41 


21  22 


23  24 


26 


71 
62 

70 

53 

77 

63 

72 

50 

74 

56 

70 

52 

72 

61 

70 

53 

72 

55 

73 

62 

74 

56 

72 

54 

74 

66 

67 

54 

70 

52 

68 

58 

76 

66 

71 

63 

72 

55 

69 

55 

73 

57 

76 

55 

76 

56 

76 

56 

72 

64 


79 
42 

75 

48 

79 

44 

81 

42 

83 

43 

75 

48 

70 

41 

73 

49 

74 

45 

74 

43 

81 

45 

75 

45 

80 

51 

74 

49 

79 

42 

76 

49 

77 

44 

80 

44 

74 

34 

75 

46 

80 

42 

80 

42 

77 

43 

78' 

48 

73 

47 


55 

86 

57 

81 

52 

81 

61 

79 

59 

81 

64 

84 

68 

79 

56 

78 

48 

82 

44 

81 

44 

83 

57 

80 

60 

84 

55 

87 

44 

83 

53 

82 

49 

85 

44 

80 

50 

80 

47 

83 

52 

91 

69 

83 

42 

80 

51 

76 

50 

82 

58 

78 

56 

82 

53 

85 

44 

84 

48 

81 

53 

84 

56 

83 

63 

85 

64 

83 

56 


76 

54 

79 

56 

83 

59 

82 

62 

79 

58 

78 

69 

73 

56 

79 

62 

80 

61 

80 

60 

79 

68 

78 

60 

82 

59 

81 

61 

81 

62 

80 
60 
80 
57 
73 
67 
80 
61 
81 
61 
80 
61 
77 
62 
76 
61 
79 
62 
76 
63 
85 
60 
76 
44 
73 
61 
77 
60 
78 
51 
74 
63 
89 
59 
79 
59 
82 
57 


78 

44 

68 

51 

83 

65 

75 

56 

77 

51 

72 

53 

58 

45 

67 

49 

76 

49 

71 

68 

78 

58 

72 

55 

73 

56 

67 

53 

75 

57 

70 

53 

74 

53 
04 

42 

72 

58 

75 

59 

72 

58 

72 

43 

69 

46 

75 

40 

63 

50 

79 

50 

70 

49 

60 

41 

71 

48 

71 

47 

68 

58 

75 

62 

73 

66 

72 

54 

68 

56 

72 

46 

67 

55 

72 

56 

70 

50 

81 

57 

76 

60 

74 

59 

67 

68 

70 

59 

70 


78 

54 

80 

43 

85 

45 

80 

53 

78 

55 

84 

50 

81 

60 

81 

52 

84 

63 

82 

55 

85 

68 

84 

55 

82 

55 

82 

52 

86 

61 

83 

56 

81 

62 

76 

54 

82 

58 

85 

65 


62 


78 

43 

06 

32 

70 

30 

76 

38 

70 

44 

74 

33 

71 

49 

78 

46 

83 

44 

80 

41 

73 

45 

76 

30 

72 

49 

72 

43 

73 

40 

80 

47 

72 

35 

71 

47 

70 

55 

77 

38 

76 

50 
77 

41 
73 
37 
73 
32 
73 
43 
78 
38 
79 
46 
76 
40 
78 
48 
70 
42 


77 

55 

69 

64 

83 

63 

76 

52 

78 

61 

81 

56 

60 

43 

69 

49 

82 

55 

79 

54 

86 

64 

81 

58 
79 
58 
73 
47 
84 
64 
81 
55 
80 
62 
71 
44 
88 
60 
84 
64 
81 
56 
76 
43 
78 
46 


27 


28 

29 

30 

31 

69 

82 

56 

80 

65 

87 

64 

83 

54 

83 

59 

81 

62 

79 

60 

83 

58 

80 

68 

83 

44 

76 

59 

79 

53 

80 

63 

85 

63 

84 

67 

86 

58 

81 

50 


73 

49 

83 

49 

74 

58 

63 

42 

75 

45 

74 

46 

76 

55 

82 

60 

76 

62 

76 

56 

76 

48 

77 

45 

73 

51 

77 

64 

74 

52 

86 

63 

77 

46 

79 

56 

63 

61 

73 

53 

80 

61 
79 

50 
83 
41 
76 
51 
77 
54 
78 
60 
84 
54 
80 
53 
78 
57 
78 
47 


58 

46 

67 

47 

81 

49 

69 

46 

56 

45 

69 

47 

61 

46 

66 

48 

63 

45 

66 

49 

78 

51 

74 

48 

65 

47 

58 

45 

74 

54 

58 

46 

74 

49 

57 

40 

75 

52 

76 

64 

69 

49 

60 

43 

63 

46 


69 

46 

54 

44 

69 

46 

60 

43 

60 

42 

68 

43 

71 

52 

73 

47 

76 

49 

66 

46 

58 

45 

62 

44 

68 

47 

66 

47 

57 

45 

77 

61 

55 

45 

67 

49 

68 

45 

67 

45 

73 

52 

74 

45 

68 

41 

79 

46 

61 

4 

66 

50 

76 

48 

59 

46 

73 

50 

58 

47 


58 

83 

54 

78 

58 

75 

53 

74 

62 

83 

58 

80 

64 

65 

46 

72 

51 

76 

47 

76 

54 

77 

62 

80 

57 

85 

50 

79 

51 

86 

51 

80 

66 

72 

51 

82 

55 

81 

55 

77 

52 

82 

55 

78 

53 

80 

68 

80 

48 

78 

48 

80 

58 

79 

53 

78 

52 

69 

49 

80 

69 

81 

47 

82 

53 

80 

49 

85 

60 

77 

57 


76 

56 

76 

65 

76 

53 

79 

60 

77 

58 

77 

60 

79 

57 

81 

68 

78 

68 

82 

68 

80 

71 

78 

64 

81 

63 

80 

60 

82 

70 

80 

63 

76 

67 

69 

62 

80 

70 

80 

71 

76 

70 

78 

62 

78 

63 

80 

71 

79 

62 

79 

53 

72 

62 

81 

53 

76 

62 

79 

59 

79 

69 

79 

60 

71 

57 

74 

62 

79 

64 

80 

53 

78 

62 

80 

64 

76 

61 

85 

70 

78 

56 

80 

70 

80 

62 

72 

64 

76 

68 

76 

54 


7.S 

5.5 

69 

56 

83 

67 

72 

53 

73 

50 

76 

57 

58 

40 

76 

52 

75 

50 

77 

55 

80 

50 

75 

58 

73 

55 

78 

63 

78 

63 

72 

5i 

73 

65 

05 

41 

76 

59 

77 

61 

71 

59 

72 

39 

74 

40 

77 

62 

65 

50 

79 

47 

71 

52 

68 

38 

71 

45 

72 

43 

76 

55 

79 

56 

60 
74 
54 
76 
55 
73 
43 
60 
57 
77 
,58 
73 
49 
85 
55 
75 
47 


Thermometers  read  near  sunset 
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Daily  temperatures  for  March,   1938,  continued 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

10 

21 

22 

23 

24 

25 

16 

87 

28 

19 

30 

31 

Portland 

Maximum 

64 

73 

77 

83 

81 

61 

62 

68 

68 

62 

71 

77 

78 

83 

80 

74 

74 

80 

72 

80 

85 

81 

75 

78 

84 

83 

67 

77 

84 

80 

78 

75.5 

(  Minimum 

2U 

4t 

57 

52 

61 

37 

31 

44 

48 

50 

42 

45 

58 

64 

66 

57 

44 

43 

56 

45 

58 

61 

58 

49 

57 

6? 

53 

5? 

65 

68 

68 

51  9 

Prescott 

j  Maximum 

64 

VO 

79 

87 

84 

78 

67 

67 

64 

66 

74 

77 

82 

82 

83 

80 

78 

82 

78 

82 

84 

8S 

78 

79 

85 

83 

66 

75 

84 

8? 

76 

77  4 

}  Minimum 

31 

51 

52 

56 

63 

34 

32 

49 

46 

47 

43 

47 

62 

64 

63 

54 

46 

46 

56 

44 

54 

59 

56 

46 

59 

64 

4i9 

48 

53 

70 

59 

51  7 

Roeers 

J  Maximum 

58 

/U 

69 

80 

75 

47 

65 

69 

63 

51 

67 

78 

78 

83 

75 

75 

75 

78 

72 

77 

82 

77 

71 

74 

82 

77 

60 

60 

76 

79 

73 

71  2 

\  Minimum 

■2S 

42 

49 

49 

35 

25 

25 

39 

44 

41 

31 

48 

64 

53 

59 

43 

35 

5C 

51 

38 

57 

63 

44 

35 

57 

45 

42 

44 

6? 

61 

40 

44  7 

Russellville  [Et»p] 

(  Maximum 

hO 

VO 

70 

84 

83 

56 

67 

69 

65 

65 

70 

80 

85 

84 

81 

78 

77 

81 

80 

74 

86 

84 

78 

76 

83 

83 

67 

60 

79 

79 

76 

75.0 

(  Minimum 

•28 

41 

45 

52 

55 

32 

28 

41 

47 

44 

39 

41 

64 

51 

61 

49 

43 

39 

5!i 

45 

47 

67 

52 

38 

S3 

56 

47 

47 

64 

61 

53 

47.4 

j  Maximum 
(  Minimum 

6U 
28 

64 
45 

69 
48 

84 
46 

77 
60 

68 
36 

64 
28 

70 
42 

61 
46 

59 
46 

70 
39 

78 
40 

79 
60 

81 
60 

80 
64 

72 
51 

74 
43 

79 
40 

71 
55 

78 
49 

80 

48 

81 
60 

70 
56 

74 
41 

79 
53 

77 
64 

54 
47 

62 

47 

80 
66 

81 
69 

76 
66 

72.6 

48  8 

Stuttgart 

S  Maximum 

58 

70 

70 

83 

73 

59 

62 

68 

67 

61 

74 

78 

78 

79 

81 

73 

72 

79 

75 

76 

82 

80 

71 

74 

84 

77 

56 

7? 

8? 

79 

76 

73.2 

1  Minimum 

27 

45 

51 

48 

52 

33 

32 

42 

46 

47 

42 

46 

68 

62 

64 

54 

45 

43 

54 

46 

52 

58 

52 

45 

54 

54 

47 

49 

5? 

67 

64 

49  1 

Subiaro  

(  Maximum 
}  Minimum 

62 
33 

71 
45 

73 
47 

84 
50 

79 
45 

60 
30 

66 
29 

70 
45 

60 
46 

59 

48 

69 
44 

80 
44 

83 
67 

85 
57 

77 
56 

70 
48 

75 
47 

81 
48 

74 
55 

85 
43 

86 
52 

86 
60 

72 
60 

77 
40 

82 
65 

77 
62 

54 
45 

66 
45 

81 
64 

80 
67 

75 
6? 

73.5 

48.4 

TexarliAna  

j  Maximum 

64 

73 

81 

85 

85 

70 

69 

69 

64 

68 

75 

78 

82 

82 

82 

72 

70 

8) 

75 

82 

83 

80 

82 

82 

85 

86 

63 

77 

82 

78 

7? 

76.7 

)  Minimum 

33 

54 

50 

62 

60 

30 

33 

50 

48 

46 

41 

54 

64 

65 

62 

62 

50 

46 

56 

45 

60 

60 

48 

48 

60 

62 

60 

60 

52 

70 

68 

52.7 

Thornburff . 

(  Maximum 

60 

66 

73 

83 

77 

57 

66 

69 

57 

59 

69 

77 

81 

89 

79 

70 

76 

78 

74 

77 

81 

78 

74 

74 

80 

74 

64 

67 

79 

77 

74 

72.5 

'  Minimum 

2U 

46 

42 

48 

54 

30 

21 

43 

45 

41 

33 

35 

60 

63 

65 

46 

38 

37 

52 

36 

55 

69 

31 

31 

63 

52 

44 

44 

6? 

66 

64 

45.  0 

Turnpike 

S  Maximum 
\  Minimum 

54 
29 

59 
40 

66 
42 

71 
47 

71 
39 

49 
25 

60 
32 

65 
47 

55 
41 

55 
42 

63 
41 

73 
50 

76 
56 

74 
56 

72 
54 

62 
41 

71 
42 

74 
52 

66 

47 

71 
45 

79 

58 

71 
57 

65 
43 

68 
43 

75 
65 

70 
44 

47 
36 

59 
46 

73 

57 

70 
60 

66 
43 

66.1 

45  5 

Warren 

\  Maximum 

63 

70 

77 

84 

83 

64 

66 

63 

62 

72 

78 

79 

80 

80 

76 

76 

79 

7S 

81 

82 

81 

80 

76 

79 

80 

83 

70 

75 

84 

80 

78 

75.9 

(  Minimum 

30 

44 

56 

54 

61 

37 

32 

46 

50 

45 

46 

58 

60 

68 

58 

46 

45 

56 

46 

47 

56 

62 

59 

46 

69 

63 

62 

65 

67 

71 

69 

52.4 

White  Rock 

S  Maximum 

54 

o3 

60 

69 

76 

49 

54 

65 

60 

54 

63 

72 

75 

77 

72 

71 

68 

73 

74 

69 

75 

77 

70 

67 

74 

74 

48 

«9 

71 

68 

66.7 

(  Minimum 

26 

31 

34 

41 

40 

21 

23 

53 

33 

32 

32 

32 

33 

34 

35 

31 

31 

32 

42 

36 

49 

49 

32 

34 

34 

36 

31 

40 

63 

41 

35.7 

Wilson 

j  Maximum 

56 

66 

65 

77 

76 

56 

58 

68 

64 

54 

61 

71 

73 

78 

77 

75 

65 

73 

72 

71 

80 

78 

69 

68 

79 

79 

66 

59 

76 

78 

76 

69.5 

)  Minimum 

24 

43 

41 

40 

55 

30 

40 

42 

46 

46 

40 

45 

59 

61 

64 

56 

47 

45 

54 

50 

5? 

60 

68 

43 

54 

60 

46 

49 

58 

68 

69 

49.2 

Wynne 

'  Maximum 

6/ 

67 

67 

80 

■// 

61 

62 

70 

60 

56 

68 

76 

77 

80 

78 

77 

71 

78 

75 

75 

80 

78 

73 

71 

81 

78 

66 

6S 

81 

81 

77 

72.8 

i  Minimum 

24 

4! 

51 

44 

56 

35 

27 

43 

51 

47 

40 

46 

60 

62 

66 

55 

42 

50 

54 

51 

55 

62 

57 

42 

57 

55 

50 

48 

60 

69 

56 

50.6 

Daily  Evaporation  [inches],  Hean  Temperature  [P°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  March,    1938 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 


Data 


Day  of  month 


12     13     14     16     16     17 


B      19 


20 


23 


28 


29 


80      31 


Hope 

[Exp.  Farm] 


Russellville 

[Ozark  Nursery] 


Stuttgart    

[Rice  Exp.   Farm] 


Evap. 
Nfean  tern. 
Wind  more 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  raov« 


.l3"|.14l!.  U7 

.ISO 

,219 

47 

60      65 

68 

68 

56 

46      49 

28 

90 

.106 

.058'.  118 

.130 

.222 

44 

56 

58 

68 

69 

25 

39 

57 

5(1 

82 

,075 

.045 

.074 

.109 

.149 

13 1     50 

58 

6'1 

69! 

41 

23 

119 

62 

170 1 

2.581.150 
46i  49 
72      33 

0781  194 

44j     48; 
82      16 


62      421 
30 


» 

.210 

46 

52 

21 

4X 

104 

.076 

55 

56 

20 

35 

096 

.071 

50 

58 

25 

39 

.023 
56 
38 

.030 
54 

18 

1 

002 1 


089 

57 1 
291 


.2.30  .210  .  172.  408'.  242 
68i  77.  70  62  61 
aO    1IJ5      84     104      60 


300'.  190 
74 1  68 
135!     56 


280  .  268  120 
71'  64;  60 
83    150|     38 


1.361  .218j.  078  .169 

1     70      70;     68!     541 

414    1131    166i   13»| 


.221 
61 
56 

.067 
70 

601 

.1841. 
651 
811 


661     69| 
361     54 


.1581.17?  , 


661     70 
431     50 

123;.  107  . 

66      70| 
15l     37! 


.268 

.  2f)) 

.241 

.118  .214 

.026 

.332 

.222 

64 

64 

65 

68      ,60 

62 

65 

64 

43 

25 

48 

62      98 

82 

79 

SI 

69 

.258 

.1441.164 

.2I6|.046 

.«84 

.296!  130 

.220 

66 

671     68 

89      52 

54 

65i     70 

64 

j     83 

27  j     72 

1 

73      79 

52]     98 

61 

67 

i.l7li.l60!.  167  .1891.  095 

.036  .170 

.181 

.219 

i     67[     58      621     72      59 

.521     63 

71 

68 

!     71 

101 

63 

93!   1.36 

99 

147 

152 

199 

5.521 

60.8 

i  1.771 

I  4. 992 
61.2 
1.819 

I  3.715 

59.8 

I  2 ,901 


Daily  Kiver    Stages  for  March,   1938 


Station* 


Rivers 


Flood 


fortamit*..  IT 
Van  Buren  ... 

Danville  

Ojark  

Dardanelle 

Morrilton 

Little  Book. 
Pine  BlufT  .... 

Gilbert 

Doniphan.  Mo. 
Black  Rock  .  . . 

.lud.sonia 

OzarkUeachMo 

Ootter 

Calico  Stock. .. 

BatesvUle 

Newport.  .... 
Oeoreetown  .. 
Clarendon  .  .  . 
St.  Charles  .... 
Arkadelphia  . . 

Boughton 

Camden    

Whiteclifl.s  .... 

Index  

Pulton 

Big  Lake  Outl't; 
St.  Francis. 
St.  Franci.i  L.L. 
Marked  Tree  . 

Parkin      

Madison 

Helena 

Arkansa.s  City 


...^rkansai 

do  .... 

.Petit  .loan. 
. .  A.rkansa3. 

do  .... 

do  ... . 

do  .... 

do    .   . 

..Buffalo... 
..Current  .. 
...Black.  ... 
...White  ... 
.  ..White... 

.   .     do  .... 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.  Ouachita . . 
Little  Mo.  . 
.OuaohAta  . . 
Little  River 

....Bed 

do 

Little  River. 
St.  Francis. 

do  .... 

do  ..  . 

..  ..do  .... 

do  .... 

MiMtnippI  . 
do   ... 


22 
22 
20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
IC 
14 

30 

21 
18 
23 
2S 
21 
26 

a 

20 
26 
25 
25 
25 
10 
18 

\7 
28 
32 
42 
42 


11      12 


16  !   17 


18  :  19 


I        I 
20      21  I  22 


9.3    8.9 
10.8  10.4 

8.7|   7.4 
6.8    6.3 
10.6110.1 
10.2]   9.5 
12.3  11.1:10. 
17.  2|  15.  91 14 
4.8!  4.6    4 
4.51  4.3    4 
21.9!21.9  20 
29.5'28.  4i27 
5.01  4.61  4, 
7.1     6.7|   6 
6.5    6.8,  5, 
12.'j!12.2!ii 
24.4'23.6i22 
26.2  25.5|24 
35.0  34.8:34 


4    8.3;   8. 

7.8  7.2|  7. 
27  7j25.0l22. 
23.5L'2.  2  20, 
[19.  41I7.O  15. 
129.3  27.  124. 
16. 1;15.7,16. 
;20  0  19.6119. 
27.3  27.4]27. 

'6.41  6.4!  6. 
22.0122. 122. 
24.5<24.5  24. 
34  9  34.  5,34. 
32.6  32  3  32. 


8.3!  7.8 


7 

9.4| 

6.41 

.5.3; 

9.3, 

8.21 

9.41 

13  9 

4.3 

4.0 

19.5 

5126.7 

6!   4.4 

5!  6.2 

5!  6   1 

7111.3 

9|22.2 

8,24.2 

4133.8 


7.8! 


9 
2 
4 
5 
9 

13.l!l2.4 
1 
9 


4.3 

3.9 
18.7 
26.0 

4.4 

6.1 

4.9 

II  0|U) 
21.4|20, 
23.7:23 
33.2  32 


8.3| 

9.5| 
5.0, 

4.2I 
8.61 
5  7 
6.9 


7.81  7.6 
9.0    8.7 


21  7.9  7, 
0'  6.7  6 
6120.3  18 
8  19.5  17. 
2|14.  0  13. 
7122.5:20. 
3!l5.0;14. 
3  18.7,18 
427.4'27 
3'  6.2!  6 
1:22.2  22 
5J24  6:24, 
2  33  8  33, 
1131.931, 


9  7. 
6    6 

2  17. 
S!l6, 
4' 12, 
8,19. 
6  14. 
1  17 

3  27, 
1    5 

4  22. 
6124 
3  .32, 
6  31. 


6116. 
4  2i, 
4    4. 

0  5. 
0!  4. 
7, 10 
5il9. 
2122. 
,631 

2!  •5; 
4    6. 

1  16. 
1I14. 
7  12, 

2  17, 
2  13. 

5:16. 

2 1 26. 
9j  5. 
6*22, 
7:24 
9:32 
2  30. 


10,9,10 

4.li   4 

3.7|  3 

15.4  14, 

24.4  24 

4.6;  4. 

81  5.8;  5, 

9    4  7'  4 

6  lO.oilO 

7  19.0118 
8122. 4!22 
9131.2:30 


6.8!  7 
5  9;  6 
14.8112, 
■4  12 .81 10. 
.2,11.8  11. 
.6,15.6  13, 
.8:13.4:13 
.9  14.  1  12. 
.9,26-6126, 
.7,  5.61  ,5. 
,5  22  4  22 
.7!24  6  ,'4. 
3  31.  51.30 
.8  30.3'29 


S'  ,5. 
21  4. 
61  8. 
0;  6. 
9:  7. 
6;11. 
21  4 
6!  3. 
Iil3, 
0:23. 
5  4. 
8  6, 
7;  5. 
3' 10. 
317. 
1'21 
6130, 

4:14.' 
71  8. 
9:13. 
1  9. 
411. 
612. 
0:12. 
7;  12. 
4  28. 
31  5. 
2,22. 
4;24. 
T.30. 
29. 


3. 
8    7 

^l  ^ 
6'   8 

0!   .5. 

4;  7. 

2'U. 

8'  5 

6'  3 

6'12 

8,23. 

4    4 

1  ,5. 
ij  5. 

6  10. 
8,17 
9,21 
2129 

4!  16! 
4!l4 
2,17. 
4;I4. 
4  12. 

7  13. 
7  12. 
6  12. 
225. 
6|  5, 
3;  22. 
7,24. 
3130, 

2  28. 


4 
6 

2  6 
1    4 

.3  8 
5 
4'  7. 
3iU. 
,0     4. 

6  3. 

7  U 
3122. 
4i  4. 
9;  5 
1'  5 
8|1» 

,3,16. 
7,21. 
7129. 

'3  '9! 
6!l6 
7,22 
0!l4, 
2' 12. 
7,14 

3  12 
311, 
9  25 
6'  ,6. 
6  22 
5;24. 
030, 

8  28. 


7. 

8 

5. 

4 

7. 

4 

6 

2:10, 

8!  4. 

6l  3. 

4:10 

9,22. 


.81  7.6 
.01 


8,10, 

7  16, 
4  21. 
3  28. 


Iil2 

6  12, 
6'l4 
0  H 
8  12 

7  [2.5. 
6;  5 
2;21 
2I23 
2130, 
4i28 


,7|10. 
6    4 

e!  3 
,2  9 

5  22. 

01  4. 

91  5 
71  4 
7,10. 
Ojl.i. 
I  20 
9  28. 

.5!  's. 

,2|  9 
.321 
,3;  10 
8,12 
7114 

6  11 
0  12. 
4,25, 
4  6. 
8  21 
8i23, 
6  31. 

2  28 


6 

J 

4 

5 

6 

4 

221 

01   3 

8 1  .5. 

61  4. 

3  10 
9IIH 
820 
6128. 
.1. 
01  8 
51  8. 
6'19 
1,  8. 
9  12. 

4  13 
3  11 
9  11. 
2;25, 

0  4, 

1  20 
4I22 
4i32 

2  28 , 


6 

7. 
81  5. 
7|  3. 
3i  7. 


3 

1 
9 

7 

7 

7 

7|21 

9    3 

8    5. 

61  4 

1|10. 

7112 

5]20. 

227. 

21  k'. 

41  7. 
6ll9. 
1,  7. 
O'll. 

3  12. 
0:10. 
812. 
0:24, 
7j  4. 
4:19. 
8  22 
4,33 

4  28. 


7.3    9 

8.0:10 


7.6 
3.6 
7.2 
4.0 
5.7 

9.3 

4.5 

4.2 

8.3 
20.4  19. 

3.6    3. 

5.8    5. 

4.6  4. 
II  9.9  9 
7:12,0  11 
1:19.6  18 
9,27.6  27 


2!  8.6 
6110.1 
5;  5.0 
0,  5  9 
0,  8.3 
9I  4.3 
6    5  5 

1  9,0 
6    4.4 

4  4.3 

2  4.1 
6  18.8 
2i  3.0 

5  5.3 
1    4.0 

.91  9.6 
.2  10.  6 
.9  18.2  17, 
.4  27  227 


7.8 
5.8 
4.0 


5i  8. 
4  6. 
0  17, 
0  6. 
l!l0. 
0  11. 
7;10 
9  14, 
724. 
4;  4. 
IjlS 
3121. 
4,:J4. 
6  28. 


3  7. 

4  5. 
4  16. 

4l  5. 
8{10 
4!  10, 

7:10 

8  16. 
6!24. 
1  i. 
9il8 
8121. 
5,35. 

9  29. 


1 

8l  7.3 

8  4 

.5.9 

4.5 

8.5;  8.0 

6.7    5.3 

7.1,   7.  I 

9.7ll,0.6 

4.3:  4.3 

4.0]   3  8 

8.3I   8.1 

17,2116.  6 

3.0,  3.6 

5  Ol  4.8 

4.^1  4  4 

5III.IIIO.I 

I'lO.O  10.7 

4  16  716  0 

0  26.6  26.3 


23  !  24  1  25 


7,5 

5.2 

3.5 

7.6 

4.7 

6.4 
10.41  9. 

4.4!   4. 

3.7|  3. 

7.8l  7. 
16.2!l5 

3.8l   3. 

4.8    4 

4.7    4. 

9.8I1O. 
10.21  9. 
l,"!.  6!l5 
26.01 2.3. 


26  I  27 


28      29 


6.3 

7.0 
4.6 
3  3 

6.8 
3.6 
5.5 
9.3 

4.3, 
3.7! 
7.5l 

7  25.8  14 
9j  3.8    3 

8  5..s!  6 
7  4.6'  4, 
l!lO.  ol  9 
9;  9.8  9 
2  14.6  11, 
6'25.3  24 


6.31 


3|  4. 

2!  5 

81  8. 

.4  5. 

7  a 

5l  9. 

7  14. 
7,  2. 
5;  6. 
4l   6. 

8  11. 
4  9. 
2  13, 

9  24. 


O;  9.7 
2,10.8 

2  4.0 

5I  7.8 

5j  4.8, 

V  5.7 

5'  8.4 

3;  7.0' 

6;  3.8 

3l  9.5 
3114.4 
4;  ,5.8' 
3!   6.8; 

l;  7.6l 

4113.31 
5  11.8 

7,13.6: 

5  24.2 


30      31 


9;  7.2 
4I  8.0 
0,14.8 
6!  5  4 
6  11.3  n. 
8'10.8  U. 
8  11.2  11. 
0:i6.7U7. 
3  24.1124. 
9l  3.7!  3. 
lll7  5II6 
4:21.221. 
5  .36.5  37 
3  29.8  30. 


5.8    7  8 
7.2    6.9I 

2  14.5ll4.7; 
0;  4.61  4,6l 

3  11.010.3; 
11 10  9  10.4 
6jll.7  U.Sl 
5118.1  19. li 
0;24.0!23.9 
5'  3.4I  3.B| 
9]l6.4ll5  S! 
0  20.9  20.8 
2:37.8  .38.2' 
2  30.  6  30.  9 


7.7    7.6 


13.2,13 
4  21  5. 
10.0!  9, 
10  O'lO, 
11.7  11 
1S.71I9 
■.!3.9  23. 
3-3;  3, 
15.4ll4. 
20.7;20. 
38.6'38. 
31.2  31. 


7|  8. 
4I15 
2l  4. 
8'  9. 
ol  9. 
5  11. 
7iI9 
9:23 
2:  3, 
9:14. 
5: -20. 
7  38. 
4  31 


81  7. 
7l  7. 
2;14. 
7l  4. 
81  9. 
8  9. 
3  11. 
4,18. 
923. 
0  2. 
5!l4. 
2;20. 
7  38. 
5';U. 


14.  8  23 
16 . 1  23 

'19  8;22 
II.,1  17 
12.7118 
7.2;i5 
7.fill6 
9.6:i2- 
16  0!  9 

10.  mo 

14.7:23 
25.0I32 
11.5!  13, 
I2.6I15. 
14.0;20, 
24.3"27 
15.7,22 
16.2,19, 
24.1;2.1 


6  7.1  8. 
1  6.9  9. 
8,14.0113 
1  4.0'  8 
6!  9.5l  9 
6;  9.21  9. 
0  10,8110. 
9  18.  6  17. 
9  24.024. 
91  2.9I  3. 
2I14  1  14. 
0  20.0  19. 
538.5.38. 
4131.4  31. 


5!l9.7l'22 
2]16  8|21. 
1113. o:i8. 
8:i8.i'':?3. 
4  14,5:24. 
5,13  8'21. 

5:10. 410. 

7  17.4|17. 
024.2:24 
Ol  5.  ol  6. 
0I16  3;i8 
9  21.4  22. 
4  38.  4  [38. 
3  31. 4131. 


26.1 

26.4 

23.0 

20.8 

21.5 

19.3 

18.8 

19.4 

8.5 

9.8 

25.1 

34.6 

13.6 

15.0 

17.5 

30. 2 

26.5 

3:20,7 

2|'24.  5 

!|i9..5 
4121.0 
3  2.5.  0 

3  25.:', 

6  20.  3 
0|27.1 

s'ln.g 

3:18.8 

4  24.6 
0[  6.1 
1I19.2 
0  22  9 

7  38.9 
4  31  5 


T    leas  than  0.  01  inch  rain  or  melted   snow.      ^tNot  used  in   means  and  sumraariet      Reference  letters'.'',',   number  of  days  missing.     tAlso  on  other  dates.      ttP.    O 
*ddre>ie«  as   follo\Ti:-Big   Lake  OuUet,  Manilla;  Boughton,    Route  4,  Prescott;     Devils    Knob,   Salus:     Green  Mountain,     Calico     Rock;     Index.    Route    5,    Texarkana: 
Lamar;  Rock  Springs,  Routa  2,  Wilmar;  Rogers,  Route  3.  Rogers;  Rtwehud,   Ronte  2,   Mt.    Vernon;  Spriugbaak,    Dodlridge;  Turnpike,  Dover:     White 

•••24  hours  ending  midnight.      I|||  24   hours  ending    7  a.   m.      'Included   in   next 


LuthervUle.  Route  1 

Rock,  Cass.  Precioitation    for  24  hours  ending  near  sunsst  unle«i  otherwise  indicated 

measurement.    ITPool  stages  from  14th  to  16th  and  22d  to  27th,  inclusive. 


The  departure  from  the  normal  temperature  are  computgd  from  the  averages  of  tho  entire  period  for  stations  havi off  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita- 
tion with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3.5- year  period:  for  stations  with  10  to  14  vears  the  means  are  for 
the  period  to  1985.  inclusive. 


,".% 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


Tornadoes,  Marcli,  1938 


March,  1938 


County 


Mississippi 
Mississippi 

Miller 
Miller 

Hempstead 

Nevada 
Clark 

Hot  Springs 

Conway 


Faulkner 
Faulkner 
Faulkner 
Faulkner 
Cleburne 

Cleburne 

Conway 

Conway 
Faulkner 
Faulkner 
Van  Buren 

Cleburne 
Cleburne 
Cleburne 
Cleburne 
Cleburne 
Cleburne 

Independence 
Independence 

Independence 
Independence 

White 
White 


Lawrence 

Randolph 

Randolph 
Randolph 

Green 
Green 


Location 


Dell 
Blytheville 

Texarkana 
Mandeville 

6  ml.south  of  Hope 

Boughton 
Gurdon 

Butterfield 

Hill  Creek, 

2  1-2  miles  NW  of 

Plummerville 

Bono 

Republican 

Guy 

Gravesville 

Center,  5  miles  N 

of  Quitman 

Heber  Springs 

Overcup 

Springfield 
Martinsville 
Damascus 
Sand  Springs 

West  of  Quitman 

Miller 

Heber  Springs 

Tumbling  Shoals 

Ida  Community 

Branner 

Floral 

Oil  City,  4  miles 

S  of  Batesville 

Moorefield 

Sulphur  Rock 

Higginson 
Vaughn,  3  miles 
SE  of  Kensett 

Minturn 

Hopewell  3  miles 
NE  of  Imboden 
Bridewell 
Pocahontas 

Stafford 
Lafe 


Date 


28 


30 
30 
30 
30 
30 

30 

30 

30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 

30 
30 
30 

30 
30 


30 
30 


30 
30 


Time 


Dir. 
moved 


Length 

of  path 

miles 


4:45  p.m. 
4:55  p.m. 

7 :30  p.  m. 


Night 

10:00  p.m. 
10:15  p.m. 

Bed  time  late 

2:00  a.m. 


2:30  a.m. 


3:00  a.m. 
4:00  a.m. 


2:30  a.m. 
'3:66  a.m. 


6:00  p.m. 


6:00  p  m. 


8:00  p.m. 


Night 

Night 

Night 
Night 


NE 

NE 


N-NE 
N-NE 


NE 


NE 
NE 


NE 
NE 


NE 
NE 
NE 
NE 
NE 

NE 

NE 
NE 
NE 
NE 
NE 

NE 
NE 

NE 

NE 
NE 


NE 

E-NE 
E-NE 
E-NE 

NE 
NE 


E-NE 


E-NE 
E-NE 


NE 

NE 


10 

10 
short 

15 
short 


65 


35 


40 
short 

12 

5 

short 

16 
14 


Width 

of  path 

yards  , 


Killed 


Injured 


Damage 


Remarks 


200 
200 


100 
200 


200 
200 


150 


200 


200 
200 


200 


200 


425 
425 
425 


425 


300 


narrow 
narrow 


100,000 
20,000 

85,000 
1,000 
10.000 


2,000 
2,000 


14,000 


2,000 
8,000 


75,000 
12,000 


5,000 
10.000 


6,000 


10,000 
5,000 


Property  damaged. 

Property  damaged. 

Several  houses,  much  timber  destroyed. 

One  house  and  barn  destroyed. 
About  60  houses  destroyed. 

Two  churches  destroyed. 


One  church  and  one  store  destroyed  and 
other  property  damaged. 


Eighteen  homes  destroyed  near  Quitman 

One  church  and  one  store  destroyed. 
Several  cattle,  horses  and  mules  killed. 
Thirty-five  homes  destroyed  near  Ida. 

Twelve  houses  partially  destroyed . 

Two  churches,  six  homes,  grocery  store 
destroyed. 


Several  homes  destroyed. 

Church  and  eight  farm  buildings  destroyed, 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


H.  S.   COLE 


^^OL.  XLIII 


Little  Rock,  Ark.,  April,  1938  No.  4 


Price:  25  Cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington,  D.  C. 


GENERAL    SUMMAKY 

The  mean  temperature  and  the  precipitation  average  were 
lear  normal  for  the  month  of  April.  The  mean  temperature 
msed  on  the  reports  of  70  stations,  was  62.1°,  which  is  0.6° 
ibove  the  48-year  average.  Temperatures  were  below  normal 
it  stations  in  Polk,  Montgomery,  and  Ashley  counties,  and  in 
,he  north-central  portion  of  the  State.  Monthly  means  ranged 
rem  65.4'^  at  Arkadelphia  to  56.9°  at  Grannis.  The  highest 
emperature  for  the  month  was  94"  at  Carthage  on  the  20th 
ind  at  Magnolia  on  the  30th.  The  lowest  temperatures  occur- 
•ed  during  the  first  ten  days  of  the  month,  the  lowest  being 
J4°  at  Devils  Knob  on  the  2d,  at  Thornburg  on  the  3d,  and  at 
^ead  Hill  on  the  10th.  The  greatest  daily  range  was  47°  at 
rhornburg  on  the  23d . 

The  average  precipitation  for  101  stations  was  4.83  inches, 
vhich  is  0.03  inch  above  the  48-year  average.  Precipitation 
vas  above  normal  in  the  Ouachita  Basin  and  in  the  Arkansas 
iasin  above  Little  Rock;  below  normal  at  most  stations  over 
he  rest  of  the  State.  Monthly  amounts  ranged  from  8.85 
nches  at  Crossett  to  2.22  at  Big  Lake  Outlet.  The  greatest  24- 
lour  amounts  was  4.40  inches  recorded  at  Magnolia.  Measur- 
ble  amounts  of  snowfall  were  recorded  in  the  northwestern 
ounties,  the  average  being  0.1  inch  for  the  month.  The  aver- 
.ge  number  of  days  with  .01  or  more  rainfall  was  8. 

Farm  work  was  delayed  during  the  first  three  weeks  due  to 
he  wet  soil  and  low  temperatures.  The  last  week  of  the  month 
fas  ideal  for  farm  work  and  cotton  planting  progressed  rapidly 
n  nearly  all  portions  of  the  State.  Planting  is  about  complet- 
d  in  some  southern  localities  but  was  delayed  in  the  northeast- 
rn  portion  of  the  State.  Corn  planting  progressed  rapidly  at 
he  close  of  the  month  and  the  early  crop  was  nearly  planted 
a  many  localities.  The  last  killing  frost  of  the  season  occurred 
uring  the  first  ten  days  of  the  month.  It  was  reported  that 
cost  and  freezing  temperatures  killed  peaches  and  damaged 
ther  fruit  in  some  northern  and  western  counties.  Frost  did 
onsiderable  damage  to  the  apple  crop  in  the  northwestern 
ounties.  The  weather  was  favorable  for  wheat,  oats,  mead- 
ws  and  pastures  most  of  the  month.  o.d.n. 


Wind  and  Hail 

Atkins,  Arkansas.  (6  miles  south  of),  Pope  County,  29tb, 
-raight-line  winds  destroyed  one  barn  and  damaged  other  pro- 
erty,  and  injured  one  man.  Loss  $500.  Heavj  hail  in  con- 
ection  with  the  windstorm  damaged  about  500  acres  of  cotton 
od  corn  and  injured  one  youth.  Path  1-4  mile  wide.  Loss 
stimated  at  $1,000.  Clinton,  Van  Buren  County,  30th,  heavy 
lail,  no  damage  reported. 
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PBESSURE,  WIND,    HUMIDITY.   AND  SUNSHINE 


Atmofpheric  preseure  (re- 
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OOMPABATIVE    DATA     FOR  APRIL 


Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 
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a 

03 
03 
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3 

B<0 

1 
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1891 

1892 

62.8 
61.4 
64.9 
63.1 
63.1 
67.8 
61.4 
59.2 
60.7 
62.2 
58.1 
61.2 
60.5 
56.8 
61.1 
63.7 
54.9 
63.3 
60.9 
59.8 
60.5 
61.9 
61.2 
61.0 
64.3 
59.9 
60.4 
59.6 
61.6 
59.8 
59.8 
63-5 
61.4 
61.4 
67.4 
59.1 
65.7 
57.3 
64.0 
64.9 
59.1 
63. H 
61.1 
62.7 
60.2 
,59.7 
61.7 
62.1 

61.5 

93 
97 
94 
91 
98 
94 
90 
93 
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96 
91 
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96 
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93 
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87 
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31 
19 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


April,  1938 


stations 


CountiM    ' 


Alum  Fork  Reserv. 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City   

BateBVille 

Bee  Brancli 

Benton 

BoQtonTille 

Big  Lake  Outlet.  XI 

Black  Rook 

Blytheville 

Booneville 

Bough  ton tX 

Brinkley 

calico  Rook 

Camden 

Carthage 

CliLremloo    

Clinton...     

Conway 

Corning 

Cotter 

Orosset  (near) 

Danville 

Darclanelle 

De  Queen ■ 

Devils  Knob IX 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 
Favetteville   . . . 

Fordyce 

Fort  Smith 

Pulton 

(}«orgetown  .... 

Gilbert 

Glenwood 

arannis 

QtiTette 

Green  Mountain.  XX 

Htkrrison 

Holena 

Bigden 

Highland. 

Hope     [Kvap.J 

Hot  SprlDgi 

Index i* 

Jeaslevllle 

Jonesboro  

Judsonia 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.     . 

Little  Rock  Airway 

l.ntherville U 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marlanna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Monticello    

Montongo 

MorrlUon  

Mountainburg(nea 

Mountain  Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman    

Qden 

Okay 

Oiark 

Parkin 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pooahontat  

Portland 

Prescott 


Rock  Springs.,   .tt 
Rogers  (near)  ..tt 

Rosebud tt 

Russellville[Evap] 
St.  Charles  .... 

8t.    Francis 

Searcy 

Springbank  •  — t* 

Story — 

Stuttgart 

Stuttgart...  (Evap) 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Turnpike tt 

Waldron 

Warren 

Whitecllffs    .... 

White  Rock tt 

Wilson 

Wynn* 

Yaneopin    

Stete  Uaans 


Climatologrical  Data  for  April,   1938 


Saline 

Clark 

Clark  

Desha 

Independence  .  . 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas  

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier  

Johnson 

Desha 

Union! 

Lonoke 

Carroll 

Washington  

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Stone 

Boone 

Phillips  

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Garland 

Craighead   

White 

Boone 

Pultvski 

Pulaski 

Johnson 

St.   Francis 

Columbia 

fulton 

I..ee  

I'oinsett  

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

Conway 

Crawford 

Ba.^ter 

Montgomery  . . . 

Jackson 

Moi.tgomery  ... 

Montgomery  . . . 

Howard 

Franklin 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  . . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan  

Miller 

Perry 

Pope 

Scott    

Bradley 

Little  River — 

Franklin 

Mississippi 

CroM 

Deiha 


M 


75b 
500 
200 
145 
277 
700 
285 
1296 
239 
239 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
297 
172 
516 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
2350 
162 
270 
229 
1466 
1451 
190 
44S 
260 
200 
600 
547 
900 
1250 
1100 
1052 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
760 
345 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


61.6 
62.2 
65.4 


650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1207 
273 
273 

315 

2010 
800 
702 
231 
687 
800 
288 
396 
222 
215 
840 
300 
122 
318 

isoo 

600 
526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 
750 
332 
650 

2240 
575 
266 
290 

2285 
237 
250 
167 


39 
46 

8 
33 

8 
37 
13 
24 

3 
5i 
S4 
53 
33 
34 
17 
55 
45 
11 
26 
22 
52 

3 

2 
33 
38 
32 
38 
61 
10 
14 
53 
26 

13 

3 

ly 

41 

2 
38 
66 
19 
19 
68 
47 
21 
12 
43 
2 
32 
59 
2 
39 
8 
22 
34 
27 
34 
50 
2 

3 

3 
19 

1 
26 
39 
55 
10 
11 
10 
43 

8 
51 
14 
45 
32 
60 

3 
48 

4 
26 

5 
11 
28 
29 
14 
61 

3 
41 
53 
18 
14 
l9 
44 
32 

2 
13 
30 
14 


62.0 
60,4 
62.4 
59.1 


63.1 
62.2 


sa 


+  0.4 


+   3.2 
-  0. 


-t    1.5 


90 


IDT 

30 

29t 


62.8 


65.2 
63.8 


63.4 
61.6 

62.8 

63.4 
63.4 
58.3 
64.9 
66.3 
63.0 
59.9 
59.2 
64.4 
62.6 


58.4 


-t   0.8 


+   1. 

+  1.8 


+  1.3 

+  1.6 


-  2.0 

+  i.'i 


56.9 
57  8 
60.0 
69.8 
63.0 

64/2 
62.4 
64.0 


61.8 


+  1.5 
0.0 


+  1.3 

+  0.5 

+  0.2 

+  0  9 

+  0. 

+  \u 


87 


94 


-3.5 
4    0.6 


+  23 
+  0.3 


L6 
+  1.2 


+  0.4 


58  1 
62.8 
63  0 
60.6 

65.2 
59.8 
63.2 
61.8 
62.2 
65.0 


63.6 


58.8 
58.2 
63.0 


62.4 
64.6 

62.7 


60.8 
64.0 
65.0 


-  1.3 
+  0.7 


+  03 

+  0 

H  0,  6 

+  0.9 

+  0.6 

+  0.7 


+  1.4 


-  O.l 

—  30 
t    1.0 


85 


18 
29t 
30 
30 


Precipitation,  inches 


Niimber  of  days 


g  p 

CD  O 


3     I     SX 
3  39 

3  46 


30 

'29t' 
20 


30 
19 

'30 

"36" 
30 
3Q 
29t 
29 
30 
30 
30 
29t 
30 


30 


88 


+   0.7 
+   0.8 


59.8 


63.2 
63.0 


61.8 


63.3 

02. 4 
62.7 
64.6 
60.6' 
67.8 

64.' 5' 

57.6 
61.3 
62.8 


62.1 


+  0.6 
-06 
+  1.5 


+   1.3 
+  '2^2 


+  0.1 


+  0.9 


+  0.9 
+  0.4 
+  0.4 


+  0.9 


+  0.3 
+  1.4 


0.6 


18 
30 
30 
30 
30 

'iaf 

29 
30 


25 


30 


25 


:^i 


30 


85 


87 


88 


85 


27 
26 
2V 
27 
31 

ii' 

32 

30 


33 


30 

30 
29t 


30 


94        30 


30 
34 
30 

'3.5' 


24 

10 

34 

3 

33 

3 

29 

3 

32" 

S 

26 

10 

35 

■a 

81 

3 

31 

3t 

33 

3 

10 


29 
32 
33 


28 


30 


30 

31 

30 

32 

30 

32 

29t 

33 

30 

24 

18t 

26 

29+ 

31 

30 

"25 

28 

24 

30 

30 

2t 


4 

«U 

5 

67 

5 

14 

4 

8(1 

6 

37 

4 

2(1 

5 

,53 

3 

91 

2 

22 

4 

27 

!^i 


s.  s 


s  S 


.2& 


Observer 


35 


H9 


33 


43 
29 
34 
35 

'33' 
41 
34 
35 
36 
28 


3t 


43 


36 


+  0.57 
4  0.27 
-0.40 


-0.65 


36 
27 
35 
35 

47' 
26 

34 

26' 
30 
33 


2.66 
4.01 

5.  95 

6.  .50 

4.09 

5.43 

5  02 

3.72 

4.75 

6.31 

2.58 

4.52 

8.85 

4.82 

6.04 

5.33 

6.10 

4.24 

6.46 

4.58 

3.79 

4.46 

6.21 

4.79 

4.19 

4.36 

4.66 

6.01 

6.4' 

2. 25 

3.79 

3.75 

,5.81 

4  40 

6.01 

5.42 

6.31 

3.6S 

5.79 

2.72 

4.19 

3.81 

4.04 

4.51 

6.09 

3.61 

8.03 

3.47 

3.97 

3.73 

4.9 

5.02 

5.54 

5.45 

4.76 

4.41 

4.65 

5.18 

3.13 

4.78 

6.27 

6.25 

5.11 

5.  59 

6.09 

6.29 

4.31 

4.13 

6.39 

5.12 

3.85 

6.42 

4.96 

7.85 

J. 76 

4.23 

5.59 

4.90 

3.17 

4.61 

5.00 

5.08 

5. 27 

5.43 

4.02 

6.. 52 

4.60 

3.38 

3.32 

5.55 

5.04 

4.03 


-0.75 
-1.90 
-0.29 


+  1.04 

-0.27 

+0.65 

■0.12 


2.25 
3.02 
1.54 
L50 
3.62 
2.10 
2.14 
1.52 
0.81 
2.16 
0.78 
1.25 
1.64 
4.  18 
1.70 
2.33 
1  35 


1.591  1  25 
+0.2»i  2.25 
+  1.26 
-  2.  52 


+  0.71 
+3.16 
+0.  45 
+0.  89 


-0.66 
+  1.23 
-0.99 
-1.13 
-0.14 


+0.85 
-0.48 
-0.85 
-0.46 

-0.83 
-2.31 

-i+9 
+0.  71 
-0.60 
+  1.S7 
+  0.  -13 
+0.32 
0.55 
0.13 
-2.07 


3.09 
0.96 
1.95 
2.88 
1.98 
2.06 
1.60 
1.48 
1.18 
2.72 
1.71 
0.87 
1.4S 
2.27 
1.90 
1.78 
1.50 
/.34 
2  00 
2.67 
0.90 
1  86 
0  70 
1.09 
2.45 
2.  23 
2.30 
2.68 
1.26 
3.00 
1.  10 


1.18 

-0.13    '      ' 
1.15 


+  1.25 

+.3+9 
-1.39 
-0.58 
-1.25 
-0.74 


+0.54 


-0.04 
-0.71 
-L85 


+  1.03 

+0.83 
-0.54 
-U.60 

+  L47 

-0.  .59| 

+0.96' 

-  +  .'36 
-0.10 
+0.34 
-1.26 
-L90 


+0.42 
+0. 12 
+0.01 
+0  17 
-1.74 
+  1.35 
-0.44 

-i.'97 
+0.33 
+  1.'29 
+0.03 


L12 
1.66 
1.29 
1.65 
0.65 
4.40 
1.87 
L34 
1.19 
1.97 
1.86 
2.38 
2.00 
2.63 
0  87 
1.35 
1.34 
L09 
2.45 
2.82 
2. 30 
1,50 
J  TO 
2.62 
2.98 
1.92 
1.63 
1.47 
1.73 
1.04 
3.92 
L64 
2.44 
1.06 
1.17 
1.83 
2.00 
127 
1.10 
1.47 
1.88 
2.44 
1.23 
1.43 
L76 
1.80 
0.92 
1.10 
1.57 
1.17 
4.40 


0.0  j 
0.0 

e  0  ! 

0.0  I 

0.0  I 

0.0 

11. 0  1 

0.2  1 

0.0  I 

0  0 

0.0 

T.  I 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

T, 

0.0 

T. 

T. 

0.0 

y.O 

0.0 

'1'. 

2.0 

0.0 

T. 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

T, 

0.0 

0.0 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

■J'. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0,0 
'1'. 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 


0.0 

T. 

0.5 

0.0 

'I'. 

0.0 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

'6.' 5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
T. 
0.0 
0.0 
T 

0  0 
0,0 
1 

T, 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 


9  I 
9  i 

6  I 

7  I 
7  ! 
5 

7 

5 

7 

8 

9 

9 
10 

6 

9 

7 

8 

6 

7 

8 

9 

9 

6 

9 
10 
10 

8 

9 
10 


7 

7 

8 

6 

9 

9 
10 

7 

6 

7 

9 

6 

5 

7 

7 

8 

7 
10 

7 

8 

6 

6 
10 

9 

9 

8 

6 

7 

6 

8 

9 

7 
11 

4 

6 

8 

8 

7 

9 
6 

8 
9 
8 
7 
7 
5 
8 
7 

11 
7 
9 
9 
9 

10 
6 
6 
8 
8 
8 
7 
5 
7 
8 
8 
9 
8 


12 
i; 
13 
12 
19 
11 
17 
19 
19 
13 
17 
14 
15 
13 
10 
12 
10 
15 
15 
17 
16 
12 

9 
19 
18 
12 
15 
15a 
17 
12 
17 
11 
14 
18 
17 
17 
11 
20 
16 
21 

10 
14 

1^  I 
15 
13 
18  I 

8 
10 
20. 
17 

9 
12 
17 
13 

5 
12 

8 
12 
12 
13 


7 

13 
18 

9 
13 
U 
14 
17 
18 
14> 
12 
16. 

7 

13 
13 

i8 
11 
18 
17 
18 
16 
13 
17 
18 

14 

18 
13« 
13 
10 
13 
15 
10 
19 
12 
13 
14 


«     I 
14 

12  I 
1  I 
9     [ 

10 
5 
3     I 

?i 
I     I 


5 

7 

5 

4 
14 

8 
11 

9 
11 

5 

7 
10 

S 

3 

3 
13 

4  1 

4'»  I 

6  1 
10  I 

8  1 

7  I 

9  I 

4  I 

5  I 
4 

y 
3 
5 
3 

12 

8 

to 

5 

9 

3 
16 

9 

1" 

7 
10 

8 

4 

4 
19 
11 
19 
13 

5 

6 


) 
9 
6 
7 
8 
6 
2 
4" 
13 
6" 
9 
8 
6 

2 
6 
0 

10 
2 
2 
5 


6 

12 
8 
8 
6 
11 
10 
10 
4 
9 
8 
9 
10 
13 
6 
10 
9 
6 
4 
8 
7 


I    3 
I    S. 


11 
10' 

7 

8 

6 
12 


11 
12 
11 
12 

8 

7 

10 
11" 

5 

7' 
14 

9 
11 

io 

13 
12 
g 
2 
12 
16 


I  sw. 
!  sw. 


sw. 
sw. 
sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


sw. 

sw. 


s. 

sw. 

s. 


sw. 
sw. 


se. 

s. 

s. 

sw. 

nw. 

SW- 


L.  R   Water  Works 
J.  VV.  Caraptjell 
Mrs.  Ted  K.  Carpentei 
He.-bert  Non- 
Airway  Observer 
J.  E.  Scaulau 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weatl'.er  .Bureau 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Sainue'  JS'nrris 
F.  H.  Randolph 
Harrv  Buie 
K    J  'Torry 
William  Jones 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
R.  M.  Wheatlev 
A    L.  Stepliens 
E.  E    Cordrev 
Winfred  \).  I'olk 
0.  S    McSpaddeii 
V.  S.  Forest  .Service 
J.  M.  Patterson 
Gao.  N.  Goodier 

E.  B.  .Smith 

U.  S.  Forest  Service 

Ben  Johnson 

Mrs.    E,   W  .Gaston 

Dr,  R    H.  Hardin 

Geo.  VV.  Nichoalds 

I'Diveriiity  of  Arknnsa 

M,  Q.  Tayior 

V.  8,  Weather  Burea 

T.  J.  Logan 

W.  R.  Putt 

F.  J,  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 

U.  S.  Forest  Service 
X^ouis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Austin  E.  Cartwright 
J.  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Servit 
W.  E    MoDoweli 
V.  S,  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
T.  H.  Beals 
J.  H    Cross  white 
U  .  S.  Weather  Burea 
Airway  Observer 
H.  G.  Lenhardt 
J,  W.  Eppes 
State  Agri,  School 
Paul  Morton 
C.  N,  Houck 
Charles  Walton 
E    W,  St,  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  Se 
Soil  Conservation  Sei 
Mrs.  Freda  M.  Ashcra 
C.  A.  Lovell 
S   S.  Halbert 
G.  A.  Whlttington 
.J.  D,  Henderson 
U,  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  0.  Milton 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Scheu 
J    B.  Huddleston 
Benedictine  sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservation  Se: 
Car;  A.  Sfarck 
G.   A.   Maddo!! 
U.  S.  Forest  Service 
U.S. Biological  Surv( 
A    Bovce  Boyd,  Jr. 
Walter    Smith 
Henry  Field 
?.  C   Storv 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta 
Now  Subiaco  Abbey 
H.  8.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 


Forest  Service 
B.  Shadoan 
N.   Turner 
M.  Snead 
S.  Forest  Service 
O.  Anderson 
M.  Eddins 
E   Barton 
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Daily  Precipitation  Tor  April,  19S8 

Stationi 

Drainage 
basin 

Day  of  Uonth 

1 

2 

z 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

» 

Alum  Fork  Reser,.  lOuaohita.. 

.03 

1 
l.ZO    .581   .05 

T. 

2.25 

T. 

.05 

.73 

.29 
.26 
.07 
.70 
.50 
.40 
.33 
T. 

C^ 

Amity.       II 

Ouachita.. 

' 

.84 

.48     .38 

1  .05 

3.02 
J  ,54 

.. . . 

. . . . 

.... 

'.'41 

.65 
.30 

. . .. 

..   . 

. . . . 

. .  ■ . 

X". 

.... 

.  .  .  . 

4.89 

Ark»delphia | 

Ouachita.. 

...'. 

.... 

...'. 

.56 

1.26|    .63 

.08 

.... 

.hi 

.01 

.... 

.... 



..   . 

.... 

.... 

.... 

.20 

.... 

.. . 

.... 

5.67 

Arkausa*  City  . .  1  1 

Mississippi 

.'08 

* 

.... 

.... 

...'. 

.0* 

1.10!   .82 

.03 

't'." 

... 

1.5C 

.8( 

.... 

T.' 



.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

6.14 

Batesville  Airway. 

White    .... 

.... 

. 

. 

.... 

.. .. 

.38 

.63 

.12 

13.  62 

'       *■ 

.62 
.20 

... . 

"t.' 

.... 

.... 

.... 

■■r." 

.... 

.... 

4.80 

Bee   Branch- 

Arkansas.. 

'..'.'. 

!!!! 

.'.'.'. 

.80 

.60 

..   . 

.... 

2. 1( 

. . , . 

..   . 

•   . 

.... 

.... 

.... 

5.37 

Benton 

Saline 

"77 

2.14 

.45 

..    , 

.29 

1.3( 

.  li 

. . . . 

* 

.... 

.... 

... . 

.    .. 

.... 

.... 

.10 

.  *  .  . 

4.20 

Bentonville    ...•••' 

Arkansas. . 

f. 

.29 

.66 

.06 

.. . 

. .  - . 

1.52 

•  •       • 

'.'68 

.... 

.... 

.;.. 

.... 

... . 

.  .  .  . 

6.63 

Biff  Lake  Outlet  .||| 

St.  Francis 

T. 

.81 

'.li 

.... 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

.37 

T. 

T. 

.'68 
.62 
.72 

..   . 

— 

.... 

.... 

.32 

'i'.' 

T 

. . . 

3.91 

Black  Rock ll 

Blytheville ill 

White    .... 

.. 

!!!! 

'.'..', 

■f.' 

1.06 

.12 

.... 

. . . . 

. ... 

. . . . 

2. 16 

T. 

*.05 

.... 

".in 

. .   . 



.25 

.  ... 

2.22 

St    Francis 

]'.'..'. 

...'. 

...'. 

..'.'. 

.78 

.20 

.... 

.H 

..    . 

... 



.... 

.34 

...  . 

4.27 

Booneville 

Arkansas.. 

.... 

..'.'. 

.'67 

.57 

. . . . 

... 

i.25 

.27 

. . . . 

'"* 

'.'67 

".W 

•   •  ■ 

.... 

.... 

.... 

f." 

'.'sa 



.62 

.  .  ,. 

2.66 

Soiightoa Ill 

Ouachita.. 

..  . 

.... 

. .  -• 

■.'38 

1.42 

.82 

'.'ig 

.... 

l.(A 

"65 

.2' 

'.'si 

.... 

•  •• 

.... 

.... 

..   . 

.. .. 

...  . 

4.01 

Brinkley 

White   .... 

.... 

.  . . 

... 

.90 

.55 

.20 

.30 

4!l8 

.K 

.... 

!68 

.07 
.02 
1.02 
.05 
.51 
.29 

.... 

— 





'!65 

... 

.... 

..       . 

6.05 

Calico  Rock Ill 

White    .... 

.26 

.90 

.12 

. . . . 

1.70 

'iso 

.68 

.   . . 

... 

.. . . 

. .   . 

.... 

. . . . 

.  .  .  . 

«.50 

Camden Ill 

Ouachita.. 

..." 

'.'■io 

2.33 

.33 

.02 

... . 

.   .. 

.b'l 

.2\ 

\'g( 

.... 

.02 

.. 

.01 



.42 

.08 

.... 

4.09 

<'arthagtt   

Arkansas. . 

. ... 

. 

. .. . 

1.33 

1.35 

.50 

. .. . 

.42 

.4( 

•    •• 

.... 

.... 

.... 

'f.' 
.07 
.OS 

.... 

.... 

6.43 

Clarendon !ll 

White   .... 

..'.'. 

. ... 

..!! 

... 

1.25 

.64 

'.22 

'." 

.  • 

.54 

.  7< 

.OS 

'.'14 





.... 

.... 

.... 

...  . 

6.02 

Clinton 

White    .... 

.... 

...'. 

.... 

.77 

.20 

^ 

2.  2,^ 

".'67 
.73 

— 

•     ■ 

.... 

•     • 

... 

.... 

3.72 

Conway 

Arkansas.. 

.... 

. .. . 

.  .. 

.... 

!l6 

1.37 

.54 

'.'ii 

. ... 

3.09 

'  *  * ' 

.... 

— 



.... 

.... 

..  . 

.9( 

.... 

4.75 

Corniog jl 

White    .... 

.9b 

.17 

. .. . 

.3£ 

. . . . 

. . . . 

.... 

'.'24 
.53 
.39 
.28 
.40 

.. . . 

•   .- 

..   . 

.... 

'!i7 

.82 

.... 

.08 

..  .  . 

6.31 

Cotter Ill 

White    .... 

.... 



.16 

.83 

.19 

1.95 

. . . . 

"■ " 

.... 

. . . . 

'.'16 

... 

•  •  • 

.... 



'f. 

..   . 

.65 

.... 

2.58 

Crossett  .  .[near]. . 

Ouachita.. 

'.■24 

.... 

i'.95 

1,80 

.23 

'    *  * 

... 

1.3^ 

2!88 

.0; 



— 

.... 

.... 

.... 

4.52 

Danrille I{! 

Arkansas.. 

.... 

.... 

.06 

.58 

.80 

.is 

'  *   ' 

1.98 

. .. . 

'  55 
.79 
.48 
.50 
.15 

. ... 

•  • 

.... 

.... 

'f.' 

".07 
.05 
T. 
.67 

.... 

.. . . 

.... 

8.85 

Dardaneile ill 

Arkansas.. 

.... 

.03 

.81 

.77 

.  10 

.. . 

. . .. 

. .. . 

2.06 

* 

.... 

.. . . 

.. 

.... 

. .. . 

.... 

.... 

.32 

...  . 

4.82 

Oe  Queeu  

Red  .       . . . 

.'.'.'. 

1.16 

.86 

.30 

.... 

. .   , 

.... 

i.60 

.9c 

. ... 

. . . . 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.03 

...  . 

6.04 

Devils  Knob 

Arkansas.. 

tv 

.'.'.' 

.... 

1.10 

.74 

'.'ffi 

. ... 

1.48 

.90 

.... 

.... 

.60 

.   .. 

... 

.... 

.... 

.... 



6.33 

Dumas 

Mississippi 

.03 

.... 

58 

1.18 

.10 

.10 

iiog 

.0; 

.  67 

.31 

.... 

— 

.... 

... 

.... 



.09 

.... 

6.10 

ei  forado Ijil 

Ouachita.. 

.00 

^   ^ 

.  • . 

'.65 

2.72 

.32 

.33 

.'92 

.4y 

'.'63 

."16 
.12 
.43 
.63 
.83 
1.01 

.71 

.... 

.... 

.... 

.... 

..    . 

. .. . 

.... 

..   . 

.  .-  . 

4.24 

England 

Arkansas.. 

T. 

.... 

.55 

1.71 

.69 

.ii 

.76 

.62 

.01 

. . . . 

.... 

.... 

.... 

. . . . 

•  >.. 

6.46 

Eureka  Sprinifi! 

White 

.65 

.78 

.05 

. . . . 

.87 

.32 

.67 
1  03 

..   . 

'.'62 
.02 

.... 

. .. . 

..       . 

4.58 

Pavetloville   

White 

T." 

'J'.' 

.. 

.72 

.22 

.02 

.  •.  ■ 

1.43 

.08 

. . .. 

■•" 

.   . . 

•• 

.IC 

... 



.... 

3.79 

Fordyce 

Ouachita.. 



..'.'. 



2.'27 

.93 

.28 

.02 

■■ 

.72 

.75 

.  - .  . 

T. 

'.'41 

.28 



.04 

..      . 

4.46 

Fort  Smith ••• 

Arkansas. . 

.... 

T. 

1.01 

.98 

.29 

i.yi 

. . . . 

■  " 

.13 

't'.' 

. . .. 

. .    . 

..       . 

6.21 

Fulton Ull 

Red 

.50 

1  78 

.62 

."67 

. ... 

.90 

. .. . 

'120 

.. . 

'!i2 

.20 
.55 

• .   . 

.16 

. . . . 

4.79 

Qeorgetowu 1 11 

White   .... 

.... 

.10 

1.50 

.78 

.63 

.60 

'.'46 
.22 
.30 
T. 

'."is 

,70 
.06 
.02 
.04 
.11 
.15 

... . 

.  .       . 

4.19 

Gilbert ....||| 

Olenwood 1  ll 

Grannis- 

White   .... 
Ouachita.. 
Red 

■  ■• 

.... 

t. 

'.'78 
1.08 

.36 
.72 
1.00 

.47 
1.05 

.28 

.02 
,62 

... 

.... 

.... 

.... 

2.61 

2.34 

2.00 

.36 

'\.' 

.... 

.... 

'.'i6 

T. 

;;:; 

':.'■ 

;;■; 

. .. . 

•••• 

•'•• 

4.36 
4.66 
8.01 

Oravette Illl 

Arkansas.. 

.15 

.70 

■ " ' 

.06 

.40 

. . . . 

'.90 

... 

.... 

.... 

.04 

... 

,, 

5.47 

<;reen  Mountain.. 
Harrison 

White 

White 

•••• 

.... 

.63 
.64 

.58 
.65 

.'65 
.12 

•••• 

.... 

T 
.67 

1.86 
.70 

.... 

'.'65 
.33 
.46 

'!47 
.48 
64 

... 

.... 

... . 

"los 

.... 

'.'6i 

.... 

2.25 
3.79 

I-Ieleua Illl 

-Mississippi 

.... 

.  .  .  . 

1.09 

1  03 

.15 

!66 

.64 

.26 

65 

'|g3 

... 

... 

. . . 

.... 

..    . 

..    . 

.01 

...  . 

3.76 

Hidden 

White 

70 
.27 

.38 
.30 

. . . . 

2.45 

T. 

.... 

.08 

.73 
1.00 

— 

".62 

'.4i 

'.04 



6.81 

Highland 

Ouachita.. 

...'. 

i.'so 

.... 

. .    . 

.... 

2!23 

4.40 

Hope  [Evap].... Illl 

Red 

.... 

1.35 

2.30 

.59 

.03 

'.'so 

. ... 

.  IC 

... 

.... 

.19 

'i'. 

.... 

• 

.   .. 

6.01 

Hot  .Springs  

Index     nil 

Ouachita.. 
Red    

.... 

... 

.20 

1.38 
1.25 

.82 
.65 

.10 

•••• 

... 

... 

.... 

'!32 

2.68 
.98 

'.'45 

'!6i 

'.'si 

■f.' 

'.05 

"."66 

6.42 
ft.  31 

Jessieville 

Ouachita.. 

•  ■•  ■ 

.50 

1.74 

3.00 

.26 

'.'35 

— 

.... 

..    . 

.... 

..       . 

3. 63 

Jouesboro Illl 

White... 

.... 

T. 

1.10 

!ii 

* 

.60 

.  14 

.si 

.30 

.... 

.. .. 

6.79 

Judsonia 

White 

.74 

1.18 

.42 

. .  - . 

.... 

.60 

!o4 

.... 

.... 

'!9i 
.38 
.54 
.70 

... 

.21 

— 

.15 

2.72 

Lead  Hill 

White     .   . 

T." 

.54 

.47 

.  06 

.... 

. . . . 

'.'eo 

1.12 



'• 

.46 

.... 

.... 

.18 

. ... 

.,,. 

4.19 

Little  Rook.."* 

.Arkansas. . 

T.' 

T 

.16 

1.51 

.30 

. .. 

.... 

.42 

.41 

T." 



.  70 

.... 

— 

•• 

.... 

'f.' 

.... 



.... 

a.  81 

LittleRocIt  Airway 

Arkansas.. 

.  .      . 

.23 

1.29 

.46 

.'02 

.08 

.41 

.20 

. . .. 

1.11 

.oi 

... 

— 



T. 
T. 

.... 

,... 

4.04 

.LuthervlUe 

Arkansas. . 

.... 

.  .      . 

.08 

1.02 

SO 

.70 

1.55 

.47 

1^47 



... 

4.61 

Madison  Illl 

St.  Francis 

T. 

.... 

.63 

.65 

.36 

.65 

.30 

. .   . 

60 

'!23 

.. 

f.' 

6L0y 

Magnolia 

Red 

4 '46 

1.60 

.13 

.... 

.... 

.  72 

.... 

.07 

I'.U 
T. 

.48 

.. . 

.... 

.... 

.19 

3.61 

Mammoth  8pg .  .||1| 
Marianna 

White 

St.  Francis 

••• 

• 

.... 

".'65 

'[93 

.60 
.40 

".'is 

.08 

..". 

•  0'2 

;..; 

••'   • 

l!87 
.50 

1.34 

.... 

.. . 

.06 

'[20 
.11 

.45 
.29 

.04 

.... 

'f. 

:::: 

.... 

.'36 

.  .  ■ 

"ss 

*".J 

8.U3 
3.47 

Marked  Tree....  1|  11 

St.  Francis 

.03 

1.19 

.57 

.... 

.... 

.53 

^38 

. ... 

.... 

'.ZO 
.  07 

. .. . 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     AKKANSAS     SECT.lO^' 


Apkil,  1938 


Daily  temperatures    for    April,    1938 
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63 
77 
60 
69 
60 
77 
62 
77 
58 
78 
63 
80 
60 
67 
60 
75 
65 
75 
61 
71 
59 
70 
62 
80 
67 
58 
60 
76 
64 
72 
63 
78 
62 
77 
69 


78 

56 

80 

58 

S3 

61 

79 

62 

77 

55 

81 

61 

72 

56 

78 

72 

82 

56 

79 

63 

83 

60 

82 

59 

82 

60 

78 

62 

82 

66 

82 

58 

81 

57 

72 

54 

81 

61 

84 

59 

79 

60 

73 

57 

71 

57 

81 

58 

77 

58 

71 

55 

57 

51 

73 

66 

77 

57 

78 

56 

73 

62 

78 

57 

81 

59 

84 

59 

77 

61 

67 

53 

80 

62 

80 

62 

78 

58 

82 

59 

81 

59 

74 

64 

76 

61 

79 

55 

76 

59 

79 

57 

79 

55 

70 

50 

77 

64 

79 

68 

81 

56 

81 

57 

81 

59 


76 

50 

80 

60 

76 

63 

81 

70 

76 

51 

81 

57 

83 

59 

80 

61 

79 

57 

82 

67 

7/ 

62 

77 

53 

75 

66 

79 

55 

82 

54 

78 

69 

78 

62 

75 

56 

76 

52 

80 

65 

75 

55 

79 

45 

66 

47 

78 

47 

75 

57 

70 

49 

75 

61 

79 

61 

79 

61 

77 

58 

80 

59 

76 

44 

78 

51 

79 

61 

72 

52 

88 

59 

79 

67 

76 

69 

80 

60 

72 

53 

76 

62 

76 

65 

77 

48 

72 

48 

79 

60 

72 

60 

80 

55 

75 

52 

80 

62 


85 

62 

83 

54 

83 

54 

87 

66 

83 

53 

82 

53 

82 

57 

84 

58 

89 

52 

79 

60 

79 

54 

80 

51 

87 

54 

86 

57 

75 

55 

88 

64 

84 

54 

73 

55 

80 

58 

78 

55 

78 

55 

82 

68 

81 

56 

78 

54 

85 

57 

78 

47 

81 

50 

82 

55 

82 

58 

83 

49 

75 

59 

82 

51 

79 

53 

85 

54 

84 

57 

67 

48 

82 

57 

85 

55 

82 

55 

80 

53 

84 

50 

75 

59 

88 

58 

87 

59 

74 

59 

85 

55 

87 

48 

78 

48 

81 

58 

85 

66 

80 

54 

86 

63 

78 

55 

84 

56 


86 
56 
80 
55 
83 
55 
84 
59 
83 
56 
80 
60 
83 
61 
82 
60 
85 
54 
80 
55 
79 
61 
79 
56 
84 
68 
87 
57 
79 
57 
87 
60 
79 
55 
79 
58 
82 
62 
80 
61 
76 

82 
62 
80 
.59 
78 
61 
84 
60 
80 
46 
73 
51 
84 
56 
83 
59 
87 
51 
75 
61 
79 
61 
72 
55 
84 
60 
83 
59 
86 
46 
80 
60 
82 
57 
84 
56 
81 
60 
87 
46 
80 
59 
79 
66 
82 
54 
78 
66 
84 
61 
69 
48 
75 
51 
80 
61 
82 


82 1  76 

66 1  55 

83 1  78 

63 

89 

60 

73 

62 

78 

58 

81 

62 


54 

72 

63 

78 

60 

75 

66 

84 

62 

94 

64 

76 

62 

77 

59 

82 

63 

80 

61 

84 

60 

73 

53 

80 

62 

82 

64 

78 

50 

76 

52 

77 

55 

81 

64 

73 

62 

85 

58 

74 

64 

62 

64 

74 

54 

78 

53 

78 

65 

83 

52 

82 

62 

87 

64 

73 

62 

78 

58 

74 

62 

78 

62 

73 

58 

84 

52 

74 

57 

78 

66 

76 

63 

81 

62 

80 

61 

82 

55 

71 

54 

71 

55 

74 

63 

81 

61 

83 

62 

84 

61 

79 

66 

76 

61 


59 

83 

59 

65 

54 

66 

55 

75 

58 

68 

49 

71 

57 

72 

57 

73 

69 

84 

51 

81 

61 

70 

57 

70 

61 

80 

54 

72 

57 

82 

62 

65 
47 

80 
•  63 
85 
60 
75 
59 
59 
51 
60 
53 
80 
62 
62 
54 
63 
63 
71 
59 
59 
52 
65 
51 
59 
53 
74 
58 
83 
61 
75 
64 
76 
57 
68 
55 
62 
51 
57 
57 
69 
57 
64 
53 
85 
60 
67 
52 
70 
60 
66 
68 
77 
58 
78 
63 
83 
53 
63 
49 
71 
57 
66 
56 
78 
52 
83 
64 
68 
58 
76 
59 
68 
54 


68 

52 

72 

50 

82 

51 

70 

47 

67 

46 

72 

50 

67 

40 

67 

53 

59 

43 

68 

50 

72 

53 

70 

50 

70 

48 

69 

44 

73 

54 

70 

48 

74 

51 

65 

43 

70 

54 

72 

53 

68 

51 

56 

40 

65 

39 

71 

51 

68 

49 

64 

38 

62 

46 

68 

39 

64 

43 

67 

40 

66 

52 

71 

48 

70 

51 

75 

46 

66 

46 

70 

35 

66 

62 

57 

50 

69 

47 

72 

51 

70 

44 

66 

53 

57 

48 

73 

48 


76 
41 

73 

41 

75 

47 

76 

42 

73 

41 

75 

37 

76 

41 

76 

44 

75 

45 

66 

46 

77 

45 

76 

45 

74 

43 

75 

41 

71 

43 

75 

45 

77 

48 

67 

35 

65 

37 

76 

42 

71 

43 

76 

39 

72 

46 

70 

44 

75 

43 

80 

40 

73 

42 

74 

34 

72 

49 

72 

44 

71 

43 

75 

46 

74 

36 

71 

48 

72 

42 

77 

42 

73 

53 

75 

41 

73 

37 

73 

33 

73 

41 

77 

39 

75 

45 

73 

45 

72 

46 

71 

39 


26 


27 


28 


29  1  30 


63 

81 

50 

76 

59 

77 

58 

77 

50 

74 

60 

74 

48 

75 

54 

79 

51 

72 

56 

80 

56 

78 

54 

79 

56 

79 

52 

83 

53 

74 

50 

81 

52 

79 

57 

80 

61 

76 

65 

78 

56 

79 

49 

81 

53 

78 

50 

76 

57 

79 

52 

79 

42 

80 

37 

73 

51 

75 

52 

78 

65 

80 

68 

75 

58 

80 

53 

73 

60 


83 

63 

83 

55 

83 

57 

83 

54 

83 

54 

84 

51 

82 

59 

84 

55 

82 

57 

76 

59 

84 

58 

81 

61 

84 

56 

82 

57 

80 

56 

82 

52 

84 

50 

76 

50 

78 

51 

82 

67 

81 

59 

83 

53 

82 

51 

80 

64 

81 

57 

87 

55 

85 

57 

83 

50 

81 

60 

82 

56 

80 

55 

84 

60 

83 

50 

81 

53 

82 

54 

81 

54 

79 

62 

80 

65 

83 

53 

59 

47 

84 

66 

83 

53 

82 

59 

82 

55 

82 

59 

82 

.52 


82 

60 

83 

55 

83 

58 

83 

55 

84 

58 

85 

54 

82 

53 

80 

59 

81 

53 

75 

591 

85 

56 

52 

61 

82 

59 

80 

58 

77 

61 

82 

58 

82 

63 

78 

49 

74 

54 

79 

58 

79 

60 

83 

55 

81 

68 

84 

62 

80 

62 

84 

58 

84 

53 

81 

50 

81 

62 

81 

57 

80 

59 

88 

62 

83 

52 

81 

52 

82 

55 

83 

60 

80 

65 

80 

58 

83 

64 

81 

54 

84 

55 

81 

60 

82 

64 

81 

60 

82 

69 

82 

64 


79 

66 

81 

58 

84 

65 

91 

62 

83 

6'. 

85 

59 

81 

61 1  67 

82 1  82 

68 

81 


61 

84 

58 

82 

61 

81 

61 

77 

62 

75 

64 

81 

64 

80 

69 

74 

50 

74 

56 

78 

03 

78 

62 

70 

64 

81 

60 

86 

71 

80 

66 

82 

62 

82 

67 

80 

58 

79 

66 

81 

64 

79 

56 

82 

66 

82 

58 

80 

61 

88 

62 

80 

64 

80 

62 

80 

64 

81 

60 

75 

68 

81 

62 

79 

67 

81 

65 

79 

68 

81 

63 

81 

59 


86 

63 

75 

66 

87 

54 

85 

65 

80 

65 

75 

.54 

73 

53 

85 

64 

78 

58 

76 

50 

74 

61 

73 

49 

74 

60 

78 

58 

82 

65 

85 

55 

83 

63 

86 

65 

82 

64 

78 

57 

81 

65 

83 

66 

77 

61 

83 

53 

77 

69 

86 

55 

84 

64 

84 

64 

85 

66 

81 

67 

78 

57 

75 

68 

83 

64 

84 

64 

85 

61 

82 

60 

82 

67 

79 

R2 


86 
56 

87 

57 

90 

69 

86 

61 

84 

50 

86 

52 

82 

47 

87 

52 

88 

52 

86 

63 

89 

60 

88 

57 

88 

54 

85 

49 

88 

60 

87 

53 

87 

58 

80 
61 
89 
60 

90 
63 
87 
58 
81 
49 
81 
47 
89 
60 
86 
55 
83 
46 
77 
51 
85 
45 
83 
52 
88 
45 
82 
55 
88 
60 
90 
60 
90 
55 
84 
54 
85 
42 
84 
59 
88 
54 
82 
50 
87 
60 
86 
46 
83 
58 
84 
51 


55  63 
85 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 


*Midnight  to  midnight    55Thermometers  read  in  morning ;  maximum  temperature  credited  to  preceding  d»  y 

Weather  Bureau  Office.  Little  Rock,  A.rk.  5-18-88-1160 


April,  li^HS 


CLIMATOLO(;iCA[.  DATA:      ARKANSAS  SECTION 


23 


Daily  temperatures  for  April,   1938,  continued 


Stations 


8 

9 

If) 

11 

11  I  15  ,  ir,  1  17 


18       19      20 


21      n      23      21 


25 


J6 


27      28      29      30 


'"'•"""^ i  Minimum 

„          ,1  \  Maximum 

Prescott ;  Minimum 

_       _  )  Maximum 

R"^ers j  jiinimura 

„        ,,„;,,    ri7 T  S  Maximum 

RusseUYille[Evap]J  Minimum 

^  M:iximum 
Ssarcy )  Minimum 

n. .......  (Maximum 

Stut^sart TMinimum 

„   .  .  (  Maximum 

S">>'a<-o  (Minimum 

„         , i  Maximum 

T""'"''*"*  )  Minimum 

~. K.,.™  *  Maximum 

Thornburg ;  Minimum 

_         .,  S  Maximum 

Turnpike....'. \  Minimum 

„.  t  Maximum 

^*"®^ /  Minimum 

,„,  ..    T> ,  S  Maximum 

White  Rock j  Minimum 

„,,,.„„  S  Maximum] 

"1-^°" )  Minimum  1 

,„  \  .Miixirauml 

Wynne j  Minimum! 


71 

79 

72 

67 

64 

.■?7 

S2 

58 

55 

39 

7fi 

76 

72 

70 

57 

40 

56 

64 

57 

37 

71 

75 

77 

71 

39 

4.3 

54 

62 

38 

30 

7.S 

77 

75 

70 

54 

ii!) 

57 

61 

51 

38 

72 

79 

7o 

64 

50 

37 

54 

61 

50 

40 

74 

78 

70 

65 

52 

38 

52 

58 

54 

42 

74 

78 

79 

68 

52 

41 

59 

61 

47 

33 

7fi 

73 

67 

65 

45 

45 

60 

59 

58 

35 

76 

70 

63 

50 

57 

53 

48 

35 

66 

69 

67 

61 

40 

43 

5.3 

54 

39 

29 

73 

78 

72 

m 

62 

40 

56 

59 

bl 

37 

e.") 

68 

70 

67 

44 

44 

54 

55 

42 

26 

68 

74 

73 

67 

50 

43 

55 

60 

50 

42 

72 

77 

73 

67 

52 

39 

55 

62 

50 

41 

581  65 

37 1  35 

611  6R 

34|  37 

51  64 

281  28 


59 
33 
57 
34 
59 
35 
57 
33, 
61' 

;«l 

571 
321 
50' 
27 1  32 


57  i 
40 1 
57 
33 
59 
32 
561  63 
351  30 


71 
40 
73 
47 
69 
49 
79 
42 
66 
42 
75 


.33 1  45 


33   47 

64 1  62 

261  43 

.58!  61 

43 

70 

10 

60 

43 

64 

45 

67 

44 


77 

8U 

80 

80 

78 

80 

76 

80 

81 

80 

.55 

.55 

55 

61 

58 

63 

58 

60 

64 

58 

8! 

82 

79 

70 

83 

79 

81 

81 

84 

82 

50 

55 

57 

61 

60 

58 

54 

59 

62 

62 

79 

79 

72 

67 

74 

77 

85 

83 

75 1 

59 

41 

49 

61 

60 

56 

49 

57 

54 

,54  j 

52 

80 

80 

78 

73 

81 

81 

86 

86 

80 

74 

44 

48 

59 

62 

.58 

51 

52 

55 

59 

58 

79 

80 

75 

78 

80 

80 

83 

80 

74 

65 

46 

51 

55 

63 

62 

59 

56 

57 

61 1 

55 

79 

80 

76 

78 

79 

82 

79 

80 

781 

74 

50 

55 

,55 

61 

6( 

65 

53 

58 

m\ 

.58 

80 

8! 

75 

70 

80 

74 

85 

95 

76! 

68 

46 

.52 

63 

62 

54 

56 

56 

57 

601 

56 

82 

79 

79 

73 

85 

77 

82 

79 

.85 

83 

47 

58 

60 

61 

58 

57 

57 

59 

60 

63 

79 

79 

24 

71 

79 

77 

87 

83 

75! 

73 

39 

43 

58 

61 

56 

48 

47 

55 

,541 

54 

73 

73 

67 

63 

73 

71 

81 

SO 

68 

62 

53 

56 

56 

57 

55 

59 

57 

59 

50 

48 

80 

81 

79 

79 

82 

80 

82 

79 

82 

82 

54 

58 

55 

60 

58 

50 

57 

6! 

60 

59 

71 

74 

69 

63 

69 

6!» 

72 

77 

76 

68 

52 

56 

5S 

57 

52 

59 

55 

60 

,55 1 

49 

74 

77 

75 

77 

75 

76 

78 

74 

721 

63 

52 

57 

57 

60 

61 

60 

58 

62 

63 

56 

78 

80 

77 

79 

76 

SO 

81 

77 

751 

66 

50 

58 

56 

62 

63 

63 

58 

61 

61! 

57 

73;  73 

55I  46 

72i  77 

50  44 


68 


10 
41 
74 
41 
74 
40 
73 
43 
76 
43 
731  77 
55,  51 


82 

83 

83 

83 

85 

87 

53 

60 

55 

56 

62 

61 

80 

83 

84 

S3 

86 

90 

54 

58 

60 

67 

63 

60 

78 

82 

79 

77 

75 

84 

60 

,54 

58 

65 

,52 

45 

75 

83 

82 

82 

81 

88 

55 

53 

56 

67 

66 

51 

78 

83 

83 

81 

83 

85 

50 

54 

54 

54 

61 

52 

82 

83 

83 

81 

85 

87 

51 

57 

54 

59 

M 

.57 

76 

85 

82 

80 

78 

85 

56 

55 

63 

68 

62 

,54 

80 

83 

83 

82 

85 

90 

59 

50 

62 

65 

60 

61 

78 

81 

KO 

87 

83 

86 

52 

46 

56 

65 

66 

46 

72 

76 

75 

74 

75 

78 

55 

55 

60 

60 

59 

60 

79 

83 

84 

83 

86 

89 

51 

57 

56 

64 

64 

61 

70 

74 

73 

70 

74 

79 

56 

58 

61 

61 

53 

59 

71 

80 

80 

80 

84 

82 

62 

61 

55 

61 

66 

52 

80 

84 

82 

81 

84 

83 

51 

61 

56 

62 

65 

52 

63 

90, 
65' 

87' 
67! 
91  j 
60 
88 
64I 

«ii 

631 

89 1 
67| 
90, 
62 
89 
63 1 
81! 
64 
89 
68 
81 
64 
80 

60; 

85 
61' 


75.5 
52.4 
76.9 
5.3.1 
71.6 
48.0 
76.1 
50.4 
7,3.5 
50.2 
74.7 
51.9 
74.1 
51.3 
75.8 
5;l.  5 
73.7 
47.4 
66.8 
48.7 
76.1 
52  9 
66.4 
48.8 
70.5 
52.1 
73.4 
52.2 


Daily  Evaporation  [inches],  Slean  Temperature  [r°],  and  Wind  Movemient  [miles]  for  April,    1938 

[See  precipitation  data  in  table  on  precedin?  pasre] 


Station 

Data 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4        5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14      K 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22      23 

24      25      26 

! 

27 

28 

29 

30 

31 

g 

3ope     

E  vap.           i 

i 

341  .185;.  222 

170.      .i....;.0;^4].07l 
6'1      64;     58      37!     46 

043.197  . 

118  .182 

24l|.  128.120.1511.064 

.140.133',06.=.i.298L208l 

190  ,172. 0981.  2611. 199J,  172 

.256 

4,993 

[Exp.   Farm] 

Mean  tern.  1 

64      64 

66!     67,     70      701     66 

64      72,     701     60i     69! 

66      --         ■         -■        . 

691     711     731     7:^1     75 

73 

62.4 

Wind  move 

73 

83      54 

68 

22 

82      52,     76 

1         1 

72 

52 

48 

42      21 

58      58      62      441       7 

33      26 

141     78;     .52 

22 

15|     3:1      67      61      32 

24 

1,444 

RussellviPs    

Evap. 

.  19'1 . 

218'.  171 

.174 

14.'< 

.126|,128.066 

,154 

120 

1.56  . 

1101,214 

152.068.270]    144:.  154 

2:34  ,130, 

111!,  160'  076 

240 

,  134'. 230!,  1781,2,52,2^2^ 

.  216          1 

4,  962 

[Ozark  Nursery] 

Mean  tem. 

57 

,50 1     50 

.16 

bl 

W\     60,     46 

46 

49 

601     Ki      (j4i 

6&!     68'     70i     66'     69       /0|      /Ul 

.561     63! -.081     6,''!     68:     69!     741     741     70 

76 

63,2 

Wind  move 

41 

97 

18 

41 

39 

6R      49l     71 

94 

30 

.56      ly      36' 

41|     44      631     161     27      26      45[     47i     55!     )9,     19 

22     37      69]     741     30 

23 

1,345 

Stuttgart   

;Rice  Exp.   Farm] 

Evap. 

.  190  . 

221 

.  153| 

.132 

189 

.184  .090    .    . 

.042 

141 

1161. 1431. 143' 

199'. 134". 221  .161.  0931, 176  ,1121,1151,104  ,1891,  173 

.162. 198!. 2I4I. 227, 204 

.204! 

4.821 

Mean  tem. 

6" 

.52 

44 1 

52 

5S 

6S!     61 1     54      40 

46 

54|     591     681     67i     68      70;     70,     68!     6<1     701     68l     62i     561     62 

68|     69|     721     72      70;     76 

62.4 

Wind  move 

66 

97      S.| 

55 

76 

123      761     87     U4 

62      60|     94!     45j     74'   107|    178!   138l     70|  102;  1121     601     891     54l     40 

36:     641     71    119      64      60!         |2,475 

Daily  River    Stages  for  April,   193  8 

25 

Sttttioni 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

1 
2        '6 

4 

5        6        7        8 

9      10 

U       12 

13      14      15  j   16   j  17      18       19  j   20  1  21  1  22 

23      24 

i  26  1  27      28      29 

i         1         1 

30 

31 

Tort  Smith 

...\rkansas 

22 

24.3!23.S21.4 

1         1                   ■ 
17.3  15.3  13.3  11.8U2. 8 

13.5  13.7 

13,3 

12. 7' 13. 3 

1 
13  2112.3  13.8 

I 
12.0  ll,5'll,2 

10,2 

9,5il0,3 

12,2  12.2 

11,4 

10.41  9.4    8.7    8.2 

8  0 

Van  Buren  . .. 

do  .... 

22 

24.824.4  22.4 

18.8!l6.9  15.1  13.3  14.5 

15.3  15.4 

15.0 

14.3  14.8 

14.8'l;3.9'l5.4 

13.8  13,2:12.7 

11.7 

10.7tll.6 

1,^,8  13,7 

12,8 

11.6;i0.5    9.5    9.0 

8  6 

Danville  

.Petit  .lean. 

20 

21.8(20.0  16.2 

12.21  9.0    7.71  7.2  11.5 

19.5,20.6 

19.6 

10.41 12.  9 

9.8i  8.2  18.8 

22.S22  5  21,0 

18.2 

1G.3;17.5 

15.6,12.6 

10,2 

8.6,   7.4    6.5    5.8 

5  7 

Oiark  

..Arkansas. 

22 

20.8,20.3119  1) 

1,5.7113.1  11.6    9.6    9.9 

11.2111.2 

11.0 

10.3:10.1 

10.7,10  O'lO.O 

10.6    9.I1  8-4 

8,0 

7.0:  7.2 

8.81  9.4 

8  9 

8.S:  6  7|   ,\8    5.3 

4  7 

i 

Dardanelle 

do  .... 

22 

22.8'22.3I21.5 

I9.8]l7.0!l5.4'l3  712.9 

14.0,14.3 

U.l 

i:i  6 

12.8 

13.1.13,2  14.9 

14.7113.5  12,4 

11,8 

II.6I12.O 

11.4112. 1 

12,  6t 

11.8110.9  10.0    9.2 

8  7 

1 

Morrilton 

do  .... 

20 

21.0i21.0|20.^ 

19.2  16. 7il4. 6, 13.0111. f 

II.7I12.6 

12.4 

11.9 

11,0 

10.7lll.0'll.4 

13.2112.2  10,5 

9.8 

9.61  9.3 

9.2;  9.8 

10.4 

St.  Ol  S.5;   7.3    6.2 

6.3 

1 

Little  Hook. 

do  .... 

23 

21.  l!21.6]20.'. 

20. 3118.5116  3il4.5'l3.1 

12.5113.3 

13.6 

13. 2 

12.4 

II.6III.4  12.4 

14.6114.5  13  4 

12.2 

11.6!ll.O 

11.0110.  5 

11.1 

u  o;io  21  9.  V  8.0 

7,21 

Pine  Bluff 

....do 

25 
30 

22.6  23.8  24.1 
7.0    6.3    5.8 

23  6  22. 6121. 1!  19.  6' 18. 1 

,16.9:16,7 
!  6.8'  6  3 

17.2 
6.0 

17.2 
5.6 

16.6 
5.3 

lo.Slro.  1  15  2 
5.I1  5.0  13  8 

16.61'.7.9  17.6 
7.9I   6  6'  6,1 

16.5 
,5,9 

15.8,15.2 
5.61  6.2 

14.5114  4 
5.9;  5.5 

14.1 
5.3 

14.8:14. 6;13.5  12.5 
5.1'  4.9,   6.5I  .5.9 

11.4 
5  3 

Gilbert 

..Buffalo... 

.5.41  ,5,2 

5.0    4.9|  5.8 

Doniphan,  Mo. 

.  .Current  . . 

10 

8.2    7.3    6.4 

6.1|  5.8 

5.2    5.1I  4.9 

5.71  7.4 

6.7 

6.4 

5.0 

5   11  5.71  6.1 

7.9'  7.0    6.8 

5.8 

5.4I  5  2 

5,01  4,9 

4.8 

4.5;   4  2|   l.Oi  3.8 

3  8 

Black  Keck.  .  . 

...Black.  .  . 

14 

23.9,22.7  22.1 

22.0,22.2 

22.S22.3|22.  4 

122.1122.1 

21.6 

21.0 

20.0 

19.8ll9.0,20.  1 

22.822.2,20.9 

20.0 

I9.2II8.6 

17,8|]6.S 

15  s 

U.7'l3.6|l:>.6|ll.7 

10  9 

.ludsonia 

Little  Red. .  . 

35.8  34.6129.4 

29.4  29.6 

29.4129. 0128.  8 

'28.6128.0 

27.4 

26.8 

26.4 

26.0  25.7'25.4 

31.21.32.6  28.4 

27.3 

27.  3  27. 1 

27.0  26.6 

26.1 

25.5,25.0,24.5  24.0 

93  6 

OzarkBeachMo 

...White... 

30 

11. 0,  8.8i   7.0 

6.0    5.6 

4.9|  4.8    4.9 

1  7.0|  7.6 

8.0 

7.2 

6.3 

5.6|  5.11,5.0 

.0.6    6.5    6.2 

5.6 

.5.0    5.0 

5.6    6.8 

a.o 

5.2    4.8'  4,5    1.5 

4  4 

Cotter 

.     do  ... . 

21 

M.7  14.0jU.(_ 

111.0    8.01  7.51   7.0    7.C 

1  7.0    7.5 

7.5 

8.5 

8.5 

8  Oi   7.51  8. 1 

7.7    7.5    7.2 

6.9 

7  1    7.3 

V.3    6.9 

6.8 

6.81  6.8,   6.8    6.4 

6  1 

Calico  Rock. .. 

do  ..   . 

IS 

15.8.13.2110.6 

9   I    8.01   7.2!  8.5    6  5 

1  7.1I  8.7 

8.7 

8.7 

8.0 

7.81  6.7|11.4 

13.3    9.6    8.5 

8.1 

7.2    5  8 

6.6    6.4 

6.6 

6.6'  6.0!  6.21   6.0    5.6 

BatesvUle 

do  .... 

Xi 

25.6  23.l!l«.g 

17.5  15  5  14.3,13  3  12. a 

13.6114.7 

1,5.7 

15  6 

15.0 

14.  I!13.2i1».  ! 

23.0  I9.OII6.3 

15.4 

14.4.13.9 

13.2|12.9 

12.7 

13. 2112. 6111. 7|l2. 2111. 9 

Newport 

do  .... 

26 

29.0129.1128.9 

2S.0i26.9;26.0!21.9  24.2 

|23.7'23  5 

23.7 

23.  9 

23.6 

23.3  22  7122  2 

24.9126.2  25.8 

25.  3 

24.6,23.9 

2:1.0,22.2 

21.3 

20.  6  20.0'19.  1118.2117-3 

Oeorgetown    . . 

do  .... 

21 

22.0123.  2:21.4 

25.225.7  25,8  25.7:25.5 

25.2  24  8 

24.4 

24. 0 

23.7 

23.4,23.2123.1 

23.3123.5 

23.9 

24.0 

24.0,24.0 

23.9,23.7 

23,4 

2:3,i;22. 8122.5  22.2:21.7 

Clarendon  .... 

do  .... 

26 

25, ( 

125.6  26.2 

27.0  27.7  28.4  29  129,7 

30.2 

;«l.5 

30.6 

30.5 

3.5,4 

30,2!,30.0;29.7 

29,6  29.6 

29.4 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2  29.2 

29.2 

29,229,l|29,028.8126.b 

St-  Charles  .... 

do  .... 

[ 



I.... 

1 .    ,,  [ 



,.,,1..,,!,. 

Arkadelphia  - . 

.Ouachita.. 

i? 

22.  • 

!  ie.o  li.5 

10. 1  10.0    8.6,11.4  17.5 

17  1 

1 16.  ,S 

13.5 

ii.4 

9.7 

8.5    8.4  14.2 

20,2  19.1:13.1 

io.3 

10.0 

9.5 

8.4    8.0 

7,7 

8.01 7,7  7.' 

6  8 

7  ( 

Boughton 

Little  Mo.    . 

20 

I19.6i20.0;i7.9 

14. 7'11.0  11.1112.  5ll7. 6 

119.9 

19.3 

17.6 

16.,^ 

11.2 

10  0!  8.  h|  9.3 

18.4l20.l!l7.9 

14.4 

10.7 

9.7 

10.7]  9.5 

7.8 

7.21 6.7  6.4 

5  0 

4  9 

Camden    

.Ouachita  .. 

26 

28  9,31.5,33.6 

34.5140.1133.0131.8130.9 

I3I.O 

131.7 

32.6 

33.  3 

33  .2 

32.6  31.1,29.2 

27.3  27.9129.4 

.30.5 

31.0 

,30.7 

29.9128.4 

26  2 

23.9121.1  18  f 

16.7 

15  0 

Whitecliff.s  .... 

Little  River 

25 

26.5127.0126.9 

26.6  26.3126.0124-5124.0 

24.4 

,24.9 

25.0 

21.7 

21.3 

22  3  19,7119.3 

23.1  25  2126.0 

25.7 

24.7 

23.0 

20, 1  17,8 

16.2 

15.0,12.2;  8.1 

6  9 

4  S 

Index  

....Ked 

25 

27.  2127.  6;27. : 

27.0I2;-!.  620.4118.5118.6 

121.3 

:21.ft 

20.2 

18.4 

16.6 

15.3  14.0,13.4 

17.2  !9.4;i9.4 

17.2 

14.6112.2 

ll,6ll1.0 

10. S 

ll,2!11.211O.5ll0.5 

10  2 

Fulton 

do 

25 

28.8,30.; 

,31.2 

31.  4|30.  6  28.  9,27.8  26.7 

■2,1  A 

,27.5 

26.9 

25.7 

24.4 

23.121  7I2O.5 

20.9|22  S'23.7 

23.2 

22.0120,8 

19  6  18.3 

17.1 

15,9:14.4,12.9111.4 

10  7 

Springbank 

do  .... 

10 

26.  3 '27  ' 

28.3 

29.0  29.  6129.  7i29.  8  29.  5 

,28.9 

28.9 

28.9 

28  4 

27  5 

26.2,21  7,23.4 

23  2  23.5124.4 

25.0 

21,5'23.9 

22.6;21  8 

21.0 

20.620. 2|18.1  17.9 

15  6 

Big  Lake  Outl't 

St.  Francis. 

18 

11  9,I3.( 

)  14.1 

I4.9I15  5115.9  16.1[16. 1 

II6.O 

!l5.7 

15,4 

15.0 

14.7 

14.4;14.0ll3.6 

13.2 

12.9  12.5 

!2.  1 

11.7J11.3 

10.8  10  4 

10  0 

9.5,  8.9;  8.4    7.91   7,6 

St.   Francis... 

do  ... . 

20.0  22.1 

23.3 

2:3.4'23.2  22.6l21.8l21-l 

,20.  1 

20.0 

19.6 

19  4 

19.3 

19.3  19.3,19.1 

18. a 

18.4J18.1 

17.9 

17,9|18  3 

18.5  18.5 

18.2 

17.7  I7.2I14.3  13. l'l2.C 

St.  Francis  L.L. 

do  .... 

ii 

24.8  25.1 

25.  2125.3125.4  25  5125.  7,26.  1 

26.5 

26.8 

27.0 

27.1 

27,2 

27  1  26.9I26.  7 

26.5 

26.2,26.0 

25.8 

25,6125.5 

25.3  25.1 

21,4 

24,  7:24,  5;24.3;24.  0124,0 

Marked  Tree  . 

do  ..  . 

28 

5.  7   5  ;- 

5.( 

4.7    4.51  4  3    4.01  4.0 

4  3 

4.4 

4.4 

4.3 

4.3 

4  3;  4.31  4.3 

4,2 

4.1    4  0 

3.8 

3.8 

3  7 

3.6    3.4 

3,3 

2,0,  2  81  2,6l  2  6]  2,2 

Parkin 

..  ..do  .... 

32 

19.6  19.6119.1 

18.6  18.3,18.0  17.9118  3 

18.9 

19.4 

20.0 

20.5 

21.0 

21.4121   7122  0 

22.' 

22.5'22.5 

22.4 

22.8 

22.  5 

22.221.8 

21   3 

20.8'20.2,19.5'l8.9  18.2 

Madison 

do  .... 

42 

23  4 '23  4,23  4 

23  3  ■J'i.A 

23.3  23  5123.9 

24.4 

24.8 

25.2 

25.5 

25.  8 

26.0  262  26  5 

25.8127, 0;27.1 

27  1 

27.4 

27.5 

22.3;27.0 

26,7 

26.  4'25.  9,25.3124.7  24,0 

Helena 

Mississippi  . 

42 

39.039  4  39.6 

40.0140.5 

41.0  41.5142.0 

42.  4 

42.6 

42.6 

42.  2 

42.0 

41.8  41.9  42.1 

42.3 

42.7142,  9 

43.1 

43.4 

43.5 

43. f 

)  43.  5 

43  3 

42.9:42.4  41.9,41.1  40.3 

Arkansas  City. 

do... 

32.132.8  33.5  34.1  34.6 

35.0  ;i5. 4:35.0 

35.8 

36.1 

36.  2 

36.3 

36.4 

36.  4^;i6.  3  36.4 

36,4 

36.5136.7 

35,9 

:37.l 

37,2 

37..' 

137,4 

37,4 

37.3  ;37.2  37.0  36.7  36. J 

T.  l«s(  than  0. 01  inch  rain  or  mel 

ted  snow.      ttNot  used  in  means  and  summariet.     Reference  letters  *.'>,«,  number  of  days  missing.     tAlso  on   other  dates.      tJP.    O. 

.ddresios  as  follows: -Big   Lake  Oi 

nlet.  Manilla;  Bougliton,    Route  4,  Prescott;     Devils    Knob.   Salu.s;     Green  Mountain,     Calico     Rock;     Index,    Route    5,    TexarkanB! 

lUthervlUe.  Route  1,    Laraa/r;   Rock 

Springs,  Route  2,  Wilraar:  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud,   Route  2,   Mt.    Vernon;  Springbaak,    Doddridge;  Turnpike,  Dover:     White 

iock,  Cass.  Precipitation    for  24  ho 

urs  ending  near  .sunset  unless  otOerwise  indicated.     "*24  hours  ending  midnight.      ilH  24  hours  ending    7  a.  m.      'Included  in   next 

aeasurement. 

The  departures  from  the  normal 

Lemperaturo  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  havlQg  10  or  more  years  of  record.    Departures  of  precipita- 

ion  with  15  years  or  more  of  record 

are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  S^year  period:  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 

he  period  to  1985.  inclusive. 
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Little  Rock,  Aek.,  May,  1938 


No.  5 


Pkice :  25  Cents  per  year  (not  stamps).      Remit  to  Superintendent  of  Documeuts, 
Washington,  D.  C. 


GENERAL,    SXJMMAEY 

The  average  temperature  for  the  month,  based  on  the  reports 
of  69  stations,  was  70. 2*^,  which  is  LO"  above  the  48-year  aver- 
age. Monthly  means  ranged  from  73.6°  at  Magnolia  in  Colum- 
bia County  to  64.8'  at  White  Rock  station  in  Johnson  County. 
The  highest  temperature  during  the  month  was  97°,  recorded 
at  Dumas  on  the  30th  and  31st.  The  lowest  temperature  was 
34°,  recorded  at  Thornburg  on  the  9th.  The  greatest  daily 
range  was  44°  at  Harrison  on  the  21st. 

The  average  rainfall  for  the  100  stations  reporting  was  4.62 
inches,  which  is  0.36  inch  below  the  48-year  average.  Rain- 
fall averaged  above  normal  over  the  northern  half  of  the  State, 
below  normal  over  most  southern  counties.  The  monthly  a- 
mounts  ranged  from  0.87  inch  at  Arkansas  City  in  the  south- 
eastern portion  of  the  State  to  15.27  inches  at  Eureka  Springs 
in  the  northwestern  portion.  The  greatest  amount  for  24 
hours  was  4.10  inches,  recorded  at  Eureka  Springs  on  the  29th. 
The  average  number  of  days  with  0.01  inch  or  more  rainfall 
was  9. 

The  cotton  crop  progressed  normally  in  most  portions  of  the 
State  during  the  month.  Cultivating  and  chopping  were  in 
progress  in  the  northern  portion  and  were  about  completed  in 
some  southern  and  central  portions  at  the  close  of  the  month. 
Few  squares  were  reported  in  some  southern  counties.  Corn 
planting  was  about  completed  at  the  end  of  the  first  week.  The 
corn  crop  made  good  progress  during  the  month  and  was  in 
good  to  excellent  condition  at  the  close  of  the  month.  The 
weather  was  favorable  for  nearly  all  other  crops  most  of  the 
month.  Strawberries  were  picked  and  shipped  during  the  first 
two  weeks.  The  harvesting  of  wheat  and  oats  and  the  market- 
ing of  potatoes  were  in  progress  during  the  latter  part  of  the 
month. 

Several  destructive  storms  and  floods  were  reported  in  the 
northern  and  western  portions  of  the  State  during  May.  Five 
tornadoes  occurred  during  the  month,  taking  two  lives  and  in- 
juring twenty,  with  property  losses  estimated  at  $46,600.  High 
winds  caused  damage  to  property  estimated  at  $1,300.  Heavy 
rain  and  hail  caused  considerable  losses,  especially  at  Eureka 
Springs.  Flood  stages  were  reached  at  several  stations  on  the 
upper  Arkansas  River  and  upper  White  River.  Flood  losses 
were  estimated  at  $88,700  in  the  Arkansas  Basin,  and  $42,100 
in  the  White  Basin.  o.d.n. 


Three  persons  were  killed  by  lightnmg  m  May.  One  man 
died  of  heat  prostration  in  No.  Little  Rock  on  the  31st.  Heavy 
rain  damaged  roads  and  bridges  in  Washington  Co.  on  the  22d; 
damage  estimated  at  $5,000.  Heavy  rain  and  heavy  hail  at 
Eureka  Springs  and  vicinity  on  the  29th  caused  damage  to 
property  estimated  as  follow.s :  Crop  losses,  $100,000;  railroad 
property  $400,000,  and  other  property  losses,  $500,000.  The 
heavy  rain  and  hail  the  size  of  walnuts  damaged  crops,  roofs, 
windows  and  automobile  tops.  It  covered  an  area  of  50  square 
miles.     Many  buildings  were  damaged  by  high  water.     Twelve 


railroad  trestles  "and  6  miles  of  track  of  the  Missouri  and  Ark- 
ansas railroad  were  washed  out  between  Eureka  Springs  and 
Beaver. 


Corrections  for  March,  1938. -DeQueen,  greatest  precipitation  in  24  hours- 
1  81  inches  on  9th.  Fayetieville.  number  of  days  0. 01  or  more  precipitation  should  be 
13.    ()zark,  date  of  lowest  temperature  should  be  7th.     One  boy  killed  by  lightning  on 

I  lie  ^o  L  fl , 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 


Dense  Fog 

Light  Hail  .... 
Moderate  Hail  . 
Thunderstorm 


8   9  lOill 


1213141516 


2] 

iifni 


11  11. . 
1'  4'  5'"ru 


1  21  1 
.f  ll  2 
3  3124 


■         .3 

il'tizU 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.    AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressiue  (re- 
duced to  sea-leval ) 

Wind 

Relative 
humidity 

Station 

a 
S 

.a 

E 

Date 

Lowest 

Date 

Direc. 
Date 

o3 
o 

CO 

a 
o 
o 
a 

to 

S  = 

Oh  o 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Mempliis 

29.91 
29.92 
29.92 

29.9;-; 

30.2.'i 
30.  27 
30.22 
30. 19 

9 
9 
9 
9 

29.54 
29.55 
29  58 
29.58 

4 
4 
4 
4 

7.1 
7.4 
8.3 
8.1 

30       sw '         4t 
30         w           29 
25        sw         23 

80  5.5 

81  57 
77  1  58 

54 
54 
55 

64 
51 
73 
66 

Year 


1891... 

1892.... 

1893.... 

1894.... 

1895.... 

1896.... 

]^97.... 

1S98   .. 

IS99... 

1900... 

1901... 

1902... 

1903... 

1904... 

1905... 

1906... 

1907... 

1908... 

1909... 

1910... 

1911... 

1912... 

1913... 

1914... 

]915... 

1916... 

1917... 

1918... 

1919... 

1920... 

1921... 

1922... 

19J3... 

1924... 

1925... 

1926... 

1927... 

1928... 

1929... 

1930... 

19X1... 

1932... 

1983... 

1934... 

1935... 

1936... 

1937 . . . 

1938... 


COMPARATIVE    DATA     FOR  MAY 


Period. 


Temperature 


Precipitation 


0)  — 
C8^ 


Number  of  days 


67.0 
67  8 
68.6 
70.1 
69.0 
74.3 
68.3 
72.1 
72.9 
69.3 
68.2 
73.2 
67.5 
67.  1 
70.7 
68.8 
63.8 
70.0 
67.0 
66.0 
70.8 
69.9 
69.3 
69.5 
69.9 
71.6 
68.5 
72.2 
66.8 
7U  8 
69.7 
70.8 
67.2 
64.6 
68.0 
69.7 
71.7 
69.0 
67  6 
68.8 
6.i.2 
69.5 
71.8 
70.3 
66  7 
70.9 
71.1 
70.2 

69.2 


97 

36 

2.78 

0.0 

7 

95 

36 

9.52 

0.0 

13 

94 

38 

9.71 

0.0 

11 

95 

35 

3.40 

T. 

7 

97 

36 

3.91 

o.O 

K 

98 

46 

3.54 

0.0 

7 

99 

33 

2.13 

0.0 

6 

100 

30 

6.44 

0.0 

7 

96 

44 

6.45 

0.0 

10 

97 

37 

3.69 

0.0 

9 

100 

31 

2.95 

0.0 

7 

100 

42 

4.34 

CO 

8 

96 

24 

7.47 

0.0 

12 

98 

31 

3.39 

0.0 

8 

98 

38 

9.58 

0.0 

12 

100 

28 

4.71 

00 

8 

91 

31 

9.48 

0.0 

13 

96 

30 

7.05 

0.0 

10 

92 

28 

6.76 

0.0 

10 

95 

31 

6.56 

O.O 

11 

101 

26 

1.11 

0.0 

3 

98 

32 

2.41 

0.0 

6 

99 

35 

3.-32 

0.0 

7 

97 

34 

3.  34 

n,  0 

6 

101 

34 

.5.58 

0  n 

9 

99 

34 

3.56 

0.0 

6 

97 

31 

3.15 

0.0 

6 

102 

29 

3.01 

0.0 

4 

96 

38 

6.01 

0.0 

12 

96 

39 

8.17 

0.0 

12 

99 

29 

2.25 

0.0 

5 

100 

40 

5.00 

0.0 

11 

98 

27 

8.24 

u.o 

12 

94 

30 

4.64 

0.0 

8 

102 

26 

1.88 

0.0 

4 

107 

29 

2.42 

0.0 

5 

97 

32 

6.54 

0.0 

9 

98 

34 

3.60 

CO 

8 

97 

30 

6..'.1 

0.0 

13 

95 

37 

10.06 

0.0 

12 

96 

27 

3.45 

0.0 

8 

86 

35 

1.96 

0.0 

5 

96 

41 

6.27 

0.0 

10 

103 

35 

,3.36 

0  0 

7 

94 

35 

8.86 

0.0 

12 

96 

S-S 

2.50 

0.0 

7 

99 

36 

.3.63 

0.0 

7 

97 

34 

4.62 

0.0 

9 

107 

24 

4.98 

T 

8 

14 
12 
13 
15 
17 
16 
10 
12 
12 
12 

9 
13 

9 
15 

3 
14 
12 
19 
15 
16 
12 
12 
18 
15 
17 

9 
11 
18 
12 
11 
15 
17 
17 
12 
17 


7 

12 

9 

7 

7 

6 

5 

6 

9 

7 

6 

7 

11 

6 

11 

8 

11 

10 

8 


6 
10 
6 
9 
6 

13 
11 
5 
9 
12 
8 
7 

f; 

10 
7 

13 

10 
9 
6 

10 
5 

14 
6 
6 


Un 


A 


26 
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Olimatologrical  Data  for  May,  1938 


9t»ttOIM 


COUDtiU 


Alum  Fork  Reserv. 

Amity 

ArkadelphU 

ArkaniM  City  •  ■  •  • 

BkteiTlU* 

Bee  Brancb 

Banton 

BcntoaTllU 

Big  Lake  Outltt.  tX 
Blaok  Rook 

Blrt^e^'i'* 

BooneTlUe •; 

Bough  ton tX 

Brl&kler 

CaUoo  Roek.. 

Camden 

Carthage 

Ciarenilon    . . . 

Qllnton 

Coo^»7 

Oornlnt  

Ootter 

Q7-o»ie»(near) 

DaDTllla 

Oardanelle  ... 

DeQueen 

Devils  Knob  ....IJ 

Dam** 

Kl  Dorado 

England 

Eureka  SDringt 
FavettevlUe   ... 

Fordyce 

Fori  Smith 

Fulton 

OeorgetowQ  .... 

Gilbert 

Qlenwood 

arannU 

QraTCtte 

Green  Mountain.  Xt 

gl^riion 

Helena 

Higden 

Highland. 

Hope    ....[Bvap.] 

Bot  Spring! 

Index i* 

Jestleville 

Jone»boro 

Judsonia 

LeadHUl....... 

LITTLE  ROCK. 
Little  Rock  Airway 

l.ntherTlUe U 

tiadtion. 
Uagnolla 
Mammoth  Spring. 
If  arlanna  .   . 
Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Monlicello    

Montongo 

Morrllton  ......... 

Mountainburg(  nea 
Mountain  Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman    

Oden 

Okay 

Oiark  

Parkin 

Pine  Bluft 

Pine  Ridge 

Pocahontas  

Portland 

Prescott, 

Rock  Spring!..  :jl 


Roger!  (near) 

Rosebud , 

Ru83ellville[Evap] 
St.  Charles  . 
St.   Franola. 

Searcy 

Springbank.....;* 

Story 

Stuttgart ... 
Stuttgart...  (Eyap) 
Sublaco  .   . 
Taxarkana 
Thomburg 

Turnpike XX 

Waldron... 

Warren 

WhitecUffi 

White  Rock XX 

WUion  ... 
Wynae... 
YaiMopln 

Btata  Meant 


Saline 

Clark 

Clark  

Deaha 

Independence  ■ 

Van  Buren , 

Saline 

Benton 

Miiaiiiippi 

Lawrence 

Missiaiippi 

Logan   

Clark 

Monroe 

Isard  

Ouachita 

Dallas  

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier  

Johnson 

Deiha 

Union! 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . . . 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  .... 

Woodruff 

Searcy 

Pike.. 

Polk 

Benton  

Stone 

Boone 

Phillips  

Cleburne 

Pike   

Hempstead  — 

Garland    

Little  River. . . . 
Garland  • 

Craighead  — 

White 

Boone 

Pulbski 

Pulaski 

Johnson 

St.   Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee  

I'olniett  

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

CoQway 

Crawford 

Baxter 

Montgomery  . . 

Jackson  

Montgomery  .. 

Montgomery  . . 

Howard 

Franklin 

Cro«s 

Jefferson 

Montgomery  . , 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton    

Faulkner 

Pope 

Arkanias 

Clay  

White 

Miller 

Montgomery  . 

Arkanias.  ... 

Arkansas.  ... 

Logan  

Miller 

Perry 

Pope 

Scott    ..     .    . 

Bradley 

Little  River.. 

Franklin 

Ultiliiippl  ■  ■ . 

CroM 

Deiba 


■o 

1 

o 
g 

a 

o 

"SS 

3 

J3K 

a 

H 

•J 

T65 

2 

iOO 

43 

200 

43 

Temperatore  (Degrees  Fahr«3>heil) 


69.4 
69.3 
72.2 


145 

2T7 

700 

285 

129S 

239 

2S9 

263 

466 

235 

206 

361 

116 

297 

172 

616 

S09 

303 

440 

175 

827 

330 

426 

2350 

162 

370 

2'29 

1465 

1451 

190 

448 

260 

200 

600 

647 

900 

1250 

1100 

1052 

300 

445 

491 

375 

600 

275 

750 

845 

'ejo 

324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1207 
273 
273 


315 
2010 
800 
702 
231 
687 
800 
283 
396 
222 
215 
840 
800 
122 
318 

isoo 

600 
526 
175 
2S0 
245 
240 
650 
214 
210 
750 
832 
(60 
2240 
675 

2e6 

390 

2285 

237 

250 

167 


64 
39 
46 
3 
S3 
8 
37 
13 
24 
3 
51 
84 
53 
33 
84 
17 
55 
45 
11 
26 
22 
53 
3 
2 
83 
38 
32 
88 
51 
10 
14 
53 
26 
13 
S 
19 
41 
2 
88 
«6 
19 
19 
68 
47 
21 
12 
43 
2 
32 
59 
2 
89 
8 
22 
84 
27 
34 
50 
2 
3 
3 
19 
1 
26 
39 
56 
10 
U 
10 
4H 
8 
51 
14 
45 
32 
50 
3 
48 
4 
26 
5 
11 
28 
29 
14 
61 
3 
41 
53 
18 
14 
l9 
44 
32 
2 
13 
30 


70.2 
69.6 
69.3 
66.4 


70. S 
70.1 


71.4 


72.8 
71.0 


ai: 


+   0.6 


+  32 
■i    1.8 


+  1.4 


+  0.6 
-»■  0.3 


-i   1.4 


71.4 

71.8 
71.8' 
65.2 
73.2 
73.4 
7).0= 
66.6 
66.8 
73.4 
70.8 


67.2 


+  2.0 
+  2.5 


+  1.4 
+  1.4 


-  0.4 

+  2.' 6 


+  2.0 

+  2.0 

+  1.2 

+  0.2 

+  0.6 

+  i'2 


94 


93 


66.6 
67.1 
67.8 
71.0 


71.5 
70,6 
72.5 


69.9 


66.3 
71.0 
72.4 
69.0 

7.5.5' 
67.8 
72.2 
70.1 
69.6 
72.9 


71.0 


-I  1.2 


+  2  0 
+  0.2 


0.4 
+  2.7 


+  0.4 


67.8 
66.4 
70.4 


69.8 
72.6 
69.9 


71.6 


-  1.1 
+  0.7 


+  1  0 


90 


to 


40 
43 
43 


20t 
30t 
31 
80 


21+ 
30 


30 


30t 
»1 


31 


+  2.0 


+  1. 
—  1,6 
+  0.6 


+  08 


90 


20T 

20 

21 

bOt 

30T 
SO 
30 
31 
2t 
30 


22 


43 


SO 
21 

20t 
31 


30 
30 
29t 


20 
30 
31 
21 

29* 

20t 

31 

31 

20t 

30+ 


37 


36 

42 
38 
41 


45 
44 

42 


43 

'35' 
48 
45 
42 

'46' 
36 
47 
45 
39 
62 


45 


38 
35 
43 


69.0 
72.2 
73.1 


66.9 


70.5 
73.0 


70.8 


71.4 
71,0 
71.2 
73.4 
68.4 
64.9 


72.8 


64.  S 
69.6 
70.6 


+  0.1 


+  0,7 
+  06 
+  2.7 


+  1.1 

+  '6!9 


+  2.8 


+  1,5 

+  1.1 

+  1.3 

+  3.0 

+  1.0 


+  1.4 


+  0.2 
+  1.3 


90 


89 


92 


93 


20t 
30 

18 


44 
45 

43 


30+   48 


30 


31 


30+ 
31 
i8- 
20  ■ 
20 
21- ■ 


80+ 


70.2  +1.0 


'97  r"36+ 


9 
9 
8 
11 

y 
9 

8 
8+ 


88 


44 


11 


44 


37 
34 
40 


87 
36 
40 
31 


15 
9 
9 
9: 
9 
8 


33 


36 


36 


29 


Precipitation,  inches 


»5 

3  O 


35 


OC 


Number  of  days 


=5  S 


a 


3.98 
4.83 
3.60 
0.87 
4.23 
3  41 
7.59 
7.96 
4.87 
4.78 
4.47 
5.51 
3.07 
2.19 
7.07 
2.84 
8.07 
3.43 
1.59 
4.09 
6.27 
7.19 
4,38 
3.07 
4.72 
5.32 
5,34 
2.  26 
1.9^ 
3  J9 
15.27 
8.44 
6.00 
6.65 
3,35 
2.49 
6.86 
6.10 
6  02 
6.19 
6,57 
8.29 
2.42 
4.91 
1.21 
2.81 
5.85 
2,44 


-0,57l 
-1.63 
-4. 10 


-1.65 


+2.75 

+6!  05 
+0,55 
-0.17 

-3.20 

+2.42 

1.88 

1.61 

1.13 

-0.24 

0.97 

+0.54 

+  2  30 

-0.27 

-2.72 

-0.47 


-1.21 
-1.56 
-1.30 
+9,68 
+  3.15 


+  1.83 
-1.30 
-2. 26 
+2.42 


-0,41 
+0.77 


+  H.08 
-2.  27 
—0.41 
-0.91 
—2.36 
-0.16 
-1.98 


1.15 
2.08 
1.11 
0.61 
1.4» 

0  85 
3.45 
2,21 
0,95 
1,26 
1.41 
1.33 
•J.  78 
1.28 

1  85 
0.83 
1,55 
1,10 
1.33 
1.55 
2,52 
2.00 
1.79 
0.77 
1.49 
1.93 
0.84 
1.82 
0.65 
1.41 
4.10 
2.31 
1.96 
2.32 
1.15 
0,68 

2  55 
1.93 
1,58 
1.67 
1,33 
2.09 
1.32 
1.50 
1.20 
075 
1.81 
0  85 
1,38 


2.78-3  26 

4.  57  +0.38J  1.32 

4, 24] 1.46 

11.251+6,42  2,50 
3.42  -1.36|  1.42 
2.85 

7.25+1.98 
4.20 

-0.46 

+0.95 

2.34 

+2.50 

0  32 


36 


32 


34 


4.01 
5.54 
1.94 
7.20 
5.92 
2.11 
2.38 
2.21 
3.11 
5.23 
9.51 
5.62 
5.43 

1  29 
6.63 

2  83 
6.47 
4.47 
5.84 
6.12 


+  4.50 
-0.31 
+  1.07 


+0.68 


+  1.17 
-t-0.  85 


5.73+0.85 


0.92 

3. 12 

2.22 

8.91 

3.13 

4.04 

2.28 

4.48 

4  59 

2.90 

3.93 

2.92 

2.15 

4.44 

2.65 

3.25 

7,92 

4.21 

1.78 

2.35 

7 

5.55 

3.83 


-4.43 
-1.93 


+3.85 


-1.55 


+0.53 
+0.15 
-1.63 
-1  14 
-1.93 

-6!  83 
-1.95 
-2.4C 
+2.20 
-1.79 
-2.92 
-2.03 


.62 


+0.55 
-0.89 


1.10 

3.07 

1.38 

2.70 

1.60 

1.05 

1.81 

1.16 

1.20 

1.70 

1.60 

0.90 

1.60 

2.60 

1.77 

1  85 

0.98 

1.49 

1.02 

2.15 

1.54 

2.65 

1.46 

1.95 

0.38 

0.78 

1.95 

1.93 

1.35 

1.20 

1  32 

1.26 

1.70 

0.80 

1.48 

1.40 

1.08 

L72 

0.78 

0.79 

2.77 

1.43 

1.27 

0.85 

2.40 

2.35 

1.30 


0.0 
0.0 
00 

o.e 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0  0 

0.0 

U  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

(1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

u.(> 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

ll.O 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 


0.36    4.10 


0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.(1 

0.(1   I 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

».o 

0.0 
0.0 

0.6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

6!b 


7 

11 

7 

2 
13 
10 

8 
17 
13 
14 
14 
12 

6 

8 
10 

7 

4 

7 
10 

9 
12 

9 

6 
13 
14 

» 

u 

4 

5 

6 
16 
16 

8 
14 

7 

8 

8 

8 
11 
13 
15 

15 
7 

10 
7 
7 
9 
7 
4 

13 
8 

13 
9 
6 

12 
6 
4 

10 
5 

11 

14 
4 
4 
4 

12 

14 

11 
7 

11 
3 

11 


13 
5 
6 
7 

12 

'5 

10 

3 

12 

7 

18 

4 
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13 
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8 

5 

6 

12 

6 

9 

11 

11 

4 

4 

14 

8 

9 


15 

9' 
10 
20 

6 

8 
15 

5 

14     I 
17 
15 

13  I 
17  I 
12  j 
14 

1     I 

9     I 
11     I 

8 
15 
14 
17 
19 
11 

7 

17 
14 

6 

18 

16° 

13 

10 

19 

5 

13 

16 

13 

12 

10 
8 

13 

18 

11 

14 

11 

ii 

17     i 

5 

7 
14 
14 
10 

8 
14 

9 

3« 
11 

4 

8 

9 
l.S 


11 
12 

9 
10 
20 

18 

22 

17 

12(1 

17 

19 

ii 

20 
12 
10 

5 
13 
17 

7 
21 
14 


4 

16* 
17 

0 
16 
19 

9 
15 

5 

1 
10 
15 

1 
12 

2 

9 
20 
11 
14 
10 
10 

3 

6 
10 
16 

5 

14 
20 

7 

6» 

12 
9 

10 

18 
7 
6 
3 
S 

13 

15 

U 
7 

11 

12 

13 

15 

0 
17 
10 

7 
10 

9 
13 
11 

6 
24' 
14 
27 
21 


12 
5* 
4 

11 

9 

4 

7 
11 
12 
13 


13 
15 
0 

2 
5 

21 
7 

7 

i4 

8 

11 

14 
6 
4 
6 

18 
1 

11 


9 

6 
U 

g 

7 

9 
13'' 

7 

S 

6 

3 

8 

7 
10 
14 

8 

6 

9 


sw. 
6e. 


s. 

sw. 

n. 


se. 


sw. 
sw. 

ne. 
sw. 

s. 


sw. 
sw. 
sw. 


sw. 
sw. 
sw. 


Observer 


6 

s. 

6« 

s. 

6 

sw. 

12 

s. 

2 

s. 

8 

11 

9 

15 

11 

8 
b 
7 
6 
9 

se . 

sw. 

sw. 

sw. 

Sft. 

6 

s. 

7 

sw. 

5 

8 

14 

9 

sw. 

14 

S(V. 

L.  R  Water  Works 

J.  W.  Campoell 

Mrs.  Ted  R.  CarpenU 

Herbert  Neff 

Airway  Observer 

J.  E.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

V.  S.  Weather  Bures 

C,  J,  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Sa.riuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harrv  Bute 

R,  J    Torry 

William  Jones 

J    M.  Knight 

P.  K.  Wylie 
R.  M.  Wheatley 
A    L,  Stephens 
K.  E    Cordrev 
Wlnfred  U.  Polk 
O.  B,  McSpadden 
U.  S,  Korrst  .Service 
J.  M.  Patterson 
G<jo.  N.  Goodier 

E.  B.. Smith 

U.  S.  Forest  Service 

Ben  Johnson 

Mrs,    E,   W  .Gastoi 

Dr.  R,  H.  Hardin 

Geo.  W.  Nichoalds 

l"niversitv  of  Arkan 

M,  G,  Taylor 

;;.  8,  Weather  Bur( 

T.  J,  Logan 

W.  R.  Putt 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 
U,  S,  Forest  Servio< 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
.\ustin  E.  Cartwrig; 
J .  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  8erv 
W.  E,  McDowell 

r.  S,  Forest  Scrvic( 
Benedictine  Sisters 
T.  H.  Eeals 
J.  H    Crosswhite 
U  .  S.  Weather  Bur 
Airwaj  Observer 
H.  G.  Lenhardt 
,1    W.  Eppes 
.'^tate  Agri    School 
Paul  Morton 
C,  N    Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Obser\'er 
Soil  Conservation  i 
Soil  Conservation  S 
Mrs.  Freda  M.  Ashe 
C.  A.  Lovell 
B.  a.  Halbert 
G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
ij .  S.  Forest  Servic 
U.  S.  Forest  Servii 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  O.  Milton 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W    S.  Edmiston 
Craig  WilliaiTiS 
Soil  Conservation  I 
Carl  A.  Starck 
G.   A.   Maddox 
U.  S.  Forest  Servie 
U.S. Biological  Sui 
A    Boyce  Boyd,  Jr 
Walter    Smith 
Henry  Field 
S.   C    Story 
Mrs.  B.E.  Swim 
Rice  Experiment  S 
New  Subiaco  Abbe 
H.  S.  Braihear 
Edward  E.   Holme 
U.  S.  Forest  Servi< 
E.  B.  Shadoan 

C.  N.   Turner 
L.   M .  Snead 

U.  S.  Forest  Sarvi 

D.  O.  Andenon 
B.  M.  Eddins 
W.  E.  Barton 
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Daily  Precipitation  for  May,  1938 


Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31      t 

1                     1 
Alum  Fork  Reser. .  Ouachita. .  | 

.... 

■ : 

•   •• 

.25 

'!i6 

... 

.57 
.36 



■'•  • 

"tv 

T. 

.67 
.31 
.14 

T. 

1.02 

1.11 

61 

"."is 

'."27 
.13 

.87 
.10 
.33 
T. 
.10 
.06 
1.46 
T. 

"."si 

.84 
.26 

""95 

.30 

1.41 

■."77 

'.'is 

.67 

i.'io 

".i2 
.15 
.10 
.02 
.02 

"t." 

".'46 

.07 

.... 

.... 

.40 
.19 

i.'S9 
.70 
3.45 
1.45 
.76 
..32 
.14 
.80 

1.15 

2.08 

.67 

'.'ii 

.85 
1.13 

.28 

.76 

.63 

.40 

1.33 

.43 

.19 

J. 70 

.19 

.30 

.23 

1.33 

1.55 

.92 

1.75 

.12 

.76 

1.49 

1.93 

.84 

.20 

.59 

.76 

2.83 

2.31 

1.60 

.03 

.68 

.68 

2.55 

i.'ss 

1.14 

1.27 

2.06 

.05 

.90 

.65 

.75 

1.35 

.86 

1.38 

1.07 

.72 

2.07 

1.15 

1.10 

3.07 

T. 

.16 

1.60 

.05 

1.81 

1.16 

.16 

.13 

.06 

.90 

1.60 

1.25 

.88 

1.85 

i.'36 

.36 
2.15 

.43 
2.65 

.97 

T 

.30 

'.58 
T. 
1.93 

1,20 

•■■• 

. ... 

'."02 

.'is 

T. 
.05 

.04 

'.'02 

3.98 

Amity II 

Ouachita. . 
Ouachita. . 
Mississippi 
White   .... 
Arkansas.. 

Saline 

Arkansas.. 
St.  Francis 
White   .... 
St   Francis 

.is 
.37 

4.83 
8.60 
0.87 
4.23 
3.41 
7.59 
7.96 
4.87 
4.78 
4.47 
6.61 
3.07 
2.19 
7.07 
2.84 
3.07 
3.43 
4.69 
4.09 
5  27 

Arkadelphia II 

Arkansas  City  ..11 
Batesville  Airway . 

Bee  Branch- 

Benton                   . . 

"tV 

■."86 
'.'36 

'f. 
.24 

.05 

'.'65 

'."os 

.04 

■'65 
.10 
.10 

2.21 
.42 
.64 
.21 
.27 

'.'is 

.07 
.39 

'.'67 

■•'• 

;;;; 

,05 
.0.^ 
.30 
.03 

".bh 
'.'6i 

■'62 
.11 

'.'37 
.37 

.59 

.'75 
.23 

".15 
'.'25 

"is 

".30 
".21 

'  .U 

"."26 

.24 

'.6& 

"."16 

.04 
""05 

■".57 

"."63 

't.' 

■f  ■ 

.16 

."64 

.10 

.40 

.46 

1.03 

'f." 

".'87 

'.'16 

.07 

'.'42 
.09 
.39 
.51 

".2b 

1.48 
.36 
.2i 
.95 
.80 
T. 

'."12 
1.63 
1.97 
.60 
1.87 
L.15 
.35 
.26 

"■97 

1.67 

.15 

1.10 

."36 
.40 
.55 
.7u 
.60 
.65 

'/2y 

1.41 

.29 
.26 
.43 

2."  76 
.10 
.15 

'."99 
.20 

T. 

.... 

.04 

.06 

.10 

.07 

.21 

T. 

.12 

.01 

.07 

"f." 

1.48 
.80 
.62 
.51 
.29 

1.26 
.20 

1.27 
.11 
.44 

1.85 
.08 
.80 
.86 
.45 
.57 
.45 

2.00 

1.79 
.12 
.05 
.43 
.46 
.16 

'."56 
2.40 
1.16 
1.22 
.14 

.40 
1.95 

.40 
1.27 

.46 
1.33 
2  OH 

1.20 
.06 
.75 

'.'.55 

1.32 
.71 

2.50 
.42 
.42 
.47 
.70 
.05 

1.3U 
.65 

1.12 
.67 
.55 
.50 
.35 
.04 
.77 

2.60 
61 

't. 

.02 
.81 
.56 
.81 

'.'43 

1. 

.62 

.03 

'.'35 

".\h 

.68 
.10 
.77 
.61 

Bentonville  ...."' 
Big  Lake  Outlet  .Illl 

Black  Rock Ill 

Blythevllle Illl 

Booneville 

Boughton Illl 

'."64 

T. 
.03 

".hi 

■••• 

••' 

'f.' 
05 
.02 

T. 

.36 

.26 

.11 

T. 

.24 

.28 

.68 

't.' 

.02 

.... 

.12 
.01 

.06 
.01 
.08 
.78 
1.28 

".83 
1.55 
.65 
.07 
.38 
.02 

'."79 
.06 
.24 
.26 
.29 

1.82 
.17 

1.41 
.03 
.12 

1,% 

Ouachita.. 
White  .... 

.... 

.56 

"  i'"." 

.81 

".'.'. 

... 

'tv 

Brinkley 

Calico  Rock Illl 

Camden Illl 

..    . 

't," 

".3,0 

'.62 

.48 

".'09 

.05 
.... 

.02 
.46 

•••• 

.04 

t" 

... 

White   .... 
Ouachita.. 
Arkansas.. 

White   .... 
White 

■■■'• 

::;: 

;■■.. 

.... 

.18 

.99 

T. 

.... 

Clarendon Illl 

T. 

".'23 
.12 

T. 
.35 
.21 
.69 
1.22 

'.'i2 
.71 

'ira 

••• 

.... 

... 

•••'• 

.07 

.07 
'!i9 

.20 

'.'63 

.57 

i.'25 
.96 

"!63 
.24 

"'vi 

.29 

.... 

1.04 

.44 

2.52 

"."is 

.80 
T. 

";23 
.22 
.30 
.10 

2.29 

i.'io 

.32 
.14 
.89 
.83 

.... 

.... 

'.'63 


't.' 

.16 

1.48 

'!68 

'.'29 
.01 
.41 

"ioi 

.19 
"t." 

Arkansas.. 
White   .... 
White   .... 
Ouachita. . 

::.'. 

••' 

Corning Ail 

Cotter Illl 

Crossott  .  .[near]. . 

Danville 11 1 

Dardauelle (Ill 

't.' 

'.'25 
'.'63 

'.'6i 

•••• 

'.'os 

.05 

'.... 

7.19 
4.38 
3.07 
4.72 
6.32 
5.34 
2.26 
1.92 

.27 
't". 

'.'03 
.'63 

'.'27 

.01 

.05 

'!l4 
.19 

.'46 

.... 

't.' 
.10 
T. 

'."67 
.W 
.10 
.40 

".ih 
.3^ 

18 
.45 

.10 

".hh 
.i( 

Red 

Arkansas.. 
Mississippi 
Ouachita. . 
Arkansas. . 

White 

White 

Ouachita.. 
Arkansas. . 

Red 

White   .... 
White   .... 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.. 

White 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita.. 
Red 

.... 

.... 

.06 
.65 
T. 

Devils  Knob 

"."65 

.'63 
.04 

"t." 
.30 

!03 

.04 
.07 

'.'42 

.0-1 
.15 

.03 
t. 

'..'-'. 

'.'02 
".bl 

T." 

f." 

T. 
.05 

Kl  Uorado Illl 

"t. 

.".■■; 

T.' 

.11 

.20 
.21 
.40 
.03 

.16 

'.'«6 

.82 

tV 

.13 

'f.' 
't  " 

.... 

.'35 
.02 

■f.' 

".62 

'!23 
07 
.05 

'.'si 

.53 
'.'45 

'.'is 

".'98 
.32 

"."66 
.13 

'.'65 
T. 

'.19 

'f. 

'.08 
.13 

i.'io 

.23 

"!6i 

".01 
.27 

'isi 

.30 
.05 
.03 
.20 

"t." 
".'63 

"t." 
".23 

3.19 
16.27 
8.44 
6.00 
6.65 
8.36 
2.49 
6.86 
6.10 
6  02 

Eureka  Springs  — 
Fayetteville   

.02 
.01 

.37 

.28 

Fort  .Smith '" 

Fulton ill 

Qeorgetowu 1  i 

Gilbert II 

Olenwood 11 

Qrannis 

T 

.29 

.30 

'f.' 
.04 
.14 
.03 
.34 
T. 

■.'69 

'.'66 
1.46 

'r'.' 

'J'. 

T. 

.04 

"."26 

.2K 
.43 
.37 

T." 

.22 
.20 
.24 

'!23 
.31 

."17 
.05 
.04 
.35 
.76 
.27 
1.00 
.60 
T. 
.03 

".8(1 
.42 

.84 

"."88 

"t." 
i.93 

i.'32 

".10 

".\\ 

'.'22 
.62 

i!35 

.08 

'!« 

.52 

".W 
.04 

Gravette Illl 

Green  Mountain . . 

Harrison 

Helena Illl 

Higden 

6.19 
6.57 
8.29 
2.42 
4.91 

... , 

'."07 

.18 

•••• 

:;."" 

.89 
.35 

iisi 

"t." 
T. 

.. 

.... 

'.'75 

.41 

Highland 

4.21 

Hope  [Evap].... Illl 
Hot  Springs  

2  84 

. .  . 

.96 
"t." 

i.6;h 

T 
T. 

.05 

f." 

.17 

•   • 

"!65 

••• 

T. 
.05 

•••• 

.03 

".ii 

.24 
.19 
.04 
.09 
.65 
.25 

"."i2 
.11 

.04 
1.14 

"."33 
".16 

5.85 
2.44 
2  78 

Ouachita.. 

White 

White 

White     .   . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita.  . 
Ouachita. . 
Ouachita. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 

White 

Ouachita.. 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. . 
Red 

..16 

•• 

.30 

'.65 
.01 
T 
.37 

tv 

T. 

Jones  boro Illl 

Judsonia 

Lead  Hill 

4.67 
4.24 
11.26 

.77 
't.' 

.10 

1.06 
.78 
.16 
T 

HO 

i."05 

.13 

.20 

1.20 

1.70 

1.60 

.11 

.47 

.20 

.50 
T. 

'.'34 

"."12 

.45 

.94 

.27 

.20 

1.10 

'..". 

T. 

T. 
T 

.04 

'.'62 
T. 

.60 

.02 

T 

.55 

T. 

Little  Book..*" 

LittleRock  Airway 

Lutherville 

Madison  III! 

H.42 
2.85 
7.26 
4.20 

4.01 
5.64 
1.94 
7.20 
5.92 
2  11 

..    . 

.... 

.... 

Mammoth  8pg  .  .Illl 

'."64 

— 



.42 

".kb 
.67 

'.'48 
T. 

.05 
T.' 

.20 

i.'ii 

.06 

'.'16 
't" 

'.'69 
.30 

.18 
."46 

T.' 

'f.' 

.25 

"."i9 

t.' 

.20 

■f.' 

.65 
1.77 

'.oi 

".'98 
.05 
.30 

07 

T. 

'.'06 

r. 

T 

'.'90 

.41 

1.40 
.04 
.19 
.02 

Marked  Tree. .  ..Illl 
.Mena ....ilS 

:::: 

■■:z 

tv 

".m 

.16 
.06 

'."65 

T. 

.20 

.07 

".'65 
"t. 

f." 

".'25 
.14 

'.Q-i 

."io 

"."08 
.43 
.19 

.01 
. . . . 

•••• 

; :; 

'.'ic 

.5.' 
.Ic 
.01 

■■'r'." 

.'16 

.58 

. .   . 

2  S8 

Montougo    

MorriltOE  III! 

Mouiitainburg  — 
MountKin  Home. .. 

Mount  Ida 

Newport Illl 

Norman  Illl 

Oden |i|j 

"!27 

.93 
.05 
1.09 
.17 
.98 
.74 
.84 
.45 

"."26 
.98 

".'65 
.10 
.41 

".29 
T. 

'!63 

".m 

.06 
.08 

'.'36 
".80 

'!06 
.31 

1.60 

.ig 

.18 
.15 

"."C7 

2.21 
3.11 
b.  23 
9.51 
5.62 
5.43 
1.29 
6.63 
2.83 
5.47 
4.47 
5  84 

••  • 

".u 

1.65 
.82 

f.' 
']'. 

'.'76 
.'03 

.04 

'.'oi 

.'33 

'!l.5 
.55 

'  .'62 

1.08 

.82 
.16 
.14 

.13 

.08 
.15 

.20 

'.02 

'!ii 

■!46 

'.'io 

"t." 

".'iu 

"!42 

T. 
.01 

:: : 

.14 
T. 
.01 

.21 

1.14 
.40 
.10 

1.251... 
1.02|    ... 

.... 

1.49 
.20 
.10 

... 

.01 

... 

Ozark Ill 

Parkin Illl 

Pine  Bluff       ...'|!i 

Arkansas. . 
St.  Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
White.    ... 

White 

Ouachita., 
f  )uachita. . 

■••• 

::'. 

■••"• 

.18 
T. 
1.33 

i."65 
.27 
.05 
.31 

1.96 
.04 
.65 
.34 

.41 
1.23 
.77 

'!63 
.37 

.78 

.11 

1.17 

.09 

.... 

.72h.54 

.... 

i.'46 
.16 
1.60 

'.'13 

.20 
.78 
.44 

'.'75 

.79 

'!.S8 
.44 

;63 

"45 

T. 

'i'.' 
.22 

".hi 

'.21 
. . . . 

'.'ii 

Pine  Ridge Illl 

Planter'sville 

.86 

i;95 

ilso 

.06 

.71 

T. 

.32 

.09 

"i2 

".m 
'."io 

... 

•••■ 

6.12 
1.86 
5.73 
0.92 
3.12 
2.22 
8.91 
3.1s 
4.04 
2.28 
4.48 
4.59 

Pocahontas 

Portland Illl 

Frescott Illl 

Rock  Springs 

Rogers  (near) 

Rosebud 

Russellville 

St.  Francis Illl 

.'62 
.02 

.87 

.01 
.70 
.02 

".09 

[26 

White 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
White    ..   . 
St.  Francis 
White    .... 

Red 

Ouachita  . 
.Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

Red 

Arkansas.. 
Arkansas. . 
Arkansas.. 
Ouachita  . 
Red         .  . 

1 

■  ■■'■ 

.27 

T-' 
.12 

.io 
'.'ig 

.65 
.09 

T.' 
.56 

.'46 

'.{2 

.04 
T. 

"i\ 

"20 

1.93 
.33 

".'43 

'!64 
.11 
.12 

■77 
.79 
.29 
.80 
.21 
.55 
.76 

.'65 

.... 



.24 

".k 

'.'Vi 

.83 
.08 

.07 
'.'42 

•    • 

■!o4 

T. 

.68 

1  35 

.25 

.04 

1.26 

i.'is 

-    . 

.... 

".01 
.80 

't. 

T. 
.13 

.... 

••'• 

'."16 

1 .32  .... 
.15    ,21 
.241   .26 
.80|  .60 
•IVl   .    - 
.3011.40 
.25,1,08 
.05I,,.. 
.30;  ,78 
.22-  T. 
.191.... 

.17 
.68 
.92 

.48j   .26 
.64|l.70 
■  lOi   .05 
.661.... 
....     .96 
.    ..     .44 

;'t'.' 

:.:. 

.05 

T. 

.03 

T 

Springbank  . . .   .Ilj 

Story Ill 

Stuttgart 1  II 

Stuttgart  [Evap].  . 
Subiaco  . 

.33;.... 

''is  ;;;; 

.18    .08 
1.72    ... 

i  M.    ■ 

\    .331      .. 

2.90 
3.  93 
2-92 
2  15 

•••• 

:: 

■■'•• 

'■74  ,-,?3 

t"    .69 
.02    -20 
.07 1 1.43 

.05!  -51 
.12;2.35 
.7511-30 

.01 
't." 

.15 

.... 

.52 

. 

r. 
■f.' 

1      OR 

04 

.55 

.46 

.65 

... 


4  44 

Texarkana Ill 

Thornburg 

Turnpike 

.... 

T 

2  65 

T 

.77 
.48 

.... 

i..-. 
> 

.47 

'   8? 

.02 

'is 

3  25 

•••"• 

. . .. 

::.; 

.... 

2  77 

1 

7  92 

Waldron 

Warren 

.08 

1.27 

.70 

.54 

'.08 

1.... 

•• 

.70 

.02 
.10 

.85 

2.40 

.80 

.06 

T. 

I  .30 
?5 

.06 

4.21 
1  78 

WhiteclifT.i       .   . 

2.35 
7.68 
5.55 
3 '83 

White  Rock 

Arkansas.  . 
MississipF' 
St.  Francii 
Arkansas 

.... 



'.'75 
1.00 

.64 

.07 

'[os 

'.'os 

T. 

.03 

.36 

.13 

1.48 
.30 

'.'<.i5 

••■■ 

Wynne...' '. .  ijlj 

.10 

Yancopin liii 

i 

1 

28 
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May,  1938 


Daily  temperatures   for    May,    1938 


Stations 


Alum  Fork. 

Amity  5? 

Arkadelphia5§... 

BatesTiUe  

Bee  Branch 

Benton 

Bentonrille  •" . . . 

BlytheYllle 

BooneviUe 

BTlnk\ey 

Camden 

Carthage 

Conway  

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 

FayetteviUe 

Fordyce 

Fort  Smith'*'.  . . 

Gilbert 

Grannis 

flravetteW 

Green  Mountain. 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  45 

Hot  Springs 

Jonesboro   

Lead  Hill 


9      10      n      12      13      14      16 


Little  Book.'" 

Little  Rock....... 

[Airway] 
Lutherville 


Magnolia 

Mammoth  Spring, 

Marianna 

Marked  Tree$5... 

Mena 

Monticello.     

Morrilton 

Mountain  Home.. 

Mt.  Ida, 

Newport 

Oden"* 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 


S  Maxlmmn 
)  Hlnircmin 
j  Maximun- 

\  Maximnm 
1  Minimum 
J  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
J  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximun: 
)  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
(  Minlmuir 
\  Maximun 
'  !  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
.  I  Minimum 
i  Maximum 
.  I  Minimum 
\  Maximum 
.  I  Minimum 
j  Maximum 
.  I  Minimum 
i  Maximum 
.  (  Minimum 
\  Maximum 
,  I  Minimum 
i  Maximum 
.  I  Minimum 
j  Maximum 
.  (  Minimum 
>  Maximum 
.  I  Minimum 
J  ."laxlmum 
.  I  Minimum 
i  Maximum 
.  )  Minimum 
i  Maximum 
.  i  JVllnlmum 
S  Maximum 
.  (  Minimum 
j  Maximum 
.  I  Minimum 
.  j  Maximum 
i  Minimum 
)  ISIaxlmun. 
I  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
*  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
)  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 


60 
87 
62 
89 
63 
88 
60 
85 
63 
86 
59 
84 
62 
85 
62 
86 
56 
89 
65 
89 
67 
88 
59 
89 
66 
»3 
62 
86 
60 
89 
65 


66   67 


63 
81 
67 
84 
63 
87 
64 
84 
61 
85 
64 
82 
65 
83 
56 
83 
67 
81 
64 
75 
60 
88 
62 
85 
63 
80 
63 
81 
64 
79 
67 
84 
63 
82 
70 
84 
68 

ei 

80 
65 
77 
64 
84 
65 
83 
64 
84 
63 
79 
64 
84 
64 
84 
64 
82 
55 
82 
64 
88 
64 
81 
65 
95 
65 
82 
62 
82 
65 
84 
63 
82 
64 
82 
62 


63 
81 
63 
75 
64 
84 
66 
81 
66 
84 
64 
82 
68 
82 
64 
81 
61 


58 

81 

65 

87 

66 

81 

67 

79 

65 

84 

64 

75 

53 

84 

65 

82 

66 

82 

64 

84 

64 

83 

64 

82 
65 
83 
62 
81 
63 
82 
66 
81 
68 
73 
60 
84 
64 
85 
70 
79 
64 
75 
63 
75 
63 
81 
67 
80 
57 
81 
67 

65 
75 
66 
75 
62 
84 
62 
83 
67 
84 
65 
78 
67 
87 
65 
81 
63 
80 
60 
80 
66 
84 
66 
80 
61 
89 


80 

52 

80 

55 

85 

52 

78 

55 

80 

50 

78 

49 

72 

46 

77 

57 

77 

49 

78 

57 

81 

56 
83 
54 
78 
55 
78 
54 
81 
54 
76 
53 
80 
53 
72 
45 
85 
58 
82 
57 
76 
55 
72 
45 
73 
45 
81 
57 
78 
51 
80 
60 

45 
75 
42 
74 
48 
75 
49 
75 
58 
79 
51 
79 
55 
84 
55 
77 
55 
76 
49 
76 
55 
81 
55 
75 
48 
85 


69 

55 

79 

77 

62 

52 

82 

77 

76 

60 

82 

76 

63 

57 

79 

82 

66 

52 

80 

76 

59 

62 

82 

79 

67 

55 

77 

75 

60 

50 

75 

78 

65 

51 

82 

75 

62 

55 

83 

83 

61 

54 

84 

82 

68 

51 

81 

76 

67 

50 

80 

76 

67 

54 

79 

77 

61 

54 

80 

55 

70 

49 

81 

44 

74 

47 

75 

50 

70 

49 

72 

47 

73 

47 
74 

51 

73 

49 
77 
52 
78 
48 
74 
53 
76 
44 
73 
47 
76 
54 
72 
54 
70 
50 
73 
50 
71 
54 
73 
51 
72 
46 
72 
47 
78 
55 
70 
55 
75 
45 


75 

51 

77 

50 

83 

50 

78 

54 

81 

54 

76 

48 

75 

55 

72 

51 

79 

54 

79 

53 

82 

53 

80 

59 
76 

55 
66 

51 
83 
49 
79 
55 
79 
64 
68 
55 
81 
52 
81 
52 
73 
64 
72 
54 
74 
55 
87 
56 
76 
69 
78 
52 

47 
79 
54 
74 
52 
77 
54 
79 
55 
79 
56 
81 
55 
83 
64 
73 
54 
75 
53 
74 
57 
80 
52 
72 
54 
81 
56 
70 
61 
79 
56 
78 
51 
77 
55 
75 
62 
79 
54 
74 
50 
69 
46 
78 
55 
77 
51 
81 
53 
75 
65 
75 
57 
70 
52 


70 

55 

75 

68 

83 

55 

67 

52 

68 

52 

72 

59 

63 

52 

66 

62 

69 

67 

70 

57 

82 

60 

75 

59 

70 

56 

60 

49 

76 

57 

74 

66 

83 

62 

62 

62 

76 

58 

78 

64 

72 

60 

68 

50 

69 

57 

82 

59 

66 

60 

79 

62 

57 
64 
53 
67 
48 
74 
50 
71 
56 
76 
59 
77 
62 
78 
60 
64 
50 
66 
50 
70 
68 
77 
58 
68 
55 
88 
63 
63 
48 
71 
59 
66 
53 
69 
57 
72 
64 
77 
55 
67 
49 
67 
56 
66 
63 
70 
57 
81 
64 
68 
68 
72 
61 
62 
50 


70 
66 
69 
56 
83 
56 
75 
57 
73 
56 
70 
52 
70 
64 
73 
58 
69 
54 
73 
58 
80 
68 
74 

60 

74 

67 

74 

65 

83 

58 

75 

56 

76 

65 

69 

52 

76 

60 

83 

60 

67 

58 

70 

62 

69 

54 

76 

69 

74 

58 

76 

46 

50 
70 
52 
70 
52 
71 
53 
69 
69 
76 
56 
78 
64 
76 
58 
74 
56 
71 
52 
70 
56 
73 
58 
73 
60 
80 
58 
71 
55 
73 
63 
72 
54 
72 
62 
78 
64 
75 
56 
72 
53 
66 
49 
74 
58 
72 
65 
80 
55 
75 
55 
71 
60 
73 
55 


20  21  22  23  24 


25 


26 


77 

56 

82 

51 

86 

55 

78 

57 

79 

60 

80 

64 

76 

67 

78 

61 

83 

62 

84 

60 

84 

53 

82 

57 

81 

61 

70 

59 

86 

50 

82 

64 

83 

60 

72 

56 

86 

54 

82 

66 

82 

50 

75 

55 

76 

57 

89 

60 

83 

63 

79 

57 

54 
77 
66 
73 
54 
78 
46 
82 
60 
85 
67 
79 
55 
84 
55 
77 
59 
72 
55 
80 
63 
81 
60 
78 
62 
84 
56 
77 
56 
81 
52 
79 
55 
80 
60 
78 
64 
79 
61 
76 
56 
81 
60 
79 
59 
82 
67 
83 
48 
81 
64 
80 
58 
78 
69 


87 
71 
90 
71 
87 
70 
84 
571  69 


27 


821  87 

61   68 

77 

60 

83 

60 


52  64 


50   56 


29 


30 


78 
61 
94 
64 
92 
66 
90 
61 
82 
60 
81 
60 
91 
63 
86 
63 
81 
57 

53 
84 
59 
82 
58 
87 
68 
87 
63 
87 
60 
86 
69 
94 
69 
86 
61 
85 
56 
88 
62 
91 
60 
85 
60 
90 
62 
86 
59 
89 
64 
87 
61 
86 
56 
90 
70 
86 
60 
86 
58 
79 
54 
86 
61 
85 
56 
91 
59 
86 
62 
88 
63 
85 
60 


62 


66 

92 

65 

94 

69 

93 

67 

91 

63 

93 

68 

88 

65 

92 

65 

92 
67 
89 
65 
82 
62 
97 
68 
93 
69 
93 
67 
89 
63 
84 
64 
93 
08 
92 
69 
86 
66 

60 
89 
64 
82 
66 
87 
66 
90 
68 
92 
77 
90 
68 
95 
65 
85 
66 
85 
65 
90 
69 
92 
66 
89 
66 
92 
67 
85 
65 
90 


62 
90 
67 
92 
67 
91 
68 
93 
67 
90 
65 
85 
64 
92 
68 
87 
67 
93 
67 
93 
67 
92 
66 
91 
68 
93 
67 
93 
64 
91 
69 


70 
93 
67 
90 
65 
92 
70 
91 
67 
88 
68 
92 
72 
88 
66 
89 
65 
87 
63 
91 
69 
88 
68 
91 
67 
89 
67 
90 
71 
89 
65 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  '"Midnight  to 


midnight  ^^Thermometers  read  In  mormng;  maximum 

Weather  Bureau 


temperature  credited  to  precedinr  d 
Office.  Little  Rock,  Ark.  6-23-88-116 


May,  1988 
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Daily  teini>eratures  for  May,  1938,  continued 


Stationi 


10 


12      13 


16 


10 


21     2J 


21 


26 


16 


28 


29 

SO 

31 

92 

93 

92 

64 

66 

66 

91 

93 

94 

69 

64 

67 

84 

89 

86 

61 

62 

66 

89 

92 

94 

60 

66 

68 

90 

91 

92 

67 

70 

68 

89 

93 

93 

68 

66 

67 

88 

92 

91 

65 

67 

69 

91 

92 

92 

69 

70 

70 

88 

90 

88 

61 

69 

66 

79 

82 

80 

60 

67 

67 

90 

93 

93 

63 

74 

70 

81 

82 

80 

68 

67 

66 

85 

87 

89 

64 

63 

69 

89 

91 

92 

61 

68 

69 

„     .,   „  .  i  Maximum 

Pof""*' i  Minimum 

_.        »»  (  M»iimum 

Pr«scoU i  Minimum 

„       _  )  Maximum 

Roeen j  Minimum 

Russellvine[Ev.p]j«t^JS;^^ 

.  j  Maximum 

^«i^rey j  Minimum 

o».  ..  -..  (Maximum 

Staltgan i  Minimum 

-    ,  .  S  Maximum 

8ut»aco (Minimum 

«.!._.  i  Maximum 

Texarkana  j  Minimum 

_.        .    <  Maximum 

rhornburg j  Minimum 

_          ..  i  Maximum 

Turnpike i  Minimum 

_  S  Maximum 

W»"en I  Minimum 

•■ri.1.    T>     1  S  Maximum 

White  Rock i  Minimum 

_,,,  i  Maximum 

'*"*"" (  Minimum 

„  I  Maximum 

Wynne i  Minimum 


87 

86 

87 

86 

63 

61 

68 

65 

87 

87 

85 

86 

65 

65 

64 

66 

85 

82 

80 

76 

61 

66 

66 

65 

89 

88 

85 

75 

62 

64 

63 

55 

89 

S6 

84 

79 

66 

65 

63 

66 

86 

85 

84 

82 

66 

65 

60 

61 

88 

86 

85 

81 

65 

67 

67 

71 

90 

85 

84 

85 

64 

62 

63 

64 

8.5 

82 

81 

80 

58 

65 

63 

60 

80 

77 

74 

73 

65 

61 

61 

65 

89 

85 

84 

81 

65 

64 

62 

66 

79 

75 

75 

71 

63 

61 

60 

CO 

82 

83 

81 

80 

60 

68 

62 

66 

87 

84: 

83 

82 

64 

65 

63 

56 

801 
57 
85 
56   56 


60i 

78 1 
611 


58  50 

76|  63 

661  39 

81  77 


48 
71 
53 

88 1  72 
621  65 


631  36 

78  76 

68'  65 

84)  74 

62'  54 


69 


68 


86.0 
69.3 
86.1 
61.1 
78.3 
65.5 
82.4 
58.6 
81.8 
69.8 
82.7 
60.1 
82.3 
60.0 
84.8 
62.0 
80.8 
66.1 
73.2 
66.6 
84.3 
61.2 
73.2 
66.5 
79.1 
60.0 
81.7 
59.4 


Daily  Evaporation  [inches],  Slean  Temperature  [F°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  May,    1038 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 


Hope 

[Exp.  Farm] 


Data 


Day  of  month 


14     15     16 


19     20 


21 


22      23 


24 


25 


26 


27 


RuHsellvilin 

[Oj;ark  Nursery] 


Stuttgart    

[Rice  Exp.   Farm] 


28      29      SO 


Evap. 

.I9li 

m<. 

.  219 

.091 

i.sm 

.   .!.4)0 

392 

.1851 

146 

.104 

.201 

.227 

.202 

251 

2581.081 

.260.270 

.200I 

183 

.  302 

.208  .228  .214 

.274 

Mean 

tem. 

74] 

71 

rz 

72 

67 

70;  67 

581 

58 

611 

63 

58 

70! 

66 

66 

67, 

72 

77 

801  78 

80 

77 

70 

64 

66   72 

71 

Wind 

move 

56 

6'l 

51 

81 

68 

29   67 

31 

73 

19 

19 

23 

45 

103 

27 

io| 

16 

45 

58 

50 

34 

32 

67 

55 

25|  24 

21 

Evap. 

.278 

221 

.248 

.092 

.267 

.362!.  270 

314 

096 

.3r.: 

.234 

.099 

.  120' 

117 

.198 

2'(i! 

106 

.144 

.248 

.140 

.292i 

124 

.300 

.196 

.2)o|.164 

.120 

Mean 

tem. 

76' 

76 

71 

65 

6) 

63;  70. 

62 

59 

64 

66 

66 

641 

6.H 

63 1 

72, 

71 

79 

801  79 

80 

76 

74 

64 

65 

74 

71 

Wind 

move 

56| 

61 

82 

44 

79 

41 

54 

120 

30 

32 

43 

18 

451 

46 

19 

35 

3? 

42 

62   41 

41 

29 

83 

42 

22 

27 

•.•6 

Evap 

.2,50! 

252 

.2491.214 

.168 

.196 

.2:12' 

.121 

.230 

.236 

125 

.241j.l83! 

031 

.141 

178 

263  .  073 

.  222  .  232 

.176 

258 

.051 

.233 

.2071.205 

.208 

Mean 

tem. 

76 

76 

731  7.^ 

68 

66 

'li 

68 

62 

62 

60 

67|  6al 

66 

63 

70, 

73,  70 

781  78i  77i 

78 

71 

68 

64l  70 

72 

Wind 

mov« 

12\ 

8^ 

117 

115 

160 

50 

sJ 

82| 

75 

31 

31 

51 

97 1 

58 

95] 

14 1 

95 

138 

109 

116 

82 

81 

82 

l.Hl 

36 

23 

2V 

31 


.025 
72 
38 


74 1     74      79 

33|     42        8 


191 1.2361 .200. 275  6.  076 
7l!  8OI  78  80|  71.0 
56;     65      63l     56  2,398 


...    8.217 

79  70.6 
54  1 .360 

.31016.433 

80  70.5 
30  1,370 


Daily  River    Stages  for  May,   1938 


Stations 


Rivers 


Flood 
?tage 


10  I  11   1  12   I   13      14 


;       I 
16  I  17  i  18 

I         1 


20  I  21 


22 


23 


'  III 

24  I  25      26  I  27      28      29 


30 


Fort  Smith 

Van  Buren  . . , 

nanvilla  , 

Oiark  

Dardanelle 

Morrilton  . 

Little  Rook. 
Pine  Bluff  .    .. 

Gilbert 

Doniphan,  Mo, 
Black  Hock.  . 

Judsonia 

OiarkBeachMo 

Cotter 

Calico  ttock.  .. 
Batesvllle  .  .. 
^fe^Tpo^t.  . .. 
(leorgetown 
Clarendon  . 
9t  Charles  . 
Arkadelphla 

Boughton 

Camden    

Whitecllffs  . 

Index  

Fulton 

8Dringl)ank. 
Big  Lake  Outl't 
St.   Francis... 
8t.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  . 

Parkin  

Madison 

Helena 

Arkansas  City. 


..Arkansas 

do  ... . 

.Petit  .loan. 
. .  Arkansas. 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do 

..Buffalo... 
.  .Current  . . 
. . .  Black.  . . 
Little  Red. .  . 
...White  ... 

.    .     do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Ouachita.. 
Little  Mo.  . 
.Ouachita  .. 
Little  River 

....Bed 

do 

do  .... 

St.  Francis. 

do  ... . 

do  .... 

do  ..  . 

..  ..do  .... 

do  .... 

Mtsilraippi  . 
do  .... 


22 
22 
20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
10 
14 

iib 
21 
18 
23 
26 
21 
26 

i? 

20 
26 
25 
25 
25 
10 
18 

i7 
28 
32 
42 
42 


7.8, 


8.21 

8.9 

5.1 

4  5 

8.2 

4.8i   4. 

6.5  6 
10.6    9. 

5.1'   6. 

3.8'  3. 
10.  6!lO. 
23.0124. 


7.8 
8.5 
4.4 
1.1 
7.9 
4.  1 
.6.7 
9.2 
4.8 
3.9 
9.7 


7.7 
8.2 
4.2 
4.1 
7.6 
3.6 
5.6' 
8.7| 

4.6; 
4.0; 
9,41 


.2  9. 
6' 10. 
.8    4. 


a  6\  ,3.5 

5.3;  5.1 


8  5 
4.6 
4.0 
8.5 


1.0 

5.8 

6.3 
11 .3 
16.3 
21.6 
28.4 
27  0  26 

6.8;  4 

5.2!  5 
13.512 

4.2,  3 
10.0 
10.3    9 


023,222.2 

al  2. 21  1.5 

81  6. 6t  4.7 
5  4.0'  4.1 
2;i0.7  9.7 
1114  6,13.0 
3I.(1.2;20.8 
l|27.8l27.5 
8126.6126.4 
81  5.2  6.9 
3i  5.2I  5.0 
2  10  1;  9.3 


7  4    7.2    7.0 
11.0  10.5  10.1 


23.9 
2.1 
17.5 
23.1 
.39.1 
35.  7 


3.6;  3.J 
10.0!  10. 9 
9.5    9  2 


23.712.3.6  23.4 

2.I1  2  11  2.0 


8.7 

5.1 

4  (1 

9.0 
21.3i20.4 

l.ll   1.4 

4.71  4.7 

4.3|   4.4 

9.9]  9.9 
12.1  11.3'10 
20,3119.  6!l8 
27.  3  27.0'2'i 
26.  1,25.  9;25 

6.1     .5.5|  5 

5.0    4.8    4, 

8.2I   7.6    7. 

2.8!  2.4    2 

11.2:10.9  10 

10.9110.  6  10 


9114 

6il5. 
51  A. 
4!  8. 
6 

4. 

5. 


9    7. 


18 
3 
4 

5. 
9, 
10 

.8'18 
.8  26, 
.7,25, 


5. 

7 

7 
17. 

7. 

7. 

7. 
12. 

9. 

o;i7. 
5 '26. 

525. 

9    4, 

4. 

6. 
2. 
9. 
9. 


2  17.8^ 

2  I8.7I 

7    4.5 

2il3  4: 

9  13.01 

2!  7.1 

5.8! 

8.3i 

4.81 

6.V 

7.41 

5  16.6: 

5    6.6' 

1  6.5' 
4  6.4 
7' 12.  6; 
5I1O.  1 
0,16.1 

2  25  8 

3  25.  2; 


8^13. 
oil  5. 

01  3. 

2  11. 
3' 15. 
6il3. 
7]13. 
6  15. 

.6  4 
1  6. 
.6    8. 


4.2 

4  7 
6.4 
2  4 
14.2 
10  9 


6.7    6.6    6.4    6.3|  6.2    6.  ll  6.0    ,5.9    5:8 

9.4;  9  ll  8.7    8.2l  7.9    7.7    7.4    8.1    8.3 

23.3,23.  1]23. 0:21. 9  21. 1,20.  8120.3  19  8  19.6 

2.0;   L9|    I  8|   8  «!  9.4    9.3;  8.9    8.6    8.4 


8!l2.2l 
2;  13.  4 

7  3.5' 

8  9.6 
8:13.4 
5  U.  4 
7  13.3 

9  16.6 
3    6.0 

5.0 
7.9 

16.6 
5.9 
7.5 
5.6 

12.  0; 

0  12.7 
9  16.0 
8,24.5 
8,24.  6 

1  4.6 
7  4  6 
3  5.5 
0,  6.2 
5  16  5 
5  16.3 


11.8  11 
12.  8  12 


5.0 
8.3 

li.9 
9.4 

11. 0 


811. 3  12. 

8112.1  12. 


16.8  13. 

5  3    5. 

4  8    4. 

9.4  8 
17.  4  19. 
11.41  7. 
13.3;i2 


6.4  5 
8.O1  7 
U.),10. 

7.8  7. 
8.6    8. 


16.6115.  5114.  6;13.5|12.5,11.6;il.l|12.0il2.2'l2.0lU.3  10.7 


22.0120.8  19.  4117.9116.4114.8  13.7113.3  13.3|13.0 
37.7|36  0.13.  9l31.6]29.2!27.02S.l,23.4l21. 6119  9 
35.0  34.2  33. 1|31.7  30. l|28. 4126. 6;21. 9123.3:21.  7 


i2.3;11.4 

19.0  18.6 

20.1  19.4 


15.9 

20.5 

13.4 

16.3 

24.  2 

■2i.S 

5.7 

4.7 

5.4 

6  4 

16  4 

16.3 


6.1 

8.7 
19.6 

8.6 
12.2 
U.4 
19.1 
19.6 


9, 12.61 12 
81  5.0;  4. 
91  .5.1]  5. 
9l  8.0,  7. 
3'19.4|19. 
8]  6.9  6. 
0,  9.7!  8. 
810.11  8. 
5119.2;  15. 
7;21.2  20. 
^Il7.9'l8. 
8 '23.  6 '23. 
3  24  1  23. 


4.2 
6.6 
7.1 
9.0 
14.8 


15.315 


);i2.0 

.9,12.8 
.0!  4.4 
.81  8.4 
7,10.9 
.6  7.2 
.51  8  1 
.0!l2.0 
.71  4.4 
.2]  5.5 
.Vl  7,5 
,8  20.1 
.21  6.7 
.8'  8.1 
4|  8.0 
8|14.6 
4  19,0 
.3,18.7 
.;.;23  6 
923.9 
7'  4.8 
.7]  ,5.6 
.5  7.3 
.81  6.9 
.0,12.6 
.1  14. 8 


6.1  6.0  5.9  6.1  6.1  6.O1  5.9 
7.7  7.4  7.6'  7.9  8.1  8.0]  7.9 
19.  7' 19.  8  19  8,19.6  19.5  19.5  19.3 


2 

10.6 

9 

11.1 

[I 

3.9 

8 

7.2 

0 

10.6 

7 

7.4 

4 

8.2 

6,11 


13. 
16. 

1]19. 
7]  23. 
8,23. 
9  4. 
0    5. 


4. 
6. 

7. 
20. 

5. 

6. 

6. 
13. 
14. 
19. 
8  23. 

7  23. 
8l  5 
6  5. 
n\  8. 
6]  4. 
6  10. 

8  U. 


10. 
10. 
3. 
6. 
9. 
6. 
7. 
8  11. 
61  4. 

I  6. 

II  7. 
7I2O. 


6  18. 
8  19. 
6i  5 
3ill. 


4. 
6. 

6. 

12. 

9]  14. 

4,19. 

9,24. 


8. 

20. 

13. 

13. 

9. 

15. 

1,15. 

3ll9. 

OI24. 


5 
3 
5 

8il8. 
6  19. 
2tl4. 
5  8. 
lllO. 
41  7. 
0]  9 
1  10. 
2[21. 
0]14. 
I1I8. 
6j21. 
1  2.5. 


0 
9 
4  10.6  10.0 


8  13. 


1  25. 
925. 
3  17. 
8!21. 
2,22 
2|18. 
6]17. 
7]  16. 
9  6. 
8113. 
3III. 
224, 
6115. 
9116, 
3il8 
8j28. 
4]23. 
9  19. 
2124. 
5|23, 
7    9, 


I 
0|24. 
1I26. 
O'lO. 
0120. 
OI22. 
4  19. 
2,19. 
8;20. 
5]  5. 
4  9. 
sill. 
1I21. 
8]12. 
4I17. 
8il7 
8  24. 
5I25. 
8 1 20. 
2i24. 


7.9    7.1    6  9    8.0, 
12.541.6110.3110.4 


12.  llli-o 
19.7,19.8 
19.8119.7 


8.3    7.8 
10.9  11.3 


10. 0 


10.6110.  1 
19.4,19.2  18.9 
19.3jl9.0|18.6 


10.2 
IS. 9 
18.1 


7  9 
10.7 
10.  0 
19.1  19.3 
17.8  17.7 


0.9 

7  5 
19.1 

7.9 
10.2 

9.6 


6.0 
8.0 
19.1 
8  5 
9.9 
9.1 
19.2 
17.7 


5.9 

8.6 
19.0 

8.4 
10.0 

9.1 
19.6 
17.6 


9  11, 
.0  16 
8  16, 


4124. 

1I24. 
5i  6. 

8  20 
8)22. 
819. 
8120. 
9'22. 
9'  5. 
3i  6 
4  12. 

9  22. 
6l  8. 
0]13. 
3  15. 
7  23. 
6l2o. 
0  20. 
3l24. 
5123. 
9  7. 
,3l  8. 
9,16. 
.5,11. 
2  19, 
0ll9. 


6,24.2  22 

6]24.6l23 
4i  5.3]  5, 
220.  4I19 
2J22.  l|21 
4!l9.  1  19 
2  I9.7I19 
4.22.8'22. 
0!  4.9l  6. 
4|  6  ol  5 
5I13  3I15. 
0  23.  0I24 
2i  6.  8[  6. 
7  9.8  9. 
010.3!  9. 
820.0116. 
9,25-8124 
3,20.9,21. 

4  24.5:24 

5  23.5  23 


20.2 

20.8 

4.8 

16.6 


9.0 
18.  9 
8.1 
9.8 
9.0 
20.3 
17.6 


6.6  6. 
6.4[  6 
13.7|11, 

5III.8I15 
3! 19.  3  19 
4  20.7  21, 


5.7  6.6]  6.6 
13.  1  14.916.0 
I8.9II8.8  18.7 


8.0  7.9 
9.4  8.9 
8.6  8.3 
21.3  22.9 
18.420.7 


7.S 

8.6 

8.2 

25.2 

22.6 


8  20.9  : 
3121.6: 

ol  4.7 
6118.0: 
8!21.0ll9.6 
018.3  17.0 
6lI9.3|18.3 
7i22.  5,21.9 
1  4.7  4.5 
5l  5.1,  4.7 
0]14. 9,13.8 
225.025.2 
lln.ll  8.5 
1-|10.0]11.0 
9.811.0 
I7.6II6.6 
.6,2.3.5122.8 
8  22.41 22.  6 
6  24.7125.0 
.6,23.6123.7 
.2I  5.1  5.7 
.4]  6.6|  6.6 
,31  9.0]  7.8 
.3'17.8ll7.8 
.6,18. 8]18  0 
.3  21.4  20.3 


5.6 

16.7 

18.6 

7.8 

8.5 

9.0 

28.1 

24.7 


5.6  5.5 
17.3  17.3 
18.6  !8.  8 

7.7 

8.3 
10.7 
30  9 
26.5 


12.3 
33.0 
28.2 


T  less  than  9. 01  inch  rain  or  melted  snow.  'ttNot  used  in  means  and  summariei  Reference  letters  •,>>,«,  numbv  of  days  mlssine.  tAIso  on  other  dates.  ttP.  O. 
iddreises  as  follows:-Big  Lake  Outlet.  Manilla:  Boughton,  Route  4,  Preseott:  Devils  Knob,  Salus;  Green  Mountain,  Calico  Rock;  Index,  Route  5,  Texarkana; 
[<ulhervllle.  Rout*  1,  Lamar:  Rock  Springs,  Route  2.  Wilmar;  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Roiebud,  Route  2,  Mt.  Vernon:  Springbank,  Doddridge;  Turnpike,  Dover:  White 
Rock.  Cass.  Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset  unlets  otherwise  indicated.  •"24  hours  ending  midnight.  Ijil  24  hours  ending  7  a.  m.  'Included  in  next 
measurement. 
The  departure"  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  preciplta- 
lon  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  .35.ye»r  period :  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
the  period  to  19H5.  inclusive. 
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Precipitation  for  May,  1938 
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C.AO'B 


County 

Location 

Date 

Time 

Dir. 
moved 

Length 

of  path 

miles 

Width 
of  path 
yards 

Killed 

Injured 

Damage 

Remarks 

Boone 

Elmwood 

7 

Between  4:00 
and  4 :30  a.  m . 

E 

440 

0 

%    5,000 

Elmwood  church  and  school,  several  b 
and  out  buildings  destroyed,  several  ho 

blown  from  foundation. 

Boone 

Valley  Springs 

7 

E 
E 

narrow 
narrow 

0 

Q 

2,000 
2,000 

Store  and  several  barns  damaged,  trees 
rooted. 
Barns  and  out  buildines  unroofed  or 

Boone 

Rally  Hill 

troyed  and  many  dwellings  damaged,  t 

uprooted .                                              . 

Boone 

Everton 

7 

" 

E 

15 

narrow 

0 

500 

Barns  destroyed,   several   buildings  a 
aged,  few  trees  uprooted 

Scott 

Waldron 

(2  miles  N  of) 
Waveland 
Havana 
Belleville 
Danville 

22 

10:00  p.m. 

N-NE 

1  1-2 

50 

0 

0 

1,100 

House,  barns,   chicken  houses    destro 
several  houses  and  barns  unroofed. 

Yell 
Yell 
Yell 
Yell 

22 
22 
22 
22 

10:35  p  m. 
10:45  p.m. 
11 :00  p.  m. 
11:00  p.m. 

E 
E 

E 
E 

440 

'"sso" 

440 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
4 
6 

500 
3,000 
1,000 
4.000 

Property  damaged. 
Property  damaged. 
Property  damaged. 

3  houses  destroyed  and  other  property  a 
aged. 

Yell 
Yell 

Centerville 
Garden  Bottoms 

22 
22 

After  11  p.m. 

E 

NE 

40 



0 
0 

0 
0 

1,500 
2,000 

Property  damaged. 
Property  damaged. 

Pope 
Conway 

Atkins 

f 2  miles  SE  of) 
Blackwell 

22 
22 

11:00  p.m. 
11:30  p.m. 

NE 
NE 

440 
150 

2 
0 

8 

1 

10,000 
1,000 

7  homes  and  several  barns  and  gin  h 
destroyed. 
Property  damaged. 

(2  miles  west  of) 

11:30  p.m. 
Night 

NE 
NE 

150 
200 

1 

4,000 

Qinhouse  and  several  barns  destroyed. 

Conway 
Conway 

Hattieville 
Solgohachie 

22 

15 

0 

0 

5,000 

1   church,  cotton  storehouse,  cotton 
house  destroyed. 

Greene 

Stanford 

(11-2  miles  SE  of) 

28 

7:30  p.m. 

SE 

short 

400 

0 

0 

4,000 

5  houses  and  2  barns  destroyed,  2  cows 
some  hogs  killed. 

ftl€ 
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Little  Rock,  Ark.,  June,  1938 


No.  6 


Prick :  25  Cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington,  D.  C. 


QENEBAL    StJMMABY 

The  average  temperature  for  June  for  the  66  stations  was 
75.8",  which  is  1.4°  lower  than  the  average  for  the  State  for 
the  past  48  years.  The  monthly  means  were  below  normal 
except  at  Bentonville,  Camden,  Fort  Smith,  Harrison,  Hot 
Springs,  Prescott  and  Thornburg  where  they  were  above.  The 
greatest  negative  departures  were  — 3.2°  at  Higden  and  Marked 
Tree.  The  greatest  positive  departure  was  +3.8°  at  Thorn- 
burg. Warm  spells  occurred  from  the  4th  to  the  7th,  14th  to 
17th  and  20th  to  26th.  The  highest  temperatures  occurred  on 
the  15th,  16th,  23d  or  24th  at  nearly  all  stations  and  were 
from  101°  at  Hot  Springs  on  the  15th  to  84°  at  White  Rock. 
Lowest  temperatures  occurred  on  the  2d  or  3d  or  near  the  end 
of  the  month  and  were  from  63°  at  Little  Rock  and  Monticello 
to  48°  at  Thornburg.  The  greatest  daily  range  was  40'-'  at 
Brinkley. 

The  average  precipitation  from  the  98  stations  reporting  was 
4.34  inches  which  is  0.29  of  an  inch  more  than  the  average  for 
the  past  48  years.  The  greatest  monthly  amount  was  9.90 
mches  at  Fulton,  Springbank  recording  9.68  inches.  Index 
8.50  and  Okay  8.26  inches.  The  greatest  24-hour  amount  was 
3.32  inches  at  Springbank  on  the  5th,  Index  reporting  3.00 
inches  on  the  9th.  The  rains  were  local,  but  occurred  at  most 
stations  on  the  4th,  7th  to  12th,  16th  to  20th,  and  on  the  26th 
and  27th,  with  showers  over  small  areas  at  other  times.  The 
amounts  were  usually  small  except  from  the  7th  to  the  11th 
and  from  the  16th  to  the  19th.  The  rainfall  was  excessive  at 
a  number  of  stations  and  the  nuraber  of  rainy  days  was  con- 
siderably greater  than  usual  during  the  first  20  days.  The  soil 
was  washed  badly  by  the  excessive  rains.  The  rainfall  was 
rather  light  during  the  last  10  days.  An  average  of  9  rainy 
days  was  reported,  13  clear  days,  9  partly  cloudy  days,  and  8 
cloudy  days. 

The  soil  was  too  dry  in  the  southeastern  portion  at  the  be- 
ginning of  the  month  for  late  cotton  to  get  a  start,  but  the  rains 
that  followed  caused  it  to  grow  rapidly.  From  the  4th  to  the 
20th  the  rains  were  so  frequent  and  in  some  cases  so  heavy  that 
cultivation  was  impossible  but  the  light  rainfall  the  last  of  the 
month  was  favorable  for  cultivation  and  the  crop  was  in  good 
to  excellent  condition  at  the  end  of  the  month.  The  weather 
was  very  favorable  for  corn  and  all  other  crops. 

Rather  high  wind  occurred  at  a  few  places  on  the  11th,  16th 
land  17th,  but  no  damage  was  reported.  Light  dust  was  re- 
ported from  one  northwestern  station. 


MiseellaneouB  f  henotaena 
Dates  and  number  of  stationi  tevoFUDK 


Dense  Fo? 

Light  Hail  ... 
Moderate  Hail 
ThundpTstorm 


1011 


13;  14 


1516 


2  2 
isllVlH 


3021222324 


252627 


28 


2930 


81 


PBESSUKE,  WIND,    HTTMIDITT.   AND  SUNSHINE 


Atmofpheric  pressure  (re« 
duoefl  to  sea-IeraJ ) 

Wind 

Relative 
humidity 

<=>  a 

Ph  O 

Station 

a 

ID 

.a 
Si 

w 
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«> 

e 
hi 

s 

£ 

C, 

8 
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B 

d. 
o 

CO 
to 
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Fort  Smith 
Little  Rock 
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29.98 
30.(10 
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30.01 

,30.27 
30.27 
30.2;-l 
80.27 

12 
12 
12 
13 

29.73 
29.74 
29  84 
29.79 

8 
A 
6 
6 

."5.8 
7.1 
7.3 
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21 
24 
27 

s 
s 
s 
w 

10 

11 
n 
u 

84 
82 
78 
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57 
56 
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56 
58 

74 
62 
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892.. 
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894. 

895. 

896. 

897. 

898 

H99. 

900. 
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902. 

903. 

904. 

905. 

906. 

907. 
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909. 

910. 

911. 
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913. 

914. 

915. 

916. 

917. 

918. 
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921. 
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923. 
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926. 
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927. 

928. 

929. 
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OOMPAKATIVE    DATA     FOK  JUNE 


Temperature 


li 


Precipitation 

5  cj^ 
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tOoS 

^   CO 


Number  of  days 


Period. 


77.9 
76.9 
76.3 
76.6 
76.9 
7T.7 
78.0 
78.7 
77.3 
76.6 
79.4 
77.5 
70.5 
75.3 
77.9 
76.2 
75.2 
76.0 
76.9 
74.1 
80.9 
73.1 
77.0 
82.3 
76.0 
75.4 
75.2 
80.5 
76.9 
74.7 
78-5 
7B.  6 
76.7 
78.5 
82.3 
76.6 
76.3 
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78.3 
78.9 
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100 
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110 
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99 

99 
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98 
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99 
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97 
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99 
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99 
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1(14 
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98 
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56 
40 
49 
42 
47 
48 
41 
60 
50 
43 
41 
42 
37 
50 
44 
44 
39 
46 
49 
44 
47 
42 
39 
52 
45 
43 
37 
49 
45 
42 
46 
44 
46 
42 
46 
42 
43 
40 
41 
39 
35 
60 
40 
49 
36 
44 
45 
49 
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3.87 
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5.94 
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3.46 
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2.74 
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2.53 
7.14 
5.90 
4.60 
4.48 
3.85 
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6.88 
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4.84 
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1.30 
2.88 
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6 
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7 

10 

10 


16 
10 
6 
9 
4 
2 
9 
8 


10 
6 
U 
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11 
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11 
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12 
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8 
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13 
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1$ 
10 
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11 

12 

11 
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9 
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9 
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8 
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8 
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5 
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CLIMATOLOQICAL    DATA:     ARKANSAS     SECTION 


June   191 


Climatological  Data  for  June 

.  1938 

Counties 
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Temperatnre   (Degrees  Fahrenheit)        | 
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o4 
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1- 
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145 
277 
700 
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IWS 
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259 
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465 
235 
205 
361 
116 
297 
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616 
309 
293 
440 
175 
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2350 
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270 
229 
1465 
1461 
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448 
260 
200 
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1250 
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257 
776 
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315 
600 
235 
229 
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273 
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702 
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396 
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215 
840 
300 
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175 
290 
245 
2*0 
650 
214 
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758 
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2240 
o75 
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290 

2285 
237 
250 
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2 
43 
43 
64 
39 
46 

33 

8 

37 

13 

24 
3 

51 

34 

53 

33 

34 

17 

55 

45 

11 

26 

22 

52 
3 
2 

33 

38 

32 

38 

61 

10 

14 

63 

26 

13 
6 

19 
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2 

38 

66 
19 
19 

68 
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21 
12 

43 

2 

32 

69 

2 
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8 

22 

34 

27 

34 

50 

2 

3 

3 

19 

1 

26 

39 

55 

10 

11 

10 

43 

8 

61 

14 

45 

32 

50 

3 
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26 
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11 

28 

29 

14 

51 

41 
53 
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14 
19 
44 
32 
2 
13 
30 
14 
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77.3 
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76.2 
73.8 
73.4 
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-'0.8 

-  0.7 
-'6.4 

""94" 
97 
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99 

92 
90 

'ie  ■ 

16 

"ie" 

24 
15 
24 
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59 

"54" 
55 
55 

56 
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3 
...... 

3 
3 
3 

'  28  ' 
30 

"33" 
37 
31 
30 

0.97 
4.  Ill 
5.77i 
5  67 
5.93 
3.29 
2..'',0 
6.17 
4.12 
3  2(1 
4.90 

3  (« 
4.35 
4.07 
2.77 
3.12 

4.43! 
6.57i 
2.18 
3.  55 
3.15 
4.92 
1.94 
2.41 
7.00 
4.49 
2.06 
4,85 
2.71 
6.53 
6.37 
3.35 
4.63 
9.90 
4.84 
3.58 
5.35 
5.15 
4.87 
3.95 
5.20 
5.05 
5.26 

5.' ,52 

2.17 
8.59 
1.00 
3.17 
4.40 
4.62 
2.92 
3.32 
5.11 
3.72 
4.31 
6.70 
3.21 
5.60 
4.76 
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4.63 
2.  47 
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4.16 
3.76 
2.66 
5.15 
1.90 
3.66 
8.26 
5.20 
3.33 
2.12 
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-6.68 

+  1.16 
+2.05 
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-1.20 

+6!95 
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-1.17 
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-1.09 
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-1.80 
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-2.35 
-1 .27 
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-i.'oo 
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+  1,72 
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-1.97 
-0.10 
+0.81 
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+0.57 

+0.29 

0.37 
0.83 

2.52 
2.34 
2.18 
0.85 
0.55 
2.54 
1.75 
0.90 
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1.44 
2.15 
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1.03 
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1.74 
0.71 
0.98 
0.87 
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0.78 
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1.23 
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1.96 
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1.21 
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1.45 
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1.00 
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0.80 
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1.95 
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Arkansas  City  .... 
Batesvllle 

Clark 
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Little  Rock  Airway 

pultvski 

U.  S.  Weather  H 

Airway  Observei 

H.  G.  Lenhardt 

St.   Francis 

Columbia 

,1.  W.  Eppe.s 

.State  Agri.  Scho 

Mammoth  Spring. 

Marlanna 

Marked  Tree 

Paul  Morton 

Lee  

I'oinsett   

Polk  

C.  N.  Houck 
Charies  Walton 
E.  W.  St.  John 

Monti  cello  Airway 
Monticello  .(near) 
Montongo     

Airway  Observei 

Soil  Conservatio 

Drew 

'76.'4" 

-'2.2 

"93' 

"23" 

"56" 

■    '3" 



29 

Soil  Conservatio 

Mrs.  Freda  M.  As 

Mountainburg(nea 
Mo\intain  Home.. 
Mount  Ida 

Crawford 

Baxter 

Montgomery 

C.  A.  Lovell 

73.6 
74. 4'' 
75.1 

-  1.4 

-  1.6 

-  2.8 

97 

93" 

95 

24 
15 

24 

53 

51 
56 

29 
23 
6t 

32 

34" 

37 

B.  S.  Halbert 
G.  A.  Whlttingtt 
J.  D.  Henderson 

Moiitgomery 

Montgomery  . . . . 

U.  S.  Forest  Ser\ 

Oden 

76.2 
78.0 
76.3 

--'i.'e 

93 
94 
94 

5 
23 
25 

61 

59 
57 

22 
2 
3 

31 
31 
29 

U.  S.  Forest  Ser 
Charles  R.  Jacks 

Ozark  

Fra  nklin 

CroiS          

Orkney  0.  Milto 

Carroll  King 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas  

.Jefferson 

Montgomery 

Randolph 

77.0 

—  2.2 

92 

15t 

60 

30 

24 

Miss  Theresa  Scl 
J    R.  Huddlestoi 

73.8'i 

77.2 

79.0 

'73.' 2' 

-  2.8 

-  2  2 
+  0.2 

-'6'.  4 

94 

93 
95 

■"9l' 

24 
I- 
6- 

'23" 

56" 
56 
60 

'52" 

3 
3 
3 

"3  " 

33 
30 

'32  ' 

2.80 
7.30 
6.75 
3,3S 
4.66 
4.72 
2.83 
2  81 
2.98 
3.95 
9.68 
1.94 
5.47 
4.41 
4.90 
6.92 
4.09 
5.84 
2.65 
3.62 
4.37 
4.66 
4.88 
4.47 

4 '34 

Benedictine  Sistt 
W    E.  Edmiston 

Nevada 

Craig  Williams 

Rock  Springs  — 11 
Rogers  (near)  ..I] 

Rosebud tl 

Russt41ville[Evap. 

St.  Charles 

8t.   Francis 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Soil  Conservatio 
Carl  A.  Starck 
G.   A.   Maddox 

77.4 
77.0 

+  0.9 

95 
94 

25 
25t 

57 
60 

3 

3 

31 
31 

7J.  S.  Forest  Ser 

Arkansas 

U.S. Biological  P 
A    Sovce  Boyd, 

White 

76.0 

-  1.3 

94 

15 

56 

3t 

29 

Walter   Smith 

Springbank  .  — 1+ 
Story 

Henry  Field 

Montgomery 

Arkansas 

Arkansas 

34" 

31 

29 

29 

37 

25 

g.  C   Storv 

Stuttgart 

76.7 
76.5 
77.2 
78.9 
74.2 
71.6 

-  1.3 

-'6.' 6 

-  0.2 
+  3.8 

96 
94 
95 
95 
93 
85 

15 
16 
24 
23 
15 
16t 

58 
57 
59 
62 

48 
58 

3 
3 
3 

4 
3 
2t 

Mrs.  B.  E.  Swim 

Stuttgart...  (Evap) 

Subiaco 

Texarkana 

Rice  Sxperimen 
N9W  Subiaco  Ah 

Miller 

H.  8.  Brashear 

Thornburg  

Turnpike |] 

Waldrou 

Warren 

Whitecliffs    

White  Rock XX 

Wilson 

Wynn* 

YftiMOpin    

State  Means 

Perry...  , 

Pope 

Scott    

Bradley 

Little  River 

Franklin 

Mississippi 

Edward  E.   Holi 
U.  S.  Forest  Ser 
E.  B.  Shadoan 

78.0 

-  1.3 

95 

6 

57 

3 

32 

C.  N.   Turner 
L.   M .  Snead 

7L3 
74.2 
75.4 

'75!8' 

-'2.'? 
-  2.4 

-'i!4 

84 
91 
94 

'  ioi 

16 
24 
24 

"is" 

59 
53 
54 

■48 

2t 

3 

3 

'"3" 

21 
30 
36 

"46" 

U.  S.  Forest  Ser 
D.  0.  Anderson 
B.  M.  Eddins 

Desha 

W.  E.  Barton 

1 

June,  1938 

CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS 

SECTION 

33 

Daily  Precipitation  for  June,   1938 

1 

Day  of  Month 

Stations 

Drainage 
basin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

Alum  Pork  Reser. .  l( 

Amity 11  ( 

Arkadelphia  — 11 
Arkansas  City  . .  1 1 
Batesville  Airway. 

Juachita.. 
Duachita. . 
Duachita. . 
Mississippi 
White   .... 
Arkansas.. 

Saline 

Arkansas.. 
St.  Francis 
White    .... 
St   Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
White  .... 
White   .... 
Ouachita. . 

.37 

.33 

.'62 

U75 
'.'95 

'.'45 
.02 

.'23 

.37 .... 

76      12 

.   .  ] 

!o7 

.03 

I."  64 
.85 
.04 

2.54 
.35 
.90 
.07 
.13 

i.'02 
.63 

'[26 

.06 

'.ii 

.26 
T. 

'!i3 
T. 
.30 
.27 
.30 
.21 

'!52 

'[59 
T 

.25 

.68 
.39 
.47; 
.15 

'.hi 

T. 
T. 
.13 

■.'65! 
.80 
.80 
.04 
.60 

'.'40 
1.60 

'j2 

2.'27 
.29 
.02 
.03 

'.'66 

1.84 

.13 

1.25 

.14 

rr* 

1.96 
.03 
.05 
.73 
.08 

'.'05 
.12 
.47 
.05 

.'6i 

!.34 
.05 
.25 
.04 
.13 
T. 
.40 
.04 

';66 

.72 
.36 

'.'58 
T. 

'!i3 

[63 

".54 

* 

.65 
.60 

't.' 

".M 
.04 

'.'oi 

.18 
.33 
.01 
.99 
.io 

.23 

.03 

.04 

T. 

.05 

.10 

.41 

.67 

T. 

.04 

i."44 
.18 
.07 
.17 

'!24 
.21 

"26 
.40 
T. 
.03 
.70 
.88 

'."ii 

.40 
.97 

i.'86 
.09 

':55 

.26 
L15 
.82 
.15 
.10 

/A 

.'61 

.61 
.29 

'!02 

... 

.   . 

•   • 

.03 

!83  '.'47 
J. 52    .51 
.07  1.04 
T.      .17 
.35    .54 

.'is 

.04 
L05 
2.18 

.55 

.    . 

... 

,       , 

.36 
.31 

■."05 

'f." 

.04 

'!35 

."io 

j 

0.97 
4  01 

...  ] 

'J'. 

.21 

.35 

.25 

.22 

■I'. 

T. 

'i'. 

.33 

't.' 

.16 

.13 

5  77 

.:.. 

•••• 

'.".'.  i'.62 
.'.'.'.  "."48 

.    .     -.56 

.03 

".oi 

.06 

•• 

.".".; 

T." 

'.'•28 

.07 
.44 
.25 
.02 
.10 

'.'66 
".'is 

"!i4 

... 

... 

5.67 
5.93 
3.29 

Benton 

Benton  ville  ....'•' 
Big  Lake  Outlet  .|| 

Black  Rock II 

Blytheville II  , 

Booneville 

Bouehton Illl 

Brinkley 

Calico  Rock Ill 

Camden 1 II 

.65 

T 

.21 

.19 

.07 

.18 

.33 

'!02 
.02 

■."49 

'.'68 
.87 

'.■34 
1.22 
1.12 
.19 
.61 
.11 

I.' 42 
1.23 
.28 
.03 
.14 
.26 
1.78 
.51 

'.'44 

'!28 
.07 

.14 
T. 
T. 
.27 
.06 
.21 
.32 
L23 
.15 
.76 

'!63 
.50 
.62 
.92 
.10 
.65 
.16 
.35 

L28 
.42 
.58 
.15 
.26 

'!35 

.SO 
.09 

1.25 
05 
.05 
.36 

1.17 

"."74 
.65 
1.45 

1.47 

:::' 

:::: 

2.30 
6  17 

.04 

.... 

.27 
.61 
2.02 

"!i8 

'.'06 
.34 
.98 
T. 
.02 
T. 

.70 
.27 
.79 

2.' is 

.28 
i.'63 

i!o3 

1.38 
'.'65 

.46 
.06 
.24 

'.'26 
'.■42 

'!64 

't" 

•••• 

••■• 

'f.' 

4.12 
3.20 

.01 
'!27 

'.'09 

'!68 

•"■• 

■.'64 

4.90 
3.03 

.30 

'.'27 

4.35 

••  • 

... . 

•••■ 

;;:; 

4.07 
2.77 
3.12 

Clarendon 111! 

White   .... 
White   .... 

'i'.' 

.16 

.03 
.64 
.26 
.01 

".ii 

.63 
.04 

".'16 
'.'03 

•'■• 

::.; 

••• 

:.".: 

4.43 

,  .  .. 

.. . 

']oi 

. .   . 

1.74 
'!62 

.27 

'.'62 
.01 

6.67 

.71  ... 

2.18 

Corning RB 

c^nftAP              nil 

White   .... 
White    .... 

.23 

.    .. 

.29 
.85 

.20 
.57 
.80 
.16 
.12 
1.08 
.16 
.04 
T. 

't.' 

.47 
.02 
1.93 
.65 
.14 

i:28 

.04 
'.'86 

']78 

.58 

1.78 

'.... 

.... 

3.55 
3.15 

Crossett  .  .[near]. . 

Danville Illl 

Dardauelle (Ill 

'.■45 
'.'56 

i.'52 

.01 

'J'' 
.36 
1.96 
.99 
.20 
.07 

'[56 

'!86 
L17 

.78 

... 

— 

.... 

4.92 

Arkansas.. 
Arkansas. . 

Red 

Arkansas.. 
Mississippi 
Ouachita. . 

'!62 

'.'20 

.03 
.37 

.02 
.25 

"■'■■ 

'  J9 
.bl 
.05 

'!87 
2.04 
.79 
.03 
1.17 
T. 
.32 
.27 

'lis 

L63 
1.21 
2.80 

'.'55 

1.9-4 

.... 

.... 

.31 

2.41 

iiii 

:::: 

'.'26 

'!46 
2.43 

.28 

't  " 

■■i'" 

.08 

'i'." 

■ " 

7.00 

Dovils  Knob 

.28 
T. 

.'... 

'!l4 
T. 
.10 

'.'24 
.44 

't'.' 

',86 

••   • 

•••• 

'.87 

'!35 
'!22 

.40 
.60 

.1.5 
.39 

.57 
.81 

.22 

'!63 
.02 
.01 
1'. 

.75 

4.49 

.  .. 

•  ••• 

•••• 



2.05 

El  Iforado llil 

4.85 
•2.71 

Eureka  Springs.... 
Fayetteville   

White 

White 

Ouachita.. 
Arkansas.. 

Red 

White    .... 
White   .... 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.. 

White 

White 

Mississippi 
White  ..... 

.17 
.25 

t." 

.30 

'.'04 
1.32 

'!i4 

'.'44 

■.'62 
".OS 

T.' 

.18 
.06 
.05 
.04 

'!07 
.78 
1.24 

"09 
.22 
1.19 

'."55 

2.05 
T 

.::'. 

'a7 

.18 
.04 
.27 
.23 

"is 



•••• 

6.53 
6.37 
3.35 

Fort  Smith •" 

Fulton I 

Georgetown 1 

Gilbert    1 

4.63 

•• 

9.90 

4.84 

... 

... 

.16 
'!02 

.is 

.27 

.10 

f.' 

•  ■ 

3.58 

Glen  wood  —  ..  .1 

5.35 
5.15 

Gravette Illl 

Green  Mountain.. 

Harrison 

Helena III! 

• 

.... 

•••• 

79 

4.87 

.29 
.20 

T. 

.01 
.20 
.05 

3.95 

.... 

5.20 
6.06 

.91 

.... 

5.26 

Hope  [Evap3....!lli 
Hot  Springs  ...... 

Red 

Ouachita 

.21 

T. 

.07 

'lis 

.69 
.04 
.05 
.11 

.60 

2.' 66 

'.'ui 
.39 

.07 
. .    . 
.40 
.60 
.07 
2.80 
.02 

.04 
.36 

'.'55 

.38 
.33 
.10 
.25 
.53 
.05 

i'.m 

1.06 

i.'os 
■J'.' 
".u 

.42 

.30 
.25 
T. 
.15 
.40 
..5o 
.03 
.04 
T 

.03 

.60 

2.20 

.30 

i'.iS 

'.'14 

'.20 
.46 
.05 
T. 
.47 

1.05 
.65 

2.' 62 
.69 

l.Oi 
.35 
.99 
.20 

.68 
.11 
3.00 
.15 
.02 
.02 
T. 
.02 
T. 
.28 
T. 

't.' 

1.00 

'.63 

1.38 

1.48 

.70 

■."35 
.42 
.03 
.35 
.62 

'.06 

.24 
.46 
.73 
.40 
.21 
.70 
.64 
.01 

'.'ho 

.03 
.26 

12.  00 

1    m 

".M 
.  13 
.  12 
T. 
'f. 
T. 

.85 

"72 

.04 
1. 

.12 
.19 
T. 

'.'28 

.11 

.18 

1.06 

'.ii 

.03 

.73 
.02 

.03 

.62 
.90 

1.68 

.53 

2.25 

i."l2 
.40 
.26 
.64 
.12 
.17 

'.'65 

.93 

.41 

1.2a 

1.43 

1.00 

.55 

.43 

.■M 

.03 

.40 

.06 

.i'l 

.82 

1.77 

i^^ 

.02 

.98 

1.55 

'!30 
.69 

1.74 
.24 

.48 

.12 

'.'io 

'!4i 
.11 

'.'i.s 

.04 
.65 
.38 
.34 

1  35 
.02 

1.84 
.03 

'.'46 

.15 
.02 
.45 

't" 

.97 
.33 
.54 

'^24 

'.'26 

•••• 

•   • 

'.'63 

'.6i 
■^so 

T. 

r. 

.82 

".'08 

.58 

'i-'.' 

.30 
.60 
.25 

.43 
'[35 
'.'42 
'!62 

'.'55 
.31 

't.' 

"•■ 

•■•• 



5.52 
2.17 

Red 

Ouachita.. 
White  .... 

White 

White  .    .   . 
Arkansas.. 
Arkan.sas.. 
Arkansas.. 
St.  Francis 
Red. 

.60 

.'63 

.Si 

T. 

.12 

.01 

'!62 

'^22 
T.' 

•••• 

8.50 

.'64 

•••• 

i!67 

'.'63 
.19 
.11 
2.17 
2.20 
.95 
.05 

i.'so 

.20 
.21 

.'48 
1.00 
.20 
.45 
T. 

'.'27 

'.'2! 

'.'65 

.01 

.05 

.50 

I.  00 

1.00 

1.J7 

.05 

.60 

.02 

.42 

.12 

.52 

.35 

.41 

.75 

.29 

1.35 

.1' 

.08 

1.00 

lonesboro Illl 

Judsonia 

Lead  Hill      

3.17 

••■ 

;■;" 

•   ■■ 

'.'62 

4.40 
4.62 

Little  Rock..'" 

LittleRock  Airway 

Lutherville 

Madison  Illl 

Magnolitk 

Mammoth  8 pg.  .1111 

2.92 
3.32 
5.11 

T 

.50 

T. 

.20 

.32 

'!09 
.03 
.04 

.... 

— 

'...' 

..   . 

.... 

3.72 

.07 
.35 

'.'oi 

.33 

— 

'.:.'. 

4.31 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita.  . 
Ouachita. . 



.'62 
.45 

■;:.' 

6.70 

'.'ig 

1.78 

.21 

..    . 

••• 

'.'34 

••• 

i'67 
T. 

'i'.' 

.06 

T. 

.02 

■f. 

'.'. '. 

'f.' 

3.21 

Marked  Tree.... Illl 

Mena U 

Monticello  Airway 
Monticello{near*" 

Montongo    

MorriltoE  Illl 

Mouutainburg 

Mountain  Home. .. 

Mount  Ma 

Newport Ill 

6.60 
4.76 
4.44 
4.63 
2.47 

Arkansas. . 
Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 

White 

Ouachita 

'.'31 

.0» 

.24 

■■• 

.38 
.05 
.80 
.04 
.12 
T. 
.18 
73 
.11 

.'63 

•• 

T.' 

'[38 
.42 

'.'46 
2.80 

'.'55 

.29 

.02 
.02 
T. 

i.'55 

.40 

\"'.'. 
T. 

L.'52 
.13 

.87 

.16 
.77 
.65 
.49 

1.26 

.21 

'.'is 

.07 

■•   • 

::." 

T 

.05i..   . 
.35|.... 
.35    .06 

'."67  '."is 
't.'  ".!.. 

.25    .19 
.80  .... 

3.80 
4.16 
K.76 

'!42 

'.'76 

..    . 
.24 

•  • 

■■ 

.... 

"."08 

2.66 
6.15 

.... 

.... 

1.90 

Odea I'l 

Okay 

.49 
.25 
.65 
.10 
T. 

3.66 

Red 

Arkansas.. 
St.  Francis 
Arkansas. . 
Ouachita.. 
White.    ... 

White 

Ouachita.. 
Ouachita.. 
Ouachita. . 

Wliite 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
White   ..  . 
St.  Francis 
White    .... 

Red . 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

Arkansas  . 

.50 
.U 

■  *  *  * 

•    •• 

.... 

'!25 

.33 
.96 
.40 
.32 
.89 
.07 
.40 

'.'is 
.10 

".2» 
.27 
.04 
.4) 

""12 

■•■• 

1"" 

•   ■• 

•••• 

8.26 

Ozark..'!!.'  '.....W 

•  •• 

.46 

.. . 

.... 

— 

5.20 
3.33 

Pine  Bluff 'II 

Pine  Ridge Ill 

Plantersville 

Pocahontas 

Portland               il' 

.  .       . 

.32 

2.12 

' 

4.52 

■     ■ 

.... 



'!26 

.... 

"42 

.'so 

... 

.... 

.45 
.  10 

.2S 
.IC 

3.28 

.4( 
1.70 
1.38 

"43 

i;42 

i.'03 
.09 
.04 

i.'26 

— 

;;i 

"."28 

'.'08 

... 

i 

'.... 

••   • 

'■"■ 

•••■ 

•••• 

2.80 

■;i3 

'.'si 

.18 
.80 

■.'63 

■f." 

. . . . 

i.'6(' 

T. 

.22 
1  .63 

|1.2:i 

.61 
.41 

'.2i 

'.'.'.\  .'42 

.40|.... 

.11.. 

.17.... 

.32|    .05 
....     .91 

7.b0 

Frescott                 111 

.12 

■.i2 

:;■ 

.04 

'.62 
.38 
.14 

'.'06 
.15 
T. 
.12 

'!32 
.14 

.73 
1.58 

'!32 

'.'•ii 

3.32 

r.oi 

i.'-ii 

L25 
.21 
.13 
.29 
.20 
T. 
,46 

]67 
T. 
.11 

.Si 
T. 
.4t 

'.'.5 
1.3' 

.08 
.10 
.03 

.24 

.45 
.20 
.26 

5.75 

Rock  Springs 

Rogers  (near) 





.40 
.87 

1.54 
.15 
.09 

1    .53 
.32 

3.38 
4.86 

; 

— 

.... 

4  72 

'.'26 
.24 
.46 
.01 
.05 

'.'3C 





;:;•. 

i.  15 

.29]   .02 
07'      41 

2.  83 

St.  Charles Ill 

St.  Francis Ill 

Searcy ;• 

Springbank  ...   .m 

Story Ill 

Stuttgart Ill 

Stuttgart  [Evap].  . 
Subiaco 

'ioi 

.80 

i'. 

11.52 

r. 

.02 
.24 
.30 
T. 

2.81 

.03 

.U 

12.65 

1.29 

1.21 

.27 

".'26 

I ... . 
1'"" 

:;;■ 

.06 

i-     ■ 
•'■■ 

T.  1  .03 

...It. 
—  i..  . 

•••• 

i:::: 

.... 

2.98 
3. 95 
9.68 
1.94 

.65    .36 
.07    .33 
.  02  1.  58 
.06  1.79 
.03i  T 

....1    .73|  .04 
....  1.26i  .1)2 
.    ..     .38!  .32 

'.85 

:i.i5 

;  '1'. 

!03 
.11 

1 

1 
1 

.53 

J . . . . 

1 .. . . 

;;;; 

k'.'.'. 

I '.08 
1 

1 ..   . 

....  1 1. 25 

....:i.02 
.70;  T 
....1  .12 
.07:  T 
.62:  .18 

5.47 
4.41 
4.99 

Texarkana 11 

Thornburg 

...    T-  11.55;.... 
1.13    .10;   .471 

6.92 
4.09 

.25 
31 

1 

j 

1 

1   .22I   .(j6ll  Ifil 

1 

1 

.5.84 

Waldron 

Arkansaji.. 
Ouachita 

Red 

Arkansas. 
Arkansas. . 
MississipB' 
St.  Franci 
Arkau!;as 

.... 

... 

"i'e 

T. 

.02 

'.'0- 

T. 

r. 

"6- 

1  T.  ,1.1-; 
ll.OS    .72 
I     ..'1.3E 

.75!  .1- 

.K 
T. 

.55 

i.2e 
n.oc 

't. 



... 

'.'22 

•• 

'.'24 

.... 

2.65 
3.62 

Whitecliffs 

White  Rock 

.2J 
.44 

.... 

.44 

".oi 
.It 

L9E 
.2E 

't" 

.3S 

1.8'. 

.45 

i  .    . 

•• 

".w 

".b 
.6- 

)  '.6i 
5  .... 

••■■ 

•• ' 

•••• 

4.37 
4.66 

Witt  Springs 

Wilson 1 

Wynne 1 

Yancopin 1 

...  |.... 

.22'  .4;. 
>    ,231  .2 
)    .101    .41 

1 

3.90 

.45'l.3C 

1.12  ... 

) ... 

.51 

.2i 

.3C 
.IC 

) ... 

... 

.St 
1.0( 

4.88 
4.47 

1"' 

1 

l' 

I   ■ 

34 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     AKKANSAS     SEOTiON 
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Daily  temperatures   fox    June,   1938 


Stations 

Alnm  Fork 

Amity  55 | 

Arkadelphia55...-  ) 

B»teiTille  ] 

Bee  Branch \ 

Benton ) 

BentonTille"'...-! 

BlytheylHe \ 

BooneTllle ) 

Bilnkley ) 

Camden i 

Conway 1 

CoTDins i 

Crossett 

D  ardanelle 

De  Queen  . . . 
Devils  Knob 
Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  SprlnKS  .  •  ■ 

Fayetterllle 

Fordyce 

Fort  Smith'" 

Gilbert 

Grannis 

Qravette55 

Green  Mountain.  . 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  55 

HotSprings 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Bock."'. 

Little  Rock... 

[Airway] 
Lutherville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree55.... 

Mena 

Monticello 

Morrilton 

Mountain  Home. . 

Mt.  Ida 

Newport 

Oden'" 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 


ilaximom 
DUnimtim 
Biaximacr 
Minimam 
Maximam 
Minimam 
Uaximnm 
Minimnm 
Uaximam 
Minimam 
Maximum 
Minimam 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
1  Minimum 
Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
Maximun. 
(  Minimum 
[  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
\  Minlmuir 
\  Maximun 
1  Mlnimutn 
\  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
1  Minimum 
I  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimnm 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
{  .Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  lifinimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimurii 
Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
i  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
t  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Jlinimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 


69 


91 
64 

87 

54 

86 

63 

90 

66 

84 

66 

88 

57 

89 

64 

89 

58 

90 

65 

89 

66 

89 

65 

87 
60 
90 
67 
89 
70 
83 
59 
92 
62 
89 
67 
83 
66 
85 
62 
82 
65 
91 
65 
89 
67 
85 
63 

63 

85 
63 
83 
62 
88 
62 
87 
64 


92 

64 

93 

65 

92 

67 

90 

58 

90 

59 

87 

66 

93 

72 

90 

43 

94 

64 

95 

65 

93 

60 

91 

56 

93 

62 

92 

64 

91 

65 

84 

65 

97 

63 

95 

70 

91 

61 

87 

65 

86 

66 

96 

70 

92 

68 

85 

57 

60 


91 
66 
93 
69 

84 

64 

86 

64 

79 

68 

79 

63 

90 

66 

87 

66 

89 

65 

93 

73 

87 

68 

85 
65 
93 
65 
89 
67 
87 
C6 
80 
58 
85 
70 
89 
72 
87 
61 
80 
61 
84 
63 
93 
72 
81 
67 
88 
63 


56   60 


83 

64 

83 

64 

79 

59 

75 

60 

78 

60 

74 

63 

90 

56 

79 

64 

83 

61 

81 

65 
77 
64 
82 
56 
81 
63 
82 
65 
81 
65 
70 
58 
82 
60 
75 
68 
89 
68 
78 
60 
75 
63 
80 
65 
73 
68 
76 
59 

52 
75 
62 
74 
60 
76 
57 
81 
61 


10 


U 


82 1  87 
70 
91 


62  66 


70  65 

86 


85 


62  62 

76  87 

62 1  59 
81 


87   93   90 
63   64   66 


62 
85 
62 
84 
65  60 


65 

90 

64 

88 

61 

92 

63 

89 

61 

87 

66 

96 

57 

89 

67 

86 

60 

92 

62 

93 
65 
90 
56 
90 
60 
92 
67 
90 
68 
81 
64 
93 
62 
92 
64 
92 
63 
86 
66 
87 
66 
92 
64 
90 
70 
85 
60 

ei 

86 
65 
84 
63 
90 
64 
87 
63 


90 

66 

91 

67 

93 

63 

96 

65 

92 

64 

89 

63 

93 

63 

95 

68 

95 

63 

95 

67 

94 

66 

94 

60 

94 
63 
95 
68 
92 
70 
84 
67 
99 
63 
95 
70 
94 
66 
87 
67 
88 
69 
98 
78 
92 
73 
89 
61 

64 
84 
65 
90 
68 
93 
69 
92 
65 


94 

69 
97 

70 

98 

65 

94 

68 

92 

69 

82 

64 

90 

65 

92 

70 

93 

67 

93 

70 

93 

70 

89 

63 

93 

65 

94 

70 

90 
70 
83 
65 
97 
67 
94 
72 
92 
68 
84 
63 
87 
67 
95 
71 
92 
75 
93 
65 

65 
83 
64 
82 
66 
91 


18 


20  21 


22 


81 

89 

67 

68 

83 

89 

68 

69 

86 

87 

68 

65 

90 

90 

69 

68 

85 

86 

68 

68 

86 

86 

63 

62 

81 

84 

68 

68 

91 

90 

66 

68 

85 

84 

85 
63 
91 
69 
91 
65 
90 
69 
94 
67 
91 
68 
87 
65 
91 
65 
91 
65 
90 
68 
92 
71 
92 
65 
92 
73 
88 
65 
92 
65 


82 
63 
87 
69 
87 
60 
82 
65 
88 
66 
88 
65 
83 
65 
81 
65 
84 
67 
82 
67 
92 
68 
81 
67 
82 
67 
83 
65 
91 
69 


79 

67 

83 

69 

78 

67 

82 

64 

74 

66 

85 

65 

77 

68 

81 

64 

80 

69 

82 

66 

81 

66 

80 

66 

78 

70 

81 

70 

84 

69 


23 


24 


26 


27 


29 


62 

89 

62 

88 

56 

97 

60 

89 

59 

87 

64 

89 

62 

91 

61 

89 

61 

89 
61 
91 
63 
90 
59 
91 
60 
91 
62 
89 
65 
82 
67 
85 
63 
89 
64 
91 
65 
87 
62 
87 
61 
91 
65 
91 
67 


68 
89 

69 
90 

67 

67 

87 

89 

69 

69 

86 

86 

69 

73 

83 

87 

69 

70 

90 

86 

65 

68 

90 

63 

91 

64 

92 

65 

95 

64 

90 

62 

89 

68 

91 

67 

92 

65 

90 

66 

94 

62 

94 

65 

92 
65 
93 
60 
94 
67 
94 
64 
83 
66 
95 
65 
92 
66 
93 
72 


92 

67 

95 

66 

93 

68 

99 

68 

91 

68 

90 

70 

95 

69 

93 

69 

94 

69 

94 

72 

95 

69 

95 

68 

92 

68 

90 

72 

91 

70 

86 

69 

96 

72 

92 

72 

92 

72 


87 

58 

89 

65 

87 

63 

90 

61 

88 

69 

90 

64 

89 
59 
90 
56 
88 
63 
89 
61 
90 
65 
89 
63 
88 
65 
90 
60 
90 
64 


92 

71 

93 

70 

94 

70 

96 

68 

91 

69 

89 

67 

94 

73 

92 

69 

93 

72 

94 

72 

95 

70 

94 

72 

94 

70 

95 

71 

90 

70 

83 

59 

92 

70 

92 

73 


92 

74 

92 

71 

87 

70 

93 

70 

89 

72 

75 

65 

88 

71 

86 

71 

89 

73 

92 

72 

92 

75 

83 

71 

93 

72 

88 

73 
90 
75 
79 
65 
94 
72 
91 
75 
89 
67 
72 
65 
84 
65 
94 
72 
79 
70 
91 
70 

70 
78 
63 

84 
69 
88 
68 
87 
73 


68 
90 
67 
82 
58 
83 
-60 
85 
65 
81 
62 
81 
56 
86 
67 
83 
62 
88 
67 
88 
63 
81 
55 
88 
65 


30 


31 


92 
72 
94 
69 
91 
74 
93 
70 
93  i  93 
691  70 


84 
69 
91 
68 
85 
72 
82 
71 
91 
71 
88 
72 
79 
69 
86 
71 
84 
73 
82 
75 
91 
66 
86 
71 
89 
72 
89 
72 
91 
71 


63 

87 

65 

83 

55 

84 

57 

86 

57 

84 

60 

83 

55 

86 

65 

84 

55 

88 
63 
87 
58 
86 
54 
84 
60 
86 
62 
85 
67 
77 
59 
85 
60 
86 
66 
85 
58 
83 
58 
84 
61 
87 
63 
87 
66 
81 
49 

63 

88 
62 
80 
60 
85 
55 
80 
58 


84 

65 

87 

56 

90 

58 

87 

57 

87 

65 

89 

59 

91 

68 

83 

60 

91 

62 

92 

60 

89 

56 
87 
55 
90 
66 
90 
68 
82 
61 
93 
57 
91 
66 
88 
59 
86 
65 
87 
67 
90 
62 
91 
69 
83 
56 

63 
86 
64 
83 
63 
91 
61 
84 
60 


55 

87 

60 

87 

58 

90 

65 

88 

69 

88 

61 

90 

69 

90 

60 
81 
58 
90 
65 
91 
66 
89 
60 
86 
60 
87 
57 
90 
57 


87.2 

65.9 

89.5 

66.1 

86.6 

62.5 

88.5 

63.9 

86.6 

6L0 

83.3 

63.4 

86.9 

64.3 

87.9 

65,7 

87.0 

64.7 

90,2 

66.8 

88.8 

66.3 

86.6 

62.6 

88.9 

63,9 

88.6 

67.1 

88.2 

67.4 

79.5 

62.8 

89.9 

65.3 

89,1 

68.4 

88.0 

66.0 

83.4 

63.2 

83.2 

63.5 

90.0 

68.0 

87.3 

69.0 

84.4 

61.2 

63' i 
84.5 
62.7 
82.3 
64.1 
86.4 
62.7 
84.9 
65.5 


85,9 
66,4 
92.8 
66.1 
86.2 
64.4 
84.4 
60.8 
84,9 
68.2 
88.8 
66.1 
84.8 
65.0 


85.1 

60,9 

87.1 

66.1 

85.3 

64.2 

86,9 

66.1 

86,5 

69,2 

87.4 

65.4 

85.2 

61,9 

86.8 

62.1 

85.4 

64.8 

86.4 

66.0 

89.9 

65.0 

86.7 

65.9 

85.9 

68.0 

86.5 

64.8 

89.6 

64.9 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    '"Midnight  to 


midnight     55Thermometers  read  in  morning;  maximum 

Weather  Bureau 


temperature  credited  to  preceding  day 
Office.  Little  Rock.  Ark. 7-26-88-1160 


Jdne,  1938 
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Daily  temperatures  for  June,   1938 

,  continued 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

16 

27 

28 

29 

30 

31 

03 

o 

j  Maximum 

91 

89 

90 

91 

94 

95 

94 

87 

86 

92 

90 

89 

89 

92 

95 

95 

92 

84 

89 

90 

89 

90 

95 

95 

93 

90 

89 

87 

86 

qo 

90.7 

••  1  Minimum 

t>7 

63 

60 

65 

66 

67 

73 

bb 

67 

72 

67 

64 

69 

66 

70 

72 

67 

66 

67 

71 

68 

64 

65 

71 

7? 

71 

irf9 

67 

64 

M 

67  3 

Kogers 

j  Maximum 

SI 

81 

81 

85 

89 

87 

81 

75 

81 

8b 

82 

84 

86 

88 

90 

84 

79 

80 

86 

86 

86 

86 

91 

90 

89 

73 

75 

8? 

83 

86 

83  7 

■  t  Minimum 

64 

66 

52 

64 

57 

6'2 

62 

62 

64 

64 

62 

59 

65 

66 

66 

65 

63 

65 

63 

64 

61 

59 

64 

67 

67 

64 

64 

6' 

60 

61 

62  6 

Russellville  [Eva 

1  )  Maximum 
^-'  /  Minimum 

90 

86 

88 

90 

89 

93 

92 

81 

86 

90 

90 

89 

88 

91 

93 

91 

84 

83 

90 

89 

90 

90 

89 

94 

95 

88 

84 

85 

87 

93 

88.9 

/O 

b'2 

57 

6h 

63 

b'2 

bb 

63 

b/ 

68 

6b 

65 

67 

65 

67 

68 

69 

68 

70 

68 

64 

62 

66 

69 

69 

73 

69 

65 

64 

6"' 

66  0 

Soarcv  

\  Maximum 

87 
68 

8b 
62 

87 
56 

87 
65 

87 
65 

93 
59 

84 
66 

80 
63 

82 
65 

89 
69 

84 
68 

86 
65 

87 
60 

90 
62 

94 
65 

90 
69 

85 
66 

80 
70 

87 
70 

86 
69 

88 
65 

90 
61 

92 
66 

93 
69 

92 
71 

86 
74 

83 
69 

82 
6'> 

85 
56 

89 
58 

87.0 

■•  (  Minimum 

65  1 

St.  Charles 

j  Maximum 

89 

8b 

87 

89 

91 

93 

89 

75 

80 

78 

87 

87 

87 

87 

88 

92 

92 

85 

77 

86 

86 

87 

89 

92 

94 

94 

91 

82 

83 

84 

86.9 

■  ■  )  Minimum 

70 

65 

60 

65 

66 

62 

69 

b4 

by 

68 

73 

67 

64 

65 

66 

69 

69 

68 

68 

70 

67 

64 

66 

72 

74 

74 

68 

65 

61 

6'> 

67  0 

Stuttgart 

)  Maximum 

88 

85 

88 

90 

90 

94 

85 

80 

82 

89 

8b 

86 

87 

90 

96 

95 

85 

78 

88 

87 

87 

90 

91 

94 

93 

90 

87 

84 

84 

88 

87  7 

■■  /  Alinimum 

Ii9 

63 

b8 

6b 

69 

60 

70 

62 

63 

67 

73 

65 

61 

62 

65 

68 

66 

68 

68 

69 

65 

64 

65 

71 

71 

72 

66 

65 

60 

60 

65  7 

j  Maximum 

86 
69 

88 
63 

88 
59 

89 
65 

91 
63 

92 
64 

87 
64 

77 
63 

87 
65 

89 
70 

8b 
63 

86 
64 

89 
68 

91 
68 

93 
68 

93 
70 

84 
67 

82 
64 

89 
68 

90 

68 

90 
66 

92 
62 

93 

68 

95 

70 

93 
70 

83 
70 

84 
67 

86 
65 

87 
6'' 

92 

65 

88.4 

•■  (  Minimum 

65  9 

Texarliana  

j  Maximum 

88 

87 

89 

91 

9-2 

92 

88 

88 

87 

91 

90 

89 

91 

92 

94 

93 

87 

87 

90 

92 

90 

90 

95 

93 

93 

91 

88 

89 

87 

9? 

90  2 

■  ■  I  Minimum 

6b 

66 

64 

6'2 

bb 

6o 

63 

65 

bb 

67 

67 

65 

65 

70 

71 

71 

70 

66 

68 

70 

70 

70 

68 

70 

70 

7? 

70 

68 

69 

70 

67  6 

Thornburg 

S  Maximum 

86 

8;' 

85 

88 

91 

92 

80 

7b 

84 

88 

84 

88 

89 

90 

93 

88 

82 

77 

88 

88 

88 

88 

91 

89 

90 

88 

86 

85 

88 

89 

86  8 

•  )  Minimum 

69 

61 

48 

63 

56 

57 

65 

5b 

63 

69 

63 

63 

64 

59 

63 

64 

62 

65 

69 

66 

57 

55 

60 

65 

66 

63 

61 

61 

53 

59 

61  5 

Turnpike 

S  Maximum 

78 

77 

77 

79 

81 

82 

76 

70 

76 

80 

76 

78 

79 

80 

85 

83 

76 

73 

81 

81 

80 

80 

83 

85 

83 

77 

70 

76 

77 

80 

78.6 

••  /  Minimum 

64 

58 

68 

59 

60 

65 

58 

58 

60 

65 

b9 

60 

64 

64 

78 

72 

73 

67 

66 

67 

66 

67 

68 

70 

70 

67 

63 

65 

59 

63 

64  6 

Warren 

j  Maximum 

90 

87 

89 

89 

94 

95 

91 

79 

80 

91 

88 

89 

89 

90 

95 

93 

89 

78 

91 

89 

87 

90 

93 

93 

92 

91 

87 

85 

85 

90 

89.0 

■  I  Minimum 

71 

65 

57 

65 

67 

66 

71 

64 

66 

69 

73 

66 

68 

62 

66 

71 

67 

69 

68 

71 

66 

63 

64 

72 

73 

73 

70 

66 

6? 

59 

67  0 

White  Rock 

j  Maximum 

77 

77 

76 

80 

80 

81 

79 

72 

76 

80 

78 

78 

78 

80 

84 

84 

79 

75 

82 

83 

82 

83 

83 

84 

82 

77 

74 

76 

74 

81 

79.1 

■  ■  (  Minimum 

K2 

09 

63 

61 

59 

bo 

60 

bO 

60 

66 

b9 

61 

66 

65 

68 

68 

62 

62 

65 

67 

67 

66 

65 

70 

68 

64 

63 

60 

60 

63 

63  0 

Wilson 

S  Maximum 
••  1  Minimum 

85 
70 

80 
63 

81 
53 

83 
65 

83 
67 

88 
58 

86 
66 

85 
60 

80 
67 

84 
60 

83 
74 

82 
67 

81 
61 

83 
58 

88 
64 

88 
65 

84 
67 

82 
66 

84 
68 

84 
86 

83 
63 

86 
67 

85 
68 

91 

68 

90 
71 

90 
74 

78 
66 

78 
58 

79 
54 

83 

57 

83.9 

64  4 

Wynne  .;..-.; 

)  Maximum 

87 

84 

87 

88 

86 

92 

87 

81 

78 

86 

84 

86 

86 

88 

93 

91 

86 

81 

83 

86 

85 

88 

89 

94 

92 

87 

81 

81 

83 

87 

86.2 

■  ■  )  Minimum 

71 

61 

54 

64 

63 

56 

65 

59 

67 

68 

76 

(i4 

60 

60 

63 

65 

57 

68 

68 

67 

63 

61 

67 

70 

72 

74 

67 

60 

55 

57 

64.5 

Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F"],  and  Wind  Movement  [miles]  for  June,    1938 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 


Data 


Day  of  month 


Hope 

[Exp.  Farm] 


Russellville 

[Ozark  ISursery] 


Evap. 
Mean  tem. 
Wind  more 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


Stnttgart    ;tMlan  tem 

[Rice  Exp.   Farm],Smo™e 


3491.047  .316 
75  74  72 
55      66      27 


.318'.  250 

74  72 
53      2) 

.  275  .  254 

75  71 
88      43 


.482 
77 
47 

.?64 
76 
14 


2741.338 

77]     80 

4      69 

310!.182 
78]  79 
38      39 


8 

9 

10 

U 

12 

.240 

.037 

.169 

.326 

.100 

69 

72 

77 

72 

77 

53 

27 

51 

75 

40 

.185 

.086 

.104 

.204 

.212 

72 

76 

79 

78 

77 

23 

34 

40 

63 

14 

.088 

.126 

.031 

.243 

.194 

72 

72 

74 

81 

76 

64 

44 

101 

165 

89 

I 

14  i  15 

I 


.357 
75 

7 


266  .  294 
78  78 
20 


.284 
81 
18 


285  .  335  .  164 
80  76  73 
36      31      23 


268  .  220    166 

80  i     80      76 
2        18!     20 


.156 
76 
22 


20 


.128 
78 
27 


.192  .217 

80      78 
351     12 


203  .  238  .  2491. 244'.  388  .  140 

73]     74|     76j     821     80|     77 
30      44j     36      65!     71i     47 


22      23 


25 


26 


28 


29 


31 


.2541.256.2701,357 

78|     74      751     77 
21      12;     1)|     37 

.1891.  3671.  241 1.320 
77|  76!  78i  82 
23;     lO!     12;     37 


.053 1.103. 215 
74|  79!  76 
871     471     44 


.226!.  2101. 216 
75i  77  81 
33  i     20 1     49 


343  .318 
78  82 
52      73 


.234 

78 
52 


.012! 

781 
281 


3)41.2181.1.36  .2281 

82!     80      76      75 1 
37      54      20      31] 

248. 2941. 138!.  152| 

82      84|     791     74l 
66;  141      50      41i 


..354 

.282 

74 

78 

26 

3 

.286 

.302 

76 

78 

60 

11 

.206 

.213 

72 

71 

34 

25 

7.020 
76.2 
1032 

7.026 

77.4 

899 

6.314 
76.6 
1824 


Daily  Biver    Stages  for  June,   1938 


Stations 


Rivers 


Flood 
?ta{fe 


12     13     14 


16     17  I  18  i  19 


20  ]  21  I  22      23 

I         I  I 


24   !  25      25 


27      28      29 


31 


Fort  amith 

Van  Baren  . .. 

Danville  

Ozark  

Dardanelle 

Morrilton 

Little  Rock. 

PineBluS 

Gilbert 

Doniphan,  Mo. 
Black  Rock.  .. 

.Tudsonia 

OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Kock. 
Batesville  .  .. 
Newport.  ... 
Georgetown 
Clarendon  .  . 
St.  Charles  .. 
Arkadelphla 

Boughton 

Camden   

Whiteclifl.s  .. 

Index  

Fulton 

SDringbank. . 
Big  Lake  Outl't 

St.   Francis 

St.  Franci.s  L.L 
Marked  Tree  . . 

Parkin 

Madi!<on 

Helena 

Arkansas  City. 


.  ..Arkansas 

do  .... 

.Petit  .lean. 
..Arkansas. 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  ..   , 

..Buffalo... 
.  .Current  .. 
...  Black.  . . 
Little  Red. . 
...White  ... 
.   ..   do  ... 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Ouachita. . 
Little  Mo.  , . 
.Ouachita  .. 
Little  River 

....Red 

do 

do  .... 

St.  Francis. 

do  ... . 

do  .... 

do  ..   . 

do  .... 

do  .... 

MiscigKippi  . 
do  .... 


22 
22 
20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
10 
14 

iib 
21 
18 
23 
25 
21 
26 

a 

20 
26 
25 
25 
25 
10 
18 

ii 

23 
32 
42 
42 


21.9:21.2 


20. 


22.2  21.8 
4.31  3.9 
17.2!l7.7 
18.8il9.  I 
16.1,16.5 

17.  0|l6. 4 
20.9119.9 

4  4    4.2 

4.6  4.6 
11.  6!  10.9 
2.5.1124.8 

8.2  6.4 
9.8    9.3 

9.3  S  7 
17  8ll5.6 
22.8'21.8 
22.7!22.6i22 
25.  3  25.  8  26 
23.8  24.0  24 

6.7|  55    6. 

6.6    6.6|  6. 

5.0l  7.3I  7 
15.4'12.9  10. 
15.0]1.S.6]12 

18.  4  16.4114. 


19. 

20, 
3. 

16. 

18. 
8|16, 
l|l6. 

20. 


3. 
i- 

8. 

1  24. 

5. 

6. 

6. 
.6  12, 
.7  19. 
.5.22. 
.21^. 
.2124. 
.2|  5. 
.5  4. 
.0    6. 

,!ii. 

.5112. 


719.1118. 
6  19.9,19. 
51  3.4'  3. 
9, 15. 9  i  1.5. 
6I18.2  17. 
0,15.7|15. 
7;15.9il5. 
419.8119. 
9|  4  11  4 
6  4.5  4. 
9|  8.5  8. 
2123.8  23. 

2  4,5'  4. 
9  6.6  6. 
it  5.6!  5. 
81). 9  11. 
•2!l7  3)5 

3  22.1:21. 
5  26.8  26. 
4:24.  6:24. 
9l   4.8    4. 


l!l7.8 


9    4.8 
ll  5  2 
01   5.0, 
6111  5')1 
81 14. 4!  10, 


18.7! 
3.31 
14.61 
17.0! 
0114.6 
4-14.8 
2li8  6 
Oi  3,8 
4|  4.3 
2  8.0 
3122.6 
6l  6.8 
5I  6  0 
41  5.0 
3I1I.O 
6  14. 1 
8'21.4 
9|27. 0 
8|25.0 
61  4.7 
8!  4.5 
81  5.1 
71  3.0 
2!l0.8 
6  10.0 


5.4l  5.9!  5.9  5,91  6  0  6.0  6.0  6.0  5.9 
17.3  16. 615.5113.5  11. olio. 1  8.6  7.7  7.1 
18.9,19.2  19.  5' 19. 7!  19.9120.  2  20.4  20.8  21.0  2 


16.6:15, 
17.8116 

3.1  3. 
14.2  13 
16.8  15 

14.1  13. 

14.2  1.3, 
I8.2I17 

3.81  4 
4.2l  4 
7.  9|  7, 
22.4'21 
10.51  ^' 
13  2  11 

li.eiio 

1).]|18, 
13.5115 
21.0!20 
27.0127. 
25.1125 

4.2  4, 
4,5  4, 
5.0I  5 
3.01  4 

10.  6llO 
9.7  10, 


1  15.8'l6, 
116.  6;17. 
O]  2  9i  3 
7  11.8  13. 
9!l4.6:l4. 
7  12.2|ll, 
9  13. Oil. 

.sin.  2  16. 

.31  4.1!  4. 

.0!  4.  51  4. 
6]  7.7I  7. 
5:21.0120 
21  6.5  5. 
9}  9.9  8 
5!l0,3|  8, 
2!l7.3il4. 
8!l7.7'17. 
5'20.2  19 
026,926. 
3i25  4'25 
7  5.4!  4. 
5l  5.2[  5. 
0;  5.2|  5. 
2\  3.41  'i- 
2!l2  OjlS. 
7  10, 5113. 


8'20. 


20. 
3. 
16. 
16. 

3112. 
6111. 

4  15. 
2!  4. 
2|  4. 
5'  7. 

8  20, 
0|  5. 

5  7. 
oi   6 

9  13. 
9  16. 
9  19. 
7 1 26. 


0i22 
5'22 

91   7. 

o!i7. 

6ll8 
9115. 


13 
15 
3 

6 
20 
5 
7 
6 

12, 

15 

19. 

26 

25, 

4 

5 

5. 

9, 

2jl6 

3  15. 


0121. 
3,21. 

2!  6. 
9]l8. 
7120. 
2I16. 
4  15. 
917. 
91  3. 
9  3. 
6|  6. 
7:20, 
61  5 
1  6. 
,3!  5, 
5!ll 
213 
7  19 
l'25 
2125, 
41  4, 
3!  6 
4;  5 
014. 
2 1 18. 
019, 


18. 

19. 

4, 

18. 

19. 

17. 

IV. 

19. 

3. 

3. 

5. 

.5/20. 

5. 

.81  6. 

.81  5. 

.9111. 

.912. 

.519. 

.9!25. 

.1125. 

.41  4. 


16.8 

17.9 

3.7 

14.4 

617.5 

015.4 

2  15  5 


7.5! 
8.71 


8.91 


7.4 
9.1 


7.5! 
9.51 


7.5!  7.41  '^■2 
9.910.010.1 


13.7  14. 9, 15. 916.517.017.1 
34,6135.8  36.8  37.  4]37.8!38.0 
29. 4|30.  3  31.0  31.5  32.0132.4 


17.3 
38  0 
32.5 


7.5 
11.1 
17.5 
.37.9 
32.7 


5.81  5.6  5.51  5.4I  5.4  5.4|  5.5  5.7 
8  5,7  7  4!  8.8'  9.0  8.2!  7.4  6.7 
4121,6  21.  8121. 8i21. 7  21.6121.5121.5 


20.  3 

.3.8 

3.5 

5.7 

19.3 

4.3 

6.8 

5.2 

11.2 

I  11.4 

18.5 

■2.5.5, 

I24.9i 

4.1 

6.8 

5.6 

15.2 

.2  16.4 

.3  19. 0 


15.3 
16.4 
3.4 
12.8 

16.  1 
13.8 
14  5 
19.4 

3.7 
4.8 
6.0 
18.5 
4.7 
6.3 

4.8  5, 
lO.ftlO 
11.010 

17.  9  17, 
25.  3 1 25, 
24.8  24 

4.4j  5, 

4.9  8. 
5.8    5, 

14.0|10 
14.613 
17.4  15, 


8115.016. 
8  10.817. 
3  3.5  5. 
1  IO.5I12 

7:13.114. 

4ill.4l0 


7.7|  4.61  2.7 
11  9I1I.9  10.9 
17  617.4116.6 
37. 5|36 .9135.9 
32.7  32.632.3 


2.31  ^.0 

9.71  8.5 

15.514.0 

34.5132  7 

31.8131.0 


1.9 

7.5 

12.4 

31.0 

29.9 


1.8    l.»l   L8 

6.9I  6  5|   6.4 

11.1110.310.3 

29.9  29.6129.9 

29.128.5128.3 


11.710, 
15.  6  15. 

4.2    5. 

7.2    8. 

8.012. 

16.0  17. 
5.2'  4. 
7.0I  7. 
6.6|  6. 

1.2;  13. 
310.6,12 
0,16.4  16. 
1,24.9124. 
7|24.6l24. 

5.  ij   5. 

11.1  12 
6.6    8. 

7  10.7,11. 

1  12.  1 !  12. 

2  13.213. 


816.6 
4  17.3 
2  5.8 
8  13.5 
2,15  6 
4  12.3 
2  10.9, 
814.01 
1|  4.9 
61  6.8l 
012.5' 
0!20.2. 
9l   4.6! 

0  6.6! 
7  6.1! 
4  12. 7| 
8|14,7 
217  3] 
6I24.  3, 
o|24.4 

01  49! 

7jl3.2i 

6    H.si 


17.8 
4.7 
14.0 
15.6 
12.9 
12.4 
15.  3 
4.6 


5  8    6.0 

6.6    8.9 

21.4121.  4 

1.8|  2.4 

6.5    6.9 

10.61 10.  8 

30.2  30.3 

28.  4  28.  4 


12.1 
11-8 
13.4 


12  2 
19.0 

4.4 

6.1 

5.2 
11.7 
15.114 
17.6,17 
24.0,23, 
24  3 '24. 

5.2:  6 
11.2,10 

9.  9!l0 
11.0,10 
14.212 
14.6  14. 


812. 
.6ll3. 
9l  3. 
7  9. 
9!l4. 
112. 
612. 
3]16. 
1  3. 
Ol  4. 

i!io. 

7  18. 
5|  2. 
01  6. 
7    4 

alio. 

713. 
517. 
7!23. 
1123 
1!  4. 
Oi  9. 
3  10. 
1  8. 
811. 
5  12. 


211.0  11. 
011.3|il. 
5  3.2  3. 
5  7  3|  6. 
011.610. 
1|  9.5  7. 
a!  10. 9  8. 
5116  2  14 


3.6!  3. 

4.4l  4. 

9.3!  8. 

18.0117 

-0.7 

5.6 

3.7 

9.9 

12.511 

4]17.2;16 

6i23.5'23 

9  23.  8  23 


4.7  4. 
6.5    5. 

8.8  6. 
7.0    5. 

4  10.5110. 

5  11.0  10. 


1)10.4 
4  10.6 
Oj  2.9 
61  6.1 

01  9.8 
3|  6.5 
Sl  7.3 
212.3 
6|  3.5 
5I  4.6 
6'  7.7 
4  16.6 
0    2.6 

6  5.6 

2  2.6 
9  8.4 
2    9.  7 

7  16.0 
4  23.4 
7  23. 
4;   4.7 
4    5.3 


9.2 

6.0 

6., 8 

10.9 

3.5 

4.4 

7.4 

J5.6 

1.2 

4  8 

2.6 

7.9 

8.6 

15.1 

23.2 

12.2  11 

12.7  11 

2.8    2 

6.8    6 

10 

6. 

6, 

10. 

3 

4 

7. 

14 

0, 

4 

2. 

7. 

7 

13 

23 

6123.5  23, 


6.5    6.8    7.3|  7.7|  7.9    7.9l  7.7 
11.0  11.712.112  312.4  12.l'l0.7 


21.4 
2.6 
8.3 
11.2 
30.1 
28.0 


21.5 
2  3 

8  8 

n.z 

29.3 
27  4 


21.5 
2.2 
8.6 
11.0 
28  6 
26.7 


5.51 
3.8 
10.0 

9.7 

■7. 4' 
9.4 


10.4 

10.7 
2.6 
6.3 

10.2 
7.1 
6.9 

10.1 
3.3 
4.1 
6.8 

13.2 

2  2 

4.5 

8i  2.5 

8  8.0 

7  7.1 

9  12.8 
0122.7 
4!23,2 
5,  4.3 
81  4.7 
si  5.3 
9!  2.5 
sl  9.3 

8  8.4 


21.5121.7  21.7,21.8  21.8  21.8 


6.7 
7.6 


2.11   2.0 

8.1!   7.6 

10.4    9.9 

27.9  27.5 

2S.0  25.6 


1.8 

7.1 

9.4 

27.2 

25.3 


1.81   1.7 

6.4]  6.3 

8.  6i  8.2 

26.4125.9 

24.4123.6 


21.8,21.8 


1.7 
6.  I 
7.9 

25.5: 


1.6 

6.0 

7.7 

25.3 


22  8122.1 


T.  lesi  than  0.  01  inch  rain  or  melted  snow.  -ftNot  used  in  means  and  summaries  Reference  letters '.b,",  number  of  days  missing.  tAIso  on  other  dates.  HP.  O. 
addresses  as  follows:-Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Boughton,  Route  4,  Prescott;  Devils  Knob,  Salus;  Green  Mountain,  Ca.lico  Rock;  Index,  Route  5.  Texarkana; 
Lutherville,  Route  1,  Lamar:  Rock  Springs,  Route  2,  Wilmar;  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud,  Route  2,  Mt.  Vernon:  Springbank,  Doddridge;  Turnpike,  Dover:  White 
Rock,  Cass.  Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  •*'24  hours  ending  midnight.  111!  24  hours  ending  7  a.  m.  'Included  in  next 
measurement. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  havin.«r  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita- 
tion with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3,5- year  period:  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
the  period  to  1385,  inclunive. 
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CLIMATOLOQICAL  DATA:   ARKANSAS  SICTPON 


June,  1938 


Precipitation  for  June,  1938 


1    UEBTT/O    N       LCARROUL      bOONeI  ^V^  T  ^• 


\ r*       ^     I  V 


-^  I  MARION    I.  I 


.1 


1A   IZARD    i 
\WASMIN*T0N|MADIS0N;  TSEWTON    1  I   STONE  V.''  ^— ' 

iCBAWTORO:  °  IJOHNSONJ  j  B^J  R£M  <?^     ' 1 A  "^ 


^ 


I 


jCONWAYl Wi'TW    M    •»      J     &tt|   ^■T 


J      i3  ^M 


L,_j     "-OQAN^  _ 

'SEBASTIAN  c      0^  •'^  \:P^     *  -TAULKNER 

I       i  r        Y    E     U  U    ^y-._3^,f^  H^ 


1. — ^"z.fe^" 

SCOTT 


i  J  J  /.^^  !^ — J    y        \ 

.-   >lT'Z — 'h"T<"^'^-!^^'^   SPRING   ieoANT  iJE'^S^" 

6JM,   >V  '       ^3P^,5? .  GRANT  1      ^^^, 

j ,    u   L_PIKE    "^"j  (_.^ L _ 


'.arkansas 
rsonI. 


\      i , I        ^ 

SEVIER  \        ^( ^  \       r^  J  ^  *r»  \t*C'C*'^  ^ 

T    1  *• 


.6  b        \     y 


Lirrte  RIVE r\  HEMPSTEAD.  I  •' 

<^    ^'^^-INEVADA   OUACHITA,^ 

^^  ^oi  •.  3.:/ 2- (Calhoun 


IIULER^     ^1     Af   o^  t 


j     DREW     I 

^  r 

iBRAOLEYi  . 

j  «, - J    t. 

*w      /  T  i    ° 


^  g^r  "^-"^A 


i^..£::L..^4-.«-^-4W.- ^ — ^•- 


LONOKE   L  >r-j;      ^ 


CA.O'B.» 


.0^ 


U.  S.  DEP.\RTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS   SECTION 


H.   S.   COLE 


Vol.  XLIII 


Little  Rock,  Ark.,  July,  1938 


No.  7 


['RICE :  25  Cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington,  D.  C. 


GENERAL,    STJMMABY 

Temperatures  averaged  above  normal  for  July  while  precipita- 
;ion  averaged  about  normal.  The  weather  was  hot  the  first  two 
tveeks  of  the  month,  especially  in  the  southwestern  portion  of 
;he  State  where  maximum  temperatures  of  100^  or  more  were 
recorded  nearly  every  day.  The  latter  half  of  the  month  was 
jooler  and  was  marked  by  frequent  showers. 

The  average  temperature  for  the  month  based  on  the  reports 
:)f  66  stations,  was  82.0°,  which  is  1.5°  above  the  48-year  aver- 
!ige.  The  monthly  means  ranged  from  85.1°  at  Hot  Springs 
.0  78. C^  at  Grannis.  The  highest  temperature  the  month  was 
109°  recorded  at  Hot  Springs  on  the  13th.  The  lowest  temper- 
;iture  for  the  month  was  59^  recorded  at  Grannis  on  the  4th  and 
Lead  Hill  on  the  I5th,  16th,  '^Ist  and  24th,  The  greatt^st  daily 
range  was  42°  at  Bee  Branch. 

The  average  precipitation  for  the  month,  based  on  the  reports 
)f  98  stations,  was  3.74  inches  which  is  0.06  inch  below  the  48- 
i.'par  average.  Monthly  tota's  ranged  from  0.65  inch  at  Arkan- 
i^a  City  to  12.90  inches  at  Corning.  The  greatest  24-hour 
.imount  was  5.64  inches  recorded  at  Corning  on  the  31st.  Rain- 
all  during  the  first  two  weeks  was  very  light,  but  frequent  show- 
!'rs  were  recorded  during  the  latter  half  of  the  month.  During 
he  rain  period  from  the  16th  to  the  20th,  heavy  showers  were 
•eported  at  a  number  of  stations  throughout  the  State.  On  the 
iSth  Corning  reported  4.40  inches  and  on  the  19th  Hope  report- 
ed 5.05  inches.  From  the  28th  to  the  31st  rainfall  was  quite 
,'eneral  over  the  State  being  heavy  to  excessive  in  the  south- 
vestern,  south-central  and  northeastern  counties.  Corning  re- 
)orted  a  total  of  8.27  inches  for  the  last  three  days.  The  aver- 
age number  of  days  with  0.01  or  more  rainfall  was  7. 

Crops  made  good  to  excellent  progress  during  the  month  due 
i.o  the  warm  weather  and  timely  showers.  Cotton  was  in  bloom 
uid  the  warm  weather  caused  rapid  development  of  bolls.  Some 
.3oll  weevil  activity  was  reported  during  the  latter  portion  of  the 
aonth.  The  corn  crop  was  in  good  condition  and  the  early 
!orn  was  about  matured  in  most  sections  near  the  close  of  the 
nonth.  Rice  made  good  progress  and  the  early  rice  was  head- 
ng  in  the  southern  portion  of  the  belt.  Early  peaches,  melons 
md  cantaloupes  were  being  shipped  the  first  part  of  the  month. 
The  weather  was  favorable  for  meadows,  pasture  and  all  truck 
!ropa  most  of  the  month.  O.D.N. 


MiscoUaneouE  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  repoitinK 
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3  4a 
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Tlmnderstonn 

^ 

• 

• 

j 

_7 

• 
15 

_9 

j 

i 

j 

16 

J 

18 

j 

16115 

12 

1 
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PBESSUEE,  WIND,    HC7MIDITY.    ANlJ  SUNSHINE 


Atmogphoric  pressure  (re- 
duced to  5ea-leve! ) 

Wind 

Relative 
huiiiiditj' 

Pi  o 

Station 

a 
a 

CD 

to 

K 

3) 

3 

Si 

Direc. 
Date 

o 

♦0 

to 

c 
o 
o 
PI 

o 

CO 
«3 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

29.92 
29. 9B 
29.95 
29.96 

.30.03 
30.09 
30.09 
30.18 

11 
10 
10 
12 

29.78 
29.81 
20  78 
29.79 

31 
31 

31 
31 

4.5 
n  5 
6.4 
6.1 

J  9 
31 

27 
3R 

nw 
sw 
e 
sw 

7 
14 
12 
14 

1 
i?,    50 
85    50 
80    58 

53 

56 

80 
72 
73 
64 

GOBTPAKATIVE    DATA     FOR  JULY 


Year 


891.. 
892.. 
S93.. 
891.. 
895.. 
896.. 
897.. 
898  , 
899.. 
9U0., 
901., 
902., 
903., 
91)4., 
905., 
906., 
907. 
908., 
909. 
910. 
911. 
912. 

13. 

14. 

15. 

lb. 

17. 
918. 
919. 
920. 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 
928. 
929. 
930. 
931. 
932. 
933. 
934. 
935. 
936. 
937. 
938. 


Period. 


Temperature 


Precipitation 
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Number  of  days 


So  £ 


OhU 
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50 

7.24 

0 

10 

13 

8 

79.0 

104 

52 

3.58 

0 

10 

10 

11 

80.9 

103 

59 

2,94 

0 

6 

17 

11 

78.4 

108 

51 

3.98 

0 

6 

17 

9 

78.9 

104 

55 

7.34 

0 

12 

12 

10 

83.4 

110 

52 

1.61 

0 

4 

16 

U 

82.4 

109 

50 

3.25 

0 

0 

16 

11 

79.9 

105 

50 

4.25 

0 

8 

12 

13 

79.0 

100 

52 

5.14 

0 

8 

15 

11 

79.7 

102 

51 

4.46 

0 

9 

K) 

15 

83.7 

116 

50 

2.49 

0 

6 

15 

13 

79.4 

105 

50 

4.49 

0 

6 

14 

12 

79.6 

105 

53 

3.86 

0 

9 

13 

12 

77.9 

104 

49 

4.43 

0 

10 

13 

13 

76.7 

106 

51 

7.60 

0 

13 

10 

13 

76.7 

99 

48 

5.96 

0 

10 

13 

9 

81.4 

108 

53 

1.96 

0 

4 

21 

8 

79.2 

103 

48 

3.00 

0 

8 

15 

12 

81.9 

106 

50 

2.51 

0 

5 

19 

9 

79.4 

105 

41 

5.46 

0 

10 

15 

12 

78.4 

106 

43 

4.83 

0 

U 

9 

14 

81.3 

104 

56 

2.82 

0 

0 

15 

13 

81.5 

104 

55 

4.31 

0 

8 

13 

14 

82.6 

Ui7 

54 

2.69 

0 

7 

11 

15 

77.1 
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43 

2.40 

0 

5 

20 

7 

82.8 

106 

55 

2.09 

0 

6 

19 

9 

79.6 
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50 

5.10 

0 

8 

15 

9 

79.6 
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49 

1.53 

0 
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19 

7 

81.2 

104 

54 

1.91 

0 

5 

19 

8 

79, 8 

105 

52 

4.22 

0 

7 

15 

10 

82,0 

107 

54 

2.42 

0 

6 

19 

8 

80.2 

106 

48 

4.12 

0 

7 

14 

11 

79.9 

105 

48 

3.53 

0 

6 

16 

9 

79.0 

110 

40 

2.35 

0 

5 

18 

8 

81.8 

109 

47 

4.99 

0 

10 

11 

U 

79,8 

109 

42 

8,65 

0 

8 

17 

9 

79  6 

104 

49 

4.25 

0 

6 

17 

9 

80.3 
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52 

3.66 

0 

8 

17 

8 

81.2 
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51 

3.07 

0 

7 

17 

10 

84.7 

115 

42 

0.74 

0 

2 

21 

8 

81.0 
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43 

6.00 

0 

U 

12 

11 

82.5 

108 

50 

5.00 

0 

9 

16 

9 

81.4 

109 

55 

5.01 

0 

9 

12 

10 

85.5 
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57 

1.66 

0 

4 

20 

9 

82.2 
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53 
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17 

12 

83.3 

114 

42 

4.90 
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17 

9 

80.4 
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3.71 
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14 

12 

82.0 
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0 
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14 

11 

80.5 
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Climatolog-ical  Data  for  July,   1933 


.M 


Alum  Fork  Reserv. 

Amity 

Arkadelpliia 

Arkansas  City   

K..i"»vill'- 

Bee  Kraiicti 

!ieuton 

Mp.iilouvillf 

HiK  Lake  diitlyt.  tl 

BU'''i;  Kock  

lilytheville 

Booi'.eviUe  . .. 

Houghton  

lirluicley 

(;aU(!ii   Rock. . 

OHiiHieii 

Carttiage 

Cliirwii'lou    ... 
Clinton...     . 

Oon  w  ay 

CorniiiK 

Ootter 

Crosset  (near) 

Danville 

Onnlatiellf  ... 

l)e  Queen 

Devils  Knob  ....JI 

Duin.is 

Kl  Dorado 

Knglaml  

Eureka  springs 
Fayetteviile    . . . 

Foriiycfc 

Cort  smitli 

Fulton  

iJeorjreln^Tii 

Gilbert 

GlenwooJ 

lirannis 

UrnVPtti- 

Green  Mountain,  tt 

Harrison 

H<^lt:n.i  

higileu 

lllglilaud 

Elope    [Kvap.J 

Hot  Spriiia* ^.^ 

[nde-t i-' 

lesslevllle 

loiieiboro 

.ludsonia 

Lead  Hill 

LITTLK   ROCK,     . 
Little  Uock  Airway 

1,'itliorville IX 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

.VJarked  Tree 

Mena 

Montioello  Airway 
Wontieello  .(near) 
Montongo 
Morrilton 

Mountainburg(nea 
Mountain    Home 

Mount  Ida 

Newport 

Norman    

Oden 

Okay ... 

Ozark  

Parkin 

PinR  ]ilutf 

Pino  Ridge 

Pocahontas  

Portland  

Prescott 

Rock  Springs.,   .tt 
Rogers  (near)  ..tt 

Rosebud ti 

RussellvJlle[Evap] 

St.  Charles 

dt.    Francis 

Searcy 

Springbank t% 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart...  (Evap) 

Subiaco  ■ 

Texarkana 

Thorn  burg 

Turnpike tt 

Waldron... 

Warren 

Whitecllffs 

White  Rock tt 

Wilson  . . . 
W.ynne . . . 
Yaneopin 

Slat«  Means 


Saline 

Clark 

Clark   

Desha 

Independence 

Van  Buren 

Saline 

Hi'iiton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi  — 

Logan    

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas 

Monroe 

Van    Kuren 

Fa\ilknor 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier  

Johnson 

Desha 

Uuiou 

Lonoke 

Carroll 

Washington   .. 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead   ... 

Woodruff 

Searcy 

Pike 

Polk 

Ben'on  

Stone 

Hoone 

Phillips 

Cleburne 

Pike    

Hempstead.. 

Garland     

Little  Kiver... 
Garland  ..... 

Craighead  . . 

White 

Hooue 

Pulaski 

Pulaski  

Johnson   

St.    Francis... 

Columbia  .  . . . 

ffnlton  

I^ee  

I'oinsett   

Polk 

Drew 

Drew 

D  rew ■  ■ 

Co Q way 

Crawford 

Ila-tter 

Montgomery  . 

Jackson  

Montgomery  . 

Montgomery  . 

Howard 

Franklin 

Cross 

.lefferson 

Montgomery 

Randolph  ... 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   — 

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay   

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas.   .. 

Arkansas .   . . 

Logan  

Miller 

Perry 

Pope 

Scott    . .     . 

Bradley  — 

Little  River. 

Franklin 

Mississippi  . . 

Cross 

Desha 


Temperature    (Degrees  Fahrenheit) 


Precipitation,  inches 


.N'uniber  of  days 


u  2 


7. it)  I 
500 
200  I 

H.T    i 

277 

TOO 
l&b 
1J95 
■239 

■ai 

'ib'i 
46.'i 
rib 
2()ft 
3fil 
116 
297 
172 
610 
3(j9 
2i)3 
440 
176 
327 
330 
42f. 
23.M 
162 
270 
22") 
1465 
1451 
275 
448 
260 
200 
600 
.547 
900 
1250 
UOO 
1052 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
750 
345 

6.50 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1207 
273 
273 

'sis 

2010 
SOO 
702 
231 
687 
800 
288 
396 
222 


84.6 
,-*3.6 

+  '3'.6 

dl.'s' 
83.0 
81.8 
79.2 

+  1  7 
+  2.4 

+  'l.8 

bils' 

82.9 

-  0.2 
-h  0.9 

82.8 


83.6 
83.3 


84  5 
81.6 


80.8 


82.4 
78  2 
S4.2 
83.4 
fj..  6' 
80  0 
80.2 
83.8 
83.8 


78,0 
80.4 


81  4 
81.6 


80.5 
81,2 
86.1 


+  1 


+  2.4 
+  2.5 


+  2.5 

+  1.8 


101 

105 

iiii' 

1U7 
102 


lo;-, 

105 


1('2 
102 


105 
103 


+  1.9 

+  LO 

+  10 

+  1  4 

+  1.8 

Via 


-  1.4 
+  2.6 


+  40 
0.0 


+  0.6 
+-  3.3 


81.9 

WLO' 
82.8 
82.8 
81.4 


80.2 
83.2 
81.8 
81.9 
83.2 


80.0 
81.1 
82.4 


101 
93 
103 
102 
lOI' 
97 
98 
1(>3 
100 


100 

ioo 

101 

'lOi 
97 

ioo 

101 
1U9 


ftT 

ii" 
11 

14 


4T 
11 


4t 

0 
4 

bt 
lit 


6T 


64 
04 
65 

'ei' 

60 
62 
64 


-  0,2 
+  1,9 


81.8 
82.7 
82.4 


215 

51 

840 

14 

300 

45 

122 

32 

318 

60 

3 

1300 

48 

600 

4 

526 

26 

175 

5 

290 

11 

245 

28 

240 

29 

650 

14 

214 

61 

210 

3 

760 

41 

332 

53 

650 

18 

2240 

14 

675 

l9 

206 

44 

290 

32 

2285 

2 

237 

13 

250 

30 

167 

14 

83.6 


81.9 
81.3 
84.0 

79.' i' 


+  1.6 

+-  2,0 

0.7 

+  1.7 


+  0.8 
+  1  1 
+  1.1 


+  03 


100 

162' 
lOU 
100 
98 


101 
100 
99 
102 
100 


102 
103 
101 


L2 


83.1 
83.0 


83.0 


83.2 
82.6 
83,4 
83.9 
81.1= 
79.4 


83.5 


78.1 
80.4 
81.8 


82. D 


+  1.5 
-05 
+  1.9 

+  "i'5 


+  1.9 
+  "2!6 


+  2.0 

+  1.6 

+  L4 

+  1.4 

+  1.3 


+  1. 


--  0.4 
+  0.7 


+  1.5 


1112 
100 
500 


100 
100 
102 

"98 


102 
101 


UT 

i!" 

4 

3t 

4t 


lit 

3t 
a 

14 
5 


22  I  35 
3    42 
34 

28 


16 
3t 


23 

3+ 

8 

1 
16 

It 
22 
16 
16t 
23 


59 
70 
68 
65 

'63' 
60 
69 
64 
64 
67 


4 
It 

■J6t' 
loT 

"2 
26 
2  it 


31 


34 
25 

'41 

28 

'36' 
29 
39 


1  5.051  I 

[  3.  08  — U.  17 

I  5.74+2.051 

.  i  0  H5J-2  99 

I  4.62] 

i  6.10    r  2.  69 

s.as 

I  .i.25i  -1.09 

.1  2.93I--II  81 
i  1.011+0,79 
1  4  221+0.67 

.]  2.621 

!  1.21J-3.07 
4.8s!  +  l  94 
2.551-1-46 
3.  661-0. 06 
3.95i+0.36 
6.721  +  4.1,' 


12 

1 12. 90 

1   4.  (!8 

I   1.6- 

3.  86 

I  2,99 

i  2.09 

I  2.96 

'  3.23 

6 ,  63 

S.O.S 

2  62 

1.80 

5.  79 

1.34 


16  29 


6t 
Ut 


at 
5 

14 


102 


100 
99 
103 
103 
105" 
94 


102 


93 

95 
98 

109 


^1 
13 
14 

5 

r2t 


5t 


14 
1?I 


66 


62 


59 


16-I 
23t 
31 
23 

"%\' 
16 
16 
16 
It 
19 


15t 
3 
16 


+  1  .JC 
+  9.60 
+0  98 
-■2.  >5 
+U.40 
-O.lO 


-1.38 
+  2.69 
-0.21 
-  1  68 
-2.11 


2.  03 
J.  77]  1-1.02 
5. MM  1.78 
2.31  -l-'o 
1  4:t| 


34 
33 
32 


33 


16 
1 
3t 


1 

15 
23 
3t 
23 


30 

33 

34 

31 

40» 

28 


42 


5.  .5'i 
1.08 
3.  ,57 
1.94 
0.9" 
4.36 
2.01 
9.  M 

3.20 
4,10 
5.. 5:? 
2  06 
1.56 
2.  .50 
).Sf 
5.-0 
4  IV 
7.  .5' 
,5.13 
2.73 
1.99 

2  13 
6  00 
6. 62 
2.22 
2.  59 
3.10 

3  63 
2.  65 
1.03 
2.86 
3.75 

4  60 
2.11 

1  79 
2.31 
2.21 
3.74 
3.54 
2.18 

2  37 
2  42 
3.39 


-  0.  76 
-3.01 

-2.17 
-2.73 
+  0.91 
1.86 
+4  78 
-1.16 
-0.14 
+  0.96 
+2.24 

-i.89 
— I.UO 

+  1.96 

+4^04 
+  1.31 
-0.74 
-■l.,51 
-  1.67 


-■0.21 
-1.08 
-2.06 


4.22 
4.54 
6.  64 
3.77 
1.71 
2.95 
3.7i 
3.77 
4.51 
2.70 
4.94 
3.20 

6.08 
4.33 
4.88 
4.85 
3 


3  74 


-0.91 

-'i'.25 
-1.39 
-0.37 
-0.56 
-1.81 

-2.02 


-0.05 

-F2.'32 

-hO.86 

-2 

-0.65 

+0.32 

+  1.14 
- 1  46 
+  0.69 
—0.53 


1.32  I 
0.96  I 
3,71   1 

0  4') 
1.93  I 

1  40  ' 
3  10  ] 

0  91  I 
1,57 

1  .  05 

I    •.■3   I 

1,  15  I 
1 .95 
0.49 
2.79 

0  88 

1  29  I 
0.91  ! 

2.  13  i 
1    41    i 
5.64  I 
1  90 
0.38 

1  30 
1  39 
0.  76 
I. II 
0.96 
3. 20 
0.67 

1  03 
1.38 
1.80 
0.51 
1.74 
2.95 
1..53 
0  60 
2.  57 
(1 .  .50 
2.00 
0.87 

0. 33 

1.24 
1.66 
5.  06 
1.33 
0.  82 

2  60 
3.61 
n.45 
0.57 
1.09 
2,88 
1.46 
2.  OH 
1.70 
2.10 
0.98 
0.  63 
U.  77 
2.02 
2.20 
1.02 
1.00 
1.33 
1.63 
0.80 
0.47 
0  95 
2.64 
1.50 
0.64 
l.U 
0.66 
1.29 
1.31 
1.05 
0.87 

0 .  65 
1.69 
1.20 

1.  14 
1.50 
3  33 
1.59 
104 
L25 
1.52 
1.07 
2. 23 
1.03 
1.27 
0.82 


+2.  31 
■rl.'iS 


+0.83 
-0.66 


-0.06 


1.89 
2.65 
1.64 
2.60 
0.70 


0.0  I 
0   0 

0  0 

0.0  I 
"0 

o.n  ] 

0.0  ! 
0.0  I 
0.0  I 
0.0  I 
0.0 
0,0 

D.O    ! 

0.0  I 

9.0  I 
0.0   I 

•  ■  I 

0.0  I 

0.0  I 

0.0  1 

0.'^  I 

u  0 

0,0 

0  0 

u,0 

0.0 

0.0 

0.0 

(1.0 

0.0 

0.0 

0.0  I 

II.  0   I 

(1.0 

0.0 

0  0 

0  0 

0.0 

■  1.0 

0.0 

0-0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

II. I' 

0.0 

0.0 

0  0 
0.(1 
0  0 

0.0 
n  0 
0.0 

o.n 

9.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0,0 

0.0 

0.0 
0.0 

o.'o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

b'.o 


Observer 


f  i  '2  - ' 
%  \  't%\ 


16 

1 
n 

23 
12 
12 


2^     I 

15    ! 

9     1 

;i    I 


21 

7 

17 

9 

.)[ 
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23 
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2;< 

6 

6 

23 

4 

20 

15 

17 

5 

14 

0 

26 

21 

7 
13 

2 
13 
lb 

2 
13 
14^ 
21 
15 

4 
13 

16 

22 
2-1 
19 
10 
19 

81' 
22 
14 
15 
12 
17 

4 
26 

3 

6 
10 
22 
11 


7 
10     I 


4 

11 
4 
10 


12  1 

13  I 
18  I 
10 

26  I 
11      1 

''  I 

8  1 

16  i 

27  I 
13 

9 

1 

3 
10 
13 
12 

8" 

4 


16 
11 

9 
16 

7 

8 
14 
21 
15 
10 
18 
17 

8 

9 

20 

11 

21 

21 

20 

24 

lOij 

13  I 

19 

17 

8 

8' 
12 

'6 
23 
17 
22 
13 


17 
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11 

0' 

7 
18 

15 

12 

9 

22 

15 

14 

11" 

13 

12 

b 

14 
16 
13 
lo 
21 

11 

3 
17 
7 

8 
16 
11 

'5 
16 

0 
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3 

1 

4" 
17" 
12 

'9 
13 
19" 
10 

'9 
0 
8 
2 

13 


sw. 
sw. 


I  sw. 


i-e. 
sw 


I  siv. 
sw. 


i  sw . 


4 

1 
10 

6 

3 
11 
13 

5 
13 

7' 

4 

0 

2 

6" 
U 


8. 


6 

s. 

6 

sw. 

2 

n. 

9 

s. 

2 

sw. 

6 

s. 

5 

se. 

13 

4 

sw 

6 

w. 

6 

ne. 

7 

sw. 

U 

s. 

5 

sw. 

4 

lie. 

10 

ue. 

2 

s. 

8 

6 

sw. 

lb"- 

0" 

s. 

0 

sw. 

'5 

se. 

10 

3" 

s. 

9 

sw 

T. 
W. 
F. 
C. 
W. 


L.  E   Water  Work.^ 
.1.   W.  Canipoell 
Mrs.  Ted  K.  Carpent 
lierberi  NetT 
.Virway  Observer 
.).  E.  Scaulan 
S.  .y.  Kurks 
r.  S.   WVather  Purei 
C.  1-  Brooks 
Vqr.nou  C.  Howe 
Sa.nue'  i.'orris 
F.  H.   Randolph 
Harry  Buie 
R    .1    'lorry 
S^'illian)  Junes 
.!    M.   Knight 
P.  K.  Wyiie 
R.   M-  Wheal  ley 
A    L   Stepiiens 
K-  K    ('ordrey 
Win/red  D.   Polk 
O.  3    McSpaddeii 
V .  S.  I''i>rist  .-service 
,!.  M.  I'attersun 
GtfC,  V .  vioodier 
K.  !i.  Smith 
IF.  S.  l'"orest  Service 
Ben  .ioiiiison 
Mrs      E.    W  .Oastoi 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
rni-.ersity  nf  Arkani 
Mercille  McMurry 
;■ ,  S    Weatiier  Bure 
.)     Logsn 
K.  Putt 
,1 ,  King 
A .  Price 
McVay 
Max  W.  Schmidt 
U.S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
.\ustinF.  Cartwrigt 
I ,  O.  Cooley 
I'.xperimcnt  Farm 
National  Park  Surv 
\V.  i"..  McDowell 
r.  S    Forest  Strvic( 
Benedictine  Sisters 
T.  ,11.  Beals 
•L  H    Crosswhite 
U  .  S.  Wuather  Bun 
Airway  Observer 
ii    (•    It'Uhardt 
.1,  Vv.  Fppes 
State  .Agri,  School 
Paul  Morton 
C  N    Houck 
Charles  Walton 
F    W.  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  t 
Soil  Conservation  S 
Mrs.  Freda  M.Ashc) 
C.  A.  Lovell 
N.  H  albert 
.\.  Whittmgton 
1),    Henderson 
3.  Forest  Servlci 
S.  Forest  Servi( 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  O.  Milton 
Ca.rroil  King 
Miss  Theresa  Sohen 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
.Soil  Conservation  h 
Car)  A.  Starck 
G.   A.    Maddox 
TT.  S.  Forest  Servic 
U.S. Biological  Sur 
A    Boyce  Boyd.  Jr, 
Walter    Smith 
Henry  Field 
.?.   C   Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  S' 
New  Subiaco  Abbe; 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
U    S.  Forest  Servic 

ON.  Turner 
L.   M.  Snead 
U.  S.  Forest  Servit 
D.O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 
W.  E.  Barton 
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Daily  Precipitation  for  July,   1938 


drainage 

Day  of  Month 

Stations 

1 

1 

basin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9        10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

IV 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

8- 

1 
AUira  Fork  Reser. .  j 

Amity nil 

Arlialelphia  ....l]ll 
.\rnaasas  t.'itv    .  ill' 

1 

1 

1 

...1 

.22 

.40.... 

'05 

;33 

.'49  .".'. 

T. 
".3\ 

1.32  .... 
.22I..    . 
.051    .87 

T. 

.22 

!96 

1         1 

1 
.031 

T. 

45 

.94 

.28 

70' 

03 1  .";  t\!< 

Juachita. . 
l.iachita.. 
vii.ssvssippi; 

... 

■"i;::". 

... 

1 

.13 

1  71 

3,08 

4A 

09 

5  74 

'.■ 

■   " 



.  . 



.40       .    1 

.25i....! 

1 

0,65 

Battfsviiie  .Airwav. 

White   ... 

... 

^■| 

.12  ....! 



.. .' 

. .  .1 

[ 

....| 

.00  1.93;  .04; 

-■•1. .. 

■'    !  -'ai----! 

.05    .15 

.34 

,63  1.7)1 

4,62 

bee   .'.raucn- 

Arkau.sas..' 

.1 

1.30 

.... 

.10,  T    i 

. 

1.10!..    .i 

• .    ■  1  ■    . . 

1.20'.. .    I-.-    1 

....    .26    .20; 

.,40i    .50 

6.  JO 

IJiiatoii 

<aliiie 

1 

; 

1 

1'. 

.    .i 

1.04'.    .. 

.04 

■    .| 

'r. 

...  1 

.2i;3.  io|  .27; 

,..)...    1 

....    .89 

131 

20    .07 

6.95 

Beutonville    ...'*' 

Arkansas. . 

. 

1 

. . . .  1 

.  1 

.il 

T.  1    ... 

..■■!  .01 

.9! 

T.  1.... 

■•••I 

T 

. .    .1  •    ■  .| 

T. 

.861    .40 

.Vo| 

.34  ....1 

3.  25 

Big  l-ake  Outlet  .llil 

St.  Kraiicis 

. ... 

..1 

■•■•1 

.21 i  .05 

1 

.. 

■  •      1 

.67]  T. 

..    .' 

. .    . 

■^^i 

.27  1.571 

2.98 

Black:  Kock \\'.\ 

White   .... 

1 

.  ..1 

•  ■   -1 

.»>     .421 

I 

1 

.    j 

1 

,'■ 

.50    T. 

....1   "' 

' 

• .      1 

.14 

■r.  1.05 

2.  93 

lilvtheville ilii 

St    Krancis 

.1 

...1 

■   --1 

.12:....; 

.  .  . .  I 

. . . . ' 

.    .  1 

■  ■  -1 

. . . .  1 

.89' 

.3/1 

. .    1 

••   ■!,  ,, 

.45 

.9511.23 

4.01 

Booueville 

.Arkansas. .] 

....1 

•       ■! 

.  DO 

■  ■    '1 

I         1 

.04 

.75! 

.r/1 

.uol 

T 

■  •  ■  ! 

....ll.  15 

./8 

.13'.... 

4-22 

liodif  htou  .  .      ..Ili! 

Ouachita. .' 

.. . 

....  ■■■   1 

..    .  .    ..| 



1 

....[..    .1 

1 

•■  -i 

.2c' 

i.9o|.... 

. . . . 

..   1 

. . .  .1 

■       1 

•  421 ... . 

2,  62 

Briuklev 

Calico  'iock....   nil 

1 

... 

...    1 

1 

"un 

381         ' 

.02| 

■  ■■! 

.02'    .      1 

.45 

i' ' 

. .   . : 

07 

.  12 

04j 

'   V? 

.49 
81 

.115!    02I 

1.21 

Wnite   ....!.... 

Ouachita 

Arkansas.. 
^VhitQ   ....     ... 

.01 

1   ■>'' 

'  7nl 

'    ■  ■] 

•■ 

.... 

.68 

.02 

;...j 

T. 

'.''.'1 

T.' 

.10 

.14 
1.07 

.00 
.12 

.29 
.10 
.U2 

.08! 

....! 

.14! 

.... 

27! 

t.' 

1.20 
39 

.881 
.76 
.74 

.07 
.53 
.05 

4.88 

car'vha.?.?   

Clareudou llll 

3.66 
3.95 

.  li 

Wnite    ....j 
,\rkau3as..l  — 

. 

1   ^4 

.34 

.... 

'.'35 

.li 

.03 

"05 

.06 

1.41 

.40 
.70 

.01 
.U3 

3t 

.24 

.18 

1.3/ 
.5n 

2.13 
.36 

.01 
.77 

6.72 
5. 12 

Conwav 

,3? 

....1 

UorniUij iMi 

U'hite   

.23 

4.40 

.. . 

2.58 

.00 

0.64 

'2. 90 

Cotter nil 

Wiiite   .... 

.  cO 

. .   . 

.2) 

. . . . 

.98 
1 

1  90 

4.08 

Crossett  .  .[near]. . 

Ouachita. . 

.20 

.ii 

.23 

T 

.02 

.38 

.13 

.03 

.03 

.29 

1.  60 

Danville l|li 

Arkaii'-as.. 

.... 

.S3 

... 

.24 

.01 

,14 

.04 

1.30 

.  14 

.43 

— 

.21 

.  43 

.09 

3.86 

Dardaueile   !i:i 

Arkaiisas. . 

l.:!!l 

'I'. 

.09 

.03 

.40 

1. 

.61 

— 

.23 
1'. 

.04 

2.99 

UeQuoen 

;<ed  . 

.... 

.05 

.63 

.01 

.-iS 

.10 

.06 

./b 

2.  09 

Devils  Knob 

.Arkansas . . 

i 

I. 

.  IM 

.32 

.36 

.12 

.(l.i 

.14 

.6/ 

2.96 

Dumas 

Mississippi 

., 

r. 

.0/ 

T 



.19 

.08 

.04 

26 

.54 



i'. 

.29 

.96 

3. 23 

El  l;orado Illl 

Ouachita. . 

.06 

.u 

.00 

3  20 

.21 

.  18 

.20 

34 

.62 

T. 

I.  56 

6.63 

England 

Arkaiis:vs. . 

. .. . 

.il 

.04 

.16 

.bl 

.30 

52 

.6/ 

.04 

.43 

.04 

'i'. 

3.08 

Eureka dpriUijs  ... 

White   .... 

... 

.  .. 

l.U.j 

02 

.08 

.20 

.10 

.02 

.30 

.85 

.02 
T. 

2.62 

KavetteviUe   

White 

.  uo 

r. 

.... 



1.3f* 

.1- 

.03 

l.tO 

Fordyce  

:  luachita.. 

.05 

.6i 

.... 

.02 

1.60 

1.  i5 

i.80 

.01 

.04 

5.79 

Fort  .Smith "" 

Arkansas. . 

.... 

'I  . 

.24 

.  17 

.20 

.01 

T 

'I'. 

i'. 

.03 

1.34 

Fulton Ill 

lied 



.  2.1 

.... 

.40 

.li 

.10 

■il\ 

1,74 

T. 

.    .. 

l 

.3/ 
..30 

l.Oo 

.02 

4.77 

Georgetovfu 11 

Gilbert   .  il 

Wiiite   .... 
vVhite    .... 

T. 

1' 

.71 

.47 

T 

.42 

2  95 

5,14 

2,31 

.05 

.47 

T. 

'J'. 

.14 

1..53 

,12 

Glenwood i  1 

Ouachita.. 

.07 

.... 

.40 

.10 

. .    . 

.... 

26 

1.43 

Grannis-  

Red 

... 

41' 

T. 

02 

07 

47 

.02 

2.t>V 

'1 

1. 

T 

.02 

t. 

.Io 

.81 

5.50 

ijravette 111! 

Arkausas. . 

... 

07 

.45 

.. 

.50 

"A,, 

Ob 

1.08 

Oreiin  MouutaiTi.. 

Wiiito 

.42 





.04 

.  /8 
.79 

.66 

2.66 

3,  6/ 

Harrison 

White  .... 

.04 

.19 

.8/ 

.10 
.50 

1.94 

Helena Illl 

.\{ississippi 

.33 

.26 

.14 

.10 



.04 

0,97 

Higden 

White 

1.2^.' 

.2.5 

.... 

.16 

.io 

.20 

■r. 

1.24 

.04 

4,36 

Ouachita. . 
Red 

.03 

T.' 

".29 

2.00 

.00 

1.29 

3o 

Hope  [Evap].... llil 

.05 

.32 

5.05 

.02 

9,14 

Hot  Springs  

(Kiachita. . 

r. 

.78 

.44 

i'. 

.60 

1  ..W 

.04 

.02 

.11 

'1 . 

3,45 

Index      nil 

Red 

.Oo 

.40 

■1'. 

.50 

.40 
55 

■/5l'l 

'1'. 

'!65 

.23 

7(1 

.30 

.00 

.82 

3  20 

Ouachita. . 
White  .... 

4.40 
5.53 

Jonesboro nil 

.34 

.05 

.10 

.68 

.18 

.61 

.03 

3.54 

Judsonia Illl 

White 

. 

.... 

.::i3 

.05 

.29 

.09 

.45 

.:^0 

.15 

.40 

2,06 

f.pa(i  Hill 

White 

i'. 

.45 

.10 

T. 

.03 

'.'io 

ul 

.02 
.  10 

'f.' 

'1'. 
T. 

'^oi 

06 

i. 

'f. 

.04 
.20 

.  16 

.32 
.30 
.52 

.5/ 
.63 
.07 

.Ifi 
2  88 

1  56 

Little  Kook.."* 

LittleRock  Airway 
Lutherville 

.  . 

.64 
.'J'J 

01 

T 

T 

2.50 

4.80 

.Arkansas. . 

.50 

.... 

1.07 

.05 

.11 

1.18 

.02 

T. 

.07 

.90 

.80 

.72 

5.70 

iviadisoji  Illl 

St    Francis 

'r. 

.4) 

2.  00 

l.oO 

■)'. 

.21 

4.12 

Magnolia 

Mammoth  »pg.  -lill 

Red 

1.50 
.38 



.30 

..    . 

T.' 

.40 

.70 
'!06 

.... 

.    .. 

.70 
.37 
.61 
.53 

.40 

1.70 

.10 

T 

.85 

1.20 
1.25 

".\& 
.28 
.02 

.90 

2.  10 

.21 

.63 

White 

.... 

... 

.... 

5  13 

.98 
.17 

.08 

.14 

.03 
T. 

2.73 

Jkfarked   Tree. ...Illl 

.St.  Francis 

.  .. 

.... 

.02 

.35 

..  . 

.21 

1.99 

.Meiia i|.^ 

Ouarhita. . 

.03 

.07 

02 

.02 

.2'.i 

.40 

.10 

.14 

.01 

-Od 



.  /  / 

.2i 

2,  13 

Mouticrtllo  .Airwav 

Ouachita  . 

4n 

.0?'2.  62 

1.36 

.12 

.40 

.... 

.82 

.1^ 

c.OO 

MouticeUo(  near'*' 
Montoago     

Ouachita. . 
Ouacliita. 

T. 

■I'. 

— 

.2» 

T. 

.17 
.20 

.... 

".  15 

.L)J,2.  ai 

1    n4 

.70 

.  20 

LOO 
T. 

.03 
T 

.110 
'1. 

T. 

.VO 

T. 

.40  1.02 

. .  . 

2  22 

MorriltoL'     ill: 

Arkansas. . 

.58 

.10 

1. 

.30 

.29 

.Oj 

1.00 

.21 

2.  59 

Mouiitainburg  — 

Arkansas. . 

1.3a 

■i'. 

.10 

.13 

.23 

.03 
.32 
.1; 

.25 

.01 

T 

'J'. 

..59 

.03 

.56 

.09 

...  10 

Mountniu  ilome 

White.  ... 
Ouachita. . 
White 

i'. 

;;:; 

.66 

4u 

.15 

'.02 

.  72 

. . . . 

".hi 
".'oi 

.... 

.... 
.17 

•    • 

'1'. 

1.  15 
.24 

.95 

.07 

.48 
.'04 

.47 

3.  63 

Mount  Ma           .   . 

.... 

.00 
•■(8 

.09 

■i'.' 

.08 

2.  65 

*^ewport       .   ...Illl 

.01 

1.03 

Xorinau     Ill 

Oden  .. I'll 

1 

Ouachita. . 

.... 

.10 

.30 

.13 

'f. 

2.64i  .17 

.41 

3.  ;5 

okav 

Red 

.2u 

1  50 

.95 

.28 

, 

.03 

.28 

1.2b 

.10 

4.60 

Ozark Ill 

.Arkansas. . 

.03 

. 

6:< 

.07 

.10 

.041    .52 

,06 

.64 

.02 

2.11 

I'arkin    Ill 

St.   Francis 

,13 

.    . 

.00 

.  - 

1,11 

1.79 

I'ine  ISluft      ....ri 

Arkansa.s.. 

. . . , 

i  . 

.31 

.66 

01 

.03 

T. 

.li 

'r. 

.  12 

.4b 

.61 

2.31 

I'ine  Ridge Illl 

Ouachita. . 

. . . . 

. ... 

. . . . 

.11 

,29 

.30 

.10 



1.29 

.15 

2.24 

Plantersville  . .  .*" 
Pocahontas 

Ouachita. . 
White  .   ... 

... 

.... 

.a 

.45 

•■ 

.05 

T. 

'.'20 

1 

1.31 

.15 

.l'6 

.55 

T. 

'I' 

.03 
.27 

T. 

1.10 

.10 
.63 

1 .76 

.08 

.15 

..    . 

3,74 

Portland               !lll 

.b) 

.:"! 

.57 
.06 

.... 

'  A>2 

.  2U 

.25 

.74 

i.  6.'> 
.02 

".2b 

.02 

97 

3.54 

Frescott Illl 

Ouachita. . 

.  i 

.87 

.07 

2,18 

Rock  Springs 

Ouachita. . 

.65 



.42 

.27 

'J'. 

1. 

.44 

.00 

1   .32 

T      T. 



'1. 

.17 

1  2,37 

Rogers  1  near) 

Willie 

Arkansas. . 
Arkansas  . 

'.'l:i 
".29 

... 

.32 
.3'd 

I'li 
.02 

.04 

;:;; 

'.'05 

.... 

','03 

.'03 

.  .3 

.08 
'.'93 

.11 
.83 
.79 

3.'33 

.13 

.40].... 
.611    .01 

.45!.... 

.I'b 
1.20 
.27 

!   .23 

.06 

1.41 

1  .49 

1  .03 
.09 
.40 
T. 
.38 

1,67 

't. 

|l.67 

2  42 

.... 

.... 

:;• 

.... 

3.39 

Russellville 

.oil..  . 

.  69ll.  50 

4,22 

St.  Charles  Illl 

vVhite   . .   . 

4.54 

St.  Francis Illl 

St.  Francis 

.72 

T 

6.64 

Searcv 

White    ..   . 

. . . . 

.04 

.44 

.02 

.67 

i.59 

i 

!:::'!  .os 

1  •^'^ 

.•23 

;  ,69 

3.77 

.~priugbank  . ..   .1111 

Red 

'J'. 

r. 

T. 

1    .50 

'J' 

i'. 

i  '^■ 

.15;  T 

i  T.  11.04 

'  'i'. 

1 

|..    . 

.02 

1.71 

.-wry Illl 

Ouachita  . 
.\rkansas  . 
1  Arkansas. . 

4B 

'.77 
90 

.90 

.23 

i  -^^ 

.101..  . 

.071    .91 

11.52 
1    ,07 

1   . 

1 

i    .. 
1 

i    ••■ 

|.... 

i..    .il   20 
11.27 

\".w 

2,95 

Stuttgart 11 11 

Stuttgart  [Evap].  . 

1  3.76 
3.77 

. . .. 

'.'.3( 

. .    . 

i.... 

1  • ;  •';■;; 

....!l.07 

i'. 

.2,D 

.... 

t' 

•rV 

T. 
04 

2.23 
.12 
.17 

.08 

.05 
1  .20 
1  27 

i    .O2I.... 
11.031  .20 
I   :,15':--- 

■f.- 

I'-S:;-: 

!     62' 

\r.' 

.62 
.'57 

1    .201  .90 
.511    .06 

It 
|-T.- 

4.51 

Texarkana   11 

Thornburg 

Refl 

\ 

i  .05 


2.70 

1  Arkansas,. 

1 ,  35 

4.94 

Turnpike 

Waldron 

Arkansas.. 

.... 

.34 

1 
1"    ' 

|... 

.50 

.64 

.19 

1  '!'. 

1 

I  T. 

1.. 

T. 

1.... 

i 

. .   . 

1 

\"" 

.8'i 

.51 

'   ,20 

1.... 

3.20 

Warren 

Ouachita. . 

IRed 

Arkansas.  . 

■••• 

'  ;o5 

t 

i'li 

.05 
.10 
.04 

I""    .16 

|....    .77 

.19    .30 

1.86 

1.44 

.06 

.51 

i.8y 

2.65 
1.64 

.01 
.81 

.12 
'!6i 

6.08 

WhiteclifTs 

.OS 

4.33 

White  Rock 

.2f 



18 

1.11 

4.88 

Witt  Springs 

WiUon 1 

'.\rkansas. . 
Mississippi 
St.  Franci 

.25 

'!it' 

.    . . 

1.  .. 

.2J 

.20 

m 

.2e 

'  .hi 

.  /4 
.55 
.27 

"95 

.7C 

2.51 

2.60 
.30 

.7c 
.0; 

".hi. 

'.'63 

'.'ia 

'.:. 

4.85 

Wynne 1 

.16 

3,06 

Yancopin i 

Arkansas 

•  ■  *  ■ 

.... 

1 

wk 


40 


CLIMATOLUGICAL     DATA.      ARKANSAS     SECTION 


July 


08 


Daily   temperatures    for     July.    i9S8 


Stations 


Alum  Fork 

Amity  W 

Arkarlelphia  %  — 

liHtesvilK'  

Hoe  Braiifb 

Benton  

BoDtonville  "*  — 

FilytheviUe 

Bf>otK'vU)e 

Rrlnttlev 

Camden 

Carthsg'' 

Conway  

Corning 

Crossett  

Dartlanelle 

Da  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eurokn  Springs  ... 

FayetteTlUo 

Fordyce 

Fort  Smith"" 

Gilbert 

GrannLs 

Gravette^? 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  W 

HotSprings 

Jonesboro    

Lead  Hill 

Little  Kook."*. 

Little  Rock... 

[Airway] 
LuthervlUe 

.Magnolia 

Mammoth  .Spring. 

Marianna 

Marked  TreeJ?.... 

Mena 

Monticello 

Morrilton 

Mountain  Home. . . 

Mt.  Ida 

Newport 

Oden"» 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 


13       14 


l.S      IB      20 


21 


23  I  24 

I 


2?< 


26 


28  I  29  I  30 


Maximum 

■■1 

..|  ..   ..1  .. 

80 

92 

92 

93 

93   96 

95 

85 

^9 

93 

Hlnimiiiii 

61 

64 

65  66 

67 

68 

68 

65 

68 

68 

67|  66  66i  69 

68 

68 

67 

67 

68 

68 

68 

67 

67 

71 

68 

67!  P8 

71 

70 

70 

68 

Maxiraurr 

92 

95 

98  102 

104 

103 

93 

98 

103 

102 

103 

1001  103]  104 

100 

99 

98 

85 

88 

92 

91 

88 

94 

93 

97 

96 

98 

97 

80 

92 

95 

Minimum 

64 

70 

68   68 

70 

73 

72 

69 

69 

70 

77 

761  77   72 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

66 

69 

67 

68 

69 

68 

69 

70 

69 

70 

69 

Maximum 

94 

95 

97 

101 

105 

98 

98 

98 

101 

102!  104 

104|  1041  102 

105 

100 

1('3 

85 

90 

91 

94 

92 

93 

94 

96 

100 

100 

99 

81 

96 

95 

Minimum 

65 

69 

68 

67 

68 

72 

73 

70 

71 

7l|  71 

721  701  71 

71 

69 

69 

71 

70 

70 

68 

68 

68 

68 

70 

71 

70 

70 

71 

71 

70 

Miixinuini 

94 

97 

98 

100 

9U   96 

97 

92 

96 

99  102;  92i  lOO;  100 

95 

97 

93 

82 

87 

91 

92 

90 

93 

92 

94 

96   98 

90 

no 

88 

91 

Miiiimum 

68 

72   70 

72 

74   67 

68 

69 

69 

70 

69.  l^'     67!  Oi! 

1.7 

02 

74 

72 

69 

70 

04 

01 

IW 

05 

66 

67   68 

73 

70 

73 

71 

MaxinniMi 

97 

100 

102 

102 

101  100 

99 

98 

101 

105 

107;  10:;|  101 1  101 

91 

97 

93 

89 

87 

88 

98 

91 

92 

95 

96 

101,  102 

101 

80 

85 

92 

Miniiniun 

68 

69 

60 

71 

72   71 

69 

09 

70 

70 

70!  70!  6S|  74 

68 

6-1 

74 

72 

70 

70 

06 

64 

f;4 

69 

60 

68   08 

73 

70 

71 

70 

Maximum 

91 

91 

95 

100 

101 

98 

94 

93 

96 

97 

98 

98   99  i  102 

98 

97 

99 

85 

87 

87 

W 

90 

94 

91 

94 

94 

94 

92 

bS 

92 

92 

MinimuEii 

67 

(Hi 

62 

66 

69 

71 

71 

68 

67 

69 

70 

70 

68|  71 

68 

68 

73 

73 

69 

69 

69 

70 

70 

7! 

70 

68 

69 

71 

71 

73 

70 

JMa.ximUTii 

92 

94 

95 

94 

96 

96 

92 

86 

91 

95 

96 

96 

96   '.14 

92 

88 

84 

79 

86 

88 

S'.i 

90 

91 

93 

93 

94 

92 

S3 

bO 

88 

89 

-Miuimuiii 

69 

72 

68 

69 

68 

70 

65 

65 

06 

70|  71 

T.\ 

70 

72 

64 

(i8 

69 

67 

65 

64 

C-:^ 

64 

05 

65 

66 

07 

09 

69 

70 

68 

60 

Maximum 

9:1 

10(1 

103 

98 

94 

96 

96 

92 

96 

100 

101 

95 

100 

9:i 

92 

90 

90 

84 

87 

89 

90 

37 

93 

90 

92 

93 

95 

92 

85 

89 

80 

Miuimiun 

60 

73 

79 

76 

73 

65 

73 

70 

71 

73 

73 

72 

70 

72 

66 

63 

70 

69 

70 

71 

70 

71 

67 

69 

70 

70 

69 

72 

73 

71 

72 

Maximum 

96 

101 

103 

loo 

102 

100 

96 

96 

98 

99 

103 

102 

105 

103 

99 

98 

94 

92 

87 

!I2 

92 

91 

94 

93 

96 

97 

101 

94 

83 

93 

9(> 

Minimum 

68 

67 

64 

64 

66 

75 

71 

70 

71 

69 

69 

72 

69 

70 

66 

67 

73 

73 

73 

70 

69 

70 

66 

69 

67 

07 

o9 

70 

71 

71 

71 

Maximum 

9S 

96 

101 

100 

98 

97 

97 

96 

99 

99 

100 

95 

99 

102 

88 

95 

97 

90 

91 

87 

90 

9] 

95 

94 

95 

9<i 

97 

98 

93 

90 

93 

Mininnim 

65 

71 

70 

71 

75 

68 

74 

70 

71 

71 

70 

72 

67 

71 

68 

66 

71 

75 

71 

71 

69 

71 

70 

70 

71 

76 

m 

72 

71 

72 

7a 

Maximiun 

94 

96 

97 

100 

102 

101 

98 

98 

99 

99 

101. 

1001  101 

102 

99 

98 

95 

89 

88 

93 

93 

90 

91 

93 

95 

95 

94 

95 

95 

90 

94 

Minimum 

71 

72 

70 

06 

70 

75 

74 

70 

70 

72 

74 

74 

70 

73 

72 

69 

73 

73 

71 

71 

69 

71 

70 

72 

69 

70 

70 

72 

71 

70 

71 

Maximuij. 

91 

96 

97 

loo 

102 

98 

96 

98 

99 

98 

98 

101 

99 

101 

98 

98 

98 

90 

91 

90 

92 

91 

94 

93 

95 

98 

97 

98 

91 

92 

93 

.Minimum 

69 

71 

73 

69 

73 

74 

73 

68 

69 

70 

71 

72 

68 

73 

70 

68 

72 

71 

71 

70 

68 

69 

70 

71 

70 

OS 

69 

72 

73 

72 

71 

Maximum 

97 

102 

103 

105 

105 

100 

100 

96 

100 

102 

102 

102 

103 

103 

101 

99 

94 

92 

90 

92 

95 

90 

95 

93 

95 

101 

101 

96 

89 

89 

94 

Nliniumm 

71 

69 

69 

71 

73 

74 

73 

70 

71 

73 

72 

74 

70 

74 

69 

09 

73 

7.3 

72 

75 

70 

70 

67 

73 

69 

69 

71 

73 

73 

73 

70 

.Mfixinuun 

95 

99 

100 

99 

92 

98 

100 

92 

99 

101 

103 

96 

102 

98 

94 

97 

95 

82 

90 

92 

92 

93 

95 

92 

95 

97 

98 

94 

84 

87 

90 

Minimum 

6(5 

72 

72 

72 

75 

64 

68 

70 

69 

69 

69 

72 

67 

72 

64 

00 

70 

70 

60 

65 

65 

67 

67 

68 

68 

08 

Lb 

73 

70 

09 

69 

Maximum 

93 

95 

95 

99 

101 

i)8 

94 

95 

95 

96 

97 

95 

96 

98 

99 

95 

94 

8" 

94 

89 

90 

91 

90 

8!l 

90 

92 

96 

96 

93 

90 

yo 

Minimum 

64 

66 

63 

65 

".0 

70 

71 

08 

68 

fi7 

71 

69 

65 

68 

70 

65 

(.8 

71 

72 

68 

68 

67 

09 

ti7 

69 

68 

Oo 

66 

6b 

67 

70 

Maximum 

Minimun 

71 

72 

68 

69 

69 

79 

73 

70 

76 

72 

72 

74 

7i 

75 

68 

71 

73 

73 

73 

72 

7  6 

70 

Oil 

71 

09 

69 

71 

74 

73 

72 

72 

Maxiiiiun 

91 

93 

94 

96 

98 

97 

95 

95 

98 

99 

98 

97 

98 

101 

98 

96 

93 

87 

93 

90 

90 

86 

92 

90 

94 

94 

90 

96 

88 

92 

9l. 

.Minimnm 

70 

69 

64 

04 

68 

71 

73 

70 

71 

72 

70 

73 

71 

71 

72 

70 

70 

73 

73 

72 

09 

73 

67 

73 

70 

69 

u9 

72 

72 

72 

72 

Maximum 

86 

87 

89 

90 

93 

86 

88 

88 

89 

90 

8S 

89 

92 

88 

85 

89 

82 

79 

82 

85 

86 

84 

88 

87 

Nil 

90 

90 

83 

70 

79 

87 

Minimum 

68 

69 

71 

72 

77 

74 

70 

64 

73 

74 

75 

73 

71 

66 

70 

()5 

65 

68 

65 

68 

69 

69 

67 

71 

70 

71 

70 

70 

72 

66 

08 

Maximum 

97 

99 

101 

103 

103 

102 

101 

101 

99 

99 

101 

99 

101 

103 

99 

iOO 

100 

86 

85 

91 

9(1 

90 

91 

92 

91 

95 

100 

99 

98 

91 

94 

Minimum 

68 

71 

70 

72 

76 

72 

72 

70 

72 

73 

72 

73 

69 

72 

70 

7; 

72 

74 

73 

70 

70 

70 

72 

74 

70 

70 

73 

73 

73 

73 

72 

.Maximum 

94 

96 

97 

100 

102 

100 

97 

98 

98 

97 

98 

99 

97 

99 

101 

95 

94 

86 

92 

93 

91 

89 

87 

90 

92 

94 

93 

93 

90 

88 

90 

Minimum 

71 

73 

73 

7) 

74 

78 

75 

71 

70 

72 

74 

74 

71 

73 

71 

6" 

74 

73 

74 

71 

72 

71 

71 

72 

71 

73 

71 

73 

74 

73 

7C 

Maximum 

92 

94 

101 

100 

'.n 

98 

99 

100 

100 

99 

100 

95 

97 

85 

88 

90 

93 

89 

93 

92 

93 

95 

90 

94 

84 

89 

91 

Minimnm 

69 

71 

70 

75 

71 

71 

71 

71 

73 

69 

71 

70 

70 

7i 

70 

72 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

70 

Maximum 

90 

93 

94 

94 

95 

97 

92 

85 

92 

94 

95 

96 

94 

94 

92 

92 

83 

78 

86 

91 

91 

92 

94 

97 

94 

95 

94 

86 

78 

81' 

91 

Minimum 

72 

73 

74 

69 

68 

73 

67 

65 

66 

72 

73 

73 

73 

74 

65 

67 

68 

66 

65 

66 

(;6 

64 

67 

66 

68 

70 

74 

69 

70 

(;8 

08 

Maxlnuim 

92 

92 

92 

94 

95 

95 

94 

89 

94 

97 

98 

96 

98 

98 

97 

94 

82 

82 

86 

90 

92 

93 

96 

95 

95 

95 

9o 

91 

84 

90 

93 

Minimum 

71 

74 

70 

66 

74 

73 

70 

65 

65 

68 

70 

69 

71 

70 

64 

60 

07 

68 

67 

64 

66 

65 

66 

65 

65 

05 

71 

70 

71 

67 

07 

Maximum 

95 

97 

98 

101 

102 

10.3 

100 

99 

98 

99 

100 

100 

99 

102 

99 

100 

96 

82 

88 

91 

89 

87 

90 

90 

94 

95 

9o 

96 

85 

87 

95 

Minimum 

70 

73 

72 

73 

85 

77 

75 

72 

72 

72 

73 

73 

71 

73 

73 

69 

70 

71 

73 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

73 

73 

72 

0|. 

Maximum 

95 

97 

98 

98 

99 

99 

96 

91 

97 

100 

99 

100 

99 

98 

97 

93 

89 

88 

87 

92 

92 

91 

93 

94 

96 

9(. 

99 

85 

86 

88 

95 

Minimum 

72 

74 

72 

72 

72 

78 

73 

71 

72 

75 

76 

76 

74 

74 

72 

72 

71 

73 

74 

72 

73 

72 

70 

73 

72 

72 

75 

76 

73 

71 

73 

Maximum 

87 

93 

97 

99 

98 

100 

96 

97 

95 

96 

99 

99 

98 

100 

98 

93 

95 

91 

82 

87 

92 

93 

90 

97 

93 

95 

96 

97 

87 

85 

84 

Minimum 

65 

65 

64 

66 

66 

70 

66 

65 

68 

67 

66 

66 

64 

70 

f>4 

60 

69 

70 

67 

66 

62 

66 

63 

63 

64 

61 

63 

70 

71 

70 

69 

Maximum 

77 

80 

92 

78 

88 

92 

88 

83 

95 

94 

95 

96 

97 

100 

99 

95 

92 

81 

89 

80 

89 

84 

89 

89 

90 

91 

92 

90 

81 

88 

91 

Minimnm 

64 

63 

61 

59 

64 

73 

67 

67 

67 

67 

65 

67 

66 

66 

67 

60 

67 

70 

08 

68 

60 

69 

62 

70 

60 

66 

66 

68 

69 

69 

69 

Ma.xiratmi 

93 

95 

96 

98 

99 

100 

95 

96 

95 

99 

100 

100 

101 

97 

98 

90 

86 

81 

89 

91 

94 

94 

95 

98 

97 

99 

97 

87 

85 

90 

91 

Minimum 

62 

63 

68 

66 

66 

72 

73 

65 

63 

64 

67 

68 

69 

71 

64 

68 

70 

68 

65 

62 

04 

64 

64 

03 

65 

64 

69 

68 

70 

68 

6-1 

Maxhnum 

98 

100 

102 

100 

102 

100 

98 

93 

98 

101 

102 

101 

102 

97 

98 

90 

90 

8! 

88 

93 

95 

96 

98 

lliO 

100 

102 

102 

95 

81 

85 

94 

Minimum 

68 

70 

71 

66 

66 

72 

70 

07 

64 

60 

68 

68 

68 

72 

03 

01 

69 

69 

67 

62 

62 

65 

65 

61 

62 

61 

07 

62 

61 

70 

71 

Maximum 

90 

91 

95 

94 

96 

95 

92 

93 

95 

95 

96 

94 

95 

97 

90 

93 

92 

87 

87 

85 

89 

90 

90 

90 

89 

96 

93 

93 

94 

87 

88 

Minimum 

69 

72 

69 

72 

74 

72 

76 

70 

71 

73 

73 

76 

70 

69 

68 

68 

73 

74 

72 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

09 

72 

72 

71 

72 

74 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

90 

89 

93 

90 

99 

96 

93 

9i 

98 

98 

96 

96 

93 

loi 

"93 

90 

90 

85 

9i 

93 

86 

8(i 

86 

88 

"94 

"oi 

'95 

88 

75 

89 

94 

Minimum 

70 

69 

70 

67 

72 

73 

74 

72 

69 

72 

73 

74 

70 

74 

73 

09 

73 

70 

70 

71 

09 

71 

69 

72 

66 

70 

72 

72 

71 

71 

70 

-laximum 

100 

103 

104 

108 

108 

105 

102 

97 

102 

102 

107 

104 

109 

103 

102 

97 

101 

92 

87 

90 

94 

90 

96 

97 

97 

99 

105 

97 

85 

94 

97 

Minimum 

70 

74 

70 

71 

73 

74 

73 

69 

70 

71 

72 

72 

70 

71 

69 

72 

-2 

74 

71 

71 

68 

71 

68 

72 

69 

69 

71 

72 

69 

73 

70 

Maximum 

93 

96 

99 

98 

93 

96 

97 

91 

96 

99 

100 

95 

100 

97 

93 

94 

96 

83 

88 

90 

93 

87 

95 

91 

93 

96 

97 

92 

84 

88 

89 

Minimnm 

67 

73 

74 

73 

76 

67 

71 

69 

72 

71 

74 

73 

71 

76 

68 

60 

68 

71 

09 

68 

68 

68 

67 

68 

68 

68 

69 

73 

72 

72 

70 

Maximum 

94 

99 

100 

101 

100 

97 

97 

92 

99 

loo 

102 

100 

101 

100 

96 

92 

88 

83 

90 

94 

94 

94 

97 

98 

98 

100 

100 

86 

78 

85 

93 

Minimum 
Maximum 

65 

67 

64 

64 

65 

70 

67 

65 

62 

64 

66 

66 

64 

72 

59 

59 

68 

69 

62 

60 

59 

63 

63 

59 

61 

62 

66 

70 

70 

70 

70 

91 

94 

98 

100 

99 

96 

93 

90 

94 

96 

97 

97 

98 

97 

93 

94 

93 

84 

86 

87 

90 

88 

92 

91 

91 

94 

94 

90 

86 

89 

88 

Minimum 

71 

71 

72 

75 

78 

77 

70 

71 

74 

76 

77 

75 

72 

76 

73 

72 

74 

76 

72 

73 

72 

71 

70 

74 

73 

73 

75 

72 

73 

73 

71 

Maxiinum 

94 

97 

loo 

100 

100 

98 

98 

90 

95 

97 

99 

100 

98 

92 

93 

92 

98 

88 

87 

88 

91 

89 

93 

93 

94 

96 

98 

96 

86 

90 

9U 

Minimuni 

70 

71 

70 

71 

74 

74 

73 

70 

70 

72 

72 

74 

69 

76 

71 

70 

73 

74 

72 

71 

70 

71 

69 

72 

70 

69 

70 

72 

73 

7S 

68 

Maximum 

95 

94 

97 

98 

98 

96 

97 

94 

96 

97 

95 

98 

97 

96 

93 

86 

83 

78 

79 

89 

91 

93 

96 

90 

94 

93 

98 

93 

88 

89 

95 

iMininnnn 

71 

70 

72 

70 

70 

76 

74 

68 

69 

71 

70 

71 

68 

67 

67 

71 

70 

70 

72 

69 

69 

7i' 

65 

68 

67 

69 

69 

68 

71 

71 

70 

Maximun. 

99 

89 

88 

91 

73 

93 

95 

92 

87 

89 

93 

M  iuimum 

a 

63 

n 

72 

73 

73 

70 

74 

72 

69 

73 

7.3 

72 

70 

66 

72 

70 

72 

63 

69 

72 

65 

63 

74 

70 

Maximum 

93 

98 

loo 

99 

97 

97 

98 

88 

95 

99 

101 

97 

101 

94 

92 

96 

93 

80 

89 

92 

93 

90 

97 

96 

97 

99 

101 

88 

82 

82 

88 

Minimmn 

66 

70 

67 

72 

73 

66 

65 

66 

68 

68 

67 

68 

64 

70 

62 

60 

73 

70 

68 

02 

61 

66 

65 

65 

63 

64 

63 

72 

70 

67 

69 

?.Ia,ximum 

94 

95 

100 

98 

95 

96 

96 

96 

97 

97 

97 

94 

97 

100 

91 

92 

95 

95 

88 

86 

88 

88 

90 

90 

90 

93 

96 

64 

90 

87 

91 

Minimum 

70 

71 

73 

74 

75 

72 

76 

72 

73 

73 

75 

75 

71 

71 

70 

69 

74 

74 

76 

73 

73 

71 

73 

72 

72 

72 

74 

74 

74 

74 

78 

Maximum 

93 

95 

99 

97 

95 

98 

95 

93 

96 

97 

97 

91 

98 

97 

91 

96 

95 

89 

89 

91 

91 

88 

93 

90 

93 

96 

96 

94 

80 

87 

90 

Minimum 

65 

67 

72 

74 

75 

68 

74 

70 

70 

71 

72 

74 

69 

75 

67 

64 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

68 

70 

68 

68 

09 

72 

72 

72 

70 

Maximum 

91 

95 

96 

99 

100 

99 

94 

96 

96 

95 

99 

98 

100 

102 

98 

98 

97 

87 

90 

91 

90 

88 

91 

94 

93 

96 

97 

93 

88 

90 

94 

Minimuni 

70 

70 

69 

64 

69 

70 

71 

68 

69 

69 

68 

72 

69 

71 

67 

68 

72 

71 

72 

68 

68 

69 

64 

70 

66 

67 

69 

73 

70 

69 

70 

Maximum 

93 

94 

96 

98 

100 

98 

95 

97 

98 

96 

97 

96 

95 

99 

97 

95 

96 

87 

80 

85 

82 

88 

88 

89 

90 

93 

93 

95 

90 

85 

87 

Minimum 

75 

74 

72 

73 

76 

78 

76 

76 

75 

74 

78 

76 

68 

72 

74 

71 

75 

72 

67 

70 

72 

72 

72 

74 

74 

76 

75 

78 

76 

76 

74 

Maximum 

94 

101 

101 

102 

103 

99 

97 

97 

97 

9; 

100 

98 

99 

100 

96 

95 

92 

90 

88 

90 

93 

92 

90 

90 

92 

97 

98 

95 

92 

91 

96 

Minimum 

79 

77 

71 

72 

74 

74 

68 

69 

70 

70 

72 

72 

69 

73 

68 

70 

72 

72 

70 

72 

09 

69 

66 

72 

68 

68 

70 

72 

71 

71 

74 

Maximum 

91 

100 

99 

100 

99 

98 

100 

91 

97 

9! 

102 

91 

102 

93 

93 

93 

93 

80 

86 

91 

92 

92 

96 

92 

93 

93 

93 

94 

79 

80 

85 

Minimum 

68 

69 

66 

70 

70 

71 

67 

65 

65 

68 

68 

68 

65 

72 

62 

62 

69 

68 

66 

63 

62 

67 

65 

66 

63 

65 

66 

64 

70 

71 

72 

Maximum 

91 

95 

96 

102 

103 

101 

95 

93 

98 

98 

101 

99 

100 

103 

96 

95 

94 

89 

86 

92 

92 

90 

93 

96 

97 

97 

94 

83 

94 

96 

98 

Minimum 

65 

64 

60 

61 

65 

67 

68 

68 

66 

66 

68 

67 

66 

67 

65 

67 

70 

69 

70 

69 

65 

69 

65 

65 

64 

66 

70 

67 

70 

69 

67 

Maximum 

93 

96 

99 

100 

98 

96 

97 

92 

97 

99 

100 

95 

99 

101 

94 

94 

95 

84 

90 

93 

94 

90 

92 

92 

95 

97 

98 

91 

84 

90 

93 

Minimum 

69 

72 

70 

75 

76 

68 

71 

72 

70 

71 

71 

73 

69 

71 

67 

64 

72 

73 

72 

70 

67 

72 

66 

69 

66 

67 

68 

74 

71 

7." 

72 

Maximum 

92 

95 

96 

101 

102 

98 

93 

92 

95 

95 

98 

97 

99 

98 

98 

95 

93 

87 

88 

89 

92 

88 

91 

93 

94 

97 

95 

92 

81 

89 

95 

^linimum 

71 

70 

67 

67 

69 

71 

70 

70 

69 

70 

69 

71 

68 

70 

67 

68 

71 

72 

74 

70 

68 

71 

68 

72 

70 

68 

70 

72 

71 

72 

71 

Mo,ximum 

93 

94 

95 

97 

99 

100 

95 

96 

97 

97 

96 

97 

99 

100 

99 

96 

95 

87 

92 

94 

90 

88 

90 

91 

94 

94 

96 

96 

93 

90 

97 

Minimum 

70 

69 

66 

64 

68 

73 

74 

73 

70 

70 

72 

72 

71 

72 

74 

71 

74 

73 

71 

71 

69 

71 

68 

72 

71 

68 

69 

74 

71 

71 

67 

Maximum 

95 

97 

97 

98 

99 

98 

94 

94 

98 

98 

100 

100 

100 

99 

95 

96 

99 

90 

86 

92 

90 

90 

93 

93 

94 

96 

98 

92 

81 

89 

97 

Minimum 

68 

70 

70 

70 

76 

76 

62 

68 

77 

70 

70 

72 

70 

68 

67 

70 

68 

72 

72 

69 

70 

70 

66 

69 

69 

68 

74 

70 

72 

70 

70 

Ma.xlraum 

92 

88 

96 

99 

99 

97 

94 

94 

97 

98 

99 

99 

97 

98 

93 

96 

96 

89 

90 

89 

91 

91 

92 

91 

91 

95 

97 

95 

91 

87 

91 

Minimum 

70 

73 

74 

75 

77 

76 

77 

72 

64 

73 

74 

75 

71 

76 

72 

72 

74 

76 

74 

73 

71 

73 

72 

74 

72 

72 

72 

74 

74 

74 

75 

Maximum 

92 

97 

100 

99 

97 

98 

98 

90 

97 

99 

100 

95 

99 

96 

94 

94 

92 

82 

90 

91 

93 

95 

95 

93 

96 

97 

99 

95 

86 

86 

88 

Minimum 

66 

72 

73 

74 

75 

68 

69 

70 

69 

71 

69 

72 

68 

76 

69 

63 

7J 

72 

68 

05 

65 

69 

67 

70 

67 

67 

67 

75 

70 

72 

70 

Maximum 

94 

94 

96 

98 

100 

96 

94 

93 

95 

97 

96 

96 

94 

98 

96 

95 

96 

88 

90 

90 

88 

90 

89 

89 

88 

91 

93 

94 

94 

94 

88 

Minimum 

64 

68 

65 

67 

74 

71 

73 

70 

69 

70  i  70 

71 

65 

69 

71 

66 

70 

70 

71 

68 

69 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

71 

Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  Indicated. 


•••Midnight  to  midnight,     JJThermometers  read  in  morning;  maximum  temperature  credited  to  preceding  day 

Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark.  9-2-38-1160 


July,  1988 


CLIMA'Ol.O'ilCAI^  1)A1"A:      ARKA.N^^AS  SF{CTION 


il 


Daily  temperatures  for  July,   1938,  continued 


Stations 

i 
1        2 

3 

4 

5 

' 

- 

si 

1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

'28 

29 

SO 

31 

<5 

Prescott 

Alaximum 

':Vi 

li.i 

'Hi 

99 

101 

99 

97 

97. 

99 

100 

loo 

100 

liil 

102 

100 

100 

97 

i)4 

93 

93 

ill 

88 

92 

90 

96 

96 

96 

96 

94 

9''| 

95 

90  3 

Miujmuni 

72 

72 

(iO 

m 

7:! 

n 

74 

72  i 

71 

7i 

74 

74 

72 

7.; 

73 

69! 

72 

73 

69 

73 

69 

69 

71 

71 

71 

73 

72 

72 

72' 

70 

71.7 

Rogers 

Mnxiuiiuii 

0.' 

04 

\ln 

9t 

iiS 

98 

94 

85} 

92 

9(i 

i)« 

<18 

98 

93 

91 

92' 

83 

80 

85 

8!) 

92 

93 

94 

97 

95 

96 

95 

85 

78 

89 

91 

92.1 

.\iiiiimuni 

lill 

71 

r,5 

fifl 

fift 

70 

69 

65l 

fi4 

6(> 

68 

68 

67 

70 

62 

63' 

69 

63 

66 

64 

64 

63 

65 

63 

6! 

64 

66 

69 

70 

67 

66 

66-1 

RnssellvilieCKvap] 

Maximum 

'IT 

!(il 

100 

101 

10.; 

100 

9S 

h;'.! 

98 

OS 

100 

100 

101 

101 

97 

96 1 

91 

88 

89 

91 

i)2 

'.)3 

92 

93 

95 

97 

98 

98 

85 

89 

96 

95.  8 

.Miiiim\im 

71 

li'.l 

e7 

(19 

70 

71 

72 

701 

7:i 

72 

71 

72 

69 

73 

67 

69; 

71 

72 

73 

72 

69 

69 

68 

60 

68 

68 

70 

71 

73- 

73 

68 

70.4 

Maximum 

ii:; 

!I7 

101 

ion 

100 

97 

97 

92  j 

98 

lOii 

100 

98 

100 

1^2 

94 

95 1 

95 

fy 

86 

91 

93 

90 

94 

90 

95 

97 

97 

96 

84 

90 

93 

95.1) 

Minimum 

R7 

70 

Kl 

72 

7fi 

70 

72 

71 

70 

72 

71 

73 

69 

73 

68 

661 

74 

73 

72 

71 

-2 

67 

72 

68 

69 

70 

73 

73 

73 

71 

70. 9 

St   Chiirlesf 5 

Maximum 

111 

0() 

100 

9H 

!)8 

<m 

90 

9S 

i)7 

96 

96 

94 

95 

101 

95 

!)3| 

96 

88 

86 

85 

9(1 

91 

90 

91 

92 

95 

95 

97 

98' 

89 

90 

93.9 

.Minimum 

70 

r.> 

7:i 

71 

71 

72 

75 

711 

73 

73 

73 

75 

71 

7t 

70 

70i 

72 

74 

71 

69 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

73 

72 

72 

73 

73 

72.  -l 

Maximum 

MH 

!M 

9'.; 

100 

99 

9« 

95 

91".  1 

95 

99 

99 

98 

98 

IMO 

93 

951 

96 

89 

91 

m 

92 

91 

92 

93 

93 

il6 

96 

96 

97  j 

92 

90 

95.  0 

Stotlg;\rt    

Minimum 

Ii7 

IV.I 

119 

77 

75 

72 

73 

70 1 

73 

72 

72 

73 

69 

73 

70 

721 

72 

74 

69 

71 

69 

70 

70 

72 

70 

71' 

71 

72 

72: 

72 

72 

71.4 

Sub'aco 

Maximum 

<17 

!l'l 

100 

99 

102 

101 

9ii 

94! 

98 

100 

101 

102 

103 

99 

100 

inoi 

91 

'.12 

89 

93 

94 

93 

97 

ill 

95 

95 

9i( 

B8 

8Ji 

91 

96 

96  2 

Minimum 

70 

7? 

70 

72 

K.I 

77 

72 

r,9| 

(19 

70 

70 

74 

69 

/-I 

68 

6-1 

72 

72 

72 

70 

69 

71 

66 

68 

68 

68 

71 

70 

72 

70 

72 

70.5 

Tttxai  tniia   

Maximum 

95 

'.m 

97 

ilil 

101 

102 

95 

98 

98 

100 

98 

101 

iOI 

103 

loo 

9^1 

98 

91 

93 

93 

92 

8li 

8!) 

90 

95 

il7 

98 

<)7 

85 

i)2 

<15 

95  9 

Minimum 

71 

72 

(IS 

CH 

71 

75 

74 

74 

75 

71 

73 

74 

74 

7.3 

/;) 

70 

74 

70 

72 

73 

71 

72 

71 

73 

70 

70 

71 

71 

72 

71 

71 

71.9 

rhornbiiri; ; 

"•;m,'.  imura 

IM 

w 

lri:i 

!o;i 

105 

10  i 

'.I.S 

9,'< 

101 

101 

102 

102 

101 

ino 

98' 

96 

!)1 

87 

90 

93 

90 

93 

93 

94 

97 

95 

92 

h6 

8S 

87 

96  1 

Miiiimum 

70 

(i4 

M 

()4 

(ii; 

(15 

(17 

67 

65 

65 

66 

65 

66 

63 

64| 

71 

70 

68 

68 

63 

60 

61 

68 

62 

63 

65 

O'.l 

68 

70 

67 

66. 1 

Turnpike ; 

Maximum 

Hi 

sn 

m 

92 

9:i 

9;t 

K'.l 

,S8 

91 

91 

9:! 

91 

;i2 

94 

!)0 

901 

83 

83 

82 

93 

84 

83 

91 

87 

90 

in 

90 

t.!i 

78 

78 

88 

88.2 

Minimum 

r«x 

70 

Tl 

75 

7N 

7:> 

6; 

(-.5 

73 

71 

76 

7:; 

72 

66 

70 

701 

70 

70 

67 

69 

71 

69 

70 

72 

69 

71 

73 

68 

68 

67 

6;i 

79  5 

Warren j 

Maxinumi 

;m 

il.--, 

9S 

101 

102 

100 

98 

!18 

9,« 

mo 

100 

99 

100 

102 

99 

991 

96 

92 

87 

91 

91 

89 

90 

90 

91 

93 

95 

96 

93 

89 

01 

95.  4 

Minimum 

70 

72 

7! 

74 

7() 

74 

75 

70 

71 

71 

73 

73 

68 

73 

72 

68 1 

72 

•,3 

(>7 

70 

70 

70 

70 

74 

72 

72 

71 

73 

71 

72 

73 

71.6 

White  Rock \ 

Ml  xinnnn' 

KS 

KV 

M 

90 

91 

90 

s7 

84 

90 

'.12 

91 

92 

92 

93 

8f. 

92, 

84 

79 

?>> 

84 

b5 

83 

8S 

85 

86 

h7 

87 

84 

75 

82 

86 

86.0 

Minimum ' 

fiK 

70 

79 

72 

75 

74 

57 

1)1 

73 

71 

/o 

-3 

71 

64 

72 

68! 

67 

68 

66 

68 

70 

o.-» 

67 

63 

70 

70 

70 

66 

Ofi 

(i8 

69.  6 

Wilson } 

Mn  ximinn; 

'JO 

98 

9o 

9  1 

<)2 

'.12 

92 

^;l 

94 

9! 

94 

93 
72 

'■!5 

'^; 

88 

K9! 

62; 

91 
72 

«6 
69 

91 
70 

86 
70 

86 

85 

88 
69 

87 
69 

88 
7(1 

91 
68 

91 
72 

92 
73 

68 

8S 
73 

8" 
70 

90  4 
70  5 

hV 

Wynne I 

Maximum; 

<r? 

yn 

!)7 

97 

95 

9fi 

90 

94 

9(i 

97 

98 

93 

i)8 

98 

91 

911 

95 

8'.) 

8i) 

88 

88 

Hi^ 

91 

88 

9) 

94 

95 

93 

8S 

89 

90 

112.  9 

Minimum 

fiO 

70 

70 

74' 

75 

l« 

74 

75 

70 

72 

72 

73 

(■7 

73 

65 

67 1 

72 

7  1 

70 

72 

70 

69 

69 

70 

70 

67 

69 

72 

72 

71 

70 

70  7 

ily  Evaporation  [Inches],  Mean  Teinperature  [Jr°],  and  Wind.  Moyement  [miles]  for  July,    1938 
[^'■ee  pi'ecipitatioii  data,  in  table;  ou  precediu«  pa.!>e] 


Station 


Data 


Day  nf  mouth 


14  I   15 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22      23 


24  I  25      26      27 

I         I 


•28      29 


30 


Hope 

[Exp.  Farm] 

Ru.5sellvilie 

[Ozark  Nursery] 

Stuttgart   

[Rice  Exp.  Farm] 


Evap. 
.Mean  tera. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tera. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tam 
Wind  move 


2-24 

.0S8 

.  33-2 

80 

79      82 

78 

46 

71      29 

30 

300 

.  332  .  306 

.'276 

84 

85 

84 

85 

11 

33 

31 

26 

258 

.292 

.339 

.310 

78 

82 

82 

86 

65 

89 

63 

42 

325 


219|. 3131 .233  .294 

84'     84;     82|     84 
40      17      38 


3841.252  .242 
87 1  85  82 
'"'     281     40 


.25?  .303  .'273  .326  .252 
88  85  84  83  84 
53 1     37      43      76      41 


.305 
85 
20 

.386 
85 
23 

.278 
85 
35 


.262 
84 
23 

.272 

86| 

l| 

.2151 

85 
■22 1 


310 

85| 
15 

3211' 
86 
15 


■2661.  f29l 

861     82; 
30!     35 


.338 
88 
28 

.344 

87 
27 

.258 
85 
31 


.334. 
83 
39 

.2461, 
821 

21j 

.2621 
83; 

54 


286 

.292 

.310 

82 

82 

78 

23 

35 

45 

358 

306 

.218 

82 

81 

80 

24 

22 

16 

•251 

.2(56 

.276 

811     83 

81 

29 

61 

61 

80 
65 

164 

81| 
26 

.  U7| 

781 
56! 


041 
82 
33 

.'/36 
82 
14 

097 

801     791 

441     2*1 


.  '224 

77 
18 

.2»6i. 

80 
20; 

.  108  . 


.204 
76 
17 

,318 
81 
15 

,'2281, 
82  j 
30! 


.131 

,062 

•  ,  .  . 

.112 

.252,.  291 

.179 

78 

80 

80 

HOl     84l     8OI     73 

M 

82 

5 

17 

11 

21       12        9      47 

4 

27 

.194 

.210 

.  ?34 

.200.300  .270  .108 

.134 

.'2.30 

80j     81 

82 

82 

89      84 

79 

81 

82 

24 

» 

11 

11 

14      12 

8 

17 

23 

.181 

.'205 

.180.2-10  .2521.275 

.235 

.099 

.129 

,     80i     81 

80]     80!     82|     84 

84 

82 

80 

1     32 

25 

27 

35 

22 1     45 

50 

36 

50 

1 7.  429 
81.2 
868 


83.1 
578 

8.212 
82.6 
1343 


Bail: 

r   -R 

Iver    Stag-es  for  July,   19 

38 

Stations 

iti-.-ers 

Flood 
Ptase 

I        2 

i            1            : 

3        4        5        6 

i        1 
7        8 

9  1 

i 

;      1      ;      i      1      1      ; 

10  j    U   j   12  1   13  i   14  !    15  i   16   1 

1             :             1             1             1             !             1 

i        1        '        i 
17  1   18  !   19  !  20  1 

i          '         1         1 

1           ■           1                      '           !           1           i 
21  1  22      23  !  '24  1  25  1  26   '  27   1  28  ■  2SI 

!      1      i      I      i      1      I      ' 

30  i   31 

1 

Fort  Smith 

..Arkansas 

22 

10.o'lo.2,ll.><'li.il  10.2'  9.4    9,  1!  8.6 

8.3 

'             1             i 

8.2;   8.2:  8.1!   7.9'  7.6 

1 
7.4,   7.2 

1         ■         i 
7.2I  7.2!  7.(1!   6.9 

6.8 

6.7'  6.9!   6.7 

6.6 

6.0    7.8'  7.4,  7  2 

7.2    9   1 

Van  iiuren  ... 

....     do  ,, . . 

22 

10  0  10.2  12  l!ll.3  10.4:  9,4,  8.7'  8.2; 

7.8 

7.7i    7.6    7.4    7.2    7.0 

6.8,   6.6 

6.5;  6  4:  6  2I  6.1 

6.0 

5.9;  6.0 

5.9 

5.7 

5.6!  7.21  6.71  6.4 

6.4:   7.U 

Danville  

.  Petit  .lean. 

20 

2.6:   2.5;  2.4    2,4    2  31  2  3,  2,2    2.2 

2.2 

2.2'   2  1    2.1    2.1    2,3 

2.21  2.2 

2.2;  2.21  3  51  4.0 

3.1 

2.81  2.6 

2.4 

2  2 

■2.1    2.11  2  0'  2.4 

2  4i  3.0 

Dzark  

. .  Aikansas. 

22 

5.5I  5.2    5.2'  6,6    6.0:  5.2'  4  4,  3  9; 

3.4 

3.  1|   3.0    2  8!  2  7    2.5 

2  31  2.1 

2.0    1.9!  1  8    1.7 

1.6 

1.51   1.4 

1.4 

1.4 

1.31   1.61  2  5    2.2 

1.7,   1   7 

Dardanelle  — 

do  .... 

22 

9  2    8.6    8.4'  9.9'  9.7'  8.9,  8.1    7  5| 

6.9 

6  4!   6  2    6.1I   5.9    5.8 

5.6    5.4 

5.2    5.0!  5,1    4.8 

4.6 

4.51  4.4 

4.4 

4.4 

4.3 

4.11  4  5,  5.5 

5.3    4.9 

Morrilton 

do  .... 

20 

6.2    .5.3:  4  7;  5.5;  6.5'  5.7i   4  9:  4.3' 

3.6 

3.0;  2.6    2.31  2  2,  2  0 

1.8'  1.6 

1.2    1.21   1.0,   1.2 

0.7 

0.6    0.4 

0,3 

0.  3 

0.2 

-0.1;-0.2    1.1 

1  6    1.8 

Iiittle  Kock. 

do  .... 

23 

7.2,   5  4    6.7;  5.4i   6.3;  6.6'  6  0    5.4 

4.9 

4.4    4  0,  3.7    3.5'  3.4 

3.2'  3.1 

2.9:  2.31  2  71  2  7 

27 

2.4    2.3 

2.2 

2  2 

2.1 

2  01   1.9,   1.8 

2.7'  3.0 

fine  Bluff.   ... 

do 

25 

10.8  10.7,  9.6;  9.3:  9.3  10.3,10.2:  9  6, 

9.1 

8.51  8,1    7.8;  7.51  7  3 

7.3;  7.1 

6,9 

6,8!  6.81  B  5 

6.5 

6  5    6.2 

6  1 

6  0 

5.9 

5.91  5  8,  5.7 

5.7'  6.4 

Gilbert 

..Buffalo... 

30 

3.3:  3  3    3.21  3.21  3  1    3.1i  3.0    3.0, 

3.0 

2.9;  2.9    2.9    2.71  '^-'^ 

2.6    2.8 

2.9 

2.9;  2  9!  2  9 

2.9 

2.9'  2.9 

2  8 

2.8 

2  8 

2.81  2  8    2  8 

S.Oj  3.2 

Doniphan.  Mo. 

..Current  .. 

10 

3.9I  3.71  3. 41  3.2    3.2    3.1!  3.1:  3.0 

3.1 

3  01  3.0    3  0:  3.  ij  3.2 

3.1I  3.1 

3.0 

4  8    7.2!  6.0 

4.3 

3,8    3.2 

3.1 

3  0 

3.0 

2.91  3  0    3.3 

3  4i  4.0 

Black  Kock . 

...Black.  .. 

11 

6  4    6.1    5.S!  5.5    .5.2,   4.6,  4.3    4  4! 

4.6 

4.2;  4.11  4.0,  3.7;  3.5 

3.41  3-3 

3.2 

3.5    4  8 

6  6 

7.4 

6.4 

4.9 

4.4 

4.1 

3.9 

3  6:  3.4I  3.5 

4.7i  6  5 

Judsonia 

Little  Ked. .  . 

12.111.3  10,5:  9.8    9.2:  8.6!  8.0    7.6 

7.1 

6.8    6.6    6.4,   6  l'  5  8 

5  51  5.4 

5.1 

4.8    4.8 

5.0 

4.9 

5.2 

5  7 

6.2 

6.1 

5.7 

5.2'  4.91  4.6 

4.4:  4.2 

Ozark  Beach  Mo 

...White... 

30 

^)  8-0.8-0.5-0  7-0.7-0.8  -0.4,   1.0,-0.8 

0.8'-0.  6'-').  f;,-0.S'-0.8 

0  0-0.3 

-0.8 

-0  8i-0  8 

-0  8 

0.8 

-0.6 

0  8 

-0.8 

-0.8 

-0.8 

-O.S-0.8;-O.Sl-0.8!    1.1 

Cotter    

.     do  ... . 

2! 

4.5    4.5    4  2'  4.01  3.8,  3.8,  3.8-3.8 

3.8 

3.7    3.6'  3.5|  3.8!  3.8 

3.6j  3.5 

3.5 

3  51  3.51  3.4 

3.4 

3.4 

3  3 

3.3 

3  3 

3.3 

3  2;  3  2!  3,2 

3  5;  4.5 

Calico  Hook.  . . 

do  ..   . 

18 

2  1;  2.1'  2.0    1.9,  1.81  1.81   1.8'   1  51 

1.4 

1.3!   ].3|   1.1!   1.6;   1.6 

1.2!  1.1 

0.7,   1.0,  0  8    0,7 

0.8 

0.8 

0  8 

1.0 

1  0 

0.5 

0.5'  0.6|  (1.6 

1.3;  a.  I 

Batesville 

do  .... 

23 

7.7'  7,4;  7.4    7.0    6.8'  6.8    6.8    6.8! 

6.5 

6.3!   6.3    6.3;  6.0;   6.5 

6.11  fi-C 

6,0    5.71  6  0 

5.8 

5.7 

5.7 

5.7 

6.7 

5.7 

5.7 

5.4!  0.4    5.6 

5  5    7.0 

Newport 

do  .... 

26 

6.8    6.3    5.9    5.7'  5.1,  4.7|  4.3,  4.2: 

4.0 

3.9:  3.7    3.6!  3.3    3.1 

3,11  2.8 

2.5i  2  51  2  8 

8.0 

3.6 

4  2 

4.3 

3.8 

3  3 

3.0 

2.8    2.4:  2  2 

2  3    3.6 

Georgetown    . 

do  .... 

21 

11.7  11  0  10  2    9.5    8.9    8,3;  7.8    7.2: 

6.8 

6.51   6  3    6,1:  5.81  5.5 

5.21  5-0 

4.81  4.6'  4  5 

4.6 

4.6 

4,8 

5.3 

5  8 

5  8 

5.4 

5.0!  4.7j  4.4 

4  ll  4  1 

Clarendon 

do  .... 

26 

22.  I  21.5 '20.9  19.9  19.0  18.0,17.1  16.2,15.4 

14.6  14  0  13.5,13.2  12.9 

12. 6112. 2 

11.9  11.7111  5 

11.3 

11.3  11  3 

11.4 

11,6 

11.9 

12.1 

12.0  11.«!ll  5  11.2  11  0 

St   Charlfis    . . . 

do  .... 

i'7 

23.0  22.  8  22.4  21,  8  21. 1  20.3  19.4  18  4 
4.31  4  0:  4.21  3  8    .3.9    3.1:  3.9    3.8 

17.4 
3  9 

16.5  15.7  14.9  14.3  13.8 
3.8:  3.(,;  3.9;  3.7    4.1 

13.5  13  2 
3.8,  3.6 

12  9  12  6  12  4 
3.5,  3.61  3.6 

12.4 
3.7 

1'2.2 
3  6 

12.1 
3  8 

12  1 
3.9 

12.3 
3  9 

12.5 
3.1 

r2.7 
3.5 

12. 8  12.  7  V>.  5 
3.7i  3  7    3.5 

12.3  12  1 

Arkadelphia 

.Ouachita .. 

3.5    3.9 

Boughton 

Little  Mo.    . 

20 

4.4;  4.4:  4  21  4.2:  4.0    3.9    3  8!  3.8; 

3.7 

3.6'  3  6;  3.6|  3.5;  3.4 

3.4I  3.4 

3.4I  3.2:  3.6 

3  6 

4.9 

5.4 

4.8 

4.5 

4.1 

4.0 

3,9l  3.8    3.7 

3  6;  5.7 

Camden   

.Ouachita  .. 

26 

5  ll  4.3    4.5,  4.1    4  1    4.01  3.91  4.0! 

4.0 

4  Ol  3.9,  3.9    3.9!  3.9 

3.9;  3.9 

3  9    3.9|  3  9 

3.8 

3  9 

4.2 

5.7 

6.2 

5.2 

4.4 

4.01  5.8    3.8 

4.3!  4.5 

Benton  ...     ... 

Saline    

.  .,|....          .......     3.3!  3  2;  3.2; 

3.4 

3.6i  3  8!  3.6'  3.5;  3.4 

3.3    3.3 

3.3i  3.4 

6.8 

7.5 

86 

6.2 

6  5 

5  4 

5.2 

4.9 

4  6    43,  6.1 

4  8!   6.2 

Whitecliiis  .... 

I,ittle  River 

25 

1  2'  1.9    1.7'  1.6'  1.4    1.3'  1.3'  1.3, 

1.3 

1.3    1.3!   1  3    I.3I  1.3 

1.3    1  3 

1.3    1.3 

1.8 

1.0 

1.9 

1.8 

1.5 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0!  l.Oi  1  0 

■2.0I  6.3 

Index  

....Ked 

25 

9.2  l'2.4'11.9;10.8il0.2i  9.8;  9.4    9.l| 

9.0 

8.5'  8.2    8.1    8.0    7.8 

7  8l  7.  6 

7  6 

7.6 

7.0 

7.6 

7.6 

7.5 

7.4 

7.3 

7.2 

7.2 

7.21  ■?  2 

7.2 

7.4i  7.0 

Fidton 

do 

25 

8  lilOl  11.1:10  ll  9.2!  8.6|  8.2'  7.9; 

7.6 

7.4!   7  2    7.0    6.8,   6.6 

6.5,  6.5 

6.3 

6  2 

6.3 

6  4 

6.6 

6.4 

6.2 

6  1 

6  1 

6.0 

6.0    6.0 

5. 9 

6.3    7  0 

Big  T-ake  Outl't 

St.  Francis. 

10 

6,0    5.7|  5,5'  5.3i  5  2'  5  11  4,9'  5  Ol 

4  !) 

4.8;  4  71  4.6,  4.6;  4.5 

4.4|  4  4 

4.3 

4.4|  4.5 

4.7 

5.3 

5,8 

6  2 

6.2 

6.0 

5,8 

5  6l  5,3 

5.1 

0.0 

5.4 

•St.   I'rancis... 

...      do..'.. 

18 

6.6;  6.3;  5.9    7.2    6.2:  5.8    5.5,  5, 3i 

5.3 

5,2    53:  5.41  5.5|  5.5 

5.3:  5.1 

5.0 

7.4 

6.7 

5.4 

5.2 

7  1 

7.7 

7.2 

6  6 

6.2 

6.4!  4.7 

4.9 

4-7 

9.7 

St.  Francis  L.L. 

do  .... 

21.7  21.7'2L6  21.5  21  4  2L  3  21.1'21.  0  21.0 

20.8  20.7,20.5  20.4  20.4 

20. 3!  20. 3 

20.1 

20.1 

■20  2 

20.2 

20.  2 

20.3 

20.4 

•20,5r2O.5 

20.5 

20  5!'20  5 

Marked  Tree  . 

do  ..   . 

17 

1.5'  1  5,   1.4    1  3    L3,  1.2:  ip  ill 

1.0 

1.01  l.o'  1.0;  0.91  0.9 

0.9    0.8 

0.8 

0.8 

0  8 

0.9 

0.8 

0  8 

0.8 

0.8!  0-8 

0.8 

0.71  0  7 

0.7 

0.6 

0.7 

Parkin 

..   ..do  .... 

28 

5.9    5.6    b  7    5,6    5,5;  5.5    5  31  5.1 

5.0 

4.9    4  7    45!   4.3,  4.2 

4.1!  3,9 

3  8 

3.8 

3.9 

4  1 

3  9 

3  8 

■3.6 

3.6 

3.5 

3.4 

3  41  3.4 

3.4 

3.4;  3.5 

...      do  .... 

32 
42 

7.7    7.7;   7.7    7.6;  7.4;  7.l|  6.9!  6.7 
25.4'25.7'25.7!25.5  25.2,24.8124.6  24.4 

6.5 
24.4 

6.4:  6  l|  5.9'  5  8'  5.6 
24.3  24  2  24.1124  3, '24  4 

5  5:  5.4 
24.3 '24. 1 

5.1 
23.8 

4.9'  4.9 
23.  7  23  7 

5  2 
23.8 

5.1 
24.0 

5.2 
24.4 

5.4 
25.2 

5.8 
20.1 

6.4 
26.7 

6  6 
26.8 

6.2'  5.6 
■26.2  25.3 

5.2 
■24.7 

5.1!  5.2 

Helena 

Mississippi  . 

■24.6  24.6 

Arkansas  City. 

do  .... 

42 

21.7  21.6121.6 

! 

21.5  21.4  20.9  20.4  20.4  20  1 

19.9  19.6  19.2  19  0  18.9 

18.9;1S  8 

1 

1 

18.6 

18.3  18.0 

18.1 

18  1  18.2 

18.4 

18.9 

19.6 

20.0 

20.1  19.8 

19.4 

18.9  18.6 

T  less  than  (5.  01  inch  rain  or  melted  snow.  'ttNot  used  in  means  aiid  sumraarieb  Reference  letters  ".'',%  number  of  days  missins.  tAlso  on  other  dates.  ItP.  O. 
(addresses  as  foUowsi-Bipr  Lake  Outlet.  Manilla;  Boughton,  Route  4,  Preseott;  Ilevils  Knob,  Salus;  Green  Mountain,  Calico  Rock;  Index,  Route  5,  Texarkana; 
Lutherville.  Route  1,  Lamar;  Rock  Springs.  Kouta  2,  Wilmar;  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Ro<olmd,  Route  2,  .Mt.  Vera.)n;  Springbank,  Doddridge;  Turnpike.  Dovtr;  White 
Rock,  Cass.  Precipitation  for  21  hours  eiidin?  near  sunsat  unless  otherwise  indicated.  •*'21  hours  ending  midnight,  illl  24  hours  ending  7  a.  m.  'Included  in  next 
measurement. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  tiie  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita- 
tion with  15  years  or  more  of  record  ara  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3.5- year  period:  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
the  period  to  1935.  inclusive. 
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OLIMATOLOGICAL   !)ATA:    AKKANbAH  SKCl'iON 

Precipitation  for  July,  1938 
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Windstorm: — Monroe  County,  few  miles  south  of  Brink- 
ley,  14th.  Barn  blown  down  and  other  farm  buildings 
damaged.     Estimated  loss  $1,000. 

Killed  by  lightning: —Nevada  County,  near  Bluff  City, 
13th.     Farmer  killed  by  lightmng  while  plowing. 

Heavy  rains:— Clay  County,  the  last  few  days  of  the 
month,  did  considerable  damage  to  the  cotton  crop,  and  about 
75%  of  the  late  corn  crop  was  destroyed. 


COKRECTIONS 

Climatological  Data  for  April,  page  20:  BIytheville,  date 
of  highest:  29th;  Grannis,  prevailing  direction:  sw;  Jessie- 
ville,  date  of  greatest  precipitation  in  24  hours:  16th; 
Russellville,  number  of  rainy  days:  9;  White  Rock,  Date 
of  greatest  precipitation  in  24  hours:  15th. 
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Washington,  D.  C. 


GENERAL    SUMMARY 


This  month  was  the  third  warmest  August  in  climatological 
ecords  of  Arkansas.  The  first  half  of  the  month  averaged 
hghtly  above  normal  while  the  last  half  of  the  month  averaged 
onsiderably  above  normal,  especially  in  the  southern  and  east- 
rn  portions  of  the  State.  The  average  temperature  for  the 
itate,  based  on  the  reports  of  69  stations,  was  83.2°  which  is 
..1°  above  the  48-year  average.  Monthly  means  ranged  from 
9.6'^  at  Devils  Knob  and  White  Rock  to  86.0"  at  Hot  Springs. 
'he  highest  temperature  reported  was  109*^  at  Conway  on  the 
;4th,  26th  and  26th,  and  at  Hot  Springs  on  the  26'th.  The 
3west  temperature  was  5i°  at  Gilbert  on  the  25th. 

Scattered  showers  were  reported  during  the  first  17  days. 
'he  following  10  days  were  hot  and  dry  with  no  precipitation 
ny where  in  the  State.  Light  scattered  showers  relieved  the 
nought  in  some  places  at  the  close  of  the  month.  The  average 
'lecipitation  for  the  100  stations  reporting  was  2.26  inches 
?hich  is  1.29  inches  below  the  48-year  average.  The  rainfall 
istribution  for  the  month  was  rather  uneven,  ranging  from 
lonthly  totals  of  less  than  an  inch  at  eleven  stations  to  slight- 
7  more  than  5  inches  at  two  stations  in  the  extreme  south- 
astern  portion  of  the  State.  The  greatest  amount  measured 
1  any  24-hour  period  was  2.93  inches  at  Fort  Smith  on  the 
6th.  The  average  number  of  days  with  0.01  or  more  rainfall 
/as  5. 

Cotton  made  fairly  good  to  very  good  progress  during  the 
lonth.  The  first  part  of  the  month  was  favorable  for  boll 
weevil  activity  and  considerable  damage  was  done  in  some 
)calities.  Leaf  and  army  worms  also  were  quite  active  during 
his  period  and  spread  over  most  of  the  State.  The  hot,  dry 
weather  the  latter  half  of  the  month  checked  the  weevil  and 
'orm  activity  considerably.  Cotton  stopped  blooming  due  to 
le  hot  weather  and  it  was  reported  that  the  foliage  turned 
rown  from  the  heat  in  many  localities.  Cotton  bolls  opened 
ipidly  the  latter  part  of  the  month,  and  much  picking  was 
one.  Other  crops  made  good  to  very  good  progress  the  first 
vo  weeks  but  suffered  from  the  drought  the  latter  part  of  the 
lonth.  At  the  close  of  the  month  early  rice  was  being  har- 
^sted  in  the  southern  portion  of  the  belt  and  the  crop  was 
laturing  rapidly  in  the  northern  portion.  The  month  had  an 
verage  of  18  clear,  9  partly  cloudy  and  4  cloudy  days. 

O.D.N. 


Miscellaneous  Phenomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 
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PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.   AND  SUNSHINE 


Atmoapheric  pressure  (re- 
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82 
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88 
83 
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1. 

892. 
893. 
891. 
895. 
896. 
897. 
898 
S99. 
900. 
901. 
902. 
9i'3. 
9IU. 
U05. 
906. 
9(17. 
908. 
909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
917. 
918. 
919. 
920. 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 
928. 
929. 
930. 


9;-ii. 

932. 
933. 
934, 
935. 
936. 
937. 
938. 


COMPARATIVE    DATA     FOR  AUGUST 


Temperature 


Period. 


76.4 

108 

78.3 

106 

77.3 

102 

78.1 

104 

79.4 

102 

82.6 

112 

79.6 

111 

79.4 

108 

82.2 

112 

81.1 

108 

80.5 

109 

80.7 

108 

78.7 

105 

78  1 

105 

79.1 

103 

77.9 

100 

82.0 

113 

79.3 

103 

82.4 

111 

79.2 

104 

78.0 

107 

78.7 

105 

82.1 

107 

78.5 

104 

74.7 

102 

81.8 

107 

77.1 

104 

82  6 

115 

80.6 

113 

76.8 

102 

81.5 

106 

80  4 

111 

81.9 

1C.9 

82.2 

108 

89-3 

ins 

80.7 

110 

76.6 

105 

81.3 

105 

80.8 

110 

81.8 

114 

76.7 

103 

81.5 

104 

79.1 

101 

84.8 

116 

82.0 

113 

85.0 

120 

82.3 

111 

83.2 

109 

80.1 

120 

39 
47 
48 
48 
55 
48 
45 
54 
54 
57 
62 
51 
47 
46 
51 
42 
54 
52 
47 
43 
45 
45 
46 
57 
40 
46 
43 
62 
55 
46 
56 
51 
49 
43 
47 
47 
43 
61 
41 
46 
42 
47 
49 
48 
46 
43 
55 
54 


Precipitation 


2.76 
4.39 

3.08 
4.63 
2.64 
2.32 
2.59 
4.  .35 
2.04 
2.95 
2.96 
2.55 
4,34 
2.81 
3.73 
4.92 
2.92 
4.48 
1.27 
3.92 
8.19 
3.30 
1.62 
6.81 
10.44 
2.63 
4.10 
3-90 
4.29 
4  08 
6. 46 
1.90 
2.43 
2.40 
1.81 
5,50 
6.01 
4.62 
1.29 
2.53 
4.71 
1.78 
4.42 
2.75 
1.74 
0.44 
3.45 
2.26 

3.55 


cau.1 
(11  -r 


Number  of  days 
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5 

21 

8 

0.0 
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0.0 
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0.0 
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0.0 
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0.0 
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0.0 

5 
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0.0 
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13 

13 

0.0 

4 
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9 

0.0 
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0.0 
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14 
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0.0 

4 
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9 

0.0 

8 

15 

12 

0.0 
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16 
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0.0 

6 

18 

10 

0.0 

10 
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0.0 
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10 

0.0 
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15 
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0.0 
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20 

8 

0.0 
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13 

12 

0.0 

12 

11 

11 

0.0 
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0.0 
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20 
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0.0 

12 
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0,0 

11 

9 

9 

0.0 
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0.0 
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16 

7 

0.0 
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0.0 

7 

16 
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0.0 
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0.0 

8 

15 
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0.0 
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18 
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CO 
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20 
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12 
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Climatolog-ical  Data  for  Aug'ust,   1938 


Stations 


Alum  Fork  Reserv. 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  

BstesviUe 

Bee  Brancti 

Benton 

lieutonville 

Big  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rook 

Ulytheville 

BoonevlUe ■ 

Bough  ton it 

Brinkley 

C&Uco  Rook 

Camden 

Carthage 

Clarenilon    

Clinton... 

Conway 

Corning  

Cotter 

Crosaot  (near) 

Danville 

Oardatmlle 

I)e  Queen , 

Devils  Knob  — It 

Dumas 

Kl  Dorado 

Bngland 

Eureka  Springs. 
Fayetteville   — 

Fordycb 

Fori  Smith 


Counties 


Fulton  

Georgetown  .... 

Gilbert 

Glenwood 

arannis 

Gravette 

Green  Mountain,  tt 

aarrlBon 

HftleiiH  

Higden 

illghland 

Hope     [Kvap.J 

Hot  Springs.  ...   ^ 

Index *•'• 

lesslavllle 

.loMOsboro 

.lud.sonia 

Load  Hill 

LITTLE  ROCK.     . 
Little  Rock  Airway 

l.alherville tt 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianiia 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 
Monticello  .(near) 

Montongo 

Morrlltou  

Mountainburg(nea 
Mountain   Home 

Mount  Ida 

Newport 

Sorman   

Odea 

Okay 

Diark   

f-arkin 

Pine  liluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas  

Portland 

Proscott 

Rook  Springs  .   -tt 
Rogers  ( near)  ..;t 

Rosebud ti 

Russellville[Evap] 
St.  Charles  .   . . 

St.    Francis 

Searcy 

Springbank  . tt 

Story ... 

Stuttgart 

Stuttgart...  (Evap) 

Subiaco 

Tp.viarkana 

Thornburg 

Turnpike Xt 

Waldron 

Warren 

Whltecliffs    

White  Rock tt 

WlUon 

Witt  Springs  . . . 

Wynne 

State  Means 


Saline 

Clark 

Clark   

Desha 

Independence  .  . 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Johnson 

Desha 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington   

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  

Woodruff 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Stone 

Boone 

Phillips  

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland    

Little  River 

Garland 

Craighead   ..   .. 

White 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson  

St.   Francis 

Columbia 

Kulton  

Lee  

Poinsett   

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

Conway 

Crawford 

lia-ttor 

Montgomery  . . . 

Jsckson  

Moi.tgomery  ... 

Montgomery  . . . 

Howard 

Franklin 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  . . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan  

Miller 

Perry 

Pope . 

'Scott 

Bradley 

Little  River 

Franklin 

Mississippi 

Searcy 

Cross 


w 


755 
600 
200 
145 
277 
700 
285 

239 
259 
252 
465 
235 
203 
361 
116 
297 
172 
516 
809 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
2350 
162 
270 
2'2« 
1465 
1451 
275 
448 
260 
200 
600 
547 
900 
1250 
1100 
1062 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
750 
345 


o  d 
J3  s>. 


Temperature    (Degrees  Fahrenheit) 


»2 


82.7 
84.1 
S4.1 

84.' i' 
83.6 
82.0 
81.7 


83.4 
83.7 


83.0 


83.8 
83.4 


85.8 
81.4 

83.0 

83.8 
83.  6 
79.6 
84.0 
83  9 
84.2' 
82.7 
82.2 
85.1 
85.6 


8L0 


+  3.4 


105 
105 
103 
+   4.9        99 


+  5  1 
+  3.8 


104 
108 
108 


+  3.( 
+   l.f 


+  2.6 


+   3.2 
+  2.4 


103' 
103 


106 


+  4.2 
+  /.  9 


+   1.0 


79.9 
83  0 

82.8 
82.5 

bbj 
82  0 
86.0 


650 

32 

324 

69 

257 

2 

775 

39 

209 

8 

315 

22 

600 

34 

■235 

2/' 

229 

34 

1207 

60 

273 

2 

273 

3 

3 

,315 

19 

2010 

1 

800 

26 

702 

39 

231 

55 

687 

10 

800 

11 

2S8 

10 

396 

43 

222 

8 

215 

5i 

840 

14 

300 

4b 

122 

32 

318 

50 

3 

1300 

48 

fiOO 

4 

526 

26 

175 

0 

290 

11 

245 

28 

240 

29 

650 

14 

214 

61 

210 

3 

750 

4J 

332 

53 

650 

18 

2240 

14 

675 

19 

206 

44 

290 

32 

2285 

2 

237 

13 

1958 

1 

167 

14 

83.4 

'iil.8 
84.0 
83.1 
82.7 

'm.i 

81.4 
84.2 
83.0 
83.0 
83.4 


83.8 


82.5 
82.0 
84.4 


+  3.0 


+  2.5 

+  1.7 

-r  3.4 

+  4.3 

+  4.0 


+  5.1 


+  0.5 
+   5,4 


+   5  8 
1.9 


-0.4 

+  4.9 


+  .3.3 

+  '3!o 

+  4.2 

+  '3'6 

+ '6.'9 
+  3.9 
+  4.2 
+  3.8 
+  3.1 


1('6 
106 


109 
103 


102 


103 
104 
96 
105 
102 
105' 
10<-l 
lUO 
105 
101 


104 
103 
101 
104 
102 

'ios 

104 
1U9 


+  2.1 


+  4.5 
+  2.6 
+  4.4 


83.4 
83.9 
84.0 


84.7 


83.6 
81.6 
84.8 

'si.'e' 


83.2 
84.0 


84.2 


84.0 
83.2 
84.7 
85.7 
82.0 
80.8 


83.7 


79.6 

82.4 


83.8 
83.2 


+  2.3 
+  '2.9 


+  42 
+  02 
+  3.2 

+  '4".2 

+  "3.3 


+  4.1 


+  3.3 


+  3.1 
+  3.4 
+   2.8 


+  2.1 


+  3. 


+  3, 
+  3.1 


104 

i6.V 
102 
102 

1U3 

io-i 
102 
102 
101 

103 

102 


26 
25 
25 

26  " 
26 

25t 
25 


26 
26 

25t 


24t 
26 

25 


25t 
25t 
26t 
25+ 
26t 
26 

i't 
10 
25 
26 


31 
8t 
26 
25t 

26 

'36" 
25 
26 


105 


105 
106 
104 


104 
105 
)03 


104 
99 
105 


105 
103 


105 


104 
102 
104 
106 
109 
98 


105 


104 
109 


20 

'241' 
25 
26 
27 

25 

24 

26 

26 

25t 

26+ 


65 
65 
65 

'66' 
65 
64 
63 


CJ-O 


Precipitation,  inches 


Number  of  days 


■B°B 


63 


66 


66 


54 


26 


24 
26 
24+ 


26 

27 
25+ 


26 


24+ 
24+ 
25 

'26+ 


27 

26+ 

25+ 

25+ 

26 

27 


25 


25+ 
26 


26 
24+ 


17 

18+ 

20 

'30  ' 

20 

20 

1 


14 


29 
18+ 
16 
31 

1+ 
13+ 

1 

1 

1+ 
16 


18t 

1 

..... 

13+ 

'14 

18+ 
18+ 


67 


68 
66 


62 

69 


68 


69 
69 
67 
70 
61 
63 


18+ 

'25 

17 

17 

11 

is' 

25 

17+ 
19 
17 
30 


17+ 


25 

2+ 
30 


20 

)8t 

2Ut 


18+ 

18 

18+ 


17+ 
17 


1+ 
17 
17 

4+ 
20 
16 


32 
39 
41 

'35' 
35 
37 
35 


30'' 
36 


33 


37 
37 


2,  78 

0.9l|--3.04 

2.  68; -0.95 

4.  8fi|  +  0.  90 

1.  88  -2.  53 

1.20  -2.83 

2.30 

2., 50 

1.42 

1.26 

1    IS 

3.03 

0.24 

1  731 

2.38' 

2.79: 


-1.56 

-2.'  85 
-3.73 
-  1.05 


31 


-  '.'.2; 
-2.7b 
-0.36 
-1.27 
-1.68 


50 


41 
37 

'ii' 

bO 

'26' 
33 

39 


1.94 
1.98 
0.49 

2.161-0.82 

3.481-0.20 

2.211-2.37 

1.61  - 

2.  02 

0.64 

2.96 

2.77 

1.95 

1.52 

2.48 

5.45 
i  3.58 

2.37 

2.18 

2.44 

1.2G 
I  3.03 

1.63 

1.25 

1.S6 

0  47] 

I.69I 

2.76 

1.-50 

2.03 

3.31 


40 
42 
34 


17+ 
25 


35 


30 


+  1.86 
+0.58 
-1.27 
-2.79 
-1.60 


-0.25 
-1.57 
-2.46 
-2.02 


-1.95 
1.37 


2.  CO 
0  51 
1.  171-3  22 
2.681-  1.10 


1.19 
3.06 
1.93 
1.20 
1.83! 


-1.78 
-0.76 
-1.36 
-2.32 
-1.89 


-1.69 

-■2.14 
-2.17 
-2.42 
-0.76 
-0.58 


3.10 

1.46-  2.78 

3.46 

3.18 

2.16 

3.62 

0.90 

2.10 

0.84 

2.87 

3.76 

3.  14 

1.96 

2.  95 

2  95 

4.64 

2.22 

0.78 

1  66i 

4  161 

2.06 

0,99 

4.48 

L76 

2.73 

1.95 

1.77 

5.40 

L.45 

4.98 

2.77 

2.. 50 

1.72 

1.57 

1.12 

3.37 

1.92 

0.80 

2.22' 

2.22 

!.60 

1.51 

1.76 

2.06 


1.64 

1.48 
3.40 
0.95 
4.90 
0.48 
2.26 


-  0.  65 

-2  06 
-2.  72 
-2.26 


+0.75 

-o.'to 

-0.43 
-3.08 
+2. 19 
-1.86 

-i.'is 
-  i.'  7i 

-3.' 12 
-0.68 
-I  IS 
-2.01 
-1.17 

-2.  19 

-2.11 
-2  29 
-1.97 


-1.89 
-1.19 


-2.97 


-3.23 
-1.29 


0.77 
0.47 
1.00 
1.40 
0.84 
0  80 
0.83 
1.45 
0  72 
0.42 
0  40 
1.76 
0.09 
0.86 
•J.  87 
1.15 

0  80 
L34 

0.  86 
0.78 
1.09 
0.34 
2.10 
1.34 
1.17 
0.74 
1.01 
2.12 
1.2s 
L  10 
0.70 
1.32 
0.66 
2.93 
0.68 
0.8U 
0.83 
0.47 
0.99 

1.  15 
0.56 
1.01 
2.02 
0.97 
1.50 
0.50 

1  OS 
0.95 
0  50 
0.72 
0.89 
0.6.5 
2.24 
1.64 
1.07 
2.80 
0.40 
1.15 
0.50 
2.00 
l.lo 
2.40 
1.85 
1.85 
1.70 
2.39 
0.75 
0.36 

0  48 
1.50 
0. 90 
0.58 
2.05 
0.75 
1.01 
0.58 
0.93 
2.00 
1.25 
2.00 
1.50 
1.16 
0.85 
0.77 
0.62 

1  38 
1.  02 
0.52 
1.20 
1.62 
1.22 
1.30 
0.72 
0.91 


1.26 
0.93 
1.97 
0.60 
0.99 
0.27 
2.93 


0.0  I 
0.0 
0  0  I 
O.G  [ 
0  0 
0.0  I 
0.0  ! 
0.0  I 
0.0 
0.0  I 
0.0 
0.0 
0.0  ! 
0.0  I 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0  0 

0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

u.o 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0  0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

u.o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
u.o 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0  0 
0.0 
u  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

o.u 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0  I 

0.0  I 

0.0  I 

0.0  I 

00 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'6."6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


5 

5 

7 

8 

3 

4 

7 

7 

4 

6 

5 

6 

7 

2 

3 

7 

5 

4 

4 

7 

8 

4 

4 

5 

5 

4 

6 

4 

4 

1 

6 

5 

6 

9 

5 

5 

4 
4 

9 

4 

3 

8 

4 

6 
5 

7 

5 
4 
3 
4 
3 
4 
6 
4 
3 
5 
7 
5 
6 
4 
7 
5 
4 
4 
5 
4 
6 
8 
3 

10 
4 
6 
4 
6 
5 
5 
4 
6 
5 
3 
5 
4 
4 
3 
5 
5 

'5 
2 
5 

4 

10 

i 

5 


C 


Observer 


20 

8 
13 
23 
16 
17 
24 
22 
24 
28 
26 
14 
20 
18 
16 
14 
U 
20 
17 
27 
20 
25 
12 
20 

6 
26 
18 

16 

23" 

27 

18 

14 

16 

23 

25 

28 

22 

16 

19 

21 

27 

14 

21 

13 

22 

3 
29 

4 
19 
17 
23 
15 
13 
13 
19 

6 
21 

3 
23 
20 
14 


14 
17 

23     I 
10     i 

21  I 
10     ! 

4     I 
28 
20 

22  1 
9 

21 

17     I 
11 
18 

25 
16 
30 
18 
25 
26 
23 
20 
26 

26 
15 
13 
23 

15 
24 

17 
25 

8 
17 
18 


S 
21 
15 

6 

:i 

13 
3 

7 
3     1 

3! 

1^  1 

20  I 

6  I 

12  I 

*     I 

16 

9  1 
20     ! 

■^  i 
20     I 

'■^ ! 

6'' 

3  1 
12  I 
17  I 
14 

3 

1 

0 

4 
14 
12 

9 

3 

9 

8 
14 

4 
28 

0 
26 
17 

6 

13 

13 
12 

0 
24 

9 
27 

5 

6 


5 

18 

9 

17 

26 

3 

9 

1 

17 

5 

8 

15 
11 

4 

12 

0 

11 

1 

0 

1 

10 

4 

'9 

14 

17 

7 

ii 
2 

u 
4 
3 

13 

9 


3  I  w. 

2  S. 

3  I  s. 

^  I 

4  I  n. 

1  1  s. 

4  i    SW. 

2  I  S. 

4  I 

3  I 

2  I   S. 

1  S. 

10      

2  I    SW, 

11  I 


s. 

SW. 

s. 


I  s. 


SW. 
SW. 


I    SW. 

I  s. 


1 
1 

'5 

5 
3 
2 
20 

1 

4 


SW. 
SW 


1   SW 
j    SW. 


SV,'. 
SW. 


SW. 

se. 
w. 

SW. 

n. 

SW. 
SW. 


SW. 
SW. 

ne. 

SW. 


SW. 

w. 

se. 


P.  K. 
R.  M 
A    L. 

E.  a 


L.  R  Water  Works 
J.   W.  CarapDell 
Mrs.  Ted  R.  Carpentei 
Herbert  Nell 
Airway  Observer 
.1.  E.  Scanlau 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  Bureau 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Saiuuel  Norris 
F.  H.   Randolph 
Harrv  Buie 
R    J  'Torry 
William  Jones 
.1    M.  Knight 

Wylie 
Wheatley 

Stephens 

Cordrev 
Winfred  \).  Polk 
O.  B    McSpadden 
U.  S.  Forest  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N .  Goodier 

E.  H., Smith 

U.  S.  Forest  Service 
Ben  Johnson 
Mrs.    E.   W  .Oaston 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W,  Nichoalds 
University  of  Arkan.sj 
Miss  Mercille  McMurr 
U.  8    Weather  Burea 
T.  J    Logan 
W.  R.  Putt 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
-Max  W.  Schmidt 
U.  S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
.\ustin  E.  Cartwright 
J.  O.  Cooley 
pjxperimeut  Farm 
National  F'ark  Servlc 
W.  1:    McDowell 

v..  S    Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
T.  H.  Reals 
J.  H    Crosswhite 
U  .  S.   Weather  Bure« 
Airway  Observer 
H    G-  Lenhardt 
,!    W.  Eppes 
State  Agri,  School 
Paul  Morton 
C.  N.   Huuck 
Charles  Walton 
R.  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  Sei 
Soil  Conservation  Sei 
Mrs  Freda  M.  Ashcra 
C.  A.  Lovell 
H.  N.  Halbert 

G.  A.  Whittmgtou 
J.  D.   Henderson 

U .  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  .lackson 
Orkney  0.  Milton 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Crsig  Williams 
Soli  Conservation  8ei 
Car:  A.  S'arck 
G.   A.   Mandox 
U.  s.  Forest  Service 
U.  S .  Biological  Surva 
A    Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter    Smith 
Henry  Field 
S.   C   Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brajhear 
Edward  E.   Holmes 
U.  S.  Forest  Service 


O    N.   Turner 
L.   M.  Snead 
U.  S.  Forest  Service 
D.  0.  ,4nd«rson 
E    M   Duncan 
W.  K-  Barton 
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Daily  Precipitation  for  August,   1938 


Stations 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


Alum  Fork  Reser. .  'lOuaohita. . 

Amity IllliOuacliita.. 

ArlcaJelphia  ....i|l|  Ouachita.. 
Arlcausas  city  .  .||||  Mississippi 
Batesville  Airway.  White 

Bee   Branch. Arkansas.. 

Jiutitoa lllllSaline 

Bentouville    ..."-lArkansas 


...III 


Big  Lake  Outlet  .„ 

BlacU-  Kock | !' 

Blytheville ili 

Booueville 

rfoiighton  . .      .  .Ill 

Brinkley 

Calico  Rock ||| 

Camden ili 

<'ariliage   

Clarendon i|i 

Clinton 

Conway  

Corning II  !i 

Cotter liil 

Crossott  .  .[near]. . 

Danville Illi 

Dardauelle liil 

De  Queen  ... 

Devils  Knob 

Duma.= 

El  l^orado ||;| 

England 

Kureka Springs, . . . 

Fayetteville   

Fordyce - 

Fort  .Smith. 

Fulton 

Georgetown 
(tilbert  . .  .. 
<)lenwood  ....  .„, 

Grannis-  

Gravette Ill 

<irer'n  Mountain  . 

Haukins ••' 

Harrison 

Helena Ill 

Higden 

Highland  

Hope  [Evap].... nil 

Hot  Springs  

Inde.K      nil 

.lessieville 

louesboro II'! 

-ludsouiH illi 

Lead  Kill 

liittla  aook. ."' 
LittleRock  Airway 

Lutherville 

.vladiso;!  t]!l 

.Magnoiih, 

Mammoth  fipg  .  .ll]| 

Marianna 

-Marked  Tree....l||| 

.viena i|  i 

Mouticello  .-Virwav 
.Monticelio(  near*" 

MorriltoL'     

Mouutainburg  . . 
Mountain  Home. 

Mount  Ilia 

Newport 

Norman     

Oden 

Okay 

Ozark 

I'arkin  

I'ine  Uluff      .... 

I'iue  Ridge 

Plantersville  ..  .* 

Pocahontas 

Portland I 

Fresoott i 

Rogers  (near)... 

Kosebud 

Ross »' 

Russellville 

St.  Charles  . . .  .  | 

St.  Francis I 

Searcy. 

Springbank  . ..  .1 

Story II 

Stuttgart II 

Stuttgart  [Evap]. 

Subiaco 

Texarkana '| 

Thornburg 

Turnpike  

Underwood ♦' 

Warren 

Whitecliffs  .....'.' 
White  Rock  . . 

Wilson II 

Witt  Springs 

Wynne || 


St.  Francis 

White   .... 

St    Francis 

Arkansas. . 

Ouachita.. 

White  .... 

White    .... 

Ouacliita.. 

Arkansas. . 

White   .... 

White   

Arkansas.. 

White    .... 

White    .... 

Ouachita. . 

Arkan-ias.. 

.4rkausa.s. . 

Red  .       ... 

Arkansas.. 

Mississippi 

Ouachita. . 

Arkansa.s. . 

Wiiite 

White 

Ouachita.. 

Arkansas.. 

Ued 

Wliite   

White   .... 

Ouachita.. 

Red 

Arkansas. . 

Wliite 

Ouachita. 

White 

Mip.sissippi 

White 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita.. 

Red    

Ouachita.. 

White .... 
White 

White  .  . 
.Arkansas. . 
.\rkan.sas.. 
.\rkansas. . 
St    Francis 

Red 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita.  . 
Oua<'hita. . 
Arkansas. . 
-Vrkansas. . 

White 

Ouachita.. 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. . 

Red 

Arkansas. . 
St.  Francis 
Arkansas.. 
Ouacliita. . 
Ouachita. . 

White 

Ouacliita. . 
Ouacliita. . 

White 

Arkansas. . 
Ouachita. . 
Arkansas.. 
White  ..  . 
St.  Francis 
White    ..   . 

Red 

Ouachita  . 
■Arkansas  . 
Arkansas.  . 
.^.rkansas. . 

Red 

Arkansas  . 
.^.rkansas. . 
Ouachita  . 
Ouachita  . 

Red . 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansa.s. . 
St.  Francis 


'         8      9        10      U       12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23 


io 

T. 

.04 

15 
07 

.'94 

.07 
T. 
'J' 

04 

12 

06 
15 

■.'45 

17 

•  . 

i.'34 

25 

50 
49 

.23 
.25 
T 

T. 

.20 


.06 


.■/6 


T. 


.49 


.83 

.14 
T. 
1.38 


T. 


.32 


1.36 


.02 


T. 


T. 


04 


1   15 
T.' 


.18    .02 

.  oy| . . 


L25 
.16 


.03 


.54 

.... 

i.'oo 

1.20 

.02 

.... 

.10 

.83 

!35 

.16 

.05 

.08 

.30 

.28 

.08 

T. 

.27 

.32 

.■45 

.10 

.02 

.03 

.14 

.47 

^46 

.42 

T. 

1.10 

.70 

1.10 


.60 

.04 

T. 

2.80 


2.  39 


•37 


.02 


.05 


.03 


.07 
1.25 


.60 


.10 


LOS 
.05 


1.94 

1  64 

49 

.07 


.06 


.04 


.99 


.OS 


.04 
.10 
1.60 


T. 

.20 


.6S 


.42 


1.01 


,03 


.52 


.58 
2.05 


.15 


1.50 


L05 
10 


.50 


.771  .28 
.471  .34 

.  lo;  .02 
1.4011  10 

.84|  ,73 
.80  .10 
.791  .42 
'I'-  1.45 
.20j  .38 
.OR  .42 
.40]  .25 
....|  .86 
.07!.... 
.«6 
.04 
.51 
.76 
.60 
.86 
.78 
.04 


2.10 
.1 
.10 


2.  12 
.36 
1.00 


.05 
T. 
.03 
'1. 

'.'61 
1.76 


.22 


.78  .... 

.361  .37 
.04 
.02 


T. 


.25 


1.30 


LOO 
90 
.30 


T. 


.26 
1.60 
.05 
.61 
.97 
.08 

18 
.05 
.30 
.40 
.62 

88 

.03 

.7.5 

1.30 

15 
.66 
.30 
.21 
.23 
2.  Oil 
4 

2.40 
1.85 
.Ob 
T. 
.10 
.09 
.46 
T. 
.06 
.06 

.75 
1.01 


.62 
.17 
1.01 
'I 
.27 

.70 
1.32 

•2!  93 
.02 
.80 
.70 

.'08 

1.15 

.56 

.43 
.32 
.  12 


34 


LS4 
1.17 


.99 


.03 


.53 

.01    .80 


2.03 

60 

2.00 

.05 


.05 


50 
1.67 
.35 
.36 
.48 
.75 
.33 

"46 
..52 
.71 
.30 


1.75 
.08 

L50 
.09 


1.18 

L90 
.11  .41 
.77  -47 
.10  .32 
.78 
.05 


1.20 
1.62 

T. 

.15 

.71i 


I.IO 
.25 

.32 
.85 
.'09 


L05 

.'52 
.82 

.36i'""i 
.3l|j.22 
.061 
.72|'"23i 

•  yi!  .49I 


1.85 

.• 

1.26 

55 

1.9V 

.90 

.11 

.Jo 

.27 

.68 

.75 

.15 

.27 

T. 


1.09 


.03 


.41 


.091 


24 


25      26      27      28      29      30      31   |   | 


.03 


.30 


T. 


.'12 

'.'62 

.06 

'!62 

... 

"i.3 

.73 

T. 

.'29 

"t. 

.22 

.'87 

".ei 

.12 

.28 

.14 


T. 


".■zi) 

'tV 

.10 

.... 

.■50 
.22 

'f.' 

.19 

.'41 

i.'i4 

.'6s 

'!i6 

.02 

■.'65 

.'62 

,66 


T. 


.14 
.61 


.30 


04 


.03 


.::i: 


...I 

.181 


'.'.'.'.[  r. 


.91 


T. 


.05 


.101..    . 


2.78 

0.91 

2.68 

4.86 

1.88 

1.20 

2.30 

2.50 

1.42 

1.26 

1.18 

3.03 

0.24 

1.73 

2.08 

2.79 

2.16 

3.48 

2.21 

1.51 

2.02 

0.64 

2.96 

2.77 

L95 

1.52 

2.48 

5.45 

3.58 

2.37 

2.18 

2.44 

1.26 

3. 03 

1.63 

1.25 

1.86 

0.47 

1.69 

2.76 

1.50 

3.06 

2.03 

3.31 

1.17 

2.68 

I.  19 

3.06 

1.93 

1.20 

1.83 

3.10 

1.46 

3.46 

3.18 

2.16 

3.62 

0.90 

2.10 

0.84 

2.87 

3.76 

3.14 

1.96 

2.95 

4.64 

2.22 

0.78 

J. 66 

4.16 

2.06 

0.99 

4.48 

1.76 

2.73 

1.95 

4.01 

1.77 

5.40 

1.45 

2.77 

2.50 

3.13 

1.72 

1.57 

1.12 

3.37 

1.92 

0.80 

2.22 

2.22 

1.60 

1.51 

1.76 

2.06 

2  35 

1.64 

1.48 

3.40 

0.95 

4  90 

0.48 


.•\.'jrJt\fWjrj^tAr 
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Daily  temperatures   for     August,    1938 


Stations 


~    T  S  Maximum 

Alum  Fork j  Kiiniauni 


I  Maximuir 

)  Miuimum 

Maximum 

(  Minimum 

,,,  J  Maximum 

Bftte«yille j  Minimum 

.  j  Maximum 

Bee  Branch (  Minimum 

j  Maximum 

I  Minimum 

S  Maximum 

Minimum 


Amity  55 

Arkadelphia5'5- 


Benton  , 


BentonTille  "*         

.,,  j  Maximum 

Blytheville )  Minimum 

,,,  \  Maximum 

Booneville j  Minimum 

\  Maximum 
Brlnkley \  Minimum 

\  Maximum 
Camden )  Minimum 

S  Maximun. 
Carthage )  Minimum 

\  Maximum 
Convrfty (Minimum 

j  Maximum 
Corning )  Minimum 

\  Maximum 
Crossett )  Minimum 

\  Maximum 
Dardanelle )  Minlmim- 

1  Maximun 
De  Queen I  Minimum 

\  Maximum 
Devils  Knob )  Minimum 

S  Maximum 
Dumas 


Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Miuimum 
,  Maximum 

Fayettetille^ (  Minimum 

^  Maximum 

Fordyce I  Minimum 

\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
S  Maximum 

Gravette55 '  Minimum 

\  Maximum 
Harrison 


El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . . 


Fort  Smith* 

Gilbert 

Grannls  .  . .  . 


Helena 

Highland... 

Hope  $5 

Hot  Springs. 
Jonesboro  . 
Lead  Hill... 


(  Minimum 

(  Maximum 

(  Minimum 

S  Maximum 

I  Minimum 

\  Maximum 

(  Minimum 

i  Maximum 

I  Minimum 

J  Maximum 

(  Minimum 

j  Maximum 

(  Minimum 

(  Maximum 

Little  Rock.*".  (  Minimum 

Little  Rock... (Maximum 

[Airway]  (  Minimum 

f  uthervllle Ulaximum 

Lutnervu  d  j  Minimum 

Maunolla |  ^J/JJ;|-- 

Mammoth  spring.)  Ulaximum 

.»     ;„«r,o  S  Maximum 

Mananna j  Minimum 

)  Maximum 
/  Minimum 
„  )  Maximum 

Mena ;  Minimum 

^.     ,,„  i  Maximum 

Monticello ,  Minimum 

•i*„„««  '>  Maximum 

MornltOU?? Minimum 


Marked  Tree? 


Mountain  Home... 
Mt.  Ida 


i  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 


10   11   12   13   U   15   W   17   18   19   20  21   22 


24      25     26     27      28     29     30     31 


,  (  Maximum 

Newport j  Minimum 

.     ...  i  Maximum 

Oden*** i  Minimum 

i  Maximum 
Okay )  Minimum 

S  Maximum 

Ozark j  Minimum 

„,        „,    _  S  Maximum 

Pine  Bluff i  Minimum 

„       ,       .  S  Maximum 

Pocahontas \  Minimum 

Portland j  Minimum       70      70     71      6S      67      69      71      71      70      72     70     72'     69      70'     6tf      vu      n/i     do      o'      "^'      "" l:^_i^^ ■- — - 

Thermometers  read  near  sunset  un^^sT^herwise  indicated.    "'Midnight  to  midnight.    55Ther^eters  read  in  -o^^^^-^^^^  'Z::XZ7oTV:^T^Tl 
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Daily  temperatures  for  Aug'ust,   1938,  continued 


Stations 


1 

2 

3 

4 

97 

96 

91 

94 

70 

72 

74 

73 

91 

95 

94 

94 

61 

64 

73 

70 

95 

98 

97 

95 

67 

69 

72 

72 

93 

91 

9i 

91 

72 

72 

73 

71 

93 

97 

93 

91 

70 

72 

74 

73 

92 

95 

92 

90 

69 

71 

72 

71 

96 

98 

96 

95 

68 

70 

73 

72 

98 

96 

96 

93 

72 

72 

73 

70 

9,"; 

96 

92 

91 

64 

H 

72 

72 

89 

87 

87 

85 

71 

70 

71 

69 

93 

88 

92 

91 

72 

73 

74 

72 

86 

88 

87 

86 

72 

69 

71 

69 

88 

93 

89 

90 

72 

69 

72 

72 

90 

93 

91 

89 

72 

71 

73 

72 

8 

9 

10 

98 

98 

96 

74 

71 

72 

98 

98 

98 

70 

70 

70 

102 

100 

99 

73 

73 

69 

99 

94 

92 

74 

73 

74 

100 

99 

95 

74 

74 

74 

100 

98 

93 

74 

72 

72 

101 

103 

100 

72 

74 

73 

101 

99 

95 

74 

72 

71 

97 

99 

96 

66 

68 

67 

89 

91 

89 

77 

75 

76 

96 

93 

89 

74 

71 

73 

91 

91 

90 

73 

74 

71 

95 

93 

91 

73 

73 

75 

97 

97 

93 

74 

73 

74 

12 

13 

U 

98 

92 

92 

73 

71 

73 

98 

96 

92 

68 

70 

75 

98 

95 

92 

70 

69 

72 

95 

92 

93 

73 

70 

74 

95 

95 

94 

73 

69 

72 

90 

94 

94 

73 

70 

72 

103 

98 

95 

70 

69 

76 

98 

90 

92 

75 

70 

72 

100 

93 

91 

68 

68 

71 

89 

85 

82 

72 

67 

70 

96 

96 

94 

74 

69 

74 

89 

87 

85 

72 

68 

69 

91 

93 

90 

72 

70 

72 

95 

95 

93 

70 

70 

75 

16 


17 

18 

19 

96 

98 

97 

70 

68 

70 

87 

94 

92 

65 

67 

69 

90 

96 

97 

62 

63 

63 

92 

94 

94 

69 

7! 

72 

91 

96 

95 

68 

72 

72 

92 

96 

95 

69 

69 

79 

92 

97 

97 

67 

68 

69 

98 

99 

98 

74 

72 

72 

93 

96 

93 

64 

62 

64 

82 

88 

82 

64 

71 

TJ 

94 

90 

95 

71 

69 

69 

80 

86 

85 

64 

72 

71 

90 

88 

92 

71 

69 

67 

92 

94 

96 

68 

71 

69 

20 


21 


22 


23 

24 

25 

16 

27 

102 

104 

105 

104 

104 

70 

72 

73 

74 

74 

97 

99 

99 

100 

100 

66 

64 

61 

66 

67 

102 

10) 

105 

104 

104 

64 

63 

67 

67 

66 

98 

100 

10! 

102 

103 

72 

72 

73 

73 

74 

101 

104 

104 

105 

101 

71 

71 

71 

70 

70 

99 

101 

lOB 

103 

104 

72 

72 

72 

72 

74 

100 

102 

104 

104 

104 

70 

71 

70 

70 

71 

103 

i05 

106 

106 

106 

71 

71 

73 

72 

73 

104 

105 

105 

109 

106 

64 

63 

64 

66 

64 

93 

96 

97 

97 

98 

77 

79 

79 

80 

79 

99 

100 

105 

102 

102 

70 

71 

75 

74 

73 

90 

93 

v<4 

93 

94 

72 

75 

76 

74 

75 

98 

98 

97 

99 

96 

71 

73 

73 

71 

70 

102 

103 

102 

104 

102 

70 

71 

70 

72 

70 

28 


29 


30 


31 


D    ..„.*  *  Maximum 

P«seoU ,  Minimum 

_^_.„  j  Maximum 

*'°*®" I  Minimum 

Ra„enviUe[Evap])^^-!Sr 
St.Charles«5 )  >J- = 

^^^^'^y I  Minimum 

a...«f„o.»  S  Maximum 

8t»"K»" I  xMinimum 

Riihinro  (Maximum 

»"'"*^°  (  Minimum 

TBxarhana  !  Maximum 

lexaraana  j  Minimum 

T<>.».„K.<.„  S  Maximum 

Thornburg j  Minimum 

T.,,„«iv«  S  Maximum 

TurnPil^e i  Minimum 

Tir....„  S  Maximum 

^^""^ i  Minimum 

,„..»_  ■D„„i,  (  Maximum 

White  Rock (Minimum 

„,,,„„.  )  Maximum 

^^"S'"' I  Minimum 

~,„„„^  (  Maximum 

^y^"^* i  Minimum 


941  96 

73|  74 

90|  91 

69;  72 

95  96 

72  73 

95!  98 

711  721 


951 
76l 
84 1 
66 
92 1 
63! 
92 
70 ! 
91! 
741 
92  [ 
731 
89 1 
68l 
96 
75 
91 
67 
78 
63 
92 
74 
83 
62 
90 
74 
92, 
73 


98 
68 
93 
69 
97 
62 
95 
72 
95 
69 
96 
70 
97 
68 

loo; 

73 
98 1 
61 
87 
71 
96 
69 
88 
71 
94 
68 
97 
69 


981  100 

68  71 

93 1  95 

701  66 

99  100 

65'  64 


94 
71 
97 
70 
97 
72 
97 
68 
101 
71 


96 
72 
99 
71 
98 
73 
99 
69 
102 
72 


99 

102 

62 

65 

88 

91 

72 

75 

96 

97 

70 

71 

89 
72 
98 

74 


100 I  99 

72  70 

96  96 

691  66 

103}  99 


99'  100 
70!  71 


65 
96 
72 

100 
70 
99 
72 
97 
68 

100 
72 

100 
62 
92 1 
71 
98 
73 
89 
68 
97 
69 
98 
71 


103 
71 
95 

70 
991  100 
69  71 
95  101 


97.9 
71.8 
94.8 
68.3 
9S.4 
68.0 
95.3 
72.8 
96.8 
71.6 
96  2 
71.7 
98.7 
70.7 
99.2 
72.2 
97.9 
66.0 
89.0 
72.6 
95.3 
72.1 
88.7 
70.6 
93.4 
71.5 
96. 3 
71.3 


Daily  Evaporation  [inches],  Hean  Temperature  [r°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  August,    1938 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 


Hope 

[Exp.  Farm] 


Data 


Day  of  month 


Russell  ville 

[Orark  ISursery] 


Stuttgart 


Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap 


rDi„<fi-\.,,""ii'.;;;i  Mean  tern 
[Rice  Exp.  Farm]|w.„.  ^„., 


Wind  move 


,372  .  307 
84  80 
19      28 


272.  274'.  322 

81      84|     84 

I  j     22]     37 

.164'.  1961.202 
82 1  82 1  84 
44      30!     79 


.365 

212 

HO 

79 

68 

14 

.218 

.268 

84 

81 

36 

28 

.220.168 

821     80 

9J 

63 

165 

.300 

.277 

.341 

82;     85 

82      82 

26      40 

31 

22 

3221.314 

.258 

.306 

861     88 

88 

S.i 

28 

30 

20 

28 

267 

.168. 245 

.174 

84 

82      861     84 

66 

4> 

28 

35 

10 

11 

12 

13 

i 
14  1 

690 

.213 

.266 

.266 

.083 

80 

80 

84 

78 

78 

10 

39 

16 

16 

22 

338 

.332 

234 

.  150 

.238 

84      85 

84 

82 

>>.'. 

28 

44 

211 

40 

50 

169 

.310 

.159|.2I8.258 

84 

82 

85|     821     84 

38 

55 

47 

51 

60 

16  I   17 


20  [  21 

I 


22      23      24      25 


26  1  27 


28 


29 


SO 


.171 

80 
64 

.264 

82  i 
60j 

.284  , 
82  i 
1221 


3201.306 
84  i  78 
70      38 

170i.yf.O!. 
78  76 1 
501     4"! 

115.  227  , 
76      80 
173      74 i 


282 
80 
28 

204 
80 
16 

,196 
80 
20 


,276 
82 
31 

31 4j. 

80; 
24| 

2151. 
»3| 
16; 


318 
78 
17 

.2901. 
80' 

34j 

234;. 
821 
191 


2921 

811 

32 1 

I 

262! 
82| 
331 

I 

207j. 

831 

I9l 


.268|.28oi.l4ol.274'.308l.321  .320.251  .302 
80  84  84!  88'  86l  85l  gl|  83  85 
22|     13|       9!       51     27i      lOl     .371     161     62 


.2i2L4OOi.290l.320l.338i.  4321.308'  3061.318 

82'     83!     84      86'     86i     85|     861     82|     84 

3j     3()j     2iij     .30j     30;     32i     45]     33j     30, 

227I.  2181. 223i. 223!.  2291.  245'. 2,'>2!. 317!. ISli 

84i     84j     841     S51     86'     861     '''''     *^l     841 
18;     12'     14l     17      131     31 1     39l     50;     341 


.316 
84 
30 

.296 

86; 

28; 

.i2l! 
84 1 

251 


8.  633 
82.0 
876 

8.768 

83.2 

938 

6.702 
83.2 
1430 


Daily  River 

St 

ag'es  for  Aug-ust, 

1938 

Stations 

Rivers 

Flood      , 
^age 

2 

3 

4 

1 
5 

6 

1 
7  1     8 

9 

10  j  11 

12 

13      14  1   15  1   16      17  i   18   ■    19      20  i  21   1  22   i  23  i  24  j  25  j  26 

1         1          !          1         I          '          1          1         !          !         1         !          1 

1 
27  !  28 

i 

29 

30 

31 

fort  Smith 

.  ..\rkansa6 

22 

10.1    9.8 

!       1 
9.0  8.2!  7.8  7.2 

7.0 

6.8 

6.5 

6.3|   6.2 

6.2;  6.1 

6.2    5.9 

6.0 

6.3 

9.3!l3.4ll2.8,12.8 

!       1       ! 

11.8'l0.4l   9.8!  9.2 

8.6'  8.0'  7.6 

7  2 

6.9 

6  7 

Van  liiiren  . . . 

do  .... 

22 

9.8    9.6 

8  4    7.8'  6.9    6.4 

6.1 

5.9 

5  6 

5.41   5.2 

5.0'  5.0 

5.1    4.9 

4.9 

5.3 

8.1113-9,13.2,13.3 

12.2  10.4    9.6:  8.7 

7.8    7.0    6.4 

6  0 

5.6!  5.4 

Danville  

.Petit  .lean. 

20 

2.8'   2.5 

2.4    2.3    2  2    2.1 

2.0 

2.0 

2.0 

1.9'   1  9 

1.9 

1.8 

1.8    2.0 

2.0 

2.4 

5.01  5.81   3.5    2.9 

2.5,  2.4!  2.31  2  2'  2.1;  2  Ol  2  0 

?  0 

1  91  1.8 

Osark  

..Arkansas. 

22 

4.2'  5.0 

4.4,  3.61  2.9    2.3 

2.0 

1  6 

1.3 

1.2    1.0 

0,9 

0.8 

0.8    0  8 

0.6 

0.8 

1.2    7  6!  8.5i  8  1 

8.0'  6.51   5.2    4.4!  3.71  2.91  2.3 

1   S 

15    11 

Dardanelle 

do  .... 

22 

5.0    7.4;  8. 01  7.4;  6.71  5-9'   5.2 

4  8 

4.5 

4.3I   5.0 

3.7 

3.6 

3.4|  3.4 

3.6 

3.4 

3.5;  4.3!l0.9|11.0 

11.(1110.61  9.1    8.  1 

7.6i  6.71  5.9 

5  3 

4.9;  4  5 

Morriltou 

do  .... 

20 

2.0    2.0,  4  1 

3.9    3.31  2.5    1.6 

0.9 

0.5 

O.2I-O.2 

-0.5 

-0.6 

-0.8-11.8 

-0.8 

-0.9 

-0.81-0. 61  4  4'    7.8 

7.6    7.4;  6.2    4.9 

4.1    3.4!  2.3 

1   7 

1  0    0.6 

Little  Rock. 

do  .... 

23 

2.  71  2  6'  3.  5 

4.9    4.61  3.9    3  4 

2.8 

2.4 

2.2i   1.9 

1.7 

1.6 

1.4'    1.3 

1.3 

1.3 

1.2;    I.2I    1.4l  6.2 

7.8    7.71  7.41  6.3 

5.3    4.7    4.0 

3  4 

2.8!  2  4 

Pine  Bluff  . 

do 

25 

6.61   6.4|  6.2 

7.5    9.7|  8,1,   7.7 

7.1 

6,7 

6.3    5.8 

5  6 

5  6 

5.3!   5.3 

5  2 

5  1 

5.0'  5.01  5  Ol  5.3 

10.3  11.5!ll.3'l0.7 

9.7:  8.9;  8  1 

7  6 

6  7'  6  4 

Gilbert        .... 

.Buffalo  .. 

30 
10 

3.1    3.0    2.8 
3.61  3.6    3.3 

2  8|  2  8    2.  8l  2.8 

2.7 
2.8 

2.7 
2.8 

2  7!   2.7!  2  7;  2.6 

2.6|  2.6 
3.0!  3.0 

2.7 
2.9 

3.1 

2.8 

3.3 

2  7 

3.2    3  0!  2.8 
2.71  2.6'  2.6 

2.71  2.51  2  6'  2.5 
2.6;  2.6'  2.6    2.6 

2.4:  2.4    2.3 
2.6!  2.6'  2  6 

2.3 

2  5 

2.51  2.6 
2.5;  2.5 

Doniphan,  Mo. 

..Current  .. 

3.0    2.9    2  8 

2.8 

2.8l  2.81  3  0 

3.1 

Black  Rock .  . 

...Black.  .. 

14 

811   8.4    7.7 

7.1!  6.5    6.2 

5.8 

6  0 

,5.6 

5.2;  4.9 

4.7 

4.0 

3.4'  3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

3  0 

2  9;  2.8 

2.7'  2.6i  2.5;  2.4 

2.3:  2  3!  2.3 

?  3 

2.2    2  2 

Judsonia 

Little  Red. .  . 

5.0;   7.0J  7.7 

7.9!   7.8,   7.4 

6.9 

6  .1 

6.1 

5.8!  5.7 

5.5 

5.3 

6.2    4  9 

4.9 

4.3 

4.0 

3.H 

3.6    3.3 

3.1;  2  91  2.9    2.8'  2.71  2.5!   2.3 

■?  •? 

2.0;    1.9 

OzarkBeachMo 

...White... 

30 

-0  8;-0.8'-0.8!  0  21-0.8;-0.8l-0.8 

-0.8 

-0.8 

0.81-0.8 

-0.4 

-0.8 

-0.8  -0  8 

-0.8 

-0.8 

-0.8 

-0  8 

-0,8  -0.8 

-0.8!-0-8!-0.8'-0.8l-0.8'-0.8'-0.8'-0.8'-0.2!-6.8 

Cotter 

.     do  .... 

21 

3.7    3.51  3  5    31'  3.  1|  3.0    .3.0 

3.0 

3.0 

3  0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0    3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0!  3.0 

2.8    2  81   2.8;  2.8'  2.81  2,8!  2  8 

2.8 

2  SI  2.8 

Calico  Rock.  .. 

do  ..   . 

18 

1.6    1.1    1.3    0.8    0.7!  0.41  0.6 

1  0 

0,8 

0.6 

0.41  0.5    0.6 

1.0;  0.7 

11,5 

0.5 

0.3 

0.1!  P. 3'  0.1 

0.4;  0.21  0.2;  0  01  0.  1 

0.1-0.1 

-0.1  -<i.  i!  0.0 

Batesville 

do  .... 

23 

8.  1    6.51   6.3    6.2I  5,7    5.51  5.7 

5.5 

,5.8 

5.7 

5.51  5.7    5.4 

,5.5:  5.8 

5.6 

5  5 

5.3'  5.II  5.0!  6.0 

5.0,  5.1'  5.0'  5.0;  4.8 

4.9!  'l-^ 

4  7 

4.8    4  8 

Newport 

do  .... 

26 

5.  I    5.71  5.4:  5. 21   4.8    4.3,  4.0 

3.8 

3.7 

3.6 

3.41  3.1    3.4 

2.71  2.5 

2.4 

2.1 

2  Ol  2  01  L81  1.5 

1.4!   1-3!  1-3!  1.21  1-1 

1.0!   1.0 

0  9 

0.9;   1.0 

Georgetown    . . 

do  .... 

21 

4.2i  5  91   7  Ol   7.2!  7.3    7.1    6.6 

6.2 

5.8 

5.5 

5  41  5  2    5.0 

4.9!  4.7 

4.4 

4.1 

3.8!  3  6'  3.41  3.2 

3.0;  2.8!  2.7    2  6!  2.41  2  3'  2,2 

?  1 

2.0!  1  9 

Clarendon  .  •  •  . 

do  .... 

26 

10.8  10.8,11.5112  6113. 3'l3.  613.6 

13.4 

13.1 

12.8112  4112.1112,0 

11  8  11.7 

11.7 

11.5 

11.2'lU  9'l0.7;10.5 

10,  2lin.0!  9.8;  9  6!  9.41  9.2l  9.0 

8  9 

8.7,  8.5 

St   Charles  .... 

do  .... 

11.8  11.6jll. 812.5  13.3113.7113.9 

13  9 

13.8 

13.5  13.3113.0,12.8 

12.  6' 12  6 

12.  5 

12,4 

12  2111, 9'n.6;11.311. 1:10  9110. 6!l0.4!l0.2  10.1    9.9 

9  7 

9.6'  9.4 

Arkadelphia  . . 

.Ouachita.. 

17 

.3.9;  3.7!  3.71  3.7,  3.61  3.5j  ,3.5 

3.5 

3  5    4.0    3  41  3.4,   3.6 

3.7,  3.6 

3.6 

3.5 

3.6'  3.8,  3.6!  36'  3  6l  3.5    3.4    3.8;  3.91  3.6    3  6 

a  8 

3.5!  3.9 

Boughton 

Little  Mo.    . 

20 

6.01  6  01  5  2    4.8;   4.4,  4.2!  3.9 

3.8 

,3.7 

3.6    3  5 

3.4    3.4 

3.41  3.4 

3.5 

3.6 

3.61  3.8|  3. 61  3.6!  3.4    3.3,  3.3    3.2    3.2;  3.2    3.2 

3.1 

3.1!  3.1 

Camden   

.Ouachita  . . 

26 

4  5    4.8    5.6!  4.8!  4  3 

4.0 

4.0 

4.0 

3.9 

3  9    3.9 

3.8    3.9 

3.8    3.9 

4.2 

4.2 

3.9!  3.9'  .3.9'  3.9;  3.9l  3.8'  3.8    3.8    3.8'  3.8;  3.8 

3  9 

3.8'  3.8 

Benton 

Saline 

7.0!   6.0    5.3;  4.91  '*-6 

4.4 

4  2 

4.0 

3.9 

3.8    3  7 

3.6    5.4 

4.4    4.2 

4.2 

4.1 

3.9!  3.81  3.71  3.6'  3.5    3.4    3  4    3  3    3.2'  3  2    3.1 

3  0 

3  0!  3.0 

Whitecliffs  .... 

Little  River 

25 

2  9'  2.0'   I.9I   1.7!   1.5 

1.4 

1.4 

1.4 

1.0 

1.0    0.9 

0  9    0  9 

0.9    0  9 

0.9 

0.9 

0.9,  0.9    0.9!  11. 9j  0.71  0.6    0.6    0.5    0.5!  0.6    0.5 

0  5 

0,  6t  0  6 

Index  

....Red 

25 

9.8  10.2'10.4, 10.4, 10.3 

9.9 

8.8 

8.8 

8.0 

7  6    7.2 

7.0    7.0 

7.1]   7.1 

7.0 

6  7 

6.6    0.41  6.41  6-4!  6.4!  6-4l  7.2'  7.0i  6  8;  6.8    6  8 

6  8 

7.11  7.0 

Fulton 

do 

25 

7.6    8.4|  8.81  8.9I  8.9 

8.5 

7  7 

6.9 

6.5 

6.2    6  0 

5.8    5.7 

5.7'  5.6 

5.6 

5.5 

5-4    6.3'  6  3,  5.21  5.1,  5.0    6.2'  5  5;  5.3'  5.3,  5.2 

5  1 

5.2    5.4 

Big  Lake  Outl't 

St.  Francis. 

1(1 

5.4    6.0!  7.8    9.4110  1 

10. 4 

10.4 

10. 3 

10.0 

9.6    9.1 

8,5|  7.8 

7.2    6.7 

6  4 

6.2 

5.9    5.8!  5.6    5.4'  5.2    5.1    4-9!  4  8'  4.7'   4  e'  4.5 

4  4 

4.4!  4.3 

St.   Francis... 

....     do  .... 

18 

11.4  11.2  10.3!  9.1!  7.91  7.11   6.1 

.5.5 

5.1 

4.7    4.5 

4.4!  4.4 

4.3    4.4 

4.2 

4.2 

4.1    41!  4.11  4.0    4  0!  4.0    3.9'  3  9    3.8    3.8!  3.7 

3  7 

3  6'  3.5 

St.Franci.sL.L. 

do  .... 

20.  5!20. 5,20.6120.9  21  2  21.4;21.7 

21.9 

22.1 

22.2  22.3122.3;22.2 

22.1 '22.0 

21.9121.7 

21.6  21  3;21.2  21.0;20.9  20.7'20.5120.3  20,2  20.0ll9.9 

19  9 

19.9  19.9 

Marked  Tree  . 

do  ..  . 

17 

0.7!  0  71  0.7 

0.7    0.7    0.7    0.7 

0.7 

0.7 

0.7!  0.7 

0.7    0.7 

0.7'  0.7 

0.7 

0.6 

0.6    0.61  0.6:  0.6;  0.5 

1.0,  10,  1.01  I.Oi  1.0,  1  0 

1   0 

1.0!  0.8 

Parkin  

..   ..do  .... 

28 

3.7'  3.7|  3.6 

3.5i  3.5    3.41  3.4 

3.6 

3.7 

3.9'  41 

4  3!  4.5 

4.7'  4.8 

4.9 

6  0 

4.9    4.7;  4  6,  4  31  4  1 

3.9'  3.7    3.71  3.61  3  4l  3.2 

3  1 

3.0'  2.8 

Madison 

...      do  .... 

37 

5.3!  5.21  5.3 

5  5'  57!  5.9    5  9 

5.9 

6.0 

6.21  6.5 

6.8l  7  1 

7.2'  7  4 

7.4 

7.1 

6.81  6.4I  6  0!  6.7;  6.3 

5.(il  4.8 

4.5,  4  31  4.1,  .3.9 

3.7 

35!  3.3 

Helena 

Mississippi  . 

42 

24.4  24.  3I24.  6125. 1 125  .7125.  9125.  8 

25.7 

25.8 

25.9 

26  1 

26  3 

26  4 

26  4126.3 

25.9 

25.1 

24.0'22  8121.4120.  l;19.0 

17.sll6.1 

14  6,13  8;13.4!l3.1 

12.9112,6  12  2 

.Arkansas  City. 

do    ... 

42 

18.5  18.5  18.4  18.4!l8.8  19.3  19.6 

19.7 

19  7 

19.6 

19.6 

)9.7 

19  8 

I9.81I9.8 

19  8 

19.4 

18.9jl8.2,17.2  16  0  14.8 

14.3 

14.1 

13  4  12.3  11.4'10.6 

! 

10.1 

9.71  9.4 

T.  less  than  0,01  inch  rain  or  melted  snow.  ttN'ot  nsed  in  means  aad  summaries  Reference  letters'.*'.'',  number  of  days  missing.  tAlso  on  other  dates.  tlP.  O. 
addresses  as  foIlowsi-Big  Lake  Outlet.  Manilla;  Boughton,  Route  4.  Prescott;  Devils  Knob,  Salus;  Green  Mountain,  Calico  Rock:  ludei.  Route  5,  Teiarkana; 
LuthervUIe.  Route  1,  Laraiw;  Rock  Springs.  Route  2,  Wilmar;  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud,  Route  2.  Mt.  Vernou;  Spnngbank,  Dod  Iridge;  Turnpike,  Dovpr:  White 
Rock,  Cass.  Precipitation  for  24  hours  ending  near  sunset  unleis  otherwise  indicated.  •••24  hours  ending  midnight,  ill]  24  hours  ending  7  a.  m,  'Included  in  noit 
measurement. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita- 
tion with  15  years  or  more  of  record  are  ooraputed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3.5-year  period:  for  stations  with  10  to  U  years  the  means  are  fer 
the  period  to  1935.  inclusive. 


vvixrlfiri^t^Xi^' 


48 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTTON 


August,  1938 


Precipitation  for  Aug-ust,  1988 
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Corrections:-- June  Climatological  Data 

Page  32.  Amity,  mean  temperature  76. 6e;  maximum  temperature 
94(i  on  15th;  greatest  daily  range  29e;  departure  from  normal  precipita- 
tion -0.80.  Arkadelphia,  clear  days  11,  partly  cloudy  14,  cloudy  5,  di- 
rection E.  Clinton,  clear  days  8,  partly  cloudy  15,  cloudy  7.  England, 
mean  temperature  77. Oe;  maximum  temperature  94e  on  15th;  greatest 
daily  range  30e.  Hope,  date  of  highest  temperature  15thf ;  greatest  daily 
range  27.  Marked  Tree,  date  of  highest  temperature  ISthf.  Mount  Ida, 
date  of  minimum  temperatiire  3d.  Oden,  minimum  temperature  57o  on 
3d  Pocahontas,  mean  temperature  75. 6d;  departure  from  normal  -1.0. 
St.  Charles,  mean  temperature  77.2;  date  of  highest  temperature  24t. 
Springbank,  departure   from   normal   precipitation    +6.02.      Turnpike, 


greatest  daily  range  21.  Warren,  date  of  highest  temperature  6t.  Whit 
Eock,  date  of  highest  temperature  15f . 

Page  34.  Daily  maximum  temperatures  at  Amity  moved  up  one  day 
maximum  on  30th  91°;  mean  maximum  87.3°. 

Page  35.  St.  Charles,  observations  taken  at  7  a.  m.  beginning  Jun 
8th;  delete  maximum  temperature  of  75°  on  8th,  and  move  all  maximuu 
temperatures  beyond  the  8th  up  one  day.  Maximum  on  30th,  87o 
mean  maximum  87.3°. 

July  Climatological  Data 
Page  38.     Corning,  mean  temperature  81.7°;  departure  +1.7o. 
Page  40.     Corning,  mean  maximum  temperature  94.9°. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTUEE,  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


H.   S.   COLE 


Vol.  XLIII       Little  Rock,  Ark.,  September,  1938       No.  9 


Price:  25  Cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington,  D.  C. 


O-ENEIIAL    StDyrMABY 

The  average  temperature  for  the  month  of  September  was 
above  normal  while  the  average  precipitation  was  considerably 
below  normal.     The  rainfall  was  46%  of  the  48-year  average. 

Temperatures  were  high  the  first  half  and  the  last  week  of 
the  month.  The  average  temperature  for  the  State,  based  on 
the  reports  of  67  stations,  was  75.7'-'  which  is  1.3°  above  the 
48-year  average.  Monthly  means  ranged  from  79.0°  at  Texar- 
kana  to  70.4°  at  Devils  Knob.  The  highest  temperature  re- 
ported during  the  month  was  107°  at  Conway  and  Texarkana 
on  the  1st.  The  lowest  temperature  was  32°  at  Thornburg  on 
the  20th.  The  greatest  daily  range  was  54°  at  Thornburg  on 
the  Both. 

Scattered  showers  occurred  during  the  first  two  weeks  of  the 
month,  and  one  or  two  showers  in  the  southern  and  eastern 
portions  of  the  State  during  the  last  week.  The  average  pre- 
cipitation for  the  100  stations  reporting  was  1.55  inches  which 
is  1.82  inches  below  the  48-year  average.  The  monthly  totals 
ranged  from  0.11  inch  at  Calico  Rock  in  Izard  County  to  4.32 
inches  at  St.  Charles  in  Arkansas  County.  Thirty  stations  re- 
ported monthly  totals  of  less  than  one  inch,  eleven  of  this  num- 
ber were  in  the  northeastern  portion  of  the  State.  The  great- 
est amount  measured  in  any  24-hour  period  was  3.16  inches  at 
St.  Charles  on  the  26th.  The  average  number  of  days  with 
0.01  inch  or  more  rainfall  was  4. 

Cotton  made  good  to  very  good  progress  during  the  month. 
Picking  progressed  very  rapidly  in  all  portions  and  was  nearly 
completed  in  the  hills  and  adjoining  sections,  and  well  along 
in  the  eastern  lowlands  at  the  close  of  the  month.  The  weath- 
er was  favorable  for  gathering  early  corn,  but  the  soil  was  too 
dry  for  late  corn.  It  was  also  favorable  for  harvesting  and 
threshing  rice  and  for  gathering  feed  and  food  crops,  but  the 
soil  was  too  dry  for  meadows  and  pastures  most  of  the  month. 
Light  frost  was  reported  at  a  few  stations  in  the  western  and 
northwestern  sections  of  the  State  on  the  19th  or  20th  but  it 
did  very  little  damage. 

An  earthquake  was  felt  over  most  of  the  State,  except  the 
extreme  southwestern  portion,  from  9:30  p.  m.  to  9:36  p.  m. 
on  the  16th.  It  was  felt  most  in  the  central  and  east-central 
sections  of  the  State,  and  stations  in  these  areas  reported  very 
slight  damage.  Auroras  were  observed  at  Eureka  Springs  on 
the  13th;  at  Harrison,  Mountain  Home  and  Subiaco  on  the 
27th;  and  at  Mountainburg  on  the  28th,  29th  and  30th. 

O.D.N. 


Farm  home  near  Subiaco  destroyed  by  lightning  on  the  5th. 
Estimated  loss  $2500. 

Hail  and  wind  damaged  cotton  over  a  small' area  in  eastern 
Monroe  County  on  September  1st.     No  estimate  of  damage. 


Miscellaneous  JPhonomena 
Dates  and  number  of  stations  reporting 


Dense  Fog 

Light  Fog  ... 
Moderate  Hail 
Thiuidprstorni 


12   3 


4  5   6  7   8   3  10 


2    • 
1511 


11112!l3:l4 


2  2 
919 


14!  9    1 


15!l6Jl7 


61  1 


lj2 
7!  12 


is;  19120  21 


1  ..1. 


22 


23|24|25!26'27!28!29|3o!31 


iljili 


12|  4 


PRESSURE,  WIND,    HtTMIDITY.    AND  STJNSHINE 


Station 


Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 


Atmospheric  pressure  (re- 
duoeil  to  sea-leve! ) 


o 


m 


Wind 


a;  ^  O 


o  9 


Relative 
humidity 


50 


3n.03[ 
30.021 
30.01 
30.0]  I 


30.32]  20 

30.32  20 

30.26  20 

30.241  20 


29.71 

17 

h.i) 

29.81 

I" 

6.3 

29.70 

14 

7.0 

29.70 

14 

6.7 

J5 
21 
2/ 

18 


U  1  ..]..! 

ft  77     46 

7  80     46 

3  79  I  49  I 
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COMPARATIVE    DATA     FOR  SEPTEMBER 


Year 


891. 

892. 

893. 

894. 

895. 

896. 

H97. 

898 

H99. 

900. 

901. 

902, 

903. 

904. 

905. 

90'>. 

907. 

908. 

909. 

910. 

911. 

912. 

913. 

914. 

915. 

916. 

917. 

918. 

919. 

920. 

921. 

922. 

923 . 

924. 

925. 

926. 

927. 

928. 

929. 

930. 

9.<1. 

932. 

933. 

934. 

935. 

936. 

937. 


938. 


Period..  74.4 


Temperature 


a> 


Precipitation 


M 


0)" 

a45 


Number  of  davs 


73.4 

70.8 
74.0 
73.1 
77.1 
73.3 
76.6 
75.2 
71.9 
78.0 
72.6 
68.4 
70.7 
75.4 
74.2 
75.7 
73.9 
73.4 
74.7 
76.4 
79.0 
78.5 
71.7 
74.4 
74.9 
72.5 
71.8 
67.3 
74.6 
74.9 
79.6 
76.2 
73.0 
69.7 
80.  5 
76.8 
75.9 
70.5 
73  4 
75.7 
78.4 
73.8 
78.0 
71.3 
72.4 
78. 9 
72.7 
75.7 


102 

40 

0.94 

0 

2 

22 

6 

96 

32 

2.14 

0 

3 

23 

4 

103 

36 

3.  75 

0 

5 

19 

5 

100 

38 

3.56 

0 

6 

14 

8 

105 

32 

1.36 

0 

4 

19 

7   1 

106 

35 

3.25 

0 

10 

11 

9 

108 

33 

0.60 

0 

2 

21 

104 

40 

7.35 

0 

8 

15 

6 

109 

28 

1.21 

0 

3 

20 

7 

104 

,  48 

4.25 

0 

7 

12 

12 

101 

32 

3.08 

0 

4 

18 

8 

99 

30 

5.06 

0 

8 

15 

8 

102 

34 

2.47 

0 

5 

18 

7 

101 

37 

2.46 

0 

5 

15 

9 

100 

44 

3.90 

0 

8 

16 

100 

47 

6.24 

0 

10 

11 

9 

106 

38 

2.22 

0 

4 

19 

8 

101 

29 

4  00 

0 

7 

13 

8 

lOS 

31 

2  84 

0 

5 

18 

101 

44 

2.41 

0 

5 

18 

8 

102 

46 

3.07 

0 

6 

18 

9 

106 

32 

2.40 

0 

4 

'  IS 

hi 

108 

33 

10.10 

0 

13 

9 

9 

101 

38 

3.19 

0 

5 

16 

9 

100 

34 

1.43 

0 

3 

10 

8 

102 

30 

3.40 

0 

6 

19 

6 

99 

37 

1.76 

0 

4 

18 

104 

29 

4.63 

0 

7 

16 

5 

108 

40 

2.72 

0 

4 

15 

8 

100 

30 

3.56 

0 

6 

17 

6 

104 

35 

3.38 

0 

6 

14 

9 

105 

37 

1.25 

0 

3 

22 

ft 

98 

45 

5.56 

0 

9 

12 

7 

103 

29 

3.99 

0 

7 

17 

5 

113 

47 

5-96 

0 

7 

16 

7 

101 

40 

3.99 

0 

7 

14 

8 

105 

32 

3.37 

0 

6 

IS 

K 

101 

32 

0.45 

0 

1 

22 

5 

102 

41 

2.46 

0 

5 

15 

« 

106 

35 

4.10 

0 

8 

IS 

8 

102 

34 

1.00 

0 

3 

ri 

7 

103 

35 

2  .-.4 

0 

6 

12 

10 

102 

41 

5.  10 

0 

8 

15 

8 

100 

37 

5.46 

0 

8 

15 

7 

103 

35 

3.13 

0 

ft 

18 

5 

109 

.S8 

4.  15 

0 

7 

12 

10 

102 

34 

4.27 

0 

7 

16 

8 

107 

32 

1.55 

0 

4 

17 

;o 

113 

28 

3.37 

0 

6 

16 

8 

2 

3 
6 
8 
4 

10 
2 
9 
3 
6 
4 
7 
5 
6 
7 

10 
3 
9 
ft 
4 
3 
4 

12 
5 
6 
5 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


Septbmbek    1938 


Climatological  Data  for  Ssptamber.   1938 


Stationt 


CouBtlta 


Alum  Fork  R«serv. 

Amitj 

Arkadelphia 

Arkansas  City  — 

BatesTille 

Bee  Brancli 

Beaton 

BeutonTille 

Big  Lake  Outlet.  tX 

Black  Rook 

HlytheTiUe 

Boone  ville 

Bough  ton +1 

Brlnkley 

Calioo  Rock 

Camden 

Carthage 

CUreaiton    

Clinton 

Conway 

Corninr  

Cotter • 

Qro8«et(near) 

DanTllle 

Oardanelle 

l)e  Queen • 

Devils  Knob  . . . .  U 

Duinm 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 
Fayetteville    . . . 

Fofdycft 

Fort  Smith 

Fulton 

Georgetown  .... 

Gilbert 

Glenwood 

Qrannis 

Qravette 

Green  Mountain,  tt 

Harrison 

Helena 

Higden 

Highland.   • 

Hope    [Kvap.J 

Hot  Springi „ 

Index »* 

Jessleville 

Jonesboro 

Judsouia 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.    . 
Little  Rock  Airway 

l.iitherTill* it 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Montlcello  .(near' 

Montongo 

MorrlUon  — .... 

Mountainburgl  nea 

Mountain   Home.. 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Ozark  

Parkin 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontttt  

Portland 

Prescott 

Rock  Springs...  IJ 

Rogers  (near)  ..u 

Rosebud tl 

Russellville[Evap] 

St.  Cliarles 

at.   Francis 

Searcy ■ 

Springbank t+ 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart...  (ETap) 

Subiaco  .    

Teiarkana 

Thornburg 

Turnpike It 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    

White  Rock  .tt..tt 

Wilson 

Witt  Springs 

Wynne... 

State  Means 


Saline 

Clark 

Clark  

Desha 

independen«o  . . 

Van  Buren 

Salin* 

B*nton 

Mississippi 

Lawrence  . ...... 

Mississippi 

Logan   

Clark 

Monro* 

Iiard 

Ouachita 

Dallas  

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier  

Johnson 

Desha 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  ... 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead  

Woodruff 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Sto\ie 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike    

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Garland   

Craighead   

White 

Boone 

Puli».ski 

Pulaski 

Johnson 

SI.  Francis 

Columbia 

Fulton 

Lea   

Volnsstt   

Polk 

Drew 

Drew 

Drew — 

Coaway 

Crawford 

Baxter 

Montgomery  . . 

Jackson 

Moiitgomery  .. 

Montgomery  . . 

Howard 

Franklin 

Crois 

Jefferson 

Montfomery  . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay  

White 

Miller 

Montgomery  . . 

Arkansas.   .... 

Arkansas 

Logan  

Miller 

Perry 

Pope 

Scott 

Bradley 

Little  RiTer... 

Franklin 

Mississippi  — 

Searcy 

Cross 


N 


Temperature  (Degrees  Fahrenheit) 


76b 
500 
260 
Ui 

277 

700 

tsb 
l'J95 

■239 

259 

252 

465 

235 

S0» 

3«I 

115 

297 

172 

616 

.S09 

293 

440 

176 

327 

330 

426 

2350 

162 

270 

229 
1465 
1461 

275 

445 
260 
200 

600 
547 
900 

1250 

1100 

1052 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
750 
345 

650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1207 
273 
273 

315 
2010 
800 
702 
231 
687 
800 
288 
S9« 
222 
216 
840 
300 
122 
318 

mw 

600 
526 
175 
39» 
145 
240 
fl5l 
214 
210 
75« 
332 
850 

2240 
575 
2*6 
290 

2285 
237 

1953 
167 


76.4 

75. 5«  +  0.7 

77.2 


76.3 
76.4 
74.6 
33   72.8 


+  4.2 
+  1.2 


+  2.0 


100 
106' 
105 


37 
13 
24 

3 
Si 
14 
5t 
33 
&4 
17 
55 
45 
11 
26 
22 
52 

3 

2 
33 
38 
32 
3b 
Bl 
10 
57 
53 
26 

13 

3 

U) 

41 

2 

38 

66 

19 

19 

68 

47 

21 

12 

43 
2 

32 

59 
2 

39 
8 

22 

34 

27 

34 

60 
2 
3 
3 

19 
1 

26 

39 

55 

10 

U 

10 

4;^ 

8 
51 
14 
45 
32 
50 

3 
48 

4 
26 

5 
U 
28 
29 
14 
61 

3 
41 
53 
18 
14 
l9 
44 
32 

2 
13 

1 
14 


74.4 
76.3 


71.6 


76.9 

76.4 


78.2 
74.4 

76.4 

76.8 
76.8 
70.4 
76.1 
76  8 
77.2 
74.8 
73.3 
78.0 
77.4 


72.4 


74.5 
73.6 


73.8 
75.6 


0.0 
+  0.7 


+  2.0 


+    L4 
+  2.0 


+  2.9 
+   LB 


+  0.! 

+  i'.i 


0.0 
-0.4 
+   1.8 

+  28 
+  1.2 


+  3.4 


102 
100 
103 
96 


100 
101 


101' 


+  0.9 
+  2.S 

'■+'i'6 

+  0.2 


75.6 
75.0 
77.2 


75.2 

72!4' 
76.6 
75.2 
76.0 

'77!4' 
72.6 
75.4 
74.5 
76.7 
78.5 


103 
101 


107 
101 

'ioo" 
ioi 

102 
91 
102 
102 
'.01  J 
98 
96 
101 
100 


IOC 

io^' 

99 
96 
100 
97 


10 
It 
1 
1 


Precipitation,  inches 


a  o 

03  - 


Cc>i 


OS  a 


44 

44» 
42 


19 

19t 

21 


-  1 

+  1.5 


+  0.7 


+  0.2 
+  2.5 


77.7 


+  20 

+  0.8 
+  1.2 
+  1.3 
+  0.9 
+  2.7 


+  2.7 


73.7 
74.2 
76.0 


77.3 
77.0 
76.6 

78.3 


75.2 
75.0 
78.2 

'72.' 7 


77.0 
76.0 


76.1 


77.0 
76.2 
77.0 
79.0 
74.3 
73.4 


77.6 


73.5 
72.46 


102 
103 
102 


101 

99 
100 
lUO 

'm 

98 
96 
98 
100 
98 


102 


40  P 


39 


10 


36 

34 


19t 
20 
20 
20 


20 


21 


44 
44 


+  2.0 

+  1.0 
+  1.8 


+  09 
+  '3.'i 


+  1 
-13 
+  2.0 


+  1.6 
+  '3.6 


+  1.1 


+  1.9 


+  2.7 
-  2 
+   1.7 


+   1.5 


75.9 
75.7 


+  21 
+  1.3 


100 
103 
101 


101 
103 
102 


101 
96 
104 

'"98 


102 
97 


100 


101 
100 
104 
107 
105 
95 


7 
1 
1 
1 

i 
10 

9 

8t 
27 
It 


34 
49 
45 
42 

■jb' 

37 
44 
13 
43 
52 


41 
485 
51 


36 
40 


19t  1     39 


20 
20 
19 
2U 

21 

20 

20 

20 

20t 

20 


19t 


10 

It 


28 


103 


102 
107 


46 
41 
40 

'49' 


42 
42 
45 
46 
32 
45 


45 


46 
405 


19t 
20 
19t 


22 

20 
20 


45 


51 
51 
44 


19 
22 
19 


20 
20 


20 
20 
20 
19 
20 
20 


20 

20 


O.SO[.... 
0.30-3.18 
0.921-2.42 
1.66,-1.29 
0,:(0 

1.801-1.40 
0.35...  . 
1.46-2.22 
1.15. 
0.86-3.09 
089  -2.  .56 
2.641-0.39 
2.  .361.  . 
2  80-1.  18 
0.  ul-3.26 
9.85i-2.36 
1.091-2.36 
0.901-2.54 
I.OO;- 2.68 
-1.95 
-2.92 
-l.;-3 
-0.8-2 
-1.12 
-0.80 


1.52 

0. 72 

2.08 

1.80 

2.27 

2.49 

1.92 

2.41 

L44 

1.55 

0.79 

1.06 

0.87! 

1.79 

2.13 

1.91 

0.95 

1.38 

3.20 

1.41 

2.06 

0.42 

1.85  -2.18 

0.42  -2.66 

0.931-2.76 

). 691-1. 51 


-1.45 
-1  60 
-2.98 
-3.16 
-2. 

-0 
-  0.  74 
—2.  94 
-2.95 

— 3.'4il 
-1.65' 


-1.78 
-1.96 
+0  60 
-1.31 
-2.76 

—6.' .^9 
-y.  18 

-?'.4; 


40 


26 
375 


1.63 

1.54 

3.38 

!.S5 

0.6ri 

1.43 

2.4- 

0  99 

1.15 

1.50 

1.10 

2.40  -0  03 

2.18-1.35 

1.91  -1.. 57 

0.81-2.15 

0.75-3.17 

0.88 

0.981 

1.07 

1.06I-L93 
2.31 

1.251-3.05 

1.711-2.41 

0.241-3.49 

2.40 

2.66 

1.62 

1.53 

1.33 

1.93 

1.35 

0.71 

0.90 

1.78 

0.42 

0.92 

1.93 

1.12J 

4.32 

2.10 

3.34 

2.97 

2.11 

1.20 

1.83 

1.76 

3.14 

2.00 

3.39 


-1.28 

-r68 

-  1.67 
-'2.  97 

—  1.39 
-1.57 

-2.' 8' 


0.49 
2.40 
0.68 
0.89 
1.34 
1.06 
L55 


-2.93 

-2.86 
—0.09 
0.00 
-0.83 
-2.30 


-1.67 
+  0.40 
-1.50 
-1.76 


0.3) 
0.28 
0.45 
0.83 
0  20 
1.20 
0.26 
0.99 
0.83 
0  30 
0.8.1 
1.37 
0  87 
1.55 
0.06 
•J.  32 
0.87 
0.79 

0. 75 
0  97 

0,4;. 
0.75 
1.30 
0.79 
1.46 
1.13 
1.04 

0  55 

0.51 
0.46 

0  62 
0.68 
0.85 

1  87 
1.28 
0.95 
0.82 
1.  10 
0.98 
1.90 
0.40 
1.25 
0.26 
0.42 
0.76 
0.94 
0  76 
1.80 
1.00 
0.43 
1.43 
1.35 
0.48 
0.70 
1.83 
0.70 
l.lu 
1.20 
1.70 
0.55 
0.46 
0.42 
0.60 
0  50 
0.63 
0.89 
0.65 
0.65 
0.16 
1.25 
l.U 
1. 10 
0.98 
1.15 
0.75 
0.78 
0.46 
0.69 
0.67 
0.20 
0.86 
1.22 
0.72 
3. 16 
1.72 
2.21 
!.00 
1.40 
0.78 
0.66 
1.26 
1.28 
0.90 
1.35 


-3.  .55 
-0.19 


-1,27 


-L85 
-1.82 


-dumber  of  days 


•2i 


0.37 
L51 
0.48 
O.ii 
1.20 
1.35 
3.16 


0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0  0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0  0 

0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
O.t' 

0.0 

0.0 

U  0 

0.0  I 

0  0  1 

0.0  I 

II.  0 

0.0 

0.0 

9.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

(1.0 

00 

0.0 

0.0 

9.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0  0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

'6.' 6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


■O.C 

.2  s 


Obserrer 


16 
25 
13 
12 

20 
16 
13 
28 
24 

u 

17 
22 
19 
14 

11 

16 
14 
21 
23 
24 
15 
13 

8 
21 
13 

7 

IS 
20 
16 
13 
14 
13 
18 
23 
27 
IS 
17 
18 
15 
22 
17 
15 
11 
22 

6 
2d- 

6 
II 
23 
25 
U 
10 
12 
14 

9 
20 

6 
18 
14 
19 


)3 
17 
24 
11 
23 
12 
10 
21 
19 
18 
15 
21 
16 
U 
17 

25 
20 
28 
21 
25 
27 
22 
20 
22 

is 

20 
13 

17 

's 

21* 
20 
28 
21 
14 
17 


19 
18'» 
12 

0 
17 
14 

7 
12 

4 

0 

5 
16 

2 

8 

7 

u 

19 
10 
15 

7 

4 

4 
14 
11 
16 

6 
14 
22 
10 
10 

n 

16 
16 
14 

8 

3 

0 
10 
10 
12 
15 

6 
10 
14 
18 

3 
23 

0« 
22 
15 

4 

4 
11 
16 
U 

3 
18 
10 
24 
11 

7 


1 

0« 
2 
6 
0 
4 
3 
2 
8 
2 
1 
3 
11 
0 
4 
5 
0 
4 
I 
2 
3 
2 
1 


5 
4 
2 
7 
1 
7 
6 
2 
5 
10 
5 
3 
6 
2 
4 

'3 

2 
2 
2 
4 
3 
7 
2 
1 

'2 
1 
2 
2 

ie 

5' 

6 

2 

8 

1 

3 


s. 
ne. 


nw. 
ne. 

se. 

s. 

e. 

sw. 
nw. 
s. 
e. 


se. 
sw. 

sw. 


sw. 
ne. 


sw. 
sw. 
sw. 
te. 

se 

w. 

s. 

n. 

sw. 

sw. 


sw. 

se. 

nw. 

se. 

n. 

s. 

nw. 

s. 

se. 


3W. 
SW. 

ne. 
nw. 


sw 
w. 
•e. 


n. 
sw. 


L.  R.  Water  Works 
J.  W.  CampDell 
Mrs.  Ted  R.  Carpenter 
Herbert  Neff 
Airway  Observer 
.T.  E.  Scanlan 
8.  A.  Burks 
V.  3.  Weather  Bureau 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Sa»nuel  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harrv  Buie 
R   J  'Torry 
VVilliam  Jones 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
R.  M.  Whsatley 
A    L.  Stephens 
K.  E    Cordrev 
Winfred  U.  Polk 
O.  B   McSpadden 
V.  S.  Forest  .Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Qoodier 

E.  B.Smith 

U.S.  Forest  Service 
Ben  Johnson 
Mrs.    E.   W  .Gaston 
Dr.  R.  H.  Hardin 
Geo.  W.  Nichoalds 
Uai  ?ersity  of  Arka  nsai 
Miss  Mercille  McMurrj 
C.  S.  Weathsr  Bureav 
T.  J.  Logan 
C.  G.   Long 

F.  J.  King 
C.  A .  Price 
W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 
U.  S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
.\ustin  E.  Cartwright 
J .  O.  Cooley 
E,xperiment  Farm 
National  Park  Servici 
W.  E.  McDowell 

U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
T.  H.  Beals 
J.  H    Cross  white 
U .  S.  Weather  Bureai 
Airwaj  Observer 
H    G    LenhtrdI 
.!    W.  K»pei 
BtateAgri    School 
Paul  Morton 
C.  N.  Houcfc 
>  Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  Sei 
Soil  Conservation  Sei 
Mrs.  Freda  M.  Ashcra: 
C.  A.  Lovell 
H.  N.  H  albert 
G.  A.  Whittmgton 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  0.  Milton 
Carroll  Xing 
Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservation  8ei 
Car!  A.  Starck 
G.   A.   Maddox 
U.  S.  Forest  Service 
U.S. Biological  Survi 
A   Boyce  Boyd.  Jr. 
Waiter    Smith 
Henry  Field 
S.   C   Story 
Mrs.  B.E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta, 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
U.  8.  Forest  Service 


C.  N.  Turner 
L.  M.  Snead 

U.  8.  Forest  Service 

D.  O.  Anderson 
E    M    Duncan 
W.  E-  Barton 
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Daily  Precipitation  for  September,   1938 


Drainage    ' 
basin 

Day  of  Mouth 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"3 
0 

T. 

T.' 

."02 
.42 

.31 

A 

.20 

T. 

.03 
.66 

,06 

T. 
T.' 

!65 

.08 

T. 

.05 

... 

T. 

•r. 

... 

0.80 
0.30 
0.92 
1.66 
0.30 
1.80 
0.35 
1.46 
1.16 
0.86 
0.89 
2.64 
2.36 
2.80 
O.ll 
0.85 
1.09 
0.90 
1.00 
1.52 

Amity 1  < 

Arkadelphia II 

Arkansas  City  . .   1 
Batesville  Airway. 

Bee   Branch. 

Benton Illl 

Bentonville **■' 

Bie  Lake  Outlet  .11 

Black  Rock II 

Blytheville 11 

Booneville 

Boughton Illl 

Brinklev 

Calico  Rock Illl 

Suachita.. 

3uachita.. 
Mississippi 
White   .... 

... 

•• 

... 

T.' 

.'62 

■J'.' 
.99 
2ft 

.28 

.45 

!20 
1.20 

.26 

T. 

.83 

..30 

.83 
1.37 

.87 
1.55 

.02 

.... 

* 

. . . 

" 

T. 
.03 

... 

.... 

... 

... 

.... 

.... 

... 

.83 

.24 

... 

.03 

... 

... 

... 

.05 

t.' 

.04 
.16 

.'56 
T.' 

T.' 
.22 

!i6 

... 

.... 

'J' 
T.' 

•••• 

".bi 

.19 

.... 

.. .  • 

Arkansas.. 
St.  Francis 
White   .... 
St   Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
White  .... 

■.'06 

.... 

.... 

.01 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.06 

.... 

.04 

.03 
.06 

'.'26 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.18 

.... 

"S2 

.04 

.46 
.19 
.IS 
.06 

.02 

'tV 
.10 

T. 

.05 
.70 

'.'03 

.01 

■!o5 

.... 

.... 

..  . 

.69 
,33 

.... 

.... 

..   . 

;; '. 

.... 

.... 

.... 

..   . 

.... 

.... 

".in 

.13 
T. 

... 

.... 

.... 

T. 

'!l6 

'."62 

■;64 

.02 

't.' 

.... 

.... 

.... 

Ouachita.. 

.31 

.... 

.12 

.87 
.79 
.75 
.04 
.19 
7ft 

.15 



T. 
'.'06 

•"'• 

•••■ 

'I'. 
'.'62 

.22 
'!97 

Clarendon Illl 

White   .... 
White    .... 

.0* 
.17 

'.05 
.23 
.55 

'.'6i 

1.4fi 
.12 

1.04 
.33 
.01 

'.'34 

'f.' 

.03 

.02 

'.'os 

.... 

.... 

*  • 

..  . 

.... 

;.. 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Corning Nil 

Cotter Illl 

Crossett  .  .[near]. 
Danville      .      .1111 

0.72 
2.08 
1.80 
2.27 

White    .... 
Ouachita.. 

.... 

'.'32 

.'72 

.15 

.63 
t  ■ 

t'.' 

'.18 

1.30 

.  .  .. 

'.'2i 
'r.' 

T. 

.56 
.35 

'.'6i 



T. 

.53 

.60 
'!62 

')■. 

'.'65 

'.'02 
.10 

T. 

'!oi 
't.' 

.39 

T. 

.47 

'!62 

.6« 

'.'85 
.10 

.79 
1.02 
1.13 
.24 
.19 
.10 
.26 

'.'i2 

.25 

1.02 

1.28 

.96 

.82 

'.29 
1.90 
.40 
.20 
.50 
.07 
.42 
.35 
.44 
.02 
1.80 

.14 
1.43 

.25 

.48 

.39 

1.33 

;;.. 

.... 

.... 

... 

.... 

.01 

2.49 

L92 

Devils  Knob 

Dumas       

T.' 
';46 

.2i 
.05 

.48 
.07 

•••• 

.46 
".b[ 

,. , . 

:.:; 

2.41 
1.44 

Mississippi 
Ouachita. . 
Arkansas.. 

WhitP 

"t." 

..    . 

".m 

■•'•• 

. . . . 

.... 

•••■ 

.. " 

.... 

.30 

El  Uorado Illl 

1.55 
0  7t 

Eureka  Springs 

Fayetteville   

.03 
.02 

.... 

'.'oi 

.33 

1  06 

White..... 

.... 

0.87 
I  79 

.52 
.19 
.14 

.10 

T. 

T. 

.... 

'.'65 

.... 

.... 

... 

.86 

.07 

Fort  3mith •" 

Fulton I  1 

■Georgetown I  1 

Gilbert   .   ....  ...1  1 

.02 

T. 

2.13 
1.9J 
0.95 
1.38 

Rpri 

.... 

T. 
T. 

'J'. 
T. 

'.'n 

.... 

... 

White    .... 
White     ... 

.... 

T. 
.'67 

.'60 
T. 

.56 
.10 

.... 

'.'26 

'.'98 

".78 
.07 

'lie 

T. 
i.'25 

'!66 

.. . 

.'..'. 

.... 

•■ 

;;.. 

.... 

.... 

..   . 

■f." 
'.6S 

'.08 
T. 

•••• 

1: 

Olenwood .1 11 

Ouachita.. 
Red 

1. 10 
T. 

.17 
T. 

3.20 
1.41 
2  06 

't'.' 

'.'..'. 

.... 

.... 

.... 

•••• 

■;68 

..  . 

.... 

<;reen  Mountain.. 
Hankins •" 

White 

Ouachita. 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita 

.... 

.02 

T. 

0.42 

1.92 
1  85 

09 

.85 

t'-' 

.... 

.02 

.... 

.01 

.09 

'.'26 

.... 

.... 

.... 

.... 

"!62 

Helena HH 

.03 

.04 

0  42 

.... 

.02 
.01 

".15 

.06 
.76 
.22 

.20 

T. 
"15 

.30 


.13 


'.'•ii 

0.93 
1  69 

Higlilaud        

;;.. 

.... 

.17 

'.'05 

.40 

.94 

.76 

1.58 

'.'67 

f.' 
T. 
.03 
T. 

'i'.' 

.24 
'.'48 

'!6i 
'.'72 

"65 
'.'62 

'.'.'.'. 

•••• 

•••• 

•■•■ 

'.".'. 

"t." 

.03 

•••• 

Hope  [Evap]-... Illl 
Hot  Springs  •■.•.. 
Jndex     I'll 

Red 

Ouachita.. 
Red 

..   . 

.... 

1.63 
1.54 
3  38 

Ouachita.. 
White... 

White 

Wliite     .   . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
\rkansas 

T. 
T. 

T. 
H5 

".05 

.20 

i.'35 
.01 
.01 
.05 

.15 

.43 

i.'io 
.45 

.60 

'.'is 

.05 

T. 

.07 

1.00 

.6i 
.02 

'.'76 

1  85 

Jonesboro lilt 

Judsonia Illl 

J  oarl  Hill 

— 

.   . 

.... 

.... 

0.65 
1.43 
2.47 

.... 

JLittle  Rock..*** 

LittleRock  Airway 

.05 

'f.' 

1.20 

.19 

T. 

••• 

••   • 

... . 

,20 
.70 

T. 

T. 

•• 

.... 

10.99 
1    15 

■j". 

.... 

.... 

1  59 

.\Iadison  Illl 

Magnolia 

MammotliSpg.-llll 

St.  Francis 
Red 

.701  T 
.601        . 

1.10 
2  40 

.... 

... 

.... 

.... 

White 

i!7C 
.55 
.12 

■.'65 
.63 
.02 

.16 

.53 

2  18 

.... 

1  94 

Marked  Tree.... II II 

Mena Wi 

Monticello  Airwav 
jMonticeUo(  near'** 

Morriltoc  Illl 

Mouutainburg 

Mountain  Home. .. 

Mount  Ida 

Newport Illl 

Norman  Ill 

Oden |i|| 

St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita.  . 
Ouachita. . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 
White 

T.' 

'.65 

f." 
.34 
.33 

'.'oi 

.26 
.02 

.60 
.10 

■.'62 
T 
03 

.13 

'168 
.10 

t'.' 

't  " 

'.'is 
'  i''.' 

'!ii 

.04 

.07 

•••• 

T.' 

.... 

.... 

.... 

.... 

't  ' 

.... 

... 

0.81 
0.75 
0.88 
0.98 
1.06 
2.31 
1  25 

.... 

.... 

".&> 

.42 

'.ii 
't'.' 

---• 

'.'6.5 

.... 

... 

.... 

■■■■ 

•••■ 

"... 

::.. 

.... 

•••■ 

.05 

.89 
.40 
.08 

— 

■ 

Ouachita.. 

.44 
.06 

.... 

T. 

.30 

.20 

1.71 
0.24 
2.40 
3  66 

. . .. 

1.25 
T. 

.76 
05 

T. 

.... 

.... 

.40 
L04 

..   . 

•    • 

■■  .■ 

Ouachita. . 
Red 

.•J8 

.14 

1.11 

.52 

■; . 

.06 
1.10 

.45 
1.1s 

.98 

.30 
'!('l9 

't." 
'.'15 

19 
.04 

'ios 

.... 

.... 

J.  62 

Ozark 111! 

PflrVin                        Illl 

Arkansas. . 
St.  Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

'.'19 

.05 

T. 

'!78 
.10 
.25 

L53 
1.33 

'.'75 

'!6i 

.... 

.18 
.06 
.27 
.02 

Pine  Bluff Tl 

Pine  Ridge Ill 

'.'ii 

.19 

'."is 

.46 

'.'47 
.06 

1.22 
04 
.72 
.04 
.18 

1.03 
.50 
.12 
.IC 

.58 

;o4 

•••• 

"'.'. 

.... 

••' 

. . 

••■' 

•••• 

'!35 
'.'05 

'.'69 
.Ifl 

--•• 

'.'.50 

"k 

.... 

•'•■■ 

1.93 
1  3S 

.08 
'!58 

.... 

J.  16 

Pocahontas 

Portland «» 

Frescott Ill 

Rogers  '  near) 

White 

Ouachita.. 
Ouachita. . 
White 

•• 

.10 

0  71 

•■•• 

.03 
.04 

'.'64 

.  .  .  . 

. . . . 

'.'67 

'!i6 

.86 

0.90 
1.78 
0.92 
1.93 

'.'65 

1: 

." 

Ross ••' 

Russellville 

St    rhaHps              III 

Ouachita.. 

■^40 

... 

.02 

.... 

• 

0.24 

1.12 

White    ..   . 
St.  Francis 
White    .... 

Red 

Ouachita  . 
.Arkansas  . 
Arkansas. . 

.'is 

T. 

.08 
2.21 

.61 
T. 

i.'oo 

" 

■  ■ 

.29 
1.72 
.10 

.22 

j.... 

.... 

.... 

3.16 

.... 

.... 

4.32 

St.  Francis Ill 

Searcy 

Springbauk  . . .   .11 

Story 11 

Stuttgart 1  1 

Stuttgart  [Evapllll 



'.'87 

i.'46 

'.'61 
.02 

.90 

T. 

.'20 
T. 
.57 



1"". 

1.... 

f.' 
.16 

.12 

■;35 

.12 

2. 10 

.12 

'!32 
.14 

.... 

.... 

.... 

\"  " 

1' 

■f.' 

-  •' 

'.ii 

. . . . 

. .. . 

3.34 
2.97 

.... 

.... 

■• 

2.11 

.78 
.4S 
T 

f.' 

.05 
.02 
.IV 

'.'S5 

i!26 

'39 

.'('14 
T. 

1.20 

.6t 

.48 

.9f 

.62 

l.lt 

1  83 

".03 

1   ■"■ 

T. 

't'  ■ 

T. 
1.28 

'.'02 

T. 

'f.' 

1 

...   , 

1.75 

Texarkana            'II 

Red         .   . 

■-■■ 



— 

1.... 

;:;: 

— 

.... 

C.'.'. 

■f.' 

— 

'.'67 

"... 

.... 

3.14 

Thornburg 

Arkansas  . 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

1.'35 

.6-5 

2.00 
3.39 

Underwood *" 

1 

1 

.... 

.Oi 

.37 

0.49 

Whitecliffs      .      Ill 

Red     ...  . 

T 

•  11 

.IS 

T 

.89 
.08 

\".4i 

1   ,2t 

1.51 

.... 

■■ 

.... 

.... 

2.40 

White  Rock 

Wilson                   III 

0.6S 

Mississippi 
Arkansas. . 
St.  Francii 

.\i 

.4£ 
1.2f 
1.3f 



; 

0.69 

Witt  Springs 

Wynne         .      .  Ill 

... 

".a 

..   \ 

T. 
.IS 

].i<4 



— 

... 

..   . 

— 

■ 

1.66 

juactitiiirili^i^if. 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     AKKANSAS     SECTiO^^ 


September,  1938 


Daily  temperatures    for  September,    1938 


Stations 


Alum  Fork 

Amity  W 

Arkadelphia^^...- 

BatBSvllle 

Bee  Branch 

Benton 

BentonTille  •••  — 

Blythevllle 

BoonevlHe  

Brlnkley 

Camden 

Carthage 

Conway  

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . . 

Fayetterille 

Fordyce 

Fort  Smith"'.  ... 

Gilbert 

Grannis 

GravetteM 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  ^5 

Hot  Springs 

Jonesboro    

Lead  Hill 


1 


■2       3 


Little  Rock.'" 

Little  Rock....... 

[AirwayJ 
Lutherville 


Magnolia 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked   Tree5$... 

Mena 

Monticello 

Morrllton§$ 

Mountain  Home . . 

Mt.  Ida 

Newport 

Oden'" 

Okay 

Ozark 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 


\  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximun- 
)  Minimum 
i  Maximum 
t  Minimum 
J  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
J  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximurt 
)  Minimum 
\  Maximimi 
)  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimuir 
\  Maximun 
•  '  Minimum 
)  Maximum 
'  I  Minimum 
S  Maximum 

■  )  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 

■  )  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
>  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 


100 

67 
106 

67 
105 

67 

98 

70 
100 

ftS 
103 

64 

96 

65 

92 

69 

101 

70 

99 
72 

103 
69 
92 
71 

107 
65 
93 
68 

100 
69 

lOl 
66 

102 
72 
91 
75 

102 
60 

102 
71 

100 
71 
98 
67 
96 
65 

101 
72 

100 
75 

loo 

60 
103 
67 
96 
70 
99 
63 
95 
68 
102 

103 
72 
102 
71 
94 
73 
98 
60 
99 
73 
100 
70 
100 
67 
102 
70 
95 
64 
94 
70 
95 
70 
99 
72 
98 
74 
101 
66 
98 
58 
103 
63 
101 
69 
101 
73 
103 
71 
102 
62 
99 
72 
99 
69 
96 
67 


10 


13 


15 


U 


19 


20 


21 


99  98 
68 
98 
67 
95 
72 
82 
65 
96 
69 
93 


69   70 

99 

69 
75 
64 
97 
60 
97 
70 
98 
70 
89 
67 
90 
67 
99 
70 
91 
72 
93 
64 
96 
64 
89 
68 


97 
69 
98 
68 
99 
68 
91 
62 
95 
71 
93 
68 
96 
70 
79 
65 
95 
68 
98 
70 
96 
70 
94 
66 
92 
68 
97 
71 
94 
69 
88 
64 
94 
65 
95 
66 
95 
67 
92 
67 
94 

91 
70 
92 
71 
88 
64 
91 
66 
90 
70 
91 
68 
94 
66 
97 
70 
91 
63 
92 
67 
90 
66 
92 
66 
96 
73 
100 
66 
93 
61 
95 
65 
95 
65 
92 
70 
97 
63 
92 
69 
94 
71 
91 
64 
92 
68 


98 
71 
98 
70 
94 
72 
94 
66 
96 
72 
92 
71 
95 
69 
86 
70 
98 
70 
96 
72 
100 
72 
93 
69 
92 
66 
97 
71 
95 
73 
95 
64 
94 
64 
96 
69 
95 
68 
95 
71 
94 

89 
71 
96 
70 
93 
68 
92 
67 
91 
75 
95 
70 
95 
72 
96 
71 
93 
68 
92 
67 
94 
67 
96 
67 
98 
76 
98 
71 
91 
68 
97 
65 
98 
69 
96 
72 
96 
70 
95 
72 
98 
73 
95 
70 
95 
69 


971  98  99 
69  68  68 


96 
68 
99 
67 
96 
71 
98 
65 
96 
70 
94 
70 
96 
67 
81 
67 
98 
70 
94 
70 
98 
72 
93 
66 
92 
6 
9 
70 
92 
73 
93 
65 
94 
63 
95 
68 
98 
66 
97 
68 
102 

94 
67 
96 
69 
96 
68 
95 
64 
93 
73 
97 
70 
96 
68 
97 
70 
93 
65 
94 
69 
96 
66 
97 
66 
95 
72 
94 
69 
93 
65 
95 
64 
99 
68 
96 
68 
97 
68 
94 
72 
98 
72 
97 

95 
69 


98 
70 
98 
6' 
99 
71 
100 
68 
92 
71 
96 
69 

loo 

71 
82 
71 
99 
70 
88 
74 
96 
72 
95 
70 
93 
69 
98 
76 
96 
73 
98 
66 
97 
66 
98 
69 
97 
66 
97 
70 
97 

95 
70 
97 
71 
98 
70 
97 
65 
93 
74 
94 
70 
98 
70 
97 
72 
95 
67 
95 
78 
98 
67 
97 
70 
96 
72 
94 
69 
97 
67 
96 
66 
99 
69 
94 
68 
96 
71 
97 
71 
95 
73 
100 
68 
94 


99 
70 
101 
69 
101 
71 
99 
70 
96 
72 
96 
71 
100 
70 
89 
71 
101 
62 
96 
72 
97 
74 
96 
71 
95 
68 
98 
76 
98 
74 
97 
65 
99 
66 
99 
69 
100 
68 
97 
70 
99 

94 
70 
9b 
71 
98 
71 
99 
66 
95 
75 
96 
70 
99 
76 
97 
72 
95 
68 
96 
72 
98 
70 
95 
68 
98 
76 
96 
69 
90 
68 
97 
66 

100 
71 
98 
69 
99 
72 
98 
71 
98 
74 

100 
70 
96 
69 


96 
70 
97 
68 

103 
70 

10) 
69 
95 
72 
98 
71 
99 
70 
84 
74 

100 
60 
94 
72 
98 
73 
96 
73 
95 
72 
96 
75 
99 
76 
99 
65 
96 
65 
99 
71 

100 
69 
97 
74 
98 

9i 
71 
97 
70 
99 
71 
99 
67 
95 
76 
95 
71 
98 
72 
94 
72 
98 
67 
95 
73 
87 
72 


96 

91 

87 

70 

68 

69 

101 

90 

92 

67 

68 

92 

96 

93 

70 

68 

69 

90 

70 
95 
71 
98 
72 
95 
72 
95 
72 
95 
74 
89 
71 
81 
6>( 
97 
62 
85 
72 
92 
73 
85 
70 
88 
69 
91 
71 
91 
71 
88 
71 
88 
69 
85 
71 
94 
71 
93 
71 
94 

85 
70 
90 
72 
93 
72 
90 
71 
90 
73 
94 
72 
92 
73 
90 
70 
91 
71 
92 
74 
93 
72 
91 
70 
93 
72 
94 
71 
95 
70 


88 
69 

90 

68 

90 

94 

74 

73 

88 

90 

74 

71 

88 

92 

72 

70 

89 

92 

73 

72 

91 

92 

74 

73 

94 

95 

70 

73 

88 

95 

70 

67 

70 


84   86 
58   36 


58 
87 
58 
78 
56 
84 
57 
87 
57 
67 
48 
78 
55 
81 
59 
84 
70 
87 
63 
82 
61 
84 
59 
77 
57 
92 
58 
83 
59 
81 
57 
70 
52 
87 
53 
79 
63 
81 
61 
73 
52 


54 


22 


23 


24 


25 


46 

84 

46 

85 

42 

89 

43 

80 

43 

79 

39 

76 

43 

74 

43 

81 

43 

77 

43 

81 

44 

80 

45 

85 

44 

79 

40 

81 

39 

81 

45 

83 

45 

68 

54 

81 

35 

81 

47 

77 

46 

80 

45 

77 

41 

79 

53 

80 

51 

78 

37 

84 

44 

81 

3' 

84 

42 

74 

48 

83 

si 

46 
SO 
48 
76 
46 
80 
36 
77 
52 


91 

59 

92 

44 

93 

45 

91 

52 

88 

50 

88 

42 

87 

59 

89 

55 

91 

52 

89 

52 

89 

51 

90 

50 

94 

54 

90 

51 

88 

47 

89 

54 

91 

50 

80 

63 

92 

53 

88 

53 

92 

55 

92 

58 

88 

60 

89 

65 

93 

58 

83 

41 

90 

47 

90 

46 

90 

50 

84 

57 

90 

84 
49 
91 
59 
86 
58 
92 
43 
87 
58 
89 
51 
90 
55 
88 
58 
89 
45 
85 
59 
87 
54 
92 
60 
80 
58 
88 
52 
93 
47 
91 
45 
86 
55 
90 
50 
91 
49 
90 
50 
91 
59 
88 
50 
87 
48 


92 

61 

93 

55 

100 
49 
95 
59 
92 
60 
91 
48 
91 
62 
91 
57 
95 
60 
90 
53 
91 
56 
92 
56 
97 
64 
95 
54 
91 
53 
95 
61 
93 
57 
80 
64 
95 
66 
90 
61 
93 
61 
94 
66 
92 
62 
92 
61 
91 
66 
92 
46 
91 
51 
94 
60 
KO 
61 
87 
60 
94 

90 
58 
93 
64 
92 
62 
93 
53 
88 
64 
92 
60 
91 
60 
90 
62 
92 
65 
87 
63 
90 
57 
95 
63 
90 
63 
89 
57 
96 
55 
92 
54 
96 
60 
93 
60 
92 
56 
89 
60 
93 
65 
93 
55 
89 
53 


26 


59 

93 

47 

9ft 

60 

93 

60 

93 

58 

92 

60 

92 

61 

91 

65 

95 

57 

93 

59 

88 

62 

95 

64 

95 

57 

95 

57 

92 

64 

94 

57 

77 

65 

95 

62 

88 

64 

94 

63 

96 

63 

91 

68 

90 

62 

92 

68 

93 

55 

92 

56 

94 

60 

90 

56 

90 

65 

90 

85 
61 
87 
66 
93 
58 
93 
52 
86 
68 
90 
64 
91 
63 
93 
63 
93 
57 
90 
65 
91 
59 
95 
64 
90 
68 
91 
60 
94 
56 
90 
54 
93 
61 
92 
61 
94 
58 
95 
62 
91 
67 
93 
57 
92 
56 


27 


28 


51 

97 

65 

93 

58 

90 

57 

93 

58 

90 

63 

96 

59 

93 

63 

94 

61 

95 

61 

95 

64 

9ft 

58 

94 

52 

96 

61 

95 

55 

80 

63 

94 

74 

96 

65 

95 

65 

98 

65 

93 

56 

93 

62 

96 

66 

95 

51 

95 

54 

96 

59 

92 

55 

89 

64 

95 

93 
62 
94 
64 
94 
59 
97 
51 
91 
67 
92 
67 
95 

6: 

93 
64 
93 
54 
90 
65 
90 
61 
98 
66 
91 
66 
93 
63 
97 
55 
99 
57 
93 
61 
97 
67 
95 
59 
97 
60 
9ft 
69 
93 
58 
87 
59 


57 
98 
54 
101 
56 
100 
57 
99 
58 
94 
54 
91 
58 
97 
60 
100 
60 
98 
58 
96 
58 
98 
58 
101 
58 
100 
57 
98 
59 
99 
57 
100 
58 
84 
71 
96 
62 
86 
68 
100 
59 
96 
64 
93 
57 
94 
64 
98 
67 
96 
49 
101 
56 
93 
57 
92 
56 
95 
64 
99 

92 
60 
99 
59 
97 
58 
93 
62 
94 
63 
96 
58 
99 
61 
97 
61 
95 
57 
90 
64 
96 
59 
100 
62 
95 
68 
93 
57 
97 
53 
100 
49 
97 
56 
99 
66 
98 
57 
101 
64 
98 
66 
99 
56 
92 
61 


29 


30 


94 

64 

97 

59 

94 

57 

94 

61 

90 

64 

9' 

56 

87 

57 

87 

60 

98 

56 

96 

62 

94 

59 

94 

58 

95 

61 

90 

58 

93 

57 

95 

61 

97 

59 

81 

60 

95 

.59 

92 

63 

94 

61 

90 

61 

89 

59 

91 

63 

93 

65 

98 

52 

97 

55 

89 

59 

85 

56 

92 

61 

93 

9i 
58 
93 
67 
88 
64 
90 
50 
88 
68 
89 
62 
94 
66 
95 
61 
87 
56 
88 
62 
91 
61 
99 
60 
93 
65 
97 
61 
89 
65 
98 
52 
88 
62 
95 
58 
96 
56 
95 
60 
93 
64 
89 
62 
90 
60 


99 

58 

94 

60 

97 

.59 

89 

58 

89 

61 

87 

55 

87 

60 

84 

54 

91 

57 

88 

61 

93 
62 
91 
56 
93 
59 
88 
51 
91 
59 
91 
60 
94 
57 
76 
61 
89 
56 
86 
66 
90 
61 
89 
60 
87 
59 
89 
62 
91 
64 
91 
52 
95 
54 
90 
60 
85 
55 
84 
65 
94 


31 


94 

64 

94 

53 

97 

51 

95 

50 

94 

50 

91 

47 

90 

52 

9) 

50 

97 

50 

90 
47 

94 

51 
94 
52 
96 
51 
91 
47 
92 
56 
95 
49 
93 
57 
84 
68 
91 
54 
92 
57 
81 
51 
93 
58 
90 
49 
90 
57 
93 
59 
88 
43 
97 
51 
93 
51 
91 
47 
87 
52 
93 

90 
64 
92 
55 
91 
53 
95 
42 
91 
68 
90 
51 
91 
54 
92 
60 
92 
45 
85 
52 
86 
49 
97 
55 
87 
59 
91 
62 
97 
46 
96 
47 
92 
48 
96 
63 
94 
67 
96 
52 
92 
56 
93 
50 
85 
65 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    "'Midnight  to 


midnight.    JJThermometers  read  in  morning ;  maximum  temperature 

Weatfaer  Bureau  Office,  Little 


credited  to  preceding  da] 
Rock.  Ark.  10-18-18-1160 


September,  19X8 
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Daily  temperatures  for  September,   1938,  continued 


Station! 


U      12      13 


15 


15 


10     21 


22 


23 


2i      25 


26      27 


28     29 


30 


'e»°" J  Miuimum 

»«— ™  !  Maximum 

*<*««" 1  Minimum 

JuHeimU«[Evap]jMtSSr 

H.ChWle.W l^i^^JSZ 

j  Maximum 

'•"'■'  i  Minimum 

,.  .>  .M  j  Maximum 

'«""«»« i  Minimum 

. . )  Maximum 

u*"a'^° J  Minimum 

, .i..«.  (Maximum 

rexarkana  j  Minimum 

'''o-«>'"^ 1^??!ZS 

^-"Pi-^e l^tn1S«°S 

''»"•'' i  Minimum 

^hiteRock JSfS" 

V'-u iSi?„^-Z 

ir.nr..  I  Maximum 

"^y""*" i  Minimum 


107'.  103 
72   7K 


97 
70 
94 
67 
98 
70 
96 
70 
98 
69 
07 1 
70  ■ 
95 
69 
97 
70 
105 
M 
88 
71 
9T 
•9 


98   S6 


97 


98 


99; 
03 


72 
93 
66 

99 
69 
97 

71 
991 

71 1 
97 1 

™i 
991 

69 1 

101 

72 

96 

65 

88 

71 

9T 

70 


95  96 


101  102 
68'  70 


901 

71j 
85 


73,  59 
891  K3 


701 

871 


70   61 
92   82 


68]  59 

77  74 

64 1  68 

91 1  86 
731 


60 


S9   91 
73 
94   951  95 

72 1  74 1  72 


86  81 

71  62 

90,  82 

70 1  68 


59 


80 
49 
75 
35 
80 
41 
76 
45 
78 
12 
78 
42 
82 
45 
80 
48 
78 
32 
69 
49  45 
79  77 
47   46 


93  93 
61,  62 


911 
66 

941 


60  63 

90  91 

60;  61 

92 1  81 

59  88 
98  94 

581  59 

93;  93 

60  63 
92  i  92 
63!  61 
92i  91 
60 1  66 
86 
66 
92 
62 


92.1 
64.4 
87. 2 
68,2 
92.7 
61.2 
89,1 
62,9 
90.5 
61.7 
91.5 
62.6 
92.2 
61.9 
93.7 
64.4 
91.2 
57.4 
82.9 
63.8 
91.9 
63.3 


85.9 
68.9 
90.6 
61.2 


Caily  Evaporation  [inches],  Slean  Temperature  [F"],  and  Wind  Movement  [miles]  for  September,    1938 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 


Data 


Day  of  montli 


1       2       3       4       5       6 


9      10      U      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


[ope 

[Exp.  Farm] 


lussellvilie 

[Ozark  Isursery] 


tuttgart   

Rice  Exp.  Farm] 


Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

JEvap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem 
Wind  move 


238 

.222 

.218 

.261 

AS 

82   80 

80 

33 

15  26 

W 

254 

.296'.  3.52 

.544 

83 

84 

8-2 

79 

22 

35 

25 

34 

23S 

.164 

.209 

.216 

84 

81 

81 

80 

40 

42 

35 

47 

»5  .23«:.!90  .232  .196 

8i.i      80 ;     82:     82!     82 

5      19      12      27]      10 


232  .1681. 2341. 23'.ll. 260  .521 
8.-i  8l;  83j  81  84  85 
17j      19      2.ij     24J      U      39 

,15'J. 1/7]. 1671. 151  .1881.208 
wl     XII     8-21     841     851     84 


20i 


2581.212  .l;i8 

82'     79      78 
31      35|       4 


.176 


136.220 


82      78 
3(1      23 


.206  .262.210  .542 
77  70  72  70 
55      85      49 


2201.1631.  1R6 1.287 


•*2!     82  j 
491     371 


"32 
69 
48 

240.180  .236.278 
74'  7li  72  71 
441     251     22      47 


.139 


80      72 

88'     74 


.1911.147  .194 
69;  71  70 
o2      35i    UI2 


.1181 
62 
54 

.246 
62 

.153, 
601 

28! 


.266 
62 
29 

.212 
60 
40 

.182 

58 
43 


3141 

641 

lel 
I 

162l. 
64  i 
211 

189[. 
62 
42l 


1261.2521 
64  66 
18      32| 

204  .204|. 
fis!     70| 


1471. 188j. 
68;  Ti\ 
261     57 1 


160  .361 

74,     73' 
39      391 

200i.20o!. 

77]     82i 
24      19 

21 61.2071. 

75      76l 
69      63; 


111 

.402 

.2641 

162 

126 

78 

76 

74l 

74 

72 

15 

49 
.216 

321 

1 

.222! 

10 

14 

176 

312 

230 

78 

78   78 1 

76 

72 

13 

8   19| 

21 

26 

219 

.255L191! 

.143 

.203 

791  781  761 

74 

70 

58 

80 

27j 

23 

37 

6.784 

75.0 

826 

6.994 
77.0 
808 

5.660 
86.2 
1321 


Daily  Kiver    Stag-es  for  S^'ptember,   1938 


Stationi 


RlveK 


Flood 
?tage 


7  1     8 


10  1   U   I   12   1   13   I   14 


I   18   :   19  I   20  j  21 


22      23 


1  !  I  I  I  j 

24  i  25  i  26  I  27  I  28  I  29      30 

I      i      I      I      !      I 


31 


'ortSmitb 

'an  Buren  . . . 

lanville  

)jark 

)ardanelle 

(orrilton 

Jittle  Rock. 

>ine  Bluff 

lilbert 

)oniphan.  Mo. 
Hack  Hock .  . . 

udsonitt 

)zarkBeachMo 

letter 

Jalico  Mock. 
iat«svlU«  .  . . 
lewport.  . . . 
iaorsetown 
Ilarendon  .  • 
It.  Charles  . . 
Lfkadalphla 

ioughton 

'amdan  

ienton 

Vliitecliffi  .. 

ndex 

'ulton 

iig  Lake  Outl't 

t.  Francis... 
It.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  . 

'arkin  

■ladison 

lelena 

rkansas  City. 


..Arkansas 

do  ... . 

.Petit  .lean. 
..Arkansas. 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  ..  . 

..Buffalo... 
..Current  .. 
...Black.... 
Little  Red. .  . 
...White... 

.  ..  .do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Ouachita.. 
Little  Mo.  . . 
.Ouachita  .. 

Saline 

Little  RlTer 

....Bad 

do 

St.  Francis. 
....    do  ... . 

do  .... 

do  ..  . 

do  .... 

...  do  .... 
MisflMippi  . 
di».... 


22 
22 
20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
10 
14 

iiO 

21 

18 
23 
26 
21 
26 

ii 

20 
26 

25 
25 
25 
10 
» 

i7 

28 
32 
42 
42 


6.4 
8.1 
1.8 
1.1 
4.2 
0.1 
2.1 
6.0 
2.6 
3.7 
2.2 
2.0 

-0.8 
2.8 
0.0 
4 

0  9 
1.9 
8  4 
9.3 
3.5 
3.1 
3 

2.9 
0.5 
6.8 
5.3 
4.8 
8.4 

19.7 
0.8 
2.7 
8.2 

11.9 
8.9 


6.2 
4.9 
1.8 
0.9 
3.9 

-0.6 
1.6 
5.4 
2.5 
3.7 
2.1 
2.2 

-0.8 
2.8 
0.0 
4.7 
0.7 
1.9 
8.2 
9.2 
4.6 
3.1 
8.7 
2.9 
O.t 
7.4 
5.0 
4  2 
3.3 

19.7 
0.8 
3.4 
1.9 

II  .• 
8.1 


21  0 
0'  4. 
5'  6. 
8  0 
5:  3. 
5-0. 
4,  1 
2,  5, 
2 


21  6. 
'J'  4. 
Oi  4. 
81  0. 
4I  3. 
■0. 


2. 

1. 

-0. 

2. 

0. 

4. 

0. 

1. 
2j  8, 
ll  9. 
8'  3. 
li  3. 
91  4, 
9!  2. 
,5;  0. 
4|  7 
9|  4. 
li  4. 
3;  3. 
6|I9. 
.9]  «. 
4  3. 
,t|  t. 

7 1 18. 

6i  7. 


1. 
5 
3. 
3 

11  2 


6.0 
4.7i 
3.2, 
0.5! 
3.41 
■0.8 
1.2 
4.8l 
2.9j 
3.6 
2.1 
1.6 


1 

-0.  8  -0.  8 
2. 
0. 
4. 
0. 


7:  1. 

li  8. 

Ol  8. 

Sj  3. 

1'  3. 

0.  4. 

8  2. 


6  19. 

91  *. 

8  a. 

8!  -J. 

e'lo, 
3,  7. 


2.7 

0.0 
4.8 

0  6 
1.4 
7.9 

8.8|  8. 

3.8  4 

3.2  3 

4.1  3. 

2  8'  2, 

0.5;  0 

6.0I  6 

4.6  4 


4.0 
3.5 
19.5 
0.9 
2.8 
2.6 


6.9    6.9 


91  5.9l 

61  4.3 

8!  2.6 

4:  0.4 

2    3  0: 

ll-l  2, 

21   l.Ol 

8;  4  8| 

91  2.8l 

6|  3  6| 

1    2.1 

5    L6 

l;-0.8l 

7}  2.7 

4l  O.Ol 

5.0 

0.6 

I.4I 

7.8l 

8.61 

4.1 

ts\ 

2.9, 

0  51 

6.01 
4.6' 
3.91 
8.6' 

19.41 
0,91 
2  21 
2.4 
4;  9.9 
6.7 


6.0 
4  8 
2.3 
0. 
3. 
-1. 


6.1 

4.8 

2.5 

0.3, 

2.9: 
-1.4' 

0.9J 

4  7| 

2.8 

3.4 

2.1I 

1.61 
-0.  8' 

2.7| 

o.ol 

4.8l 
0.6 
1.4 
7.7 
8.6 
4.8 
3.1 
3.8 
2.9, 
0.8l 
6.01 
4.5 
3.8l 
3.6' 

19  4 1 19. 
0.9i  0. 


"1 

4! 

81  0 

6    4 

81  2. 

3 

1 

6 

8 

7 

2 


1  8.2 
7  6.4 
2|  2.1 
3j  0.3 
1  3.0 
6!-1.4  -1. 
71  0.7|  0 

4.4 

2.7 


6 
4 

7l 

B|  8 
5|  3, 
1    3, 


0.01  0 


0 
0 

5 
1 
4 

8 
6 

4'19. 
9|  0 

1  2. 

2  2 
4  7 
6    6. 


4.8 

0.6 

1.4 

7.7 

5    8.5 

7    3  6 

21  3.2 

1!  4.3 

Oj  3.11 

5!  0.5 

6.0 

4.4 

3.7 

3.6 

19  4 

0,0 

1.8 

2.1 

7.4 


8.3 
7.6 
7.1 
3.4 
5.9 
-0.5 
0.8 
4.5 
2.9 
2.9 
2  0 
1.6 
-0.8 
2.8 
0.1 
5.0 
0.5 
1.4 
7.7 
8.5 
5.6 
3.3 
4.0 
3.1 
1.0 
6.3 
4."' 
3.9 
3.5 
.9  5 
0.1 
1.7 
2.0 
7.8 
4.1 


8.0 
7.2 
5.2 
2.8 
6.51 
2,6 
1.3 
4.4 
2  7 
2.8 
1.9 
1.4 
-0.8 
2.8' 
0.0 
4.8l 
0.5 
1.4 
7.6 
8.4 
4.5 
3.2 
3.9 
3.0 
l.Oj  (I 
6.3;  6 
4.6 
3.8 


3.5 
19.5 
0.0 
1.7 
1.0 
9.3 
4.3 


7.3 

6  4 

2.7 

2.0 

5.4 

1.8 

3.3 

6.6 

2.7 

2.6 

1.9 

1  4 

-0.8 

2.7 

0.0-0. 

4.8    4. 

0.4 

1.2 

7.5 

8.3 

3.8 

3.2 

4.6 

3.0 

0.5 

6.3 

4.0 
,8;  3.7 
5  3.6 
6119.5119. 

0  0.2|  0. 
61  1.6J  1. 
8!  1.7|  1 
7  11,6  12. 

1  6.1    6. 


7 
2 
2 

8, 
0 
2, 
9 

2 
2 

1 

1. 
81-0 
6  2 
2-0 
7!  4 
41  0 


2  1. 

6  7. 

3I  8. 

6l  3. 

2  3 


2 
0 
6 

4. 

3 

6    3 

19 

2    0 

5    1 

7 

14 

8 


7!  6 
61  2. 
5!  2. 
7|  1. 
1  1. 
81-0. 
4 1  2. 
3,-0 
6!  4. 

3  0. 

01  0. 
3 
1 
5    3 

2  3 
3 
2 

51  0. 

4  6 
8    4 

5  3. 
5  3. 
4I19. 


0  1 
7-0. 
4  2. 
3-0 


m  3 
2. 
0. 


3 15. 

6  10 


6.2 
5.1 

1.9 
1.0 
4.1 
0.0 
2.0 
5.8 
2.5 
2.4 
1.7 
1.0 
-0  7 
2.4 
-0.3 
4.5 
0.1 
0.8 
7.1 
8.0 
3.7 
3.1 
3.6 
2.8 
0.5 
6.0 
4.4 
3.5 
3.4 
4119.4 
1  0. 1 
5!  1.5 
6'  1.6 
7I15  6 
0;10.3 


-0.  5  -0. 


1.6 

5.6 

2.5 

2.4 

1.7 

0.9 
-0.7 

■iA 
-0.3 

4.5 

0.1 

0,7 

7.1 

8,0 

3.6 

3.1 

3.6 

2.8 

0.5 

60 

4.3 

3  4 

3.3 
19.3119 

0.1    0 


1.4 

1.6 

15.6 

10.5 


5.6 

4.4 
1.9 
0.5 
3.3 
LO 
1.1 
5.1 
2.4 
2.4 
1.7    1 

0.91  0. 

-0.  7|-0. 

2.4I  2 
-O.2I 

4.5| 

0.1 

0.7| 

7.0| 

7.9 

3.7 

3.1 

3.8 

2.81 

0  5, 

6.0I 

4.3I 

.3.41 

3. 3I 
19  3il9 

0.1    0, 

1.4!  1 

1.5'  1 
15.8  15 
IO.51IO. 


5.4 
4.4 
2.1 
0.3 
2.9 
-1.5 
0  8 
4.5 
2.4 
2.4 
1.6 
0.9 
-0.7 
2.4 
-0.3 
4  5 
0.0 
0.7 
6.9 
7.8 
5.2 
3.1 
3.8 
2.7 
0.5 
6.4 
4.8 
3.3 
2;  3  2 
3I19.3 
1    0.1 


1.3 

1.4 

15.8 

10.5 


T.  less  than  0. 01  inch  rain  or  mailed  snow.  itNot  used  in  mean.s  and  summaries-  Reference  letters  *.'>,'=,  number  of  days  missing.  tAlso  on  other  dates.  tJP.  O. 
Idresses  as  follo>TS:-Big  L»ke  Outlet.  Manilla;  Bougliton,  Route  4,  Presoott;  Devils  ICuob,  Salus;  Green  Mountain,  Calico  Rock;  Index,  Route  5,  Texarkana; 
uthervllle.  Route  1,  Lamar;  Rock  Springs.  Route  2,  Wilmar;  Rogers,  Route  3.  Rogers:  Rose!)ud,  Route  2,  .Mt.  Vernon:  Springbank,  Dodlridge;  Turnpike,  Dover:  White 
ock,  Cass.  Precipitation  for  24  hours  ending  near  suaist  unless  otherwise  indicated.  ••'24  hours  ending  midnight.  l|||  24  hours  ending  7  a.  m.  'Included  in  next 
leasurement.    Italics  interpolated. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  precipita- 
,oa  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35- year  period :  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for 
,ie  period  to  1935.  inclusive. 
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Septembek,  1938 


cr 


Precipitation  for  September,   1938 


r 


tfxrif \ — 


Po'^^BEIITOnI     o"RR0rLr^°'*T3M'*^,"BAXT"ERi      ■FULTo'r^~''J\;RAND0L7ni,' 


WASHINGTON 

.r  I 


I  NEWTON   ^       os"E^CY_rVi 

/,?&    Isto'n'e  " 


.7/ 


■i^r"\ 


i  Greene"*-/^ 


-,     ;LAWRENCEt7R„sHEADi„,^siSSl?Pl  /^ 


I     «.5/r-'°  'Hjohnsonh    POPE  VAN  buren|cleblirne  f.  3J''°"^=^"     • 


CRAWFORD) 


Z*-^         /,.^1  ^"^^   [_ .;_    /Ji     ■  '-^     j        !_.  JAC^KSONJ 

/  /JifcoNWAYJ; J— y i  WHITE 


RAWFORDJ      '*'*-!  /-^ 
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Prick •  25  Cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington.  D.  C. 


QENERAI.    S0MMAB7 

This  month  was  the  third  warmest  October  in  climatological 
records  of  Arkansas.  The  first  twenty  days  were  warm,  the 
first  few  days  of  the  month  being  exceedingly  warm  with  a 
record  of  105°  on  the  first.  A  cold  period  occurred  from  the 
,21st  to  the  25th  with  sub-freezing  temperatures  at  many  sta- 
tions. Killing  frost  was  reported  at  most  stations  on  the  24  th. 
The  average  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of 
59  stations,  was  66.8°,  which  is  4.2°  above  the  48-year  aver- 
ige.  Monthly  means  ranged  from  71.3°  at  Texarkana  to 
51.6°  at  Lead  Hill.  The  highest  temperature  reported  was 
105°  at  Graiuiis  and  Okay  on  the  1st.  The  lowest  temperature 
(vas  20-'  at  Mount  Ida  on  the  24th.  The  greatest  daily  range 
was  60°  at  Grave tte  on  the  25th. 

The  drought  that  began  the  middle  of  September  continued 
until  the  middle  of  October  at  most  stations.  The  average 
precipitation  for  the  month  for  107  stations  was  0.94  inch, 
which  is  2.22  inches  below  the  48-year  average.  71  stations 
reported  monthly  amounts  of  less  than  an  inch  and  32  stations 
less  than  0.50  inch.  The  monthly  totals  ranged  from  0.07 
inch  at  Russell ville  in  Pope  County  to  4.12  inches  at  Higden 
in  Cleburne  County.  Positive  departures  were  reported  at  only 
two  stations:  Higden  and  Searcy.  The  greatest  amount  meas- 
ured in  any  24-hour  period  was  3.09  inches  at  Higden  on  the 
19th.  The  average  number  of  days  with  0.01  or  more  rainfall 
was  3. 

The  dry,  warm  weather  the  first  part  of  the  month  was  ideal 
for  cotton,  and  excellent  progress  was  made  in  picking  and 
ginning.  At  the  close  of  the  month  some  cotton  still  remained 
in  fields  in  the  northeastern  and  east-central  portions,  but 
picking  was  about  completed  elsewhere.  The  weather  was 
favorable  for  gathering  early  corn  but  too  dry  for  late  corn. 
It  was  also  favorable  for  gathering  other  fall  crops,  but  un- 
favorable for  meadows,  pastures,  and  for  planting  and  growth 
of  winter  grains  and  truck.  Wells,  springs  and  small  streams 
in  the  western  portion  of  the  State  were  nearly  dry. 

O.D.N. 


Corrections,  September,  193 8:-- Benton,  delete  maximum  temperature  of  74° 
on  19th:  move  maximum  readings '20th  to  30th  up  one  day;  add  95°  on  30th.  Mean 
maximum  91.5°;  mean  temperature  75  0°;  greatest  daily  range  49°.  Morrilton,  delete 
maximum  temperature  on  1st;  move  maximum  readings  up  one  day  and  add  94°  on 
30th.  Mean  maximum  93.8°;  mean  temperature  77.  6°:  departure  from  normal  +2.6; 
date  of  highest  temperature  IsC.  Danville,  total  rainfall  2. 87  inches ;  departure  — 0. 52 . 
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Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 
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Corrections  for  evaporation  tables,  1938. —Hope,  April  monthly  evapora 
tion  4.955  May  8th, -0.009;  monthly  evaporation  7.924.  July  6th  0.  349;  29th  0.269; 
monthly  evaporation  7. 664.  Russellville,  February  14th,  0. 110;  monthly  evaporation 
2.286.     Stuttgart,  January  monthly  evaporation  1.491. 

Corrections  for  evaporation  tables,  1937.--Hope.  February  monthly  evap- 
oration 2. 698.  Marchmonthly  evaporation  4.221.  October  18th  and  19th  evaporation 
should  be  blanked  31st,  .170;  monthly  evaporation  4.809.  December  monthly  evapor- 
ation 1.614.  Russellville.  December  20th,  0.010;  23d,  0.114:  monthly  evaporation 
L 109.    Stuttgart,  October  3d.  -  0. 029 ;  monthly  evaporation  2. 787 . 
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OOMPABATIVE    DATA     FOiR  OCTOBER 


Temperature 


Precipitation 
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Climatologrical  Data  for  October.   1938 
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-3.50 
+0.41 
-2.30 
-3.20 
-3.33 

-3. -23 
-1.59 


0.87 

0.86 

0.84 

1.12 

1.60 

0.46 

0.16 

0.18 

0.23 

0.57 

0.15 

U.36 

1.05 

1.03 

1.90 

1.14 

0.20 

1.76 

0.60 

0.20 

0.40 

0.52 

0.57 

0.61 

0.95 

1.68 

0.45 

0.32 

0.45 

3.09 

0  21 

0.19 

0.53 

0.28 

1.00 

0.  6U 

1.59 

0.75 

1.18 

0.53 

U.  10 

0.20 

0  60 

0.83 

0.11 

0.45 

0.  10 

0.40 

0.13 

0.36 

0.51 

0..^3 

1.52 

0.75 

0.30 

1.2;^ 

0.65 

0.25 

0.96 

0.40 

0.47 

0.09 

0.  17 

0.27 

0.66 

1.12 

0-63 

0.16 

0.21 

0.71 

0.64 

0.20 

0.04 

0.18 

0.42 

1.98 

0.37 

0.35 

0.12 

0.09 

0.15 

1.42 


0.0 

0  0 

o.e 

0-0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

O.X) 

0  0 
0.0 

b!6 
0.0 
0  0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
u.o 
0.0 
0  0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
u.o 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.'o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.5 

.Ss 


17 
23 
21 
26 
23 
26 
21 
26 
25 
25 
27 
26 
23 
20 
21 
21 
18 

23 

23 

26 

27 

24 

23 

23 

16 

27 

25 

15 

19 

24 

24 

22 

22 

16 

25 

24 

24 

26' 

27 

15 

24 

23 

21 

24 

23 

22 

19 

23 

20 

25» 

18 

18 

25 

22 

23 

23 

20 

20 

17 

27 

20 

16 

19 

22 


17 
25 
23 

?i 

24 
23 
21 
23 
25 
27 
23 
18 
25 

22 
20 
24 

26 
23 

26 
25 
29 
25 
24 
27 
28 

23 

26 


8 
4 
4 

'5 
4 
3 

10 
6 
4 
2 
3 

10 
3 

'5 
9 
3 

'3 
6 

'6 
3 
0 
3 
1 
3 
2 

6 
6 


w. 
e. 

SB. 


n. 

ne. 


s. 

sw. 

e. 


w. 
sw. 


sw. 

s. 


se. 
sw. 
se. 


sw. 
e. 


sw. 
ne. 


ne. 
ne. 


se. 
nw . 


sw. 
ne. 
se. 
ne. 


sw. 
w. 

ne. 
nw. 

se. 

sw. 
e. 


se. 
ne. 


Observer 


L.  R.  Water  Works 
J.  W.  CampDell 
Mrs.  Ted  R.  Carpentei 
Herbert  Nefl 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  Bureai 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Saiuuel  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harrv  Buie 
R.  J  "Torry 
William  Jones 
J    M.  Knight 
P.  K,  Wylie 
E.  M.  Wheatley 
.\    L.  Stephens 
E.  E   Cordrev 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpadden 
U.  S.  Forest  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Qoodier 

E.  B.Smith 

U.  S.  Forest  Service 
Ben  Johnson 
Mrs.    E.   W  .Gaston 
0.  V.  Halbrook 
Geo.  W.  Nichoaldi 
Charles  F.  Ford 
University  of  Arkansi 
Miss  Mercille  McMurr 
r.  8.  Weather  Burea 
T.  J.  Wylie 
T.  J.  Logan 
C.  G.   Long 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
U.  S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser 
Xx>uie  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Austin  E.  Cartwrlght 
J.  O.  Cooley 
lixperiment  Farm 
National  Park  Servlc 
W.  E.  McDowell 

U-  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
T.  H.  Beals 
J.  H    Crosswhite 
U .  8.  Weather  Bures 
Airway  Observer 
H    G-  Lenhardt 
J.  W.  Kppes 
State  Agri.  School 
Paul  Morton 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E,  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  Se: 
Soil  Conservation  Sei 
Mrs.  Freda  M.  Ashcra 
C.  A.  Lovell 
H.  N.  H  albert 
J.  G.  Scott 
G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  3.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Orkney  O.  Milton 
J.  E.  Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Scheu 
J    R.  Huddleston 
Soil  Conservation  Sei 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
.Soil  Conservation  Hei 
Carl  A.  Starck 
Q.   A.   Maddoz 
Soil  Conservation  Sei 
U.S.  Forest  Service 
U.S. Biological  Sum 
A    Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter   Smith 
Henry  Field 
S.  C   Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  8t* 
New  Bubiaco  Abbey 
H.  8.  Brashear 


October,  1938 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


57 


Climatologrical  Data  for  October,  1938 


Stations 


Counties 


O  C3 

■5  >*• 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


®  a 

3  O 

QJ    O 


Thornburgr 

Turnpike tt 

Underwood 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    

White  Rock U 

Wilson 

Witt  Springs 

Wynne 

State  Means 


Perry 

Pope 

Prew 

Scott     . . 

Bradley 

Little   RiTer. 

Franklin 

Mississippi  . . 

Searcy 

Cross 


«50 
■i!240 


675 
206 
•290 

22S5 
237 

19.53 
167 


64.0 
67.4 


68.4 


65.6 
66.7 
66.8 


+  2.3 


+  4.0 


+  2.7 
+  '4."2 
+  4.2 


97 
89 


93 
97' 
105 


25 
30 


21' 
34 


29 
25' 
20 


CO 


24 
23 


24 

24 


24 
'24" 


54 
42 


44 


42 

■ie' 

60 


Precipitation,  inches 


2.19 
0.31 


0.19 
0.37 
0.65 
0.74 
0.60 
0.14 
0.17 

0.94 


-1.31 
-5.00 


-3.  HO 
-3.16 
-2.  42 


-2.71 
-3]  52 


1.45 
0.23 


0.13 
0.23 
0.48 
0.64 
0.60 
0.14 
0.09 


2. 2^2    3.09 


Number  of  days 


o  o 

•5  a 


20 

24 

16'' 

20 

27 

23* 

29 

23 

20 

23 


"O 

a 
o 


se. 

ne. 


se. 
n. 
iw. 


Observer 


Edtrard  E.   Holmai 
U.  S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.  M.  Snead 

U.  8.  Forest  Service 

D.  O.  Anderson 
E   M.  Duncan 
W.  £■  Barton 


Daily  Precipitation  for 

October,   1938 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7~ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

1.28 
1.79 
1.12 
0.89 

Alum  Fork  Reser. . 
Amity 1 

Ouachita.. 
Ouachita. . 
Ouachita.. 
Mississippi 
White   .... 
White    .... 
Arkansas.. 

••  ' 

.... 

:. . 

::::  :::.i 

::..::::.:.: 

.... 

.... 

T. 

.90 
.24 

.381  T.  1 
1.44    .111 

.... 

T. 



.... 

.... 

Arkadelphia I 

Arkansas  City  . .  i 
Batesville  Airwav . 

:" : 

■.'.;; 

.... 

. . . . 

".06 

.... 

".". . '.'.'.. 

1 

"f " 

.... 

.... 

;. . 

,06 
T. 
1.33 
.16 
.10 

.84 

T. 

I..'i2 

1.91 

1.80 

.46 

■  40 

T. 

.67 

.02 

.09 

".'65 
.36 
.65 

".'61 

.45 

.84 

1.12 

1.50 

.45 

.15 

.12 

.23 

.67 

.09 

T. 

.35 

1.03 

1.90 

1.14 

T. 

1.71 

SO 

T. 
.22 
.03 
1.02 
T. 

.06 
T. 

.... 

.16 
,61 
1'. 
.02 

■f. 

•••■ 

'•   • 

••   • 

Batesvilie  River  11111 

Bee   Branch- 

Benton 1111 

Bentonville    ...'*■' 

.. .. 

.... 

. . .. 

f. 

■.'io 

.39 



2.88 
3.11 
2.00 

Arkansas. . 

. .. 

" 

... 

T. 

... 

'."6i 

.36 

.04 
.91 
.47 
.68 
.03 

'.'02 

... 

.10 

'.oi 

I  31 

Big  Lake  Outlet  .1 1 

St.  Francis 
White   .... 

.06 

0.46 

Black  Rock 1 

.... 

T. 

. 

. .. . 

"!05 
.58 



.12 
.02 

0.97 

Blytheville 11 

Booneville 

Boughton 1111 

St   Francis 

.... 

.... 

.... 

'.'28 

.... 

.... 

::.. 

•••• 

.04 

'."26 
.05 

1.14 
0.64 

Ouachita.. 

... 

.. 

.. 

.... 

.... 

.... 

... . 

.08 

0.63 

Brinkley    

Calico  Rock 1111 

White  .... 
White   .... 

.... 

... 

"."■70 

•     • 



— 



".'62 



.... 

. .    . 



r  .   .   . 

0.90 
0.12 
1.10 

<;arthaga   

Clarendon 1111 

Cliuton    

Arkansas.. 
White   .... 
White 

.... 

."85 
.12 

.... 



.... 

.... 

".6i 

T. 
.33 

".87 

•••■ 

.... 

.30 

".m 

..   . 

:;:; 

— 
.... 

"t." 

0.95 
6!96 

Conway  

Arkansas. . 

.... 

.... 

.... 

.13 

.... 

.... 

.... 

1.3* 
1.42 

Cotter nil 

Crossett  .  .[near]. . 

White    .... 

.... 

... 

.... 

.62 

.10 

.... 

::" 

".'05 

'.'62 
.10 
T. 
.15 
T. 

09 

.37 

'."25 
.01 
.07 

'".37 

.... 

'.'6i 

1.49 
2.22 

Danville Ill 

Arkansas. . 
Arkansas. . 

.... 

.... 

■ ;: 

^24 

.01 

.18 

:::: 

... 

't'.' 

1.12 

Dardanelle Ill 

0  37 

Devils  Knob 

Red 

Arkansas.. 
Mississippi 

•••• 

■.:.': 



— 

— 

.... 

.... 

.io 

0.36 

Dumas 

.   .. 

..   . 



.15 
.36 
T. 

0.96 
0  24 

England 

Ouachita.. 
Arkansas. . 

— 

— 

.... 

.;.. 

■']■'.■ 

i.'os 
'.'12 

.10 
T. 

— 

... 

.... 

".ii 

.05 
.04 

.'65 

.... 

0.68 

Eureka  Springs 

White 

White 

White 

.'.". 



.. . 

't." 

T. 

..  . 

T. 

).40 
1.20 

Favetteville   

.04 
.04 

FayetteviUe  Exp.  S 

T. 

.18 

T. 

2.20 

Fordyce    ... 

Ouachita.. 

.20 

1.32 

Fort  Smith "• 

Arkansas. . 
Arkansas  . 
Red 

■'■'■'■ 

•  • 

... 

.... 

.02 

T. 

.18 
.13 

... 

0.38 
1  96 

Fort  Smith  W...  11 11 

.20 

Fulton Ill 



. . . . 



.08 
.40 
.52 
.57 
.51 
.95 

.:" 
3? 

'(■ 

.40 
.10 

0.6.S 
0.28 
0.80 

SJeorgetowu Ill 

Gilbert 11! 

White   

White   .... 

— 

— 

.    .. 





.. . 

'.ib 
'1. 

'l'. 

'.'Si'i 
.04 

■.'18 
.45 
•  04 
.06 
.65 
.10 
.01 
.04 

.... 

Olenwood  ...  ..  .Ill 

Ouachita. . 
Red 

.... 

.... 

T. 

T.' 
.03 

'.oi 

0.62 

Qrannis-  

.04 
.06 
.03 

.02 
'.'14 

1.06 

Gravette llll 

Green  Mountain . . 

Hankins •" 

Harrison 

Arkansas. . 

White 

Ouachita. 

White 

Mississippi 
White 

■■•• 

^^. 

'.'io 

i.63 
.25 
.31 

'.'is 

•••■' 

'."65 
T." 

••   • 

0.61 
1  04 
2.33 
0.84 

lelena   ill 

3]69 
.10 
.1(1 

.45 
.01 

.28 
'.'21 

0.78 

ligden  , 

* 

.28 

.09 

. 

0.79 

lighland 

Ouachita.. 

Red 

Ouachita. . 

Red    

Ouachita.. 

.... 

.   .. 

.19 

4.12 
0.60 
0.30 
0.69 

Hope  [Evap]....lll 

[lot  Springs  

:ndex      HI 

fessieville 

.53 

.03 

'f." 

't' 

T. 

.09 

.... 

.  .  .  . 

. . . 

".bi 

.... 

.... 

•■•• 

i'.bb 

r ' 

45 
.12 

'I. 

T. 
.50 

T. 

."07 
.36 
T 

.8o|.... 
,041   .60 

'."16 

'  .'04 
.07 

..   . 

0.28 
1.96 
0.68 
1.66 
0.81 

rouesOoro Ill' 

White.... 

White 

White     .   . 

t." 
.17 
.01 

.... 



■  ■" 

ludsonia HI' 

1..59 
.76 
.74 
.53 
.10 
.05 

'!83 
.07 
.09 
.09 
.21 
.13 

'.'51 

S3 

,'.'61 
T. 

i/ead  Hill 

LittleRock  Airway 
Lutherv'ille 

'.".'. 

•• 

M 





■•' 







.ui 

.01 

.03 

.... 

'i'. 
"t.' 

1.37 

Arkansas.. 
St.  Francis 

Red 

White 

0.76 
0.10 

kladisou  Ill 

.20 

'.'4,6 
.08 
.14 

"42 
.03 

't. 

.03 
1.23 

■;.- 

T. 
.30 

'.'li 
.05 

Magnolia, 

.... 

.... 

'f.' 

.... 

0.25 
0.80 

liammoth  Hpg  .  .1111 

Harianna 

1st.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 

.... 

.... 

0.83 
0.18 

ICarked  Tree....  11 II 

"."io 

Mena Ill 

0.69 

aonticello  Airwav 
rMonticelloCnear'" 

Ouachita.  . 
Ouachita. . 
Ouachita.. 
Arkansas. . 

... 

-* 

. . . . 

■.'03 

.40 

. .. . 

. . .. 

".05 
16 

T.' 

.20 
.03 

'.'63 

'.'64 
.03 

0.95 
0.28 
0.55 
0.93 
0.56 
2.2^2 
0.9S 

Montoneo 

Morrilton  ||1| 

Mouutaiuburg 

Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. . 
White 

■  • 

'.'25 

.29 

:::.!:::: 

.20 

Mounttiin  Home.  .. 

.08 

— 

'f.' 

.08 
.20 
.30 
T 

1.52 
.75 
.21 
.55 
65 

Mountain  Valley. . 
Mount  Ida 

.... 

Newport II  || 

"t." 
't'.' 

Norman   Ill 

Ouachita.. 

. . . 

03 

T. 

....|..    . 

1.82 
0.71 
0.30 

Oden i|l 

Ouachita 

01 

nA 

I . . 

i.... 

Okav 

Red 

■ 

T.|.... 

.961.   " 
40 1     --ifi 

.20 

Ozark HH 

Arkansas 

Paragould 

St.  Francis 
St.  Francis 

47 

T. 

.06 

.09 

10 

:..:::::i::". 

Parkin    |||| 

.].. 

..;i.'.".': 

0.53 
0.09 
0.35 
0.53 

Pine  Bluff    ri 

Arkansas. . 

.... 

.17 

.08    T.  1    ... 

..   .| 

Pine  Ridge 1|1| 

Ouachita.. 

.    .. 

_21 

.26 

.... 

:;;:  ::::i::::i::::i::::i::.:i:  :: 

■-AMMnabMiHK. 


iiniiiiiifi'iirirMmnftiri 
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Daily  precipitation  for  October,  1988 


Stations 


Planters ville  ...' 

Pocahontas 

Portland H 

Prescott I!ll 

Rock  Springs 

Roaers  (near) 

Rosebud 

Ross ••' 

Russellville 

3t.  Charles Ill 

St.  Francis III! 

Searcy ■■ 

Springbank  ...  .In 

Story Ill 

Stuttgart .1111 

Stuttgart  [EvapJill! 

Subiaco ■• 

Texarkana Ill 

Thornburg 

Tiu'npike 

Underwood "' 

Waldron 

Warren  

Whitecliffs Ill 

White  Rock 

Wilson Ill 

Witt  Springs  ...... 

Wynne Ill 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


Ouachita 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. . 
Ouachita.. 

White 

Arkansas.  . 
Ouachita. . 
Arkansas.. 
White  ..  . 
St.  Francis 
White    ..  . 

Red . 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

Red 

Arkansas . . 
Arkansas.. 
Ouachita  . 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas. . 
St.  Francis 


.30 


10 


....|. 


.11 


11! 


15 


16 


18 


.55 
1.03 

'.'is 

06 

'.'54 
.20 
T. 


.05 


20 


.35 
T. 

f. 
T. 
1  45 
23 

.13 
.03 


05 
1.12 
.32 
.06 
.21 
.71 
.60 

'.'64 

1.% 

T. 
.30 
.12 
.04 
.15 
1.42 
.74 
.08 


21 


.11 


03 

18 

10 

1.30 

T 


,09 


23 


.04 


T. 


.04 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


.01 


T. 


.10 


31 


Total 


1.08 
2.21 
1.44 
0.35 
0.48 
0.h3 
1.04 
0.30 
0.07 
O.U 
0.52 
3.56 
0.37 
0.6S 
0. 1'J 
0.21 
0.2E 
l.M 
2. 1< 
0.31 

o.'ii 
0.3 

0.61 

0.7. 

0.61 
0.1 
0.1 


Daily  temperatures   for  October,   1938 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    •"Midnight  to 


midnight     55Thermometers  read  in  morning;  maximum  temperature 

Weatber  Bureau  Office.  Little 


credited  to  preceding  d 
Rock.  Ark.  U-29-S8-ll6( 


October  rl9S8 
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Daily  temperatures  for  October,  1938,  continued 


Stationf 


ope  55 ; 

ot  Springs 

)nesboro   

eadHill 

little  Book."*. 

Ittle  Rock.. 

[Airway] 
utherville 

[acnolia 

[ammoth  Spring. 

larianna 

[arked  Tree5$ 

lena 

lonticello 

Iorriltou5$ 

lountain  Home . . . 

«.  Ida 

Jewport 

Men*" 

)kay 

)iark 

Paragould 

Mne  Bluff 

'ocahontas 

'ortland 

reseott 

(ocers 

ImsellTUlo  [Evap] 

t.  Charles?? 

•arcy  

tuttgart 

tuttgart  Evap.  §?  j 

ibiaoo j 

txarkana  

aornburg j 

arnpike 

aldron  j 

arren j 

hite  Rock 

11,1011 j 

ynne j 


Maximum 
Minimum 
i  Maximum 
!  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximun. 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
:  Minimum 
t  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
!  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
[  Minimum 
i  jMaximum 
!  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimnra 
Maximum 
Minimum 


63 

92 

64 

81 

55 

86 

45 

85 

62 

87 

58 

88 

61 

98 

54 
87 
65 
82 
52 
83 
53 
90 
61 
90 
67 
91 
60 
86 
52 
90 
48 
87 
54 
90 
53 

101 
68 
89 
58 


57  57 
90  91 


91 
63 
84 
65 
88 
59 
94 
63 
89 
54 
90 
63 
87 
59 
86 
58 
90 
58 
87 
59 
92 
59 
95 
62 
91 
45 
84 
59 


54 
87 
50 
101 
46 
84 
59 
88 
53 
90 
57 
91 
f.O 
85 
62 
82 
52 
87 
48 
91 
59 
90 
59 
89 
51 
88 
47 
91 
46 
90 
45 
90 
53 
91 
57 
85 
55 


9  10  11   13 


U  15  16   17   18  19  SO  21  2i      23  21  26  2S  37   28  19 


81 


90 

58 

94 

62 

90 

62 

94 

49 

92 

68 

93 

59 

96 

64 

94 

68 

91 

51 

91 

63 

89 

57 

97 

62 

94 

72 

95 

58 

93 

55 

97 

50 

95 

66 

95 

58 

94 

55 

96 

59 


60 

89 

63 

82 

55 

89 

46 

83 

65 

82 

64 

90 

61 

93 

61 

83 

42 

83 

60 

84 

55 

91 

57 

86 

64 

91 

57 

84 

69 

91 

49 

81 

57 

91 

55 

93 

56 

91 

58 


88   92 
50l  53 


90 

54 

89 

65 

89 

50 

88 

47 

83 

60 

84 

52 

87 

57 

90 

54 

85 

47 

81 

50 

85 

46 

89 

59 

84 

52 

89 

51 

87 

52 

90 

46 

89 

46 

90 

56 

90 

57 

89 

52 


62 


65 


50 


43 


84  91 

59;  50 

87  92 

44l  52 


86 
56 
83 
45 
83 
61 
85 
62 
84 
62 
87 
58 
83 
45 
85 
531  62 


53 


56 


50 


61 


75 
61 
69 
58 
80 
64 
80]  69 


37 


a 


83.0 
50.0 
8.S.4 
63.7 
82.0 
60.6 
82.3 
41.0 
80.2 
65.8 
82.9 
50.2 
83  6 
64.2 
86.3 
63.8 
81.4 
42.9 
80  7 
49.9 
82.0 
48.2 
84.7 
63.5 
83.0 
56.0 
86.8 
48.6 
83.2 
46.3 
85.8 
43  0 
83.4 
47.4 
85.0 
68.9 
87.6 
49.2 
83.9 
60.5 


85.0 
64.1 
82.6 
48.6 
81.9 
49.1 
86.5 
63.4 
83.1 
46.4 
86.2 
48.3 
81.9 
50.6 
83.9 
48.9 
84.7 
51.1 
82.9 
49.2 
86.5 
61.9 
87.6 
55.0 
86.0 
43.1 
78.1 
56.8 
86  0 

84.5 
62.4 


80.7 
60.3 
64.4 
49.0 


Daily  Evaporation  [Inches],  Mean  Temperature  [F°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  October,   1938 

[See  precipitation  data  in  tabid  on  preceding  page] 


Station 


Data 


Day  of  month 


10     11 


12      13 


15      16      17 


17 

18 

1 82 

.124 

74 

72 

36 

22 

210 

.082 

74 

78 

26 

32 

171 

.147 

76 

76 

44 

73 

19 


20 


21 


22 


23      24      26 


26 


27 


28 


29 


SO 


Pe 

Bxp.  Farm] 


»s»llvllle 

Oiark  ^u^lery] 


littgart    

Iic«  Exp.  Farm] 


Evap, 

.359 

.353 

.272 

.240 

200 

Mean 

tem. 

78 

76      72 

73 

74 

Wind 

more 

36 

53      32 

26 

5 

Evap. 

.340 

.  240'.  186 

.192 

.186 

Mean 

tem. 

76 

76 

71 

80 

76 

Wind 

move 

34 

34 

It 

12 

17 

Evap 

.157 

.229 

.186 

.144 

.135 

Mean 

tem. 

74 

73 

69 

70 

76 

Wind 

move 

33 

23 

46 

21 

2.1 

.1561.806! 

74i     74| 
20      23 

.2.36!.  176 

761     721 
31      48 

.164  .2u' 
76  72 
33      44' 


228 

.2.58 

72 

6H 

24 

22 

243 

.27t 

70 

66 

4 

30 

163 

.161 

68 

64 

44 

39 

.272 
74 
20 

.  IKS 
74 
26 


140|.161!.139-, 

70      691     72| 
23]     37      43 


133 

.2.52 

70 

69 

22 

23 

228  . 

74! 
20 

19ll 


72i     701 
271     40 


184'. 
69  i 
ill 


.21(i| 

70 

19 

162 
72i 

44 

122i 
701 
771 


084 

.145 

58 

58 

82 

41 

18" 

.186 

6(1 

67 

66 

34 

061 

.100 

60 

66 

86 

39 

203 

.169 

62 

.52 

25 

67 

090 

.248 

54 

50 

1-351.172!  281 


27:     681 


44  56 
S8|     10 

I24I.  108 
461  !57 
331     18 


141!. 
62  i 

611 


243  .1741. 288.089]. 063 
62  62|  56  62  64 
18      5«|     24|     11 


1701.1261.1701.120.156 

62      62      601     64      60 
38'     12|       9|     23      26 


•  .217|.162|.  1661.145  .102  .1191.098 
45I  56  64i  601  56  66  62  61' 
37|     441     551     66      291     20      46!     17 


6.385 
66.5 
919 

5.624 

67.2 

864 

4.6Ty 
66.0 
1396 


:;i<\'- 


60 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


October,  19S8 


Precipitation  for  October,  1938 


T ^tT"- 

iCRITTENDEN 


MISSISSIPPI  / 

CRAWFORD)        07J  /C).oj  l^.ljj^  ,    K  ''  J      TT-iACKSOtJ 

"Sebastian'   J       •  Logan J-n*"'^      .V:^   fnuLKNEft"^     ..z-     J  o          ,,     ,j 
! 1  SCOTT        \       .//    X  ..   i*-^r— '  LLR*"''ElJ    t . i    1 

!        /f     I  /  -5^.1— i—,  '^T     «  i  i      L     ♦,    <:i 

I         .POLK^  '-^O^         I        /.^^     K      /.^/..'.Ln        iL6r«WE<._h.^  ^      JPHILUPPSJ 
J       ^^7       toNT^RJ^iM^'V^. 

',  ,  frr^'-rrrj — -==^i— imot  spring     ! 

fevirR]  -!      Y^  yr-^r- 

r^^       ■^"P^='f"^°>^RK.\_DALLAs}j/  [lINCOLn|'-"  y 

i         .^rH"-"     ^O  i    °?7>"rUACHITA]  V—d;''' 'J'*^^]dES»I^ 

jNEVAOAj      ^^^V^ALHOUN    ••^/(  iCHICOf 

' r-^^^ 

•  :^JNION 


U  •sAuneX.  J? i.J»*'/\    L  1 

j/ujkANsas  "^T     7Jl/ 


GRANT 


f., 


Little  RWfi^ro 

^MILLERt"• 
'  LAP 


ARKANSAS 

SCALE  OF  MILES 

10     ZO    30    40     BO     SO 


*j  Cniuui-i 

.  LAFAYETTE  L.^.^^>:^^      /  ] TrHiTYl  / 

J    i    Jo  !      -^    V  ^^      4     > 

I     <^/ i  COLUMBIA  I ^^^? j } 


Daily  River    Stages  for  October,  1938 


Station! 


RlT«rg 


riood 


roTt  Smith .... 
Tan  Buren  . . 

Danville  

Oiark  

Dardanelle... 
Morrilton  .... 
liittle  Rook 
Pine  Bluff  .... 

Gilbert 

Doniphan,  Mo 
Black  Rock .  . 

Judsonia 

OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Rock. 
Batesvllle  .  . 
Newport.  . . . 
Georgetown 
Clarendon  . . 
St-  Charles  . 
Arkadelphla 
Boughton... 
Camden   ... 

Benton 

WhitecliffK  . 

Index  

Fulton 

Big  Lake  Outl't 
St.   Francis... 
St.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  . 

Parkin 

Madison 

Helena 

Arkanias  City 


.Arkansas 

do  .... 

Petit  .lean. 

.Arkansas. 

do  .... 

...  -do  .... 

do  .... 

do..  . 

.Buffalo... 
..Current  .. 
Black.  ... 
Little  Red. . . 
...White... 

.  ..  .do  .... 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Ouachita.. 
Little  Mo.  . 
.Ouachita  .. 

Saline 

Little  Rirer 

....Bed 

do 

St.  Francis. 
....    do  ... . 

do  .... 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

MiulMlppi . 
do.... 


13 


16 


18  I  19 

I 


20 


22 
■id 
22 
22 
20 

23 
25 
30 
10 
14 
30 
SO 
21 
18 
23 
26 
21 
26 

i? 

20 
26 

25 
25 
25 
10 
18 

i? 

28 
82 
42 
42 


6  4 
4.2 
2.0 
0.3 
2.7 
-1.7 
0.7 
4.3 
2.3 
2.3 
L5 
0.8 
-0.7 
2.4 
-0.3 
4  5 
0.0 
0.6 
6.9 
7.7 
4.4 
3.0 
3.9 
2.7 
0.5 
6.0 
4 

3.3 
3.2 
19.3 
0.1 
1.3 
1.3 
16  1 
10.4 


5.3 
4.2 
1.9 
0.3 
2.6 
-1.8 
0.6 
4.2 
2.3 
2.3 
1.5 
0.8 
-0.7 
2.3 
-0.3 
4.5 
0  0 
0.6 
6.8 
7.7 
4.5 
3.0 
4.3 
2 

0.5 
6.0 
4.5 
3.3 
«.  1 
19.3 
0.1 
1.2 
1.2 
16.4 
10.6 


5.2 
4.1 
1 

0.2 
2.5 
■1 
0.5 
4.1 
2.3 
2.3 
1.5 
0.8 
-0.7 
2.2 
-0.4 
4.5 
0.0 
0.5 
6.8 
7.7 
4.0 
3.0 
4.8 
2.6 
0.5 
6.0 
4.4 
3.3 
3.1 
19.3 
0.1 
1.2 
1.2 
16.6 
10.7 


5.2 
4.0 
1.8 
0.0 
2.4 

-2.0 
0.4 
4.0 
2.3 
2.3 
1.5 
0.7 

-0.7 
2.2 

-0.5 
4.4 

-0.1 
0  5 
6.8 
7.6 
3.7 
3.0 
4.5 
2.6 
0.5 
5.8 
4.8 
3.2 
2.9 

19.3 
0.1 
1.2 
1.1 

16.5 

10.8 


5.1 

4.0 
1.8 
0.0 
2.3 

-2.0 
0.3 
4.0 
2.8 
2.3 
1.5 
0.7 

-0.7 
2.2 

-0.5 
4.3 

-0.1 
0.5 
6.7 
7, 

4.7 
3.0 
4.3 
2.7 
0.5 
5.8 
4.2 
3.2 
2.9 

19.3 
0.1 
1.2 
l.l 
16.5 

16.9 


5.1 
4.0 
1 

0.0 
2.2 
-2.2 
0.3 
3.9 
2.3 
2.3 
1.4 
0.7 
-0.7 
2.2 
-0.5 
4.3 
-0.2 
0.4 
6.7 
7.6 
4.3 
3.0 
4.2 
2.6 
0.6 
6.7 
4.1 
3.2 
2.8 
1 

0.1 
1.) 
LI 
16.6 
10  9 


I 


3.8 
1.7 

-0.1 
2.1 

-2.3 
0.3 
3.9 
2.5 
2.2 
1.4 
0.7 

-0.7 
2.4 

-0.2 
4.3 

-0.2 
0.4 
6.6 
7.5 
4.5 
3.0 
4.0 
2.8 
0.6 
5.7 
4.0 
3.2 
2.7 

19.3 
0.1 
1.1 
1.0 
15.5 

10.9 


3.7 
1.7 

-0.2 
1 

2.5 
0.0 
3.7 
2.4 
2.2 
14 
0.6 

-0.7 
2.1 

-0.4 
4.4 

-0.2 
0  3 
6.5 
7.5 
4  8 
3.1 
4.1 
2.5 
0.6 
5.6 
S.9 
3.1 
2.6 

19.3 
0.1 
1.1 
0.9 
15  9 

10.7 


3.6 
1.7 

-0.2 
L9 

-2.6 
0.0 
3.6 
2.4 
2.2 
1.4 
0,6 

-0.7 
2.1 
0.6 
4.4 

-0.2 
0.3 
6.5 
7.4 
4.0 
3.1 
4.4 
2.5 
0.5 
6.6 
3.9 
3.1 
2.6 
19.3 
0.1 
1.1 
0.9 

15.3 
10.6 


3.6 

1.7 
-0.3 

1-8 
-2.8 
•0.1 

3.6 

2.4 

2.2 

1.3 

0.6 
-0.7 

2.0 
-0.6 

4.3 
-0  3 

0.2 

6.4 

7.3 

4.0 

3.2 

4.3 

2.4 

0.5 

6.4 

3.8 

3,1 

2.7 

19.3 

0.1 

1.0 

0.9 

13.8113 

9.5 


3.6 

1.6 
-0. 

1. 
-2. 
-0. 

3. 

2. 

2 

1. 

0. 

1 

2. 
-0 

4 
-0 

0 

6 


3.5 

1.6 
-0.4 

1.6 
-2  8 
-0. 

3. 

2. 

2. 

1. 

0. 
-0 

2. 
-0 

4. 
-0. 

0, 


3. 

2. 
19 
0 

1 
0. 
12 

.91  8 


3.5 
1.6 

-0.4 
1.6 

-2  9 

HI.  2 
3.4 
2.3 
2.2 
1.3 
0.5 

-0.8 
2.0 
0.6 
4.3 

-0.3 
0.1 
6.4 
7.1 
4.6 
3.1 
4.6 
2.4 
0.6 
6  4 
3.6 
3.1 
2.8 
19.3 
0.1 
1.0 
0.8 
9.8 
6.8 


7. 
6. 
1. 
•0 
1. 
■2. 
2-0 
3 
2 

2  2 

3  1. 
0 

-0 
2. 

-0 
4 

-0 
0 
6 
7 
4 
3. 
4 
2. 
0 
5 
3 
3, 
2 

19 
0 


6.6 
5.8 
1  6 

-0,6 
2.2 

-3.0 

-0.2 
3.3 
2.4 
2.2 
L3 
0.5 

-0.8 
2.5 

-0.3 
4.8 

-0 
0.0 
6.3 
7.0 
4.8 
3.2 
4.1 
2.6 
0.5 
6.3 
3.6 
3.1 
2.9 
19.3 
0.0 
0.9 
0.8 
7.0 
4.0 


ai 


22 


5.6 
4.4 
L6 
0.7 
3.8 

-0  3 
0  3 
3.2 
2.4 
2.2 
1.5 
1.0 
1.3 
2.2 

-0.3 
4.5 
0.2 
0.3 
6.3 
7.0 
3.9 
3.2 
4.3 
2.8 
0.5 
6.3 
3.6 
3.1 
2.9 

19  3 
0.0 
0.9 
0.7 
6.4 
3.1 


23      24 


5.7 
4.1 
1.6 
0.2 
3.2 

-6.7 
1.3 
3  6 
2.4 
2.2 
1.5 
0.8 

-0.8 
2.2 

-0.3 
4.5 
0.0 
0.5 
6  4 
7.0 
3.9 
3.2 
4.2 
2.8 
0.6 
5  3 
3.6 
3 
3.2 

19.3 
0.0 
0.9 
0.7 
6.2 
2.7 


5.0 
3.9 
1.6 
0.0 
2.7 
1.2 
1.2 
4.7 
2.4 
2.2 
1.6 
0.8 
0.7 
2.1 
0.4 
4.4 
-0.1 
0.5 
6.5 
7.1 
4.1 
3.2 
4.1 
2.9 
05 
6 

3.5 
3.1 
3.2 
19.3 
0.0 
09 
0.7 
5.9 
2.6 


25 


26  I  27 


28 


3.6 
1.6 
0.0 
2.2 
2  2 
05 
4.1 
2.4 
2.3 
1.4 
1.6 
-0.7 
2.1 
0.3 
5.2 
0.2 
0.5 
6.6 
7.2 
4.0 
3.2 
4.0 
3.0 
0.5 
6.2 
3.6 
3.2 
3.4 
IK.3 
0  0 
0.9 
0.7 
6.6 
3    2.2 


3.6 
1.6 

-0.2 
1.9 

-2.7 
0.2 
3.9 
2.^ 
2.2 
1.4 
1.0 

-0.7 
2.6 

-0.1 
4.9 
0.3 
0.6 
6.6 
7,3 
5.0 
3.2 
3.9 
3.0 
0.5 
5.2 
3.5 
3.2 
2.9 

19.3 
0.0 
0.9 
0.6 
6.4 
2.0 


29 


3.6 
1.6 
-0.2 
1.8 
■2.7 
0.1 
3.7 
2.3 
2.2 
1 

1.0 
-0.7 
2.5 
0.1 
4.6 
0.1 
0.6 
6.6 
7  3 
4.7 
3.2 
3.9 
3,0 
0.5 
6.2 
3.6 
3.2 
2.9 
19.3 
0.0 
0.9 
0.6 
6.1 
2.9 


SO 


3.6 
1.6 

-0.4 
1,7 

-2.9 

-0.2 
3.5 
2.3 
2.2 
1.4 
1.0 

-0.7 
2.5 
0.0 
4.7 
0.0 
0.6 
6.8 
7.4 
4,4 
3.2 
4.2 
3.0 
0.5 
6.2 
3.5 
3.1 
2.8 
19.3 
0.0 
0.9 
0.6 
4.7 
L6 


number  of  days  missinc. 


tAlioon  other  dates.     ttP.   ' 
Index.    Route    5,    Texarkan 


T    Um  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.     -ftNot  used  in  means  and  lummaries.     Reference  letters  *,'». 
addresses  as  follows --Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Boughton.    Route  4.  Prescott;    Devils    Knob.   Salus;     Green  Mountain.     Calico    Rock 
Luthervllle    Route  1     Lamar:  Rock  Springs.  Route  2.  Wilmar;  Rogers,  Route  3.  Rogers;  Rosebud.  Route  2.  Mt.    Vernon:  8 prlngbank.   Doddridge:  Turnpike.  Dover;    Whi 
Rock.  Cass."  Precipitation   for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  Indicated.    •••24  hours  ending  midnight.     Illl  24  hours  ending    7  a.  m.      'Included  in  ne 

Italics  interpolated. 


measurement. 


Th«  denarture.  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  haviog  10  or  more  years  of  record.  ,P«D»"'"«»  »'  P''''^" 
Jnvrith^ye«s  or  more  o??eS^rd  are  computed  from  a  normal  or  "stondard  mean",  adjusted  to  a  uniform  36.year  period:  for  stations  with  10  to  U  r^rs  the  means  aN  I 


tion  with  15  years 

the  period  to  19«S.  inclusive. 
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Price:  25  Cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington.  D.  C. 


GENERAL.    SUMMARY 

The  average  temperature  for  the  month,  based  on  the  reports 
)f  71  stations,  was  50.7'-',  which  is  0.7°  below  the  48-j'ear  aver- 
age. Monthly  means  ranged  from  55.2°  at  El  Dorado  in 
[Jiiion  County  to  44.1°  at  Gilbert  in  Searcy  County.  The 
lighest  temperatures  occurred  at  most  stations  during  the  tirst 
'ew  days  of  the  month,  the  highest  recorded  being  89°  at 
Lutherville  on  the  2d.  The  lowest  temperatures  occurred  dur- 
ng  the  last  week  of  the  month,  the  lowest  being  8°  at  Lead 
Hill  on  the  27th.  The  greatest  daily  range  was  60°  at  Okay 
jn  the  25th. 

The  average  precipitation  for  the  month,  based  on  the  re- 
ports of  107  stations,  was  5.26  inches,  which  is  1.51  inches 
ibove  the  48-year  average.  Rainfall  was  well  distributed 
:hroughout  the  month  with  heavy  amounts  reported  at  many 
stations  on  the  3d,  4th,  7th  and  18th.  Precipitation  was  above 
lormal  over  the  western  half  of  the  State,  and  a  portion  of  the 
lortheastern  section.  The  monthly  amounts  ranged  from  1.30 
nches  at  Wilson  in  Mississippi  County  to  9.60  inches  at  Mag- 
lolia  in  Columbia  County.  The  greatest  amount  recorded  in 
my  24-hour  period  was  5.60  inches  at  Magnolia  on  the  7th. 
rhe  average  snowfall  for  the  month  was  0.1  inch  recorded  on 
:he  24th  and  26th,  all  of  which  fell  in  western  and  northern 
counties.  The  average  number  of  days  with  0.01  precipitation 
;vas  5. 

Cotton  picking  was  about  completed  this  month  with  the  ex- 
?eption  of  a  few  fields  in  the  northeastern  and  some  central 
Dortions.  The  cold  spell  the  last  week  of  the  month  stopped 
growth  of  vegetation  and  also  halted  work  in  the  fields  for  sev- 
eral days.  The  weather  was  favorable  most  of  the  month  for 
juch  work  as  butchering,  cutting  wood,  cleaning  fields  and  or- 
chards, and  repairing  fences  and  buildings.  It  was  also  favor- 
ible  for  winter  grains,  pastures  and  winter  truck.  The  average 
lumber  of  clear  days  was  16,  partly  cloudy  6,  and  cloudy  8. 


O.D.N. 


storms 

Tornado: -17th,  p.  m.,  Elkhorn  community,  7  miles  ne  of  Rogers  in 
Benton  Co.,  storm  moved  eastward,  path  1-2  mile  wide  and  about  5  mi. 
ong,  three  homes  damaged  and  many  trees  uprooted.  No  report  of  any- 
)ne  injured.     Estimated  loss  $500. 

High  Winds: --17th,  p.  m.,  Centerton  in  Benton  Co.,  property  dam- 
iged.  Estimated  loss  $200.  25th,  a.  m.,  Pangburn  and  vicinity  in  White 
Do.,  one  person  injured,  farm  buildings  damaged.    Estimated  loss  $500. 


Corrections 

Climatological  Data,  May.  1938. —Crossett,  date  of  lowest  9th;  Hot  Springs,  date  of 
highest  30t. 

Climatological  data,  .June  1938:— Amity,  clear  days  5",  partly  cloudv  16«,  cloudy  4". 
Benton,  date  of  highest  15t.  Calico  Rock,  clear  days  16',  partly  cloudy  0',  cloudy  13». 
De  Queen,  date  of  lowest  2t.     Searcy,  greatest  daily  range  34. 

Climatological  Data,  August,  193»:— Brinkley.  date  of  minimum  temperature,  15th: 
Conway,  date  of  minimum,  17tht;  Crossett,  number  of  days  with  .Ollnchor  more,  4; 
England,  minimum  temperature  67°  on  the  17th,  Magnolia,  mean  mimmum  tempera- 
ture    71. 4°. 


Miscellaneous  JPhenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


Dense  Fog 

Light  Hail  . .. 
Moderate  Hail 
Tliunderstorm 


1|»|3  4|5|6j7|8|9  ]10ill|12jl3|14jl5jl6|17[l8ll9:20;2i:22j23|24J25J26!27  28  29|30  31 
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PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,   AND  SUNSHINE 


Year 


1891... 
1892.... 
1893.... 
1891.... 

1895 

18U6 

1897.... 
18^8  ... 
1899 .... 
19(10.... 
1901.... 
1902.... 

U)03 

19111.... 

1905.... 

190fi.... 

1907 . . . 

I90S.... 

1909.... 

191(1.... 

1911.... 

1912.... 

1913.... 

1914.... 

1915.... 

1916.... 

1917.... 

1918.... 

19)9.... 

1920.... 

1921.... 

1922.... 

19i3.... 

1924.... 

1925.... 

1926.... 

1927.... 

1928.... 

1929.... 

1930.... 

1931 . . . . 

1932.... 

1933.... 

1934.... 

1935.... 

1936.... 

1937.... 

1938.... 


Atmospheric  pressure 
duced  to  sea-level ) 

(re- 

Wind 

Relative 
humidity 

Station 

B 
si 

a 

03 

1 

a 

Aver, 
hourly 
veloc. 

2  > 

6 

5 

at 

Pi 

J    1  a     - 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

30.11 
30.12 
30.12 
30.13 

30.64 
30.67 
30.6/ 

30.60 

27 
27 
27 
27 

29.40 
29.52 
29.56 
29.43 

17 
17 
4 
4 

8.0 
8.3 
8.6 
8.9 

?4 
22 
2/ 
32 

w 
sw 
w 
sw 

17 

1 

4 
4 

..  ..1 .. 

7)  54  50 
76  54  50 
70     53     54 

COMPARATIVE    DATA     FOR  NOVEMBER 


Temperature 


Period. 


49.7 
49.9 
49.3 
50.4 
49.9 
so  H 

51.6 
47.5 
54.3 
51.4 
50.5 
56.5 
47.6 
51.4 
53.2 
60.2 
49.0 
,53.8 
59.3 
51.5 
46.8 
50.5 
57.6 
52.6 
54.8 
52.1 
50.7 
49.7 
51.4 
47  8 
54  9 
52.9 
50.  8 
53.4 
fiO  4 
47.2 
56.7 
60.2 
46.1 
50  5 
67.6 
46.7 
53.0 
64.0 
49.8 
48. 5 
48.3 
50.7 

51.4 


Precipitation 


87 

10 

79 

20 

84 

10 

81 

12 

82 

16 

88 

8 

88 

15 

87 

9 

87 

17 

90 

18 

88 
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18 

89 

2 

89 

17 

88 

9 

88 

13 

84 

10 

88 

5 

90 

16 

85 

17 

86 

5 

89 

13 

85 

20 

88 

11 

88 

17 

87 

10 

85 

11 

88 

18 

86 

14 

89 

10 

88 

17 

88 

20 

81 

21 

88 

15 

89 

15 

81 

10 

96 

20 

82 

13 

86 

7 

87 

16 

88 

18 

82 

9 

85 

20 

88 

20 

89 

16 

87 

12 

90 

6 

89 

8 

9« 

5.66 
5.83 
4.21 

1.  12 
4.82 
4.  .34 
2.82 
3.20 
2.61 
4.28 

2.  99 
6.66 
0.64 
1.38 
3.28 
5.90 
5.71 
5.40 
3.75 
0.47 

3.  18 
1.66 
2.47 
2.32 
5.40 
2.96 
1.96 
3.91 
6.27 
1.95 
5.53 
3.89 
3.34 
2. 36 
5.67 
3. ;« 
3.67 
4.25 
2.61 
4.15 
6.:S1 
1.98 
1.86 
6.89 
3.81 
3.00 
4.99 
5.26 

3.75 


a>n 


Number  of  days 
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0.0 

T. 

0.1 

0.1 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.0 

T. 

0.1 

T 

T. 

0.1 

T. 

T. 

0.0 

0.0 

0.2 

T. 

0.0 

T. 

0  1 

T. 

T 

0.1 

T. 

T. 

')'. 

0.0 

0.3 

T. 

T 

0.7 

0  i 

'!'. 

■2.6 

■y 

T 

C:  1 

1 

0.6 

T. 

0.2 

0.5 

0.1 

0.1 


8 

13 

7 

9 

11 

7 

5 

14 

8 

2 

19 

6 

6 

14 

5 

7 

14 

7 

6 

16 

6 

4 

13 

8 

6 

13 

8 

6 

15 

7 

5 

16 

7 

9 

8 

9 

3 

13 

9 

3 

17 

5 

5 

16 

5 

6 

14 

7 

6 

16 

5 

8 

15 

6 

i 

13 

8 

3 

16 

9 

7 

14 

8 

2 

19 

7 

5 

10 

9 

4 

15 

6 

6 

16 

5 

5 

20 

4 

4 

17 

4 

6 

15 

4 

7 

17 

3 

5 

15 

4 

7 

13 

6 

6 

16 

6 

6 

15 

4 

4 

16 

5 

8 

16 

4 

6 

14 

5 

6 

7 

8 

8 

13 

3 

8 

10 

6 

7 

15 

4 

9 

9 

6 

6 

16 

4 

4 

16 

6 

9 

15 

5 

9 

8 

6 

5 

17 

5 

8 

13 

6 

5 

16 

6 

6 

\i 

6 

10 
12 


7 
13 
8 
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5 
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11 
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Stktioni 


Counties 


A-lumKork  Reserv. 

Amity 

Arkadelphift 

Arkanifts  City   ... 
Batesville  Airway. 

BateiTille 

Bee  Brancb 

Benton 

BeutonTille 

Ble  Lake  Outlet,  t J 

Black  RocVc 

BlytheTllle 

BooneriUe •: 

Bough  ton « 

Brinkley 

Calloo  Roek 

Camden 

Carthage 

Claremton    

OUntoQ 

Conway 

Corning  

Cotter • 

CT09set(near) 

DanTllle 

Dardanelle 

I)e  Queen • 

Devils  Knob  ....U 

Uaiuat 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.. 

Favetteville   

Fayetteville  Exp.. 

Foroyoe 

Fori  Smith 

Ft.  Smith  WaterP. 

F'ultou 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Qrannls 

Qrayette 

Green  Mountain,  tt 

Hanking 

ttarrison 

Helena 

Higden 

Highland.^ 

Hope    ....[Kvap 

Hot  Spring! _ 

Index ** 

JesBleviUe 

Jone»boro  

.Judsonia 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.     . 

Little  Bock  Airway 

LuthervlUe tt 

Uadlson 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marlanna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Monlicello  .(near) 

Montongo. 

MorriUon 

Mountainburg(nea 

Mountain   Home 

Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Newport... 

Norman    -I 

Oden TT 

Okay 

Osark  

Paragould 

Parkin  

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Plantersville 

Pocahontai  

Portland 

Preacott 
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Saline '6b 

Clark 500 


Rock  Springs  .  .|| 


....XX 


Rogers  (near 
Rosebud. 

Ross   

RussellvilleCEvftpJ 
St.  Charles 
Ht.   Francis 

Searcy 

Springbank  . t* 

Story .... 
Stuttgart 

Stuttgart...  (Evap) 
Subiaco  . 
Tezarkana 


Clark 

Desha 

Independence . 
Independence 
Van  Buren  — 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi  — 

Logan   

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas  

Monroe 

Van  Buren  — 

Faulkner 

Clay   

Baxter . 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Johnson 

Desha 

Union" 

Lonoke 

Carroll 

Washington  — 

Washington  

Dallas 

Sebastain 

Crawford 

Hempstead  

WoodrufI 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Stone 

Drew 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland    

Little  River 

Garland 

Craighead  

White 

Booue 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson 

St.   Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee  

Poinsett  

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

Co away 

Crawford 

Ba  xter 

Garland 

Montgomery  . . . 

Jackson 

Montgomery  ... 
Montgomery  . . . 

Howard 

Franklin 

Greene 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  . . . 

Drew 

Randolph 

Ashley  

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Drew 

Pope 

Arkansas 

Clay  

White 

Miller 

Montgomery  . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan  

Miller 


200 
145 
363 
277 
650 
285 
1295 
239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
297 
172 
516 
809 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
2850 
162 
270 
2-29 
1465 

1451 
276 

44S 

"ifio 

200 
600 
547 
900 
1250 
1100 


1052 
300 
445 
491 
375 
600 
276 
750 
345 
220 
660 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 

1207 
273 
273 

'sis 

2010 
800 
273 
702 
2.31 
687 
800 
288 
396 
275 
222 
215 
840 

'soo 

122 
318 

isoo 

600 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


e  2 

3  2 

SB 


Precipitation,  inches 


tea 

OS  s 

«*§ 

e  P 


B    hi 


Number  of  days 


11 

—  O 

0,= 


526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 
750 
332 


2 
43 
43 
54 

2 
39 
46 

3 
33 

8 
87 
13 
24 

3 
U 
S4 
53 
33 
34 
17 
55 
45 
H 
26 
22 
62 

3 

2 
33 
38 
32 
38 

1 
51 
10 
57 
1 
53 
26 

13 

3 

19 

41 
2 
1 

38 

66 

19 

19 

68 

47 

21 

12 

43 
2 

32 

59 
2 

89 
8 

22 

84 

27 

34 

50 
2 
3 
3 

19 
1 

26 

39 
56 
10 
11 
10 
43 
15 

8 
51 
14 

1 
45 
32 
60 

3 
48 

4 

1 
26 

5 
11 
28 
29 

14 
51 

3 
41 
S3 


50.2 
46.0 
53.3 


51.0 


48.7 
47.1 
47.2 


6.2 


+  1.8 


16 


81 


-  2.1 


50.0 
50.9 


61.4 


54.6 


51.6 

50.3 


52.4 


51.0 
51  0 
45.8 
53.4 
56.2 
52.3 
49.5 
49.2 
47.8 
52,3 
50.0 


44.0 


-1.0 


-    1  4 

1.7 


0.5 


2.4 


0.3 
1.7 


-  1.6 


-  0.9 


49.0 

46,2 
50.6 


-0.3 

0.0 

-  0.9 

-14 

—  0.3 

-  1.7 


-  1.0 


84 


85 


49.3 
53.6 


■+  0  6 
+  0.6 


.53.4 
49.6 
51.2 


50.2 

'45!6 
51.4 
51.6 

49.8 


-  2.0 
2 


1.6 
1.6 


-  LO 


3.4 

0.7 


78 


It        16 
it        14 


53.8'' 
48.0 
52.2 
49.1 
50.7 
64.  U 


53.2 


48.6 


49.4 
50.4 


51.1 
64.0 
49.4 
49.0 

'54.4 


1.2 
0.7 
0.1 
0.1 
1.5 


+  2.3 


0.0 


-  1.2 

-  0. 


1 

2t 

1 
17 
17 

3 

1 

1 

1 

1 

1 


16 


25 

25t 

28 


27 


45 
49 
62 


16 

It 
1 


83'' 

83 

80 

81 

81 

84 


10 


81 


-  2.0 


+  1.1 


4.4.8 
53.0 
64.0 


48.2 


50,8 
51.5 


60.7 


62  0 
61.3 
50.6 
56.1 


0.3 
1.3 

-  0.'2 


+  LO 


0.3 


-  0.4 


2.2 
0 


82 
84 
82 
79 

"88 


27 

27 

2lt 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

25t 

27 


+  2.74 
+2.73 
-1.01 


+0.2; 
+0.94 

+3.08 


28 


27 

25t 

27 


43 
44 

48' 

'■i.V 

42 
31 
42 
38 
36 
33 
40 
39 
37 
34 


9.58 

6.23 

6.28 

2.77 

3.98 

8  66 

4.60 

7.72 

6.09 

2.19 

6.06+1.14 

1.35|-2.88 

4.181+0.94 

6.  22! 

3.631-0.33 
5.90I+2.  39 
7.081  +  S.  14 

3.53  -5.' 32 

7.  M  +4. 19 
7,78+4.18 


48 


+0,27 

-0,33 
+  3.12 
+  1.35 


4,03 
8,26 
3,55 
6.19 
4,66 
2.33 
7.24 
3  43 
5.61 
2.  U 
5.30 
6,03 
4,58 
4.57 
4.42 
4,60 
6,11 
6,66 
8,74 
6,32 
5,64j  +  1.42 


-C.77 
+  1.65 
-1,68 
+2.  W) 
+2,16 


+  1.65 


fl.Bl 
+2.87 


80 


82 


6t 
2 
1 
16 


25t 
'27' 


16 


■26 
25t 
2? 
27 

27* 


"25t' 
27+ 
26 


46 
48 
36 


4  !e4 

6,26 
3,69 

8,14 
1.60 
5.02 


+  1.0S 


5.33 

2.78 
+0.46 


7.85+4.33 


+3,34 
+  5.04 
+  2,36 
3,97 
+0.05 


7.10 

8,94 

5.26 

8,30 

3,44 

5  88 

8.60 

6.07 

6.33 

6.08 

3.04 

9.60 

6,30 

L31 

2,6:f 

4.68 

3.62 

2.46 

4.40 

9.131+5,85 

6,45 

7,20 

8, '29 


+5.84 
+  1.88 

'+2!  67 

+  5.' 57 
+  3,03 
-2.16 
-1.52 
+  1.('6 


48 
40 


41 
60 
45 
39 

'46' 


42 


47 

46 
41 
38 


6.85 
4.67 
6.84 
6.47 
6.16 
4.70 
2  72 
3.48 
3.96 
6.58 
3.99 
6.15 


+2,  42 
+  1,03 


-I  4.37 


+  1,91 
0.73 


-0.04 
2,33 

+  i.'64 


3.89-0.04 
6.34I+2.7I 
3.96 


5.00 
3.57 
3.16 
6.26 
2.74 
4.99 
6.38 
6.49 
6.81 
2.72 

6,16 
4,83 


+  .!,08 


+2.31 


+  1,21 
+2,60 
+2.68 

-i!i6 

+  3'67 
+1.41 


4.76 
3,37 
3.04 
1,22 
2,49 
1.40 
2,30 
3,42 
2,17 
U  72 
1,93 
0.60 
1.77 
3.'J6 
1.98 
2.40 
3.62 

i.96 
3.80 
4.15 
1.99 
4.60 
2.98 
3.01 
3.23 
0.80 
2.08 
2  17 
2.96 

1.10 

L.65 

1.77 

1.52 
2.90 

2.66 

2.44 

2.60 

1.95 

4.91 

3.00 

1.71 

2.15 

3. '^8 

1.98 

2.. 50 

0.69 

2  54 

5.00 

4.06 
2.40 

i.'o2 

2.30 

3.62 

2.76 

2.7S 

2.40 

0.97 

5.60 

2.30 

1.06 

1.31 

2.65 

•2.30 

1.22 

2  .U 

4.80 

2, '27 

3.60 

3.20 

2.15 

1.67 

3.05 

•2.54 

1.80 

2.30 

1.24 

1.10 

2.95 

3.05 

2,07 

1.93 

2.85 

3.13 

2.04 

1,92 

2, '28 

1.95 

•2.71 

1.65 

1.94 

2.30 

3.25 

3,40 

L'25 

2.25 

2,48 

'2.43 


0.0 
0  0 

o.e 

0,0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.6 

'1. 

T. 

T, 

T, 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

b!6 
0,0 
0  0 

T. 

0.0 

T. 

T, 

0.0 

0.0 

0,0 

'J'. 

0.0 

0,0 

1,0 

0.7 

0  2 

0  0 

T 

0.0 

0,0 

0,0 

T 

0.0 

0.0 

T, 

0,2 

'i!o 
0.2 

0,0 

0  0  I 

l/,0 

T 

0,0 

(1  0 

T. 

0,0 

1.0 

T. 

T 

0.0 

T, 

0,0 

0,0 

n 

T, 
0,0 
0.0 


0,0 

T 

0.0 

■I-. 

T. 

T. 

0.0 

0.0 

00 

0.0 

0.1 

T. 

0.0 

0.0 


as 

u,  O 


0.0 
0.0 
0.0 

"6.' 2 
0  0 

'o."6 

0.0 
0.6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,9 
0,0 
0,0 
0.0 


5 

4 

4 

3 

8 

4 

3 

7 

5 

5 

7 

8 

7 

4 

3 

5 

6 

3 

5 

8 

8 

6 

7 

7 

4 

6 

2 

5 

6 

6 

3 

5 

5 

6 

6 

5 

5 

6 

4 

7 

3 

4 

6 

5 

5 

6 

7 

3 

6 

5 

4 

6 

6 

7 

4 

6 

5 

6 


10 

IS" 

14 

20 

13 

16 

15 

16 

17 

15 

21 

21 

16 

19 

12 

14 

17 

i7 

16 
21 
18 
19 
17 
15 
14 
18 
17 
12 
16 
15 
21 
14 
17 
10 
14 
20 
18 
22 
18 
12 
12 
20 
14 

'io 

17 
16 
11 
19 
12 
20 
12 
14 
19 
■20 
14 
12 
15 
12 

8« 
18 

9 
15 
15 
18 


12 
18 
16 
19 
14 
17 
12 
13 
19 
16 
19 
16 
10 
16 

i9 
16 

18 

20 
18 

ig 

16 
18 
16 
21 
16 
20 

is 

16 


4 

4 
5 
0 
1 
9 
1 
6 
6 
3 

4 
4 
3 
2 
3 
10 

8 
4 
3 
12 
10 
13 
1 
7 
7 
18 
10 
0 
2 
0 
2 
9 
12 


5 

6i> 

4 
10 

9 

6 

6 
10 

9 
10 

9 

S 

6 
10 
12 
10 
10 

'9 
10 
6 
10 


10 

9 

4 

5 

5 

7 

9 
10 

8 

9 
11 

8 
11 
13 

4. 

9 
6 
8 
9 
6 


7 

7 
13 

6 
13 

5 
10 

7 

6 
10 

7 
10 

6 
11 

16 
6 

9 

'9 
6 


n. 
se. 


sw. 

s. 


s. 

sw. 

s. 

sw. 

s. 

e. 


sw. 
sw. 


sw. 

s. 

s. 

w. 

sw. 

n. 

sw. 

sw. 


nw. 
s. 


n. 

nw. 

sw. 


sw. 

n. 

s. 

nw. 

s. 

e. 

sw. 


nw. 
nw. 

se. 
sw. 

w. 


sw. 


s. 
n. 


ne. 

s. 


Observer 


L.  R.  Water  Works 
J.  W.  Campoell 
Mrs.  Ted  R.  Cariwnt 
Herbert  Neflf 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  Eure 
0.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
SaiGuel  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harrv  Buie 
R    J    Torry 
William  Jones 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
R.  M,  Wheatley 
A    L,  Stephens 
E.  E.  Cordrev 
Win/red  D.  Polk 
O.  B.  MoSpadden 
U.S.  Foregt  Servic( 
J.  M.  Patterson 
Giio.  N.  Goodier 

E.  B.Smith 
U.S.Forest  Servici 
Ben  Johnson 

Mrs.    E    W  .Gasto 
O.  V.  Halbrook 
Geo.  W.  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
University  of  Arkfti 
Miss  Mercille  McMu 
".  H,  Weather  Bur 
T.  J.  Wylie 
T.  J.  Logan 
C.  G.   Long 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVav 
Max  W,  Schmidt 
U.  S,  Forest  Servic 
Soil  Conservation  i 
Louis  R,  Keck 
James  A,  Burnett 
Austin  E,  Cartwrit 
i ,  O,  Cooley 
ilxperiment  Farm 
National  Park  Ser 
W,  E    McDowell 
U.  S,  Forest  Servic 
Benedictine  Sisters 
T.  H.  Beals 

J.  H    Cross whice 
U.  S.  Weather  Bui 
Airwaj  Observer 
H    G-  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 
Paul  Morton 
C.  N    Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  Jolm 
Airway  Observer 
Soil  Conservation 
Soil  Conservation 
Mrs.  Freda  M.  Ash( 
C.  A.  Lovell 
H.  N.  H  albert 
J    G.  Scott 
G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Servli 
U,   S,  Forest  Servi 
Charles  R,  Jacksoi 
Orkney  O.  Milton 
J.  E.  Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Sche 
J    R.  Huddleston 
Soil  Conservation 
Benedictine  Sister 
W    E.  Edmiston 
Oraig  Vi'illiaras 
.Soil  Conservation 
Car!  A.  Starck 
G.   A.   Maddo)! 
Soil  Conservation 
U.S.  Forest  Servi 
U.S. Biological  Su 
A    BovceBoyd.Ji 
Walter    Smith 
Henrv  Field 
S.  C   Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment 
New  Bubiaco  Abb 
H.  S.  Braihear 
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Climatolog'ical  Data  for  Kovember,  1938 


Stations 


Counties 


o  ca 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


to 

O)  o 


Precipitation,  inches 


O)  O 


0)  3 


S  5 


Thornburg 

Turnpike XX 

Underwood 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    

White  Rock XX 

Wllion 

Witt  Springs 

Wynne 

State  Means 


Perry 

Pope 

I'rew 

Scott    . . 
Bradley  — 
Little  River. 
Frankliii.... 
Mississippi . . 

Searcy 

Cross 


(50 


575 
206 
290 

2i85 

•a 

1963 
167 


50.0 
47.8 


54.0'' 
63. 7* 


47.6 
51.6 


62.6 


0.8 


0.1 


+  1.1 

+  'i.'8 


50.7    -  0.7 


80 
76 


83" 
84' 


75 
85 


89 


12 
15 


25t 
27 


24 
27 


24 
281 


27 


47 
29 


55" 
40" 


39 
49 


43 


9.59i+5. 
6. 


.85 


+3.04 


+0.79 
—0.04 
+2.11 


-2.84 


+0.01 


6.26  +1.51    5.60 


4.80 
2.58 


1.76 
2.05 
2.52 
1.29 
1.30 
4.70 
1.21 


0 
T. 


0 
T. 

0 
T. 

0 
T. 

0 

0.1 


Number  of  days 


■SE 


14 

18 

'5' 

II* 

18 

19 

2^ 

20 

13 


8* 
0 
4 
0 
0 
10 


8' 
10' 
12 

7 

7 
10 

7 


s. 
sw. 


se. 
nw. 


se. 
n. 
sw. 
n. 


Observer 


Edward  K.  Holmes 
U.  8.  Forest  ServicB 
Soil  Conservation  Ser. 
Wilson  Ferguson 
t'.  N.   Turner 
L.   M .  Snead 
U.  8.  Forest  Service 
D .  O.  Andariuu 
E   M.  Duncan 
W.  K.  Barton 


Daily  Precipitation  for  November, 

1938 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
T. 

".'67 
.02 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

Alum  Fork  Reser. .  1 
Amity II 

Duachita..  1 

T.  1 

...[■ 

1.76 
J. 40 
J.  (14 
1.  9.2 
2.49 
1.40 
2.10 
iJ.42 
.18 
.23 
.75 
.06 

k.  25 
1.98 
2.40 
^.52 

".40 
■.'60 
'."65 

■;68 

.95 
.50 

.76 

.16 

1.33 

','68 

J.  79 
3.37 
2.70 

t. 

.90 

. . .  ,1 [ 

1         1 

, 

KKi                        1            I 

Illl. 

. 

3uachita.. 

••• 

• 

'.'26 

.04 

....1 

1 

■■■■ 

'.oi 

•••• 

•••• 

.05 

.41 

.23 

T 

.54 

.51 

.20 

. . . . 

' 

.... 



.   . . 

'.'..'.  '.'.'.'.\ 

.... 



9.58 
8.23 
6.28 
2.77 
3.98 
3.66 
4.60 

Arkadelphia II  Ouachita.. 

Arkansa.<s  City  . .  1 1  Mississippi 
BatesvilleAirwav.l White   .... 

:.:: 

•••• 

'.'79 

... 

.... 

— 

T 
T. 

.03 
.05 
T. 

.04 
.25 

•   ■ 



Bates  ville  River  11  111  White    .... 

.34    .74] 
2.  30  ... . 

.02 

t. 

Bee  Branch. 

Benton Illl 

Bentonville  ....*•' 

Arkansas.. 

•••'• 

't.' 

'.'io 

T.' 

■f.' 

••   • 

:. : 

t. 

i.'62 
T. 



. . . . 

.... 



Arkansas.. 

'.■.:; 

... . 

i'.Ob 

.76 

'."76 

i.77 
2.85 
.40 
1.92 
3  17 

.09 
.32 
.03 

1.691 

.12 

:.'.. 

•••• 

■f.' 

"■i." 

.08 

.10 

.34 

.02 

.06 

.07 

T. 

.01 

■.'i2 

".03 
.26 

.16 

.... 

"t" 

... 

..    . 

7.72 
6.09 
2  19 

Big  Lake  Outlet  .1 

Black  Rock 1 

Blytheville 1 

Booneville 

St.  Francis 
White 

.72 

1.93 

.41 

.39 
.30 

T. 
T. 
.01 

.... 

St   Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
White  .... 
White   .... 
Ouachita. . 

•••• 

•••• 

iji 

t. 

6.06 
1.35 

Houghton Illl 

.07 

.32 
.07 

.19 

'.'io 

•.'62 

4. IK 
6.22 
3.63 
6.90 
7.08 

3!53 
7.63 

Briokley 

Calico  Rock Illl 

Camden Illl 

... 

.02 

... 

.05 

.01 

■!i8 
■'62 

T. 

'!65 

1.10 
.50 
.05 

'.'61 
.83 
1.09 

".ik 
.14 
.28 
.17 
.14 
.73 

.... 

.... 

'.'08 
'.'61 

.03 

't'.' 
T 

■f.' 
.20 
.12 

•t' 

't.' 



... 

rarthage   

Clarendon ..  Illl 

Arkansas.. 
White   .... 

.... 

.... 

... 

1.'96 

'.'29 

i.'io 

.60 
.05 

.35 
.49 

"u 

".69 

.   , 
1.02 
.12 

.03 

'.80 
1.00 

.37 
.76 
.56 

L22 
't.' 

i.'ii 

.58 

i.'io 

'.'22 
2.98 
2.38 

.49 
2.63 

.43 
2.81 
3.23 

i.'84 
.43 

.96 
1.00 
1.38 
1.27 
1.15 
1.25 

.50 
1.53 
2.60 

.35 
2.78 
3.00 
1.71 
1.38 
1.92 

.55 
1.90 

.... 

... 

".6J 

E 

'.'6.5 

".65 
i.'99 

.... 

.... 

••  • 

.... 

•   •• 

:::: 

Clinton 

White   .... 

.... 

.... 

• 

4.15 

3.82 
10 

••• 

'.'02 

.... 

■••• 

'-•• 

'.'62 


.... 

. .    . 

'■•' 

Corning Bli 

Cotter   Illl 

White     ... 

7.78 

White     ... 

4.60 
2.98 
3.01 
1.26 
.62 
2.08 
2.17 
2.96 

i.'28 

.fi9 
2.  ilU 

T. 
2.44 
2.  20 
1.95 

i.yi 
.'5i 

2  15 
3.2« 

1.9.H 

2.50 

.21 

2.54 

2.' 63 
4.60 
2.40 
4.20 
.41 
2.30 
3.52 
1.97 
2.78 

1.8a 

.30 

4.03 

Crossett     [near] . . 

Ouachita 

8.26 

Danville Ill 

Dardauelle Ill 

Arkansas.. 

.... 

.... 

3.55 
6.19 
4.66 

Arkansas.. 
Red 

.... 

■.■75 
1.59 

;::; 

T  ' 

•;; 

.02 

1  S 

i.".5i 

.... 

'.". 

'f.' 

T 

■f.' 

'.'64 
.01 

t.' 

t. 

.... 

Devils  Knob 

Dumas    

Arkansas.. 
Mississippi 

.... 

2.33 
7.24 

El  Dorado Illl 

England 

Ouachita.. 
Arkansas.. 

.... 

i.'55 
1.77 
1.52 

2."  55 

.01 
f.' 

.'06 

T. 

.... 

•  ••• 

't.' 
'f.' 

'.'07 
.01 
.06 

.. . 

:::: 

'!()5 

'f' 

.51 

f." 

.15 

.01 

1.10 

.53 

.50 
..58 
.30 

'.'57 
.31 
.86 
.56 
.57 
.40 
.30 
.47 

'.'89 

'.'48 
.65 

'.'..'. 

.... 

.... 

.... 

3.43 
5.61 
2.11 
5.30 
5.03 
4.68 
4.57 

Eureka  Springs  — 

Favetteville   

Fayette  ville  Exp.  S 

Fordyce  

Fort  Smith        ."* 

White 

White 

White 

Ouachita.. 

.06 
.03 
.03 
07 

■y. 

.07 
.01 
T. 



•  •  • 

':.:. 

t. 

t. 

.... 

.... 

Port  hmlth  W. . .  1 

Arkansas  . 

.... 

4.42 
4.60 

Georgetown 1 

Gilbert   1 

White    .... 
White     ... 

'.'... 

.... 

.  .  .  . 

1.20 

'.'31 

'.'45 

.... 

'."'. 

'!08 

'i'. 
1.30 

'.'65 
r. 

.12 
.02 

'f.' 
T 

't' 

'.03 
.09 

.... 

z 

5.11 
6.66 

Glenwood 1 

Ouachita.. 

Red 

Arkansas.. 

White 

Ouachita. 

White 

Mississippi 

— 

••■• 

2.76 
1.65 

tV 

.30 
1.65 

tv 

2.20 

8.74 
6.32 

Qrannis  -  

'.... 

■f.' 

••■•' 

.02 

'.'so 

.01 
.'05 

••■• 

.03 

'.■42 

.'08 

t. 

'.'62 
T. 

'03 

Qravette III! 

.     .IT. 

6.54 
4  24 
6.29 
3.69 

Green  Mountain . . 
Hankins ••• 

.02 

Helena Ill 



8. 14 
1.66 

Higden 

Highland 

White 

Ouachita.. 

Red 

Ouachita  . 

.... 

6.00 
.  .^. 

"i' 

'.'so 

.31 



.... 

.... 

.05 

• 

6.02 

7.85 
7.10 

Hope  [Evap]... .Ill 
Hot  Springs  

4.20 
4.15 
2.35 
3.05 

.18 
1.01 
2.18 

.99 
1.22 
2.40 

.05 
5.60 
1.20 

.05 

2.' 65 

.33 

.40 

.64 

3. 20 

1.31 

2.00 

2.60 

2.08 

.79 

2.25 

.... 

.20|.... 
161 

t.' 

.02 
T. 
't'.' 

t. 
t. 

.01 
■f." 

Index     ..Ill 

Red 

Ouachita.. 
White.... 
White 

.. 

;■■; 

.... 

.... 

.... 

.51 
1.05 

.90 
1.  69 
1.05 
1.91 
2.16 

"44 
.07 

'.'97 

5.26 
8.30 
3.44 
6.88 
8.60 
6  07 

Jessieville 

.... 

'.'35 

■  17 

T 

.13 

".05 

.. . 

*' 

Jonesbero Ill 

.12 
.23 

■f." 

'.'56 

'.'06 
T. 

•••• 

' 

•••■ 

't.' 
T. 

■f.' 

.. . 

'.'29 

.'62 
.01 

■95 

02 

■f.' 
.02 

r. 

Judsonia Ill 

'08 

Lead  Hill 

White  .   .  . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
St.  Francis 
Red 

■•• 

•••• 

1.00 
.79 
1'. 

1.12 

.05 

Little  Book.."' 

LittleRock  Airway 

Luther  ville 

Madisoji  Ill 

Magnolia 

Mammoth  8pg.  .Ill 

Marianna 

Marked  Tree.... Ill 

Mena Ill 

Monticello  Airwav 
MonticelloCnear"' 
Montongo 



6.33 
6.08 
3.04 
9  60 
6.30 
1.34 

■.■72 

.67 
4.'66 

'.'56 
.22 
.85 
.88 

.... 

.... 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 

•• 

'.'.'. 



2.  30 
36 

1.10 
'.'83 

.'io 

.'72 

'.'ii 

'tv 

0^ 

1.20 
1.06 
.03 
.30 
.91 
.58 
64 

T. 
.05 
.05 

'.'67 
.12 

■f.' 
T. 

'.28 

f. 

t. 

T. 
.04 

.13 

.... 

.... 

.;;; 

— 

.02 

.... 

.... 

.03 

'.'64 
.53 

T.' 

i.'si 

•••• 

:... 

••  ■ 



1.73 
2.30 
1.22 
2.32 
4.80 
.63 
3.60 
3.20 
1.74 
1.67 
3.05 

2.63 
4.68 
3  62 

Ouachita.  . 
Ouachita.. 

... 

... 

'.'18 
.15 

.. 

.... 

.. . 

2  45 

Ouachita. . 
Arkansas. . 

.... 

tV 

■f' 

:;:: 

••'• 

'.::' 

4.40 
9.13 
6.45 
7.20 
8.29 
6.86 

Mountainburg 

Mountain  Home.  .. 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Newport Illl 

Norman   Ill 

Oden |i|| 

Okav 

.33 

.  701 . . . 
74 

Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita.. 
White 

■••• 

:;:: 

2.27 

.96 

1.02 

2.15 

.   .. 

t. 

'1'. 

"io! 



.22 

.... 

.... 

.62 

... 

.60 
.64 

.49 



.... 

t 

... 

Ouachita.. 
Ouachita., 

.... 

ft  R4 

1 

... 

Red 

Arkansas. . 
St.  Francis 
St.  Francis 

L80 

.72 
2.30 
1.21 

l.Of) 
f  95 

1.40 

1.75 
L95 

.18 

T. 

.89 
3.05 

'.'65 

■.'i'2 
.32 

— 

. 

■f. 

t. 

■f.' 

•'•• 

.06 

'.08 
.31 

'.'64 

... 

.43 

.29 

.83 

1. 10 

. .   . 

1 

6.16 
4  70 

Ozark Illl 

Paragould 

1 

... 

T. 

t. 

T. 

.02 

1 

'"o^ 

......... 

.... 

.39 

....!.... 

2. 72 
8.48 
8.96 
6.68 

Parkin Illl 

Pine  Bluff       ...'|l| 

Arkansas 

1     o.> 

..    - 

....  1  ... . 

Pine  Ridge Illl 

Ouachita.. 

•.■■:i  :; 

2.82 

.71 

;: . 

..    . 

:<iaaaotiU/a-^aisKr: 
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NOVEMBEB,    1938 


DaUy  precipitation  for  Novemtoer, 

1938 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4        5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27     28 

29 

30 

31 

Total 

.38 

2.07 
1.58 

2.85 
3.13 
2.04 

.90 
2.28 
1.96 
2.71 
1.65 

.10 
2.30 
Zfi7 

.... 

.... 

.72 
1.42 

.37 
.04 
.04 
.04 
.39 

... 

.39 
1.93 

'  .Ml 
.32 
.28 
.54 
.40 
.19 

i.'94 
1.38 
.45 

... 

.06 
.18 

.02 

3.99 

Plantersville  ...'•• 

5.15 

Pocahontas 

Portland IIH 

Prescott III! 

SO 

.20 

3.89 

()uachita. . 

2.99 
.82 

1.30 
.64 
.40 

2.46 
.11 

'.80 
3.25 

.04 



6.34 
3.95 
5.  CO 
3.57 
3.15 

Rock  Springs 

Rogers  (near) 

Ouachita.. 
White 

.80 
1.92 

.14 

.30 



'.'2i 

1.28 
.40 

'!64 
'.'60 

'.'64 

t.' 

'.'62 

Rosebud 

Ross "' 

Russellvllle 

St.  Charles II II 

St.  Francis II II 

Searcy .. 

Arkansas. . 

'!65 

.38 
.47 
T. 

■••• 

.25 

f.' 

.10 
.19 
T. 

'.'03 

T. 

.84 

■.'56 
.34 
.71 
T. 

.52 
.12 
T. 

':22 

.30 
".'\1 

'.'22 

6.26 

WViitti 

2.74 

St.  Francis 
White 

Red 

T. 
.01 

4.99 

..    . 

f.' 

6,3t* 
6.49 

Story II 

Stuttsart ..II 

Stuttgart  [Kvap]|fll 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 

2.35 

i,'2ft 
2,25 
li52 
2.10 
4  80 
2.  58 

'.'07 
2.05 
2.  52 
1.14 

'.'40 
1.09 

"22 

.05 

3.40 

"  45 

»' 
1.22 

1.'75 
".63 

•ihh 

'!« 

.28 
2.48 
2.43 
3.73 
2.26 

"65 
1.02 
2.27 
1.29 

'.'12 

■.'36 
.22 



'.'62 
.01 

T 

'd'.' 

::;; 

'.'is 

.29 

'.'io 

.09 

■.'05 
.07 
'J. 

'1. 

•••• 

... 

6.81 
2.72 
3.26 
6.16 
4.83 

Subiaco 

Texarkana 'Ill 

Arkansas. . 
Red 

1.  vi 

.... 

.... 

'f.' 

't'.' 

T.' 

.30 

1.06 
T. 

.... 

'.'.[.. 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

• 
.79 

1.65 

9.59 

Thornburg 

6.85 

Turnpike 

Underwood ••' 

Waldron 

Warren  

4.'i2 

Ouachita. . 

.10 

.67 
.35 
.40 
1.30 
.43 
.80 

.62 

.in 

.... 

3.99 
5.14 
4.74 

Whitecliffs nil 

White  Rock 

Red 

Arkansas 

1.08 

i'vo 

't.' 

'!59 

T.' 
'.'62 

T 

Mississippi 

1  30 

Wilson nil 

T. 

8. 2» 

Witt  Spripgs 

Arkansas. . 
St.  Francis 

1.21 

.09 

3.92 

Wynne Illl 

Daily  temperatures   for  November,    1938 


Stations 


10 


14 


15 


V6 


19      20 


21     22      23 


24 


25     26     27 


Alum  Fork 

Amity  5$ — 

Arkadelphia  $$.... 

BatesTlUe 

Bee  Branch 

Benton  55 

Bentonyille  ••• 

Bljrthevllle 

BoonevlUe 

Rriokley 

Camden 

Carthage 

Conway  

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado   

England 

Eureka  Sprinpts  ... 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp.  S 

Fordyce 

Fort  Smith"' 

Gilbert 

Grannis 

OravetteW 

Green  Mountain.  . . 

Harrison 

Helena 

Highland 


Maximum 
Minimum 
Maximun- 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximun. 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimun 
Maximun 
Minimum 
Maximiim 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 


63 

50 
79 
47 
77 
50 
59 
47 
65 
46 
51 
37 
74 
54 
75 
50 
79 
50 
56 
39 
55 
40 
54 
40 
75 
52 
60 
45 
53 
39 
75]  72 
57 1  44 


501  47 


751 
371 
.58 
37  i 
83! 
521 
731 
56 1 
72 1 
54! 
78! 
36 
67 
35, 
76: 
49 
73 
46 
76 
48 
78 
55 


58 

65 

28 

34 

31 

40 

24 

27 

61 

77 

29 

27 

60 

67 

28 

29 

57 

64 

28 

28 

67 

68 

Of, 

65  i 
38 
67 
29 
71 
35 
60!  69 
251  26 
63  70 
28   28 


68!  60; 

521  30 

65  57 

46  35 

70,  66 

52  35 

67  63 

501  31 


67! 
42 


73|  59 

331  .30 

60|  61 

35  28i 

65!  631 


78   70 


54 

70 
53 
71 
57 
5.5 
42 
61 
54 
78  70 


65   58 
40   28 


72 
39 
63 

45 


64   56 
35   25 


69 
51 
56  i 
381 
66 
46 1 
69 
44 
74 
53 
74 
43 


67 1  70 

30;  44 

69  i  80 

301  31 

81!  85 

30  45 

78 1  78 

30 1  46 

66  77 

30l  45 

68!  8i 

28 !  27 

621  71 

341  46 

63 1  60 

39|  42 

681  80 

.301  54 

72I  70 

27!  4(> 

72  j  83 

32  53 


64| 
31 1 
6O! 


o9i     34 


45      52 
38l     15 


28     37 


29!     28 
.38!     42 


28     29 


201     32 

66 

18'     26 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 


•••Midnight  to  midnight     «5Therraometers  read  in  morning;  maximum  temperature  credited  to  preceding  day 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock.  Ark.  12-22-38-1160 


November,  19S8 
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Daily  temperatures  for  November,   1938,  continued 


Stations 


9  10 


11  13  13  11 


16  16   17   18 


19  SO  21  22   23  2(  26  S6  » 


28 


»  SO  SI 


Hope  5^ j 

HotSprings j 

Jonesboro    j 

Lead  Hill ; 

Little  Bock.'**. 

Little  Rock 

[Airway] 
LuthervlUe 

Maicnolia 

Mammoth  Spriug. 

Marianna 

Marked  Tree$$.... 

Mena 

Monti  cello 

Morrilton$$ 

Mountaio  Rome. . . 

Mt.  Ida  

Newport 

Oden»" 

Okay 

Oiark 

Paragould 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Russellville  [Evap] 

St.  CharlesW 

Searcy  

Stuttgart 

SUittgart  Evap.  '5'5 

Sabiaco  

Texarkana   

Thornburg ..   . 

Turnpike 

Waldron 

Warren 

White  Rock 

Wilson 

Wynne  


Maximum! 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
^l«ximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximun. 
I  Minimum 
J  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
)  Slaximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
*  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
t  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  .Ma.ximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 

<  Maximum 

<  Minimum 


82 

59 

79 

66 

80 

50 

80 

55 

79 

58 

82 

53 

89 

5fi 

83 

58 

80 

56 

80 

57 

80 

19 

81 

61 

82 

54 

80 

56 

83 

60 

81 

59 

79 

53 


491  57 


35l  HI 

68 

38 

62 

34 

62 

39 

66 

34 

75 

43 

70 

49 

51 

31 

70 

40 

73 


84 

51 

68 

51 

74 

45 

77 

53 

74 

48 

80 

45 

75 

57 

70 

40 

74 

59 

77 

47 

74 

47 

76 

47 

76 

50 

73 

51 

74 

59 

70 

55 

63 

55 

70 

48 

79 

48 

65 

45 

85 

45  40i  28 

76   70 

51   5'i 


59 
24 

64 
25 
55 
2' 
56 
29 
55 
28 
53 
27 
57 
27 
54 
22 
56 
26 
54 
28 
57 
27 
55 
39  26 
64   54 


25!  27! 


69 
31 

68 
44 
77 
37 
64 
34 
72 
46 
74 
39 
68 
44 
76 
42 
77 
53 
73 
40 
76 
34 
64 
49 
75 
40 
69 
33 
77 
39 
61 
40 
74 
38 


66 
38 
57 
36 
63 
33 
64 
23 
57 
42 
64 
33 
59 
33 
70 
42 
63 


45 1  53 
2 


48 

73 

51 

79 

52 

77 

55 1  52 

70l  62 


41 


44 
84 
54 
73 
481  36 
74 1  64 
501  53 
80 
55 


48 


59 1  72 


45  36 
75  58 
58 1  35 


35  i  45 


62 

28 
66 
45 
65 

40 
59 
331  44 
69 1  62 
35  [  42 
68  63 
371  45 
72 
411  41 


67]  60 

32  43 

62  55 

44 1  32 


72 

67 

28 

37 

70 

70 

34 

44 

63 

5.S 

43 

32 

70 

68 

42 

40 

70 

60 

43 

45 

56 
32 

49 

34 

40 

33 

54 

38 

41 

33 

50 

38 

61 

41 

32 

29 

49 

37 

39 

35 

46 

35 

53 

35 

39 

36 

47 

34 

51 

.30 

48 

35 

41 

25 

46! 

31 

65 

35 

37 1 

251 

68 1 

321 

52   .. 

34 1  31 


15l  27 


18;  31 


60]  65 

171  22 

571  64 


18|  23 

49 

19 

58 

23 

52 

18 

55 

16 

60 

21 

60 

18 

60 

1 

53 

20 

58 

18 

56 

19 

55 

20 

59 

18 

62 

24 

61 


211  35 


63.8 
35.4 
62.5 
40.0 
63.0 
37.6 
68.8 
3L3 
62  2 
40.7 
65.8 
37  6 
62.1 
37.6 
67.8 
39.8 
62.2 
33.7 
66.9 
38.5 
62.7 
85.  S 
62.9 
38.5 
66.2 
41.9 
0.6 
35.8 
63.6 
33.7 
65.8 
32.9 
63.9 
36.9 


70.4 
37.5 
62.4 
36  4 
61.4 
36.6 
67.7 
41.2 
63.4 
38.2 
68.4 
37.6 
68.2 
39.7 
61.3 
35.0 
66.4 
36.2 
64.6 
38.4 
65.2 
36.2 
66.8 
37.2 
64.3 
38.3 
64.2 
37.0 
69  0 
41.2 
64.1 
35.9 
57.6 
.1 
69.0 
39.0 
67.8 
39.6 
57.6 
37.7 
66.2 
136.9 
65.8 
1 39. 5 


Station 


Hope 

[Exp.  Farm] 


Daily  Evaporation  [Inches],  Mean  Temperature  [F°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  November,    1988 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Day  of  month 


Data 


Russellville 

[Ozark  Nursery] 


Stuttgart   

[Rice  Eip.  Farm] 


Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem 
Wind  move 


2551.059  201 
611  70  64 
25      51    IdO 


200'  21S 


1731.2(11 
70l     56 
94j  16ii|  219 


.1591 
58 
82 


1821.... 
55;     44 

38      81 

043I..  . 
66  51 
36     107 


082  .150  .128 
60!  6:-l  C3 
92      94 1     85 


2>2  .042 
42 1  44 
73      21 


.  ORO 
41 
50 


.068 
44 
15 


1131.056  .078 
50l  57  62 
22      331     43 


.114  .032.186 

52      50      57 
35      16|     39 


.0241.  12ii'.088 
60      651     46 

40      52 1       8 


18      19  I  20 


22 


23 


24  j  25      26 


28      29  {  30      31 


. 144  .182 

65 1     65 
781     93 


052 i.  086  . 048 i.  106. 
4S'     63,     59      63 

7;     2l|     22      84 


.172 

.093 

.117 

.094 

096i 

47 

48 

60 

48| 

441 

80  28 

I 

18 

35j 

49i 

.100  .068 

.110 

104 1 

0.^6  j 

47S  61 

611 

56! 

431 

21 

46 

281 

1 

40j 

611 

.2891.0991.0431.079      •  1.127.048.075 

48      54|     60]     59!     5n|     60l     ol ,     (,&]     68 
22i     46:     5ll   !05|     40^     22;     48!     67i   113 


104i.057 

47]     51 
1761     32 


.069i.lI0 

52i     541 
29!     57! 


.046i 

38] 
75' 


....1.078 

34      32! 
48|     98| 

068!.(I62L 
30]     301 

55;     47 


351     30| 
115!     30: 


29I 

15i 

046|. 
30 
62 


•    .3901. 

32I  391 

271  41 1 

I  ! 

050'  0321 

30]  39i 

34|  21 


27 
102' 


134 

.010 

41 

46 

47 

26 

036 

.052 

4(1 

47 

4 

26 

'44 

"m 

61 

59 

;•«.  640 
49.8 
1445 

2.637 
50.8 
1/20 

2.811 
61.3 

22eo 


kVii'iaMiMaifi^^.' 
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Precipitation  for  November,  1938 


BENTOnI     oCABSP'-'-l  BOONE^MARION  ba)(TERI 


r; 

;       WASHTnGTo'"  ^ 


x: 


j       FULTON 


^ANPOLPhV     o  clay,  '«!j 


5/^  / 


Jgreene"*-/^ 


'.;y 


r. 


CRAWFORD! 
SEBASTIAN[^J 


"Wl!N£E!7RAlGHEADi„,es,ssiPP.  / 


.._,.! 


Kt:y7hANKJ?f^^\J    4c=?^     !C0NWA^^.1_^7J  WH^.Z.l^J-  CROSS 


FAULKNER 


jackson! ! --J 

/    ' I    CROSS       ,CH,- 

WOODRUFj^   _v  <^^     J^r^ 


jCfUTTENDEN 


Lr^-i 

! 1  SCOTT  ^      ! 

I      oPoycgf      v.^1  ^    ^     "sahneI   ^_  _j>  i!^\     !  y 

^rI-SAIMNd/         "v^GRANtT         ^  j  ARKANSAS  -^^^         ^' 

SPRING  |j,f(^      j  \      y^ 


M0NT6OXERY- 
nt T-V'J'i  I  ;  iHOT  SPRING 


i    '      !^'^'<i      L. 

I  I-        o  ) 

-i-  -^^         JEFFERSOJij'^-^  'S  / \ 

^^i^^^^^^e?''  !..vaoa!  '  "l    W^l  '^'  K.f 

LAFAYEn!«::^^.L._r.^^r>^_   ./„._.  ,J~ 


L. 


J       *x  I  COLUMBIA  j  _^    o 


"CHICOT^, 
ASHLElcl/^-     ^ 


ARKANSAS 

SCALE  OF  MILES 

lO     20    30    40     EO     SO 


Daily  River    Stages  for  November,  1938 


Stations 


Rivars 


Flood 
?tage 


10  I  11 


12 


13 


roTtamith... 
Van  Buren  .. 

Danville 

Oiark  

Dardanelle 

Morrilton 

Little  Bock. 

Pine  Bluff 

Gilbert 

Doniphan,  Mo. 
Black  Kock.  . . 

Judsonia 

OzarkBeaohMo 

Cotter 

Calico  Rock. .. 

Batesville 

Newport 

Oeorgetown    .. 
Clarendon  .... 

St-  Charles 

Arkadelphia  . . 

Boughton 

Camden   

Benton 

Whitecliffs  .... 

Index  

Fulton 

Big  Lake  Outl't 
St.  Francis. 
St.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  . 

Parkin 

Madison 

Helena 

Arkansas  City 


.Arkansas 

do  . . . 

.Petit  Jean 
. .  Arkansas 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do    .   . 

..Buffalo... 
.  .Current  . . 
...Black.  .. 
Little  Red. .  . 
...White... 
.   ..   do  .... 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Ouachita . . 
Little  Mo.  . 
•  Ouachita  .. 

Saline 

Little  River 

....Ked 

do 

St.  Francis. 
....     do  ... . 

do  .... 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

Misalneippi  . 
do  .... 


2-2 

22 

3.4  3.4 

20 

1.6  L6 

22 

-0.3-0.3 

22 

1.7 

1.61 

20 

-2.9 

-3.0 

23 

-0.3 

-0.3 

25 

3.3 

3.3 

30 

2.3 

2.3 

10 

2.2 

2.3 

14 

1.4 

1.4 

30 

1.0 

0.9 

.TO 

-0.7 

-0.7 

21 

2.5 

2.6 

18 

-0.2 

0.0 

23 

4.6 

4.5 

26 

0.0 

0.1 

21 

0.5 

0.5 

26 

6.7 

6.7 

7.4 

7.4 

17 

4  1 

4.3 

20 

3.2 

3.2 

26 

4.2 

3.8 

3.0 

3.0 

25 

0.5 

0.5 

25 

5.2 

5.2 

25 

3.5 

3.5 

10 

3.1 

3.1 

18 

2.7 

2.6 

19.3 

19,3 

17 

0.1 

0.1 

28 

0.9 

0.9 

32 

0.7 

0.7 

42 

4.2 

4.1 

42 

1.2 

).0 

3.4    3, 


1.6 

-0.4 
1.6 
■3.2 
-0.3 
3.2 
2.3 
2,3 
1.4 
0.8 
-0.7 
2.5 
0.0 
4.6 
0.1 
0  4 
6.6 
7.3 
4.4 
3  2 
3.9 
3.1 
0,5 
5.2 
•3.5 
3.1 
2.6 
19.3 
0.1 
0.9 
0.6 
4.2 
0.9 


3.5 
6.3 

0.2 
2.0 
■1.7 
0.2 
3.6 
4.0 
2.3 
2.5 
1.6 
Oi-0.  7 


5.1 
3.9 
6.2 
0.7 
0.6 
6.8 
7.5 
7.8 
3.3 
5.2 
8.7 
LO 
5.2 
3 

3.2 
2.8 
19.4 
0.1 
1.0 
0.7 
4.7 
1.1 


3.4 

-0.2 
2.0 

-2.0 
0.6 
3  7 
3.7 
2.4 
2.2 
1.5 
1.1 
5.8 
5.7 
9.5 
2.4 
0.7 
6,8 
7.5 
5.4 
3.4 
6.1 
9.0 
0.5 
5.4 
3.6 
3.2 
2.9 

19.4 
0.1 
1.1 
0.7 
4.2 
1.3 


5.2 

4.2 
17.1 
0.2 
4.8 
1.2 
2.0i 
4.6 
6  3 
2.G 
2.  G 
5.9 
4.8 
10.8 
13  7 
18.3 
6.5 
4.3 
72 
7.5 
10  4 
7.6 
6.3 
17.0 
1  0 
S.7 
4.4 
3.3 
3.2 
19.5 
0.  i 
0.9 
0.6 
3.7 
0.9 


5.3 
4.4 
14.4 
0.3 
3.5 
L4 
3.7 
.5.5 
4,9 
2.7 
2.6 
18.0 
5.2 
8.8 
9.3 
18.9 
14.7 
10.0 
8.8 
8.2 
8.6 
8.6 
10 
9.5 
0.5 
5  6 
4.6 
3.4 
3.3 
19.5 
0.1 
0.9 
0.6 
3.7 
0. 


5.6 

4.5 

7.8 

0.4 

3.1 

0.8 

3.6 

6.7 

4.3 

2.7 

2.5 

16.8 

4  6 

7  0 

6  3 

13.8 

14  81 

14.  6| 

12.2! 

10.2 

8.2 

7.4 

12.7 

7.8 

0.5 

5,5 

4.6 

3.3 

3.3 

19.5 

0.0 

0 

0.6 
3,7 
0.6 


7.0 
5.9 

5.0 

0.6 

3.2 

0.5 

2.8 

6.9 

4.0 

2.7 

2.7 

16.6 

4.4 

6.8 

5.7 

11.8 

11.7 

15  2 

15.8 

13,7 

7.9 

7.0 

11.8 

7.0 

1.0 

5.6 

45 

3.3 

3.4 

19.4 

0,0 

0.9 

0.6 

4.2 

0.8 


7.4 
6.3 
4.3 
L9 
3.3 
0  2 
2.4 
6.3 
3.8 
2.7 
2.9 

15.3 
L7 
6.5 
4.7 

10.9 
9.4 

14.4 

17.4 

14.4 
7.8 
5.1 

U.3 
6.5 
0.5 
5.6 
4.3 
3.3 
3.6 

19.4 
0.0 
09 
0.6 
5.0 
1.5 


6.8 
5.7 
3.8 
1  9 
4.7 
0.6 
2.0 
5.8 
3.5 
2.8 
2.7 
13.8 
1.2 
5 

3.9 
10.0 
77 
13.0 
18.2 
15.3 
5.6 
4.6 
9.8 
6.2 
0.5 
6.3 
4.2 
3.2 
3.8 
19.4 
0.0 
0.9 
0.6 
5.8 
2.4 


I 
15  I  16 


6.3 


6.2 

5.2 
3.3 
l.ll 
4.31 
1.0 
2.fi! 
5.5| 

3.o! 

2.71 
2.3 
10.6 
0.1 
4.5 
2.4 
8.1 
4.9 
10.1 
18.2 
16.0 
5.6 
4,2 
6.7 
5.7 
0.5 
5.3 
if.  9 
3.2 
4.0 
19.3 
0.0 
0.9 
0.7 
7.5 
3.6 


5.8! 
4.8 
3.0 
0.9 
3.8 
0.21-0.3 
2.  4l  1.9 
5.9!  5.8! 
3.0]  2.9! 
2.6    2.6 


2.3 
9.2 

-0.7 
4.5 
2.1 
7.7 
4.0 
9.0 

17.6 

15.8 
6.6 
4.2 
,5.5 
5.5 
0.5 
5.4 
3  9 
3.2 
4.1 

19.4 
0.0 
0.9 
0.8 
7.9 
4.4 


2.2 

7.6 
1.4 
4.5 
2.0 
7.4 
3.5 
7  4 
16.8 
15.5 
7.2 
4.1 
5.4 
0.4 
0.5 
6.4 
3.9 
3.2 
4.1 
19.4 
0.0 
1.0 
0.7 
8.2 
4.9 


5.2 


5.6 
4.6 

2.8 

0.6 

3.3 

-0.7 

1.6 

5.3 

3.1 

2.6 

3.3 

6.7 

0.4 

4.1 

2.0 

7.0 

3.6 

6,0 

7|14.  7 

8|14.5 

41  8.6 

9j  3.8 

O!   7.1 

6l  6.0 

0.5 

6.2 

4.1 

3.5 

5.0 

19.5 

0.1 

1.2 

1.2 

9,5 

5.6 


20     21 


23 


24  !  25 


28  I  27 


28      29 


SO 


5.4 
4.4 
2.7 
0.6 
3.2 
-0.9 
1.4 
5.1 
3.1 
2.5 
2.8 
6.2 
0.9 
4.0 
2.9 
7.2 
3.7 
5.6 
13.8 
14.0 
7.0 
4.2 
8.3 
6.6 
0  5 
6.2 
4.5 
3,5 
5.9 
19,5 
0.1 
1.2 
1.0 

y.i 

5.9 


5.2 
4.1 
2.6 
0.4 
2.9 
L2 
1.2 
4.8 
2,9 
2.4 
2.3 
5.4 
-0.4 
4.7 
2.0 
7.5 
4.0 
5.6 
12.7 
13.0 
4,1 
4.2 
6 

5.9 
0.5 
6.0 
4.5 
3.6 
.5.7 
19.6 
0.1 
1.1 
1.0 
9.8 
5.8 


5.1 

4.0 
2.5 
0.3 
2.1 
1.4 
1.0 
4.6 
2.9 
2.4 
2.2 
6.4 

-0.6 
4.7 
2.0 
7.0 
3.4 
5.7 

12.5 

12.7 
7.0 
4.4 
5.4 
5.7 
0.5 
5.8 
4.3 
3.7 
5.1 

19.6 
0 

l.l 
LO 
10 
5  7 


5.0 
3.9 
2.5 
0.3 
2.6 
■1.8 
0.8 
4.5 
2  9 
2.4 
2.2 
6,1 
■0.7 
4.7 
1.7 
7.2 
3.( 
5.5 
12.5 
12.6 
7.2 
4.3 
5.4 
5.5 
0.0 
5.6 
4 

3.7 
4.8 
19.6 
0.1 
l.i 
1.0 
12  0 
6.2 


5.0 
3.9 
2.4 
0.1 
2.4 
-1.9 
0.7 
4,4 
2.8 
2.4 
2.1 
5  7 
-0.7 
4.7 
1.7 
6.7 
19 
5.3 
12.4 
12.6 
4.7 
4.2 
6.1 
5.4 
0.0 
5.6 
4.0 
3,7 
4.6 
19.6 
0 

1.1 
0  9 
13.6 
6.9 


3.8 
2.4 
0.0 
2.4 
2.0 
0  5 
4.2 
2  8 
2.3 
2.1 
5.3 
-0.5 
4.0 
L5 
6  6 
2.5 
4.8 
12.1 
12.3 
5.7 
3.6 
6.8 
5.3 
0.0 
5.5 
4.0 
3.6 
4.3 
19.6 
0.1 
1.1 
0.9 
15.1 
8.2 


3.9 
2.4 
0.0 
2.2 
-2.1 
0  4 
4.1 
2,8 
2.3 
2.0 
4,8 
0.8 
3 

L3 
6.3 
2.2 
4.4 
11.8 
12.0 
5-7 
3.6 
5.6 
5  0 
0.0 
5.4 
4.0 
3.6 
4.0 
19.6 
0.1 
1.1 
0.9 
15.8 
9.4 


3.7 
2.3 
0.0 
2.2 
■2.2 
0.3 
4.0 
2.8 
2.3 
2.0 
4.5 
-0,7 
3.5 
L3 
6.1 
L8 
4.0 
11.5 
11.8 
4.3 
3  5 
4 

4.7 
0.0 
5.3 
3.9 
3.6 
3.8 
19,6 
0.1 
l.l 
0.9 
16.2 
10.0 


2.3 

0,0 
2.2 
■2.2 
0.3 
3.9 
2.8 
2.3 
L9 
4.3 
-0.7 
3.5 
1.4 
6.1 
1.6 
3  7 
11.1 
11.5 
6.4 
3.4 
4.4 
4.5 
0.0 
5.2 
3.8 
S.6 
3.6 
19,6 
0.1 
1.1 
0.9 
16.3 


3.7 
2.3 
0.0 
2.2 
2.3 
0  2 
3.8 
2 

2.3 
1.9 
3.9 
-0.6 
3.5 
1.0 
6.2 
1.6 
3.4 
10.8 
11.2 
6.5 
3.4 
4.4 
4.3 
0.0 
5.2 
3.7 
3.6 
3.4 
19.6 
0.1 
LI 
LO 
16.1 


10.4  10.5 


T  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  -ftNot  used  in  means  and  summaries-  Reference  letters '.b,«,  number  of  days  missmt  tAlso  on  other  dates.  ttP.  ( 
addresses  as  follows-Bi«  Lake  Outlet,  Manilla;  Boughton.  Route  4,  Prescott;  Devils  Knob,  Salus:  Green  Mountain,  Calico  Rock;  Index  Route  6  Texarkftni 
LurervVlle  Route  1.  Lamar;  Rock  Springs,  Route  2,  Wilmar;  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud.  Route  2,  Mt.  Vernon:  Springbank,  Doddridge;  Turnpike,  Dover;  Whi 
Rock.  Cass.'  Precipitation  for  24  hours  endmg  near  sunsat  unlets  otherwise  indicated.  '"24  hours  ending  midnight.  UN  24  hours  ending  7  a.  m.  'Included  in  ne: 
measurement.    Italics  interpolated.  ,,     T^         .  i  •  i. 

Th«  dfinartures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  of  record.  ^Depanures  of  precipll 
Uon^rtt^l5%ar8  or  more  of ?e«.rd  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35.year  period:  for  stations  with  10  to  14  years  the  m.aus  are  t 
%h»  period  to  1985,  inclusive. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


H.  S.   COLE 


OL.  XLIII      Little  Rock,  Ark.,  December,  1938        No.  12 


Price:  25  Cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington.  D.  C. 


oENEBAi.  strBncAR-r 

Temperatures  averaged  above  normal  over  most  of  the  State 
tcept  in  the  following  counties:  Ashley,  Baxter,  Boone,  Hemp- 
ead,  Monroe  and  Poinsett.  The  average  temperature  for  the 
lonth,  baned  on  the  reports  of  70  stations,  was  43.6°,  which 
1 0.9°  above  the  48-year  average.  Monthly  means  ranged  from 
8.4°  at  Lead  Hill  in  Boone  County  to  49.0°  at  Magnolia  in 
olumbia  County.  The  highest  temperatures  occurred  during 
ae  first  eleven  days  of  the  month,  the  highest  recorded  being 
2"  at  Arkadelphia  on  the  Ist,  2d,  and  10th.  The  lowest 
jmperatures  were  reported  during  the  last  week  of  the  month, 
le  lowest  being  6°  at  White  Rock  on  the  27th.  The  greatest 
tily  range  was  54'^  at  Arkadelphia  on  the  10th. 

Precipitation  for  the  month  was  69%  of  the  average,  and  was 
elow  normal  over  most  of  the  State  except  at  the  following 
;ations:  Index,  Lutherville,  andPrescott.  The  average  Precipi- 
ition  for  the  month,  based  on  the  reports  of  105  stations,  was 
.93  inches,  which  is  1.33  inches  below  the  48-year  average, 
his  was  the  dryest  December  since  1930.  Monthly  amounts 
inged  from  0.66  inch  at  Fayetteville  to  6.11  inches  at  Luther- 
ille.  Heavy  rains  were  reported  at  many  stations  on  the  3d 
ad  23d,  and  frequent  showers  over  the  State  the  latter  part  of 
le  month.  The  greatest  amount  of  rainfall  reported  for  any 
4-hour  period  was  4.60  inches,  at  Lutherville  on  the  3d.  The 
verage  snowfall  for  the  month  was  a  Trace.  The  average 
uraber  of  days  with  .01  inch  or  more  precipitation  was  7, 

The  weather  was  favorable  for  farm  activity  the  first  part  of 
iae  month,  but  the  work  was  somewhat  retarded  by  the  wet 
nd  cold  weather  the  latter  portion.  Winter  grains,  pastures, 
nd  winter  truck  were  in  good  condition  at  the  end  of  the  month. 

The  rivers  in  the  State  were  at  low  stages  all  month. 

O.D.N. 


Corrections 

Boughton,  total  precipitation  on  page  69  should  be  4.66  inches.  Stuttgart  Evapor- 
ation November  30,  accumulation  for  7  days  should  be  .319;  Monthly  evaporation 
2.474.    December  1 ,  should  be  .046 :    Monthly  evaporation  1.743. 
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PRESSTTRE,  WIND,    HXTMIDITT.   AND  SUNSHINE 


Atmoiphorlc  preiMire  (re- 
duced to  s«a-Ieral  t 

Wind 

Relative 
humidity 
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a 

a 

0) 
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1 

^11 

a? 

1 

<* 

to 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

30.14 
30.14 
30.14 
30.13 

30.73 
30. 7/ 
30.65 
30.64 

27 
27 
27 
28 

29.74 
29.77 
29.75 
29.68 

4        7.0 
26       7.6 
26       8. 4 
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923. 
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COMPARATIVE    DATA     FOR  DECEMBER 


Temperature 


Period. 


46.9 
40.9 
45.4 
44.6 
43.8 
45.8 
40.3 
39.5 
41.0 
44.9 
38.5 
40  8 
39. 7 
42- 9 
38.5 
46.5 
44.4 
46.0 
35.3 
40.8 
43.0 
41.7 
43.6 
36.1 
43.9 
42.1 
34.8 
47.6 
40.4 
43.2 
47.1 
47.8 
49.1 
41.4 
40.2 
43.3 

40  9 
4S.4 
44.4 
40.6 
48.7 
39.9 
49.3 

41  5 
37.6 
45.5 
42.2 
43.6 

42.7 


72 
83 
79 
82 
78 
81 
81 
76 
74 
82 
87 
75 
74 
80 
69 
83 
85 
81 
82 
75 
78 
76 
77 
70 
78 
8;^ 
81 
88 
78 
74 
82 
86 
80 
86 
81 
79 
84 
87 
82 
83 
78 
79 
83 
74 
73 
78 
78 
82 


Precipitation 


13 
-10 
3 
-11 
5 
8 
10 

-  4 
8 

10 

-  6 
5 
6 
3 
7 

10 
11 

u 
1 

9 

3 

8 

14 

-U 

11 

—16 

-21 

9 

1 

fi 

11 

12 

9 

-  8 

-  6 

-  3 

-  2 
10 

-  6 
9 

17 

-  5 
11 

4 

-  4 
13 

0 


4.69 
8.79 
1.83 
3.48 
8.96 
0.84 
6.00 
1.87 
4.08 
2.76 
4.42 
5.71 
S.44 
5.10 
4.96 
5.64 
2.70 
1.50 
5.36 
3.57 
7.00 
2.63 
3.26 
6.26 
4.73 
3.35 
1.29 
6.62 
1.94 
5.95 
2.78 
4.69 
6. 24 
3.66 
1.71 
7.15 
4.18 
4. 41 
3.84 
2.58 
7.79 
7.86 
5.41 
3.78 
2.95 
5.82 
4.61 
2.93 

4.26 


5a 


Number  of  days 


0.7 

T. 
1.3 
1.4 

'I'. 
2.2 
2.9 
1.3 

T. 
1.3 
3.3 
0.7 
0.6 
1.4 
0.2 
0  7 
0.2 
3  2 
0.8 
10 
1.2 
2.3 
43 
0.8 
4.5 
6.2 
0.2 

T. 
0.4 

T 

T. 

T. 
0.3 
0.3 
2.1 
0.1 

T. 
2.7 
0  9 

T. 
3.6 
0.1 
0.2 
2.8 

T 
0.1 

T. 

1.2 
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CLIMATO  LOGICAL    DATA:     ARKANSAS     SECTION 


DeceiviBER,  19  38 


Climatologrtoal  Data  for  December,  1938 


Stations 


Counties 


Alum  Fork  Keserv. 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  — 
Batesville  Airway. 

B&teaTille 

Bee  Brancli 

Benton  

BeutonviUe 

Big  Lake  Outlet,  tt 

Black  Rock 

BlythevlUe 

BooneTille •• 

Boughton U 

Brinkley •• 

calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Claxenilon   

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter • 

CT08set(near) 

Danville 

Dardanelle 

De  Queen ; 

Devils  Knob  . . . .  i; 

DumaB 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.. 

Favetteville   

Fayetteville  Exp. 

Fordyce 

Port  Smith 

Ft.SmithWtr.P.  tt 

Fulton 

Georgetown  .  . . 

Gilbert 

Glenwood 

Qrannis 

Qravette 

Green  Mountain.  II 

Hankins 

Harrison 

Helena 

Higden 

Higiiland. 

Hope    ....[ICvap.J 

Hot  Spring* ^. 

Index »* 

Jessieville 

Jonssboro  

Judsonia 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.  ■ . 
Little  Rock  Airway 

l.utherville XX 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Uarianna 

Marked  Tree 

Mena 

MonticelVo  Airv/ay 
Monticello  .(near) 

Montongo. . . 
Morrllton  ... 
Mountainburg(nea 

Mountain  Home.. 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida  . . 
Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Plantersville- 

Pocahontas  

Portland 

Prescott, 

Rock  Springs..  .11 

Rogers  (near)  ..II 

Rosebud ti 

Ross    

RussellvilleLEvap] 

St.  Charles  . 

»t.   Fraincts 

Searcy 

Springbank  • ti 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart...  (Evap) 

Subiaco  •   

Texarkana  


Observer 


Saline 

Clark 

Clark  

Desha 

Independence . . . 
Independence  .  . 
Van  Buren . 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence  . 
Mississippi 

Logan   

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Oallas  

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Johnson. 

Desha  .  

Union! 

Lonoke 

Carroll 

Washington 
Washington 

Dallas 

Sebastain  ... 

Crawford 

Hempstead  . 
Woodruff. 
Searcy .     . 

Pike 

Polk 

Benton 

Stone — 

Drew... 

Boone . . 

Phillips 

Cleburne . 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River.... 

Garland 

Craighead  .... 

White 

Boone . 

Pulaski.. 

Pulaski . . 

Johnson. 

St.  Francis. 

Columbia  . 

Fulton 

I^ee  

Poinsett 

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

Co away . 

Cravjford 

Ba  .Uer 

Garland 

Montgomery 

Jackson  . 

Montgomery  . 

Montgomery  , 

Howard 

Franklin  . 

Greene  . . 

Cross 

Jefferson  . 

Montgomery 

Drew 

Randolph 

,\shley 

Nevada. 

Drew . 

Benton 

Faulknui'. 

Drew 

Pope 
Arkansas. 

Clav   

White 

Miller  . 

Montgomery 
Arkansas. 

Arkansas. 

Logan  . 

Miller  . 


L.  R.  Water  Works 
J.   W.  CampDeli 
Mrs.  Ted  R.  Carpenter 
Herbert  Neff 
Airwav  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  E.  Scanlan 

.  A.  Bvirks 
U.  S.  Weather  Eureao 

C.  J.  urooks 
Vernon  C.  Howe 
Sascue!  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harrv  J.  Buie 
R   J  'Torrj' 
William  J  ones 
J    M.  Knight 
P.  K.  Wylie 
R.  M.  Wheatiey 
A    L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
Winfred  D.  Polk 
O.  3.  McSpadden 

D.  S.  Forest  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 

E.  B.Smith 
XJ.  S.  Forest  Service 
Ben  Joiinson 
Mia.     E     W  .Gaston 
0.  V.  Halbrook 
Geo.  W.  Nichoalds 
Charles  !■'.  Ford 
Oni'.'ersity  of  Arkansas 
Miss  Mereille  McMurry 
\'.  S.  Weather  Bureau 
T.  J.  Wylie 
T.  J.  Logan 
C.  G.  Long; 

F.  J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
U.  S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser. 
JjOuis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Austin  E.  Cartwrigbt 
J.  O.  Cooley 
Jixperiment  Farm 
Jiaiional  Psrli  Servic* 
W.  E    McDowell 
U.  8.  Forest  Service 
Beiied'jetine  Sisters 
T.  H.  Beals 
J.  H    Cross  white 
U.  S.  Weather  Bureaa 
Airway  Observer 
H-  G-  Lenhardt 
J.  W.  KppeP 
.state  Agri.  School 
Paul  Morton 
C.  N.  Huuck 
Charles  Waiton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  Ser. 
Soil  Conservation  Ser. 
Mrs.  Freda  M.  AshcraJfl 
C.  A.  Lovell 
H.  N.  Halbert 
J.  G.  SeoU 
G.  A.  WhittlnKton 
J.  D    Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Scrvic® 
Charles  R.  .fackson 
Orkney  0.  Milton 
J.  E.  (iarrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Huddleston 
Soil  Conservation  Ser. 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Eiimiston 
J.  Craig  Williams 
Soil  Conservation  8ei 
Carl  A.  S'arck 
G.   A.  Maddox 
Soil  Conservation  Ser. 
y.  S.  Forest  Service 
U.S. Biological  Survey 
A    Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Heiirv  Field 
S,  C   Storv 
Mrs.  B.E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
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Climatolog'ical  Data  for  December,   1938 


Stations 


Counties 


O  «3 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


03 

£  B 


<D  O 


Precipitation,  inches 


(D  S 


0)  O 

PJ3 


so 

OS 


rhornburg  

rurnpike tX 

dnderwood 

IValdron 

Warren 

Whitecliffs    

White  Rock Xt 

Wilson 

Witt  Springs  ... 
Wynne 

State  Means 


Perry 

Pope 

I'rew 

Scott    . . 

Bradley 

Little  River. 

Franklin 

Mississippi . . 

Searcy 

Cross 


650  18 
1^240    14 

1 

19 
44 
32 

2 
13 

1 
14 


o75 
206 
290 

2285 
237 

1953 
167 


43.0 
40.7 


47.2 

46!  8 


44.6 


+  1.9 


+  2.0 


+  2.  B 


43.8    +0.9      82 


76 

'es' 


74 


11 
11 


28 
28 


27 

28 


45 

27 


40 
'31' 


3.24 
3.22 


2.98 
3.29 
3.42 
2.06 


3.79 
2.98 


-0  74 
-1.03 


-0.65 
-2.64 
-0.60 


2  93  -1.33    4.60 


1.17 
1.70 


1.78 
1.56 
1.80 
1.04 


3.05 
1.  25 


o;S 

a  a 


Number  of  days 

00 

■a 

'■sa 

P-i 

0 

0 

(». 

.H^ 

H 

>, 

■O 

•50 

a> 

kt 

0 

>0 

dlO 

0 

Pi 

0 

Ph-^ 

Observer 


0 
T. 


0 
0 
0 

T. 
0 

T. 
0 


9 

14 

3 

14 

S. 

9 

14 

10 

7 

ne. 

46 

SB 

sw. 

6 

9 

9 

13 

nv?. 

3 

18 

2 

U 

6 

19 

6 

6 

nw. 

17 

ft 

9 

n. 

3 

16* 

0' 

14* 

sw. 

8 

12 

7 

12 

s. 

7 

13 

7 

11 

nw. 

Edward  E.   Holmei 
U.  S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.   Turner 
L.   M.  Snead 

U.  8.  Forest  Service 

D.  O.  Anderson 
E    M.  Duncan 
W.  E.  Barton 


Daily  Precipitation  for  December, 

1938 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stktions 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22      23 

24 

25 

26 

27 

28 

29      30 

31 

\luni  Fork  Reser. .  Ouachita. .  1 

..      T.  11 

.18 
.83 
.62 
.22 
.52 
.65 
90 
!  93 

■I. 
".U 

'r" 

'.'67 

'!i6 

T. 

tV 

T. 
■V. 

tV 

• 

tV 

.... 

;;;! 

.07 

.10 

.04 
.01 
.09 
.08 
.09 
.01 

t' 

.08 

T. 

■;24 

3! 

■.57 
.56 
.48 
.19 
.25 

".44 

".12 
.14 
.11 

'.■42 

".'i2 
.61 

05  1  f^^^         '' 

1       piF.1             1 

.12 
T. 

".'ii 

.  07  . . . . 
. 10  . . . . 


1 

2.99 
4.19 
4.21 

2.88 

1.87 
2.01 
2.10 
4.51 
1.07 
2.54 
2.12 
2.66 
2.  16 
4.62 
3.21 
2.80 
4.50 

Amity.    .   Illl 

\rkadelphia Illl 

Arkansas  City  .  .111! 
BatesvillejVir'wav. 
Batesville  River  III! 

Duachita. . 
Suachita. . 
.\Iississippi 

White   

White    .... 
Arkansas. . 

tv 

.... 

"."63 
■f." 
"."32 
".■49 

".'22 

L98 
.88 
.10 
.24 
.27 
.50 

1.14 

'.'73 

49 
.74 
.26 
1.25 
1.50 
.20 
1.58 

.22 
.39 
1.06 

■!21 
'."08 

'.'is 

.02 
".91 

"f." 

".02 

:47i 

.50 
.56 
.54 
.35 
.40 
.49 

24 
.22 
.25 
.32 
.49 
.51 
.56 
.23 

.70 

■:i2!::.: 

.19    .   . 
.23.... 

"•••• 

1 

■:io 
■;o9 

'.'26 

09....|.... 

Benton       Illl 

.07 

".ib 
.15 
.18 

'.'67 

.09 

.04 

•."66!.::. 

Bentonville '*■' 

Arkansas.. 
St.  Francis 
White   .... 
St   Francis 
Arkansas. . 
Ouachita  . 

'": 

.25 

i!20 

.03 

.90 

.42 

Ml 

2.00 
.65 

L93 
.39 

T. 

'.'62 

T, 

•'••• 

•••• 

1 

.11 

Big  Lake  Outlet  .III 

Black  Rock Ill 

Blytheville Ill 

Booueville 

doUtjiiton  .        .   Illl 

•■•■ 

••'■■ 

•'•■ 

.18 
.10 
.06 

'.'36 

■.'12 
.05 

"t' 

T. 

'.i2 
.05 

.07 
"ob 

!?3 

Briiikley 

Calico  Rock illl 

Camden              . .  \V\ 

White  .... 
White   .... 
Ouachita.. 
Arkansas  . 

"■b'i 

.12 

i  'arthag"©        

Clarendon ill! 

White   .... 
White   .... 
Arkansas.. 
White   .... 
White 

■'■'•'■ 

T. 

.82 

.55 
1   fifi 

.... 

■.'06 

.02 

.... 

... 

■.'08 

.03 
.04 

'.".: 

'."26 

.20 

'.26 
.21 
')■. 

■.26 
.  19 
.06 

■.13 
.19 
.03 
.13 
.08 
11 
.34 

".'40 
.08 

.16 

"."i'i 
.21 

.15 

"."01 
.25 
.22 
.46 
.09 
.44 

.85 

.75 

.... 

.34 
.43 
.63 
.30 
.28 
.72 
.56 
.46 
.64 
.32 
.56 
.75 
.60 
.28 
.17 
.26 
.87 
.17 

.27 

'.'26 

"06 
04 

T 

.10 

.11 

.19 

T. 

.10 

'.'64 
T 
.10 

.20 

■.'23 

■f." 
T. 

t". 

.12 

3.1s 

2.09 
3.58 
3  17 

Conway       

.86 
.66 
.12 
.65 
.36 
.49 

";25 
.10 

1.40 
.03 
.02 
.03 

1.65 

'.'i7 

t. 

.03 

i.'oi 

T. 

'.'6i 
"."ii 

.01  1.64 

.26 

Cotter                    Illl 

1.57 

.20 

.11 

.02 

.04 

T. 

.03 

.21 

.05 

'.02 
T 
.03 

"!65 

".ib 

.08 

••• 

2.47 
1.95 
2.27 
2.44 
1.33 
2.22 
2.61 
2.74 
3.38 
1.H8 
0.66 
1  23 

Crossett     [near]  . 

Ouachita 

;;;; 

.20 

'."31 
".5k 

Danville Illl 

Arkansas.. 

.96 

1.10 

.22 

1.27 

.30 

.61 

1. 00 

11 

.12 

.15 

.80 

■     • 

..   . 

T 
.05 

.... 

De  Queen      

Red 

.08 
.07 
.10 

'!6i 

.32 
T. 
.17 
.17 
.32 

•"*!••■■ 

Devils  Knob 

Dumas ■ 

El  Uorado III! 

Arkansas.. 
Mississippi 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
White 

■■■'• 

,01 
.03 

T." 

.... 

T. 

.05 

'f. 

Eureka  Springs.... 
FavetteviUe 

.17 
02 

'1  " 

.09 
.01 
.03 

".02 

.... 

White 

White 

Ouachita.. 
Arkansas. . 
Arkansas . 
Red 

'.'..'. 

Fa'yettevilleExp.S 

Fordvce 

Fort  Smith •" 

Fort  Hmith  W. .  .Ill 

... 

:;:: 

t. 

.02 
.01 
T. 

. . . . 

T. 

't.' 

.... 

.... 

.39 
.12 

.... 

4.35 
1.18 

Fulton         ..     ..11 

T. 

1.35 
.95 

1.64 
.65 
.33 
.27 

1.73 
3( 
.70 
.25 
.»5 
.95 

1  62 
.93 
.90 

L43 
.84 

'   31 

■i'. 

T. 

T. 

t. 

.46 

"."63 
.56 
.12 

"!i3 
.06 
.14 
.20 

.28 

■."52 
.16 
.45 

".H 

.20 

■.'ii 

.25 
.10 

".OS 
.11 
.33 
.20 
.04 
.03 
.12 
.04 
.10 
.20 

■.'16 

.2.3 
.09 
.10 
.23 

-.11 

i."47 
.18 
.13 
.02 

'."l7 

.06 
.14 

'."08 

... 

■."36 
.50 
.07 
.35 

".05 

"."62 

"t". 

.04 

.33 
.35 
.10 
.27 

i'oi 

.09 
.09 

"".6i 

■.46 

1.18 
.95 
.02 

.25 
.20 

.67 
.25 
.67 
.62 
.65 

T. 

.10 

V. 

T 

"!l2 
.03 

".'20 

3  91 

Georgetown 1 

tlilbert      1 

White   .... 
White     .   . 

.... 

T. 

2  65 

2  42 

Glenwood        ..   1 1 

Ouachita.. 
Red 

.... 

'.'15 

.'io 

.31 
T." 

•  • 

■■-• 

'.'6 

T.' 

I  ".02 
'.'64 
f.' 

3  42 

.... 

T. 

..   . 

.15 

'!75 

.51 
.30 

.05 
2.08 

i.  H 

.35 

L60 

1.52 

1.58 

1.85 

1.60 

.66 

.80 

'.'77 
1.22 

.33 
1.10 
1.25 

.40 
1.41 
1.41 

.35 
1.20 
1.9( 
1.8t 

.46 

T. 

.20 
1  it 

'.'55 

■.'•io 

.02 
T. 

'."oi 

'.'65 

'.'67 

.  .    . 

.T 

"."m") 

".10 
".iv 

.14 

.... 
.... 

Qravette Ill 

Arkansas. . 

White 

Ouachita. 

White 

••  • 

.15 

.03 
.10 



. .   . 

1-20 

Creen  Mountain 

■.47!    ■■" 

■!i6 

.07 
.12 

■.■62 
.15 

■.'64 

■.■12 
•  02 
.21 

.13 

t' 

"."67 

•••• 

2  53 

Haukins •" 

.... 

"67 

.30 
.37 
.50 
.36 
.70 
.72 
.62 
.80 

';22 
.23 
.40 
.45 
.65 
.49 
.35 
.6(1 

'.■26 

"."68 

'.60 
.16 

4.  U 
1  80 

Helena       ill 

Mississippi 
White 

.05 

.... 

.... 

.... 

T.' 

i.23 

3  00 

Higden            

2  05 

fUgrhland        

Ouachita.. 

Red 

Ouachita 

..  . 

.71 

4  10 

Hope  [Evap]....lll 

Hot  Springs  

Index      HI 

Jessieville 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

\.... 

•••• 

4.66 
4  66 

Red 

Ouachita.. 

White.... 

White 

tV 

.02 

'.'65 

t' 

.   .  .  . 

..   . 





■.'09 

4.10 
4  IC 

Jouesboro Ill 

Judsonia Ill 

Lead  Hill  

2.28 
2  74 

White     .  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
St.  Francis 

Red 

White 

|St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita.  . 

••• 

.41 
1.04 
.02 
T. 
T. 

■!o.5 

.91 

.10 

1.  10 

4.60 

..57 

T. 

1.60 

.34 

L17 

2.54 

.46 

15 

T.' 

■'■■■ 

••'-• 

T. 
.01 
.01 
T. 

. . . . 



.10 
T. 

.12 
.02 
.(11 

1 

1::.: 
1 

'.'is 
.11 

.09 

'r.' 

T 

.05 

2. 30 

Little  Book..*" 
LittleRock  Airway 

Lutherville 

Madison  1|! 

'[is 

.17 
.22 

"t." 

.06 

T 

.14 

T. 

.02 

.14 

.11 

.13 

t. 
"t!" 

.05 
.03 

•  04 
.06 

3.34 

".lb 

";65 

.... 

3  42 

6  11 

.10 

.... 

T. 

... 

3.15 
1  96 

Mammoth  Spg  .  .Ill 

.... 

.02 

.15 

".01 
T. 

'..:; 

••    ■ 

.20 

'.'63 
T. 
.01 
.08 
.08 

.... 

.25  ".15 
. 57  . . . . 
.41     ... 
.50    T. 
. 66  . . . . 
.28  .... 
.  16  . . . . 
■  44  . . . 
. 20  . . . . 
.45  .... 
1.03  .... 
.47  .. 
.26     .14 
.40!.    . 

2.75 
2.67 

Marked  Tree.... Ill 

Mena U 

Monticello  Airwav 
Monticello(near'" 
MoQtongo 

.3.21 

1;::. 

3.74 

.02 

.46 
.42 
.71 

't. 

T. 

.14 
.16 

i.'oo 

.12 
.42 

'.'41 

3  09 

3. 17 

Ouachita. . 
Arkansas 

.33 
1.17 
.14 
.52 
.75 
2.12 
.98 

.... 

.... 

.... 

.... 

T. 

.05 

3.38 

Morriltor  Ill 

Mouutainburg 

Mountuin  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ma 

Newport Illl 

Norman   Ill 

Oden  .. |i|l 

Okay 

2.19 

Arkansas. . 

White 

Ouachita 

.50 
1.15 

.... 

.... 

T. 
T. 

r. 

... 

.... 

.... 

T. 

1.21 

2.82 
3.37 

Ouachita. . 
White 

.01 
53 

.571.... 
.59    .01 

:::;  :::: 

1.38  ..   . 

.47  .... 
58.... 

.851  .40 
1.64!  .73 
.. .   1 

3.62 

... 

.... 

- 

.02 

T.' 

.16 
'  .'20 

••  ■ 

:::: 

2.36 

3.01 

Ouachita. . 
Red.    ... 

.50 
T. 

.01 
T. 

■ 

.64 
.70 

1.78 

1.30 
1.21 
.63 
1  00 

■ 

.02 

.... 

4.00 

Ozark'..":;.  ■  Illl 

Arkansas.. 
St.  Francis 
St.  Francis 

T. 
".04 

;:.: 

t.' 



T. 

•••• 

.... 

.03 
.09 
T. 

.... 
t" 

.... 

.351  .09 
.39  .... 
.38!   -26 
.20     .47 

2.25 

^ . 

•  •• 

•••• 

.10 


.08 
.18 
.03 

.19 

;:;: 

2.12 

■farkin        Illl 

3.21 

■  Pine  Bluff Tl 

Pine  Ridge Illl 

Arkansas.. 
Ouachita. . 

.021    .671.. 
.481....!..   . 

4.62 
1.35 
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December,  19S8 


Daily  precipitation  for  December,    1938 


Stations 


...l!ll 


Plantersville  ...•" 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs. 
Rogers  (near). . . 

Rosebud 

Ross ' 

Russellville 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Springbanli  .... 

Story 

Stuttirart 

Stuttgart  [Evap] 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Tiirupike 

Underwood * 

Waldron 

Warren  

WhiteclifEs 

White  Rock 

Wilson 

Witt  Springs 

Wynne 


Drainage 
basin 


Day  of  Month. 


Ouachita.. 

White 

Ouachita. . 
Ouacliita.. 
Ouachita. . 

White 

Arkansas. . 
Ouachita. . 
Arkansas.. 
White  ..  . 
St.  Francis 

White 

Red . 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas, . 
Arkansas. . 

Red 

Arkansas . . 
Arkansas.. 
Ouachita,. 
Arkansas. . 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas. . 
St.  Francis 


78 


.12 


1.28 

'.'io 

'.12 
.02 
T. 


.8S 

'tV 

.81 
'.02 

i.'oi 

3.' 05 
.10 


'J 

T.' 
.10 


12 


14 


.02 


15 


07 


.06 


18 


20 


75 


65 


21 


23 


.12 


1.25 


24 


T. 


25 


.25 


60 


T. 

.10 


26 


27 


.08 


28 


29 


30 


.10 


.11 


,20 


.01 


Daily  temperatures    for  December.    1938 


Stations 


1-6      17 


20 


21 


22      23 


25 


26 


30 


Alum  Fork 

Amity  55 

Arkadelphia55--. 


)  Ma xi muni 
(  Minimum 
\  Maximun- 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 


Batesv 


...  J  Maximum 

'"^  I  Minimum 


Bee  Branch. 


)  .Maximum 
(  Minimum 


T.     I      ,«  S  Maximum 

Benton  *5 |  Minimum 


Bentonville ' 
Blytheville. 
Booneville  . 
Brlnkley  ... 


J  Klaximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
_       ,  )  Maximum 

Camden )  Minimum 

„     .. \  Maximum 

Carthage j  Minimum 

Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
.Maximum 
Minimum 

_      , ,,„  S  Maximum 

Dardanelle \  Minimun 

_    „       „  i  Maximun 

De  Queen 


Conway  . 
Corning. 

Crossett. 


Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
Maximum 
Minimum 
„      ,  (  Maximum 

Fordyce \  Minimum 

m     »  r,    . ..!.««•  i  Maximum 

Fort  Smith"' i  Minimum 

^,,,      .  )  Maximum 

Gilbert i  Minimum 

„  .  i  Maximum 

Granms \  Minimum 

^         ^»  <«  S  Maximum 

Qravette55 (  Minimum 


Devils  Knob. . 

Dumas 

El  Dorado   ... 

England ; 

Eureka  Springs  . . .  ; 

FayetteTille ; 

Fayetteville  Exp.  S  ; 


Green  Mountain. 


I  Maximum 
'  Minimum 
„       ,  (  Maximum 

H^rlson i  Minimum 

_  ,  i  Maximum 

Helena j  Minimum 

„.   ,  ,      ,  (  Maximum 

Highland j  Minimum 


67 
52 
63 
50 
70 
49 
66 
49 
67 
44 
54 
40 
72 
50 
71 
52 
67 
52 
60 
43 
62 
56'  43 


58 
37 
55 
35 
66 
36 
57 
39 
60 
3(1 
56 
40 
47 
33 
50 
34 
631  55 


63   57 
42  38 


64 
41 
73 
32 
64 
45 
62 
32   34 


55;  50 

30 1  33 

64l  57 

311  41 

54  51 

27  30 

65  57 

311  27 


61   57 
32I  32 


391  29 
63; 


26 

45;  54 
291  35| 
6l|  61| 
401  29 
67  i 
321 
54 


45 1 
66l 
38   291 


321  32 
58!  49 


661  64 

40  30 

53 1  60 

37 1  33 


43      60 


5fl 

51 

52 

■17 

51 

54 

54 

55 

40 

46 

60 

48 

45 

45 

40 

38 

58 

59 

34 

3S 

29 

37 

28 

25 

30 

29 

31 

35 

29 

40 

37 

17 

12 

14 

24 

24 

,5M 

58 

5? 

55 

59' 

58 

62 

54 

46 

48 

60 

49 

47 

34 

40 

41 

49 

62 

29 

■Wl 

27 

31 

24 

24 

24 

35 

34 

33 

29 

29 

37 

18 

13 

15 

26 

•a 

61 

61 

55 

55 

60 

61 

60 

54 

52 

49 

62 

48 

51 

39 

48 

40 

60 

62 

35 

96 

;'5 

38 

25 

24 

34 

37 

34 

32 

26 

32 

36 

19 

16 

22 

27 

22 

54 

51 

46 

44 

53 

57 

51 

50 

39 

47 

611 

54 

47 

38 

40 

44 

46 

58 

36 

25 

30 

37 

22 

25 

39 

31 

27 

37 

26 

31 

38 

19 

13 

27 

23 

24 

55 

54 

18 

46 

54 

54 

51 

48 

48 

44 

56 

56 

49 

46 

37 

40 

49 

54 

^V 

2.- 

28 

39 

23 

24 

30 

30 

30 

35 

25 

34 

40 

IV 

13 

67 

26 

23 

55 

55 

56 

,53 

55 

57 

58 

51 

43 

47 

51 

62 

49 

30 

43 

40 

49 

67 

28 

24 

?„3 

■,'5 

23 

22 

21 

31 

30 

32 

27 

29 

25 

20 

10 

M 

23 

21 

48 

54 

46 

45 

50 

55 

44 

47 

42 

47 

55 

54 

42 

26 

39 

45 

48 

54 

2,"i 

24 

38 

29 

22 

27 

30 

26 

36 

35 

30 

33 

18 

11 

18 

23 

21 

27 

55 

47 

,50 

43 

50 

.55 

54 

47 

46 

48 

50 

65 

46 

34 

41 

40 

40 

64 

31 

2.( 

29 

32 

21 

2-1 

36 

33 

26 

33 

34 

28 

34 

19 

17 

26 

23 

23 

56 

65 

57 

60 

59 

68 

58 

50 

46 

50 

60 

57 

57 

36 

44 

46 

63 

61 

30 

22 

36 

33 

23 

24 

36 

33 

33 

36 

23 

27 

33 

IV 

14 

36 

20 

21 

56 

53 

55 

52 

48 

48 

49 

49 

43 

45 

59 

50 

48 

47 

33 

38 

39 

46 

34 

29 

24 

40 

27 

23 

32 

34 

29 

40 

30 

32 

41 

20 

16 

27 

26 

23 

55 

58 

57 

56 

56 

59 

57 

55 

49 

50 

54 

51 

49 

50 

46 

43 

61 

58 

35 

25 

25 

41 

28 

24 

45 

40 

33 

46 

33 

33 

41 

20 

16 

30 

.30 

26 

.54 

54 

,53 

47 

,55 

,58 

,52 

,53 

43 

46 

60 

50 

49 

46 

43 

43 

si 

59 

34 

25 

29 

37 

26 

24 

34 

34 

31 

38 

35 

31 

42 

20 

15 

29 

23 

24 

46 

48 

47 

44 

51 

52 

,5(1 

47 

42 

44 

57 

62 

46 

45 

38 

43 

41 

55 

25 

23 

27 

32 

18 

22 

34 

26 

25 

37 

25 

28 

39 

17 

13 

26 

22 

22 

55 

57 

60 

,52 

56 

58 

54 

,55 

58 

63 

52 

58 

47 

47 

44 

42 

45 

67 

35 

21 

19 

36 

35 

20 

35 

.39 

33 

45 

38 

30 

40 

21 

10 

26 

34 

24 

51 

52 

51 

51 

55 

57 

53 

,50 

45 

49 

60 

51 

47 

40 

42 

40 

46 

55 

33 

25 

32 

36 

28 

25 

37 

35 

33 

36 

30 

30 

39 

19 

16 

32 

23 

23 

56 

58 

53 

58 

59 

55 

,54 

55 

47 

51 

54 

64 

48 

47 

43 

47 

M 

57 

29 

23 

29 

35 

25 

24 

38 

39 

35 

39 

27 

31 

39 

19 

16 

34 

24 

23 

44 

45 

40 

42 

45 

45 

43 

44 

41 

42 

56 

47 

48 

49 

41 

46 

41 

44 

27 

32 

34 

32 

29 

36 

39 

27 

28 

32 

34 

39 

25 

7 

8 

26 

26 

32 

54 

55 

,59 

53 

60 

,58 

60 

55 

52 

54 

55 

50 

51 

48 

43 

3V 

49 

66 

34 

25 

34 

41 

28 

26 

40 

,34 

32 

44 

37 

36 

42 

24 

18 

30 

31 

27 

54 

58 

57 

55 

54 

57 

55 

,55 

57 

59 

58 

49 

45 

40 

39 

16 

64 

66 

37 

27 

29 

44 

32 

29 

39 

38 

37 

45 

38 

37 

39 

24 

22 

36 

35 

29 

51 

53 

56 

62 

51 

57 

58 

51 

52 

46 

57 

51 

47 

48 

41 

38 

52 

66 

35 

34 

33 

42 

26 

27 

38 

33 

31 

40 

34 

36 

40 

21 

18 

30 

31 

31 

52 

57 

45 

46 

53 

56 

48 

49 

43 

51 

56 

53 

47 

29 

41 

48 

60 

66 

27 

25 

39 

29 

24 

26 

.32 

24 

34 

39 

32 

34 

25 

9 

13 

33 

19 

a2 

50 

55 

47 

49 

52 

56 

49 

51 

45 

49 

57 

53 

47 

28 

39 

46 

60 

66 

27 

22 

40 

31 

21 

23 

38 

30 

37 

40 

29 

30 

27 

11 

14 

32 

22 

26 

47 

53 

46 

45 

,50 

,53 

49 

48 

45 

48 

55 

52 

48 

27 

39 

46 

48 

o4 

26 

n 

37 

30 

21 

25 

37 

28 

36 

39 

29 

34 

27 

11 

16 

32 

21 

26 

53 

53 

.53 

54 

,55 

55 

58 

50 

48 

49 

49 

46 

43 

43 

ii 

38 

48 

56 

35 

.30 

29 

28 

27 

27 

43 

38 

33 

45 

43 

34 

30 

21 

26 

26 

24 

44 

43 

55 

48 

53 

54 

58 

,52 

,50 

40 

51 

56 

47 

44 

31 

46 

47 

47 

56 

31 

27 

39 

34 

28 

31 

38 

34 

33 

37 

31 

32 

23 

17 

20 

32 

2o 

28 

51 

56 

55 

,50 

50 

55 

57 

49 

,50 

43 

57 

60 

64 

46 

33 

44 

4V 

61 

24 

13 

19 

35 

12 

18 

25 

23 

25 

30 

19 

21 

27 

14 

9 

24 

17 

16 

55 

56 

48 

59 

58 

56 

55 

55 

46 

50 

61 

49 

66 

36 

43 

46 

63 

60 

27 

?7 

28 

34 

25 

26 

35 

32 

33 

38 

27 

29 

31 

16 

14 

31 

26 

23 

47 

55 

,52 

44 

51 

55 

49 

47 

42 

48 

56 

55 

42 

32 

40 

46 

48 

55 

21 

2? 

?7 

28 

18 

22 

28 

26 

26 

35 

24 

25 

28 

10 

11 

30 

20 

21 

5C 

58 

44 

50 

53 

47 

45 

41 

46 

55 

52 

47 

35 

3V 

42 

46 

69 

31 

30 

34 

27 

32 

40 

29 

26 

31 

34 

38 

34 

13 

16 

29 

2'2 

32 

4<; 

,50 

46 

4P 

5! 

53 

.50 

43 

40 

47 

5J 

52 

51 

34 

38 

44 

48 

69 

29 

?? 

37 

31 

2' 

23 

39 

25 

2£ 

3f 

27 

33 

27 

12 

13 

31 

21 

22 

5;: 

5? 

55 

5H 

54 

58 

58 

53 

51 

58 

51 

47 

47 

66 

44 

44 

49 

63 

31 

■?<- 

32 

4r 

25 

27 

4(1 

34 

29 

a 

3; 

35 

40 

2U 

16 

29 

29 

24 

56 

5n 

5-' 

54 

,5f 

65 

66 

72 

68 

7( 

72 

60 

47 

43 

41 

41 

61 

68 

34 

3b 

:n 

3( 

31 

37 

38 

41 

33 

42 

4( 

39 

39 

i- 

IV 

32 

29 

32 

Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    •••Midnight  to 


midnight     'S'JThermometers  read  in  morning;  maximum 

Weatfaer  Bureau 


temperature  credited  to  preceding  da 
Office.  Little  Rock,  Ark.  1-19-39-1160 


December,  1938 
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Daily  temperatures  for  December,   1938,  continued 


Stations 


10      11      12      13      14      15     16      17      18     19     10     21 


22      23     ii     25     26 


27 


28     29     30     31 


a 


,        .,  j  Maximum 

topew )  Minimum 

,  ^_     .  S  Maximum 

[ot  Springs \  Minimum 

,  S  Maximum 

onesDoro   )  Minimum 

,  „.„  j  Maximum 

.eadHill \  Minimum 

•  -ti-i^  ■o^r.-b  •»•  Maximum 
kittle  Rook."*,  j  Minimum 

.ittle  Rock. i  Maximun. 

[Airway]  j  Minimum 

jUthervllle (  Maximum 

)  Minimum 
iajfnolia (  Maximum 

(  Minimum 
iammoth  Spring.  (  Maximum 

(  Minimum 
tfarlanna j  Maximum 

/  Minimum 
Harked  Tree$$ — (Maximum 

i  Minimum 
a ena S  Maximum 

I  Minimum 
tfonticello '  Maximum 

(  Minimum 
!Jorrilton§$ j  Maximum 

(  Minimum 
iCountain  Home. . .  )  Maximum 

'  Minimum 
at.  Ida S  Maximum 

(  Minimum 
Newport \  Maximum 

(  Minimum 
)den*** (Maximum 

(  Minimum 
)kay \  Maximum 

)  Minimum 
)zark (Maximum 

(  Minimum 
Paragould S  Maximum 

(  Minimum 
'ine  Bluff j  Maximum 

!  Miulmum 
•ocahontas j  Maximum 

t  Minimum 
'ortland \  Maximum 

(  Minimum 
'rescott i  Maximum 

(  Minimum 
logers .  (Maximum 

(  Minimum 
tussellville  [Evap]  (  Maximum 

(  Minimum 
It.  Charles$$ )  Maximum 

'  Minimum 
•arcy S  Maximum 

(  Minimum 
tuttgart 5  Maximum 

'  Minimum 
tuttgart  Evap.  §§  \  Maximum 

'  Minimum 
ubiaco I  Maximum 

(  Minimum 
exarkana  \  Maximum 

(  Minimum 
hornburg i  Maximum 

(  Minimum 
urnpike \  Maximum 

(  Minimum 
faldron S  Maximum 

I  Minimum 
barren i  Maximum 

I  Minimum 
/hite  Rock S  Maximum 

(  Minimum 
'iigou  i  Maximum 

(  Minimum 

'ynne  \  Maximum 
(  Minimum 


36 


42      38      44 
15I     28      24I 


53.8 
33.0 
54.5 
35.5 
52.6 
32.6 
51.2 
25.5 
52.7 
36.6 
55.3 
35.5 
52.1 
32.6 
59.7 
38.2 
52.1 
26.6 
55.5 
34.3 
52.4 
29.3 
53.7 
34.4 
54.9 
37.2 
f.2.1 
30.8 
52.6 
28.0 
57.2 
29.1 
53.0 
32.6 
55.9 
33.6 
59  6 
34.6 
54.4 
31.5 
51.7 
31.5 
57.3 
36  5 
63.4 
30.7 
57.5 
34.6 
58.1 
36.6 
52.6 
29.2 
55.6 
32.0 
53.9 
82.6 
54.9 
31.9 
56.9 
33  8 
54.2 

;n.7 

54.7 
32.6 
59.2 
38.4 
54.8 
31.3 
48.9 
32.5 


57.9 
36.5 
48.9 
32.6 


56    56.1 
24I  33.1 


Daily  ISvaporatiou  [inches],  M.ean  Temperature  [^°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  December,    1938 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 


Data 


Day  of  month 


10     11     12 


14  I  15 


20     21 


22 


I        I 
23  I  24  !  25 


28      29 


30 


ope 

[Exp.  Farm] 


assellviHe 

[Ozark  jSursery] 


uttijart    

lice  Exp.  Farm] 


Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
.Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


.056 

.120 

.  192 

.238 

.081 

.119 

.100 

.048 

.054 

.064 

.072 

.158 

.118 

.084 

.081 

.042 

.038 

.042 

.058 

.049 

.031 

5:i 

60  56 

S2 

42 

44;  46 

42   42 

48 

60 

46|  43 

44 

42 

41 

42|  41 

41 

40 

46 

33 

64  90 

70 

81 

56   36 

22   61 

51 

108 

75   83 

42 

9 

14 

181  26 

1 

21 

26 

CO 

.054 

.054!.  3.38 

.034 

.122 

.114.044 

.078.076 

.136 

.053 

.053 

.068 

.  058 

.044 

.034 

.022 

.  032 

.064 

.034 

.072 

52 

59  i  57 

53 

44 

44 1  46 

45 

42 

46 

56 

52 

42 

42 

38  j  40 

44 

40 

42;  44 

44 

29 

21 

87 

62 

81 

28 

22 

39 

76 

5(1 

42 

63 

20 

50 

24   8 

44 

27 

13   34 

30 

2«5 

.140 

.127 

.  (185 

.102 

« 

.127 

* 

« 

• 

.130 

.138 

.093 

.064 

*    * 

.148 

.040 

•  .081 

.0251 

54 

53 

59 

55 

44 

44 

41 

39 

40 

48 

52 

47 

41 1  43 

40   42 

42  40 

40 1  421  44 

55 

118  158 

122 

92 

75 

61 

17 

85 

77 

152 

120 

9!   46   46|  31 

461  70 

12!  58 1  58 

.083.120i....!.140l....| 
42  44  41i  40|  4ll 
51 j     37      22      40      251 

072l.'J44  .012.  008J.  072!.  0341. 
42I  42i  44  421  431 
32;     381     32      15     34 


....I. 


.049 


4'^j 
661 


66 


031].0.%|, 

40      42 1 
75!     971 


1.040 
27  31 1  27 
64      37      39 

IO2.O75I.O22 
30l  29I  36 
129i     301     22 


28      30      30 
116      25      86 


.053 
42 

17 


016  .  002 
36  40 
24 


2.619 
43.4 

1408 

1.972 
43.8 
1212 

2.040 
43.0 
2190 


72 
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Precipitation  for  December,  1938 


\ 


JMADISONr  ^  1  -)  '  '      J  WDEPENOEN: 


WASHINGTON 

.r 


r 

I  ^ADISC 


LAWRENCEfTi 


*<. 


.^^"^.^M^ 


CRAWFORD) 


i^f     '^rjoHNSONH     WE  VAN  BU5?n|CLEE 


_,  .    L  J       L.  JACXSOW 


ENDEN 


<JI±^X 


:b  '  ;  i  — T v..        jJEFFERSONp-.     V,  ^ v 

'     V   fef "'m-X-^V^'^^^^^        ARKANSAS 


V-ITTLE   RIVEl^r 


L-. 


jNEVAOAi 

r  -^^f  *^^TTE  ^^j:^ 

u#  r  ° 

I  \  j  COLUMBIA 


J-^ "is^       .(iB.n.  rvP"   ASHLEyI  f? 


SCALE  OF  MILES 
20  so  40   CO   eo 


pALHOUN 
/ 


>, } 


jM.\ > 


n[) 


Daily  River    Stages  for  December,  1938 


Stations 


Rivers 


Fort  Smith 

Tan  Buren  ... 

Danville 

0»ark  

Dardanelle  — 

Morrllton 

Little  Rock. 

Pine  Bluff 

Gilbert 

Doniphan,  Mo. 
Black  Rock  .  . . 

Judsonia 

OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Kock. .. 

Batesville 

Newport 

Geortretown   .. 
Clarendon  .... 

St-  Charles 

Arkadelphia  .  ■ 

Boughton 

Camden   

Benton 

Whiteclifls  .... 

Index  

Fulton 

Ble  Lake  Outl't 
.St.   Francis... 
St.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  . 

Parkin 

Madison 

Helena 

Arkansas  City 


..Arkansas 

do  .... 

.Petit  .(ean. 
..Arkansas. 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  ..  . 

..Buffalo... 
..Current  .. 
...Black. . . 
Little  Red. . . 
...White... 
.   ..   do  .... 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Ouachita.. 
Little  Mo.  . . 
.Ouachita  .. 

Saline 

Little  River 
....Ked 

..do 

Francis. 
....     do  ... . 

do  ... . 

do  ..   . 

do  .... 

....  do  ... . 
Missliiiiippi . 
do.... 


St. 


Floo(5 
&tBge 


9  I  10 

I 


13 


16 


20     21 


22 


23 


25 


22 
22 
20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
10 
U 
8U 
.HO 
21 
18 
23 
26 
21 
26 

iv 

20 
26 

■25 
25 
25 
10 
18 

n 

28 
82 
42 
42 


3.7 
2.3 

-0.1 
2.1 

-2.4 
0.2 
3.7 
2 

2.3 
1 
3.7 

-0.7 
3.5 
1.4 
5.9 
1.6 
3.2 

10.4 

11.0 
7.0 
3.4 
6.2 
4.3 
0.0 
5.3 
3.7 
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ttiNot  used  in   means  and  summaries      Reference  letters  •.*>,»,   number  of  days  missing,     tAlsoon  other  dates.      UP.    0 

Devils    Knob.   Salus;     Green  Mountain.     Calico    Rock;    Index,    Route    5,    Texarkans 

Doddridge;  Turnpike.  Dover;    Whit 


Route  4,  Prescott; 


T.   less  than  0. 01  inch  rain  or  melted  snow. 
addresses  as  follows: -Big  Lake  Outlet.  Manilla:  Boughton 

Lulhervllle    Route  1     Lamar;  Bock  Springs,  Route  2.  Wilmar;  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud,  Route  2,  Mt.    Vernon;  Springbank 
Rock,  Cass."  Precipitation   for  24  hours  ending  near  sunset  unless  otherwise  indicated.     •"24  hours  ending  midnight.     UN  24  hours  ending    7  a.  m.      •Included  in  nex 
measurement.    Italics  interpolated. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  staUons  having  10  or  more  years  of  record,  .pef"'"'**  °'  ^"^IP"; 
li(»  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  «  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  unifMm  35.year  period:  for  stations  with  10  to  U  yean  the  means  are  t« 
the  period  to  19«5,  inclusive. 
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Temperature 
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PRICE' 25  Cents  per  year  (not  stamps).      Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington.  D.  C. 


aENERAL    STTMMARY 

The  weather  in  Arkansas  during  the  year  1938  was  consider- 
ably above  normal  in  temperature  and  about  normal  in  precipi- 
tation. 

The  average  temperature  for  the  year  was  63.6'-',  which  is 
2.4"^  above  the  48-year  average.  June  and  November  were  the 
only  months  with  negative  departures.  This  was  the  warmest 
year  since  1921  when  the  average  was  64.2°.  The  highest 
temperature  for  the  year  was  109°  in  Garland  Coflnty'iri  July 
and  in  Garland  and  Faulkner  counties  in  August.  The  lowest 
temperature  was  4°,  recorded  in  Franklin  County  in  January. 

The  average  precipitation  for  the  year  was  48.25  inches,  which 
is  0.04  inch  above  the  48-year  average.  The  first  four  months 
and  June  and  November  had  positive  departures.  Monthly 
averages  ranged  from  6.48  inches  in  January  to  0.91  inch  in 
October.  The  average  number  of  rainy  days  was  81 .  The  heavy 
to  excessive  rain  periods  occurred  during  the  first  half  of  the 
year  and  caused  many  floods.  Flood  losses  in  the  Arkansas 
Basin  were  estimated  at  $369,200;  in  the  White  Basin  $167,600; 
the  Ouachita  Basin  $39,700,  and  the  Red  and  Little  River  Basins 
$160,900. 

Twenty  tornadoes  were  reported  during  the  year:  14  in 
March,  5  in  May  and  one  in  November.  Twenty  lives  were 
lost,  and  property  losses  were  estimated  at  $413,100. 

One  of  the  most  damaging  storms  during  the  year  was  re- 
ported at  Eureka  Springs  and  vicinity  on  May  29th  when  a 
heavy  rain  and  hail  storm  damaged  or  destroyed  property  valued 
at  $1,000,000. 

The  growing  season  ranged  from  197  days  at  most  northern 
stations  to  269  days  at  Pine  Bluff.  The  rainy  days  were  slight- 
ly above  normal  the  first  part  of  the  growing  season ;  below  the 
latter  part.  Drought  conditions  prevailed  the  last  two  weeks  in 
August  and  from  the  middle  of  September  to  the  middle  of 
October.     Vegetation  was  seriously  effected  by  the  drought. 
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The  year  had  an  average  of  176  clear,  95  partly  cloudy 
94  cloudy  days. 
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TEMPERATURE  AND    PRECIPITATION   FOR   ARKANSAS,   1938 
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EXCESSIVE  PRECIPITATION  FOR  1938 
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0.87 

1.44 

0.98 

1.66 
1.28 

1.78 
1.40 

1  85 
1.40 

2.02 
1.40 

2. 10 

2.20 

Aug.  16 

1.42 

1  46 

'^m. 
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Year,  1938 


Stotioiu 


Ollmatoloffio*!  Data  for  Tear,  1988 


CoantiM 


Alum  Fork 

Amity 

Arkadelphia 

ArkaniM  City 

Bates ville  Airway.. 

BatesTllle . 

Bee  Branch 

Benton 

BentonvlUe • . . 

Bi>  Lake  Outlettt . 

Black  Rock  

BlythsTllle 

Booneville 

BouBhtontt 

Brlnklej 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

C'rossett 

Danville    

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Sprlnca — 

rayettevllle 

Fayette ville  Exp. . 

Fordyce 

Fort  Smith 

Fulton 

Qeorgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Qrannis 

Gravette 

Green  Mountain. . 

Hanklns.lt 

Harrison  

Helena 

Hlgden 

Highland 

Hope  ....fEvap] 

Hot  Springs 

Index;: 

Jessie  viUe 

Jonesboro 

Judsonia 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK  .... 
Little  Rock  Airport 

LuthervlUeti 

Madison 

Magnolia    •  ■ .  ■ 

Mammoth  Spring  . 

Marlanna 

Marked  Tree 

Mena 

Monti  cello  Airway. 

Monticello   

Montongott 

Morrilton  

Mountainburg 

Mountain  Home  .. 

Mount  Ida  

Newport  •  • 

Norman 

Oden 

Okay 

Orark 

Parkin  

Pine  Bluff   

Pine  Ridge 

Plantersville+t 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rock  Springs  tj 

Rogers  ( near);t  — 

Rosebud  .tt 

Rosstt 

Russell  ville 

St.  Charles , 

St.  Francis , 

Searcy 

Springbank  It ..... 

"Jtory   , 

Stuttgart    


Saline 

Clark 

Clark 

Desha 

Independence.. 
Independence. . . 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan  

Nevada 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Johnson 

Desha 

Union 

Lonoke 

Carroll   

Washington. ... 
Washington . . . . 

Dallas 

Sebastian 

Hempstead 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton 

Stone 

Drew 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland 

Little  River . . . . 

Garland 

Craighead 

White 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson , 

St.  Francis..... 

Columbia 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Polk  

Drew 

Drew 

Drew 

Conway 

Crawford 

Baxter 

Montgomery  . . 

Jackson , 

Montgomery  . . 
Montgomery  .. 

Howard  

Franklin 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  .. 

Drew 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton 

Faulkner 

Drew 

Pope 

Arkansas 

Clay 

Whlt« 

Miller 

Montgomery  . . 
Arkansas 


Temperature,  Degrees  Fahrenheit 


OS 


755 
500 
200 
145 
8K3 
^77 
650 
285 

1295 
23S 
259 
252 
465 
235 
205 
861 
116 
172 
616 
809 
293 
440 
176 
827 
830 
426 

2360 
162 
270 
229 

1466 

i45i 
276 
448 
260 
200 
600 
547 
900 
1260 
1100 

mi 

800 
445 

491 
375 
600 
275 
750 
S46 
220 
660 
324 
257 
776 
209 
315 
600 
235 
229 
1207 
273 


315 
2010 
800 
702 
231 
687 
800 
288 
396 
222 
216 
840 


300 
122 
318 
318 
1300 
600 


626 
176 
290 
245 
240 
660 
214 


60 


25 


48 


63.1 
63.4 
66  » 


104 
1«8 
108 


Aug.  26 
Aug.  26 
Aug.        26 


63.4      105 


62.8 
62.6 
60.6 


62.9 
64.2 


Aug. 


64.2 
66.4 


65.2 
62.0 


64.9 


64.7 
66.1 
69.6 
66.0 
66.8 
64.8 
61.9 
62.2 
61.2 
66.0 
64.4 


69.8 


61.5 
69.4 
62.0 

ii.jt' 

64.4 


66.9 
63.7 
65.5 


107 
103 
99 


lOX 

lOi 


July 

Aug.' 

Aug. 


July* 
July 


10« 
ioe' 


Aug. 


Aug.        31 


109 
lOS 


Aug. 

July" 


102 


A^g. 


104 

96 
105 
102 
105'' 
100 
101 
100 
105 
101 


105 


105 
103 


104 
102 


105 
104 
109 


26 


11 
26 
26 


8 
13 


28t 


24t 
11 


26 


Aug.* 

Aug. 

Aug. 

July" 

Aug. 

Aug. 

Aug. 

Aug. 

Aug. 

Aug. 


Aug. 


25 

251 

25t 

5 
26 

9t 

9 
10 
25t 
2S 


Oct. 
Aug. 


Aug. 
Aug. 


26t 
26 


13 


Dec. 
Dec. 
Nov. 


Dec. 


12  Jan. 
a  Nov. 
7     Jan. 


Nov. 
Jan.* 


Nov. 
Nov.' 


Dec. 
Jan. 


Aug.  30 
Aug.  26 
July   ••  IH 


63.0 

69.' 6 
64.4 
64.4 
63.0 


67.2 
60.5 
64. 6 
62.3 
63.8 
66.1 


66.4 


61.0 
61.7 
63.6 


64,0 
66.2 
63.4 


66.0 


62.6 
66.2 
66.7 


61  0 


64.2 
64.4 


63.8 


104 

ios' 

102 
102 
103 


Aug. 

Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


102 
102 
101 
103 
102 


105 


Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 


Aug. 


105 
106 
104 


104 
106 
103 


106 


104 
100 
105 


100 


105 
103 


105 


26 

'iit 

25 
26 
27 


24 

26 

26 

25t 

26t 


26 


Aug.  24 
Aug.  26 
Aug.         24t 


Aug.  26 
Aug.**  27 
Aug.         26t 


Aug. 


26 


Aug  24t 

July  6 

Aug.         25 


Aug.        26t 


Aug. 
Aug. 

Aug. 


2( 


64.8      104      Aug.        27 
I 


Dec. 


Jan.** 

Nov. 

Jan. 

Nov. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Jan. 
Jan.  •* 
Jan. 


Dec. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 

Jan. 
Nov. 


Jan.*' 

Nov. 

Jan.*' 


Jan. 

Jan.* 
Jan. 
Nov.' 
Jan. 


15 


Nov. 

Jan.*" 

Dec. 

Nov. 

Jan. 

Nov. 


Jan. 


Jan.* 

Dec. 

Jan.* 


17 


15 


13 


Dec. 
Nov. 
Jan. 


Nov. 


Jan. 

Nov. 
Nov. 


Jan. 


Nov. 
Dec. 


Nov.' 
Nov. 


Precipitation,  incnes 


•ss 


o*> 
go 

e 

£ 


28 
28 
28 


28 


8 
28 
31 


27 
31 


27 


27 


28 
31 


28 


31 

27 

26T 

27 

27 

28 

31 

26t 

27 

31 


28 


81 
31 
31 

31' 
27 


31 

si' 

31 
27 
31 


27 
31 
28 
27 
81 
27 


SI 


31 
28 
26 


28 

25t 

31 


27 


31 

27t 

26 


31 


27 
21 


27 


27 


2 

43 

43 

64 
3 

39 

46 
3 

S3 
8 

37 

13 

24 
3 

11 

34 

63 

34 

17 

65 

46 

11 

26 

22 

62 
3 
2 

83 

St 

>2 

38 
1 

61 
10 

67 
53 

26 
13 
3 
19 

41 

2 

1 

38 

66 

19 

19 

68 

47 

21 

12 

43 

2 

H2 

69 

2 

89 

8 

22 

34 

27 

34 

60 

2 

3 

8 

19 

1 

26 

39 

65 

10 

11 

10 

48 

8 

81 

14 

1 

45 

32 

50 

3 

48 

4 

1 

26 

6 

11 

28 

29 

14 

61 


52.70 

51.76 

53.39 

36.38 

50.12 

62.40 

48.54 

58.66 

47.32 

36.92 

45.62 

35.55 

46.08 

49.33 

47.20 

47.76 

44.41 

47.76 

63.95 

55.9? 

54.62 

49.54 

42.73 

46.42 

47.  52 

49.99 

56.08 

43.57 

45.94 

43.84 

65.86 

46.93 

46.99 

51.42 

46.23 

55.31 

60.24 

49.81 

59  22 

58  43 

44.35 

47.56 

39. 25 

60.881 

43.78 

64.13 

66.59 

58.95 

61.66 

52.40 

59.12 

42.  US 

51.84 

63,08 

49.96 

62.99 

64.68 

44.35 

48.77 

60.63 

34.11 

47.00 

64.08 

42.64 

41.31 

38.34 

47.75 

48.66 

53.59 

53.08 

43.95 

49.62 

53.61 

64.37 

49.99 

43.60 

51.66 

62.88 

38.91 

49.48 

41.61 

65.69 

41.18 

44.81 

50.43 

32.66 

48.  at 

47.25 

46.23 

67.69 

44.73 

48.39 

60.07 


9.68 

8.75 

6.90 

6.67 

7.76 

7.90 

9.49 

9.48 

7.96 

6. 21 

7.96 

4.91 

6.90 

9.25 

8.55 

7.50 

7.08 

7.39 

7.6;< 

8.88 
12.  90 

8.26 

8.85 

7.07 

8.44 

9.47 
10.79 

8.41 

6. 63 

7.84 
15.27 

8.29 

8.44 

8.01 

9.21 
11.04 

8.25 

8.74 

9.91 
11.68 

9.87 

7.22 

4.96 

8.29 

7.81 
10.71 

7.86 
10.28 

9.98 
10.10 
10.45 

7.50 

8.86 
11.2.S 

9.80 

10.01 

10.10 

6.93  Jan- 


iNov. 

Mar. 

Jan. 

June 

Feb. 

Feb. 

Mar. 

Jan. 

May 

Mar. 

Mar. 

Jan. 

Feb. 

Jan. 

Jan. 

Feb. 

Nov. 

Jan. 

Nov. 

Feb. 

July 

Nov. 

April 

Feb. 

Feb. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

July 

Jan. 

May 

May 

May 

Jan. 

Feb. 

Jan. 

Jan. 

Nov. 

Jan. 

Jan. 

Feb. 

Feb. 

Jan. 

May 

Mar. 

Mar. 

Nov. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Feb. 

Feb. 

Mar. 

May 

.Ian. 

Jan. 

Feb. 


9.60 
6.76 
6.12 
7.20 

10.05 
6.00 
6.62 
6.45 
9- 13 

10.05 
9..M 
9.25 
6.38 
9.80 
8.81 
8.26 
8.22 
8.00 
8.69 
958 
4. 92 
8.36 
7.30 

11.32 
5.66 
«.91 
8.47 
4.31 
800 
7.85 
6.64 
7.72 
9.68 
8.61 

11.16 


Nov 

Mar. 

Mar. 

M  y 

Jan. 

lu  v 

July 

April 

Nov. 

Keb. 

May 

Jan. 

Mar. 

Jan. 

Jan. 

June 

Feb. 

Jau. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Mar. 

June 

Jan. 

Jan. 

May 

Jan. 

April 

Feb. 

April 

.)uly 

Mar. 

Tune 

Feb. 

Jan. 


eg 

I 

.3 


0.80 

o.3r> 

0.92 

0.66 

0.30 

0.66 

1.20 

0.35 

0.46 

0.97 

(1.86 

0  64 

0.63 

0.24 

0.12 

0.11 

0.85 

0  90 

1.00 

1.42 

0.72 

064 

1.12 

0  18 

037 

0.35 

0.96 

0.24 

0.58 

0.79 

1.06 

0.66 

0.87 

0.38 

1.18 

0.28 

0.80 

0-62 

0  47 

0.61 

).04 

0. 42 

0.84 

0.78 

0.  42 

093 

0.60 

0.30 

0.69 

0.28 

1.00 

0.65 

1.43 

«.81 

0.99 

0.76 

0.10 

0.25 

0.80 

0.B3 

0.18 

0.69 

0.27 

0.88 

0.28 

0.66 

0.93 

0.66 

1.25 

0.64 

0.24 

0.71 

0.30 

0.99 

0.76 

0.09 

0.36 

0.53 

1.08 

0.71 

0.90 

0.35 

0.42 

0.83 

1.04 

0.24 

0.07 

0.18 

0.53 

2.94 

0.37 

0  65 

0.12 


Sept. 

Sept. 

Sept. 

July 

Sept. 

Sept. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Aug. 

Oct 

Sept. 

Sept 

Sept. 

Sept. 

Oct 

Sept. 

Aug. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Sept. 

Sept. 

Dec. 

Sept. 

Oct. 

Dec 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

.\ug. 

Oct. 

Oct. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Sept. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

June 

Sept. 

Sept. 

Oct. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Sept. 

Oct. 

Sept. 

Oct. 

Oct 

Aug. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Sept. 

Sept. 

Oct. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Dec. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 


11 

Sg 

3 

o 


Number  of  days 


T. 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

T. 

4.1 

1.4 

T. 

0.5 

T. 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

1.0 

0.5 

T 

r. 
•r. 

T. 

0.0 

T. 

1.2 

T. 

0.0 

00 

2.1 

4.2 

A.O 

0.0 

0.4 

T. 

T. 

T. 

0.0 

T. 

T. 

0.7 

i's 

0.2 

T. 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

1.0 

T. 

T. 

1.0 

T. 

0.0 

T. 

T. 

T 

T. 

0.0 


0.0 

0.6 

0.6 

0.0 

T. 

T. 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

6.6 
0.0 
0.0 

i.'a 
0.0 

"6.'6 
0.0 
0.8 
0.0 

T. 
T. 

0.0 


«•  o 


9JS 


76 
T6 
80 
76 
94 
105 
74 
93 
99 
86 
97 
86 
91 
67 
91 
95 
88 
99 
80 
88 
86 
73 
76 
106 
95 
77 
93 
86 
87 
74 
94 
101 
101 
78 
86 
75 
79 
74 
79 
102 
70 
92 
81 
100 
86 
87 
63 
79 
97 
62 
60 
106 
78 
86 
95 
96 
86 
71 
66 
75 
87 
90 
101 
7T 
72 
71 
82 
92 
83 
77 
101 
65 
76 
76 
90 
61 
96 
60 
82 
80 
81 
(9 
79 
81 
68 
74 
92 
81 
101 
102 
76 
67 
80 


168 


162 

231 

162 

207' 

154 

218 

154 

195 

244 

286 

148 

172 

176 

180* 

146 

166 

153 

223 

209 

220 

176 

158 

93* 
209 
196 

89 
178 
199* 
220 
12s 
156 
160' 
147 
180 
222' 
224 
171 
159 
192 
169" 


247 
166 
196 
132 


110 
230= 


125 

18«' 

223 

140 

135 

166 

146* 

184 
95 
166 
169* 
169 


107 

192 

198 

123* 

193 

137 

133 

211 

184 

180' 

138 

isg' 
iei' 

149 
173 


320* 
189 


268 

198 

241 

222 

181'' 

207' 

237 


a 
o 


1'20 


143 

16 
118 

80' 
ISt 

70 
Ul 

40 

15 

63 
142 

49 

89 

49* 

T8 

89 
121 

85 

75 

46 
123 
115 
171" 

61 

88 
206 
103 

76' 

76 
162 
13S 
163' 
124 

69 

39' 

25 
109 
112 
119 
lOOP 


48 

87 
88 
147 


186 
23* 


lis 

67'" 
77 
97 
107 
94 
42* 

165 

234 

186 

89* 

92 


179 
86 
49 

1*2' 
88 
94 

160 
80 
59 
32' 

140 
91 '• 

"ie 

ISO 
86 


60' 

111 


0 
79 
27 
34 
30'' 
86» 
«8 


Year,  1938 
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Olimatologioal  Data  for  Tear,   1938   (continued) 


Stations 


Counties 


73 

O 

0) 

a 

o 

O  es 

JH    (D 

(S 

0 

W 

^ 

Temperature,  Degrees  Fahrenheit 


Precipitation,  incbos 


O  05 


a 
BO 

iSE 
2 


•32 

o  a 
so 


Number  of  dayt 


;s  o 
50 


§•? 


Stuttgart  Evap, 

Subiaco 

Texarkana  ... 
Thornburg  ... 
Turnpikett  ... 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs   ... 

Wilson 

Wynne 


Arkansas 

Logan 

Miller 

Perry 

Pope 

Scott 

Bradley  .  .. 
Little  River. 
Mississippi . 
Cross  


210 

3 

750 

41 

332 

52 

650 

16 

2240 

2 

675 

206 

42 

290 

a«7 

13 

167 

30 

64.0 
64.6 
67.4 
62.2 
60.4 


102 
104 
107 
109 
98 


Aug. 
Aug. 
Sept. 
Aug. 
Aug. 


261 
25t 
1 
26 
27 


66.3 


108 


Aug.   26 


62.5 
64.2 


99 

104 


Aug. 
Aug. 


26 
26 


Nov. 

Jan.* 

Nov. 

Dec. 

Jan. 


27 
31 

27 
28 
31 


Noy. 


27 


Nov. 
Jan. 


28t 
9 


3 

46.35 

8.21 

41 

50.64 

7.01 

53 

61.39 

9.80 

18 

52. 84 

9.69 

\4 

57. 33 

B.17 

19 

43.52 

7.40 

44 

40.89 

6.  ,52 

82 

46. 61 

6.92 

13 

40.09 

5.70 

30 

46.58 

7.43 

Jan. 

Feb. 

Jan. 

Nov. 

Feb. 

Jan. 

April 

Jan. 

Jan. 

Jan. 


0.21 
0.23 
1.51 
1.76 
0.31 
0  19 
0.37 
0.65 
0.60 
0.17 


Oct. 
Oct. 
Aug. 
Aug. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 


0.0 

0.5 

0.» 

T. 

0.7 

'I'. 

T. 

0.0 

O.C 

0.0 


90 
82 
61 

86 

84 


83 


187 
181 
164 


104 
108 
126 


ISK* 
213* 
260 
163 


83* 
43* 
25 

lis 


74 
76 
12 


149» 
108* 
80 

89 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Z'ear  1938,  with  Departures  from  the  Normal 


Jaftnary 


Stations 


Alum  Fork  Reser. . 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Batesville  Airway. 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonvllle 

Big  Lake  Outlet . . . 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Boughton 

Brlnkley 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville  

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas  

El  Dorado 

England 

Kureka  Springs  . . . 

Fayetteville   

FayettevilleExp.  . 

Fordyce 

Fort  Smith 

Fort  SmithWaterP 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain  . . 

Hankins 

Harrison 

Helena , 

Higden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Jessie ville  

Jonesboro 

Judsonla 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK  . . 

Little  Rock  Airway 

LuthervlUe  

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena  

Monticello  Airway 

Monticello  ... 

Montongo.,.. 


<'..22 

8.14 

6.90 

4.39 

4.00 

4.98 

4.65 

9  48 

3.11 

4.67 

4.53 

4.91 

5.97 

9.25 

8. 65 

2.87 

6.67 

7.39 

4.36 

7.65 

4.51 

3.81 

S.84 

6.87 

6.51 

9.47 

6.65 

5.90 

3.80 

7.84 

4.03 

3.14 

3.3S 

8.01 

3.61 


February 


+3.70 
+2.07 
-0.16 

+i)."36 
+0.30 

+6.44 

-6.08 
-1.01 
+2.37 

+3.'3» 
-1.60 
+1.93 
+2.75 
-0.22 
+2.94 
-0.22 
+0.45 
0.94 
+2. 93 
+2.89 


+  0.88 
-0.93 
+2.94 
+0.83 

+6.": 

+6.97 


11.04 
8.25 
3.97 
9.91 

n.68 
3.24 
3.02 
4.96 
4.37 
7.84 
4.43 
7.83 

10  23 
9.98 

10.10 
9.65 
6.01 
7.06 
3.97 
9.80 

10.01 
6.24 
6.92 
S.35 
3.12 
5.39 
6.75 

10.05 
5.16 
3.98 
5.17 


8.88 
6.86 
6.20 
!?.02 
7.76 
7.90 
5.50 
5.09 
7.33 
4.58 
7.52 
4.52 
6.90 
5.04 
6.71 
7.50 


+2.46 
+  1.59 
-1.30 

+4.' 46 
+2.46 

+5'.i9 

+4.'27 
+  1.74 
+4.30 


+2.51 
+  4.74 
,3.151-0.70 
6.27+2.35 


March 


+6.41 
+3,23 
+0.16 

+6.78 
+0.46 


+1.20 
+2.38 
-0.15 
+  3.25 
+5.43 
+5.12 
+6.46 
+3.49 
-0.01 

+i!26 
+5.07 

+2!3i 

-1.21 
-0.34 
+0  80 
+1.06 
+6.11 


7.17 
8.88 
6.22 
6.13 
2.91 
7.07 
8.44 
7.15 
10.79 
4.40 
3.61 
5.68 
6-54 
6.58 
6.61 
4.64 
9.21 


+4.  20 
+  5.42 
+2.87 
+3.48 
-0  83 
+4.29 
+5.56 


-0  21 
+0.01 

+  1.  88 
+  4.08 

+4.'3i 

+6!  65 


4.23 
5.67 
8.24 
7.14 
7.39 
9.87 
7.22 
4.27 
7.86 
6.00 
fi.77 
6.09 
6.01 
6. 02 
3 

10.45 
7.50 
6.22 
7.13 
4.87 
4.75 

10.10 
5.56 
2.67 
5.1 1' 
3.78 
4.76 
7  34 
3.16 
3.59 
3.95 


5.28 

8.75 

5  93 

3  92 

7.30 

7.04 

9.49 

6.53 

5.01 

5.21 

T.96 

3.36 

3.90 

5.57 

6.48 

6  29 

4.48 

6.57 

5.57 

5.83 

8.16 

4.  99 

4.85 

4.51 

5..'iO 

6.18 

5.44 

8.41 

4.61 

6.71 

5.96 

5.72 

5.64 

5.07 

3.38 


April 


May 


+  7.02 


+4.65 
+  1.46 
-1.28 

2.' 76 
+5.11 

+6."  98 

+3!66 
-1.98 
-0  13 

+i.'l9 
+2. 25 
-0.15 
+  1.63 

+i,oi: 

+  1.55 
+  3.80 
+  1.86 
-0.29 
+  0.77 
+  1.52 


+  2.6."- 
-0.35 
+  1.87 
+  1.98 

+  i.'94 

+6.37 


4.99 
7.18 
5.1 
9.81 
6.96 
5.55 
6.40 
4.28 
4.87 
7  81 
10.71 
7.00 
5.91 
8.99 
5.75 
7.65 
5.57 
8.86 
5.10 
7.18 
7.91 
8.24 
6.06 
3.25 
6.76 
6.12 
8.86 
6.71 
5.07 
5.7: 
4.52 


4.89 

5.67 

5.14 

4.80 

5.37 

5  24 

4.2(1 

6.53 

3.91 

2.22 

4.27 

2.66 

4.01 

6.05 

6.  f,0 

4.09 

5.43 

3.72 

4.7i 

6.31 

2.58 

4.52 

8.85 

4.82 

5.04 

5.33 

6.10 

4.24 

6.46 

4.58 

3 

3.60 

4.46 

6.J1 

4.79 


+  0.65 
+2,  49 
+  2.45 

+  1.02 
+  1.93 


+1.28 
+2.10 
+6.45 
+2.63 
+1.23 
+4.56 
+1.71 
+3.34 
+1.01 

+  i.46 
+2. 66 

+4!23 

-i'.n 

+3.10 
+  1.45 
+  1.97 
+  1.48 


+0.57 
+0.27 
-0.40 

+  6.49 
-0,65 

-6.' 44 

-6.75 
-1.90 
-0.29 

+  i.'64 
-0.27 
+0.65 
-1.59 
+0.2» 
+  1.26 
2.  52 
+0.71 
+3.15 
+0.45 
+0.89 


-0.56 
+  1.23 
-0.99 
-1.13 

-6. 14 

+6!  85 


4.19 
4.36 
4.66 
6.01 
5.47 
2.25 
3.79 
4.69 
3.75 
,5.81 
4.40 
6.01 
5.42 
6.31 
3  63 
5.79 
2.72 
4.19 
3.81 
4.04 
4.61 
6.09 
3.61 
8.03 
3  47 
3.97 
3.73 
4.97 
5.02 
5.54 
5.45 


-0.48 
-0.85 
-0.45 

-0.83 
-2.31 


-1.19 

+0.71 

-0.50 

+  1. 

+0.43 

+0.32 

-0.55 

+0.13 

-2.07 

-6!  is 

-1.15 

+i.'25 

+3]i9 
-1.39 
-0.58 
-1.25 
-0.74 


3.98 
4.83 
3.50 
0.87 
4.23 
4.76 
3  41 
7.59 
7.96 
4.87 
4.78 
4.47 
5.51 
3.07 
2.19 
7.07 
2.84 
3.43 
4.59 
4.09 
5.27 
7.19 
4.38 
3.07 
4.72 
5.32 
5.34 
2.26 
1.92 
3  19 
15.27 
8.29 
8.44 
6.00 
6.65 


-0.57 

-1.63 

-4.  lu 

-6.'23 
-1.65 

+2.' 75 

+005 
+0.65 
-0.17 

-3.20 
+2.42 
-1.88 
-1.13 
-0.24 
-0.97 
+  0.54 
+  2.  30 
-0  27 
2.72 
-0.47 


-1.21 
-1.56 
-1.30 
+9.68 

+  3.15 

+  i.'83 


June 


3.35 
2  49 
6.86 
6.10 
6  02 
5.19 
6.57 
2.18 
8.29 
2.42 
4.91 
4.21 
2.81 
5. 85 
2.44 
2.78 
4.57 
4-24 
U.25 
3.42 
2.85 
7.25 
4.20 
4.01 
6.54 
1.94 
7.20 
5.92 
2.11 
2..3S 
2.21 


0.97 

4.01 

5  77 

5.67 

5.93 

5.99 

3.29 

2.39 

5.17 

4.12 

3  2(1 

4.90 

3  03 

4.35 

4.07 

2.77 

3.12 

4.43 

6.57 

2.18 

3.55 

3.15 

4.92 

1.94 

2.41 

7.00 

4.49 

2.05 

4.85 

2.71 

6.53 

4.85 

6.37 

3.35 

4.63 


July 


o.sr.j 

+  1.16 
+2.05 

+2.' 07 
1.20 

+6!95 

-6.55 
+0.84 
-1.17 

+6!34 
-0.81 
-1.09 
+  0.  M 
+2.88 
-1.70 
-0.  52 
-1.80 
+  1.00 
2.35 
-1.27 


-1.75 
+1.  16 
-1.12 
+  1.15 

+  i!63 

+6.' 61 


-1.30 
-2.26 
+2.42 

-6!41 
+0.77 


+  3.08 
-2.  27 
—0.41 
-0.91 
—2.36 
-0.16 
-1.98 
-3  26 
+0.38 

+6!42 
-L38 

+i!98 

--6!46 
+0.95 
-2.34 
+2.50 
-0  32 


9.90 
4.84 
3.58 
5.35 
5.15 
4.87 
.3.95 
2.70 
5.20 
5.05 
6.26 
6.52 
5.  ,52 
2.17 
8.50 
1.00 
3.17 
4.40 
4.62 
2.92 
8.32 
6.11 
3.72 
4.31 
6.70 
3.21 
5.60 
4.76 
4  44 
4.63 
2.47 


5.05 
3.08 
5.74 
0.66 
4.62 
4.69 
6.10 
.5.95 
3.25 
2.98 
2.93 
4.01 
4. '22 
2.62 
1.21 
4 
2.55 
3.95 
6.72 
5.12 
12.90 
4.08 
1.60 
3.86 
2.99 
2.09 
2.96 
3.23 
6.63 
3.08 
2.62 
2.49 
1.80 
5.79 
1.34 


An^st 


September 


+6.74 
+0.35 
-0.25 

+6.' is 

-0.68 


+0.80 
+  1.69 
+  1.29 
+2. 42 
+2.00 
-2.  48 
+  5.62 
-3. 14 
-0.77 

-o.'es 

-0.84 

+6.'6i 

+  6!49 
+  2.38 
-0.  26 
+2.3S 
-0.24 


-0.17 

+  2.96 

2.99 

+6.'87 
+  2.69 

-i.'69 

—6.' 81 
+0.79 
+0.67 

-3.67 
+  1  94 
-1.46 
+0.36 
+4.15 
+  1  58 
+  9.50 
+0.98 
-2.85 
+0.40 
-0.10 


-1.38 
+2.59 
-0.21 
-1.68 

-j!ii 

-2.' 03 


4.77 

5  14 
2.31 
1.43 
5.50 
1.08 
3.57 
2.55 
1.94 
0.97 
4.36 
2.01 
9.14 
3.45 
3.20 
4.40 
5.53 
2.06 
1.56 
2.50 
4.80 
5.70 
4.12 
7.60 
,5.13 
2.73 
1.99 
2.13 

6  on 

6.62 
2.22 


+  1.02 
+  1.78 
-1.18 

-6.'76 
-3.  m 


-2.17 
-2.73 
+  0.91 
-1.85 
+4.78 
-1.15 
-0.14 
+0.96 
+2.24 

-i.'89 
—1.00 

+  i!95 

+4!64 
+  1,31 
-0.74 
-1.61 
-1.67 


2.78 
0.91 
2.68 
4.86 
1.88 
2.36 
1.2(1 
2.30 
2.60 
L42 
1.26 
1  18 
3.03 
0.24 
1  73 
2.38 
2.79 
S.48 
2. 21 
1.61 
2. 02 
0.64 
2.96 
2.77 
1.95 
1.52 
2.48 
5.45 
3.58 
2.37 
2.18 
2.86 
2.44 
1.26 
3.03 


-3.04 
-0.95 
+  0.90 

-2.05 
-2.83 

-i.56 

-2.' 86 
-3.73 
-  1.05 

-i.94 

-1. 

-0.49 

-0. 20 

-2.37 

-1.95 

2.27 

2.78 

-0.36 

1.27 

-1.68 


+  1.86 

+0.58 

1.27 

-2.79 

-i.'eo 

-6.25 


1.63 

1.25 

1.86 

0  47 

1.69 

2.76 

1..50 

3.06 

2.03 

3.31 

1.17 

2.68 

1.19 

3.06 

1, 

1.20 

1.83 

3.10 

1.46 

3.46 

3.18 

2.16 

3.62 

0.90 

2.10 

0.84 

2.87 

3.76 

3.  14 

1.96 

2.96 


-1.67 
-2.46 
-2.02 

-i.'ys 

-L.S7 


-2.  CO 
-0.61 
-3.22 

-  1. 10 

-  1.7S 
-0.76 
-1.36 
-2.32 
-1.89 

-2!  78 
-0.29 

-1.69 

-■2.' 14 
-2.17 
-2.42 
-0.76 
-0.58 


0.80 
0.30 
0.92 
1.66 
0.30 
0.66 
1.80 
0.35 
1.46 
1.15 
0.86 
089 
2.64 
2.36 
2  80 
O.U 
0.85 
0.90 
1.00 
1.52 
0.72 
2.08 
1.81 
2.87 
2.49 
1.92 
2.41 
1.44 
1.55 
0.79 
1.06 
1.51 
0.87 
1.79 
2.13 
1.11 
1.91 
0.95 
1.38 
3.20 
1  41 
2.06 
0.42 
1.92 
1.85 
0.42 
0.93 
1.69 
1.63 
1.54 
3.38 
1.85 
0.65 
1.43 
2.47 
0.99 
1.15 
1.50 
1.10 
2.40 
2.18 
1.94 
0.81 
0.75 
0.88 
0.98 
1.07 


8.18 

2.42 

-L29 

-3.09 
-L40 

-2^22 

-3.09 
-2.56 

-0  ..39 

-1.18 

-3.26 

-2.36 

-2.54 

-2.68 

-1.95 

-2.92 

-1. 

-0. 82 

-0.52 

-0.80 


-1.45 
-1.60 
-2.98 
-3.16 

-2.'( 

-6!86 

-6.74 
—2.94 
-2.95 

— s.'ii 

-1.66 


-2.18 

-2.66 

-2.76 

-1.51 

-1. 

-1.96 

+0.60 

-1.31 

-2.76 

^.'59 
-2. 18 

-2!4i 

-6.68 
-L35 
-1.57 
-2.  15 
-3.17 


October 


November 


1.28 

1.79 

L12 

0.89 

2.88 

3.11 

2.*0 

1.31 

0.46 

0.97 

1.14 

0.64 

0.  Hi 

0.90 

0.12 

1.10 

0.95 

0.96 

1.30 

L42 

1.48 

2. 22 

1.12 

0.18 

0.37 

0.36 

0.96 

0.24 

0.58 

1.40 

1.20 

2.20 

1.32 

0  38 

1.96 

0.63 

0.28 

0.80 

0.62 

1.06 

0.61 

1.04 

2.33 

0.84 

0.78 

0.79 

4.12 

0.60 

0.30 

0.69 

0. 

1.95 

0.68 

1.66 

0.81 

1.37 

0.76 

0.10 

0.25 

0.80 

0.83 

0.18 

0.  .59 

0.27 

0.95 

0.28 

0.56 


-1.47 
-2.30 
-1.73 

-6.' 68 
1.66 

-3.16 

2!  24 

-2.88 

2.76 

-3.46 

-1.79 

-2.04 

-2. 28 

-3.05 

-2.00 

-1. 

-1.73 

-2.38 

-3.66 

-3.0s 


-2.98 
-2.74 
-L73 
-2.51 

-i'.zs 

— i.63 


-2.58 
-2.59 
-4.06 

-3.61 
-2. 


-2.  .35 
-2.19 
+0.67 
-2. 57 
-2.61 
-2.74 
—2.62 
-1.71 
-2.78 

-2.33 
-1.34 

-3.96 

-2.6.5 
-2.50 
-3.07 
-3.36 
-3.81 


9.58 

6.23 

6.28 

2.77 

3.98 

3  66 

4.60 

7.72 

6.09 

2.19 

5.05 

L35 

4.18 

8.22 

3.63 

5.90 

7.08 

3.63 

7.63 

7.78 

4 

8.26 

3.55 

6.19 

4.66 

2.33 

7.24 

3  43 

6.61 

2.11 

5.30 

5.03 

4.58 

4.57 

4.42 

4.60 

5.11 

6.66 

8.74 

6.32 

5.54 

4. 14 

6.26 

3.69 

8.14 

1 

5.02 

7.85 

7.10 

8.94 

5.26 

8.30 

3.44 

5.88 

8.60 

6.07 

6.33 

6.08 

3.04 

9.60 

6.30 

1.34 

2.  63 

4.68 

3.62 

2.46 

4.40 


+2.74 

+2.7S 

1.01 

+6!  23 
+-0.94 

+3.68 

+i."i4 

2.88 

+0.94 

-6!38 

+2.39 
+S.  14 
0.32 
+4.19 
+  4.18 
+0.27 
+  5.93 
-0.33 
+  3. 12 
+L36 


-0.77 

+  1.55 

1.68 

+2. 20 

+i."7i 

+  i.'55 


December 


+  1.61 
+2.87 
+6.39 

+  i]42 
+  1.08 


+  5.33 
-2.78 
+0.46 
+  1.33 
+3.34 
+6.04 
+2.36 
+3.97 
+0.05 

+5.' 84 
+1.88 

+2!  67 

+5.' 57 
-t-3  03 
-2.16 
-1.52 
+1.06 


2.99 
4.19 
4.21 

a. 88 

1  37 
2.01 
2.10 
4.61 
1.07 
2.54 
2.12 
2.6« 
2.16 
4.66 
3.21 
2.80 
4.60 
S  13 
2.09 
3.58 
3.17 
2.47 
1.95 
2.27 
2.44 
1.33 
2.22 

2  51 
2.74 

3  38 

1  38 
0  66 
1.23 
4.35 
1.18 
1.00 
3.91 

2  65 
2.42 
3.42 
2.11 
1.20 
y.63 
4.11 
1.80 
3.00 
2  05 
4.10 
4.66 
4.66 
4.10 
4.10 
2.28 
2.74 
2.30 
3.34 
3.42 
6.11 
8.15 
1.95 
2.75 
2.67 
3.21 
3.74 
3.09 
3.17 
S.38 


-1..31 


Annual 


52. 701 
61.76 
53.39 
36.38 
60.12 
52.40 
48.54 
68.66 
47.32 
36. 92 
45.  62 
35.55 
46.08 
49. 33 
47.20 
47.76 
44.41 
47.76 
53.95 
55.97 
54  62 
49.54 
42.73 
46.42 
47. 52 
49.99 
56.08 
43. 5' 
45.94 
43.  84 
55.86 
46.93 
46  99 
51. 42 
46.23 

55.' 31 
50.24 
49.81 
59.22 
58.43 
44.35 
47.56 
39.25 
50.88 
43.78 
54.13 
56.59 
58.95 
61.66 
52.40 
59.12 
42. 95 
61.84 
53.08 
49.96 
52.99 
64.68 
44.36 
-3.34  48.77 
0-63  50  63 
-2.12  34.11 
-1.43  47.00 
-0.23  54.08 
42.64 
41.31 
38.34 


-1.68 


+  2.91 
+  3.36 
-14.41 

+  "3!82 
+  0.14 


+   3.61 

-'3.' 29 
-14. 70 
+  L45 

-'6.' 58 
+    3.25 

-  5.12 

-  2.05 
+  6.26 
+  7.70 
+  5.94 
+  7.24 

-  9.02 
+  0.22 
+  3.73 


-  8.70 

-  3.53 

-  6.15 

+  7.23 

+  '2.69 
+  '7.' 38 

+  '9".25 

-  0.16 
+  5.61 

-'i!25 

-  0.78 


+  6.10 

-  7.58 
+  4.99 
+  9.12 
+  9  76 
+  8.29 
+11.61 
+  7.18 

-  5  09 

+ii.'i3 

+  1.58 

+  i6!i9 

+  'i.'73 
+  5.20 
-13. 47 

-  3.13 
+  1.91 
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CLIMATOLOGICAL  DATA;    ARKANSAS  SECTION 


Year,  1938 


Konthly  and  Anuual  Precipitation  for  the  JTear  1938.  with  Departures  from  the  Kormal,  continued 


Stations 


Jaonftry 


Febrnary 


March 


April 


May 


Morrilton 

Mountainburg 

Mountain  Home.. 
Mountain  Valley. . 

Mount  Ida 

Newport 

Norman   

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Plantersville 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs 

Rogers  (near) 

Rosebud  Xt 

Ross 

Russellville 

St.  Charles 

8t.  Francis 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart 

Stuttgart  (Evap.) 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Turnpike  

Underwood 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock 

Wilson 

Witt  Springs 

Wynne 

Yancopin 


5.33 
3.61 
3.M 


+  1.47 
+  6.' 52 


9.25+4.91 


5.19 
9.80 
8.81 
6.63 
6.83 

8.' 66 
8.69 
9.58 
4.92 

3  94 
4.36 

11. 32 
6.65 
3.20 
8.47 
4.27 
e.83 
7.35 

4  96 
6.70 
3.19 
7.57 

11.15 
8.21 
6.71 
9.80 
6  02 
4.99 
4  28 
7.10 
6.01 
6.92 

5.70 
i.M 
7.43 
5.49 


+0.  55 


6.12:+3.38 

i0.05 

6.85+3.10 


+2.93 


+3-60 
+4.98 

-o.ei 

0.33 
+  6.68 

+6.' 64 


+3.38 

-iiiii 

+  1.91 

0.  H2 

+  3.55 

+  6.11 

+3.'i6 
+5.72 
+1  62 
+0.43 

+3.57 
+  1.19 
+8.02 

+6.03 

+2  "27 
+0.60 


8.14 
6.30 
7.41 
7.59 

4.77 
8.22 


+4.60 
+3.06 


+  6.85 


4.43 

6.471+2.66 

7.1.S|+3.59 

3.96 

+4.97 
-1.3 
+2. 85 


8.31 

2. 

6.55 

3.66 

6.12 

7.34 

3.56 

8.00 

3. 45 

6.41 

7.25 


5.78 
3.93 
6.63 

6^08 
6.38 
5.46 
4.63 
7.10 
4.33 


+  2.10    4-761+0.54 

...I  4.411    

+  3.12!  4.651-0.04 


+  1.92 
+  1.96 


+  1.17 


+4.  2ft 


+4.72 


+2.98 
+  3.92 
2.  56:-0. 
8  51+5.05 
5.78I^1.80 
4.06 
7.011+4.16 
3.98, +0.60 
5.511+2.09 
8,17|+5.16 
3.48 


7.15 
2.78 
4.21 


+3.60 
-1.47 
+1.06 


4.271  +  1.12 
7.S6  .. 
4.84+1.16 
2.37-1.86 


6  12 

6.45+1.28 

5.24  +0.49 

4.3B 

8.36 

4.37 

5.46 

4.91 

5.04 

5.01 

3.78 

6.30 

7.08 

6.20  +0.80 

7.  72  +3. 66 

3.57  -0.82 

6.46  +2.18 

7.  43  +2  44 

7.57 

5.20  +1.47 


+  4.00 
-0.80 
+0.96 

+  i'.64 


1-0.42 


5.18 
3.13 
4.78 
5.27 
6.25 
5.11 

5. 6<'l 
6.09 
6.29 
4.69 
4.31 
4.13 


4.74 

4.98 

5.95 

5.  CO 

3. 

4.32 

6.74 

6.96 

4  50 

5.70 

7.19 

6, 


3.11 
5.23 
9.51 


June 


Jnly 


1.80 
+4.50 


+0.48 
+  1.12 
+1.46| 

-6.99 

-0.87 
+2.55 

-o'ln 

+2'.34 
+  1.21 


39 

12 

85 

42 

31 

96 

85 

2.76 

4.23 

5.59 

4.90 

3.17 

4.61 

5.00 

5.08 

5.  -27 

5.43 

4.94 

4.02 

6.. 52 

4.60 

8.38 

3.32 

4.41 

5.  65 

5.04 


-0.71 

1.85 


+1.05 


+0.58 
+0.83 

-6.' 54 
-0.60 

+  1.47 

-0.  69 


+0.96 

-•i."36 
-0.10 
0.34 
-1.2B 
-1.90 

+6.' 42 
+0.  12 
+0.01 
+0  17 

-i.'74 
+  1.35 
-0.44 

-i.'97 

+6.' 33 
+  1.29 


6.621-0.31 
5.43,  +  1.07 

1  29| 

6.  63! 

2  831 

5. 47, +0.68 

5.84,+l.  17 
6. 12  -1-0.  86 
1.86 

5.73'+0.85 
(1.92  -4.43 
3.12-1.931 

2.22, 

8.911+3.851 
3.18; 

1  74' 

4.04,-1.55 

2. 28' 

4.48+0.53 
4  5!t|+0. 15 
2.90-1.63 
3.93-1  14 
2.92  -1.93 

2.15; 

4.441-0.83 
2.65-1.95 
3.25-2.49 
7  92  +2.20 
1.81'  . 
4.21-1.7!' 
1.78  -2.92 

2  35  -2.03 
7.68  .. 
S.o.'i  +0.55 
7.06  . 
3.  S3, -0.89 


3.80 
4.16 
3.76 

2.66 
5.15 
1.90 
3.66 
8.25 
5.20 

3.' 33 
2.12 
4.52 
3.28 
2.80 
7.30 
5.75 
3.331 
4.86, 
4.72 
2-55 
2.83 
2  81 
2.98 
3.95 
9.68 
1.94 
5.47 


O 

0.00 
-6.68 

-i!63 

+  1.23 

+i!i7 


2.  .59 
3.10 
3.63 

2.65 
1.03 
2  86 
3.75 
4.60 
2.11 


-1.80 
+  0.03 

-i'.56 
-I  3.83 
+  1.50 

'-o!26 


-1.25 


-0.11 

--6!2i 


-1. 

-2.06 


-0.91 


-1.00 
-0.05 
+  6.02 
-I  69 
+  1  72 
4.41 
4.99|  +  0.96 
6.92i+3.06 
4.09-0.81 
5  84I+O.94 
3.86 
2.66  -1.97 
3.62  -0.10 
4.37  +0.81 

4. 66     

4.881+1.57 

3.90I 

4.471+0.57 


-2.02 


-O.Oo 

-H2.'32 
+0.86 
-2.  49 
-0.65 
+0.32 


1  79 

2  31  -1.25 
2.24I-I.39 
1.76 
3.  74I-O.37 
3.54.-0.56 
2.18  -1.81 

2  37 
2.42 

3  39 
2.93 
4.22 
4.54 
6.64 
3.77 
1.71 
2.95 
3.76 
3.77 
4.51J  +  1.14 
2.701-1  46 
4.94+0.69 
3.20—0.53 
2.74i 

-0.48 
+2. 31 
- 1- 1. 28 


6.081 
4.. 33 
4.88 
4.85 
2.61 
3.06 


2.95 
4.64 
2.22 

0.78 
1  66 
4  16 
2.06 
0.99 
4.48 

1.76 

2.73 

1   95 

4.01 

1.7 

5.40 

1.45 

4 

2.77 

2.50 

3.13 

1.72 

1.57 

1.12 

3.37 

1.92 

0.8" 

2. 22 

2.22 

).60 

1.51 

1.76 

2.06 


Seplembi-r 


October 


NoTember    December 


0 

0 

a 

b 

3 

a 

t 

0 

a 

0. 

a. 

C 

^\  s 


Annual 


-0.65 
-206 


2.72 
-2.26 


-1-0.75 


-0.70 
-0.43 

-3.08 
+2. 19 
-1.86 

-i.'is 


-1.71 

-3.12 
-0.68 

-1  18 
-2.01 
-1.17 

-2.  19 
-2. 11 
-2  29 
-1.97 


+0.83 
-6!  66 


3  59 
1.64 
1.48 
3.40 
0.95 
4.90 
0  48 


-0.12 
-1.89 
-1.19 

-2.97 

-3.23 


1.06 
2.31 
1.25 

i'.i'i 

0.24 
2.40 
2.66 
1.62 
1.53 

1.33 
1.93 
1.35 
1.  16 
0.71 
0.90 
1.78 
0.  41' 
0  92 
1.93 
0.24 
1.12 
4.32 
2  10 
3.34 
2.97 
2.11 
1.20 
1.83 
1.76 
3.  14 
2.00 
3.39 

0.73 
0.49 
2.40 
0.58 
0.89 
1.34 
1.66 


-1.93 
-■k'.Ob 


2.41 
-3.49 


-1.28 


-1  68 

1.621 

-2:97 
-1  591 
-1.57 


-2. 93 

-2!86 
-■>.09 
0.0' I 
-(..8X 
-2.30 

-^i.'6'7 
i-0.  10 
-1.50 
-1.76 

-2.44 
-3.  .55 
-0.19 

-i'27 

-1.85 


0.93 
0.56 
2.22 
0.98 
0.  .54 
1.82 
0.71 
0.  30 
1.16 
0.76 
0.53 
0.09 
0.35 
0.53 
1.08 
2.21 
1.44 
n.  35 
0.48 
0.83 
1.04 
0.30 
0.07 
0.  18 
0.52 
3.65 
n.37 
0.65 
0.  12 
0.21 
0. 23 
1.84 
2. 19 
0  31 

6.' 19 
0.37 
0.65 
0  74 
0.60 
0  14 
0.17 


-  2.  45 

-  i.'62 


-3.14 

-1.71 


-2.43 
-2.42 

-2.' 9.5 
-4.15 

-  i  '.'23 
-1.41 
-2.  75 

-2.40 


-2.69 

-3.56 
+  0.41 

2.  30 
-3.20 

3.  33 

3.' 23 
-1.59 
-1.31 
-5.(!0 


+5.85 


9.13 

5.45 

7.20 

8.29 

6.85 

4  67 

5.84 

6.47 

6.16 

4.70 

2  72 

3.48 

3.96  -  0.04 

6  58  +2.33 

3.W 

.5.15 

3.89 

6.34 

3.95 

5.00 

3.57 

3.15 

6.26 

2.74 

4.99 

6.38 

6.19 

6.81 

■J.  72 

3.  26 

6. 16;  +  3  07 

4.83  +1  41 

9.59  +5  99 

6.  S5  +3.04 


+  4.37 


+2.  42 
+  1.03 


+  1.91 
-0.73 


+  1.64 
-0.04 
+  2.71 

+168 


+2.31 

+  i.'2i 

-h2.50| 
+2.68' 
+2.85 
-1.10 


330  4.12 
-3.161  a.9,^ 
-2.421  5.14 
.1  4.74 
1.31 
8.28 


-2.71 
-3.' .52 


3.92 


+  0.79 
-  0.04 
+  2.11 

-2^84 

-+6.'('l 


2.19 
121 
2.82 

3  37 
3.62 
2  35 
3.01 
1.78 
4.00 
2. 25 
2.12 
3.21 

4  62 
1.35 
3.84 
2.45 
2.40 
5.00 
4.05 
0.89 
2.861 
2.70 
2.68 
3.0s 
3.07 
2.94 
3.78 
1.76 
4.13 
4.05 
3.  OS 
4.20 
3.24 
0.22 

2!  98 
3.29 
3.42 
2.U6 
3.SS 
H.  79 
2.98 


-1.69 
-6.54 


-0  48 
-1.86 


-0.76 
-2.41 


47.751   +  4.71 

48.66    

53.591  +  7.41 


63. 08 
43  95 
49.  62 
53.61 
64.37 
49.99 


-0  94 
-3.10 

-i.'58 
-3.77 
+  0.45 

-i.'45 


-0.33 


43.60 
51  56 
52.88 
38.91 
49.48 
41.51 
55.69 
41.18 
44.81 
50.43 
32.66 
48.03 
,47.25 
1.30  46  23 
-I.30I57.59 


1.14 
-3.33 
-0  99 

-0.24 
-0.15 
-0  74 
-1.03 

-6.65 
-2.64 
-0.60 


44.731 
48.391 
50.071 
46.35 
50.64 
1 .  39 
52. 84 
57.33 

43.' 52 

40.89 
46.61 

40.09 
54.  33 
45.58 


+  1.37 
--  4.33 


+10.11 


-  0.27 
+  2.41 

-'6.' 48 

-  8.82 
+  6.60 


+  1.28 

-6.42 

+  10.99 

-  2  18 

-  0.51 

-  0.33 

+  6J6 
+  4.53 
+  2.38 
+  3.10 

-  '5.' 52 
-11.79 
+  3-96 

-ioisi 

-'5'.34 


Ammmls  in  italics  are  estimated. 
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Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1938,  with  Departures  from  the  Normal 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

ffl 

a 

V 

4^ 
f 

3 

B 
f 

d 

3 

i 

£ 

3 

g 

£ 

3 

3 

CD 

0 

ti 
^ 

P. 

a 

s 

s 

a 

a 

S 

r* 

OJ 

o 

H 

a 

A 

O 

H 

a 

H 

O 

H 

o 

B 

O 

July 


August 


September 


October 


Novembei 


December 


Annual 


VlumFork 

Vmity 

\rkadelphia    

Satesvilie  (Airway).. 
See  Branch 

Senton  

Bentonville 

Blytheville 

Booneville 

Briukley 

Camden 

Carthage 

Conway 

Corning 

Crossett  

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado ■■■ 

Kngland 

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

rayetteville  Exp 

Fordyce 

Kort  Smith 

Gilbert 

Qrannis 

Gravette 

Green  Mountain  ... 

Harrison.  

Helena 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

.lonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 
Little  Rock  (Airwoy 

Lutherville  

Magnolia  

Mammoth  Spring  . .  • 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello(.\.irway). 

Morriltoii   • 

Mountain  Home  .  •  ■ . 

Mount  Ida 

Newport 

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Russellville 

St.  Charles.  

Searcy  

Stuttgart.. 

Stuttgart  (Evap).  . . . 

Subiaeo 

Texarkana 

Thorn burg 

Turnpike 

Warren 

White  Rock 

Wilson  

Wynne 


Departures  from  the  normal  temperatures  are  based  on  records  of  10  years  or  more.   Reference  letters  •  i"  °  appearing  in  the  table  indicate  number  days  missing. 


Monthly  and  Annual  Evaporation,  Mean  temperature  and  Wind  (miles  per  hour)  for  year  1938 


Year 

Data 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Hope        

Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 

2.713 

44.6 

2,2 

2.967 

52.2 

2.3 

6.521 
60.8 
2.4 

4.  955 

62.4 

2.0 

7.924 

70.6 

1.8 

7.020 

76.2 

1.4 

7.  664 

81.2 

1.2 

8.633 

82.0 

1.2 

6.784 

75.0 

LI 

6.. 385 

66.6 

1.2 

3. 640 
49.6 
2.0 

2.619 

43.4 

1.9 

66.825 
63.7 

L7 

Russellville 

Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 

2.101 
42.6 
2.1 

2.285 
50.8 
2.1 

4.992 
61.2 
2.4 

4. 962 

63.2 

1.6 

6.433 

70.5 

1.8 

7.026 

77.4 

1.2 

8.160 
83.1 
0.8 

8.768 

83.2 

1.3 

6.994 

77.0 

1.1 

5.621 

67.2 

1.1 

2.  537 

50.8 
1.7 

I.  972 

43.8 

1.6 

61.  855 

64.2 

L6 

Stuttgart 

Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 

1.491 

44.0" 

3.8 

1.819 

51.5'' 

3.4 

3.715 
59.8 
8.9 

i.  821 
62.4 
3.4 

6.076 

71.0 

3.2 

6.314 
76.5 
2.5 

7.212 

82.fi 

L8 

6.702 

83.2 

1.9 

5.660 
76.2 

1.8 

4.  .=175 

66.0 

1.9 

2.474 

51.3 

3.1 

1.713 

43.0" 

2.9 

62.  602 

64.0 

2.8 

Amounts  in  italics  are  esiimaied. 
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Year,  19S8 


MONTHLiY  HIGHEST,  LOWEST,  AND  fltEAN  BIVEK  STAGES  FOB  A938 


• 

Jan. 

Feb- 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept- 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

stations 

1 
.55 

m 

3 

OS 

5 

1 
0 

1 

E 

0 

P 
a 

a 

x: 
rx 

5 

0 

a 
g 

1 

5 

1 

0 

a 
S 

.c 

CO 

2 

3 

is 

a; 
0 

P 

1 

C 

s 

1 

.c 
ec 

K 

1 
% 

n 

cS 

OJ 

1 

0 
►J 

fl 

S 

1 

5 

a 
0 

P 
a 

2 

1 

"5 

a 

1 
0 

a 
1 

?fi  0 

4  R 

11.329.o|  5.4111.2  22.11  5.2!  9.ll22.2l  fi.gill./ 

13.7 

4.1 

5.9 

6.7 

4  1    4.9    4-3 

3.1 

3.8 

4.0 

3.4 

3.6 

5.6 

3.5 

4.0 

5.31  3.7 

4,410.4 

4.1    6.4 

8.9 

4,3    6,6 

ArkansasCity 
Batesville . . . 
Benton  .     ... 
Big  Lake  Out 

■'I  4 

fi  1 

15.0132.9:19.6125.6 

32.6128.2  30.5  37.4:32. 136.0 

35.7 

17.6 

23.6 

32. 7 

22.1:28.7  21.7 

18.0 

19.6 

19.8 

y.4 

lb.  / 

10.5 

4.1 

;.b 

10.9    1.4 

6.  5  10.5 

o.el  4.2 

10.5 

1.6,  6.2 

23.3 

5.3 

9.1139.51  7.8|17.0 

:         ]         1 

31.0 

9.512.3125.6  11.7  15.5 

29.0 

9.5 

15.5 

18-3 

7.8:12.0 

7.7 
8.fi 

5.4 
3.2 

62 
4.7 

8  1 
7.0 

4.7 
.H.O 

5.0 
4.0 

5.0 
3.1 

4.5 
2.7 

4.7 
2.9 

5.2!  4.3 
3.0I  2  4 

4.5l20,2 
2,7jl7.0 

4  61  8.3 
3.0  6.3 

y.i 
9.8 

5  2    6.0 
4.3I  5.9 

i'^  i 

fi  fi 

9.6i7.5|l0.6'i3.5 

Ifi  1 

io.sii.'iliB.i  7..5:i2.8 

7.4 

6.5 

6.1 

7.9!  5.4!  fi.3 

R.2 

4.3 

5.1110.4 

4.3 

6.8 

4.3 

3.3 

3.8 

3.3 

3.1 

3,2 

3.7 

3.0 

3.4 

3.7 

3.5[  3.6 

Black  Rock. . 

11   3 

?  4 

5.5  25.1:  6.8  14  8 

20.  I 

7. 6:13.0'23.9  10.9!l9. 5115.2 

7.0 

9.5 

12. 7|  5.7!  8.5 

7.6 

3.2 

4.6 

8.6 

2.2 

4.2    2  2 

l.b 

1.9 

l.b 

1-3 

1.4 

3.3 

1.4 

2.3 

2.V 

1  8    ~  " 

i.v 

Boughton . . . 

79  q 

3  N 

9.823.6    6.1I1I  0'22.2{  5-4'  9.120.3 

4.9  12.9  13.1 

4.f 

5.9 

13.2   4.5:  6.8 

5.7 

3.2 

4.0 

fi.O    3.1 

3.8:  3-3 

3.  1 

3.2 

3.2 

3.0 

3  1 

8.6 

3  2 

4.4 

9.3 

3.  4 

4.9 

Ifi  8 

0.6 

3  7145.0I  2.,S!ie.8l26.9l  4.OI  6.2  15.8 

6.6    8.2I24.4 

4.0 

9.0 

11.8    2.5]  5.9 

3.1 

0  5 

1.3 

1.6 

-0.1 

0  5 

U.4 

-0.3 

-0.1 

0.7 

-<J.b 

O.A 

14.1 

-0.2 

3.1 

4.0 

0.6 

1.2 

Caraden  , 

40  7 

7  0IM.R41.1 

11.4  26.2127.7:13  0,17.5:40.1 

15.0129.2  17.9 

5.C 

9.0 

10.4    5.0!  6.5 

6.2 

3.8 

4.3 

6.6 

3.8 

4.0 

4.h 

3.b 

3  9 

5.0 

8,8 

4.2 

12. ; 

i  8 

b.  8 

14.2 

6.0 

1.4 

Clarendon. .. 
Cotter 

26.7 
13  9 

13.6 

3  n 

20  5;35.0 
5  1131.0 

25. 0  28. 0  35.024. 1'28. 6:30. 6 
3.810.1115.81  4.81  6.fill4.7 

25.0129.0,28.4 
6.1:  8.0119.0 

23.6 

4.7 

25.2 
8.9 

27.0  22.7,25.2 
13.21  4.5!  7.1 

22.1 
4.5 

11.0 
8.2 

14.1 
3.6 

13.6 
3  7 

8.5 
2  8 

11. J 
8.0 

8.4 
3.0 

b.y 

2.4 

/■6 
2  6 

fi.y 

2.6 

b,  3 
2,0 

6.6  18.4 
2-2110,8 

b.b 
2.5 

12.1 
6.0 

12.3 
3.8 

8.8  10. 1 
S.2i  3.3 

Danville 

97   1 

3.6 

III  9I29.3 

5.9!l4.9l23.0 

4.6    7  5'23.0 

5.7114.1  17.0 

^3.5!  5.6 

7.2i  2.61  3.8 

4  0 

2.0 

2.41  5  8 

1.8 

2.4 

V.l 

18 

2.8 

2.0    1.6 

1.7:17.  1 

l.b 

4. 1 

14.9 

2.3    4.0 

Dardanelle  . 

lf>  1 

2.61  6.ll29  6 

4  4 

13.2121.5 

6.7    9.122.81  8.7:13.9122.8 

7.  4!l3,2 

20.2I  9.2I16.4]  9.9 

4.1 

6.1111.0 

3.4 

fi.  1 

b.5 

2.9 

4.1 

4.1    1.6 

2,2    ■  " 

4.8 

l.b 

2.9 

4. 1 

1,5    2.2 

Fort  Smith 

14  4 

1       .133.2 

6  0 

....|25.1 

6.3    8.8  24.:H 

8.0S13.025.C 

7.7|14.4 

22.0]10.4ll6.3!n.8 

6.6 

8.113.4 

5.9 

8.3 

9.0 

6.4 

b.  / 

7.0  .... 

;.4 

.... 

........ 

fulton 

3?  P 

6.9ll.'i-l:3fi  4 

9.2 

22.229.3i  9.2115.3131.4 

10.7122.9121,4!  9.2|13.6 

20.3    8.4I13.3 

HI 

5.9 

7.2t  8.9 

5.1 

6.2    5.3 

4.,; 

4.b 

4.7    3.5 

3,8 

4.6    3.0 

4.0 

4.8    a.bi   4.  J 

Georgetown  . 
Gilbert 

21.8 
16.0 
25  q 

4.0 
3.3 
t  1 

11.3  31.5 
4.7i2».0 
18  2'35.1 

14  4l22.3:26  2ll3.6!l9  8,25.8 

S.8l  7.4  16.01  4.1    5.2:13.8 
21.9128.8  38. 9!30.0l34. 9143.5 

21.9  23.922.6  16,  9|J9. 2 

4.9    6.1112.41  4.31   '^'^ 
i39. 0:41. 9l39.lll8.fi  24.4 

22  7  12  8118.8 

5.1I  3.31  '•.0 

38.025.31S1.8 

11,7 
3.3 
26.8 

4.1 

2.6 

23.7 

6.3l  7.3    1.9 

2,9    3.3    2.3 

24.8126  4  12.2 

4.3    1.9 

2.7    3.1 

■/1. 6  15.9 

0.7 
2.4 
7.1 

1.3 
2.6 
11.9 

0.7 
2.6 
16.6 

0,0 
2.3 
4.4 

0.4  15  2:  0.4 
2.41  '2    2.3 
10.6  \6.3l  3.7 

6  0 
3,4 
8.3 

6.1;  2.2 
4.81  2.8 
1.5.6;  5.1 

6.4 
3.4 
9.0 

'>'i  R 

A  f< 

V2.l'34.4 

8. 6ll7. 4126.31  9.4112.9'27.h'10.2'l7  .3ll9.  S;  9.6113.3 

I8.2I  9.312.6112.4 

7.2 

8.4 

10.4    6.4    7-7 

V.4 

6.0 

6.3 

6.0 

5.2 

5.4I  7.3:  5.2 

5  b 

6.5    6.0 

5.2 

30  5 

4  7 

14.1^39.  1 

1ft.  1126.  5134.  6:14.  3:22. 2  35. 823. 6l27. 9 

25.2:16.5120.7 

25.1113.2119.9 

12.1 

4.2 

6.6 

7.9 

1.9 

4.6 

2  2 

0  y 

1.4 

l.b 

0,5 

0.818. 0|  0.8 

^-0 

8.4    3.0 

•1.5 

I  ittle  Rock 

Ti  1 

-0  fi 

4.2  25.2 

2.2:11.9  18.8 

5.11   7.7,21.6 

7.2I13  4 

20.21  5  0:10.3 

17. 2S  6.312.9 

7  2 

1.8 

3  8 

7.8 

1.2 

3.4 

3.3 

0.7 

l.fi 

1.3 

-0  3 

0  21  3.7-0.3 

1-2 

2.2-0.1 

0,5 

17  3 

H  0 

12. 2124.6 

I4.7il8.2'24.7 

19  922.6127.6 

23.3i25  •) 

23. ll  8.2  12.6 

17.6 

7.7112.7 

7.7 

4.9 

6  1 

7.4 

3.3 

5.6 

3.2 

1.4 

2  1 

1.3 

0,b 

0,81  1 ,2    0.6 

0.8 

1.6    l.I 

1.8 

fi  4 

1  9 

8.6i  8. 1 

3.0    5.2 

fl  4 

2.9|  4.81   &■'' 

2.2    4.C 

9.41    I  8l  6.8 

7.7 

1.6    3.7 

l.fc 

0  6 

0.9 

1.0 

0.5 

0.8 

O.y 

0.0 

0.4 

0.1 

0,0 

0.1]  0,2    0.0 

0.1 

0.2,  0.0 

0. 1 

Morrllton 

13  H 

-1   fi 

2-8!27.8 

1.211. 4 

19  3 

3.3:  6.5I2I.O 

5.3  12,0 

19.8 

3.51  9-7 

17  C 

6.012.7 

6.5 

-0.2 

2.4 

7.8 

-0.9 

2.1 

2.6 

-1.5 

-0.  « 

-0.3 

-3  0 

-2.3:   1  4-3.2 

-1.0 

02  -2.  8 

-2.  1 

Newport 

79  1 

1   9 

8.1,33.4 

7.8  19.7 

7fi  5 

9.4115  829.5 

17.3  23.9 

25.9 

9.5116.8 

2^2.  t 

7  114.2 

6.8 

2.2 

3.8 

6.7 

o.y 

2.7,  0.9 

0.0 

0.4 

0.4:-0.3:-0.1!14.8l  0.0 

4.8 

4.2;  0.9 

1.  / 

<»  <4 

n  0 

2.7i28.9    1.3 

9  7 

20,8 

3.2    5.520.8    4.7I1O.4 

21.0 

4.0;  10. 6 

18.1 

6.3  13.0 

6.6 

1.3 

2  9 

8,51  0.6 

3.1    3  4 

0.3 

1.2 

l.li-O.S 

-01    1.9 

-0.4 

0.4 

O.Ol-O.fi 

-U.3 

Parkin 

Ifi  <t 

fi  i 

10.  «|22.0  12.9 

16  1 

w  s 

14. 0:19.222. 8ll7. 9 

20.4117  ^ 

8  3111.4 

11. S 

1  6.0I  8.4 

5.9 

3.4 

4.3 

6,0 

2.8 

3.9    2.7 

1.3 

I  8 

1.3:  0.9 

1.0!   1  2 

O.y 

1.0 

1.5    1.1 

1.3 

Pine  Bluff  . . 
St   Charles 

IS  5 

3  0 

7.8131.7    f..l 

Ifi  5 

17  ? 

8.4111.224.1:11.4 

17.2|22.8 

8.3113.4 

20.9:10. 1116.  g 

10.8 

5.7 

7.6 

11.5 

5.0 

7.2 

b.V 

4.4 

5.3 

4.7|  3.2 

3.7}  6.9 

3.2 

4.7 

5,5    3.4 

4.0 

24  9 

13  1 

20.2,30.7125.0 

?fi  1 

31.8 

24.5l27.6l....   .... 

27.0 

23.6  24.6 

25.4 '23, 2^24. 5 

23.0 

12.1 

15.3  13.9 

9.4 

u.y 

9.3 

7.8 

8  4 

7.7    7.0 

7.3!l6.0 

7.3 

11.7 

12,2    9.1 

10.4 

3t.  Francis  . . 

If  7 

f)  3 

9  8'23.6  10  3 

18  n 

20.0lll.8il6  5!23  4ll2  C 

19.  lll7.S 

7.4|  9.9 

1.731  fi  fiilt'-O 

9.7 

4.7 

5.9  11.4 

35 

5.3 

S.6 

3.2 

3.4 

3.4|  2  6'  2.91  6.3 

2.6 

.3.9 

4,1    3,2 

8.7 

?4  1 

7?  1 

23  1I27. 223.9125. 2!27. 423. 9;25. 3l27 .2124.  C 

25.7 

23.9 

18.620-1 

21.8  18.9'21.]!21.7 

20.1 

20.7  22.3  19.9 

21.1 

19.7 

iy.3 

19.5 

19.3:19.3:19.3,19.6 

iy.3 

19.6  19.7  19.6 

19.fi 

Van  Buren.. 
Whitecliffs    . 

11  *> 

3.4 

fi  •2.^2  4!   1  9:13.6l2h  4l  6.81  9.924.8    8.6 

14.4 

25.1 

8.' 

16.1 

2-2.31)0.6  17.0  12.1 

5.6 

7.5113.9    4.9 

7.6 

8.4 

4.3 

5.6 

6  2    3.4 

1  3.y:  b.y 

3  4 

4.3    3  8    3. 4 

3.6 

31.0 

2.4113.530.7    4.7|19.925.3    4.011. 7:27.0    4  fi 

21.4 

17.8 

2.  J 

6.7 

17.0    2.6    8.2    6.3 

1.0 

1.61  2.9    0.5 

1.0 

1  0 

O.b 

0.b 

0.5    0.8 

1  0.5    1,0 

0.01  0.4|  a. 21  0.0 

1.1 

FLOODS  IN  1938 


Excessive  rains  from  January  i?Oth  to  25th  caused  floods  in 
the  Red,  Little  Missouri,  Ouachita,  Petit  Jean  and  St.  Francis 
rivers.  In  the  Red  and  Little  River  Basins  ten  to  twenty 
thousand  acres  of  farm  land  were  inundated  and  about  "200 
tenant  families  were  forced  to  leave  their  homes.  The  Red 
River  at  Fulton  crested  at  32.9  feet  on  January  28th.  A  con- 
siderable area  was  inundated  in  the  Ouachita  Basin.  The 
crest  at  Boughton,  on  the  Little  Missouri  was  22.9  feet  on  Jan- 
uary 25th.  On  the  Ouachita,  Arkadelphia  had  26.0  feet  on  the 
28d  and  Camden,  40.7  feet  on  the  27th.  The  Petit  Jean  Riv- 
er was  high,  Danville  had  27.1  feet  on  the  25th.  On  the 
White  River,  the  crest  at  Batesville  was  2^.3  feet  on  the  25th; 
Newport,  22.5  feet  on  the  27th;  Georgetown,  22.3  feet  on 
February  2d;  and  Clarendon  had  27.7  feet  on  February  7th. 
The  Cache  bottoms  were  flooded  and  about  150  families  were 
forced  to  evacuate.  The  crest  at  St.  Francis,  on  the  St.  Fran- 
cis River  was  19.9  feet  on  February  let. 

The  heavy  to  excessive  rains  from  February  14th  to  22d 
caused  floods  on  practically  all  streams  in  the  State.  Red 
Cross  officials  estimated  that  600,000  to  600,000  acres  had  been 
flooded  in  21  counties  and  forced  24,000  refugees  to  leave  their 
homes.  Crest  reports  on  the  Arkansas  River  were  as  follows: 
Fort  Smith,  33.2  feet  on  February  19th;  Dardanelle,  29.6  feet 
on  the  19th:  Morrilton,  27.8  feet  on  the  21st;  Little  Rock 
26.2  on  the  22d;  and  Pine  Blufi,  31.7  on  the  23d.  On  the 
Petit  Jean  the  crest  at  Danville  was  29.3  feet  on  the  18th.  In 
the  Ouachita  Basin  the  crest  stages  were  as  follows:  Arkadel- 
phia, 29.0  feet  on  the  19th,  and  Camden,  41.1  on  the  22d. 
Boughton  on  the  Little  Missouri  had  23.6  on  the  19th.  In  the 
Red  River  Basin  the  crest  at  Fulton  was  36.4  feet  on  the  24th. 
On  the  White  the  crest  stages  were  as  follows:  Calico  Rock, 
42.0  feet  on  the  18th,  midnight;  Batesville,  39.5  on  the  19th; 
Newport,  33.4  on  the  20th; Georgetown,  31.5  on  the  23d;  Clar- 


endon, 35.0  on  the  28th;  and  St.  Charles,  31.8  on  March  3d 
Th»'  crest  at  St.  Francis  on  the  St,  Francis  River  was  23,5  fee 
on  February  24th.  Two  breaks  in  the  levee  near  Bertig  on  th 
St.  Francis  River  during  this  period  flooded  about  1000  acre 
of  cultivated  land. 

Heavy  rains  from  March  26th  to  31st  caused  floods  or  nea 
floods  on  the  Arkansas,  White,  Ouachita,  Red  and  St.  Franci 
rivers  and  their  tributaries,  from  March  29th  to  April  6th.  Or 
the  Arkansas,  Fort  Smith  reported  25.1  feet  on  March  81st 
Dardanelle,  22.8  on  April  1st.  On  the  White,  Batesville  hai 
31.0  feel  on  March  Slst;  Newport,  29.5  April  2d;  Georgetown 
25.8  April  6lh  and  Clarendon,  30.6  on  April  llth.  On  th 
Ouachita,  Camden  had  40.1  feet  on  April  5th.  On  the  Rei 
River,  Fulton  reported  31.4  feet  on  April  4th. 

Heavy  rains  from  April  6th  to  9th  and  from  April  15th  t 
17th  kept  rivers  at  high  stages  most  of  the  month  with  flooi 
stages  on  several  rivers. 

Frequent  rains  in  May  caused  flood  conditions  in  the  Arkan 
sas  and  White  Basins  the  latter  portion  of  the  month.  On  th 
Arkansas,  Fort  Smith  had  25.0  feet  on  May  25th  and  Darda 
nelle,  22.8  on  the  26th.  On  the  White  River,  Calico  Rock  ha< 
24.4  feet  on  the  24th;  Batesville,  29.0  on  the  24th  midnight 
Newport,  25.9  on  the  27th;  Georgetown,  22.7  on  June  1st 
and  Clarendon,  27.0  on  June  7th-9th. 

Frequent  rains  in  June  kept  the  Arkansas  and  White  river 
moderately  high  most  of  the  month. 

Final  estimates  on  flood  losses  for  the  year  are  as  follows: 
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White  Basin 

Ouachita  Basin 


Red  and  Little  River 

St.  Francis  River 


$369,200 

-  167,600 
■  39,700 

-  163,857 
1,000 
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highland 

Jope.... 


Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 


Aiir. 
Apr. 
Apr. 


Apr.  10 


Mar. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 


Nov.  2 
Nov.  8 
Oct.  24 
Oct.  24 
Oct.  24 
Oct  24 
Oct.  24 
Oct.  '/3 
Oct.  24 
Nov.  . 
Oct.  24 
Oct.  24 
Oct  24 
Nov.  8 
Oct.  24 
Oct.  24 


Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar 
Apr. 

Apr. 
Mar, 
Apr 
Apr. 
Apr 
Apr 
Apr 
Apr 
Apr. 
Apr. 


Nov.  8 
Oct.  24 
Oct.  24 
Oct .  24 
Nov.  8 
Oct.  24 
Oct.  24 
Oct.  24 
Oct  24 
Oct.  23 
Oct.  24 
Oct.  24 
Nov.  8 
Oct.  23 
Oct.  24 
Nov.  8 
Oct.  24 
Oct.  23 
Oct.  28 
Oct.  24 
Nov.  8 
Oct.  24 
Oct.  2S 
Nov.  8 
Oct.  24 
Oct.  24 
Oct.  23 
Nov.  7 
Oct.  24 


213 
219 
231 
231 
197 
197 
204 
200 

izii 

197 
197 

212 

23i 

246 
204 
237 
197 

ii>7 
204 
204 
204 
196 
231 
231 
252 
19B 
197 
219 
231 
203 

197 
252 
204 
196 
213 
197 
204 
J  96 
243 
204 


Stations 


Hot  Springs.., 

Index 

Jes.sieville.  — 
.Joneuboro.  ... 

LeadHin 

LiTTi.B  Rock  , 
T,nth<*rTiUe... 

Madison 

Magnolia  — 
MaramotliSpri'ig 
Marian na  ...  . 
Marked  Tree  . 

Mena    

Montioello 

Morrilton 

Mountainburg . . 
Mountain  Home 

Mount  Ida  . 

Newport 

Norm"n 

Odeu 

Okay 

Orark  

Paragould 

Parkin  

Pine  Uluff.  .  .. 

Pocnhontas.  .. 

Portland 

Prescott 

Rogers    

Rosebud 

Russellville  . . . 

St.  Charles.  .. 

Searcy 

Springbank.  . 

Story    

Stuttgart 

Subiaco 

Texarkana . . . 

Thornburg    . . 

Turnpike 

Waldron 

Warren 

Wilson 

Witt  Springs.. 

Wynne 


Last  in 
spring 


Apr. 


ILength  ; 
First  In  growing  | 
Hutunij^lseason 


I 


Observers 


Apr. 
Apr. 
Feb. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 


Apr. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Feb. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr, 


Oct.  24 
Oct .  24 

..I  Oct    18 

10    Oct.  24 

10|  Oct.  24 

Nov.    8 

Oct    24 

Nov.    H 

Nov.  23 

Oct.  23 

Oct.  24 

Oct    24 

I0|  Oct.  24 

7i  Nov.  81 

7]  Oct.  24 

9    Nov.  8 

lOl  Oct   21! 

31  Oct.  241 

101   Oct.  241 

3    Oct    24  i 

81  Oct.  24 

7i  Oct    241 

3!  Oct.  24, 

.  ..|  Nov.  25 

10    Oct.  24l 

1    Nov.  25! 

3    Nov.   9 

I     Nov.   9 

1|  Oct.  34 

2]  Oct.  23 

l|  Nov.   8 

10;  Oct.  24 

7i  Nov.  8 

10    Oct.  24 

3    Oct.  24 

10    Oct.  23 

10!  Oct.  23 

7}  Oct.  24 

231  Oct.  24 


Oct.  24 
Oct.  23 
Oct.  24 
Nov.  ( 
Oct.  24 
Oct.  24 


101  Oct.  24 


204 


197 
197 
256 
198 
246 
234 
1*6 
231 
197 
197 
24« 
231 
213 
194 
204 
197 
204 
2(14 
Zil 
204 

197 
269 
220 
25S 
237 
204 
252 
197 
246 
197 
204 
196 
196 
231 
243 
197 
196 
205 
219 
197 
204 
197 


Alum  Fork  Reser 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  .  ■ 
BatesvilleAirway 

BatesviHe 

Ben  Branch  

Benton 

BentonviUe 

Big  Lake  Outlet 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville   

Boughton 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning- 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Kuob 

Dumas 

El  Dorado  

England 

Eureka  Springs. 
Favetteville  — 
FayettevilleExp. 

Fordyce   

Fort  Smith 

Ft. Smith  Wt.P. . 

Fulton 

Georgetown  

Gilbert 

Glenwood 

Qrannis 

Qravette 

Green  Mountain 

1  Haukins 

I  Harrison 

Helena 

Higden    

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

.lessieville 

.lonesboro 

.ludsonia 


Stations 


L.  R.  Waterworks 

J.   W.   Campbell 

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

Herbert  NefT 

Airway  Observer 

Mrs.  Ida  Barnwell 

J.   E.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

U.  S.  Weather  Bureau 

C.  ,1    Brooks 

Vernon  C.   Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Harry  J.  Buie 

Robt.  J.  Torry 

William  .lones 

J.  M.  Knight 

P.  K.  Wvlie 

R.  M.  Wheatley 

A .  L.  Stephens 

E   E.  Cordrey 

Wlnfred  D    Polk 

O.  B.  McSpaddei) 

U.  S.  Forest  Service 

.1.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

E.  B    Smith 

U.  S.  Forest  Service 

Ben  .Johnson 

Mrs.  E.  W.   Ga.ston 

O.  V.  Halbrook 

Geo.   W.    Nichoalds 

Charles  F.  Ford 

University  of  .Vrk. 

Miss  MerrilleMcMurry 

U.  S.  Weather  Bureau 

T.  J.  Wylie 

T.  .1.   Logan 

C.  G.  Long 

F.J.  King 

C.  A.  Price 

W.  E.  McVay 

Max  W.  Schmidt 

U.  8.  Forest  Service 

Soil  Cons.  Service 

Louis  R.  Keck 

James  A.  Burnett 

Austin  E.  Cartwright 

J.  O.   Cooley 

Experiment  Farm 

National  Park  ServicejWhiteclifls 

W.  E.  McDowell  White  Rock  . 

U.  8.  Forest  Service      jwilson 

Benedictine  Sisters        Witt  Springs 
T.  H.  Seals  IWynne 


Lead  Hill  

Little  Rock 

Little  Rock  Airway  . 

Luthei^ille 

Madison 

Magnolia 
Mammoth  Spring... 

Marianna      

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  A  irway . . 

Monticello 

Montongo 

Morrilton    

Moun  tai  uburg(  near ) 

Mountain  Home 

Mountain  Valley  ... 

Mount  Ida 

Newport    

Norman 

Oden 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Parkin  

Pine  Bluff 

Pine  Ridgp 

Plantersville 

Pocahontas  

Portland 

Prescott   

Rock  Springs 

Rogers 

Rosebud 

Ross  (Drew  Co.) 

Russellville  Evap. .. 

St    Charles 

St.  Francis 

Searcy  

Springbank 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart  Evap 

Subiaco 

Texarkana 

IThornburg 

jTurnpike 

jUuderwood  .        

I  Waldron 

Warren 


Observers 


I .  H .  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
Airway  Observer 
H.  G-  Lenhardt 
3-    W.  Eppes 
State  Agr.  School 
Paul  Morton 
N.  Houek 
Cha?.   Walton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Observer 
toil  Cons.  Service 
Soil  Cons.  Service 
Mrs.  Freda  Ashcraft 
C  A    Lovell 
H.  N.   Halbert 
J.  G.  Scott 
G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
TI.  8.  Forest  Service 
U.  8.  Forest  Service 
Charles  R-  Jackson 
Orkney  O.  Milton 
J.   E.  Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa   .Scheu 
J.  R.  Huddleston 
Soil  Cons.  Service 
Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edmiston 
J.  Craig  Williams 
Soil  Cons.  Service 
Carl  A.  Starck 
G.  A.  Maddox 
Soil  Cons.  Service 
r.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Biol.  Survey 
A.  Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henry  Field 
8.  C.  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmet 
U.  S.  Forest  Serv. 
Soil  Cons.  Service 
Wilson  Ferguson 

C.  N   Turner 
L.  M.  Snead 

U.  S.  Forest  Serv. 

D.  O.  Anderson 

E.  M.  Duncan 
W.  E.  Barton 


Departures  from  normal  temperature  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  record.  Departures  of  precipitation  with  15 
■ears  or  more  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  36-year  period;  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for  the  period 
0  1935,  inclusive.  T.  .  less  than  0.01  inch  rain  or  melted  snow.  Reference  letters  *,  '',  ',  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing:  t  Also  on  later 
lates.  "Also  later  months.  ttPost-office  addresses  of  these  stations  as  follows :-Alum  Fork  Reservoir.  Reform;  Big  Lake  Outlet.  Manilla;  Boughton.  Route  4,  Prescott; 
)«vll8  Knob,  Salus;  Green  Mountain, Calico  Rock;  Index,  Route  5,  Texarkana;  LutherviUe,  Route  1,  Lamar;  Rock  Springs,  Route  2,  Wilmar;  Rogers.  Route  3,  Rogers;  Roie- 
'Ud.  Route  2,  Mount  Vernon;  Springbank,  Doddridge;  Turnpike.  Dover;  White  Rock.  Caj8;Hankin8.  Montongo,  Plantersville,  Ross  and  Underwood,  Soil  Conservation  Service. 
Iontic«llo. 
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GENERAL    SUMMARY 

The  temperature  for  January  averaged  above  normal  over 
the  entire  State.  The  mean  temperature  for  the  month,  based 
on  the  reports  of  72  stations,  wag  45.5°,  which  is  4.1°  above 
the  49-year  average.  Monthly  means  ranged  from  60.6°  at 
Magnolia  in  Columbia  County  to  40. 6'-^  at  Devils  Knob  in  John- 
son County.  The  highest  temperature  for  the  month  was  83°, 
recorded  at  Arkadelphia  on  the  7th  and  8th,  while  the  lowest 
was  12°,  recorded  at  Grannis  on  the  16th.  The  greatest  range 
was  53°  at  Arkadelphia  on  the  7th. 

The  average  precipitation  for  the  107  stations  reporting  was 
6.21  inches,  which  is  1.74  inches  above  the  49-year  average. 
The  rainfall  was  frequent  throughout  the  State  during  the 
month.  Monthly  amounts  ranged  from  1.78  inches  at  Wal- 
dron  and  1.97  inches  at  Fort  Smith  to  12.01  inches  at  Portland 
m  Ashley  County.  Amounts  ranging  from  10  to  12  inches 
were  reported  in  Arkansas,  Desha,  Drew  and  Phillips  counties. 
The  number  of  rainy  days  averaged  ten.  Sleet  and  snow  were 
reported  on  the  23d  at  most  stations  in  the  northern  half  of 
the  State,  and  snow  on  the  30th  in  the  northwestern  portion. 
The  average  snowfall  for  the  month  was  0.5  inch. 

Little  farm  work  was  done  in  the  eastern  and  southeastern 
counties  because  the  soil  was  too  wet  from  frequent  heavy  rains ; 
elsewhere  the  work  progressed  normally.  Temperatures  were 
too  high  for  fruit  the  first  nine  days  of  the  month  and  from 
the  19th  to  the  21st,  but  low  temperatures  during  the  rest  of 
the  month  checked  development  of  buds.  Winter  crops  were 
in  good  to  excellent  condition  except  in  some  western  portions 
where  stands  are  poor. 

Low  river  stages  were  general  at  the  beginning  of  the  month, 
and  most  streams  were  affected  very  little  by  the  rainfall  dur- 
ing the  month,  with  the  exception  of  the  upper  White.  High 
stages  were  reported  on  the  upper  White  on  the  31st  as  follows: 
Black  Rock,  16.6  feet;  Batesville,  21.4  feet,  and  Judsonia, 
28.0  feet. 

O.D.N. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


1 

t  3  4|5 

ejv 

8 

S 

1011 

1213|l4 

15|l6 

17 

1819 

2021 

22 

23 

2425 

2627 

28 

29 

30 

Dense  Fog 3 

Light  Hail    

Moderate  Hail 
Thunderstorm 

U 

5  28   ■ 

• 

2 

j 

■ 

•    • 

5 

•    • 

\ 

2 

36 

■; 

• 

• 

i 

10 
1 

ii 

8 

SI 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.   AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  seft-leraU 

Wind 

Relative 
humidity 

h 

Station 

a 

(S 

X 

9 

o 
1-9 

Aver, 
hourly 
veloc. 

2°" 

s 

<0 

to 

a 

A 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

30.08 
30.07 
30.08 
30.07 

30.53 
30.68 
30.51 
30.53 

26 
25 
25 
25 

29.44 
29.44 
29.33 

29.28 

4 

29 
29 
29 

8.4 
8.5 
8.9 
9.1 

25 
22 
30 
29 

sw 

sw 
sw 
sw 

28 
21 
21 
30 

75 
76 
71 

66 
61 
61 

55 
60 
62 

58 
47 
&7 
46 

High    Winds 


Year 


891 .. . 
892.... 
893.... 
894.... 


January  4th,  Farmington  and    vicinity    in    Benton    County. 
Damage  to  property  estimated  at  $1000. 


896 

897 

898   .... 

H99 

900 

901 

902 

903 

9IU 

X)5 

OCR.... 

907... 

908.... 

909.... 

910.... 

911.... 

912.... 

913.... 

914.... 

915.... 

916.... 

917.... 

918.... 

9)9.... 

020 

921.... 
922.... 
923.... 
924.... 
925.... 
926.... 
927.... 
928.... 
929.... 
930.... 
981.... 
932.... 
933.... 
934.... 
935.... 
936.... 
937.... 
938.... 
939... 
Period. 


COMPARATIVE    DATA    FOR  JANUARY 


Temperature 


V 


41.6 
34.7 
38.5 
43.5 
36.9 
41.4 
38.9 
45.5 
39.3 
43.4 
45.6 
38.0 
40.2 
38.9 
33.3 
43.1 
49.2 
41.7 
43.8 
41.8 
47.6 
34.3 
44.0 
46.6 
39.3 
44.3 
44.0 
27.3 
41.4 
39.6 
46.9 
39.1 
48  6 
36.1 
40.8 
40.5 
42.6 
42  7 
39.4 
33.8 
42.3 
46.2 
48.8 
44.5 
43.6 
37.1 
41.8 
42.5 
45.5 
41.4 


71 
74 

80 
77 
78 
78 
76 
81 
75 
78 
78 
79 
80 
75 
73 
82 
82 
78 
82 
78 
86 


82 
74 
82 
82 
80 
75 
82 
85 
74 
80 
79 
76 
77 
79 
90 
79 
74 
76 
80 
81 
78 
86 
83 
80 
81 
83 
90 


Precipitation 


5.34 
2.48 
1.13 
3.63 
5.19 
4.09 
3.78 
7.93 
5.91 
2.69 
2.21 
4.13 
2.60 
3.81 
4.58 
5.19 
5.80 
3.75 
1.79 
2.59 
1.02 
3.01 
8.45 
1.57 
4.38 
9.39 
3.66 
4. 39 
300 
6.49 
2-07 
2.63 
5.78 
3  19 
2.68 
4. 69 
5.41 
2  05 
5.08 
9.16 
1.14 
9.87 
3.67 
2.86 
5.79 
1.05 
12.61 
6.48 
6.21 
4.47 


0)^ 

tea 


3.0 
5.6 
1.3 
7.0 
1.0 
1.0 
T. 
2.3 
0.2 
T. 
1.8 
0.2 
1.5 
3.6 
2.0 
0.8 
1.5 
2.4 
4.3 
0.2 
1.9 
0.1 
1.5 
2.3 
0.6 
3.8 
17.6 
0.4 
0.8 
2.1 
1.0 
0.1 
0.4 
l.S 
2.5 
('.1 
0.2 
O.l 
5.0 
0.4 
T. 
T. 
0.1 
0.9 
3.5 
0.7 
T. 
0.5 
1.8 


Number  of  days 


11 

^ 

O 

CMy 

10 

10 

6 

6 

18 

5 

2 

17 

8 

7 

13 

8 

8 

9 

6 

8 

10 

6 

8 

13 

5 

9 

10 

8 

7 

12 

6 

7 

13 

7 

5 

16 

7 

8 

11 

6 

6 

13 

8 

6 

15 

8 

6 

12 

8 

6 

14 

5 

11 

S 

7 

7 

14 

7 

6 

4 

7 

6 

16 

6 

6 

8 

10 

6 

13 

10 

10 

12 

7 

4 

13 

9 

8 

10 

6 

12 

8 

4 

7 

11 

5 

8 

13 

4 

6 

16 

6 

8 

12 

4 

6 

11 

6 

7 

8 

6 

9 

14 

5 

7 

15 

R 

8 

14 

4 

7 

13 

6 

10 

14 

3 

6 

16 

6 

10 

12 

6 

12 

11 

3 

5 

15 

6 

11 

12 

6 

9 

12 

6 

8 

12 

5 

6 

14 

7 

5 

14 

7 

17 

4 

3 

7 

14 

6 

10 

14 

6 

8 

12 

6 

a 


15 

8 

6 
10 
16 
16 
13 
13 
18 
11 

8 
14 
10 

8 
11 
12 
16 
10 
20 

9 
13 

8 
12 

9 
15 
19 
15 
14 
10 
15 
14 
18 
12 
13 
13 
12 
14 

9 
14 
17 
111 
14 
13 
14 
10 

10 
24 
11 
11 
13 
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St»Mont 


CountiM 


Alum  Kork  Reserv. 

Amltj 

A.rkadelphia 

Arkansas  City  — 
Batesville  Airway. 

BateiTille 

Bee  Brancb 

Benton 

Beutonrilla 

BleLako  Outlet..  + 

Black  Rook 

Blythevllle 

Boonerille • 

Boughton t 

Brlnkler 

calico  Rock 

Camden 

Carthage 

Claren<icQ    

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter • 

Qro8»et(near) 

DanTille 

Dardanelle 

I)e  Queen ■ 

Devils  Knob T 

DumAB  

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.. 

Fayetteville   

FayetteviUe  Kxp. . 

Fordyce 

(Tori  Smith 

Ft.  SinithWtr.P.   .. 

fulton 

Qeorgetown 

Gilbert 

Qlenwood 

Srannls 

Qravette 

Green  Mountain..] 
Hankini 1 

garrison 
elena 

Higden 

Highland 

Hope    ....[Kvap.] 

Hot  Springi 

Index T 

lestlevlUe 

.Fonesboro 

Judsonia 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.    . 
Little  Rock  Airway 

l.nthervill* 1 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Martanna 

Marked  Tree 

Mena 

Monti  cello  Airway 
Monticello  .(near) 
Montongo... 
Morrilton  ... 
Mountainburg(nea 
Mountain   Home 
Mountain  Valley.. 
Mount  Ida  .. 

Newport 

Norman   .... 

Oden 

Okay 

0«ark  

Paragould.  . . 

Parkin 

Pine  Bluff  . . 
Pine  Ridge.. 
Plantersville 
Pocahontas  . 
Portland  .... 

Prescott . 

Bock  Springs + 

Rogers  (near)  ...t 
Rosebud 

RussellVi'lie[Evap' 

St.  Charles 

Ht.   Francis 

Searcy 

Springbank  . t 

Story 

Stuttgart  

Stuttgart...  (Evap) 

Subiaco  .   

Texarkana 


Clark 

Desha 

Independence . . 
Independence  . 

Van  Buren 

Saline 

Benton  

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Dallas 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Johnson 

Desha 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . . . 
Washington  ... 

Dallas 

Sebastain  

Crawford 

Hempstead  .... 

Woodruff 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Stone 

Drew 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike   ■   ■•• 

Hempstead 

Garland   

Little  River.... 
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Craighead  . .  . 

White 

Boone 
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Pulaski 

Johnson 

St.  Francis  — 

Columbia 

Fulton  

liCe  

Poinsett   

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

CoQway 

Crawford 

Baxter 

Garland 

Montgomery  . . 

Jackson 

Moi.tgomery  .. 
Montgomery  . . 

Howard 

Franklin 

Greene 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  . 

Drew .     

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Drew 

Pope 

Arkansas 

Clay  

White 

Miller 

Montgomery  . 
Arkansas.  ... 
Arkansas.  ... 

Logan  

Miller 


Climatologrical  Bata  for  January.  1939 


Saline 756 

Clark 600 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


si 


H  It 

C5t3 


Precipitation,  inches 


200 
145 
363 
277 
650 
286 

239 
259 
2ft2 
465 
235 
205 
3S1 
116 
297 
172 
616 
309 
293 
440 
175 
327 
830 
426 
2350 
162 
270 
2-29 
1465 

Ub\ 
275 
448 

'260 
200 
600 
647 
900 
1250 
1100 


1052 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
750 
345 
220 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 

1207 
273 
273 

'315 
2010 
800 
273 
702 
231 
687 
800 
288 
396 
275 
222 
215 
R40 


300 
122 
318 

isoo 

600 


526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 
760 
S32 


3 
44 
44 

55 

3 
40 
47 

4 
34 

9 
38 
14 
25 

4 
12 
S5 
54 
34 
35 
18 
56 
46 
12 
27 
23 
63 

4 

3 
34 
39 
33 
39 

2 
52 
U 
58 

2 
54 
27 

14 

4 
20 

42 

2 

39 

67 

20 

20 

69 

48 

22 

13 

44 

3 

33 

60 

3 

40 

9 

23 

85 

28 

35 

51 

3 

4 

4 

20 

2 

27 

2 

40 

56 

11 

12 

11 

44 

16 

9 

52 

15 

2 

46 

38 

51 

4 

49 
5 
2 
27 
6 
12 
29 
30 
15 
52 
4 
42 
64 


45.0 
44.4 

47.9 


+  l-Ol 


45.3 

44.6 
42.6 
42.5 


4S  8 
46.0 


46.2 


48.8 


46.2 
43  6 


47.6 

46^1 
4fi.  1 
40.6 
48.6 
50.0 
47.1 

44  4 
44.0 
43.6 
50  2 

45  6 


41. 2 


+   3.0 


+  6.3 


+  1.8 
4.2 


+  3.8 


+  4. 


+  4.0 

+   5.4 


+   1.3 

+  '4'.7 


+  3.7 

+  S.6 

+  3, 

+  5.8 


+  5.2 


+  6.1 


44.4 
41.2 
44  8 


43.2 
47.2 

47.2 
44.6 
46.0 


44  8 


40.9 
46.2 
46.4 
44.4 


+  2.4 

4-  4  1 


+  6.3 
+  4.0 


+  1.1 
+  2.4 


+  4.2 


+  2.5 

+  4 


20 


73 


3t 


2t 


.w.e 

42.3 
46.0 
43.2 
45,8 
49.0 


48.2 
44.4 


44.2 

44.8 

45.3, 
47.8' 
44.2 
43.8 


+  3.) 


+  30 

+  4.5 

+  3,5 

+  3 

+  4.2 


+-  6.9 
+  '6'S 


+  2 
+  5.C 


+  S.4 


2t 


18 

'21" 
18 
17 
25 
24 
24 
15 
16 
17 
26' 
21 


13 


16 

161 

16+ 


16t 

ief 

2H 
16 


16t 

"i" 


16t 

'le' 
i«t 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
27 
16 


25 


74 


48.4    +4.5 


44.2 
48.8 
48.5 

42.8 


46  9 

45.8 


45.4 


46.4 
45.9 
46.1 
6U.3 


-t-  5.3 
t  1. 
+  3.9 

+  '6.'4 
+  '7.'3 

+  \'.h 

+  '3'.4 


+  4.4 
+  4.0 


74 


75 


45 


43 

43 

29 

36 

37 

35 

34 

33 

30 

35k 

35 


50 


44 
40 
32 


27 


27 
16 
16 
16 


13 
21 

'itt' 
20'> 
18 
25 


24 


21 
23 


23 


23 
26 
19 
22 


16 

'iet 


44 

30 

'si' 

46 
31 


27 
27 

'ie" 

It 
16 
27 


26 
16 
16 


16t 


16 
16 
16 
16 


3  O 

t.a 

eg  c 
B  a 


O  ^ 


1  = 


Number  of  days 


SB 


6.19 

5  70 
7.02 

11.94 

6  32 
5.58 
6.15 
7.60 
3.. 36 
6.94 
4.91 
5.22 
2.  SO] 
6.37I 

10.29 
4.58 
7.32 


+  1.25 
-2.19 
+-7.39 


+0.90 
+1.60 


+0. 69 

.*-l').  30 
-0.70 
-I  30 

+5.io 

+0.  11 

+2.58 


45 
'39' 


7.52-2, 
5.31+0.74 
6.23+1.52 
5  26!-|-0.53 
4.80+1.44 
9.03+4.25 
3.97+0.03 
3.95  +0..S3 
4.04  ... 
3  881    .. 


9.99 
9.50 
7  85 
4.13 
3.37 
3.51 
6.77 
1.97 
2.22 
6.70 
7.77 
4.68 
5  99 
4.38 
2.91 
4.39 
10.14 
3.  7n 
10  83 
6.23 
5.21 
8.30 
5.47 
5.35 
5.79 
6.78 
8.91 
4.14 
7.86 
9.11 
4.94 
8.44 
6.00 
4.92 
7  95 
8.13 
3.08 
10  71 
11.04 
10.  72 
6.60 
2.08 
5.12 
5.^2 
4.27 
7.64 


-t-4.97 
+  4.7 
4-2.95 
+-0.93 


+0.51 


-1-2.07 
+2.75' 
+0.87 

6.' 42 

+0.13 


+0.53 
+5.67 
+  1.65 
+0.  63 
+3.  50 
+0,61 
+  1,71 
-0.37 
+  1.76 


-1-1.43 
+  3.13 


45 
39 


40 


36 
47 
42 
37 


+  1.01 

+  1.44 
+  1.46 
-T3.06 
+2.44 
-0.86 


-+1.74 


+  1.79 


0.07 
+2.40 


-0.30 
+  1.03 


+3.71 
+0.02 

+i'.i4 

+7.  .'12 
+2.47 

+6.' 75 


+0.49 

+6.' 88 
+3.68 
+  1.70 
+0.28 
+5.61 


-0.72 
+2.10 


1.20 
0.87 
1.11 
2.91 
1.93 
1.95 
1.80 
1.50 
1.31 
1.86 
2.21 
1.28 
II  62 
1.11 
2.75 
2.28 
1.85 

i.86 
2.07 
1.40 
1.34 
2.35 
2.36 
0.98 

1.  U 
1.45 
0.71 
4.75 
2.61 

2.  21 
1.2l> 
0.68 
0.73 
2.10 
0.82 
l.Ui 
0.87 
J. 55 
2,00 
1.03 
1.17 
L.  15 
1.33 
2.94 
1.73 
2.70 
1.65 

1  B2 
1.35 
1.3.i 
0.95 
1.10 
1.89 
2.07 
1.10 

2  30 
2.  BO 
1.35 
2.00 
2.10 
2.25 
1.99 
1.77 
U.95 
4.67 
4.67 
3.79 
0.93 
0.79 
1.50 
1.15 
0.98 
1.98 

6.' 95 
1.26 
0.56 
2.  .34 
1.75 
L73 
0.98 
2.68 
1.90 
3.61 
1.05 
2.79 
0.74 
2.12 
4.26 
1.12 
2.10 
2.11 
2.27 
0.95 
1.24 
2.73 
1.84 
0.7{. 
1.10 
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T. 
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T. 
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0.0 
0.0 
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3 
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3 
6 
1 
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14 
11 
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13 
13 
18 
15 
14 
11 
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11 
11 
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is 

9 
9 
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12 
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12 
11 
II 
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10 
11 

7 
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11 
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lu 
13 
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11 
12 
13 
10 
17 
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10 
10 
II 
11 
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e. 
w. 
nw. 


nvv. 
s. 


lOi. 
12 
12 
16 
9 
20 

is 

10 
12 

io 

7 

io 
u 

16 

11 

16 

8 
9 

io 
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nw. 
nw. 
sw  . 


sw. 
nw . 


fW. 

w . 


nw. 

sw. 


sw 
sw. 


s. 

sw. 

w. 


se. 
sw. 


nw. 
nw. 


s. 

sw. 

w. 


Observer 


L.  R.  Water  Works 
J.  W.  Campoell 
Mrs.  Ted  K.  Carpentei 
Herbert  Neff 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  v..  Scanlan 
8.  A.  Burks 
r.  S.  Weather  Bureau 
C.  .J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Sainuel  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harrv  J    Buie 
R    .[    Torry 
William  Jones 
J    M.  Knight 

R.  M.  Whsatley 
.\    L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
Winfred  0.  Polk 
O.  3.  McSpadden 
U.S.  Forest  Service 
.1.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Soodier 

E.  B.Smith 

U.  S.  Korest  Service 
Ben  Johnson 
Mrs.    E.   W  .Gaston 
O.  V.  Halbrook 
Geo.  W.  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
Unirersit}-  of  Arknnsi 
Miss  Mercille  McMuri 
r.  8.  Weather  Buret 
T.  J.  Wylie 
T.  J.  Logan 
C.  G.   Long 

F.  J.  King 
C.  A .  Price 
W.  E.  McVav 
.Max  W.  Schmidt 
U.  .S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Se) 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Austin  K.  Cartwrigh 
J .  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Servi 
W.  E    McDowell 

I'.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
T.  H.  Beals 
J.  H    Cross  white 
U .  8.  Weather  Burei 
U.  S.  Airport  W.  B. 
H-  G.  Lenhardt 
i.  \V.  Eppes 
State  Agri.  School 
Paul  Morton 
C.  N,  Houck 
Charles  Walton 
E,  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  S« 
Sol!  Conservation  Se 
Mrs.  Freda  M.  Ashen 
C.  A.  Lovell 
H.  N.  Halbert 
J.  G.  Scott 
Q.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Servic« 
Charles  R.  lackson 
Orkney  O.  Milton 
J.  E.  Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Huddleston 
Soil  Conservation  S« 
Benedictine  Sistors 
W    E.  Edmiston 
J.  Craig  Williams 
Soil  Conservation  81 
Car!  A.  Starck 
G.   A.   Maddox 
Soil  Conservation  Si 
U.S.  Forest  Servic« 
U.S. Biological  Sun 
A.  Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henry  Field 
S.   C   Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  St 
New  Subiaco  Abbej 
H.  S.  Braibcar 


January,  19?9 


CLIMATOLOGICAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION 


Climatoloerical  Data  for  January,   1939 
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Daily  Precipitation  for  January,   1939 


Stations 


Drainage 
basin 


.lum  Fork  Reser. .  lOuachita.. 

^rnity 2]Ouachita.. 

irkadelphia 2'Ouaciiita. . 

irkaasas  City  ...-. Mississippi 
iatesvilleAirwav.  White    — 

Jatesville  River  .-1  White    

Jee   Branch- Arkansas.. 

Jeuton -jSaliue 

lentonville  ...  'tl Arkansas.. 
Jig  Lake  Outlet  .  2  St.  Francis 
Jlack  Rock 2  White 


Jlytheville 

Booneville 

ioughton  .  .       .     '• 

Briii.kley    

3alico  Rock 

3ainden 

:;arthage   

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter . 

Crossett  ..[near]. 

Danville , 

Dardauelle ^ 

De  Queen 

Devils   Knob  . 

Duma.< 

Kl  Ijorado - 

Kngland 

Eureka  Springs  — 

Favetteville    

Fa'yetteville  ii.xp.  S 

Kor'lvce 

Fort  Smith 't 

Fort  Smith  W.  . . .  ^ 

Fulton ^ 

Georgetown - 

Gilbert '\ 

<?lenwood  .......  ^ 

Qranuis 

Oravette - 

Green  Mountain . . 

Hankins 1 

Harrison ; 

Helena - 

Higden 

Highland 

Hope  [Evap] - 

Hot  Springs 

Jnde:^      ' 

J«ssieville ^ 

lonesboro ■ 

Judsonia ' 

Lead  Hill 

Little  Kock...i: 

LittleRock  Air'y. 

Lutherville 

.Wadisoji   ' 

Magnolia 

Mammoth  Spg ... 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Montieello  Airway 

Monticello^near.-I 

Montongo 

MorriltOE    ^ 

Mountainburg  .. 

Mountain  Home. 

Mountain  Valley 

Mount  Ida 

Newport 

Norman  

Oden  ..  

Okay 

Oiark 

Paragould 

Parkin 

Pine  Bluff  

Pine  Ridge 


St  Francis 
.\rkansas. 
Ouachita. 
White  ... 
White  ... 
Ouachita. 
Arkansas. 
White  ... 
White  ... 
Arkansas.. 
White  .... 
Wliite  .... 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Red  . .  ... 
Arkansas . . 
Mississippi 
Ouachita. . 
Arkansas.. 

White 

White 

White 

Ouachita.. 
.Arkansas.. 
Arkansas  . 

Red 

White    .... 

White    ... 

Ouachita. 

Red 

Arkansas. 

White.    ... 

Ouachita. 

White  .... 

Mississippi 

White 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita. . 

Red    

Ouachita.. 

White.... 

White 

White     .   . 

Arkansas. . 

Arkansas.. 

.\rkttnsas.. 

St.  Francis 

Red.  .. 

White. 

St.  Francis 

St.  Francis 

Ouachita. 

Ouachita. 

Ouachita. 

Ouachita. 

Arkansa-s.. 

Arkansas. 

White.  ... 

Ouachita. 

Ouachita.. 

White. 

Ouachita.. 

Ouachita 

Red 

Arkansas 

St.  Francis 

St.  Francis 
2 1  Arkansas.. 
2'Ouachita.. 


1.201    ...|.. 

.58    .211      ■ 

.08    .99  .. 

.50  2.911... 

.99  ....|... 

.44    .70  .. 
1.35 

.45    .78     .. 


.34 
.34 
2.75 
.15 
.19 


.15 


1.6S 
4t 


.65 


.12 
1.85 


.29 

.53 

1.37 

.97 

.25 

2.36 

.41 

.24 

.04 

.70 

4.7i 

1.  19 

2.  21 
.52 
.53 

54 

2.10 

08 


1.86 


.03 


.0:- 


2.61 


.03 


.50 


2.65 


1.35 
1.27 


.3.^  .76 
.4011.55 
.'22  .27 
.36 
.Ort 
.35 
.30 
2.  U4 

.40 

.09 
1.65 

.87 

.70 

.83 

.10 

.70 

.54 
1.60 

.81 
2.30 
2.80 

.63 

.10 
1.20 

.05 
1.99 

.68 

12 

4.69 

4.67 

3.79 

.90 

.70 
.76 
.51 
1.21 

.'64 
.20 

i.'24 

T. 
1.73 

.93 


CI 

2.66 

.55 
.11 
1.77 
.03 

.03 


.12 


1.20 


.47 
.27 
1.75 
1.4' 
31 


Day  of  Month 


8      9        10      11       12      13      14      15      16      17       18       19 


20 


21      22      23      24      25      26 


27      28      39      30      31  ^ 


...|. 


.55;... 

.lOj    .. 
..11  ... 


.SO 


1.511 


83 
.     .25 
1.01 


.  13 
.56 


|.... 


62 

1.11 

.70 

.30 

02 


.90  , 
.05' 
.30i 

72 


.46 


.82 
.85 

'."33 

'i 

.98 

1.11 

1.0(* 

.71 

.18 

.60 
.54 
.54 
.46 
.43 
.36 

1.01 
.66 
.85 
.43 
.67 

1. 16 
.35 
.54 
.77 


14 

52i  .941  . 
42  2. /2!  T 

27;  .15  . .. 
..  471... 
,251  .201. 

.79I 

.Oil 

.85 

.38i 

.82| 

.061 

.61 

.40 

.23 
1.38 


.25[.      . 
'.'os'i'T.' 


.6O1  T. 

...1    .65 
.56 


.02 

.51 

1  65 

".40 


0.J 


.2311.69 


.53 


.13 

.'97 
1.02 
1  35 

i.'oo 

.03 
.25 

.'95 
.  10 
.16 
.5; 
.70 
.79 
.40 
.62 
.66 


.74 
1.18 
.23 
.36 


.55 
.101 
.44] 
.08 
.61 
.01 
.23 


.28 


.57 


.31 

T 
1.51 

.61 
1. 60 


T. 

1.28 
.07 

.'67 


.06 


.35 

.09 
1.80 

.29 

.351 
.46 
.621 
.66! 
.701 


.53 
.18 

.;v2 

.32 
.31 
.06 
.10 
.23 
1.76 

.12 
.06 
.07 
16 
T. 
.02 
.«7 
.85 
.19 
.68 
.08 


.03 

T 

.41 

'.55 

.',".8 


.60  ... 

'.45  ... 

.'711!!'. 
i ... 

.431... 
.381 . . . 


.17 


.06 


T. 

.62 
.78 
.15 
T 
2.10 

i.'34 

f.' 
1.85 
.02 1 2. 20 
.09  1.81 


.15 
.0:- 
.10 
1.75 
T 

■'93 
05 

.85 
.69 
.70 
68 
.16 
.021 
.111 
.  05I 
1.561 


T. 


.03 


.40 


.50 
'.'321 


.55 

.02 
.031 

.41 


T. 


.02 


.6    T. 


.21 


.33 
1.07 


.26 
.30 

1.05 
.30 
.20 

.02 
.70 
.03 


.20 


.10. 
.08  ... 
.  70  . . . 


T.  1.18 
.4211.29 
38'...    ! 


.04 


.03 


.02 


T. 


.43 


.03 


.55 

.60 
.691 
.681 
.66 


.74 


.91 
.87 
.39! 


..57 

.  99  . . . 
.90! 


641.... 

.05i.3i 

.48 

T. 

.05 


■•••I 


.35 


.55 

.48! 

1.30 

.101   .48 

.041   .70 


.10 


.50 


.51 


.41 
.57  ... 

...    i    .56 
.33    .03 

....|  .70l 
T    1  .68' 

.48!....i 


.06 


.05! 

.70] 

1.40| 


.37 
.35 
.25 
.20 

1.45 
.70 
.75 
.11 

1.20 
.55 
.63 
.64 
.85 
.53 
.04 
.52 

1.30 
.57 

1.02 

1.17 

.40 
.86 
.56 
.01 
.76 

1.32 
.61 

1.32 
.40 

1.10 
.07 


.21 




.42 

.  le 

.14 
.43 
.59 
T. 

.06 
.67 


.11 


.11 


1.29 


1. 36 
'.'46 


.56.1.05    .20,... 

....     .701    .52!... 

.021  .451   .62... 

....|l. 5711. 76... 

.05' 1.931  .52'  T. 

T.  i  .45,1.95].. 

1.0011.801  ,50|    .. 

....[   .85]    .841... 

.02!1.29  ....i... 

....]   .44I1.86J.. 

-4512  21  ... 

.9711.28  ... 

.25;  .061.    . 

.35    ..551.   . 

.04'1.82    .161.. 

...!   .302.28]... 

...    .66    .781... 


....1  .32 
.34i2.07 
.I2;1.38 
.97 
.18 


.15 


.32 


.81 
1  28 


.51 
1.31 

191.33] 
.90! 
T.  11.25 


.30 
'1'. 
1.20 
.33 

.76 
.76 
.97 
.84 
.20 
.43 
.60 


.981.. 
.061  . 


.20 


LH61 


1.34] 

2.35! 


1.  32 

.21 
....I 

".12 

.50 
331 1.30 

.44 
1.05 


.821. 
.611 


■64].. 
.151.. 


.  4211.20 


45 
.62 
.84 

07 
.  11 
.45 
.80 
.36 
1.03 
.20 


ll.26i, 


.09]  .95;  .011 


08] 


.101 
.101 


.76:....].- 
T.  11.30].. 
.02]    .92!. 
.98:   ,..;.. 


1.33 

26]2.  74 

1.73 

.60 

1  54 


.19 
.31 
.01 
.32 

I 


t; 
.35 

.27 
.15 


-90 

.80 

•t^ 

,68 
38 
1.  10 
1.36 
1.72 
.70 
60 
.80 
.47 
1.55 
.46 
.11 
.21I1.8O 
.27|2.  13 
.25  2.69 
....  .48] 
-04    .351 


.46 
.39 
.05 

'.'24 

.55 

1.40 

2.00 

.52 

.02 

1.  15 

1.05 


2.70] 

.74 

.'l3- 

.07 

.25; 

2.. SO 

1.891 

2  07 

.97 


.03 


.19 
.30 

1  50 

2.'25 

i.'e2 

.06 


.75!' 
.08] 


T.    1.5011.10 


.83*  .20 
.851  .05 
.49!  1.98 


.15]  .481  .02 
.25!  .591...., 
'f.  ]  03]  .22! 
.012.34]   .27] 

....  .55]1.28 
.67    .97' 

.     .'  .58;..    .! 


5.1s 

6.70 

7.02 
11.94 

6-32 

5.58 

6.15 

7.60 

3.36 

6  94 

4.91 

5  22 

2.30 

6.37 
10.  29 

4.58 

7.32 

J!52 
6.31 
6.23 
6.26 
4.80 
9.03 
3.97 
3.95 
4.04 
3.88 
9.99 
9.50 
7.85 
4  13 
3.37 
3.51 
6.77 
1.97 
i.  -I'l 
6  70 
7.77 
4  68 
5.99 
4.  .38 
2-91 
4.39 
10.14 
3.70 
10.83 
6,23 
6.21 
8.3(1 
6.47 
5.35 
5.79 
6.78 
8.9! 
4.14 
7.86 
9.11 
4,94 
8.44 
6.00 
4  92 
7.95 
8.13 
3.08 
10.7! 
11.04 
10. 72 
5.60 
2.08 
5.12 
5.22 
4.27 
7.64 

's.'ss 

5-39 
2.60 
6.31 
7.36 
8.90 
4.  fiV 


■,'.'.,\" 


f^':-- 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


January, 1939 


stations 


PlanteriTille 

Pocahontaf 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs 

Rogeri  (near)  — 

Rosebud 

Ross 

RussellvUle 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Sprinsbank 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart  [KvapJ 

Subiaco 

Taxarkana 

Thornburg 

Turnpike 

Underwood 

Waldron 

Warren  

WhitecUfls 

White  Rock 

Wilson 

Witt  Springs  . . . . 
Wynne 


Daily  precipitation  for  January,  1939 
Day  of  Month 


Drainage   - — 
basin  i 


8       9       10     11      U     13      14     15     16     17     18 


Ouachita . 
White  .... 
Ouachita.. 
Ouachita.. 
Ouachita.. 
White.  ... 
Arkansas. 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
White   ..  . 
St.  Francis 
White . 
Red  . . . 
Ouachita  . 
Arkansas 
Arkansas. 
Arkansas.. 

Red 

Arkansas . 

Arkansas.. 

Ouachita.. 

Arkansas. 

Ouachita. 

Red 

Arkansas. 
Mississippi 
Arkansas. 
St.  Francis! 


.... 

•••• 

.04 

2.68 

1.12 

i.81 

.47 

■.06 
!75 

.... 

... 

••• 

:.:; 

.03 

A  79 

.49 

1.11 

4.26 

.42 

.50 

1.42 

1.00 

25 

■;45 

.45 
.38 
.15 

.8h 
.74 

'!05 

2.10 
1.05 
1.19 
.22 
.47 
2.73 
t84 

'.'60 
T. 
.03 

.... 

'!i6 

T. 

3.40 
.07 

't' 

i.io 

.50  .... 

.39 

.46 

.15 

1.90 

1 

.75 
.30 

.51 
.70 
.37 
.58 
.60 
1.12 


.75 
.60 
.78 
1.12 

'.'56 
.15 

1.05 
.96 


1.05 
1.05 


.57 
.34 
31 
.95 
.63 
.57 
.67 

i.io 


.97, 
.601 


.01 


1.69 

12 

1.15 

.54 

1  76 

54 

1.89 

.08 

.27 


.80 


.32 

.33 

.05 

.60  1 

.67 

.03 


1.63 
.66 


.IS 
1.24 


.60 

.0 
1.02 
T 


T. 


.05 


.12 


.04 


.07 


T. 


.30 

.55  ... 
.57  ... 
.  08  . . . 
.60  ... 
.48  ... 
.56  .. 


19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

SO 

.07 

.70 
.63 

.02 

.. 

,25 

2.50 
1  90 

'.'85 

.20 

.52 

^ 

1.70 

1.10 

.04 

,48 

.80 

.03 

.42 

.53 

'.'.'.'. 

.06 

70 
.61 
1.12 

.02 

••■• 

.17 

2.21 

.70 

2.12 

".3& 
.55 

.08 

.84 

.29 

2.91 

T. 

.50 

.15 

.80 

.39 

.... 

.14 

.04 

.94 

.44 

.... 

■• 

.46 
.65 

1.40 
2.11 

10 

.15 

1.19 

.50 

2.27 

T. 

.20 

52 
1.24 

.... 

.... 

■r. 

.30 
43 

.38 
.51 

.0.=! 

.12 

1  18 

.... 



.55 

2.15 

.18 

.02 

1.20 

.94 

.85 

.... 

.02 

.72 

.53 

1.07 

.71 

'.'69 

'.■53 
.01 

03 

'.'21 
.22 

'.'6i 

18 
.52 
.98 
1.23 

'!ii 

.20 

.12 
.51 

.02 

.97 
.80 
.55 

.50 



.30 
T. 
T. 

2.06 
.45 

.50 

.16 
.11 

.47 

.11  T 

.3i 

1.25 

.50  1.60 

Tot 


9. 
8. 

12. 

7. 

9. 

3. 

6. 
11 

4. 

8. 

7. 

8. 

6. 

4. 
10. 

8. 

2 

6. 

5. 

6. 


Daily  temperatures   for  January.   1939 


Stations 


1 


10  n 


13   14 


17  18 


19  I  20   21 


23  24  25  26  27 


»i„r„  w«,v  S  Maximum 

^lum  Fork j  Minimum 

«     -1    <«  S  Maximun- 

Amity  W j  Minimum 

ArkadelphiaW....|«?^^-„"S 

BatesrlUe ]  ^"JZS 

D      D.»„_»,  j  Maximum 

Bee  Branch \  Minimum 

D  „»„«  ««  )  Maximum 

Benton  $$ j  Minimum 

•>  «.„„.tii»***  (Maximum 
■•n^on^'"*----!  Minimum 
ni   .V  _in_  i  Maximum 

BlytheTlUe j  Minimum 

.11.  S  Maximum 

aoonevllle (Minimum 

D  i-ki--  i  Maximum 

B'^nkley i  Minimum 

.r.  _.<  „  i  Maximum 

Camden i  Minimum 

^    .K.„„  i  Maximun. 

Cartha«e i  Minimum 

i  Maximum 
Conway j  Minimum 

i  Maximum 
Corning j  Minimum 

„          ..  i  Maximum 

Crossett j  ^linimum 

„      ,        ,,  S  Maximum 

Dardanelle i  Minimun- 

_    „  i  Maximun 

De  Queen j  Minimum 

^     -1    TT   „i,  )  Maximum 

Devils  Knob \  Minimum 

^  S  Maximum 

Dumas )  Minimum 

„,  ^        ,  I  Maximum 

El  Dorado   j  Minimum 

„      ,       .  i  Maximum 

England ]  Minimum 

,     c     , „        \  Maximum 

Eureka  Springs...  \  Minimum 

_,        .,     ,,,  i  Maximum 

Fayetterllle j  Minimum 

™       ii     -.1    c        o  i  Maximum 
Fayetteville  Exp.  S  i  Minimum 

_     ,  i  Maximum 

Pordyce j  Minimum 

-     •  0     -.v....  i  Maximum 

Fort  Smith"' \  Minimum 

„,,.     .  )  Maximum 

QilDert (  Minimum 

„         .  \  Maximum 

'^rannis j  Minimum 

...  «<  i  Maximum 

Gravette55 (  Minimum 

..,        ^  ,  Maximum 

Green  Mountain.  ..  j  Minimum 

(  Maximum 
Harrison j  Minimum 

„  ,  )  Maximum 

Helena j  Minimum 

„,   .  ,      .  )  .-faximum 

Highland i  Minimum 


72 


61 
24 
61 
26i  31 

631  69 


23 

31 

64 

72 

25 

29 

62 

67 

22 

28 

47 

56 

37 

42 

62 

63 

26 

32 

64 

70 

27 

37 

60 

67 

28 

32 

.SS 

70 

38 

45 

58 

69 

35 

41 

,55 

67 

32 

40 

65 

68 

53 

58 

61 

72 

30 

37 

47 

63 

17 

21 

61 

68 

2,5 

30 

,59 

69 

27 

36 

60 

69 

40 

43 

61 

72 

.SO 

3« 

59 

6a 

29 

38 

60 

65 

.32 

37 

62  58 


40   42 


48 

45 

44 

50 

30 

18 

28 

27 

43 

49 

46 

58 

31 

19 

20 

2.5 

,52 

51 

60 

58 

,33 

20 

32 

33 

48 

42 

38 

51 

34 

23 

26 

29 

48 

41 

40 

45 

30   20! 
50   47 

32   19 


49   40 
33 1  32 


49'  44 


33   34 


651 
281 
64i 
26 
64 
27 
60 
26 
55 
27  25 
541  63 
28'  22 
46   55 


241  23 
51   59 


54  60 


72 

30 

66 

32 

69 

27 

68 

29 

68 

25 

56 

39 

70 

34 

70 

37 

70 

36 

64 

37 

66 

34 

62 

35 

67 

40 

66 

35 

60 

18 

67 

29 

66 

27 

65 

43 

62 

38 

67 

37 

67 


38 

64 

39 

71 

35 

68 

33 

65 

31 

56 

44 

70 

41 

69 

42 

71 

40 

62 

45 

62 

42 

61 

43 

67 

40 

64 

40 

70 

22 

64 

32 

64 

29 

64 

48 

63 

37 

66 

41 

64 

42 


25;  28 
40 1  36 
34!  28 


62 

38 

62 

30 

64 

40 

62 

37 

65 

42 

54 

25 

62 

38 

64 

41 

63 
8 

56 

24 
57 
27 
57 
27 
66 
35 
51 
33 
66 
29 
61 
38 
35 
26 
59 
27 
60 
26 
62 
32 
60 
42 


40 

30 

46 

25 

53 

32 

40 

30 

46 

30 

30 

22 

43 

33 

42 

34 

42 

30 

35 

24 

35 

27 

35 

27 

65 

32 

36 

29 

40 

24 

40 

29 

44 

25 

30 

24 

36 

26 

45 

29 

45 

30 


53 

33 

48 

28 

55 

33 

50 

32 

53 

30 

37 

24 

48 

32 

64 

38 

51 

32 

43 

25 

43 

26 

40 

25 
53 
35 
48 
30 
36 
27 
51 
27 
40 
23 
43 
30 
40 
29 
52 
32 


55 
26 
57 
24 
56 
24 
56 
28 
56 
27 
60 
28 
47 
16 
59 
24 
60 
20 
54 
26 
65 
21 
52 
26 
52l  59 
31 1  29 


55 

22 

50 

20 

63 

18 

55 

22 

56 

18 

41 

30 

54 

26 

54 

26 

50 

25 

53 

24 

61 

21 

49 

25 

62 

26 

66 

25 

50 

13 

55 

19 

53 

19 

43 

28 

52 

20 

50 

25 

52 

31 


29 


30  31 


34 

40 

46 

46 

19 

38 

43 

47 

34 

38 

46 

48 

25 

39 

50 

58 

37 

45 

4f 

68 

36 

44 

63 

37 

52 

34 

58 

39 

52 

35 

56 

37 

44 

28 

56 

40 

56 

41 

56 

37 

43 

29 

44 

31 

44 

32 

55 

40 

48 

37 
49 
31 
55 
33 
44 
30 
46 
30 
42 
31 
53 
38 
57 
34 


34 

42 

32 

60 

27 

47 

36 

63 

33 

40 

28 

57 

35 

61 

36 

52 

35 

44 

31 

50 

34 

50 

37 

58 

34 

65 

37 

44 

30 

61 

31 

53 

30 

39 

29 

39 

31 

50 

30 

61 

35I 


January,  1939 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


Daily  temperatures  for  January,   1939,  continued 


Stfttions 


9     10     II 


13      14      15 


16      17  I  18 


19  I  SO     21     22      23     24     25     36 


27      28 


29     SO     31 


Hope?? 

Hot  Springrs . 
Jonesboro  . 
Lead  Hill... 


Little  Bock.*". 

Little  Rock..^ 

[Airway] 
Lnthervllle 


Magnolia i 

Mammoth  Sprintr. 

Marianna 

Marked  TreeM 

Mena 

Monticello 

Morriltoii$$ 

Mountain  Home. . . 

Mt.  Ida  

Newport 

Oden"* 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Preseott 

Rogers 

Russellvllle  [Evap] 

St.  Charles$§ 

Nearer  

Stuttgart 

Stuttgart  Evap.  i'J 

Subiaco  

Texarkana  

Thornburg . 

Turnpike 

Waldron 

Warren 

White  Rock 

WIUou  

Wynne  


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
1  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximun. 
'  Minimum 
j  Maxiraiun 
I  MiTiimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  ^faximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 

<  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
{  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
'.  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
S  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 

S  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 

<  Minimum 


59;  681 

251  261 

581  65 

30;  39 


63      631 
31      531 


64i  62 

18 1  22 

58  i  66 

32  38 

62i  68 

29  35i 

57!  70 

29!  34! 

641  721 


64| 

58; 

611 

54! 
681 

48 

65 1 


49|     52] 

62     62! 


401 
69 1 
■23' 
641 

31 1 
67 
29 
68l 
40i 
63 
39 1 
701 
25! 
741 
40 
72! 
22] 
69! 
31! 
71 
47' 
71 ! 

28 
67! 
281 
631 
32; 


55' 
63 

57 
69! 
58i 
64l 
54| 
64 
58 
621 
48' 
651  65| 
51;  55! 
68  67] 
44I  56 
70l     68 


42i  52| 

68'  67| 

361  56! 

69!  631 


561     51 
70     67 


62 

68 

30 

36 

60 

66 

25 

30 

57 

68 

26 

30 

6:^ 

70 

29 

33 

58 

69 

21 

32 

64 

72 

24 

27 

59 

65 

28 

32 

61 

68 

25 

29 

61 

67 

731  70 

42  55 

66l  66 

46 1  58 

69;  66 

511  56 

73  j  69 

521  57 

711  63 

44!  50 

681  63 


201  34 
60  64 


70;  63 

.35!  47 


721 

45 
71 


50  60 

681  65 

48  57 

66!  58 

40!  42 

711  72 

64!  57 


67 
36 

62 

42! 
56] 
35 
61i  68 
26l  35! 


751  681 
29l  301 


20:  26; 

61  66' 

37  39; 

64  661 

29  32 

60!  661 

321  38l 

671  731 

35i  41 

63|  65 


251 

64! 


301  30; 
63i  67l 


30 


341  391 

66]  721 

341  351 

66l  671 

291  31 

641  70 

26,  33! 

65:  70; 

20I  26! 

56] 

28 

651 

191 

651 

261 

62: 

28 

59 

27 

66 

32 

63 

27 

65 

30 

67 

32 

64 

24 

67 

26 

63 

30 

66 


30] 
681 
33] 

69! 
30] 
65| 

33] 
63 
29 
68! 
341 
671 
30] 
70l 
32! 
67! 
36! 
67 
33 
67 
31 
68 
31! 
69; 
271  30] 
6:3!  67 


31 
64' 
34; 
65| 
■28! 


661  71; 
40  391 


48  52' 

65!  63 

50;  50 

68]  73 

45:  66 


56' 

68 

361 

41 

58  [ 

62 

46| 

30 

61 

64 

46  i 

32 

68 
35 

70 
43 

72 

86 

72 

30 

70 

45 

72 

38 

71 

44 

71 

51 

72 

30 

72 

341 

72 

33 

641 

44 

76 1 

46| 

71! 

^ 
T2 

35! 

68 

30 

73! 

331 

66 

43' 

69 

44 

67 

35 

66 

34 

74 

42 

71 

35 

75 

45 

701 

441 

™1 
39' 
721 
37] 
73: 
341 
75 
35 
74 
40 
74 
37; 
74 
41 
69! 
501 
721 
331 
65 
481 
66  i 
35! 
73! 
43: 
64 
48 
73 1 

*^1 

72 

37: 


55 
52 
64 
54 
62 
61 
66;  68 


64]  46 

40l  41 


58] 
40 


62l  50 

43 1  37 


34 

66j  57 

55  45 


64 
65! 
63 
50 
621  68 


49; 
30; 
49 
42 
60i  50 


441  41 
60!  64 

as  I 


38 

651 
41:  39 1 
611  63 

541  41;  29! 

72]  64:  53 

34|  47] 


36 
35 
51 
37 
45 
31 
51 
29 
48 
36 
51 
36 
62 
35 
55 
35] 
48!  48i 
341  321 


52      421 
34'     36l 

52I  47I 
32I  33: 
82]  49 1 
3li  34' 
521  46 
271  28! 
52  i 
3S 
55 
35 
48 


451     54' 
20;     24] 


451 
30 1 
40l 
26; 
39; 
28! 
46! 


56     48; 
45:      35; 


51 
41 
54 
46 
67 
37 
64 
40 
60 
38 
52 

59]     351     35 

67      58 

50     39 


46] 

36! 
45! 
321 


67'  601 

5ll  37] 

74!  66l 

60:  481 

69:  68] 

44!  41! 

701  64l 

521  351 

67]  61 

51;  33! 

65!  62j 


461     52 
36;     33l 


661     59 

38l     4l| 


50 

38 1 

66; 

34 1 

511 
37 1 
511  55! 
34l  32] 
49;  47! 
40i  331 
42]  51! 
36!     361 


551 
331 


63      63 
52:     45 


591 

37| 

531 

35 

61 i     60I 

441     43I 


67 
68 

65]  63] 

53  43! 

76  71] 

55;  6OI 

65!  6;3l 

53]  41 

66  61 1 

48|  33! 

711  69l 

51  4ll 

70'  60; 

41]  47 

63;  61 

55 1  41! 

671  611 

551  421 

70l  58l 

44:  45 

70]  67      53 

60!  39!     39 

681  70 

521  48 


62!  52 

391  30 

50]  43; 

38  33: 

47  52 

39!  37 

49!  48 

38  33 

50!  48 

42!  36 


46 
36: 
45] 

30]  30 

571  50: 

36 1  36 

50,  46' 

35;  29i 

521  52; 

331  281 

52  60 

31!  341 

50'  40; 

28;  28' 

561  54 

361  40: 

61,  651 

31;  31: 

62  46 

32  28  i 

53 1  43; 

251  29! 

49]  52' 

34!  311 

52]  38; 
28! 
56' 
32 
50 
28 
48 
31 
57 


251     331 

44]     46! 
23:     301 
42 1 
19' 
50, 


38; 

231  37] 

42  36 

26'  25 

52;  49; 

281  31 

42;  441 


65,  641 

21'  22; 

451  36; 

20I  28 

471  45 

141  26; 


261 
551 
361 
51 
31 
49 1 
32' 
521 
35!  371 
521  49 
32]  29, 
57|  631 
37 
51 
37 
45 
261     '-^5 

ai  50 


55; 
35! 


40 
27 
44 
33 
57 
37 
40 
34 
41 
27 
54 
32 
36 
26 
601 
Zi'  30 
49:  56! 


23: 

48  i 
131 
581 


40:  41 j 

441  46 

411  35! 

501  52; 

41;  34: 

47'  48l 

39'  34: 

46  431 

43'  361 

511  62! 


32 
50! 


34:  36} 

64|  49! 

35:  32; 

57,  531 


24;  32; 

46;  52; 

24;  26; 

46;  42 


51 
63 
47 

72]  671 
501  40i 
74,     651 


60'     50, 
42,     31' 


37 1 

471 
41 


60; 

62 

46 


61 1     56 

4o!  35; 

65; 

38: 
62 
45 
46 
40, 
60, 


46     65 
30:     35: 


36  351 

49'  48| 

31 1  29' 

67  48; 

33!  35' 

54  42, 


29; 


461 
29! 


66,     56! 
38      31' 


65  66 

46;  48;  37! 

78;  63;  56; 

58;  43'  37; 


54 
41 

42; 

34 
47, 
39, 


48      44 
40      34 


27 

46;  381 

27!  23; 

66;  . 

26  . .  1 

64;  53 

32  32 
42'  40 
251  20, 
50  50 
31  37, 
64'  52, 

33  36 


46'  51 

26;  28 

48  40l 

19  .32; 

52:  58; 

22;  36: 

41;  46, 

16:  31, 

39  35I 

17!  271 

49;  441 

18;  36; 

49]  59; 

23;  30 

39  36 

18  29 

43,  46 

29,  31 

46  46] 

23  29: 


64' 
29 
51 
28 

47 
29 

491 

19 

61 1 

31 

55 

31 

46! 

25' 

63; 

33] 

44 

22; 

49, 

34' 

461 

30, 

51! 

26' 

65; 

321 

64 

28 

47! 

22: 

55! 

23: 

51 

30 

52! 

27! 

66' 

27 

49 

28 

45 

30 

56 

31 

47] 

28! 

58] 

32 

65 

30! 

46; 

22: 

51 1 

29 
50| 
33] 
50 
28 1 
62; 

30 
50! 
331 
491 
26 
55 
28 
66l 
281 
46, 
24  i 
54 
251 
55! 
31' 
46 
22 
45 
33 
49 
31 


671     651 
S.i\     36: 


61 
25 
67 

32,     36 
62      70 


67,     65! 
38      42 


45| 
41 
60i 

381     30 
62!     36 


30     36 
66!     64 


27 
62 
31 
55 
19l     24 


60j 
29 

65; 

421 
681 
37; 
tx>\ 

35'     33; 

701     68] 


55:     35 
361     31 


60;     36 
32;     27 


35!     431 

641     69! 

301 


69!  67!     66 

301  35;     37 

59!  67 

27'  30 

69 1  67 

30;  37 
67 


23!     301 
67!     66l 


28;     34 
60      69 


28; 

571 


24|     26 
54 1     62 


28 
62 
31! 

57i 


24;     30 
63 
32 
61 


42 
62 
41 
68 
31' 
49 
30 
62 
38! 
69 1 
43' 
65! 
35, 

69!     69! 

32;     38; 


631  351 

28!  261 

63]  39 

35l  31 1 

42]  35; 

35  '25' 

60I  39' 

36 1  29] 

631  40 

40'  33| 

65  64; 

30  28 1 

60  45] 

23  24! 

63  40| 

38!  29 

63;  381 

36!  27l 

66!  40! 

34  301 


34;  27 

64i  39 

37 1  32 

64!  38 


31 
56 
26 
59 
26 
59! 

28]     33 
60     68 


68]     68; 
34!     40 


26     29 
62      68 


28 

59  i     67 

281     33 


65i     63 

35'     40l 

701     68] 

261     30; 

65!     67 

41 1 

67! 

34, 

69- 

36l     35: 


43;  31] 

661  36| 

25  25i 

63:  .411 

36,  30, 


681 
311 
62 1 
33! 
60 
22, 
46; 
32! 


67, 
39; 

69;    67; 

39,  36; 

72;  68; 

361  431 

70]  65; 

26  43 

61  66 

40  43' 

71  ..! 


45]  38! 

42;  31] 

63  39; 

37  28i 

61 !  39I 

36]  30] 

44,  38l 

401  32! 

63;  39' 


. .  24! 

6l!  68] 

361  43l 

54!  67 
30 
55 


33; 
59 

27 1 


651 

411 
56 
40!  45; 
641  65 
32'  42 
67,  67 
33:     37! 


55]  291 

24!  22; 

..]  65, 

..!  30! 

64;  43] 

4o;  34! 

55!  391 

24,  221 

611  36l 

341  26; 

63'  471 

36'  27, 


50 
31 
50 
33 

47 

31 

.39 

27 

50 

34 

51 

33 

47 

23 

51 

371 

43: 

281 

50; 

34 1 

471 

281 

48 

31 

52 

35 

64 

29 

43 

29 

51 

31 

50 

32 

50 

33 

54 

34 

49 

30 

46 

32 

53 

35 

47 

30 

54 

33 

64 

35 

41 

23 

51 

31 

50 

311 

521 

32' 

62! 

32 

49, 

32 

48 

29 

65 

35 

50 

30! 

401 

26! 

55) 

32; 

531 

34l 

40! 

24] 

48 1 

32 

501 

321 


55 

30 

52 

35 

49 

.341  25 
61!  53'  45 
18]  25,  15 
65'  51'  48 
31]  371  31 
66'  54,  50 
27]  36i  24 
57|     53]     50 

36!     23 


51!  601 

24  37] 

47!  66 

371  46 

48i  54; 

331  40] 

46l  49 

37  40 
50!  56' 
40,  42I 
46]  561 

38  451 


25 

59]  67! 

291  40 1 

54!  51; 

20;  31' 

51!  52' 
29 


50     61 

27;     30 


55 
24 
51 
15 
50 
37]  24 
49 


53'     66 

28      38 


64 

25 

61 

22 

60 

19 

54 

24 

601     50 

26l     29 

60 

26 


47 
36; 
52] 


40  49 

46'  46 

35]  40 

501  56 

35;  39 


60     52 
22     30] 

48     47 


63 
25 

51 

a3 
54 

31 

49]     51 

32!    21 

64 

19' 

661     56 

34]     20 

47 


46      60 

35     42 


461 

37 1 
44; 


36  38 

51!  60 

38l  39 

6O!  58 


29 

34 

25 

58 

56 

52 

27 

38 

26 

50 

48 

49 

27 

36 

21 

58 

66 

52I 

26 

36 

2.5' 

60 

57 

56 

28 

37 

25 

66 

55 

51 

20 

20 

17 

64 

61 

55 

29 

29 

21 

53 

54 

61 

27 

33 

231 

65 

57 

53^ 

25 

30 

'£i\ 

54 

53 

52I 

25 

33 

24; 

63 

62 

51 

27 

31 

27! 

60 

57 

641 

26 

36 

241 

64 

58 

561 

29 

39 

26 

69 

51 

52 

22 

32 

16 

51 

47 

45 

27 

32 

30! 

62 

58 

56l 

2:1 

32 

19; 

58 

67 

53 

25 

4C 

24! 

55 

47 

47; 

28 

31 

29' 

61 

48 

48 

27 

,  ;i4 

32' 

56 

52 

50; 

25 

i  34 

22; 

581  59i 

40l  48; 

46!  56 

33]  42 

54  621 

391  50] 

6lj  6O1 

38  471 

48]  45' 

37!  42 

551  67 


39: 

58] 

31 


451  561 

36]  43l 

50!  60; 

35!  45l 

59!  601 

30!  411 

511  54: 

39:  381 


60; 

39 1 

44l 
35! 
47; 
29, 

471 

38!     ••! 

60;    60! 

39!  47, 

42'  48l 

301  36 

61  57; 

38'  25! 

50;  56' 

34;  43! 


55 

38 

61 

37 

53 

34 

45 

31 

51 

37 

64 

38 

62 

34 

55 

50 

46 

33 

66 

39 

42' 

361 

53, 

.33! 

541 

41 

62 

34 

48 

32 

56 

36 

52 

37 

55 

37 

62 

40' 

50] 

35! 

53' 

361 

66! 

40 

56 

35! 

561 

38] 

56! 

39! 

441 

31 

60! 

25] 

52  j 

39, 

53! 

36' 

53 

38, 

51' 

40] 

54 

33 

59 

39; 

61 ! 

33 

46, 

281 

61 ! 

36 

56 

39 

45 

27 

52! 

32 

531 

371 


67]  55.7 
34;  33.6 
56  55.5 
33;  36.4 
43l  54.6 
34.9 
53.9 
27  9 
54.7 
37.8 
56.5 
36.2 
54.9 
34.0 
62,2 
39.0 
40]  54.2 
30'  30.4 
48!  56.7 
331  35.4 
50    54.2 

30  32.2 
59]  56.1 
35  35.5 
57!  59.2 
351  38.8 
6]1  65.1 
331  31.2 
411  56.3 

31  32.6 
57 1  58.4 
28!  29.9 
441  56.3 
32;  34.2 
57!  56.2 
36!  34.4 
64;  61.0 
351  34.6 
50'  66.6 
36'  31.9 
43i  53.1 
34!  34.6 
55l  69.0 
361  37.9 
42I  55.1 
29;  33.3 
60    60.7 

32  36.8 
64,  59.7 
35:  37  3 
49  54.6 
33:  31.1 
54  60.2 
25  33.6 
531  66.5 
341  35.1 
47,  56.8 

33  34.1 
54  57.6 
;a3i  36  3 
53  56.3 
361  35.5 
50'  57.9 

34  34.3 
66  61.8 
38,  38.8 
48'  56.5 
29!  .32.3 
40    60.8 

29  32.8 

59  61.1 
32    34.1 

60  60.6 
33!  37.5 
44  50.4 
32  33.8 
48    54.3 

35  35.6 
50;  57.8 

30  35.2 


Thermometera  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated. 


•Midniffht  to  midnitrht.     ^Thermometers  read  in  morning;  maximum  temperature  credited  to  preceding  day 


Daily  Evaporation  [inches],  filean  Temperature  [F"],  and  Wind  Movement  [miles]  for  January    1939 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 


Data 


Day  of  month 


11      12      13      14  I  15      16      17     18 


19     20     21     22 


24      25 


27     28     29     30     31 


Hope 

[Exp.  Farm] 

RuisallTille 

tOtark  Nursery] 

Stuttgart   

[Rice  Exp.  Farm] 


Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


.038 

.051 

057 

.172 

.230 

42 

47 

4 

58 

5 

19 

21 

30 

60 

8 

.042 

.O50I.O8O 

.  104 

.172 

44 

50 

62 

63 

53 

13 

37 

63 

50 

109 

• 

.048 

.021 

.072 

.089 

44 

.W 

52 

55 

54 

34 

»2 

79 

119 

165 

23" 

.116 

.058 

5  ;  49 

52  i  54 

52 

47   27 

36 

37 

52 

066I.038 

.066 

.080 

.122 

46;  49 

54 

61 

55 

13 

17 

10 

58 

74 

• 

.166 

0.i2 

.061 

.041 

49 

52 

56 

57 

52 

99|  36J  16  110 

125 

•     1.112 
44!      42 1     X6 
6      531     84 


.038 
46 
32 


061  .025 
46  44 
36 1     38 


.139  •  1.219.197 

391  32'     39'     42 

46!  511     361  no 

I  1 

.076!.  0621. 014!.  028 

411  41      39      40 

68  19      51      74 


.   .1.022  .136) 

40!     44i     42;     36|     401     42 
131      521     52;     90!     fill   154 


.110, 

42 
52I 

064! 

42I 
22 1 


012  .1121.182, 

Ml     50]     41); 
28!   106; 


.048 
48 
13 


.0861.114! 

491     50i 
66;    81; 


.0761.072;.  148: 

501     53      4'.?i 
571     71I   152! 


.2021 

34j 
74| 

oosi 
36; 
37; 

; 
021! 
35] 

73 


...1.095 

40]     43; 

43]     72| 

.0351.183! 

411     46! 

86]     221 

072!  •  I 
40  40 
84    100! 


.0941. 13J 
421     361 

53I     42l 

.1581.0781, 
45  381 
68       li 


42!     39 
108!     3o 


.0881.... 

38l     48, 
47j     46; 

1841.188 

47l     48 
411     31 

.2561.010 
44  60 
73;  153 


.107 
4(i! 

1381 

.001 
42 
130 

I 

.o-ej 

46 
220: 


092  3.  528 
50  44.6 
44!  1670 
I 

06712.361 
40!  46.9 
56l   1476 

053il.610 
44  45.9 
118    2715 


W'y.- 


. 'vvoviMOuooissafifia^ 


CLIMATOLOGICAL    DATA:     ARKANSAS     SECTION 
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Daily  River    Stages  for  January,  1939 


Station! 

Rivers 

Flood 
^Bge 

1 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10      11 

12 

13 

14 

15 

16      17 

18 

19 

20 

1 
21      22 

23      24  j 

28 

i 
26  1  27 

28      29 

30 

rortSmiUa.... 
Tan  Buren  ... 

Danville 

Oiark    

. .  Arkansai 
do  ... . 

22 
22 

5.4    5.4 

5.1 
4.2 

5.1 
4.3 

5.0 
4.2 

5.0 
4.1 

5.0 
4.1 

5.0 
4.1 

5.0 
4.1 

6.0    5. 

'a'fi 

3,  ft 

'3.' 4 

'a'fi 

3,4 

3  4 

■A.'i 

8.4 

3.5 

■3."  6 

3.6 

3.6 

3.8 

3.7    3.7 

3.7 

4.6    4.5 

4.0 

4  0 

4.0 

4.0 

4. 

Petit  Jean. 

20 

3  H 

3  7 

3,  fi 

3  fi 

ft.  7 

ft.  4 

4.7 

4.3 

4.fi 

11.8 

10.8 

9.0 

7.6 

7.01  6.2 

6.7 

5.2    6.1 

6.1 

5.8 

6.5 

6.2 

6.0 

b.4 

/.b 

;.b 

;.o 

b.4 

6.1 

8. 

..Arkansas. 

22 
22 

-0.5 
2  0 

-0.5 
1  K 

-0.5 
1  R 

-0.4 
I  7 

-0.5 
2  4 

-0.5 
2,3 

-0.4 
2.3 

-(1.4 
2.4 

-0  4 
2.4 

-0.4 
4.1 

-0  3 
3.7 

-0.3 
3.4 

0.0 
3.2 

0.0 
3.2 

0.0 
2.9 

0.0 
2  9 

0.7    0.7 
2.8    4.0 

0.3 
4.0 

0.3 
3.7 

0.3 
8.6 

0.3 
3.4 

0.3 
3.3 

0.3 
3.6 

0.3 
3.0 

0.2 
3,4 

0.2 
3.3 

0.2 
3.3 

0.2 
3.3 

0. 

Dardanelle.... 

Morrilton 

Little  Bock. 

Pine  Blufl 

Gilbert       

do    ... 

4. 

.     .do    ... 

20 

-■/.  ft 

-?  ft 

-?  ft 

-2  fi 

-V  9. 

-1   8 

-1.fi 

-1.7 

-1,9 

-0.5 

0.7 

0.5 

0-2 

0.0 

-0.4 

-0.8 

-1.0  -0.8 

0.2 

0.2 

-0.1 

-0.4 

-0.7 

-0  4 

0.0 

0.0 

-0.2 

-0.4 

-0.4 

0. 

do  .... 

23 

0  3 

n  « 

0,3 

n  3 

0.8 

1,4 

1.6 

l.ft 

1.3 

1.4 

2.1 

3.0 

3  0 

2.9 

2.8 

2.4 

2.1     1.9 

2.0 

2.6 

2.5 

2.2 

2.0 

2.4 

2.8 

3.0 

2.8 

2.0 

2.3 

3. 

do  ..  . 

25 

3  8 

3  8 

3,7 

3  7 

4.1 

4  4 

4.9 

fi.l 

5.0 

4.9 

5.0 

5.9 

6.7 

6.7 

6.6 

6.5 

6.0    6.7 

6.6 

6  6 

6.9 

6.9 

0.6 

6.6 

6.9 

b.4 

b.6 

b.4 

b  1 

b. 

..Buffalo... 

30 
10 

3.0 
2  4 

2.9 
7  4 

2.9 
?.  4 

3.0 

?  ft 

3.0 
2.fi 

4.1 

2  7 

4.1 

2.7 

8.9 
2.7 

3.8 

2.8 

4.3 

2.8 

4.2 
2.9 

4.6 
2.9 

4  6 
2.9 

4.0 
2.9 

3,9 
2.9 

3.8 
2.9 

3.8 
2.9 

3.8 
2.9 

3.8 
2.9 

3.9 
2.9 

3.8 
2.9 

3.8 
2.9 

4.0 

2.9 

3.8 
2-9 

3.  / 
2.9 

3.  / 
3.0 

3.; 

2.9 

3.7 
3.5 

3.6 
3.8 

12. 

Doniphan,  Mo. 
Black  Hock . . . 

Judsonia 

OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Rock. . . 

Batesvllle 

Newport 

Georgetown   .. 

Clarendon 

St-  Charles 

Arkadelphia  .• 

Boughton 

Camden   

Benton 

Whiteclifls  .... 

Index  

Fulton 

Big  Lake  Outl't 
St.  Francis... 
St.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  . . 

Parkin 

Madison 

Helena 

Arkansas  City. 

Current  . . 

6. 

.Black.  . . . 

14 

1.<» 

1  9 

1  8 

1  9 

4  3 

3  fi 

S.l 

3.0 

2.9 

3.2 

3.1 

3.0 

3  2 

3.2 

3.2 

3.1 

3.0 

3.0 

2.9    2.9 

2.8 

2.7 

2.7 

2.7    2,7 

2.b 

2.7 

2.7 

2.8 

12. 

Little  Red. . . 

30 

3  4 

3  4 

3  4 

3  7 

9.0 

10  4 

9,0 

8.4 

7.8 

8.7 

8.4 

10.0 

10.0 

10.3 

10.1 

9.7 

9.2 

9.4 

9.0 

8.7 

8.7 

8.3 

7.V 

9.8    9.5 

9.6 

9.2 

9.0 

8.9 

20, 

White  . . . 

»0 

-0  fi 

-n  fi 

-0  ? 

-n.fi 

-0.6 

-0  fi 

-0.fi 

-0.6 

-0.3 

0.6 

0.4 

0.4 

0.2]  0.0 

-0.7 

-0.6 

0.4 

0.4 

0.6 

0  6 

2.0 

-0.6 

-0.6 

-0.6    1.7 

1.6 

0.4 

1.6 

-0.6 

3. 

do 

21 

3  1 

3  0 

3  0 

3  0 

3  fi 

3  8 

3  3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.8 

3.3 

3  3 

3.3 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.6 

4.0 

4.0 

4.0 

3.6 

3.b 

3.9 

4.0 

4.0 

4.2 

8. 

do 

18 

0  7 

0,7 

0  fi 

n  fi 

1.0 

2  0 

2.0 

1.8 

0.9 

2.5 

2.7 

2.8 

2.6 

2,4 

2.3 

2.2 

2.1 

1.8 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.3 

2.4 

2.0 

2.3 

2.4 

2.0 

2.4 

10 

do 

23 

fi  fi 

fi  ft 

fi  4 

s  4 

fi  3 

fi  1 

7.0 

6.9 

6.7 

7.0 

7.5 

7.8 

7.8 

7.7 

7.6 

7.3 

V.l 

7.1 

6.9 

7.1 

7.1 

7. J 

7.3 

8.0 

V.3 

V.3 

7.4 

V.V 

'I.I 

14. 

do 

26 

0  <t 

n  9 

n  9 

0  9 

7.  0 

3  4 

3  4 

3.4 

3,0 

3  0 

3.2 

3.6 

4.0 

4.1 

4.0 

3.9 

3.7 

3.6 

3.3 

3.3 

3.3 

3.2 

3.2 

3.6 

3.9 

3.6 

3.6 

3.6 

3.8 

8. 

do  .... 

do 

21 

•?  ? 

?  ? 

?  ? 

?.4 

3  3 

fi  0 

«  3 

fi,  fi 

fi  fi 

B  8 

fi.8 

7.1 

7.5 

7.9 

8.0 

8.0 

7.8 

7.5 

7.3 

7.3 

7.3 

6.9 

6.6 

7.0 

7.6 

7  b 

7.6 

7.6 

7.5 

10. 

26 

H  P 

8  9 

8  9 

8  9 

9  8 

1')  fi 

11  fi 

19  7 

13  4 

13.9 

14.2 

14.5 

lfi.2 

lfi.(< 

16.1 

16.3 

16.3 

16.4 

16.4 

16.2 

15.9 

15.6 

15  3 

16.6 

16.9 

16.1 

16.1 

16.0 

16.0 

16. 

do 

<»  ? 

9  ? 

9  1 

9  ? 

9  8 

10  4 

11   1 

11   9 

12.7 

13.3 

13.7 

14.0 

14.5 

15.2 

15,6 

15.9 

16.0 

16.1 

16.1 

16.0 

15.8 

16.6 

15.4 

16.5 

16.  V 

16.9 

16.0 

16.9 

16.1 

16. 

17 

ft  3 

4  9 

fi  3 

7  0 

9  ? 

8,0 

7.2 

6.3 

6.1 

10.4 

9.2 

8.8 

10.6 

9.6 

9.2 

6.4 

7.6 

9.0 

8.6 

6  6 

6.4 

5.6 

6.3 

11. 0 

9.0 

8.6 

7.6 

8.1 

8.6 

)0. 

Little  Mo.  . . 

20 

ft  P 

ft  H 

fi  4 

ft  3 

7  0 

7  8 

fi  9 

fi  0 

fi  fi 

9.7 

10.6 

10.6 

12.4 

13.6 

13.2 

11.4 

8.8 

y.4 

10.2 

9.6 

8.3 

7.6 

7.2 

li.V 

!4.4 

14  y 

14.4 

11.0 

9.4 

12. 

26 

9  4 

8  7 

7  ? 

fi  7 

7.3 

10  4 

13,1 

13.0 

11.9 

11.7 

11.5 

16.4 

18.4 

19.6J21.5 

21.9 

21.0 

19.9 

19.4 

19.1 

17.2 

15.2 

13.2 

11.5 

16.0 

18.1 

18.7 

18.2 

17.4 

18. 

fi  4 

fi  ? 

fi  9 

fi  0 

11  0 

9  ? 

7,9 

7,9 

fi.9 

9.7 

8.6 

7.6 

9.4 

9.5 

8.6 

7.6 

7.3 

9.0 

8.2 

7.6 

7  2 

6.9 

b.4 

il.6 

lO.b 

9.4 

8.2 

V.8 

8.2 

12. 

Little  River 

25 

1,9 

1  9 

1.9 

1,9 

1.9 

l,ft 

l.ft 

l.ft 

1.5 

2.0 

2.0 

1.9 

5.6 

5.6 

4.0 

3.5 

3.8 

3.8 

3.6 

3.0 

4.0 

4  0 

4.0 

6-8 

6.8 

6.4 

8.2 

/.6 

6.4 

6. 

Ked 

26 

ft  4 

ft  4 

fi  4 

fi  4 

fi  4 

ft,  4 

5.4 

fi.4 

ft.  4 

5.7 

5.7 

5.9 

5.9 

b.V 

5.V 

6.V 

7.9 

8.6 

8.6 

7.7]  7.7 

7.7 

V.8 

V.V 

■i.'l 

'U 

7.4 

V.4 

V.O 

b. 

do. 

25 

4  3 

4  fi 

4   ft 

4  ft 

4,4 

4  3 

4  2 

4.2 

4.2 

5.0 

5.2 

5.5 

6.8 

7.3 

6.7 

6.4 

V.  4 

8.1 

7.7 

7.3 

7.1 

7.0 

6.9 

7.7 

8.2 

8.4 

8.3 

8.3 

8.2 

/. 

St.  Francis, 
do 

10 
18 

3.6 
4  0 

3.6 

3  9 

8.6 

3  9 

3.6 
4  1 

4.0 

ft  9 

4.1 
fi  8 

4.2 
7  3 

4.4 
fi  7 

4.5 
6.4 

4.7 
fi  1 

4  7 
5.8 

4  7 
5.7 

4.8 
6.1 

4.8 
6.7 

4.8 
6.8 

4.8 
7.2 

4.8 
6.9 

4.8 
6.7 

4.8 
6.6 

4.7 
6.4 

4  7 
6.1 

4.7 
6.0 

4.6 
6.9 

4.'/ 
6.7 

4.  .' 
5.6 

4.7 
5.4 

4.6 
6.3 

4.b 
fi.2 

4.6 
5  6 

5. 
11 

do 

19  fi 

19  fi 

19  fi 

19  fi 

19  7 

19  8 

19.S 

19.9 

19  9 

20,0 

20. 1 

20.1 

20.2 

20.2 

20.2 

20.3 

20.3 

20.4 

20.4 

20.4|20.4 

20.4 

20.  4120.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20. 4 

20. 

do  ..  . 

do 

17 
28 

0.1 

1  3 

0.1 
1   3 

0.1 
1  3 

0.1 
1  3 

0.3 
1  fi 

0.2 
1  9 

0.2 
1   9 

0.3 
1.8 

0.8 
1.7 

0.7 
1.8 

0.4 
1.9 

0.4 

1  9 

0.5 
2.5 

0.5 
2.8 

0.5 
2.S 

O.h 
2.7 

0.6 
2.6 

0.6 

2.8 

0.6 

2  8 

0.6 
2.7 

0.6 
2.6 

0.6 
2.6 

0.6 
2.5 

0.  V 
3.3 

0  7 
3.5 

O.V 
3.5 

O.V 
3.3 

O.V 
3.1 

0  V 
3.0 

1 

5 

do 

82 

)  4 

1   4 

1   < 

1  4 

?  0 

•>  1 

9  1 

2  0 

2  0 

2  1 

2.1 

2.0 

2.H 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

3.2 

3.1 

8.1 

3.2 

3.2 

3.2 

3.9 

4.2 

4.1 

3.9 

S.7 

4.2 

6. 

MisilMippi . 
do.... 

42 

7  4 

8  7 

10  1 

11  4 

12,7 

13  2 

12,0 

10.7 

10.5 

11  8 

13.0 

13.8 

14.5 

15.0 

15.1 

15.0 

16.1 

15.8 

17.2 

18.9 

19.9 

20.5 

20.7 

20.8 

20.6 

19.8 

18,7 

17.6 

16  6 

16 

42 

2.3 

2.9 

3,8 

4.9 

6.0 

7.1 

7.8 

7.5 

6.9 

6.6 

7.1 

7.9 

8.9 

9.7 

10.  H 

10.5 

10.7 

10.8 

U.  1 

12.1 

13.2 

14.1 

J4.V 

16.0 

16.1 

14.9 

14.6 

13.8 

13.1 

12. 

Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  time  of 
vation.  iFirst-order  Weather  Bureau  Station;  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  2Precipitation  is  measured  In  the  morning;  amouni 
recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  ^Precipitation  measured  with  recording  gage.  'Included  in  the  next  measurement.  T.  Trace,  or  precipitation  less  thi 
inch,  fpost  office  addresses  as  follows: -Big  Lake  Outlet,  Manilla:  Boughton,  Route  4,  Prescott;  Devils  Knob,  Salus:  Green  Mountain,  Calico  Rock;  Index,  Ro 
Texarkana;  Luthervllle,  Route  1,  Lamar;  Rock  Springs,  Route  2,  Wilmar:  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud,  Route  2.  Mt.  Vernon;  Springbank.  Dodridge;  Turnpike,  1 
White  Rock,  Cass.    ttNot  used  in  meansand  lummariai.     Reference  letters '.b,",  number  of  days  missing.     UAlso  on  other  dates. 

The  denarturef  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  enUre  period  for  staUons  having  10  or  more  years  of  record.  Departures  of  pr« 
lion  with  15  y«ar»  or  more  of  record  are  aomputed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  36.year  period;  for  stations  with  10  to  14  years  the  maans 
the  period  to  1905.  inclusire. 

Weatticr  Bureau  Office,  Little  Rock.  Ark.3-16-I» 


/.  0  ^' 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE.  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


APR    I 


ARKANSAS  SECTION 
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OL.  XLIV         Little  Rock,  Ark.,  February.  1939        No.  2 


PW0«-25Cent»  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington.  D.  C. 


OENEBAL.    SUMISXAIIT 

The  mean  temperature  for  the  month,  based  on  the  reports 
[71  stations,  was  43.6°,  which  equals  the  49-year  average, 
[onthly  means  ranged  from  36.2°  at  Gravette  to  50.2°  at 
ortland.  The  highest  temperature  during  the  month  was  Te'-' 
sported  at  four  stations:  Camden,  Crossett,  Magnoha  and 
[onticello.  The  lowest  temperature  was  4°  recorded  at  Mam- 
loth  Spring  on  the  4th.  The  greatest  daily  range  was  50°  at 
k^hite  Rock  on  the  10th. 

The  average  precipitation  for  the  108  stations  reporting  was 
.56  inches,  which  is  5.13  inches  above  the  49-year  average, 
his  was  the  wettest  February  on  record.  The  average  num- 
er  of  days  with  0.01  inch  or  more  was  12.  The  _  monthly 
mounts  ranged  from  4.21  inches  at  Rogers  to  16.69  inches  at 
ine  Bluff.  Five  stations  reported  monthly  amounts  in  excess 
f  12  inches.  They  were  Camden,  Highland,  Pine  Bluff,  St. 
harles  and  Stuttgart.  The  greatest  amount  for  any  24-hour 
eriod  was  5.32  inches  reported  at  Pine  Bluff  on  the  15th. 
nowfall  was  reported  on  the  2d  and  3d  over  the  northern  half 
Qd  southwestern  portion,  and  at  a  few  northern  stations  on 
16  14th,  21st  and  25th.  Heavy  amounts  were  recorded  at 
orthern  stations  on  the  2d  and  3d.  The  average  snowfall  for 
le  month  was  3.2  inches. 

Very  Httle  farm  work  was  accomplished  during  the  month 
ue  to  the  frequent  rains.  The  weather  was  favorable  for  the 
rowth  of  wheat,  oats,  meadows,  pastures  and  winter  truck  in 
tie  western  and  northern  portions.  The  heavy  rains  in  the 
3uthern  and  eastern  portions  kept  the  soil  saturated  all  month 
nd  little  or  no  farm  work  was  done.  The  low  temperatures 
arly  in  the  month  did  but  little  damage  to  truck  crops  and 
'ere  favorable  for  fruit. 

Floods  were  reported  on  many  rivers  in  the  State  as  a  result 
f  the  heavy  to  excessive  rainfall.  Flood  stages  were  reported 
n  the  Black,  the  Little  Red,  the  lower  White,  the  Ouachita 
nd  the  Petit  Jean  rivers.  Flood  losses  were  reported  as  fol- 
iws:     On  the  Ouachita,  $16,500;  on  the  Petit  Jean,  $450. 

O.D.N. 


HCiaeeUaneouB  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


Dense  Foe 

Light  Hail  . . . 
Moderate  Hail 
Thunderstorm 


It  3  4  5 


21  1 
is!  7 


7   8  »  1011 


12 13 14 16 


20 


1    . 

!l  i 


16 


18{l9|»|21 


122 


221  61 


2!  41 


2324252627 


2829 


71  41 


4|  .139 


3031 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.    AND  SUNSHINE 


Atmoiphsric  preiiure  (re- 
duced to  s«a-l«T«) ) 

wind 

Relative 
humidity 

1^° 

station 

1 

a 

1 

1 

^11 

1 

o 
eo 

a 

a  0 

1! 

ft.  o 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

30.12 
30.03 
30.07 
30.08 

30.68 
30.65 
30.63 
30.59 

22 
22 
22 
22 

29.35 
29.36 
29.48 
29.53 

9 
9 
9 
27 

8.6 
8.6 
9.1 
9.2 

22 
30 
30 
33 

s 
w 
w 
sw 

7 
28 
28 
28 

78  67 

79  65 
76     64 

62 
67 
65 

50 
44 

43 

38 

Year 


TORNADOES 


COMPARATIVE    DATA     FOR  FEBRUARY 


Temperature 


891 

g9'2           

46.6 
49.0 
42.4 
40.6 
33.6 
46.2 
46.6 
45.8 
31.8 
39.7 
40.8 
35.0 
41.0 
44.9 
32.3 
4L8 
44.9 
44.2 
47.3 
39.0 
49.8 
37.9 
41.0 
40.4 
45.9 
43.4 
43.4 
46-9 
44.1 
45.0 
48.3 
47  8 
41.9 

42  9 
49  3 
48.6 
52.1 
46.0 
35  4 
62.2 
48.2 
52.0 
41.5 
41.5 
45.8 
.S6.6 
44.2 
50.9 
43.6 

43  6 

80 
78 
74 
75 
78 
79 
89 
82 
75 
74 
79 
72 
79 
86 
82 
76 
83 
78 
82 
76 
87 
78 
82 
79 
76 
82 
89 
93 
80 
79 
86 
84 
80 
82 
83 
88 
90 
79 
76 
86 
78 
8( 
82 
82 
87 
89 
84 
87 
76 
93 

6 
18 

893     

2 

894 

0 

^9  j       

-17 

896     

11 

11*97 

1^848           

7 

7 

899       

-24 

900     

-  5 

jyQl           

10 

[902 

-  2 

903  

-12 

[9t)4   

10 

1905 

-29 

1906       

-  7 

1907 

1908 

4 
0 

1909         

6 

1910     

-IS 

1911   

7 

1912  

-  7 

1913           

6 

1914     

-  2 

1915  

11 

1916             

6 

1917   

-  4 

1918 

4 

1919 

-10 

1<1'20       

-   2 

1921   

-    S 

1922 

10 

1923       

5 

1924 

-  7 

1925         

12 

1926     

10 

1927 

9 

1928       

10 

1929     

-20 

1930  

16 

19H1 

14 

1932     

9 

1 933  

-13 

1934   

3 

1935         

8 

19S6       

-15 

1937             

12 

1938   

8 

1933 

Period 

4 
-29 

Precipitation 


2.92 

3  47 
4.05 
6.32 
0.71 
3.30 
2.59 
2.08 
2.18 
5  06 
2.18 
2.60 
7.63 
2.47 
2.55 
2.21 
2-77 
6. 26 
5.41 
3.66 

4  31 
2.80 
3.74 
4.23 
4.47 
1.78 
1  93 
1.17 
S.34 
1.26 
3.59 
4.89 
4.66 
2.26 
3.37 
2.02 
2.62 
2.23 
4.01 
3  92 
4.77 
4. 72 
3  83 
2.00 
2.44 
1.70 
2.11 
6.08 
8.56 
3.43 


d<£ 


Number  of  days 


T. 

0.8 

2.5 

2.0 

0.5 

0  7 

T. 

2  7 

L2 

1.6 

S.2 

2  7 

0.8 

7.1 

1.6 

0.6 

0.4 

0.9 

5.9 

0.3 

4.5 

1.8 

0.9 

1.3 

1.3 

1.1 

0.4 

2  5 

1.0 

9.8 

1.3 

1.9 

0.4 

0.5 

0.3 

1.5 

0.6 

8.8 

0.0 

T. 

T. 

2.4 

0.6 

T. 

2.4 

0.2 

0.1 

3.2 

18 


8 
7 
8 
8 
4 
6 
4 
6 
6 
8 
6 
6 
10 
6 
7 
« 
S 
9 
8 
7 
9 
6 
8 
7 
8 
6 
4 
4 
8 
6 
6 
8 
8 
7 
6 
4 
8 
7 

10 
6 
8 
9 
10 
6 
6 
7 
6 
7 

12 
7 


10 

11 

9 

8 

10 
16 
10 
15 
12 
9 
10 
9 
10 
12 
9 
16 
12 
12 
13 
U 
9 
12 
11 
11 
11 
14 
18 
13 
IS 
11 
16 
9 
11 
12 
II 
IS 
10 
12 
9 
12 
13 
18 
U 
14 
12 
12 
11 
9 
10 
11 


^ 


9 

9 

13 

18 

11 

8 

11 

8 

10 

12 

11 

11 

12 

9 

18 

8 

10 

13 

9 

11 

11 

9 

11 

10 

12 

11 

8 

10 

U 

10 

8 

12 

18 

13 

9 

8 

11 

11 

15 

10 

11 

11 

12 

10 

11 

12 

10 

12 

13 

1) 


County 


Sevier 
Howard 

'  Howard 
Howard 
Howard 

■Pike 

Faulkner 


Location 


Date 


Time 


IMr. 
moved 


Length 

of  path 

miles 


Ben  Lomond(  near) 
Shiloh  (near) 

Mineral  Spring 
(2  miles  N  of) 
Midway 
Nashville 
Murfreesboro 

Greenbrier(near; 


8:00  p.m. 


8:30  p.m. 
8:00  p  m. 


NE 
NE 

NE 

NE 
NE 
NE 


25 
short 


Width 

of  path 

yards 


200 
90 


Killed 


Injured 


Damage 


Remarks 


500 
2,000 

3,000 

4.000 
6.000 
10.000 

8,000 


Trees  uprooted. 
Church  demolished. 

One  farm  home  demolished,  several  out 
buildinifi  damaged. 

Several  buildings  badly  damaged. 

Six  or  more  buildings  damaged. 

Two  homes  demolished,  several  buildings 
damaged,  .  .       j  j 

One  home  destroyed  and  two  damaged. 


CLlMATOLOCiiCAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


February,  1939 


Climatolog-ical  Data  for  February, 

1939 

Counties 

i 

a 
o 

a- 
3 

2 
0 

0  03 
1 

Temperature   (Degrees  Fahrenheit)        | 

Precipitation,  inches 

.Vumber  of  days        j 

0 

'So 

1.2 

Stationii 

"3 
5  2 

^ 
SI 

0) 

£ 

0 

St 

5^ 

0 
H 

"3 

IS 

5  2 

11 
e5 

ox 
a  a 

e 

5 

r'. 

•0 

3 
0 

0 

Observer 

Alum  Fork  Reserv. 

Saline 

755 
500 
200 
145 
363 
277 
650 
285 

1295 
239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
297 
172 
518 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 

2350 
162 
270 
229 

1465 

i45i 
275 
448 

'260 
200 
600 
547 
900 
1250 
1100 

1652 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
750 
345 
220 
650 
324 
267 
775 
209 
316 
600 
285 
229 

1207 
273 
273 

'Hi) 
2010 
800 
273 
702 
231 
687 
800 
288 
896 
275 
222 
215 
840 

'366 
122 
318 

isoo 

600 

'526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 

2ie 

760 
832 

3 
44 
44 
55 

3 
40 
47 

4 
34 

9 
33 
14 
25 

4 
12 
35 
54 
34 
35 
18 
56 
46 
12 
27 
23 
53 

4 

3 
34 
39 
33 
39 

2 
52 
11 
58 

2 
54 
27 
14 

4 
20 
42 

2 
39 
67 
20 
20 
69 
48 
22 
13 
44 

3 
33 
60 

3 
40 

9 
23 
35 
28 
35 
51 

3 

4 

4 
20 

2 
27 

2 
40 
56 
11 
12 
11 
44 
16 

9 
62 
15 

2 
46 
S3 
51 

4 
49 

5 

2 
27 

6 
12 
29 
30 

15 
62 

4 
42 
54 

43.0 

42.4 
45.6 

-'i'i 

70 

74* 
72 

St 

8 

8t 

16 
17 

17 

11 
22 
22 

41 
47* 

44 

7.  15 

2.30 
1.85 
2.05 
1.60 
1.69 
1.78 
1.50 
1.90 
1.57 
1.85 
1.20 
1.64 
2  U2 
2.07 
2.70 
1.19 
2.90 

2.36 
1.80 
2.  79 
1.83 
1.45 
2.00 
2.07 
2. 12 
1.64 
2.05 
2.39 
3.44 
2.  20 
1.65 
1.45 

1.  3S 
2.60 
1.57 
1.24 
2.45 

2  00 
1.31 
1.85 
1.85 
1.50 
1.26 
3.55 
1.47 
2.94 
1.44 

3  65 
2.50 
d.ri 
2.61 

2."85 
2.76 
1.45 
2.57 
2.73 
2.43 
2.40 
3.00 
0.90 
2.60 
2.43 
2.U5 
1.91 
2.87 
3.13 
2.00 
1.88 
1.20 
3.10 
L74 
3.11 
2.20 
1.77 
2.20 
L50 
2.26 
2.50 
5.32 
1.92 
3  09 
1.03 
2.00 

2.  22 
3.15 
0.99 

3.17 
1.80 
3.20 
3.43 
2.64 
1.85 
1.38 
2.65 
2.66 
1.73 
2.60 

1.0 

0.5 

1: 

'b.'s 
5.0 
T. 
0.4 
2  5 
7.5 
8.2 
5.0 
T. 
T. 
9.8 

u.o 

i'.' 
2.7 

5  0 
9.5 

10.0 
0  0 
7.5 
0.3 
0.0 

16,0 
'J'. 

0.0 

3.0 
3.1 
1.3 
T. 

6  2 
3.5 
1 

r. 

3.0 

1.3 
0.6 
T, 
13.2 

io.'s 

T. 

2.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

■7.6 

2.2 
8.0 
l.O 

'i.'u 

T. 
0.0 
12.5 
0.0 
2.3 
3.0 

'2.' 8 
6.5 

15.0 
1.5 
2.5 
4.6 
2.0 
2.2 
T. 
1.5 
9.6 
T. 
1 
0.2 

'9.0 
0.0 
T. 

■j.'a 
3.0 

li.'o 

T. 
12.3 
2.5 
T. 
3.0 
0.0 
0.0 
8.5 
T. 

14 

13 
14 
14 
16 
14 
11 
11 
U 
13 
U 
11 
10 
12 
13 
13 
11 

Is 

10 
12 
12 

11 

10 
13 
12 
13 
17 
13 
12 
10 
14 
16 
16 
14 
12 
12 
14 
10 
13 
13 
13 
5 
14 
13 
13 
13 
12 
14 
12 
11 
12 

lb 
12 
12 
12 
13 
14 
10 
9 
10 
12 
11 
13 
13 
12 
12 
11 
14 
12 
11 
11 
12 

Is 

14 
13 
16 
10 
13 
9 
12 
13 
13 
14 
12 
14 

I2 
14 
12 
15 
13 
12 
8 
14 
15 
12 
10 

8 
10 
11 
12 
10 
12 

9 
12 

9 
11 
12 
14 
Jl 

9 
11 
10 
12 

16 
10 
11 

16 
10 
10 

8 

8 
15 
13 

4 

io 

11 
11 

9 
111 

9 

iO 
13 

9 
14 
11 

3 
13 
13 

8 

14 

7 

8 

6 
10 

15 
12 

5 

9 
11 

9 

8 

8 

9 

6d 

^? 

8 
12 

9 

'7 
13 
10 
15 
11 

9 
11 

9 
13 
10 
11 
12 

9 

3 

16 
10 
10 

11 
10 

14 
10 
12 

12 
10 

15 
11 

12 
11 

5 
6 
6 
4 
4 
0 
8 
3 
6 
1 
1 
2 
4 
5 
3 
3 
3 

4 

4 
5 
0 
3 
4 
5 
6 
1 

A 
4 
« 
3 
5 

12 
4 
1 
4 
1 
0 
5 
4 
5 
9 

1 
4 

4 

6 
11 
0 
if 
8 
2 
5 
5 
5 
5 

yd 

4 
11 
10 

3 

3 

"a 
1 
2 

1 
4 
5 

3 

7 
5 
1 
5 
2 
8 
10 

'4 
2 
8 

'5 
6 

'6 
6 
1 
0 

1 
1 
6 

'6 
6 

15 
12 
11 

12 
14 

1? 

IS 
13 
16 
15 
12 
13 
14 
14 
15 
13 

14 

14 
12 
13 
15 
14 
15 
14 
12 
14 
10 
14 
9 
14 
14 

1 
14 
14 
15 
13 
17 
20 
U 
10 
11 

I3 
17 
12 

18 
12 
10 
13 
13 
15 
17 
12 
14 
15 
15 
18 

12 
10 
IB 
13 
16 

13 
14 
16 
12 
13 
14 
14 
12 
10 
17 
12 
14 
11 
15 

I4 
16 
10 

I2 
12 

14 
13 
15 
16 
17 
12 
12 

11 

12 

e. 
e. 
se. 

n. 

w. 

nw. 
n. 

n. 
n. 
w. 

sw. 

s. 
ne. 

•.V. 

e. 
w. 

s. 

e. 
ne. 

se. 

s. 

n. 

n. 

n. 

s. 

s. 

s. 

e. 

s. 

nw. 

nw. 

sw  . 
nw. 

5 
e. 

'■'.. 

nw. 

sw. 

w. 
se. 
se 
ne. 

nw. 

sw. 

n. 

s. 

sw. 

sw. 

n. 

se. 

w. 

s. 

ne. 

n. 

s. 

nw. 

s. 

e. 

sw. 

nw. 
w. 

n. 

sw. 

w. 

n. 

s. 

n. 

n. 

ne 

n. 

s. 

ne. 

L.  R.  Water  Works 

Amitj 

Arkadelphia 

Arkansas  City  

Batesville  Airway. 

Clark  

8.59 
lO.O:^ 
8.21 
8.31 
8.75 
6.40 
10.22 
4.47 
9.63 
7.15 
7.46 
6.  .56 
9  f.9 
10.97 
5.21 

+5.19 
+  6  42 
+3.89 

+  5.'3i 
^3  .'^6 

+2.' 33 

+  4 '.26 
+4.C8 
+3.96 

+6.' 77 

+2.4;. 

J.  W.  CampDel! 

Clark  

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

Herbert  Neff 

Independence . . . 
Independence  . . 

Van  Buren 

Saline 

42.1 

+  1.3 

67 

10 

16 

4 

37 

Airway  Obi-erver 
Mrs.  Ida  Barnwell 

Bee  Braneb 

Benton 

BeutonviUe 

41.2 
41.6 
37.0 

42  0 
43.6 

45.6 

49.' 8 

-1.6 
-'i'e 

69 
73 
67 

8 
9 
13 

13 
15 
6 

4 
22t 
21 

40 
46 
33 

.1.  E.  Scanlan 

3.  A.  Burks 

U.  S.  Weather  Fureaa 

Big  Lake  (>utlet..t 

Black  Rook 

aiytheville 

Booneville    

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

-32 

-  2.6 
+  1.4 

+  '2.'h 

70 
74 

"72' 

"76' 

9 
9 

9f 

"16" 

15 
14 

"16"' 

"25" 

4 
21+ 

22 

"22" 

38 

48 

"31" 
"35  " 

Saicue!  Norris 
F.  H.  Randolph 

Bouffhton t 

ftrinklPT        

Clark 

Harrv  j   Buie 

Monroe     

R   J    Torrv 

William  ,'ones 

Ouachita 

Dallas 

12.68  +8.83 

J    if.  Knight 

Carthage         

lli-io 

7.40 
11.26 
8.H9 
5.70 
5.44 
7.89 
7.54 
7.57 
7.33 
8.58 

+7.28 
+  4.49 
+  7.80 
+  5.64 
+  3.05 
+  1.70 
+  5.11 
+4.  66 

J-'3.'97 

Clarouilon    

Clinton 

Conway 

R.  M.  Wheatiey 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay          

44.9 

40  4 

49.' 4 

46;4» 
4fi.2 
36.9 
49.4 
50.0 
46.;! 
38  8 
40.4 
40.4 
48  1 

41  4 

37.6 

+  '6^5 

+   0.4 

'"6!6 

+  'i'.6 

+  '6!4 
+  1.0 
-0.5 
-  2.4 

"6.'6 

--'['.4 

'73' 
70 

■■'76' 

73 
63 
74 
74 
71 
67 
66 
67 
72 
74 

"9" 

9 

"9 

"9" 
9 

8 
9 
9 
9 
13 
9t 
9 
9t 
9 

"iy"" 

9 

"22" 
4 

•■46" 
38 

.'.    L.  Stepliens 
E.  E    Cordrgv 
Winfred  D.  Polk 

Cotter 

CrosBet(noar) 

DHnTille      

Baxter 

\shley     

0.  3.  MoSpadden 

16 

"'26»' 
16 

6 
21 
22 
23 

6 

8 

7 
21 
13 

"io"" 

22 

""21"" 
22 
21 
22 
22 
11 
21 
21 
21 
22 
21 

'iif 

45 

'38'" 
43 
30 
36 
35 
34 
49 
40 
34 
39 
34 

"49" 

U.S.  Forest  .Service 

Yell 

J.  M.  Patterson 

Dftrdtmcllo         .... 

Yell              .   .. 

Gao.  N.  Goodier 

!">«  OiiPftll        

Sevier 

Johnson 

Desha 

Union' 

E.  B.. Smith 

Devils  Knob t 

U.S.Forest  Service 
Ben  Joiiuson 

151  Dorado 

11.64  +8.04 

10.65  +6.8,T 
5.)  6 +2.70 
4.79 

4.75+2.55 

11.96 

5.881+3.32 

5  ■)2| 

)0.02l+-6.59 

.Mrs.     K     W  .aa,stOD 

England 

Eureka  Springs.. 

Favetteville   

Fayetteville  Exp.. 

0.  V.  Halbrook 

Carroll     

Geo.  \V.  Kichoalds 

Washington  — 
Washington  .... 

Charles  F.  Ford 
I'nii'ersity  of  Arkansas 
Miss  MerciUe  .McMnrry 

Fori  Smith 

Ft.SmithWtr.P.   .. 
Fulton           

Sebastftin 

Crawford 

Hempstead  

Woodruff 

Searcy 

Pike            

r.  S    Weather  Hureau 
T.  .r.  Wvlie 

"76' 

16 

T.  J    Logan 

Georgetown 

Gilbert 

9.84 
5.60 
9.02 

+  6.16 
+3.  37 

+4'J9 

C.  G.  Long 
F.  J.  King 
C.  A.  Price 

Qrannis 

Polk    

43.9 
38.2 
39  8 

39 '.6 
47.0 

46  0 
43.9 
45.6 

4i!8 

-  1.7 

-29 

'"6;6 

+  1.9 

70 
68 
67 

"ee' 

72 

8t 
13 
10 

"9" 

9 

14 
5 

a 

'"s" 

18 

22 

2lt 
22 

"4" 

22 

43 
42 

48 

"■is" 

35 

8.75 

W.  E.  McVav 

4.22  +2.33 

Max  W.  Schmidt 

Green  Mountain.. f 
Hankins t 

6.23 
10.07 

4.98 
10.  86 

+  2.' 48 
+  6.97 

U .  ."< .  Forest  Service 

Drew 

Soil  Conservation  Ser. 
Louis  R.  Keck 

Helena       

Philllns 

James  A.  Burnett 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River 

7. 181  +  4.  .50 

.\\i.stin  K.  Cartwright 

Highland 

Hope    ...-[Evap.] 
Hot  Springs 

-'i's 
-1.4 

-'0.6 

71 

74 
70 

"'76' 

10 
9 
9t 

"'61' 

2U 
20 
J9 

"I5" 

21 
22 
22 

"'4' 

38 

39 

37 



■37  ■ 

42" 
27 
34 
43 

16.51 

11.49 
8.94 
9.61 
7.65 

11.42 

11.95 
4.41 
8.59 

10.39 
9  12 
9.98 

11.50 
4.90 
9.43 

11.06 
7.58 
9.12 
9.13 
9.37 

tl3. 14 

+■7.67 
+  6.43 
fC..  80 
+4  6i. 

+  7.78 

+2.' 17 
+  4.75 

+6.' 04 

+  7.' 71 
+  1.96 
+5.49 
+7.24 
+  4.26 

J.  0.  Cooley 
h;xperiment  Farm 
Naijoisal  Pari;  Service 
W.  ?;.  McDowell 

t'.  S.  Forest  Service 

Craighead  

Benedictine  Sisters 

T.  H.  Beals 

Lead  Hill 

Little  rock. 

37.4 
44.0 
4.5.2 
42.3 

-1.0 
-  0.9 

-'o.'i 

70 
72 
72 
69 

9 

9 

It 

9 
2^2 
21 
14 

lit 

22 
22 
21 

.).  H    Cross-.vhire 

Pulaski     

(J .  S.   Weather  Bureau 

Little  Rock  Airway 

Pulaski  

U.  S.  Airport  W.  B. 

Lnth^rville -f 

H.  G.  Lenhardt 

St.  Francis 

Columbia 

,!    W.  Kppe.« 

49.2'! 

39.0 

46.4 

41.4 

43.7 

48.2 

-  2.2 

-13 
+  06 

-  2.2 

-  0.5 

76'= 

69 

72 

71 

71 

76 

19 

9 

9t 

9 

8 
14 

21'> 
4 
23 
17 
14 
22 

22 
4 
22 
22 
21 
22 

341 

46 

34 

37 

42 

32 

State  Agii.  School 

alammoth  Spring. 

Paul  Morton 

j^ee     • 

C.  N    Houck 

Marked  Tree 

Mena        

Poinsett  

Polk    

Charles  Walton 
F,    W.  St.  John 

Airwav  Observer 

Monticello  .(near) 

Drew      

Soil  Conservation  Ser. 

Drew 

Soil  Conservation  Ser. 

Horrllton 

40.4 

-1.9 

72 
"'76' 

9 
••■9  ■ 

18 



13 

4t 
■lit 

45 
'48" 

8.18+5.44 

Mrs.  Freda  M.  Ashcraft 

Mountainburg(  nea 
Mountain  Home.. 
Mountain  Valley. - 

Mount  Ida 

Newport 

Crawford 

Baxter 

5.85 
5.40 
9.74 
8.15 

10.67 
6.28 
7.68 
9.51 
5.75 
9.91 
9.75 

16  69 
7.64 
9.25 
7.24 
7.59 

10.99 
9.76 
4.21 
8.21 
9.49 
6.67 

12.25 

11.75 
9.50 
8.53 
5.12 

13.96 

13  14 
6.83 
8.49 

+  2!65 

+4 '.61 
+  7.43 

+'.i'38 
+6.18 

ti2.'78 
+  4.10 

+3!90 
+3.42 
+7.29 

+2'.34 

+3."  39 

+"8!32 
+6.17 
t-5.13 
+  1.66 
+9.93 

+3.'98 
+6.11 

C.  A.  Lovell 
H.  N.  Halbert 
J.  G.  Scott 

Montgomery  .... 
Jackson 

43.6 
43.4 

-  2.0 
+  1.4 

72 
70 

9 
9t 

5 

20 

21 
4t 

49 
36 

G.  A.  WhittingtoB 
J.  D.  Henderson 

Norman 

Montgomery  .... 
Montgomery  — 

V.  S.  Forest  Service 

Oden 

Okay 

Oiark 

43.0 
48.4 
42.0 
40.9 

-'i.'i 

73 
74 
72 
67 

8 

9t 
9 
9t 

12 
20 
10 
13 

21 

22 

21 

4 

42 
39 
40 
33 

U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 

Franklin 

Greene 

Orkney  0.  Milton 

J.  E.  Garrett 

Parkin 

Carroll  King 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Plantersville  .  ...+ 

Poo&hontai  

Portland 

Jefferson 

Montgomery  .... 

Drew 

Randolph 

Ashley 

46.4 

-  0.1 

73 

9t 

21 

•22 

35 

Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Huddleston 

41.6 
50.2 
48.2 

-  '6.' 6 

+  0.5 
+  0.8 

'"es* 

75 
73 

"16" 

19 

8t 

"li" 

24 
21 

22 
22 

"37^' 
38 
36 

Soil  Conservation  Ser. 
Benedictine  Sisters 
W     E.  Edmiston 

J.  Craig  Williams 

Rock  Springs t 

Rogers  (near)  ...t 
Rosebud               .t 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Drew 

Soil  Conservation  Bei. 

89.4 

-01 

67 

13 

6 

21 

46 

Car- A.  Starck 
G.   A.   Maddox 

44.' 4 
45.2 

43.2 

+  '4."5 
-'i!9 

"■72 
73 

"71' 

Soil  Conservation  Ser. 

Russell  ville[Evap 

St.  Charles 

8t.   Francis 

9t 
9 

'"g" 

19 

22 

"is"" 

11 
22 

"22" 

46 
30 

"38"" 

0 .  S .  Forest  Service 

Arkansas 

Clay  

U.  S .  Biological  Survey 
A.  BoyceBoyd,  Jr. 

86ftrcy 

White 

Waiter  A.  Smith 

Springbank  .....  t 
Story 

Miller       

Henry  Field 

Montgomery  . . . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan  ., 

S.  C  Story 

Stuttgart 

46.8 
45. 4« 
43.4 
49.3 

+  0.6 

-O.'i 
+  0.9 

74 
73* 
74 
75 

9 
9 
9 
9 

17 
23* 
15 
21 

22 
21 
21 
22 

37 
88  •- 
48 
36 

Mrs.  B.E.  Swim 

Stuttgart...  (Evap) 
Sublaco 

Rice  Experiment  Sta. 
New  Subiaco  Abbey 

Tazatkana 

Miller 

H.  S.  BruheM 

February,  1939 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


= Climatologrical  Data  for  February,   1939 

Counties 

§ 

> 

ID 

■0 

8 

•t-l     ^ 

a 

Temperatures  (Degrees  Fahrenheit)       | 

Precipitation,  inches     1 

Number  of  days 

6 

-    £ 

Is 

Stations 

0 

"3 

V  p 

an 

S3 

5 

i 

Q 

1 

2 

d 

n 

to 

a 

s 

>H     OS 

3 
0 

"3 

Is 

an 

IS 

2>S 

"5^ 

p 

0  0 

■a° 

0)—, 

5 

■o 

D 
0 

d 

Oh 

•0 
a 
0 

5 

Observer 

Thomburc 

Turnpike t 

Dnderwood T 

Waldron i 

Warren 

«&0 
2240 

19 
15 

3 
20 
45 
33 

3 
14 

2 
15 

42.9 
38.  S 

43!i 
50.  ( 

38!. 
44.  ( 

46.'^ 

43.' 

-  1.5 

72 
62 

74 

"m 

72 

'..ii' 

76 

8 
9+ 

•  it' 
■9" 

9t 

io" 
lot 

9 
3 

4 

'21 

44 

39 

8.47i+5.05| 

1.64 
1.81 

7.1 

8.7 

11 

14 

io 
11 

10 
14 
8 
11 
11 

12 

9 
10 

'8«' 

5 
10 
14 
10 
11 

8 

10 

6 
6 

13 
13 

s. 
sw. 

Edwards.  Holmei 

6.08 

+  3.06 

0.  8.  Forest  Service 

1    +'2!  8 

Soil  Conservation  Ser. 

3cott 

Bradley 

Little  River 

675 
206 
290 

2285 
M7 

1953 
167 

12" 
21 

"e' 

18 

4 

21 

"iW 
22 

48' 
35 

■'so" 

37 

7.04 
9.93 
9.88 
7.01 
6.0" 
5.8S 
10.5' 

S.ftf 

+3.49 
+5.70 
+6.73 


1.70 
2.38 
2.35 
1.90 
2. '26 
1.30 
2.57 

5.32 

6.0 
0 
0 

3« 

4 

4 

1 
4 
2 
7 

S 

12» 
19 
14 
13 
14 
16 
13 

13 

ne. 
sw. 

Wilson  Ferguson 
C.  N.  Turner 
L.   M.  Snead 

WhiteclKfs   ■ 

White  Rock t 

Wllion 

2.3 
0 

1.5 
2.0 

8.2 

se. 
n. 
sw. 

s. 

s. 

U.  8.  Forest  Servics 

klissisiippi 

Searcy 

)    -  1.2 

r  +  0.1 

+2.92 

D.  0.  Andorton 
E    M.  Duncan 

Witt  Springs 

Wynne 

State  Means 

17 
4 

22 
4 

38 
50 



+6.39 

>  +5. 13 

B.  M.  Eddins 

Daily  Precipitation  for  February,   1939 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U      15 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

0 

Alum  Fork  Reser. .  i 

Ouachita.. 
)uachita.. 
Ouachita. . 
Mississippi 
White   .... 
White    .... 
Arkansas. . 

Saline 

Arkansas.. 
St.  Francis 
White    .... 
8t   Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
White  .... 
White   .... 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
White   .... 
White   .... 
Arkansas.. 
White   .... 
White    

.07  2 
...  1 
...  1 

."oil 

...  1 

T. 

... 
.02 

... 

.06 
".01 

".36 
.26 

.30 
.85 
.47  1 
.43  1 
.69 
.39 
.70 
L.90 
T. 
1.50 
L.20 
1.39 

"!94 

1.10 

.04 

1.95 

2.24 
1.07 
2.79 
1.83 

.04 
.94 
.18 
.60 
.59 
1.78 
.40 
1.44 

.85 
1.13 

• 

.68 

54 

2.34 

.65 
2.90 

2.36 
.02 
.41 
1.38 
1.45 

i.'ie 

.88 

.17 

.36 

1.27 

2.7« 

1.50 

.03 

.13 

.02 

1.96 

.14 

.36 

.78 

2.00 

.60 

1.18 

.35 

i.'oo 

.67 

.14 

1.63 

.40 

.56 

.81 

.30 

1.00 

3.05 

2.55 

1  45 

.22 

.17 

.93 

.28 

1.90 

1.40 

.90 

.92 

2.2( 

i.ir 

1.5i 
.47 
.55 

1  61 
.27 
.3E 
.8S 
.4t 

1.3C 

2.0c 
.2£ 
.19 
.33 

1.96 
'2.10 

!65 '. 

.05  . 
.04  . 

'.iri . 

'.OH 

'.'oh 

.06 

.63 

.05 
.13 
.21 
.80 
.06 
.01 
.20 
.09 
.01 
.12 
.17 

■.04 
.32 
.28 

.04 

.85 
.20 
.42 
.«5 
.80 
.25 
.SO 
.88 
L..57 
.40 
.JO 
.63 
T. 
.52 
.65 
.13 
1.40 

i!93 
.90 
1.01 
1.00 
T. 

■.■(jg 

.09 

.01 
.13 

.08 
.06 

.261..    -I... 
231      -- 



i  431 

... 

T. 

08 
.04 
.14 
T 
.14 
.10 
T. 

".kb 
T. 
.16 
T 
.02 
.15 
.14 
.17 
.12 

'f.' 
.09 
.18 
.16 
.10 
.09 
.21 
.19 
.10 
.21 
T. 
.05 
.12 
.83 
.52 
.56 
.06 
.50 
.17 
.08 

"is 
.11 

.09 
.12 
.12 

'.'41 

.05 
1.31 
.06 
.'28 
.'20 

.03 

'.■35 
.06 
.09 

.20 

1.321.    .   1 
.40!  1.221 
.  13  1  Ii' 

T. 

.10    .01| 

.15  1 
...     1 

.40    T. 
.50    .13 
.70    .04 

.45I.32I 
.101  .02| 
.10      I'il 

.60 

't.' 

'.'93 
'.'60 
'.'63 

'.'is 

'.'88 

'.'■79 
.95 

'.'oe 
"kh 

.02 
.47 

1.11 

70 

,07 

1. 01 

i'78 
.03 

1.59 
.97 
T. 

i.'is 

.06 

.68 

1.65 

'.'63 

'.'75 
.55 
.08 
.52 
.43 

;:;: 

.. . 

.... 

7.15 
8  69 

Arkadelphia 2  ( 

Arkaasag  City  ...  2 
Batesville  Airwav. 
Batesville  River .  '•* 

Bee  Branch. 

Benton ^ 

Bentonville  ....•'; 
Big  Lake  Outlet  ..2 

Black  Rock 2 

Blytheville ^ 

Booneville 

Boughton 2 

Brinkley 

Calico  Rock 2 

.it' 

T. 

.51 
.65 
.40 
.60 

■  :42| 

l.lOl 
.55 
52 
.10 

■.■46 
.05 

■;i6 

■!42 
.63 
.86 
.15 
.45 
.25 

■.'62 

IS 

.16  '^nsi 

T. 

i' 

i.'45 
.02 

.'ie 

'.'06 

'!i6 
■'■r.' 

T.' 
'.'22 

'.'08 

'.ie 

■'.10 

■.■08 

.  15 
T. 

'.■i2 

.25 
.10 
.01 
.14 
.06 

'!i5 
'.06 
".'26 

'f  ■ 

.21 

".16 

. ..    ] 

10  03 

.30  ... 

•  •••• 

.60  1 
1.15 

...  1 

.80 

...  1 

.02 
....  1 

.201 
.02 
.17 
.10 
.16 

'.52 

1. 10 
1.54 

I'.bi 
.21 

.70 
1.60 

1.57 

■.'06 
.93 
.25 
.68 
1.21 
1.07 

'.'io 

.04 

.96 

"C9 
2.10 
1.45 

.94 

■''r' 

2.94 

2.44 

i!45 

i.43 
1  33 

'.■6i 

.01 
i'70 

"■'i4 
.25 

1.63 
.82 

i.io 
1  .'36 

■■.60 

.6s 

I.. 54 

5.32 

.05 
1.08 

.10 
1.30 

i.33 
.36 
.15 
.56 

1.90 
T. 

1.15 
.17 

'!55 

1.28 

1.45 

.27 

.15 

.68 

.12 

.'28 

1.63 

2.05 

.70 

i!u5 

1.65 

1.45 

1   38 

1.08 

1.57 

1.03 

.08 

.27 

.15 

.41 

1.80 

'.9S 

1.47 
.02 

i.'2g 

2.42 

i.'vi 

.1£ 

".ot 

.41 
1. 4c 

.9 
1.0( 
2.4; 

.3f 

.63 
i  05 

... 

.... 

'!68i 

8.21 
8.31 

8  75 

'.'79 
T. 

1.03 
.82 
.70 

i!i5 

'.'90 
.95 

'.'62 

i.'oi 

1.05 

i.'49 
1.63 

■;93 

'.■92 
1.'35 
1.10 
.96 
1.03 

1.25 

'.'so 



i.48 
T. 
1.30 

i.'27 
1.-22 

)  .... 

!  ..    . 
)      71 

.'65 
.62 

'f.' 

".0\ 
T. 

'.02 

.01 

*.0I 

■••• 

••• 



T. 
'!33 

.50 
.46 
.15 
.59 
.45 
.33 
2.C2I 
l.78j 
.881 
1.19 
.65 

'.'90 

2.13 

.73 

.95 

2.00 

2.07 

2.12 

1.23 

1.35 

1.46 

1.82 

1.25 

.75 

.52 

.63 

1.43 

.21 

1.24 

2.45 

1.05 

1.31 

1.85 

1.  85 

.60 

1.26 

1.47 

.89 

.99 

1.44 

1.78 

2.50 

.83 

2.61 

2.00 

.71 

'.04 
'!l5 

'!io 

'!63 
.01 

.04 
.09 

■.'03 
'.'06 

.16 
'.'64 

'!6i 

.03 
.02 
.26 
.06 

".02 
.04 

'.'02 
.17 
.10 
.03 
.08 
T. 

'■r'.' 

'.'63 
.34 

'.'65 
.10 

'Jr'.' 

'.'ii 

6.40 
10.  '22 
4.47 
9.63 
7.45 
7.46 

.:..  :: 

.... 
.92 
.84 

1.60 

■■42 

'!03 
.99 
1.43 

■'23 

i.'64 
.60 

2.. 39 
.20 

1.65 
.20 
.13 
.17 

■2.50 
.19 

'.■■77 

6.56 
9.59 

10.97 
8.21 

12.68 

".04 

!i6 
'.'is 

.13 
■.03 

t.' 

.04 

".'ii 

'  2\ 
T. 

.84 
.06 
.06 
.25 
.15 
.37 
.49 
.17 
.25 
.04 
.05 
.07 

'.■09 
.22 

•••• 

■t" 

11  20 

Clarendon... ...  . ^ 

•••• 

•••• 

1.80 
.17 

'.'60 
.20 
T. 

'.10 
.08 
.09 
.06 

1.06 

7.46 

Cnnwftv        

11.26 

8.99 
5.70 

Crossett  ..[near].. 

Danville ^ 

Dardauelle ^ 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 

Red 

Arkansas . . 
Mississippi 
Ouachita.. 
Arkansas.. 

White 

White 

White 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkansas  . 

Red 

White   .... 

White   .... 

Ouachita.. 

Red 

Arkansas. . 

White 

Ouachita. 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita.. 

White.... 

White 

White.   .  . 

Arkansas.. 

Arkansas.. 

Arkansas.. 

St.  Francis 

'.05 

.20 
.01 

'.'76 
.08 
.10 
.09 
.09 
.31 

'."23 

.'08 

.34 

'.'69 
.65 

.05 

« 

.15 

.79 
.10 
.28 

.63 

.31 

.41 

1.45 

.30 

1.68 

3.44 

2.20 

.03 

.07 

.07 

2.60 

.76 

.53 

L12 

2.00 

.10 

1.67 

L15 

'.'36 
3.55 
.22 
1.86 
1.09 
2.54 
1.32 
3.23 
1.30 

• 

2.85 
2.76 

.23 
2.15 
2.7;-l 

.25 
2.40 
3.00 

.10 
1.89 
2.43 

..3« 
1.91 
2.81 
3.13 

.6f 

.as 

.41 
3.1c 
1.74 
3.11 

* 

1.2J 

1.47 

.11 

2.26 

2.50 

5.44 

7.89 
7.54 
7.57 

Dumas 

.72 
.30 

i;55 
.50 
.38 
.45 

1.11 
.27 

■.'52 

'.'.50 
.21 

.40 

:7i 
.72 

■.■56 

.30 

♦ 

.01 
1.02 

.37 

.99 
1.02 

.54 

iao 

';26 

.16 

.15 
.22 

■.'a'7 

.60 
.35 
.58 

|2.'26 
1   .63 
!   .40 

';2i 

''.'.". 

.15 
.05 
.52 
.10 
.10 
.04 
.04 
.06 

.27 
.47 
1.20 

.48 
.62 

'.75 
.18 

7.33 

8.58 

El  Dorado 2 

11.64 

.301  T. 

■■••  • 

..  '..". 

10.66 

Favetteville    

Fairetteville  Exp.  S 

Fordyce 

Fort  Smith li 

Fort  Smith  W ^ 

Fulton 2 

Georgetown I 

Gilbert 2 

Glenwood 2 

.27 
.54 
.84 
.66 

".15 
.45 
.04 
.34 

.08 

".a 

.20 
.08 
.73 
.ai 
.4C 
.40 
.75 
T. 
.6E 
.li 
.8= 
.4 

i.r 

1.1! 

.1( 

1.4- 

.78 
.61 
.09 

.64 
.25 
.22 
.70 
.31 
.13 
1.50 
.45 
.05 
.50 
.30 
.67 

;:.. 

" .. 

•■•• 

5.16 
4.79 
4.75 
11.96 
5.88 
5.42 

.... 

•   • 

10  02 
9.84 

."13 

.04 

T.' 

.08 
.44 

'."ie 

.32 

* '.' 

.06 

19 

.45 

■.■06 
.14 

.47 

■.■29 
.12 
.1.') 
.60 
.10 
.68 

. . . . 
. ... 

'.'46 

5.60 

1  20 
1.18 

■.■86 

L90 
.20 
.02 
.84 

3.65 
.96 

1.33 
.35 

1.35 

i!6i 

1.17 
1.40 

't'.' 

T. 

■'i'.' 
't.' 

T. 

T 

't. 

•••• 

'.'S6 

'.'06 

.18 
.15 

'.'03 
1.50 

f. 

".OH 
.52 
.06 
.50 

'.'20 

'.'6i 

.08 
.'21 

*!39 
.30 
.07 
.'20 

• 

.14 

".6i 

9.02 
8.75 

Gravette 2 

Green  Mountain . . 

Hankins t 

Harrison 

4.22 
6.23 
10.07 

.15 

.7-2 
.01 

i.'oi 

.30 
i.''28 

.. . 

'.'... 

4.98 
10.86 

Hlgden 

7.  18 

16.51 

Hope  [Evap] 2 

Hot  Springs  

Index     ...2 

Jdssievillo 

.12 
.36 
T. 

'  ".68 
)    .21 
.02 
1   T. 
)    .58 
)    .47 
1    .15 
1  20 
1     .47 
)     .13 
1    .24 
.22 
5    .26 
1     .10 
1    .06 
)    .35 
)    .57 
5    .40 
5    .23 
5    .50 
>    .64 

1  ■  .'23 
i    .'M 

.19 
i     .53 
)     .20 
)     27 

.32 

11.49 
8.94 
9.11 
7.65 

Jonosboro 2 

11.42 

I.50I  .05 

11.95 

r  *--«  Oiii 

.80 

73 

1.33 

2.18 

.67 

2.10 

.70 

.62 

.63 

2.05 

1.70 

1  56 

1.52 

2.00 

.5-2 

1.05 

1.40 

1.54 

1.02 

i!77 
2.20 
1.50 
.74 
.70 
1.88 
1.82 

T. 
T. 
T. 

'.'■22 
.01 

'.'oa 

T. 
T 

.14 

■'62 
.06 
.12 
.02 

■!68 

.12 

.57 

.... 

.... 

'.'.'.'. 

4.41 

Little  Rook...  11 

LittleRock  Air'y.  ' 

Lutherville 

Madisoji  2 

Magnolia 

Mammoth  8pg .  ..S 

. ... 





T. 

.08 
.13 
.Ic 
.K 

. . . . 


T. 

8.69 
10.39 

.... 

9.12 
9.98 

.. 

".  '.'..'. 

1.30 

f.' 

1.86 
1.82 
1.91 

■■.ii 

.45 
1.08 
l.«h 

"•' 

1.12 
2.20 

■'■74 

'.■io 

1.12 

•■•• 

'!08 

'f." 

.15 
.15 

".'ig 

.16 
.06 

.60 

■.05 

".02 
.03 

'!'2C 
..54 

.26 
.15 
.15 
.03 

'.'on 

.36 

.701.... 
.121  .86 
.92! . . . 

11.50 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita. 
Ouachita. . 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
White .... 
Ouachita. . 
Ouachita.. 

White 

Ouachita.. 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.. 
St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

f.' 
03 
.•46 
.39 

'.'m 

.10 
.23 

.10 

. 
.12 
.06 

.15 

f." 

.02 

t. 

.11 





.   .. 

•  52 

.     . 
.02 
.60 

.4 

2.6( 
.4 
T. 
.0 
.n 
.2 
.1 
.31 
.1 

1.0 

.1, 
.3 
.7 
.1 

.2i 

."2f 

.3f 

2.3( 

1 

.72 
.12 

I.. 53 
.67 
.08 

".61 
.07 
T. 
T. 

i.'6i 

'^44 

.94 

1.00 

4.90 

■.'63 
.12 

.U 

.2;; 

.2V 
.65 
.4J 

.n 

.K 
T. 

■."ie 

.n 

OS 
.li 
.16 
.OS 

.42 



.    .. 

S  ..    . 
) 

..   . 
.... 
T. 

■;■■. 

9.43 

Marked  Tree I 

Mena '' 

Monticello  Airway 

Montongo 

.41 
1.31 

.9< 
1.15 

.9 

.1( 
1.8( 
1.2( 
1.2; 
1.7^ 

.1( 
1.3J 
1.7' 
1.4( 

11.13 
)    .71 

>  i".85 

<  i.'50 

'.'76 
)    ".90 

. . . . 



11.06 
7.68 
9.12 
9.13 

.... 
1:::: 

•••• 

.... 

9.37 

Morrlltoc '' 

Mountainburg  . . . 
Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley. 

8.  IS 
6.85 
6.40 
9.74 
8.15 

10.67 
6. '28 
7.68 
9.51 
6.75 
9.91 
9.75 

16.69 
7.64 

Newport ' 

Norman  '' 

Oden '' 

Okay 

Oiark 5 

Paragould 

Parkin 2 

.06i  .91 
.22!l.0< 
....1   .3C 

Pin.  Bluff 2 

Pine  Ridge 2 

1.80 
.12 

2.31 

1   .91 

.-"^ 

!l^95 

1.05 

v.\V'N 


.■<;^i%*k<*'vu>AAaABM(>' 


10 


stations 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


February, 1989 


Plantersville 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs 

Rogers  (near)  — 

Rosebud 

Ross 

Russellville 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcj- 

Springbauk 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart  [Evap] 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Turnpike 

Underwood 

Waldron 

Warren  

Whitecliffs 

White  Rock 

Wilson 

Witt  Springs  .... 
Wynne 


Drainage 
basin  i      2 


Ouachita. . 

White 

Ouacliita.. 
Ouachita. . 
Ouachita.. 

White 

Arkansas. . 
Ouachita. . 
Arkansas.. 
White    ..   . 
St.  Francis 
White . . 
Rod  .... 
Ouachita  . 
Arkansas 
Arkansas. 
Arkansas. 

Red 

Arkansas. 
Arkansas. 
Ouachita. 
Arkansas. 
Ouachita. 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas. . 
St.  Francis  ; 


.5S 

3.09 

1.03 

1.40 

.93 

.f>2 

3.15 

.02 

« 

.43 

3.17 

.10 

.75 

2  12 

2.16 

2.64 

.75 

.t3 

2.3'M 

.oi 

2.52, 

.23 

.25 

1.08  .90 

.0211  64 

.23 

.19 

.05 

2.3S 

1.30 

.f,h 

.17 

2.28 

.251.  .. 

2.15 

2.57 

.64 
.92 

1.56 
76 
65 
01 

2.31 
.59 
.38 

1.67 

3.43 

1, 
.58 
.61 

2.65 

2.66 
.55 

{.'44 
.21 

.85 

;1.94 

1.00 

.14 

1.05 

."26 


.03 


.13 


|... 


Daily  precipitation  for  February,   1939 
Day  of  Month 


10     11      12     13      14     15     16     17     18       19     20     21 


.14 

.12 

.72 

• 

.28 

17 

.07 

.16 

.16 

.04 

.46 

.27 

."28 

.■■28 

.08 

.12 

tv 

.25 

".k\ 

.28 

.17 

.IC 

.40 

.20!  .05 


..59 
.03 
.51 

...    .33 
.81 

.35  . ... 
.18'  .02 
-09]  .26 
1.05!'. 11 
.42  .66 
.62|  .37 
.21 1  .20 
.33|.... 

.22  2.211  .36 
2.271   .11 
.05' 


.47 


401 ... . 
.03i  .30 
.16j    .11 

.65  .... 
.081  .18 
T.  !  .35 
.17'  26 
.45'  --ib 
.29  .30 
. 30  . . . . 


1.80 


1.83 

.49 

.32 

1.37 

1.93 

.13 

1..30 

1.92 

1.10 

85 


T. 
.98 
.15 
.61 

1.14 
.90 

1.39 
.74 

1.98 

1.15 


.26 


1.00 
1.73 


2.22 


.0! 

3.20 

1.19 

08 

1. 23 

2.55 
2,39 


1.65 


.09 


.16 


.14    .13 
T       .  58 


.88 
.83 
.14 
.05 
.95 
.99 

1.37 
.94 

1.46 
'J. 
■  29 
.21 
.03 

1.38 
.20 
.19 

1.73 

1.25 

1.81 
.95 
1.55 
1.07 
1.00 
1.90 

i!29 

.85 


22      23      24      25 


45 
1.23 


87 

93 

1.32 

1.62 

77 
.68 

163 


.35 


.23 


.11 


1.40 
.87 


2.20 

18,1.49 

.05    .52 

•    1.74 

.2311.49 

06  1.  80 

1.25 

.52 

1.40 

1.85 

i.'.32 
...il.26 
•2711.71 
...12.50 
.I81I.6: 

1.64 


.08 
.17 
1.70 
1.87 

'!39 

i.'so 

.70 


1.51 
32 


2.35 
1.13 


26 


2.00 
.06 


27 


28 


29 


.26 


.78 


.15 


.31 
.16 
1.10 


30 


Daily  temperatures   for  February.   1939 


Stations 


Alum  Fork 

Amity  $5 

Arkadelphia  5$  — 

BatesTille  

Bee  Branch 

Benton  $5 

Bentonyille  •"  — 

Blythevllle 

Boonevilla 

Brlnkley 

Camden 

Carthage 

Conway  

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado    

England 

Eureka  Springs  ... 

Fayetteyille 

Fayetteville  Exp.  S 

Fordyce 

Fort  Smith"' 

Gilbert 

Grannls 

GravetteM 

Green  Mountain. . . 

Harrison 

Helena 

Highland 


S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximun- 
1  Minimum 
S  Maximum 
t  Minimum 
J  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
1  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
\  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  MaximuiL 
I  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
)  Minlmun- 
\  Maximun 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
i^'aximum 
Minimum 


57 1  56 

43  31 

58  40 

34  38 


44'  54 
18  25 


251  28 
491  58 
29  37 


55  63 

26l  42 


II   12   13 


19   20 


21 


24 


25  25  27 


28 


29 


30  31 


661  70| 

45  30 

70!  46 

36|  33 

71  52 1 

461  38 


651  68 

40j  28 

73!  46 

32 1  43 


40;  31 
74   71 


46 

16 

50 

21 

58 

22 

43 

18 

44 

17 

41 

21 

47 

14 

40|  56 

20!  23 


,50 

60 

64 

48' 

60 

35 

38 

32 

30! 

30 

61 

67 

54 

62 1 

64 

19 

20 

34 

30 

31 

62 

72 

68 

64 

55 

22 

28 

34 

28 

36 

58 

65 

57 

57 

58 

21 

34 

36 

28 

32 

55 

64 

62 

.55 

56 

20 

27 

36 

30 

34 

.58 

66 

52 

58 

62 

19 

25 

26 

29 

28 

56 

67 

49 

56 

58 

27 

.38 

?« 

'^. 

31 

641  54 


27 
62 
36 
61 
26 
44 
_  25 
34  57 
26 
56 
25 
55 
27 
61 
26 
57 
28 
46 
14 
60 
20 
57 
15 
55 
26 
54 
21 
57 
25 
67 
.33 


52  58 

30 1  30 

60  63 

26 1  46 


64  53 

45 1  38 


39  31 
65  61 
30 
65 
46 
55 
34 
67 
27 
56 
40 
43 
30 
59 
31 
59 
22 
60 
42 
64 
34 


601  58 

34;  39 

631  62 

42  43 

66 1  66 

44|  47 


54   52 
43   43 


CO'  55 
48i  45 


19  i  32 

32  12 

69  51 

50 1  32 


24  37 

6:3 1  67 

44l  47 

43  i  53 


40i  55, 
231  37! 


18i  20 
41  55 


16] 
47! 
15' 
351 

181 


38i  54, 

17;  21! 

46  60  i 

14  22| 

40,  .56 

19 1  22 

48  60 1 

25  311 


62 
22 
55 
18 
59 
19 
60 
24 
58 
20 
46' 
23 
57 
27 
56 
28 
59 
30 
65 
18 
55 
22 
53 
25 
53 
26 
581  49 


47 1  49 
-   34 


40  40 

47  44 

38  35 

50  47 

44  34 

40  32 


49   49 
38   39 


Febbdary,  1939 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


U 


Daily  temperatures  for  February,  1939,  continued 


StatioDi 


12     13 


15      16      17 


19 


10 


21 


22 


21 


25 


S6 


17 


28 


19 


SO 


31 


a 

53.9 
33.9 
55.5 
35.6 
52.7 
30.8 
49.8 
24.9 
52.6 
35.4 
55.2 
35.3 

53  6 
31.0 
60.1 
38.3 
51.7 
26.4 
57.4 
35.4 
52.2 
30.7 
54.2 
33.2 
57.2 
39.1 

29!i 
53.0 
27.9 
56.6 
30.5 
53.7 
33.0 
53.9 
32.0 
60.1 
36.6 
53.3 
30.6 
51.0 
30.8 
55.8 
37.0 
52.7 
29  2 
61.4 
38.9 
59.0 
37  3 
52.0 
26.9 
56.5 
32.2 

54  6 
35.8 
54.4 
32.1 
56.8 
34.9 
54.9 
35.9 
55.8 
31.1 
60.2 
38.4 
55.5 
30.3 
48.3 
29.2 
57.5 
28.8 
60.5 
39.4 
48.3 
29.2 
56.0 
32.0 
55.8 
35.0 


Hope$? 

HotSprinsrs 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Rook.*". 

Little  Rock 

[Airway] 
LuthervlUe 

Masnolla 

Mammoth  Spring:. 

Marianna 

Harked  Tree$$ 

Mena 

Monticello 

Morrilton^^ 

Mountain  Home. . . 

Mt.  Ida 

Newport 

Oden'" 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Hine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Russellville  [Evap] 

St.  CharlesW 

S«arcy  

Stuttgart    

Stuttg;art   Kvap.  5^ 

Subiaco 

Texarkana  

rhornburg 

Turnpike 

Waldron 

Warren 

White  Rock 

Wilson 

Wynne 


\  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximun. 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
*  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
1  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
/  Minimum 
S  Mnximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
t  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
S  Minimum 
j  Maximum 
<  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 


42 
40 
57 
34 
55 
34 
52 
30 
50 
34 
60 
36 
52 
32 
62 
39 
53 
34 
61 
41 
43 
40 
52 
33 
62 
42 
60 
37 
56 
30; 
59! 
32 
56 
34 
49 
33 
61 
37 
50 
32 
55 
37 
60 
39 
55 
32 
64 
43 
OOl  43 


30  26 


44[  47 
32  28 
49 
27 
46 
16 
43 
23 
45 
27 
43 
23 
45 
24 


58  i  40 

401  20 

60  54 

51 1  26 


22!  37 


63 
31 
62 

48 
59 
33 
55 
21 
61 
36 
61 
31 
61 
30 
68 
35 
59 
22 
60 
32 
59 
30 
62 
28 
64 
40 
61 
27 
61 
27 
65 
21 
59 
29 
64 
28 
67 
31 
61 
27 
54 
27 
68 
32 
58 
27 
66 
33 
67 
32 
60 
23 
63 
28 
61 
33 
62 
28 
63 
32 
62 
32 
64 
29 
69 
35 
63 
23 
56 
37 
65 
25 
66 
32 
57 
39 
541  60 
29 1  30 
57  60 
44I  31 


62 

36 
69 
43 
64 
35 
67 
44 
73 1 
40  i 
58 
24 
70 
33 
68 
41 
71 
34 
69 
39 
67 
44 
62 
35 
71 
44 
72 
36 
60 
45 
63 
33 
65 
42 
58 
44 
70 
42 
60 
46 


60!  72 
34  43 


49   55 
25  24 


18 
61 
20 
63 
14 
55 
24 
61 
19 
62 
24 
55 
22 
50 
22 
58 
27 
53 
20 
5' 
27 
49 

25!  '-^e 


20 
70 
35 
51 

28 
56 
32|  23 
421  57 
211  21 


30 
50 
32 
60 
39 
59 
38 
66 
37 
69 
36 
60 
38 
57 
35 
62 
44 
61 
36 
70 
57 
66 
47 
63 
31 
63 
39 
6OI  55 


411  32 

60|  55 

38 1  34 

661  57 

36;  29 


64; 
48! 
6OI 
36 
55 
29 


Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    •••Midnight  to  midnight.     S'SThermometers  read  in  morning;  maximum  temperature  credited  to  preceding  day 

Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F"],  and  Wind  Movement  [miles]  for  February     1989 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 


Hope $ 

[Exp.  Farm] 


Russellville 

[Ozark  Nursery] 


ituttgart %., 

iRice  Exp.  Farm] 


Data 


Day  of  month 


12       3       4       5       6       7 


9      10      11      12      13      14  I  15      16  I  17      18      19     20      21      22      23     24      25      26      27 


29      30     31 


Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


4]      34 
69    140 


191.054'     • 
52      44      34 

42      40      41 


0561 . , 
491     45      34 
143      92    234 


•  013 
40 
46 

.022 
33 
17 


.114 
42 
24 

.028 
39 
11 


11731.131 
52|  47 
25      45 


.120  .212 
48 1  57 
54      25 


0761.096.082 
50i  461  52 
45      28      21 


115  ,065 
48      47      56 
101      44      77 


.044 
60 
55 


.082 
45 
120 

.230 
52 
127 

.079 
46 
220 


176 
50      44 
1.1       94 


.1431. 063.  Oil 

421     46|     49 
59       5      17 


.  048  .  072 

441     48 
43      62 


.141  .068 
50  52 
461     51 


.122 
60 
31 


.  .|.051  .117 
44|  48!  54 
1711     35!   106 


.090  .029 

56i     46 
22]     58 


.142 
32 

87 

.  123 
32 
91 


.146!. ...I. ...1.201  .260 
38;  45!  39I  44i  43 
58      5«l     75|     261   I45i 


.  OOOi.llO      • 

581     451     32j 
97    1371  lUl 


102  .074.0,t0|.  148I.028 
32      41|     44!     43]     42 

65j     14      39      77|     21 

•  i.  227!.  041  .032;.  012 

33i     43|     44l     4l|     42| 
89l     6C    125!   no 


79 1 


066|.032 
441  44 
54i  149 

012].  041 

46      45 
46    206 


a 


3.637 
43.9 
1595 

2.176 
44.4 

1271 

1.601 
45.4 
2675 


.  <ift:»'v'M-:i6aaii^liaa: 


1^' 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


FiBRCAKY,   19S9 
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SCALE  OF  MILES 
O      lO    ZO    30    40    BO    ao 


Daily  River    StaRes  for  February,  1939 


'  fttfttiOU 


.  Rirert 


floo(3 


r«itamith...y, 

Tftn  Buren  ... 

DtnvlUe  ...;,>i 

0«»rk  

DardMtelle..,. 

Morcilton 

XiitUo  Sook. 

PlDatBIuS 

.(Jtlbert 

I  iBODipbkn.  Mo. 

BUck  Rock.  .. 

Jadsonia. 

OzarkBoachMo 

Cotter 

CftUeo  Rock. 

Bstesvtlle  .  . . 

Newport.  ... 

Qeorretown 

Clarendon  . . 

St.  Charles  .. 

Arkadelphla 

Boughton 

Camden   

Benton  ...     . 

WhttecUflR  . , 

Index  

Firiton 

BlK  Lake  Outl't 

St.  Francis. 

8t.  Francis  L.L. 

Marked  Tree 

Parkin 

Madijon 

Helena 

Arkaniai  Citj. 


L.ArkaQsai 

do 

.PeUt  .lean. 
..  Atkansaa. 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  . .   . 

..Buffalo... 
..Current  .. 
.  ..Black.  . . . 
Little  Red. . . 
...White... 
.   .    do  .... 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

.Ouachita.. 
Little  Mo.  . 
.Ouachita  .. 

Saline 

Little  River 

....Hed 

do 


St.  Francii 
....    do  . . . 

do  ... 

do  .. 

do  ... 

do  ... 

MililSilppl . 
do... 


10   11 


12   13 


14 


15  I  16  I  17   18 


19  20 


31 


22 


23 


I 
24  I  25 


I 
26  I  27 


28 


29 


22 
22 
20 
22 
22 
20 
23 
2i 
30 
10 
14 
3U 
XO 
21 
18 
23 
26 
21 
26 

i? 

20 
26 

25 
25 
26 
10 
IS 

i7 
2j 
82 

42 
42 


5.4 

4.6 

12.8 
0.8 
4.8 
2.0i  2.4 
6.3]  6.4 
IO.5I1O.8 
5.9;  5.7 
7.1I  6.5 
15.9116.8 
31.4i29.1 
5.4|  5.4 
7.0!  7.0 
8.1|  7.5 
16.914.8 
2!  3i21.3;20. 
21.  0  22.0, '22 
4|23.  ■J|24.  7126 
8121.0 '22.  3'23 


21.421. 2!l6, 
17.0:19.  8'20 


24.0  28.1 
24.0  16.6 


6.6 

4.8 
12.8 

l.U 

1.8 

2.5 

6.2 
7110.5 
4!  5.  1 
21  5.8 
3  15  3  IS 
5125  9|26 
2i  4.8;  4 
2  7.2!  7 
8  6.61  6 
8'l3.8:i3 
9,20.6l20 
3l22.5;22. 
0I26.8I27. 
0'23.  7124. 
3I12.6  12. 


6.2 
5.4 

14.9 
1.2 
5.0 
2.6 
6.9 
9.9 
5.5 
5.2 
16.2 
26.5 
3.7 
6.7 
6.2 


13.1  12. 


9.5 
7.6 
9.1 
10.4 
18.7 
21.7 
6.4 
13.3 
13.7 
20.7 
13.2 


11.  S 
8.2 
10.4 
11.7 
19.7 
22.0 
5.9 
15.2 
15.0 
24.6 
16.6 


18.2,16 
33.2I3I 


420.2 
5:22.  5 
5'28.0 
4125.0 
8:10.5 
0  15.3 


9.9 
13.9 

7.7 
10.9 
14.1 
21.3 
23.3 

5.4 
15  6 
16.6]17 
30.7  32. 
21.4  23 


34.2 

8.5 

12.5 

7.1 

10  2 

15.1 

20.7 

24  6 

4.7 

15.0 

17.6 

7i34.0 

.5  26.0 


6.9 

5.1 
11.2 

L3 

5.3 

2.6 

5.8 

9.8 

6  0 

4.51  4. 
17.6118. 
26.0  25. 

4.5I  4. 

5  5.81  5. 
8|  6.21  6. 
i'12.  9113. 
8il9.6'l9. 

6  22  5  22. 
4128.6128. 
6125.  1|26. 

4  ii.8;io. 

6!l0.8jn. 
8132  9i31. 


I  6.4!  6.3! 


6.5  6.4 
5.6l  5.5 
14.311.3 

1.4|   1.7 


5.2 
2.81 
5.8 
9. 61 
5.6| 


8 
7 

Oj  5. 6|  5.3|  5. 
4  4.3i  4.2|  4. 
0!l7.7ll7.4'16. 
925.  6'24. 9124. 
6,  .^7]  5. 81  5. 
8  6.5!  5.0!  5. 
3i  6.11  6.0I  6. 
1112.  filri.l'U. 
6ll9.4il9.  ^.IS. 
4  22. 3:22.2,22. 
628.6  28  6  28. 
6126.8,27.0127. 

10. 
9. 

28. 


6.2 
5.41 


t)  zr>.  0, 

ll  Si.ll  8-5 

2111.3110.6 

831.2130.0 


1,5. 


6;11.8 
2  10.1 
ll  7.0 
7j  9.2 
615.8 
2i20.2'2a 
Ii25.5i25. 
4    4.6    4 
9  16.2  15 
4  19.2  20 
236.637 
0i26.927, 


9.0;  8.4 

8.O1  7.0 

7.0:  6.8 

8.41  8.0 

16.9  15.6 

19.5119.3 

26.0  26.3 

61  4.5    4.2 

9  16.4  16.9 

ll20.8'21.5 

4|38  1138.7 

7  28.4i29.0 


17.4120. 
1.41   1. 

O.I    6. 

3.0;  4. 

5.2    5. 

W.2!  9. 

5.7:   6. 

4.1!  4. 
9il7.3!l6. 
4'25.625. 
Oi  4.«|  4. 
0:  5.(1!  5. 
^1  6. ll  6. 
2'13  5'12. 
9:19  3  19 
0  22.022. 
6  28.  8128 
0,27.4:27 , 
0  16.3113. 
2|17.  6l20. 
5|28.0!29. 
0112.6111. 
3ll4.6ll7- 
8|  6.1  10. 
8ll0.1;12. 
3  15.0  14 


6.5 

5.9 
20.6 

1.7 

5.7 

3.4 

6.4 
2110.0 
3j  5.1 
oj  3.9 
9  16  4 
8125. 4j24 
6|  4.11  2. 
s!  5.8'  5. 
8'  5.4  6. 
5111.9  11. 
5ll9.2|l». 
0122.0121. 
8128. 8'28. 
,4  27.4  27. 
6jl2.2,ll. 
4]19.6!17. 
5131.9133. 


5 

6!  5. 
9116. 


19.5  19. 

26.6  26. 

6.2I  5. 
18. 9120. 


23.6 
40.2 
30.) 


9.4 
17.6 
10.4 
13.5 
14  8 
19.1 


5.7 
21.1 
25.3 
41  642 
31.4'31 


9 
7 
2 
0 
2 
9 
9 

8,15 
7  24. 
2;  4. 
81  5. 
01  5. 
611. 
7ll8. 
9  21 . 
7128. 
4]27. 
7il0. 
,2il4. 
,1133. 
.5  8. 
.0116. 
81  9. 
.4  13. 

s'u. 

7518. 

626. 

6    5. 

9!22, 
.0|26 

3  42. 
.9I32. 


2 

4 
5 

8|1L 
l!l3. 
0114. 
2118. 
8 '22. 
7l28. 
2127. 
6  15 


0  12 

8I14. 


9. 

9. 

23. 

5. 

11. 

8. 

9. 

10. 

7. 

4. 

16. 

28. 

12. 

12. 

15. 

22. 

21. 

22. 

28. 

27. 

17. 

18. 

32. 

11 

21 

12 

14 

8|14 

.5  18 

5I26 

.6    6 

.1123 

5128 

.7  44 

.1  33 


2!l2 
5112 
5  13 
821, 
5 1 23 
0122 
V28 
2I27 
Ojl5 
0!l9 
8i32. 


8.2 
8.0 
19.9 
4.5 
8.1 
6.6 
8.8 
13.2 
5  7 
3.9 
16  3 
26.4 
6.6 
9.S 
10.4 
19.5 


2l24  412J 


22.6|22 
28.5128 
27.027 
10.6|12 
13.6  14 


4!32.  3  32. 


8.  Ilu, 

24.0,23. 

12.8:11. 

16.9116. 

15.  lil5 

17.6117 

26.4126 

6  4I  6. 

24  5124 

9129.2  29 

4i45.  8:46 

5  36.  3:36 


8.8,   9.4 

9.0,   9.3 

22.8  23.  7 

^.7|  5.4 

U. 2110.5 

9.  7j   S.h 

10. olio  2 

12.7114.6 

7.7    6.7 

3.8|  3.8 

U. 7114. 3 

28.  5130.0 

5  41  6.4 

7.0    7.0 

9.5i  8.6 

16. 61 16  5 

23.423.0 

23.3  23.7 

28.  7|2«.  8129 

27.2,27.2127 

^Il7.9ll7.8|l7 

l!l8.  II2O.8  19. 

231.7(31. 7  32. 

0'12. 0110.8  14 


6123.9,26.0 
2112.0:15.2 


17.0  19.2 

14.9  14.8 
18.3  18.4 
26.3  26.2 


6.3 

24.6 

6  29.  6 

.2  46.6 

8  36.1 


6  3 

24.5 
29.7 
46.9 
36.4 


30 


Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  recorded  is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  obsei 
ration.  'First-order  Weather  Bureau  Station;  precipitation  is  for  the  24.hour  period,  midnight  to  midnight,  aprecipitation  is  measured  in  the  morning;  amount  thei 
recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  tPrecipitation  measured  with  recording  gage,  included  in  the  next  measurement.  T.  Trace,  or  precipitation  less  than  .0 
inch.  tPost  office  addresses  as  follows :-Bi«  Lake  OuUet.  Manilla:  Houghton,  Route  4,  Preicott:  Devils  Knob.  Salus:  Green  Mountain,  Calico  Rock;  Index,  Route  5, 
Texarkana:  Lulhervllle.  Route  1,  Lamar:  Rogers,  Route  J,  Rogers;  Roiebud,  Roate  2,  Mt.  Vernon:  Springbank,  Dodridge:  Turnpike,  Dover:  White  Rock.  Cass:  Hankins 
Montongo.  Plantersvllle.  Boss  and  Underwood,  Soil  Couiervation  Service,  Monticello.  HNot  used  in  means  and  summariss  Reference  letters  '.>>,•,  number  of  days  mi»s 
ing.    nAlsoon  ether  dates. 

The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  haviag  10  or  more  years  of  record. ,»«» •'^"'e*  °/  P''««'P"» 
tion  with  16  ye7rs  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period :  for  nations  with  10  to  14  years  the  means  are  fo 
the  period  to  ISW.  IncluslT..  Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark.  4-5-I9-II50 
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Pbick:  25  Cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents. 
Washington.  D.  C. 


aENEBAL    SUMMART 

The  mean  temperature  for  March,  based  on  the  reports  of  72 
stations,  was  55.4"^,  which  is  2.7^  above  the  49-year  average. 
Monthly  means  ranged  from  49.6°  at  Lead  Hill  to  60.2°  at  El 
Dorado  and  Magnolia.  The  highest  temperature  reported  was 
88°  recorded  at  Corning,  Dumas  and  Ozark  on  the  23d.  The 
lowest  recorded  was  19°  at  Lead  Hill  on  the  16th.  The  great- 
est daily  range  was  54°  reported  at  Gravette  on  the  19th. 

The  average  precipitation,  for  109  stations,  was  3.71  inches, 
which  is  1.00  inch  below  the  49-year  average.  Monthly  a- 
mounts  ranged  from  1.24  inches  at  Fort  Smith  to  7.65  inches 
at  Arkansas  City.  Precipitation  was  above  normal  over  the 
region  from  the  Red  River  Basin  eastward  to  Desha  and  Chicot 
counties,  and  over  a  narrow  belt  extending  from  eastern  John- 
son County  northeastward  to  Fulton  County.  Moderate  to 
heavy  rains  were  reported  on  the  4th-5th,  the  10th  and  from 
the  25th  to  the  29th.  The  greatest  amount  recorded  in  any 
24-hour  period  was  4.31  inches  at  Arkansas  City  on  the  30th. 
The  average  number  of  days  with  0.01  inch  or  more  was  8. 
The  average  snowfall  for  the  month  was  a  trace. 

Dust  was  reported  at  a  number  of  stations  on  the  5th,  11th 
and  12th.  The  visibility  was  reduced  to  2  miles  in  the  central 
part  of  the  State  on  the  5th. 

O.D.N. 


PBESSUBE,  WIND,    HTTMIDITY.   AND  StTNSHINE 


Station 


Bentonvllle 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-levsl ) 


30.10 
30.07 
30.08 
30.08 


30.51 
30.  -50 
30.51 
30.53 


Wind 


a^  ^  O 


M5 
"3 


29.37 
29.47 
29.48 
29.45 


7.7 
8.1 


8.6 


s       I 


Relative 
humidity 

ci 

o 
n 

o      o 

fl         CO 

..      ..  1  -. 

72 
70 
68 

48    45 
48     46 
53     49 

Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


Dense  Fog 

Light  Hail  . . . 
Moderate  Hail 
Tliundpistorm 


It 


3|4|5J6|7|8|9  |lo|ll|l2Jl3|l4Jl5jl6ll7il8Jl9laol2l'22J23|24|25|26!27|28l29!3o'3I 


61    .1- 
5   3 


21  5i  11 


.1201  81 


7ll2l  51  .1 


J    1    2    7 
2 


ll  6iU   427  201 


COMPARATIVE    DATA     FOB  MABCH 


Year 


1891... 
1892. . . . 
1893.... 
1894.... 
1895.... 
1896.... 
1897.... 
1898   ... 

1899 

1900. . . . 
1901.... 
1902.... 
1903.... 
1904.... 
1905.... 
190K.... 
1907 . . . 
1908.... 
1909.... 
1910.... 
1911.... 
1912.... 
1913.... 
1914.... 
1915.... 
1916.... 
1917..., 
1918.... 
1919..., 
1920... 
1921..., 
1922..., 
1923..., 
1924... 
1925... 
1926..., 
1927... 
1928... 
1929... 
1930... 
1931 . . . 
1932... 
1933... 
1934... 
1935... 
1936... 
1937... 
1938... 
1939... 
Period 


Temperature 


46.7 
47.9 
50.1 
54.6 
51.8 
48.7 
55.9 
54.5 
50.6 
61.2 
51.5 
52.6 
64.8 
55-3 
57.1 
45.2 
61.9 
69.5 
52.7 
60.7 
66.6 
45.8 
49.7 
50.0 
42.5 
54.5 
53.0 
67.9 
63.2 
51.8 
60-8 
51. 7 
49. 6 
46.6 
55.9 
48.6 
53.5 
52.7 
65.7 
50.4 
47.5 
48.2 
52.6 
49.6 
58.7 
57.1 
48.7 
60.3 
55.4 
62.7 


Precipitation 


5.10 
3.44 
3.56 
9.84 
5.39 
5. 28 
9.76 
5.96 
2.97 
2.50 
4.67 
5.34 
5.56 
5.64 
5.31 
5.69 
3.22 
3.79 
3.71 
1.39 
2.17 
7.86 
4.74 
5.13 
3.54 
1.93 
5.32 
1.31 
5.47 
5.31 
6.55 
8.58 
5.04 
3.27 
1.69 
6.57 
7.24 
2.53 
S.  77 
2.  21 
4.21 
4.48 
4.87 
6.53 
8.29 
2.19 
3  04 
6.02 
3.71 
4.71 


ca-S 


Number  of  days 


2Si 

(X,  " 


3.8 
T 

0.8 
T. 
1  3 
T. 

0.1 

0.4 

O.S 

T. 

T. 

0.6 

T. 

T. 

0.4 

0.0 

0.1 

■r. 

T. 

0.0 

0.2 

0  8 
1.9 
0.7 
T 

1.0 
0.0 
0.5 
0.3 
T. 
0.3 
T. 
6.8 
T. 
0.4 
0.6 
0.1 
T. 
'1'. 
0.4 
0.7 
T. 

1  0 
T 

l 

0.3 

0.0 

T. 

0.6 


9 
11 
6 
8 
•S 
3 
6 
12 
7 
9 
7 
6 
11 
4 
6 

8 

9 

11 
8 
8 
4 
9 

12 
6 

10 
6 
8 
9 
9 
9 

10 
7 
8 

10 
8 
8 


u 

14 
16 
14 
13 
10 
10 
10 
12 
15 
14 
12 
10 
11 
10 

8 
14 
11 
13 
20 
16 

7 
14 
12 

9 
16 
14 
11 
17 
14 
11 
12 
15 
13 
18 
13 
12 
14 
IJ 
16 
13 
13 
13 
15 
10 
16 
13 
13 
14 
13 


a 

9 
9 

10 
11 
14 
14 
12 
10 

9 

9 

9 
12 

9 
11 
17 

9 
11 
10 

4 

6 
17 

8 
11 
15 

9 
12 
12 

9 
12 
12 
13 
11 
12 

7 
12 
12 
1" 
12 

9 
13 
11 
13 
1(1 
13 

8 
11 
10 

9 
11 


Storms  in  March. 


Nature  of 
storm 


High  wind 
Tornado 


Heavy  Hail 
Heavy  Hail 

Thunderstorm 
Heavy  Rain 
Heavy  Rain 
Heavy  Hail 

Heavy  Hail 
Heavy  Hail 
Heavy  Hail 
Heavy  Hail 
High  Wind 
Heavy  Hall 
Tornado 

Tornado 


County 


Location 


Date 


Time 


IMr. 
moved 


Length 

of  path 

miles 


Width 

of  path 

yard.s 


Killed 


Benton 
Carroll 

Koone 

Faulkner 
Pulaski 

Franklin 
Ouachita 
Union 
Union 

.\shley 

Ashley 

.\shley 

Hempstead 

Hempstead 

Drew 

Ashley 

Baxter 


Siloam  Spgs.,  near 
Rural  area,  Berry- 
ville,  Alpena 
Shaver  and  Bur- 
lington 
Mayflower 
11  miles  north  of 
Little  Rock 
Ozark,  6  mi.  west 
Camden 


Smackover  to 

Norphlet 
Crossett  vicinity 
Moairose  vicinity 
Milo 
Patmos 
Patmos 
Winche.ster 
SulphurSpg.,  Pugh 
and  Fountain  Hill 
Mountain  Home 


9 
9 

26 
28 
28 
28 

28 
28 
28 
28 
28 
29 
30 


p.  m. 
11:00  p.m. 

midnight 

5:30-6:00  p, 
6:30   p  m. 

3 :00  p.  m. 

p.  m. 
8:00  p.m. 
8 :05  p.  m. 
8 :25  p.  m. 
9:00  p.m. 

p.  m. 
afternoon 
6::?0  p.m. 
6:30  p.m. 
3:00  p.m. 

p.  m. 

10:00  p.m. 


NE&E 
E 

30 
5 

880 
narrow 

small 

w 

""s"" 

15 

narrow 

880 

SW 

E 
E 

N 
N&NE 

short 

880 

'"26"' 

880 
44U 

short 


33 


Injured  Damage 


Remarks 


0 
20 


$    3,500 
125 ,000 


20,000 


500 
300 


10,000 
10,000 
12,500 

500 

25,000 

100 

800 

2,000 

500 

2,000 


Large  l)arn  destroyed;  some  livestock  killed. 

Dipped  at  intervals  from  Busch  Mountain  to  Burling- 
ton. $75,000  property  loss  at  Berryville.  40  to  50  homes 
destroyed  or  damaged. 

Damaged  windows,  roofs  and  auto  tops. 

Hailstones  1-2  inch  in  diameter;  8  to  10  inches  depth 
over  small  area.     Turnip  patch  ruined. 

Boy,  age  11  years,  killed  by  lightning. 

Damaged  streets  and  sewer  system 

Damaged  county  roads  and  property  at  Norphlet. 

Hailstoues.  some  as  large  as  hen  eggs;  Norphlet  center 
of  damage;  about  50  families  affected  by  the  storm. 

Hailstones,  marble  size  stripped  trees  and  shrubs- 
Damaged  roofs  and  auto  tops. 

Damaged  early  gardens. 

Damaged  property  and  crops  over  several  miles. 

Damaged  property. 

Hailstones,  some  1  inch  in  dia.    Damaged  property. 

Damaged  property ;  500,000  feet  timber  blown  over. 


3,000         Damaged  property. 


Correction  for  December,  1 93 8. --Stuttgart  (Evap).,  lowest  temperature  should  be  17' on  28th.  Corrections  for  February,  1939. -.Dardanelle,  mean  minimum 
34.0;  mean  temperature  44  6»;  departure -0.2.  England,  number  of  days  0.01  or  more,  12.  Magnolia,  mean  minimum  38.0;  mean  temperature  49.0;  departure -2.4.  Poca- 
hontas, mean  maximum  52. 8.    Portland,  number  of  days  . 01  or  more,  12. 


->Mtlii»iitmi\-nt 
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Climatolog-ical  Data  for  March.   1939 


StatioiM 


Counties 


■o 

Temperature    (Degrees  Fahreaheit) 

Precipitation,  inches 

Number  of  days 

V 

? 

_ 

d^ 

=  o 

■O'O 

B 
o 

^   (A 

a! 
0)5 
3  O 

te  t- 

C5  o 

3 

ps 

t«.S 

£5 

a 

cd 

|2 

cd 

a 

o 
>4 

S 

5 

5-§ 

5 

c 

P 

£3 

u 

o 

9 

o 
O 

03  O 
(n  o 

Observer 


Saline 

Clark  

Clark  

Desha 

ladependenee  . . 
Independence  . 


Alum  Fork t 

Amity 

Arkadolpliia 

Arkansas  City  . . 
Batesville  Airway. 

Bee  Branch  I  VanBuren.. 

Benton i  Saline 

Benton  ville 1  Benton 

Big  Lake  Outlet  .tl  Mississippi  .. 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Boughton t 

Briiikley 

Calico  Rock 

Camden. 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crosi'ett . 

Danville 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knot)    .   .  .t 

Dumas 

El  Dorado 

England    

Eureka  Springs. 

Fayetteville 

Payetteville  Exp 

Fordyce 

Fort  Smith  .... 
n.  SmithWtr.P    .  t 


Lawrence 

Mis.sissippi  . . . 

Logan   

Clurk 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren... 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Johnson 

Deslia 

Union 

Lonoke . 

Carroll I  ^65 

Washington   1  .... 

Washington  ...    Mo' 

Dallas I    '•^'■5 

Sebastain  j    l^S 

. .,    Crawford i  ••■• 

Fulton i   ilempsleivd  I     2«J> 

Georgetown I  Woodruff ;     f~ 

Gilbert I  Searcy i    ''"i; 

Glenwood I  Pike :    °*; 

Grannis I  Polk i    «"" 


75b 
500 
200 
14f) 
363 
277 
650 
285 

1295 
•239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
616 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 

2350 
162 
270 
2-29 


Gravette  . 

Green  Mountain  .t 

Hankins f 

Harrison 

Helfna. .. 


Higden \  Cleburne. 


Benton  l'^52 

Stone :  l™ 

Drew... 
Hoone . . 
Phillips 


.'i4.6 
56.' 4 


54.4 


64  0 
52.9 
51.8 


52  6 
56.2 


56.6 


+   4.2 


+  2.2 
+  '3.'4 


+  1  0 
+  3.0 

+  3.3 


o8.8 


57.0 
53  2 


57.6 

57.0 
56.4 
51.4 
58.2 
fiO.  2 
56.9 
53.5 
54.2 
53.4 
57  6 
,56.4 


84 


+  3.2 
+  2.5 


+  2.2 


+  2.9 
+  4.0 
+  2.5 

1+  3.4j 

l+'3.'9l 
! I 

1+3.81 


22$ 

22 

225 


23 


225 
235 
22 


27 

'28" 


28 


27 
24 
22 


23 
24 


23 

"125 


23 

23 


31 
'32' 


2 
2 

3 

ie.j 


23 


25 


225  i  28 

22     !  23 

22  !  21 

23  :  so 
225  i  31 
23  !  30 
23     I  22 


L73 


43 
45 


Pike 
Hempstead . 
Garland  . . 
Little  River. 

Polk 

Garland  ... 
Craighead  . 
White 


nighland 

Hope 

Hot  Springs. 

Index ,t] 

Irons  Fork tit 

Jessieville.  . 
Jone.sboro. . 
Judsonia  . . . 

Lead  Hill ;  Boone 

LITTLE  ROCK...  I  Pulhski 

Little  Rook  Airway;  Pulaski 

LuthervlUe "t   Johnson  ... 

Madison     ..jSt.  Francis. 

Magnolia j  Columbia  .  . 

Mammoth  Spring.  1  Fulton 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena  

Monticello  .■iirway] 

Monticello 

Montongo. 


Lee 
Poinsett 

Polk 

,  Drew  — 

.fi  Drew 

.t'  Drew. 


MorrlUon. I  Co u way 

Mountainburg    ...'  Crawford 

Mountain  Home..    Bn.'cter 

Mountain  Valley.  ]  (iarland 

Mount  Ida I  Montgomery  ... 

Newport 1  Jackson 

Norman Montgomery  . .. 

Oden 1  Montgomery  . . . 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene  . .  ...... 

Cross 

.lefferson 

Montgomery  ... 

Drew 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Drew 

Pope 

Arkansas 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  .. 
Arkansas 

Arkansas 

Logan  

Miller 


Okay 

■Osceola 

Ozark  

Paragould.  . . . 

Parkin   

Pine  Bluff  .. 
Pine  Ridge... 
Plantersville  . 
Pocahontas    . 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs  , 
Rogers  (near) 

Rosebud 

Ross 

Russellville  . 
St.  Charles... 
St.  Francis... 

Searcy  

Springbank   . 

Story 

•Stuttgart 

Stuttgart tt 

Subiaco  .    . 
Taxarkiina 


1052 
300 
445 
491  i 
375 
600 
275  ] 

■756  I 
345  1 
220 
6,50 
324 
257 
775 
20s 
315 
600 
235 
229 

1207 
273 
273 

iib 
2010 
800 
273 
702 
231 
687 
800 
288 
250 
396 
275 
•222 
215 
840 

'366 
1-22 
318 

isoo 

600 


526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 
750 
332 


2 
39 
67 
2(i 
20 
69 
48 
22 

1 
13 
44 

3 
33 
6) 

3 
40 

9 
23 
35 
28 
35 
61 

3 

4 

4 
20 

2 
27 

2 

40 
56 

11 

12 

11 

39 

44 

16 
9 

52 

15 
2 

46 

33 

51, 
4 

49 
5 
2 

27 
6 

12 

■29 

30 
15 

52 
4 

42 
64 


52.2 

,5.5.'6 
51.  ! 
54  0 

52.4 
56.6 

57.5 
54.9 
56.8 


+  3.b 
+  0  1 


i+  3.8 
!+  3.0 


52.  ■2' 


54  2 

49!  6 

,'i6.  4 
57.0 
55.0 

60.2' 
52.2 
57.0' 
62.6 
56.0 
57.6 


1.7 
3.1 


+  2.0 

+  '6.' 8 
+  3.4 


+  34 


22 
225 
26 
24 


24 
24 

3(1 
29 


2 

2 

1 

2 

2 

2 

15 
15 
15 

2 
15 


55.6    +  4.8 


53.8 


,54.6 
55.4 


66 .0 
57.8 


56.4 
52.7 


.58.4 


53.2 

58.4 
59. 2 

.53.2 


56  3 
56.8 


55.1 


+  2.4 
+  3.1 


+   4.0 


+  3. 


57.0 
55.6 
.56.4 
59.2 


22 

'22" 
235 
225 

'2'25 
23 


225 

24 

24 


23 

'■ti" 
23 
•225 
24 

'2^25' 
•22 
23 
■23 
24 
23 


■24 
22 
24 

'24' 

32 


■29 
30 
30 


20'^ 
28" 


83 


+  4,2 


+  4.9 


+  2.9 


+   3.2 


+  3.4 
+  3.0 


85 


8S 
82 


86 


22 

•22" 
23 

'•24  ' 
2'25 

"23' 
23 


23 
23 
•22 

'23' 


'235 
23 

•225 


19 

32 
32 
28 

'31''' 
21 
33" 

29 
29 
33 


1.451-^.02 

7.  65; +2. 45 

.i.03  -((.•25 

3.79  -0.49 

3.10  -1.28 

3.85 

2.13 

3.58 

■2.  79 

2.77 

1.75 

4.15 

■A.Ai-1  86 

3.72  -0.32 

5.011+11.38 

4. '22 -0.72 

4.371-0.19 

3.521-0.76 

3.991-0.37 

3.32+0.19 


-1.90 

■•'i.'57 
-•2.  57 

-■2.28 


0.57 

i!55 
4.31 
1..53 
1.02 
1.20 
1.45 
0,91 
1.23 
1.^22 
1.04 
0  81 
1.16 
1.20 
2  20 
2.1'0 
2,10 
2.08 
J.  97 
2.  no 
2.46 


3.16l-1.98t   1.24 


50 

'«' 

54 
39 

'42' 
32 


34 

44 
39 


1.781-1.96 
2.15-1.83 

4  15j 

3.84| 

4.721-1.04 
,5.  Ill  fO.  15 
3.30|-l-54 
1,861-2.12 

1.5M 

1.52|-2.18 

4.851 

L2l'-1.77 
2. 2: 


+  1  04 
+  0.81 
H-0. 47 


84 

84 
83 
81 


23 
23 
225 
214 


23 


26 

28 


32 


16 

15 

25 
1 

18 
2 
2i 
75 
25 


50 
33 
41 

38 

'41'' 
49 
351! 
41 
40 
33 


5.33 
3.88 
3.19 
4.02 
4.42 
2.65 
3.28 
4.46 
J,  90 
5.85 
3. 69 
4.34 
5.34 
•2.59 
5. 49 

3  14, 

1.85-2.46 

3.  50! -1.06 

3.631 

1.71-1.93 
2,47-2.15 

3.54 

5.62I  +  I.6I 

4.70| 

4.90!+0.44 
4.68+1.0;' 
4.301-0.37 

4.  3t.  I -0.53 


-0.52' 
-0.97 


-1.69 
+  0.14 
-0.57 
-U.03 
+0.  66 
-L84 
+  1.45 


25 
16 

2 
2 


■/5 


30 
32 
27 
30 


46 
'42' 


47 
41 


43 
39 


4'J 
34 


38 


3.15 
6.92 
6.08 
6, '24 
2.08 
3.  10 
4.01 
2.951 
2.51' 
2.12 
2  97 
2.. 32 
5.51 


-1.08 


-1.60 

+6.50' 


-1.65 
■2.30 


0.68 
0.72 
1.48 
1.71 
2,74 
2.16 
1.30 
0.60 
0.72 
0.49 
2,50 
0.44 
1.66 
1.98 
0.85 
1.87 
1.37 
1.66 
0.80 

1  64 
1.68  I 
(1.78 

2  08 
1.48 
1.22 
1.54 
0.95 
2.10 
LOT 
0.48 
1.70 
1.09 
0  55 
1.22 
1.39 
3. '26 
2.25 
1.50 
3.30 
1.88 
1.^20 
1.16 
4.04 
3.03 
2.36 
0.53 
2.01 
2.25 
0  85 
0,67 
0.83 
0.96 
0.73 
L60 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

(I 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

n 

b 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

T 
0 
0 
U 

0 
0 
T 
0 
T 
0 
0 


1.77 


1.921-1.24 
3. 03  -2.  75 

4.80 

3.761-1.41 
2.631-2.12 

4.45| 

2.55i-L81 

6.  ■26+1.09 

4. 68  +0. 08 

4.93 

L63 

3.  .51 

4.97 

2.05 

5.00 

3.66—1.75 

3.  54 1-0.  .52 

•2.58;-1.81 

2.  13i--2.15 

3.621-1.37 

i.  93 

3.031-0.70 
3.851-0.41 


0.70 

0.88 

1.33 

1.72 

0.97 

1  47 

0.91 

3.20 

1.07 

L55 

0.61 

L61  ! 

1.75 

0.72  \ 


1.63  1 

1.04 

0.65 

0.84 

1.92 

2,08 

1.16 

1.10 

8 
7 

10 

11 
6 
9 
9 
9 
9 
8 
7 
7 
8 
9 

10 

11 
4 
9 
7 
4 
4 
9 
9 
7 

10 
8 
9 
9 
7 
8 


5 

9 

7 
U 
U 
7 
6 
9 
11 


16 
18 

6 
12 
14 
20 
13 
13 
17 
16 
12 
13 
15 
15 
13 
12 
12 
14 
17 
16 
15 
11 

6 
19 
17 

8 
16 
17 
20 
8 

11 

11 

11 

15 

15 

17 

16 

22 

12 

13 

12 

■22 
13 
13 
9 
14 
11 
'20 
19" 
11 
10 
12- 
16 
13 
11 
12 


U 
19 
10 
16 
12 
12 
13 
9 
19 

U 
16 
13 
12 
14 

ii 

18 
15 

■20 
17 

22 
13 
17 
21 
16 
19 
20 

16 
15 


10 
4 
16 
7 
9 
0 
9 
3 
0 
3 
13 
5 
3 
2 
3 
7 

14 

13 

4 

5 

6 

9 

17 

5 

4 

14 

6 

13 

6 

14 

15 

19 

13 

3 

5 

1 

4 

4 

9 

7 

15 

■2 
4 
14 
10 
11 
15 
4 

51 
14 
6 
6* 
7 
4 
9 
11 
3 

18* 
12 
14 
12 
U 


5 

9 

9 
12 

8 
11 

9 
15 
14 
12 

6 
13 
13 
14 
15 
12 

5 

4 
10 
10 
10 
11 

8 

7 

10 

9 

9 
1 
5 

9 
5 
1 
7 

13 

11 

13 

11 
5 

10 

11 
4 

'7 
14 

4 
12 

6 

5 

7 

3" 

6 
15 
12* 

8 
14 

a 

8 
19 
5' 
7 
5 
8 


6  14 

3         10 
2         14 


nw. 
nw. 


s. 
sw. 


3W. 

S. 

SW. 


SW. 
8. 

s, 

SW. 

e. 


s. 
nw. 

SW. 


SW. 
SW. 

s. 
se. 

SW. 
SW. 


w. 
n. 

SW. 

n. 


se. 

SW. 


8 
5 

'9 
12 
14 
8 
12 

y 

8 

'7 

7 


SW, 
W. 


SW. 
SW. 


SW. 

s. 


L.  R.  Water  Works 
J.  W.  CampDell 
Mrs.  Ted  R.  Carpenter 
Herbert  Neft 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  Bureau 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Sa»nue!  N  orris 
F.  H.  Randolph 
Harrv  J    Buie 
R    J  'Torry 
William  iones 
J    M    Knight 
R.  M.  Whsatley 
A    L.  Stephens 
K.  E    Cordrev 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpadden 
L'.  S.  Forest  .Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 

E.  B.Smith 

U.  S.  Forest  Service 
Ben  Johnson 
Mrs      E,   W  .Gaston 
0.  V.  Halbrook 
Geo.  W.  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
Uniyersity  of  Arkan.sa 
Miss  Mercille  McMurr; 
IT.  H.  Weather  Bureai 
T.  J.  Wylie 
T.J.  Logan 
C.  G.   Long 

F.  E.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 
U.S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser 
Louis  R.  Keck 
James  A.  Burnett 
Austin  E.  Cartwright 
j.  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Servie 
W.  E.  McDowell 
U.S.  Forest  Service 
(;.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
T.  H.  Beals 

J.  H    Cross  white 
U  .  3.  Weather  Burea 
W.  B.  Airport  Static 
H.  G-  Lenhardt 
,T.  W.  Eppes 
.StateAgri.  School 
Mrs.  Johnnie  Morton 
C.  N    Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St,  John 
Airwav  Observer 
Soil  Conservation  Se! 
Soil  Conservation  Sei 
Mrs.  Freda  M.-'Vshcra 
C.  A.  Lovell 
H.  N.  H  albert 
J.  G.  Scott 
G.  A.  Whlttlngton 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  .lackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  O.  Milton 
J.  E.  Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Hundleston 
Soil  Conservation  Se 
lienedictlne  sisters 
W    E.  Edmiston 
J.  Craig  Williams 
Soil  Conservation  8e 
Car!  A.  Starck 
G.   A.   Maddo^ 
Soil  Conservation  Se 
i  I .  S .  Forest  Service 
U.S. Biological  Surv 
A    floyce  Boyd,  Jr. 
Waiter  A.  Smith 
Henry  Field 
S.   C   Storv 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sti 
Now  Subiaco  Abbey 
H.  0.  Brashear 
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Climatolog'ical  Data  for  March,   1939    (continued) 


Stations 


Thornburg . . 
Turnpike. ... 
Underwood . . 

Waldron 

Warren 

Whit«cllffs  . 
White  Rock  .. 

WUion 

Witt  Springs 
Wynne 


State  Means 


Counties 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


Perry 

Pope 

Iirew 

Scott    . . 

Bradley 

Little  River... 

Franklin 

Miasliaippi . . . . 

Searcy 

Croii 


(50 
2240 


575 
206 
290 
2285 

1953 
167 


54.4 
52.0 


66.1' 

5S.8 


52.4 
54.7 


55.8 


+  2. 


+  2.6 
■+"i'-2 


55.  4    +  2.  7 


83 
76 


83' 

84 


88 


22$ 
22$ 

M' 

21 

22J' 
23 


12$ 
23 


20 
21 


24' 
30 


21 
30 


29 


Precipitation,  inches 


2 
I 

2$ 

is" 

16 


43' 
36 


45 
34 


42 
54 


2.37 
5.50 
4.55 
3.33 

5.38 
7.02 
2.  73 
3.23 
5.07 
4.!(5 

3.71 


0] 

3  2 

<D  O 

an 


-1.49 
+  1.01 

-6'94 
+0.19 
+2.83 

-i'is 

0.00 


oS 


0.96 
1.92 
1.52 
1.40 
2.12 
3.60 
1.14 
1.10 
2.98 
1.30 


1.00    4.31 


3  at 
a  a 
H 


Number  of  days 


3a 

6«o 


13 
15 

io' 
u 

14 
24 
19 
14 
13 


i.9 
®  o 


s. 
sw. 


se. 
sw. 


sw. 

s. 

«w. 

s. 


Observer 


Edward  £.   Holmat 
V.  S.  Forest  Servic* 
Soil  Conservation  Ser. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.  M.  Snemd 

U.  8.  Forest  Servica 

D.  O.  Andcrion 
E    M.  Duncan 
B.  M.  Eddins 


Daily  Precipitation  for 

March, 

1939 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stationt 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

s 

0 

Alum  Fork  Reser.t 
Amity .   -  

Quachita.. 
Ouachita. . 
Ouachita.. 
Mississippi 
White   .... 
White    .... 
Arkansas.. 

Saline 

Arkansas.. 
St.  Francis 
White   .... 
St   Francis 

■••'• 

'.;;* 

"'.. 

.37 

.18 
.20 
.67 
T. 
.80 
.04 
.91 
.05 
.04 
.37 
.26 
.23 
.45 

'.'65 

.OH 
1.42 

.34 

.53 

.04 

.27 
.88 

".62 

i  '73 

.... 



'1'. 

.10 

■i. 

.... 

.02 

.... 

.... 

.071  .;i2 
60      >"> 

■.■32 
1.20 
.05 

T. 

.58 

.ii 

.04 
.17 

.'49 

'.03 
.18 
.50 

.12 

'.'64 

i.oo 

T 

".U 
.40 

i;o9 

T 

.... 

.17 

.28 

'.'■je 
'.'22 

.07 

"t." 
'."60 

■.'is 

.32 
.40 

.49 
.15 
T 
03 
.20 
.87 
.59 

".bi 
.61 

.62 
.56 
T. 

.87 

".is 

.29 
.75 
.04 
.25 
.22 
.47 
.12 
.06 
.08 
.67 
.44 

"igo 

.30 

.13 

1.10 

94 

1.20 
.03 
.28 
.19 
.41 

1.27 
.25 
.94 
.2^2 

.46 

".'32 
.18 
.72 
.83 
.22 
..35 
.511 

".48 
.12 
.19 
.28 
1.15 
1.33 
.42 
.(16 

.571  .06 
.  70l . . . . 
1.55!.... 
.8514.31 
1.02     .08 
1.02    .07 

T. 

1.73 

Arkadelphia ^ 

T. 

•* 

.13 

1.15 
.90 
.'20 
.07 
.30 
.10 
T. 

't  ' 

'.ig 

1.16 

4.45 

Arkansas  City  ...  2 

".02 

.03 

..   . 

'.'06 
.03 
T. 

'los 

.05 
T. 

.'67 

';62 

•• 



Bates  ville  Airwav . 
Batesville  River .  2 
Bee  Branch. 

•••• 

*..'. 

■••• 

'.'i4 

1.53 

.85 
1.20 

'.'29 
.36 
.14 
.20 
.20 

'.'38 
.30 
.13 
.18 

2.08 
.29 

'.70 

".b'i 

T. 

.34 
.14 
.08 
T. 

.'30 

".ki 

.12 
.10 

.10 

'!6i 
.59 
11 

.09 

..   . 

.... 

7.65 
4,03 
3.79 
3.1P 
3.85 
2.13 

Benton 2 

Bentonville  ....H 
Big  Lake  Outlet  .12 
RUck  Rock   2 

■   •• 

•■•■ 

'.'.'.'. 

T. 

•••• 

.10 
'.'63 

.08 
.03 

;.. 

'!oi 

'."65 

'!i3 

.23 

1.46 

.05 

•  72 

.9^2 

.79 

.81 

1.11 

1.20 

.45 

2.00 

2.10 

.72 

.97 

.46 

.41 

1.24 

.68 

.72 

.81 

.50 

2.74 

2.16 

1.30 

.15 

.15 

.19 

1.02 

r 

.11 

1.89 
.75 
.36 

1.13 

56 

.60 

.41 

1.68 
.28 

2.06 
.61 

1,10 

1.37 
,95 

1.75 

1.07 
.43 
.55 
.60 
.24 
.51 
.84 
.76 

2.25 

1.50 
.45 

1.88 

.06 

"t".' 
.10 

.16 
.12 
.03 
.16 

.11 

■."09i 
.08! 
.01 

.16 

.15 

.'."' 

•'os 

1.22 

1.04 
09 
.41 
.03 

2.20 
.28 
.08 

••• 

.": 

3., 18 
2  79 

2.77 

Blytheville ^ 

Booneville 

Boughton  . .      .  +2 

Brinkley    

Calico  Rock 2 

.  .  .  . 

Ouachita  . 

'."i9 

.19 
.07 

.10 

.... 

1  75 

White  

4.15 
3.43 
3.72 

White   .... 
Ouachita 

.... 

■••• 

'.'4! 



;::: 

.... 

.... 

.03 

.10 

.15 
.37 
.14 

'.'63 

— 

'.12 

;o6 

l!53 
.10 

"."io 

Clarendon 2 

Clinton         

White 

White   .... 
Arkansas.. 
White   .... 
White 

••• 

•••• 

4.22 
4.37 

.25 

".36 
.20 

.... 

"n.5 

.... 

CorninfiT   ^ 

2.00 
2.46 

.... 

3.99 
3.32 
3.16 
1.78 
2.15 
4.15 
3.84 
4.72 
5.11 
3.30 
1.86 
1.51 
1..52 
4.85 
1.24 
2.25 

.... 

.... 

i.'03 

.09 
.07 
.83 
.04 
.38 

.07 
.05 
T. 

'.. 
.19 

.00 
.20 

... 
.08 
.69 

"si 

.02 

i.'io 

.56 
.41 
.50 
.27 
.27 

'f.' 

.01 
.03 

I  [40 

"."65 
.08 
.05 

1.48 
.04 

1.01 

1.10 
.75 
.■22 
.12 
.19 

2.60 
.83 

iis 

i.'37 

1  66 

.20 

.03 

1.12 

T, 

.10 

.34 

1.22 

1.54 

.86 

2.10 

.35 

.38 

'.'is 

.02 
.34 
.32 
.36 

".'70 
.10 
.40 

".32 
1.85 
1.40 
1.39 
.25 
T. 
.08 
.70 
.67 

Crossett  ..[near]. . 

Danville 2 

Oardanelle        ...  2 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 

... 

.... 

.. . 

.24 

.37 
.41 

t" 

".6t 
'.'ii 

.23 
.37 

1.71 

.'65 
.65 
.72 
.49 

'.'65 
.52 
.04 
.20 
.50 

'.'07 
.21 

T. 

.01 

T  ' 
'I70 

T, 
.08 

.05 

'.'ie 
.20 

'.'62 

.... 

.02 
.08 

';i3 

'.'i9 
29 
T. 
.04 

Red 

Arkansas.. 
Mississippi 

.... 

... 

.20 
1.02 
.12 
.14 
.30 
.17 
.24 
.21 
,07 
.18 

'.'03 
.15 

.'ii 

.42 

i!64 

.O.i 

'!i6 

.09 
.12 



.60 
.01 
.05 

.... 

:::: 

... 

:;■■ 

.... 

'.'06 

.... 

Devils  Knob  —  t 

El  Dorado 2 

Arkansas. . 
White 

.... 

.... 

.01 

Eureka  Springs.... 

Fayetteville   

Fayetteville  Exp.  S 

Fordyce 

Fort  Smith U 

Fort  t*mith  W. .  .t^ 

White 

White 

..  . 

.... 

.... 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
.\rkansai  . 

Red 

White   .... 

;■.■.: 

T. 

.07 
.01 

13 

't.' 
.50 
.16 

■'■■■ 

:::. 

... 

•'•• 

T. 

•■•' 

;;;; 

1.56 
.22 
.85 

1.87 

.... 

't.' 

Fulton        2 

T. 

.03 
.05 
.12 

t. 

5  38 

3  88 
3.19 
4.02 

4  42 

Georgetown 2 

Gilbert 2 

Glenwood 2 

White   .... 

.... 

'.U 
.06 

.... 

.12 

. . . . 

Red 

Arkansas. . 

White 

Ouachita. 

White 

Mississippi 
White 

••  ■ 

••'• 

'.'io 

'!65 
.54 

T. 

— 

.03 
.30 
.51 

.95 

'.'80 
.02 

.  .       , 

'.oi 

.02 
.10 
.12 

T 

.... 

■:■: 

T. 

Gravette 2 

Green  Mountain. t 

2.65 
3.28 

Harrison   . . . .  • 

.78 
.15 
.90 
.51 
,15 

'.'6.5 
T. 

".31 

..  . 

.... 

.61 
.02 
1.48 

07 
.26 
T. 

.03 
.01 
.10 

.  .  .. 

■"■■ 

.08 
'.'67 

'.03 

i.'sfi 

T. 

;ie 

.16 

1  90 

Helena 2 

5.85 
3.69 
4.34 
5.34 
2.59 
5  49 

•  . 

.... 

Ouachita.. 
Red 

.... 

.... 

Hope   tP 

Hot  Springs  

Index            ...  +2 

.03 

.... 

■• 

.... 

.05 

'f.' 

Ouachita 

.12 
T. 
.24 
.21 
.02 
.1(1 
..55 
.81 
1.39 
3.2c 
.12 

Red 

Ouachita.. 

— 

.... 

.10 
.60 
T. 
1.70 
1.03 
.17 
T. 
. . .. 

't.' 

.  ■ 

'.'io 

.05 

.4( 

1. 09 

.4C-, 

T. 

T. 
.83 
.10 

.'03 
.45 
.04 
.05 
.04 

.'iil 
1.10 

.io 

.13 
.04 
T 

'.'08 

'.'if 

.... 

.... 

. . . . 

T.' 

'.'63 
'.'6i 

'i'.' 



'  .'63 

'.'63 
.04 

.05 



.... 

.115 

Irons  Fork  ....+t|2 

3.14 
1.85 
3.50 
3.63 

1  71 

Jonesboro 2 

White.... 
White 

.... 

".'28 
"i|7 

•••■ 

Lead  Hill 

White     .   . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
St.  Francis 
Red. 

•••• 

T. 

Little  Rook... If 

LittleRock  Air'y.  i 

Lutherville 1 

Madisoji  2 

Magnolia 

Mammoth  8pg ...  2 
Marianna 

•••• 

'.::: 

••■• 

T. 

2.47 
3  54 

't,' 

'.'so 

5.62 
4.70 
4.90 
4  68 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita.  . 
Ouachita. . 
Ouachita.. 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

::;■ 

"a& 

'.')6 
.02 
.08 
.16 
.10 
.05 
T. 
2  01 
2.i!5 
.10 
.29 
01 
.17 
.31 
.09 

3.30 

'.'98 
.81 

'.'ii 

.23 

".50 

.24 
.83 

'iso 

57 

•••• 

. .. 

•  ■ 

.28 

.37 

1.20 

.08 

'.53 
.62 

50 

!63 

27 
.23 

..58 

.20 
''44 

':i9 

.15 
T. 

'.'46 
T. 

".ii 
i.'oe 

35 

.06 
.20 
.01 

'.08 

. . . 

■'•'•• 

.'.'. 

;: 

.04 

.07 
T. 

'!l6 

't'.' 

.04 
T.' 

T.' 

.39 

.40 

.34 

T. 

.09 

T. 

.20 

.24 

4.30 

Marked  Tree 2 

Mena 2 

Monticello  Airwav 
Monti  cello(  near,  tl 

Morrilton    2 

Mountainburg 

Mountnin  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Newport 2 

Norman                  ^ 

I.IKI.... 
1.16    .08 
4.  04l    .16 
3.03|..    . 
2. .36!.... 
.431  .15 

4.36 
3.15 
6.92 
6.08 
6.24 
2.08 
3  10 

■••• 

::;: 

T. 

'.'so 

White 

'.oi 

".' 



.081   .45  ..    . 
.40'   .85  .... 
.52i  .55  ....i 
.04j  ..52     .02I 
.62i    ..S9     .18! 

4  01 

Ouachita. . 

.... 

.... 

... 

.... 

•••• 

T 
.U 

2.95 
2  51 

White.    ... 

... 

2  12 

Ouachita. . 
Ouachita. . 

Red 

Mississippi 

••  ' 

•■•• 

:.'.'. 

••■• 

•"  • 

.96 
.40 
1.25 

.45 

28 

1  ■>() 

2.97 

Oden 2 

Okav 

Osceola 2 

Ozark                      2 

.15 
03 

••-• 

... 

f.- 

:;:: 

.01 
T 

•  • 

i 

t.  j  .41!  .731.... 

....     .68  I.6OI  .05 
.20  ..         .811  .16 
T.      .84    .70!    .03 

....!  T.  ;    .54|  .02 
.20^    .23  1. ,33'  .  13! 

2.32 
6  51 

T. 
.16 
.26 
.12 

' 

T.  1  T. 

.15!.. 

.o2^ 

■.■l4j'.'62 

....     .61 

1.92 

St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas.. 

— 

— 

.53 

.88 

. .  . 

t' 

;■; 

.   .. 

.04 

:.; 

*;*      *j^ 

3.03 

Parkin       2 

.101  .91 

....!  T.  i  T. 

I         ■ .       I . .      1 . . . . 

4.80 

Pine  Bluff 2 

.04 

.17 



.21 

— 

_ 

.69 

.21 

.58 

1.72 

.02! 

3.76 

16 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


March,  1939 


stations 


Daily  precipitation  for  March,  1939  [continued] 
Day  of  Month  


Drainage 
basin 


Pine  Ridge... 
Planters ville  . 
PocahontM... 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs. 
Rogers  (near) 

Roiebud 

Ross 

Russellville  . . 
St.  Charles... 
St.  Francis... 

Searcy 

Springbank  . . 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart    . . . 

Subiaco 

Taxarkana  . . . 
Thornburg  . . . 

Turnpike 

Underwood... 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs  . . . 
White  Rock  . . 

Wllion 

Witt  Springs  . 
Wynne 


::.-tl 

..  tt 

2 
2 


..n 


Ouachita.. 

Ouachita . . 

.... 

.08 

White 

. . . . 

Ouachita. . 

Ouachita. . 

.... 

Ouachita.. 

.... 

. . .. 

White 

.... 

Arkansas. . 

.. .. 

Ouachita.. 

..  . 

.'28 

Arkansas.. 

. .. . 

White  ..  . 

St.  Francis 

T. 

White 

Red 

Ouachita  . 

Arkansas  . 

.... 

Arkansas. . 

Arkansas.. 

.... 

., .. 

Red 

Arkansas.. 

Arkansas.. 

. .  . 

Ouachita.. 

Arkansas.. 

Ouachita. . 

., 

Red . 

Arkansas.  . 

. .  . 

.  -, . 

Mississippi 

Arkansas. . 

. . . . 

St.  Francis 

. . . . 

.04 
.44 
.15 
.21 
.05 
.08 
.40 

".'(& 
.07 
.07 
.03 
.05 
.84 
.09 
.07 

1.16 
.51 
.30 

1.92 
.10 

1.40 
.18 
T 

1.14 
.32 

2.98 
.15 


.09 

T. 
1.63 
1.04 

,30 

.22 

.02 
.16 


.29 


.90 


10 


11 


.22 


.12 


1.34 


.61 
1.61 


,77 


.04 
.06 
.09 

T." 
1.91 


T 
.84 
1.10 
.16 


.04 
.16 

i!3o 


Vi 


.02 


13 


16 


18 


.18 


.03 


20 


.10 


.04 


.05 


21 


23 


24     25 


1.82 
.55 


26 


27 


28 


.04 
1. 10 
.08 
T. 
.39 
.20 

Leo 

.22 


1.26 
.12 

H.20 
.64 

1.21 
.24 
.28 

1.35 
T 
.20 

.27 

.65 
.38 
.27 
.28 
T 

.34 

.03 
1.38 
.03 
.28 
.25 
.14 


...  1. 


1.07 


.20 


29     30 


.97  .... 
,47  .... 
57  .04 
,29  1.52 
,05|  .02 
,65 
.22 
,78 
.75 
.72 
.60 
.68 
.78 
.47 


31 


Total 


2.63 
4.45 
2.65 
6.26 
4.58 
4.93 
1.63 
8.61 
4.97 
2.05 
5.  CO 
3.65. 
3.64 
2.58 
2.13 
3.62 
3.93 
3.03 
3.85 
2.37 
5.50 
4.55 
3.33 
5.38 
7.02 
2.73 
3.23 
5.07 
4.85 


Daily  temperatures    for  March,   1939 


Stations 


, ,        T. V  S  Maximum 

Alum  Fork \  Minimum 

.„..  i  Maiimun- 

An>»y i  Minimum 

Arkadelphia««....j*J--*-„-^ 

B*«-l)le {^,-i= 

D      T>..„«>,  i  Maximum 

Bee  Branch i  Miuimum 

T.  „.„„  f.f.  )  Maximum 

Benton  ?« j  Minimum 

I  Maximum 

!  Minimum 

ni    .v   _iii«  i  Maximum 

BlytheviUe j  Minimum 

S  Maximum 
Minimum 


10  11   12   13 


15   16  17   18   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


29     30     31 


Bentonville ' 


BooneTille 

D.i.kt..  S  -Maximum 

"'"»'''ey \  Minimum 

r,  „j  „  i  Maximum 

Camden ,  Miuimum 

r.  „_-„  i  Maximun. 

oonway )  Minimum 

_        .  S  Maximum 

f'ornlng \  Minimum 

„          ,.  S  Maximum 

Crossett j  Minimum 

,        ,,.  S  Maximum 

Dardanelle j  Minimum 

_    „  S  Maximum 

DeQ"een \  Minimum 

^     ,,    ,,     .  ( Maximun 

Devils  Knob \  Minimum 


Dumas 


)  Maximum 
I  Minimum 


^,  _        ,  (  Maximum 

El  Dorado   \  Minimum 

^      ,      J  S  .Maximum 

England )  Minimum 

„       ,     „     ,  j  Maximum 

Eureka  Springs  . . .  )  Minimum 
_        ^^     ,,,  (Maximum 

rayetterille j  Minimum 

FayettevilleExp.sl^l'^^ISum 
_     .  S  Maximum 

•^ordyce i  Minimum 

.7.     »  o    <.!.•••  (  Maximum 

Fort  Smith"' \  Minimum 

_,,.      ^,,  S  Maximum 

Gilbert^? i  Minimum 

)  Maximum 

Grannis \  Minimum 

„         ^^  >,  S  Maximum 

flravette95 \  Minimum 

,,       ^  .  S  Maximum 

Green  Mountain. . .  j  Minimum 

S  Maximum 

Harrison j  Minimum 

„  ,  Maximum 

Helena )  Minimum 

_,   . ,      ,  Maximum 

Highland.. J  Minimum 

«  tt  i  .Maximum 

Hope  W  » I  Minimum 


65  65 
34  28 


65  59 
41  27 


81 

49 

71 

52 

65 

49 

72 

49 

57 

42 

74 

55 

69 

45 

73 

63 

74 

53 

73 

56 

72 

50 

76 

56 

70 

50 

73 

45 

61 

44 

73 

59 

74 

60 

76 

52 

60 

46 

62 

45 

61 

44 

73 

40 

66 

48 

70 

50 

71 

38 

58 

40 

67 

50 

65 

43 

73 

62 

71 

53 

68 

55 


77 

35 

70 

34 

70 

34 

75 

27 

71 

41 

71 

40 

76 

38 

74 

38 

75 

39 

76 

36 

71 

37 

78 

33 

75 

37 

75 

33 

64 

40 

77 

40 

77 

36 

74 

38 

71 

42 

71 

42 

69 

42 

76 

38 

74 

41 

73 

25 

74 

32 

74 

34 

68 

42 

75 

41 

70 

44 

70 

39 

61 

36 


68 
30 
72 
31 
72 
34 
63 
30 
62 
32 
69 
29 
70 
32 
63 
34 
71 
31 
68 
35 
71 
36 
67 
34 
62 
39 
71 
31 
69 
33 
71 
30 
58 
40 
72 
37 
73 
38 
76 
37 
69 
34 
70 
30 
67 
80 
80 
44 
73 
37 
70 
28 
68 
29 
73 
29 
66 
35 
70 
28 
64 
34 
72 
38 
48 
36 


61 
29 
68 
32 
66 
32 
50 
32 
55 
32 
62 
24 
47 
27 
50 
34 
64 
35 
60 
32 
67 
32 
60 
33 
47 
25 
67 
25 
60 
36 
65 
30 
48 
30 
63 
33 
66 
34 
55 
35 
48 
33 
54 
34 
52 
32 
62 
33 
61 
40 
53 
29 
63 
32 
50 
24 
49 
34 
50 
25 
55 
■  34 
64 
35 
66 
32 


78 

81 

81 

81 

78 

67 
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Daily  temperatures  for  March,  1939,  continued 


Station! 


Morrilton  . 
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Majcimum 
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Little  Bock..- l|j?Sm 
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[AirwayJ  j  Minimum 
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Marked  Tree 5?  j  Maximum 

(  Minimum 
Mena j  Maximum 

/  Minimum 
Montieello (  Maximum 

(  Minimum 

.$$  j  Maximum 

Minimum 

Maximum 

I  Minimum 
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44 

58 

49 

66 

60 

69 

49 

68 

51 

63 

50 

65 

46 

70 

66 

57 

49 

56 

43 

46 

69 
56 
54 
39 
62 
49 
62 
51 


63 

49 
62 

38 

61 

42 

58 

38 

61 

45! 

63 

46 

56 

40 

78 

48 

57 

40 

61 

47 

58 

42 

63 

39 

60 

48 

60 

44 

59 

40'  40; 

66l  77 


431  43; 

631  75; 

42]  42; 

63  76 


45 
76 
37 

72; 

42] 

76 

46 

75 

41 

74 

42 

78 

45 

75 

46 

80 

38 

74 

44 

77 

40 

77 

41 

74 

44 

76 

40 

80 

46 

78 

33 

69 

43 

78 

37 

73 

42 

71 

43 

72 

45 

76 

43 


44.9 

66.6 

37.9 

66.7 

41.7 

63.5 

35.6 

66.1 

46.8 

69.2 

44.7 

67.0 

43.0 

73.0 

47.3 

66.4 

37  9 

67.8 

46.1 

65.3 

39.9 

68.0 

44.0 

68.4 

46.8 

70,7 

40.6 

67.1 

40.4 

70.5 

38.8 

67.1 

43.6 

67.7 

44.2 

71.6 

44.0 

68.6 

44.2 

63.9 

41.5 

70  6 

46.3 

66.5 

39.9 

71.9 

45.0 

72.2 

46.3 

66.0 

40.5 

70.2 

42.4 

.67.'5 

46.1 

68.3 

41.9 

69.7 

44.2 

67.7 

43.6 

69.9 

43.0 

71.2 

47.3 

68.7 

40.0 

61.8 

42.3 

70.8 

41.4 

71.6 

46.0 

62.5 

42.3 

66.1 

43.3 

68,1 

43,6 


Daily  Evaporation  [inches]. 

mean  Temperature  [F»],  and  "Wind  Movement  [miles]  for  March,   1939 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 

Data 

Day  of  month 

'2 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22      23 

24      25 

26 

27 

28 

29 

SO 

31 

0 

Hope ii.. 

[Exp.  Farm] 

Irons  Fork % 

[Exp.  Forest] 

RusiellviUe 

[Ozark  Nursery] 

Stuttgart   45.. 

[Rice  Exp.  Farm] 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  lem. 
Wind  movo 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.124 
34 
101 

.039 

38 

4 

.0-8 
40 
41 

.127 
40 
169 

.102.104 
32!     44 
65      25 

.083.109 

38]     42 

7        7 

.078  .106 
40      45 
26     3;t 

,084  .072 

42]     46 
100      37 

.130 
62 
43 

.075 

'  io 

.056 
54 
31 

.078 

56 

135 

184 

62 
9:3 

* 
• 

.182 
62 

85 

.073 
62 
194 

.254 
53 
59 

.207 
46 
28 

.224 

52 
87 

.200 
51 
82 

.195 
44 

42 

.138 
39 
11 

.112 
46 
34 

.120 
46 
46 

.063 
48 
15 

.104 
54 
65 

.126 
54 
42 

.084 
55 

53 

.110 
51 

48 

.097 
62 
22 

.122 
63 
12 

.Vi3 
60 

75 

.024 

68 

6 

.052 
66 
20 

.065 
68 
50 

.0,56 
54 
38 

123 
70 
61 

.068 
66 
43 

.090 
66 
90 

.052 
70 
101 

.323 

56 
208 

« 
* 

.264 
60 
130 

.268 

65 

301 

.180 
42 
43 

.  258 
49 
76 

.108 
51 
19 

.119 
52 

98 

139 
53 
14 

.152 
54 
14 

.124 
56 
27 

.116 

58 
34 

.203 

49 
70 

.176 
40 
58 

.240 
54 
119 

.212 
50 
164 

.216 
46 
79 

.132 

38 
25 

.166 
44 
35 

.115 
41 

80 

.142 

49 
38 

.110 
45 
10 

.110 
46 
20 

.104 

46 
40 

.154 
52 
39 

.117 

"io 

.140 
48 
35 

.125 
52 
83 

.168 
56 
20 

• 

50 

• 

.202 
55 
35 

.144 
54 
74 

.088 
61 
59 

.308 

"57 

.1110 
62 
35 

.170 
57 
92 

.207 
65 
18 

.088 
60 
12 

.166 
SI 
30 

.050 
62 
59 

.123 
65 
11 

.125 
61 

7 

.138 
63 
9 

.121 
62 
26 

.054 
64 

7 

.114 
60 

8 

.118 
64 

7 

.146 
06 
30 

.248 
68 
10 

.089 

63 

6 

.174 
70 
23 

.162 
68 
30 

.154 
60 
36 

.219 

"28 

.142 
66 
42 

.164 
64 
38 

■55 
23 

* 

.104 
f.4 
34 

.085 
60 
138 

.0.57 
64 
31 

.095 
60 
25 

.116 
61 
•22 

.033 
6-2 
44 

.3.58 
62 
39 

.078 
56 
19 

.146 
60 
50 

.116 
55 
92 

'  '.53 
69 

.090 
50 
20 

.008 
54 
64 

66 
118 

.118 
55 

47 

.040 
50 
24 

.052 
52 
90 

.061 
50 
92 

.140 
60 
46 

.110 
54 
11 

140 

59 
42 

.048 
59 
67 

4.966 
54.9 
1465 

3.273 

62.2 

627 

3.993 
56.3 
1399 

3.523 
55.6 
2720 

CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


March,  1939 


Precipitation  for  March,   1939 
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washTnSton 


lEWTON  1   .s;i;4  r»  2,     J 


CRAWFORD) 


■ISPUi: 


I  NEWTON   1       .SI 


j7t|(,^. 
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?Ar^ 


IMILLERJr 
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V.ALHOUN  >| tMltOl,, 

i  COLUMBIA  I  ^'  V./<> j ) 


ARKANSAS 

SCALE  OF  MILES 
10   20  so  40   so   ao 


Daily  R 

iver    Stag-es  for  March,   1939 

Stations 

Rivers 

Flood 
?tage 

1 

3       4        0       6 

:             1             :             i             ,             1             '             1             1             ,             ,             I             1             1             1             i 

7  1     8        9  1   10  1   11    I   12      13  1   14  1   15  1   16  j  17  :  18   ■    19  1  20  :  21  i  22      23 

24      25 

1 
26  1  27      28     29 

30 

y 

..Arkansas 

2-1 

q.R 

9  0 

7.H 

7.3    8.0    7.7    7  7 

7.7 

i        1               I        1        1        1 
7,2!  6,8!  6.7    6.8;  6.7i  6.3    6  5]  6.2    6.1 

.5.9    5.9 

5  8 

5.7 

5.7 

5  7 

5,5 

5,4    5.3'  5.3 

5.4 

5  6 

5.7   6 

Van  IJuren  . . . 

...      do  . . . 

22 

M  8 

9.V 

7.  H 

6.S    8.2'  7.8    7.5 

7.2 

6.5I  6.0i  5.8    5.81  5. 8|  5,4i  5. 4|  5.31  5.2 

.5.0    4.7 

4.8 

4,8 

4.7 

4.V 

4.6 

4.4    4,41   4  3 

4.4 

4  b 

4.71  5 

Danville  

.Petit  .lean. 

20 

21   8 

;o.3 

17.9 

14. 'Jil7.  li21.7S22.0 

20.3 

17.2|13.8'11  4'J0.3    8.8 

7.5    6.7'  6,1!  5.0 

5.3    5.0 

4.8 

i.i 

4.6 

4.4 

4.3 

4.1    4   1    4.0 

4.0 

4.5 

lO.lllO 

Oiark  

..  Arkansas. 

•22 
22 

5.8 
10  2 

5.4 
9  8 

5.1 
9  3 

4.6]  4.3I    1  71  3.7 

3.7 
8,0 

3.3I  2.fi'  3.('l  2.7    2.7 
7  7;  7.0i  9.0]  7.8    7.0 

2,4l  2,0!   1.9!   1.8 
6.6;  6.01  5,61  5,3 

1.6    1.4 
4  9    4.6 

1.3 

4.4 

1.1 

4,2 

1.0 
4.1 

0.9 
3.9 

0.9 
3,8 

0.8    0.7,  0  6 

0.5 
3.4 

0,9j  0.9 
3.2    4.4 

1 

do  .... 

8.3ll1.2il0.0 

9.0 

3.6 

■^■i\  i'i 

4 

do  ... . 

20 

R  5 

8  2 

7,7 

7.0    7.0    6.6 

7.2 

6.2 

5.41  6  Oi  5.4    5.41  4.8 

4.1 

3.4!  2.81  2.2 

re    1.2 

0.  » 

0.4 

0.2 

0.0 

0.0 

-0  4 

-0.6!  -0.7 

-0,8 

-0.8    0.1 

(1 

Little  Rook. 

do  .... 

23 

in  fi 

10  4 

9  8 

9.1    8.21  9.0 

9.2 

8,3 

7,2    6  7l  6,3    7,1    6,8]  6.1 

6.4!  4,8!  4.3 

3.8l  3.4 

3.0 

2,8 

2.6 

2.4 

2.2 

2.1 

1.9 

1.8 

1,8 

1  8    1,9 

2 

Fine  Blufl  .   ... 

do 

V.^ 

14  8 

14,5 

13  8 

13.5  12  7  i  12,0 

13,2 

12,8 

11.7  10.7;10.4    9.9|l0.4'lO.  1 

9,3!  8.6i  7,8 

7.4!  6.8 

6.8 

6,1    5.8 

5  8 

5.5 

5.3 

5.1 

5.0 

4,9 

5,1 

5  2 

5 

Gilbert       ...■ 

Buffalo. .. 

30 

7  P. 

fi  fi 

fi.1 

5.7112.41   7.7 

6  5 

(i.  1 

5.8    5.61  8.5'  7.4i  6.9'  6  6|  5,91  5,6;  5,0 

4.8!  4.7 

4.7 

4.4    4.4 

4.3 

4  3 

4.2;  4.1 

4  i 

4  0 

3,9 

4.0 

4 

Doniphan.  Mo. 
Black  Kock  .  .  . 

..Current  .. 

IC 

•■S.  4 

5  4 

fi.9 

11.6  10. 8110.0 

9.1 

8  9 

8.  ll   7,6!  G,9:  5,5|  o.Oj  5.0    5.0,   4  9:  4.9 

4.8|  4.5 

4.3 

4.2    4.2 

4.  1 

3.9 

3.51  ^-6 

3.6 

3.6 

3  3 

3.1 

3 

Black.  . . 

14 

17  R 

17  3 

Ifi  7 

15.4!l9.2|23.6i23.2 

21.8 

21,  120.  8,21.0  21.221,221.0211.8  20.4il9.9 

19.0  18.3 

I7.3jl6.5|15.9il4.9 

14,0  li-.  9  11.8110,8 

9.9 

9,1 

8.8 

8 

Judsonia.       .   . 

Little  Red. .  . 

3(1 

29  7 

•.>8  5 

27.  2 

26.  7126.8  28.6128.  7 

28,2 

27, 1;27,  2128,  4l31. 1 :29,  2,28.  0;27. 4;26.8,26.  3 

25,8i25,4 

25.0,24.5!24.0;23.0 

23,122,8,22,321.8 

21,3 

20,8  20,5:19 

.  ..White... 

.<iO 

8,4 

8  n 

7.4 

6-4i   6.6l   7.3|   7.6 

7.0 

6.0!  5..5t  5,0!  5.01  6,8    6,0    5,4;  .5,0;  4,71  4, 5|  2.7 

2.4    1.8;  2,0 

2.4 

0.5        -           ■       - 

0.8    1.9    0.8 

1,0 

0,7        * 

0.6 

0 

Cotter 

.     do  ... . 

21 

<)  '?, 

10  0 

9.0 

7.8|  9.0    9.81  9.5 

9,2 

8.5l  8.01  7.3    7.3|  7.ll  7.0;  6.8]  6.8'  6.8;  6.4|  6.0 

5.7 

5  0    4.8 

4.5    4.5 

4  5    4.3,  4.3 

4.2 

4,2 

4.2 

4 

Calico  Rock,  . . 

do  ..   . 

18 

12.7 

11.2 

9,9 

9.1I17.8  13,  Sill, 2 

9  8 

9.2!  8.(i|  8,3    8.8;  8  Oi  7. hi  7.5|  6.8l  6,1!  5,  6i  5,2!  4.9 

3.9J  4.2 

3.8    3.7 

3.0    3.2|  3.1 

3.2    2,7 

2.V 

2 

Batosville 

do  .... 

23 

1<l  1 

19  5 

17,8 

16.5  22,6  24.1 120.5 

17.9 

16.7:15.8116,0  16,3jl5,5:14.5!i4,  C;13.7!]2.8il2.2;11.6in.l 

10.6    9,4 

9  8    9.6 

9.3l  9.1!  9.0 

8  5    9.2 

9.0 

8 

Ne\vport 

Georgetown    .. 
Clarendon    •  ■  - 

..   do  .... 

26 

23  ',! 

23,8 

23.  9 

23.5  23.5125.2,26.0 

25.  9 

25.4  25.3125. 4|25.0'24.  0,23,  9,23  3  22. 8;22. 0.21 .3:20.  5119.8  19, 1  il8. 3 

17.4 

Ib.V 

16.0  15.1114.1 

12,9  11.7 

11,  1 

10 

do 

21 

24  1 

n  '/ 

M  0 

23,9  23  8:23,  8|24.0 

24.1 

24.  r24.2'24.  4  24- 6|24. 8  24. 7  24. 5  24.  2:23,  9:23.5  23.2122.  9122.  6  22.3 

22.0 

21.7  21,4121.0,20.7 

20.3  19.9 

19  3 

18 

do    ... 

26 

?<»  ? 

29  3 

29,5 

29,6;29.7|29.8|29.8 

29.7 

29.6;29,6  29.6;29.6,29.  7;29.7,29,8  29.8;29,8  29.  7,29,6j29,  5 

29.3,29.1 

28  9 

28.fil28. 3,28. 0127. 8  27.6127,5:27  3:27 

do  .... 

25 

27  4 

?7  5 

27  7 

27, 9|28,0!28, 128.3 

28  3 

28,3'28.3  28.3|28,2  28,2;28.1  28, 1;2S,2;28,  2  28,  2  28.1128. 1 

28.1128.0 

27.8 

27.  6  27.  5,27,  4  27.3;27.  2,27.2|27  .2127 

Arkadelphia  . . 

Boughton 

Camden   

Benton 

WhitecUfl.H 

Ouachita . . 

17 

14  n 

13  3 

11  5 

10.3  10.6:  8.8j  8.6 

8.7 

8.5:  8-3|  8,2!   '^■'^\   '-fil  ■'•*!  ^•''l  '•'^1  '^■^ 

7.4:   6.6 

4.9 

7.0    7  1 

b  2 

5  8,  5.31  4  8 

6.2|    7.1:14.412.0    8 

Little  Mo.    . 

20 

18  0 

18  9 

14  9 

12.2111. 4lll. 6110.4 

9.1 

8  3l  7,91  7,8l  7.6 

7.3:  6,8    6.4i  6.2|  6,0 

6.0:  .5,6 

5.6 

5.4|  5.4 

5.2 

5.2I   5,0;  5,6 

11.4  14.8                 '    ' 

16,3  17.6118 

Ouachita 

26 

33  5 

34.4 

34  fi 

34.  1J33.0!32.0'30.6 

29.6 

27,4:25,4:23.0:20.8 

19,2  17.7;16.6 

15.5,14,6 

12,7:13.6 

11.6 

10.4    9.1 

9.7 

9.3'  8  6;  8.5 

9.6  13.6 

18,7  22.6  26 

20 

in  9 

9  4 

8.fi 

8.1    8.3|  8.0J  4,4 

7.1 

fi.9!   6.8'  6.7j   6  2 

6.3    6,2!  6.1 

5.8    5,8 

5.7 

5,6 

5.6 

5.6    5.5 

0,4 

5,4    5.4    5,5 

5.8    6.2 

8.2    8.8!  7 

25 

25  8 

25  5 

24,9 

24.1  22.0 1 20.4 |2C,  2 

18.9 

16.3  14  0,10.0!  7,4 

0.8    6.01  5.3 

4.3    4.2 

4.0 

3,9 

3,9 

37    3.7 

2.8 

2,8    2,8    3.9 

9.o:i«.9 

20.8  23.0,24 

..  .Red  

25 

15  2 

13  8 

12  2 

11.2:10.6!  9.9    9.6 

9,2 

S.9I  8,71  8,2:  8.1 

8.0|  8.91  8.4 

7  7    7.5'   7.3 

7,2 

7  2 

7.1    7.0 

V.O 

6.8    6.7    7.1 

8.4:10.3 

12.0  15.0,17 

do 

25 

2n  9 

20  1 

19  2 

l-i.3]17.4|16.6  15.6 

14,7 

13.6M2.4:il. 'j  9,7 

8.91  8.4'  8.0 

7.5:  7.3 

V,l 

6,9 

6,6 

6.4    6.2 

6.1 

6.0!  5.9i  6.6 

8.5" 

11.4 

14.0  17.3 

19 

Big  Lake  Outl't 
St.   Francis... 
St  Francis  L  L 

St.  Francis. 

10 

14  8 

15  0 

15  1 

15  l|l5.2,15.4  15.8 

16,2 

16.4:i6.6!l6.6!l6.6 

16,5ll6  3;16.1 

15.9  15.7 

15.4]15,1 

14.9 

14.6!14.3  14.2 

13.8:13,5,13.2 

12.9 

12.6 

12.  4:12  1 

11 

do 

18 

18  7 

18  3 

18  ? 

18.6J20.0  20.9  21.5 

21,9 

21,9!22.2l22.4;22.2 

21.7!21,l!20,9i20.8  20  8 

20.6;20, 1 

19  8 

19.3118. 9;18.  3 

17  5ll6  3114,4  12.9 

11.9 

11.3110.9 

lU 

do  ... 

2fi  1 

2fi  1 

2fi  1 

26.0i26.1  26.  126.2 

2fi.2 

2fi.3l26.4i26,5  26.7 

26,8  27,  0:27.  l!27. 2  27,3 

27.327.2:27.2 

27.  0:26. 9; 26.  7 

26,  5l26,4l26.2i26.  0  25.8 

25.7  25.5 

25 

do  ..  . 

17 

8  1 

8  n 

7  8 

7.5!  7.8    7.9]  8  0 

7,6 

7.3    7.1    7.7!  7.6 

7,3|  7.1I  6  9!  6,7    6,5 

6.2:   6,11  5,9 

5.8i  5.71  5.5 

5.4    5.2!  5.1    4  9!  4.8 

4.8    4.8:  4 

do 

28 

25  4 

25  fi 

25  fi 

25.6'25.7i25.6  25.6 

25  5 

25 .3'25. 125,  512.5.0 

25,  5 

25,4:25,3  25.2!25.1 

25,0125.0  25.0 

25.ll2,5.l!25.1;25.1:25.0:24.9124.8:24.7 

24.7124. 7124 

...      do  .... 

32 

.sn  5 

30  7 

30  8 

30  9;31.0i30.9i30.8 

.30,8 

30.7  30.5j30.5  30  5 

,30.6 

30,5 

30.5  30  4:.S0.2:30.2,30.2  30.2 

30.3i30.4i30.5  30.6:30,7130  7;30,8  30.  7 

31.1130.1 

311 

Helena 

Arkansas  City. 

MissiBstppi  . 
do.... 

42 

47  5 

47  fi 

47  7 

47,  7  47.  5^47,  4:47.3 

47,0 

46.9'46.7 

46.7  45  7 

4fi.6 

46.6 

46.6,46.  546,  6 

46.7 

46  7;47  0 

47,3|47  0]47.  8148.0  48.2148,2 

48.2;48.  1 

47.9  47.6 

4/ 

42 

37.1 

37.4 

37.7 

38.0  38.0  37.9'37.9 

37.9 

37.937.8 

37.7  37.6 

37.8 

37.8 

37,9 

37.8  37.8 

37,7 

37  6  37.8 

37.9i38.0  38,2  38  4  38  6;38.8 

39. 0  38.  8 

38.8  39.0 

3b 

"Symbols  for  "Daily  Precipi"tatiori  Table  :~Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  m  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation 
corded  is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation,  1  Weather  Bureau  Station;  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  -iPrecli 
tation  is  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  tPrecipitation  measured  with  recording  gage.  'Included  m  the  next  measui 
ment  '1  Trace  or  precipitation  less  than  0.01  inch.  tJEvaporation  Station.  -(Post  Office  addresses  as  follows: -Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet.  Manill 
Boughton  Route  4  Prescott-  Devils  Knob,  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant.  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock  Index.  Route  5,Texarkana:  Irons  Fork.  Irons  Fo 
Experiment  Forest'  Mena;  Lutherville.  Route  1,  Lama^:  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud,  Route  2,  Mt.  Vernon:  Spriagbank.  Doddridge;  Turnpike,  Dover;white  Rock,  Gas 
Hankins,  Monticell'o,  Montongo,  Plantersville.  Rock  Springs,  Ross  and  Underwood,  Soil  Conservation  Service,  Monticello.  .  j.  .  ^  ....,-j  ■  v,»  »  -,,■>,*  ii«Th= 
Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures:~Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated  "'MidniKht  to  midnignt.  wine 
inometers  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur,    tjEvaporation  station. 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock,  Ark.5-4-S9-ll50 
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Price:  25  Ceuts  per  year  (not  stamps).      Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington  D.  C. 


GENERAL    SUMMABY 

The  mean  temperature  for  April,  based  on  the  reports  of  73 
ations,  was  59.3*^,  wliich  is  2.1'^  below  the  49-year  average, 
[onthly  means  ranged  from  53.6°  at  Lead  Hill  to  64.2"  at 
[agnolia.  The  highest  temperature  during  the  month  was 
1°  reported  at  Amity  and  Prescott  on  the  26th.  The  lowest 
jiiiperature  was  19°  at  Lead  Hill  on  the  7th.  Killing  frost  or 
eezing  temperatures  were  recorded  at  most  northern  and  west- 
•n  stations  on  the  7th.  The  greatest  daily  range  was  51°  at 
ilbert  on  the  9th. 

The  avernge  precipitation  for  109  stations  was  7.13  inches, 
hich  is  2.29  inches  above  the  49-year  average.  Monthly 
nounts  ranged  from  2.89  inches  at  Crossett  to  13.42  inches 
,  Pine  Ridge.  Amounts  exceeding  10  inches  were  recorded 
i-er  the  west-central  section  of  the  State.  The  greatest  amount 
KT.rded  in  any  24-hour  period  was  8.25  inches  at  Mountain 
alley  in  Garland  County  on  the  16th.  The  average  number 
'  days  with  0.01  or  more  was  8.  A  trace  of  snowfall  was  re- 
irded  at  a  few  northwestern  stations. 

Ten  tornadoes  occurred  this  month.  Thirt}^  people  were 
lied  and  100  or  more  injured.  Property  damage  was  esti- 
lited  at  $116,400.  Heavy  hail  this  month  damaged  proper- 
estimated  at  $36,000.  O.D.N. 
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COMPARATIVE    DATA     FOR  APRIL 

Year 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.   AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressupe   (re- 
duced to  5ea-leveV) 


Wind 


Relative 
humidity 


u= 


ntoaville 

Tt  Smith 
tile  Ro'k 
mphis 


30.041  30. .^71  12  I  i;9.;.0|  10 

30.00  30. -53  12  •^9.,S7  10 

■I9.m  30. .5.5'  VJ  29.50]  16 

30.00:  30.55!  13  I  'iiLSl  17 
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892.... 

893.... 

894.... 

895.... 

896.... 

897.... 
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899.... 

900.... 

901.... 

902.... 

903.... 

904 . . . . 

905.... 

90^.... 

907 . . . 
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910..., 

911.... 
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13..., 
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915..., 

916... 

917... 

918... 

919... 

920... 

921... 

922... 

923... 

924... 

925... 

926... 

927... 

928... 

929... 

930... 

931... 


Temperature 


a> 


933.... 
931.... 
935.... 
936.... 
937 .... 
938.... 
939... 
Period. 


62.8 
61.4 
64.9 
63.1 
63.1 
67.8 
61.4 
59.2 
60.7 
62.2 
58.1 
61.2 
60.6 
56.8 
61.1 
63.7 
54.9 
63.3 
6U.9 
59.8 
60.5 
61.9 
61.2 
61.0 
64.3 
59.9 
60.4 
59.6 
61.6 
59.8 
69.8 
63-5 
61.4 
61.4 
67.4 
69.1 
65.7 
57.3 
64.0 
64.9 
59.1 
63.8 
01.1 
62.7 
60.2 
59.7 
61.7 
62.1 
59  3 
61.4 
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22 
27 
29 
29 
30 
24 
31 
19 
19 
24 
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25 
26 
24 
25 
27 
24 
24 
24 
22 
29 
26 
27 
19 
19 
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23 
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24 
21 
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26 
23 
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28 
18 
26 
?2 
29 
27 
21 
28 
28 
29 
29 
17 
20 
24 
19 
17 


Precipitation 


Number  of  days 


2.75 
6.98 
7.16 
6.18 
1.99 
3.65 
4.  U 
3.09 
3.28 
4.98 
3.82 
2.87 
1.86 
3.88 
6.29 
2.55 
5.41 
6.32 
4.52 
5.14 
9.86 
8.14 
4.91 
4.57 
2.96 
3.65 
6.69 
7-63 
3. 56 
5.49 
7.87 
5  54 
6.30 
4.99 
2.62 
2.  65 
12. 93 
8.52 
5.69 
1.41 
•/  62 
2.85 
4.80 
3.5! 
4.37 
2.64 
3.18 
4.83 
7.13 
4.84 
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Storms  in  April 


Nature  of 
storm 


leavy  Rain 

findstorm 
ornado 
hundiTstorm 
loavy  IJail 
leavy  Hail 

vindstorm 
hunderstorm 
ornado 
leavy  Rain 

omado 
ornado 
ornado 
ornado 
oraado 

omado 
omado 
omado 

indstorm 

eavv  Hail 
I       and  Wind 
leavy  Hail 

'indstorm 


County 


Location 


Date 


Time 


Dir. 


I  Length 


™„™.i  \oi  path 
"'"^'^'^l   miles 


Width 

of  path 

yards 


Killed   Injured 


Damage 


Remarks 


Chicot 

DermottCLake 

Wallace) 

1 

Ba.xter 

Mountain  Home 

1 

( tuac-hita 

Stephens 

5 

White 

Kensett 

10 

Perrv 

Thornburg 

10 

iefferson 

Pine  Bluff 

lo 

Polk 

Mena  ''3  mi.  W  of) 

15 

Cleburne 

Higden 

15 

Crittenden 

Earl 

16 

Logan 

Paris  City 

Water  Dam 

16 

Hempstead 

Ozan  (2  mi.  sw  of) 

16 

Hnion 

ElDorado(lOmi.E) 

16 

LaFavette 

I  ewisville 

16 

1  .aFayette 

Bradleyd'i  mi.  W) 

16 

Drew 

Center  Point  to 

Tillar 

16 

Eradlev 

Ingalls 

16 

Iefferson 

Wabbaseka(3mi.E) 

16 

Cleveland 

Calmer 

16 

Poinsett 

Marked  Tree(near) 

16 

Jefferson 

Pine  Bluff 

20 

Jefferson 

Pine  Bluff 

26 

Nevada 

Prescott 

26 

8:00p.m. 

p.  m. 

p.  m. 

6:00  p.m. 

9:30  p.m. 

night 
2:00  a.m. 
10:30  a.m. 


12:30  p.m. 
1  :30p  m. 
1:30p.m. 
2:00  p.m. 
3:10  p.m. 

3:30  p.m. 
3:30  p.m. 
4:30  p.m. 

p.  m 
6:15  p  m. 

8:20  p.m. 

p  m  . 


SE 


NE 
NE 
NE 
NE 
NE 

NE 
N 
NE 


NE 


1-2 


1-2 


5 
short 

5 

short 

15 

3 
1 

10 


1-2 


200 


100 


200 
200 
440 
narrow 
440 

150 
200 
440 


0 
0 
0 
0 
27 

0 
2 
1 


1 
3 
1 

2 
62 

0 
21 

7 


$  50,000 

500 

15,000 

1,000 

"36 ',666 

500 

75 

25,000 

35 ,000 

25,000 

15,000 

1,000 

1,500 

20,000 

5,000 
3,000 
5,900 
500 
2 ,000 

5,000 

500 


Cloudburst  destroyed  dam  of  artificial  lake.  Millions 
of  game  fish  lost. 

Property  damaged. 

Property  damaged. 

Lightning  destroyed  a  barn  and  killed  a  mule. 

Property  damage  slight. 

Hailstones,  I  1-2  inch  in  diameter;  damaged  roofs,  auto 
tops,  windows,  and  shrubs. 

Property  damaged. 

Damage  by  lightning. 

Property  damaged 

125  feet  of  800  foot  dam  washed  out,  one  home  destroyed ; 
considerable  damage  to  farm  land. 

Property  damaged. 

Damaged  several  houses  and  oil  derricks. 

Property  damaged. 

Property  damaged-  .  „„  „-, 

Property  damaged ;  dipped  three  times  over  22  mile 
path.    Center  Point  community  center  of  greatest  loss. 

Property  damaged. 

Property  damaged.  ,   ,  .„  j 

Property  damaged  and  livestock  killed. 

Property  damaged.  ,       .    ^ 

Two  homes  unroofed;  hail  damaged  windows,  signs 
and  street  lights.  ,,  ^   ,,       „       -j      u, 

Hailstones,  some  size  of  golf  balls.  Considerable  pro- 
perty damaged. 

Property  damaged. 


'>'■:«•: 


Correction  for  February,   1939. --Fort  Smith,  maximum  on  25th  should  be  46°;  mean  maximum  51.2°.    March,  1939--Hope.monthly  evaporation  should  be  4.794. 


■»■ 
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CLIMATOLOGICAL    DATA:    ARKANSAS    SECTION 


April,  1939 


Climatologrical  Data  for  April 

,   1939 

Counties 

1 

£3 
O 

a 

0 
u 

If 

a 

3 

Tecaperature   (Degrees  Fahrenheit)        | 

Preapitation.  inches 

Number  of  days 

0 

■50 

u  0 

stations 

a 

d 

■3 

|i 

»  2 

an 

5 

S 
a 

a 

00 
0 

h9 

s 

a 

s 

IE 

"5 
0 

H 

"3 

3  0 

0  w 

on 
a  0 

H 

p. 

5 

•0 

a 
0 

t-, 

a 

>> 

a 
0 

0 

Obserrer 

Alum  Fork t 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . . . 
Hatesvllle  Airway. 

Batesvi'.le 

Bee  Brancli 

Benton      

Saline 

755 
500 
200 

148 

363 

277 

650 

285 
129J 

239 

259 

252 

465 

235 

205 

361 

116 

172 

516 

309 

293 

440 

17S 

327 

S30 

426 
2350 

162  1 

270 

2'29 
1465 

275 
448 

'260 
200 
600 
647 
900 
1250 
1100 

iow 

300 
445 
491 
375 
600 
275 

■756 
345 
220 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 

1207 
•z73 
273 

'31.5 
2010 
800 
273 
702 
231 
687 
800 
288 
250 
896 
275 
222 
215 
840 

■366 
122 

318 

i.w6 

680 

'526 

175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 
750 
332 

3 
44 
44 
55 

3 

40 

47 

4 

34 

y 

38 
14 
25 

4 
12 
S5 
54 
35 
18 
56 
46 
12 
27 
23 
53 

4 

3 
34 
39 
33 
39 

2 
52 
11 
58 

2 
54 
27 
14 

4 
20 
42 

2 
89 
67 
20 
20 
69 
48 
22 

1 
13 
44 

3 
33 
60 

3 
40 

9 
23 
35 
28 
35 
51 

3 

4 

4 
20 

2 
27 

2 
40 
56 
11 
12 
11 
39 
44 
16 

9 
52 
15 

2 
46 
33 
51 

4 
49 

5 

2 
27 

6 
12 
29 
30 

15 
52 

4 

42 

1  54 

58.6 
60.8 
61.4 

-'i.'o 

84 
91 
89 

25 
26 

27 

28 
31 
32 

7 

7 
7 

33 
42 
41 

10.08 
6.99 
6.81 
3.28 
7.45 
7.27 
8.10 

10.66 
4.24 
7.47 
8.25 
6.84 

10.09 
6.34 
K.44 
6.68 
4.54 
6.18 

io!96 

+  L94 
-1.92 

+2.' 52 
+3.25 

-o.'ii 

+3.' 23 

+2.28 
+5.79 

+2".98 
+2.32 
-0.24 
+0.87 

+5.'9i 

5.50 
3.00 
2.59 
1.51 
4.39 
2.37 
5.00 
4.18 
1.66 
3.20 
2.35 
2.97 
7.70 
1.87 
2.89 
2.70 
1.10 
1.82 

5.' 21 
2.  00 
3.29 
0.69 
6.08 
5.00 
2.94 
3.17 
1.94 
1.16 
3.37 
1.98 
2.  39 
2.03 
1.60 
2.41 
1.38 
1.90 
2  30 
3.22 
2.57 
3.84 
1.50 
3.60 
1.67 
2.04 
2.30 
4.76 
1  2i 
1.74 
5.90 
2.00 
4.44 
7.45 
2.  29 

i!73 
S.90 
3.90 
4.08 
2.16 
2.00 
2.23 
2.31 
2.72 
2.88 
1.70 
1.67 
1.52 
3.66 
1.69 
3.80 
8. 25 
5.43 
2.77 

8!22 
L40 
2.52 
2.75 
3.24 
2.53 
2.94 
8.07 
1  60 
3.36 
0.78 
1.72 
1.60 
L90 
5.18 
1.48 
6.50 
1.96 
2.19 
2.83 
1.80 
4.5? 
1.77 
1.91 
5.80 
)    1.40 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6 
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0 
0 

e 
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0 

T. 
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0 
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0 

T. 
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T. 
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0 
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11 
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11 
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8 
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'7 
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8 
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6 
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13 
7 
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6 
9 
5 
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10 
9 
7 
6 
8 
8 
7 

12 
6 
8 
6 
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12 

11 
8 

7 
6 
7 
9 
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U 
7 
7 
6 
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8 
6 
5 

8 
12 
14 
19 

6 
15 

8 
17 
12 
13 
16 
12 
13 

9 
14 
15 
12 
11 

ii 
13 
16 
15 
12 

8 
15 
13 

5 
15 
14 
10 

6 
U 
12 
12 
13 
12 
19 
15 
16 
12 
16 

is 
10 

13 
9 
16 

8 
18 
13e 

6 

6 

12 
10 

9 
11 

S 

7 

9 

4> 

8> 
14 

i 

is 

14 
12 
17 
12 
10 
16 
12 
17 
8 
15 
14 
14 
11 
15 

io 

13 
9 

15 
10 

ie 

15 
15 
17 
15 
18 
20 

17 
16 

12 
11 
U 

2 
14 

8 

8 

6 

5 

1 

3 
11 

9 

8 

5 

3 

6 

6 

io 

8 
9 
8 
9 

11 
6 
4 

18 
9 

11 

13 

11 
9 

16 

10 
6 
7 
3 
6 
7 
9 
4 

18 

'7 
8 

10 
7 
9 

19 
1 
2e 

16 
7 

'4 

10 

15 

7 

7 

19 

16 

21- 

13« 

6 

13 

'7 
6 
5 
7 
9 

13 
6 
9 
6 

14 
3 

13 
2 

15 
6 

'e 

13 
9 

'3 
14 

'6 
10 

5 
1 
1 
6 
5 

'(, 

\      8 

10 

7 

5 

9 
10 

7 
14 

7 
13 
16 
11 

7 

8 
13 
11 
12 
12 
13 

'5 

9 

6 

7 

9 
11 

9 
IS 

7 

6 

5 

7 
13 
10 

2 

8 
12 
11 

8 

9 

7 

9 
11 

7 

's 

12 

7 

14 

1 
11 

»f 
8 
17 

ii 

10 
6 
12 
15 

4 
5 
0« 
8» 
10 
9 

io 

10 
13 

6 

9 

7 

9 

9 

7 

8 
12 

3 
14 

4 

9 

i4 
4 

12 

i2 
6 

it 

5 
10 
12 
14 
6 
5 

'7 
6 

e. 
s. 
se. 

s. 

w. 
ne. 

s. 

s. 

sw. 

w. 

ne. 

SB. 

s. 

s. 
w. 

n. 

s. 
s. 
se. 

8. 

g. 
5. 
sw. 

sw. 

s. 

e. 

s. 
s. 
nw. 

sw. 

ne. 

s, 

w. 

ne. 

s. 

sw. 

w. 

sw. 

nw. 

s. 
s. 
nw. 

se. 

sw. 

s. 

s. 

sw. 

sw. 

n. 

se. 

w. 

a. 

sw. 

n. 

8. 

sw. 
sw. 

se. 
sw. 

sw. 
w. 

sw. 

sw. 
e. 

sw. 
n. 

ne. 

s. 

se. 

n. 
n. 

se. 

s. 

L.  R.  Water  Works 

Clark  

J.  W.  Campbell 

Clark  

Mrs.  Ted  R.  Carpentei 

Herbert  Neff 

Independence . . . 
Independence   .  . 

Van  Buren 

Saline 

59.0 

+  0.2 

83 

24 

29 

7 

39 

Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 

88.3 
56.8 
55.8 

57  9 
60.3 

66.2 

-  2.7 
-'i.'s 

81 
86 
83 

26} 

26 

26 

28 
25 
27 

7 
7 
7 

39 
46 
36 

J.  E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 

BentonviUe  

Benton  

V.  S.  Witather  Bureai 

Big  Lake  Outlet .  t 

Black  Rock 

Blytlieville 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 

-  3.7 

-  L9 
-'l8 

84 
87 

24 
26 

24  " 

29 
■27 

"33" 

7 
7 

■•  7" 

38 
44 

"34  " 

Sainuel  Is'orris 
F.  H.  Randolph 

Boughton t 

Brinkley 

Clark  

Harrv  J.  Buie 

Monroe 

R.  J   Torry 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

William  Jones 

Ouachita 

62.7 

-  0.7 

88 

26 

35 

7 

34 

i    M   Knight 
B.  M.  Wheatlej 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

61.0 
68  2 

60.' 4 

61.1 
54.1 
62.  3 
63.0 
59.8 
56  S 
57.2 
56.8 
6!   8 
59  7 

-1.8 
-'iii 

-'i!'} 

-'i'.3 

-  1.8 
-3.0 

-  2.2 

-'i.'e 
-'•i.i 

"S7' 
85 

"'88' 

'"86 

88 
80 
88 
88 
86 
85 
85 
86 
89 
89 

"24" 
24 

"26 

"ie" 

26 
26 
26 
26 
26 
25 
26 
26 
27 
26 

"36" 
26 

"•27  " 

"36" 
31 
23 
33 
34 
33 
23 
25 
25 
33 
31 

...y. 
7 

■"s" 

...„. 

7 

7 

7» 

7 

7 

7 

7 

7 

6} 

7 

"46" 
40 

■  48" 

'38" 
39 
30 
40 
39 
42 
34 
39 
35 
36 
37 

X    L.  Stephana 

Conway 

Winfred  D.  Polk 

6.35J+1.25 
6.821+3. 01 
2.89  -2.80 

Cotter 

Baxter 

Ashley 

0.  B.  McSpadden 
U.  S.  Forest  Service 

Danville 

Dardanelle 

Do  Queen 

Yell 

Yell        

12.90 
11.88 
7.09 
6.99 
5.70 
3.06 
7.45 
4.93 
5.19 
4.47 
8.05 
4.35 
4.11 
4.50 
7.64 
9.11 
8.63 
9.28 

+  8.53 
+  7.73 

+6!90 
-2.17 
+  1.88 
+0. 01 

-6!i3 

+6,'4i 

-6!i7 

+2  43 
+  4.00 

+2.' 98 

J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 

Sevier 

Johnson 

l)esha 

Union'      •. . 

E.  B.Smith 
U.S.Forest  Service 
Ben  Johnson 

Devils  Knob    f 

Fl    Dnrlido 

Mrs.    E.  W  .Gaston 

Fn^land    ..    .. 

Lonoke 

0.  V.  Halbrook 

Eureka  Springs. .. 

Fayettoville 

Fayetteville  Exp. . 
Fordyce             .... 

Geo.  W.  Nichoalds 

Washington  .... 
Washington  .... 
Dallas 

Charles  F.  Ford 
University  of  Arkanss 
Miss  Mercille  McMurr 

Fort  Smith 

Ft.SmithWtr.P.    .t 

Sebastain  

Crawford 

Hempstead  

Woodruff 

Searcy 

Pike 

V.  8.  Weather  Burea 
T.  J.  Wylie 

T.  J.  Logan 

Georgetown 

Gilbert 

57.4 

"'se' 

"26  ' 

"21  " 

•••7  ■ 

"si" 

C.  G.   Long 
F.  E.  King 

0.  A.  Price 

Polk  

60. 5'' 
58.5 
67  6 

56".8 
59.4 

60.2 
.W.9 
60.2 

55.' 4  e 

+  0.1 

+  1,3 

-'6^7 
-  3.3 

-'ii 

-2.6 

87^ 

95 
80 

26 

8* 
25 

•/8'» 

21 

26 

7 
6 

7 

41'' 
43 
28 

W.  E.  McVay 

4.87  +0.31 

Max  W.  Schmidt 

Green  Mountain  .t 
Hankins f 

6.  99 
5.15 
6.30 
6.80 
8.25 
4.39 
6  65 
9.89 
5.60 
9.25 
11.22 
6.29 

5.' 03 
7.97 
8.34 
7.96 
7.57 
3.73 
6.46 
6.51 
7.61 
8.93 
5.14 
4.72 
4.76 
10. 09 
4.90 
7.15 
13.  26 
12  91 
7.27 
10.88 
12.41 
4.62 
6.86 
6.62 
6.53 
6..58 
9.25 
13.42 

6.2;i 

7. 92 
3  51 
7.08 
5.53 
4.27 
9.07 
4.43 

11.23 
6.92 
7.6( 
C.91 
6.54 

11. 9f 
6.  6^ 
6.11 
8.2E 
3.9- 

+1.36 
+  1.70 
+  3.35 
+0.25 
+  1.66 
^  3.90 
+  L42 

+5!66 
+  1  50 

+i.'09 
+2.78 

+3.' 12 

-i.'ii 

+  1.60 
+  1.96 
+2  63 
+3.22 

+5' 87 

+  2^46 

+7.' 02 
+2.29 

+2.44 
+  1.81 

+  3.74 
-4  7.96 

+3!67 
-1.22 
+  2.16 

-0.'i7 

+7!2a 

+  3.  5" 
+2. 58 
+0.2S 
+5.8( 
+1.5" 

)  +3!6- 
1  -0.9; 

U.  S.  Forest  Service 

Drew 

Soil  Conservation  Sei 

hS 
80 

'"'ah' 

84 
87 

"'89«: 

26 
24* 

"ie" 

2 
26 

' '26* ' 

23 
33 

"32" 
34 
30 

'  266" 

7 

7 

....    . 

7 
7 

"7  " 

43 
30 

"42" 
40 
36 

'  'ii" 

Louis  B.  Keck 

Helena 

Phillips 

James  A.  Burnett 

Higden 

Highland 

Hope ii 

Hot  Springs.... 

Index t 

Irons  Fork ttt 

Jesslevllle 

Jonesboro 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River 

I>Ol)i 

Austin  E.  Cartwrighl 
J.  0.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  3ervi( 
W.  E.  McDowell 
U.  S-  Forest  Service 

U.  (j.  Forest  Service 

Craighead   

White 

58  8 

-  2.6 

84 

24 

29 

7 

36 

45" 
33 
33 
87 

Benedictine  Sisters 

Judsonia 

I.pBd    Hill 

53.6 
59.6 
60.3 
58.4 

-5.8 
-  2.5 

-"i.'g 

82 
83 
84 
83 

264 
26 
26 
26 

19 
35 
35 
27 

7 
7 
7 
7 

J.  H.  Crosswhite 

LITTLE  ROCK 

Pulhski    

D .  3.  Weather  Buret 

W.  B.  Airport  Static 

Luthervllle t 

Madison  

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Johnson  

St.  Francis 

Columbia 

Piiitnu       

H.  G.  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 

64.2 
57.2 
59.6' 
58.9 
60.0 
6L6 

-  0.4 

-  2.0 

-2.7 

-  2.3 
-1.6 

90 

84 
81" 
83 
90 
86 

2$ 
25'5 
24 
24 
26 
26 

35 
23 
35" 
32 
28 
34 

7 
7 
7 

n 

1 

7 

42 
42 
31" 
35 
39 
30 

State  Agri.  Sehool 
Mrs.  Johnnie  Mortoo 

Lee  

Poinsett   

Polk    

C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 

Monticello  Airway 

Monticello    t 

Moutongo T 

Morrilton 

Drew        

Airway  Observer 

Soil  Conservation  Se 

Drew 

Co away 

Soil  Conservation  8e 

58.4 
57.6 

-  3.8 

84 

24$ 

31 

7 

38 

Mrs.  Freda  M.  Ashcra 

Mountaiuburg    .  .. 
Mountain  Home. . 
Mountain  Valley. 
Mount  Ida 

Crawford 

Ba.^ter 

C.  A.  Lovell 

-  1.3 

86 

25$ 

25 

7 

44 

H.  N.  Halbert 
J.  G.  Scott 

Montgomery 

58.6 
59.4 

59.6 
63.2 

69.4 

57.8 

-  2.6 

-  2.6 

88 
83 

26 
25 

27 
31 

7 
7 

47 
36 

G.  A.  Whittington 
J.  D.  Henderson 

Moi.tgomery 

Montgomery 

Howard 

U.  S.  Forest  Service 

Oden 

S8 
88 

26 
26 

30 
34 

7 

15 
39 

U.  S.  Forest  Service 

Okay..  .. 

Charles  K.  Jackson 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

G.  H.  Banks 

Ozark  

-  2.6 

8S 
80 

26 
244 

28 
29 

7 

7 

38 
34 

Orkney  0.  Milton 

Paragould 

J.  E.  Garrett 

Carroll  King 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Plantersville 1 

Pocahontas    

Portland     .. 

Jefferson 

Montgomery  .... 

Drew 

Randolph 

Ashley 

61.2 

-  2.4 

84 

26 

36 

7 

34 

Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Huddleston 

58.4 
61.2 
63.3 

57.2 

-"i.'s 

-  3.4 

-  0.2 

--'i.'s 

"'82' 

87 
91 

"'87 

"27' 
26 
26 

'26' 

"26" 
33 
36 

■ '22' ' 

8 

"its" 

40 
41 

"43" 

Soil  Conservation  Se 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 

Pre^cott 

J.  Craig  WUliarag 

Rock  Springs .  ...1 
Rogers  (near) i 

Drew 

Benton    

Faulkner 

Drew 

Soil  Conservation  Be 
Carl  A.  Starck 
G.   A.   Maddox 

Ross                   ' '  1 

Soil  Conservation  Se 

60  8 
60. 2 

59.0 

—  0.2 

86 
86 

27 
26 

29 
36 

7 
7 

42 
36 

U.S.  Forest  Service 

8t.  Charles 

St.  Francis 

Arkansas 

Clay  

White 

U.S. Biological  Surv 
A.  BoyceBoyd.  Jr. 

-  2.- 

84 

24$ 

30 

7 

41 

Walter  A.  Smith 

Springbank  i 

Storv    

Miller 

Henry  Field 

Montgomery 

Arkansas 

Arkansas 

59.' 6 
59.2 
69.8 
64  0 

-'3'-. 

-'i't 

-  O.i 

'"86 

85 

)        87 

!        ilO 

"26 

26 

26 

1     26 

"33' 
36 
31 
34 

.... 

7 
n 

7 

'  36 
35 
40 
39 

9.   C  Story 

Stuttgart 

Mrs.  B.E.  Swim 

Stuttgart tj 

Subiaco 

Rice  Experiment  8t« 
New  Subiaco  Abbey 

T»x»rk»na 

Mill^er 

H.  8.  Brashear 

April,  1939 
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Cllmatolog'ical  Data  for  April, 

1939 

(continued) 

Counties 

1 

c 
.2 

W 

o 
<J 
a> 

o  OS 

a 

a> 
>-) 

Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 

Precipitation,  inches 

Number  of  days 

s 

J)  0 

stations 

1 

"3 

«  2 

an 

1 

.a 

K 

ol 

S 
1 

0 

a; 
to 

a 
£^ 

ft  a 

0 

H 

"5 

°  S 

«  p 

an 

Ii 

"3^ 

csa 

IS 

'Sfl 

3 

•a 
a 
0 
"3 
:>. 

d 
Ph 

>> 

•a 

3 
0 

s 

Observer 

Thornburg 

Turnpike T 

Underwood -t 

Waldron 

Warren 

Perry 

Pope 

650 
2240 

ly 

15 
2 

20 
45 
33 

3 
14 

2 
15 

58.0 
54.5 

60.5' 
62.0 

55i4 
59.2 

59i6 

59.3 

-  2.2 

-lie 

-'iis 
-'i'-s 

-2.1 

84 
81 

"96'' 

"so" 

82 

"ah" 

91 

26 
26 

26" 
26 

25" 
24 

26" 

26 

27 
23 

44 
38 

10.39 
7.56 
4.90 
9.64 
7.08 
4.48 
5.53 
5.82 
6.74 
6.46 

7.13 

+5. 13 
+  2.30 

+  3.88 
+  1   91 
-0.56 

+6."  63 

+  1.24 

+2.29 

5.73 
4.33 
1.25 
3.54 
1.57 
1.56 
2.02 
2.37 
4.72 
2.45 

8.25 

0 
0 

6 
0 
0 

T. 

0 
0 

0 

T. 

9 
6 

7 
9 
8 
6 
8 
7 
4 
6 

8 

11 
10 

■7'' 

8 
15 
18 
18 
13 
10 

13 

12 
12 

io'' 
4 

6 
4 

2 

1 

10 

8 

7 
8 

18 
10 
8 
10 
16 
10 

9 

s. 
sw. 

nw. 
nw. 

nw. 

s. 

»w. 

8. 

S. 

Edward  E.  Holmes 
U.  8.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Set. 

Scott 

Bradley 

Little  River 

Franklio 

Mississippi 

Searcy 

Cross     

S75 
206 
290 

2285 
237 

19.53 
167 

29' 
32 

48' 
38 

Wilson  Ferguson 
C.  N.   Turner 
L.  M.  Snead 

WhitecUffs    . 

White  Rock T 

Wilion 

Witt  Springs 

Wynne 

State  Means 

24 
32 

■ii" 

19 

32 
34 

■35" 

51 

U.  S.  Forest  Servic* 
D.  0.  Andtrson 
E    M.  Duncan 
B.  M.  Eddins 

Daily  Precipitation  for  April,  1939 

Drainage 
basin 

Dav  of  Month 

Stationi 

1 

2 

3 

i 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

39 

30 

91 

0 

Alum  Fork  Reser.  tf 

Amitv C 

Arkadelphia 2  f 

Arkansa.-!  City  ...2  j 
Batesville  Airwav.  ) 
Batesville  River .  2  1 

Bee  Branch- -i 

Benton '{i 

Bentonville  ....H^ 
Big  Lake  Outlet  .t^  S 

Black  Rock I 

Blytheville ' 

T. 

.79 
.27 
T.    . 

T.' 

.381 
.73 
35  2 
...  1 
.83 
...  1 
.40  1 

n9 ' 

.62    ...1 

T.    . 

••• 

T.    1.03! 

.    . 

T. 

T. 
.04 

.39  > 

).50 
J.  00 
.41 

1.39 
2.37 

4.75 
1.18 
1.41 
1  00 
2..H5 

.88 
7.70 
1.87 
2.89 
1.50 

.07 
1.82 

5i21 

.18 
.85 
.58 
.35 
.39 
2.17 
.25 
1.25 
.09 
1.40 
2.07 
1.48 
.38 

il5 

2.70 
.76 
.9H 

iig 

... 

•• 

... 

•• 

ios 

.06 
T 

'.'6i 

'f.' 

'igii 
iii3 

1.08 
.09 
.27 
.77 
.14 
.16 
1.20 
2.03 
.02 
.22 
.46 
.14 
.13 

i.'go 

.10 
.82 
.35 

i.45 

'ioe 

".'63 

isi 

".62 

ioi 

.24 

.... 

. .. . 

.. . 

10.08 

.39 
.69 
.51 
.90 
.57 
I  30 
!.09 

siM 
2.24 
2.97 
1.52 
1.70 
2.00 
1.80 
1.10 
1.40 

... 

...  1 
..     1 

T." 

.10 

.30 
23 
.47 
.62 
.20 
.76 

ies 

.25 
.77 

6.99 

Juachita. . 
ilississippi 
/Vhite   .... 
^^hite    .... 
Arkansas 

T. 

tv 

T." 

•• 

... 

t." 

ioi 

.04 

.36 

.30 

.37 

T. 

.30 

■.■46 
.52 
.43 

'ioi 

.17 
.20 
.07 
.26 

.03 
.39 
.10 

'.'6i 

.12 

... 

••• 

•   • 

E  SI 

."6i 

•■■ 

.iii 

ioi 

1. 
T. 

3.28 

iiii 

iiii 

iiii 

7.46 

... 

... 

7. 27 
8.10 

10.66 

Vrkansas.. 
3t.  Francis 
White   .... 
3t   Francis 
Arkansas.. 

ii2 

.03 
.06 

.'6s 

.16 
.05 

iii 

.011 

!33 
.20 

.64 
.03 

• 

.35 
.37 
.05 
.62 

.... 

T. 
T.' 

tv 

.03 

••• 

i64 

ios 

.01 
f.' 

f.' 
.10 

.01 

T. 
T 

'.'oi 

'i04 
.03 

ioi 
'.'62 

.06 

'.'('i6 
.04 

'."oi 

'ioi 

.©5 

.12 

4.24 
7.47 
8. 25 
6.  84 

.03 
.05 

10  09 

Booneville - 

Houghton  ...     .  t'! 

Brinkley 

Calico  Rock 2 

.   .. 

.. 

1.0.1 

i.'oo 

.12 
1.02 
1.10 

"63 

6.. 34 

White    . . . 

....  8.44 

White   .... 

.13 

.04 

ios 

6.68 
4.64 

Clarendon .2 

White   .... 
White   .... 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

6.18 

L47 
.02 

'.'06 

1.60 
.06 
.45 
.35 
1.98 
2.39 
2.03 
.06 
1.25 

i23 

.86 
2.00 
1.70 

.53 
2.06 
1.73 

'ii 

1.70 
1.16 
1.60 

't.' 

.01 
1.60 

T. 
1.38 
1.90 
2.30 
2.0) 
1.51 

.18 

'.'86 
.16 

li55 
.55 
1.02 
1.74 
.55 
1.40 
2.91 

2i29 


. 

1.08 
.49 

'.'ia 
.34 

..^8 
.81 
.02 
.65 
.45 
.95 

ioi 

.01 
.91 
T. 

.'62 
1.04 

ii64 
.40 

.56 

■f. 

isi 

T. 

.«7 

'ioi 

.05 

T. 

.03 

'.'03 
T. 

".hi 

.08 
.90 
.09 

.44 

.'62 

.02 

'iic 
'iis 

10.96 

White   .... 
White   .... 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Red ..- 

.15 

.18 
.23 



'.'69 
T. 

.'33 
.03 
T 

•■■• 

".'. 



iiii 

1.77  1.32 

6.35 

Cott«r ■' 

Crossett  ..[near].. 

Danville 2 

Dardanelle 2 

1.20 
.69 
3.96 
5.00 
2.94 
3.17 
1.94 

3.37 

1.70 

1.76 

1.72 

.64 

2.27 

.88 

.10 

1.20 

1.98 

2.10 

3.84 

si  60 
1. 10 
2.04 

.45 
4.76 
1.24 

.30 
5.6( 

4i44 

7.45 
1  42 

3.29 

eios 

3. -10 

.10 

.70 

iei 
.33 

.62 
.22 
.19 

'i6-2 

1.3? 
1.13 

1.00 

3. 22 

2.57 

.54 

.10 

.31 

1.46 

1.67 
.25 
36 

L70 
.30 

2.00 

iii 

1   44 





... 

.20 

.48 

.33 

1.16 

58 

i05 

;;;: 

ii.. 

6.82 
2.89 
12.90 
11.88 

7.09 

De  Queen 

Devils  Knob t 

.03 
T. 

il8 
.06 

.10 

T. 

T. 

.03 

T. 

"■02 
.02 
.10 

iii. 

iiii 

"15 

66 
'i33 

iiii 

iiii 

i52 

?7 

5.99 

Mississippi 

.... 

.... 

■*■  ■ 

.60 
.34 

'30 

T. 
T 

ios 

't. 

6.70 

Dumas 

El  Dorado 2 

... 

T. 

't' 

'.'('I8 
i.'io 

'.'6i 
.01 

.05 

'1' 

t'.' 
T. 

T.' 
'.'63 

3.  06 

.... 

.... 

iiii 

•  • 

7.45 

White 

■White 

White 

Ouachita.. 
ArkansM.. 
A&kansai . 

Red 

White   .... 
White 

tV 

■••• 

'f." 
.01 

L05 
.10 

4.93 

Eureka  Springs  — 

Fayetteville   

Fayetteville  Exp.  8 

Kordyce 

Fort  Smith U 

Fort  Smith  W.  ..t^ 

Fulton 2 

Georgetown 2 

T 
.01 

'ioi 

ioi 
'.'63 

.07 
.03 

't" 

".Ob 
.34 

.... 

.... 

i'.i 

T. 

T. 

T. 

.12 

T 

T. 

.64 
.30 
1.45 
T. 
.49 
.62 
1.87 
1.86 

■i56 

■i06 
.96 
.21 
.51 

1.01 

.30 

1-11 

iii.' 

.81 

'i34 

.15 
.04 
.79 
.85 
.85 

1.16 
.0! 

1.23 
.27 
.42 
.79 
.70 

1.03 

1.18 
.63 
.10 

5. 19 

.... 

T. 

4.47 
6.05 
4.36 

't.' 

i'ii 

ii 

'."22 

'.'02 
.05 

T. 
.15 

4.  11 
4.50 
7.64 

iiii 

.... 

• . 

9.11 

Olenwood .. ..  ^ 

Ouachita.. 
Red 



.... 

.29 
.50 
.25 

!.02 
2.91 
.87 
.89 
1.67 
1.75 

.15 
.01 
.60 
.07 

iii 

'i06 
.24 

."0 

.10 

't'. 

iiso 
iii 

8.63 
9.28 

Oravette ....2 

Green  Mountain.! 
Hankins tt 

4.87 

White 

Ouachita. 



'1. 

'.'65 

5.99 

't.' 
ioi 

5.15 
6.30 

Mississippi 

White 

Ouachita.. 



.  .  .  . 

f.' 

2.30 
.22 
.61 
.65 
.75 
.95 
.42 

.35 

.85 

•••• 

•   ■  • 

.05 

6.80 

Higden 

Highland 

T. 
.66 

1.31 

.18 

1.15 

2.15 

T. 

.01 

.04 

8.25 
4.39 
6.65 

9.  89 

Hope   tP 

Hot  Springs  

Index        +2 

Irons  Fork  ....m^ 

Jessie  ville 

Jonesboro ; 

Judsonia 2 

Red 

Ouachita 

.... 

'.■52 

i'.i 

'.'6i 

'.'oi 

i.ii 

■f." 

.08 
T. 
T. 
.10 

'ios 

T.' 

't'.' 

.03 
.10 

1 

■f.' 

'iiii 

.12 
.17 
.16 

25 

..    . 

.  .  .  . 

't'.' 
'f.' 

T. 

.94 

T. 

't.' 

'.'03 
T. 

't' 

T 
1.12 

1 

'.'08 

■R.iH 

5.60 

.  ■   . 

.66 
1.73 

.03 
2.90 
1.54 
1.77 

.93 

.9C 

'i2C 
.01 

.05 

"7^ 

.14 

iii' 

9.25 

Ouachita. . 

White 

White 

White.   .  . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 

'.'in 
'.'oi 

".Ob 
f.' 

ii" 

.40 

'f." 
T. 

11.22 
6.29 

1.28 

■ 
1.40 

.23 

.26 
1.30 
1.62 

.IC 
2.23 

li51 
1.84 

. 

3.66 
.14 
1.10 
.45 
2.01 
1.37 
R  10 

'i04 

T. 

.03 
.14 

lii.i 

iiiii 
j.... 
1..    . 
1.... 

5.03 
7.97 
8.34 
7.96 

Lead  Hill 

Little  Rook...i] 
LittleRock  Alr'y.  i 
Lutherville 1 

1.11 

.6a 

2.1( 

1.8£ 
1.4C 
2.72 
2.56 
I. It 
... 

.  1.' 
2.0i 

1' 

... 

i     i 

.i.. 

..    . 

■■•■ 

-  "■ 

.64 
T. 
T. 

04 
.60 

'.'80 
.46 
T. 
.81 

''i" 

.29 
1.15 

li27 

2.00 
.2.'i 

1.29 
.87 
.49 

'.59 
.76 
.45 
.51 

1.55 
.33 
.37 

T. 
.. 

iii 
. . . . 

'."01 

'.'6c 
'.'65 

T. 

r.' 

T. 
T 
.IC 

't. 
'.'7c 

3.8! 
3.90 
4.08 
1.36 

.10 
1.28 
2.31 
l.K 
2.88 
1.7t 
1.67 

.9? 
2.6f 
1.6- 

3  sr 

■f.' 
".'18 

.35 

'.'08 
.    . . 

:'i06 

■ . . .. 

Iiiii 

■• 

St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 
3t.  Francis 
Ouachita 

'.'i'j 

."04 

'ii7 

'i04 

'.'05 
t. 

.01 

't.' 

".i'i 

iiiii 
1 

1  i .  i ' 

'ieo 

.63 

"oi 

1  ■'. 
]..  . 

iiiii 

.31 

i^i 

.20 
.47 

'.56 
'f.' 

'.'is 

'.32 

1 '  • 
1    . 
1 

'.'36 

;  .25 

'  .98 

i... 

!•■  • 

7.  .57 

Magnolia    

3.  /3 

Mammoth  8pg ...  2 

6.61 

Marked  Tree 2 

Mena 2 

Monticello  Airwav 
Monti  cello(near.t: 
Montongo ^ 

Mountninburg 

MountKin  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Newport 2 

Norman   2 

Oden 2 

Okav 

Osceola 2 

Ozark 2 

Paragould 

Parkin  2 

I'ine  Bluff        ....2 

8.93 

.20 

■f. 
T 

.0. 
l.Ol 
1.5'.i 

.Of 
l.fit 
1.9f 

.5C 
2.3f 

i.'w 

2.4i 
.11 

2.52 
.03 
.18 

'i''.' 

5.14 

Ouachita. . 
Ouachita. 
Arkansas. 
Arkansas. . 

■•'■ 

.is 

4.72 
4.78 
10.09 
4.90 
7.15 

Ouachita.. 
Ouachita. . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. 

Red 

Mississippi 
Arkansas.. 
St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas.. 

'.'i:i 

i08 

".'6i 

"t.' 

'.'li 

iiiii 

.3(1 
.74 

'.'io 

.70 
.50 

.02 

. 

1.9C 

.1£ 

2.7' 

".hi 

1.4C 

ii46 
l.li 
2.  .53 
2.94 

..   . 
.... 

liii' 

T 

1 . . . . 

.20  Is.  2.5 
.  05  5.  4a 
..    .  1.8C 

*        « 

.04 

.10 
.62 

.03 

j'iio 

ii'i 
1 — 

1 . . . . 

1 "  ■ ' 

i. .. 

i. .. 

i..i. 

i.ii 

13.  26 
12.91 

7.27 
10.88 

".77 
'1. 
.01 
.36 
89 

1.58 

".m 

T. 
1 

't' 

T. 

T     a  ■»;         1 

.28  .. 

112.41 

.0,' 
.8^ 

•.'61 

!  .8S 
!    .76 
i2.75 
i3  24 
1  .93 
1  .56 

i  .24 
i  T. 

:i.s2 

!  .33 
.96 

;i.3i 

]■■•■ 

1  .    .   . 

'iii 
".' 

..  . 

j .... 

i"ii 
1... 

j'.'i2 
'.'06 

.69 
.33 
.40 
.06 
1.02 
1.73 

't' 

5'il3 

1   4.62 
5.86 
6.52 
1   6.53 
!   6.58 
1  9.25 

.  «'oi.<lmaaiVKx.  ■ 


22 


OLIMATOLOGICAL  DATA:    AKKANrtA-S  SKCIION 


April,  1939 


stations 


Daily 


Drainage 
basin 


I'ine  Ridge  — 
Plantersville  .. 
Pocahontas  — 

Portland 

Presoott 

Rock  Springs.. 
Rogers  (near). 

Rosebud 

Ross 

Russellville . . . 
St.  Charles  ... 

St.  Francis 

Searcy 

Sprlngbauk  ... 

Storv 

Stuttgart 

Stuttgart    

Subiaco 

Texarkanfl 

Thornburg 

Turnpike 

Underwood 

Waldron 

Warren , 

Whitecliffs  .... 
White  Rock  . 

Wilson 

Witt  Springs  . 
Wynne 


Ouachita.. 
Ouachita. . 

White 

Ouachita. . 
Cuachita. . 
Ouachita. . 

White 

Arkansas. . 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
White  ..  . 
St.  Francis 
White...  . 

Red . 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

Red 

Arkansa-s  . 
Arkansas. . 
Ouachita  . 
.Arkansas. . 
Ouachita  . 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
.Arkansas. . 
St.  Francis 


precipitation  for  April,   1939  [continued] 
Day  of  Month 


■12      23 


24 


25 


.03 


T. 


.02 


26 


.52. 
1.22 


08 


.44 


.32 


.77 


27 


28 


.75 
.47 
.39 
.45 
.62 

1.05 
.53 

1.57 
.67 

1.29 

'.'es 


29 


30   31 


02 


.08 

.61 

.03 

1,64 

.01 

1.57 

.... 

.32 

.80 

.82 

1.83 

.65 

T. 

.92 

1.07 

T. 

Daily   temperatures    for  April,   1939 


Stations 


10     11 


12  I  13     U     15     16 


17      18 


19      20      21 


22      23 


24 


25      26      27      28  1  29      30  |  31 

I 


Alum  Fork 

Amity 

Arkadelphift  $^.... 

HatenTille  

Hfie  Branch 

Benton  'Jsl 

ReutoiiTiUe  •"... 

Blythevllle 

RooiifViUe 

Brlnkley 

Camden 

Conway  

CornlTig 

Crossett  

Dardaiielle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

EI  Dorado    

England 

Eureka  Springs  .. 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp. 

Fordyce 

Kort  Smith"*.  .. 

Qilberts^J 

Grannis 

'lravette{$ 

(Jreen  Mountain. 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  $5  X% 


)  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximun" 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
J  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
'  (  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
)  Maximum 

■  /  Minimum 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
)  Maximum 

"  (  Minimum 
\  Maximum 

■  )  Minimum 
S  Maximum 

■  '  Minimum 
S  Maximim. 

■  I  jlinimun) 
S  .Maximum 

■  (  Minimum 
\  .Maximum 

■  /  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 

■  I  Minimurr 
S  Maximun 

"  (  Minimum 
S  Maximimi 

■  (  Minimum 
(  Maximum 

•  I  Minimum 
S  Maximum 

•  (  Minimum 
(  Maximum 

•  '  Minimum 
(  Maximum 

•  I  Minimum 
o  \  Maximum 

(  Minimum 
)  Maximum 

•  (  Minimum 
(  Maximum 

•  )  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

'  •  (  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
)  Maximum 

•  /  Minimum 
i  Maximum 

■•  (  Minimum 
(  Maximum 

■  \  Minimum 
S  Maximum 

■•  )  Minimum 

\  I'^ftximum 

••  )  Minimum 


52  51 
83   85 


47 

53 

74 

80 

51 

50 

79 

80 

50 

50 

81 

83 

35 

46 

69 

75 

48 

52 

74 

77 

48 

50 

80 

85 

51 

54 

75 

81 

.53'  51  i 

821  871 


55 
85 
52' 
76 
46 
85 
52 
86 
56 
81 
52 
76 
48 
78 
52 
77 
52 
81 
53 
83 
57 
81 
45 
85 
54 
78 
50 
75 
50 
78 
49 
76 
52 
84 
53 
84 
54 


.54 
84 

521  51 

791  74 

54  41 

86;  77 

50 1  56 

85  83 


68 

50 

67 

48 

73 

50 

65 

51 

6>J 

50 

59 

49 

61 

53 

68 

50 

67 

47 

74 

49 

72 

51 

70 

53 

63 

48 

71 

49 

70 

55 

70 1  63 

491  52 


62 
49 
64 

50 
68 
49 
66 
52 

60  i 
53 1 
66l 
50 1 

40 1 
68 1 
50 1 
62 
53! 
64 
54 
70: 
52; 
69' 
551 

61  i 
49 1 
74 
49 
60 
55 


59 1 
441 
67 
56 
65 
55 
64 
53 
63 
51 
68 
53 
70 
53 
70 
52 
63 
49 
63 
46 
65 
46 
75 
51 
62 
60 
64 
52 
65 
51 


53 
44 
77 
52 
73 
54 
71 
50 
60 
43 
59 
43 
60 
45 
71 
52 
58 
47 
62 
53 
62 
50 
54 
33 
69 
49 
59 
46 
73 
55 
65 
52 
55  68 
53I  51 


55 

28 

59 

31 

57 

32 

54 

29 

50 

28 

55 

25 

51 

27 

52 

29 

55 

27 

49 

33 

58 

35 

58 

30 

54 

26 

5' 

30 

55 

30 

56 

31 

45 

2:3 

51 

33 

56 

34 

50 

33 

51 

%i 

53 

25 

50 

25 

60 

33 

53 

31 

61 

21 

55 

28 

70 

28 

52 

26 

56 

23 

48 

33 

53 

32 

55 

34 


78 

75 

43 

58 

82 

72 

45 

59 

81 

74 

40 

65 

80 

75 

42 

60 

78 

78 

39 

58 

SO 

73 

35 

.39 

81 

51 

67 
45 

43;  591 

84  801 

46i  64 

79I  75' 

45;  60 

81  75 

51  57 

83,  77 


46   62: 

81 1  78 


70;  67 

45'  31 

68i  56 

45  34 


70  63 

48  83 

70|  61 

46  i  35 

73!  69 

48  40 

73  66 


47 
70 1 


73 
50 
71 
55 
74 
38  i  46 
59!  76 
43;  50 


43  i  30 
74'  62 


37;  24 

72 1  73 

481  47 

751  61 


611  42 
41 


491  401 


56 

42 

66 

34 

57 

41 

60 

42 

58 

44 

63 

40 

68 

41 

62 

42 

59 

42 

68 

32 

58 

45 

65 

43 

50 

40 

73 

33 

69 

41 

62 

40 

63 

38 

57 

40 

56 

41 

65 

40 

56 

46 

62 

35 

62 

40 

75 

41 

58 

40 

65 

41 

63 

38 

64 

41 

66 

40 


72 
51 
75 
41 
71 
56 
76 
49 
71 
.51 
78 
48 
71 
53 
79 
51 
78 
47 
71 
49 
76 
53 
71 
57 
63 
47 
80 
50 
69 
52 
77 
49 
72 
52 
71 
53 
68 
63 
71 
52 
73 
54 
76 
46 
69 
54 
84 
57 
71 
52 
78 
38 
75 
60 
69 
55 
69 
45 


771  74 

60 1  52 

791  72 

60 1  58 

78 1  80 

501  45 

79 1  75 

621  58 

77'  77 


601 
79 

54 


81' 

.57i 
821 


79  64 
62'  50 


61  57 

801  79 

621  65 

80!  76 

60:  58 

76 1  74 

61 1  58 


641  58 

771  75 

62 1  58 

73]  65 


65!  53 


58  .50 


571  ^"^ 

81  j  72 

62  54 

81  72 

62  53 

79  74 


60I  64 


65  55 
47  41 


62  55 

50 

59 


67  i 
521 
67 
50 


44I 
53 
40 
641  53 


5!  1 1  52 
461  41 


65'  521 
50;  431 
65   57 


40 

76 

39 

77 

35 

78 

40 

77 

38 

71 

48 

78 

42 

81 

42 

75 

44 

77 

43 

75 

36 

73 

38 

76 

44 

81 

44 

78 

32 

74 

42 

83 

42!  57 

74   67 

50 

78 

36 

72 

44 

64' 

50 

69 

41 


73 
50 
79 
48 
76 
46 
76 
46 
72 
50 
73 
45 
71 
47 
61 
49 
76 
47 
72 
62 
75 
50 
78 
48 
75 
48 
75 
45 
75 
50 
77 
46 
70 
42 
73 
50 
76 
50 
73 
48 
71 
49 
71 
48 
72 
45 
80 
50 
76 
52 
75 
42 
79 
48 
80 
49 
70 
50 
74 
49 
68 
50 
76 
49 
81 
54I  55 


April,  1939 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 
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Daily  teznperatures  for  April,  1939,  continued 


Station* 


9      10 


11      12 


13 


14      16      16      17      18      19 


so 


21 


22      23     21 


25 


26     37     28     29 


81 


HotSprings j 

Irons  Fork 5$Jt  j 

Jonesboro  | 

Lead  Hill j 

Little  Rock.  .•••  j 

Little  Kock I 

[Airway]  ; 

Lutliervllle i 

UasnoUa i 

Mammotli  Spring,  i 

Marianna ' 

Marked  Tree....$$ 

Mena • 

Monticello 

Morrllton ^' 

Mountain  Home. . .  ; 

Mt.  Ida ; 

Newport ; 

Oden •••  ; 

Okay I 

Ozark ] 

Paragould | 

Pine  Biuff j 

Pocaliontat 

Portland j 

Preseott { 

Rorers 

Russell  vllle tt 

St.  Charles $J 

•Searcy j 

Stuttgart j 

Stuttgart Im] 

Subiaoo j 

Texarbana  j 

Thornburg ..  .  j 

Turnpike j 

Waldron j 

Warren .  j 

White  Rock j 

Wilson 

Wynne j 


Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

I  Maximum 

'  Minimum 

I  Jiaximun. 

'  Minimum 

I  Maximum 

!  Minimum 

I  Maximum 

I  Minimum 

i  Maximum 

\  Minimum 

1  Maximum 

!  Minimum 

i  Maximum 

'.  Minimum 

i  Maximum 

\  Minimum 

i  Maximum 

I  Minimum 

I  Maximum 

'  Minimum 

I  Maximum 

I  Minimum 

I  Maximum 

!  Minimum 

I  Maximum 

'  Minimum 

I  Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 


79 
50 
82 
52 
84 
54 
80 
44 
78 
44 
85 
42 
80 
49 
85 
51 
84 
55 
82 
48 
74 
51 
80 
55 
77 
50 
84 
51 
85 
53 
76 
52 
S3 
53 
80 
55 
81 
50 
81 
53 
80 
54 
84 
52 
86 
58 
83 
42 
77 
50 
83 

84 
56 

78 
53 
76 
50 1  55 
74  78 
531  43 


61 1  61 


72.2 
48.3 
69.4 
41.4 
70.6 
47.0 
65  6 
41.5 
69.0 
50.1 
71.7 
48.9 
69.5 
47.2 
78.1 
50.4 
69.6 
44.7 
68.7 
50.4 
71.3 
46.5 
71.7 
48.2 
72.0 
51.3 
69.8 
47.1 
70.2 
45.0 
73.1 
44.0 
70.6 
48.2 
71.2 
48.0 
76.2 
50.2 
72.1 
46.8 
68.7 
46.9 
71.7 
50.7 
70.5 
46  3 
74.1 
48.2 
76.4 
50.2 
6U.6 
44.9 
73.7 
47.9 
71.0 
49.5 
71.3 
46.8 
70.8 
47.2 
70.0 
48.3 
72.4 
47.2 
76.9 
51.1 
71.1 
44.8 
65.0 
44.0 
74.8 
46.2 
74.7 
49.3 
65.5 
45.4 
70.1 
48.2 
70.8 
48.4 


Daily  Evaporation  [Inches],  Mean  Temperature  [F"],  and  "Wind  Movement  [miles]  for  April,    1939 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 

Day  of  month 

>> 

2 

Data 

[ 

p 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9      10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28      29 

30 

31 

0 
■a 

Slope %.. 

[Exp.  Farm] 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

.2M 
64 
25 

.208 
6f 
31 

.114!.  230 
65!     54 
30      46 

.164 
GO 
42 

"48 
91 

.516 
44 
97 

.138 
55 
35 

.248 
58 
SO 

.250 
63 
76 

229 
60 
76 

.189 
50 
73 

.192 
53 
47 

170 
57 
47 

.094 
68 
52 

• 

70 
62 

.942 
54 
89 

.178 
48 
145 

.196 
55 
50 

.136 
60 
36 

.212 
58 
69 

.329 
25 

.010 
61 

19 

.331 
62 
24 

.184 

66 

5 

.162 
72 
22 

.370 
69 
42 

.2.54 
66 
12 

.188 
68 
23 

.201 
61 
66 

6.878 
59.9 
1517 

fronsFork $i 

lExp.  Forest] 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

.134 
'26 

• 

.395.198 
59      69 
30      38 

• 

53 

42 

"42 

42 

.107 
39 

29 

.098 
13 

• 

6U 

• 

418 
'  29 

.141 
56 
126 

180 
46 
28 

.160 
49 

27 

.081 
"56 

'  '•* 

.  .^. 

"51 
128 

"44 
44 

.048 
52 
23 

.625 
52 
15 

.123 
"39 

• 
• 

• 
• 

.021 
'73 

"76 
25 

.158 
74 
22 

.218 
64 
12 

.127 

58 
20 

.201 

"ij 

• 

884 

JumllvlUe 

[Oiark  Nursery] 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.222'.  168 

66  i     68 
51     27 

.262  .  142 
66;     62 

41 1     65 

.054 

60 

4 

.226.109 
50      42 
120      43 

.125 
51 
44 

.134 
62 
33 

.20!) 
72 
85 

.164 
60 
57 

.233 
52 
77 

.159 
52 
35 

.078 
63 
35 

.070 
74 
41 

"69 
69 

.172 
.')6 

ni 

.138 
49 
113 

.085 
51 
107 

.081 
53 

14 

.170 
55 
36 

.190 
58 
26 

.236 
64 
22 

.184 
66 
19 

.152 

7(1 
18 

.186 
72 
19 

..566 
72 
46 

.232 
66 
38 

.194 
62 
29 

.206 
64 

5 

5.367 
60.8 
1384 

Huttgart   $$.. 

Rice  Kxp.   Farm] 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.140,  169:.  1 52.  2(17 

61;     67!     &2'     60 
72      59      56      82 

.101 
64 
6C 

.238  .166  .093 
48      42      53 
156      91       44 

.111 
60 
94 

.250 

63 

227 

14.S 

.151 
46 
75 

.147 
52 

89 

.175 
fid 
105 

.119 

65 
148 

.118 
66 
157 

.057 
60 

201 

.256 

47 

222 

.068 
48 
119 

.069 
54 
60 

.173 
55 
108 

.156 
58 
40 

.181 
62 
19 

.205 
66 
73 

.165 
71 
44 

.  126 
74 
50 

.163 
68 
70 

.134 
64 
49 

.190 
62 

78 

.168 
62 

47 

4.608 
59.1 
2844 

24 


OLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


April,  1939 
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Precipitation  for  April,    1 9  ■:  f> 
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Daily  River    Stag-es  for  April,   1939 


Stations 


Rivors 


Flood 

&tBge 


Fort  Sniitti 

Van  Buren  ... 

Danville  

Dzark  

Dardanelle  — 

Morrilton 

Little  Bock. 
Pine  Bluft  .... 

Gilbert 

Doniphan.  Mo. 
Black  Kock. 
Hober  Springs. 
OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Koek.  .. 

Batesville 

Neivport 

Georgetown    . 
Clarendon  .  . 

St    Charles 

Arkaflelplila  • 

Bough  ton 

Canirten    

Benton 

VVhitecliffs  ... . 

Index  

Fulton 

Big  Lake  Outl't 
8t.    Francis... 
St.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  . 

Parkin 

Madison 

Helen^ 

Arkansas  City. 


...\rkansas 
. . .      do  . . . 
.Petit  .lean. 
..Arkansas. 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .. 

..Buffalo... 
..Current  .. 
. .  Black.  . . 
Little  Red. .  . 
...White  ... 
.     do  .... 

do  ..   . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

do  . . . . 

.Ouachita . . 
Little  Mo.  . 
.Ouachita  .. 

Saline 

Little  River 
....lied.... 

do.... 

St.  Francis 
...      do... 

do  ... 

do  .. 

..  .  do  ... 
...  do  ... 
Mississippi 
do... 


22 
22 
20 
22 
22 
20 
28 
25 
30 
In 

u 

30 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
26 
■25 
17 
20 
26 
20 
25 
25 
25 
10 
18 

i? 

28 
32 
42 
42 


6.41 
5.5l 

y.L 

1.2: 
4.0 
0.41 

2. a 
6.4 
3.9 
3.1 
7.8 


6.3 
5.3 

7.5 

L5 
4.3 
0.4! 

2  8 
6.0 
;i.9 

3  1 
7.3 


6.2' 

5  2 

6  6' 


13  I  14 


15  I  10 


1.0 
4  0 
2.5 
8.6 

a. 9 

17.8:16. 

26.  7  i  26. 

27.0126. 

7.6l  7. 

n.s'M. 

28. 2 1 28. 

7.1    6. 

24.7  24. 

15. 5 1 13. 

19,8,19. 

ii.etii. 

10.5il0. 

25. 0  . . 
4.9    4. 

24. 1  23. 
3(1.2  29. 
46.1  44. 
38.5  38. 


1  2 

4.0 

2.4 

8.4 

8.3j  7 
15.914 
26.1 1 25 
26.5|26. 

i;.5l  9 
11.0]  9 
28.4|27. 

6.5    6 

23.  2 1 20. 
12  .8!  12 

0118. Uil7 
3  11.0iin 
3  10.  li  U 

24.  6  24 
3  3  9 
7  23.1 
7,29.0 
7  43.1 
1  37.4 


8.3  12.0  11. 
8.7  12.4,12. 
17.0  21.7^22. 


2.8 
6.2 
1.2 
3.3 
6.1 
8.0 
6.5 
12.6 


0.0 

4.0 

2.5 

7.8 

7.1 

1.3.8 

7125.3  25 

2i26.9125. 

0    9-117. 

.2!  8.6  15. 

6'26.U,25. 

3|  6.2  16, 

8117.7  17. 

O'll.  dill. 

0]16. l!l5 

8|l0.6  10. 

.81  9  6il3. 

.4l24.2]24. 

.5]  3.0    4. 

.3  21.5'21. 

.2j27.2i27. 

.5  40.0,39. 

.6  35.7  34. 


6.6|  7. 
8.1!10. 

4.4  6. 

5.31  7. 

7.1|  9. 

6.8;  5, 

9.2  7 


1.5.8115, 


5!ll.4|13, 
0|U.6|14 
52L3  19 

5  7.1  7 
9i 10.  8110 
81  8.21  7 
3!  9.3  9 
5,11.4!l3 
9'  5.61  5 
8!  6.3  5 
4  15.2  lb. 


6.8  9, 
8.3  8 
10.9  8. 
16.]!l7 
14.7118. 
16.  2, 18. 
24.8124. 
7125. 52.5. 
7  19.8120. 

4  18.31)8 
026.028. 
4112.71 
2121.3  24 
2I14.3II6. 
3116. 2]19 
6110.8111 
2114. 2!l5. 
3124.2124 

5  5.4l  5. 
8l2L8|21. 
226.2:25. 
1|38.4;37. 
833.9'33. 


7,01  6. 

9.  OlU). 

9.1    8. 

15  5il6. 

.3  19.3il9. 

.0|  18.6119. 

.7i24.6l24. 

.3l25.0'24. 

.2]l4.6!ll. 

17  0  13 

.8  31.032. 

.el  7. 

.5I2.5.  8;25. 
.4116.2114. 

0I21).  0!l9. 

0lll.4ill. 
.4|16.2|17 

0  24.1121 


8:12. 

1  13. 
l!l5. 

,l|  9. 

5  12, 
7|  8. 
71  9. 
lilH. 

2  .5. 
,7;  5. 
2  15. 

'.o\  '5.' 

Oj  8. 
,2!  7. 
2  14. 
,7ll9. 
0  19. 
624. 
8'24. 
0  10. 
.3111. 
533. 
9  8 
5l24, 
7i!3. 
5118, 

6  11. 
l!l7 
0'24. 
ll  4 


Sill 
511 
411 

Oil 

2  9, 

3  U 
4!l3, 
0    4, 


6112 
19 


21.2120 
25  0;24 


37.  7|37  6 
32.6|32.1 


4  11 

2113, 

2S2 

2    9 

8!23 

61 12, 

8  17 

8,11 

19 

0 

4. 

19. 

23 

38 

32 


,0  9 
2,  9. 
,3    8. 

5  5, 
.9  10. 
4l  8. 
9110. 
2]]3. 
9|  4. 
21  5. 
6!l3. 

'kl'i. 

,81  6. 
,9!  5 
,9' 12 
,||18 
,8l20 
1I25 
9I21. 
,410 
0'12 
,7  31. 
,7|  8 
3121 
2111. 
8  17 
91H. 
0!l9. 
,.24 
4!  4 
0118 
5!23 

6  39. 
.4  32. 


41  8 

5j7. 

81  4. 

S. 


3'11. 


6  3, 
1    5 

21  4 
OlU 
3I17, 
.0120 
3,25. 
S'24 
Oi  9. 
810 
-I30 
31  7, 


411 
5    4 

9I  5. 
8|I2, 

;.  4i  3.' 

81  5. 
7I  4. 

3ln. 
3I16. 
2120. 

525. 
24 


29 

7 

16 

9. 

14 

11. 

5ll9, 

1I24 

Ol  3 

4'l6 

5  22. 

5  39 

6  32 


2 
2 

9il0. 
4  8. 
11  5 

0  13. 

fi  '3. 

8  6 
4l  6. 
3I13. 
3]  15. 
3I2O. 
625. 
8'24. 
51  8. 

01  8 
3:27. 
3l2l. 
Iil4. 
8  9. 
9jl3. 
5111. 
PIH. 
l|24. 
8|  3. 
81 16 

2  22. 
7  39, 

.7  32, 


12. 

31 
11. 

18 
14. 
12 

7  11. 

8]27. 
5!  7. 
6i21. 

o\'s'. 

8  !3. 
312.'>, 
0!27. 
9121. 
3l20. 
926. 
9I25. 
3128. 
4I13 
7125. 
727. 
0  13. 
6!  9, 
4112, 
5I1I 
9|19. 
l'24. 
7[  5. 
5117 
4 '23. 

9  40. 
32. 


14. 
14. 

28. 
10. 
17. 
16. 

18. 

19. 

1(1. 

13. 

24. 
.  124. 
612. 
7  15. 
4 1 28. 
2I32. 


26. 

21. 

26. 

2.1. 

27. 

18. 

26. 

16. 

23. 
4119. 
3119. 


9111. 
2  15 
1  14. 
0117. 
0:20. 
9i  7. 
3110. 
712J. 

13. 

14. 

14. 

17. 

30. 

29. 

23. 

26. 


20  ;  21 


2 125 
3'24 
320, 
0129 
3110. 
8  26. 
1121 
1 123 


22. 
1  10. 
9  10. 
5  16 
5  16. 

7  24. 
5130. 
0  24. 
72G. 

3:25. 

6117. 
518. 
5  35. 

8  9. 
927, 
l|20. 
3  24. 


13. 

14. 

21 

10. 

14. 

14. 

17. 

20. 
6. 
8. 

21. 
9. 
8 
6111. 
913. 
7!23. 
330. 
3125. 
9  27. 
4125. 
2113. 
2I14. 
0137. 
4  8. 
8|27. 
2 1 19. 
0124. 
424. 
2:21. 
(|l25 
4  5 
1  19. 
1I24. 
3  41. 
3  34, 


22 


23 


24 


25 


I 
26  I  27 


28 


29 


11  8 
11.9 
18.5 
8.7 
13.2 
13.4 
16.2 
20.3 
5.9 
7.9 
22.1 


7.0 
9.6 

10.4 

19.9 

29.3 

26.4 

28.0 
6:25.7 
0  10.0 

10.9 

37.2136. 
7.9 

27.0 

18.0 

23.8 
0114.4114 
5122.  3  22, 


25.6 
4.8 
18.8 
24.3 
42.0 
35.1 


4 
2 

5 

7 

6 
0 
1 

6 
0 

8 
7 
1 

0 
9 

7 
9 
4 

1 
0133. 

2 1  7. 
4125. 
1114. 
012L 
6114. 
6|22. 
,7125. 


2 
1 
2 
3 
5 
6 
8 
2 
4 
0 
0 
5 

41  5. 
6. 
6|  fi. 
5  14 
8  25. 
0i26. 
3129. 
5l2«. 
71  8. 
11  7. 
0,31 
ol  6. 
6I22. 
0|12. 
Ii20. 
7  1-4. 
1I2I. 
9!... 
4|  4. 
6:18. 
,5124. 
0  43. 
,7  36. 


7 
1 
3 
7 
7 
9 
7 
0 
0 
0 

6. 

6. 
13. 
24. 
26. 
30. 
27 


20 
2111 


7.0 

6.0 

7.2 

2.5 

7.0 

5.5 

7.7 

15.0 

5.6 

6.1 

21.8 

7.9 

4.6 

6.6 

6.0 

12.7 

?3.8 

26.0 

30.5 

27.9 

8.0 

7.4 

26.6 

9.4 

18.4 

10.3 

17.5 

14.3 

20.1 

26.2 

3.9 

19.7 

25.9 

1  44.9 

2  36.4 


6.7 

6.4 

.■5.7 

5.4 

6.8 

6  0 

2.4 

2.0 

6.5 

5.9 

6.0 

4.2 

7.0 

6.2 

11. « 

10.9 

.5.4 

6.1 

5.5 

5.2 

20.6 

20.1 

7.2 

6.5 

4.5 

4.3 

6.0 

6.0 

6.1 

5.5 

13.3 

12.4 

22.5 

22.0 

25. 0 

24.4 

30.7 

30.7 

28.6 

28.8 

6.2 

5.3 

6.7 

6,3 

22.0 

19.9 

7.2 

6.7 

15.0 

14.1 

9.9 

13.2 

15.1 

15.5 

13.9 

13.6 

19.1 

18.5 

26.5 

26.6 

3.7 

3.6 

20.7 

21.1 

27.1 

27.6 

46.2 

46,7 

37  2 

35  7 

Symbols  for  Climatolog-ical  Data  Table :-The  departures  from  the  norniaUemperature  are  computed  from  the  averages  of  th«enUre  pericjd  for  stations  h^^^^ 

o>uj.wu.L9  iv^i  ^.^  x^    i^^  ^o ;   i^.^; ...s^v.  n? « -.^  „ ..,  „«,r, r,., i-a^  f,.^,,,  •  nnrnini  nr    standard  inefl n   .  adjusted  to  a  uniform  35- year   perio< 

ans  and  summaries      ^Evaporation  station.      tPos 


re  years  of  record.    Departures  of  preciriitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "st 
tiou".  with  10  to  14  years  the  means  are  foi  the  period  to  1935.  inrlnpivf     ?Also  on  other  dates.      ••Not  used  m  me 


or  more  ; 

office  addresses  (see  nptesjor  daily  precipitati^on  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters/.".",  number  of  days  misMne._ 

Symbols  ....  -,   ,  ,        „ 

corded   is     for 
t^ttou  is  measured    in   the  morm^^^ 

BouKhton  ■  Roule  4    Preset?  Devils  Knob.  Salus:   Fort  Smith  Water  Plant.  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock:  Index   Route  5,Texarkana:  Irons  Fork.  Irons  For. 
Fxpfriment  Forest'  Mena   Lutherville.  Route  1.  La.na.i-:  Rogers,  Route  3.  Rogers;  Ro<el)ud.  Route  2.  Mt.  Vernon:  .Soruisbank,  Doddridge;  Turnpike,  Dover. White  Rock,  Cass 
Hankins  Monticell'o  Montongo,  Plantersville.  Rock  Springs.  Ross  and  Cnderwood,  Soil  Conservation  Service.  Monticello. ,      .    ,.     ^    ,      ...i,r.^„,.„v,*  f^  ,„i^„i„h*      ««Thor 
Symbols  for  Dail^^  and  Minimum  Temperatures:-Thermom6ter=  rend  near  =unset  unless  otherwis--  indicated      •"Midnieht  to  midnight.     «5Ther 

mometers  read  in  the  inorning.    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  aimo.st  always  occur.     tti!.vaporation  station. 

Weather  Bureau  Office.  Little  Rock,  Ark. 5-29 -39-1150 
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MisceUaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


Dense  Fog 

Light  Hail  ... 
Moderate  Hail 
Thunderstorm 
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GENERAL.    SUMMABY 

The  mean  temperature  for  the  month,  based  on  the  reports 
of  73  stations,  was  69.4°  which  is  0.2°  above  the  49-year  aver- 
age. Monthly  means  ranged  from  62.7°  at  Lead  Hill  to  74.4° 
at  Texarkana.  The  highest  temperature  during  the  month  was 
96°  recorded  at  Camden  on  the  22d  and  at  Waldron  on  the 
24th.  The  lowest  temperature  was  34°  recorded  at  Lead  Hill 
and  Thornburg  on  the  3rd.  The  greatest  daily  range  was  50'-'  at 
Mount  Ida  on  the  6th. 

The  average  precipitation  for  110  stations  was  4.85  inches, 
which  is  0.13  inch  below  the  49-year  average.  Monthly  a- 
mounts  ranged  from  0.35  inch  at  Index  to  11.17  inches  at 
Kureka  Springs.  Precipitation  was  below  normal  over  the 
west-central  and  southwestern  counties,  and  at  a  few  stations 
in  the  east-central  portion  of  the  State.  The  greatest  amount 
in  any  24-hour  period  was  3.67  inches  recorded  at  Bentonville 
on  the  12th  and  13th.  The  average  number  of  days  with  0.01 
inch  or  more  was  10. 

Windstorms  and  heavy  hail  caused  considerable  damage  dur- 
ing May.  The  damage  to  crops  was  estimated  at  $259,000 
and  to  property  $431,000.  Most  of  this  damage  occurred  on 
the  22d  when  straight-line  winds  swept  over  Pulaski,  Lonoke 
and  Jeft'erson  counties.  o.d.n. 

PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,    AND  SUNSHINE 
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Storms  in  May- 


Nature  of 
storm 


County 


Location 


Date 


Time 


Dir. 
moved 


Length 

of  path 

miles 
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of  path 

miles 
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Injured  Damage 
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Windstorm 

Windstorm 
Windstorm 
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Heavy  Hail 
Heavy  Hail 
Windstorm 


Windstorm 
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Windstorm 

Jefferson 
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Pope 

Windstorm 

Washington 
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Pope 

Thunderstorm 

Randolph 
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and  heavy  Hail 
Windstorm 


Benton 

Washington 

Washington 
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Carroll 

Pulaski 
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Springtown 
Payetteville 
Fayette  ville 
Eureka  Springs 
Turnpike 
Eureka  Springs 


Turnpike 
Fayetteville 
Benton  (Imi.E  of) 
Turnpike 
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mber  of  days 


Damage  to  fruit  orchards  and  buildings. 

Slight  damage  to  property. 

Slight  damage  to  property. 

Slight  damage  to  property . 

Slight  damage  to  property. 

Considerable  damage  to  vegetation. 

Considerable  damage  to  crops;  hundreds  of  trees, 
(shade,  pecan  and  fruit)  uprooted;  many  roofs  damaged 
and  signs  and  plate  glass  windows  broken.  Property 
damaged  in  Greater  Little  Rock  estimated  at  $200,000. 
Windstorm  of  a  destructive  nature  began  in  central  Pu- 
laski County  and  ended  in  central  JefTerson  County. 
Width  of  path  was  about  20  miles  and  the  length  about 
45  miles. 

Property  damaged  at  England  in  Lonoke  County  was 
estimated  at  $50,000. 


Slight  damage  to  property. 
Slight  damage  to  property. 
Farmer,  age  56,  killed  by  lightning. 
Slight  damage  to  property. 
Lightning  destroyed  home. 
Damage  to  property,  trees  and  shrubs. 

Property  damaged. 
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8.04 

4,80 

3.81 

5  33 

2.48 

5,37 

5.12 

2.43 

5.39 

3.74 

2,67 

3.05 

7,65 

5.43 

2.82 

6.90 

2,74 

4.65 

6  36 

1,36 

3.94 

2,24 

3.05 

4,19 

1,16 


+  1.66 


-3.n3 
+0.35 
-2.19 
+  2..i2 
-1.49 


+  1.76 


+  1.89 


-1.54 
+  1.43 


-0.98 
+0.53 

+6.' 70 
-0.15 

+6'5i 
-1  61 
--2.  38 

+2.' 59 


+  1,31 

4  0.' 70 
+  1.92 
-3.17 
-1.13 
-2. 61 


-1.08 
-3.44 


1.93 
1  60 
1.82 
1.30 
1.31 
1.42 
1.60 
1..55 
3.67 
1.17 
1.30 
1.98 

1  01 
0.85 
0.90 
1.50 
1.30 
112 

2  70 
3.25 
0.71 
1.60 
1.95 
L05 
1.57 
1.33 
1.76 
1.53 
0.95 

2' 05 
1.43 
1.54 

1  55 

1.  08 
1.38 
0.26 

0  74 
2.35 
0.70 
2.36 

2  45 
1.62 
0.90 
2.45 

1  ^6 
0.50 
2.90 
2.10 
0.70 
1.64 
2.00 
0.20 

2  49 
2.47 
0.85 

2,  30 
1.98 
1.81 
1.41 
2.00 
0.49 
0.90 

0  79 
1.64 

1  03 
1.12 
0.70 
1.20 
1.91 
1.10 
2.40 
1,98 
L09 
1,36 
.)  99 
1,03 
1.97 
1,54 
1.52 
0.80 
1.05 
1,31 
0.91 
1.30 
1.35 
1.28 
1.10 
2.  67 
2.12 
1.09 
1.95 
1.05 
0.88 
1.56 
0.  51 
1.00 
0.70 
1.18 
0.86 
0.40 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

u 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

I) 

0 
0 

6 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


10 
9 
10 
14 

12 

u 
11 

14 
13 
12 
10 
12 
10 

11 

lu 

8 
10 
12 
10 
12 
10 

11 

13 
15 

9 
12 
13 

9 

ii 

12 
12 
10 

9 

6 

X 

11 

10 

11 

12 

10 
8 

l4 

14 

U 

13 

10 
8 
8 

10 
2 

10 
9 

12 

12 

13 

14 

12 

10 
3 

10 
8 

12 

11 
9 
6 
8 

U 
5 

10 

12 
7 

13 
9 
9 

10 
8 

13 

7 

U 

8 

7 

11 

13 

10 

7 

U 

9 

8 

12 

9 

11 

13 

7 

9 

8 

13 

u 

5 


10 
13 

16 
12 

15 
16 
16 
18 
16 
10 

7 
14 
14' 

8 
12 
10 
12 
15 
19 
12 
12 
11 
19 
11 

6 

13. 
10' 
15 

7 
13 

9° 
U 
16 
15 
IS 
19 

15 

9 

9" 

26 
12 

9 
16 

2 

7 
19 

8 
17 
131 

7 

8 
18 
10 

9 
15 

6 

41, 

12 
9" 
12 
12 


16 
6 
11 

iti 
10 

26 

15 
20 
18 
11 
12 
13 

18 
15 


14 

15» 

17 

5 
12 

3 

6 

6 

4 

4 

2 

6 
12 
11 
10 

2' 

8 

7 
21 
13 

5 

2 
14 
10 
10 

6 

4 
18 
12 
11' 

15 
11 

13 

2 

1 

2 

0 

7 
13 

7 
13" 

'3 
10 
10 

5 
21 
10 

8 
17 

3 

2J 
15 

9 

3 

9 
10 

4 

3 
23" 
14 
J7d 

9 


5 

8 

4 

9 

5 

8 
16 
10 

5 

4 

9 

3 
13 
14 

6 
13 
9 

'7 
11 

6 

8 
I 
2 
6 
11 
12 


12 
U 

's 

10 

ii 

8 
10 
11 
14 


9 

w. 

6» 

e. 

4 

se. 

13 

12 

se. 

12 

13 

w. 

10 

ne. 

11 

s. 

11 

11 

s, 

9 

s. 

9 

e. 

13 

7 

ne. 

14' 

15 

s. 

12 

s. 

10 

se. 

6 

8. 

11 

3- 

10 

5 

SW. 

y 

10 

S. 

6 

S, 

16 

se. 

7 

s. 

6 

a. 

11 

s. 

7 

sw. 

9 

s. 

7 

s. 

2" 

9. 

7 

e. 

13 

15 

11 

12 

9 

9 

se. 

7b 

s. 

7 

se. 

8 

e. 

9 

12 

ne. 

10 

s. 

8 

e. 

14 

s. 

4 

se. 

6 

s. 

11 

6> 

sw. 

9 

w. 

14 

sw. 

10 

w. 

12 

s. 

12 

e. 

12 

se. 

22 

2" 

s. 

5 

£W. 

1" 

s. 

10 

s. 

11 

sw. 

9 

sw. 

e. 
se. 


e. 

sw. 


sw. 
sw. 


L.  R.  Water  Works 
J.   W.  CampDell 
Mrs.  Ted  R.  Carpente 
Herbert  Neff 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
",  S,  Weather  Burea 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C,  Howe 
Samuel  Norris 
F,  H.  Randolph 
Harrv  J.  Buie 
R.  J  'Torry 
William  Jones 
J    M    Knight 
R.  M.  Wheatley 
A    L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
Winfred  D.  Polk 
O.  3.  McSpaddei) 
0.  S.  Forest  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  S.  Goodier 

E.  B.Smith 

U.  S.  Forest  Service 
Ben  Johnson 
Mrs,    E.   W  .Gaston 
O.   V.  Halbrook 
Geo.  W.  Nichoalds 
Charles  V.  Ford 
University  of  Arkans 
Miss  Merc'ille  McMur 
U.  8.  Weather  Burei 
T.  J.  Wylie 
T.  J .  Logan 
C.  G.  Long 

F.  E.  King 
C.  A.  Prii^e 
W.  £.  McVav 
Mux  W.  Schmidt 
U.S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Se 
Louis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan 
James  A.  Burnett 
.\uslin  K.  Cartwrigh 
I    O.  Cooley 

V   S.  Forest  .Service 
i'.xperiment  Farm 
National  Park  Servl 
\V,  F.    McI;owell 
U.  8    Forest  Service 
V.  a    Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
.1.  H    CroBSwhiie 
U.  S.   Weather  Bure 
W.  B.  Airport  Statii 
H    G.  Lenhardt 
J.  W.  Eppe.' 
State  Agri.  School 
Mrs.  Johnnie  Morto 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E    W.  St,  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  St 
Soil  Conservation  Se 
Mrs.  Freda  M.  Ashen 
C.  A.  Lovell 
H.  N.  H albert 
J,  G.  Scott 

G.  .A.  Whittington 
.].  D,  Henderson 

U.  S.  Forest  Servicf 
Charles  K.  lackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  O.  Milton 
J.  E.  Garrett 
Carroll  King 
MiSo  'I'hwesa  Scheii 
J    K.  ITuddleston 
Soil  Conservation  S( 
Benedictine  Sisters 
W     E.  Eiimiston 
J.  Craig  Williams 
Soil  Conservation  81 
Car!  A.  Starck 
G.   A.   Maddox 
Soil  Conservation  S( 
•  ' .  S.  Forest  Servio( 
U.S, Biological  Suri 
A    Boyce  Boyd.  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henry  Field 
S.  C   Storv 
Mrs.  B.  E.  Swira 
Rice  Experiment  81 
New  Subiaco  Abbej 
H.  S.  Brashear 
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Clima tolo^ical  Data  for  May,   1939    (continued) 


Stations 


Thombura 

Turnpike 

Underwood 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs   

■White  Rock t 

Wllion 

Witt  Springs  .... 
Wynne 

State  Means 


Counties 


Perry 

Pope 

I'rew 

Scott    . . 

Bradley 

Little  River. 
Franklin.... 
Misaissippi . . 

Searcy 

Cross 


650 

mo 


675 
206 
290 

2285 
237 

1953 
167 


o  * 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


Precipitation,  inches 


as 

Q   O 


66.9 
65.0 

70.8'' 
71.4 


66.1 
69.8 


9.S 


-05 


0.0 


+  0.4 
+  '6'5 


69.4    +  0.2 


91 
84 


96'' 
90 


85 
89 


90 
96 


24 
■II 

24" 
22J 

24" 
23i 

2»" 

22* 


.34 
45 


43'» 
44 


47 
43 


47 
29 


43' 
39 


23 

36 


40 
50 


6. '27 
9.06 
■2.60 
4.17 
4.15 
■2.00 
5  93 
6.^25 
8.99 
4.86 


+0.53 
+3.34 


-1.83 
-11. ."iS 
-2.38 


+  1.25 


+0.14 


4.85  -0.13    3.fi7 


2.35 
3.28 
1.00 
2.. 33 
1.50 
0.60 
3.08 
3.  10 
3.12 
1.62 


Number  of  days 


o  o 
■5  a 


12 

13 
8 
7 
9 
6 
8 
8 
9 
9 


11 
14 

■9^ 
7 
14 
17 
20 
12 
11 

13 


■5 '2 


Observer 


u 

9 

s. 

5 

12 

.se. 

12* 

6" 

ne. 

4 

•20 

sw. 

5 

12 

9 

6 

se. 

1 

iO 

s. 

3 

16 

sw. 

11 

9 

s. 

9 

9 

s. 

Edward  K.   Holeaei 
U.  S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.  M.  Snead 

U.  S.  Forest  Servixse 

D.  O.  Andarien 
E    M.  Duncan 
B.  M.  Eddins 


Daily  Precipitation  for  May, 

1939 

Drainage 
basin 

J3&V  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

0 

Aiom  Fork  Reser.  t 
Amity.  .  

Ouachita.. 
Ouachita.. 
Ouachita.. 

. ..  * 

.... 

'.'12 

. .  . 

.... 

'J. 

1. 
'.'oi 
'."ii 

"06 

.24( 

.10 

T. 
1.17 
1.31 
1.42 

.10 

i'.T2 
.52 
.72 
.26 
.58 
.17 
.40 
.24 
.04 
.39 
.51 

.58 

.20 

L95 

37 

'.'i7 

.12 
'.'06 

[os 

'.'63 
06 

'.'oi 
'.'si 

.92 

'.'64 
.11 

.08 
■!32 

'!i6 
'.'06 
"t." 
■.'02 
'!6i 

T.      .571 
. .  .  1.  I2I 

.... 

.... 

.... 

T. 
.46 

"65 

'!i6 
'!ii 

.21 
.05 
.20 
.03 
.10 
.27 
.30 
.07 
.10 

.•28 
.86 

■r'.' 

.OS 

.16 

.35 

.60 

T. 

.36 

.64 

.04 

.05 

.12 

.06 

.43 

1.04 
.10 
.30 

.42 
1.57 
.57 
.10 
.36 
.01 
.50 
.70 
T. 
T 
.21 
.02 

'.'26 

.67 
.70 
1.09 
.32 

■'.'66 

.'20 
.40 
.12 
.65 
..34 
.35 
.11 
.31 
.20 
.94 
.15 
.45 
.02 
.23 
.44 
.10 
.70 

■.'25 
.03 
.48 
.79 
.08 

".n 

.46 

T. 

.27 

.05 

T. 

.13 

'.'69 
.26 
.36 
.85 
.08 

.08 

l.^iO 

T. 

■r. 

.2'2 

.66 

.51 

1.30 

.20 

.70 

1.20 

.68 

1.41 

1.15 

1.01 

.25 

1  01 

.85 

.44 

.10 

.67 

.17 

.06 

.'24 

.71 

.96 

'!83 
.06 
.25 
.10 
.85 

2.06 
.85 
.76 
.74 
.49 

T.' 
.34 

r. 

.26 
.37 
.12 
.10 
.06 
.10 
1.13 
.07 
.'21 
.04 
.10 

'!55 

2.'49 

".'46 
.40 
T. 

.61 
.08 
.10 

'.'74 
.21 

'.'75 
.20 
.25 
.15 
.10 

1.93 

1.60 

1.82 

1.04 

.65 

.60 

1.60 

1.30 

.02 

.03 

.61 

.08 

.14 

.22 

.43 

.46 

1.30 

L12 

2.70 

3.25 

.'45 

1.29 

.74 

.49 

.01 

1.76 

1.05 

.95 

.51 
.02 
.02 
1.65 
T. 

.... 

.... 

.... 

4.81 
6.19 

Arkadelphia 2 

i.'09 
.87 

.56 

3.' 57 

1.02 

.46 

.86 

.07 

.13 

.92 
.'20 

.'3.^ 

.50 
.75 
.42 
.68 
.32 
.90 
1.05 

.S3 

'.'26 

'^52 

".'6,3 
.92 

.08 

;;:: 

•*•• 

".Ob 
.67 
.15 
.30 

'.'68 
.03 
T. 

".bii 

'!48 
.36 
.06 
.37 
1.17 
1.30 
1.98 

i."i5 

i."65 

■;63 

'.'oi 

T. 

.25 

.82 

T.' 

.30 
.36 
.01 
?5 

.... 

.39 
.12 

•  •• 

■'•'• 

Arkansas  City  ...  2 
BatesvilleAirwav. 
Batesville  River .  2 

Mississippi 
White   .... 
White   .... 
Arkansas.. 

Saline 

Arkansas.. 
St.  Francis 
White   .... 

•'•■ 

'...'. 

.'.'.'. 

•••• 

'.'.'.'. 

T." 

3.73 
6.39 
6.12 
6  77 

Bee  Branch 

.... 

"  ' 

5  16 

Benton..  2 

1.10 
.01 
.08 
.40 
.07 

6.64 

BentonriUe H 

Big  Lake  Outlet  .t^ 
Black  Bock 2 

'.'oa 

::;.' 

.... 

8.71 
6.30 
7.14 
4.12 
3  68 
2.47 
3  11 

Blytheville 2 

St   Francis 
Arkansas.. 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 

... 

Booneville 

.82 
.09 
.06 

■f.' 

.35 
.02 
.05 
.24 
.10 
.02 
.36 
.42 

".ZO 
.21 
.64 
.75 
.97 

1.26 
.06 
.40 

1.50 

'i67 
.63 

'.'06 
.31 
T. 
.74 

'.'67 
.11 
.05 
.36 

".31 
.■/I 
60 
.10 

2.10 

■r'.' 

.02 

Boughton t2 

Ouachita.. 

... 

■  >•  • 

.  •  •• 

.... 

.... 

.03 

'.'69 

'.'67 

'.03 

.07 

.05 

'."22 
T. 
.07 

i!60 
..69 
.10 

'.'66 
1.60 

"."86 
.02 
.07 

.68 
.07 

Brinkley    . 

White  .... 
White   .... 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 

'!'23 

'.'07 

'.'37 

'.■96 
.36 
.03 
T. 

'.'6.5 

.07 

'.'32 
T. 
T. 

'.'io 

'.'36 
.28 

'!23 

'.'38 
.08 
.18 
.09 
.40 

64 
.32 

'!23 
.16 
.64 

'.'56 

'.'6i 

,02 
'!66 

";95 
1.30 
1.16 
1.04 

■.'3'7 
T 

".72 

'.'24 
.10 
.79 
.22 
.35 
.70 
.56 
.88 

'.'84 

.96 

.38 
.14 
.12 

'.21 

".'62 

'.'08 

i.'oi 

LOS 
1.03 

'.'•20 

'T. 

'.'62 
1.63 

Calico  Rock 2 

*  * 

Ouachita.. 

.03 

.  .. 

.04 

Clarendon 2 

White  .... 

.... 

T. 
.40 

'.".'. 

'.'io 

.04 
.68 

'.'47 

.48 

■:24 

31 

'.'si 

i!95 
1.12 
1.47 

/22 

'.'0.5 
.60 
.06 

•2.'45 
1.18 

i.'ss 

.09 

'!i6 

.52 
.61 
.90 

'.'52 
.18 

1.33 
.17 

■.5'7 
.43 
.44 
.14 
.70 

1.38 

'.'88 
.43 
1.65 
1.60 
.03 

'.'08 
1.46 

.17 

2.65 
6.33 
7.07 

Clinton    

White   .... 
Arkansas.. 
White   .... 

.... 

.... 

..  . 

.... 

.... 

.... 

.... 

T. 
.12 
.11 

Corning 2 

Cotter 2 

White   .... 

.... 

6.03 
7.09 
6.92 
6.30 
4.03 
7  98 

Crossett  ..[near].. 
Danville          .   .     2 

Ouachita.. 

.06 

.49 

.07 
.03 
.06 

.'62 

1: 

'!48 
.41 

'.'06 
.61 
.05 
.04 

'•K' 

.07 

'!i4 

'.'02 
'.'ie 
■.'17 

'.'i2 
.13 

•••• 

.05 

.29 

'!26 
.44 

'!93 
.11 
.10 
.35 

1.06 

2  36 

.... 

■••• 

... 

".12 

Arkansas. . 

'* 

Dardauolle 2 

Oe  Queen 

Arkansas.. 
Red 

* 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.25 

.28 

L66 

.45 

.47 

.40 

1.85 

1.43 

1.54 

.47 

.51 

.94 

05 

Devils  Knob t 

Arkansas.. 
Mississippi 
Ouachita.. 

— 

.  • 

.... 

— 

.... 

■f." 

'.io 

.16 

tV 
'.'6i 

.... 

. . . . 

.... 

'.'22 
.15 

•••• 

']ii 
't.' 

.02 
.11 

.40 

'!l5 

.11 
't.' 

6.81 
3.11 

Kl  Dorado 2 

■ 

Eureka  Springs.... 

White 

White 

White 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
Askansai  . 
Red 

•••• 

•••• 

•••• 

•••• 

'.M 

'.'63 

'.'08 
.08 

".01 
.09 
.10 

1.65 

'.'02 

".[■2 
.02 

f.' 

11.17 

Fayetteville  

Fayetteville  Exp.  S 

Fordyce 

Fort  Smith n 

Fort  Hmlth  W. .  .P 

'.'69 

■r'.' 

.03 
.04 

't" 

'.'6i 

;::; 

.01 

.03 

6.02 
6.23 
4.33 
3.43 
2.99 
0.98 
2.92 
7  31 

Fulton 2 

.15 

.18 

L14 

.54 

.05 

.90 

1.62 

.90 

'2.46 

1.12 

.14 

2.90 

.15 

.70 

1.64 

2.00 

.15 

.25 

2.47 

.03 

2.30 

1.9S 

1.81 

1.41 

.20 

.49 

T. 

.07 

.05 

.12 

.34 

.40 

.65 

I.. 38 

'2!  35 
.41 
.13 
.06 
T. 

■.'«6 

.13 

.... 

.12 

.... 

Georgetown 2 

Gilbert 2 

White 

White   .... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.■23 
.30 
.16 
.23 
.25 

1.52 
.'22 
.68 

1.02 
.23 
.71 
.19 

.74 
.17 

'.'96 
.76 

'.'44 

.15 
.•22 
.84 

'.'85 

".44 

.'23 

.51 

.26 

1.25 

'!i4 

.32 
'.'69 

.49 

■''(•■ ' 

".OS 
.65 
.08 

'.'47 
'f.' 

'.'06 

't.' 
.81 
.66 

.... 

Glenwood 2 

Grannis 

, 



.. . 

.... 

3.67 
6.29 
9.42 
6. 04 
2.64 
7.21 
7.24 
1.87 
8  12 

Red 

Arkansas. . 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

T. 

1  00 

Gravette 2 

Green  Mountain. •{■ 
Hanklns tt 

White 

Ouachita 

.... 

... 

.... 

';66 

.62 

••• 

".26 
.24 

'.'oi 

T.' 

•••• 

"t.' 

White 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita.. 
Ouachita.. 

.  .. 

.... 

... 



.... 

.... 

Heber  Springs  . . . . 
Helena   2 

Hlgden 

— 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 

'.'•2.3 

— 

.11 

.04 

.11 

.19 

.61 

.09 
.69 
.41 

'.'.53 
T 

.73 
.41 
.17 
.12 
.39 
.22 

.90 

'.'25 
't'.' 

'!07 

''K' 

.10 

.46 
.07 
.60 
..54 
.40 

Highland 

.18 

.... 

.... 

4. '20 
2.97 
4.08 
4.62 
0.35 
8.02 
6.81 
4.27 
6  66 

High  Peak \ 

Hope  «2 

Hot  Springs. 

Red 

Ouachita. . 

.... 

.... 

.... 

.... 

.69 
.23 

.13 
.07 

. . .. 

.50 

".\6 

.49 

.20 

T. 

T. 

f.' 
.04 
.11 

i;48 
T. 

't'.' 

'.'11 
.45 

T. 
.30 
.26 
.25 
1.13 
.•25 

t' 

.48 
1.30 

".32 
T. 

'.'90 
.62 
.08 

1.13 

1.32 
.28 

2.00 

'.'29 

.'63 
.30 
.34 
.41 
.21 

'."05 
.23 

.16 

Index    +2 

Red 

T. 

.  .  .  • 

.... 

Irons  F;ork  ....+U2 

Ouachita. . 
Ouachita.. 
White 

.... 

v.". 

.... 

... 

.... 

.... 

.72 
.■25 
.85 
1.14 
.24 
.86 
.93 
.68 

.'60 
.79 
.33 
1.03 
.'28 
.08 
.•20 
.22 
.96 
.50 
.23 

.49 
'.'69 

'.62 

.30 
.12 

'.'63 

't'.' 
.42 
.04 
.52 

.12 

r.' 

.03 

'."07 

•  •• 

.02 

'  .06 
.04 
.03 
.10 

'.02 

•r'.' 

!62 
1.60 
T 

".hi 

T. 
'.'•75 

.56 

'.'64 

.31 

2.41 

'.'64 
.55 
.■20 
.78 

".70 
02 
.36 
.31 
.17 
.80 
.27 

'.32 

.03 

■£ 

;;;: 

Lead  Hill 

White...  . 
Arkansas.. 
Arkansas . . 
Arkansas.. 
St.  Francis 
Red. 

..  ! 

'..'.'. 

••■• 

.;; 

.'.'.'. 

■"62 
.01 
T. 

i!23 
T. 

Iiittlo  Book...U 

LittleRock  Alr'y.  1 
Lutherville + 

T 
T. 

'.bi 

".'g5 
.03 
.21 
.09 

'.'65 
.11 

'.'.'.'. 

'•r'.' 

6.96 
7.00 
6  93 

Madison  2 

Magnolia 

Mammoth  Bpg .  ..2 

.23 
'."63 

.... 



6.00 
0.64 
4.94 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita.  . 
Ouachita. . 

•■•• 

'.'..'. 

•■•• 

:::: 



.  .. 

Harianna 

.46 
.04 
.48 

.24 
.04 
.30 
.18 
.12 
.'22 
.'22 
.03 
.09 
.69 
T. 

'.'29 

.10 
'.89 

';7'2 

i.'ii 

.70 
1.20 

2  04 

Marked  Tree 2 

Hena 2 

Monticello  Airway 
Monti  cello(  near,  t] 

.67 
T. 

1.64 

.58 

.03 
.10 

-••• 

.27 

'.'•48 
.32 
.10 
.24 

.64 
.69 

7.22 
4.76 
2.86 
1.87 

i.9i 



Morrllton 2 

Mountainburg 

Arkansas.. 
Arkansas. . 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

■••• 

".02 

.    . 

'.'2s 

.15 
.17 

.05 
T. 
1.48 
T. 

.09 

.04 
1.10 
1.35 

'!32 

.'23 
T. 
1.62 

'tV 

1.20 

.02 

T. 
1.06 

6.67 
3.44 

Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

White 

Ouachita. . 
Ouachita.. 

.". 

.... 

'.'.'.'. 

.... 

.... 

.20 

.85 
.85 

.86 

';63 

T 

.... 

.16 
.10 
.64 
.21 
.52 
.10 
.04 
.04 
.17 

't 

1.00 
T. 

'.01 

.65 
.30 

'.'12 

'.'58 
.44 

't" 

'."67 

.30 
10 

2.40 
1  98 

... 

.... 

6.90 
6.22 

Mount  Ida 

1.091  .98 

....11.36 
2-2 

"63 

'x.' 

4  39 

Newport 2 

White 

1.36 
.99 
.19 
.33 

1.12 
.44 
.42 
.83 

.02 

*  '  *  ■ 

.28 

"kk 



'!76 

h.  79 

Oden 2 

Ouachita.. 

• 

'.'.'.'. 



.97 
.02 

.05, 

.16  .... 

3  67 

Okay 

Red 

Mississippi 

.... 

.... 

.... 

1.03 
.60 
.30 
.37 
.44 
.92 

3.04 

•Osceola 2 

.06 

'.'is 
'.'02 

'.'69 
.35 
.39 



1.97 

'J'. 

LOO 

.80 

.19 

'!54 

■."34 

.02 
.12 
.86 

i.'o5 

.09 
.09 
.07 
.23 
.42 

4.  80 

Otark 2 

1.64 
.17 
.09 

.01 

't.' 

8  81 

faragould 

Parkin 2 

Pine  Bluff 2 

St.  Francis 
St.  Francis 
ArkansM. . 

.... 

•••• 

■'■'■'■ 

•  • 

... 

'.".'. 

T. 

•:" 

".'6.5 

••   • 

•■•• 

6.33 
2.48 
.5.37 

:;-:;y>r:r>^:' 


mm> 
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Daily  precipitation  for  May,   1939  [continued] 


Stations 


Pine  Ridge 

Plantersville  ..  . 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs... 
Rogers  (near). , 

Rosebud 

Ross 

Russellville  . .. 

St.  Charles 

8t.  Francis 

Searcy 

Springbank  . .. 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart    

Subiaco 

Texarkana  — 

Thornburg 

Turnpike 

Underwood 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs  . . . . 
White  Rock  . . . 

Wilson 

Witt  Springs  . . 
Wynne 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


Ouachita.. 
Ouachita.. 

White 

Ouachita.. 
Ouachita.. 
Ouachita.. 

White 

Arkansas. . 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
White  ..  . 
St.  Francis 

White 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas. . 
St.  Francis 


10 


T. 


.04 


.05 


1.31 
.40 
.65 

1  35 
04 
40 

'2.67 
.58 
.25 
.63 
.30 
.11 
.80 
.13 

".m 

.31 

86 

.07 

T. 

.98 

.15 

.'M 

.30 

.18 

3.08 

.35 

1.25 


I     J 


28  ... . 

O'i 
.14 

.'62'.... 

'.ml'T.'.' 
.21  ..  . 

.18 
.'16 
.04 


.04  .. 

.'05 '.!.. 
.20 


.23 


.21 


1.30 


2.10 
.35 


.32 


.71     .42 
.10    .15 


.50 

f  ■ 
1.01 


1.14 
.45 
1.00 


.71 

'.■76 

'.89 
.15 

'.hi 

.19 
1.50 


.38 


.31 


T. 

.54 

.05 

.15 

.42 

'.'ii 

.04 

.25 

2.33 

.28 

"43 

"k'i 
.16 


20 


15 
1.95 

.'88 

1.56 

25 


.20 


.26 


.35 


.38 


.89 
1.19 


23 


24 


.43 
.31 

iii 

.42 
.06 
,57 
.84 

.'46 

15 

.12 

.04 

1.'48 
.89 
.66 


T. 

a.  10 
.55 


.50 


.83 


25 


.91 
1.24 
.04 
.01 
1.10 

i.'24 
1.09 


.19 


.05 

.61 

1.00 

.33 

38 


1.62 


26 


,92 
,06 
..36 
.03 

lis 

.91 

.10 
.43 
1.06 
.61 
.52 

!62 
.26 
.22 
.21 


28 


.03 


29 


30 


31 


T. 


.10 
1.28 


.11 


.21 


.28 


.03 


Tota 


6.1 

2.4 
5.3 
3.7 
2.6 
3.0 
7.6 
5.4 
2.0 
6,9 
2.7 

4.e 

6..'> 
1.3 

3.V 
2.V 
3.( 
4.) 

1.1 

6.; 

9.( 
2.( 

4.: 
4.' 

2.( 


Daily  temperatures   for  May,   1939 


Stations 


BentonTllle**'. 


iii.,™  ir«,ir  i  Maximum 

1  Alum  Fork j  Minimum 

A  „!»„  S  Maximun- 

Amity j  Minimum 

Arkadelphia$*....j«tnimum 

"«'«-'"« ^.vsr 

„      „ _v,  (  Maximum 

nee  Branch j  j„nin,„n, 

D.  „f„„  «A  S  Maximum 

Benton  W j  Minimum 

i  Maximum 

I  Minimum 

Di..k..iii.  S  Maximum 

BlylheTiUe |  Minimum 

_,„.  )  Maximum 

RooneTllle j  Minimum 

•>   i_i.i»-  )  Maximum 

"''"'■'«y !  Minimum 

n.r^A^,,  i  Maximum 

Camden j  Minimum 

(^'Onyfi^j (Minimum 

■  „ ,„„  S  Maximum 

f^"">'nK i  Minimum 

/-..„„„„»»  S  Maximum 

•Cro.ssett i  Minimum 

.>      i»„„ii„  i  Maximum 

Dardanelle j  Minimum 

.„    r>.,     „  1  Maximum 

De  Queen j  Minimum 

„,,,,,  S  Maximuu 

Devils  Knob j  Minimum 

)  Maximum 
(  Minimum 
_,  „        ,  ]  Maximum 

El  Dorado    j  Minimum 

„      ,       .  (  Maximum 

fc-°8'and i  Minimum 


10     11 


15     16 


18     19 


20 


21      22     23 


24 

2.5 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Dumas 


Eureka  Springs  ... 


I  Maximum 
I  Minimum 
,_       ..I,,  i  Maximum 

•FayetteTllle \  Minimum 

Tn       i»      11    E-.«  a  S  Maximum 
FayetteviUe  Exp.  S  j  Minimum 

„      ,  i  Maximum 

•^ordyce I  Minimum 

n.     .  o     i.u»«  i  Maximum 

Fort  Smith*" J  Minimum 

,,,,,      ./,,  i  Maximum 

«"t>ert$$ i  Minimum 

-          ,  \  Maximum 

^rannis j  Minimum 

„         .^  t<  i  Maximum 

QravetteJ? j  Minimum 

_  ,,        .   .         S  Maximum 

Green  Mountain.  . .  j  Minimum 

„       ,  i  Maximum 

Harrison j  Minimum 

_  ,  i  Maximum 

Helena j  Minimum 

TTi    ui      J  i  Maximum 

Highland j  Minimum 

ri^^o  ««  tt  S  Maximum 

HoPeW  XX i  Minimum 


82 

49 

85 

53 

80 

60 

75 

61 

82 

54 

74 

44 

76 

62 

69 

48! 

81 

50! 

79 

53 

85 

63 
81 
54 
77 
49 
80 
45 
78 
56 
84 
51 
75 
64 
75 
53 
82 
55 
76 
51 
76 
63 
76 
48 
79 
49 
83 
55 
82 
58 
76 
43 
84 
58 
70 
47 
75 
64 
80 
49 
73 
54 
83 
57 
82 
65 


741  79 
421  50 
80 !  84 


45  60 

70 
42 
76 
49 
72 
42 
77 
44 
76 


81 

52 

86 

67 

84 

55 

86 

61 

80 

62 

83 

41 

81 

57 

86 

67 

84 

66 

84 

67 

82 

58 

85 

55 

87 

61 

81 

56 

85 

55 

83 

56 

72 

58 

86 

61 

82 

66 

84 

59 

SI 

67 

79 

60 

80 

58 

81 

63 

84 

60 

83 

44 

82 

55 

72 

57 

80 

60 

86 

49 

83 

62 

82 

60 

82 

52 


76i  73 
58   60 


76 
59 
77 
58 
81 
63 
80 

m 

80 

52 

79 

60 

84 

63 

80 

60 

82 

62 

80 

60 

81 

63 

86 

60 

81 

56 

78 

63 

78 

69 

69 

58 

86 

61 

81 

63 

81 

61 

82 

60 

77 

61 

79 

62 

81 

62 

80 

62 

77 

58 

74 

57 

72 

60 

75 

63 

83 

59 

80 

62 

84 

61 

76 

61 


71 

58 

75 

69 

78 

62 

80 

62 

72 

62 

62 

56 

79 

61 

74 

60 

76 

64 

82 

59 

78 

66 

77 

61 

82 

58 

76 

64 

76 

65 

66 

55 

79 

62 

77 

60 

80 

61 

65 

66 

66 

56 

73 

57 

82 

62 

70 

60 

74 

63 

74 

54 

64 

59 

73 

57 

76 

58 

76 

63 

78 

66 

70 

67 


49 

87 

48 

86 

45 

85 

53 

88 

61 

90 

48 

87 

54 

90 

51 

91 

50 

87 

48 

89  [ 

46 

90 

51 

88 

48 

81 

56 

80 

67 

86 

65 

90 

54 

86 

56 

82 

49 

82 

52 

88 

56 

90 

53 

90 

44 

87 

49 

72 

50 

86 

60 

90 

46 

87 

66 

88 

54 

89 

51 


58 

76 

45 

69 

55 

73 

61 

83 

62 

80 

60 

85 

66 

79 

62 

72 

60 

87 

53 

88 

63 

83 

65 

74 

52 

90 

62 

85 

63 

85 

61 

79 

53 

79 

65 

73 

56 

87 

62 

75 

65 

76 

58 

79 

62 

66 

55 

82 

65 

85 

41 

79 

62 

80 

64 

75 

61 


63   63 
49    ~ 


69 
49 
72 
54 
76 
59|  66 


72 

48 

76 

49 

78 

47 

74 

44 

74 

44 

74 

45 

71 

42 

73 

44 

75 

45 

74 

49 

77 

62 

76 

46 

74 

41 

78 

48 

74 

48 

77 

65 

69 

47 

76 

50 

76 

52 

86 

44 

70 

43 

67 

41 

70 

42 

83 

60 

72 

48 

73 

43 

75 

51 

62 

41 

70 

45 

73 

42 

71 

48 

75 

51 

70 

63 


83  i  86 


79  84 


82 

48 

84 

49 

80 

48 

83 

44 

82 

52 

80 

51 

87 

47 

82 

47 

84 

49 

85 

49 

83 

,50 

82 

44'  49 

85   85 

49!  61 

79   84 


73 

61 

78 

64 

80 

62 

81 

65 

75 

64 

75 

61 

79 

59 

79 

65 

77 

62 

79 

64 

79 

66 

77 

64 

79 

63 

83 

60 

76 

64 

81 

63 

69 

58 

75 

65 

80 

66 

79 

64 

78 

62 

76 

69 

79 

59 

76 

61 

78 

62 

78 

59 

78 

63 

82 

57 

76 

61 

81 

59 

74 

64 

78 

63 

74 

65 


81 

66 

85 

69 

86 

66 

76 

62 

79 

64 

82 

63 

78 

60 

80 

65 

88 

66 

79 

62 

89 

70 

84 

66 

76 

61 

89 

64 

82 

64 

85 

70 

77 

69 

85 

70 

88 

72 

84 

67 

76 

60 

76 

61 

78 

60 

85 

65 

83 

66 

77 

58 

82 

70 

81 

61 

76 

60 

75 

60 

80 

64 

85 

68 

84 

70 


871 


90  .. 
66  .. 

91  89 
65  62 
87  89 
58  61 
85  86 

60  62 
87  87 

61  60 
80  88 


90]  92 
64 


62 
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Daily  temperatures  for  May,  1939,  continued 


Stations 


HotSprings ; 

Irons  Fork ^Ut 

Jonesboro  

Lead  Hill 

Little  Bock.."' 

Little  Rock... 

[Airway] 
LuthervlUe 


Masnolia ( 

Mammoth  Spring. 

Marianna j 

Marked  Tree....W  | 

Mena ', 

Monticello 

Morrilton 55 

Mountain  Home. . . 

Mt.  Ida 

Newport 

Oden ••• 

Okay 

Ozark 

Paragould 

fine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Preseott 

Rogers 

Riissellville tt 

St.  Charles 55 

Searcy  

.Stuttgart 

Stuttgart tt55 

Subiaeo  

T«.\iirkai)a   

Thornburg 

Turnpike 

Waldron 

Warren 

White  Rock 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximun- 

Minimum 
Maximum 

Minimum 
Maximum 

Minimum 
Maximum 

Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
!  Minimum 
[  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Jlinimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
t  Minimum 
j  Maximum 
•  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  iMinimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 

Maximum 
I  Miniinuni 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
)  .Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 


83 
52 

82 

40 

81 

49 

71 

40 

80 

55 

82 

52 

83 

55 

85 

48 

85 

45 

80 

51 

82 

44 

84 

50 

84 

56 

84 

52 

85 

48 

85 

43 

83 

51 

83 

49 

85 

47 

84 

51 

80 

48 

81 

52 

82 

46 

81 

48 

86 

51 

51 

46 

85 

51 

85 

51 

83 

49 

83 

46 

81 

49 

85 

52 

87 

50 

84 

45 

79 

59 

S3 

48 

83 

49 

78 

58 

81 

49 

81 

49 


78 

45 

77 

41 

76 

42 

71 

38 

75 

51 

76 

44 

75 

47 

82 

51 

80 

38 

75 

50 

80 

42 

82 

46 

78 

50 

77 

45 

81 

55 

79 

37 

77 

44 

83 

42 

79 

44 

82 

52 

74 

41 

76 

47 

77 

40 

78 

43 

81 

46 

81 

44 

78 

44 

79 

48 

78 

44 

77 

44 

77 

44 

81 

46 

82 

50 

78 

36 

49 
81 
44 
80 
44 
72 
51 
74 
44 
76 
44 


82 
47 

40 

83 

45 

83 

40 

80 

52 

82 

47 

80 

50 

85 

49 

84 

42 

80 

54 

85 

46 

82 

52 

81 

54 

82 

47 

85 

60 

87 

37 

83 

46 

81 

43 

82 

47 

82 

48 

81 

44 

82 

50 

82 

44 

84 

46 

85 

49 

82 

45 

84 

47 

83 

52 

84 

46 

82 

47 

84 

50 

83 

47 

85 

52 

80 

40 

75 

55 

84 

44 

S3 

48 

75 

55 

82 

46 

82 

49 


53 

85 

43 

82 

63 

84 

57 

82 

56 

85 

64 

85 

46 

82 

62 

90 

54 

77 

54 

84 

65 

83 

53 

85 

58 

84 

47 

86 

54 

83 

56 

83 

47 

83 

50 

84 

52 

84 

64 

S3 

50 

85 

60 

86 

59 

81 

51 

85 

52 

85 

60 

85 

55 

85 

56 

SO 

59 

84 

57 

85 

62 

81 

45 

75 

60 

83 

61 

83 

62 

78 

59 

85 

60 

83 

58 


10 


11 


771 
55 
76 
48 
79 
53 
76 
46 
78 
57 
81 
56 
77 
53 
80 
54 
77 
53 
78 
57 
80 
56 
80 
58 
80 
56 
79 
54 
78 
50 
80 
50 
77 
54 
79 
55 
82 
53 
82 
53 
"  77 
56 
75 
57 
79 
55 
82 
56 
82 
56 
76 
47 
80 
53 
80 
52 
80 
53 
81 
54 
SO 
53 
78 
55 
82 
55 
79 
49 
72 
51 
79 
50 
81 
55 
73 
54 
83 
52 
80 
53 


87! 

50 

86 

42 

85 

55 

90 

42 

86 

54 

88 

53 

87 

49 

90 

51 

88 

45 

85 

58 

85 

54 

88 

50 

87 

60 

89 

49 

92 

60 

84 

42 

86 

51 

88 

48 

88 

47 

85 

50 

83 

51 

85 

56 

86 

48 

85 

51 

91 

53 


54 


77 

62 

76 

60 

81 

60 

79 

55 

70 

63 

82 

61 

79 

58 

89 

62 

81 

59 

82 

63 

71 

61 

79 

65 

85 

61 

71 

62 

73 

60 

77 

60 

79 

59 

76 

63 

88 

66 

82 

63 

77 

62 

75 

64 

83 

59 

87 

58 

89 

67 

82 

54 

90 

61 

78 

61 

76 

60 

79 

59 

76 

60 

80 

59 

87 

65 

78 

57 

74 

53 

88 

63 

84 

60 

77 

54 

76 

64 

76 

62 


66 

52 

63 

50 

69 

57 

70 

58 

67 

53 

88 

62 

67 

52 

71 

60 

60 

54 

79 

58 

82 

62 

73 

58 

65 

50 

78 

55 

65 

54 

76 

59 

85 

62 

71 

56 

68 

53 

77 

59 

70 

52 

85 

59 

84 

61 

62 

51 

71 

56 

76 

59 

70 

55 

76 

56 

75 

58 

75 

53 

86 

61 

76 

56 

61 

50 

79 

59 

81 

60 

64 

49 

67 

55 

70 

57 


57 

50 

56 

49 

60 

52 

69 

53 

65 

52 

83 

56 

63 

54 

72 

56 

60 

52 

74 

54 

70 

61 

61 

53 

61 

53 

72 

60 

59 

53 

62 

52 

80 

57 

68 

57 

58 

51 

67 

57 

58 

51 

77 

60 

81 

57 

61 

48 

71 

54 

69 

55 

62 

52 

72 

54 

68 

56 

66 

52 

80 

01 

65 

50 

5' 

45 

76 

56 

78 

59 

61 

47 

70 

53 

64 

53 


18   19 


20  21  22 


23  24 


25 


86  27 


83 

48 

82 

42 

76 

53 

74 

41 

82 

51 

85 

50 

80 

51 

85 

50 

83 

49 

83 

50 

82 

56 

86 

50 

83 

54 

85 

49 

83 

51 

86 

43 

82 

59 

84 

48 

82 

50 

82 

47 

79 

51 

85 

51 

84 

50 

82 

48 

85 

52 

83 

46 

84 

45 

84 

48 

83 

48 

84 

47 

83 

40 

83 

50 

86 

51 

86 

40 

71 

54 

85 


85 
54 

49 

81 

57 

75 

52 

82 

63 

83 

61 

82 

60 

90 

58 

84 

50 

85 

61 

83 

58 

85 

60 

86 

58 

85 

54 

85 

52 

86 

50 

84 

59 

85 

57 

86 

54 

81 

52 

81 

57 

86 

61 

83 

54 

88 

53 

89 

57 

86 

58 

85 

47 

84 

59 

86 

63 

84 

56 

84 

57 

86 

60 

89 

58 

85 

54 

79 

61 

87 

55 

87 

54 

78 

63 

81 

59 

84 

58 


89 

58 

82 

53 

78 

64 

81 

61 

77 

64 

88 

64 

88 

55 

84 

62 

88 

59 

76 

60 

78 

66 

81 

62 

85 

57 

73 

58 

88 

59 

71 

62 

85 

66 

84 

61 

88 

57 

76 

63 

85 

56 

81 

60 

87 

65 

82 

57 

82 

60 

84 

60 

87 

58 

84 

57 

85 

59 

77 

60 

80 

65 

80 

54 

74 

60 

83 

61 

84 

61 

70 

58 


74 
63 

58 

77 

62 

66 

59 

79 

64 

80 

63 

75 

62 

78 

64 

79 

61 

76 

65 

78 

64 

79 

63 

80 

64 

79 

64 

78 

61 

75 

63 

78 

63 

75 

65 

76 

63 

73 

63 

79 

64 

80 

63 

83 

62 

78 

59 

75 

63 

75 

59 

77 

64 

79 

60 

84 

62 

80 

58 

79 

58 

79 

61 

77 

65 

79 

62 

70 

58 

78 

63 

79 

62 

68 

55 

80 

64 

76 

67 


85  81 
66  67 


83 
64 
75 
67 
8'. 
65 
90 
65 
82 
65 
781  83 


81 

65 

86 

66 

84 

65 

82 

66 

85 

63 

91 

66 

86 

61 

78 

65 

79 

65 

80 

65 

82 

63 

81 

66 

83 

63 

90 

67 

84 

62 

70!  74 

561  59 

90   .. 

64 1 


87 

87 

64 

70 

76 

78' 

61 

591 

83 

811 

66 

64! 

81 

79 1 

65 

61 ! 

62 

83 

66 

90 

64 

89 

57 

87 

65 

90 

63 

84 

64 

91 

68 

90 

61 

89 

61 

89 

64 

85 

66 

SO 

64 

88 

62] 

95 1 

61 

93 

60 

88 
64 
S3 
65 
90 
67 
85 
63 
89 
65 
86 
64 
89 
63 
85 
63 
89 
661 
891 
60' 
86 
63 
88 
60 
88 
62 
86 
59: 
87 
60 
86 
6U 
88 
70 
87 
00 
79 
60 
89 
67 
83 
64 
79 
63 
89 
65 
90 
65 


75  87 
66  65 


84 

66 

85 

67 

87 

65 

89 

63 

84 

64 

85 

67 

84 

65 

83 

65 

85 

65 

84 

63 

92 

64 

83 

06 

87 

67 

83 

64 

85 

65 

87 

62 

91 

66 

85 

63 

91 

66 

85 

64 

87 

64 

88 

61 

88 

63 

85 

65 

93 

70 

85 

61 

79 

50 

93 

65 

87 

63 

79 

62 

83 

65 

86 

64 


76 
68 
78 
64 
88 
61 
79 
70 
83 
66 
87 
67 
80 
67 
82 
69 

r 

67 

83 

67 

79 

66 

82 

66 

73 

64 

81 

67 

82 

68 

77 

67 

79 

69 

79 

66 

81 

64 

89 

70   68 

73 

66 

70  77 

61 

83 

65 

801  85 


73 1 
76 
61 
85 
66 
82 
69l  59 


29 

30 

31 

85 

86  84 

59 

60  65 

85  83 

51 

..   57 

86 

88   84 

62 

62   68  i 

73 

87 

76 

53 

55 

55 

85 

85 

81 

66 

66 

69 

85 

87 

83 

63 

63 

67 

85 

85 

85 

58 

62 

64 

90 

94 

95 

64 

64 

67 

85 

89 

86 

58 

57 

61 

91 

87 

81 

66 

65 

68 

85 

88 

82 

65 

62 

69 

86 

88 

85 

58 

60 

63 

62 
86 
63 
86 
59 
91 
68 
83 
53 
SO 
61 
89 
57 
87 
69 
80 
61 
89'  89 
651  65 


681  62 


88 

72 

87 

63 

90 

60 

88 

55 

89 

63 

87 

60 

89 

62 

92 

62 

88 

62 
86 
65 
88 
60 
89 
64 
90 
63 
87 
57 
88 
62 
89 
66 
90 
62 
90 
66 
90 
65 
87 
61 
94  i 
65 
88 
53 
80 
64 

60 
90 
63 
80 
641 
84 
64 
88 
62 


58.1 
81.1 
52.1 
80.9 
57.8 
74.8 
50.6 
78.6 
61.1 
81.3 
59.5 
78.7 
57.9 
86.8 
60.1 
81.5 
55.0 
80.8 
61.4 
80.8 
58.6 
82.6 
58.3 
81.9 
62.4 
80,6 
58.2 
81.0 
62    57.2 


81.8 
53.8 
80.7 
68.5 
80.7 
57.8 
85.2 
58.2 
81.1 
58.0 
80.1 
58.2 
80.7 
61.2 
81 .  5 
56.5 
83.2 
58.3 
85.6 
60.2 
79.7 
54.0 
82.7 
57.2 
81.9 
60.1 
87]  81.7 
661  58.4 
81 1  82.5 
751  58.0 
81 !  80.9 
66!  58.8 
86|  81.6 
61I  57.1 
91[  86.9 
70'  61  8 
84!  80.6 
60j  53.2 
781  73.6 
64  56.5 
90!  84.3 
61|  57.2 
85!  83.1 


67 1  59.8 
79'  74.6 
04:  57.6 
S4l  80.8 
58.7 
81.0 
58.7 
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Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F°l,  and  Wind  Movement  [miles]  for  May,    1939 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page]  


Station 


Hone 55.. 

[Exp.  Farm] 


Irons  Fork 55 

[Kxp.  Forest] 


Rus39llville 

[Ozark  Nursery] 


Stuttgart   55.. 

[Rico  Exp.  Farm] 


Data 


Day  of  month 


Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  lom. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


206!. 320  . 
68      60 
10      34 

, 156  .  205  . 

621     58 
5'      11 


220.166  .211 


4 

5 

6 

7 

.214i.202 

.  221  .  150 

601  61 

67 

68 

4 

16 

2 

49 

.101 

.182 

* 

« 

59 

15 

10 

« 

• 

.  200 

.232 

.240 

.152 

10      11 


12      13 


681 
26 


61 1 
19 


70;     68 
401     70 


192|. 244. 148i.  2231.400! 
62 1  60  60  67  j  7ili 
44      70      36      29      781     751   140 


•   1  015 
72      70 


.1751.240 

293 

.124 

66 

70 

68 

70 

59 

25 

IS 

21 

.113 

.187 

.219 

.111 

62 

64 

68 

18 

7 

24 

19 

.154 

.210 

.196 

.144 

66 

70 

76 

64 

31 

31 

27 

SO 

.195 

.173 

.266 

075 

66 

701  68;  66 

171 

38 

73   38 

.170 
60 

45, 


.118 
62, 

51 

.149! 
621 
26 


.234 
67 
24 


.  326  .  16! 

621.... 
24        5 


122  .  208 
60      64 

23 1     27 


17      18 


20      21 


22      23 


24      25 


27      28      20 


.154^204 
661  71 
201     10 


,114'.  187:. 243'.  080 
6l!  64!  70  72 
171      43      67      19 


.090 
70 
15 

.155 
68 
50 


.049 


.098!.  "62 
70j  72 
18      29 

.  168'.  051 
70{  74 
88      69 


198 

.1.58 

77 

80 

22 

21 

« 

.361 

.. 

72 

* 

21 

.240 
78 
27 


.382 
78 
23 

.127 
74 
14 


.  Ill .078 
71!  74 
14      25 


.086.065.207  .126 
76|  70  71  73 
91      43      51       80 


.170.226  .757 
78  77  74 
18      23      24 


184.228 
79  78 
12      39 


.113 

75 
69 


150 


.  082 
74 
21 

.  168 
72 
120 


.288!.  228 
76  74 
36       9 


.222  .282  .256 
76'  74  74 
40 1     43      27 


065  .207 
78  81 
.59    105 


.201 
75 
15 


.213.207 

74!     78 
681     24 


.  280 
74 
45 


.202 
75 
24 

.250 
74 
37 


7.187 

69.6 

665 


66.6 
333 

5.646 
70.0 
871 

4.954 
69.8 
2092 


Oorreotions:--Evaporation  at  Irons  Fork  for  .Vpril  30th,  0. 167;  monthly  amount  4.500.     Hope,  wind  movement  April  30th,  46  miles,  total  for  April  1507. 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


May, 


Precipitation  for  May,   1939 


■nr 


r 


"<-H 


I      ^  JoNtSo^W-^'MND/'         V^GRANtT  (ARKANSAS  '^j^       J 

-  •.  =.      PIKE\        ^  i  '   fiEi;«i«NnJ 

••'^IILLERt- L-^-^-J  V.ALHOUN  (_  iCHICOf;, 

P.)/    LAFAYETTE         <-— p -v^^tS^       /  \ "TTur^l  V 

.UMBIA  I  S 


H^l       ^^^. 


lO     20     SO    40     SO     CO 


i 


i1^.. 


Daily  River 

Stages 

for  May, 

1939 

stations 

Rivers 

Flood 
?tage 

1        2 

3 

4 

5 

6        7 

8 

9 

10 

11 

12 

13      14      15  1   16  i  17  i   18      19  1  20  1  21 

1         1         1         1         1         '         1         1 

22 

23 

24 

25 

i 
26  1  27 

28      29 

SO 

31 

Fort  Smith 

..Arkansas 

22 

6,3 

fi  ? 

fi  2 

5  9 

5.8    5,8 

5  4 

5,4 

5,3 

S  3 

6,3 

7.3    8.0 

10,4  15.0  16.6114.3 

13,3 

11,7 

11,5 

U,0 

10,0 

10,2 

11,4 

14.0 

13  311.5 

10.5 

12.5 

12.0 

U.2 

Van  Ruren  ... 

....     do  ... . 

22- 

5  ■?. 

f,  2 

5  n 

4  8 

4  7 

4  5 

4  4 

4  4 

4  3 

4  2 

4,8 

6.2    6.9 

9.2  14.5  lf..5|14,5 

12.2 

11  5 

11,3 

10,6 

9,6 

9.5 

10  8 

13.8 

13.6  11.3 

9  8 

12.2 

11  8 

10.8 

Danville  

.Petit  .lean. 

20 

5.4 

5  0 

4  7 

4  4 

4.2 

4,0 

3  9 

■3.7 

3.7 

4,4 

4,1 

3  8    3,7 

3,8i  3.61  3.71  3.7 

3.9 

5.5 

7,1 

6.0 

5,6 

8.8 

6,6 

4.7 

14.4|18. 1 

14.4 

8.7 

5.8 

4.9 

Ozark 

..  Arkansas. 

22 
22 

1.8 

ft.,T 

1.5 
5  2 

1.3 

4,9 

1.2 
4  fi 

1.2 
4  3 

1.0 

-1,1 

0.8 

n  8 

0.4 
4.1 

0.3 
4.6 

-0.1 
4.2 

-0.2i  3,1 
5.0!  5.8 

3.7 
7.0 

8.0 
7.6 

12,0 
12,4 

11.41  8-8 
14.8113.8 

7.9 
11.9 

7.3 
11,1 

6.7 
10,5 

6.4 
10,6 

5.3 

10.0 

6,0 
9  3 

8.5 
10,2 

9.3|  8.1 
12  6  14.8 

b.  1 
11.6 

6.4 
9.8 

4.8 
10.6 

7.0 

Dardauelle 

do  .... 

3.6    3.7 

10.9 

Morrilton 

do  .... 

20 

3  5 

2  7 

2  2 

1.8 

1  4 

1   .1 

0.4'  0  0 

-0.2 

0.4 

0.6 

0.2 

0.4 

2.8 

3.4 

6  4 

11.0  11.2 

9.6 

8.4 

7,8 

7,7 

7.6 

8.0 

6.7 

9.1  11.6 

11.4 

8,8 

7.7 

8.8 

Little  Rock. 

do  .... 

23 

5  5 

4  9 

4  3 

3.9    3.6 

3  2 

2  9 

2,  fi 

2.3 

2.2    2.4 

2.6 

2  3 

25    4.1 

4,7 

8.4 

n.o 

10.7 

9.1 

8.5 

8.0 

8.3 

8.0 

V.4 

7,8  11,2 

13.0 

11.3 

9.3 

8.9 

PiueBluft 

do  ..   . 

25 

in  3 

9  7 

H  7 

8   1 

7  7 

7  4 

7,0 

fi  6 

6  5 

fi  3 

6  2 

6.4 

6,3 

6,21  6,6 

7  8 

9  0 

13.9 

14.9 

14.2 

12,9 

12.3 

12,2 

12.  2 

U,9 

12,6  13.4 

J6.3 

16.9 

lo.l 

13.4 

Gilbert 

..Buffalo... 

30 

4.8 

4,6 

4  4 

4  2 

4  2 

4,1 

4  0 

4  0 

5  3 

4.9 

4.5 

,5.1 

8.5 

6,8'  6.0 

5.7 

5.3 

5.1 

6.4 

6.1 

5,9 

8,3 

9.4 

7.0 

6,6 

6.2 

lAO 

8.3 

b.8 

6,2 

6.V 

Doniphan,  Mo. 

.  .Current  .. 

10 

5  1 

5.0 

5  0 

4  9 

4  9 

4.9 

4.9 

5  0 

5.1 

.T   2 

,5.2 

5.3 

.5,2 

5.4i  5.6 

5.5 

5  3 

6.2 

5.0 

4.9 

4.9 

4,9 

5.0 

6.1 

6,2 

6  4 

6.6 

6.8 

5,6 

6.2 

oM 

[Uack  Uock  . 

..Black.  .. 

U 

iq  1 

18..'<!l7.5 

16  5 

15  5 

14.3  13.(1 

11.9 

11,3 

10,5 

9.5 

9.4 

11,5 

11.7110.9 

10.1 

9.4 

8.9 

8,7 

9.0 

8,6 

9.0 

8.7 

B.3 

8.9 

9.0 

8.  6  10.  0 

9.6 

9.6 

9.6 

lleber  Springs. 

Little  Red. .  . 

30 

fi  1 

5.8    5  5 

5  ? 

5  0 

4,8 

4,6 

4.61  4.7 

5.7 

5.2 

4.7 

5.4 

7.7    6.8 

6  2 

6.7 

6.4 

5,3 

6,2 

6.9 

8.1 

9.7 

9,7 

8.9 

8,6 

22.8 

16,5 

11.1 

9.2 

7.9 

OzarkBeachMo 

.  ..White  ... 

•AO 

4  4 

2.6    0  0 

0  2 

0  8 

2.2 

1.4 

2.6 

,5.6 

7   1 

7.7 

6.4 

15.9 

17.4  13.0 

9.8 

7,7 

6.8 

6.0 

,5,6 

6.4 

11,0 

10.0    9,4 

7.8 

8.8 

11.4 

10. b 

9.6 

1.2 

b.U 

(Jotter 

.   .     do  .... 

21 

5  H 

5.7    5.5 

5  II 

4  8 

4,7 

4.7 

4  7 

5.2 

fi.O 

8.0 

8.3 

11.0jl3.9  18.(1 

13.8110.8 

9.0 

7.8 

7,2 

7.2 

10.0 

12.0 

10,9 

10.0 

9  6 

18.0 

16.5 

12,2 

10,6 

9.i 

Calico  Kock.  . . 

do  ..   . 

18 

5  2 

4.9    4.4 

3  9 

3  5 

3  2 

3,1 

3  fi 

3.2 

5,7 

7.0 

7.0 

9.6  15.8,17.5'l4.3il0.6 

8.3 

7,0 

7,0 

6.6 

8,4 

12.2 

11,2 

9.  / 

8  8 

19.8 

19.6 

13.9 

11,6 

8.9 

do  .... 

23 

11.7 

11. 3  11.0 

10  1 

9.6 

9  3 

9  1 

9.5 

9  6 

9.?. 

12.4|13.2 

14.6  19.9  23. 7123. 5'19.9116.7 

14,6 

13.7 

13.9 

14. 3 

18.4 

19,6 

18  1 

16.6 

18.  7 

28,4 

25.2 

20.4 

17.8 

Newport 

Oeorgetown    .. 

do  .... 

26 

21.3120.5  19.  8 

19  0 

18.0117.  1 

16.2 

15.4  14.8 

13.  8 

13.4114.4 

15.1117.121.0  23.3,23,8 

23  0 

21.4 

I9.G1I8.2 

17.6 

17.7 

19,6 

20.6 

20.3 

19.9 

22.6 

26  0 

26,  b 

24  4 

do  .... 

21 

23.8  23.3  22  8 

?■>  4 

22.0  21.7i21.4 

21.  1  20.9 

20.5120.0119.5 

19. 1  18.9 

19.0119.3119.4 

19.9 

20.7 

21.3:21.6 

21.6 

21,4 

2\  3 

21.3 

21.6 

21, 7 

22.  0 

22.6 

22,7 

22.  8 

do  .... 

26 

3O.5I3O.3I3O.O 

20  7 

29.2l28.9l28.6l28.2i27.  8127.  5 

27.2  27.Ui26.7i26.4 

26.1 

25.9125.7 

25.5 

25,4 

25.3,25.3 

26.4 

25.5  25.6 

26.8 

26.1 

26, 3 

26.4 

26.4 

26,6 

2b.  V 

St.  Charles 

do  .... 

25 

28  ii:29.0i28.9!''8.7 

■'S  ft 

28.  3  28.ll28.0i27.  7 

27.4 

27.0,26.7 

26.5:26.1 

25,7 

25.4125  1 

25.0 

24,9 

24.8i24.7 

24.6 

24.4  24.5 

24.6 

24.  V 

24,7 

24.8 

24.9 

24,9 

26.  ( 

Arkadelphia  . . 

.Ouachita .. 

17 

4  7 

5  9 

fi  5 

5.6 

5,2 

5.1 

5.2 

4.6i  5.2 

6.5 

5.7 

6.4 

6-4!  5.2 

4.3 

4  8 

5.3 

6.9 

5,2 

6.7 

5,0 

5.7 

7.8 

7.3 

8.8 

8.6 

14.8 

J4.3 

9.2 

8.1 

/.8 

Boughtou 

Camden   

Little  Mo.    . 

20 

5  S 

5  6 

5  4 

5  ■? 

5  0 

4  9 

4  8 

4  7 

5,8 

,5.7 

,5.2 

4.8 

4.7 

4.7 

4.7 

5.2 

6.5 

4,8 

5,2 

7,4 

9.6 

10.1 

7.6 

6.6 

6,9 

6.6 

b.  1 

h.2 

6.9 

6.7 

6.2 

.Ouachita  . . 

26 

17.8 

15  9 

13.9 

12.8 

11.2 

in.o 

9.0 

8  3 

7.4 

6.5 

7,5 

7.7 

6.7 

7.0 

6.6 

6.0 

5.3 

6.1 

6.9 

7.3 

6.9 

7,0 

8  1 

9,4 

10.2 

9.6 

12.0 

17,0 

20.0 

20.  6 

17.3 

Benton 

Saline 

20 

fi  4 

fi  ? 

fi  n 

,'p  8 

5  fi 

5  fi 

5.4 

5  4 

5  3 

5  3 

5,2 

5.1 

5.0 

5,1 

5.1 

,5.0 

4,9 

4.8 

5.0 

5,1 

5.2 

5,1 

6.0 

7.1    7.2 

V.l 

14.4 

10,2 

8.b 

7.5 

b.9 

Whitecllffs  ... 

Little  River 

25 

12.0 

7.0 

5.0 

3  5 

3.7 

3  2 

3.0 

2.9 

2,7 

2.6 

2.fi 

2.6 

2.8 

3  0 

5.0 

5.2 

5,2 

6.2 

4.2 

11.4 

14.1 

17,0 

16,0 

13.7 

10.3 

7.5 

4.V 

6.6 

5.3 

4.0 

3.0 

....Red 

25 
25 

12.2 

n  1 

10. 2I  9.8 
10.4'  9.2 

9.6 

8.5 

9.2 

8,  1 

9.1 

7.5 

8.9 

7  2 

8.5 
6  8 

8.4 
fi  7 

8.4 
6.5 

8.4 
6.5 

8.4 
6.4 

8.4 
6.4 

8.4 
7.2 

8.4 
7.6 

9.0 
7,8 

9.0 
7,7 

9,2 
7,7 

10,  6 
10.3 

11,4 

12,2 

11.4 
13.0 

11.8 
13.3 

11.4 
13.1 

11. 0 
11.6 

10.1 
10.0 

10.0 
9.0 

9,6 

8.7 

9,3 
8.3 

9.2 
7.8 

9.0 

Fulton      

do 

14.4  12.3 

:.,! 

Big  Lake  Outl't 

St.  Francis. 

10 

13.3  13.1 

12.8  12.5 

12.2 

12.0 

11.7 

11.4 

11.1 

10.8 

10,5 

10.2|10.1 

9  9 

9.6 

9.1 

8.7 

8.4 

8,0 

7.8|  7,6 

7.8 

8.0 

8.3 

9.0 

9.1 

9   1 

9,1 

8.9 

8.7 

8.4 

St.   Francis... 

....    do  ... . 

18 

18.0jl6  9!l5. 6,13.9112.4 

11.4 

10.7110.2 

9.9 

9.6 

9.4 

9.  9' 10. 3 

in.  3110.0 

9.6i  9.4 

8.9 

8,9 

9,5i  9,8 

9,6 

8.7 

8.  1 

8.; 

8-4 

V.8 

/.i 

b.  ; 

6.3 

6.1 

St.  Frances  L.L. 

do  .... 

2fi.6l26.5 

26.  4  26.2  26.0 

25.8i25.5 

25.3 

25.  0 

24  8 

24.6 

24,4 

24.3 

24.1 

2,3.9 

23. 7 '23. 6 

23.3 

23,  2 

,.    , 

23,0 

23.  <i 

22.9 

22.8 

22.9 

22.  9 

23  0  23.0 

23.0 

22.9 

Marked  Tree 

do  ..  . 

17 

3.6l  3.5 

3.4    3.3    3  21  3.1 

3.1 

3.0j  3.0 

2.9 

2.7 

2.7 

2  9 

2  9 

2.9 

2.7    2.6 

2.4 

2.4 

3.1 

2.9 

3.8|  4,1 

4.0 

4.1 

4.4 

4  4 

4.0    3.8 

3.4 

3.0 

do  .... 

28 

21.6122.0 

22.322.522.6,22.7 

22  fi 

22.5i22.2 

51.9 

21.3 

20.  5 

19,6 

18.6 

17,4 

16.1114.6 

13.3 

12,1 

11.1 

10.7 

10.8 

11.7 

12.1]12.3 

12.6 

12.9 

12.9 

12.  b 

11. b 

10. 7 

...      do  ... . 

82 

28.0128.5 

28.8  28.9  28.9128.9 

28.9 

2H  8 

28.5 

28.0 

27.3  26.2 

24.7 

22.8I21.O 

19. 3  17.6115.9 

14,7 

13.6 

12  7 

12.9 

12  9 

13  3 

13.6 

13.6 

13  9 

14,0 

13,7 

13  1 

12.0 

Helena 

MiSBissippi  . 

42 

47  1  47.4 

47.5i47.5  47  4  47.2 

4fi.8 

46  3 

45.2 

43.  5 

41.0 

37  8 

33.7129.9  27.3125.523  9;22.  4 

21,0 

20.1 

19.2 

18.4 

18.1 

17.7 

iV.3 

17.  3 

17.0 

lb,'; 

lb, 3 

16.2 

lb.  1 

Arkansas  City. 

do.... 

^2 

38.138  4 

38.8  38.9  39.0  39.0 

39.0 

38,9 

38.6 

38.1 

37.4 

36 ,2 

34.4  32.0  29.3  26.5  26  3  23,7 

22,  5 

21  6 

20,  6 

19,8 

18.9 

18.2 

17,8 

17.4 

17.1 

16,9 

i/,2 

1/.6 

17.2 

Symbols  for  Climatolog-ical  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averajres  of  the  entire  period  for  stations  having 
or  more  years  of  record.    Departures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  coinputod  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  SS-year    P«''0' 
for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for  the  period  to  1935,  inclusive     §Also  on  other  dates.      ••Not  used  in  means  and  summaries      I.Evaporation  station,      Tlos 
ofiice  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table),      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters  ",6,°,  number  of  days  missing 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table:— Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re 
corded  is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation,  1  Weather  Bureau  Station;  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  -Precipi 
tation  is  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours,  t Precipitation  measured  with  recording  gage.  •Included  in  the  next  measuK 
ment  'I.  Irace  or  precipitation  less  than  0.  01  inch.  H  Evaporation  Station.  tPost  Office  addresses  as  follows  :-.A.lum  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet,  Manilla 
Boughton  Route  4  Prescott;  Devils  Knob,  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountaiuburg;  (Ireen  Mountain,  Calico  Rock;  Index,  Route  5,Texarkana:  Irons  Fork,  Irons  For 
Experiment  Forest,  Mena;  Lutherville,  Ronte  1,  Lamar;  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud,  Route  2,  Mt.  Vernon;  Spnngbank,  Doddridge;  Turnpike,  Dover;VVhite  Rock. Cass 
Haukins   Monticello,  Montongo,  Plantersville,  Rock  Springs,  Ross  and  Underwood,  Soil  Conservation  Service,  Montieello;  High  Peak  Mountain,  Norman, 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures:— Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated  •••Midnight  to  midnignt.  591her 
mometers  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.     tJlEvaporation  station. 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock,  Ark.7-6-S9-ll50 
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Little  Rock,  Aek.,  June,  1939 


No.  6 


Pkioe :  25  Cents  per  year  (uot  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington  D.  C. 


GENERAL    SUMMARY 

The  mean  temperature  for  June,  based  on  the  reports  of  73 
stations,  was  77. 9=^  which  is  0.7"  above  the  49-year  average. 
Monthly  means  ranged  from  82.9°  at  Texarkana  to  72.6'-'  at 
Turnpike.  The  highest  temperature  during  the  month  was 
100°  at  Texarkana  on  the  8th  and  9th.  The  lowest  was  49° 
reported  on  the  11th  at  Gravette  and  Irons  Fork.  The  great- 
est daily  range  was  37°  reported  at  Thornburg  on  the  8th  and 
Irons  Fork  on  the  11th. 

The  average  precipitation  for  111  stations  was  4.50  inches, 
which  is  0.44  inch  above  the  49-year  average.  Rainfall  was 
frequent  during  the  month  with  16  stations  recording  15  or 
more  rainy  days.  The  monthly  amounts  ranged  from  1.45 
inches  at  Camden  to  10.59  inches  at  Monticello.  Monthly  a- 
mounts  of  less  than  2  inches  were  reported  in  Ashley,  Howard, 
Lawrence,  Miller,  Ouachita,  Randolph  and  Union  counties. 
Amounts  of  8  inches  or  more  were  recorded  in  Arkansas,  Ben- 
ton, Drew,  Franklin,  Independence,  -Jefferson  and  Johnson 
counties.  The  greatest  amount  recorded  in  any  24-hour  period 
was  4.50  inches  at  Batesville  on  the  28th. 

Two  earthquake  tremors  were  reported  during  the  month. 
One  on  .Tune  1st  was  reported  in  the  extreme  southwestern 
portion  of  the  State.  The  other  on  June  19th  was  reported  at 
scattered  stations  over  the  southern  half  of  the  State.  No 
damage  was  reported.  o.d.n. 


MisceUaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


Dense  Fog 

Light  Hail  . . , 
Moderate  Hail 
TtiuQderstorm    !]8 


13  4   5    6 


15il6 


UllOilO 


121  4 


11  2 
1   2 


f.'22  15 


3 12'21 


24|26|26J27 


1 

10!!7 


28 


I  'I  ' 

..    J 

.    ll  . 

18|21i24 


2930 


1 
3535 


12|  4 


COMPARATIVE    DATA     FOR  JUNE 


Temperature 


Year 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.    AND  SUNSHINE 


Station 


Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 


Atmospheric  pressure  Ue- 
duceil  to  sea-level ) 


Wind 


29.(14 
2f*.93 
29.91 
29.93 


30,25 
30.  20 
30.16 
30.24 


29.62 
29.69 
29.  12 
20.54 


6.3 

6.9 
7.1 
6.9 


flj  r— 


a  j  ^ 


Relative 
humidity 


18 
26 
26 
29 


nw. 
nw. 
sw..» 
sw. 


9 

12 
10 

S 


83  58 
S6  I  60 

77  1  57 


1891...  . 

1892 , 

1893 

1894 

IS95 

1896 

1»97 

1898  .... 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907...  . 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

19)9 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929.... 

1930.... 

1931.... 

19.T2.... 

1933.... 

1934.... 

1935.... 

1936.... 

1937 .... 

1938.... 

1939... 

Period. 


Precipitation 


So  03 

OS'S 
^  % 

go 

5s 


Number  of  days 


ofe 


o 


^ 


77.9 

76.9 

76.3 

76.6 

76.9 

7T.7 

78.0 

78.7 

77.3 

76.6 

79.4 

77.5 

70.5 

75.3 

77.9 

76.2 

75.2 

76.0 

76.9 

74.1 

80.9 

73.1 

77.0 

82.3 

76.0 

75.4 

75.2 

80.6 

76.9 

74.7 

78-5 

78.6 

76.7 

78.5 

82.3 

76.6 

76.3 

73.5 

76.2 

76.4 

78.3 

78.9 

78.4 

81.1 

74.3 

80.0 

78.8 

75.8 

77.9 

77.2 


103 
108 

99 
106 
100 
103 
106 
100 
102 
100 

no 

105 
99 
99 
104 
101 
103 
96 
104 
99 
106 
97 
103 
109 
106 
99 
106 
110 
101 
101 
103 
104 
99 
105 
108 
104 
104 
10(1 
102 
107 
107 
103 
107 
108 
98 
113 
106 
101 
100 
113 


56 

40 

49 

42 

47 

48 

41 

60 

50 

43 

41 

42 

37 

50 

44 

44 

39 

46 

49 

44 

47 

42 

39 

52 

45 

43 

37 

49 

45 

42 

46 

44 

46 

42 

46 

42 

43 

40 

41 

39 

35 

50 

40 

49 

36 

44 

45 

49 

49 

36 


3.71 

3.87 

5.20 

1.39 

5.94 

1.91 

3.46 

4.86 

2.74 

7.10 

1.44 

5.27 

2.53 

7.14 

5.90 

4.60 

4.48 

3.85 

4.08 

4.85 

2.53 

5.83 

1.68 

1.00 

4.92 

5.15 

4.87 

3.55 

5. 11 

3.41 

4.84 

2.64 

5.20 

3.64 

2.08 

2  60 

6.50 

9.44 

3.68 

0.87 

2.60 

4.86 

1.30 

2.88 

8.38 

1.26 

4.94 

4.34 

4.50 

4.06 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


17 
8 
9 
4 

10 
6 
6 

11 
6 

13 
4 
6 
7 

10 

10 
8 
8 
S 

10 

10 
6 
9 
4 
2 
9 
8 
6 
7 

10 
6 

11 
7 


4 

6 
9 

13 
7 
2 
6 

10 
3 
5 

13 
3 
9 
9 

V 
8 


11 

11 

16 

10 

12 

12 

17 

10 

12 

10 

14 

10 

12 

13 

8 

14 

13 

12 

7 

14 

16 

12 

16 

9 

13 

10 

11 

13 

12 

10 

14 

11 

14 

11 

13 

n 

12 

12 

12 

13 

16 

a 

11 

12 

16 

U 

19 

10 

12 

9 

12 

10 

18 

7 

15 

9 

11 

10 

19 

6 

12 

10 

16 

8 

13 

11 

15 

6 

17 

9 

17 

8 

13 

8 

8 

9 

17 

8 

22 

6 

19 

8 

12 

11 

22 

F, 

19 

S 

10 

10 

23 

6 

14 

10 

13 

9 

9 

13 

14 

10 

6 
5 
8 
5 
9 
2 
6 
7 
6 
8 
6 
5 
6 
6 
5 
3 
7 
3 
1 
9 
8 
5 
6 
9 
5 
3 
6 
6 
9 
4 

.^ 

9 
13 

5 
2 
3 
7 
2 
3 
10 
2 


Storms  in  June 


Nature  of 
storm 


County 


Thunderstorm 
Thunderstorm 
Thunderstorm 
Thunderstorm 

Thunderstorm 


Thunderstorm 

Thunderstorm 

Thunderstorm 
Thunderstorm 
Thunderstorm 
Windstorm 

Thunderstorm 


Benton 
Pulaski 
Craighead 
Independ- 
ence 
Pulaski 


Cross 

Woodruff 

Woodruff 
Jefferson 
Columbia 
Garland 


Union 


Location 


Date 


Bentonville 
Little  Rock 
.lonesboro 
Batesville 

North  Little  Rock 


Wynne 


Cotton  Plant 

(4  miles  w  of) 
Cotton  Plant 
Pine  Bluff 
Magnolia 
Hot  Springs 

(6  miles  se  of) 
El  Dorado 


12 
13 
22 
26 


27 
27 
27 
27 

30 


Tims 


)1ir. 
moved 


4:  00a.m. 
afternoon 
afternoon 
12 :00  noon 

3:00  p.m. 


Evening 


afternoon 

afternoon 

2:30  p.m. 

12:00  noon 

p  m. 

afternoon 


Length 

of  path 

miles 


Width  I 

of  path  Killed 
miles  I 


Injured 


Damage 


25 

134 

2.500 


1,100 

25 
25 
100 
100 

900 


Remarks 


Home  damaged  by  lightning. 

Church  damaged  by  lightning. 

Power  plant  damaged  by  lightning. 

Farmer,  age  27,  killed  by  lightning  while  seeking  shel- 
ter under  a  tree .  „,  .. . . 

Man.  age  58.  killed  by  lightning.  The  man  was  sitting 
in  his  porch  swing  holding  his  1-year  old  granddaughter. 
The  child  was  not  injured.  .  j  „«    „ 

Parmer,  age  60,  struck  Ijy  lightning.  It  burned  ott  a 
thumb  and  fiinger  on  each  hand  while  he  was  working 
on  a  radio  aerial.  ,   ,  .„   ^       .,  _„„  „„/i 

Lightning  destroyed   a  bam  and  killed  a  horse  ana 

mule. 
Home  damaged  by  lightning. 
Home  damaged  by  lightning. 
Home  damaged  by  lightning. 
Boathouse  building  unroofed. 

Lightning  struck  Magnolia  Oil  Co.  tank  and  ignited 

18.000  gallons  of  crude  oil. 
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Stations 


Counties 


<0 

o 

Temperature 

Degrees  Fahrenheit) 

Precipitation,  inches 

Number  of  days 

■3 

g 

<u  5 

'h 

n 

0 

o 

> 

a 

n 

^2 

*-• 

5 

CE 
0 

0 

a 

C5-§ 

c 

S5 

CO   ^ 

Si: 
a  « 

—  0 

li 

'T 
0 

0 

'So 
25 

Observer 


Alum  Fork t 

Amity 

Arlcadolpliia 

Arkansas  City  . . . 
Batesville  Airway 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Benton  ville 

Big  Lake  Outlet  .f 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Boug-hton t 

Brinkley 

Calico  Rock  . . . 

Camden 

Clarendon 

Clinton 


Conway 

Corning 

Cotter.. , 

Crossett 

Danville 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob    .  . 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs- 

Payettoville 

Fayi'tteville  Kxp 

Fordyce 

Fort  Smith  .... 
Ft.SmithWtr.P    .f 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gravetle 

Green  Mountain 

Hankius 

Harrison 

Heber  Springs.  . . 

Helena 

Higden 

Highland 

High  Peak f 

Hope « 

Hot  Springs 

Index + 

Irons  Fork ttl 

Jessieville 

Jouesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.  .. 
Little  Rock  Airwav 

Lutliervllle ."t 

Madison     

Magnolia  — 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Monticello   t 

Montongo t 

Morrilton 

Mountainburg  .  . . 
Mountain  Home.. 
Mountain  Valley. 

Mount  Ida 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Paragould 

Parkin   

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Plantersville t 

Pocahontas   

Portland 

Prescott .. 

Rock  Springs  .  ...  t 
Rogers  (near) 

Rosebud 

Ross 

Russellville    . 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Springbank  t 

Story  

Stuttgart 

Stuttgart ti 

Subiaco  .   

Toxarkana 


Saline 

Clark 

Clark  

Desha 

Independence . 
Independence 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier  

Johnson 

I)esha  .   

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  .. 
Washington   .. 

Dallas 

Sebastain  

Crawford 

Hempstead  ... 

Woodrul? 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Stone 

Drew 

Boone 

Cleburne .  •  — 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Moi.tgomery  .. 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Polk 

Garland  • 

Craighead   .... 

Booue 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson  

St.   Francis 

Columbia 

Pulton 

Lee  

Poinsett  

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

Co away 

Crawford 

Baxter 

Garland 

Montgomery  . . 

Jackson  

Montgomery  . . 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  . . 

Drew 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Drew 

Pope 

Arkansas 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan  

Miller 


75b 
500 
200 
145 
363 
277 
650 
285 

1295 
239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
516 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
42G 

2350 
162 
270 
229 

1465 

iisi 

275 
448 

"260 

600 
547 
950 
1250 
1100 


1052 


300 
445 
491 
1834 
375 
600 
275 

'756 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 

1207 
273 
273 

ii'b 
2010 
800 
273 
702 
231 
800 
288 
250 
396 
275 
222 
215 
840 


300 
122 
318 


1300 

680 


526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 
750 
332 


76.2 
79.4 
79.3 


78.1 


77.6 
77. « 
74.8 


78  5 
78.8 


78.6 


+  2.0 


+  2.7 
+  '6.' 7 
+  'i.'4 


80.9 


79.3 
77  6 


78.4 

79^6 

7a.  U 

72.8 

80.6 

81.8 

77.6'^ 

74  7 

74.4 

75.4 

80  1" 

79  ) 


75  0 

77. '6 
73.8 
75  2 


76.2 

78.' 6 


78.2 


79.0 
78.0 


75.0' 


78  2 
73.3 

78  8 
8' 1.0 
77.0 


81.6 
76.6 
79,9" 
78.0 
78  0 
80.6 


79.0 


76.2 


77.6 
78.6 
77.2 
81.1 

77.6 
78.0 


79.6 


77.2 
79. 4 
8i.2 


74.6 


79.4 
78.9 


78.3 
79.5 
77.6 
82. 9 


+  0.7 
-r  2.6 


+  0.8 


+  2.5 


+  l.O 
+  1.6 


-  10 

+  'i]4 


+  J. 2 
+  2.2 
—  0.4 
+  0.3 


+  1.0 


+  L6 
+  0.1 


+  2.8 


0.0 
-02 


+  0.5 
-  2.1 
+  1.4 


0  9 


+  2.2 
+  2.2 
+  1.3 
0  0 
+  1.4 


+  0.4 


+  1.2 


+  1.6 
+  0.7 


+  0.4 


+  0.6 

0.0 

+  2.4 


+  1.0 


+  0.8 
+  '2^6 


+  0.3 


-  0.2 
+  3.8 


26 
16 
16 


8 
26» 


58 


58 
59 
51 


93 


92 


93 
92 
94  B 
100 


8 
25§ 

16 

16 


IS 

8§ 


15 
165 

iii 

195 
10 
16s» 
15* 

m 

16» 
16 


26 

'29" 
8 
8^ 


]5§ 

8 
27 
26 
26 

16 
Wi 

8 

8 
16 
27 


26 


15« 
27 
25 
27^ 

wi 

16 


16$ 


9« 
16§ 


59 
55 


61 
'65" 


60 
55 


11 

11 


12 


58 
51 
65 

63 
50 

'67" 
56 
63" 
59 
55 
69 


53 

58 

67 
56 


67 


50 


55 


11 
II 
U 
IS 

3 
24 

4j 

4 

4 

1* 

n 


11 

4 

3 
li 
11 

"25' 
11 
12 
11 
11 
i« 


11 
11 
11 
1$ 

'ii" 
11 


n 
4 


1 


26 
30 
27 


28 


31 
27 
30 


30 
30 


27 

26 

22 

29 

2C. 

27'' 

27 

25 

27 

26J 

26 


33 


35 
31 
29 

28 

'32^ 
32 


.53 

.271-1.54 

.35-0.26 

.05+1.43 

.84 

.4.!|+4.50 

801-0.69 
.76 

47 

73 

50 


+  4.25 


-2.25 

-0.49 

0.65 


.55 
51 

■43+2.70 
.421+0.84 
•  45 1  -2.  76 
.27j+;i.68 
69  +0.20 
22  +2.  34 
-  0.87 
-015 
-1-1.47 
+  1.08 
+  1.43 


1 

4.50i+0.  73 


-1  20 
-2.  17 


-1.  96 


+0  53 

ri.'ii; 
-i.'Jo 

-1.31 
+  1.0B 


+  0.  29 
+2.85 


+  1  33 

'-(J.'o3 
+  0.67 
-1.17 


-0.71 
-1.89 
+  1.57 

-H.ii 

+  0  82 
+  1.7« 
-0.  62 


-1.28 


+0.17 
-1.17 

+0,96 
+  i.51 
-2.30 


+0. 8(1 


f2.97 


-1  49 
-1.03 


-1.76 
-0,60 


+4.  08 
0.52 


-2.  87 
-1.70 
-1.40 


-1.78 

-i'(U 

+0.77 
■1.93 
-■1.07 
+4.71 

+0.34I 
-0.591 


0.91 
0.70 
0.90 
1.69 
3.30 
4.50 
1.10 
0.95 
2.62 
1.30 
0.39 
1.38 
0  64 
0.83 
1.45 
1.20 
0.32 
2.80 
0  98 
2.04 
0.  85 
U.95 
3.20 
1.34 
1.04 
1.14 
1.76 
!.13 
0.68 
1.211 
1.60 

0  82 
l.tl 
1.00 

1  11 
O.Hl 
0.77 
1  80 
1.33 
0.95 
1.56 
1.70 
1.11 
0.07 
0.94 
1  25 
1.2s 
1.27 
1.08 
0.47 
0.95 

0.  .5s 
1  10 
0  60 
1.8(1 
).l'7 
1.83 
0.76 
0.86 
1.12 
1.0^ 
1.47 
1.20 

1 .  55 
1.14 
0  53 
3.18 
1.65 
0.  62 
1.20 
0.88 
1.60 
1.62 
0.85 
!.00 
0  55 
0.37 
0.67 
0.68 
1.07 
1.50 
2.60 
1.03 
0.70 
0.42 
0.74 
1.07 
1.10 
1.63 
1.16 
1.50 
0.67 
4.30 
0.63 
2.14 
0.67 
0.70 
3. 80 
4.07 
3.18 
2.00 


IS 
12 
14 

10 
16 
18 

9 
14 
13 
12 

5 
12 
16 
13 
12 
li 

10 

12 

12 
11 
9 
8 
8 
15 
12 
14 
15 
15 
7 
7 
12 
13 
13 
14 
10 
6 
7 
6 


3 

3 

9 

16 

2 

7 

4 
16 

6 
15 
21 
13 

•i 

4 

9 

9 

7 
12 

5 
10 

9 
13 

9 

7 

3 
13 

8 

1 
14 

9" 

9 

5 

6 
12" 

8 

7 
11 
15 
10 

9 

7 
15 

3 

a 
4 
4 

8 

2 

3 
13 

2 
19 
15= 

0 

3 

9 

3 

3 

8 

2 

0 

5 

5'! 
12 
11 


17 
22 
19 

2 
19 
10 
21 

0 
18 

1 

1 
10 
21 
16 
13 

3 
13 

7 
17 
19 
14 

7 
14 
12 
18 

6 
16 
22 
11 
19" 
20 
17 
22 
15» 
16 

8 
11 

3 

3 
13 
13 
14 
25 

io 

21 
14 
17 
18 
17 
14 
26 

I 

3" 
24 
12 
17 
15 
17 
17 

5 
29 
25 
20" 
13 

9 
19 


9 

8 

13 

18 
24 
10 
14 

8 
13 

5 
21 
11 

li 

15 

18 

12 
20 

'6 

14 
3 
2 
1 

15 
13 

21 

16 


10 
5 
2 

12 
9 

13 
5 


7 

6 
10 

8 
18 
10 
II 

8 

1 

7 
10 

7 
11 

9 
11 

6 

7 

5 

0" 

1 

8 

2 

0" 

6 
15 

8 
12 
17 

8 
10 

1 

2 

'3 

5 
12 

5 
10 
10 

3 

2 
10 

7e 

6 
15 

4 
12 
10 

6 
23 
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0 

U 

5 
10 


7 

10 
5 

'7 
3 

's 

4 
13 
11 

9 

5 
4 

'3 

4 


sw. 

se. 


se  . 
sw. 
sw. 


sw. 

3. 

sw. 
s. 


sw. 

s. 

sw. 


sw. 

a. 


sw. 
sw. 


se. 
sw. 


sw. 
s  w. 


se. 
sw. 


sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


se. 
sw. 


L.  R.  Water  Works 
J.  W.  CampDell 
Mrs.  Ted  R.  Carpenter 
Herbert  Neff 
Airwav  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  E.  Scanlan 
8.  A.  Burks 
v.  S.  Weather  Bureau 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Sfticuel  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harrv  j.  Buie 
R.  J  "Torry 
William  Jones 
.!    M    Knight 
R.  M.  Wheatley 
A    L.  Stephens 
E.  £    Cordrev 
Winfred  U.  Polk 
O.  B.  McSpadden 
L'.  8.  Forest  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 

E.  B.Smith 

II.  S.  Forest  Service 
Bdu  Johnson 
Mrs.     H.  VV  .Gaston 
O.  V.  Halbrook 
Geo.  W.  Niehoalds 
Charles  1<'.  Ford 
University  of  ArkRwas 
MissMercille  McMutrj 
v.  a.  Weather  Bureau 
T.  J.  Wylie 
y.  J.  Logan 
C.  G.   Long 

F.  E.  King 
C.  A.  Price 
VV.  E.  McVay 
Max  W.  Schiuidt 

U.  S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser. 
Louis  R.  iCeck 
Lester  B.  Logan 
James  .K.  Buriiett 
Austin  S.  Cartwright 
J.  O.  Cooley 
U.  S.  Forest  Service 
Experiment  Farm 
National  l-ark  Service 
\V.  1;.  Mc.Oowell 
U.S.  Fore.'it  Service 
!!.  S    Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H    Crosswhite 
U .  S.  W-ather  Bureau 
W.  B.  Airport  Statiora 
H    G.  Lenhardt 
.1    VV.  Kppes 
State  Agri    School 
Mrs.  Johnnie  Xiortoa 
C.  N    Houck 
Charles  Walton 
£    W.  St.  Jolm 
Airway  Oljserver 
Soil  Conservation  Ser. 
Soil  Conservation  Ser. 
Mrs.  Freda  M.  AshcrafS 
C.  A.  Lovell 
H.  N.  H  albert 
J.  G.  Scott 

G.  A.  Whittingtou 
J.  D    Hendeison 

U.  S.  Forest  Servlee 

Charles  K.  iackson 

G.  H.  Banks 

Orkney  O.  Milton 

J.  E.  Gairett 

Carroll  liing 

Miss  Theresa  Schen 

J    R.  Huddleslon 

Soil  Conservation  Ser. 

Benedictine  sisters 

W    E.  Edmiston 

J.  Craig  Williams 

Soil  Conservation  Sei. 

Car!  A.  Starck 

G.   A.   Maddoj 
Soil  Conservation  Ser. 
n.  S.  Forest  Service 
■J.  S .  Biological  Survey 
A    fioyce  Boyd,  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henry  Field 
S.  C   Storv 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  SxperiT»»Jit  Sta. 
Now  Subiaco  Abbey 
H.  8.  Brashear     , 
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Climatologrical  Data  for  June,   1939    (continued) 


Stations 


Counties 


Thornburg 

Turnpike t 

Underwood -t 

Waldron 

Warren  — 
Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 

Witt  jlprings 
Wynne ...     . 

State  Means 


Perry 

Pope 

I'rew 

Scott    .. 
Bradley  — 
Little  River. 

Fraukliii 

Mississippi  . . 

gearcy 

Cross 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


_ 

(d 

£y 

3  O 

.fc^ 

■£  0 

V 

fl 
d 

ja 

S 

ID 

«  p 

a 

g 

P-.S 

S 

Q 

650    19 
2240    15 

...  I     2 

o75 

206 

290 
2285 


237 
19-53 
167 


76.6 
72.  (i 


79.  5' 
80  2 


73.0 

78.8 


73.1 


+  1  2 


0.9 


+  l.U 
+  '6'3 


7.9    +0.7    100 


96" 
95 


S6 
96 


93 


16 

14? 


16 
9 

ie" 

8'5 


55^ 
64 


57 
60 


59 


Precipitation,  inches 


<u  o 

Oil 


^2 


3  V 

oa  a 


Number  of  days        I 


0  ki 

o  o 

•SB 


=  ^ 


Observer 


28'' 
30 


21 
25 


30 


5.8.i! 
7.83 
3.55 
6.28 
5.58 
2.67 
8.57 
3.38 
7.30 
3.50 


+  0.95 
+2.9K 

Vi.'fi6 
+  1.86 
-0.89 

+  0.07 

-o.'-io 


4.50  +0.  M    4.50 


2.09 
4.26  I 

1.  15  I 
1  83 
1.90 
0.95 

2.  75 
1.85 
1.93 
1.47 


2'^ 

0 
21 
11 
19 

8 
U 


15 

6 

s. 

12 

10 

se. 

22'1 

2" 

se. 

10 

20 

se. 

4 

5 

V 

12 

se. 

1 

10 

se. 

4 

18 

sw. 

13 

6 

s. 

13 

8 

s. 

Edward  E.   holmes 
U.  S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.   Turner 
L.   M .  Saead 

U.  S.  Forest  Service 

D.  O.  Anderion 
E    M.  Duncan 
B.  M.  Eddins 


Daily  Precipitation  for 

June, 

1939 

Drainage 
basin 

Dav  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10      11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18      19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GO 

c 

Alum  Fork  Reser.t* 

Amity < 

Arkadelphia 2' 

Arkansas  City  ...  2 
Batesville  Airway. 
Batesville  River  .2 

Bee   Uraach- 

Benton 2 

Bentonville    ...   H 
Big  Lake  Outlet   T- 

Blaok  Rock 2 

Blytlieville 2 

Booneville 

Boughton  . .      .  +2 

Brinkley    

Calico  Rock - 

Camden 2 

Clarendon 2 

')uachita.. 
Ouachita  . 

.52 
.25 
.11 
.15 
.33 
.05 
.10 
.04 

l.HO 

T.      .70 
.10    .68 
.48    .02 
.08    T. 

. ...    .05 
07       OR 

.15;..  .1 

.04,....! 

tV 

^28 

■r.    .66; 

.53, 
12 

T 
.•57 
.15 

.02 

•V.' 

.I'j 

SI 

.11 
.15 
.17 
T. 

.'27 
.57 

.. .  i 

1 

....1 

.    .  1 

'.'io 

.Olj 

.01 

T    1    .91, 
.471  .701 

.    ..1   .33 
T.  1  T.  1 
T    1  .23 

....'  .01 
T.  1  .10 

....1   .16 

.      .!   .33 

.14!  T    j 

i         1 

T.  |.... 
.071    ■ 
.19     .04 
....j  T. 
1  T. 
.01].... 

".43  't." 

. .     '     64;  .18,  .40|  T.  i   .'27     .28;    .08    T    1.    . 
1   .55! 1.    .  .1    .09.  .04' 1 1 

5.53 
3  27 

')uachiia.. 
Mississippi 
White    ... 
White    .... 
Arkansas.. 
Saline 

.'07 
.02 
.03 

.08 

'.OS 

.05 
T. 

.63 

T.  1 

.55 

.55 

T. 

.28 

T. 

T. 

.01 

•.•62I 
V63 

'.'26 

.11 
.46 

Veo 

!   .831 

11.61 

.26  ...    1.... 
....!    .211... 

.40;.  ..V.,. 

T        .47!  .04 

.45!  .iioV.    .1.... 

T.  I  T       .49    T.  :i.691  .12].    .. 
.01jl.31;S.3'i!   .73!   .08  ....!.    . 

'(•             02        91  -»    .50;       RK:             1 

4.35 
5.05 
7.84 
8.42 
3.80 
3  75 

f.' 
'.'63 

.20 
.74 
.16 



1 

'.'75 

.15 
.12 

'.03 

t" 
03 
.85 

f.' 

'.ie 

'!62 
'.'i5 
Vii 

1.14 
.02 

....1  .eo'i.io 
.95!  .03!  .12' 

....   ....i   .70 

T.   ...It 

.20     .40 
.07j   .12 
.781.... 
.601    .66 
261     :-i^i 

t.' 

..   . 

Arkaasas.. 
St.  Francis 
White    .... 
St    Francis 
Arkansas.. 
Ouafhita. . 
White  .... 
White   .... 
Ouachitft  . 

.04 
T. 

'.'i''3 

',oi 

.72 

.12 
.02 
.05 

.221 

.08 

.'i9 

.... 
t 

.02 

.68 

f.' 

2.411 

!2.5 

'.■54 

'.'99 
.97 

".is 

.74 
.32 

.591 

V39 
.95 
.22 

2.' 80 
.56 

't.' 

.24' 

■r 

.32 
.26 

V"i4 

''8 

.04 

'.'02 

'.is 

1.90 
03 

8  47 
4.73 
1-50 
3  57 
3.55 
3.51 
6.43 
4.42 
1  45 

.14 
.37 

Vl4 

.44 
.10 

'.'ei 

.03 
.09 
.07 
.27 
80 
.13 
.22 

.20 
53 
.16 

'.■32 
.02 
.01 
.01 
09 
.11 
T. 

.73 
.52 

V06 

r. 
'1'. 

T.' 
T 

;  ','^ 

.36 
.38 

.02 
.02 

'.'46 
'!i5 



.02 

■ 

'.09 
7. 

i.38 

.«2! 
02 

'.'08 
.03 

'.'io 

Voi 
.49 

T 

.09 
.19 
.  17 
.HO 
.96 

'Vso 

.61 
..58 
.24 
1.11 
.91 
.77 

'."08 
.10 
.10 
.55 

V94 

'.'ii 

1.08 
.18 
.95 
.58 
.60 
.21 
.46 
.25 
.55 
.07 
.08 
.10 

'.'i7 
.19 
.'16 

'.'oi 

.12 
.05 
.05 
.08 

'.05 

'■'c ' 

i!34 
.46 
T. 

1.6U 

't.' 

"62 

V03 

'.'77 
.30 
T. 

.05 
(13 

.06 

".01 
".01 

'.'i2 
t" 

1.12 

V64 
.21 

.'04 
.18 
88 

.11 
.20 

.03 

'!32 
,02 

'!i6 

.13 

V04 

'.'■78 
.19 
.23 

t.' 

.10 
.39 

■.09 

.65 

t." 
T. 
■f. 

"64 
.02 

.09 
.12 

iios 
V64 

.03 

.51 
.18 

".30 

'!32 

.30 
25 
.05 

'.'68 

'■'{.' 

'.'io 
Vu 
'.'is 
'.'■ii 

T. 

.'25 
T. 

.38 

'.07 
.73 
.24 
.11 
.  10 

1.47 

Vii 

'.'05 

.25 

■]32 
'.'22 

.40 
.70 

. 
.01 

Vii 
i.'is 
.'55 

.04 

T. 

.OS 

'.'35 
.23 
.88 
.74 

'!67 

.'32 
.47 

.io 

'.30 
.75 

T 
T. 

.'io 

.40 

.16 

.02 

1.14 

T. 

1.78 

1.50 

48 

.41 

.09 

.34 

.09 
.32 
.11 

'.'43 
.10 

1.07 

'.'S3 
'J. 

.04 

'.'22 



Vl5 
.25 
.02 
.07 

'.'3.5 
T. 

.01 

f.' 

.43 

'.'03 
.93 

'■iV 

.'55 

i!i6 

.60 

.12 

r.'os 

.08 

.61 
.04 

.19 

'      ' 
t.' 

.... 

...1 
T. 

■.'08 
.22 

1.18 

';% 

.17 
.02 
.03 

■.•20 

'.32 

i.'ss 

'!3i 
.10 

'.'24 
'[54 

'.'6.5 

.03 
.03 
.05 

V"67 

\'.ih 

1.00 

.20 

.16 

"16 

.... 

.2i 

■ 
.... 

.16 
.01 

Vl3 
.80 
.01 

T. 

.64 

i!o9 

.05 

.14 
.23 

L45 
.15 

.24 

'.'04 
.50 

1.20 
.30 

2.06 

...   ... 

.02  ... 

White    .... 
White   .... 
Arkansas.. 
White    .... 
White 

.03 

Vis 

.30 
.65 
.66 
.03 
T. 

"\i 
.35 

.15 
T. 

.02 

'  .'82 
.09 
.16 

.27 

92! 

T.      .611   .60 

7. '27 
3.89 

.  86  2.  04 
.09    .27 
.95    .15 

.15 
.20 

'.'6i 

.60 
.36 

'.05 

.55 

'!22 

.2! 

■.'65 

'.oi 

T. 
.01 
.03 
T. 

'.'82 
.20 
.02 

i.'so 

.62 

'!6i 

'tv 

.n 
■f 

't'.' 
1.73 

.10 

".25 
.40 
.17 
.57 
.02 
.01 

'.'15 

"2i 
T. 

'.'17 

'.'.■^3 

'.'is 

.70 
.22 
.42 
T. 
.03 

1.80 
25 

1.16 
.44 
.49 
T 

.48 
.53 

".02 
.50 

3.18 
.80 
.06 

iVso 

1.62 
10 

.391.    .. 

6  22 

Corning 2 

Cotter 2 

Cros.-iett  ..[nearl. . 

Danville 2 

Dardauelle 2 

De  Queea      

..39J   .'24 
.75!  -.53 

'i'.' 

.... 

.04 
'1' 
1.20 

.    . 

V"65 

'.U 

'tv 

.10 
'.ii 

V  V 

3.20 
4  SO 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkaiisa.*. . 

Red 

Arkansas.. 
Mississippi 
Ouachita.. 
Arkansas.. 

White 

White 

White 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
Ar-kansaa  . 

Red 

White 

3.20 

tv 

.'12 
..55 
.54 
.17 

.03 

1.25 

.08 

T. 
.05 

'.m 
.02 

.05 
.10 
.10 

tv 

T. 
.65 
0-5 

i.'6.5 
'.'71 

'[65 
T. 

t'." 

1.38 
.04 
.37 
.45 
.12 
.10 

".io 

.10 

.08 

.07 

1.00 

!43 

.18 

.'61') 
.59 

.'io 

Vii 
.44 

T. 

.40 

.15 

.38 

.46 

.90 

.57 

.40 

.'lis 

.76 

.86 

T 

T. 

.73 

.'53 
0.60 

"m 

85 

'.'i,3 

.23 
T. 

f.' 

.74 
.83 
22 
1.76 
.15 

'.60 
1.60 
.68 
1.41 

.63 
.69 

'm 

.31 

Vii 

.24 

'.'50 

'.'21 
.24 
1.00 

".01 
.45 
.76 

'.'6i 
'.'64 

.' .. 

.'•55 
.01 
.02 

T. 

■'-• 

... 
.... 
.43 

'.'io 

'.'62 
T. 

.02 
.03 
.71 
.24 

.47 

.'27 

1.C4 

5.39 
5.37 
5.11 
4.09 

Devils  Knob    t 

.  42j  .  11 
.5 '11.06 

■:7.:- 
1.05.. . 

.82    T. 

.76  r 

.28    .97 

8.04 
4.07 

Kl  Dorado 2 

England      

T 

"26 

1.16 
.61 
.72 

V75 

T. 
'.56 

1.52 
4.50 

Eureka  Springs 

Fayetteville   

Fayetteville  E.xp.  3 

Fordyce 

Fort  Smltli U 

Fort  t<mith  W.  .  .t^ 

Fulton 2 

Georgetown 2 

Gilbert 2 

Olenwood 2 

Graunis- 

7.34 
3.81 
0.27 
5  33 

"..'. 

T. 

•■95 
T. 

V04 
.06 
.15 
.41 
.17 

'.'28 

.34 

'.'50 
.65 

.03 
1.16 

'■11 
.32 
.81 

'!56 
.48 
.06 

.'26 

'!i7 

.22 

85 
1.83 
.05 
.06 
.'25 
.25 
.06 
1.20 
.90 

'.  ii 

1.18 
.85 
.14 
.02 
■|' 

'.'i5 
r. 

1.80 
..50 

Vos 

.01 

.25 
.0:1 
.42 
1.28 
.03 

VlO 
.03 
.90 
.01 

.'98 
.25 
1 
.13 

4.88 
2.30 
2.76 
3  18 

White    .... 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.. 

White 

Ouachita. 

White 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita. . 

.06 

tV 

.16 
.05 

'."oi 

V02 

.05 
.12 

"m 

T. 

.04 
1.56 

.83 

T. 

.63 

.31 
1.25 

.07 
1.27 

.02 

.24 

'.'05 

'.'58 
.25 
.01 
.45 
.02 
.03 

.15 
.05 

[30 

.39 

.02 

.16 
.13 

.04 

'.44 
.07 
T. 

V26 
■  75 

.23 

.31 

T 

4  91 
2.08 

T. 
.14 

.30 

'.'35 

.42 
T. 
.31 

'.'14 

.40 
.02 
.95 
.34 

T. 

T.' 

".lii 

't.' 

'."38 

.28 
.93 
T 

'  .'02 

f.' 
f.' 

■  .'06 

'.'25 
.24 
.16 

'.'64 
.06 

'.'07 
.'63 

.59 
1.70 
.69 

.80 

.83 

'!56 
.17 
.25 
.'15 

I'oi 
.54 

.40 
.35 

T. 
1.55 
.35 
.39 

.'87 
.68 

1.25 
.19 
.16 

LOO 
.36 

'!55 

.23 

1   .50 

T. 

.28 

.18 

.17 
.39 
.88 
.38 

'.'64 
T. 
.02 
.28 

1.07 
.02 
.22 
.28 
.02 
.65 

.41 
.46 

.'io 
i'.ib 

T. 

.08 

'.'i? 

.52 
'.'67 

.16 

f.' 

'."07 
.30 

i.60 

'.'03 

5.31 

Gravette 2 

Green  Mountain. t 

Hankins tt 

Harrison    

8.40 
3.58 
2.68 
5.73 

Heber  Springs 

Helena 2 

Higden 

4.7" 

t'.' 

'.2b 

T. 

.33 

.04 

T 

T. 

T.' 
.05 
.08 

".lit 

.10 

.20 

.1' 
'!27 

.'oi 

07 
T. 

'.'65 

■f.' 

'!04 
.07 

'.'20 

3.3s 
4.6J 

Highland 

2.93 

High  Peak t 

Hope  tt2 

Hot  Springs  

Index    +2 

Irons  Fork  ...Mt^ 

■2.22 

Red 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita. . 
Ouachita 

i'.' 

T 

T. 

.42 

2.81 
2.76 
4.46 

'.'oi 

T 
.■40 

.04 

".48 

'.'62 
T. 
.02 
.10 

3.66 
5. '26 

Jonesboro 2 

r^nrl  Hill 

White 

White...  . 
Arkansas.. 

T.' 

.12 

.57 
T. 

t'.' 

.25 

tV 

'.'45 
f!23 

'.'io 

25 

.01 
".02 

t. 
. . . . 

'.'32 

4.76 
7.03 

Little  Rock...iJ 
LittleRock  AirT-  ' 

Lutherville + 

Madisojj  2 

Magnolia 

Mammoth  8pg  ...  2 

■r. 

3.14 
3.70 

.Arkansas.. 
St.  Francis 
Red 

tv 

.91 

3.22 

'V6 

■r. 

1.02 

'!i5 
.68 
.94 
.01 
.14 
.05 
.06 
..53 
.21 

.42 

.06 

.07 

'.'i7 
..52 
.56 

'..: 

3  85 
3.99 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita.  . 
Ouachita. . 
Ouachita. . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. . 

j  White 

Ouachita. . 

Red 

Mississippi 

'.'6i 
.03 

1.65 
.06 

.'oi 

.35 

tv 

.'•if.' 
.02 

V65 

.07 

.25 

■;86 

.19 
.29 

'!46 
.57 

i.m 

.18 
.37 

'.'30 
.03 
.17 
.10 

'13 

'.'Ofi 
.07 
.27 

1.75 

Vii 

.22 

'.'12 
12 
T. 
.31 
.22 
.13 
.06 

.43 

.02 
.22 

3.15 
4.43 

Marked  Tree 2 

Mena 2 

Monticello  Airway 
Monticello(near.tt 

Montongo t 

Morrilton    2 

Mouatainburg 

Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Newport 2 

Oden 2 

Okay 

Osceola 2 

Ozark 2 

Paragould 

Parkin 2 

Pine  Bluff      2 

4.73 
2.70 
10.69 

tv 

.02 

■• 

■.'.3 
'."26 
'•'67 

".»0 
.10 

'ios 

.08 

!09 

T. 

.39 

7.67 
2.87 
4.60 
2.60 

.'is 

... 

'.'i.3 

..    . 

.'.'.' 

.50 

.10 
01 

•18 

'.'29 
.02 

.09 
.02 

'.'62 
.08 

1.36].... 

.111.... 

.14.... 

7.41 
3.75 

.05 

'  .21 
.13 
.39 

.27 

.'17 
.15 

'.'\0 

.20    .15 
r.      .06 
...     .35 
.18    .37 

.'."Y.tl 
■^   ' 

T. 

2.80 

f." 

.02 

.... 
'!02 

'.'.'.'. 

.'.:: 

'.'08 
T 

T    1  . 18i  .  38 
.28;  .55j    .21 

'iiTi't.'   V07 
......    .     .02 

.52 

.20 
.29 
.20 

.13 

'!03 
.67 

.... 
.... 

2.89 
3.44 
1.57 
.3.95 
2.27 

St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas. . 

.01 

.12 

.01 

.50 

1.07]    .56'   .45;   .28 
....|  .23  1.08' 1.10 

3.46 
6.22 

.. 

.02 

.04 

1.09 

.09 

01 

.06 

, 

.03 

2.60 

.09 

2.05 

1.76 

8.00 

TA^^aA^afttjaififcii-rf.- 
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CLIMATOLOOICilL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


June,  1939 


Daily  precipitation  for  June,  1939  [continued] 


Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' 

10 

11 

U 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

r.         V,,.                   1 

1.03 

is 

■;65 

■.'29 

■.'65 

.76 

.... 

.... 

. ... 

.... 

.28 
"3.^ 

.03 
'.06 

■'si 

.60 

■.'65 

1.52 

.21 

.32 

3.03 
1.41 
T. 

.'76 
.31 

'.02 
'.'44 

f." 

'.'6i 

.... 

■.'67 

•••• 

.21 
'.'64 
i.'67 

.37 

".07 
.34 

'.■43 

't. 

.90 
'!62 

.o;< 

T 

.15 

.10 

'.'32 
.OS 

'!62 

'.'16 
.33 
T. 

".02 
.12 
.12 

1.11 

.08 

'[34 

.08 
.43 

'.'33 
.35 

"70 
.12 
.74 
.16 

1.10 

i.'50 
■f 
.26 

T.' 

"63 

i.'is 

.40 
1.90 

'.'io 

.98 
.05 
.20 

.'07 
.03 
.32 

.61 
.13 
.63 

'.■45 
1.26 

.'08 

4.26 

.07 

i.'45 

•i.'75 

i.'7-l 
.25 

.41 
.17 
.12 
.10 
.20 
.27 
1.18 
.64 
.30 
.25 

'.■37 

2.14 

T. 

.60 

.03 

'.'29 

y.bi) 

.33 
08 

1.31 
.64 
.2(1 
.32 
.15 
.94 

1.47 

.97 
.05 
.08 
.03 
.13 
.07 

'!i9 
.10 
.18 

4.80 
.11 

'iii 

3.80 
4.07 
.06 
.07 
.12 
.05 

.or. 

'.'is 

"08 

6.01 

Pine  Ridga .2 

Plantersville  ..  ..tt 

Pocahontas 

Portland 2 

Ouachita.. 
Ouachita. . 

'.'io 

.03 

'.'63 

.05 

'.'65 
.16 

't.' 

.10 
.04 

'!i6 

']83 
.04 
.19 

.4i 
.11 

'!64 
".■ik 

't " 

.12 
'.'06 

'.'os 

.24 
1. 

'f.' 

'."56 
'."41 

'.'« 

'.'66 
.38 

'.'63 

■f" 

'.'06 

't.' 
"is 

.09 
152 

'.'ii 
'.'39 

.20 

.66 

'[47 

']28 

'.'42 
.09 

'.'56 
.02 

'.'06 
"!74 

'.20 


.05 

2.79 
1.49 

Ouachita.. 
Ouachita. . 
Ouachita.. 

White 

Arkansas. . 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
White   ..  . 
St.  Francis 

White 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
Ouachita. . 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas. . 
St.  Francis 

.01 

.04 
.08 

!63 

"os 

".u 

T. 

.42 
.03 

".'65 
T. 

.02 
.04 

■.'65 
.10 

'.6'2 
.06 
.25 

tV 

.16 

.05 

"kb 

.07 

.16 

.20 

T. 

.65 

■;25 

T. 

• 

.05 
.03 

3.18 

".ii 
.06 
.15 

1.83 

".25 

".05 
30 

".45 
T. 
.34 
.10 
.05 

'.'34 
.08 
.l."> 
T. 

"12 

.44 

'.'35 
.70 

.13 
.03 
.05 
.12 
.32 

■.'06 
.19 

'.'6i 

.27 
.70 
.06 
.38 
.04 
2.00 
.43 
.08 

i.'27 
.15 

';42 

t." 

'!27 

"67 

.47 
.02 
.14 
.02 
.47 

.08 

'!47 
.26 
.60 

■.'64 

•.•56 
2.24 

'.'44 

.... 

.05 

.iu 
'.'io 

'.'56 

.02 

't. 

.01 
.02 

'.'40 
"67 

T. 

•••• 

I.V7 
2.8s 

Prescott 2 

Rock  Springs + 

Rogers  (near).... J 

Rosebud t 

Ross n 

Russellville  ....  tX 

St.  Charles 2 

St.  Francis 2 

Searcy . 

Springbank t^ 

Story 2 

Stuttgart 2 

Stuttgart    :t2 

Subiaco  

Texarkana 2 

Thornburg 

Turnpike t 

Underwood tt 

tv 

■,y  ■ 
T.' 

» 

■;54 

.15 
T.' 
".12 

'.'62 

T." 
.17 

■!o7 
f.' 
"io 
i'.' 

.'oi 

,06 

tV 

i!63 
1.16 

'.'67 
'.'79 

iie 

.09 

'!83 

'."66 
.66 

i.'io 

•••• 

'.'is 

■.'65 
.02 

■f.' 

■f  ■ 
.82 
.12 
.02 

■f.' 

*• 
.05 

'122 
.14 

'.06 

".07 
.92 
.67 
.23 
T. 
T 
.05 
.48 
.16 
.11 

3.12 
6.98 
4.  Co 
3.48 
2.3n 
8.41 
2.37 
4.77 
1.7a 
2.56 
8.46 
8.79 
4.31 
3.2- 

7.8; 

il.cf 
6.2! 

Waldron 

Warren 

.... 

•     • 

.... 

T 

.96 

'.'si 

']66 

.21 

Whitecllffs 2 

White  Rock  ....     t 

Wilson 2 

Witt  Springs 

WVTITIA                                         2 

.01 

'.'07 

T. 
.58 
.43 
.05 

.75 

.12 

1  86 

H.b 
3.3 

1.93 

.64 

.92 

■.04 

7.3( 
3.H 

Daily  temperatures   for  June.   1939 


Stations 


»i.,™  TP/^.v  S  Mttximum 

Alum  Fork j  Minimum 

A-ty \«-^^Z 

Arkadelphia«5....}«?^->^„"^ 

■BatpsTllIe  ^  Maximum 

uatesTiue ,  Minimum 

Bee  Branch |  ««[-- 

Benton  5$ 1  «-™ 

Bentonyille  •"....  I  Sl-'^r 

BWhevnie I'^VJZ^ 

BnnnpvlllB  <  Maximum 

jjoonevuie j  Minimum 

Brinklpv  Maximum 

iinnKiey j  Minimum 

ramdpn  \  Maximum 

'-^™'^®° I  Minimum 

rniiwftv  (Maximun 

^°"'^*-^ i  Minimum 
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94 
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94 
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70 

69 

68 

68 

67 

69 

92 

90 

90 

92 

93 

93 

95 

86 

88 

93 

72 

73 

68 

69 

72 

69 

68 

67 

69 

70 

93 

92 

90 

92 

92 

92 

93 

93 

89 

93 

69 

70 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

65 

70 

91 

90 

91 

91 

92 

91 

90 

91 

86 

88 

72 

74 

72 

69 

69 

70 

6^ 

69 

68 

74 

92 

91 

94 

91 

89 

91 

94 

73 

69 

70 

66 

64 

66 

67 

65 

68 

70 

92 

94 

96 

95 

96 

98 

95 

96 

98 

98 

72 

73 

73 

68 

72 

73 

71 

73 

73 

72 

89 

90 

86 

91 

89 

92 

89 

89 

89 

91 

72 

71 

68 

65 

64 

66 

68 

65 

67 

65 

81 

79 

82 

82 

82 

84 

85 

80 

82 

83 

68 

69 

67 

69 

65 

68 

64 

65 

65 

70 

90 

92 

91 

93 

94 

93 

90 

87 

91 

92 

73 

71 

71 

65 

66 

68 

78 

78 

79 

76 

95 

89 

92 

90 

94 

92 

91 

92 

90 

91 

71 

68 

70 

68 

70 

70 

67 

68 

69 

70 

81 

81 

83 

84 

84 

84 

85 

77 

84 

85 

67 

68 

67 

67 

64 

67 

65 

65 

64 

71 

91 

92 

89 

89 

92 

90 

91 

92 

91 

92 

74 

68 

66 

67 

68 

70 

67 

67 

66 

68 

91 

90 

87 

90 

92 

92 

93 

88 

84 

89 

70 

73 

66 

66 

69 

69 

65 

65 

68 

69 

88.1 
67.9 
85.4 
64.5 
88.9 
67.4 
83.6 
63.0 
87.0 
70.6 
90.1 
69.8 
86.6 
67.3 
92.3 
70.8 
88.3 
64.9 
88.5 
71.3 
88.5 
67.5 
88.1 
67.8 
88.9 
72.2 
89.2 
68.9 
88.1 
64.2 
89.4 
65.7 
88.8 
68.3 
87.5 
67.0 
92.1 
70.1 
89.2 
66.1 
88.3 
67.6 
88.4 
70.9 
88.7 
65.7 
91.0 
67.7 
92.0 
70  3 
84.2 
65.1 
90.3 
68.6 
88.2 
69.6 
89.6 
69.0 
90.0 
67.6 
88.8 
70.2 
88.1 
67.2 
94.8 
71.0 
87.4 
65.8 
79.8 
65.4 
89.7 
69.3 
90.5 
69.8 
80.7 
65.2 
89.5 
68.2 
88.4 
67.8 


Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F"],  and  Wind  Movement  [miles]  for  June,   1039 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Station 


Data 


Day  of  month 


10     11     12      13 


18 


20     21 


22 


23 


21      25 


27 


28 


29  I  SO 

I 


Hope ^. 

[Exp.  Farm] 


Irons  Fork Jj 

[Exp.  Forest] 


Russellviliij 

[Ozark  Nursery] 


Stuttgart 


.«.. 


.Rice  Exp.  Farm] 


Evap. 
Mean  tem 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tam. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


■ilSi.lOS 
76!     76 

,...!       7 


,094 


258  .  130  .224 


250  .0471. 279.  266M95 
74      731     7»!     77      78 
40      13 1     48      21 


054,268 

76 1     78 
55      32 


170  .  075 

76|     74 
75     53 


i  78 

'77 

13 

48 

.092 

.192 

74 

76 

6 

25 

.118 

.168 

79 

78 

19 

21 

.068 

.147 

78 

79 

51 

53 

.108 
78 
19 


.290 
81 
35 

190 
76 
23 


232.1<'S;.164 
80,  SO  81 
26      22      26 


.229. 
81 
61 


190;  .226.  229  .222 

801     80,     82l     82 
49|     47     471   102, 


323  .  295 
78  76 
33     29 


.556 
"89 


436i.20U 
72|  76 
36      2.-i 


230  389 
80  79 
28      40 


169 
76 
2 

.276 
79 
24 


364  .253  .013 

78      761     78 
154      44      49 


.158 
74 
7 

,226 

78 
22 

.121 

77 
40 


.388 
83 
28 


.248 
82 
22 

.204 
80 
19 


310,  .372 
80  83 
23      33 


.268 
86 
43 


211  .246 
82  84 
37    1.52 


.3.56 
79 
61 

.494 
74 

82 

306 
80 
35 

273 

83 
148 


.199 
80 
40 

.046 
78 
15 

.218 
82 
36 

,269 
81 
125 


.263  ..308 
82  80 
43      60 


.131 
75 
12 

.238 
81 
21 

.249 

82 
80 


.086 
74 
3 

.260 
81 
13 

172 
80 
28 


.256 
80 
21 

.194 
76 
14 

.260 
80 
14 

.217 
80 
28 


.244 
80 
15 

.16 
76 
14 

200 
78 
11 

.214 
80 
17 


.197 
82 
35 

.054 
73 

7 

.134 
78 
18 

158 
SO 
.36 


.189 
81 
24 

.104 
76 
11 

.196 

80 
22 


.258 
82 
56 

.176 

74 

6 

.252 
82 
16 

.  141 

81 
100 


8.  24» 
79.0 
1103 

4.424 
75.0 
459 

7.008 

79.4 

763 

5.846 
79.5 
1934 


Corrections :— March.  1939.  Hot  Springs,  maximum  should  be  82°  on  ■22d.    April,  1939,  Bee  Branch,  number  of'days  0. 01  or  more  6.    Gravette,  maximum  90°  on  25th. 
Fork,  mean  maximum  temperature  69.5='.     May,  1939,  Irons  Fork,  monthly  evaporation  4. 706. 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


June,  1939 


Precipitation  for  June,   1939 
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Daily  River    Stages  for  June,   1939 


Stations 


Rivers 


Flood] 


Fort  Smith 

Van  Buren  . .. 

Danville  

Daark  

Dardanelle  — 

Morrilton 

Little  Rook. 

PineBlufl 

Oilbert . 

Doniphan,  Mo. 
Black  Hock. 
Heber  Springs. 
OzarkBeactiMo 

Cotter 

Calico  Hock.  . 
Batesville  .... 

Nevpport 

Georgetown  . 
Clarendon  .  •  • 
St-  Charles  . . . 
Arkadelphla  . 

Boughton 

Camden   

Benton  . . 
WhitecUffs  . . . 

Index  

Fulton 

Big  Lake  Outl't 
St.  Francis. 
St.  Franci.sL.L. 
Marked  Tree 

Parkin 

Madison 

Helena 

Arkansas  City. 


..Arkansas 

do  . . . 

.Petit  .lean 
..Arkansas 

do  ... 

do  ... 

do  ... 

do.. 

..Buffalo.. 
..Current  . 
. .  .Black.  . . 
Little  Red. . 
...White.. 
.   .     do  ... 

do  .. 

do  ... 

do  ... 

do  ... 

do  ... 

do  ... 

.Ouachita. 
Little  Mo. 
.Ouachita  . 

Saline 

Little  River 
....Red. 
do 


St.  Francis 
....     do  . . . 

do  ... 

do  .. 

do  ... 

...  do  . . . 
Mississippi 
do... 


n 

8. 

•n 

9. 

■20 

4. 

22 

5. 

22 

10. 

20 

8. 

23 

<i. 

25 

13. 

30 

5. 

10 

4. 

14 

8. 

30 

7. 

.W 

h. 

21 

i. 

18 

7. 

23 

15. 

26 

23. 

21 

23. 

26 

27 

25 

25, 

17 

7. 

20 

5. 

26 

14. 

20 

6. 

25 

2. 

25 

9. 

25 

6 

10 

8. 

18 

5. 

22 

17 

2. 

28 

9. 

32 

11 

42 

1,5 

42 

16 

8.8 
7.8 
7.3 
4.2 
8.8 
6.8 
8.1 
13.0 
5.0 
4.7 
8.0 
6.4 
4.9 
6.9 
6.  0 


6 
6 

3113  7|12. 
0  21.2119, 


0123.0 


27.3 

25.1 

6.8 

4.8 

1.2,0 

6.2 

2.7 

8.9 

6.7 

7.8 

5  8 

9  [22. 7 

2.7 


9  3 
11.0 
15.7 
16.4 


7.8 

6.8 

6.2 

2.9 

6.9 

4.6 

6.1 

10.7 

4  9 

4.4 

7.1 

6.! 

4,8 

B.8 

6.0 

13.  (I 

1117.2] 

8  22.51 

5  27.6 

3  25.5: 

5.6 

4.6 

9.2 

fi.O 

2.5 

8.6 

6.5] 

7, el 

5.4 
22.5 
2,5 
8.7 
10,3 
16.0 
15.9 


7.3 

6.3I 

5.5 

2.5 

6.2 

3.8 

5.4 

9.8 

4.6 

4.3 

6  8 

5.5 

4.6 

6.4 

5.3 
12.  4 
1.5.7  14, 
22,  1  21 
27.8  27 
25,6  25, 


4.8 
4.4 
9.4 
5.8 
2.5 
8.2 
6.4 
7.3 
5.5 
22.4 
2  4 
8.4 
10.0 
16,2 
15.8 


4. 

4. 

6. 

5. 

0. 

5. 

4. 
6111. 
13 
21 
27 
8  25, 
4 
5 
4 
2 
0 
1 
6 
2 
5 
,2 
3 
2 
7 
1 


7.2 

6.2 

4.7 

■I  0 

5.3 

2  2 

4.2 

8.1 

4.2 

3.9 

5.9 

5.2 

1.2 

5,8 

6]   4  0 

0  10  7 

Oill,8 

2120.7 

6)27.  5 

8|25.8 

5.6 

4  8 
9.2[ 

5  9 
2.7 
9.8! 
7.6] 
7.0 
5.3] 

21.8 
4.9 
7.6 
9.0 
16.3 
15.5 


10  !   U      12 


'         1         1 
13  1  14      15  I   16 


19  !  20 


7.0 
5.9 
4.1 
2.0 
5.5 
2.0 
3.8! 
7.7 
4,0 
3.8 
5.6 
4.8 
3.8 


5,2    4.5 


3.5 
9,7 
10.7 
20.0 


)9.1i]l 
27,  2'26.  9I26. 
25.8]25.7l25, 


3 

1, 
J 
0, 
3, 
7, 
4. 
3. 
5. 
4. 
2. 
4. 
3. 
9, 
S, 

7II6. 

6126, 


5.6 
4.6! 
9.0 
5.7 
2.5 
13.2 
11.2 
6.9 
5,2 
21.5 
5.0 
7.9 
8.9 
16.8 
15.5 


5.61 
4,3] 
8,2 
5  4 
0,9 
12.6 
11  8 
6.8 
5.1 
21  3 
4,8 
7,9 
9.0 
17.2 
15.6 


25 
4 
4. 
6. 
5 
4. 

10 
9 
6. 
4, 
2  20. 
4 
7, 
8 

17 

16, 


7.1 
5,6 
3.9 
1.3 
4.3 
1.2 
3.0 
6.6 
5.9 
3.6 
5.3 
4.8 
0.6 
4.51 
3.1 
9.4 
S.0I 

15.5! 

26.2! 

25.4 
4.5 
3.9 
5.9 
5.5 
S.5 
9.8 
7.8 
6.7 
4.7 

20.6 
6.1 
7,4 
8.2 
17.7 

16.0 


9.8 

8.6 

3.3 

1.3 

4.4 

1.2 

3.8 

fi.9 

5.1 

3.6 

5.1 

5.6 

2.4 

5.0 

4. 

9.0 

7. 

14.5 

25 

25.2 
6.6 
3.8 
5.0 
6,1 
J.5 
9 

6.9 
6.7 
4.7 

20,5 
5  0 
7.5 
8.1 

17.7 

16.0 


0    9. 


9.1 


21 


22 


24 


6.3 

9.5 

5!20.7 

5  23, 1 

4]  4.6 

4.2 

4.6 

4.8 

2,0 

8.1 

5.6 

5.8 

4  3 
20.  0 

4.5 
5.2 

5  8 
18.8 
16.5 


7.8 
6.8 
2.6 
2.9 
6.2 
2.5 
4.0 
7.6 
4.0 
3.3 
4.2 
4.2 
-0.7 
4.5 
2.3 
8.1 
5.0 
8.3 
18.8 
21.7 
4,0 
3.9 
4  7 
4  7 
1.5 
8.2 
5.2 
5,7 
4.8 
19.8 
4.6 
5.S 
5.6 
19.0 
16.3 


7.4 

6  5 
2.6 
2.6 
5  9 
2.4 
3.6 
7.4 
4.0 
3.3 
4  1 
3.9 
2.8 
5,0 
3.5 
7.8 
6.1 

7  8 
17.9 
20.8 

4,6 
4.0 
4.7 
4.6 
L5 
7 

0  2 
5.6 
5.0 
19.8 
4.5 
5.6 
5.7 
20.6 
16.3 


25     26  I  27  !  28     29 

1         i 


30 


5.8 
4.7 
1.4 
7,5 
4.9 
5.6 
51 
19.6 
4.4 
5.2 
5.9 
24.0 
IS  0 


9.4 
8  9 
2.8 
4.3 
6.2 
1.6 
2.0 
6,5 
6.6 
3.7 
5.5 
3.8 
4.0 
5.8 
5.0 
11.0 
7.3 
8.4 
15.6 
16,6 
4.2 
4.0 
5.0 
6.0 
2.4 
15.0 
11.6 
5.5 
6 
19.4 
4.5 
5.4 
6.7 
26.0 
19.7 


9.6 
8.7 
2.8 
4.4 
7.8 
3.1 
3.2 
6.6 
6,4 
3.7 
5.3 
3.9 
4.8 
8.U 
6.2 
12. 0 
9.1 
9.7 
16.1 
17  0 
4.3 
3.7 
5.2 
6.0 
2.4 
13.2 
12.4 
5.6 
5.8 
19.3 
6.3 
6.4 
7.6 
26.7 
20.2 


10.? 
9.3 
3.0 
4,6 
7,8 
4.2 
4.3 
7.0 
5.6 
3.7 
5.0 
4  6 
5.5 
7,5 
6.5 
13.6 
10  2 
10.8 
17.0 
17.5 
4.7 
3.8 
5.2 
6.0 
3.0 
11.8 
10,8 
5.6 
6.9 
19.3 
6.4 
7.0 
8  2 
27.0 
20.8 


Symbols  for  Climatological  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  enUre  period  for  stations  having 
or  more  vears  of  record.    Departures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or    standard  mean   .  adjusted  to  a  uniform  35.yeftr   perioi 
for  Qtations  with  10  to  14  years  the  means  are  for  the  period  t<;  1^5.  inclusive.    $Also  on  other  dates.      "Not  used  in  means  and  summaries      t. Evaporation  station .      tPos 
office  addresses  (see  notes  for  dailv  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters  •.0,".  number  of  days  missing 

SvmbSs  for  Daily  Precipitation  Table: --Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon  near  sunset  and  precipitation  re 
corded  is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  1  Weather  Bureau  Station;  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight  ^^Precipi 
tation  is  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  ^Precipitation  measured  with  recording  gage,  nncluded  m  the  next  measure 
ment  'I  Trace  or  precipitation  less  than  0.01  inch.  «Evaporation  Station.  tPost  Office  addresses  as  follows : -Alum  Fork  Reservoir,  Refonn;  Big  Lake  Outlet  Manilla 
Boughton  Route  4  Prescott;  Devils  Knob,  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock;  Index  Route  S.Texarkana:  Irons  Fork  irons  For. 
Expfrimem  Forest  Mena;  Luthervllle.  Route  1,  Lamar;  Rogers,  Route  3.  Rogers;  Rosebud,  Route  2.  Mt,  Vernon;  Springbank,  Doddridge;  Turnpike.  Dover;  White  Rock.  Cass 
Hankins,  Monticello.  Montongo,  Plantersville,  Rock  Springs,  Ross  and  Underwood,  Soil  Conservation  Service,  Monticello ;  High  Peak  Mountain  ^o^man 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures:— Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated  •"Midnight  to  midnight,  winor 
mometers  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.    tIEvaporation  station. 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock,  Ark. 7-28 -89-1150 
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Little  Rock,  Ark.,  July,  1939 


No.  7 


PKiOK:25CenU  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington  D.  C. 


GENERAL    SUMMABT 

Mean  temperatures  this  month  based  on  reports  of  70  sta- 
ins was  82.0",  which  is  \.h°  above  the  49-year  average, 
onthly  means  ranged  from  78.2°  at  Turnpike  to  86.5°  at 
ixarkana.  Temperatures  were  high  during  the  second  and 
ird  week  of  the  month,  the  highest  recorded  being  110'-'  at 
Doneville  and  Texarkana  on  the  22d.  The  lowest  tempera- 
ire  recorded  was  55°  at  Corning  on  the  30th  and  at  Lead  Hill 
1  the  30th  and  31st.  The  greatest  daily  range  was  45°  re- 
irded  at  Mt.  Ida  on  the  7th. 

The  average  precipitation  for  110  stations  was  3.34  inches 
hich  is  0.45  inch  below  the  49-year  average.  Monthly  a- 
ouiits  ranged  from  0.34  inch  at  Gravette  to  9.67  inches  at 
I  Dorado.  Little  or  no  rainfall  was  reported  during  the 
cond  and  third  weeks  of  the  month.     Four  stations    reported 

inches  or  more  during  the  month,  while  7  stations  in  the 
3stern  portion  of  the  State  reported  less  than  an  inch.  Six 
ations  reported  ten  or  more  rainy  days,  the  average  being  7 
lys.  The  greatest  amount  recorded  in  any  24-hour  period 
as  4.03  inches  at  El  Dorado  on  the  24th. 

O.D.N. 


MiscellaneouB  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 

1   1  3J4   sle  7|8|9|l0ni213Jl4 

15|l6 

17 

1819 

20J2122 

23 

24|25  2627  28 

29|3031 

Dense  Foe 2  2 

Light  Hail 

Moderate  Hail 
Ttiundprstorm     1421 

1   . 

11 

i  1 

1 

_8 

20 

J 

• 

1 

i  '. 

9    " 

L§ 

) 
1 

13 

!3 

1 

: 

13 

i 

26 

li 

12    1) 
...31 

12223534 
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J 

COMPARATIVE    DATA     FOR  JXTLT 


Year 


Temperature 


Precipitation 


4>S 

ca-S 


Number  of  days 


si 


.fc-o 


ft.O 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.   AND  SXTNSHINE 


Itttion 


ntonville 
rt  Smith 
,tle  Rock 
mphis 


Atmospheric  pressure   (re- 
duced to  sea-level  1 


<D 


29.9; 
29.96 
29.9a 


Wind 


Vs. 


Relative 
humidity 


:».19 
30.16 
30.16 
30.  28 


29.7."^ 
29.82 

29.  8o: 

29.80 


3 
17 
28 


5.9 
6.4 
7.fi 
6.8 


18 
26 


W.      I  18 

sw.  22 

SW.  2 

ne.   I  16 


79  45  43 
88  I  ,=>8  66 
S9  I  59  I  62 


1891. 

1892. 

1993. 

1894. 

1895. 

1896. 

1K97. 

1898 

1899, 

1900. 

1901, 

1902, 

1903, 

1904, 

1905, 

1906, 

1907 

1908 

1909 

19 10, 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

192 

192' 

1923 

1924 

1925.... 

1926..., 

1927.... 

1928..., 

1929..., 

1930..., 

1931... 

19S2... 

1933... 

1934... 

1935... 

1936... 

1937 . . . 

1938... 

193D... 

Period 


^Mrs. 


76.5 
79.0 
80.9 
78.4 
78.9 
83.4 
82.4 
79.9 
79.0 
79.7 
83.7 
79.4 
79.6 
77.9 
76.7 
76.7 
81.4 
79.2 
81.9 
79.4 


m. 

ra  ■  8 


^^: 


82, 0 
80.2 

81. f 
79.8 
79  6 
80.3 
81.2 
81.7 
81.0 
82  5 
81.4 
85.5 
82.2 
83-3 
80.4 
82.0 
82.0 
80.5 


103 

50 

7.24 

104 

52 

3.58 

103 

59 

2.94 

108 

51 

3.98 

104 

55 

7.34 

110 

52 

1.61 

109 

50 

3.25 

105 

50 

4.25 

100 

52 

5.14 

102 

51 

4.46 

116 

50 

2.49 

105 

50 

4.49 

105 

53 

3.86 

104 

49 

4.43 

106 

51 

7.60 

99 

48 

5.96 

108 

53 

1.96 

103 

48 

3.00 

106 

50 

2.51 

105 

41 

5.46 

106 

43 

4.83 

104 

56 

2.82 

104 

55 

4.31 

107 

54 

2.69 

,.  10'/ 

43 

2.40 

f(fSp 

fh 

2.09 

111 

ill 

«.53 

■f^f'A 

54 

^.91 

m 

,j52 
^64 

4.22 

2.42 

106 

48 

4-12 

.      105 

48 

3.53 

//lO, 

40 

2.35 

Ufly, 

■'*7-, , 

4.99 

lOiT' 
104 

49 

3.55 
4.25 

102 

52 

3.66 

105 

51 

3.07 

115 

42 

0.74 

106 

48 

6.00 

108 

nil 

5.00 

109 

55 

5.01 

112 

57 

1.66 

lOV 

53 

2  32 

114 

42 

4.90 

106 

52 

3.71 

109 

59 

3.74 

110 

55 

3.34 

116 

40 

3.79 

10 
10 
6 
6 
12 
4 
5 
S 
8 
9 
6 
6 
9 
10 
13 
10 
4 
8 
5 
lO 
11 
6 
8 

5 
6 
8 
4 
5 


2 
U 
9 

y 
4 
5 

6 
7 

7 
7 
7 


13 

8 

10 

11 

17 

11 

17 

9 

12 

10 

16 

11 

16 

11 

12 

13 

15 

11 

10 

15 

15 

13 

14 

12 

13 

12 

13 

13 

10 

13 

13 

9 

21 

8 

15 

12 

19 

9 

15 

12 

9 

14 

15 

13 

13 

14 

11 

15 

20 

7 

19 

9 

15 

9 

19 

7 

19 

8 

15 

10 

19 

8 

14 

11 

16 

3 

18 

8 

11 

11 

17 

9 

17 

9 

17 

8 

17 

10 

21 

8 

12 

11 

16 

9 

12 

10 

20 

9 

17 

12 

17 

9 

14 

12 

14 

11 

19 

8 

15 

11 

10 
iO 
3 
5 
9 
4 
4 
6 
5 
6 
3 
5 
6 
5 
8 
9 
2 
4 
3 
4 
8 
3 
4 

a 

4 

3 
7 
5 
4 
b 
4 
6 
6 
5 
9 
5 
5 
» 


Storms  in  July 


Nature  of 
storm 


County 


hunderstorm 
hunderstorm 
tiunderstorm 


eavy  Hail- 
storm 

eavy  Hail- 
storm 

indstorm 


Pulaski 

Hempstead 

Benton 

Washingt'n 

Washingt'n 

Washingt'n 


Location 


Little  Rock 
Hope  (near) 
Rogers  (near) 


Farmington  to 

Fayette  ville 

Tontitou  to  Kim 

Springs 

Farmington 


Date 


2 

2 
22 

22 
22 

22 


Time 


Dir. 
moved 


Length 

of  path 

miles 


11:45  am. 

9:00  a.m. 

night 

7:30  p.m. 
8.00  p.m. 

2:45  p.  m. 


NE 


NE 

NE 

NE 


4 
3  1-4 

short 


Width 

of  path 

yards 


830 
360 

220 


Killed 


Injured 


Damage 


$    1,000 


100 

2,500 
2.500 

1,500 


Remarks 


High  wind  blew  down  trees  and  blew  in  several  plate 
glass  windows.     Some  property  damaged  by  lightning. 

Farmer,  ago  44,  killed  by  lightning. 

Property  damaged  by  lightning. 

Hailstones,  some  as  large  as  golf  balls  damage  crops. 

Hailstones,  some  as  large  as  golf  balls  damaged  crops. 
A  chicken  house  was  wrecked  and  several  hundred  chick- 
ens killed.  ,     ,.  .    , 

Property  damaged  by  straight-line  wind. 


'-'.'■.•'<'■• 
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Station* 


Couutlea 


m 


Temperature    (Dttgrees  Fabreuheit) 


Saline ;     '^a 

Clark i    MO 

Clark   I    ■^OU 


Desha 

IiidependeQoe .  . , 
Indepeudeuce  . 

Van  Buren 

Saline 

Beuton 

MisHiiisippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan    

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe. 


Alum  Fork t 

Amity 

Arkadelphla 

Arkansas  City  . . . 
batesville  Airway. 

Batesvllle 

Bee  Branch   

Beuton 

Bentouville 

BiB  Lake  Outlet  .  t 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Bijughton t 

Briukley 

Calico  Kock  . 
Camden. . .  . 
Clarendon  . . 

Clinton Van  Buren 

Conway i  Faulkner  — 

(;orning '  Clay    

Cotter I  Baxter 

Crossett Ashley 

Danville Yell 

DardanuUe \  Yell 

Des  Arc 

De  Queen 

Di'vils  Knob    .  . 

Dumas 

El  Dorailo 

England    

Eureka  :jprln(rs 

FayettevUle 

Fay^'tteville  Exp 

Fordyce 

Fort  Smith  .... 

Kt.  SmithWtr.P    .t 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Gleuwood 

Grannis 

Gravetle 

Green  Mountain  .t 

Hankins T 

Harrison   

Heber  Springs, 

Helena 

Higden 

Highland 

High  I'eak f 

Hope it 

Hot  Springs.... 

Index T 

Irons  Fork til 

Jesslevllle 

Jouesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK . . . 

Little  Rock  Airwav 

Lutherville t 

Madison     

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena  

Monticello  Airway 

Monticello   t 

Montongo j 

Morrilton 

Mountainburg   . . 

Mountain  Home. 

Mountain  Valley. 

Mount  Ida 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin    

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

i^lantersville 

Pocahontas   

Portland 

Prescott 

Kock  Springs .... 

Rogers  (near).. .. 

Rosebud 

Ross 

Russellville    

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy  

Springbanlc  t 

Story   

Stuttgarl .... 

Stuttgart tl 

Subiaco  .   ... 

Ttxarkana  .. 


Prairie 

Sevier  

Johnson 

Desha 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washiugten   

Washington   .  .. 

Dallas 

Sebastain  

(!rawford 

Hempstead  

Woodruff 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Stoue 

Drew 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike    

Moi.tgomery  ... 
Hempstead. .  . 

Garland    

Little  River 

Poik 

Garland  • 

Craighead  

Boone 

Puluski 

Pulaski 

Johnson  

St.   Francis 

Columbia 

Fulton  

Lee  

Poinsett   

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

CoQway 

Crawford 

Baxter 

Garland 

Montgomery  . . . 

Jackson  

Montgomery  . . . 

Howard 

Mississippi 

Franklin . . . 

Greene 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  ... 

Drew 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Drew 

Pope 

Arkansas 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan  

Miller 


Ua 
363 
•277 
650 
2Sb 

239 
2^ 
ib-1 
466 
■iib 
■iOb 
3til 
116 

m 

516 
309 
■Hi 
440 
175 
327 
330 
■204 
426 

2350 
162 
270 
2-29 

1465 

1451 
275 

446 

'260 
200 
600 
.M? 
950 
1250 
1100 


1052 


300 
445 
4U1 
1834 
375 
600 
275 

'760 
S45 
«50 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
2'29 

1207 
■ili 
2Ti 

'sis 

2010 
800 
273 
702 
231 
800 
288 
250 
39( 
275 
222 
216 
840 

"366 
122 
318 

isoo 

bSO 


526 
175 
290 
345 
240 
650 
214 
210 
760 
332 


44 

44 
55 

3 
40 
47 

4 
34 

y 
38 
14 
25 

4 
48 
36 
64 
35 
18 
56 
46 
12 
27 
23 
63 

1 

4 

3 
34 
39 
33 
39 

2 
52 
U 
58 

2 
54 
27 

14 

4 
20 
42 

•2 
39 
10 
67 
20 
20 

1 
69 
48 
22 

1 
13 
44 
33 
60 

3 
41 

9 
23 
35 
28 
35 
61 

3 

4 

4 
20 

2 
27 

2 
40 
56 
12 
11 
39 
44 
16 

9 
52 
15 

2 
46 
33 
61 

4 
49 

5 

2 
27 

6 

12 
29 
30 

15 

52 

4 
42 

64 


83.' 6 

si.' 7 


5 

^3"  r  22 

106';  '22" 


Precipitation,  inches 


64 

ee' 


82.2 

80. f< 
80.7 


81  2 
S5.6 


+  1.9' 

+  "i.'6i 


100  ! 


59 


24'^ 


34 
36 


106  '       8     1     61 

i     103  •     15     ,     65 

+  3.»|     100        16     I     68 


-0  8; 
-r  3.6! 


101 
110 


80.  2  ]  -  0.  9 
(ji.'s  !  +  '2.'3 


83.4 
81   4 


1.4 
+  L6 


81.3 

84.0 

33.0 
78.4 
«3.7 
86  b 
82.6 
80  7 
80.  2 
81.8 

85  4« 

86  5 


79  4 

si  .'7 

81.4 
SO  0 

si'.i 

80.' 6 
S3!'2 

si  .'4 

82.2 


1   I 


+  2.0 


+  1.4 
+  3.2 
+  1.0 
+  2.1 

+"3'4 


+  40 


+  2.3 
+  36 


+  3 

-'i.o 


79.7 


80  9 
79.0 
82  4 
83.0 
82.2 

S4.°6 
81.0 

82.8- 
80.7 
83.4 
82.6 


82.6 


100 
I115 


103 
102 


101 


105 
95 
104 
luH 
103 
98 
100 
103 
lOh' 
104 


-0.4 

+  04 


+  0  3 
-  1.2 
+    1.6 


+  2  I 


80.8 


0.3 

+  i 


82.1 
82.3 
82.4 
84.2 


79.2 
82 '.6 


81.0 
81.4 
84.8 


80.1 


83  8 
82.2 


82.3 


+  2.1 
+  1.0 


+  0.2 


+  0.6 
-   0.4 

+  2.7 


+  25 


100 

'i06 
102 
95 

ioi' 
"97' 
"103' 
'io5 

103 


15* 
7* 


14» 


22 

16§ 

15 

15 

15 

16* 

21 

21 

15 

21 


106 


99 
102 
102 
103 
103 

"ioi" 

102 
99" 
100 
109 
104 


102 


101 


li>9 
100 
105 
105 


ICl 


101 
100 
107 


101 


+  2.6 
+  "1^3 


+  0.6 

82.0 

85.1  1+  3.1 

86.5  1+  4.0 


106 
100 


102 


102 
100 

108 

no 


15 

■7* 


s« 

'67  " 
60 
66 
69 
64 
59 
SO 
f.O 
68« 
69 


31 

■in 


66 
b'i 
63 

'57' 

'ii' 
ei' 

66' 
66 


60 


8 
15 
15 
15 

"\b  ' 
17 
15 
7* 
22 
15 


22 
85 
15t 
20 

"15' 

n 

'15' 


31 
30 


30 


28 
31 

1« 
31 
30 
30 
30 
28 
30 


6 
30 
30 

'31' 

'si 

'23" 

"7' 
75 


31 

305 

28 

3i 

30 

"2I" 
31 
31 
31 
24 
28 


30 
30 


12 

n 

7 

'30' 
9* 

28" 


60 
64 
68 

"5s" 


15 
16 
1&5 
22 


65 
66 


62 


30 
7^ 
7$ 


305 
31 


31 


32 

'36' 
34 
31 


34 
44 


30 
35 


32 
35 

39'" 

'35  " 

'3.5"" 
26 
32 
32 
31 
31 
30 
32 
3i» 
31 


3i 
37 
24 
30 
32 

'■i6 
36 
27" 
30 
36 
29 


1.  .54 

2.14  -i.55 

4.87  +1.23; 

3.  42 ! 

3.24  -0.58; 
6.05]  +  1.64i 

3  20! 

u. oil -3.63; 
4.68|  ..  t 
3.3(i— 0.37i 
3.741+0.52 
0.66.  — 2.  (>9 
2.7o|  ..  I 
1.96  -  2.3:,; 
3.27+0.33, 
4.64+0.63' 
4.481+0.89 
4. 51 1  +  1. 94 
2.8i;-0.  73 
1  9i  -1.46 


31 

35 
34 


30 


3.S2 
2,46 
3.32 
X26 
1.7b 
1.60 

5.  41 
3. 05; 
9.t.7 
5.40 
2.07 
1.06 

0.  S3 

1 .  22 
0.  ;i7 
3.76 
4.27 
4.80 

2.  ou 

6.  51 
2.05 
0.34 
3.62 
4.60 

3.  -U 
7. 

i.  48 
5.20 

2  67 
3.20 
4.57 
4.87 
2.15 
1.9J 
5.27 
6.  2o 
7.80 
2.11 
2.68 
3.83 

3  .60 
3.76 
2.3(1 
2.20 
3.09 
2. 32 
J.  73 
2.  5-. 
4.11 
1.96 
5.25 
3.40 
3.78 
3.11 
2.71 
2.34 
4.41 
6.52 
2.7k 
7.01 
1.79 
1.9t( 
2.67 
2.73 
6.27 
2.47 
3.7( 
3.05 
1.21 
3.06 
4.08 
4  73 
8.79 
4.33 
5.31 
LSI 
2.55 


+0.  72 
-1.99 
-0.  14 
+0.  IC. 


-1.56 

+  5.63 
+  2.11 
-  2.  23 

-3.08 


+  0.52 
+  1.44 
-0  99 

-3  6( 
-3.83 


-1.22 

+  1.75 
-1.19 

-hO.'ii 
+  0  2' 
-1.  19 

+  i.'83 

+  1.96 

+4.35 

■1.39 

-o'o8 


32 
27 
37 
38 


-0. 29 

+  3.93 

-l!.S8 
-0.96 

•Vi. !« 

-1.63 
-0.29 

-'S>23 


+0.46 


+  0.01 

+2.40 
-2.89 
-1.05 

4.991  +  1.55 

5.96 

1.44-1.93 

0.99-3.17 


0.48 

0.45 
1.28 
1.26 
0.99 
2.00 
1.22 
0  ■=>" 
1.62 
1.37 
2.  20 

0  38 
1.49 
0.69 
l.OH 
2.21 
2.17 

1  58 
1.88 
0.79 
3.60 
0.95 

1.  .11 
0.66 
1  28 
0.9i 

1  42 
1.21 
4.03 
3.25 
0.66 
0  50 
y.26 
0.40 
0  33 
1.88 
2.75 

2  26 
0.;>0 
1.66 
1.23 
0  14 
0.94 

2.  90 
1.08 

3  48 
0.44 

0.93 
1.22 
l.,i3 
1.30 
U.95 
0  70 
2.00 
2.50 
3.59 
1.54 
1.3» 
1.75 
1.27 
1.  10 
1.24 
H>2 
1.75 

0  71 
0.66 
1.86 
1.40 
1.01 
2.55 
2.15 
2.30 
0.92 
1.51 

1  70 
1.02 
1.85 
0.79 
3.31 
0.95 
1.01 

1  80 
1.00 

2  03 
0.55 
1.38 
1.45 
0.84 
1.12 
1.77 
1.52 
2.80 
1.48 
2.40 
0.71 
0.73 
1.78 
2.52 
0.86 
0.77 


Number  of  days 


Si 
2- 


12 

2i 

21 
18 
21 
19 
22 
19 
20 
27 
22 
16 
i  20 
19 
19 
12 
16 
20 
20 
20 
23 
18 
15 
U 
18 
21 
20 
12 
20 
21 
23 
14 
19 
25* 
19 
17 
21 
27 
22 
■i\ 
18 
21 
14 

25 
20 
II 
23" 
14 
14 
20 
10 
27 
18 
9 
12 
25 
19 
20 
19 
12 
12 
19 
16« 
16 
20 
16 


15 
M 
23 
22 
19 
19 
19 
23 
21 
16 
29 
19 
16 
22 

18 
13 
19 

23 

20 

27 
16 
21 
26 
21 
22 
23 

is 

20 


ObservM 


6 
3 
11 

7 
9 
4 

9 

5 

2 

5 
14 

7 

7 

9 
13 
12 

9 
11 

9 

6 

7 
13 
14 

1 

4 

9 
14 

8 

•i 

8 
13 
12 

5» 
10 

6 

3 

3 

3 

2 

8 
10 
16 

6 

it 
10 

5« 

« 
10 

8 
20 

2 
13 
18 
13 

ft 

6 

6 

8 

7 
14 
11 
10» 
14 


8 
12 

9 

4 

7 

9 

1 

6 
14 

7 

"7 
14 

7 

'e 
9 

"6 
10 
2 
0 

2 

8 


4 

7 
2 
3 
3 
6 
3 
6 
2 
4 
2 
4 
6 
3 
6 
3 
2 
0 
2 
2 
6 
3 
5 
12 
6 
2 
6 

1 
0 

4 
0 
0' 

2 
8 


sw. 

se. 


ne. 

sw. 


s. 

I»W. 


sw. 

s. 

nw 


ne. 

s-v. 


sw. 

s. 


sw. 
w. 
sw. 

a. 

sw. 
s. 
sw. 


sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


se. 
sw. 


sw . 
sw. 


sw. 
sw. 
w. 

sw. 

5W. 


se. 

se. 


SW. 

se. 


L.  R.  Water  Works 
J.  W.  CampDell 
Mrs.  Ted  H.  Carpeutei 
Herbert  Nefl 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  E.  Scaulan 
8.  A.  Burks 
C.  S.  W«athar  Bureau 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Skiuuel  Norris 
F,  H.  Randolph 
Harrv  J.  Buie 
R.  J   Torry 
William  Jones 
i    M   Knight 
R.  M.  Wheatley 
A    L.  Stephens 
E.  E   Cordrev 
Winlred  D.  Polk 
O.  B.  McSpadden 
M.  S.  Forest  .Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Z.  R.  Glenn 

E.  A.  Smith 

U.  S.  Forest  Service 
Ben  Johnson 
Mrs.    K.   W  .Oastoa 
O.  V.  Halbrook 
Geo.  W.  Nichoalds 
Charles  K.  Ford 
I'ni  varsity  of  Arkansas 
Miss  Mercille  McMurrj 
C.  H.  Weather  Bureat 
T.  J.  Wylie 
T.  J.  Logan 
C.  G.   Long 

F.  E.  King 
C.  A .  Priue 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 

U.  S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser. 
Louis  R.  iveck 
Lester  B.  Logan 
James  A.  Burnett 
Austin  E.  Cartwright 
J.  O.  Cooley 
U    S.  Forest  Service 
Experiment  Farm 
National  Park  Servlcl 
W.  E.  McDowell 
U.  S   F'orest  Service 
V,.  8.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H    Crosswhite 
0  .  S.  Weather  Bureai 
W.  B.  Airport  Statior 
H    G.  Lenhardt 
J    W.  Kppes 
State  Agri    School 
Mrs.  Johnnie  Morton 
C.  N.  Hourk 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Airwav  Observer 
Soil  Conservation  8er. 
Soil  Conservation  Ser. 
Mrs.  Freda  M.  Ashcraf; 
C.  A.  Lovell 
H.  N.  Halbert 
J.  G.  Soott 

G.  A.  Whlttlngton 
J.  D.  Henderson 

U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Iftckson 
G.  H.  Banks 
Orkney  O.  Milton 
J.  E.  Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Scheu 
J    R.  Huddleston 
Soil  Conservation  8e». 
Benedictine  Misters 
W    E.  Edmiston 
J.  Craig  Williams 
Soil  Conservation  8er. 
Car!  A.  Starck 
G.   A.   Maddox 
Soil  Conservation  Ser 
U.  S.  Forest  Service 
U.S.  Biol  ogicalSurve; 
A    BoyceBoyd.  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henry  Field 
S.  C  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  £zp«rimeDt  ata. 
New  Sublac*  Abbey 
H.  8.  Brashear 
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Cllmatolog'ical  Data  for  July,   1939    (continued) 


Stations 


Ihornburg . . . 

Turnpike 

Underwood . . , 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    ., 
White  Rock  .. 

Wilson 

Witt  f-prings 
Wynne 

State  Means 


Counties 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


(a  S 

^  L. 

3  O 

<^  c 

Oj  o 


a> 

03 

o 

S3 

Q 

H-1 

« 

Precipitation,  inches 


Oil 


Perry 

Pope 

I'rew 

Scott     . . 

Bradley 

Little  River. 

Franklin 

Mississippi  . . 

Searcy 

Cross  


650'  19 
2240    15 

2 
20 
45 
33 

3 
14 

■2 
31 


575 
206 
290 

2285 
23; 

1953 
167 


8L2 

78.2 


82.8 


79.2 
81.4 


30.8 
82.0 


+  1  4 


0.4 


+  0.6 
-'6.3 


+   1.5    110 


107 
94 


107' 
104 


98 
99 


no 


22 
15 


22 
15 


74  > 

65 


62 
63 


56 
55 


7* 
24^ 


24 

28 


23 
31 


.30^ 


40 
24 


26' 
29 


34 

45 


3.83 
3.23 


0.58 
3.66 
2.13 
2.91 
1.80 
2.32 
2.63 

3.34 


-0.  42 
-0.50 


-3.10 
-0.  11 
-0.92 

-2^22 

-i."l9 


1.58 
0.53 


0.31 
1.95 
1.72 
1.72 
1.20 
0.59 
L14 


0.  45    4.  03 


d  a 


Number  of  days 


o  o 

•5H 


7 
10 

3 
8 
3 
5 
2 
8 
6 


13 
19 

7' 

2 
26 
28 
27 
19 
19 


as 


of 

26 
5 
2 
3 
7 
3 


3. 
SW. 


Observer 


Edward  £.   Holmei 
U.  8.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.   M.  Snead 

U.  S.  Forest  Service 

D.  O.  Anderson 
E    M.  Duncan 
B.  M.  Eddins 


Daily  Precipitation  for  July,   1939 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

atfctions 

1 

2 

3 

4 

5 

6       7 

8 

9        10 

11 

12 

IS 

14 

15      16 

17 

1 

18      19  1  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27      28 

29 

30 

31 

0 

Alum  Fork  tieser.t, Ouachita. .  i 
Amitv 'Ouacliita.  .| 

T.  j 

.'251 
.19 

.48 
I69 
".42 

.'33 
.06 
.55 
.95 

2.00 
.93 
.02 
.33 

1.37 
.22 
T 
.58 
.46 
.75 
.38 
.20 

1.58 

'.'44 
3  50 

t" 

.05 

•••• 

■■•• 

.281 

••■•1 

...    1 

....1 

....|....j 

.,..j....| 

10 

T.j.... 

.32 

.27i   .09 

1.54 

Arkaielphia ^Ouachita. . 

Arkaasa-s  Citv  .  . .  ^iMississippi 

.44 
T- 

.02 

.05 

.60 

.10 

T 

.47 

.29 

.62: 

'.'08 

I '76 

.11 
.30 
.32 

.oi 

.19 
.03 

77 
.45 

.08 

T 

.66 

..56 

.20 

.i'l 

....| 

....| 

•■.821 

'.'96 
'.02 

'.15 
?5 

;;']  't" 

.09;.... 

1.28  .... 

.41 
.83 
.09 

.45 
.30 
.10 
.16 

i.'22 

..    . 



.... 

2.14 

4.87 
3.42 
3.24 

5.05 
3.25 

0  81 
4.58 
3  37 
3.74 
0.66 
2.75 

1  96 

Batesville  Airwav.i  WIntfi 

•••• 

:::; 

1.. 

'  57 

liatesvillij  River  .-\ 

Bee   Branch- 

Benton ^ 

Bentonville    ...   't 

White 

.15 

:::'. 

QOl 

'.'10 

'."01 
'."26 

'.'43 

10 

't. 

..    . 
.... 

:: : 

'.02 

:;' 

.06 



Arkansas.. 

Saline 

Arkansas. . 

.50 
.05 

T. 
.01 

".hi 

".69 

.90 

.37     3  . 
.55    .20 
.22  .... 

Rig  Lake  Outlet   t-St.  Francis 

.63 
.91 

'.'92 

'i'V 

.  12 
.41 

.'21 

.'62 
.06 

T. 

(17 

r 

T. 
T. 

.'is'.::" 

1 

'."39""' 

..    . 

':i2 
:.: 

'.'54 

1  23 

..    .  1.621. ...1. 
...-1  .10]  T. 
....2.20 

Blaci;  Kock 2, white   .... 

Ulvtheville ^  St    Francis 

'29|'.:.. 

30 

Arkansas. . 

"./e. 



'.'30 

.10 
T. 

:'. 

rfoughton  .  .       .  +- 
Briuklev 

Ouachita.. 
White  .... 
White 

■■■; 

■;•■ 

'07 

.4711.49  .. 

Calico  Rock      ,  .  - 

1  03 

•.'8i 

.78 

.     ..;.     ••|•■•• 

3.27 
4.64 
4. 'IS 
4.51 
2.81 

Ciiinden 'j 

Ciarendon  ...     .'^ 

Ouacliita.. 
White   .... 
White    .... 
Arkansas. . 

White    

Wliite    

Ouachita.. 
Arkan.^as 

04 

.'os 

.16 
i'.88 

".06 

..   .j2.21i..    .!.      . 
*>  17      n7 

..    .      .10 
.92     .62 
.10    .13 
38 

.... 

Clinton 

■'25 

T.' 

.02 

.32 

....^2.17    .02 

.64 

Couwav 

.... 
■.39 

— 

:;;:i;:;:i':" 

.04 

::■;  :::: 

I^oruing     ■^ 

.791   . 

:::i.;':!...'- 

.... 

— 

1.94 
3  b2 

Cotter - 

...  1 .  . 

■•    -I---- 

Orossott  .  .[near]. . 

•  •• 
'.'6.5 

T.' 

T. 

....j..    . 

.'22I.;"'. 

17!     25 

11  55 

23 

.181  .95 
.831   .68 
.66    .21 

2  46 

i)a.u\'i!le      ^ 

:.  .  .... 

no 

3.32 
3.25 
;.n5 
1.78 
5.43 
3.05 
9.67 
6.40 
2  07 

Arkan.sas. . 
Red  .       ... 

White 

Arkansas.. 
Mississippi 

.43 

".m 

i.42 

.29 

I 

Di- Queen 

Pes  Arc 

Iiovils  Knob    ...  t 

.'. 

:-'^ 

".(lb 

.... 

.1,5 

.5h 
.81 
T. 

.18 

'.'0.5 
T 
T. 
.40 
T. 

t'.' 
'.i2 

1   .441.      . 

....  1.28i....|.... 
54!         1 

'.'58 
T. 
33 

— 



''07 

.07,   .vu|.... 
....1   .5111.... 
1. 191     Ml 

.21 

.92 

07 

i'.' 

....   1.21 
.05 

.    . .  3. 25 
18 

.3li.. 

.47 

i.40 
.48 

.       1  .25 
.50|   .98 

fl   [■oradn      - 

Kngland 

Arkansas.. 

Wliite 

White 

White 

■••• 

.70 
.•12 
T. 

.05 
.08 
.10 

•"• 

"•■• 

.05 

't.' 
.09 
01 

Kureka  Springs 

.... 

.... 
.... 

!  •" 

'.'56 
.17 

.03 
.23 
.26 

Favetteville   

Fayetteville  Exp.  3 

....     .20!     02 
.    ..     .14!  T. 
Ill 

'f  ■ 

1.05 
0.83 
1.22 
0.57 
3.78 
4.27 
4  80 
2.50 
5.51 
2.65 
0.34 
3  82 
4.60 
3.72 
7.78 
2.48 
5.20 
2.67 
K.25 

Fort  Smith U 

Fort  ^<mith  W.    .t^ 

Arkansas., 
.ir-kansas  . 

Red 

White    .... 
White    .... 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas. . 

White 

Ouachita. 

White 

White 

Mississippi 

White 

Ouacliita. . 
Ouachita.. 

Red 

Ouachita. . 
Red  ■ 

.01 

i'.m 

i.'ee 
'(• 

'.'69 

10 
.93 
.37 

'!io 

.33 
.'05 

1.03 
.50 

'!53 
.01 
.30 
T 

".n 

.56 

'   .57 
.95 
.33 
.05 

'.'76 

1.10 

1.38 

.07 

'.'36 

.02 

.05 

.18 

2.25 

.52 

'.V2 

.94 

.87 

3.48 

.29 

* 

.02 

.50 

.06 
'!36 

.15 

:62i;::: 
1.61! 

T    i  '.I3I..'.. 

(Jeorgetowu 2 

Gilbert       ' 

'.'24 
'.'63 

.06 

i'.m 

....     ..551.      .   ..    . 

'.06 

.8" 

1.'05 

. .         .65 
.09      47 

33 

T.    .... 

'.'io  ';o3 

.  10 

. . . 

'!39 

(ileiiwood 2 

.66 
.30 

.'09 
.39 
.40 
.68 
.2S 
.13 

.28 

.67 

'.'43 

.5» 
.28 
.41 

!    .15 

T.  11.23 

.14|..    . 

.36!.... 

';..HOi 

M 

Qra\'ette  - 

05 

38 

■.'43 
".28 

Oreen  Mountain. t 
Hankins tt 

.... 

.... 

.91 

■::' 

.51 
.51 
.20 



66 

".\2 
.... 

Harrison    

.68 

t" 

.09 

...       .26    .40 

04  .... 

35 

.02     .56  .... 
12 

.10  1.081 
.    -     1.431    .25 

44    .07 

1.37     .17  ... 
.    ..     .70 
fj2l     27 

Heber  Springs  .... 
Helena       '^ 

•  ■  • 

. . . . 

.... 
... 

•    ■  • 

Higden 

'.'."   'f. 

Highland      

High  Peak t 

Hope  tP 

1    ■)•}[      fi'-i!            1 

...  1.22 

1  10 

1 

!07  1  53 

.06 

."  -juia  '.'esi"" 

Hot  Springs  

Index            ..  .  .■'2 

i         1 

•■••|--.^p 

4.87 
2.16 
1.90 
5.27 
5.25 
7.80 
2.11 
2.68 
3.83 
3.60 
3.76 
2.  .W 
2.20 
3.09 
2.32 
2.73 
2.57 
4.11 

.40 
.16 

2.' 50 
3.59 

T." 

.72 

.95 
L4( 

T. 

.75 
1.75 

.59 

i.'oi 

.25 
2.75 

• 

T 

j 

.... 

::::l.:''i-':;': 

|il|     051     64 

t.      .42|   '..38 

70;   .01 

1   '18 

Irons  Fork  ....+11^ 

Ouachita.. 
Ouachita. . 
White.... 
White     .  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 
.Arkansas.. 
St.  Francis 

Red 

White 

■i.'oo 
.44 

.27 
T." 

i.'74 

....|.. 

".iih 

!o8 

.12 
— 


'.'63 

**"!'*'* 

.lesaieville 

40 
.  16 
2.  20 
1 

T. 
.17 
.55 

.08 
.06 

.08 
.11 
.41 

!io 

.46 
.00 

'.'09 
't'.' 

1.27 
.02 
.02 

■r 
r, 

.04 
T 

'.'42 

1 

46i.',  ..i  .381.      . 

1       L      1 

lonesboro ^ 

. . . . 

.. 

i'' 

.42 

t- 

".23 

.... 

■iCl 

.04    .30 
.38    .45 
.13    .01 
21    .05 
.43     .23 

.79    .09 
07  . 
1.02  .... 
.10 

..      1   .01 
.64i   .05 
..      !  .40 
1.20:   .74 
T    !      10 

Lead  Hill  

... 

1 

.... 

.15!!..!  ....1   .08 
.43!         [....    T. 
nq      7') 

Little  Rook...it 

LittleRock  Airy,  i 

Luther  ville t 

.viadison  ^ 

.... 

.... 

" 

.... 
.... 

. .    . 

'  .m\"'.' 

■4::. 

'.'68 
.  75 

".'08 

.'ns 

'f.' 

.... 

].!!  '.'43 

!!'!  i'.75|  '.03 ' 

T. 

•• 

'.'09 
.07 
.... 
.... 

Magnolia 

Mammoth  8pg  .  ■.- 

Marianna 

Marked  Tree      ..  2 

.... 

.... 
.... 

\ 

....1.  .. 
..  .|.  . 

.40!   .35 
.06!....   ..    . 

.      -1  .06  ... 

1    T     1 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita.  . 
Ouachita. . 
Ouachita. . 
Arkansn.s. . 
Arkansas. . 
White.  ... 
Ouachita. . 
Ouachita. . 
Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 

.... 

.25 

1.  24 

.06  ....   ■•■• 

n9              - 

Mena 2 

Monticello  .iirwav 
Mouticello(  near,  tt 

.\Iorrilton     - 

.38 

'.'67 
.75 

.10 
54 
.10 
.21 

.3i 

.17 
.61 
.25 

:   'j'i.'     .'42r.'71 
66    ..52).    .. 
|l.85    .07. 
.12|...     I.4O1    . 

.14j  T.  !.... 
1.13!    .62:         |.... 
.   ..     .051.    -.1 
....;....!    .16;.... 

.28    .73     .92 

I .     . ; 1 . . 

"    ''      -.!   .01'  .02 

.41  .... 
.121.... 

1 
......... 

T.  1!'    ' 

Mountainburg 

Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mulberry 

Newport 2 

. .. 

■  • 
— 

... 



■ 
..    . 

.::.i::': 
1 

.3212.55 

.  16;    .09 
.11;    .04 
.lOi   .08 

•i^so ;;;; 

'■]"!' 
.'08 .'!!! 

5.  25 

3  40 
3.78 
3.11 

•i'7i 
2  34 

4  41 

Dden 2 

05 

1.70;     01'  .  10 

is'    .'24i. 

Okay 

Red 

Mississippi 
Arkansas. . 
St.  Francis 

54 

.84 

'98 

85 

. .. 

. 

.... 

.60 

.23 
1.85 

.28 

■• 

....|....j.... 

1  l^'> 

.42'  .95  :      .i...., 1  .41'         \'\" 

.56 
.... 

■  ■    !                  !     iq:         i     fial         1 

6.52 
2,  l.\ 
7.01 

Ozark 2 

IParagould 

T. 

.28 

.79 
.79 

"l7 

::•; 

T 
.3.34 

T.' 

.47 

'.'i7 

■ 

.13 

.71 
1.08 

.77 

'.'i6 

40 
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Daily  precipitation  for  July,  1930  [continued] 


Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

' 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

15 

16 

17 

18       19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tots 

St.  Francis 
Arkansas.. 

■."22 

.... 

.95 
.06 

1   esl 

.18 

i.'so 

1.00 

1.7 

Parkin '' 

pine  Bluff 2 

Pine  Ridge 2 

Plantersville  ..  ..tt 

.... 

..   .]  .02    .03 

.... 

.... 

.63 
.45 

2."6» 

.42 
.96 
.34 

i.'is 

'!69 
1.20 
1.52 

■•'r'.' 
'44 

.01 

.07 
.04 
.17 
.46 
.0.H 

'.'33 
.70 
.38 
.13 
T. 

1.78 
.22 

1  01 

l.S 
2.6 

Ouachita  . 

'.'io 

.06 

'!i6 
.11 

1.12 
.10 

.37 
'.06 

i'76 
.02 

85 

.17 
.23 

'.'67 
.10 

2.' 40 

".i'i 

1.11 

.01 

.':::''.'23 

K7 

.... 
'.13 

'.'09 

.... 

'.'06 

i.'47 

.37 

2.7 

6  9 

Pocahontas 

Portland 2 

Ouachita. . 
Ouachita. . 
Ouachita.. 

White 

Arkansas. . 
Ouachita. . 
Arkansas.. 
White   ..  . 
St.  Francis 
White   ..  . 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 

'.'io 
■'i'.' 

T. 
".61 

... 

.46 

.40 

.05 

.05 
.11 

.55 
.74 

.45 
1.38 

•••■' 

2.4 

3.7 

'.']'9  .... 

"Ah 

.16 

'  "* 

.07 
'.'06 

i.45 
.84 
.14 

i.'oe 

1  f 

Rock  Springs t 

Rogers  (near).... 

Rosebud 

Ross t 

Russellvllle....  « 

St.  Charles  2 

St.  Francis 2 

i.'77 
.17 

.48 

'!63 

.14 
1.60 
1.35 

'f.' 
.04 

'.'23 

".bk 

T. 

.20 
.02 
.15 

■f.' 

.05 
T. 

.06 
"63 

1.2 

.17 
.02 

•     • 

.09,  .29 

.251..    . 

2.80     09 

't'.' 

4  f 

.44 

.50 

.03 
.10 

.24 
03 

't.' 

4.7 
3.- 

1.48 
.03 

'.'67 
2.52 

.52 
.04 
.06 

"is 

.90 

.... 

.32 
.17 

"Ai 

'.'71 

.94 

'i' 

.73 

4. a 

.5.: 

Searcy 

Springbank  ...  .t2 

•••• 

1..' 

.... 



.... 

•• 

.... 

?  f 

Story 2 

.62 
.09 
.40 

'.'« 

.3;< 
".oil 

T. 
.31 

1.78 
.72 

i.'os 

.01 

'^45 
T. 
T. 

•••■ 

.... 

4  f 

Stuttgart 2 

Stuttgart    tt2 

Subi  Rco 

.=>.' 

Arkansas.. 

';o3 

.77 
.66 
.19 

!oft 

.04 

1.72 

.63 

"!i9 

.85 
.22 
1.58 
.48 

.81 
1.95 

o.< 

Texarkona 2 

Thornburg 

Turnpike t 

Underwood tt 

Waldron 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachita  . 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas. . 
St.  Francis 

T.' 
'.'22 

"53 

'.'13 
.25 

.04 
.53 

25 

.04 

"ii 

•••• 

T 
.27 

'.'3.3 

•'•'• 

T. 
.37 

".bb 
1^72 

a.f 

3.' 

0.. 

Whitecllffs 2 

White  Rock  ....     t 

Wilson 2 

Witt  Springs 

Wynne 2 



.60 
.24 

.16 

.... 

'.'i2 

.... 

.HI 
T. 
1.20 

.... 

2. 
2. 

1 

.13 
1.14 

"   "  '.'.'.'. 

.25 

..50 

:::; 

.. . . 

.. . 

.38 

.48 

.06 

".oi 

.23 

.59 

.43 
.10 

.... 

2. 
2. 

Daily  temperatures   for  July.   1939 


Stations 


9      10 


19      20      21 


22      23 


Ai.,™  i?«,b  S  Maximum 

Alum  Fork j  M,nin,„„ 

A-'ty l^l^l^Z 

Arkadelphia«5....iKnum 

RatpsTllle  ^  Maximum 

uateSTiiie  ,  Minimum 

Bee  Branch \^^^ 

Benton  $« j  >'«,>;|-- 

Bentonville  •"....  !«-'-- 

Biythevllle \'^^,1^Z 

Booncvllle j  M^^'™- 

Tlrinklpv  *  -Maximum 

B"nKiey j  Minimum 

rnmdnn  \  Maximum 

^^'"''eu i  Minimum 

Pnnwiiv  jMaximua 

^"^'^"-^  J  Minimum 

rorniiis  Ulaximum 

^°'"'"^ i  Minimum 

Prns^Ptt  \  Maximum 

^"^"^^ett j  Minimum 

nardnnellft  (Maximum 

Daraaneiie j  jynnimum 

DeQ— iSZS' 

Devils  Knob \ti^^Z 

r>,.^..  i  Maximum 

^'""as i  Minimum 

m  nnr<i.ln  (  Maximum 

El  Dorado   j  Minimum 

r-„™i»„.i  i  Maximum 

England i  Minimum 

Eureka  Springs  ...  ]  Minimum 

Fayetterllle j  S^™ 

FayettevilleExp.sP/-J-;j- 

/-iiiv,»..(t«  i  Maximum 

Gilbert?^ i  Minimum 

xr„..i„„„  )  Maximum 

Fo^lyce    \  Minimum 

in„-»  a».<>t.»*  )  Maximum 

Fort  Smith"* i  Minimum 

/-.,„„„!.  )  Maximum 

G'^annis \  Minimum 

«-vetteM \l]^Z^ 

Green  Mountain...  jJlf„-™^S 

TT...i.„.,  i  Maximum 

Hft"'«on i  Minimum 

„  ..„.  (  Maximum 

He'e°«' (Minimum 

Highland S^-JZS 

H"PeW« !-M?n1Cn^ 


791     851     02 
67      70     72 


93      94 


691  70 

85,  92 

68  7.S 
84 1  90 
671  72 
881  91 
691  70 
85 1  91 

69  73 
95  91 


91|  98l  97  99  88  91   93  94   95]  ')'.>    102  97  100  98  97  98  99  103  93   89]  94 
69  67  65  68  69  67   65  65  70  73  75  84  72  72  69  68  69  69  72  64  68 


771  69 

Wr   103 

68 1  76 


98 
70 
98 
73' 
95 
73 
98 
68 
93 
72 
96 
71 

103 
69 
91 
73 
98 
72 
98 
71 
99 
70 
97 
65 
98 
73 
97 
70 
89 
72 
98 
74 

100 
73 
98 
72 
91 
72 
91 
73 
94 
72 
94 
65 
97 
74 
96 
74 


101 1  103 
72:  71 
99 1  103 
70  i  72 
971  100 
74   75 


lOOj 
73! 


106  109 


104 
69 
90 
68' 
94 
70 
98 
68 
93 
69 
90 
69 

106 
70 
92 
70 

103 
70 
97 
70 
91 
69 
99 
65 
98 
71 

100 
71 


26 


27 


92  85 
72  67 


28 


29 


66 


30 


31 


91: 
701 
S7 
62 
86 
63 
89 
66 
87 
58 
87 
60 
92 
68 
86 
78 
92 
70 
92 
65 
90 
55 
90 
68 
90 
66 
94 
71 
81 
63 
90 
68 
90 
73 
88 
67 
87 
59 
85 
60 
89 
60 
86 
59 
101 
70 
91 
69 
89 
67 
92 
59 
83 
63 
85 
59 
85 
67 
99 
70 
83 
70 
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Daily  temperatures  for  July,  1039,  continued 


Stfttioni 


Hot  Springs 

Irons  Fork Wtt 

Jonasboro  

LeadHin 

Little  Bock..'" 

Little  Rock 

[Airway] 
Luther  vlUe 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Treo...M 

Mena 

Monticello 

Morrilton $$ 

Mountain  Rome. . . 

Mt.  Ida 

Newport 

Oden ••• 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Pine   Bliiflf 

Popahontas 

Portland 

Preseott 

Bogers 

Bimellville tt 

St.  Charles ^^ 

Moarcy  

Stutignrt    

StuttKart tW 

Subiaeo 

Tuxarliaiia   

fhornburg 

Turnpike 

Waldron    

Warren 

White  Rock 

WIIsou 

Wynne 


I  Maximum 

I  Minimum 

I  Maximum 

I  Minimum 

\  Maximum 

)  Minimum 

(  Maximum 

I  Minimum 

J  Maximum 

)  Minimum 

\  Maximum 

)  Minimum 

t  Maximun. 

1  Minimum 

\  Maximum 

(  Minimum 

j  Maximum 

(  Minimum 

J  Maximum 

)  Minimum 

\  Maximum 

\  Minimum 

S  Maximum 

I  Minimum 

\  Maximum 

'  Minimum 

\  Maximum 

(  Minimum 

S  Maximum 

t  Minimum 

\  Maximum 

'  Minimum 

t  Maximum 

(  MiiiimiiD) 

)  Maximum 

(  Minimum 

j  Maximum 

'  Minimum 

t  Maximum 

i  Miuimun 

j  Maximum 

'  Minimum 

j  Maximum 

'  Minimum 

j  Maximum 

Minimum 

j  .Mnximum 

'  Minimum 

.Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

-Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

.Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

.Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

.\faximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 


02  02 

66 1  fiR 

OS  I  85 

70  69 


80  SO 

72  71 

9.S  8S 

68  70 

98  88 

70  70 

80  80 

67  69 

85  78 
67 


69 1  69 
89 


86 
70 
76 

64 
96  j  91 

73 


63'  68' 


91 

71 

79 
67 

89 

72!  71 
89i  87! 


lOOi  101 
66  72 


100 
64 
99 
76 

102 
67 

loo 

76 

loo 

71 
101 

71 
102 

72' 
101 
72 
97 

77 

loo 

74 
103 
69 
97 
74 

loo 

72 
101 

71 
104 

66 

loo 

73 
1041 

70 
102 

70 
105 


96'  90 

70!  69 

02 !  97 

73!  70 

02i  07 

71  60 

9X  97 

711  68 


10  II   12 


IS   14 


94  98 

73  73 

881  91 

71 1  72 


031 

74: 
92 

711 


1031  102 

67  71 

08  98 

681  74 

lOOi  100; 

71!  731 

99i  90' 

67|  72, 

971  08] 

70|  72| 

lasl  106 

66  701 

103:  106i 

68!  72{ 

00  ion 

60  65 

93:  03 1 

75j  70j 

103  104 


88   89 
60   66 


06 

68 


98;  95 
71 ;  72 
93!  94!  88 
71 !  76j  69 
981  09i  89 
731  78 
97 
701  74' 


77 
98!  931 


100 
76 
99 
66 
97 
75 
99 
67 
96 
79 
98 
76 

102 
75 

104 
75 
96 
70 
97 
78 
97 
78 

104 
70 

loo 

74 
98 
74 
98 
70 

lOfi 
67 
97 
75 

103 
73 

103 
74 

106 


15 


16 


17 


99;  107 

74!  77 

loo:  106 

731  74 

98:  101 

661  68 

88|  92 

73 1  78 

100  104 


95   97  100 


711 


731  77 

89!  94 

72;  78 

94;  98 


641  66!  75 


107  103 
79!  74 
104!  103 


19 


10 


21 


22  23 


14 


25 


M 


ST  38  t» 


M 


74   74 


103 
70 

101 
64 
90 
69 
03 
67 
93 
73 
95 
72 
97 
69 

101 
72 
94 
66 
94 
73 
90 
68 

104 
72 

101 
72 
95 
70 
93 
68 

104 
66 
01 
70 

1()2 
60 

105 
70 

103 
60 
80 
60 
07 
74 
01 
70 
98 
60 

103 
73 
04 
68 
90 
70 
96 
74 
95 
70 
95 
70 
95 
73 

105 
68 

106 
75 


101  102 


1041  961  99  97  98 


75i  72 

971  93 

74  74 

87 1  87 

72;  67; 


73 
91 

74 
98 

751  74 
1001  98 


91]  94!  961  ^^\     90,  98 

601  7ll  72!  70:  71I  70!  72'  71 


lOOi  lft5 


68 
88 1 
70j 
106 


102 
71 

106 
64 
95 
70 
97 
69 
99 
77 

101 
74 

102 
73 

102 
71 
98 
60 
94 
74 
94 
70 

109 
73 
97 
72 

101 
72 
99 
71 

109 
66 
96 
73 

105 
70 

104 
70 

105 
76 
05 
69 
08 
75 
05 
70 
94 
60 

107 
73 
96 
71 

104 
74 
04 
74 
98 
75 
97 
72 
95 
75 

108 


73!  71 
llOi  97 


101 
73 
93!  93 


72 
85! 


96|  101 

73|  72 


74 


62 


71 

86 

71 
95i  95;  951  93 
69:  71:  72!  76 


87'  90 
70!  69 


02  95 

71  72 

89 1  89 

67!  71 

92;  94!  87 

761  721  76 

95l  96  88 

691  70!  74 


89  87 
68  66 
89  86 


89  92 


93   86! 
64l  67: 


a 


93.8 
70.5 
93.2 
66.2 
92.4 
69.4 
93.1 
64.8 
91.5 
73  2 
04.7 
71.2 
94.3 
70.0 
96.9 
77.1 
94,9 
67.1 
93  4 
72.3 
92.1 
69.3 
96.9 
70.0 
93.8 
71.4 
95.4 
69.9 
94.2 
67.4 
97.1 
67.1 
93.7 
70.9 
95.6 
69.3 
07.5 
70.8 
08.7 

90  6 
67.7 

91  8 
73.3 
93.5 
68  4 
03  7 
60.2 
97.2 
72.5 
02.6 
67.6 
06.8 
70.8 
02.9 
71.4 
94.1 
70  5 
93.6 
70.0 
02.1 
71.8 
90.9 
70  3 

100.1 
72.9 
95.3 
67.0 
86.7 
69.6 

100.3 


67 
86 
67 
87 
63 

90'  92.8 
60!  56  68.9 


94.5 
71.1 
88.4 
69.9 
91.2 
71.5 


Daily  Evaporation  [Inches],  Hean  Temperature  [F'l,  and  Wind  Movement  [miles]  for  July,    1039 

[See  precipitatiou  data  in  table  on  preceding  page] 


■tatlOB 

Data 

Day  of  month 

if 

1 

1         1         1 

] 

1 

g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  !  15 

! 

16      17 

18      19 

20      21      22 

23 

24! 

25 

26 

27 

23      29      80 

81 

a 

Hope $4 

Exp.  Farm 

Evap. 
.Mean  tern. 
Wind  move 

.289 
80 
21 

• 

82 
32 

79 
60 

« 

79 
56 

1.008 
80 
60 

.765 
82 
25 

.317 
81 
32 

.319 

83 
28 

.a;i5 

82 
38 

.156 
79 
49 

305 

78 
55 

.281 
82 
45 

.175 
81 
19 

'89 
54 

.215 
90 
31 

.504 
85 
83 

.325 
80 
19 

.417 
80 
49 

.412 
80 
57 

.495 
84 
4) 

.231 

84 
46 

.S09 
88 
39 

.393 
82 
62 

..W2 
78 
31 

'■'so 

23 

.101 

84 
29 

.312 
80 
35 

.312 
77 
48 

.320 
76 
33 

.193 
76 
18 

.180 

78 
23 

9.675 
81.4 
1230 

irons  Fork...  W 
Kxp.  Forest 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

.148 
76 
8 

.124 
71 
9 

.  056 
78 
27 

.138 

80 
38 

.208 
81 
31 

.230 
82 
19 

.194 

88 
12 

.205 

82 
8 

.242 

78 
0 

.100 
8<l 
10 

.268 
75 
18 

.208 
78 
12 

.200 

83 

9 

213 
82 
12 

.211 
S5 
U 

.296 
86 
20 

.171 
83 
25 

.393 
82 
SO 

.262 
89 
21 

.248 
82 
16 

.212 

85 
10 

.  236 

85 

8 

.285 
82 
23 

.205 
75 
14 

.113 
76 
9 

.201 
78 
10 

.220 
79 
13 

.127 
78 
12 

.169 
74 
8 

.182 

74 

8 

.142 
79 
12 

6.207 
79.7 
463 

RuM.llville 

Ozark  Nuriery. 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.306 
81 
18 

.202 
79 
16 

.150 
80 
■22 

.310 
82 
20 

.220 
83 
24 

.314 
84 
18 

.304 
85 
16 

.352 

SB 
19 

.202 
86 
45 

.338 
82 
44 

.200 
81 
21 

.298 

250 
85 
41 

.  282  .  406 

88      90 
U      45 

.416 
91 
38 

.282 
90 

• 

.468 
86 
69 

.380 

85 
36 

.2.H2 
84 
10 

.314 
86 
22 

.256 
89 
20 

.484 
84 

53 

.300 
8! 
24 

.214 
85 
10 

.242 

82 
14 

.376 
82 
21 

.152 
80 
9 

.278 
80 
43 

.242 
78 
19 

.226 
80 
14 

9.086 

83.8 

774 

Stuttgart.   ..Ai 
Rice  li:xp.Farm 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.159 
80 
3:j 

214 

80 
51 

.317 
79 
77 

.185 
83 
S5 

.270 
82 
M 

.234 

83 
39 

.261 
84 
40 

324.516 

86!     79 

17      39 

.217 
SO 
54 

.210 
82 
45 

332 
80 
20 

.111 
84 
17 

.2.50.239 

851     87 
63      25 

.258 
84 
28 

.232 

84 
45 

.244 
84 
49 

.254 

84 
49 

.251 

84 
45 

.225 
83 
31 

.207 
85 
43 

.271 

84 

72 

.286 
76 
60 

.166 
81 
62 

.216 

84 
57 

• 
Kl 
63 

• 

79 

64 

.483 
78 
51 

.167 
78 
30 

.192 
78 
24 

7.291 
82.0 
1461 

Corrections :"February.  Payetteville  minimum  temperature  on  the  12th  should  be  28°;  March,  greatest  daily  range  47°.    June,  Brinkley,  mean  maximum  temperature  88.4; 
mean  monthly  78.4;  Stuttgart,  mean  monthly  78.8.     River  reading  at  Dardanelle  on  April  14th  should  be  8.7;  on  May  12th,  4.0;  monthly  mean  for  May,  8.3. 
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July,  1939 


Precipitation  for  July,   1939 


Po''^BENTOn|     o'=A''9?^-r^°''^*'"0'^,"8AXTERi        ^ 


■^:^^ 


FULTON 


_.l 
J 
ISHARP 


J^7  / 


W 


T\RAN0OLPK,L       o  CLAV 


■^A33 


.!  CRAIGHEAD j„|„,ssiPP|/" 


L_ 

■  POINSETT  ^  /) 

.! ..Ll^ 


PJ 


CRAWFORDJ   g>.^3      J.^L-^        \ Xo\S     ^- ^/^  H.  JacksonI ^._ 


ITTENDEN 


^E> 


L-%,^- 


-j"::-i 


^ST.PRA^OS   ,    ^ 


5>^J^ 


ioNT&,^-5*!'ii'!l£/'        V-GRANT 

'^L  f^-^l-i^,^    J  &UND       ^    r^rToit/ 


l^wHEMPSTEAD, 


45«5gj-.       /  ^   ARKANSAS 


■Art«rLLERt L-^-'— !  SfALHOUN  (  CHICOTI, 


SCALE  OF  MILES 

lO     20    so    40     EO     SO 


« 


■^LAFAYETTE          L          .^.^"IV        /  J 

L.fi |C0l-U'^8IA| 


"N. 


'%a 


lEyI  , 

4^7 


7 


> 


Daily  River 

Stag-es 

for  July,  1939 

stations 

Rivers 

Flood 
?1age 

1 

2 

1 
3        4 

1 
0       6 

7        8 

9      10      11 

12 

13   i 

1 

1 

15      16      17  1  18  !  19 

20     21 

22 

23 

1 

25      26 

27 

28     29 

30 

31 

Fort  Smith.... 

..Arkansas 

22 

11.8 

12  8'l2.6,]3.oll3. 6:11.7:10. 8    9.8|  9.3    8.6    8.2    8.1    7.8 

7,4 

7.0    fi.6    6.2 

6.2 

5.6 

5.6 

5.6 

5.5 

5.4 

5.4 

5.3 

5.4 

5.8    5.4 

5.4 

5.3 

5.1 

Van  Buren  ... 

....     do  ... . 

•n 

111.  H 

12.4I12.5  12.6il3,8'11.4  10.2    9.1I  8.2    7.6;  7.1    6.8    6.7 

6.2 

6.7    5.4    5.2 

4.9 

4  6 

4.4 

4.4 

4.8 

4.2 

4  3 

4.2 

4.2 

4.7    4  3 

4.3 

4  2 

4.0 

Danville  

.Petit  .lean. 

■20 

3.6 

3.2;  2.9    2  7:  2.5;  2.5|  2.4    2.6!  2.5|  2.5'  2.4    2  3;  2.3 

2.2 

2.2}  2.2!  2.2 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.0 

2,0 

.b.8 

3.', 

2.6 

2.4j   2.9 

8.6 

3.8 

2  9 

Dzark  

. .  Arkansas. 

22 

5.8 

7.1    8.3    6.7|  9.3!    7,8    6.3    5  4 

4.4    3.8 

3.1;  3.8    2.4 

2.2 

1.8i   1.4:   1.1 

0.9 

0.7 

0.6 

0.4 

0.3 

0.2 

(1.2 

0,2 

0.1 

0, 2    " 

0.4 

0.4 

0.3 

0.'2 

Dardanelle 

do  .... 

22 

7.9 

y.21l).5  11.5  ll.li]2.3'l0.5l  9.2 

8.3}   7.3 

6.7}  6.1!  5.8 

5.6 

5.2}  4.6}   4.2 

3.8 

3  5 

3.3 

3.1 

3.0 

3.0    3  0 

2.V 

2  8 

2,6 

3.3 

3.3 

■2.9 

2,8 

Morrilton 

do  .... 

20 

4.2 

5.0:   6.2I   8.5    8.0!  8  8:   8.4:  6  3 

.5.2|  4.2 

3.4}  2.71   1.9 

1.7 

1.4}  0  81  0.4 

-0.1 

-0,5 

-0,8 

-1.0 

-1.2 

■1,31-1,3 

-1.5 

-1.6 

-1,0 

-1.6 

-0.9 

-1.2 

-1,5 

Little  Bock. 

do  .... 

23 

5.2 

ft.l    5.9:  7.3 

8.51   8.0    8.8!   7.8 

6.4    5.5 

4.7i  4.1}  3.6 

3.2 

2.9    2.6:  2.3 

1.8 

1,5 

1.2 

1.(1 

0.8 

0.6 

0.5 

0.6 

0  b 

0.3 

0.4 

0.4 

0.8 

0,7 

Pine  Bluff  . 

do 

25 
»0 

8.2 
5.0 

8.7 
4.6 

8  8    9.8 
4.9    5,3 

11.6}12  l}ll.6}l2.4'll.0l  9.8 

8  9    8.1}  7.5 

t;.9 

3.3 

6.6 
3.3 

6  3}  6  1 
3.?|  8.2 

5.8 
3.2 

:").4 
3,1 

6.1 
3.6 

4.9 
3.5 

4,8 
3.3 

4.V 
3.2 

4.6 

3.2 

4.4 

3.2 

4.3 
3.2 

4,1 
3.2 

4,0 
3.1 

4.0 
4  3 

4.2 
3.9 

4  2 

Gilbert 

..Buffalo... 

4.7    4.3!  4.3i  4.2 

4.5    4.1 

3.8 

3.5    3.3 

3.4 

Doniphan,  Mo. 

..Current  .. 

10 

3  6 

3.6 

3.5    3.5I  3.5    3.5:  3.41  3,5 

3.5    3.4!  3.4 

3.4    3.3 

3.2 

3.2 

3.1!  3  1 

3,0 

3.0 

2.9 

2.8 

2.8 

2.V 

2.< 

2.V 

2  7 

2.7 

2,8 

2. ; 

2.  V 

2  / 

Black  Kock  . 

..   Blai'k.  .. 

14 

4.H 

4.8'  5.5;  9.3;  6  ll  5.81  4.8!  4.1 

,<<.9    3.9}  3.6 

3,4    3.3 

3.2 

3.1 

3.1}  3.0 

2.9 

2.8 

2.9 

3.0 

3.0 

2.9 

2  8    2.  6 

2.5 

■2.8 

2.b 

2.& 

2.4 

2.4 

Heber  Springs. 

Little  Red. .  . 

3(1 

4  8 

4.4'  8  1    8.7;  fi.4l  5.4    4.8]   4.4 

4.9!   4,9    4.2i  3.8;  3.6 

3,4 

3.2 

3.1    2,9 

2.  8 

2.7 

3.0 

2.9 

2.7 

2.6 

2.5 

2   1 

2.4 

2.3 

4.C 

4.0 

3   1 

3,2 

OzarkBeaohMo 

...White... 

30 

5,(1 

4.6    2.21  4  3!  3.6:   1.2]   1.3|   1.4 

-C.  71-0.7-0.  7|-0.1;-0.  7 

0.2 

0.1 

-0,"  1-0.7 

-0.7 

2.4 

-0.6 

-0.7 

-0.4 

-0.7 

-0.  V 

-0., 

-0  6 

-0,6 

-0.6 

-o.t> 

2,0 

-O.B 

Cotter 

.     do.... 

21 

7.1 

6.7    8  ft;n.3:  8.5:   6.0    6.2    4.8 

5.3;  5.3    4.7]  4.3    4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.1 

4  0 

3.6 

8.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.b 

3,h 

3.6 

3  6 

3.6 

3.4    3.4 

3.7 

Calico  Kock.  . . 

do  ..   . 

18 

«  0 

5.1    4.8  15.,^!  7.  4I  5.4!  4.3I  3.4!  3.2!  4.6'  3.0:  2.6i  2.3 

2.4 

2.2i  1.8 

1.8 

1,3 

1.0 

1.1 

1.1 

1.6 

1.4 

1,2 

1.4 

1   4 

l.b 

0.9 

12 

1.0 

1.7 

Batesville 

do  .... 

23 

13.0 

n  9  11. u 

21.5;18.1  12.8,11.01  9.7]  9.1  l-.'.5    9.8:   8.1;  8.0 

7.7 

7.3!  7.1 

7.1 

6.8 

6.3 

6.6 

6.2 

6.1 

6.7 

6.3 

6,2 

6.3 

6  4 

0,9 

6,11 

6.1 

6.0 

Newport 

do  .... 

26 

ll.fi 

11.2!l0.8 

Il.l!l9.6ll8.6il5.5!l2.4l  9. 6[   7.8    8.3 

7.31  0.8 

5.1 

4.5    4.1 

3  9 

3  7 

3.2 

3.0 

3.0 

2.9 

2.9 

2..-> 

2.  ,"> 

2,5 

2.4 

2.1 

2  2 

2  2 

Georgetown    . 

do  .... 

21 

11. i* 

12. 9:13  6 

14.4il5  6  16. 8'17. 2117.2: 16.  7.15.514.  2 

13.312.3 

10.5 

9.6    8.6 

7.7 

6.8 

6.4 

6.0 

5.6 

5.3 

b.  1 

5  0 

4.9 

4.'; 

4.6 

4.6 

I  8 

4.4 

4.1 

Des  Arc 

do  .... 

24 

13  9 

14.8!15.7 

16.3'lB.9;17.9|18.5ll8.8;18.8  18.5J17.7 

16.9;lfi.0 

14.  9 

13.5  12,5 

11.4 

10,4 

9.8 

9.2 

8.6 

8  2 

;.y 

V.9 

-.8 

/.6 

/.4 

/.O 

lA 

y,8 

6.9 

do  .... 

26 

17  fi 

18.218.8 

19. 5;20.  0  20.5'21. 1  21.  5|22. 1'22.  .'.,22.  6 

22.5:22.1 

21.6 

20  9  20.0:18,9 

17.7 

16.4 

15.4 

14.5 

13.8 

13.1 

13.0 

13,1 

12.7 

12.3 

12.0 

11.8 

11.7 

11.5 

St.  Charles  .... 

do  .... 

25 

17  8 

I8.1II8.4 

18.8  19.1  19.  6]  19.8120. 2:20.  6:21.021.2:21. 4  21. 4 

21.3 

21.1;20  7 

20.1 

19.1 

17.9}  16. 7:15,5114. 8|13,8 

)8.4 

13,4 

13,2  12  8 

12  4 

12  1 

12. 0 

11. t» 

Arkadelphla  . 

.Ouachita .. 

17 

4  2 

4.5 

4.8 

4.4I  4.6]  5.2I  4.2    3.9    4.3    4.7 

4,2 

4.2,  5.0 

3,7 

4.3    4.1 

4.3 

3  8 

3.8}  3.9 

3.8 

3.8:  3.6 

3  ; 

3,; 

3,7 

3  ; 

3. ; 

4.5 

4,4 

3,8- 

Bouffhton 

Little  Mo.    . 

20 

8  8 

4.0 

fi.l) 

6.0|  5.6l  4.8}  4.4    4  0    3.9}  3.6 

3.7 

8.8,  3.6 

3.4 

3.4 

3  4 

3.4 

3.3 

3.3 

3,2 

3.2 

3.2}  3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

3.2 

3.2 

3.6 

3,8 

3.6 

Camden   

.Ouachita  .. 

26 

,1.2 

5  3 

6.0 

5.0}  5.0:  6.0I  6.5}  5.4t  4.8;  4.4 

4.5 

4.5I  4.4 

4.4 

4,0 

4.0 

4.0 

3  8 

3.0 

3,9 

3  9 

4.2 

3  8 

3,9 

4,0 

4.0 

4,0 

4  1 

4.2    4.3 

4,& 

Saline 

20 

5  5 

,5.7 

7  1 

7.2    6.4 

5  8}  5.4    5  2    5.0    4  8 

4.6l  4.4}  4.3 

4  2 

4,0 

3,9 

3.8 

3.7 

3.6 

3.5 

3.5 

3.4 

3  3 

3.6 

3  3 

3,2 

3,2 

3.3 

6.4 

4.6 

4,3 

Whitecliffs  .... 

Little  River 

25 

3.0 

2.7 

?  6 

2.4    2.4 

2.5|  2.2    2.2    2.2!  2.2 

2.2}   1.0!   1.6 

1  5 

1.2 

1.0}    1.0 

1.0 

).0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0    0.0 

0,0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

....Red 

25 
25 

11.0 

9.7 

10.8 
9.1 

10.8 

8.8 

lO.S'lO.O 
8.7;  9.9 

11.4|11.3lll.0;10.5}10.1 
9.3i  9. 01  9.0}  8.4I  8.2 

9.9    9.0 
7.8}  7.9 

9.4 

7  8 

9,2 
7.2 

8,8 
6.6 

8.81  8  8 

8  0 
5.5 

8.8 
5,3 

7.7 
6.0 

7.7 
4  9 

7.6 
4.7 

7.61  7.6 
4.5    4  4 

V  b 
4,4 

l.'J 
4.2 

;,o 

4.0 

b.  9 
4  4 

b.9 
4,1 

b. ; 
4  0 

6, ; 

Fulton 

do 

5,6 

0.6 

3.tf 

Big  Lake  Outl't 

St.  Francis. 

10 

5.6 

5.4 

5  R 

5  4 

5.3 

6.2 

5.0    4.9    4.U|  5.0 

5  0    5.C 

4.9 

4.9 

4,9!  4.9 

4.9 

4.9 

4.8 

4.8 

4  8 

4.7 

4.6}  4.6 

4.4 

4,4    4  4 

4.8 

4.V 

4.6 

4.5 

St.  Francis... 

....     do.... 

18 

8  9 

9  6 

9  6 

9  4 

8.9i  7.9 

70    6.3'  6.8    6.8 

7.4    7.0 

6.4 

6.7 

6,5i  6,1 

5.8 

5  6 

5.5 

5,4 

5  7 

6.3 

6.0;  5.5 

5.2 

50  10,0 

12,1 

12.3 

9.8    8.1 

St.  Francis  L.L. 

do  ... 

19  2 

19  3 

19.4 

19  9 

19.9119.9 

19.9  19.8:19.319  5 

19,4  19.5  19. 4 

19.4 

19  4 

19.3 

19  2 

19  2 

18  9 

18,9 

1H.9 

18.9 

18.8  18.7 

18.6 

18.4!18,4 

18.2 

17.8 

17.8117.9^ 

Marked  Tree  . 

do  ..   . 

17 

6.1 

6.0 

6  6 

6  8 

6  4 

5.8 

5.4    5.0    6.<i 

6.0 

5.9    6.2    5,9 

5.9 

6  9 

6,0 

6.0 

5.7 

5,8 

5,8 

5.8 

6.9 

6  2}  6.0 

6.0 

6  0    ■ 

5.6 

5  6 

6.0 

5.5}  5.4 

Parkin 

do  .... 

28 

7.1 

7  0 

7  3 

8.3 

9.4 

9.6 

8.9    8.1    7,3 

7.0 

7.1     7.1    6.8 

6.1 

6.9 

5,9 

6.1 

6.9 

5.7 

6,8 

6  7 

5.V 

5  8    5.8 

b.8 

b.6 

5.4 

6.4 

0.4 

6,4 

5.4 

...      do  ... . 

32 

8  3 

8.1 

8,6 

8  5 

9.3 

9  7 

9  4    8.8    8.0 

7  2 

7.0    6.7    6.2 

6.9 

6.2 

6,3 

6.4 

5.4;  5.1 

4.9 

4  8 

4.7 

4.  6    4  5 

4.6 

4.5 

4  3 

4.2 

4.2 

4  1 

40 

Helena 

Mississippi  . 

42 

26  9 

'26.6:26.2 

26.0 

25  6}24.7 

23  7;22.7;21.9 

21.3 

20.820  620.2 

20.1 

20.6 

21,1  21  3 

21  0  19.9 

17.5 

14  9 

13.2 

12.4  12.0 

12.0 

12.1 

12.4 

12.8 

13.2 

13.4 

13  6 

Arkansas  City. 

do,... 

42 

21.i;21  321.2 

21.0 

20.9  20  9 

20.6  20.1  19.5 

19.0 

18.4117.8  17.4 

16.9 

16.7116  8  17.0U7.0  16.9 

16.2 

15.4  12.9 

11.2  10.4 

y.9 

9  8 

9.8 

9.9 

10. 1 

10,3 

10.  ,■> 

Symbols  for  Climatological  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  haviag  1 
or  more  years  of  record.  Departures  of  precipitation  -with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adju.sted  to  a  uniform  35-year  period 
for  "tations  with  10  to  14  year?  the  means  are  for  the  period  to  1935.  indueivp  *Also  on  other  dates.  ••Not  used  in  means  and  sunimariei,  t.Lvaporation  station.  fPost 
office  addresses  (see  notes  for  dailv  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters '.b,  =  .  number  of  days  missing 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table:— Except  as  otherwise  iudicated.  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re- 
corded is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  '  Weather  Bureau  Station:  precipitation  is  for  the  •24-hour  period,  midnight  to  midnight,  ^prgclpi- 
tation  is  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours,  t Precipitation  measured  with  recording  gage.  'Included  m  the  next  measure- 
ment 'i .  Trace  or  precipitation  less  than  0.01  inch.  tJEvaporation  Station.  -tPost  OfHce  addresses  as  follows:-AUim  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet.  ManiUar 
Bougiiton  Route  4  Prescott;  Devils  Knob,  Salus;  Fort  Smith  Water  Pla,nt,  Mountainburg;  Green  Mountain,  I'alico  Rock:  Index.  Route  o.Texarkana;  Irons  Hork.  Irons  Fork 
Experiment  Forest,  Mena;  Lutherville.  Route  1.  Lamar;  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud,  Route  2.  .Mt.  Vernon;  Springbank.  Doddridge:  Turnpike,  Dover:  White  Rock.  Cass r 
Hankins,  Monticello,  Montongo,  Plantersville,  Rock  Springs,  Ross  and  Underwood.  Soil  Conservation  Service,  Monticello:  High  Peak  Mt.,  Norman,    Mulberry.  R  1.  Mulberry. 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures:— Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated  •••.Midnight  to  midnight.  MThor- 
mometers  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  alrao.st  always  occur.     ftEvaporation  station. 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock,  Ark  9-8-3&-1150 
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Prick :  25  Cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington  D.  C. 


QENEBAL,    SUMMAB? 

The  mean  temperature  for  the  State,  based  on  the  reports  of 
71  stations,  was  80.2°,  which  is  0.1°  above  the  49-year  aver- 
age. Mean  temperatures  ranged  from  75.4^  at  Turnpike  to 
85.6°  at  Texarkana.  The  highest  temperatures  were  reported 
over  the  southwestern  portion  of  the  State  with  107°  at  Texar- 
kana on  the  17th  and  31st.  The  lowest  temperature  during 
the  month  was  49°  at  Lead  Hill  on  the  21st.  The  greatest 
daily  range  was  44°  at  Gravette  on  the  4th. 

The  average  precipitation,  based  on  the  reports  of  108  sta- 
tions, was  2.50  inches,  which  is  1.03  inches  below  the  49-year 
average.  Monthly  amounts  ranged  from  0.27  inch  at  Index  to 
6.84  inches  at  Mt.  Ida.  Sixteen  stations  reported  rainfall  a- 
mounts  less  than  an  inch,  while  17  stations  recorded  amounts  of 
4  inches  or  more.  The  greatest  amount  for  any  24-hour  peri- 
od was  4.32  inches  at  Mt.  Ida  on  the  9th.  The  average  num- 
ber of  rainy  days  was  6. 

An  aurora  borealis  was  observed  at  six  stations  on  the  11th. 
Thunderstorms  were  recorded  on  26  days. 

o.n.N. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting 


1 

t 

3 

4 

5 

6 

7 

8   9 

10 

1112 

1314jl5 

16 

17 

1819 

20|2122 

23|24 

2526 

27 

28 

29 

3031 

Dense  Fog 

Light  Hail    .... 
Moderate  Hail 
Thunderstorm 

• 

4 

7 

1 

•i 

10 

i 

1   if 

1317 

6 
4 

1    . 
.     1 

12   9 

1 
25 

1 

5 

1 
.3 

3 

7 

3    2 

i 

22   1 

)    1 

18 

.    3 
1 
1    . 

17!  6 

1 
2l[24 

1 

1 
1 
13 

1 

2 

1 
7 

15 

COMPARATIVE    DATA     FOR  ATJGtTST 


Year 


Temperature 


Precipitation 


Mice 
go 

5s 


Number  of  days 


.SSg 

S-hO 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.    AND  SUNSHINE 


Station 


Atmospheric  pressure   (.re- 
duced to  sea-levet  > 


Wind 


^% 


K^^tive 

hiNiiirfity 


Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 


29.911 
29.94 
29.94 
■29.93 


30.07 
30.17 
30.11 
3(1.  23 


21 

2-! 

26 

I 


29.6SJ 
29.7.51 
29.72! 
29.81 


5.5 
6.3 

6.8 
6  n 


IS 
31 
42 

'2^ 


SW. 

nw. 


24 
24 

■/.I 
23 


78 
91 


45  1  40 

i-h  I  HJ 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1S97 

1898   

1899 

1900 

1901 

1902 ... 

1903 

19114 

li)05 

1906 

1907 

190S 

1909 

191(1 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

191H 

1920 

1921 

192'2 

1923 

1924 

1925 

1926 

1929. 

1930/% 

1931...,% 

19X2.... •.''■..,.... 

1933.... ■.,;.u.. 

1934  ..._^ 

1935<. C]^ 

1936 

1937 . .  \J.. . . 
1938.....^.'.. 

193n v-r. 

Pi  riod 


I-S-5-  + 


75 

67- 
76 
70 


76.4 

108 

89 

2.76 

0.0 

78.3 

106 

47 

4.39 

0.0 

77.3 

102 

48 

3.08 

0.0 

78.1 

104 

48 

4.63 

0.0 

79.4 

102 

55 

2.64 

0.0 

82.6 

112 

48 

2,32 

0.0 

79.6 
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8 
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4 
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4 
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21 
IS 

18 
12 

18 
17 
17 
13 
19 
16 
14 
19 
15 
16 
18 
14 
16 
15 
20 
13 
II 
15 
20 
8 
9 
17 
16 
15 
16 
13 
15 
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1» 
20 
22 
14 
12 
17 
22 
17 
15 
!9 
12 
15 
18 
19 
15 
18 
16 
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Storms  in  August 


Nature  of 
storm 


County 


Windstorm 
Windstorm 
Thunderstorm 
Heavy  Hail 
Windstorm 
Thunderstorm 
Windstorm 
Heavy  Hail- 
Windstorm 
Windstorm 


leffersou 

Cross 

Saline 

Johnson 

Pulaski 

Scott 

Polk 

I'ulaski 

Pulaski 

Desha 


Location 


Date 


Time 


Dir. 
moved 


Lengtlil  Width  | 
of  path  of  path  Killed 
miles  I  yards  ' 


Pine  Bluff 

Wynne 

Benton(6  mi.W  of. 

Lutherville 

Little  Rock 

Waldron  (near ) 

Grannis 

Little  Rock 

Little  Rock 

Dumas 


6.00  p.m. 
2:15  p.  m. 
3:45  p.m. 

8:411  p  m. 
4:45  p.  m  . 

a.  m. 
9:20  p.m. 


27     j  1:3CI  p  m. 

27     I  1  -SO  p.  m. 

I 
31     I 


SE 


NW 

SE 


SK 

NW 

NW 


2640 


1760 


Injured  Damage 

0 
0 

$ 

(1 

0 

0 

0 

0 
0 

250 

0 

« 

500 

Remarks 


11 
9 
11 


10 
13 
9 
12 
13 
9 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
8 
12 
11 
10 
10 
11 
9 
9 
7 
9 


10 

:o 

8 
7 

10 
9 

10 

11 
u 

9 
10 
10 

9 
11 
10 


Slight  property  damage. 

Slight  property  damage. 

Farmer,  age  47,  killed  by  lightning. 

Slight  property  damage. 

Slight  property  damage.    Max.  velo.  of  31  mi.  from  SK 
at  4:52  p.  m.  :  Extreme  vel-  ?A  m.  p  h. 
Farmer,  age  60,  killed  by  lightning. 

Property  damaged. 

Slight  property  damage. 

.■flight  property  daiiiage.    Max.  velo.  ,  38  from   NW   at 
l.:J7  p.m..  extreme  50  m.p.b. 
Property  damaged. 
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SMttont 


Alum  Fork t 

Amity 
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Arkansas  City  . . . 
Batesville  Airway. 

BatesTlUe 

Bee  Branch 

Benton 

flentonville 

Big  Lake  Outlet. t 
Black  Rock  — 

BlythevlUe 

Booneville 

Bousrhton t 

Brlnkley 

Calico  Rock  ... 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle.  ... 

De  Queen 

Des  Arc 

Devils  Knob    t 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 

Fayettevillo 

Fayetteville  Exp 

Fordyce 

Fort  Smith  .... 
Ft.  SmithWtr.P.   .t 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glen  wood 

Grannis 

Oravette 

Green  Mountain 

Hankins 

Harrison 

Heber  Springs, . . 

Helena 

Higden 

Highland 

High  Peak t 

Hope 

Hot  Springs.... 

Index t 

Irons  Fork tit 

Jesslevllle 

Jouesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 
Little  Rook  Airwav 

LutherviUe t 

Madison  

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Monti  cello  | 

Montongo t 

Morrllton 

Mountainburg  .  . . 
Mountain  Home.. 
Mountain  Valley. . 

Mount  Ida 

Mulberry 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin   

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

i'lantersville t 

Pocahontas    ... 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs . . 
Rogers  (near).. 

Rosebud 

Ross 

Russellville   . . . 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy  

Springbank  t 

Story   

Stuttgart 

Stuttgart it 

Subiaco  .   


Countiai 


Saline 

Clark 

Clark  

Desha 

Independence . 
Independence 
Van  Buren  — 

Saline 

Benton 
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Lawrence 

Mississippi  — 

Logan   

Clark 

Monroe 

Izard  
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Monroe 

Van  Buren 
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Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Prairie 

Johnson 

Desha  .  
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Carroll 
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Washington   . 
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Sebastain  

Crawford 

Hempstead  ... 

Woodruff 
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Pike 

Polk 

Benton  

Stone 

Drew 

Boone 

Cleburne 

Phillips 
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Pike   

Montgomery  . 
Hempstead  — 

Garland   

Little  River..., 

Polk 

Garland  • 

Craighead   ..., 

Boone 

Pulaski , 

Pulaski 

Johnson  

St-  Francis... 
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Polk 
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Drew 
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Cross 
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Drew 
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Drew 

Benton   

Faulkner 

Drew 

Pope 

Arkansas 

Clav  
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Miller 

Montgomery  . 
Arkansas.  ... 
Arkansas.  ... 
Logan  


M 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


is 


s  ^ 


Precipitation,  inches 


c3 

2i 
o  o 

0)  ? 


«  3 

On 


Number  of  days 


£  o 


Obserret 


75t) 
SOO 
20U 
145 
363 
277 
650 
285 

1295 
239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
616 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
204 

2350 
162 
270 
2'29 

1465 

\ib\ 
Tib 
448 

260 
200 
600 
547 
950 
1250 
1100 


1052 


300 
445 
491 
1834 
376 
600 
275 

'760 
345 
6.W 
324 
257 
776 
209 
315 
600 
236 
229 

1207 
273 
273 

'sis 

2010 
800 
273 
702 

"■ii\ 

800 
288 
250 
396 
275 
222 
215 
840 


300 
122 
318 


1800 
680 


526 
175 
200 
245 
240 
650 
214 
210 
750 


78.2 

s-i.'i 


79.8 


79.2 
79.2 
77.7 


79  3 
83.2 


80.4 

82.'? 


81.4 
79  2 


81.4 


81.2 
82.6 

76.4 
82.1 
83.6 
81.4'' 

77.8 
78  0 
79.5 
88.3'' 
83  6 


77.0 


80.5 
78.6 
784' 


78.2 
78.9 


82.4 


81.8 
8^.7 


77.1 


78  6 
76.0 
80.8 
81.4 
79.2 


83.4 
77.8 

80.  e-i 

78.8 
82. 2 
82.1 


79.8 


78.6 

80.2 

79^9 
79.4 
83.4 


Bl.2 

77.4 


82.6 


78.7 
79.6 
83.6 


78.3 


80  7 
81.6 


80.6 


81.5 
80.9 
81.2 


+  0.8 


-0.5 

+  o.'g 


0.3 

1.1 


0.0 

+  2.'i 


0.2 
+  0.7 


-06 

+'6!4 


+  0.6 

+  1.4 

+  0  6 

0.6 


+   1.3 


+  3.1 


+  1. ) 
+  1  0 


+   1.2 


0.  ti 
0  4 


-    1.5 

-2.8 
+   1.0 


0  5 


-  1.9 
+  6!6 


+  0.8 

-j.o 


-  0.5 

+  o.'s 


-0.7 
-  1.8 
+  2.0 


+  09 


+  0.8 


+  0.5 


+  0.8 


97 

ios' 

"98' 


97 
105 


99 
'iol' 


100 
101 


100 


100 
101 

92 
lUO 
100 
100'' 

97 

98 
101 

99'' 
102 


100 


101 
103 

94« 


100 


95 


100 

98 


100 


98 
101 

97 
98 
98 


101 

98 

95'! 

95 
iul 

99 


99 

"99' 

'  1(13 

"97 
97 
102' 


102 
93 


99 


97 
96 
100 


101 


101 
97 


98 


98 
103 


12 


6 
25 
30 


12 

30 


7 


&» 


6 

17$ 
11 

6 
31 
31 
12$ 
31 


30 


12'5 
6'j 


13 
13 
12 

6 


12$ 

4 

3 
12$ 

54 
U 


6 

"7$' 

"5" 

"65 
3 
17* 


30 
1$ 


13 
17 
6$ 


6$ 

'i2$ 


11$ 

12 
30 


60 


58 


62" 
"63' 


61 
52 


5B 


63 

'sis" 
59 
66 

54 
57 
53 

65'! 
6H 


54 


60 
52 
59" 


55 


57 
49 
66 
61 
61 

'66  " 
54 
58'' 
58 
61 
63 


64 


59 


60 
59 
61 


4 

'29' 


22$ 


22 

4 


4 
27 

'21' 
29 
•29 
29 
21 
21 
21 
29 
19 


29 


19$ 
4 


22 
21 
27 
29 
22 

"5" 

21$ 
29 
22 
4 
29 


4 
''21 

4' 


28 
4 
15$ 


4$ 

22 


29 


22 

29i 

29 


4 

28 


35 
'35' 
"35' 


34 
33 
38 


SO* 
33 


37 
42 


40 


35 
36 

'24" 
36 
•29 
■i€^ 
32 
36 
42 
31'' 
31 


36 
44 
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34 


32 
33 


41 

35' 

41 

24 

32 

30 

'33' 
i2 
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33 

38 
32 


41 
'43' 


34 
34 


35 
37 


37 
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32 


36 
31 


3.40 

2.' 42 
0.55 
3.84 
2.94 
3.45 
3.50 
8.30 
1.78 
3.43 
4. -22 
l.'2r. 
2,28 
1.51 
0.71 
1.09 
0.40 
3.15 
4.39 
1.89 
0.64 
2.05 
2.  35 
2.81 
2.39 
0.84 
1.33 
3.17 
2.91 
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4.55 
1.25 
0.89 
3.73 
1.21 
2.14 
2.14 
1.95 
1.25 
1.78 
4.16 
4.79 
1.03 
1.48 
3.00 
■2.77 
0.76 
2.90 
1.21 
5.42 
3.85 
4.97 
0.27 
3.82 
6.69 
4.01 
2.02 

2.  92 
2.85 
5.80 
0.79 
2.48 
3.81 
1.61 
2.66 
4.97 
1.63 
1.36 
1.12 

3.  17 
2.59 
l.,52 
4.00 
6.84 


-1.21 
-3.41 


-1.47 
-0.  58 


-0.76 


■2.59 
5.19 
2.11 
2.09 
3.31 
1.82 
3.  32 
0.53 
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2.84 

0  91 
2.63 
0.48 
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2.84 
0.66 
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3.07 
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-(-('.  88 
-t-1. 15 
-3.02 


+3.17 
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11 

0 

sw. 

0 

5 

0 

7 

is 

ii 

'2 

.<e. 

L.  R.  Water  Works 
J.  W.  CampDell 
Mrs.  Ted  R.  Carpent 
Herbert  Neff 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  E.  Scanlan 
8.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  Burei 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
SajQUel  Korris 
F.  H.  Randolph 
Harrv  J.  Bule 
R.  J    Torry 
William  Jones 
J    M    Knight 
R.  M.  Wheatley 
A    L.  Stephens 
E.  K    Cordrev 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpadden 
U.S.  Forest  Service 
J.  M.  Pattsrion 
Geo.  a.  Ooodler 

E.  B.Smith 
Z.  R.  Glenn 

II.  S.  Forest  Service 
Ben  Johusou 
Mrs.     E.   W  .Oastor 
O.   V.  Halbrook 
Geo,  W,  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
L-nu'erslty  of  Arkans 
Miss  Meroille  McMui 
V .  H.  Weather  flure 
T.  J.  Wylie 
T.  J .  Logan 
C.  G.   Long 

F.  E.  King 
C.  A .  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 

U.  .*<.  FortiSt  Service 
Soil  Conservation  Sc 
Louis  R.  iCeck 
Lester  B.  Logan 
James  A.  Burnett 
.Austin  E.  Cartwrigl 
J.  O.  Cooley 
U.  S.  Forest  Service 
Experiment  Farm 
National  Park  Scrvl 
W.  E    McDowell 
U.  8    Forest  Service 
r.  S.  Forest  Service 
Beuedlctiue  Sisters 
J.  Ii    Cross  white 
U.  S.  Weather  Bure 
W,  B.  Airport  Stati( 
H    G-  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agrl.  School 
Mrs.  Johnnie  Mortoi 
C.  N    Houck 
Charles  Walton 
K.  W.  St.  Jolm 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  Se 
Soil  Conservation  Se 
Mrs.  Freda  M.  Ashen 
C.  A.  Lovell 
H.  N.  H  albert 
J.  G.  Scott 
Q.  A.  Whittington 
A.  J.  McMath 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  E.  Jackson 

G.  H.  Banks 
Orkney  O.  Milton 
J.  E.  Garrett 
Carroll  King 

Miss  Theresa  Scheu 
J    R.  Hundleston 
Soil  Conservation  Se 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Kdmiston 
J.  Craig  Williams 
Soil  Conservation  8e 
Carl  A.  Starck 
G.    A.   Maddoi 
Soil  Conservation  Se 
U.S.  Forest  Service 
U.S. Biological  Survi 
A    Boyce  Boyd,  Jr. 
Waiter  A.  Smith 
Henry  Field 
S.   C-  Storv 
Mrs.  B.E.  Swim 
Rice  Experiment  8t« 
N»w  Subiaco  Abbey 
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Cliraatologrical  Data  for  August,    1939    (continued) 


Stations 


Counties 


Temperatures  (Degrees  Fahrenlieit) 


"3 

£h 

3  o 

+.> 

ti  3 

(P 

*  R 

ji; 

»S 

fi43 

K 

Precipitation,  inches 


<u  o 
R43 


S  3 


03,-, 


3  <D 


Taxarlcana 

rhornburg  

Turnpike | 

Underwood -T 

Waidrou 

Warren 

Whitecliffs    

White  Rock t 

Wilson 

Wynne 

State  Means 


Miller 

Perry 

Hope 

I'rew 

Scott     . . 
Bradley  — 
Little  River. 

[•"rankliii 

Mississippi  . . 
Cross 


832i  54 
650    il» 


1^240 

675 
•206 
290 
2285 
23 
167 


85.6 
78.2 
75.4 

■1-  H.ai 
-  1  0 

si'e 

■"'o'o 

77^7 
79.1 
79.2 

+  '6.'5 

-  0  8 

80.2 

+  0.1 

93 

ios" 

98 

'96' 
95 
97 


175 
5 
6 

'5  " 

13 

■m 

6$ 
6 


60 


56 


185 
4 
17$ 


29 

'di' 
22 

28 


80.2    +0.1    107  17$        49  21  44        2.53-1.00    4.32        0.0 


26 
35 
35 


1.03 
3.40 
3.17 


3.  H 
2.85 
4.17 
a.  02 
2.15 
4.41 


-2. 59 
— 0.  65 
-0.86 


-0.57 
-0.  68 
+  1.-50 

-i.'77 
+0  70 


0.57 
2.02 
1.34 


1.91 
1.05 
2.60 
0.98 
1.10 
2.47 


Number  o£   da 

ys 

0 

0  0 

be-- 

■^s 

3 

.5S 

0 

>. 

3^ 

■30 

(1> 

a 
0 

OJ  0 

ChO 

0 

0 

fll'-^ 

Observer 


19 

12 

0 

S. 

10 

17 

4 

s. 

15 

'6°' 

13 

3 

se. 

19" 

3° 

se. 

4 

1 

26 

sw. 

26 

2 

2 

28 

1 

2 

svv . 

24 

2 

5 

s. 

12 

15 

3 

s. 

16 

11 

4 

s. 

H.  S.  Brashear 
Edward  E.   Holmes 
U.  S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.  M.  Snead 

U.  S.  Forest  Service 

D.  O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 


Daily  Precipitation  for  August, 

1939 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2         3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10      11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

Alum  Fork  Reser.t 

.^mity j 

Arkadelphia 2i 

Tuachita..! 
Ouachita..! 
Ouachita. .  j 
Mississippi 
White   .... 
White 

'.'.'.'.\ 

... 

...  1 

T.' 

.21 

.02 

.".:i 

.08 

i.  H0| 
■.'031 

''62 
1 

::•; 

'.'is 

T.' 

T. 

';i.2 
.63 

.13 
'.'4i 

i 

1 

'.:::] 

■     1 
".bi\ 

1 

'.'29 
'.'60 
I^IO 

.10 

i.'33 

T. 
.08 
.07 
1.30 
.10 
T 
T. 
05 

'.'22 
.15 
.02 
.37 
.251 
.04 

'!69 

■yP: 

,,85  .... 
■'.'I8  '.'.". 



.03 

'.'6i 

T. 

.02 

3.40 

2."42 
0.55 
3.84 
2.94 
3.45 
3.5U 
3,  30 
I  78 

Arkaasa,s  {'itv  .  ..-1 

•' 

.16 

't" 

Batesville  Air'wav. 

..... 

T 

.01} 

.... 

T. 

2.33 
.12 

1.30 
.43 

1,06 

'.56 

'[45 
1   35 

'!76 

't. 
.'13 

....]  T. 
1 

".si  '.'..'. 
1  r-il 

..    .1 

.06 

Bee   tiranch. 

Arkansas. . 

::::i 

■'64 

'."29 

.20 

".5I 
1.01 

'.'6i 

1 
.10 
1. 

1.28 

.48 

P.»^Titniivillt*          -It 

Arkansas.. 
St.  Francis 
White   .... 
St    Francis 
Arkansas 

.02 

.89 

Big  Lake  Outlet  .t- 

'!)2 

.... 

.09 

....  .... 

Black  Kock 2 

T. 
.30 

'!'25 
.04 
.04 

'.'22 

3  43 
4.22 
1.26 

Blvtheville - 

1 

.98 

^63 

'.'36 
.07 

.59 

.11 
.19 

'.'03 

'.'02 
.03 



".'67 

'.'4! 
.10 

r.' 

'.'62 

.35 
'.'67 

'.26 

1.38 

.62!.... 

'.'is 

04 

n^ 

'.'12 
.19 

".'64 

.33 

iJoughtou  . .      .  +^ 
BriL'klev    

Ouachita. . 
White  .... 

.68 

2.28 
1.51 
0  71 

Calico  Rock - 

White   .... 
Ouachita. . 
Wliite 

.  .. 

■'!■" 

■■• 

.42 

'.'19 
JO 

.12 

2.02 
2,76 

-18 

7- 

'..59 

.90 
.12 
.53 
.73 

27 

.25 
.64 
.02 
.68 
.51 

■.'32 

'!66 
.07 

I- 

.60 
.35 

'!32 
T. 
.01 

* 

.oil   ... 

']04 

Camden - 

Clarendon - 

Clinton               .... 

.28 

■■:: 

.... 

— 

.45 

'.'56 



.45 
.29 

'.'is 

T  ■ 
.09 
.06 
T. 

i.'oo 

.19 
.09 

♦ 

7. 

I.'IO 
.41 
.10 

1.00 

'.'62 
'.'33 

1 .66 

'.'46 

'.'67 
.... 

'■i'.' 

'.02 
T. 

.07 

't.' 

.09 
'."66 

1.09 
0.40 
3.15 
4.39 
1.89 
0.64 
2  (15 

White   .... 
Arkansas. . 

... 

t. 

.... 

Couwav       

Corning - 

Cotter 2 

Crossett  .  .[near]. . 

W  hite 

■ 

T. 
.02 

.30 

U45 
1.34 

.... 

1.40 
T. 

.02 

'."51 

... 

f.' 

.10 

T. 
T. 

.52 
".ho 

T. 

'.'4.5 
.04 

T.' 

.17 
.32 

t' 

.82 

'!68 

.51 
.26 

'  !3'j 

't.' 

.97 
.07 
.30 

2.' 06 

..    . 

.65 
T. 
.29 
1 

Wliite    .... 
Ouachita.. 
Arkan.eas. . 

Dji.nville - 

■ '    ■ 

T. 

!04 

'.'2'! 

■^  ' 

2  35 

Pardauelle 2 

Arkansas. . 

Red 

White 

Arkansas.. 
.Mi.ssissippi 
Ouachita.. 

".\9 

:;.; 

T. 
.34 

.... 

.02 

2.81 

Oe  Queen      

* 

.05 

.63  ....   ..    . 

1 

2.39 
0  84 

Des  .Vrc  

Devils  Knob    ....t 

Dumas 

Ki   L'orado - 

•  02 



.11 

47 

■[os 

:.:: 

.... 

'.'86 

1.33 
3.17 
2.91 

.. . 

.03 
.01 
.02 

T.' 

.06 
.07 

't.' 
.04 

'f.' 
T. 
1.00 

::': 

.08 

0.35 
4.55 
1.25 

Kureka  Springs 

Favetteville   

White 

White 

White 

f.' 

t. 

.oa 

T. 

.is 

.... 

:::: 

.:.; 

.50 
.60 
.67 

!C7 

'j'.' 
']■ 

.14 
.14 
..58 
T. 

'."is 

.04 

2.29 

.95 

.25 

'•05 
.09 

T.' 

'.'50 
1.14 

Fayette\'ill8ii.Kp.  S 

l'"ordvce 

Fort  Smith It 

— 

... 

"t. 

.... 

'.'69 

t. 

'.'63 

0  89 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
.Vr-kansas  . 
Red 

White   .... 
White 

2.50 

'  .'62 

.38 

3.73 
1.21 

Fort  Smith  W.  .  .P 
Faltnii        - 

.07 
.75 
.30 

".ib 

.96 
.92 
.60 
.55 

".13 

'.22 

■;75 

'.'63 
1.34 

't.' 

.49 

'!62 

..   . 

2.14 
2  14 

Georgetown " 

1.'..5 

Gilbert " 

Olenwnod 2 

"04 

■f.' 
.... 

:::: 

".'oi 

1.07 

.... 

■;•; 

.32 
).ll 

.'12 

'.'40 

1.25 
1.78 

Ouachita.. 
Rerl 

.'37 

.06 

'.'44 

.10!   .06 
111    .. 

4.16 

Gravette - 

Arkansas.. 
White 

'■)■.' 

.03 

^ 

.... 

1.39 
,39 

.57 

f. 
't" ' 

1   05 

';64 

T. 
.17 
.06 
.61 
.44 
.15 
1.77 
.08 
.15 
.41 

.  05 

'  68 
.02 

— 

4.79 

Green  Mountain.! 

Hankins ft 

Harrison 

.29 
'.'02 

.01 

.55 
28 

■.09 
.'06 

i.io 

.49 
.06 

.03 

.. 

.... 

m 

'.'05 

1  08 
1.48 
3.00 

2  77 

Ouachita. 

White 

White 

Mississippi 
White 

••• 

.20 

•■■ 

— 

:::: 

'.'62 

'.63L... 
.04j.      . 
.17    .06 

.23 

1 

0.75 
2.90 

.06 
.48 

'.'io 

.33 

.08 

i.'nii 

1.11 

2.60 
.06 
.82 

.03 

... 

"28 

.12 

Ouachita. . 
Ouachita. . 
Red  ....... 



I 

.... 

1  21 

High  Peak t 

:: : ::::  ;o5:.". 
1.88..... ....|.... 

.   ..1 15    .30 

1  171      .        49i  -  63 

5.42 

Hope   tt2 

Hot  Springs  

1.75 
?6 

— 

.09  -  -    . 

3.85 

.03 

1.10 

'.'l4 
.49 

'!43 

T 

"64 
'.'94 

.'36 

4.97 
0  27 

Red . 

.12 

Irons  Fork  . . .  AU^ 

Ouachita. . 

.... 

.01 

.04 

.81) 

■.■36 
.10 
.01 
..39 

f.' 

.hh 

T. 

.12 

.82 

2.  20 

1.55 

.47 

T. 

.70 

56 

3.24 

i.'io 

2.'J9 

01 

.10 

.0.5 

.62 

.70 

.16 

1.10 

4.32 

3.82 
6  69 

White 

White...   . 
.\rkansas.. 
Arkansas.. 
.Arkansas.. 
St.  Francis 

Red 

White 

't'.' 

f. 

.15 

.  . 

'.03 
T. 

'.07 
.28 

.-04 

".'\h 

..58 
')'. 

'.'67 

".66 
1.35 
T. 

I.'l6 
.33 

f. 

t' 

'.'63 
.40 

't'.' 

.78 

.02 
.12 
'!l8 

.60 

.'87 
.75 

.47 

T. 

t' 

... 

1.3SJ 

.55'.   ..    T. 
..    .!....!   .38 

.06    T.!..   . 

'.25i!!.! 

.33 
.12 
.70 
1.05 
T. 

4.(rl 

Lead  Hill  

.69 
.■50 

'.'47 

'.09 
.20 

.07 
.55 
.89 
.53 
T. 

'.'68 

'.'35 
T.' 

.03 

T. 

.'51 
.20 

.01 
.... 

.. . 

.01 

.06 

04'    ' 

2. 02 

Little  Rook...iJ 
LittleRook  Air'y.  1 

Luther  ville t 

Madison  2 

.01 

T.' 

2.92 
2.85 
5.80 
0.79 

Magnolia 

.51 

'.'04 

! 

■;47  u"! 

i.'ss'--. 

.5711.17 

.'''|:::. 

'."07  '.'ii 
.5)!.  .. 

951 

2.48 

Mammoth  8pg  ...  2 

Marianna 

Marked  Tree - 

.... 

■;26 

3  81 

St.  Francis 
St.  Francis 

.... 

.... 

■.'55 

1.61 
2.66 

T. 

T 

't.' 

'.'is 

... 

'f.' 

'.'os 

.14 
.92 
.35 
.96 
22 

.32 
.10 
.06 
.81 
.02 
.04 
.41 

•M 

T. 

..   it. 
1 

4  97 

"tonticello  Airwav 

Ouachita.  . 
Ouachita 

.08 

1.63 

Mouticello(near.tt 

Moutongo T 

Morrilton      2 

'.si 

1.35 

Ouachita. . 
Arkansas 

.09 

T.' 

.... 

.... 

-.oi 

"72 

'f.' 

.23j.... 

'.'63  .... 

■■•■!■    ■ 

'.'02 

1.12 

8.17 

Mifiuitainburg 

.^liiuntnin  Home.  . 

Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. . 
Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 
Red 

••• 

•••' 

T.' 

'.70 

■.'23 

.... 

.07 
T 

... 

2.59 
1.52 

Mountain  Valley.. 
Mount  Ida 

.92;...-!  -30 

;    .    .     .28 

■' 
.... 

'."ie!:.:: 
. 121 ... . 

1 

■Jy/.: 
_^  J 

.03 
.1? 

".'61 

■f ' 

4.00 
6.84 

Mulberry 

Newport - 

Olen 

Okav 

] 

'..!..  ■;::::!. '::  :::. 

• 

:::: 

■    •• 

i.55 

.01 

".n 



l.'l-i 

.27 
2.83 

1.4s 

'.'is 

.19 

'.06 
T. 

';o5 

.20 

.... 

....l'.6'2 
.08  .... 
T.     .  02 

14 

.06 

.... 

.... 

.... 

.. 

....:  .oi!....! 55 

.04:     ..     .63 i   .35 

.-    /■  T.    ....     .24'.... 

'.'25 

2.59 
5.19 
2.11 

Osceola 2 

Mississippi 
Arkansas.. 
St.  Francis 

..:. 

.241         i  .08i   .,   1   .66    t. 

2.09 

Ozark 2 

Paragould... 

.48 
.37 

... 

.91 

.4? 

"0. 

T. 
,04 

.57 
T 

....!....;.  .  :....1.02 

...1 24'..-.'   .73 

.... 

.071.... 

.:°!:::. 

3.31 
1.82 

'•WW 
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Daily  precipitation  for  Aug-ust,  1939  [continued] 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tot 

St.  Francis 

.93 

1.90 

.26 
.06 

'.6i 

.28 
.03 

.... 

"t." 

3. 

Pine  Bluff 2 

Pine  Ridge 2 

Planters ville  ..  ..tt 

.40 

■ 

.03 

0 

.... 

Ouachita. . 

.... 

'7! 

.... 

.02 
.72 
.10 

'.'62 

'.'64 
■.■24 

.07 

.10 

.02 

.15 

.65 

n 

1..S7 

? 

Portland 2 

Ouachita.. 
Ouachita.. 
Ouachita. . 

.04 
S.30 
.12 

02 
.92 
.16 

.22 
.55 

.08 
.99 
.13 

'."61 

.02 
.12 

0. 

2 

Rock  Springs + 

Rogers  (near)....f 

Rosebud t 

Ross n 

Russellville  ....  « 

St.  Charles 2 

St.  Francis 2 

.... 

■ 

.05 

0 

.58 
.22 

i!i2 

.08 

.09 
.15 
.04 
.41 

•>(\ 

1 

Arkansas. . 

..57 

T. 
.30 

.... 

P.8 

.23 

.... 

2. 
0 
3 

Ouachita.. 
Arkansas.. 

.... 

.04 

■'•ii 

■.'84 
.06 
T. 
.93 

".'32 

i.'io 

T. 
2.02 
1.34 

i.9i 

t.' 
.07 

'."22 
.80 
.12 

'.02 
57 

1.50 

.03 

.09 

"t" 

.12 
.06 
.01 

'.06 

■;63 

.15 

.11 
.11 

.28 

■.'95 
.24 

.26 
.79 
.61 
.07 

T. 

■.'02 
T. 

n, 

St.  Francis 

White 

Red . 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

T. 

'.'62 

T.' 

'.'71 

.18 
1.46 

1.65 

r. 

.02 

tV 

."23 

.81 
.... 

T. 

'.ok 

.26 

.92 

.04 

T. 

.45 

.04 

'.'65 

'f.' 

.82 

'tV 
.06 

'ai 

"^56 

3 

'."46 
.11 

'."15 

1 

Searcy 

Springbauk t2 

Story 2 

Stuttgart 2 

Stuttgart  tt2 

1. 

.08 
.60 



'i'.' 

.02 

't. 

'.74 

"oi 

.25 

'.'69 

.48 
.10 

'.'67 

••• 

T. 
T. 

".'10 

1 
0 
2. 

Texarkana 2 

Thornburg 

Turnpike t 

Underwood tt 

Waldron 

Warren  

Whitecliffs 2 

White  Rock  ....  t 

1 

T. 

.21 
.6) 

".52 

'.05 

.21 

.89 

.04 
.03 

.12 

'.'is 

a 

.01 

'.07 

T 

3. 

Ouachita.. 
Arkansas.. 

.... 

'.'72 
2.60 



.... 

'.'io 
!fi6 

".55 

.70 
.68 

i.'05 

".23 
■.■35 

■.'40 

i.io 

2.47 

■.'23 

.06 
'.'20 

3 

2 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas. . 
St.  Francis 

T. 
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Daily  temperatures  for  Augnist,  1939,  continued 
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Daily  Evaporation  [Inches],  Mean  Temperature  [F"],  and  Wind  Movement  [miles]  for  Augrust,    1939 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


92.9 
68.5 
90  7 
63.5 
90.5 
66.7 
90.8 
61.3 
90.5 
71.2 
93.3 
69.6 
90.3 
68.1 
96.7 
70.2 
90.6 
64.9 
91.6 
69.5 
90.9 
66.8 
94.4 
67.9 
94.0 
70.2 
91.8 
67.7 
92.6 
64.5 
94.0 
66.3 
92.0 
67.8 
91.5 
67.2 
97.4 
69.4 
94.5 
67.9 
88.7 
66.0 
93.2 
71.9 
91.8 
65.6 
92.5 
66.7 
96.1 
71.1 
92.1 
64.5 
93.9 
67.5 
93.3 
69.9 
92.6 
68.6 
93.3 
69.7 
92.1 
69.7 
95.5 
66.9 
99.8 
71.4 
91.9 
64.6 
84.1 
66.6 
96.6 


93.4 
69.7 
87.4 
68.0 
90.3 
67.9 
91.8 
66.7 


Data 

Day  of  month 

1.. 

!2 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28     29 

30 

81 

Hope, {§ 

Kxp.  Farm 

Irons  Fork...  $$ 
Exp.  Forest 

Rus!)eUvilIe.... 
Ozark  Nursery. 

Stuttgart.  ..M 
Rica  Exp. Farm 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.288 
80 
25 

.173 
76 
16 

.274 

82 
16 

.il7 
81 
33 

.  254 

78 
46 

.164 

83 
18 

.281 
40 
32 

24S 

82 
65 

.238 
81 
56 

.  230 
82 
18 

.280 
84 
36 

.269 
84 
95 

.294 
79 
51 

.167 
74 
11 

.206 
79 
9 

.204 
79 
49 

.294 
79 
13 

.273 

80 

6 

.326 
79 
19 

.203 
80 
18 

.490 
82 
56 

.248 
81 
9 

.178 
84 
28 

.217 
82 
6a 

.217 
84 
23 

.176 
82 
19 

.388 
82 
15 

.186 
82 
57 

.249 

84 
58 

.366 

75 
32 

.260 
84 
31 

.287 
82 
110 

.193 
82 
40 

.213 

74 

J 

.064 

74 
8 

.181 
78 
64 

.  152 
82 
20 

.056 
76 
13 

.(172 
80 
13 

.098 
81 
27 

187 
84 
32 

.147 
80 
10 

.278 
83 
15 

.203 
84 
20 

.280 
86 
22 

.252 

80 

9 

.270 
84 
8 

252 
85 
40 

.320 
86 
16 

.218 
80 
6 

258 
86 
12 

.213 

85 
24 

.  224 
84 
25 

.181 
78 
2 

.280 
80 
81 

.229 
82 
40 

.338 
83 
30 

.186 

76 

4 

.242 
82 
17 

.218 
83 
34 

.281 
85 
35 

.187 
78 
2 

.296 

84 

9 

.229 

82 
40 

.312 
86 
14 

.155 

78 
■J 

.278 
82 
15 

.232 
81 
30 

.496 
80 
40 

.130 

74 
3 

.152 
78 
9 

.230 
80 
39 

.679 
80 
36 

.139 
75 
6 

.256 

78 
24 

.156 
78 
46 

.322 
80 
30 

.211 
75 
3 

.236 
78 
J3 

.134 

78 
20 

.152 

80 
5 

.210 

70 
4 

.236 

77 
2 

.198 
78 
29 

.2!t2 

82 
29 

.170 

76 

7 

.216 
79 
23 

.192 
80 
28 

.301 
81 
26 

.133 

78 

9 

.  252 
82 
34 

.214 
81 
62 

.202 
8Z 
31 

.162 
74 
4 

.■230 
78 
21 

.209 
82 
54 

.257 
84 
13 

.117 
78 
6 

.214 

82 
2H 

.190 
84 
25 

.265 
80 
15 

.210 
76 
3 

.220 
8(1 
17 

.175 
82 
27 

.201 
82 
21 

.113 
76 
4 

.346 
78 
34 

.198 
81 
31 

.280 
79 
32 

.114 
75 
5 

.198 
79 
3 

.207 
7(1 
33 

.248 
81 
21 

.226 
76 
6 

.246 
80 
22 

.209 
74 
25 

.362 

83 
15 

.176 
78 
3 

.176 

T9 

5 

.192 
80 
26 

.199 
83 
23 

.150 
76 
3 

.196 
82 
11 

.176 
82 
40 

8.807 
HI.  8 
899 

5.653 
77.1 
243 

7.408 

80.7 

560 

6.364 
80.9 
1297 

Corrections:— Georgetown,  river  stage  Nov.  7,  1938  should  be  1.5.     Camden,  river  stage  June  1.  1938,  7.0.    Doniphan,  river  stage  Oct.  28,  29, 1938,  2.3. 
Front  page,  this  issue:  storm  table,  heavy  hail,  Lutherville:  killed  0.     General  Summary:  average  precipitation  should  be  2.53  inches,  departure  +1.00. 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


August,  1939 


Precipitation  for  Aug-ust,   1939 


r^ 


I  NEWTON 


T'    ^^/ 


1  JMADISONi:'    ^^ 

I     A-^  k^9J      I  jOHNSONrJ  "POPE 
CRAWFORDJ    J»^/ 


e!vAN  -miRENlCLE^li^E!  l'  g(.~>  {PO 
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IsiviER  f 
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^v.!^^^^^^^^|| 


Y    grant!  ^  .     [ARKANSAS 

!  I      ^-3   i 

f       •  > 

^^       |JEFFERS02ij^--^Vi  y.— 

■;  \         ^f     rJ  CLEVELANDii  —W^'ft.j^    ^ 
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I 
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ARKANSAS 

SCALE  OF  MILES 

lO     20    so    40     BO     60 


t'llON 


'~^-?^radi.ey' 


.CHICOT,, 


^f/    1  ^oS- 


Daily  Rivor 

Stag'es 

for 

August 

,   1939 

StatioDt 

Rivere 

Flood 
&tage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9      10  j  11 

!      1      1      :      !      ;      1      j      1      i      !      1           1     !      !      1      1 

12      13  i  14      16  1  16      17  1  18  1   19      20  1  21  1  22  1  23  1  24  |  25     26     27  !  28  !  29     30  1  . 

1       1       !       '       '       '       1       1       !       i       1       1             1       i       1       1       ! 

Foit  Smith.... 

..Arkansas 

2i 

5.0 

5  0 

( 

5.4 

6.7 

6.4 

6.  1 

5.8 

5.6 

5.4 

5.8 

5.91  5.6 

.5.3    5.3!  6.81  7.( 

1  6  8!  6.  4 

6.2;  6  31  6.1 

Van  Buren  ... 

do  .... 

22 

4.0 

."'.9 

38 

3.7 

3.6 

.3.6 

3.5 

3.4 

.3.5 

4.3 

6.1 

5.6 

5.0 

4.8 

4.6 

4.3 

4.6 

4.3 

4  6 

4.8 

4.6 

4  2    4.2    5  7 

5.M 

1  5.7!  5.^ 

5  2    6.2 

5.2 

Mulberry , . 

1.1 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.9 

1.0 

1  0 

1.0 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0  9 

0  9 

n.9 

0.9 

0.  S 

0.8 

0.8    0.8    0.8 

0  8 

0.8 

0.7 

0.7    0.7 

0.7 

Danville  

.Petit  .Tean. 

20 

2.6 

2.5 

2.5 

2.6 

2.4 

2.4 

2.3 

2.2 

2.3 

4.0 

3.2 

2.9 

2.6 

2.5 

2.4 

2.3 

2.2 

2.2 

3.0 

2.7 

2.5 

2.3    2.3|  2.2 

2.2 

2.1 

2.8 

2.7    2.4 

2.,'i 

Oiark 

22 
22 

0.1 
2.7 

0.0 
2.5 

0.0 
2.4 

-0.1 
2.4 

-0.1 
2.2 

-0.3 
2.] 

-0.4 
2.0 

-0.6 
19 

-0.6 
1.9 

-0.5 
2.6 

0  3 

1.9 

1.2 

2.6 

1.1 
4.0 

0.7 
4.2 

0.5 
3  6 

0.3 
3.2 

0  2 
2.9 

0.2 
2.8 

0.2 
2,8 

0.4 

2.7 

0.5 
3.1 

0.3    0.0    0.2 
3.2    3.0    2  6 

0  4 
2.8 

0.4 
4  2 

1.4 

4.5 

1.1 
4.3 

1  0.9 
1  3.9 

1.1 
3.6 

Dardanelle 

do.... 

MoiTilton 

do  .... 

20 

-1.6 

-l.H 

-1.9 

-2.0 

-2.1 

-2.1 

-2.4 

-2  6 

-2.61-2.3 

-1.01-2.01-1.4 

-0.4 

-0.5 

-1,0 

-1.4 

-1.6 

-1.7|-1  7 

-1.8-1,4 

-1.3:-1.7 

-1.9 

-1.4 

-0.2 

-0.1 

-0.4 

-0.7 

Little  Bock. 

do  .... 

23 

0.4 

0.4 

0.2 

0.1 

0.0 

-0.1 

-0  2 

-0.3 

-0.3!  0.0 

0.1 

0.2 

-0.1 

0.2 

l.lj    1.1 

0.8 

0.7 

0.3!  0.1 

0.2    0.2 

0.4 

05 

0.3 

0.1 

0.4 

1.1 

1.2 

1.0 

Pine  Bluff 

do..  . 

25 

4.2 

4.0 

3.9 

3.8 

3.6 

3.6 

3.6 

3.4 

3.4 

3.4 

3  5 

3.5 

3.6 

3.7 

3.7 

4  5 

4  5 

4.3 

4.3 

4.1 

3.  9|  3.7 

3.7 

3.9 

3.9 

3.8 

3.5 

3.9 

4.6 

4.7 

Gilbert 

Buffalo 

30 
10 

3.3 
2.4 

3.3 
2.4 

3.2 
2.4 

3  2 
2.4 

3.2 
2.3 

3.2 
2  3 

3.1 

2.3 

3.1 
2  3 

3.2 
2.3 

3.2 
2.3 

3.2 
2  2 

3.1 
2.2 

3.1 
2.3 

3.3 
2.6 

3.3 
2.6 

3.? 

2.6 

3.2 
2.6 

3.4 
2.5 

3.3 
2.5 

3.3 
2.4 

3.21  ,3.1)  3  1 
2.41  2,4|  3  0 

3.0 
3./ 

3.0 
3.6 

3.0 
3.5 

3.1 
3.4 

3.1 
3.3 

3.(. 
3.2 

2.9 
,3.1 

Doniphan,  Mo. 

..Current  .. 

Black  Hock  . 

...Black... 

14 

2.4 

2.4 

2.4 

2.3 

2.8 

2  3 

2.2 

2.2 

2.1 

2.6 

2.2 

2.1 

2.1 

2.8 

3.4 

3.0 

2.6 

2.6 

2.4 

2.4 

2.3j  2  3    2  3 

3,2 

2.8 

2  6 

2.5 

2.4 

2.4 

2.3 

Heber  Springs, 

Little  Red. .  . 

3(1 

.S.2 

3.0 

2.8 

2.6 

2.5 

2.4 

2.3 

2.3 

2.3 

2.71  2.6 

2.6 

2.5 

2.4 

2.4 

2.3 

2.2 

2  2 

2.2 

2.3 

2.41  2.4i  2.3 

2  21  2.1 

2.1 

2.1 

2.0 

2.0 

1.9 

OzarkBeachMo 

...White... 

SO 

0.4 

(1  2i  0.8 

-0.4 

-0.6 

-0  6 

-0.6 

-0.6 

-0.6|-0  61-0.61-0. 6 

-0.6 

-0.6 

-0.61-0.6 

-0.6 

-0.6 

-0.6 

-0  6 

-0.6  -HI.  6,-0.6 

-0.6-0  6 

0.6  -0,6 

-0.6 

-0.6 

-0  6 

- 

Cotter 

.   .     do  .... 

21 

XI 

3.7i  3.7 

3.7 

3.,T 

3.5 

3  2 

3  2 

3.2    3.21  3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0    3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0    3  0 

3.0 

3  0    3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

Calico  Rock.  . . 

do  ..  . 

18 

1.4 

1.3 

0.9 

0.9 

0  9 

0.7 

0.4 

0.4 

0.6    0.5    0.4 

0.4 

0.4 

0.7 

0.6 

06 

0.5 

0.5 

0.7 

0.5 

0  5    0.5 

0.4 

0.7 

0  7 

0  6 

0.6 

C.5 

0.6 

0.4 

Batesville 

do  .... 

23 

6.5 

6.2 

6.1 

5.7 

5.7 

6.6 

5.5 

5.4 

6.3    6.6|  5.5 

6.S 

5.2 

5.6 

5.6 

6.6 

6.3 

6.3 

6.5 

.5.5 

,5.4    6.3 

.5.3 

5.2 

5.5 

6  6 

5.4 

6.3 

5.3 

5  4 

Neivport 

do  .... 

26 

2.2 

2.2 

2.0 

1.9 

1.7 

1.6 

1.6 

1.3 

1.2     1.2:     1.5 

1.4 

1.0 

1.0 

1.4 

1.8 

J..S 

1.6 

1.4    1.4 

1.4 

1.2 

I.I 

1.1 

1.3 

1.6 

1.6 

1.3 

1  2 

1.1 

Georgetown    .. 

do  .... 

21 

3.9 

3.8 

3.8 

3.8 

3.7 

3.4 

3.1 

2.9 

2.8    3.1 

2.9 

2.7 

2.6 

2.5 

2.4 

2  4 

2.8 

2.9 

2.9    2.7 

2.6 

2.6 

2,4 

2.3 

2.2 

2.2 

2.4 

2  6 

2.6 

2.4 

Des  Arc 

do  .... 

24 

6.8 

6.7 

6.4 

6.4 

6.3 

6.1 

5.9 

5  7 

5.6 

5.6 

5.6l  6.6 

6.7 

5  7 

5.4 

6.0 

5.2 

5  4 

6.5    6.6 

6.4 

5.3 

5  2 

5.1 

4.9 

4.9    4.9 

5,0 

6,0 

,5.0 

Clarendon  . .  . . 

do  .... 

26 

11.3 

ll.OilO.8 

10  7 

10.6 

10.4 

10.2^10.0 

9  7 

9.6 

9.61  9.5 

9.5 

9.6 

9.51  9.4 

9.2 

9  1 

9.2 

9.3 

9.3 

9.2 

9.1 

9.0 

8  9 

8.8    8.7 

8.7 

8  9 

8.9 

St    Charles  .... 

do  .... 

25 

11.6 

11.4 

11.2 

11.0 

10.9 

10.7 

10.6 

10.4 

10.2 

10.0 

9.9!  9.9 

9.8 

9.8 

9  9 

9.B 

9.6 

9.5 

9.5 

9.6 

9.6 

9.6 

9.6 

9.4|  9.3 

9.2    9  2 

9.1 

9.1 

9,2 

(lien  wood 

.Ouachita... 

5.2 

5.1 

5.0 

5  0 

5.0 

5.0 

5.0 

6.0 

6.21  6.0 

6.4|  5.3 

5.2 

5.2 

5.2 

6.2 

6.1 

6.2 

6,  1 

5  2 

5.2 

5  2 

6.6 

6.3 

5.3 

52:  5.3 

5.3 

5.2 

6  2 

Arkadelphla  .. 

.Ouachita.. 

17 

3.8 

3.9 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.5 

3.6 

,3.7 

4.9    7  0 

6  5 

6.0 

6.1 

6.1 

5.3 

4.8 

4.6 

4.6 

4.2 

3.8    4.6 

6.0 

4  6 

4.6'  4.7 

4.2 

4.0 

■4.6 

Bough  ton 

Little  Mo.    . 

20 

3.5 

3.5 

3.4 

3.4 

3.3 

3.2 

3.3 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2    3  1 

3  6 

3.8 

36 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.7 

3,4 

3  3    3.2 

3.2 

3.1 

3  1!  3.1 

3  1 

3.2 

3,1 

Camden   

.Ouachita  .. 

26 

4.5 

4.3 

4.2 

4.1 

4.0 

4.0 

3.9 

3  9 

3.9 

3.8 

4.8    4.0 

5.3 

6.2 

6.0 

5.0 

5.3 

6.0 

5.2 

5.0 

4  6 

4.1    4.1 

4.1 

4.5 

4.7|  4  6 

4.6 

4.3 

4.0 

Benton  . .      ... 

Saline 

20 

4.4 

4.1 

3.9 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4 

3.3 

3.3 

.3.4 

3.4j  3.6 

3  9 

3  9 

3.8 

3.7 

3  5 

3.5 

3.4 

3.7 

3.7 

3,7 

3.6 

3  5 

3.9 

4.11  4.1 

40 

4.7 

4.3 

Whitecliffs  .... 

Little  River 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.01  0  0 

0.0 

0.0    3.5 

2.7 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1  0 

1.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0!  0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

Index  

....Red 

25 
25 

7.5 
3.8 

7.4 
3.7 

7.4 
3.6 

7.4 
3.6 

7.4 
3.6 

7  3 
3.6 

7.2 
.3.5 

7.21  6.8 
3.4]  .3.3 

6.6 
3  3 

6.6    6.6 
3.3    3.S 

6.6 

4.6 

6.6 
4.4 

6.6 
4.1 

6  6 
4.0 

6.6 

4.5 

6.6 

5.7 

6  6 
6.6 

7.5 
6.5 

8.5 
6,1 

8.1 
6.6 

8.1 
5.2 

8.0 
4.9 

8.0 
4.7 

8  0    7.5 
4  6    4.7 

7  6 
4.7 

7.5 
4.8 

7.4 

6,1 

Fulton 

do 

Big  Lake  Outl't 

St.  Francis. 

10 

4.4i  4.3 

4.2 

4.2 

4.1 

4.2 

4.2 

4.1'  4.0 

4.0 

4.0 

3  9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.8 

3.8 

3.7 

,3.8 

3.8 

3.7 

3.6    3.5 

3.4 

3.5 

3.5    3.6 

3.5 

3.4 

3.3 

St.   Francis... 

....     do.... 

18 

6.8 

6.0 

5.6 

5.3 

5.1    5.8 

4.7 

4.6    4.3 

4.1 

3.9 

3.9 

4.6 

5.0 

4.3 

4.6 

4.8 

4.6 

5  0 

,5.3 

5  6 

4  6 

4  4 

4.4 

4,8 

5.9|  7  7 

7.6 

7.7 

7  7 

St.  FrancisiL.L. 

do  .... 

)7.8 

17.7 

17  7 

17.8 

18.4  18.3 

18.3 

IS. I 

18.3 

18.7 

IS.  8 

18.8  18.6 

17.9 

17.4 

16.9 

17.2 

17.3 

17.3  17.4 

17,6 

17.4 

17  0 

16-5 

16,9 

16.9116.8 

16.  S 

16.2 

16.3 

1 

Marked  Tree  . . 

do  ..  . 

17 

5.4 

5.3 

5.2 

5.2 

4.3 

51 

6.4 

5  3 

4.5 

4.2 

4.2 

4.2i  5.0 

,^.0 

5.0 

4.7 

4  0 

3  8 

3  7 

3.7 

3.7 

3.7 

4  6 

4.3 

3  6 

3  6 

3.6 

3.6 

4.0 

.3,6 

Parkin 

do  .... 

28 

5.3 

5.2 

5.1 

5  0 

4.9 

4.6 

4.8 

5.0 

5.0 

4.8 

4.4 

4.4    4.3    4.6 

4.9 

4.8 

4.6 

4.1 

3.9 

3.8 

3  8 

3.B 

3.8 

3.9 

4.3 

3.9 

3.7 

3.5 

3.6 

3,7 

Madison 

...      do  ... . 

82 

3.9 

3  8 

3.7 

3.7 

3.5 

3.4 

3.3 

3.3 

3.4 

3.4 

3.2 

3.7|  3.2 

3.01  3.1 

3.3 

3.2 

3.0 

2.8 

2.6 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.7 

2.8 

2.6 

2.3 

2.3 

2.2 

Helena 

Missii!8ippi . 

42 

13.8 

13.7 

13.7 

13.7 

13.4 

13.0 

12.9 

13.0 

13  3 

13.1 

12.0 

10. 8 1 10.0 

9.8    9.9 

10.0 

10.2 

n.3 

12  4 

12.7 

12.3 

11.3 

11.3 

12.7 

13.7 

13.7 

12.7 

11  3 

10,4 

10.1 

Arkansas  City. 

do.... 

42 

10  7 

10.8 

10.8 

10.8 

10.6  10.4 

10.2 

10  0 

10.0  10.2110.2 

9  Sl  8.9 

8.4I  8  0    7.9 

7.9 

8.0 

8.6 

9.3 

9  6 

9  7 

9.1 

8.9I  9.4 

10. 1I10.3 

10.0 

9  2 

8.5 

Symbols  for  Climatolog'ical  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  havi 
or  more  years  of  record.  Departures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  .3,T-vear  peri 
for  itations  with  10  to  14  years  the  means  are  for  the  period  to  1935,  inclusive  $Also  on  other  dates.  **Kot  used  in  means  and  summariet  1  ^Evaporation  station.  fP 
office  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0,01  inch.     Reference  letters  '■.^.° .  number  of  days  missing 

Ssnubols  for  Daily  Precipitation  Table :~Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation 
corded  is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  1  Weather  Bureau  Station;  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  ^prpcj 
tation  is  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  tlie  preceding  24  hours,  t Precipitation  measured  with  recording  gage.  'Included  in  the  next  measu 
ment.  '1.  Irace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.  ttEvaporation  Station.  iPost  Office  addresses  as  follows:— Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet.  Manil 
Boughton,  Route  4,  Prescott;  Devils  Knob,  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain,  I'alico  Rock:  Index.  Route  5,Texarkana:  Irons  Fork.  Irons  Ft 
Experiment  Forest,  Mena:  Lutherville,  Route  1,  Lamar:  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud,  Route  2.  Mt.  Vernon:  Springbank,  Do'ldri.lge;  Turnpike,  Dover:  White  Rock,  Cai 
Hankins,  Monticello.  Montongo,  Plantersville,  Rock  Springs,  Ross  and  Underwood,  Soil  Conservation  Service,  Montieello;  High  Peak  Mt,,  Norman,    Mulberry,  R  1,  Mulberi 

SymbolB  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures :~Th6rmometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated  ♦••Midiiia'ht  to  midnight  Wh< 
mometers  read  in  the  morning,   maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  whicii  they  almost  always  occur,    ttEvaporation  station. 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock.  Ark  10-20-39-1 1.50 
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GENERAL    SUMMARY 

The  mean  temperature  for  the  State,  based  on  the  records  of 
'0  stations,  was  79.9^,  which  is  5.4°  above  the  49-year  aver- 
ge.  This  was  the  second  warmest  September  on  record,  the 
ecord  being  80.5°  in  1925.  Monthly  means  ranged  from 
6.0°  at  Paragould  to  83.4°  at  Fort  Smith.  Maximum  tem- 
eratures  were  high  most  of  the  raonth,  the  highest  recorded 
eing  112°  at  Boone ville  on  the  4th.  The  record  for  Septem- 
er  is  113°  recorded  at  Helena  on  the  6th,  1925.  The  lowest 
nuperature  during  the  month  was  35°,  recorded  at  Lead  Hill 
n  the  30th.  The  greatest  daily  range  was  52°  at  Corning  on 
le  23d. 

The  average  precipitation,  as  determined  fi'om  the  records  of 
)8  stations,  was  1.77  inches,  which  is  1.57  inches  below  the 
)-year  average.  Monthly  amounts  ranged  from  0.11  inch  at 
nmnis  to  5.43  at  Lutherville.  The  greatest  amount  recorded 
I  any  24-hour  period  was  5.43  inches  at  Lutherville  on  the 
)th. 

The  weather  was  favorable  for  cotton  during  the  month    due 

the  high  temperatures  and  very  little  rainfall.  The  bolls 
)ened  rapidly  in  most  portions,  and  at  the  close  of  the  month 
e  crop  was  50%  to  90%  picked,  except  in  the  northeastern 
)rtion.  The  weather  was  very  favorable  for  the  harvesting  of 
.rly  corn  and  rice,  but  unfavorable  for  late  corn,  meadows, 
istures.  potatoes,  truck  and  gardens.  Water  for  stock  was 
ported  scarce  in  most  western  and  some  northern  counties 
e  latter  part  of  the  month. 


PRESSURE,  WIND,     KUMIBITY.    AND  SUNSHINE 
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COMPARATIVE    DATA     FOR  SEPTEMBER 
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Storms  in  September 
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Slight  property  damage. 

2r00         Lightning  struck  a  barn  filled  with  grain. 

30         Lightning  struck  a  barn  and  killed  two  hogs. 

200        Lightning  killed  four  5-year  old  hogs,  damaged  a  barn. 

Lightning  killed  youth,  age  22.  and  rendered  his  step- 
father uucou.scious  for  30  minutes. 
•500         Lightning  struck  a  stave  mill. 

1000         Building  unroofed,  several  plate  glass  windows  broken 

and  a  number  of  shade  trees  blown  over. 
1000         Lightning  damaged  Ark.  P.  and  L.  property. 

800         Lightning  killed  four  mules  and  a  cow. 

600        Lightning  killed  three  mules. 
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Climatologrical  Data  for  September.   1939 
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■3 
18 
8 

'e 
3 

0 
3 
0 
1 
1 
3 
4 

'3 

1 

'2 
5 
1 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
3 

6* 

5 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

2 

3 

3 

1 

5 

2 

2' 

I 

3 

1 

0« 

1 

2" 

5 

2 

2 

3 

0 

0 

1 

"i 
2 

9 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
J 
2 
1 
3 
3 
0 
11 
2 
1 
1 
3 
0 

3 

3 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
0 
2 
1 
2 
2 
2 

i 
2 
2 

i 
2 

i 

7 

2 
5 

1 
2 

"2 

e. 

ne. 

se. 

w. 
ne. 
s. 

s. 
s. 

s 

ne. 

n. 
se. 
s. 
s. 

s. 

s. 

s. 

sw. 

s. 

s. 

s. 

sw. 

s. 

sw. 

ne. 

e. 

9. 

sw. 

sw. 

•sw 

ne. 

e. 

sw. 

s. 
w. 
s. 

sw. 

se. 
sw. 
s. 

se. 

se. 

sw. 

s. 

s. ' 

sw. 

e- 

se. 

s. 

w. 

i. 
SW. 

n. 

s. 
s. 

e. 
sw. 

nw. 

sw. 
sw. 

s. 

RW. 

n. 

se. 

s. 

sw. 

s. 
se. 

se. 

L.  R.  Water  Works 

Amity 

Clark 

J.   W.  Campbell 

Arkadelphia 

Clark  

Lib 
2.  Oh 

l.in 

1.39 

2.  on 

2.  79 
0.52 
1.84 
1.03 
1.62 
0.65 
l.lo 

-2.  lis 

-0-89 

-2!36 
-1.20 

-s'ie 

-2.' 9-2 
-1-83 
-2. 38 

.Mrs.  Ted  It.  Carpentei 
Herbert  Neff 

Arkansas  City  . . . 
Bates ville  Airway. 

Batesville 

Bee  Branch 

Independence . . . 
Independence  .  . 

Van  Buren 

Saline 

Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  E.  Scaulan 
S.  A.  -Burks 

79.6 
77.9 
75.2 

79  2 
82.4 

81.' i' 

+  6.4 

+  "7.'4 

104 
103 
103 

1 
4 
3 

49 
52 

38 

30 

21$ 

30 

43 
46 
38 

V.  S.  Weather  Eureai 

Bi?  Lake  Outlet .  t 

Black  Rook 

Blytheville 

Hoonevil  le 

Mis.sissippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan     

C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Sa.nuel  -Norris 
F.  H.  Randolph 

+  4-8 
f   6.8 



+  '5.' 6 

103 
112 

'163' 

'  'i'.l4' 

8!> 
4 

4H 
44 

2;i 
30 

47 
45 

Bougrhton t 

I-trinklflv 

Clark 

3.  93!— 0.05 
l.n0|-1.87 
1.51|-1.70 
2.64-0.80 
1.56-2.12 
1.761-1.71 

R    J  'Torry 
VVilliain  Jones 

Calico  Rock 

Izard  

"55'' 

"234' 

"43"' 

Camden 

Ouachita 

.!    M    Kuight 
R    il.  Wheatley 
•i    L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 

Plintnn 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay   

82.2 
79  0 

+  '6!9 
+  6.4 

110 
106 

i 
7* 

63 
43 

30 
23 

44 
52 

Corning        ,  . 

3.32 
0.J2 
5.17 

1  42 

-0.32 
-2.  99 
+  2  55 
-!.47 
-0.5J 

Winfred  IJ    Polk 

Cotter 

Baxter 

0.  3    McSpadden 
C.  S.  Kori^st  Service 

80.4 

m.k 

81.6 

78.'2 

80.6 

»2.5 

79.6 

80.4 

78  8 

79.9 

81.8'' 

83.4 

+  6.6 


+';:5 
+  5.3 
+  4.2 
+  8.4 

+"7.'8 
+'V4 

101 

105 
106 

99 
103 
103 
103 
103 
103 
105 
11 1^" 
107 

4» 

52 

24« 

40 

Yell 

J.  M.  Patterson 
Geo.  H.  Qoodier 
E    i{.  Sm'th 

Dardanelle 

De  Queen 

Yell  '.'.'.'.y.'.'.'.'.y' 

Sevier     

4 
4 

■■■4  ' 

4§ 

4 

6 

3 

3 

2$ 

3 

2 

4b 
50 

'39  " 
49 
58 
5i 
38 
39 
38 
55'' 
45 

30 
30 

"36" 
30 
2J$ 
3U 
30 
30 
30 
30 
30 

40 
44 

"■28" 
44 
3d 
43 
41 
37 
41 
35'' 
35 

2.7U 
0.17 
3.84 
0-85 
1.64 

Z.  R.  Glenn 

Devils  Knoll    .   ..t 

Johnson 

Desha  .  

Union' 

I-'.  S.  Forest  Service 

El  Dorado 

1.  44I-I.7I 
3.  16i— O.fil 
1.10-3-  \/ 

Mrs      **'     VV    Gaston 

Kngland    

Lonoke 

0    V.  Halbrook 

Eureka  Springs. . . 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp. . 
Fordyce 

Carroll     

Washington  .... 
Washington  .... 
Dallas      

1.13 
0.87 
1.17 
0.23 
2  70 
0.86 

-2.' 68 
-2.i'(> 

— i'7Li 

Charles  F-  Ford 
rDi\'er»ity  of  Arkaufa 
Miss  Merc'ille  McMurry 
r.H    vveather  Bureai 
T.  J.  Wylie 
T.  J     Logan 
C   0.   Long 
F.  E.  King 
C.  A    Prii-d 

Fort  Sniitli 

Ft.  SmithVVtr.P.   .f 
Fulton 

Sebastain 

Crawford 

Hempstead  

Woodruff 

Searcy 

Pike 

Georgetown 

Gilbert 

76.6 

80.' 2 
73.6 
80  5 

+  '6."6 

+  7.8 

"ioi' 
"m 

106 

102 

"3 

2 
75 

"42" 

"46" 
36 
44 

'36  ' 

"36" 
30 
30 

"so'" 

"39" 
42 
38 

2.951-0.94 
0.501-3-83 

O.HSJ 

O.II  -4.71 
U.fi8  -3-03 
(1.  72( 

Glenwood 

Polk 

W    E    McVav 

Gravette 

Benton  

Max  W    Schmidt 

Green  Mountain  .t 
Hankins f 

Stone 

Drew 

1.91 
0. 27 
3.1-1 
2.44 
1.82 
0.74 
1.53 
0.78 
3.25 
1.20 
3. 22 
l.nl 
1.11 
0.73 
2.30 
2.56 
5.13 
4.32 
0.43 
1.36 
2,74 
2-10 
2.  42 
1.67 

1  35 
1.95 

2  50 
3.51 
1.00 
2.43 
1.60 

i.'ei 
2.47 

0.30 
1.78 
1.34 

-3!76 

-0.64 
-1  87 
-2.46 

-2.' 63 
-0  26 
-1.58 

-i.'fis 

-2.30 
-2.33 
-0.8) 

+  i.'62 

-2.' 66 
-2.17 
-0.77 
-0-86 
-1.50 

-  0.  49 
•'-3.' 30 
-2.' 52 

-2.' 69 

—  in 

Soil  Conservation  Ser 

78.0 
79.' i 

+  7.8 
+  '3^7 

106 

' ' 166' 

3 

i 

40 
"51" 

30 
"23  ' 

43 
"39" 

Heber  Springs, 

Helena  . . 

Cleburne 

Phillips 

Lester  B.  Logan 

Higden 

Highland 

High  Peak t 

Hope li 

Hot  Springs 

Index t 

Irons  Fork ttt 

Jessieville 

Cleburne 

Pike   

Montgomery  — 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Polk 

.\ustiu  K.  Cartwrighl 
) .  0.  C.->ole.v 
U    S.  Forest  Service 
Rxperiment  Farm 
Nadoual  I'ark  Servlie 
VV.  K    McDowell 
U.  S    Forest  Service 
I'.  S,  Forest  Service 
Be'iedlctine  Sisters 

82.0 

si. '2 

79.8 

+  4.'b 

+  4  1 

105 

"104 
100 

4 

4 

51 

"54" 
53 

"M 

30 

36 

"46" 

34 

76.3 

78'8 
76.6 
80.9 
80.0 
80.6 

+  'i'.3 
+  4.4 
+  6.8 

+  '6'5 

100 

"ioi" 

)0d 
103 
1U5 
101 

4 
...... 

3 
4 
4 

4* 

44 

'49" 
36 
52 
50 
46 

30 

"23§' 
30 
30 
30 
30 

46 

44  " 

49 
31 
40 
36 

Garland  ■ 

Jouesboro 

Craighead  

Lead  Hill 

.i.  H    Cross'.vhire 

IT.  S.   Wrather  Biireac 

W.  B.  Airport  Station 

H    'j-  Xjonliardt 

.!    VV.  iippes 

State  AKri    School 

Mrs.  Johnnie  Morton 

C     V     Hiiiii'l." 

LITTLE  ROCK 

Pulaski  

Little  Rock  Airwav 

Pulaski 

Lutherville t 

Madison 

St.  Francis 

Columbia 

Fulton      

Magnolia  ...  

Mammoth  Spring. 
Marianna      

82.4 
77.6 
78.8 
77.8 
80.9 
81.6 

+  5.8 
+  6.2 
+  4.7 
+  4.2 
+  6.9 

104 
103 
102 
100 
104 
102 

5 
7 
4 
8 
4 
4 

45 
46 
49 
46 
46 
53 

30 
23 
23 
23 
30 
30 

m6 
48 
39 
46 
41 
33 

JjQQ                

Marked  Tree 

Mena 

I'oinsett   

Polk  

Charles  Walton 
T    VV    St   John 

Monticello  Airway 

Monticello   + 

Montongo f 

Morriltoii.  . 

Drew 

Soil  Conservation  Ser. 
Soil  Conservation  Ser. 
^f^w  Krpdft  M    Ashcrftft 

Drew 

CoQwav 

79 '4 

79!8 

78.' 5 

79.'4 
78.2 
81.6 

81.3 
76.0 

+  '4.'4 

+'8;i 

+  '5!3 
+'5.2 

"Hi 

"io?' 
"i64 
"ios 

103 
105 

8  " 

"51" 
"45" 

'  30  " 
'30" 

"43" 
■43" 

Mountaiuburg   .  . . 
Mountain  Home.. 
Mountain  Valley. 

Mount  Ida 

Mulberry 

Newport 

Crawford 

Baxter 

C.  A.  Lovell 
H.  N.  H  albert 
J-  G.  Scott 
U.  K.  Whittlngton 
A.  J.  McMath 
J.  D    Henderson 

Montgomery  .... 

Franklin 

Jackson    

4 

4 
4 

4 

48 

"48  " 
43 
.'<2 

21 

'  23 
30 
21 

50 

"46  " 

42 
45 

Oden 

Montgomery 

HowBTd 

Okay 

Charles  R.  Jackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  0.  Milton 
J.  E.  Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Schen 

Osceola 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Ozark 

+  5.6 

109 
97 

3 

8« 

44 
44 

30 
23 

42 
44 

Paragould 

1.35i-j'.42 
2.52 

Parkin   

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Jefferson 

Montgomery 

Drew.     

Randolph 

82.4 

+  7.2 

104 

4 

54 

SO 

37 

2.85 

-0.76 

Plantersville t 

1.86 
1.08 
2.00 
0.76 
1.46 
0.30 
4.8? 
1  88 
1   16 
1.93 
2.19 
2.00 
2-52 
1.70 
3.00 
.3.14 
0.89 

-2.60 
-0.49 
-2.59 

-3.' 49 

'-2' 89 

-2.' 77 
-1  43 
-0.  46 
-1.24 
-0.44 

-2 '..54 

0.98 
0.87 
1.35 
0.65 
0.86 
0.30 
4.7" 
1-38 
L14 
1.76 
2.  12 
1.35 
2.17 
1.70 
2 .20 
2.29 
0.88 

Soil  Conservation  Ser. 
Benedictine  Sisters 
VV    E.  Edmiston 
J.  Craig  Williaras 
Soil  Conservation  Ser. 
Car!  A.  S'arck 
G.   A.   Maddoi 
Soil  Conservation  Ser. 

Pocahontas   

Portland 

78.2 
78.2 
82.4 

78.' 6 

+  4.8 
-r   1.9 
+  6.2 

+"7.'4 

103 
99 
104 

"m 

8 
13 

4 

"ii 

45 

52 
66 

"39" 

23 
23 
30 

"36 

47 
37 
39 

"43  " 

Prescott 

Nevada 

Rock  Springs  .  ...  t 

Rogers  (near) f 

Rosebud f 

Ross t 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Drew 

Pope 

Russeliville    .... 

8L2 
79.4 

80.3 

+  7.8 

107 
103 

4 
4 

49'' 
52 

30 

30 

43" 
86 

St.  Charles 

St.  Francis 

Arkansas 

Clav  

'J.  3. Biological  Survey 
A    Soyce  Boyd.  Jr. 
Waiter  A.  Smith 

Searcv  

White 

+  6.0 

106 

4 

51 

23* 

44 

Springbank  t 

Miller 

Story  

Montgomery  .... 

Arkansas 

Arkansas 

Logan  

79.3 
81.8 

+'.^!6 

"i04 
101 

109 

S.  C   Story 

Stuttgart 

4 
4 

52 
52 

45 

30 
23 
30 

37 
41 
4> 

Stuttgart :t 

Subiaco  .   

Rice  Experiment  Sta. 
New  Subiaco  Abhev 

September,  1939 
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Climatolog-ical  Data  for  September,   1939    (continued) 


Stations 


Counties 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


a 
o 

i 

a 

tc 

a 

o 

a 
a; 

g 

W 

~A 

S 

Tixsrkauit iMiUer 


Thornburg . . 

Turnpike 

Underwood . . 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    . 
White  Rock  . 

Wil.son 

Wyuue...     . 

State  Means 


Perry . 

Pope 

I'rew 

Scott    . . 

Bradley 

Little  River. 

l<^raukliii 

Mississippi  . . 
Cross 


■iii 

64 

84.2 

1-  2.4 

108 

4 

S50 

\9 

79.0 

+6  4'   105 

4 

;i240 

15 
2 

20 

77.6 

::••• 

97 
107" 

4 
"i" 

61f> 

•206 

45 

80.8 

+  4.7 

102 

4 

2yo 

33 



22«.'> 

3 

78.9 

162 

4 

237 

14 

77.1) 

+  3.2 

98 

4^ 

167 

31 

79.4 

-1-  4  9 

102 

n 

79.9 

+  5.4 

112 

4 

53 

38' 
45 
45 

35 


Precipitation,  inches 


Oj  o 


C3  C 

o5 


Number  of   days 


'Z  a 


Observer 


40 
51 
33 


30 

'36' 
2,i 
23 

30 


31 
43 

50 

51 


0.99  -1.75 
0.88,-2.62' 
1.78:-3.37 
..  .i-2. 15 
1.02-2.57 
1.45J-2.29 

11-30     

1  09 

1.80  -0.36 
2.60—0.91 

1.77  -1.57 


0.80 

1.76 

6.' 90 
0.95 
0.30 
0.64 
1.15 
1.47 

5.43 


0 
() 

6 
0 
0 
0 
0 
0 

0.0 


25 
17 
28 

12'' 
7 
27 
ZS 
27 
23 

22 


2 
0     I 

'     I 


li-i 

O'i 

20 

3 

2 

1 

1 

1 

0 

3 

5 

2 

H.  8.  Bruhear 
Eaward  K.  Holmes 
U    8.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser. 
Wilson  Ferguson 
'•'    N.   Turner 
L.   M.  Snead 
U.  S.  Forest  Service 
D.  O.  .inderton 
B.  M-  Eddins 


Daily  Precipitation  for  Septemb 

er. 

1939 

Drainage 
hasin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14      15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

0 

Alum  Fork  Reser.t 

Ouachita.,  i 

.1      .; 

1 1 1 

■•     J 

T-  i 

.24! 

.:.:i:^^4 

.  12| . . . . 

.08  .... 

...  1         1         1 

1         1 

Amitv        

Juachita..! 
Ouachita. . 
.Mississippi 
White   .... 

.101 

041 

1 

.02 
.26 

!      1      1 

.... 

1 

1 
i 

.98!:":. 

1.62;.... 

04!.... 

.651..,.. 
'.'36I;;;' 



Arkansas  Citv  .  ..- 

.... 

.... 

*  1 

'.'()i 

•:i6i 

1 

........ . 

1. 16 
2.06 
1.  10 
1.39 
•2.00 
■2.79 
(•  52 
1.84 
1  O'ii 
1.G2 
0.65 
L16 
3.93 
1.50 
1.51 
2.64 
1.56 

Batesville  Airwav. 

1.05 

.46 

1.60 

1.66 

Batesville  River .  2 

White    .... 
Arkansas. . 

Saline 

Arkansas. . 
St.  Francis 
White   .... 
St   Francis 
Arkansas. . 

'.04 

:'.: 

•■'• 

■••• 

''46 

!23 

.281.... 

.351 
T. 

:;::i::.:i::':i 

Bee   Branch. 

'!l5 

T. 

1 

Benton 2 

Beutouville U! 

.... 

'f.' 

Big  Lake  Outlet  .t2i 

1.50 

.82 

1.36 

■•• 

Black  Rock      ...  21 

... 

...           .   UT 

Blytheville 2 

•  • 

... 

.07 

T. 

■•••■ 

-.26 
.58 

Boughtou  . .      .  t2 

Ouachita. . 

.26 

■ 

*       ' 

'  *    ■ 

... . 

'^96  ;■.;; 
.57  ... 

. 80  . . . 

.451.... 
1.81  .... 

Brinkley 

Calico  Rock 2 

White  .... 
White   .... 

.... 

*  —  i.l'wft 

.50 
1.03 

.20 

Camden     2 

Ouachita. . 

.03 

.11 



Clarendon             .  2 

White 

.... 

.04  .. 

1 

.68 
1  56 

Clinton 

White   .... 

Arkansas. . 
White   .... 

.... 

.52 



1.'24 

3.27  ; '.'.'.    3.32 

42'            '■    '" 

Cotter    2 

White   .... 

.  . 

.04 

'.'77 
.48 

;.'..  .'34 

Crossett  .  .[near]. . 

Ouachita.. 
Arkan.^as 

.... 

.... 

.13 

1.03 

.... 

.90 

:;:: 

.... 

3.331.... 

i.iol... 

611 

5.17 
L92 
2. 70 

Dardauelle 2 

Arkansas. . 

■■■■|-   ■ 

De  Queen. .   

Red 

White 

Arkansas.. 
Mississippi 
Ouaciiita 

.... 

.04 

.13 

■■■: 

••    • 

t.' 

.15 

T.' 
T. 
T. 
T. 

'.24 

.... 



■    ■ 

'..     1  T. 

Des  Arc ....  2 

.  1 

■3  60 

'i     fiyf 

Devils  Knob    ...  t 

'.'37 

.'(18 

'.41 
.30 

'.03 
.08 

85 

i':i4 

n  ».>; 

Dumas         

.... 

;• 

1.64 
1.44 
3.16 
1.10 
1.13 
0  87 

El  l.'orado - 

Arkansas. . 

White 

White 

White 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
Ar-kansas  . 

Red 

White   .... 
White    .... 
Ouachita. . 

'.'63 

.99..., 

Eureka  Springs 

Kavetteville    

FayetteviUa  Exp.  3 

Fordyce 

Fort  Smith IJ 

Fort  Smith  W.  .  .f- 

;■.'.', 



■f.' 

"03 

... 

T.' 

.80 
1.09 
.87 

'.'01 
T 
.97 

.... 

T. 

i.'oi 

T. 

T. 

.16 

T. 

'.04 
.09 

n 

1  17 

0  13 

.oil  -  - 

0  23 

T.' 

•      ^ 

.'04 

.86 

2.70 

0.  f6 
2.  <5 
0.50 
0.88 
0.11 

Qeorgetowu 2 

Gilbert       2 

.10 

95I1   un 

.•22 
'.03 

.•■28 
.80 

.60 

.'02 
1.99 
2.31 

Glenwpod 2 

•"• 

•|' 

't.' 

08 

Red 

Arkansas.. 
White 

.01 

.03 
•22 

'.'rs 

Gravette 2 

.03 

Green  Mountain. t 
Hankins tt 

.50 
1.21 
.25 

LOS 
.01 
1   8'' 

0.72 
1.91 
U.27 
3.14 
2  44 

Ouachita. 
White   .... 

.70 

■■■'■ 

' 

;:■: 

.... 

Heber  Springs  . . . . 
Helena   2 

White 

Mississippi 
White 

.02 

;;■; 

... 

.01 

. . . . 

.09 

.02 

.10 

Higden  

Higtiland     

Ouachita. . 
Ouachita  . 

.04 

.10 
'.'63 

.60 
1..53 

.60 
3.03 

1  •  ■    ■ 

........ 

:;:;!;;:. 

'.'30 ;;. 
.21 .. 

'.'56  '.'.v. 
.02!.... 

•i'w  ;■" 

A'j\ 

0.74 
1.63 
0.78 
3  25 

High  Peak t 

Hope  tt2 

Hot  Springs  

Index      ..■'■2 

.... 



r.' 

T. 

".18 

i 

Red       .   . . 

.. . 

Ouachita.. 
Red 

.... 

'.'96 

.... 

.10 

1.'20 
3.  22 
1.51 
1.U 
0.73 
2.36 
2.66 
5.43 
4.32 

0  43 

1  36 

2  74 

Irons  Fork  ...Att^ 

Ouachita. . 
Ouachita. . 
White 

1.03 

.... 

....|  .32 
.16..    . 



1.R6 
1.35 
.55 
.71 
2.  32 
2.20 
5.43 
1.37 

Jonesboro 2 

Lead  Hill 

■■ 

White...  . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas 

:::: 

f.' 
•J'. 

. . . . 

.  .     . 

'.("li 

.01 

t. 

■•• 

'.'63 
.34 

'.'36 

— 
.... 

•■• 

:; . 

.... 

.... 

Little  Ilook...iJ 
LittleRock  Air'y.  1 

Lutherville t 

Madison  2 

Magnolia. 

Mammoth  8pg ...  2 

:::: 

t.  1  T. 

.01|.. 

St.  Francis 
Red. 

... 

..  . 

. 

.•25 

.... 

r . 

1  T 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita.  . 

'.01 

■  • 

.... 

... 

.... 

'■'• 

'■'■' 

:::; 

.... 

T. 

'."is 

't'.'  r.36{:':: 

1.73     .651.... 

.70!l.40j. 
1.37!... .1    .    . 

T.  IJ.15I.   ,. 
l.07|  .23|.   .. 
1.69!....  .... 

2.20|    .25.... 

.8.5!l.07  .... 

.  ■''S  . .       .... 

2.26    .171.... 

1.60  ....!.... 

.801  .761.... 
1.071  .57!.... 
1.9;^!....!.... 

.18j.. ..!.... 

.87;  .Oil.... 

.93'  .05 

.Marked  Tree 2 

Mena 2 

Monticello  Airwav 

Montongo t 

Morrilton    2 

Mouiitainburg 

Mountrtin  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mulberry 2 

Newport 2 

Oden 

Okay 

j 

2  10 

.... 

.8P 

!U 

..    . 

— 1 — 

......... 

2.  42 

05 

.13 

... 

.... 

1  67 

Ouachita.. 
Ouachita 

.... 

.... 

.05 
.36 

1.35 
1  95 

Arkansas.. 
Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 

T. 

..;. 

.... 

1.'59 

.05 

....!.... 

2.50 



3.51 

.... 

45 

•■■■{■■■■ 

1  CO 

T. 

T. 

......... 

2.  43 

1 

.. .,..  .|....,....|... ...... 

...   \.-    . 

1  60 

Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 

Red 

Mississippi 
Arkansas. . 

'  j'g 
.12 

.... 

■•■•r""i"::":". ■;;:.■; 

....  ........ 

:..:[■.■: 

1.64 

.35 

1...  .|..   . 

. .   .  ] . . .  .| . .   . 

..  .j....|. .... 

?  47 

I----J---   ^. ...|.. ..,.••■;••-• 

0..S0 

Osceola 2 

Oiark 2 

Paragould... 

T. 



:::; 

T. 

j 

i       i       i.  .J  ..  !__..!.... 

::■:;:... 

1.78 

1      HR 

................  ..,....|-..-|.......  - 

1   34 

St.  Francis 

.... 

...  ' . . . . 

..;. 

'.'.'.?'.'.'.'.''.'.'.. '....''....'..■.'■...'.■.  ■^■■■■ 

1.21 

.   11 

L.S5 
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Daily  precipitation  for  September,   1939  [continued] 


Stations 


Parkin 

Hne  Bluff  .... 
Pine  Bidge — 
Planters ville  .. 
Pocahontas  — 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs.. 
Rogers  (near). 

Rosebud 

Ross 

Russellville . . . 

St.  Charles 

St.  Francis  — 

Searcy 

Springbauk  . . . 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart    — 

Subiico 

Texarkana  — 

Thornburg 

Turnpike 

Underwood 

Waldron 

Warren 

Whiteclifls  . . . . 
White  Rock  . . . 

Wilson 

Wynne 


3 
'"  2 
'.'M 
'"i 

'"  2 

...t 

:;tl 

.  n 

s 
...^ 

'M 

2 

■"a 

■  ip 


:ti 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


11     la 


13 


15     16 


18 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28     29 


80 


8t.  Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
Ouachita  . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita.. 
Ouachita.. 

White 

Arkansas. . 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
White  ..  . 
St.  Francis 
White   ... 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
.Arkansas.. 

Red 

Arkansas.. 

Arkansas 

Ouachita 

Arkansas 

Ouachita 

Red 

Arkansas 
MlssissipEi 
St.  Francis 


.15 


.04 


.02 


2.17 


.80 


... 

i2 


.01 


.01 


T. 


'.'•24 

•••• 

'!88 

.31 

.10 

■.'ei 

".50 
T 
.04 

'.'.'.'. 

"w 

tV 

.'09 

".(li 

".95 

".'so 

T 

.11 

.28 


.31 


.97 

1.551 

.... 

2.60 

.98 

.87 

.21 

.... 

1.35 

.66 

.85 

.30 

4.77 

1.3S 

1.1* 

.02 

1.76 

.07 

2.12 

1.35 

.6.1 

■i 

.07 

1  70 

.78 

2.20 

.85 

2. 29 

.88 

.05 

.88 

T 

1.76 

.90 

.50 

T 

.M 

.6,"> 

1.15 

1.13 

1.47 

31 


Total 


Daily  temperatures   for  September,   1939 


Stations 


1 


Alum  Fork j 

Amity j 

Arkadelphia55....  j 

BatesTllle  j 

Bee  Branch j 

Benton  W j 

Bentonville  •" : 

Blythevillc.. 
Boone  ville  .. 

Brinkley 

Camden 

Conway  

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado   

England 

Eureka  Springs  ... 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp.  S 

Fordyce 

Fort  .Smith*" 

Gilbert^ 

Grannis 

GravetteW 

Green  Mountain.  . . 

Harrison 

Helena 

Highland 

HopeMtt 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximun 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
.Maximum 
Minimum 
Maxiuuira 
'  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimutr 
j  Maximun 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
1  Minimum 
S  .Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
1  Minimum 
\  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
{  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  :>!aximum 
)  Minimum 


97 1  99  100  101   98  100 
67  66  68   69   68  67 


99 
72 
95 
70 
93 
70 
96 
66 
99 
70 
95 
66 
102 
73 
97 

99 

71 

99 

72 

99 
64 
98 
79 
98 
73 
99 
74 
90 
69 
96 
73 
97 
74 
97 
71 

100 
69 

100 
72 

104 
70 
95 
74 

104 
76 
99 
62 
98 
69 

101 
69 
94 
72 
97 
69 
95 
70 
97 
71 

lOO 
73 


95 

73 
96 

72 

90 

72 

89 

71 
103 

71 

941 

70| 
103 

76 

92 

96 
74 
92 
73 
97 
70 
95 
79 
95 
74 
101 
72 
90 
70 
96 
72 
95 
76 
90 
71 
102 
71 
102 
74 
105 
72 
100 
72 
107 
78 
97 
6' 
99 
69 
106 
71 
91 
73 
100 
72 
90 
72 
96 
72 
98 
71 


101 

72 
100 

74 
100 

70 

97 

70 
103 

74 

96 

72 
110 

75 

97 

loi 

75 

104 
73 

101 
71 

100 
83 

103 
72 

104 
73 
96 
70 
99 
75 

101 
77 
99 
73 

103 
75 

103 
77 

105 
78 

102 
73 

105 
76 

104 
68 

100 
71 

105 
73 
98 
74 

106 
75 
93 
73 

102 
74 


15 


18 


19   20 


21   22 


23 


24 


25 


26 


27 


28  29 


30 


31 


Too  100  100   97   95   96   93  100  100   98   96   92   93   92   92   90   93   94   93   94   95 
69  68   69  70  67   67  66  68  66  68   66  62  62  63  58  55  55   60  61   60  55 


103 
76 

110 
73 

100 
75 

101 
79 

105 
74 

106 
70 
99 
76 

103 
73 

103 
78 

102 
73 
98 
76 
98 
75 

103 
74 
99 
70 
106 
81 

100 
71 

104 
69 
97 
70 
95 
78 
95 
75 
100 
73 
105 
74 


74 

96 

65 
100 

70 

96 

08 

99 

69 

93 

63 
104 

77 

98 

104 

72 

100 
69 
97 
57 
95 
73 

102 
69 

103 
72 
91 
70 
96 
72 

100 
76 
98 
61 

100 
70 
97 
73 

101 
70 
98 
71 

102 
77 

100 


102  104 

75I  76 


101 
71 

102 
70 
94 
69 
94 
63 
94 
69 

103 
72 

102 
73 1 


102 

6S 
102 

65 
102 

66 

98 

68 
100 

73 

98 

62 1 
105 1 

70 
102 

162 

69 

106 

69 

102 

59 

100 

64 

104 

69 

101 

68 

94 

73 

100 

70 

100 

70 

103 

68 

100 

75 

99 

74 

101 

74 

98 

70 

102 

75 

103 

64 

98 

65 

103 

72 

101 

72 

104 

65 

95 

64 

100 


102!  100 
69 


105 
75 
102 

70 
98 
67 
98 
73 

103 
76! 

104; 
72; 

101 1 


100  96 

67  70 

103;  100 

73  75 

1021  100 


1041  98 
70  72 
101   99 


101  100 

70  69!     TO 

1061  105|  105 

72 1  701 


69 


68 
99 
67 
93 
70 
96 
66 
94 
67 
97 
62 
100 
67  68 
99  101 


100 


1061  106 

72]  69 

1011  99 

661  68 

lOOl  101 

72  71 


100 
77 

103 
64 
98 
67 


101 1  101 
72 


102 
75 

103 
67 
97 
71 

101 
72 

100 
721 


101 
68 
94 
72 

101 
70 
99 
74 

101 
68 
99 
74 
96 
73 
99 
73 
98 
72 

100 
75 

103 
63 
98 
66 

100 
67 

100 
76 

100 
74 
97 
70 
98 
72 
97 


96 
74 

102 
75 

100 
68 
97 
70 
97 
73 
95 
73 
92 
71 
90 
75 
97 
75 
90 
72 
95 
70 
95 
71 
98 
69 
99 
73 
98 
76 
99 
63 
91 
71 
96 
68 
96 
74 
95 
68 
92 
74 
96 
75 
92 
75 


98 
68 
100 
69 
98 
60 
97 
65 
95 
69 
98 
66 
89 
72 
99 
69 
99 
71 
97 
68 
94! 
67 
92 
67 
93 
67 
98 
73 
97 
71 
94 
62 
96 
65 
97 
66 
93 
68 
96 
66 
95 
64 
98 
68 
98 


102 

70 

104 
71 

100 
78 
99 
67 
97 
70 

103 
70 

102 
70 

103 

102 
70 

103 
71 

105 
69 
99 
68 

100 
70 

101 
70 
94 
74 

101 
69 

100 
75 

101 
69 
99 
73 
96 


1021  103 
69  68 
102  102 


101 
68 
105 
69 
105 

64 
100 

67 
100 

69 
100 

70 

93 

75 
100 

70 
100 

73 
102 

66 
100 

74 

96 

71 

99 

69 
100 

74 
100 

75 
101 

60 
100 

69 
100 

70 
100 

76 
101 

64 

99 

75 
100 

73 
101 

69 


93  93 

68  66 


951  90 
71   67 


99 

67 

105 

69 

104 

66 

95 

66 

100 

68 

104 

68 

98 

77 

98 

70 

97 

72 

100 

62 

102 

74 

96 

68 

100 

69 

98 

73 

101 

75 

103 

60 

102 

68 

101 

68 

98 

69 

100 

64 

96 

72 

103 

70 

102 

69 


94 
60 
94 

65 
91 
62 
90 
65 
881  91 
62l  61 
94  96 
66!  60 
91!  91 

88  9i 
67 1  67 
96   96 


7ll  64 
87 


62 

94 

58 

90 

67 

93 

64 

97 

66 

86 

65 

89 

68 

91 

70 

93 

67 

92 

63 

89 

65 

92 

64 

90 

68 

94 

71 

92 

55 

93 

64 

93 

62 

87 

63 

90 

60 

87 

66 

94 

67 

93 

67 


91 

65 
95 
54 
91 
55 
90 
58 
92 
54 
87 
54 
95 
62 
91 

90 
64 
96 
56 
94 
48 
88 
65 
93 
58 
96 
63 
88 
65 
91 
64 
90 
68 
92 
67 
96 
55 
90 
53 
94 
53 
92 
60 
95 
67 
93 
45 
93 
63 
95 
54 
89 
61 
92 
49 
87 
63 
93 


65  62 

91  93 
641  54 


94  94 
54   55 


98 

55 

98 

55 

95 

43 

92 

53 

95 

55 

97 

58 

86 

64 

94 

53 

92 

60 

92 

61 

93 

64 

90 

63 

92 

61 

93 

60 

95 

65 

96 

46 

96 

58 

95 

55 

92 

64 

93 

56 

90 

51 

94 

61 

94 

56 


56 

96 

57 

97 

56 

91 

52 

97 

57 

98 

58 

88 

67 

94 

50 

95 

59 

93 

56 

95 

67 

92 

66 

93 

66 

94 

60 

96 

67 

97 

50 

93 

57 

95 

59 

94 

68 

95 

59 

90 

61 

95 

59 

96 

58 


95 

55 
99 
64 
95 
56 
93 
53 
94 
67 
!I2 
60 
98 
60 
93 

95 

56 

98 

59 

97 

60 

92 

52 

95 

58 

97 

57 

89 

67 

92 

55 

92 

61 

92 

54 

98 

68 

93 

69 

95 

68 

93 

60 

97 

67 

98 

52 

96 

57 

90 

50 

93 

68 

95 

62 

90 

62 

94 

60 

95 

58 


96 
55 

97 
58 
95 
55 
94 
52 
86 
60 
93 
62 
99 
58 
93 

99 

58 

98 

66 

96 

56 

93 

60 

95 

56 

99 

55 

89 

67 

93 

60 

93 

61 

97 

54 

93 

63 

90 

64 

91 

62 

94 

60 

93 
64 

94 
49 
97 
67 
87 
60 
94 
67 
93 
58 
90 
64 
96 
61 
96 
56 


98 
55 

100 
63 
96 
67 
98 
62 
89 
53 
97 
65 

101 
56 
97 

95 
64 

102 
58 
98 
58 
99 
59 
97 
57 

100 
56 
89 
66 

101 
62 
99 
66 
97 
54 
92 
67 
88 
56 
90 
54 
94 
60 
95 
60 
97 
50 
98 
69 
90 
49 
92 
64 
92 
54 
94 
66 
97 
65 


93!  88 
55   60 


91 

57 
96 
59 
93 
58 
91 
53 
89 
63 
93 
66 
94 
60 
91 

i)8 
64 
95 
62 
96 
69 
99 
61 
93 
61 
94 
60 
82 
69 
92 
67 
92 
68 
93 
62 
90 
66 
86 
61 
88 
66 
98 
64 
92 
66 
94 
60 
90 
60 
91 
49 
91 
69 
87 
62 
89 
67 
93 
66 


92  72 
67  65 


91  92 
631  69 
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Daily  temperatures  for  September,  1939 

,  continued 

station! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

■' 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

10 

•21 

22 

23 

21 

25 

16 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

• 

J  Maximum 

96 

92 

98 

100 

94 

98 

98 

98 

""% 

93 

94 

94 

96 

96 

98 

92 

92 

90 

90 

88 

88 

88 

88 

90 

90 

90 

95 

90 

85 

68 

92.2 
67.5 
93.5 
60.0 
93.0 
64.7 
95.4 
57.9 

HotSprines.... 

•  '* '  (  Minimum 

72 

72 

73 

77 

75 

77 

71 

72 

73 

72 

68 

69 

68 

70 

70 

68 

69 

68 

66 

66 

57 

64 

60 

61 

63 

60 

61 

67 

62 

53 

^j:*.*  S  Maximum 

94 

94 

99 

100 

98 

97 

98 

96 

96 

94 

94 

96 

97 

98 

99 

94 

93 

88 

90 

92 

89 

90 

94 

95 

95 

95 

97 

89 

85 

68 

Irons  Fork — 

'^^  i  Minimum 

66 

67 

67 

68 

66 

63 

64 

63 

63 

67 

61 

62 

63 

63 

62 

66 

61 

61 

60 

57 

51 

52 

51 

65 

51 

49 

51 

56 

60 

44 

S  Maximum 

94 

91 

93 

98 

93 

97 

101 

101 

101 

96 

94 

99 

100 

100 

96 

93 

91 

89 

90 

89 

90 

86 

93 

95 

94 

92 

97 

93 

82 

63 

Jonesboro  ... 

••*•  t  Minimum 

66 

68 

70 

77 

68 

63 

68 

74 

72 

74 

64 

66 

69 

67 

70 

66 

66 

65 

64 

56 

57 

57 

49 

61 

62 

58 

65 

67 

63 

49 

J  Maximum 

98 

98 

106 

95 

94 

104 

103 

100 

102 

98 

97 

100 

101 

101 

103 

98 

90 

92 

91 

95 

88 

89 

95 

97 

101 

96 

92 

94 

83 

61 

Lead  Hill 

64 

96 

67 

85 

70 
97 

69 
103 

58 
93 

61 
96 

65 
98 

67 
97 

64 

98 

62 
93 

63 
94 

63 

63 

61 

61 

66 

62 

56 

54 

55 

44 

45 

46 

54 

57 

54 

51 

49 

50 

35 

•  •  ■  •  i  Minimum 
t  Alaximum 

96 

97 

97 

97 

90 

91 

90 

89 

88 

89 

86 

90 

91 

90 

90 

96 

88 

84 

66 

91.8 
70.0 
94.1 
65  9 
94.7 
66.3 
97.9 
67.0 
93.6 
61.6 
91.2 
66.4 
91.8 
63.8 
96.0 
65.8 
94.5 
68.8 
95.2 
63.7 
96.1 
63.4 
96  3 
60.7 
94.6 
64.2 
93.8 
62.6 
97.4 
05.8 
96.9 
65.7 
89.9 
62.1 
95,4 
69.4 
94.1 
62.3 
92  0 
64.3 
96.7 
68.0 
94.5 
62.8 

Little  Bock 

(  Minimum 

74 

73 

75 

76 

74 

71 

75 

73 

74 

76 

72 

75 

77 

77 

76 

72 

72 

69 

69 

66 

62 

66 

63 

64 

64 

65 

65 

67 

64 

52 

Little  Rock... 

i  Maximum 

96 

88 

89 

105 

95 

98 

101 

100 

102 

94 

96 

100 

100 

100 

100 

92 

95 

91 

90 

90 

92 

89 

94 

95 

93 

92 

99 

92 

86 

68 

[Airway] 

(  Miuimum 

72 

73 

74 

76 

71 

70 

72 

72 

70 

75 

70 

70 

70 

69 

70 

67 

71 

68 

67 

62 

55 

62 

55 

57 

56 

56 

59 

62 

57 

50 

Luther  vlUe... 

(  Maximun. 

94 

90 

100 

101 

95 

101 

101 

100 

99 

97 

95 

99 

99 

100 

101 

94 

93 

94 

94 

94 

90 

98 

96 

96 

95 

95 

95 

91 

82 

63 
45 

}  Miuimum 

72 

74 

72 

75 

72 

67 

70 

70 

72 

74 

67 

69 

71 

71 

71 

71 

67 

66 

65 

58 

66 

63 

60 

61 

61 

59 

61 

62 

58 

Magnolia 

(  Maximum 

101 

99 

100 

102 

104 

100 

100 

98 

98 

97 

100 

99 

100 

102 

102 

97 

98 

95 

95 

94 

95 

95 

99 

95 

96 

96 

100 

97 

94 
72 

90 
45 
64 
50 
66 
53 
60 
50 
68 
45 
84 
53 
70 
51 
65 
45 
72 
49 
66 
52 
68 
43 
77 
56 
71 
44 
6o 
50 
67 
54 
65 
50 
83 
53 
72 
56 
62 
39 
69 
49 
61 
52 
68 
51 
65 
52 
63 
53 
69 
45 
78 
56 
69 
54 
60 
37 

)  Af^nimnm 

74 

74 

76 

75 

72 

68 

73 

71 

70 

72 

67 

71 

70 

70 

70 

67 

70 

68 

68 

67 

54 

59 

60 

62 

62 

57 

60 

67 

Mammoth  Spring.  (  Maximum 

96 

96 

98 

93 

91 

101 

103 

102 

101 

93 

94 

100 

101 

102 

100 

95 

86 

89 

88 

92 

84 

H7 

94 

96 

97 

94 

90 

95 
55 

86 
62 
84 
63 

(  Minimum 

66 

68 

71 

71 

68 

61 

69 

68 

66 

68 

6;3 

63 

68 

64 

64 

65 

66 

57 

60 

48 

58 

51 

46 

65 

57 

64 

55 

Marianna . . . 

(  Maximum 

93 

91 

94 

102 

99 

96 

96 

98 

99 

96 

95 

97 

96 

97 

93 

90 

89 

85 

86 

87 

87 

85 

88 

88 

89 

87 

95 

89 

f  Minimum 

72 

74 

75 

79 

69 

66 

74 

73 

73 

77 

66 

68 

68 

70 

73 

65 

66 

64 

64 

64 

56 

58 

49 

60 

59 

59 

68 

69 

Marked  Tree. 

..vv  J  Maximum 

93 

91 

94 

99 

90 

96 

98 

100 

99 

94 

95 

98 

99 

99 

95 

93 

91 

90 

90 

89 

88 

86 

92 

91 

90 

91 

96 

92 

76 
64 
89 
58 
94 
70 
88 
65 
82 
58 
86 
55 
81 
62 
85 

92 
72 
81 
53 
80 
62 
91 
65 
88 
61 
92 
66 
95 
67 
83 
49 
90 
54 

i  Minimum 

66 

70 

72 

76 

66 

61 

70 

70 

70 

75 

63 

65 

66 

66 

70 

65 

68 

62 

60 

57 

54 

55 

46 

57 

60 

58 

65 

66 

Mena 

. ....  4  Mn-vitTinm 

97 
71 

100 
72 

103 

71 

104 

75 

102 
72 

98 

70 

99 
72 

98 
71 

98 
70 

97 
73 

96 
65 

98 
69 

101 

69 

101 
69 

101 
67 

93 
69 

95 
66 

92 
68 

92 
64 

92 
61 

91 

59 

93 
63 

96 

57 

98 
61 

99 
63 

98 
57 

99 
61 

93 
66 

•  .  .  .  .    1    lYltt.^l  UIUIU 

)  Minimum 

Monticello.     . 

J  Maximum 

93 

91 

98 

102 

96 

100 

100 

99 

99 

96 

99 

100 

100 

100 

98 

94 

91 

90 

89 

88 

91 

90 

92 

92 

92 

92 

98 

88 
65 
91 
59 
96 
60 
92 
56 

'  Minimum 

73 

75 

75 

76 

74 

68 

73 

71 

70 

74 

72 

73 

74 

72 

73 

68 

70 

69 

70 

67 

62 

65 

62 

59 

62 

63 

65 

Morrilton 

• .  .§5  J  Maximum 

96 

88 

101 

104 

96 

100 

101 

100 

100 

97 

95 

99 

100 

100 

102 

93 

97 

94 

94 

94 

91 

89 

94 

96 

95 

94 
53 

96 

i  Minimnm 

71 

75 

73 

73 

67 

67 

71 

70 

70 

75 

67 

68 

70 

67 

66 

69 

65 

62 

61 

53 

52 

52 

52 

55 

58 

53 

Mountain  Home...  (  Maximum 

99 

101 

106 

94 

97 

106 

106 

107 

106 

97 

100 

102 

105 

104 

103 

97 

82 

88 

90 

94 

85 

90 

93 

99 

100 

97 
55 

93 

(  Minimum 

74 

71 

70 

74 

64 

64 

69 

70 

69 

68 

68 

68 

68 

66 

67 

68 

64 

62 

63 

51 

56 

50 

60 

S? 

63 

55 

Mt.  Ida  

\  Maximum 

98 

95 

101 

104 

98 

102 

102 

100 

101 

38 

99 

i)9 

101 

101 

101 

95 

96 

92 

90 

92 

93 

93 

96 

98 

96 

98 

100 

t  Minimum 

67 

69 

69 

76 

67 

65 

65 

66 

66 

73 

64 

m 

65 

(A 

64 

66 

64 

67 

60 

56 

48 

50 

50 

62 

53 

49 

50 

Newport 

J  Maximum 

96 

90 

95 

103 

95 

99 

100 

100 

100 

98 

97 

99 

101 

102 

102 

95 

95 

93 

93 

92 

91 

89 

93 

95 

92 

95 

57 

97 

93 
03 

(  Miuimum 

68 

72 

73 

72 

67 

65 

72 

72 

70 

75 

66 

66 

69 

67 

70 

66 

67 

65 

62 

53 

54 

58 

48 

53 

60 

62 

Oden 

..*••  S  Maximum 

90 

93 

100 

103 

99 

100 

98 

97 

97 

94 

95 

96 

98 

98 

100 

94 

95 

90 

92 

92 

90 

89 

92 

94 

95 

94 

96 

90 

(  Minimum 

68 

71 

71 

75 

72 

68 

67 

67 

69 

73 

66 

65 

66 

67 

65 

68 

65 

66 

63 

60 

52 

55 

53 

5:3 

53 

52 

54 

58 

Okay 

<  Maximum 

102 

102 

103 

105 

104 

10^2 

102 

100 

99 

95 

98 

99 

100 

100 

102 

100 

95 

92 

94 

93 

93 

93 

96 

96 

95 

96 

56 

99 
54 

97 
67 
93 
58 
90 
57 
91 
71 
93 
55 
88 
62 
97 
67 
90 
57 
98 
57 
88 
68 
93 
59 
92 
63 
89 
66 
94 
60 
94 
69 
92 
57 
86 
68 

J  Minimum 

73 

71 

75 

71 

72 

68 

69 

70 

68 

73 

65 

68 

68 

68 

69 

71 

70 

66 

67 

64 

52 

59 

57 

58 

67 

Ozark 

- . ..    \  Maximum 

92 

100 

109 

108 

104 

106 

105 

104 

105 

100 

97 

102 

102 

103 

104 

94 

87 

89 

94 

96 

92 

91 

96 

99 

97 

88 

58 

98 

/  Minimum 

75 

76 

75 

72 

74 

68 

69 

70 

69 

73 

66 

68 

69 

71 

70 

75 

70 

63 

67 

58 

64 

62 

58 

59 

61 

56 

Paragould 

. . .   .  S  Maximum 

91 

91 

93 

95 

91 

92 

96 

97 

97 

93 

90 

95 

95 

96 

97 

90 

87 

87 

87 

87 

86 

82 

88 

89 

89 

88 
56 

92 
61 

(  Minimum 

65 

67 

69 

76 

69 

60 

68 

71 

68 

74 

62 

62 

67 

64 

68 

65 

64 

6:3 

59 

55 

54 

64 

44 

54 

56 

Pine  BUiff.  ... 

J  Maximum 

97 

89 

99 

104 

99 

100 

101 

100 

100 

92 

100 

101 

102 

101 

100 

95 

97 

88 

92 

91 

92 

90 

95 

96 

95 

94 
61 
93 
55 
87 
62 
96 
59 
91 
59 
97 
54 
90 
62 
95 
56 
93 
60 

102 
65 

f  Minimum 

74 

75 

77 

79 

75 

72 

78 

75 

73 

75 

72 

74 

74 

74 

74 

70 

74 

67 

67 

65 

60 

62 

59 

61 

61 

Pocahontas  .  . 

1  Maximum 

93 

92 

96 

97 

94 

96 

101 

103 

102 

96 

93 

99 

101 

101 

102 

96 

91 

91 

91 

92 

89 

92 

92 

95 

94 

96 

:  Miuimum 

65 

68 

70 

75 

65 

61 

68 

71 

69 

70 

62 

63 

68 

64 

68 

67 

66 

63 

62 

54 

60 

56 

45 

53 

58 

58 
96 
60 

Portland 

{  Maximum 

93 

90 

90 

96 

90 

95 

97 

96 

96 

95 

98 

98 

99 

98 

93 

92 

92 

88 

87 

84 

88 

88 

89 

89 

89 

'  Minimum 

70 

73 

73 

72 

72 

65 

68 

65 

67 

69 

65 

68 

67 

68 

66 

64 

68 

65 

67 

64 

55 

56 

52 

54 

53 

Preseott 

j  Maximum 

f  Minimum 

lOO 
73 

99 
73 

102 
76 

104 
75 

102 
75 

101 
70 

100 
73 

<t9 
73 

99 

72 

97 
76 

99 
70 

100 
71 

102 
72 

101 
71 

101 
71 

93 
69 

92 
73 

92 
69 

93 
68 

92 
67 

93 
57 

93 
61 

96 

58 

96 
60 

96 
59 

99 
60 
89 
54 
99 
56 
97 
65 

Rogers 

. .     .  j  Maximum 

104 

104 

104 

99 

101 

101 

100 

101 

99 

98 

94 

97 

99 

99 

101 

95 

92 

90 

91 

94 

87 

88 

93 

94 

96 

f  Minimum 

71 

73 

74 

73 

69 

69 

71 

66 

68 

67 

65 

67 

66 

66 

65 

69 

67 

65 

65 

51 

52 

59 

52 

57 

60 

97.8 
64.6 
91.6 
67. 1 

Russellville. .. 

...tt  S  .Maximum 
'  Minimum 

96 
69 

95 

72 

102 
70 

107 
71 

105 
68 

103 
68 

104 
68 

102 
69 

102 

68 

101 
70 

98 
67 

101 
68 

102 

78 

102 
80 

103 
68 

101 
72 

95 
68 

96 
62 

94 
61 

96 

93 

91 
56 

95 
54 

98 
56 

98 
56 

St.  Charles  ... 

.  .$*$  S  Maximum 

94 

91 

93 

103 

95 

95 

97 

98 

99 

93 

96 

98 

98 

98 

94 

92 

90 

88 

87 

89 

89 

88 

90 

89 

89 

69 
82 
62 
82 
65 
88 
65 
89 
57 
98 
73 
87 
60 
76 
55 

f  Minimum 

71 

74 

74 

77 

70 

70 

72 

73 

73 

76 

69 

70 

69 

71 

72 

66 

72 

65 

65 

65 

57 

58 

54 

58 

57 

95.7 
64.9 
93.8 

Hearcy  

. . . .  i  Maximum 

96 

88 

98 

105 

96 

101 

102 

102 

101 

99 

99 

101 

102 

102 

102 

95 

94 

94 

93 

94 

93 

91 

95 

96 

95 

99 
58 
99 
63 

(  Minimum 

70 

73 

71 

74 

70 

67 

70 

71 

69 

73 

70 

68 

69 

67 

70 

66 

68 

68 

65 

62 

57 

62 

51 

55 

55 

Stuttgart 

(  Maximum 

95 

88 

98 

104 

96 

98 

100 

101 

102 

93 

97 

100 

101 

102 

99 

95 

93 

86 

90 

90 

90 

88 

92 

94 

92 

66'.  4 
92.6 
66.  0 

i  Minimum 

71 

74 

74 

73 

68 

70 

73 

71 

70 

74 

70 

70 

69 

70 

73 

67 

73 

67 

66 

62 

58 

57 

55 

56 

57 

Stuttgart  .... 

.tt%  \  Maximum 

93 

87 

95 

101 

96 

98 

98 

98 

98 

94 

96 

99 

99 

99 

97 

92 

91 

87 

90 

89 

90 

88 

93 

91 

91 

92      a/ 

58      59 
97!     97 

(  Minimum 

72 

74 

75 

76 

71 

70 

72 

70 

70 

73 

69 

70 

69 

69 

71 

66 

71 

66 

65 

65 

55 

58 

52 

55 

55 

98  6 

Subiaoo  

.. ..  S  Maximum 

102 

70 

102 

72 

109 
70 

107 

77 

103 

71 

106 
08 

104 

71 

103 
71 

101 
75 

101 
73 

100 
65 

101 
68 

103 
69 

104 
69 

102 
69 

99 
72 

99 
65 

96 
63 

96 
64 

97 
60 

91 
62 

92 

58 

96 

57 

99 
57 

99 
59 

65.1 
99.3 

'  Minimum 

57 
98 
64 
97 
56 
90 
65 

102 
62 

101 
50 
89 
68 

Te.xarkana  . 

(  Maximum 

103 

106 

107 

108 

107 

100 

101 

102 

101 

102 

100 

101 

103 

104 

104 

96 

94 

93 

94 

93 

97 

97 

98 

lOl 

98 

69.2 

S  Minimum 

75 

75 

76 

76 

74 

70 

73 

72 

72 

71 

68 

71 

72 

74 

72 

72 

72 

69 

69 

67 

59 

m 

61 

64 

65 

96.7 

rhornburg  ... 

..  .  \  Maximum 

97 

93 

ia3 

105 

100 

102 

102 

103 

100 

99 

95 

101 

100 

104 

101 

96 

99 

95 

94 

94 

93 

92 

96 

96 

96 

61  4 

f  Miuimum 

70 

74 

73 

74 

62 

65 

67 

70 

65 

77 

62 

64 

65 

63 

63 

67 

60 

56 

55 

48 

45 

47 

50 

59 

65 

88,8 

Turnpike 

. ,. .  i  Maximum 

88 

90 

94 

97 

92 

95 

94 

94 

93 

91 

88 

92 

95 

95 

96 

91 

88 

82 

87 

88 

82 

84 

88 

89 

91 

66.3 

'  Minimum 

70 

69 

71 

75 

68 

62 

73 

74 

73 

70 

67 

72 

74 

74 

69 

71 

67 

60 

62 

62 

59 

58 

63 

66 

66 

Waldron 

\  .Maximum 

.. 

.. 

.. 

Warren 

)  Minimum 
...  \  Maximum 

96 

92 

98 

102 

98 

100 

99 

99 

98 

95 

99 

100 

100 

100 

97 

93 

94 

89 

90 

88 

90 

89 

92 

93 

92 

93 

58 
90 
67 
90 
60 

97 
65 
89 
67 
94 
70 

88 
67 
85 
67 
90 
69 
94 
67 

94 
70 
78 
47 
80 
64 
81 
62 

87 
53 
62 
34 
65 
50 
65 
51 

94'? 
66.9 

f  Minimum 

72 

74 

75 

74 

74 

69 

73 

71 

70 

74 

69 

70 

72 

71 

69 

6.5 

69 

69 

68 

65 

54 

58 

56 

56 

56 

90  2 

White  Rock  .  . 

i  Maximum 

93 

94 

100 

102 

93 

97 

96 

95 

95 

93 

90 

94 

94 

95 

97 

90 

88 

86 

87 

89 

81 

84 

88 

90 

90 

67.5 

(  Minimum 

72 

73 

72 

75 

72 

72 

75 

73 

71 

68 

69 

72 

74 

74 

74 

69 

68 

65 

66 

67 

59 

61 

65 

68 

68 

90  2 

Wilson 

. . . .  /  Maximum 

93 

92 

94 

98 

92 

92 

95 

97 

95 

90 

94 

95 

97 

98 

91 

90 

86 

93 

88 

85 

86 

80 

88 

89 

90 

63.  9 

'  Minimum 

66 

70 

74 

72 

m 

60 

71 

71 

71 

70 

61 

65 

65 

67 

69 

64 

63 

61 

61 

55 

52 

63 

45 

65 

60 

94,  7 

Wynne 

(  Maximum 

94 

95 

94 

100 

94 

99 

102 

101 

101 

97 

97 

101 

102 

102 

100 

96 

95 

92 

91 

*? 

92 

88 

95 

95 

94 

95 1   luvj 
601     65 

fil  n 

/  Minimum 

70 

70 

70 

75 

64 

63 

70 

70 

70 

72 

65 

70 

68 

68 

68 

63 

70 

65 

62 

_55 

50 

56 

45 

56 

60 

Daily  Evaporation  [Inches],  M.ean  Temperature  [F"],  and  Wind  Movement  [miles]  for  September,    1939 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page]  


Station 


Data 


Day  of  month 


Hope 

Kxp.  Farm 


«^  Evap. 
"Mean  tem. 
'Wind  move! 


Irons  Fork...  ^^IS^^P-  . 
Rvn   p«,\».,t      Mean  tem. 
Exp.  Forest    Uviud  move 


Ru»sellv-ili« 


OiarkNursery.^f^^ 


jEvap. 
■[Mean  tem, 
move 


Stuttgart,    ...5$|S^*P-  ., 
RIm  p-rr>  u-.i-rn  Mean  t«ra. 
nice  Exp.Farm|^yjjj^j^gyg 


.111 

.174 

86 

84 

28 

9 

.  12?. 

.163 

80 

80 

2 

7 

.241 

.290 

8i 

84 

22 

56 

.309 
88 
2S 

.233 

U 

.274 
86 
22 


212  .099 


22S 

90 
43 

.139 
84 


,314 

89 
21 

.219 

88! 
9< 


.3Sli, 

88l 
40! 

.2911, 

82 1 

9 

.288i 

SSI 

461 

.  300 
84 
75 


.308 
85 
44 


.203.174 
81      80 
7 


,260.2801.292 

86!     86      86' 
31     lOl     16: 


,1631.300 
Slj  84 
16;     65 

,1911.235 
80|     80 

5|      8 

272',  183 


190  .  160 

83      84 
24      17 

2601.134 


I 
14  I  15 


337  .336.2001,251  .2,57 
841  851  86!  84  82 
17!     32|       81     26      35 


,223|  206 
80      80 


,2221  .22h;, 

85!     ***! 
35      50 


85 

86 

82 

9 

18 

U 

m 

.2.33 

.114 

84 

84 

82 

SO 

46 

25 

306'.303j, 

84 


22      IS 


2821   301 
901     91 


237 

S4 
44| 


165'. 207. 175 


80 
6 

.206 
S6 
6 


80 

k! 


18 

19 

20 

.031 

.418 

.260 

80 

80 

78 

25 

35 

!i3 

,147 

,185 

.141 

74 

75  i     74 

7 

5 

4 

21 


22      23 


25     26 


27 


28     29 


80 


31 
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74  751  75 
38      29 
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IS        1 
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84      79      81 
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70      71 

7        6 
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1       31       18      29 
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9      35 1     27 
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s! 
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.2-52 
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7| 

.20<i 

77 1 
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.311 

77 
34 
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72|     74      72 

pl       4 


.2141.2.32 
76;  78 
HI     211 


192! 

176l 

175 

.206 

73: 

72 

73 

73 

30! 

31 1 

24 

30 

.298 
78 
32 


.249 

80 
78 

.  232 

72 
28 

.302 
72 
43 


.329 
64 
92 

.182 
56 
40 

.290 
69 
8.5 


176!.  170  .242;  .2321. 046 

75!     7»1     78l     76!     ^* 
29      25l     5^      65l  131 


7.649 
81.2 
944 

5.701 
76.  K 
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640 
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79.3 
1399 
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Precipitation  for  September,   1939 
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Daily  River    S 

tag-es  for  September, 

1939 

Stations 

Rivers 

Flood 
Btage 

1        2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10      11 

12 

13      14 

15      16 

1 
17  i 

1 

18  1  19  i  20 

!         1         1 

21      22 

23 

24  1  25 

1 
26  1 

27 

28     29 

30 

31 

rortamiU 

..Arkansas 

22 

5.4 

5.3 

5.0 

.... 



... 

,    . 

, 

.       .  . 

.. 

. 

. . . . 

.... 

. . .. 

. . . . 

.. 

Tan  Buren  ... 

do  ... . 

22 

4.4 

4.2 

4.1 

3.9 

3.7 

.>».6 

3.4 

3.3 

3  2 

3.1 

3.0 

2.9 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

2.6 

2.6 

2.7 

2.6 

2.5 

2.5 

2.5 

2. -4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2,3    2.3 

Mulberry 

..Mulberry. 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.6 

0  6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

U.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.5    0.6 

Danville  

.Petit  .lean. 

20 

2.2 

2.1 

2.1 

2.0 

2.0 

2.0 

1.9 

1.9 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

2.2 

2.2 

2.2 

2,2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2  2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2l  2.4 

Ozark  

..Arkansas. 

22 
22 

0.5 
3.5 

0.3 
3.0 

0.2 

2.7 

0.1 
2.5 

0.0 
2.3 

-0.2 
2.0 

-0.4 
1.8 

-0.5 
1.7 

-0.6 
1.5 

-0.8 
1.4 

-0.8 
1.3 

-0.9 
1.2 

-1.0 
l.l 

-1.0 
1.0 

-l.O 
0.9 

-1,1 
0.8 

-1.1 

0.8 

-1.2 
0.8 

-1.2 

0.8 

-1.1 
0.7 

-1.  ! 
0.7 

-1.1 
0.6 

-1.2 
0.6 

-1,2 
0.5 

-1  3 
0.5 

-1.3 
0.5 

-1.3 
0.4 

-1.4 
0.4 

-1  41-1.4 
0,51  0,6 

Dardanelle 

do  .... 

Morrilton 

do  .... 

20 

-0  « 

-1.1 

-1.6 

-1.8 

-2.0 

-2.2 

-2  4 

-2,5 

-2.7 

-2.8 

•2.8 

-3.0 

-3.0 

-3.1 

-3.2 

-3,2 

-3.3 

-3.4 

-3.4 

•3.4 

-3.5 

-3.5 

-3.6 

-3.6 

-3.6 

-3.7 

-3.V 

-3.8 

-3  7 

-3.7 

Little  Bock. 

do  .... 

23 

0.7 

0.8 

0.6 

0.3 

0.1 

0.0 

-0,2 

-0.4 

-0.5 

-0.6 

-0.7 

-0.8 

-0.9 

-1.0 

-1.0 

-1.1 

-1.2 

-1.3 

-1,4 

-1.4 

-1.4 

-1.4 

-1.5 

-1.5 

-1.5 

-1.6 

-1.6 

-1.6 

-1,4 

-1.5 

PineBlufl 

do  ..   . 

25 

4.3 

4.3 

4.1 

4.0 

4.3 

4.3 

3.5 

3.3 

3.2 

3.1 

3.0 

•<;.9 

2.8 

2.8 

2.8 

2.7 

2.6 

2  6 

2.5 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.2 

2.2 

2  2 

2.5 

Gilbert 

..Buffalo. .. 

30 
10 

2.9 
2.9 

2.9 
2.9 

2  y 

2.8 

2.8 
2.8 

2  8 
2.7 

2.8 
2.7 

2.7 
2.6 

2.7 
2.6 

2.7 
2  5 

2.7 
2.4 

2.7 
2.4 

2.7 

2.4 

2.6 
2  3 

2.6 
2.3 

2.6 
2.3 

2  6 
2.3 

2.5 
2.2 

2.6 

2.2 

2.5 
2.2 

2.5 
2  2 

2.5 
2.2 

2.5 

2.2 

2.5 
2.2 

2.5 
2.1 

2.5 
2  2 

2.6 
2.2 

2.5 
2.2 

2.5 
2.2 

2,4 
2.2 

2.7 
3.2 

Doniphan,  Mo. 

..Current  .. 

Black  Rock  .  . . 

...Black.  .. 

14 

2.3 

2.2 

2.2 

2.1 

2  0 

2.0 

1.9 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

1.7 

1.6 

1.5 

1.5 

1.4 

1.4 

1.4 

13 

1.3 

1.2 

1.2 

1,2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1,2 

1.8 

Heber  Springs 

Little  Red. .  . 

30 

1.9 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

1.7 

1   7 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.5 

1.5 

1.5 

l.b 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1  3 

1.3|   L3 

1.3 

1.3 

1.3 

L3 

1.2 

1,3 

1.  / 

OzarkBeachMo 

...White... 

SO 

-0.6 

-0.6 

-0.6 

-06 

-0.6 

-U.6 

0.8 

-0.6 

-0.6 

-11.6 

-0.6 

-0.6 

-O.b 

-0.5 

-0.5 

-0.5 

-0,5 

-0,5 

-0.5 

-0.5 

-0.5 

-0.5 

-0.5 

-0.5 

-0.5 

-0.0 

-O.b 

-O.b 

-0.  4;-0  5 

Cotter 

.   .     do  .... 

21 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

2.8 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.. 5 

2.5 

2.5 

2.5 

2,5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.6 

2.5 

2.5 

2.5 

2.  a 

Calico  Rock.  . . 

do  ..   . 

18 

0.3 

0.3 

0.0 

0.0 

0.! 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0.2 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0  5 

0.5 

0.6 

0.6 

0.6 

0,2 

Batesville 

do  .... 

23 

5,2 

5.2 

5.1 

4.9 

4.8 

4.8 

4.8 

4.7 

4.6 

4,6 

4.5 

4.5 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.4 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4  3 

4,4 

4,6 

Newport 

do  .... 

26 

n.i 

0.9 

0.8 

0  7 

0.5 

0.4 

0.4 

0.3 

02 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0,3 

0.3 

0.4 

0.4 

0,4 

0.3 

Georsretown   .. 

do  .... 

21 

2.2 

2.0 

2  0 

1.9 

1.8 

1.6 

1.5 

1.4 

1.2 

1.1 

1.0 

LO 

0.9 

0.8 

0.8 

0.7 

0,6 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4 

0  4 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0  3 

Des  Arc 

do  .... 

24 

4.9 

4.8 

4.7 

4.6 

4.5 

4.4 

4.2 

4.1 

4.0 

3.9 

3.8 

3.7 

3.6 

3.5 

3.5 

3.4 

3.3 

3.3 

3.2 

3.1 

3.0 

3.0 

3.0 

3.11 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2  9 

3.0 

Clarendon  .... 

do  .... 

26 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

8.4 

8.3 

8.1 

8.0 

7.9 

7.8 

7,6 

7.5 

7.4 

7.3 

7.2 

7.1 

7.1 

7.0 

6.9 

6.8 

6,7 

6.6 

6.6 

6.5 

6,5 

6.5 

6.4 

6.4 

6  4 

6.6 

St-  Charles 

do  .... 

25 

92 

9.1 

9.0 

8,9 

8  8 

8.8 

S.6 

8.5 

8.4 

8.3 

8.2 

8.1 

8.0 

7.9 

7.8 

7.7 

7,6 

7.6 

7.5 

7.4 

7.4 

7.3 

7.3 

7,2 

7,2 

7.2 

7.1 

7.1 

V.ii 

7.3 

....Caddo  .. 

i? 

5.2 

5.8 

5.2 
5.4 

5.2 

4.8 

5.2 

4.0 

5.2 
4.2 

5.2 
4.5 

5.2 
5.1 

5.2 

5.6 

5.2 
5.6 

5  2 
5.6 

5.2 
4.2 

5.2 

4.4 

5.2 
5.2 

5.2 

5.8 

5  2 
6.0 

5  2 
5  8 

5.2 
4.9 

5.2 

5.2 

5.2 
4.6 

5  2 
4.2 

D.2 

5.1 

5.1 
4.4 

5.1 
3.5 

5.1 
3.7 

5.1 

5.2 

5.1 
5.9 

5.1 
5.7 

5  4 
4,7 

Arkadelphla  > . 

.Ouachita. 

4.81  3.8 

4.3!  4.4 

Boughton 

Little  Mo.    . 

20 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0    2,9 

2.9 

2.9 

2.9 

■2.9 

2.9 

2  9 

2-9 

2.9 

2.9 

2.9 

2,8 

.Ouachita  .. 

26 

4  5 

4.9 

5.0 

4.8 

4,5 

4.2 

4.1 

4  3 

4.7 

4.9 

5.0 

.5.0 

4.4 

4  0 

4.3 

5,0 

5.3 

54 

4.5 

4.0 

4.0 

4.4 

4.3 

4.2 

4.5 

4.4 

4.1 

3.9 

4.6 

5  2 

Benton 

Saline 

20 

3.9 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 

3.1 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

2.9 

3.1 

3.0 

3.0 

2.9 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.8 

3  2 

Whiteclifls  .... 
Index  

Little  River 
....Red 

25 

25 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.3 

7.1 

7.0 

6.8 

6.8 

6,8 

6.7 

6  4 

6.4 

6.3 

6,1 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

5.8 

5.8 

5.8 

5,8 

5.8 

5.8 

5.8 

5.8 

5.8 

Fulton 

do 

25 

4.4 

4.2 

4.1 

8.9 

3.7 

39 

4.2 

3,9 

3,7 

3.5 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 

2.9 

2.9 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.6 

2.5 

2.5 

2.4 

2.4 

2  4 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

Big  Lake  Outl't 

St.  Francis. 

10 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

2.9 

2.9 

2.9 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

2.7 

2  7 

2.7 

2.6 

2.6 

2.6 

2  5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.8 

St.   Francis... 

....     do  ... . 

18 

5.5 

.5.2 

5.0 

4.7 

4.5 

4.2 

3  9 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4 

3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

3.1 

3.1 

3.0 

3.0 

3.0 

2-9 

2.9 

2.9 

2.8 

2,8 

2.8 

2.8 

2.7 

1.8 

3.3 

St.  Francis  L.L. 

do  .... 

16.2 

16.4 

16.0 

15.7 

15.9 

15.8 

15.7 

15.3 

15.3 

14.8 

14.6 

14.5 

14.4 

14.3 

14.3 

14.1 

14.0 

14.0 

13.9 

15.8 

13.9 

15.5 

14.4 

15.4 

14.8 

lb. 4 

14.8 

15,4 

16.3 

17,0 

Marked  Tree  . . 

do  ..  . 

17 

3.4 

3.3 

4.0 

3.6 

3.4 

3.4 

3.2 

3.1 

3.0 

2.9 

2.6 

2.5 

2.5 

2.3 

2.2 

2.2 

2.1 

2.0 

2.0 

0.5 

2.6 

1.6 

2.6 

0.9 

2  6 

0.9 

2.5 

0.8 

0.4 

0.4 

do  .... 

28 

3.5 

3.4 

3  3 

3.5 

3,6 

3.3 

3.2 

3.2 

3  1 

3.0 

3.0 

2.8 

2.7 

2.6 

2  6 

2,5 

2.5 

2.4 

2.3 

2.3 

2.0 

1-9 

1.9 

2.1 

2.2 

1.9 

2.1 

1.8 

2.2 

1,8 

...      do  ... . 

32 

42 

2.2 
9.5 

2.1 
8.6 

2.0 
7.6 

1.9 
7.0 

2.0 
6.2 

1.9 
5.5 

1.9 
6  0 

1.8 
4.7 

1.8 

4.4 

1.8 
4.1 

1.7 
3.6 

1.6 
3.1 

1.5 
2.8 

1  5 
2.7 

1.4 

2.6 

1.3 
2.4 

1,3 
2.3 

1.2 
2.  1 

1.2 

2.1 

1.1 
1.9 

1.0 
1,9 

0.9 
2.3 

1.0 
2.6 

0.9 
2.5 

0.9 
2.3 

0,9 
2.2 

0.8 
1  9 

0.8 
1,6 

1.0 
1.4 

1  4 
1.4 

Helena 

Misilsaippi  . 

Arkansas  City 

do... 

42 

8  1 

7.9 

7  5 

6.9 

6.5!  6.1 

5.9 

5.0 

4  7 

4  3 

3.9 

3.7 

.3.2    2.9 

2  6 

2.5 

2.4 

2.2 

2.0 

1-9 

1.8 

1.7 

1.8 

2.1 

2.1 

2.0 

1.9 

1,6 

1  4 

1.4 

Symbols  for  Climatological  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having 
or  more  years  of  record.  Departures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  SS-yenj  period 
for  station*  with  10  to  14  years  the  means  are  for  the  period  to  1935.  inclusive.  $Also  on  other  dates.  "Not  used  in  means  and  summaries  J'Evaporation  station.  fPost 
office  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letter?  *,'',°,  number  of  days  missing 

Symbols  for'Daily  Precipitation  Table :~Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re 
corded  is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  '  Weather  Bureau  Station;  precipitation  is  for  the  •24-hour  period,  midnight  to  midnight.  2precipi- 
tation  is  measured  in  the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  tPrecipitation  measured  with  recording  gage,  'Included  in  the  next  measure 
ment  'J.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.  JtEvaporation  Station.  tPost  Office  addresses  as  follows:  — Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet,  Manilla- 
Boughton,  Route  4,  Preseott;  Devils  Knob,  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock:  Index,  Route  5,Texarkana;  Irons  Fork.  Irons  Fork 
Experiment  Forest',  Mena;  Lutherville.  Koute  1,  Lamar:  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Ro-iebud,  Route  2,  Mt  Veraan:  Springbank,  Doddridge;  Turnpike,  Dover:  White  Rock.  Cass; 
Hankins,  Monticell'o,  Montongo,  Plantersville.  Rock  Springs,  Ross  and  Underwood,  Soil  Conservation  Service,  Monticello;  High  Peak  Mt.,  Norman,    Mulberry,  R  1,  Mulberry; 

Symbols  for  Daily  Maximtim  and  Minimum  Temperatures:— Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  "•Midnight  to  midnight.  WTher . 
momtfterg  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.    JtEvaporation  station 

Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark. 11-10-39-1150 
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aENERAL.    S0HSIAR7 

The  mean  temperature  for  October,  based  on  the  records  of 
^1  stations,  was  65.2°,  which  is  2.5°  above  the  49-year  average. 
\Ionthly  means  ranged  from  61.5°  at  Lead  Hill  to  69.7°  at 
Pexarkana.  Highest  temperatures  were  recorded  at  most  sta- 
ions  on  the  7th  or  the  23d,  the  highest  being  98°  at  Conway 
)n  the  23d.  The  lowest  temperatures  were  recorded  on  the 
ast  day  of  the  month,  and  were  freezing  or  lower  over  most  of 
he  State.  The  lowest  reported  was  20°  at  Lead  Hill  and 
rhornburg.  The  greatest  daily  range  was  55^  at  Lead  Hill  on 
he  23d. 

Drought  conditions  prevailed  during  the  month.  The  average 
)recipitation  as  determined  from  the  records  of  112  stations, 
vas  1.71  inches,  which  is  1.42  inches  below  the  49-year  average, 
^lonthly  amounts  ranged  from  no  rainfall  at  Plantersville  to 
1.48  inches  at  Eureka  Springs.  The  greatest  24-hour  amount 
vas  4.90  inches  at  Corning  on  the  7th. 

The  dry,  warm  weather  during  the  month  was  favorable  for 
•otton,  and  good  to  excellent  progress  was  made  in  picking 
md  ginning.  At  the  close  of  the  month  the  cotton  crop  was 
rom  85%  to  95%  harvested  over  the  northeastern  and  eastern 
tounties:  practically  completed  elsewhere.  The  weather  was 
dso  favorable  for  gathering  corn,  rice  and  soy  beans,  but  un- 
avorable  for  meadows,  pastures  and  ranges,  gardens  and  truck. 
Tery  little  plowing  and  planting  of  winter  grains  was  done  due 
0  the  dry  soil.  Many  stations  reported  their  first  killing  frost 
or  this  season  on  the  31st. 

O.D.N. 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.   AND  SUNSHINE 


Atmosphuric  pressure  Ue- 
<1uceii  to  sea-lev?! » 


Wind 


Relative 
humidity 


Station 


»  S 


I  1)  S  o      |<  o 


I  <= 


rtonville 
ort  Smith 
Ittle  Rock 
jemphis 


30  06|  30.151  14 

.W.Ol  a0.49l  14 

aO.nsI  30.491  14 

30  07i  30.45'  14 


29.701 

'J'i.V[\ 

\  29.  8J 

!  29.82 


!  6.9 


7.1 
8.2 


IS 
34 
21 
'Jo 


sw.  I 

IIW. 

nw.  I 
nw.l 


24 

9 

30 

27 


76     4 1 
87  I  46  I 
86  ;  51  i 


MiscellaneouB  f  benomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 
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t 

3 

4 

5   6 

' 

8 

s  io|ii 

12 

■3 

14 

1516|l7 

1819 

9021 

22 

23[24|26J26{27  28 

29|m|31 
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Light  Hail    .... 
Moderate  Hail 
Thunderstorm 

1 

1 

• 

i 

7 

• 

1 
13 

1   2 
7.,' 

: 

: 

.  .1 

•    •' 

] 

■ 

■ 

.   3   1 

1   . 

5i6)i 

) 

Year 


1891...  . 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898  

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

19)9 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

l9:^2 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

Period.. 


COMPARATIVE    DATA    FOR  OCTOBER 


Temperature 


Precipitation 


Number  of  days 


Oh   " 


60.4 
63.  g 
60.5 
63.0 
67.1 
60.8 
67.6 
60.0 
65.6 
66.0 
63.7 
62.5 
60.9 
62.5 
61.1 
58.2 
61.9 
59.2 
63.0 
62.9 
62.7 
63.8 
60.1 
63.0 
63.4 
62.8 
56.6 
65.6 
66.6 
64.2 
61. 6 
63- 1 
59. 2 
64.9 
58.7 
64.9 
66.0 
66.3 
62.2 
60.1 
fi7.1 
60  8 
62.6 
66.2 
63.9 
61.1 
60.8 
66.8 
65.2 
62.  T 


92 
92 
99 
96 
9t 
98 
99 

100 

101 
97 
95 
90 
97 

100 
92 
94 
96 
93 
98 
96 

101 
96 
96 
93 
94 
96 
99 

100 
98 
93 
96 
98 
94 
96 
98 
99 

100 

100 
93 
92 
98 
94 
90 
96 
95 
93 
96 

105 
98 

105 


27 
27 
2S 
24 
21 
26 
28 
28 
28 
32 
27 
27 
26 
20 
23 
25 
23 
24 
24 
16 
25 
22 
18 
21 
26 
21 
12 
SO 
33 
25 
27 
20 
20 
21 
13 
23 
30 
27 
19 
17 
26 
26 
30 
25 
27 
24 
17 
20 
20 
12 


0.6i 
8.26 
1.30 
162 
1.44 
3.59 
2.01 
5.44 
2.68 
4.31 
2.07 
2.S8 
2.22 
0.94 
4.49 
2.38 
S.OS 
0.48 
2.15 
5.19 
1.67 
2.97 
5.41 
1.74 
2.83 
2.30 
1.80 
3.99 
10.90 
4.39 
0.72 
1.47 
3.53 
0.29 
7.73 
6.77 
3.13 
4.74 
4.29 
4.89 
2.35 
3.41 
2.83 
0.79 
4.94 
5.00 
4.66 
0.94 
1.71 
3.13 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T. 

T. 
0.0 
0.6 
0  0 
0.0 
0.0 

T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 

o.ol 

T. 


2 
6 
3 
3 
4 
6 
3 
8 
5 
6 
4 
4 
4 
2 
7 
6 
6 
2 
3 
6 
5 
4 
9 
5 
4 
4 
5 
8 

14 
7 
3 
4 
7 
1 

10 
8 
5 
8 
7 
6 
4 
6 
5 
2 
9 
7 
8 
3 
3 
5 


35 
16 
24 
32 
19 
18 
21 
16 
19 
14 
IS 
18 
17 
23 
IS 
18 
16 
21 
21 
21 
14 
18 
IS 
13 
22 
21 
21 
13 
6 
16 
23 
18 
12 
24 
12 
15 
22 
16 
15 
17 
17 
19 
19 
21 
13 
16 
18 
?3 


4 
7 
4 
5 
6 
S 
6 
7 
7 

10 
9 
9 
8 
5 

11 
5 
7 
6 
6 
5 
9 
8 
9 
8 
4 
4 
5 
S 
5 
6 
4 
6 
9 
4 
5 
6 
4 
7 
7 
5 
7 
4 
7 
7 
8 
5 
4 
5 
5 
6 


2 
8 
3 
4 

< 

8 
4 
8 

5 

7 
4 
4 
6 
S 
6 
8 
8 
4 
4 
5 
8 
5 
9 

10 
5 
6 
i 

18 

20 
9 
4 
7 

10 
3 

14 

n 

5 
8 
9 

9 
7 
8 
5 
3 
10 
10 
9 
3 
5 


Killed  by  Lierhtniiig:. 

Rison,  Arkansas,  October  27,    1939.      Man,    age    32   years, 
killed  by  lightning  while  standing  under  a  tree. 
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October,  1939 


stations 


Countici 


Saline 

Clark 

Clark  

Desha 

Independence . 
Independence 
Van  Buren  — 

Saline, 

Benton 

Mississippi  . . . . 

Lawrence 

Mississippi  — 

Logan   

Clark. 


Alum  Fork t 

Ainity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . . . 
Batesville  Airway. 

Batesville 

Bee  Branch  

Benton 

Bentonville • 

Big  Lake  Outlet.! 
Black  Rock. . 
Blytheville.. . 
BooneviUe  ... 

Boughton 

Brinkley !  Monroe 

Calico  Rock Izard 

Camden I  Ouachita  . . 

Clarendon i  Monroe  — 

Clinton i  Van  Buren 

Conway j  Faulkner . . 

Corning ;  Clay   

Cotter Baxter  — 

(Jrossett I  Ashley  .... 

Danville 1  Yell 

Dardanelle ;  Yell 

lie  Queen |  Sevier 

Des  Arc ]  Prairie 

Devils  Knoll    .   ..t,  Johnson 

Dumas Desha 

Kl  Dorado !  Union. 

Kngland '  Lonoke 

Eureka  Springs. . .  j  Carroll 

Kavettoville '  Washington  — 

FaVfttevilleKxp,.!  Washington   .... 

Fordvee Dallas 

Fort  Smith i  Sebastain  

Pt.  SmithWtr.P.   -t'  Crawford 

Fulton '  Hempstead  

Georgetown i  Woodruff 

(iilbert t  Searcy 

'ileiiwood Pike 

Urannis Polk 

Gravette ;  Benton  

Green  Mountain.!    Stone 

Hankius fl  Drew 

Harrison '  Boone 

Heber  Spgs.  (near>i  Cleburne  .  ■ ■ 

Helena i  Phillips 

Iligden Cleburne 

Highland Pike  

High  I'eak t   Moi.tgoraery  .... 

Hope tt\  Hempstead 


75!> 

■i 

500 

44 

200 

44 

145 

55 

363 

3 

277 

40 

660 

47 

286 

4 

1295 

34 

239 

y 

269 

38 

262 

14 

465 

25 

235 

4 

206 

4» 

361 

35 

116 

54 

172 

35 

616 

18 

309 

56 

293 

46 

440 

12 

176 

27 

327 

23 

330 

53 

426 

4 

204 

1 

2850 

3 

162 

34 

270 

39 

229 

33 

1465 

39 

2 

Hot  Springs.... 
Index 


-nj 


Irons  Fork  . 
Jessieville.  . 

Jouesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK . . . 
Little  Rock  Airway 

LutherviUe t 

Madison 

Magnolia  — 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena  . . 

Monticello  Airway 

Monticello   t 

Montongo f 

Morrilton 

Mountainburg  .  . . 
Mountain  Home.. 
Mountain  Valley. 

Mount  Ida 

Mulberry 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

I'aragould 

VzTkm   

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Plantersville t   - 

Pocahontas   Randolph 

Portland |  Ashley 

Prescott ..  I  Nevada 

Rock  Springs  .  ...t   Drew 

Rogers  (near) t'  Benton   

Rosebud ti  Faulkner 

Ross TI  Drew 

Russellville    Pope 

St.  Charles '  Arkansas 

.St.  Francis Clay  

Searcy White 

Springbank   t    Miller 

Story   I  Montgomery  . 

Stuttgart ,  Arkansas.  . . . 

Stuttgart tV  Arkansas.  ... 


Garland 

Little  River 

Polk 

Garland 

Craighead  

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee  

Poinsett  

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

Coaway 

Crawford 

Baxter 

Garland 

Montgomery  ... 

Franklin 

Howard 

Jackson 

Montgomery  . . . 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  ... 
Drew . 


1451 
275 
148 

260 
200 
600 
547 
950 
1260 
1100 

1052 

'306 
445 
491 

1834 
375 
600 
276 

'756 
346 
650 
324 
257 
776 
209 
315 
600 
236 
229 

1207 
273 
273 

'sis 

2010 
800 
273 
702 

'.ssa 

231 
800 
283 
250 
396 
275 
222 
216 
840 


300 
122 

318 


ISOO 
680 


526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 


Olunatologrical  Data  for  October.  1939 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 


as 

ai: 


64.4 


65.2 


64.8' 
62.4 
63.8 


+  4.6 


+  2.3 


+  4.9 


64,8"  +1.4 
67.2     +  3.2 


66.0 


66.4 


67.4 
63  5 


65.6 


52 
U 
58 

2 
64 
27 
14 

4 
20 
42 

2 

39 

10 

67 

2(1 

20 
1 

69 

48 

22 
1 

13 

44 

33 

60 
3 

41 
9 

23 

36 

28 

35 

61 
3 
4 
4 

20 
2 

27 
2 

40 
1 
1 

56 

12 

11 

39 

44 

16 

9 

62 

15 

2 

46 

33 

51 

4 

49 

5 

2 

27 

6 

12 

29 

30 

15 

54 


65.9 
67.0 

63.'4 
66.8 
69.2 
65.9 
65.2 
63  5 
64.4 
68.0 
66.8 


+  3.4 
+'2.'5 


+  3.9 
+   3.5 


+  2.5 


92 
93 


95 


93* 

94 

92 


94 


4  1.6 
+  3.2 
+  1.9 
+  4.4 


+   3.6 


+   4.0 


61.6 

66.0 
63.2 
65.8 

62.6 

63.' 6 


67.5 


60.2 
66.0 


62.1 

61.6 
66.0 
65.6 
65.2 


68.4 
62.7 
65.0 
63.6 
66.0 
67.9 


+  3.2 

+  35 


+  3.2 
+  'i!4 


33 

Hi 


23 


7 

3 
23 

7 

6§ 

7 

7 
24 

6 


31 


28 
"27' 


31 
31 
31 


31 
31 


29 


48 


Precipitation,  inches 


s  o 
"2 


<C  3 


Number  of  days 


0.H4 


26 
26 


26 


27 
27 


+  0.3 
+   1.6 


+  2.2 
+  0.8 
+  2.4 


+  29 


+  L5 
+  3.6 
+  1.5 
+  2.4 
+  3.0 


64.4 
64!6 


+  1.2 

+'2!6 


67.7 
65.0 
64.7 
67.5 

64.5 
62.6 


68.2 


64.2 
64.4 
68.3 


63.4 


+  3.0 


94 


94 


+  1.0 
+  '3!6 


+  2.5 
-0.6 
+  3.9 


+  3 


£.7  8    +7.2 
65.2 


65.7    +  3.1 


fi.5.6    +  2.2       94 
65.2  1 92 


23 

"e 

7 
23 

"Y 
'23' 


64 
23 


6> 


7 
23 
6$ 
7 


75 
7 
22 

6 
23 


31 
31 


31 
31 


33 


23 
"7 


n 


96 


94 


94 


6$ 

23 

6 

6 


23 


31 


31 


23 
23 


23 


25 


■28 


31 


31 


31 


31 
29$ 
29* 
31 


.47 


44' 

51 

41 


41" 
45 


29$ 

29 

31 


29 
30 


31 


54 

'ii' 

43 
34 

"43' 

'35' 


36 


47 


50 


61 


40 


45 


46 


2.54 

-2.37 


-1.97 
-2.26 


088 
0.23 
1.71 

1  22 
1.30 
0.46 
2.93 
0.41 
1.47 
0.26 
2.45 
0.»3 
1.32 

2  69 
1.13 
0.86 
1.82 
0.  56 
6.29 
1.70 
0.46 
2.44 
1. 

2.28 
1  25 
2.83, 

0.f,7i-2  05 
0.70 


-0  69 

-i.'gi 

-3.2fi 
-t'.  83 

-2.' 26 
-  0.  20 
-l.f-6 
-2.38 
-2.53 
-2.86 
r2-91 
-2.25 
-3.04 
-1.40 
-1.60 


0.34 


39 
41 


1.25 

8.48 

3.64 

3.60 

0.62 

4  09 

3 

0.85 

0.80 

1.94 

1.89 

2.45 

3.35 

3.66 

0.02 

2.  45 

0.47 

0.46 

0.76 

1.35 

2.  29 

0.90 

0.83 

1.32 

2.70 

1   14 

0.98 

2.68 

0.65 

0.61 

3  45 

0.96 

0.9 

3  16 

0.18 

0,69 

2.72 

0.18 

0.20 

0.17 

1.59 

4.03 

1.56 

1.44 

2.20 

4.69 

1.26 

1  12 

1.76 

1.25 

0.69 

3.26 

1.49 

1.36 

1.0? 

1.35 

0  00 

1.90 

1.11 

0.66 

0.17 

5.87 

1.44 

0  08 

1.98 

0.48 

2.84 

1.50 

0,75 

1.58 

0.66 

1.39 


-1.88 
+  4.77 


-0.  1(! 


+  1.10 

-2!6i 
-2.59 
-2.74 

-i.'77 
0.38 


-0.68 

-2.69 
-1.82 

-2.'oi 
-2.60 
-1.68 

-•'i'.5 
-2.48 
-0.16 
-2,U5 


-0,55 

-i. 

-0.17 
—3,07 
-3,26 
-1.36 


-1.79 


0.65 
0  21 
0.49 
0.45 
0.50 
0.29 
1.84 
0.30 
0  52 
0.  14 
1.26 
J  31 
l.!2 
0.99 
0.52 
0.53 
1.28 
0.22 
4.90 
0.95 
0.38 
1.28 
0.77 
2.00 
0.70 
1,07 
0.45 
0.41 
0.75 
2.60 
1.38 
!.39 
0.44 
2.91 
2.27 
0.85 

0  50 
0.87 
1.21 

1  65 
1.80 
2.  a 
0.U2 
1.00 
0.19 
0.35 
0.45 
0.80 
1.45 
0.65 
0.39 
0.90 

2  19 
0.65 
0.^6 
1.10 
0.41 
0.36 
1,16 
0.48 
0.35 
1.75 
0.  18 
0.40 
1.90 
0.  15 
0.20 
0.17 
0.55 
1.60 


-2.28 

3.65 

0.64 

-1.48 

1.06 

3.01 

0.85 

-2.41 

0.58 

0  87 

0 .56 

0.43 

+0.07 

1.94 

-1.46 

0  5V 

1.10 

-2.  27 

0.61 

-2,83 

0.98 

0  ,X) 

-1.54 

1.01 

-1.74 

0.70 

-2.  54 

0.29 

0.17 

+2  64 

3.39 

0.94 

0.08 

-0.78 

1.04 

0.43 

-1.18 

1.15 

-1,64 

0.92 

- )  .92 

0..36 

-2.27 

0,80 

-2.79 

0,66 

0.84 


0 

0 

0 

0 

0 

(I 

T. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

II 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


Is 

a   . 


5s 
'5  o 

b  o 


Observers 


2 
2 
7 
4 
3 
3 
5 
2 
3 
4 
3 
3 
2 
5 
4 
4 
3 
3 
5 
3 
2 
4 
6 
4 
2 
5 
2 
6 
2 
6 
4 
6 
4 
4 
2 

1 
2 

5 
4 

5 

2 

6 

1 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

2 

7 

4 

4 

6 

4 

4 

6 

3 

4 

4 

1 

3 

6 

2 

1 

1 

5 

ft 

4 

4 

3 

2 

4 

5 
4 
3 
5 
4 
6 
2 
3 
3 
0 
5 
3 
3 
1 
5 
3 
1 
3 
3 
8 
4 
4 
3 
1 
2 


21 

22 

21 

20 

2ii» 

22 

21 

23 

2i 

21'' 

20 

20 

22 

25 

20 

20 

21 

26 

24 

23 

19 

19 

18 

20 

18 

25 

16 

23 

24 

25 

16 

22 

21 

19 

20 

18 

26 

25 

22 

19 

24 

19 

24 
23 
19 
22 
13 
19 
17 
21 
26 
19 
16 
19 
19 
20 
20 
18 
16 
13 
23 
20 
23 
23 
22 


23 
17 
IS 

23 
26 

26 
17 
25 
25 
21 
26 
24 


0 
0 

12 
3 
6 
5 

12 
7 
8 
8 
3 
3 
2 
2 
2 
8 
7 

11 

4 

4 
5 
8 

16 
6 

12 
7 
0 

10 

12 
4 
9 
6 
2 
9 
3 

17 
7 
9 
4 
4 
2 


1 
4 
5 
7 

3' 
5 
3 
4 
8 
5" 
2 
7 
2 
5 
8 
7 
2 
1 
4 
3 
5 
4 
5 
5 
13 
6 
3 
5 
1 
I 
3 
2 
2 
4 
8 
10 
3 
4 
7 
4 
0 
1 


5 

10 
6 
6 
7 
2 
4 


n. 

sw. 


sw. 
n. 

s. 

s. 

sw. 

s. 

sw. 

ne. 


sw. 

5W. 


se. 

8. 

ue. 

s. 


SW. 

sw. 
w. 
w. 


se. 
sw 


n«. 

w. 


sw. 
sw 


sw. 
n. 


se. 
sw. 


L.  R.  Watei  Works 
J.   W.  tanipbell 
Mrs.  Ted  K.  Carpente> 
Herbert  Neff 
•Virway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  K,.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
I'.  S.  Weather  Eure»> 
V.  S.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samuel  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harrv  J   Buie 
R   J  'Torry 
William  Jones 
i    M    Knight 
R.  M.  Whaatley 
A    L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
Winfred  U.  Polk 
O.  B.  McSpadden 
U.S.  Forest  Service 
J.  M.  Patterson 
Gsjo.  N.  Goodier 

E.  H.Smith 
Z.  R.  Glenn 

U.S.  Forest  Service 
Ben  Joiinsou 
Mrs.     E.   W  .Gaston 
O.   V.  Halbrook 
Geo.  W,  Nichoalds 
Charles  ¥.  Ford 
Unis'ersity  of  Arkansa 
Miss  Mercille  McMurr 
V.  8    Weather  Burea' 
T.  J.  Wylie 
T.  J.  Logan 
C   a.  Long 

F.  E.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 
U.S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Set 
Louis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan 
James  A.  Burnett 
Austin  E.  Cartwright 
J .  O.  Cooley 

US.  Forest  Service 
Experiment  Farm 
National  Park  Servlc 
W.  E    McDowell 
U.  8   Forest  Service 
'.'..  S    Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H    Crosswhite 
r.  S.    \V\^ather  Buren 
W   B    Airport  Static 
H    C    Leuhartlt 
.!    \V.  Eppes 
State  Agri    Schoo 
Mrs.  Johnnie  Morton 
C.  N    Houck 
Charles  Walton 
E    W.  St    JoliD 
Airwav  Observer 
Soil  c6nser\ation  Sei 
Soil  Conservation  Ser 
.Mrs  Fredfi  M.  Ashcral 
0.   A.  Lovell 
H.  N    H  albert 
J    G.  Scott 

G.  A    Whittlngton 
A    J.  McMath 

,1.  D     HanclersoD 
H.  B.  Cairuth 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  lackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  O.  Milton 
.1,  E.  Garrett 
Carroll  King 
Misa  Theresa  Schei 
J    B.  Huddleston 
Soil  Conservation  Sei 
Benedictine  sisters 
W    E.  Eilmiston 
J.  Craig  William? 
Soil  Conservation  8ei 
Car!  A.  S'arck 
G.    A.   Maddox 
Soil  Conservation  Sei 
•j.  S.  Forest  Service 
U.S. Biological  Sum 
A    Soyce  Boyd,  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henry  Field 
S.   C   Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  8t« 
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Climatoloeical  Data  for  October,  1939 

(continued) 

Counties 

d 
.2 

•a 

8 
5  *"' 

Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 

Precipitation,  inches 

Number  of  days 

6 

Stations 

"3 

^ 

•S  d 

l-i  's. 

3  2 

Sfci 

■3.— 
"SI 

si 

K 

1 

>. 

Observer 

d 

a 

0)  p 

J3 

s 

3 

* 

a 

^  OS 

d 

go 

^2 

d  a 
1- 

"5  a 

0 

1 

"0 

0 

2.2 

Logan  

750  42 

66.3 

+   3.0 

97 

6^ 

29 

31 

44 

2.30  -1.16    l.lil 

0 

3 

24 

3 

se. 

New  Subiaco  Abbey 

T«xarkAna 

Miller 

ii2    54 

69.7 
63. 9 

1-3  9 
+  22 

97 

«4 

6 
23 

29 
20 

31 

31 

40 
69 

1.43 

1.31 

-2.00 
-2  19 

1.23 
0.70 

(1 
0 

3 
4 

22 
16 

11 

4 
4 

s. 

,s. 

U.  S.  Bruhear 

Perry 

850 

19 

Edward  E.  Holmes 

Turnpike t 

Underwood -T 

Waldron               .... 

Pope 

2240 

15 

63.0 

85 

65 

28 

31 

31 

3.32 

-1.99 

1.64 

0 

5 

25 

2 

sw. 

U.  8.  Forest  Servica 

2 

20 

... 

... 

0.56 
4.93 

+i;44 

0.56 
2.15 

b 

1 
4 

■p'' 

7' 

■••^i- 

sw. 

Soil  Conservation  Ser. 

Scott 

075 

Wilson  Ferguson 

Warren      

Bradley 

206 

45 

66.0 

+  2.2 

95 

23 

30 

29^ 

45 

O.bo 

-2. 87 

0.66 

0 

1 

14 

6 

12 

sw. 

C.   N.   Turner 

Whitecliffs    

Little  River 

290 

33 



0.15 

—2.92 

0.15 

0 

1 

26 

1 

4 

L.   M.Snead 

White  Rork    ..    ..t 

Franklin 

22«5 

3 

64.0 

86 

7 

31 

31 

39 

4.62 

1.80 

0 

5 

26 

3 

2 

sw. 

U.  8.  Forest  8ervic» 

Wilson 

Wynne 

State  Means 

Mississippi 

237 

14 

65.1 

+  2.3 

90 

''i 

31 

14^ 

44 

0  60 

-2.7i 

0.35 

0 

2 

22 

2 

7 

s. 

D .  0.  Anderson 

167 

31 

65.8 
65.2 

-1-  3-3 
+  2.5 

93 

98 

23 

25 
20 

31 

31 

43 

59 

1.99 
1.71 

-1.70 
-1.42 

1.47 
4.90 

0 
0.0 

2 
R 

23 
21 

5 
5 

3 

5 

s. 
sw. 

B.  M.  Eddins 

Daily  Precipitation  for 

October 

,   1939 

Drainage 
basin 

Bav  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25     26 

27 

28 

29 

30 

m 
SI      ^ 

Alum  Fork  Reser.tf 

Amity ( 

Arkadelphia -'  ( 

Arkansas  City  .  ..2 
Batesville  Airwav. 
Batesville  River. - 

Bee  Branch. 

Benton - 

Bentonville    ...';! 
Big  Lake  Outlet  .t^ 

Black  Rock ^ 

Blytheville ''■ 

Boone  ville 

Boughton  . .      .  t2 

Brinklev 

Calico  Rock ^ 

Camden I 

Clarendon ^ 

Ouachita            i        i 

1 

1 , 

,                  , 

...' 

T. 

.34 

..   |....|. 

j 

:;■■ 

'  ' 

;;; 

;;:! 



■r.    T. 

.30-' 1 1 1...    1.    ..!..      1   0  64 

!)uachita 

1 

1 

:::  ::::i: 

.23 

. .!  tvi ' '  '  ■" 

...    .65i,--  i 1         1  0 xs 

Mississippi  . 
White    .... 
White 

'^1; 

.    .     .041 

...     ...1   . 

0.26 
1.71 
1   '^o 

...  . 

... 

■49  . 
.13 

... 

.16 

.16 
.34 

... 

... 

... 

... 

••• 

.. 

... 

...1  t.  !    06 

i.    • 

_-i 

..34 
T. 
3ft 

.42 

451 

I 

...!....         .i 

■;3oi":::i;'::!"":i 

.50 
.84 

45!...:  :::;!    1 

.    .   1    1    All 

Saline 

... 

-.:• 

t.' 
f." 

.29 
.22 
.30 
.50 
.07 
.26 
25 

T.  1 

.03 

1.71] 

't.' 

r 

1  13 

'."02 

L28 
.18 

■76 
.22 
.03 
T 
.68 

'.'10 

2.' 60 
L33 
1.3s 
.03 

2  91 
T. 
T. 
T. 

....   .14;..  . 

.03  ...   i  T.  ! 

'1 

1 

...    i 

(•  46 

. .  -  -1 

.13 

T.  1 

'.1 
1 

2  93 

3t.  Francis 
White 

T. 

... 

•■ 

... 

... 

.... 

.  1 

...1 

i 

.11 
52! 
03! 

".'ihCV. 

0.41 
1  47 

St    Francis 

• 

.02 

•■ 

.'06 

;■:  :":r:::i 

.14 

0  26 

1 

..  .i....i  ...i 

1         1 

2.  45 

1 

.:.  ".'.:\ 

?7 

••• 

•  ••• 

::::! 

. . . . 

.'.".\ 

— 

— 

::-::-:i::::!::::l 

'.'26 
.95 
.52 
T. 
.17 

.:''!':::;:: 

.47i 6i 

'.28 ;;" '.".'. 

....1....  .  .. 

t)  X» 

White 

. .. 1 

I.i2     .     1 

.      1   1.32 

White 

_i 

.99 

.37 
T. 

.95 
.08 

'.'20 

.27 
.33 
.53 

!22 
.39 

K28 
.77 
2.00 
70 
.55 
T. 
.09 
.50 
1.45 
1.38 
1   39 

'.'63 

:.::  ..  .1 

1      i      ' 

2.69 

1 

.031  .251 
. .     j . . . .  i 

1. 13 

White 

1 

0.86 

White 

.... 

i 

1 

.  .'i 
'.'•27 

.01 

.13 
.12 
.05 

i.93 

04 

1.82 

Arkansas.. 
White    .... 

White     ... 



.... 

■• 

.... 

4.30 

■  _  ;;;_! 

.161...   1 |.... 

.43!  .30  .         .        .... 

.101 65  ......    . 

.381 1.... 

.13!    .27 L    . 

0.66 

fi.29 

.... 

.... 

•••• 

::.:] 

•••• 

'.'.'.. 

•'•' 

•••' 

1 

::.. 

.;.'.. 

1.70 

Crossett  ..[near].. 

Danville ^ 

Dardauelle ^ 

.... 

.... 

".'65 

0.46 

2.44 

Arkansas. . 
Red 

.... 

..    . 

.59 
T. 

.211....1  ...1... 

1.80 
2. 28 

Des  Arc....- , 

Devils  Knob    ...  T 

.  .     . 

.55 ..  ...  . 

l.iT 

Arkansas.. 

Mississippi 

.... 

.40 
T. 

1 
•     1 

••• 

. . . . 

1.07  ..     ' 1       !  'i.xx 

•■'• 

.45  ....: 

..    ;..    .1....    0.57 

El  Dorado - 

.  .     . 

.01 

::.: 

••  •• 

■;■.■ 

••■• 

.41 
.75 

1.27 
.43 
.36 
.44 
1. 

2.27 
T. 

"87 

.04 

.  .  ..' 

O.VO 
1. 25 
8.48 
3.64 

Arkansas.. 

White 

White 

..   . 

.... 

.... 

.... 

i.'io 

.50 
.43 
T 
.95 

:.■ j:;;; 

Eureka  Springs.... 

FavetteviUe    

Fayetteville  Exp.  S 

Fordyce 

Fort  Smith it 

Fort  Hmith  W.  ..t^ 

T. 
.50 
.04 
15 

....!  .03 
....    T. 

White 

•'   ■ 

•"■' 

3.60 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
Ar-kansas  . 
Red    

.... 

.... 

•• 

.... 

•"• 

.... 

.02 

.06 

.21 

1.53 

.85 

30 

... 

.... 

.09 

0.62 

4.09 

... 

tv 

3.80 

0.85 

Georgetown 2 

Gilbert 2 

Glenwpod ^ 

0.80 

White    .... 

... 

.... 

T. 

.52 
2.li 

44 

.... 

.02 

.... 

1.94 

•••• 

'.'io 

.35 
T.' 

1.21 

1.65 

1.55 

.18 

1.00 
.19 

'.2i 
.80 

1.45 
.65 
.31 
.90 

2.19 
.65 

:;■ 

■■ 

.22 
.30 

■.'78 

'.'eo 

.07 
.112 
.45 
.07 
.60 

'.'io 

T. 
.36 
.22 
1. 
.60 
.04 
.03 
1.16 
.10 

'.'59 

.3) 

.05 

1.80 

47 

1.89 

Red 

..  . 

.... 

.... 

.. . 

.... 

.  • 

.... 

.... 

.... 

'.'62 
T. 

.... 

2.45 

Arkansas.. 

White.  .... 

.... 



•   •• 

.... 

8.35 

Green  Mountain.! 
Hankins tt 

•• 

3.56 

..  . 

.02 

'.. 

0.0? 

White 

Whito 

.... 

.... 

.... 

.... 

.10 

.... 

.... 

.7h 
.  14 
.03 
.10 
.32 
.04 
.05 
.39 

'!i!* 

17 

.46 

1.10 
.21 
.11 
.31 
T. 
.17 

1.18 
.18 
.08 
.12 
.15 
.20 
.17 
.42 
.76 
.26 
.46 

2.45 

Heber  Springs  .... 
Helena 2 

07 
..35 

.... 

0.47 

Mississippi 
White 

.06 

.... 

T.' 
.16 
.20 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 



0.48 

0.76 

H'iirhln.nrl 

Ouachita.. 

.... 

.... 

.... 



.42 

.07 

'tv 

.01 

1.35 

High  Peak ^ 

Hope  tt2 

Hot  Springs  

Index    *'' 

Irons  Fork  ....+ti' 

.... 

■.13 

';oi 

.... 

.... 

2.29 

Red 

.... 

.... 

0.90 

Ouachita.. 
Red....... 

■     • 

.... 

.... 

.... 

.12 

.03 

.02 
.10 

".02. 
.17 
.11 
.02 

.'30 

■r.' 

T. 

.... 

.. . 

.. . 

0.s3 
1.32 

2.90 

Ouachita.. 

White 

White .    .  . 

'!6i 

•    • 

.... 

T.' 

".W 



1.14 

Jonesboro '' 

Ijt».d  Hill 

.36 
.90 

T. 

.15 

0.98 

.03 
T. 
T. 
.04 

:::: 

.02 



2.68 

Little  Rook...i: 

LittleRock  Air'y. 

Lutherville 

Madisop  ' 

Magnolia ^ 

Mammoth  8pg  . .. 

Arkansas . . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
St.  Francis 
Red 

T. 

•  •• 

.24 
.36 
1   1? 

.... 

.... 

.... 

... 

T. 
T. 

0.66 
0.61 

1     .. 

3.45 

.3a 

.15 
1.75 

t.9C 

T. 

.48 
'.'20 

.03 

• 

0.96 

•••• 

■■'■'■ 

.;:. 

••■' 

.85 
T. 

t. 

.08 
.03 

0.97 

'■  White 

St.  Francis 
!  St.  Francis 
i  Ouachita.. 

. 

•••• 

••   • 

'.'6s 

'.'.". 

'J-. 

•••• 

.01 

tv 

•••• 

:;■.; 

. .  - 

:■■: 

3.16 
0.18 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airwa\ 
Monticello(near.  t 

Montongo ^ 

Morrilton    

Mouutainburg  ... 
Mountain  Home. . 
Mountain  Valley. 

Mount  Ida 

Mulberry 

NashvUle 

Newport 

Oden 

.21 
'•V 

.... 

.■;;■ 

0.69 
2.72 

:;■■ 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

0.18 

0.20 

Ouachita.. 

i  Arkansas. 

Arkansas. . 

Whit.o 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

.IC 

.'i4 

"27 

.01 
.19 

. .   . 

.41 

1.64 
.6C 
.64 
.9 

1.6f 
.8f 
.4£ 
.5S 
.5C 
.1£ 

1.94 

... 

::  ■ 

'.:.'. 

— 

' 

■ 

.18 
1.60 
■   .65 

.21 
1.06 

'.'66 
.01 
.87 
T. 

".i'> 

0.17 

.... 

.... 

.... 

— 

.... 

T. 

'.'C3 
.06 

.r,5 

.... 

.... 

1.59 
4.03 

.... 

.... 

■ 

.::: 

'.'.'.. 

:::: 

1.56 

.... 

.... 

•  • 

'.'.'.'. 

1.44 

Ouachita.. 
'■  Arkansas. . 

Red 

!  White 

Ouachita. 

••• 

:.:: 

1  .   .. 

.... 

.... 

.... 

... 

. .. 

— 

— 

i;;;; 

:::: 

"t'.' 

1    .23 

3.01 

.05 

.5J 

].... 
|.... 

2.20 
4.69 
1.2R 

— 

.... 

— 

... 

.... 

.... 

1 

.... 

i.... 

.01 
■f.' 
!  ".'62 

1   .OB 

1.12 

.... 

.30|.... 

.... 

.... 

1.7ti 

' 

.50 
.03 
.89 

1  1.25 

Osceola 

Ozark ' 

Mississippi 
!  Arkansas.. 

.02 

... 

.... 

.... 

.07 
T. 



.... 

.... 

.... 

.... 

1!;;; 



K.'.'. 

■ 

::: 

.43 

!'..! 

— 

I  0.69 
i  3.26 

'^^i 
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Daily  precipitation  for  October,  1939  [continued] 


Drainage 

Say  of  Month 

1        (        f        ( 

Stetioac 

basin 

1 

2 

S 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tota 

Paracould..... 

St.  Francis 

... 

.61 

.... 

.19 
.26 
.40 

.... 

.... 

.03 

.51 

.25 
1 

i.'iii 

.... 

1.4 

1  3 

Parkin 

i 

St.  Francis 

.... 

.... 

.... 

.... 

T 

T 

.(12 

.61 

1.0 

Pine  Bluff  .... 

2 

Arkansas.. 

.... 

(i6 

•f\ 

]  1< 

Pine  Ridffe.... 

a 

Ouachita.. 





.98 



... 

.   .. 

. 

0  0( 

PlantersTille  .. 

..n 

Ouachita.. 



.... 

".31 
.37 

.... 

.04 

.44 

I  01 

1  <H 

Pocahontas... 

White 

.04 

.... 

70 

04 

1. 1 

Portland 

...2 

Ouachita.. 



.   .. 

T. 

19 

0,5 

Prescott 

...  - 

Ouachita.. 

.... 

.... 

.  .. 

::.,  .17 

0, 1 

Rock  Springs. 

...t 

Ouachita.. 

.... 

— 

■54 

■."87 
.38 

.... 

.... 

•' 

.15 

3.  .TO 

.92 

5  8 

Roger*  (near) 
Rosebud 

...t 
...t 

White 

Arkansas. . 

.... 

.... 

.... 

.... 

.12 

.94 

OH 

1.4 
6.0 

Ross 

..« 

Ouachita. . 



.... 

••■■  ta; 

.... 

.. . . 

...  . 

'   ■ 

,82 

12 

1  9 

Russellvillo . . 

-    ♦♦ 

Arkansas.. 

.... 

T. 
.4-5 
.60 
.09 

.... 

02 

.43 

0.4 

St.  Charles... 

2 

White   ..  . 

.03 

.... 

.... 

.... 

..  .  . 

T. 

IK 

49 

35 

03 

2  8 

St.  Francis... 

2 

St.  Francis 

.12 

..  . 



.  .       . 

.05 

.03 

,92 

.... 

1  hi 

Searcy 

White 

... 

"iV 

.48 

.. .. 

.... 

.12 

.18 

T 

..36 

0  7 

Spring  Bank. 

•  t- 

Red . 

.... 

.... 

. .. . 

.   .1.. 

.80 

.30 

1 

1  5 

Story 

1 

Ouachita  . 

•• 

■  •       ' 

::.:  -...i/:.i 





66 

0.6 

Stuttgart 

2 

Arkansas  . 

.... 

.... 

. .   . 

■.55 
.98 

1.23 
.70 
.66 

..   . 

.  >       • 

....  :...i 

,      . 

84 

1  ;t 

Stuttgart    .... 

.tv^ 

Arkansas. . 



.  ... 

1  31 

2  3 

Subiaco 

Arkansas.. 

.... 

T. 

.... 

04 

16 

1  4 

Texarkana . . . 

...a 

Red 

.... 



. .. 

' 

T. 

1- 

31 

.13 

1  3 

Thornburg  . . . 

Arkansas.. 

... 

T. 

'1'. 

1   64 

60 

3  3 

Turnpike 

...tl  Arkansas.. 

.')i> 

.... 

.. 

ftfi 

0  S 

Underwood... 

..+tiOuachita.. 



... 

.... 

....2.  IS 
....,T. 

".it 

.... 

?  15 

39 

* 

4  9 

Waldron 

Arkansas.. 

.... 

T 

66 

.  •■  . 

0.6 

Warren 

.... 

Ouachita.. 

... 

.... 

.... 

.... 

. . . . 

1« 

VVhitecliffs  . . . 

2 

Red 



.    . . 

..  .  . 

18 

1  76 

75 

..          4. 6 
....      0. f 

1     1  I 

White  Rock  . . 

.      t 

Arkansas.  . 

.... 

.14 

T.  il.  80 

••••!••■• 

.  .  .  . 

. .. . 

35I 

Wilson 

2 

Misiisiippl 

••  •  ■?5 

... 

.... 



. .. . 

1  it 

Wynne 

...2 

St.  Francis 

••••'•••■' 

1 1..     .'    .Oil 

Daily  temperatures   for  October.   1939 


Stations 


)  Maximum 
'  (  Minimum 

)  Maximun* 

'  I  Minimum 

T>.>„._iii..  5  Maximum 

^•^tesTine i  Minimum 

D„„  it..r./.v.  >  Maximum 

Bee  Branch ,  jijnimum 

■D^.r.i^^  ««  S  Maximum 

^«nton55 j  Minimum 

f  Maximum 

'  Minimum 

^  Maximum 

'  '  Minimum 

BnonPTille  *  Maximum 

BooneTUie ,  Minimum 

BrinVUv  J  Maximum 


Alum  Fork.., 
Arkadelphia ' 


BentouTille  ••• 

Blytheville 


3 


11      12      13     14     15  I  16 

I        I 


18 


19  i  20  I  21   i  22 


Camden. 


.Jinimum 
S  Maximum 
'  Minimum 

ConwaT  S  Maximum 

Lonway ,  Minimum 

rr,i.T,.r,<.  S  Maximutt 

Co™'n« (Minimum 

rrn««tt  \  Maximum 

^'^°*^*" (  Minimum 

T->...io..<.ii.>  (Maximum 

Dardanelle J  Minimum 

T.„  rt„^^r,  '1  Maximum 

I'«*3"««° (Minimum 


Devils  Knob. 


i  Maximum 
I  Minlmuff 


Eureka  Springs 
Fayette Tille.  ... 


... .  S  Maximun 

»"">" i  Minimum 

„,  R„„.  j„  S  Maximum 

W  Dorado   J  Minimum 

.,     ,  .  .  )  Maximum 

^"B'«"<J i  Minimum 

)  Maximum 

i  Minimum 

S  Maximum 

'  '  Minimum 

FayettevilleExp.s|-^»JiSSm 

..„,j (Maximum 

i-oidyce }  Minimum 

£-„..»  a»,i>h«*.  S  Maximum 

Fort  Smith"* j  Minimum 

,,.,, ,,...  (Maximum 

Gilbert}^ j  Minimum 

i  Maximum 
t^ranuis j  Minimum 

„         . .  ,,*  )  Maximum 

GravetteW j  Minimum 

I  Maximum 
I  Minimum 


Green  Mountain.         

,,  ( Maximum 

Harrison (Minimum 

..  ,  (  Maximum 

"e'ena j  Minimum 

ui_Ki.,.H  5  Maximum 

Highland j  Minimum 

HopeWtt... 


Minimum 
Maximum 
Minimum 


a^ta^^^Tx^  (  i^aximum 

HotSpnngs (Minimum 


35 

39 

HI 

74 

46 

37 

71 

79 

39 

87 

72 

78 

30 

38 

70 

76 

35 

36 

71 

78 

42 

38 

71 

76 

3;^ 

40 

77 

80 

35 

39 

65 

69 

44 

46 

70 

75 

40 

38 

77 

75 

44 

41 

67 

74 

38 

40 

72 

80 

36 

40 

68 

75 

34 

40 

70 

77 

34 

38 

80 

74 

47 

41 

70 

78 

4?, 

46 

71 

78 

31 

33 

75 

79 

37 

38 

74 

79 

33 

37 

66 

70 

39 

47 

67 

74 

32 

34 

61 

73 

.39 

40 

72 

76 

41 

40 

71 

78 

41 

38 

70 

78 

40 

41 

81j 
49 
84 
48 
85 
49 
82 
49 
84 
39 
83 
5' 
84' 
54 
87!  87 
451  59 


83 

42 


83   85 
40l  47 


90 

64 

93 

63 

93 

67 

911 

64 

91! 

52' 

92! 

64! 

93! 

04; 

96! 

691 

91' 

65, 

93  i 

66 

95 

65 

91 

63 

93 

62] 

93 

66 

97 

69 

84 

67 

95 

68 

94 

62 

87 

33 

91 

65 

89 

68 

90 

66 

91 

68 

94 

72 

93 

62 

94 

67 

92 

60 

89 

70 

91 

63 

90 

65 

94 

71 

94 

65 

88 

67 


90 
63 
92 
63 
93 
67 
88 
65 
91 
61 
92 
74 
92 
681 
96 
66l 
91 
67 
93 
68 
95 
66 
92 
61 
92 
66 
94 
63 
95 
55 
85 
68 
94 
67 
93 
71 
94 
47 
91 
74 
90 
74 
91 
74 
90 
69 
94 
70 
93 
62 
93 
62 
93 
66 
89 
66 
93 
71 
89 
67 
93 
66 
93 
69 
88 
65 


87| 
62 
89 
65 
90l 
71] 
85; 
68 
91 
61 
88 
71 
90 
65! 
92I 
74i 
89 
" 
90 
641 
931 
68 
91 
68 
89 
60 
90 
69 
92 
69 
81 
67 
97 
64 
91 
67 
89 
64 
88 
71 
86 
72 
88 
74 
89 
68 
91 
73 
89 
65 
89 
67 
90 
71 
85 
68 
88 
68 
88 
66 
89 
63 
94 
68 
87 
66 


72' 

481 
74 
45I 
74' 
44 
80 
50 
72 
44 
73 
.37 
71 


661  46 

841  76 


41 
72 
58 
76 
48 
80 
45 
74 
43 
73 
51 
76 
45 
75 
44 
69 
45 
82 
67 
76 
52 
74 
66 
76 
38 
69 
39 
71 
38 
85 
73 
74 
43 
76 
37 
74 
44 
74 
36 
69 
45 
70 
37 
70 
48 
74 
48 
72 
49 
78  74 
61 1  46 


79, 


83  65' 

45  49i 

84  63, 

45  44 


84!  81 
52i  47 


801  82!  83 


77 
34 

81, 

35 


84 1  82 
39|  44 
79 1  85 
44  44 

83  83 
42  45 

84  83 
33  39 
78l  80 
45!  51 
74i  .. 
36 
86 
44 
82 
41 
85 
39 
87 
42 
70 
43 
83 
37 
85 
42 
87 
44 
75 
58 
81 
55 
83 
45 
84 
45 
80 
47 
76 
46 
79 
47 
79 
40 
81 
50 


85i  86!  891  90 


901 

42 1 
91 


55 1  53 

88;  90 

51!  50 

89  i  90 

391  47 

86  87 
561  48 

87  i  88 
50  54 
95  91 


23 


24 


25  26 


27 


28  29  30 


92!  861  85   83|  84! 


95  84! 

48'  48! 

95^  82 

48;  60 

92i  88 

48'  64 

94 1  82! 

44:  45j 

89|  8;^ 


.54 

50 

50 

59 1 

88 

90 

93 

84; 

51 

52 

50 

59 1 

91 

93 

94 

94 

40 

55 

,52 

58 

95 

96 

98 

87 

51 

52 

53 

60 

87 

96 

88 

86 

51 

49 

46 

61 

89 

93 

94 

84 

.53 

53 

52 

.52 

91 

90 

94 

84 

52 

61 

49 

58 

92 

93 

93 

80 

52 

52 

49 

58 

81 

82 

84 

76 

65 

68 

64 

62 

90 

93 

96 

89 

55 

50 

55 

69 

93 

93 

95 

86 

61 

62 

60 

60 

90 

89 

92 

87 

51 

64 

52 

53 

86 

88 

88 

83 

56 

56 

56 

69 

79 

84 

88 

81 

47 

46 

51 

68 

85 

87 

88 

82 

58 

46 

48 

67 

87 

89 

90 

92 

50 

60 

62 

65 

90 

90 

91 

83 

50 

54 

56 

64 

92 

90 

94 

82 

4;3 

3fl 

39 

46 

89 

92 

91 

78 

55 

.55 

50 

57 

85 

88 

91 

86 

49 

45 

60 

53 

87 

85 

90 

83 

59 

5S 

65 

6;i 

85 

8S 

88 

80 

55 

47 

46 

65 

88 

87 

93 

83 

.58 

56 

58 

69 

89 

91 

92 

81 

60 

6( 

56 

61 

90 

91 

93 

82 

46 

56 

67 

62 

88 

8! 

92 

80 

58 

60 

55 

62 

85  67  62 


62 
40 
59 
40 
66 
36 
60 
40 
60 
32 
60 
40 
62 
34   37 


65 


OCTOBEB,    1939 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 
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Daily  temperatures  for  October,  1939,  continued 


SUUoni 


Irons  Fork $W  j 

Jonesboro   ; 

Lead  Hill ] 

Little  Rock 

[Airway] 
Little  Rook.."* 
LuthervlUe 

Magnolia 

Slammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree.... 5$ 

Mena 

Monticello 

Morrilton % 

Mountain  Home. . . 

Mt.  Ida 

Nashville 

Newport 

Oden ••• 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Pine  Blntf 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Russellville tt 

St.  Charles 5? 

"^ean^v 

Stuttgart 

Stuttgart tti^\ 

Subiaco  

Texarkana  

rhornbursr ..   . 

Turnpike 

Waldron    

Warren 

White  Rock 

Wtlsoii 

Wynne  


Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximun. 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maxim\mi 
(  Minimum 
(  Maximum 
:  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
>  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  .Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
'  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 


42 1  45 


74 

41 

88 

44 

82 

42 

72 

30 

71 

44 

89 

35 

77 

38 

70 

45 

78  80 

44   44 

76  84 

36!  43 


82 
45 
83 
43 

83 
34 
81 
43 

80 
50 

81 
47 
86 
45 
83 
38 
79 
44 
81 
42 
84 
44 
84 
49 
83 
41 
87 
40 
83 
36 
81 
45 
82 
41 
83 
45 
84 
40 
83 
45 
77 
40 
85  86 


82 

65 

81 

67 

93 

62 

80 

60 

79 

64 

89 

64 

88 

66 

87 

63 

82 

62 

80 

68 

85 

64 

86 

61 

85 

55 

92 

65 

85 

65 

86 

64 

80 

62 

85 

70 

86 

66 

93 

64 

78 

55 

82 

63 

79 

59 

85 

55 

85 

65 

89 

69 

91 

58 

83 

60 

82 

60 

85 

60 

84 

58 

93 

63 

89 

65 

83 

63 

82 

61 


90 
62 
92 
63 
97 
60 
91 
67 
87 
69  68 


10  11   12 


67 
93 

65 
90 

65 

66 

93 

89 

64 

69 

91 

89 

67 

67 

91 

88 

70 

70 

95 

91 

68 

71 

95 

90 

64 

71 

89 

86 

62 

66 

92 

90 

70 

69 

92 

89 

61 

66 

88 

88 

64 

61 

94 

91 

69 

68 

94 

89 

74 

72 

95 

88 

82 

80 

90 

88 

67 

66 

92 

90 

63 

65 

92 

89 

66 

65 

89 

87 

68 

67 

97 

92 

63 

68 

96 

94 

70 

69 

93 

90 

esi 

70 

85 

81 

66 

67 

9i 

90 

69 

64 

86 

84 

68 

67 

90 

88 

63 

64 

93 

91 

67 

67 

66 

54 

80 

62 

80 

54 

76 

65 

74 

56 

80 

60 

80 

67 

76 

59 

83 

67 

75 

67 

78 

66 

85 

71 

72 

64 

78 

50 

79 

59 

80 

63 

80 

65 

68 

52 

88 

63 

72 

56 

81 

65 

81 

66 

82 

62 

85 

67 

82 

69 

68 

51 

86 

60 

81 

72 

81 

66 

80 

71 

79 

71 

85 

65 

82 

68 

77 

67 

72 

54 

86 

66 

89 

70 

76 

48 

80 

68 

82 

69 


73 

37 

73 

46 

75 

33 

73 

50 

71 

60 

74 

41 

76 

50 

73 

40 

72 

49 

72 

47 

71  80 

44 

73 

52 

76 

45 

75 

37 

74 

38 

72 

59 

76 

47 

75 

42 

78 


14   15  16   17  I  18 


80 

42 

81 

46 

82 

38 

84 

48 

80 

55 

79 

49 

85 

47 

84 

40 

78 

47 

81 

44 

82 

48 

82 

52 

81 

41 

83 

44 

85 

41 

83 

61 

82 

45 

81 

46 

85 

46 

80 

45 

77 

41 

82 

52 

83 

43 

79 

46 

83 

59 

79 

44 

82 

46 

80 

49 

82 

48 

80 

50 

80 

48 

80 

45 

86 

52 

84 

41 

76 

54 

83 

44 

82 

46 

77 

62 

68 

40 

83 

46 


63 

45 

71 

41 

66 

35 

62 

49 

64 

48 

73 

43 

71 

52 

72 

39 

69 

47 

60 

40 

64 

48 

70 

52 

63 

47 

67 

38 

66 

43 

77 

53 

72 

43 

61 

40 

85 

50 

6' 

47 

72 

41 

66 

51 

79 

40 

70 

48 

80 

54 

70 

40 

80 

46 

61 

48 

67 

46 

70 

43 

61 

49 

77 

43 

72 

55 

66 

43 

67 

36 

75 

46 

72 

60 

69 

40 

75 

31 

76 

53 


19  SO  21  22  23 


79 

40 

85 

46 

84 

37 

Hi 

46 

80 

54 

82 

50 

85 

48 

84 

41 

81 

46 

84 

43 

81 

48 

83 

51 

84 

44 

85 

44 

83 

39 

82 

49 

83 

43 

82 

45 

83 

47 

83! 

46 

79 

42 1 

85 

49 1 

84 

44 

81 

41 

84 

48 

80 

43 

85 

45 

81 

47 

85 

45 

83 

47 

83 

46 

85 

46 

87 

50 

84 

39 

76 

66 

84 

42 

84 

44 

76 

58 

79 

43 

85 

44 


80 
39 
84 
46 
86 
38 
84 
45 
81 
62 
83 
50 
87 
46 
84 
42 
79 
45 

44 

83 
47 
85 
50 
84 
43 
87 
45 
85 
38 
83 
47 
84 
46 
82 
43 
85 
42 
81 
46 
78 
43 
86 
49 
83 
45 
82 
40 
85 
47 
82 
43 
85 
48 
80 
47 
85 
45 
82 
47 
83 
46 
85 
46 
88 
49 
85 
40 
76 
66 
85 
42 
85 
42 
77 
58 
79 
50 
84 
52 


81 

39 

84 

45 

86 

38 

83 

43 

82 

53 

83 

50 

88 

46 

84 

41 

82 

44 

84 

43 

83 

48 

80 

60 

81 

41 

86 

45 

86 

36 

85 

48 

83 

41 

83 

43 

87 

43 

83 

46 

79 

42 

88 

49 

84 

43 

86 

44 

87 

47 

82 

45 

86 

43 

85 

46 

84 

43 

85 

46 

85 

44 

87 

45 

88 

61 

86 

35 

76 

59 

85 

41 

89 

44 

77 

60 

84 

45 

86 

43 


87 

47 

87 

67 

89 

45 

88 

56 

87 

69 

86 

62 

91 

58 

87 

47 

86 

55 

92 

61 

89 

60 

90 

58 

91 

45 

90 

51 

91 

46 

90 

53 

88 

51 

88 

52 

92 

50 

88 

52 

83 

61 

91 

60 

87 

50 

87 

64 

92 

57 

86 

52 

90 

51 

88 

56 

92 

60 

89 

56 

88 

50 

89 

56 

93 

59 

91 

50 

82 

61 


21  25 


901  94 


47 
95 
47 
93 
42 
92 
58 
93 
47 
901  SO 
58 1  50 


80 

64 

85 

67 

90 

67 

80 

65 

80 

69 

86 

67 

84 

69 

88 

66 

84 

70 

85 

63 

82 

67 

80 

69 

89 

63 

91 

63 

83 

71 

85 

68 

85 

68 

82 

70 

86 

69 

85 

57 

83 

67 

82 

71 

85 

68 

78 

65 

84 

69 

85 

65 

89 

71 

81 

64 

85 

67 

82 

67 

84 

62 

90 

69 

88 

60 

86 


26  27 


62 

85 
71 

80 
68 
68 
62 
86 

66l  66 

861 

60l 


81 
64 
91 
73 
85 
70 
72 
63 
80 
66 
87 
71 
72 
62 
81 
67 
85 
64l  69 


28  29 


83  761 


74 

88 

68 

85 

68 

90 

76 

76 

55 

87 

72 

85 

72 

86 

73 

87 

72 

87 

72 

85 

66 

90 

75 

89 

70 

79 

49 

88 

66 

87 

71 

70 

54 

82 

71' 

88 

70l  40 


SO 

31 

55 

64 

38 

21 

58 

58 

39 

27 

62 

66 

28 

20 

60 

6;^ 

43 

30 

50 

62 

40 

34 

57 

54 

35 

28 

67 

67 

40 

28 

58 

57 

as 

24 

60 

58 

44 

31 

60 

57 

35 

28 

57 

65 

41 

29 

62 

60 

45 

•"^ 

58  62 


381 
f.3 


37  23 

61  69 

35  241 

61  66: 

41 1  28 

60l  60 

40!  31 


581 
421 
65i 
38 
56 
&5 
57 
40 
65 
45 
60 
38 

m 

41 
64 
33   42 
52 


u   -*< 


77.0 

47.2 
79.4 
50.2 
80.3 
43.0 
79.6 
61.6 
77.0 
64.9 
79.0 
51.4 
83.6 
62.9 
79.3 
46.1 
78.6 
51.5 
78.4 
48.9 
80.0 
52.1 
81.1 
54.7 
80.3 
48.5 
82.0 
47.3 
81.1 
46.5 
81.4 
54.0 
79.9 
50.2 
79.3 
50.1 
84.4 
50.6 
79  7 
49.3 
76.5 
48.7 
81 .3 
55.1 
80.0 
4H.5 
79.5 
49.2 
K^.l 
.54.4 
78.6 
48  1 
83  5 
52.2 
78. 5 
52.0 
81.4 
60.0 
78.8 
52.4 
78.9 
51.5 
82.4 
50.2 
84.5 
54.9 
81.1 
46.7 
73.4 
52.  7 


691  65 

30  42 
62!  67 

39!  35 

(j5  601  60 

31  39|  36 
66!  63  69 
30i  40l  261 


81.7 
51.5 
74.4 
53.6 
78.2 
52.0 
81.2 
50.4 


DaUy  Evaporation  [inches],  M.ean  Temperature  [F»],  and  Wind  Movement  [miles]  for  October,    1939 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 


Data 

Day  of  month 

5 

Station 

1 1 1 

1       1 

1 

27  1  28  !  29  1  80 

1        !        1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10      11 

12 

13      14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1  24 

25 

26 

31         g 

"e^x'p    Farm  *^««-  tern. 
■    "*••  '^''^™      Windmos'e 

.260 
58 
64 

.181 
5S 
22 

.  n9 

63 
23 

.191 
66 
27 

.228 
70 
48 

.081 
80 
33 

.231 

81 
38 

.250 

81 
70 

.lil 

78 
58 

.260 
73 
31 

157 
60 
36 

.250 
66 
42 

.•12 
66 
23 

.171 
59 
33 

.230 
55 
70 

.177 
58 
16 

.161 

64 

8 

.134 
64 
25 

.175 

64 

7 

.170 
65 
23 

.110 

68 
19 

.200 
75 
30 

.184 
75 
18 

.260 
72 
49 

.100.0961.092 
74      80'     80 
551     65j     93 

.233 
55 
92 

.  228 
50 
32 

.  129 
51 
40 

.168 
47 
66 

5.  409 
66.2 
1246 

! 
Irons  Fork... 'Ji^^^aP-  ,,„ 
EXP.  Forest    [^f- ^^ 

.161 
52 

15 

.n92 

56 
9 

.116 
64 
17 

.179 
68 
22 

.122 
74 
32 

.075 
78 
12 

.167 
76 

J7 

.154 
78 
17 

.155 
77 
24 

.109 
60 
14 

.137 
55 
11 

.080 
62 

4 

092 
61 
2 

123 

54 

8 

.106 
62 
11 

.077 

56 

6 

.066 
60 

1 

.074 

60 

4 

.085 
60 
3 

.080 
60 

1 

067 

67 

5 

.086 

68 

3 

.072 
66 

1 

.132 
64 
14 

.039.095.041 
72      68.... 
33      19      22 

1 

.160 
51 
20 

.061 

46 

4 

.041 
46 
12 

.057 
42 
1.0 

3.104 

62.1 

372 

Kussellville 

Ozark  Nursery. 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

.  2fl.S 
70 
3J 

■'It 
19 

.218 
56 
51 

.142 
68 
9 

.188 
74 
21 

.176 
80 
33 

.348 
88 
37 

.132 

84 
28 

.196 
81 
42 

230 
73 
68 

.160 
60 
27 

.114 

66 
15 

188 
64 
26 

206 
63 
34 

.114 
53 

48 

.116 

58 

2 

.140 
64 
11 

.186 
65 
16 

144 
66 
21 

.146 

64 

4 

.174 
70 
19 

.114 

71 
Jl 

.200 
71 
13 

.170 
75 
46 

.142 
8(1 
59 

.098 
77 
20 

.144 
80 
69 

.128 
60 

52 

.264 
52 
12 

.092 
51 

72 

112 
46 
41 

6.094 

67.8 

966 

Stuttgart.   ..M 
Bice  Exp. Farm 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.060 
54 
41 

110 
58 

26 

.123 
6) 

22 

.134 
67 
29 

.162 
71 
67 

.091 

77 
82 

.169 

78 
70 

155 
77 
62 

.216 
77 
74 

.163 
75 
101 

.125 
60 
61 

114 
64 
32 

.086 
64 
12 

.138 
55 
54 

.152 
53 
70 

.089 
56 
18 

.083 
62 
13 

.084 
64 
9 

.113 
64 
17 

.095 
64 
11 

.100 
69 
15 

.146 
70 
65 

.107 
72 
10 

.208 
71 
65 

.149 
73 
103 

.079 
78 
125 

.122 

80 

165 

.174  .091 
.57      48 
132      15 

.092 
52 
37 

.100 
44 
63 

3.830 
65.2 
1646 

60 


CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


OCTOBEB,  1939 


PI  A 


4'»?3 


PHILLIPPSj^Xf 


;         ^        ^7   -UNION        ^■^^''^D'-Ey' 

L..JJ1 L^.?iHil8.Aj ^  „j^ I ) 


Daily  Bivor 

Stag-es 

for  October,  1 

939 

station! 

Rivers 

1' 
Floo(3  \     , 
Ptagej, 

2        3  1     4 

5 

6 

1 
7        8 

9 

1 
10      11 

12      13 

i 

14 

15 

16 

1 

1 
18      19  1  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

S 

Koit  Sniitb 

...\rkansa« 
...      do.... 

22 
22 

2.3 

2.3 

•i'.s 

'2!3 

'2!3 

2.2 

'2!2 

2.3 

2.2 

1 

V»n  JJuren  ... 

2.3 

•2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.1 

2.2 

2  1 

2  1 

2.2 

2.2 

2.2 

i.'i 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2  5 

2.8 

2.9 

2.9 

2 

Mulberrv 

..Mulberrv. 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.5 

0  5 

0  5 

0.5 

0.5 

0.7 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.6 

0.  «1  0  6 

0.6 

0.6 

0.7 

0.9 

1.1 

1.1 

1.0 

1 

Danville  

.Petit  .lean. 

20 

2.3 

2.2 

2.2 

2.3 

2.3 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.5 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2  2 

2.3 

2.3 

3  6 

3.4 

.t.O 

2 

Oaarlt 

..  Arkansas. 

22 
22 

-1.4 

-1  3 

-1.4 
0.5 

-1.5 
0.3 

-1.5 
0.3 

-1.5 
0.3 

-1.6 

0.2 

-1.6 
0.2 

-1.6 

0.2 

-1.4 
0.2 

-1.4 
0.4 

-L4 
0.4 

-1.3 
0.3 

-1.8 
0.3 

-1.3 
0.3 

-1.3 
0.4 

-1.3 
0.4 

-L3 

0.4 

-L3 
0.3 

-1.3 
0.3 

-1.3 
0.3 

-1.3 
0.4 

-1.4 
0.4 

-1  4 
0.3 

-1.4 

0.2 

-1.4 
0.3 

-1.3 
0.5 

-1  1 
0.5 

-0.9 
0.6 

-0.9 
0.8 

-0 

Dardanelle 

......do.... 

0.5    0.4 

1 

Morrilton 

do  .... 

20 

-3  6-3.71-3.8 

-3.8 

-3.9 

-3.9 

-3  9 

-3.9 

-3.8 

-3.8 -•1.0 

-3.9 

-3.9 

-4.0 

-4.0 

-4.0 

-4.0 

-4.0 

-4.0 

■4.0 

-4.0 

-4.0 

-4.0 

-4.0 

-4.0 

-3.8 

-3.9 

-3.8 

-3  9 

-4.0 

-3 

Little  Bock. 

do  .... 

23 

-1.2-0.81-1.0 

-1.4 

-1.6i-1.6 

-1.7 

-1.8 

-1.8 

-1.8-1.8 

-1.8 

-1.8 

-1.8 

-1.3 

-1.8 

-1.8 

-1.8 

-1.8 

-1  8 

-1.8 

-1.8 

-1.9 

-1.9 

-1.8 

-1.9 

-1.9 

-1.8 

-1.8 

-1.8 

-1 

Pine  Bluff 

do..  . 

25 

2.31  2.4!  2.7 

2.7 

2.4 

2.3 

2.3 

2.1 

2.3 

2.0    2.0 

■^.0 

2.0 

2.0 

•2.0 

2.0 

2.0 

1.9 

1.9 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

1.9 

L9 

1.9 

1.9 

1.9 

1  9 

1.9 

1 

Gilbert 

Buffalo 

30 
10 

2.6    2.4 

3.4l  3  3 

2  4 
3.2 

2.3 
3.0 

2  4 

2.9 

2.5 
2.9 

2.7 

2.8 

2.6 

2.7 

2.5 

2  7 

2.5  2.5 

2.6  2.6 

2.5 
2.6 

2.5 
25 

2.5 
2.5 

2.5 
2.6 

2  5 
2.4 

2.5 
2.4 

2.5 
2.4 

2.5 
2.4 

2.5 
2  4 

2.5 
2.4 

2.5 
2.4 

U 

2.6 
2.3 

2.7 
2.3 

2.7 
2  3 

2.8 
2.3 

2.7 
2.7 

2.7 
2.8 

2.7 
S.O 

? 

Doniphan.  Mo. 

..Current  .. 

3 

Black  Rock.  .. 

...Black.  .. 

14 

2.5[  2.2 

1.6 

1.6 

1  5 

1.5 

1.5 

1.5 

15 

1.8    1.9 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6 

1  5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.4 

1.5 

1.5 

1.6 

1.7 

1.7 

1 

Heber  Springs. 

Little  Red. .  . 

30 

1.7!  L8 

1.8 

1.7 

1.7 

1.6 

1  6 

1.5 

1.5 

1.5J  1.5 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4!   1.3 

1.3 

1  3 

1.3 

1.3 

1.3 

l.S 

1.3 

1.3 

1.8 

1.3 

1.3 

1 

OzarkBeaciiMo 

...White... 

.W 

-0.5 

-0.5 

-0.4 

-05 

-0.5i-0.5 

0.5 

-0.5 

-0.6 

-0.5|-0.5 

-0.5 

-0.5 

-0.5 

-0.4 

-0.5 

-0  5 

-0.51-0.4 

-0.4 

-0.5 

-0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.5 

-0 

(Jotter 

.   .    .do 

21 

2.6 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5|  2.6 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5    2.5 

2.5 

2,5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2  5 

2.5 

2.5 

2.5 

2 

("alico  Kock. .. 

do..   . 

18 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.1 

0.3 

0.4 

0.3 

0.3    0.3 

0.3 

0.3 

0.0 

0.2 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3|  0.3 

0  3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.1 

0.6 

0 

Hatesville 

do  .... 

23 

4.6 

4.5 

4.4 

4.4 

4.4 

4.5 

4.9 

4.6 

4.5 

4.6    4.5 

4  5 

4.5 

4.5 

4  6 

4.5 

4.5 

4.1 

4.5 

4.5|  4.5 

4.5 

4.41   4.4 

4.4 

4.5 

4.7 

4  8 

4.7 

5.0 

5. 

-Vewport 

do  .... 

26 

0.2 

0.31  0.2 

0  0 

0.1 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0  11  0.2 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.(> 

0.0 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0. 

(Georgetown    .. 

do  .... 

21 

0.4 

0.4 

0  6 

0.5 

0.7 

0.8 

O.T 

0.7 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.3 

0  3 

0.2 

O.l 

0.1 

0.1 

0.  I 

0.1 

0  1 

0. 

l)es  .^ro  

do  .... 

24 

3.0 

3.0 

3.2 

3.4 

3.5 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 

3.0 

3.4 

3.4 

3.3 

3.3 

3.31  3.3 

3.3 

3.  31  3  2 

3.1 

3.1 

3.1 

3.0 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2. 

Clarendon  .... 

do.... 

26 

6.6 

6.6 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.9 

6.8 

6.7 

6.7 

6.8 

6.8 

6.8 

6.8]  6.8i  6.8 

6.8 

6.71  6.7 

6.7 

6.6 

6  6 

6.5 

6.5 

6.5 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

6.3 

6 

St    Charles 

do  .... 

25 

7.3i  7.2 

7.2 

7.2 

7  3!   7. 4 

7.5 

7.4 

7.4 

7.3 

7.3 

7.4 

7.4 

7.41  7.4|  7.4 

7  4 

7.3 

7.2 

7.2 

7.2 

7.1 

7.0 

7.0 

7  0 

7.0 

6.9 

6.9 

6.9 

6.9 

6. 

Caddo  .. 

17 

5.3!  5.3 
4.4!  3.9 

5.3|  5.2 
4.41  4.2 

5.2!  5.2 

5.2 
4.6 

5.2 
4.1 

5.2 
4.0 

5  3 
5.0 

5.2 
4.S 

5.2 
4.4 

5.2 
4.8 

5.2    5.1|  5  1 

5.1 
3.6 

5.1 
4.1 

5.1 
4.2 

5.1I  5.1 
4.3|  4.1 

5.1 
4.3 

5.1 
3.9 

5.1 

3.8 

5.1 
4.2 

5.1 
4.3 

5.2 
4.1 

5.2 

4.8 

5.2 
4.9 

5  2 
4.2 

5. 

Arkadelphia  .  ■ 

.  Ouachita . 

4.5 

4.5 

4.3    4.2 

3  8 

3 

Boughton 

Little  Mo.    . 

20 

2.9    3.0 

2.9    3.0 

3.2 

3.0 

3.0 

3.0 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3  ll  3.0 

3.0 

3.0 

3.1 

3.2 

3.1    3.1 

3.1 

3.0 

3.0 

3  1 

31 

3  1 

3.1 

3.1 

3.1 

3. 

Camden    

.Ouachita  .. 

26 

5  l!  4.51  4.11  3.9 

4.2 

4.2 

4.5 

4  7 

4.1 

4.5    4  2 

4.2 

4.4 

4  0    4.6 

4.6 

4.5 

4.2 

4.0 

4.0    4.3 

4.4 

4.4 

4.3 

4.3 

4.1 

4.3 

4.6 

4.4 

4.6 

4. 

Benton 

.Saline 

20 

3.3 

3.4 

3.5 

3.4 

3.3 

3.3 

3.2 

3.2;  3.2 

3.2 

3.2 

.t.  1 

3.1 

3.1    3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1    3.1 

31 

3.1 

3.1    3.0 

3.0 

.1.0 

3  0 

3.0 

3.1 

3 

Whitecliffs  .... 

Little  River 
....Ked 

25 

1 ....  L. 

25 
25 

5.8 
2.3 

5.8 
2.3 

5.8 
2.3 

1:'. 

5.7 
2.2 

5.7 
2.2 

5.7 
2.2 

5.7    5  7 
2.2!  2.2 

5.7 
2.2 

5.7 
2.2 

5.8 
2.2 

5.8 
2.3 

4  8    5.7 
2.3!  2.4 

5.8 
2.4 

5.6 
2.4 

5  6 

6,1!  6.4    6.4 

6.4 
3.1 

6.4 
3.0 

6  2 
3.0 

6.0 
2.7 

5.8 
2  6 

5.H 
2.5 

6.7 
2.4 

5.7 
2.4 

5.7 
2.3 

5. 

Fulton 

do 

2.4    2.6 

2  6|  3.1 

2 

Big  Lake  Oiitl't 

St.  Francis. 

10 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2  71  2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7!  2.7 

2  7 

2.7 

2.7!  2.7 

2.7 

2  7 

2.7 

2.6 

2.6 

2.6 

2  6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.7 

2. 

St.   Francis... 

....     do  ... . 

18 

2.9 

2.9 

2.8 

2.8 

2.7 

2.7 

3.1 

3,1|  3.0 

6.5 

8.1 

7.0 

6.5 

6.0 

5.4 

5.1 

4.9 

4.4;  4.2 

3.9 

3  6 

3  4 

3.2 

2.9 

2  9 

2.8 

3.0 

3.2 

4.0 

4.6 

4. 

St.  Franci,'  L.L. 

do  .... 

16.0!l5.0 

13.6 

15.6 

16.5 

15.7 

14.4 

15.5!  16. 5 

15.7 

13.4 

16.0 

16.0 

17.(1 

16.0 

15.4 

14.5 

14.0' 16.3 

17.1 

17.8 

18.0 

17.8|16.9 

17.5 

17.9 

18.1 

17.4 

16.5 

15.4 

13 

Marked  Tree  . 

do  ..  . 

17 

2.(1 

1.9 

2. 6 

0.7 

0.1 

1.9 

2.5 

1.0 

0.1 

2.9 

2.9 

2.5 

0.5 

n.o 

3.0 

3.0 

2.8 

2.6 

0,5|  0.2!  0.1 

0.1 

3.0 

3.2 

0  5 

0.2 

0.2 

3.2 

8.2 

3.0 

2. 

Parkin 

do  .... 

2S 

1.4 

2  1 

2  8 

2.7 

2.3 

1.6 

1.5 

2.6 

2  3 

1.7 

1.5 

2.6 

2.6 

2.1 

14 

2.0 

2  7 

2.8 

2.6 

2.0 

1.4 

1.2 

1.1 

1.4 

2.7 

2.2 

1.5 

1.7 

2.0 

2.9 

2. 

Madison     . .   . . 

...      do  .... 

32 
42 

O.H 
1  2 

0.5 
1.0 

0.7 
0.8 

1.2 
0.7 

13 
0.5 

1.1 
0.9 

0.6 
1.1 

0.6 
0,7 

1.1 

0.2 

1.2 
0.1 

0.9 

n.3 

0.7 
0.4 

1.0 
0.4 

1  1 

0.4 

0.9 
0.3 

0.4 
0.0 

0.5 
0.3 

1.1 

0.4 

1.2 
0  2 

1.1 
0.1 

0.8 
0  3 

0.4 
0.4 

0.2 
0.5 

0.1 
0  5 

0.3 
(1.6 

1.0 
0.6 

0  9 
0  6 

0.7 
0.7 

0.2 
0.7 

0  5 

0.7 

1. 

Helena 

Mlsiil«:ippi . 

0. 

Arkansas  City 

-io.... 

42 

1  2 

1.1 

0  9 

0.7 

".6 

0.5 

0.5 

O.g 

0  7 

0. 3  -0. 1 

-0  3 

-0.4 

-0.5 

-f>.6i-0.5 

-0.3 

■0.1 

o.n 

0  l!-0.1 

■0.  3 

-0.4 

-0.5 

-0.61-0.7 

-0  8 

-0.8 

-0  8 

-0.9 

-1. 

Symbols  for  Climatologrical  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  havit 
or  more  years  of  record.  Departures  oi  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-Tear  peril 
for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  foi  the  period  to  19vl5.  inolusivft  ?Also  on  other  dates.  "Not  used  in  means  and  sunimarien  tiEvaporation  station.  tP( 
office  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters ',•>.'.   number  of  days  missinK 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table:— Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  1 
corded  is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  '  Weather  Bureau  Station:  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  2precli 
tation  is  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours  t Precipitation  measured  with  recording  gage.  'Included  in  the  next  measu 
ment.  '1.  Trace,  or  pret'lpitation  less  than  0.01  inch.  tJEvaporation  .Station,  -f Post  Office  addresses  as  follows:  — AUim  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet.  Manili 
Bough  ton.  Route  4,  Prescott;  Devils  Knob,  Salus:  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock  Index,  Route  S.Texarkana:  Irons  Fork.  Irons  Fo 
Experiment  Forest,  Mena;  Lutherville.  Route  1.  Lamar:  Rogers,  Route  3.  Rogers:  Rosebud,  Route  2.  Mt.  Vernon:  Spnn!,fbanlc,  Dold ridge;  Turnpike.  Dover: White  Rock.Cas 
Hankins,  Monticello,  Montongo.  Plantersville.  Rock  Springs,  Ross  and  Underwood,  Soil  (Conservation  Service.  Monticollo:  High  Peak  Mt.,  Norman,    Mulberry,  R  1,  Mulberr 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Teinperatures:--Theniiometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated  "'Midnight  to  midnight  ??The 
moineters  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.     IJEvaporation  station 

Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark.ll-29-89-ltS0 
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Prick:  25  Cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington  D.  C. 


GENERAL    SUMMARY 

The  average  temperature  for  the  month,  based  on  the  reports 
of  71  stations,  was  48.8°,  which  is  2.5°  below  the  49-year  aver- 
age. Monthly  means  ranged  from  42.5°  at  Lead  Hill  to  54.2° 
at  El  Dorado.  Temperatures  averaged  above  the  normal  from 
the  7th  to  the  10th  and  from  the  16th  to  the  20th.  The  high- 
est temperature  recorded  during  the  month  was  87°  at  Cam- 
den on  the  8th  and  at  Dumas  on  the  9th.  The  lowest  temper- 
ature was  14°  at  Gilbert  on  the  28th  and  at  Thornburg  on  the 
5th.  The  greatest  daily  range  was  56^  reported  at  Thornburg 
on  the  14th. 

The  average  precipitation  for  the  month,  based  on  the  re- 
ports of  109  stations,  was  3.39  inches,  which  is  0.35  inch  be- 
low the  49-year  average.  Rainfall  was  above  the  average  at 
most  southwestern  stations  and  several  northwestern  stations; 
below  elsewhere.  Nearly  all  the  precipitation  during  the  month 
occurred  during  the  period  from  the  10th  to  the  19th  and  on 
the  30th.  Monthly  amounts  ranged  from  0.98  inch  at  Blythe- 
ville  to  6.81  inches  at  Texarkana.  The  greatest  amount  re- 
corded in  any  24-hour  period  was  3.60  inches  at  Fulton  on  the 
ISlh.  Snowfall  was  reported  on  the  2d  in  the  northwestern 
corner  of  the  State  Bentonville  reported  2.4  inches,  Gra- 
vette  and  Eureka  Springs  2.0  inches  and  a  half  inch  at  Rogers 
and  Fayetteville.  The  average  number  of  days  with  0.01  inch 
precipitation  was  7. 

The  first  killing  frost  of  the  season  was  reported  by  many 
stations  on  the  4th  and  5th.  The  length  of  the  growing  sea- 
.'^on  for  scattered  stations  over  the  State  were  as  follows:  Ben- 
tonville, 227  days;  Batesville  Airway,  207  days;  Corning,  202 
(lays;  Blytheville,  186  days;  Fort  Smith,  211  days;  Little 
Kock  Airway,  229  days;  Marianna,  234  days;  Hope,  226  days; 
and  Portland,  224  days. 

The  small  amount  of  cotton  and  corn  that  was  still  in  the 
fields  at  the  beginning  of  the  month  was  gathered  early  in  the 
month.  Other  out-of-door  farm  activities  were  plowing,  plant- 
ing of  winter  grains,  clearing  fields,  butchering,  repairing  or 
building  fences  and  cutting  wood  for  fuel.  Indoor  feeding  for 
-tock  was  necessary  as  there  was  very  little  grazing. 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,   AND  SUNSHINB 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level  i 


'jt'utonville 
■ort  Smith 
-itrle  Un,.k 
I'^mphis 


3(1. 3-i 
30.30 
311. 2S 


Wind 


C8— ^ 


.a    I    = 


30.76 
30.73 
30.72 


.30.27'  30.6;; 


27  I  29.871  10 

27  29.!m|  30 

27  29.  !'2i  30 

'27  (  2i).«5l  19 


b.3 
5.8 
O.fi 


24 
IS 
20 
24 


sw. 
s. 

lie. 
n. 


10 
10 


Relati 

ve 

humidity 

^ 

n 

o 

o. 

o 

o 

CO 

la 

CO 

<= 

2l 

«3 

80 

5!) 

hs 

»7 

.'>6 

65 

88  1  .56  I 

72    1 

Death  of  C&rl  A.  Starck 

Mr.  Carl  A.  Starck,  who  was  our  cooperative  observer  at  Rogers 
continuously  for  44  years,  passed  away  early  on  the  morning  of  Nov- 
ember 7th,  1939,  at  the  age  of  81  years.  He  served  without  compen- 
sation, merely  for  the  love  of  the  work  and  the  satisfaction  of  contri- 
buting to  the  welfare  of  his  fellow  men.  His  work  was  excellent 
throughout. 


Miscellaneous  f  benomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 


Dense  Fos , 

Light  Hail    . . . , 
Moderate  Hail 
Tliunderstorm 


5   6 


7   8  9  10 


*  •!  • 


12Jl3|l4|l5Jl6|17 


1 


20121 


22  23,24|25i26  27  28j29,30  31 


3   3 


21  21  1 


.1  21  3; 


COMPARATIVE    DATA    FOR  NOVEMBER 


Year 


891... 

892.... 

893.... 

894.... 

893.... 

896.... 

H97 

898   ... 

899.... 

900.... 

901.... 

902.... 

.903.... 

904.... 

905.... 

906.... 

907... 

908.... 

909.... 

910.... 

911.... 

912.... 

913.... 

914.... 

915.... 

916.... 

917.... 

918.... 

9)9.... 

920.... 

921.... 

922.... 

923.... 

924 . . . . 

925.... 

926.... 

927.... 

928.... 

929.... 

930.... 

931.... 

932.... 

933.... 

934.... 

935.... 

936.... 


937 .... 
938.... 
939... 
Period . 


Temperature 


49.7 
49.9 
49.3 
50.4 
49.9 
.')2,  8 
51.6 
47.5 
54.3 
51.4 
50.5 
56.5 
47.6 
51.4 
53.2 
50.2 
49.0 
53.8 
59.3 
51.5 
46.8 
50.5 
57.6 
52.6 
54.8 
52.1 
50.7 
49.7 
51-4 
47  8 
54  9 
52.9 
5'>.8 
53.4 
."SO  4 
47.2 
56.7 
50.2 
46.1 
50.5 
67.6 
46 .7 
53.0 
54.0 
49.8 
48,5 
48.3 
50.7 
4S.  8 


84 
81 
82 
88 
88 
87 
87 
90 
88 
90 
89 
89 


85 


89 

85 


85 


86 
89 


81 
88 
89 
81 
96 
82 
85 
87 
88 
82 
85 
88 
89 
87 
90 
89 
87 
96 


10- 
20 
10 
12 
16 

8 
15 

9 
17 
18 
15 
18 

2 
17 

9 
13 
10 

5 
16 
17 

5 
13 
20 
11 
17 
10 
11 
18 
14 
10 
17 
20 
21 
15 
15 
10 
20 
13 

7 

16 
18 

9 
20 
20 
16 
12 

6 

8 
14 


Precipitation 


.  5.56 
5.83 
4.2l 
1.12 
4.82 
4.34 
2.82 
3.20 
2.61 
4.28 
2.99 
6.66 
0.64 
1.38 
3.28 
5.90 
5.71 
5.40 
3.75 
0.47 
3.18 
1.66 
2.47 
2.32 
5.40 
2.95 
1.96 
3.  91 
6.27 
1.95 
5.  .53 
3.89 
3.34 
2.36 
5.67 
3.  .33 
3.67 
4.25 
2.61 
4.15 
6.34 
1.98 
1  86 
6.89 
3.81 
3.00 
4.99 
.5.26 
3.39 
3.74 


1.2 

0.0 

T. 

0.1 

0.1 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.0 

T. 

0.1 

T 

T. 

0.1 

T. 

T. 

0.0 

0.0 

0.2 

T. 

0.0 

T, 

0.1 

T. 

T 

0.1 

'J'. 

T 

T. 

0.0 

0.3 

T. 

T 

0.7 

0  1 

T. 

2.3 

■J\ 

T 

':    1 

T 

0.6 

T. 

0,2 

0.5 

0.1 

T. 

0.1 


Number  of  days 


13 

11 
14 
19 
14 
14 
16 
13 
13 
15 
16 

S 

13 
17 
16 
14 
16 
15 
13 
16 
14 
19 
10 
15 
16 
20 
17 
15 
17 
15 
13 
16 
15 
16 
16 
14 

7 

13 
10 
16 

9 
16 

la 

15 
8 
17 
13 
16 
12 
12 


10 
12 
S 
5 
11 
9 
S 
■9 


18 


9 
9 
9 
9 
9 
5 
8 
4 
U 
9 
9 


n 

10 

11 
11 

H 

u 

9 
10 
11 

!.=; 

14 
14 
10 
15 
111 
8 
in 

16 
8 

11 
8 

IS 

11 


Corrections 

September,  19?>9.  Searcy,  wind  directidn  should  be  SE.  Warren, 
partly  cloudy  days,  .";  cloudy  '2V.  While  Kock,  greatest  iirecipiiation  in 
24  hour.-^  0.(i7  inch.  •     ,    ,• 

Octolier,  ]939.  Hope  wind  direction  should  he  S\\  .  .Ucna  wind  dir- 
cctirin  slumld  be   NW. 


^$;-i:"" 
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CUmatoIog'ical  Data  for  November,  1939 


Stations 


Counties 


H 


U    go 

o  cd 

■a  >, 


Temperature   (Cesrees  Fahrenheit)        I    Precipitation,  inches    I       Number  of  days 


03 
•I 

2$ 
S  a 
«>  2 


I.  a 
C5T3 


a  o 


a;  :: 


—  a 

a  a 


Alum  Fork t 

Amity 

Arlcadelphia 

Arkansas  City  . . . 
Batesville  Airway. 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

BentonvlUe 

Bigr  Lake  Outlet  .t 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Bougrhton t 

Brinkley 

Calico  Rock  ... 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle 

l)e  Queen 

Des  Arc 

Orfvils  Knob    t 

l)\imas I 

Kl  Dorado j 

England | 

Eureka  Springs- . . 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp.. 

Fordyce 

Fort  Smith 

Kt.SmithWtr.P.   .t! 

Fulton 

Georgetown 

Oilbert ; 

•"^lenwood 

Grannis 

Gravette i 

Green  Mountain  .jl 

Hankins j\ 

Harrison 

Heber  Spgs.  (near) 

Helena 

Higdeu 

Highland 

High  Peak t 

Hope tt 

Hot  Springs —   . 

Index t 

Irons  Fork fit 

Jessieville 

■Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK . . . 
Little  Rock  Airway 

Lutherville t 

Madison  

Magnolia  — 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Montieello  .\irwav 

Monticello   "+: 

Moutongo t 

Morrilton 

Mountalnburg  .  .. 
Mountain  Home.. 
Mountain  Valley. 

Mount  Ida ". . . 

Mulberry f 

Nashville 

Newport 

Odea 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin   

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

i^lautersville t 

Pocahontas    

Portland 

Prescott 

Rock  Springs  .  ...  t 

Rogers  (near) t 

Rosebud + 

Ross T 

Russellville    

St.  Charles 

•'<l.  Francis 

Searcv 

Sprin'gbank   t 

Siorv  

Stuttgart .'. 

Stuttgart it 


Saline 

Clark 

Clark  

Desha 

Independence . . . 
Independence  . . 

Van  Buren 

Saline! 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay  

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Prairie 

Johnson 

Desha 

Union' 

Lonoke 

Carroll 

Washington  

Washington   .... 

Dallas 

Sebastaiu 

Crawford 

Hempstead  

VVoodrufV 

Searcy 

Pike 

Polk 

Bentou  

Stoue 

Drew 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Moiitgomery  .... 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Polk 

Garland  ■ 

Craighead  

Boone 

Pulbski 

Pulaski 

.Johnson 

St.   Francis 

Columbia 

i'ultou  

Lee  

I'oinsett   

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

Co  away 

Crawford 

Ba.Kter 

Garland 

Montgomery 

Franklin 

Howard 

Jackson  

Montgomery 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

Jefferson 

Montgomery 

Drew 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton    

Faulkner 

Drew 

Pope 

Arkansas 

Clav  

White 

Miller 

Montgomery  . . . . 

Arkansas 

Arkansas 


755 
500 
200 
145 
363 
277 
650 
285 

1295 
239 
259 
252 
465 
235 
205 
381 
116 
172 
516 
309 
293 
440 
176 
327 
330 
426 
201 

2350 
162 
270 
229 

1465 

1451 
275 
148 

260 
200 
600 
547 
950 
1250 
1100 


2 
39 
10 
67 

2(i 

20 

1 

69 

48 
22 

....  I  1 
790  1  13 
345  I  44 
650  33 
324  !  60 


1052 

445 
491 
1834 
875 
600 
275 


257 
775 
20S 
315 
«00 
235 
229 
1207 
273 
273 

'sis 

2010 
800 
273 
702 

'350 
231 
800 
288 
250 
396 
27.5 
222 
215 
840 


300 
122 
318 


1300 
680 


526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 


49.6 
47.'7 


49.7 
46.9 
45.6 


47  6 
49.3 


47.7 
6)' .'5 


-  1.5 


1.1 
'2.' 6 


-3.8 
-   3.3 


4.2 
'6.'7 


49.9 

4S  2, 

5i."7 


49.2 
51.4 


46.3 
51.4 
54.2 
49.8 
46.7 
46. 2 
46.4 
52  2' 
49.2 


44.7 

si.'o 
44.2 

46  9^ 


44.6 
49.' 8 

5i!s 


2.0 
2.4 


-23 
-2.7 


-  2.3 

-  1.0 

-  3.4 

-  4.2 


-  3.1 

-'i.'s 


O.U 

6  8 


4.1 

'■s'.'i 


49.7    -  4.5 
50.4    -  2  4 


45.2  I. 


47.7 
42.5 
6J.0 
49.6 
4r<.6 

si'?* 

45.  B" 
48.2'' 
47.0 
49.6 
52.6 


47.3 


-  3.6 

-  5.9 

-  2.1 


2.3 
2.9 
4.1 
2.2 

2.6 


46. J    1-  2.6 
48.'6  I'-'i'.tj 


52.2 

48.0 
60.6 
51.6 

48.4 
46.3 


51.6 


46.7 
51.2 
52.3 


45.4 


50  4 
49.0' 


49.5 


50.7 
49.5 


-  3.01 


3.0 
'i'.7 


3.4 
3.1 
1.9 


81 


70 
87 
85 
84 
74 
73 
75 
76' 
76 


n 


20 
'21' 


20 
20 
22 


23 
21 


1« 
"2!' 


19 
20 


20 


22 
23 


21 

20 

26 

25 

22 

21 

22 

27' 

28 


1 

7j 

7» 


14 

'24' 
22 

27° 


80 


74 
76 

77 
76 

'82'' 
75" 
77" 
73 
79 
81 


3.6t       79 


80 


77 


72 


+  0.6 

-'i!5 


-  1.7 


7$ 


20 
'21' 

'29' 


21 
26 


23 
15 
29 
21 
26 

"iii' 
18' 

25" 
19 
25 
26 


28 
20 
24 
21 


23 

20 


25 


20 
19 
25 


22 


5 
28 


55 
28 


28 


5 

14$ 
5 
5 

28 

"5' 

28 
28 
6 
28 
2» 


28 


51 


45 


i  2.17 


43 

53 
38 


40 
41 


46 


47 
46 


48 


42 
46 


28 
48 
40 
44 
4'J 
40 
42 
37' 
30 


54 

42 
44 

29° 


45 


40 


44 


40 
50 
33 
40 
35 

'44^ 
48 
37° 
44 
37 
42 


47 


60 


43 


42 
40" 


44 


+0.12 
-0.36 


-0.89 
-1.76 

+  6.18 

-•i!55 
-3.25 

-0.17 

-o'74 
-I.IS 
+  1.47 
-0.77 
-LOS 
-0.77 
-1.82 
-0.59 
-1.35 
-0.37 
-1.04 


-0.48 
+  1.56 
-0.49 
+  0.21 

+  6!43 


+3.25 
-0.76 
-0.13 

V6.44 
-0.40 


+0.5(1 


0.63 

i.'26 

1.3J 
1.16 
1.61 
0.75 
0.70 
1.08 
0.57 
1.13 
0.37 
1.C6 
1.35 
1.13 
1.  20 
2.70 
1.07 
1.02 

0  87 
l.'.^8 
0.80 
1.72 
1.12 
0.87 
0.80 
1.14 
1.16 
1.90 
2.90 
i.30 
0.90 
0.82 
0.84 
2,40 
1.29 
0.87 
3.60 
0.90 
1.19 
0.8O 

1  31 
0.85 


-  1.97 


-2.04 
—  1.60 

+  2.03 


-L37l 

-0.791 

+0.721 

0.26 


+  1.51 

+2*72 

+0.01 

0.91 

■2.  04 

-0.58 


86 
3) 
25 
40 
96 
55 
86 

09  +0.3:^ 
63  +0.  73 
98  +3 .08 
39 
96 
60 
48 
93 
61 
92 
51 
76 
28 
59 
11 
04 
73 
65 
46 
31 
87 
91 
78 
82 
57 
.68 
48 
,03 
90 
,82 
35 
64 
71 
58 
.08 
75 
78 
65 
94 
09 
70 
,24 
10 
33 
69 

09  -1.69 
08  -0.80 
66  +2.85 
021-1.94 
061-0. 76 
.35 


+1.C 


-1.61 


-O.IC 


-0.  44 
•0.81 


+  0.58 
-1.17 

-6."  73 

-1.28 
+0.31 

'-^6.'22 


-0.62 


1.90 
0.84 
1.07 
0.65 
1.02 
1.31 

i.''26 
1.10 
2.33 
0.88 
0.90 
1.00 
1.20 
1.26 
1.12 
1.52 
0.65 

i.85 
0.82 
1.16 
0.82 
1.94 
1.80 
2.00 
0.69 
1.27 
1.2'J 
0.88 
0.86 
1.25 
1.42 
2.18 
0  82 
1.68 
0  73 
0.66 
1.40 
0.72 
L76 
1.53 
1.83 
LIS 
;.90 
1.12 
2.25 
0.86 
1.48 
1.96 
1.4I> 
1.08 
0.98 
1.05 
2.40 
0.60 
1.14 
1.06 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(I 

0 

0 

0 
2.0 
0.5 

T. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
2.0 

T. 

T.' 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

T. 

0 

0 

0 

T. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


^1 

s  I.. 
Ho 

a.  . 

■S.5 

4) 


11 

12 
II 
13 

9 
13 
IJ 
14 
20 

9 

8 
11 
12 
14 
10 
U 
13 

81 
12« 

w 

15 
IB 
11 


11 
16 
10 
14 
12 
10 
17 
10 
16 
11 
13 
9 
14 
14 
13 
12 

ii 

11 
14 

U 
13 

17 
9 
'20 
14 
16 
15 
16 


Observers 


8 

13 

is 

'5 

15 

4 

10 

4 

11 

5 

11 

4 

16 

5 

9 

6 

14 

2 

14 

1 

16 

2 

12 

6 

16 

3 

12 

5 

9 

5  1 

17 

1 

10 

4 

13 

4 

12 

6 

13 

1 

14 

2 

8 

10 

12 

2 

8 

6 

13 

4 

10° 

(1° 

14 

0 

10 

10 

17 

2 

9 

13 

15 

3 

7 

7 

10 

6 

14° 

6' 

10 

6 

14 

2 

13 

3 

14 

1 

15 

2 

15 

6 

14 

6 

17 

0 

11° 

3° 

12 

11 
16 
14 
15 

10 
16 
14 
15 
12 
12 
11 
13 
16 
12 
16 
13 
13 
16 
14 
12 
16 
16 
13 
17° 
16 
10 
11 

8 
12 
16 
14 

5« 
15 
14 
14 
15 
13 

9 
10 


3 
4 

ti 

5 
10 

4 
12 

6 

2 
U 
12 

5 

2 

2 

6 

4 

0 
ll)i 

5» 

6"  lUl' 

10 


16 
14 
13 
12 
11 
13 

7 
11 

8 
10 
10 
14 
16 
14 
14 
15 
17 

8" 
12' 


ne. 
nw. 


n. 
nw. 


n. 

s. 
ne. 


n. 
s. 
nw. 


s. 
ne. 


nw. 
no. 


ne. 


ne. 

e. 

ne. 

n. 

ne. 

a. 

ne. 
w. 
ne. 
w. 
ne. 
ne. 
sw. 

ne. 

nw. 

n. 

n. 

nw. 

ne. 


n. 

ne. 


n. 
s. 

nw. 
nw . 


L.  R.  Water  Works 
J.  W.  CampDell 
Mrs.  Ted  R.  Carpente: 
Herbert  Neff 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  E.  Scanlan 
8.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  Bureai 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Sainuel  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harrv  J.  Buie 
R.  J  'Torry 
William  Jones 
J    M    Knight 
R.  M.  Wheatley 
A    L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
Wiufred  D.  Polk 
O.  3.  McSpadden 
U.  S.  Forest  .Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 

E.  B.Smith 
Z.  R.  Glenn 
U.S.Forest  Service 
Ben  Johnson 

Mrs     E.   Vs'  .Gaston 
O.   V.  Halbrook 
Geo.  W,  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
University  of  .Vrkansa 
Miss  Mercille  McMurr 
U.  H.  Weather  Bureau 
T.  J.  Wylie 
T.  J .  Logan 
C    G.   Long 

F.  E,  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 
U.S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser 
Louis  R.  ."veck 
Lester  B.  Logan 
James  .V.  Burnett 
Austin  E.  Cartwright 
J.  O.  Cooley 

U.  S.  Forest  Service 
iixperiment  Farm 
National  Park  Servic 
W.  E    McDowell 
U.  S    Forest  Service 
V.  S,  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  K    Crossvvhite 
(J  .  S.   Weather  Bureai 
W.  B.  Airport  Statioi 
PI    G.  L«uhardt 
J.  W.  Kppes 
State  Agri.  School 
Mrs.  Johnnie  Morton 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  Ser 
Soil  Conservation  Ser 
Mrs.  Nova  Berry 
C.  A.  Lovell 
H.  N.  Halbert 
J.  G.  Scott 

G.  A.  Whittlngton 
A.  J.  McMath 

H.  B.  Carruth 
J.  D.   Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  O.  Milton 
J.  E.  Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Huddleston 
Soil  Conservation  Ser 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservation  Ber 
Mrs.  Car!  A.  Sfarck 
G.   A.    MaddoJ! 
Soil  Conservation  Ser 
U.  S.  Forest  Service 
y.S. Biological  Surve; 
A    Boyce  Boyd,  Jr. 
Waiter  A.  Smith 
Henry  Field 
S.   C   Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
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Climatolog'ioal  Data 

for  November, 

1939    (continued) 

Counties 

a 
o 

t4 

o 

£ 

a 

1-1 

Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 

Precipitation,  inches 

Number 

of  days 

0 

11 

stations 

a 

si 

CD 

"3 
3  ° 

=^  3 

1 

S 
si 
Q 

> 

3 

3 
n 

0 
be 

^  a 

tj  a 

s 

0 

H 

is 

CO  c 

0  0 

■S2 

S3 

»5  2 

1- 

0  0 

"5  a 

OS 
(P 

3 

S 

sj 

Oh 

-a 
3 
0 

0 

Observer 

Subiaoo 

T«xark»n» 

Logan  

Miller 

332 

850 

2240 

42 
54 
19 
15 

2 
20 
45 
33 

3 
14 
31 

4<.1.0' 
53.6 
47.2 
46.11 

50. i'' 
51.6 

46!4 

47.'4 

48.8 

-38 

-  16 

-  3  6 

-"'2.2 

-"3'4 

-2.5 

76 
84 
83 
71 

'»;!''' 
81 

'69"  ■ 

78 

87 

9 
8 
7 

7 

8  " 
8 



y 

8 

23" 
24 
14 
24 

4t 
4 
5 
3 

40= 
43 
56 
32 

3.01|-0  08i   1.U2 

0 
n 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

b 

T. 

8 
7 
8 
7 
5 
7 
4 
6 
9 

'5 

7 

14 
16 
9 

n 

'6''' 
7 

18 
12 

i'l 

12 

S 
1 

9 
4 

1 
0 
5 

7 

5 

13 
13 
12 

15 

"13''' 
22 
12 
13 

ii 

13 

w. 
n. 
n. 

se. 

ne. 
nw. 

ne. 

n. 

n. 

New  Subiaco  Abbey 

Thornbure 

Turnpike ' 

Underwood *' ' 

Perry 

Pope 

Itrew 

1.41 
4.14 
4.05 
2.08 
3.57 
3.93 
4.50 

2.'6i 

3.39 

-2.19 
+0.33 

-i.'25 
-0.46 
+  0.90 

-i.'go 

-0.35 

0.60 
1.65 
1.75 
0.67 
2.00 
1.23 
1.71 

6.77 

3.60 

H.  S.  Braahear 
Edward  K.   Holmei 
U.  S.  Forest  Service 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    

White  Rock t 

Wilson 

Wynne 

State  Means 

Scott    

Bradley 

Little  River 

Frauklia 

Mississippi 

Cross   

675 
206 
290 
2285 
237 
167 

2)b 
21 

26" 

28 
5 

• "  ";;>^' 

"b" 

50^ 
44 

"25" 

44 

Soil  Conservation  Ser. 

Wilson  Ferguson 

*■'.  N.   Turner 

L.   M .  Snead 

U.  8.  Forest  Service 

D.  0.  Anderson 

14 

5 

56 

B.  M.  Eddins 

Daily  Precipitation  for  November, 

1939 

Drainage 

basin 

Dav  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9        10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19      20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

Alum  Fork  Reser.t 
Amitv 

Ouachita.. 
Ouachita. . 

.... 

:'.:i 

T. 

"."\ 

. 

.63 

.01 

.35,.... 

r. 

T. 

.29 

.29    .05 

T. 

.... 

.    ..j.... 

.... 

T 

.55  ..  . 

2.17 

Arkadelphia 2 

Ouachita.. 

.  .  .  . 

. 

...1 



.01 

,03 

7? 

1.201  .11 

.  11 

08 

.... 

".'98  ".".38 

•• 

..    . 









Arkansas  Citv  ...^ 

Mississippi 

. . . . 

. ... 

86 

1.25  1  31 

. . . . 



.  On[ .    . , 

3.67 

Batesville  Airwav . 

White   .... 

^ 

. . .  .i 

,05 

66 

.03 
05 

.02 
.05 

I.ICI 
.17:L61 

401  .30 
.701  .53 
.15!  .02 
.22!  .31 
.501 1.13 
14'     "! 

1 . . . . 

-. . . 

3.42 

Batesville  River .  2 

White    .... 

J 

.04 

T. 

58 

.... 

.... 

.ft3 

.01 

..    .] .. . 

...   |.... 

.20 

. . .. 

Bee  Branch. 

Arkansas.. 

.... 

1 

75 

..  , 

.... 

.... 



I-.    . 

2.54 

Benton 2 

Saline 

.  .  * 

T. 

58 

65 

.... 

T 

1 



1   ..ii} 

1.90 

Bentonville -^t 

Arkansas.. 

.  .  .. 

.24 

i'. 

T. 

35 

22 

.77 

..    . 



■  •    - 

T  . 

2  46 

Big  Lake  Outlet  .t^ 

St.  Francis 

T. 

.   . . 

.... 

.23 

T. 

,,57 

".'P2 
.03 
.26 

..   . 

..    . 

1    .00 

i.OS 

3.  19 

Black  Rock 2 

White   .... 

T. 

.71) 

... 

i" 

T.' 

... . 

.... 

...    1 .  . 

1.35 

Blvtheville ' 

St   Francis 

T 

.05 

37 

.  .      . 

.... 



2.  86 

Booneville 

Boughton  ...     .  t2 

Arkansas.. 
Ouachita.. 

.... 

.... 

.05 

.... 

.... 

^ 

.80 

",'.56 

i'3.5 

..32 

.23 
08 

.33 

.05 
1  06 

.18 
.53 

". 

.... 

.... 



"."06 

1.06j.... 

0.98 
3,07 

Brinklev 

White  .... 

.... 

.... 

.10 

,70 

02 

42 

l'l3 

..   . 

.... 

.10,.... 

3.97 

Calico  Rock - 

White    .... 

.... 

.06 

,10 

70 

02 

.16  1.20 
05      7'' 

.10 

..    . 

....|... 

-■ 

"t"!.":: 

3.22 

Camden 2 

Ouachita.. 

.... 

,04 

1   88 

?  70 

' 

..    .|.... 

2.35 

Clarendon 2 

White   .... 

.(•■3 

76 

45 

30 

T 

44  1   0~ 

.03 

.021 

5.41 

Clinton 

White   .... 

.... 



T. 

1,02 

T 

05 

*  ' 

42    '!' 

't.' 

. .  •  .1 — 

3.08 

Conway 

Corning 2 

Arkansas.. 
White   .... 

.... 

.. 

.06 

.87 
.33 

.03 

.19 

.06 

.11 

.55     .32 

"."io 

■■ 

.1 

:::. 

..   . 

.... 

.87! 

.64[.... 

2.36 
2.83 

Cotter 2 

White    

.10 

T. 

.. 

T. 

.,50 

10 

T 

24      80 



.04|.... 

1.94 

Crossett  . .  [near] . . 

Ouachita. . 

30 

51 

1   72 



•  •  ■ 

1.74 

Danville 2 

Arkansas. . 

... 

.02 

T 

61 

06 

07 

03 

.03 

.06 



-• 



2.  53 

Dardauelle 2 

Arkansas.. 

.0.3 

0'^ 

10 

.87 

.04 

.83 

.    . . 

■■■■\■■■■ 

.... 

2. 20 

De  Queen 

Red 

(ii 

61 

.45 
75 

50 

.27 

.10 

.03'... 

2. 27 

Des  Arc....2 

White 

..      . 

T. 

50 

19 

'."64 
.02 

1 

1.65 

.... 

4.611 

Devils  Knob    ....t 

Arkansas . . 
Mississippi 
Ouachita. . 

.... 

.... 

.... 

1.12 

.... 

.31 

.40 

.21 

.77 

.... 

....|  .02 

1    16 

3.52 
4  04 

El  Corado 2 

■  *     ' 

1.40 

.20 
1.49 

i   90 

2.90 

'.'79 

... 

'  '.ii) 

.05 
.24 

.... 

... 

... 

.. 

....j 

.17 

;;:; 

3.72 
.5.62 
3.30 
3.31 

England 

Eureka  Springs 

Arkansas.. 
White 

.... 

"!22 
.02 

6.S 

t' 

T.' 

.60 
.40 
55 

1.10 

■      . 

(15 

'.'68 
55 

'.'68 
69 

1.30 
.40 
24 

03 

.... 

■■■■{■■■■ 

.30 
.90 
82 
.84 
.25 
1.29 
.02 

Pavetteville    

White 

.... 

01 

.01 
T 

T 

10 

08 

Fayette ville  E.xp.  S 

White 

.01 

T. 



r. 



.69 

04 

60 

76 

'>1 

04 

T 

- ... 

.... 

3.07 
3,30 

Fordvce 

Ouachita.. 

T.' 

■••• 

■    • 

1.06 
1.01 
.36 

'.'87 

* 

2.80 

.21 

'!22 
■'7 

.03 
.66 
M9 

2.40 

.37 

5« 

08 

.... 

.... 

Fort  "Smith it 

Port  Bmith  W.  .  .t^ 

Arkansas. . 
Ankansaa  . 

T. 

,08 

6.54 
3.84 
2.55 

Fulton 2 

Red 

T 

00 

50 

1.40 

.31 

'r 

.40 
T 

3.  60 
15 

.... 

.  . 

Georgetown 2 

White    .... 

. .   . 

.08 

.  75 

,30 

90 

.... 

.... 

.30 
.85 
.02 
.14 
1.31 

'.'54 

.78 

,.75 

6.75 
3.03 

Gilbert 2 

White    .... 

T 

.06 

.02 
.12 

.65 
.55 

'.'so 

,"67 

"oh 

09 
0? 

"63 

.25 
1^' 

1.19 
.36 



Glenwood 2 

Ouachita.. 

2.22 
2.83 
4.56 

Grannis-  

Qravette 2 

Red 

Arkansas.. 

'.'56 

.05 

.68 

.55 

.67 

1.80 

.52 

.20 

.39 

.32 

.19 

.94 

.85 
.01 

08 
.76 

18 

.08 
.05 

T. 
.05 

.    .. 

T. 

Green  Mountain.! 

White 

.03 

'i'. 

i  'qo 

.03 

.   . 

•;;; 

.... 

•• 

Hankins ft 

Ouachita. . 

4.86 
.3.31 

Harrison 

White 

.10 

. .  . 

.n3 

.84 

T 

17 

21 

5'' 

65 

03 

.    .. 

.. . 

Heber  Springs  .... 

White 

Mississippi 

... 

r. 

O.i 

.03 

1,07 
65 

'.'43 

56 

.60 

.02 

T. 

,22 

.86 

T. 

i: 



.... 

Helena    2 

02 

06 

2.25 

Higden 

White 

T. 

' 

'1'. 
25 

1.02 
.92 

",50 

ii 

".6i 

'.'04 
78 

.53     .61 

.  74      38 

:::: 

';75 
1.31 

..  . 

2.40 

Highland 

Ouachita.. 

2.96 
5.  ,55 
1.85 

High  Peak t 

Hope  tt2 

Hot  Springs 

Ouachita.. 

Red 

Ouachita.. 

— 

.... 

• 

1.01 

• 

« 

•      .84 

.... 

. . .  • 

... 

• 

'f.' 

.... 

i.'iis 

.61 
.27 

.9/ 
.70 

.40 

"0/ 

.10 

03 

"55 

1.26    .53 
.  90      03 

.... 

.... 

1.10 
70 
.36 
.90 

■.'55 
1.26 
.71 
1.35 

.... 

4.09 
4.63 

Index    +2 

Red 

T. 

..30 

.60 
,30 

1.65 
30 

.25 

-25 
13 

.20 
36 

T. 

05 

2.33  .... 

.  88      70 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Irons  Pork  ...Mt^ 

Ouachita. . 

.... 

.01 

5.98 
3.39 

Jessieville 

Ouachita.. 

.70 

.01 

1.20 

,61 

..50 
1.00 

"24 

T 

.21 

r 

15 

57 

.65!.... 
.491   .85 

"64 
.04 

'ioi 

.... 

.03 

.... 

Jonesboro 2 

White 

White...  . 
Arkansas.. 

.... 

'.11 

.01 

'!oi 

■•   - 

f.' 

.15 

'.'os 

2.96 
2.60 

Lead  Hill 

37 

T 

.22 

0'' 

T. 

.... 

.... 

Little  Book... It 

77 

T 

3.48 
3.93 
3.60 

LittleRock  Air'y.  1 

Arkansas.. 

T. 

.06 

.,\5 

13 

65 

T 

04 

■.10 

I   1'> 

[1 

.... 

. .  . 

Lutherville ..t 

Arkansas. . 

f.' 

1.52 

.    . . 

65 

'  '56 

"  io 

r. 

.57 

.54 
60 

.94 
.35 

'.'io 

"."0,5 

03 
05 

.'65 

.    . . 

.... 

..  . 

.... 



Madisoji  2 

St.  Francis 

T. 

16 

4.92 
2.  51 

Magnolia 

Red 

White 

.14 

* 
T. 

* 
1,00 

5.73 

.12 
36 

.... 

.... 

... 

— 

'.'"6 



Mammoth  8pg .  ..2 

0? 

6.75 
3.2s 
2.59 
2  11 

Marianna 

St.  Francis 
St.  Francis 

. .   . 

.42 

i,"i6 

.82 

.82     .,50 
.40    .25 

. . . . 

... 

•  •• 

Marked  Tree 2 





. . . . 

.23 

. .   . 

07 

.... 

.... 

.... 

.... 

. . . . 

Mena 2 

Monticello  Airwav 
Monti  cello(  near,  tl 

Ouachita.. 
Ouachita.  . 
Ouachita. . 

•••• 

:::: 

•••• 

■   • 

.02 
1. 

.30 
1.07 
1.20 
1  32 

.25 
51 
.15 
.23 
.69 

.35 

1.94 

1.80 

2.00 

02 

T. 

T. 

.09 

.51 

.07 
T. 

.82 
.16 

.22 

.03 

"io 

T. 

T. 



.... 

•     • 

:::: 

... 

.... 

....! 

.41 

.02 

.50 

T™ 

•'•• 

3.04 
3.73 
3.65 

Montongo t 

Ouachita. . 

03 

')'. 

.21 

OS 

01 

..    . 

.... 

::.'l 

Morrilton 2 

Arkansas.. 

T. 

.03 

.05 

1.31 
3.87 
3  91 

Mountainburg 

Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 

'.12 

••• 

T." 

T. 

•    •■ 

i.'2o 

1.27 
.47 

.... 

.  10 

.15 
T 

.42 

I.  00 

01 

.61 
.90 
29 

.24 

i 

1 

1 

.... 

.10 

1.13 

541 

Mountain  Home. .. 

!ii 

49 

Mountain  Valley.. 

50 

,,| 

1 

88 

2.78 
2.82 
2.57 
.5.68 
3.48 
S  03 

Mount  Ida 

Ouachita.. 

.,52 

,47 

08 

35 

OS 

"46  """"I 

....| 

.... 

j 

,,,, 

86' 

.. . . 

Mulberry ^ 

Arkansas. . 

. . .. 



1.25 

.89 

39 

1! 

, 

■ 

....!...., 

.  1 

1 

.  . . . 

Nashville 

Red 

.      .. 

.   .. 

.62 

. . . . 



1.02 

.,52 

53 

10 

1.06    .991 

.  1)2!              1 

.  ..!..     1 

...  1 

1   1'' 

Newport 2 

White 

T. 

.14 

.02 

.75 

.nil 

xiiS.  ISi     n?!         1 

1 

j      1 

1 

1 

Oden 

Ouachita. . 

. .. . 

. . . . 

.45 

.36 

.19 

.06    .70    .451....!....! 

—  1  — 

1      1 

j 

1 

82 

Okay 

Red 

. . .. 

'i'. 

.   . . 

T. 

. .. . 

. .  . 

.65 

.20  1.20i 

.16 

. 06^1. 68     .44!    .Ill         1 

i 

i 

....|...., 

1 

! 

1   40 

5  90 

Osceola 2 

Mississippi 
Arkansas.. 

?4 

.49 

.73          1 

1             1             1    '!■      1       ccT'i-i!'    nn 

.. .! 

1 
't'."! 

'[io 

....| 

Ozark 2 

•     • 

...1 

T."  :::;i 

■".  :::;i 

T. 

.... 

.66! 

:"j 

I 

';36i 

■:i8i 

.40' 

.12: 

....1 

1 

:::."! 

....| 

2.35 

64 
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Daily  precipitation  for  November,   1939  [continued] 


Stations 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


10 


i:i 


15     16 


20 


21 


22 


23 


25      26 


27     28     29     30 


Paragould,^.. 

Parkin 

I'ine  Bluff  ... 
Pine  Ridge... 
PlantersTille  . 
Pocahontas . . . 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs. 
Rogers  1  near) 
Rosebud 
Ross  — 
Russellville 
St.  Charles... 
St.  Francis... 

Searcy 

Spring  Bank. 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart    — 

Subiaco 

Texarkana  . . . 
Thornburg  . . . 

Turnpike 

Underwood. .. 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs  ... 
White  Rock  . . 

Wilson 

Wynne 


..n 

■■"2 

'■'2 

;;.+ 

..t 


::::::tl 


St.  Francis 

St.  Francis 

Arkansas.. 

Ouachita.. 

Ouachiia  . 

White 

Ouachita.. 

t)uachita. . 

Ouachita. . 

White 

Arkansas. . 

Ouachita. . 

Arkansas.. 
2  White  ..  . 
2  St.  Francis 

White 

Red 

Ouachita  . 

Arkansas  . 

Arkansas. . 

Arkansas.. 

Red 

Arkansas . . 

Arkansas.. 

Ouachita.. 

Arkansas.. 

Ouachita.. 

Red 

Arkansas.  . 

Mississipci 

St.  Francis 


.02 


04 


.02 


08 

T. 

■M 

. 

01 

•V. 

65 

... 

•'• 

'.'6i 

T. 


.01 


3.40 


.  1.82 

•I  -951 

....  .75 
.'....I  .57 
.1.40]  .35 
I  .191.... 
•92|..  . 
.  1.321  .22 
.,  .70.... 
.  •••  .72 
.!  T.  !  .98 
01 


1.32 
.30 


.58 


.10'. 
I.ii9|  .69 

•4l| 
1.83! 


1.12J  .60 
2.25! 


1.96 
".16 


.67 
.20!  1.00 

•  BOi  .08 

1.651  ... 

1.251  .30 

.39  .10 

95!  .37 

.57 1  42 
1.71 


.77 


.05 
2,40 


1.14 
1.06 


2.10 
.12 


1.75 


2.00 
1.23 


43 


.08 


ei 


.33    .23 


01 


.27 


.38 


22 


.38 


.53 
.42 

1.75 
.78 
.12 

1.13 


.58 


.81 
.I9I 
.191 
1.4S! 
.10! 
.?6  1.46 


.05 


1.08 
.78 

l.O.'i 
.32 


.61 
.05 
.95 

.72 
.43 
.651  .86 
.61]  .95 

.39     .27 


.,..'2.01!. 


.71 


.63 


.37!  .01 

.761    .62 

.15 
30 
25' 
95 


07 


07 


02 


.03 


31 


.04 

1.63 

.80 


.45 
.60 
.02 

1.02 
.75 


.06 


.77 
.60 
67 
T 
.56 
1.06 


Daily  temperatures   for  November,   1939 


Stations 


15 


19     20 


21 


22      23 


24 


25     26 


27      28 


29 


30     31 


AluinFork |  Maxi^- 

Arkadelphia$§....JM-im^ 
BatesTille J"-™ 

see  Branch ]  «-™ 

BentonW j  «tn^= 

Rpntonville  •••         i  Maximum 
uentonTiiie       ....  ,  Minimum 

Tllv-thevllle  \  Maximum 

Hlj-tnevuie j  Minimum 

RnoTipvillB  ^  Maximum 

l>ooueviiie ^  Minimum 

Rrinklev  \  Maximum 

^""•^'ey j  Minimum 

ramdan  *  Maximum 

^*'"'^e'' I  Minimum 

ronwav  *  Maximum 

^oix\itY f  Minimum 

Cornine  \  Maximum 

^°™*"^ I  Minimum 

rvn«Bft  \  Maximum 

*^'°''*ett j  Minimum 

Dardanelle  \  Maximum 

Daraaneiie )  Minimum 

I'ey-en ]^-^Z^ 

I>evilsKnob j  ^^- ™ 

DnmiKi  *  Maximun 

^"°^»^^ /  Minimum 

T,'i  n„„./!„  i  Maximum 

J!'"'o'^a'5o   J  Minimum 

i7«_i»„.i  i  .Maximum 

J^'iSland J  Minimum 

i^.,.o,„  a„,:«~,        )  Maximum 
hureka  Springs...  j  Minimum 

'-ayetteTille i  ^?SZm 

FayettevilleExp.sl^'jtnlZS 

„„,j „  )  Maximum 

I'ordyce \  Minimum 

Fnrt  «!mith»"  (Maximum 

tort  bmith      J  Minimum 

^^;iK„,*,w  i  Maximum 

GilberfJ? J  Minimum 

PranniK  *  Maximum 

^1^^"°'^ (  Minimum 

«'avetteW )  ^^^IZS 

Green  Mountain...  l^tnlSr 
,,      .  (  Maximum 

Harrison 1  Minimum 

„  1  )  Maximum 

Helena j  Minimum 

„.  ,  , -,  S  Maximum 

HieWand i  Minimum 

T, ^  jtjt  ++  (  Maximum 

H°Pe««K i  Minimum 

ti«*e_.;„~»  i  Maximum 

Hot  Springs }  Minimum 


75 

77 

32 

70 

31 

74 

31 

75 

24 

67 

33 

72 

32 

75 

35 

72 

29 

78 

32 

77 

30 

69 

28 

69 

30 

75 

33 

81 

35 

66 

46 

79 

31 

80 

40 

73 

30 

68 

36 

63 

32 

65 

32 

71 

37 

72 

42 

72 

24 

80 

38 

67 

23 

65 

42 

62 

31 

73 

33 

79 

40 

80 

31 

74 

39 


63  53  54  61   64: 


60 
38 
55 
38 
70 
40 
57 
29 
44 
30 
59 
39 
66 
45 
56 
39 
69 
49 
60 
43 
57 
37 
64 
38 
65 
41 
66 
50 
58 
31 
61 
44 
67 
44 
63 
40 
54 
32 
60 
32 
56 
32 
67 
45 
55 
41 
55 
28 
63 
41 
41 
30 
60 
31 
57 
33 
56 
39 
67 
46 
61 
42 
70 
39 


56 
39 
53 
36 
51 
34 
54 
37 
46 
22 
51 
34 
53 
34 
52 
37 
63 
36 
57 
38 
50 
31 
56 
35 
57 
34 
58 
40 
55 
31 
55 
34 
56 
37 
60 
32 
48 
23 
45 
27 
45 
25 
64 
40 
52 
35 
52 
24 
54 
36 
47 
22 
46 
28 
45 
26 
53 
35 
56 
38 
55 
40 
52 
37 


79   751  76  69  51   50  621  G9  66 


70  63  59   59i  571  60 


62 

54 

60 

53 

63 

55 

60 

49 

55 

49 

63 1  60 

53 1  53 


58 

60 

56 

59 

63 

62 

31 

29 

29 

56 

60 

56 

28 

27 

34 

60 

59 

59 

37 

41 

36 

58 

61 

62 

30 

26 

26 

56 

60 

50 

30 

29 

35 

50 

55 

57 

27 

28 

34 

63 

65 

58 

32 

28 

36 

54 

56 

59 

31 

27 

33 

6fi 

64 

66 

32 

29 

31 

59 

64 

65 

34 

27 

32 

54 

56 

55 

25 

24 

31 

70 

64 

68 

30 

29 

30 

60 

64 

59 

32 

28 

32 

70 

63 

64 

32 

30 

30 

53 

54 

47 

38 

36 

38 

63 

61 

63 

35 

30 

35 

68 

69 

66 

37 

34 

39 

57 

59 

60 

32 

32 

30 

55 

61 

49 

31 

29 

36 

55 

60 

55 

30 

27 

34 

56 

58 

54 

33 

29 

33 

59 

61 

36 

33 

60 

61 

56 

38 

35 

38 

56 

as 

56 

25 

20 

26 

68 

67 

66 

36 

32 

38 

55 

61 

52 

29 

28 

27 

51 

57 

52 

31 

34 

39 

50 

56 

52 

28 

25 

38 

56 

57 

59 

32 

30 

35 

66 

61 

62 

41 

35 

43 

68 

65 

63 

35 

31 

32 

56 

59 

59 

44 

32 

37 

55  50 


47  55  52 
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Daily  temperatures  for  November,  1939,  continued 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

10 

21 

22 

23 

24 

25 

96 

27 

28 

29 

SO 

31 

Irons  Fork.... 

54*4.  (  Maximum 
'"^  (  Minimum 

75 

57 

51 

54 

61 

65 

77 

78 

61 

62 

45 

53 

61 

68 

54 

65 

58 

56 

55 

54 

62 

58 

61 

57 

46 

45 

46 

52 

46 

46 

57.6 

33 

39 

33 

19 

21 

27 

34 

40 

47 

27 

42 

36 

28 

24 

30 

45 

50 

52 

41 

47 

31 

.29 

24 

29 

25 

34 

20 

18 

23 

38 

32.9 

Jonesboro  ... 

)  Maximum 

70 

57 

50 

50 

58 

66 

73 

68 

78 

67 

49 

51 

59 

67 

66 

64 

71 

65 

59 

55 

54 

54 

67 

56 

48 

47 

48 

53 

64 

55 

59.0 

••••  (  Minimum 

33 

36 

34 

26 

23 

29 

45 

43 

43 

46 

38 

39 

32 

27 

31 

46 

47 

52 

53 

47 

38 

28 

27 

36 

.36 

36 

28 

24 

31 

39 

36.4 

Lead  Hill 

\  Maximum 

67 

55 

58 

53 

61 

52 

74 

69 

71 

71 

49 

46 

63 

65 

56 
18 

58 

51 

59 

57 

64 

48 

54 

46 

46 

45 

45 

47 
32 

.39 
15 

49 
30 

48 
41 

65.2 
29.8 

—  )  Minimum 

23 

28 

30 

16 

16 

19 

33 

20 

35 

44 

27 

32 

18 

15 

43 

45 

48 

49 

44 

34 

22 

20 

25 

36 

37 

Little  Rock 

Little  Rock... 
[Airway] 

,,,  \  Maximum 

73 

55 

51 

51 

58 

65 

75 

70 

76 

69 

48 

51 

60 

64 

62 

63 

66 

60 

60 

57 

58 

54 

58 

57 

48 

49 

46 

52 

53 

50 

58.6 

(  Minimum 

40 

39 

36 

31 

29 

37 

48 

50 

48 

48 

39 

40 

39 

35 

43 

51 

53 

57 

53 

51 

44 

35 

35 

40 

38 

40 

33 

30 

37 

45 

41.5 

\  Maximum 

72 

61 

54 

51 

61 

67 

77 

72 

77 

67 

51 

50 

61 

66 

63 

64 

66 

60 

62 

59 

60 

56 

59 

59 

49 

52 

47 

52 

53 

49 

59.9 

t  Minimum 

33 

42 

37 

28 

21 

31 

47 

49 

42 

51 

43 

40 

39 

29 

38 

50 

50 

56 

53 

52 

48 

33 

28 

36 

37 

41 

31 

24 

31 

41 

39.4 

LuthervlUe... 

\  Maximum 

72 

57 

51 

48 

55 

65 

74 

72 

75 

68 

52 

59 

64 

66 

60 

65 

62 

59 

58 

55 

57 

58 

58 

55 

47 

47 

42 

52 

45 

45 

58.1 

)  Minimum 

37 

39 

33 

27 

27 

32 

45 

48 

50 

49 

38 

40 

33 

33 

42 

48 

50 

56 

46 

48 

37 

37 

31 

35 

37 

40 

31 

26 

36 

39 

39.0 

Uavnolia 

(  Maximun. 

80 

56 

57 

62 

69 

78 

82 

77 

60 

65 

70 

65 

72 

76 

70 

70 

70 

69 

66 

67 

60 

54 

51 

56 

55 

55 

65.5 

I  Minimum 

36 

39 

27 

21 

31 

53 

48 

51 

40 

38 

39 

50 

55 

56 

58 

49 

46 

35 

33 

36 

30 

34 

30 

27 

32 

43 

39.9 

Mammoth  Spring,  j  Maximum 

67 

54 

59 

59 

64 

74 

68 

75 

68 

48 

57 

62 

66 

65 

66 

65 

58 

57 

54 

54 

53 

57 

51 

47 

45 

48 

55 

50 

63 

58.6 

1  Minimum 

25 

28 

21 

19 

23 

42 

34 

40 

46 

30 

37 

24 

20 

22 

40 

45 

53 

54 

47 

36 

24 

24 

28 

43 

36 

27 

18 

31 

43 

33.1 

Marianna .  . . 

j  Maximum 

71 

60 

53 

52 

65 

70 

69 

77 

72 

53 

48 

60 

67 

67 

73 

73 

70 

62 

58 

56 

54 

55 

60 

52 

49 

54 

55 

60 

61.2 

,  !  Minimum 

35 

37 

36 

26 

31 

48 

47 

41 

50 

43 

41 

37 

30 

31 

51 

50 

55 

55 

61 

45 

31 

29 

35 

37 

32 

25 

29 

36 

35.3 

Marked  Tree. 

•  •59  (  Maximum 

70 

54 

53 

52 

58 

66 

73 

70 

70 

65 

49 

50 

61 

68 

68 

72 

73 

61 

63 

56 

56 

65 

57 

67 

48 

50 

50 

55 

56 

56 

59.7 

i  Minimum 

31 

36 

36 

25 

19 

23 

33 

39 

38 

46 

37 

38 

36 

24 

28 

34 

44 

48 

53 

53 

39 

27 

26 

32 

35 

36 

28 

24 

26 

32 

34.2 

Mena 

•  •••  ^  Maximum 

77 

63 

50 

55 

62 

67 

77 

79 

70 

66 

50 

53 

62 

66 

57 

62 

60 

61 

59 

58 

64 

62 

62 

57 

50 

46 

49 

61 

45 

46 

59-5 

}  Minimum 

40 

44 

34 

26 

27 

35 

48 

52 

51 

50 

39 

38 

37 

31 

45 

47 

52 

55 

44 

49 

35 

36 

32 

36 

34 

39 

28 

25 

39 

39 

39.6 

Monticello.     . 

—  <  Maximum 

78 

65 

55 

53 

61 

68 

76 

81 

80 

70 

53 

45 

63 

70 

72 

74 

70 

70 

70 

69 

61 

67 

61 

63 

64 

47 

49 

58 

56 

55 

63.4 

(  Minimum 

36 

44 

36 

28 

28 

32 

60 

48 

52 

52 

44 

40 

38 

41 

43 

55 

56 

58 

55 

47 

47 

39 

34 

35 

36 

39 

31 

26 

37 

43 

41.7 

Morrilton 

•  •55  S  Maximum 

73 

54 

54 

53 

59 

68 

78 

71 

79 

64 

46 

55 

64 

68 

58 

64 

64 

59 

59 

59 

59 

.58 

63 

68 

48 

49 

48 

52 

61 

47 

59.7 

(  Minimum 

32 

33 

36 

23 

21 

27 

31 

41 

42 

48 

41 

41 

32 

26 

28 

43 

44 

50 

50 

50 

41 

32 

27 

28 

34 

38 

26 

22 

23 

37  i 

.34.9 

Mountain  Home. . .  (  Maximum 

69 

57 

48 

54 

62 

66 

75 

77 

70 

47 

58 

66 

70 

60 

62 

58 

58 

57 

55 

56 

55 

64 

49 

49 

45 

50 

56 

52 

48 

49 

,     68.1 

(  Minimum 

31 

32 

29 

20 

20 

24 

43 

36 

42 

30 

37 

24 

22 

26 

43 

50 

51 

49 

45 

33 

27 

25 

39 

39 

37 

32 

19 

35 

42 

41 

.     .34.1 

Mt.  Ida 

(  Maximum 

79 

63 

54 

57 

65 

67 

81 

82 

74 

69 

52 

54 

66 

67 

56 

74 

62 

61 

62 

59 

65 

62 

64 

61 

50 

51 

47 

54 

51 

46 

j     61.8 

t  Minimum 

29 

33 

35 

18 

18 

25 

47 

39 

40 

51 

39 

40 

25 

20 

43 

48 

51 

56 

41 

52 

32 

27 

23 

25 

25 

39 

22 

16 

27 

40 

m.z 

Nashville 

...     \  MftxiiTinm 

79 
35 

60 
46 

55 
40 

60 
28 

57 
34 

62 

38 

62 

80 
45 

75 
49 

70 
55 

68 
40 

67 
38 

64 

69 
49 

60 

72 

63 

62 

66 

62 

63 

63 

63 

54 

59 

50 

52 

48 

51 

48 

62.1 

)  Minimum 

46 

43 

53 

52 

55 

58 

56 

48 

36 

35 

36 

34 

44 

33 

34 

28 

34 

44 

42.2 

Newport 

i  Maximum 

71 

62 

55 

53 

60 

65 

75 

70 

77 

71 

50 

51 

62 

66 

61 

58 

69 

64 

62 

62 

55 

54 

57 

57 

49 

49 

50 

54 

53 

54 

59.9 

(  Minimum 

29 

38 

36 

24 

20 

26 

47 

41 

38 

49 

38 

33 

32 

25 

26 

47 

42 

55 

51 

49 

41 

29 

27 

,32 

34 

36 

32 

23 

29 

51 

36.0 

Oden 

.'*•  \  Maximum 

78 

63 

55 

57 

64 

64 

81 

83 

73 

69 

57 

60 

67 

70 

57 

57 

61 

61 

59 

67 

65 

63 

65 

69 

51 

51 

62 

54 

52 

48 

62.1 

'  Minimum 

50 

40 

35 

24 

24 

32 

52 

50 

49 

57 

42 

40 

31 

27 

48 

50 

54 

54 

48 

34 

32 

34 

30 

38 

38 

36 

24 

25 

34 

42 

39.1 

Okay 

S  M.iximum 

76 

80 

79 

81 

63 

68 

78 

82 

79 

72 

66 

49 

63 

68 

67 

73 

70 

68 

67 

69 

66 

70 

67 

65 

55 

51 

50 

54 

52 

50 

66.6 

/  Minimum 

28 

26 

26 

21 

24 

27 

51 

44 

46 

43 

42 

40 

29 

29 

50 

52 

56 

55 

50 

44 

34 

30 

28 

30 

27 

40 

31 

22 

37 

39 

36.7 

Ozark 

■  •.    S  Maximum 

70 

57 

55 

52 

57 

62 

73 

72 

75 

68 

55 

57 

60 

65 

59 

60 

60 

60 

60 

56 

59 

69 

60 

57 

51 

50 

49 

61 

46 

50 

58  8 

(  Minimum 

34 

42 

32 

25 

27 

30 

42 

41 

51 

50 

48 

41 

29 

.38 

40 

47 

51 

54 

43 

49 

34 

33 

29 

31 

34 

42 

28 

23 

35 

40 

38.1 

Paragould 

■  ■   ■  \  Maximum 

66 

60 

49 

47 

55 

61 

72 

66 

75 

68 

48 

52 

57 

62 

65 

64 

70 

65 

58 

56 

50 

49 

52 

55 

48 

48 

47 

50 

63 

56 

57.5 

'  Minimum 

29 

38 

33 

27 

20 

27 

46 

40 

39 

47 

35 

38 

31 

24 

27 

41 

45 

53 

54 

46 

38 

26 

26 

32 

37 

34 

28 

26 

30 

37 

35.1 

Pine  Bluff.  ... 

S  Maximum 

75 

64 

65 

54 

58 

61 

76 

77 

70 

71 

52 

46 

69 

69 

67 

74 

70 

62 

67 

59 

62 

59 

62 

60 

49 

49 

49 

54 

55 

53 

61.9 

'  Minimum 

36 

36 

31 

31 

25 

33 

50 

53 

51 

50 

41 

40 

37 

34 

47 

53 

55 

57 

54 

51 

49 

38 

33 

39 

38 

38 

32 

29 

33 

i 

41.2 

Pocahontas  .  . 

j  Maximum 

70 

63 

51 

50 

59 

64 

76 

71 

72 

72 

49 

53 

61 

65 

65 

63 

70 

66 

57 

55 

55 

54 

55 

53 

47 

46 

50 

64 

50 

65 

59.0 

'.  Minimum 

28 

38 

32 

28 

20 

26 

26 

37 

48 

45 

33 

37 

33 

23 

26 

49 

46 

53 

52 

46 

37 

26 

20 

29 

37 

35 

28 

26 

29 

39 

34.4 

Portland 

j  Maximum 

75 

64 

57 

51 

56 

67 

71 

78 

80 

77 

66 

47 

62 

68 

71 

71 

73 

80 

70 

67 

62 

68 

61 

65 

60 

50 

49 

58 

58 

60 

64.7 

'  Minimum 

29 

39 

32 

25 

19 

25 

42 

45 

45 

58 

41 

39 

35 

32 

45 

51 

52 

56 

55 

45 

42 

30 

30 

29 

34 

39 

28 

22 

28 

40 

37.7 

Preseott 

S  Maximum 

75 

73 

58 

55 

60 

67 

77 

83 

77 

72 

58 

45 

57 

69 

66 

72 

70 

64 

63 

61 

60 

61 

60 

61 

60 

64 

47 

56 

54 

51 

62.9 

(  Minimum 

38 

48 

40 

.30 

25 

33 

54 

47 

49 

58 

42 

39 

39 

37 

49 

56 

56 

58 

48 

48 

41 

37 

32 

37 

36 

35 

32 

28 

36 

43 

41.7 

Rogers 

.     .  }  Maximum 

67 

61 

46 

51 

59 

61 

72 

72 

71 

66 

50 

58 

62 

65 

62 

52 

55 

55 

55 

51 

55 

53 

60 

56 

48 

46 

42 

51 

49 

46 

56.6 

'  Minimum 

29 

32 

24 

21 

24 

27 

45 

36 

36 

45 

30 

35 

26 

22 

29 

45 

49 

52 

48 

45 

36 

32 

25 

29 

35 

39 

33 

20 

38 

39 

34.2 

Russell  ville... 

..tt )  Maximum 

74 

74 

54 

56 

60 

68 

80 

77 

79 

74 

55 

61 

65 

68 

65 

68 

66 

58 

69 

58 

62 

61 

64 

59 

53 

61 

51 

55 

51 

48 

62.8 

(  Minimum 

33 

44 

34 

25 

23 

28 

44 

41 

42 

53 

40 

43 

29 

26 

35 

49 

51 

55 

48 

51 

39 

33 

29 

34 

33 

42 

29 

28 

35 

40 

37.9 

St.  Charles  .... 

..55  (  Maximum 

73 

58 

54 

52 

58 

65 

73 

74 

78 

65 

49 

44 

61 

68 

70 

73 

74 

66 

55 

57 

57 

57 

61 

53 

49 

49 

55 

55 

57 

60.7 
37.4 

(  Minimum 

33 

41 

36 

27 

24 

29 

34 

48 

45 

52 

45 

40 

34 

29 

33 

46 

50 

5.5 

53 

45 

32 

29 

30 

36 

39 

30 

26 

29 

34 

'^earcy  

i  Maximum 

75 

57 

55 

55 

60 

65 

76 

73 

78 

69 

51 

52 

63 

69 

64 

64 

70 

65 

59 

57 

61 

55 

60 

59 

56 

49 

55 

67 

54 

57 

61.3 

'  Minimum 

36 

41 

38 

30 

22 

28 

46 

40 

40 

49 

40 

41 

36 

27 

31 

50 

46 

56 

55 

50 

45 

33 

28 

31 

.33 

39 

31 

24 

30 

39 

37.  7 

■itiittgart 

)  Maximum 

72 

59 

55 

52 

58 

66 

74 

74 

79 

68 

54 

47 

61 

69 

71 

69 

74 

68 

66 

59 

59 

57 

58 

62 

50 

50 

48 

54 

56 

54 

61.4 
40.0 

1  Minimum 

33 

42 

37 

28 

24 

29 

46 

49 

47 

49 

44 

40 

36 

30 

42 

53 

53 

56 

56 

53 

47 

35 

30 

33 

37 

40 

30 

27 

32 

41 

Stuttgart 

tt55  i  Maximum 

74 

62 

54 

52 

58 

65 

74 

74 

80 

68 

52 

46 

47 

61 

72 

72 

75 

61 

65 

55 

58 

57 

58 

60 

51 

50 

49 

55 

54 

55 

60.5 
38.5 

'  Minimum 

.3.-? 

37 

36 

29 

22 

28 

31 

44 

47 

54 

44 

40 

36 

33 

35 

51 

54 

55 

57 

55 

46 

33 

30 

33 

33 

40 

30 

26 

28 

34 

Suhia<"o  

....  i  Maximum 

73 
33 

65 
40 

53 
31 

53 
23 

57 
23 

64 
27 

75 
44 

75 

42 

76 
45 

70 
49 

54 
37 

58 

61 

62 

59 

62 

61 

52 

59 
55 

58 
48 

56 
50 

58 
39 

60 
37 

60 
33 

56 
41 

50 
37 

51 
42 

47 
32 

53 
26 

48 
38 

46          I     oy.  s 

1  Minimum 

41i         j     38.6 

rexarkana  . . . 

(  Maximum 

82 

68 

58 

58 

63 

70 

80 

84 

76 

71 

62 

52 

63 

70 

60 

72 

66 

67 

70 

65 

67 

71 

65 

66 

67 

55 

53 

55 

54 

50              "'  " 

OO.  .5 

41.9 

i  Minimum 

39 

52 

40 

28 

29 

32 

55 

51 

55 

55 

40 

40 

38 

40 

48 

51 

51 

52 

47 

47 

39 

37 

35 

39 

33 

41 

34 

29 

38 

42 

rhornburg 

..  .  S  Maximum 

75 

58 

55 

56 

55 

68 

83 

80 

78 

68 

48 

52 

67 

74 

57 

76 

64 

58 

62 

56 

64 

62 

67 

62 

51 

53 

49 

58 

51 

46 

01.  o 

32.5 
54.5 
.37.6 

1  Minimum 

28 

30 

32 

16 

14 

22 

50 

41 

44 

46 

40 

37 

25 

18 

30 

41 

45 

52 

48 

47 

36 

24 

20 

28 

27 

.39 

19 

15 

25 

37 

Turnpike 

j  Maximum 

66 

56 

45 

51 

52 

58 

71 

70 

69 

63 

46 

54 

63 

63 

59 

61 

57 

55 

54 

50 

56 

53 

55 

48 

41 

40 

46 

51 

it 

41 

'  Minimum 

47 

29 

24 

25 

30 

40 

43 

51 

49 

40 

38 

38 

31 

39 

45 

42 

49 

51 

44 

39 

32 

39 

34 

35 

33 

33 

26 

30 

35 

^ 

Waldroa 

j  Maximum 

77 

72 

66i 

62 

63 

71 

83 

75 

71 

69 

65 

70 

65 

63 

60 

60 

60 

60 

60 

62 

66 

61 

55 

69 

50 

55 

50 

50  j 

63.9 
36.3 

(  Minimum 

27 

41 

32 

24! 

25 

30 

42 

52 

52 

41 

27 

24 

44 

46 

52 

55 

41 

51 

33 

30 

27 

31 

32 

40 

25 

21 

32 

40  j 

Warren 

. .  .  )  .Maximum 

77 

64 

55 

541 

60 

68 

72 

81 

80 

70 

55 

46 

62 

70 

72 

73 

70 

67 

69 

61 

62 

66 

62 

65 

50 

49 

57 

54 

56 

56 

63.4 
39.8 

'  Minimum 

33 

43 

34 

27i 

21 

28 

50 

49 

49 

53 

43 

40 

35 

33 

47 

53 

52 

57 

53 

47 

48 

34 

30 

34 

38 

30 

27 

32 

34 

40 

White  Rock.  .. 

S  Maximum 

69 

58 

46 

48  i 

54! 

57 

69 

68 

66 

62 

48 

55 

59 

61 

54 

53 

57 

54 

62 

49 

57 

55 

55 

49 

43 

42 

43 

47 

41 

40 

63.7 

'  Miniramn 

47 

33 

26 

28| 

33 1 

40 

46 

56  j 

50 

41 

38 

41 

40 

40 

47 

43 

47 

51 

44 

41 

34 

40 

35 

40 

33 

33 

26 

30 

34 

35  i 

39  1 

Wilson 

S  Maximum' 

. ! 

j 

_ 

.. 

.. 

.. 

.. 

..|         j     

Wynne  

(  Minimum 
\  Maximum 

72 
32 

ei 

33 

551 

36l 

52 
22 

59| 
20l 

67 
26 

74 
45 

71 
42 

78 
42 

72 
60 

53 

39 1 

50 
40 

64 
32 

69 
25 

69 
30 

7i 

49 

74 
50 

69 

54 

ei 

55 

57 
49 

56 
42 

54 
30 

59 
26 

67 
33 

54 
31 

5i 

33 

50 

28 

65 
21 

.55 
26 

571         !     6i'.9 

(  Minimum  1 

37 

32.9 

Daily  Evaporation  [inches]. 

Blean  Temperature  [F'], 

sind  Wind  Movement  [miles]  for 

Kovemtoer, 

1939 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 

Station 

Day  of  month 

Jj 

2 

Data 

1         1 

1 

1 

1        1 

s 

1 

2  1     3 

1 

4 

5       6       7 

8 

9 

10 

11 

12 

13      14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22      23 

24  !    25 

1 

26 

27     28     29  i  80 

1        1 

81 

s 

Hope 5$ 

Exp.  Farm 

Evap. 

.140 

.140 

.174 

.121 

.182'.098|.O23 

.098 

.112.099 

10(1 .  020 

.0271.  104 

.136 

.014 

.069  ....1.067 

.113.068 

.079 

.  1)2  .071 

.120 

.087 

.070 

.051 

.002 

.021 

2.667 

Mean  tern. 

56 

52 

48 

40 

421     481     54 

64 

60 

56 

46      44 

50!     52i     46 

62 

56      601     58 

,54      52 

,52 

48      48 

42 

42 

40 

40 

40 

44 

49.  , 

Wind  move 

42 

2C. 

90 

42 

17 

15      38 

32 

22 

63 

85      60 

69 

57 

42 

32 

25 

32|     35 

60      41 

22 

35 

17 

67 

62 

43 

20 

It. 

11 

FronsFork...  55 
Exp.  Forest 

Evap. 

.044 

.038 

.089 

.048 

.023 

.031 .044 

.051 

.034 

.070 

.064  .119 

029 

.107 

.014 

045 

.012 

.024 

.023 

.034 

.019 

.048 

.015 

.023 

* 

.032 

.001 

1.201 

Mean  tern. 

54 

48 

42 

36 

41 

46      56 

59 

54 

44 

44      44 

44 

4S 

42 

55 

54 

54      48 

50 

46 

44 

42 

43 

3b 

40 

33 

35 

34 

42 

Wind  move 

4 

4 

10 

4 

2 

1      16 

•J 

4 

53 

U        3 

4 

1 

5 

2 

2 

2        2 

18 

5 

3 

2 

4 

10 

4 

2 

4 

2 

10 

196 

aussellville..  .. 
Dzark  Nursery. 

Evap. 

.092 

.040 

.166 

.070 

.0?.8  .0.50  L  1.32 

.170 

.118 

106 

.044  .034 

040 

088 

.026 

.010 

.062 

.072 

.078 

.066 

.100 

.102 

.014 

.048 

.0,52 

.030 

.046 



2.127 

Mean  lem. 

54 

59 

44 

40 

42      481     62 

59 

601     64 

48 

52 

47 

47 

50 

58 

.58 

!>6 

58 

54 

SO 

47 

46 

46 

43 

46 

40 

42 

"•^      '*t 

.50.4 

Wind  move 

U 

59 

52 

18 

13 

18      10 

30 

37 

63 

2 

18 

4 

21 

12 

10 

34 

I 

42 

7U 

65 

8 

• 

51 

21 

43 

30 

4 

171       7 

762 

Huttgart,   ...55 
ilce  Exp. Farm 

Evap. 

.077 

O05 

.110 

.063 

.069 

.044  .053 

045 

.  092 

.155 

.047 

.103 

.010 

.073 

.068 

.061 

.0.56 

.076 

.120 

.080 

.0.15 

.042 

.040 

.038 

.092 

.042 

.039 

.007 

.050 

.a32 

1.924 

Mean  tem. 

54 

5l» 

45 

401       40 

46      52 

59      64 

61 

48 

43      39 

47 

54 

62 

64 

58 

61 

65 

62 

45 

44 

46       42 

4.'' 

40 

40 

41 

44 

49.5 

Wind  move 

39 

41 

95  [     50 1      2.5 

1!      35 

33      39 

126    114 

57      52 

36 

30 

23      18| 

49     76 

98 

49 

19 

33 

12        72 

60 

41 

21 

14 

18 

1392 

'.<i«:^>aiwiAaiv-c>: 


66- 


CLIMATO  LOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


November,  1939 


Precipitation  for  November,  1939 


p3.'/',^ r— r— 1 I ' 

:       WASHmSTON  ■  ■  ' 

r 


washu<4ton 


J.^       "7      ex 

!  NEWTON  ^^^^CY   p    ? 


..■3gji i—TT'/ y709 

N    *T\RANDOL7Hri-,'T'5CLAY    *^ ' 
J-'      1     ^^/ff^ ,        ) 

^•-Ji:*Wl!N^r7p,GHfA0Fi^'sS.?Pi? 


CRAWFORDi  A  i^4  •i^J      i  y«5yj        ^=^-^1      "!~'jACKSONl         


KFORDJ  A  i^  .gi-f^      i /  fA 

^l^^yFRANKLINW-ri  ^  ,   fcoNWAlA 1 


^'^■^     L.  jAqcsom 

•-I  WHIM  ZJ~A  CROSS 


POINSETT  I      /  j'J' 

PrittenBen 


.  J'o* 


'SCO- 
I  lom^c/^4-^^'f°f  r^GRAN^  JARKANSA^X^ 


2 


.•* 


ISEVIER  ;  ,1 ,'/'  I 


\ 


Ilittle  riv-e'w'i 

le  ^/LAFAYETTE  ^^       ^^.^.^      . 


^  '  rOUACHlTA*  \ T^   '  "   ""'"iDESHi^,^ 


SfALHOUN 
/ 


ARKANSAS 

SCALE  OF  MILES 
lO    ZO    30    40    SO    eo 


RADLEY 


J        ASHLEY 


.CHICOT,, 


■^P 


Daily  Kivor    Stag-es  for  November,   1939 


Stations 


Rivers 


Flood 
?t9ge 


FortSmitb 

Van  Buren  . . 

Mulberry 

Danville  

Ozark  

Dardanelle... 
Morrilton  .... 
liittlo  Rock. 
Pine  Blutt  .... 

Gilbert 

Boniphan,  Mo. 
Black  Rock  .  . 
Hebcr  Spring.s. 
OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Rock. . . 

Batesville 

Newport 

fleorgetown    .. 

Des  Arc  

Clarendon  .... 

St    Charles 

Glenwoorl 

Arkadelpliia  . . 

Boughton 

Camden    

Benton  . 
VVhitecliffs  .... 

I ndex  

Fulton 

Big  Lake  Outl't 
St.   Francis... 
St.  JJ'rancisL.L. 
Marked  Tree  . 

Parkin 

Madison.. 

Helena 

Arkansas  City 


.Arkansas 

..      do.... 

.Mulberry. 

Petit  .lean. 

.Arkansas. 

do  .... 

...   .do  .... 

...   .do  .... 

do    . 

.Buffalo... 

.Current  . . 

..Black.  .. 
Little  Red. .  . 

..White... 

.   .     do  .... 

do  ..  . 

do  .... 

do  .... 

do  .... 

....  do  ... . 

......do  .... 

.....do  .... 

...Caddo  .. 

Ouachita . 
Little  Mo.    . 

Ouachita  . , 

Saline 

Little  River 

...Red 

..   ..do 

St.  Francis. 

...     do.... 

do  .... 

do  ..   . 

. .  .  do  ... . 

..      do  .... 
Mississippi  . 
...do  .... 


•22 

•20 
2'2 
•22 
•20 
23 
•25 
30 
10 
14 
30 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
24 
26 
25 

\h 

20 
26 
•20 
25 
■25 
25 
10 
IB 

i? 

2S 
32 
42 

-12 


10  I  II 


12   13  i  14  j  15  i 


16  1 


19  i  20  ;  21 

!   I 


22  I  23  I  24  I  25  I  26   27  |  28  1  29  |  30 

:  1  I  1 


2.7 

1.0 

2.7 
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Symbols  for  Climatological  Data  Table :~The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  havin 
or  more  years  of  record.  Departures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3.5-vear  peri< 
for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  foi  the  nerio'l  to  1935.  inclusivf  §Also  on  other  dates.  •*Not  used  in  means  ami  summarieb  l^Evaporation  station.  fPc 
-   ■■  ■    ■■    ■■       '   ■'   -        m   ,.,     .  _,   ,^_.!_..  ,   _^  i, „  ^,  ;__i,       nt ,.  .^___  .  t,,c.  number  of  days  missing 

afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  r 

period,    midnight   to   midnight,    sprgcip 

gage.     *Included  in  the  next  measui 

■(Post  Office  add.re.sses  as  follo'ws:  — .Vlum  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet,  Manill 

Jreen  iVIountain.  Calico  Rock:  Index,  Route  o.Texarkaua  ;  Irons  Fork,  Irons  Fo: 

Ko<ebud,  Route  2,  Vlt    Vern)n;  Sprunibank.  Doildrilge:  Turnpike,  DoviirtWhite  Rock.  Cas 


race  or  precipitation  less  than  0.01  inch      tjKvaporation  Station.     ■( Post  Office  ,f 

iUte  4    Pre<cott;  Devils  Knob,  Salus:   Fort  Sui'th  Water  Plant,  Mountaiuburg;  Gr 
Experiment  Forest',Mena:  Lutherville,  Koutel.  Lamar:  Rogers.  Routes.  Rosrers;  l<o<el)ud,  Ron-.        _.       .    .  ■.,-,„;  ^>      ,  v,-    „       ■  „•  ,^  t> -■   ,,r  ,w 

Hankins  Monticollo  Montongo.  Plantersville.  Rock  Springs,  Ross  and  [Tnderwood,  Soil  Conservation  Service.  Monticello:  High  Peak  Mt.,  Norman,    Mulben-y,  R  1,  Mulberr 
Symbols  for  Daily  Maximu'm  and  Minimum  Temperatures :~Thermometers  read  near  suiTiet  unless  otherwise  indicated,     •••\fidnieht  to  midnight.     JSThe 
moineters  read  in  the  u'lorniug,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.     tJEvaporation  station 
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GENEEAL,    SUMMARY 

Average  temperature  for  December,  based  on  the  reports  of 
72  stations,  was  45.5°,  which  is  2.7°  above  the  49-year  aver- 
age. Monthly  means  ranged  from  40.4°  at  Lead  Hill  to  51.9° 
at  Texarkana.  Temperatures  were  above  the  average  from  the 
1st  to  the  20th.  below  the  rest  of  the  month.  The  highest  tem- 
perature occurred  on  the  7th  with  84°  recorded  at  Dumas, 
Oden,  Pine  Bluff  and  Texarkana.  The  lowest  for  the  month 
was  5°  recorded  at  Lead  Hill  on  the  29th. 

The  average  precipitation  for  the  month,  according  to  the 
reports  of  109  stations  was  2.46  inches  which  is  1.76  inches  be- 
low the  49-year  average.  The  heaviest  amounts  were  reported 
in  the  lowlands  and  especially  over  the  southeastern  counties. 
The  greatest  monthly  total  was  5.53  inches  at  Crossett,  while 
the  least  was  0.81  inch  at  Hot  Springs.  The  greatest  24-hour 
amount  was  3.09  inches  at  Lutherville.  The  average  number 
of  days  with  0.01  inch  precipitation  was  five.  Snow  was  reported 
on  the  26th  over  the  highland  counties  and  the  northeastern 
part  of  the  State,  with  2.5  inches  average  for  the  highlands  and 
1.4  inches  average  for  the  State.  Devils  Knob  reported  7  inch- 
es of  snow  and  Eureka  Springs,  Harrison,  Cotter  and  Mammoth 
Spring  reported  6  inches.  Snow  remained  on  the  ground  for 
several  days  and  was  favorable  for  winter  grains  and  winter 
truck. 

O.D.N. 


Corrections  for  November,  1989 

DeQueen,  greatest  precipitation  in  24  hours  should  be '1;  65  Inches.  Fayetteville. 
and  Fayetteville  Exp.,  prevaiiing  wind  direction  "N"/  Green  Mountain,  mean  mini- 
mum, 37.4:  mean  temperature  46. 8".  Marianna.  mean  minimum  39.1;  mean  tempera- 
ture50.2''.     Morrilton,  Portland  and  Waldron,  wind  direction  should  be  NW. 


Miscellaneous  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 
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COMPARATIVE    DATA    FOR  DECEMBER 
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Precipitation 
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T. 
1.4 
1.2 


7 

14 

10 

i 

5 

14 

B 

14 

7 

13 

8 

8 

8 

10 

5 

16 

7 

16 

5 

16 

6 

12 

S 

10 

6 

18 

7 

12 

9 

14 

8 

8 

7 

12 

5 

18 

9 

14 

8 

13 

12 

10 

7 

14 

9 

■  7 

12 

8 

7 

12 

-f- 

hlH 

^ 

7 

14 

6 

)3 

8 

13 

6 

13 

9 

12 

13 

9 

6 

14 

3 

15 

10 

11 

6 

14 

6 

IS 

S 

13 

6 

15 

14 

9 

12 

11 

7 

12 

9 

12 

0 

15 

9 

11 

11 

8 

7 

13 

5 

16 

7 

12 

^-v 


1.0 
IS 
9 

a 

V2 
16 
16 
9 
9 
9 
IS 
15 
S 
.!•> 
\2 
16 

is 

11 
U 
12 

;  14 
10 
17 
19 
16 

12 

U 
13 
12 
14 
17 
12 
11 
16 
12 
8 
13 
11 
17 
16 
14 
13 
11 
14 
19 
11 
10 
13 


■..■r-\''>.y-.' 
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CLIMATO  LOGICAL     DATA:     AKKANSAS     SECTION 


December,  1939 


Climatolo^cal  Data  for  December.  1939 


Stations 


CoUDtiM 


I 


Temperature   (Degrees  Fahrenheit) 

Precipitation,  inches 

Number  of  days 

c 
"3"o 

6-S 

O 
0) 

*•*  m 

■a  t-. 

a 

d 

IB 

Departure 
from  normal 

1 

X 

£ 

S 
o 

s 

If 

an 

i 

c 

•3 

o  o 

*«   (A 

Total  snowfall 
(unmelted) 

11 

5 

3 

■o 

9 
O 

5 

Observers 


Alum  Fork tl  Saline 

Amity :  Clark 

ArkadelpWa Clark  

Arkansas  City  ...  I  Desha 

]ifttesvllle  Airway.    Independence. 

BatesTills Indepeadenee 

Bee  Branch ■  Van  Buren  . . . . 

Benton '  Baling 

bontonyille i  Benton 

Big  take  Outlet. t^  Mississippi 

Black  Rock ■  Lawrence 

wlythevlUe Mississippi  — 

boonevllic j  Loeau  

a./ughton t;  Clark 

Brinklev \  Monroe 

Calico  ftock Izard 

'.;amdei! Oiiachitft 

Olorendou Mouroe 

CUmon Van  Buren.... 

I  Conway Faulkner 

t.'otnlng Clay   

i_;ottei- Baxter 

L'rosseti '  Ashley 

Danville Yell 

Uardanelle j  Yell 

I  le  Queen !  Sevier 

Das  Arc 1  Prairie 

Devils  Knori    .  ..t!  Johnson 

Dumas '  Desha 

Kl  Dorado Union 

England Lonoke 

Eureka  .-jprings. . .    Carroll 

H'ayelteville Washington  .. 

FayetteviUeExp..!  Washington  .. 

Korilvi'e 1  Dallas 

Fort  Sjiilth j  Sebastain  

Kt.  SniithWtr.P.  .f   Crawford 

Fulton !  Hempstead  . . . 

ijBorgetowu ;  Woodruff 

iljlhert i  Searcy 

'  iieii wood I  Pike 

•  iranuis Polk 

Gravette !  Benton  

G-ff-eii  Mountnin  .f\  Stone 

Hankius ti  Drew 

Harrison t  Boone 

Heber Spgs. (near)i  Cleburne. 

Helena 

Higden. ... 
Highland  .. 
High  Peak 

Hope 

Hot  Springs. 


Phillips 

Cleburne 

Pike   

Moiitgomery  . . 
Hempstead.. .. 
Garland 


.til 


index tl  Little  River 

Polk 

Garland  • . . 
Craighead 

Boone 

PulbSki.... 
Pulaski.... 
Johnson. 


Irons  Fork 
Jessleviile. 

Souesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK  .  . . 
Little  Rock  AirwBV 

LuthervlUe t 

Madison 1  St.  Francis 

Magnolia     .  '.  Columbia 

iiammoth  Spring.     Fulton 

Marianna  .    {  Lee  

Marked  Trao     ...      Poinsett   

Mana Polk 

Montlcelio  Airwav  |  Drew 

Monticello   "t  i  Drew 

Montongo fl  Drew — 

-Vlorriltou Co  away 

Moumainburg   . . .  i  Crawford 

Mountain  Home. ,;  Baxter 

-Mountain  Valley . .  j  Garlan d 

.Mount  Ida Montgomery  . . . 

-Mulberrv t   Franklin 

Nashville Howard. 

Mewport ,  Jackson 

(idsTi.  .  !  Montgomery  . . . 

Okay '  Howard  .  

Osceola ;  Mississippi 

Ozark ]  Franklin 

Paragould Greene 

Parkin   i  Cross 

Pine  Blulf Jefferson 

Pine  Ridge I  Montgomery... 

Plftm6r.<ville .tl  Drew 

Pocahontas    '  Randolph 

Portland '  Ashley 

Prescotl Nevada 

Kock  Springs  .  ...t    Drew 

Rogers  (near)  ...|;  Benton   

Rosebud f  I  Faulkner 

Ross Ti  Drew 

Russellvilie    '  Pope 

■  T.  Charles 1  Arkansas 

-;i;.  Francis ;  Clay  

'Searcy ■  White 

Springbank  t   Miller 

-•Story  Montgomery  . . . 

Stuttgart Arkansas.   

Stuttgart tti  Arkansas 


14 

17 
16 
17 
16 
16 
Ifi 
16 
19 
20 
17 
15 
\2 
21 
16 
12 
17 
15 
tt 
19 
16 
17 
14 
18 
13* 
20 
13 
14 
17 
17 
14 

la 

14h 
16 
20 
15 
l!^ 
23 
12 
16 
22 
2U' 

•20 

U 

13 

16 

10 

18 

14 

13 

)h 

16 

14 

13 

17 

13 

12 

10 

10 

12 

15 

U« 

13 

15 


17 
23 
22 
20 
IS 
IS 
17 
15 
19 
17 
14 
15 
16 
14 
12 
I? 

is 

14 
16 

is 

■22 

22 
16 
19 
18 
18 
17 
14 


5 
1 
6 
7 
4 
1 
6 
1 
1 
2 
6 
3 
10 
0 
1 
5 
5 
4 
7 
3 
3 
5 
8 
3 
2' 
2 
6 
5 
5 
4 
7 
3 
SI- 
6 
2 
3 
3 
I 
3 
7 
3 
6« 

1 

8 

2 

2 
14 

4 

4 
U 

0 

5 
11 

7 

4 

7 

6 

8 

2 
10 

6 

3= 

8 

<» 


8 

e. 

12 

se. 

13 

9 

nw. 

7 

11 

w. 

14 

nw. 

9 

sw. 

14 

11 

n. 

9 

s. 

8 

w. 

13 

9 

nw. 

10 

14 

s. 

14 

w. 

9 

nw. 

12 

w. 

16 

n. 

9 

12 

nw. 

9 

9 

n. 

10 

ne. 

16» 

9 

sw. 

12 

n. 

12 

w. 

9 

w. 

1(1 

sw. 

10 

nw. 

9 

sw. 

b" 

nw. 

9 

e. 

9 

13 

9 

7 

16 

8 

n. 

b 

nw. 

4> 

nw. 

10 

w, 

9 

16 

nw. 

13 

9. 

7 

sw. 

9 

ne. 

13 

w. 

7 

s. 

)3 

10 

ne. 

6 

e. 

a 

sw. 

10 

nw. 

11 

w. 

13 

sw. 

13 

sw. 

19 

.   ... 

9 

sw. 

10 

sw 

9a 

n. 

10 

8. 

7 

sw. 

6 

nw. 

7 

n. 

9 

w. 

7 

n. 

10 

sw. 

8 

10 

w. 

10 

s. 

6 

8 

H. 

nw. 

sw. 


nw 
nw. 


n. 

nw. 


L.  R.  Water  Works 
J.  W.  CampDell 
Mrs.  Ted  R.  Carpent 
Herbert  Nefl 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  £.  Scanlan 
8.  A.  Burks 
U.  3.  Weather  Burei 
G.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Sainuei  Norris 
F.  H.  Randolph 
Harrv  J.  Buie 
R.  J    Torry 
William  Jones 
J    M    Knight 
R.  M.  Wheatley 
A    L.  Stephens 
E.  E    Cordrev 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpadden 

D.  S.  Forest  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 

E.  B.  .Smith 
Z.  R.  Glenn 

U.  8.  Forest  Service 
Ben  Johnson 
Mrs     E.  V/  .Oastoi 
0.   V.  Halbrook 
Keo.  W.  Nichoaldi 
Charles  F.  Ford 
University  of  Arknni 
Miss  Mercille  McMuJ 
U.  H.  Weather  Bure 
T.  J.  Wylie 
T. J.  Logan 
C.  Q.  Long 

F.  E.  King 
C.  A.  Price 
W.  £.  McVay 
Mar  W.  Schmidt 
U.  S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  S( 
Louis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan 
James  A.  Burnett 
Austin  E.  Curtwrigl 
J.  O.  Cooley 

U-  S.  Forest  Service 
Experiment  Farm 
National  Park  Serv 
W.  £    McDowell 
U.  S    Forest  Service 
('.  .S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  H    Crosswhite 
0  .  8.   Weather  Bure 
W.  B.  Airport  Stati 
H-  G-  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 
Mrs.  Johnnie  Morto 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  8 
Soil  Conservation  8i 
Mrs.  Nova  Berry 
0.  A.  Lovell 
H.  N.  H  albert 
J.  G.  Scott 

G.  A.  Whittlngton 
A.  J.  McMath 

H.  B.  Carruth 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Servic 
Charles  R.  Jackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  O.  Milton 
J.  E.  Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Scheu 
J    R.  Huddleston 
Soil  Conservation  Si 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservation  S 
Mrs.   Carl  A.  Starcli 
G.    A.   Maddox 
Soil  Conservation  3 
U.S.  Forest  Servic< 
U.S. Biological  Sun 
A    Boyce  Boyd.  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henry  Field 
S.  C  8tory 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experimtnt  Bt 


Dkcembek,  1939 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


6i) 


Climatologlcal  Data  for  December,   1939    (continued) 


Stations 


Subiaco 

Ttzarkana 

Thornburg  

Turnpike 

Underwood 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs   

White  Rock t 

Wdion 

Wynne 


State  Means 


Counties 


Temperatures  (Degrecis  Fahrenheit) 


V  ® 


^2 


Precipitation,  inches 


Xumber  of  days 


^i- 


Logan  

Miller 

Perry 

Pope 

I>rew 

Scott    . .     . 
Bradley  — 
Little  River. 
Franklia.... 
Mississippi . . 
Crois 


760 
332 
«S0 
.'240 


o75 
206 
290 

2285 


237    14 
167    31 


47.2 
51. » 
45.0 
43.4 

+  4.5 
+  50 
+  3.9 

78 
84 
81 
76 

48.0'' 
50.2 

+  '5.6 

80' 
82 

44  !o 

74 

46.' 3 

Vi'-'i 

7S 

45.5 

+  2.7 

84 

10 


20 

22 
13 
12 

V^ 

22 


21 


29 

2y 

30 
29 

'29' 

29 

'29' 


29 


38 
40 
52 
25 

'56' 
42 

'22" 

'41' 

55 


X  u. 


15   I 

a  *    I 

0=    ' 


o  o 
'5  = 


(       M  w 


JJ' 

S'Si 

>s 

•a 

r^\ 

3 

0 

ta  e 

0 

t,® 

1.64 
3. 08 
1.S5 
2.17 
2.38 
).51 
:!.10 
2.04 
1.79 

2.79 

2.46 


-1.731 
-1.27! 
-2.63 
-2.08 

-2.'  12 
-2.83 
-1.98 


0.80 
1.80 
0.74 
1.31 
1.75 
1.04 
1.40 
1.09 
1.05 


-2.06|  1.20 
-1.761  3.09 


2.5 

0 

2.0 

3.6 


1.0 

0 

0 
3.7 

T. 


22 
16 
15 
16 

is'' 
3 

16 
18 


16 


7 
5 
S 

■5'' 
3 
0 
4 


8 

n 

12 

25 
16 
9 


w. 
n. 
n. 
sw. 

nw. 
sw. 


nw. 
n. 


(-iliserver 


N«w  Subiaco  Abbev 
H.  S.  Braih«ar 
Edward  K.  Holtu«( 
U.  S.  Forest  S«rvic» 
Soil  Conservation  Ser. 
Wilson  Fprguson 
t>.  N.  Turner 
L.  M.  Sntad 
U.  S.  Forest  Servic* 
D.  O.  .indtnoti 
B.  M.  Kddins 


Daily  Freeipitation  for  December, 

L939 

I        Stations 

Drainage 
ba«in 

HsLV  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13     14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23      24 

25 

26  i  27 

1 

28 

29  1  30 

81 

,0 

1  Alum  Fork  Reser.  t 
I  Amity 

W.  Arkadelphia 2 

Arkaasa.'!  City  ... 2 
Batesville  Airwav. 
Batesville  River. 2 

Bee  Branch- 

Benton 2 

Bentonville 't 

Big  Lake  Outlet  .t- 

Black  Rock 2 

Klvtheville ' 

BooneviUe 

Houghton  . .      .  t2 

Briniley 

Calico  Rock ; 

Camden - 

Clarendon 2 

Clinton       

Ouachita.. 
Ouachita.. 
Ouachita.. 
Mississippi 

White   .... 
White    .... 

.40 

l."53 

.50 
.01 

... 

.■;■.■; 

.... 

■}\ 

— 

.... 

::::::::l::;:i 



1..    .1.   ..j  .141  T.  1  T.  j   .511  T.  ] 

..   .: ' :... 

1         ' 

I  05 

.... 

.... 

T.' 

.... 

T. 

.02 

■r 

■■■■| 

1 

.11 
T. 

'."is 

.10 
.03 

■.'77 

'."89 

.04 

.13 

16 

'lisi::::  ;::: 

08 

....  '.'..'.  ".ii) 

'.'..'.  '.'.y.Gb 

1 

.62    .08  ..   .     .25i  .13'..   . 

'.'65 

'.'.'.'.  '."19 

2.  ii 
3  47 
1  96 
1.81 
2.40 
3.20 
I  47 

.... 

.... 

.... 

.... 

T. 

.... 

T. 

.... 

.... 

1.10 

.70 
130 
.89 
.51 
.62 
.15 
.14 
.76 
.70 
I    7Q 

T. 
.40 

::::j :« 

.'oil!;*! 

.08J  .40 

65 

r. 

.06  .... 

.  .  .  . 

....... 

Saline 

Arkansas. . 
St.  Francis 
White   .... 
St    Francis 
Arkansas. . 

1.43 
'.'63 

.... 

••• 

•■•• 

:.'. 

•  ••• 

:;■.; 

•••• 

".'ii 

.... 

.12    T.      .40    .27 
01    .18    .12 

f.' 

T 

....| 

S.  24 
2. 28 
3.18 
1.22 
•2.80 
3,6? 
2.03 
4.46 
3.9t 
2.05 
2.69 
2.  .57 
2. 25 
5.53 
1  46 
2.70 
1.31 
2.03 
t.9l 
3.06 
4  94 
1.50 

2.  es 
l.lf. 

1     17 

.53  ..    .1 

.  7'.»  . . .  . 

.... 

..  . 

.... 

•  •• 

T 

T. 

.... 

!.. 

1ft 

1.07  :;■; .'.. 
1.35!...  •). 

.46    .07 
,01    T. 

'J' 

.09  .... 

..... 

Ouachita.. 
White 

i.49 

90 

.... 

.... 

■• 

.... 

.57 

.15 

'.'ici 

T. 

'.'•ii 

".'15 

:'::  li 

no 

•  •  1 

••••i 

White   .... 
Ouachita. . 
White   .... 
White 

.60 
1.74 
L15 

••• 

■  •• 

:::: 

'.'.". 

..   . 

... 

..  . 

'i'." 

.... 

.04  .... 
.12  .... 
'1      .... 

■.0'2 
't.' 

'!63 
.12 

.57    .30 
1.31     .63 
1.45    .'26 

'.'10 

.05 
.36 
.32 
.12 

".'.i7 
.25 
.61 



T. 

.07 

f.' 
.16 
.02 
.01 

1.26 
1    42 

'  '10 

:..:k'.'. 

Conway • 

.Arkansas.. 
White   .... 
White   .... 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 

Red 

White 

'.'47 

.50 
.59 

■73 
.01 

.... 

.... 

.   . 

•  ■ 

...'. 

,.. . 

:::: 

".'o4 

".14 
.25 

•• 

.17 

'.'88 
.04 
.09 

";29 

'r'.' 

.... 



'75 

■f  ■ 
.... 

.01 

... 

50     fi" 

;...'  '.'io 

....1.51 
••   •    -p. 

".k  '.h 

....j  .12 

..         .61 
.20    .95 

70 

....     -50 
.     .     .57 
..   .     .15 
.   ..1  .17 
..    .|   .57 
04    .29 
.     '  .10 
.OS    .37 

Cotter 2 

Crossett  ..[near].. 

Danville - 

Dardauelle '- 

.55 
2.15 

.77 
1.07 

.54 
1.38 
1.95 

1  on 

1.91 
1.10 
.87 
.72 
65 

.40 

'.'22 

.28 

'.24 
.03 
T. 
.89 

't'.' 
T 

.65 

'!30 
.31 

Des  Arc 2 

Devils  Knob   ....t 

Dumas 

EI  t'orado • 

F.ngland 

F-ureka  Springs 

Favetteville    

Fayette  ville  Exp.  S 

Fordyce 

Fort  Smith U 

Fort  Smith  W. .  .Y' 

Fulton 2 

Georgetown 2 

Gilbert 2 

Glenwood 2 

Arkansas.. 
Mississippi 
Ouachita.. 
Arkansas.. 

White 

White 

White 

.05 

.55 

1.24 

f.' 

.01 

1   57 

.... 



•••• 

i  ! 

.... 

■f.' 

•••• 

't.' 

.... 

"!i7 

•    '• 

"  ' 

... 

,22 

i;i5 

.19 
.26 
.20 
.60 

'."65  ;:::■;::  k.:'. 

..   .    T    :..     :.... 
..  .|...,!..  .1.... 

.07  ...   !....!.... 
.10   T.    ..   .|.... 
08          ■         ' 

... 

'■'■' 

■f. 
T. 

T.' 

::;■ 
— 

.09 

.... 

.18 
1. 

T 

T.' 
.02 
T. 

.... 

' 

.... 

1.501... 
.64!.... 
.  84     .39 
95    T. 
. 37  . . . . 
.75    .25 
.87    .21 

r--::-£:f" 

.18  ....!....!.... 
T !....!. 

4  11 
1.S7 
2  49 
2  80 

■r'.' 

'■i-'. 

T 

.... 

.... 

.... 

Arkansas  . 

Red 

White   .... 
White   .... 
Ouachita. . 
Red 

.98 
L40 

'.'56 
1.16 

'     ■ 

■ 

.... 

... 

•••• 

•••• 

•••• 

:'.:: 

••   • 

:..'. 

••   • 

:::: 

::': 

.... 

•'•• 

:::; 

T 

.30 
.02 

".07 

E 

^^;- 

1.25 
"."S3 

30 

".Ob 

'.'36 


:::; 

.05 

'!6i 

".io 
.01 

25 

.60i..    1. ...].. ..:.... 

T.  j  .45 

.20    .11 1... 

2,72 
J  97 
2.67 
1.70 
1.91 
1.21 
2.. 5:-! 
1.68 
2.39 
3.28 
2.17 
1.S9 
1.16 
2.84 

0  81 

1  4« 
2.36 
1.48 
2.75 
1.58 
I  4J 
l.8« 
4.19 

Gravette 2 

Green  Mountain.! 

Hanklns tt 

Harrison 

,  Heber  Springs  . . . . 
Helena 2 

Arkansas. . 

White 

Ouachita. 

White 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita.. 

.96 

'.'63 
.70 
.76 
.16 

.... 

.. 

■■ 

50 

.STi 

'.'62 
.34 

10 

.40.... 
.55    ... 
.55.... 
■07    .33 
.37    .50 

■■  ■ 

■• 

::;■. 

. .  . 

•••• 

•  •• 

— 

1 

•■•• 

".u 

'.'65 

••• 

.o■^ 

.14 
T. 

'.'6i 

.03 

•• 

".OS. 

'.04 
05 

::': 

;!.".i'.7g 

...j.20 

.79 
.62 
.71 
.91 
1.16 

• ;=: 

".'64 
'.'06 

Hlgden 

Highland 

High  Peak 1 

Hope  n2 

Hot  Springs  

Index    ..+2 

Irons  Fork  ...AW 
Jessieville 

14 



.21 
.24 
.84 

1.21  .... 
.82.... 

"99! 

.3'    .03....     ...j.... 

.28 ;....  .... 

.32              '-.--; 

Red 

Ouaehita. . 
Red .     ... 

1.48 
.17 

•• 

■ 

T. 

.02 

T 

't. 
T. 
T. 

.06 

T. 

1 

.01 

t. 
T. 

.25    .06 
.37    .01 
20 

T. 

.... 

.... 

1 

'.'oe!'"" 

■■'T'n- 

.08 
1.20 
1.38 
.90 
.63 
.85 

.02 

'.'ie 
'.'m 

■   "l         !•••• 

.... 

T.' 

'.'ia 
f. 

T. 

'.■33 

".04 
.04 



.   .. 

'.'63 

'.'i3 

.37 
.01 
.60 

"t.'i::'.i""' 

'." 



.... 

'.'6.5 

.... 

Ouachita. . 
Ouachita.. 
White..... 
White...  . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 
9t.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita. 

59 

. . . . 

••• 

:.". 

•••• 

::;: 

.... 

••  • 

■•  • 

•••■ 

T. 
T. 

■."65 

'.'is 

•••• 

.25    .15 
. 40  .    . . 
.04    .68 
.  52      01 

■4:.:|::;: 

Jonesboro 2 

Lead  Hill 

:hk.:.: 

T 

.02  .... 
.71.... 

Little  Rook...  1 J 
LittleRock  Air'y.  1 

LuthervlUe T 

Madison  2 

Magnolia 

Mammoth  8pg .  ..2 

Marianna 

Marked  Tree 2 

Mena 2 

Monticello  Airwav 
Monti  cello(  near,  t] 

Montongo + 

Morrilton  ^ 

Mountainburg 

Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mulberry... t2 

Nashville 

,  Newport 2 

Oden 

i  Okay 

.51  .... 
1.19    .01 
3. 09i . . . . 

l.47|   .28 
2.12... 
.401   -46 

.,37 
.58 
.60 
.27 

T. 
T. 

"!« 

'iei 

'.'«o 
.10 

"f.  \'."'. 

■  if.- 

... 

.85 
'.81 
.53 
.87 
.67 
.90 

.     • 
.11 
.03 

T. 

.... 

.... 

.25 

3  67 

.12 

'.'63 

3  96 

'loi 

•••• 

■••• 

■• 

..:; 

^^ 

•••• 

;;^^ 

•••• 

t". 

'.'05 

.09 

• .  ■  > 

^ii^ 

T.  1  T. 

2.06 

•••"■ 

'f. 

'.'39 
.05 

T 

1.70 

.73 

1  05 

.42 
.14 

"'rV 

.84 
.07 
.14 

'.'ic 

3.67 
3.18 
2.39 

Ouachita.. 
Ouachita 

.... 

■• 

■      ' 

. .  > . 

■ 

.... 

•••* 

. . . . 

.12 

■•,.•  ■ 

.... 

■••• 

.15 
.03 

.07 

'.'63 
.... 

•••• 

;;;; 

.05 
.09 
T. 

••■• 

.74 
T. 
.34 
T. 
11 

.47 

.92 

.97 

1.02 

7fi 

'.'28 

.34 

;::' 
.... 


•.'65 

.67 
.13 
.25 
.30 
.36 

2  44 

Arkansas.. 
Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita 

.... 

•••• 



.25 
.09 
.10 
T 

.... 

•••• 

.... 

'"r'.' 

.15 

2.67 

.... 

•  •• 

.... 

.... 



L66 
1.57 
1.44 

.12 

*1       Qfl 

.30... 

....    .28 
.18!.. 

■".ii..  .1"'" 

1.72 

Arkansas. . 
Red 

1.34 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 

•      • 

'.'6i 

'.'62 

i    .      ll.Sfi 

2.97 

T.' 

..    .    .25 

.60|  .01 
.K7       44 

!      1 

1.11 

White 

Ouachita.. 

Red 

Mississippi 
Arkansas.. 

.67 

'.'ii 

73 

.... 

— 

.. . 

... 

— 

..   . 

.... 

.... 

.... 



.... 

.25 

.'08 

- 

...    .131   .35 

39  ... 

.11    .16  .. 
.21  ..   .    .03 

.10 

?  81 

03 

'..'.'.  '.'..'.  i'.oo-  .43I.... 

10    .891.... 

.49 !  .67 

....; 901  .35 

..  . 

1.85 
1.47 

Osceola 2 

Ojark 2 

.12 

.... 

.681  r. 

2  83 

.99 

T. 

. .. . 

... 

. . . . 

.... 

!!!!!!!.'!  .... 

IT    T.      T.  1... 

2,41 

iyh 


E.''v:<''.'' 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


Decembek,  1939 


Daily  precipitation  for  December,  1939  [continued] 


m 


StatioBs 


Drainage 
basin 


Day  of  Slontb 


10     11       12     13 


Paragould.M..-  • 

Parkin  

Cine  Bluif 

Pine  Ridge 

Planters ville  ..  , 

Pocahontas 

Portland  

Prescott 

Rock  Springs... 
Rogers  (near)., 

Kosobud 

Ross 

Ruwellvllle  .  . . 

gt.  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Spriwr  Bank.. 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart    

Subiaco 

Texarkana  — 
Thornburg  — 

Turnpike 

Underwood.... 

Waldron 

Warren 

Whitocliffs  .... 
White  Rock  ... 

Wilson 

Wynne 


St.  Francis 

St.  Francis 

Arkansas.. 

Ouachita.. 

Ouachita.. 

White 

Ouachita.. 

Ouachita.. 

Ouachita.. 

White 

Arkansas. . 

Ouacliita.. 

Arkansas.. 

White    ..   . 

St.  Francis 

White 

Red . 

Ouachita  . 

Arkansas  . 

Arkansas. . 

Arkansas.. 

Red 

Arkansas.. 

tJArkansas.. 

.+j  Ouachita.. 

...Arkansas.. 

...Ouachita.. 

.,2  Red . 

t  Arkansas. . 
..^Mississippi 
..S|8t.  Francis! 


.« 


.15 

.78    T. 


.421 
.16 
.26 

sa 

.01 
.98 

I 

'.w\'. 


.16 


T. 


T. 


.29 


.04 


T. 


17     18 


T. 


.04 


.03 


.20 


.21 
'.'05 
.04 
.'« 
'.'03 

'."6s 

.03 
1.10 

.40 

'.'l6 

.08 
T. 

'.'is 

'.'oj 


20 


21 


22 


23 


1.2C 


.18 
.32 
.47 
.91 
.59 
.84 
.85 
.98 
.J5 
.78 

42 
09 
40 
24 
20 
('5 

65 
50 
80 
80 
,74 
l.bl 
.50 
.31 
1.40 

.m 

1.05 
i'20i 


24 


25 


26 


.25 


.25 


27 


.44 

.25 
.28 
.41 
.53 
.64 
1.63 
.1? 
.57 
.24 

'm 

.49 

.55 

T 

.14 

.35 

.42 

.40 

.47 

.47 

.25 

4S 
.35    T. 

.65 


.68 

.02 
.44 
1.17 
.36 
.10 

"m 

.46 


28 


29 


30 


31 


.06    .06 

'53L!' 


.115 


.02 


Total 


2.61 
3.27 
3.74 
1.64 
2.45 
2.1s 
5.07 
1.50 
2.42 
1.28 
2.26 
2.35 
2. 00 
4.38 

2.  fO 
3.61 
3.86 
1.72 
4.16 
3.72 
1.54 
3.08 
1.35 
2.17 
2.38 
1.51 

3.  K 
2.04 
1.7S 

2.' 7! 


Daily  temperatures   for  December,   1939 


Stations 


4  ,„„,  v„,t  i  Maximoin 

Alum  Fort j  minimum 

I  Mazitnun' 
'  Minimum 


631    61 

44     40 


Arkftdelphia  W. 

u.>.„-tii.^  ^  Maximum 


Bee  Branch. , 


)  MaxitBum 

)  Hinimum 

|i  Maximum 

(  Minimum 

i  Maximum 

(  Minimum 

\  Maximum 

I  Minimum 

\  Maximum 

'  i  Minimum 

*  Maximum 

■  (  Minimum 

f>»™^— ,  )  Maximum 

*^a™*^«« i  Minimum 


Benton  ?» 

Bentonyille  ••* . 

Blythcville 

Boonerllle 

Brinkley 


i  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximua 
)  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 

Dardanelle j  M-™ 


Conway  . 
Coming. 
Crcssett.. 


De  Queen  , 


)  Maximum 
*■■"  (  Minimum 

r,     ,,.  jj. ^.  *  Maximum 

Devils  Knob ,  Minimun: 

,,  i  Maximuu 

I*"™«s i  Minimum 

t.'i  T\«....i„  i  Maximum 

W  Dorado   j  Minimum 

., , ,,  (  Maximum 

y^ne^^nd (Minimum 

,,       .     „   .. S  Maximum 

Lureka  Springs  ...  j  Minimum 

,.       ..  _..n  i  Maximum 

Fayetterille i  Minimum 

FayetteviUe  Exp.  8 

Fordyce 

Fort  Smith'" iMTnimum 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
S  Maximum 


,,.,.      .jx  (Maximum 

f^''bert*? >  Minimum 

...  ( Maximum 

^"n'l'* *  Minimum 

,,         ..  «<  S  Maximum 

r,rBvette$$ j  Minimum 

Green  Mountain...  I  «t^™ 

ir.  .i-^„  Maximum 

"a""oii (Minimum 

.,  ,  _  i  Maximum 

Mel8°» i  Minimum 

i_rj_ui-„j  S  Maximum 

M'Bhland (Minimum 

Tj„««  ««  +t  ^  Maximum 

«°P«»*^^ )  Minimum 

tT„.  a„..!„_o  i  Maximum 

Hot  Springs {Minimum 


44   44 

56 

45 

61 

43 

6S 

45 

60 

46 

68 

42 

53 

47 

62 

48 

65 

431 

62 

42 

58 

46 

64 

41 

65 

45 

61 

3!» 

60 

49 

62 

48 

54 

41 

58 

44 

58 

43 

57 

41' 

60 

48 

63 


59 

37 

67 

26 

58 

30 

62 

30 

66 

22 

56 

31 

52 

30 

62 

28 

5S 

26 

66 

28 

63 

28 

58 

32 

61 

24 

61 

28 

67 

29 

53 

64 
30 
64 
35 
63 
30 
57 
30 
56 
27 
66 
27 
69 
40 
61 
34 
59 
21 
66 
36 
56 
22 
52 
31 
63 
30 
57 
28 
64 
33 
65 
32 
61 
34 


58 

36 

66 

31 

60 

34 

59 

34 

62 

27 

60 

34 

56 

28 

64 

37 

58 

34 

66 

31 

60 

29 

65 

25 

64 

29 

60 

32 

68 

30 

52 

38 

63 

35 

65 

43 

61 

33 

69 

33 

69 

34 

60 

33 

61 

35 

63 

38 

62 

23 

70 

38 

61 

24 

67 

37 

68 

30 

62 

35 

64 

43 

65 

35 

59 

37 


9   10 


14  I  15 


18   19 


20 


22   23 


24   2.5 


26  27  28  39  30  81 


75 

38 

76 

30 

74 

33| 

70 

40 

72 

26 

74I 

40j 

70 

35 

80i 

32i 

71 1 

311 

76! 

311 

78] 

32 

72  j 

29 

77 

30 

72 

32 

76l 

31 

69 

50 

67 

30 

73 

44 

67 

34 

76 

46 

74 

34 

72 

35 

70 

38 

72 

39 

79 

23 

77 

43 

76 

2 

73 

49 

74 

41 

72 

36 

74 

44 

74 

36 

72 

39 


81 

80 
31 
76 
43 
76 
38 
80 
28 
72 

4; 

73 

42 

79 

34 

77 

37 

80 

32 

81 

34 

78 

42 

82 

34 

77 

33 

78 

33 

72 

65 

84 

34 

5; 

45 

58 

34 

74 

64 

71 

48 

68 

44 

77 

44 

72 

41 

78 

25 

77 

43 

71 

36 

71 

54 

69 

48 

79 

43 

79 

46 

80 

37 

78 

46 


711  68 


70  71 
43'  43 


66 


63' 
39 
75 
45 
65 
40 
71 
44 
60 
36 
68 
42 
63 
41 
71 
40 
67 
41 
67 
33 
74 
42 
68 
40 
69 
43 
65 
45 
70 
46 
70 
52 

40 

71 

43 

69 

39 

69 

41 

70 

49 

63 

48 

66 

27 

69 

49 

63 

45 

67 

41 

66 

35 

64 

44 

67 

49 

70 

43 

651  67 

47 1  47 


40   28 
591  60 


41 
49 


asi  35 
55  54 

31 

58 

37 

62 1 

39 

72 

42 

64 

38 

65 

34 

65 

35 

65 

40 

64 

35 

58 

32 

65 

41 

64 

44 

62 

38 

63 

33 

53 

35 

62 

32 

66 

44 

54 

37 

65 

37 

61 

39 

55 

29 

53 

46 

62 

35 

62 

35 

67 

41 

60 

43 

65 

44 


3)1 

35 1 

62 

67 

25 

47 

57 

50 

24 

33 

63 

61 

25 

36 

&A 

58 

24 

38 

58 

50 

22 

36 

6;^ 

55 

24 

24 

58 

Oii 

26 

38 

63 

63 

25 

39 

66 

53 

35 

41 

62 

63 

22 

38 

62 

63 

32 

42 

54 

63 

38 

34 

63 

63 

.39 

46 

57 

61 

32 

46 

66 

61 

32 

46 

60 

53 

29 

40 

57 

65 

32 

46 

66 

62 

17 

34 

62 

6,5 

28 

42 

58 

(H 

3i 

32 

f>5 

65 

34 

41 

60 

60 

2? 

43 

5f 

61 

2f 

38 

61 

60 

3< 

43 

6.' 

69 

27 

28 

58 

66 

29l  40 


7o|  65|  69 


80!  551  55, 


26 
0'. 
25 
55 

55! 

20 

47 

26 

47 

28 

56 

27 

52 

27 

62 

27 

65 

2fi 

49 

22 

65 

27 

55 

27 

61 

27 

50 

35 

58 

30 

67 

32 

53 

29 

39 

28 

51 

24 

50 

26 

63 

31 

67 

34 

52 

15 

60 

34 

60 

20 

45 

33 

45 

22 

52 

29 

58 

35 

60! 

29' 

65 

83 


48;  491 

34! 


58 

40 

40 

31 

55 

35 

44 

21 

40 

38 

44 

29 

51 

32 

44 

32 

60 

42 

44 

33 

45 

23 

64 

42 

60 

32 

52 

38 

44 

30 

48 

35 

62 

41 

54 

28 

40 

31 

47 

38 

44 

33 

63 

41 

44 

33 

36 

28 

52 

36 

43 

32 

42 

27 

43 

29 

46 

31 

63 

38 

47 

31 

49 

32 


59 

38( 

42! 


341  36; 

501  45i 


52 1 
28! 
37| 
301 
42! 
30i 
46] 


32  37! 

4.i  43 

34 1  36 

62  61 


421 

44 


33!  37 


57 

31 

40 

32 

36 

33 

39 

36 

39 

33 

30 

24 

37 

33 

35 

32 

35 

32 

41 

34 

3» 

33 

37 

30 

44 

35 

38 

33 

37 

31 

29 

24 

42 

35 

42 

34 

38 

34 

32 

27 

32 

27 

32 

28 

39 

34 

35 

32 

36 

28 

37 

30 

38 

20 

88 

32 

32 

291 

38 

32 

40 

32 

38! 

34 


36  38 

26l  321 


.371  42! 

bl: 

491  69. 

31   17! 

29! 

27  35. 

40 

42! 

51 

52 

61. 

32 

3:^ 

20 

34 

34. 

34 

37 

47 

38 

55. 

30 

26 

20 

30 

36. 

.39 

40 

43' 

43 

,58. 

35 

25 

281 

32 

36. 

37!  40 

61 

45 

.67. 

32|  17 

15 

151  SO. 

24   36 

41 

35|  63. 

15 

13 

20 

221  34. 

35 

32' 

321 

45  53. 

30 

26 

21 

21  33. 

38 

42 

62 

46  60. 

26 

16 

19 

24  34. 

36 

38 

45 

421  54. 

31 

27 

21 

26  .35. 

40 

44 

52 

55 

62. 

27 

20 

20 

24 

36. 

39 

43 

53 

42 

59. 

32 

18 

19 

24 

33. 

37 

34 

44 

41 

55. 

29 

19 

16 

19 

31. 

40 

44 

52 

56 

62. 

32 

25 

17 

24 

35. 

38 

38 

50 

45 

58. 

30 

18 

19 

27 

33. 

44 

43 

49 

531  60. 

32 

19 

18 

24!  36. 

28 

30 

37 

351  51. 

18 

U 

21 

221  35. 

40 

41 

61 

50  59. 

35 

25 

24 

261  87. 

40 

45 

54 

57  63. 

34 

24 

26 

29  40. 

37 

40 

50 

44  65. 

.32 

21 

23 

25!  3-<. 

29 

35 

41 

39  64. 

21 

11 

20 

17  36. 

29 

36 

43 

37  64. 

18 

13 

20 

25  34. 

29 

35 

42 

39  54. 

19 

14 

21 

25 

34. 

42 

49 

61. 

22 

23 

88. 

,33 

40 

47 

40 

56. 

25 

19 

26 

29 

37. 

34 

38 

49 

36 

57. 

25 

11 

10 

27 

26. 

41 

43 

61 

55 

60. 

27 

16 

20 

26 

37. 

24 

37 

41 

30|  54. 

16 

9 

15 

21!  29. 

36 

36 

37 

35 

55. 

31 

3C 

33 

3C 

.  39. 

.32 

31 

42 

38 

53. 

24 

f 

13 

25 

33. 

38 

3£ 

48 

42 

56. 

31 

2; 

22 

24 

36. 

39 

41 

47 

151 

59 

31 

v. 

2J 

28 

38 

,39 

4: 

4« 

6C 

69 

3? 

2C 

2( 

2£ 

36 

at 

4( 

4! 

41 

57 

3i 

.  1; 

»  2£ 

2' 

1  37 
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Daily  temperatures  for  December,  1939,  continued 


Stations 


Irons  Fork $$U 

Jonesboro   

Lead  Hill 


Little  Book.  .••• 

Little  Rock 

[Airway] 
Luther  ville 


MarnoUa 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Harked  Tree 5$ 

Mena 

Monticello.     

Morrilton $5 

Mountain  Home. . . 

Mt.  Ida 

Nashville 

Newport 

Oden ••• 

Okay 

Oiark 

Paragould 

Pine  BliifT 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Russellville tl 

St.  Ch«rles $$ 

^!«arcy 


.Stuttsrnrt 

Stuttgart tlM 

Subiaco  

Texarhana   

rhornburg . 

Turnpike 

Waldron 

Warren 

White  Kock 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximun. 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Mi\ximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Mininuim 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
.Ma.ximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Miaimun; 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Ma.ximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 


47i  41 
591  57 


48   46 


57   58 
45   41 


7'2 
32   33 

«0 
34l  .32 


60]  59| 
46:  461 

57!  52 


29  29 
641  62 
28 
63 
36 
60 
31 
5i< 
33 
6U 
30 
60 
34 
62 
39 
58 
34 
58 


351  40 
68 1 

35 1  40 

64  j  63 


40  i  44 
54i  55 
36  38 


30  32 
70  74 
36[  35 
73 
33 
73 


67 

33 

67 

391  40 
79 
39 
78 


10  11   12   13 


40 
73 ! 
2!t|  26 
641  68 


30  30 

75  77 

45  45 
67 1  70 

46  49 


73  75 
36 1  34 


16   17   18  19 


53 


10  21 


331  33 
52!  60 


22  23 


631  61 

41!  19 

57 

33 

79 

81 

64 

46 

55 

33 


25 1  32 


52 

51 

30 

31 

67 

60 

23 

25 

60 

61 

29 

29 

51 

62 

32 

37 

66 

52 

26 

24 

24  25 


16 


571  42 


27 


28 


29 


81 


491  51 

14  17 

45  40 

21  2) 


43  40 


.35;  22 
37  35 


_^ 
56.7 
31.0 
54  4 
34.7 
64.3 
26.6 
65.3 
38.8 
56.6 
36.4 
56.5 
36.5 
63.7 
39.5 
64.6 
29.5 
57.7 
35.6 
53.9 
32.1 
58.8 
37.2 


25I  29 
45   42 


32!  35 

17i   9 


40 

31  i 
38; 


19l  2.'i; 
48   43! 


34  27! 

37  421 

3ll  21 

40!  -*1 


39  38 
32  30 


13 

21 

38 

33 

20 

20 

50 

54 

23 

27 

40 

36 

20 

21 

48 

45 

21 

25 

Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [I""],  and  Wind  Movement  [miles]  for  December,    1939 

[See  precipitation  data  in  table  on  precedinif  page] 


Station 


Hope 55 

Exp.  Farm 


Irons  Fork...  55  ^^^P-  .  ^ 
w-rn  Vr.m^t  Meau  tem. 
fc.xp.  Forest      wind  move 


Data 


Day  of  month 


10 


12 


18     19     20     21 


22 


23 


Evap. 
Moan  tern, 
Wind  move 


RusssllviHe, . .. 
Oiark  Nursery. 

Stuttgart,   ...55 
Rice  Exp. Farm 


Evap. 
Mean  lem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


.060 

.141 

.090 

.091 

.128 

.091 

.109 

.073 

.060 

,  05O 

.060 

63 

52 

48 

,50 

51 

54 

53 

57 

56   .571  56 

60 

30 

70 

67 

39 

44 

45 

22 

49 

11   37 

20 

36 

.0,54 

.  n-.n 

.  022 

.047 

.0t7 

.040 

.045 

.0351.028 

.036 

.164 

50 

44 

44 

46 

52 

62 

66 

62 

52 

63 

64 

5,>< 

6 

24 

21 

8 

3 

1 

1 

3 

4 

16 

1 

32 

.093 

093 

.176 

.046 

.074 

.048 

.078 

.  0.12 

068 

.100 

.046 

53 

46 

5t 

46 

50 

64 

55 

56 

53 

58 

Srt 

56 

4 

106 

2 

17 

33 

12 

8 

19 

18 

12 

21 

17 

.012 

033 

lis 

.042 

.  05,'. 

.062 

.050 

084 

.064 

.038 

.044 

.078 

6J 

4S 

44 

46 

50 

53 

K(i 

53 

54 

66 

56 

5« 

61 

95 

108 

21 

19 

36 

15 

43 

26 

63 

41 

40 

.1491.  )09.0S2l.04R|.003 

,52      451     44j     55]     50 
87      431     24!     R2|     23 


.074 
46 
23 


042'.  059,.  019. 056 


185 1  0,521.074 
531  47  50 
83!      10      19 


.023 
46 
92 


.026 
44 
39 


5S 


52 


.020 

5? 

7 


008  .034  .066    020 

481     461     40 
17 1     36!     26 


034 1   192 

54!     53 
33      76 


•      .0011.028 

52      ,56 1     54 
43!     6«|     91 


,058 
42 
29 

.071 
44 
45 


.101 

.103 

44 

39 

67 

42 

020 

.087 

41 

36 

10 

28 

.062 

.066 

42 

45 

° 

49 

.139 
50 
68 


O.S!  .... 
40  44 
67    112 


.043 
44 
114 

.040 
3S 
22 

.036 
40 
.53 

.049 
39 
104 


26     26      27      28     29      SO      31 


.098 
36 
60 

.006 
32 
3 

.022 
84 
27 


56.4 
31.7 
56.3 
31.1 
61.3 
31.0 
59  7 
36.9 
56.2 
34.8 
61.9 
37.2 
62.7 
36.2 
56.  G 
33.2 
53.6 
32.9 
58. !• 
39. 0 
.55.7 
29.  S 

62  2 
3.5.8 
.59.  7 
3S  9 
55. 2 
32.0 
60.1 
32.8 
56.4 
35.7 
67.0 
34.4 
57.7 
36.9 
55. 2 
36.2 
57. s 
36. 7 

63  5 
40.3 
68.8 
31.1 
520 
34.9 
fi5.6 
31.7 
61-2 
39.1 
52.1 
36.0 


58.1 
34.6 


29 
13 

.020 
36 
75 


.047 

2S 
7 

.042 
36 
4? 

.021 
36 
66 


.019 
32 
43 


.061 
34 
17 


32 
4 

,002 
34 
35 

.055 
36 
32 


2.213 

47.8 
1462 

1.467 

43.8 

422 

2.048 

46.5 

942 

1.S51 
45.7 
1776 


m 


■.iMoavM^MvadK. 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS     SECTION 


December,  1939 


Precipitation  for  December,  1939 


TT-.4^»|_^^    ARKANSAS 

I        :^»/^^   •  \         S9-/         SCALE  OF  MILES 

1      JJ\J  \~"L  J  °      lo    20    ao    iiD    RO 


tHICOft, 


L_   *%__         i  COLUMBIA   j  _Ji.    6^*^  i__    ^ 


Daily  River    Stag'es  for  December, 

1939 

Stations 

Kivers 

Flood 
?tage 

1 

2 

1         i 
3  1     4        5  i     6        7        8        9 

!               ) 

10 

11 

12 

;      1 

13  1  14  1 

!       1       i       !       { 
15      16  1  17  1  18      19  i  20     21      22 

1         1         i         1         1 

23 

24      25 

26     27 

28      29 

30 

31 

rort  Smith 

..Arkansas 
...      do.... 

22 
22 

1 

•    ■   1 

...       -.1 

1                 1 

2.6 

■•2.6  ''i.k,    2.7 

2.7 

2.6 

2.6 

2.51  '-^  5 

2.5 

2.6 

2.5 

2,5    2.5 

2.4    2.4    2.4    2.4 

2.4 

2,4 

2.4 

2.4 

2.5 

2.5 

2.5    2.5 

2.5 

2.5 

2.6 

2.6 

2 

Mulberry 

Danville 

.  .Mulberry . 

1.3 

1.6    1.6 

l.n 

1.5 

1  4 

1.4 

1.3!  1.3 

1.3 

1.2 

1.2 

1.2    1.2 

\:i    1.2    l.lj   1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.  1 

1.  1 

1.4 

1.8 

1.7 

1.7 

L7 

1.6 

1.6 

1 

.Petit  .Tean. 

20 

2.4 

2.4|  2.4 

2.5 

2.6 

2.6 

2.6 

2.61  2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6l  2.6 

2.6    2.6l  2.5i  2.5 

2.6 

2.6 

2.6 

2.5 

2.6 

2.6 

2  6 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.8 

2 

Oiark 

..  Aikansas. 

22 

-1.0| 

-I.O1-O.9 

-0.9; -0.9! -0.9 

-0.9 

-1.0 

-1.0 

-1.0 

-1.0 

-LO 

-1.0 

-1.0 

-1.0  -1.01 -1.1! -1.1 

-1.1 

-1.1 

-1.1 

-1.1 

-1.1 

-1  0 

-1.0 

-1.0 

-1.0 

-1  0 

-LO 

-0.9 

0 

Dftrdanelle 

do     .. 

22 

l.fl| 

1.2;   1.4 

1  4 

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

0,9 

0.8 

0.8;  0.8 

0.71  0.7 

0.7 

0.6 

0.6 

0.6 

0.8 

1.2 

1.7 

I.b 

1.8 

1.9 

L6 

L6 

1. 

do  .... 

20 

-3  6 

-3.4  -3.4,-3.2 

-3.2 

-3.1 

-3  2 

-3.3 

-3.4 

-3.6 

-3.6 

-3,6 

-3.6 

-3.6 

-3.5I-3.8 

-3.6J-3.6 

3.9 

-3.9 

-3.8 

-3.9 

-3.8 

-3,6 

-3.4 

-3.0 

-2.9 

-2.8 

-2.7 

-2.9 

3 

Little  Kock. 

do  .... 

23 

-1  sl 

-1.4  -1.4)-1.4 

-L2 

-1.1 

-1.0 

-1.1 

-1.  1 

-1.2 

-1.3 

-1.31-1.4 

-1.4 

-I.4I-I.4 

-1.5|-1.5 

-I..S 

-1.6 

-i.b 

-1.6 

-1.4 

-1.5 

-1.5 

-!,3 

-0.9 

-O.V 

-O.V 

-0.6 

0 

i'ine  Bluff 

do    .   . 

•?s 

■>  3 1 

2.3    2.2|  2.2    2.2 

2.1 

2.5 

2.6 

2.5 

2.5 

2,5 

2.4 

2.3 

2.3 

2.2    2.2I  2.21  2,1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.  1 

2.1 

2.0 

2.0 

2,  I 

2,2 

2.5 

2  8 

2.8 

2 

Uilbert      

Buffalo... 

30 

3.0j 

3  0    2,9 

2  9|  2.  9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2  9    2.91  2.9    2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

3.1 

3.1 

3.1 

3  2 

3. 

Doniphan,  Mo. 
Black  Hook  ,  .  . 

.  .Current  . . 

10 

2.  el 

2  6    2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6    2  6 

2.5 

2.5    2.5 

2  4 

2.4 

2.4    2.3    2.3 

2  3 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.3 

2.5 

2.4 

2  4 

2,3 

2.3 

2.2 

2.2 

2. 

. .  .Black.  . . 

14 

i.'jj 

L9    1.9 

1.8 

1  8 

1.7 

1.7 

1.6 

16 

1.5 

1.5 

Lb 

1.4 

1.4 

1.4     1.4    1.5 

15 

1  5 

1.5 

Lb 

1,4 

1.4 

1.6 

1.6 

L6 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

1 

Heber  Springs. 
Ozark  Beach  Mo 

Little  Eed. .  . 

311 

2. 3 

2.31  2.3|  2.3 

2.3 

2.3 

2  3 

2.3 

2.3 

2.4 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

2.3    2.3    2.3 

2.3 

2.2 

2.2 

2  ■! 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.  V 

3.4 

3.4 

3.3 

3.2 

3 

White  . . . 

HU 

-0,4! 

-0.  4j-0.  5I-O.5 

-0.4 

-0.4 

0  4 

-0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.4 

-0.4  -0.4  -0.4 

-0.4 

-0.4 

0  4 

-0.4 

0.2 

-0.4 

-0.4 

0.6 

3.8 

-0.5 

-0.4 

-0.4 

-0.4 

-0 

.     do  ... . 

21 

3.O1 

3.0    2.7j  2.7 

2.5 

2.5 

2.5 

2.7 

2.7 

2.5 

2.6 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5    2.5i  2.5 

2,5 

2.5 

2.5 

2.5 

2  5 

2.5 

2  5 

2.9 

3.0 

3.5 

3.8 

3.5 

3.5 

3 

Calipo  KcH*k 

do 

18 

0.3| 

(1.4I  0.41  0.21  0.3 

0.8 

O.fi 

0.4 

0.5 

0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

0.0 

0.1 

0,1 

0.1 

0.1 

0.0 

0.  I 

0.0 

0.1    0.3 

0.2 

0.7 

1.0 

Ll 

2.4 

1.1 

O.b 

0 

H&tesvill^ 

do 

23 

5,3; 

ft  I 

1  5.0l  5.1!  5.0 

4.9 

.5.4 

5.2    5.1 

5.2 

5.1 

5,0 

5.0 

4.9 

4  7 

4.7 

4.8 

4.8 

4.7 

4.6 

4.5 

4.51   4-9 

5.0 

4.9 

b.2 

5.7 

b  8 

7.1 

.1.9 

5 

-Stsyport 

'ieojgetown    . 

U-es  Arc  

do 

26 

0.7 

0.7 

1  0.7i  0  6;  O.f. 

0.5 

0.5 

0.7    0.6 

0,6 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

0.2 

l^  1 

0.1 

II. 1 

0  1 

0.1 

0.1 

9.0 

|>.0I  0.1 

0.4 

0.4 

0,5 

0.9 

1.2 

1.7 

0 

.do      .. 

21 

1   7i 

1.7 

1   6    1.6 

1.5 

1.4 

1.4 

1.3    1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 

0  9 

0.9 

0.8 

O.V 

0.7 

0  7 

0  7 

0.7 

0.7 

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

l.S 

2 

do 

24 

4.9 

4.9i..      1  4.6 

4,5 

4.3 

4.3 

4.2    4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4  1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.0 

4  0 

J.  0 

4.0 

4.0 

4.1 

4.1 

4.3 

4  6 

4.9 

5.0 

b.2 

5.2 

5. 

do 

26 

S.  1 

8.0|  7.y|  7.8 

7.7 

7.7|   7.6    7.6l  7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.5 

7.4 

7.4 

7.3 

7.3 

7.2 

7.1 

7.0!  7.0 

7  0 

V.O 

7.1 

7.1 

7.2 

7.4 

7.6 

7,7 

7.9 

8 

61.  Charles 

Jo 

25 

S.  1 

8.4i  8  3i  8.2 

SI 

8.0    8.0    8-0i  8.0 

8.0 

7.9 

7.8 

7.8 

7.8 

7.8 

7.V 

7.6 

■/.6 

7.6 

7.5    7.,^ 

V.4 

7.5 

7.6 

7.7 

V.6 

7.7 

;.8 

8.U 

8.1 

8. 

'        Ciiddo  . . 

5,2l 

!>.  2 

5.1!  5.11  5.1 

5.1    5.0    5.01  5.0 

5  0 

.5.0 

5.01   5.01  5.01  5.0 

5  0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0    5  0 

5.0 

5.1 

5.2 

5.2 

b.2 

5.2 

b.2 

5.1 

5  1 

5. 

Arkadelphla  . . 

Boughton 

Camden    

Kenton 

sVhitecliflt 

.  Ouachita . 

17 

4,.5| 

5.0 

4.5i  4.4;  4.3 

4.4    4.3    4.4!  4.6 

4.5 

4.1 

4.1    4.7'   4.3i   4.3 

4  3 

4.2 

4.4 

4.6 

4.81  4.4 

4.4 

4.4 

4.3 

4.3 

4.2 

4.2 

4.6 

4.8 

4.  V 

4 

Little  Mo.    . 

20 

3,6 

3.,T 

3.61  3.5"  3.5 

3.9    3.8!  3.61  3,5 

3.5 

3.4 

3.4    3.4I  3  41  3.4 

3.H 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.31  *'•'* 

3  4 

3.4 

3  4 

3.6 

.3.8 

3.8 

•f, 

Ouachita 

26 

4  2 

4.4 

4.71  5.11  4.8 

4.4 

4.4    4  5|  4.5 

4.6 

4  6 

4.5    4.3i  4  11   4.4!  4.5 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.4 

4.5 

4.5 

4.b 

4.7 

4,7 

4.4 

4.3 

4.6 

4. 

20 

4.4 

4.51  4, hi  4.8'  4.6 

4.6 

4.4!  4.21   4.2 

4.0 

4.0 

4.0I  3.9i  3.9    3.H 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.9 

3.8 

38 

4.0 

4  2 

4.4 

4.4 

4.7 

4  8 

4.8 

4.7 

4 

Little  River 

,     ^5 

0  0 

0.0    n.0|  (1  Oi  2.6 

2.5 

2  4|  2.2    2  0 

2.0 

2.0 

l.Oi   1.0    l.OJ    1.0 

l.O 

1 .0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1  0 

1.0 

1  0 

2.0 

2.6 

2.  1 

2.7 

2.0 

2 

Red 

25 

h.^\ 

5.6!  5.7    5.7 

5.!* 

5.8 

5.8!  5.8    5  8 

5.8 

5.7 

5.61  5.7    5  71  5.7 

5.7 

b.i 

5.8 

5.8 

b.8 

5.8 

0.7 

5.7 

.5  / 

b.7 

b.8 

b.y 

b.8 

6.0 

b.8 

5 

do.     .. 

25 

■I  A 

2.7(  2.7    3.1 

3.7 

3  6 

3.5!  3.4    3.3 

3.3 

3.2 

3.2    3.2    2,9 

2.9 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.6 

2.6 

2.7 

2.7 

2  9 

3.2 

3.6 

3.7 

3.6 

3 

lii»  Lake  Outl't 
>t.   Kraueis . . . 
St.  FrancisL.L 

St.  Francis 

10 

3.01 

3.0i  3.01  3.C 

3.0 

3.0 

3.0!  3.01  3.0 

3.0 

3.0 

3.0    3.0,  3.0 

3.(1 

3  1) 

2.9 

2.9 

2.9 

3,1 

3  1 

3.1 

3.1 

3.3 

3.3 

3  3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3. 

do 

IS 

4.8! 

4.7,  4.81  4.9 

4  6 

4.41  4.2!  4.0!  3.9 

3.S 

3.7 

3.7    3.6    3.6 

3.6 

3.5 

3.,'. 

3.  5 

3.6 

3.5 

3.4 

3.4 

3.6 

3.9 

4  1 

4.5 

4.8 

4.7 

4.7 

4.6 

4 

.do  ... 

18.2il8.7!l9  n:  18 .81  lH.lt!  19. 0,1'J.  2;  18.  8' 19.0 

19.2 

19.3 

19.3118.0119.0 

19.2 

19.2 

18.7:18.8 

19.0 

19.3 

19.4 

18.9 

18  4 

19.  0 

19.0 

19.4 

19.0118.7 

19.0 

19.4 

19 

....do  ..   . 

1     17 

3.41 

«.8l  0.3    3.3i   1.5!  3.4,   1.0 

0.3 

3.4 

1.2 

0.4 

O.2I  3.51    1.1 

0.2 

0.2 

3.4 

2.2 

0.5 

0.3 

0.2 

3.0 

3.6 

1.2 

0  4 

0.4 

3.6 

3.8 

1.0 

0.5 

0 

do  ... . 

U 

2.2 

2  9    2  3!    1.61  2.  ll  2.61  2.6 

2.5 

1  8 

2..') 

2.6 

1.8!   1.31  '^.3 

2.6 

1.8 

1  4 

2.2 

3.0 

2.2 

1.3 

11 

2.2 

3.4 

2.8 

1.9 

1.6 

2.1 

3.4 

3.1 

1 

do  .... 

82 

1.1 

1.3!   1.2i   1.0    0.5    0.4    0.4 

0.9 

1.0 

0.6 

0.6 

0.9    0.6 

0  3 

0.7 

1.0 

0.7 

0.4 

0.6 

1.2 

0.9 

0.5 

0.6 

1.0 

L5 

1.3 

1.0 

0.7 

0.9 

1.5 

1 

H^'eua 

Mississippi . 

!     42 

1.1 

1,0    O.Si  0.6    0.5    0.4    0.3 

0.4 

0.6 

0.7 

0.7 

0.7    1.0 

1.7 

2.0 

2.0 

1.9 

1.8 

1.9 

2.0 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.6 

3  0 

3  8 

4.1 

4.2 

4 

Arkansas  City 

.  .      ,  .  ''  n  .  .  . 

42 

0  8 

O.Sl  0  7!  0.  6i  0.41  0.2    0.1 

O.Ol  0  0 

0.1 

0.3 

0  4    0.4 

0.5!  0.8 

1.0 

l.L   1.3 

1.1 

1.0 

1.2 

1.3 

1.51   1.6 

1.6 

1.7 

1.8 

1  91  2.3 

2.8 

2 

Symbols  fo'-  Climatological  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  haviog 
of  inore  years  r  f  record.  Departures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  perio< 
far  stations  witii  10  to  14  Tears  the  means  foi  the  tieriod  of  record  are  used  '5Also  on  other  dates.  •♦Not  used  in  means  and  summaries  ^Evaporation  station.  tPo 
uifiee  addresses  (St-e  notes  for  daily  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  k-tters  •, 6.'.  number  of  days  missing 

S-srmtaola  for  Daily  Precipitation  Table:— Kxcept  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  ri 
corded  is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  1  \\'eather  Bureau  Station:  precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  2precip 
tation  is  measured  in  the  morning:  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours  t Precipitation  measured  with  recording  gage.  'Included  in  the  next  measui 
raeni  'i  Trace  or  precipitation  less  than  0.  01  inch  ttKvaporation  Station,  -f Post  Office  addresses  as  follows:— Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet,  Manilli 
'  Bouehton  Route  4  Prescott-  Devils  Knob,  Salus:  Fort  Smith  Water  Plant.  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock;  Index,  Route  5,Texarkana;  Irons  Fork,  Irons  For 
Experiment  Forest'  Mena-  Lutherville,  Route  1.  Lainar:  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Ro-iel)ud,  Rotite  2.  \It,  Verajn:  Spria?bank;,  Doddrilge:  Turnpike,  Dover:  White  Rock,  Casi 
Tiankins  MonticeU'o  Mon'tongo,  Plantersville,  Rock  Springs.  Ross  and  Underwood,  Soil  Conservation  Service.  Monticello:  High  Peak  Mt.,  Norman,    Mulberry,  R  1,  Mulberrj 


" BsTmbolV for  iTaiTy  Maxiraum  and  Minimum  Temperatures:— Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.    •••Midnight  to  midnight, 
tiiometers  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.     ttEvaporation  station 
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Year 


Temperature 


Precipitation 


Number  of  days 


O  O) 
O  o 

■3  E 


o 


So 


Pmcb:  25C6nts  per  year  <not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington  D.  C. 

GENERAL    SUMMARY 

Temperatuix^s  were  above  the  3o-year  normal  every  month 
except  April  and  November.  The  mean  of  62.7°  was  1.2°  a- 
bove  the  49-year  average.  The  highest  annual  mean  was  67.6° 
at  Texarkana,  while  the  lowest  mean  was  57.8'^  at  Lead  Hill. 
The  highest  temperature  during  the  year  was  112°  at  Boone- 
ville  on  September  4th.  This  reading  was  one  degree  below 
the  September  record  established  at  Helena  in  1925.  The  low- 
est temperature  was  4*^,  recorded  at  Mammoth  Spring  on  Feb- 
ruary 4th.  January  and  September  were  unusually  warm. 
The  mean  of  79.9°  in  September  was  exceeded  only  once  in 
September  records,  the  record  being  80.5^  in  September,  1925. 

Monthly  precipitation  averages  were  above  the  35-year  nor- 
mal in  January,  February.  April  and  June.  The  average  for 
the  year  was  50.16  inches,  which  is  1.91  inches  above  the  49- 
year  average.  The  greatest  annual  amount  was  66.68  inches 
at  Pine  Bluff  while  the  least  annual  amount  was  33.26  inches 
recorded  at  Fort  Smith.  The  greatest  monthly  amount  was 
16.69  inches  recorded  at  Pine  Bluff  in  February,  while  the 
least  monthly  amount  was  0.00  at  Plantersville  for  October. 
February  and  June  were  noted  for  frequent  rainy  days.  The 
average  of  12  rainy  days  in  February  was  a  record  for  that 
month.  Snowfall  for  the  year  averaged  5.1  inches.  Heavy 
rains  were  reported  on  the  evening  of  April  15th  and  all  day 
of  the  16th,  over  the  northern  and  central  counties,  being  ex- 
cessive over  west- central  counties.  .Mountain  Valley  reported 
8.25  inches  for  24  hours,  ending  at  6  p.  m.  on  the  16th,  the 
greatest  for  the  year.  Danville  reported  10.04  inches  in  less 
than  48  hours;  Dardanelle  8.40  inches;  Booneville  8.08;  Ozark 
4.57;  Jessieville  7.60;  Story  7.82  and  Oden  8.22  during  the 
same  period.  This  downpour  caused  a  record  stage  on  the 
Petit  Jean  River  at  Danville  of  31.8  feet  on  April  17th,  causing 
flood  losses  estimated  at  $24,000.  During  this  rainstorm  the 
dam  of  the  city  of  Paris  waterworks  washed  out,  with  an  esti- 
mated ;oss  of  $35,000 

The  drought  condition  which  prevailed  during  September 
and  October  was  decidedly  unfavorable  for  vegetation,  especial- 
ly late  corn,  meadows,  pastures,  potatoes  and  truck.  The 
scarcity  of  water  for  stock  became  quite  a  problem  in  most 
western  and  some  northern  counties  during  this  period. 

Seventeen  tornadoes  on  6  different  days  took  a  toll  of  31 
lives,  injured  124,  and  caused  property  losses  estimated  at 
■$294,900.  High  winds  were  reported  on  20  days.  A  wind- 
storm with  near  tornadic  force  on  May  22d,  that  swept  over 
Pulaski,  Lonoke  and  Jefferson  counties  caused  damages  esti- 
mated at  $550,000.  Three  people  were  killed  and  19  injured 
during  the  storm.  Total  losses  for  the  year  were  $1,687,250. 
Heavy  hail  was  reported  on  12  days,  with  losses  estimated  at 
$81,200.  Lightning  killed  9  persons  during  the  year  and 
caused  property  losses  of  $15,214. 

The  last  killing  frost  in  spring  was  recorded  at  most  stations 
on  April  7th,  while  the  first  killing  frost  in  fall  was  noted  on 
.  October  31st,  a  total  of  207  growing  days.  The  length  of  grow- 
ing season  for  all  stations  averaged  212  days. 

O.D.N. 


1891.. 

1892.. 

1893.. 

1894.. 

1895  . 

1896.. 

1897.. 

1898,. 

1899.. 

1900.. 

1901.. 

1909  . 

1903.. 

1904.. 

1905.. 

1906.. 

1907.. 

1908.. 

1909 

1910 

1911.. 

1912.. 

1913.. 

1914.. 

1915.. 

1916.. 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 . 

1922 

I92S 

1924 

192.S 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 


60.5 
60.0 
60.7 
61.3 
69.8 
62.8 
62.  3 
61.4 
00.6 
62.0 
61.1 
60.5 
59.3 
60.5 
59.6 
60. 3 
61.9 
62.1 

62.  1 
61.0 
62.8 
.59.8 
61.6 
61.4 
60.6 
61.9 
59.  2 
61.4 
61.6 
60.7 
64  2 
62.7 
61.6 
60.1 
63.0 
61.3 
63.1 
61.1 
60.5 
61.7 
62.5 
62.0 
63.2 
62.8 
61.4 
62.0 
61.1 

63.  6 
62.7 
61.5 


108 
106 
103 
108 
105 
112 
111 
108 
112 
108 
116 
108 
105 
105 
106 
101 
113 
103 
111 
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107 
100 
lOS 

no 

107 
107 
106 
115 
113 
105 
107 
111 
109 
110 
113 
110 
105 
105 
110 
115 
107 
108 
109 
116 
113 
120 
111 
109 
112 
120 


-14  I 
-13  I 
-22  I 
-17 
4 

-  2 

-  4 
-25 

-  5 

-  6 

-  2 
-12 

-  5 
-29 

-  7 

-  3 
0 

-19 
-13 

-  9 
-16 

-  1 
-li 

-  3 
-16 
-21 
-23 
-111 

-  2 

-  3 
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44.49 

57.  75 
47.91 
49.  05 

44.  69 
37.72 
46.13 
56.82 
41.49 
49.  03 
35.  27 
51.70 
44.62 
43.  45 
62.17 
55.99 
49.  7S 

48.  88 
44.05 

45.  21 

49.  54 

45.  S3 
54.01 
42.  85 
53. OS 

42. 18 
40. 72 
44  64 
54.. 52 

54.  28 
47.46 

46.  .50 
59.  85 
37.03 

42. 19 
49.21 
65  .85 
50.50 

46. 10 
J  6. 02 
46.  98 

51 . 1 1 
49.08 
42.47 
57.01 
34  75 

55.  20 
48. 25 

50.  16 
48.  25 


8.7 
6.4 
5.9 

10. 5 
2.9 
3.9 
3.0 
6.6 
2.2 
2.9 
8.3 
4.3 
2.9 

12.1 
4.3 
2.0 
2  2 
6  5 

11,0 
1.7 
7.8 
5.6 
8.6 
4.7 
6.3 

12.1 

18.3 
3.4 
2.5 

11.9 
2.6 

2  3 
7.9 
2.2 
6.0 
2.4 
0  9 

13.9 
5.9 
0.8 
4.4 
3.4 
2.4 

3  7 
6.1 
1.9 
0.3 
5  1 
5.5 


94 
98 
75 
75 
83 
79 
76 
89 
76 
92 
65 
81 
84 
78 
103 
96 
86 
92 
83 
84 
95 
81 
89 
82 
82 
75 
75 
75 
91 
90 
83 
87 
102 
74 
74 
88 
99 
86 
98 
78 
94 
95 
93 
81 
93 
71 
102 
81 
89 
86 


180 
159 
IM 
176 
167 
171 
178 
158 
170 
150 
175 
150 
162 
169 
146 
156 
163 
158 
176 
172 
152 
171 
1.58 
149 
163 
191 
187 
174 
166 
174 
17« 
170 
16" 
193 
Ifti 
175 
161 
183 
162 
192 
172 
175 
171 
190 
154 
188 
154 
176 
179 
170 


94 
98 
95 
97 
92 
97 
96 
106 
105 
120 
111 
121 
107 
112 
107 
96 
91 
100 
93 
109 
117 
110' 
107 
109 
81 


74 
H5' 
83' 
82 
68 
81 
79 
85 
76 


82 
85 

84 
84 
90 
85 
9' I 
95 
89 
92 


91 
109 
85 
92 
10« 
98 
91 
101 
90 
95 
79 
94 
96 
85 
112 
113 
111 
108 
% 
84 
96 
85 
100 
107 
121 
90 
104 
115 
124 

n's 

102 

114 

123 
105 
1(« 
111 
119 
107 
120 
98 
III 
106 
110 

121 

93 

!2! 
93 
94 

103 


TEMPERATURE  AND   PRECIPITATION    FOR   ARKANSAS,   1939 
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6.81 

1  ,^. 

7 

12 

5 
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n. 
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EXCESSIVE  PRECIPITATION  FOR  1939 
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LITTLE  ROCK.ARK 

May  22 

June    5 

0..34 
0.48 
0.  03 

0.58 
0.69 
O.PO 

0.91 
0.74 
1.03 

0.98     1.04 
0.74     0  74 

1.06 
0.74 

1. 07 
0.74 
1.10 

1.07 
0.74 
1.10 

1.08 
0  74 
1.10 

1.09 
0.74 
1.10 

1.10 

o;:'4 

July    2 

1.06     1.08  i  1.09 

J            1 

1.10 

Fort  Smith,  Ark 

Oct.    9 

Oct.   26 

0.34 
0.  25 

0.56 
0.44 

0.80 
0.76 

0.87    0.90    0.91 
0.87    0.93    0.93 
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0.93 
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0.93 

0.93 
0.93 

0.93 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


Year.  1939 


Climatologrical  Data  for  Year,   1939 


Stations 


Counties 


'  ilHIIili'i 


Alum  Fork  Reserv. .. 

Arkadelphia 

Arkansas  City  

Batesville  Airway. . . 

BatesTiUe 

Bee  Brancb 

Benton 

Beutouville 

Big  Lake  Outlet 

Black  Rock  

Blytheville ■■ 

BooneTille 

Boughtpn •• 

Brinkley 

calico  Rook •  ■ 

Camden 

Clarendon   •  • 

Conway- ■■ 

Corning •■ 

Cotter •  ■ 

CroBsett  (near)  — 

DaDTille 

Oardanelle •  • 

I)e  Queen •  • 

Devils  Knob ■• 

Dumas •• 

El  Dorado •• 

England •  • 

Eureka  Springs..   ■■ 

Favetteville    •• 

Fayetteville  Exp. .  •  ■ 

Fordyce " 

Fori  Smith... •• 

Fort  Smith  Water..  •• 

Fulton ■■ 

QeorKetowu ■• 

Gilbert " 

Glenwood " 

Srannis " 

Qravette 

GrBBii  Mountain.. .  ■• 

Haukins " 

Ufirrison "' 

HBlfliift •■ 

Higden " 

Highland ■ 

High  Peak  Mt .• 

Hope     [Kvap.J" 

Hot.  Springs ■ 

Index ■' 

Irons  Fork " ' 

JesBleville ' 

Joneiboro ' ' 

Lead  Hill ■ 

LITTLE  ROCK.     .' 
Little  Bock  Airway" 

Luthetvill* " 

Madison [' 

Mairnolla 

Mammoth  Spring. ' 

Marianna ' 

Marked  Tree \ 

Mena ] 

Monticello  Airway' 
Monticello  .(near)'. 

Montougo 

Morrilton 

Mountainburg . 

Mountain   Home..  . 
Mountain  Valley. . . 

Mount  Ida 

Newport 

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Plantersville 

Pocahontai  

Portland 

Prescott 

Rock  Springs 

Rogers  (near)  

Rosebud 

Ross    

Ru9sellville[Evap] . 

St.  Charles 

8t.   Francis 

Searcy 

Spring  Bank 

atory 

Stuttgart 


Saline 

Clark 

Desha 

Independence. . 
Independence. . 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan 

Nevada 

Monroe 

Izard 

Ouachita 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley . 

Yell 

Yell 

Sevier 

Johnson 

Desha 

Union 

Lonoke 

Carroll    

Washington. . . 
Washington.  .. 

Dallas 

Sebastian 

Crawford 

Hempstead  — 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton 

Stone 

Drew 

Boone 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Montgomery  . . 

Hempstead 

Garlaud 

Little  River 

Polk 

Garland , 

Craighead 

Boone  

Pulaski 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Polk  

Drew 

Drew 

Drew 

Conway 

Crawford 

Baxter 

Garland- 

Montgomery  ... 

Jackson 

Montgomery  . . . 

Howard 

Franklin 

Greene 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  ... 

Drew 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton 

Faulkner 

Drew 

Pope 

Arkansas 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery  . . . 
Arkansas 


w 


Temperature,  Degrees  Fahrenheit 


OS 


755 
200 
145 
3fi3 
V77 
650 
285 

1295 
2:59 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 

23B0 
162 
270 
229 

1466 

i45i 
275 

448 

260 
200 
600 
647 
950 
1250 
1100 


1052 
300 
445 
491 

1831 
375 
600 
275 

1385 
750 
345 
650 
321 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 

1207 
273 


315 
2010 
800 
788 
650 
231 
750 
288 
396 
275 
222 
215 
810 


309 
122 
318 
318 
1300 
600 

'526' 
175 
290 
245 
240 
650 
214 


64.0 


62  2 
60.8 
59.9 


61.7 
64.2 


65.6 


64.2 
61.2 

64."3' 

63."8' 
64.5 
59.0 
65.3 
67.0 
63.4 
61.0 
60.7 
61.1 
65.9 
64.0 


59.2 

63!3 
59.4 
61.5 


60.  3 
63.1 


61 


61.7 

63.' 5' 
63.6 

'59.' e 

'el.'g' 
57.8 

63.5 
63.8 
62.2 

66.8 
60.2 
63.7 
61.2 
63-7 
65.4 


103 
106 


July 
July 


105 


Sept. 


104 
103 
103 


103 
112 


103 


105 


110 
106 


22 

22t 


Sept.  4 

Sept.         4 
Sept.         3 


Sept. 
Sept, 

Sept'.' 


July 


Sept. 
Sept. 


101     July        14t 


105 
106 
99 
104 
109 
103 
103 
103 
105 
11I5" 
107 


104 

ioe' 

106 
102 


Sept. 
Sept, 
Sept. 
July 
July 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
luly 
Sept. 


Sept. 

ulv 
Sept. 
Sept. 


106 
100 


Sept. 
Sept. 


61.3 


62.1 
62.6 
62.9 
65.6 

60!  6 


65.1 


61.2 
64.4 
66.2 

60' 3 


64.0 
63.4 


63.0 
'63.'?' 


105 

ios' 

103 

'ioe" 
'ioi" 

106 
103 
105 
103 

io4 

103 
102 
100 
109 
104 


104 
107' 


109 
103 
105 
105 
109 
98 


4 
4 

4 
15 
15 

6 

3 
2t 
15 
2 


22 

2 
7t 


Feb. 
Feb. 


Feb. 


Feb. 
Feb. 
Dec. 


Feb. 
Feb. 


Nov. 


Dec. 


Dec. 
Feb. 


Feb. 


Dee. 

Feb. 
Feb. 
Nov. 
Feb. 
Dec. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 


Feb. 


12     Jan. 

5     Feb. 

11      Feb. 


Sept . 

iu'ly  ' 
July 

July  ' 

Sept.' 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
June 

Sept'.' 

Sept. 

Sept. 

July 

Julv 

July 


Sept. 


22 
16t 

'22' 

"7' 
3 
4 
4 
15 

",5' 
7 
4 
7+ 
22 
15 


Sept. 


July 
Sept. 
July 
July 
July 
July 


104     Sept 


103 
100 
107 


107 
103 


105 

'ioi" 


22 

4 

15 

20 

15t 
7t 


Sept 
Julv 
Jul'y 

Sept.' 


Sept. 
Sept. 

Sept'." 
Sept. 


14 
22 

"it 


Feb. 
Feb. 


12 
19 
21 


Dec. 

Jan. 
Feb. 

Feb." 

Fe'b' 
Dec. 
Feb. 
Dee. 
Feb. 

if'e'b.' 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Dec. 


Feb. 


Dec. 


Feb. 
Dec. 
Feb. 
Dec. 
Feb. 
Feb. 


Feb. 


Fob. 
Nov. 
Feb. 

Feb! 


Dec. 
Feb. 


Feb. 


Feb. 


11 
22 


4 
22t 
29 


4 
21 


29t 


29 
4 


22 


29 
22 
21 
4 
22 
29 
21 
21 
21 
22 
21 


lit 

16 

2lt 

22 


4t 
22 


16t 
22t 


4 

29 
22t 
29 
21 

'22t 

4 
22 
22 
21 
30 


4t 


29 


2i 
30 
2) 
30 
21 
4 


22 


14 

5 
22t 


29 
22 


Precipitation,  inches 


22 


3 

44 

55 

3 

40 

47 

4 

34 

9 

38 

14 

25 

4 

52 

3ft 

64 

35 

56 

46 

12 

27 

23 

53 

4 

3 

34 

39 

83 

39 

2 

62 

11 

68 

1 

54 

27 

14 

4 

20 

42 

3 

2 

39 

67 

2>i 

20 

2 

69 

48 

22 

1 

13 

44 

33 

60 

3 

40 

9 

23 

35 

28 

35 

51 

3 

4 

4 

20 

2 

27 

1 

40 

56 

12 

11 

44 

14 

9 

52 

15 

2 

46 

33 

51 

4 

49 

5 

2 

27 

6 

12 

29 

30 

15 

52 


o  ^ 

SB 

d  03 


?  a 


44.12 

49.40 
67.14 
52.64 
52.72 
48.80 
58.28 
40.231 
50.851 

45.  98] 
43.  98 
37.24 

46.  22 
58. 28 
42.71 
52.14 
64.31 
60.30 
49.97 
42.04 
51.20 

51.  52 

52.  46 
43.38 
.54. 45 
55.08 
69.22 

56.76 
35.99 
36  41 
56.68 
H3 .  26 
36.  75 
48.54 
51  48 
45  18 
48.87 
54.06 
46.60 


]0.08;April 
10-03  Feb 


11.94 
8.31 
8.75 
8.10 

10.  66 
8.71 
9-63 
8.25 
7.40 

10.09 
9.69 

111.97 
6.68 

12.68 

11.20 

11.26 
8.99 
6.82 
9-03 

12-  90 

11.88 
7.67 
8.04 
9-99 

11.64 

'ii'i7 

6.02 
6.23 


Jan. 

Feb. 

Feb. 

April 

Apr. 

Mav 

Feb. 

April 

Feb. 

April 

Feb. 

Feb. 

April 

Feb. 

Feb- 

Feb- 

Feb. 

April 

Jan. 

April 

April 

Feb. 

June 

-Ian. 

Feb. 

Mav 
May 
May 


11. 961  Feb. 


5.58 
5.42 
10.02 
9,84 
9.11 
9. 02 
9.23 
9.42 


60.34 

41.1 

51.36 

53.  92 

50.49 

45-  32 

65-70 

53.63 

42.  67 

53.76 

57.03 

53.72 

47-27 

50. 37 

56.93 

65.41 

55.39 

49.06 

45.02 

47.70 

66.74 

18.05 

68.  67 

52. 92 

51.26 

60.41 

42.  87 

48.95 

56.01 

53.  32 

50.73 

49.91 

45,08 

38.  27 

51.49 

51.16 

66.68 

'45.' 62 
47.28 
49.09 
48.47 
48.20 
39.52 
54.42 
49.94 
49.66 
58.43 
54.40 
59.06 
42.31 
43.06 
63.11 


10. 14 
7.21 

10.  ^6 
8.25 

16.51 
10,88 

11,  49 
9.89 
9.11 
9-25 

11.22 
11,42 
7.80 
8-59 
11.39 
9.12 


Feb, 

Feb 

Feb. 

Feb. 

Apr. 

Feb. 

April 

May 


.lan- 

.Mav 

Feb. 

.\pril 

Feb. 

April 

Kcb-- 

Apri). 

Feb,' 

April 

April 

Feb. 

-i  Illy 

Feb. 

Feb. 

Feb. 


9.98  Feb 
11. 601  Feb. 
6.46  April 


9.43 
11.07 
8-93 
10.71 
11.04 
10.72 
10.09 
6.85 
7.41 
13.26 
12.91 
10.67 
12.41 
9-51 
6-52 
9.91 
9.75 
10.69 

'9.'32 
7.92 
12.01 
10.99 
9.76 
7.65 
9-07 
11.60 
11.23 
12.25 
11.75 
9.50 
8.53 
11.96 
13.96 


Feb 

Fel)- 

April 

Jan. 

Ian. 

Ian. 

April 

Feb. 

June 

April 

April 

Feb. 

April 

Feb. 

April 

Feb. 

Feb. 

Feb. 

Jan. 

Vpr. 

Jan- 

Feb. 

Feb. 

May 

April 

.Ian. 

April 

Feb. 

Feb. 

Feb. 

Feb. 

April 

Feb. 


0.64  Oct. 
0.88'Oct. 
0.2otOct 
1.10  Sept 
1.22  Oct- 
1.30lOct. 
0.46;  Oct 
0. 52  Sept. 
0.4l|Oct- 
1.03  Sept 
0.26|Oct. 
0.65Sept. 
0.83  Oct. 
1.32  Oct. 
0.71  Aug. 
l.UOjAug. 
0  40 1  Aug. 
0.,^6lOct. 
1.89  Aug. 
0  42lSept. 
0.46!Oct. 
l-46])ec- 
l-SOjOet. 
0. 17  Sept. 
0.85  Sept. 
0.57]  Oct. 
0.70  Oct. 

i.'lO,Se'pt'. 
1.05|july 
0-83'July 
0.e.2i()ct. 
0.23,  Sept. 
2. 14|Aug. 
0-85  Oct. 
0  80, Oct 


0.60 
0,88 
0.11 
0.34 

6 '62 

0  27 
0.46 


Sept. 
Sept. 
Sept. 
.luly 

Oct.' 

Sept. 
Oct 


0,76lOct. 


0,74 
1.16 
0.78 
0.81 
0.27 
1.90 
1-14 
0.98 
0.73 
0.66 
0.61 
3-22 
0,79 
0.43 
1.36 
0.  18 
0.69 
2  .,32 
0,18 
0.20 
0.17 
1.31 
1.65 
1.00 
1.44 
1.60 
1.12 
1.76 
0.30 
1.34 
1,35 
1.36 
0.53 

'6.' 60 
1.08 
0.91 
0.50 
0.17 
0.30 
1.44 
0.08 
L16 
0-48 
2,09 
1.50 


Sept. 
Dec. 
Sf  pt . 
Dec, 

AUg, 

July 

Oci 

Oct. 

Sept. 

t)ct. 

Oct, 

June 

Aug. 

Sept. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

July 

Oct. 

Oct, 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Sept. 

Oct. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Oct 

Aug. 

Oct." 

Sept. 

Aug. 

Oct. 

Oct. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 


Sept. 

Oct. 

Nov. 

Oct. 
O.7510ct. 
1.58  Oct. 
0.66Oct. 


1.0 

T. 

T. 

4.5 
13, 3 

7.0 

T. 
12.0 

2.5 
10,8 

8  2 

5.5 

T. 

T. 
1,3.2 

0.0 

T 

7.5 
16.0 
17.0 

0.0 

7.6 

0.8 

T. 
24.0 

T. 

T. 

T. 
15.0 
10  3 

8.4 

0,0 

8.9 

3.5 

O.C 

T. 

6.0 

1.3 

1.6 

3.5 
17.7 

i8'5 

■y. 

5.0 
0  0 
5.2 
0  0 
T, 
0.0 
9,3 
T. 

10.0 

15.8 
1.1 
T. 
4.5 
T. 
0.0 

22.3 
0.0 
2,3 
5,0 
0.0 


2.8 
7.0 

23.0 
1.6 
2.5 
7.3 
4.7 
T. 
{.5 

11.1 
T. 
T. 

'f." 
13.5 
0.0 
T. 

'g.'s 
7.0 

ie.i 

T. 
14.3 

2.5 

T. 

i  0 
0.0 


Number  ol  days 


SB 
'3.  i- 
■3  ° 


JL 


106 
85 

115 

108 
78 
69 
94 
95 
81 
86 
86 
91 
95 

104 
93 
99 
91 
87 
69 
79 

105 

109 
92 

105 
98 
87 

33 
98 

103 
97 
83 
67 
83 
73 
86 
90 

107 
75 

80 
107 
103 
94 
81 

84 
103 
61 
106 
78 
107 
102 
102 
106 
90 
80 
72 
87 
86 
93 
106 


83 
97 
84 
88 
97 
85 

101 
93 
93 
87 

109 
72 
98 

82 
91 
94 
101 
82 
87 

77 
100 

91 
103 
104 

92 


133 

185 
196 
150 
188 
164» 
221 
168 
199 
236 
213'' 
149 
171 
187 
192* 
158° 
168 
195 
198 
216 
170 
161 
109 
213 
196 
96 
193 
184' 
206 
111 
167 
182^ 
167 
191'' 
188 
238 
218 
193"' 
178 
207 
136* 


238" 
136 
196" 
103 
156 
184 
134 
255 

ioe" 

125 

200 
11.3 

153 
169 
125 
82'' 
177» 


175' 
190 
136 


147 

217 

190 

227 

176 

178 

150 

206" 

186 

222 

191 

154 


186 
138 
167 


207 
195 


263 
180 
229 
238 
208 
223 
218 


1-50 
115 
51 

109 

65 

96' 

42 

93 

28 

11 

64* 
135 

77 

80 

41' 

77" 

73 
104 

62 

51 
103 
100 
164 

56 

49 
181 

89 
118' 

90 
150 
126 
126J 
111 

40" 

54 

25 

27 

63" 

99 

98 
15s  f 


43« 

87 

91" 
148 

94 
115 
172 

14 

i79" 
102 

72 

85 

95 
103 

41 
216'" 
120" 


107° 
77 
120 


lis 

68 

54 

60 

83 
109 
138 

82" 

67 

83 

31 
135 


68 
)26 
94 


69 
101 
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Stations 


Climatolog-ical  Data  for  Year,    1909 


Counties 


Temperature,  Degrees  I<''ahrenheit 


'C 

c 

_^ 

0. 

K 

^  ?- 

c 

^ 

^ 

o 

be 

n 

d 

CD 

c 

P! 

o 

d 

<^ 

-i 

P 

H^l 

Q 

Precipitation,  ineiies 


o  g 


o  a 
a  a 
!/.  a 


Number  oi  days 


c.a 


■Op 


St-.ittgart  Evap. 

Subiaeo 

Texarkana  

Thoruhurg  

Turcpikett 

Wflldron  

Warren 

VVhitecliflfs  .... 
V\ii  le  Ro.'k.... 
Wynne 


Arka^l^a5 

Logan 

IMiller 

PiTry  ...     . . . . . 

Pope 

Scott 

iiradlty      .... 

Little  Ki\-er 

/raiikli'.i. . 
:ro,,s    


IDS 
7.50 

G-50 
2240 
67.5 
■200 
2011 
2JK") 
11.7 


3 

42 

53 

17 

3 

43 


fv2  8 
6:^.6 
67.6 
61  S 
59.0 


65.4 


59.8 

52,  .S 


101 
J  00 

no 

107 
07 


1(14 


Sept. 
Sept. 
Julv 
fuly 
.Sept. 


4 

3 

22 

■22 

4 


lulv 


W,A     Sept. 
1"2     Sept. 


22 

15 

21 

9 


btov, 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 


Feb. 


Feb. 
Feb 


5 

3 

21 

42 

21 

54 

4 

19 

21 

16 

2il 

211 

45 

33 

21t- 

3 

22 

31 

13. 141  Feb. 

II.  0.S 

O.hO 

Aug. 

Sept. 

0.0 
11.0 

101 
8") 

8.251  April 

203 

85 

8..!9|Fah. 

n.yo 

luly 

■I. 

6fi 

194 

95 

10. 3;j  April 

O.S.s 

Sept. 

9.1 

90 

147 

130 

9.06  Jiay. 

].7.S 

Sept. 

16.0 

103 

187 

81 

9.64  April 

(1  58 

■  luly 

7.0 

75 

104 

132 

9.  93  Feb. 

0.  t;t) 

Oct. 

0.0 

81 

75 

45 

9.8b  Feb. 

0.15 

Oct. 

0.0 

61 

223 

38 

8.57  June 

1.09 

Sent. 

7.1 

95 

243 

41 

10. 571  Feb. 

1.90 

Opt. 

2.0 

75 

178 

99 

77 
76 
88 

97 

62 

^45 

i;;4 

81 


se. 

s. 

s. 

sw. 

se. 

svv. 


sw. 


M 

jnthly  an.l  A 
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suipi" 

/titija  for 
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^Tear  1939,  with  Departures  from  the  2To 

rmal 

J;nin:uy 

February 

?,!;irch 

Aliril 

M;iy 

.June 

.luly 

August 

':;('pteiiilii'r 

October 

November 

December 

a 

Annual 

_ 

„ 

~ 

.- 

- 

- 

- 

- 

.- 

r- 

a  1 

,- 

c 

c 

o 

.c 
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c 

c 

c 
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0 

i 

Stations 

"S 

■- 

% 

r 

'% 

^ 

- 

c 

35 

g; 

■^ 

■^ 

c 

c 

"^ 

a. 

K 

c. 

<r. 

a. 

■^          a> 

^^ 

P 

s 

= 

^ 

p 

*- 

•^ 

•^ 

— 

*^ 

:: 

— 

71 

^ 

a 

•^ 

s 

^ 

= 

;: 

3        a 

S 

L. 

a. 

t^ 

z^ 

T- 

a. 

^ 

a. 

t^ 

a. 

*^ 

a. 

-t^ 

a. 

t; 

a. 

"t^ 

a. 

■^ 

a. 

G 

a. 

S 

A 

o 

2 

j 

^ 

g. 

5. 

c 

a. 

0 

a. 

0 

^ 

•J 

c- 

~ 

c 

<D 

a 

0 

0. 

0 

P 

L. 

CO 

u 

5."l0 

:t.7.| 

^ 

- 

- 

^ 

'- 

c 

c 

- 

c 

(3 

&. 

Q, 

e- 

P 

P« 

P 

C- 

P 

^ 

X        p 

^ 

Alum  Fork  I-ieser. . 

7.  151 

1.73 

„ 

10. OS  

4.81 

5.5  ij.     ..       1.64  

3.  .10 

0.83 

0.64 

2.  17 

1.05 

44, 12 

Amitv 

a  7M 

+  !.2fii 

8.  .59 

+  5.19 

3.10 

-l.OOj 

6.99  +1.89 

5.19 

■  6 .21 

3.271-1.51     .      .... 

. 

Arkiidelphia 

7  02 

+2.19 

10.03 

+  6  42 

4.45 

-0.02 

6.81  +1.94 

3  73 

-1.40 

J.35|-0.26,  2.14  -1.55 

2.42 

-1.21 

1.16 

-2.  Is 

0.88 

-2.54 

.3.  67 

+li.  i2 

2,74 

—2.11 

49.  40 

-  0  63 

Arkansas  City 

11. 9i 

+7.39 

8.21 

+3  89 

7.65 

+2  45 

3  28  -1.92 

ti  39 

+  1..42 

.5.05  +  1.43 

4.871  +  1.23 

0.55 

-3.41 

2.06 

-0.89 

0.25 

-2.37 

3  42 

-  0. 36 

3,47 

-2:51 

57.14 

+  6.35 

Ba^esvilIe  Airway. 

5  H2 

8.31 

4. 113 

7.  45 

5.12 

7  84; 

3.42 

3.84 

l.in 

!.V1 

2.54 

1.96 

52.  K.1 

}!a.tesville 

5  f.S 

+0.911 

8.75 

+  5.31 

3.79 

-0.49 

7.2;  +2.52 

5.77 

+  (1.78 

8.42j  -1-4  50 

3.  24 

-0.58 

2.94 

-i.47 

1.39 

—2.36 

1  22 

-i.97 

2.  54 

-6,89 

1.81 

-2.  ii 

52  72    +  4.14 

Bee  Branch 

6.15 

+  1.60 

6. 4.J 

+3  ;'.6 

3.111 

-1.28 

8.  10 

+  3.25 

5  15 

+0.09 

3.80-0  69 

6  00 

+  1.64 

3.45 

-  -0.  ,58 

2.00 

-1.20 

1.30 

-2.26 

1.90 

-1.76 

2.40 

-1.77 

48.  80 

+  0.40 

7.60 

10.22 

3.8.5 

10.  6.i 

6.54 

3.75 

3  25 

3.50 

2.  79 

0.46 

2.  45 

3.20 

58.28 

Hentouville 

3  361  +  0.69' 

4.47 

1-2.33 

2  13  -1.9.1 

4.24 

-0.11 

8.71 

+  3.50 

S.47 

+  4.25 

U.ol 

-3.53 

■i.  30 

-6.76 

0.  52 

-.3  16 

2.  93 

-6  69 

3.19 

+  6.18 

1,47 

-6.91 

43.  60 

-  O.U 

Hi  g  Lake  Outlet... 

e,  94 

0  63 

3.  58 

7.47 

5  30 

4.73 

4.58 

1.78 

1.81 

0,41 

1.35 

3.  24 

50.  85 

i  91 

+  11.311 

7.45 

+  4 .  20 

2.79  -1.57 

8,25+3.23 

7  14 

(-2.41 

1.50 

-  2.  25 

3.3( 

-0 .37 

3. 43 

-0,68 

1.03 

-2.92 

1.47 

-1.91 

2.36 

--i.55 

2.28 

-i.82 

45  98 

-  2.93 

Wvtherille 

5.22 

-(1.70 

7.4!) 

■1-4  6S 

2,77  -2.57 

6.84.+2.28 

4,12 

1-0.20 

3.57 

-0.49 

3.74 

)-0..52 

4. 22 

-0  69 

) .  62 

-1,83 

0.26 

-3  26 

0.  98 

-3.25 

3.18 

-1.16 

43. 9» 

-  0,67 

Ptooueville 

?.  :,o 

-1  30 

6  56 

+  3.90 

1.75  -2.28 

10.091+6.79 

3.68 

-2,011 

3.5.5 

-   0  65 

0.66 

-2.09 

1,26 

-2,  82 

0.  65 

-2.38 

2.45 

-(1.  83 

3.  07 

-0.17 

1.22 

-1.82 

37.24 

-  7.39 

Boughton 

fi  37 

9  59 

4.15 

6.34 

2.47 

3.51 

2.7D 

2.28 

1.16 

0.«3 

3.97 

2.80 

46  22 

10.  29 

+  5.10 

Id  '.IT 

+6.77 

3.43 

-1   So 

8.44  +2.98 

3.11 

-2.2,=. 

6  431+2.70 

l.Oo 

-2.32 

1.51 

-2.16 

3.93 

—6.(15 

1.32 

--2.26 

3.22 

-  6  74 

3.67 

-i.44 

58.28 

+  4. 50 

Calico  Rock 

4  5K 

+0.11 

5,21 

+2.4! 

3.72 

-0.32 

6.6.5  +2.32 

5.5:. 

i-0.  90 

4  42|+U  84 

3.2/ 

+  0.33 

0.71 

-3.65 

1..5fi 

-1.87 

•)..  69 

-  0.  20 

2  35 

-1.16 

2.03 

-1.55 

42.71 

-  1.80 

Catnden     

7.32 

+2.58 

12.66 

+  8  83 

5.01 

+  (1.38 

4.54  -0.24 

2  yo 

-1.80 

1.45; -2  76 

4.64 

-^0.  63 

1,09 

-2.19 

1  51 

-1.70 

1.13 

-1  86 

5.41 

+  1.47 

4,'.i6 

-0  71 

52.14 

+  2.63 

7  5.* 

+2  SK 

11.20 

+-,.28 

4. 22 

-0.72 

6,18  +0.87 

2,  55 

-2.01 

7.27]+3.  68 

4.48 

-hO.  89 

0.  40 

-3  28 

2,64 

-0,80 

(1.86 

-2,38 

3.08 

-0.  77 

3  91 

-l.li 

54.31 

+  4.50 

Clinton 

5.31 

+0.74 

7.  4(. 

+  4  4; 

1.37 

-0.19 

5.33 

+0.50 

3.  89 

+  0  20 

4.51 
2.81 

+  1.94 
-0.  73 

3  15 
4.39 

-  1  43 

Lot 
1.76 

-2.12 

1.82 

-2,53 

2.36 

-1.08 
-0.77 

2.(15 

- 1 .  94 
-1  65 

Con  wij  y       

6.23 

+  1.52 

1 1. 26 

+7,8' 

3.52 

1(1.96  -1-5.91 

7.0/ 

+  2  01 

+2.  34 

+  0  83 

—  1.  71 

0.  56 

—2.86 

2  83 

2.69 

60.30 

+ 12 . 0:i 

Corning 

Cotter    

5  VC 

+0.53 

S.99 

+  5,6. 

3  99 

-0,37 

6.35  +1.25 

4.43 

-0.  3U 

3  20 

-  0.87 

1  94 

-1  46 

1.89 

-  2 .40 

3.32 

-0.32 

6.29 

-r>.  9! 

1.94 

-I..S2 

2.3/ 

-1  50 

49  97 

+   1.29 

4  80 

+  1.41 

5.7n 

+3.05 

3.  32 

-|-(l.  19 

6,82  +3  01 

6.  03 

+  1   14 

4.80 

-0.15 

3.82 

+0.72 

0.64 

-2.78 

0.42 

-2.  99 

1.70 

-2.25 

1.74 

-  0. 59 

2.2o 

-1,05 

42.04 

-  0.26 

9  03 

+  4.25 

5  44 

+  1.71 

3.  !(■ 

-1.98 

2  89  -2.80 

7.00 

+2.44 

5.39  +1.47 

2.46 

-1.99 

2.  05 

-  !.27 

D.  17 

+  2  55 

0.46 

-3.04 

2.  03 

-  I.  35 

5.53 

-0.  53 

51.20 

-  0.55 

Danville      

3  97 

+  0  113 

7.  89 

+  5.1 

1,78 

-1.96 

V2.!.0':  +  8.53 

5.92 

+0.13 

6  37  +1.0S 

3.  32 

-0.  14 

2.  35 

-l.tiO 

1.92 

-1.47 

2.44 

-1.40 

2.  21,1 

-0.B7 

1.46 

-2.03 

51.52 

+  5  32 

Dardauelle  

3.9.5 

+0.33 

7.54 

+  4  6£ 

2.15 

- 1 .83 

ll.8!<;  +  7.73 

6.31 

+  1.11 

5.11  +1.43 

3. 2o 

+  0.11. 

2.81 

-0  ts2 

2.71 

-0.59 

1.80 

-1.60 

2,27 

-1.04 

2,/.) 

-0  87 

52.4b 

+  8.67 

4.04 

7.57 

4  15 

7.09 

4.03 

4.  09  ,  . , . 

1.66 
1.78 

2.39 
0,84 

O.IV 
3 .  84 

2,  28 
1  25 

4  60 
3.  .52 

1.31 
2.03 

43.  38 

Des  Are 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . . 

Fayetteville   

FayettevilleExp.  . 

Fordyce 

Fort  Smith 

3  8c 

7'a:'t 

3.84 

5.99 

7.98 

8  04 

5.43 

1.33 

0.85 

2.83 

4.04 

2.9! 

.54.45 

q  0( 

^-4  97 

8.58 

-1-3. 9' 

4.72 

-1.04 

5.71 

+  0,00 

5.81 

+2.  3^ 

5.e7j  +  l  26 

3. 05; -1.56 

3  17 

-0.  42 

1.6 

-i,25 

0.57 

-2  65 

3.72 

-0.  48 

3.06 

-3.23 

55.08 

+  2.81 

9.5f 

+  4.77 

11   64 

+  8.0 

5.11 

f  0. 15 

3  06 

-2.17 

3.11 

-0,37 

1.52-2.17 

9.67 

+  5.63 

2  91 

-0. 09 

1.44 

-1.71 

0.70 

-2  62 

5  62 

+  1.56 

4.94 

-1.27 

59.22 

+  9.75 

7  8.^ 

4-2.95 

10.65 

+  6.8 

)    3  30 

-1.  .54 

7.45 

+  1,88 

4.56+0.73 

5.40 

+"2.11 

0.35 

-3.29 

3.16 

—0.61 

1  25 

—1   MS 

3,30 

-0.49 

1.60 

-S.34 

4  i:^ 

+0. 93 

6.16 

+  2.  7f 

)    1.86 

—2.12 

4.9.5 

+0.  01 

^1   17 

+  5.  .58 

7.34  +1.9f 

2.07 

-  2.  23 

4.55 

-0.42 

l.K 

-3.12 

8  <8 

+4.77 

3  31 

+  0.21 

2.65 

-0.14 

■56  7fi 

+  8.  is 

3.3- 
3.51 
6.7' 

+6i5! 

4.79 
4.75 
11.96 

+  L>.,i 

1.5! 

)    1.52 

4.85 

-2,' is 

5.  19 
4  47 
6,05 

,-(')' 13 

6  02 
6  23 
4  %\ 

+  6,'94 

3.81   

5.27  +0  53 
5.  33 

1.05 
0.83 
1.22 

-3 ',08 

1.25 
0.8i 
3  73 

-3.' is 

1.13 
0.87 
1.17 

-'2.' ('-8 

3.  64 
3.6( 
0  62 

-6.' 10 

3-07 
3.30 
6,54 

+  6!43 

1.16 
1.17 
4.11 

-i   53 

35.  99 
36. 11 
56.  68 

-■7 ',89 

1  9- 

-0.57 

5.88 

+  3.3i 

>    1.24 

-1.77 

4,35  +0,41 

3.43 

-1.S9 

4.88  +J.lfi 

0.  ,57 

-2.80 

1.21 

-2.  07 

0  23 

-2.76 

4  09 

-K.io 

3.84|  +  0.97 

1.5/ 

-i.iy 

33.  2(i 

-  5.59 

Ft   Smith  WaterPt 

2  ?V 

5  42 

2.  2t 

4.111 

2,9; 

2.  30 

3.  78 

1    , .. 

2.14 

2  V( 

3  8(- 

2.55 

2.49 

;<6.75 

Fulton 

Georgetown 

6.7( 

+  2  1^7 
+  2.75 

10.1'2 
9.81 

-t-6.  51 
+  6.  If 

)    5.3S 
)    3.88 

+  1  0! 

4.50 

-0.17 
+  2  43 

(1.  98 
2,92 

-3  67 
-1.83 

2.  761-1.  4C 

4.271  +  0.52 
4.8U|  +  L44 

2,14 
1.95 

-  i.C6 
-1.76 

0.8f 
2.  93 

-i.79 
-0.94 

0  85 
0.8' 

— 2.6i 
-2.  .59 

b.'lO 

3,03 

+3.25 
-0.76 

2,80 
2.72 

— i.42 
-1.7.^ 

48.01 
51.48 

+  i.95 

-0.81 

7  64 

3.18 

-1.31 

+  1.05 

4  fiF 

+0.87 

5.61 

+3.3 

3.19 

fD.47 

9.11 

+4.00 

7.31 

+  2.87 

4  91 

+  1.08 

2.  ,50 

-0  99 

I.2o 

-2,  63 

0.5(. 

-3.83 

1,94 

-2.74 

2.  22 

-  0.  13 

1  97 

-1.36 

45.18 

+  0.98 

Glenwood 

5  91. 

9. 02 

4  02 

8.6S 

3,67 

2.08 

5.51 

1.78 

0.8c 

1.89 

2.83 

2.57 

48.87 

4.3S 

-0  42 

8  75 

+  4.  4( 

1.42 

-0.  62 

9.28 

+2  9E 

6 .29 

-6.15 

5.31 

+  6.29 

2.65 

—3.6' 

4.  a 

+  0.  .52 

0.11 

-4.7i 

2  45 

-i.77 

4.56 

+  6.44 

1.70 

-3.18 

64.06 

-   5.62 

Oravette         . .   .  . 

2.91 

+0.13 

4  22 

+2.3: 

2.  65 

-0.97 

4  87 

+  0.31 

9.  42 

-^-4  Ol 

8.4{ 

+  2.85 

0-34 

-  3.  83 

4  V! 

+  U.  66 

0.6fc 

-3.03 

3.35 

-0.38 

2.  76 

-0.40 

2.21 

-020 

46.60 

+  1.47 

Green  Mountain  . . 

4.3£ 

6,23 

3,28 

5.99I 

6.04 

3  .58i 

3,82 

l.Oi' 

0.  V2 

3.56 

1.21 

Hankins           . 

10.11 

10  07 

4.46 

5  15! 

2.54 

2.  .58 

4.60 

1.4(. 

1.91 

.0.02 

4.  .86 

2.53 

56.34 

3. 7r 

+0.53 

4.98 

+  2.  4t 

1.9C 

-1.09 

6.30,  +  1.36 

7.21 

+  2.00 

5.73 

+  1.33 

3.72 

-6.39 

3.0( 

-1.03 

0.27 

-3.76 

2.4n 

-6.68 

3,3) 

+6.50 

1.58 

-i.28 

44.  15 

-  6.63 

Heber  Springs 

10  83 

+.5.' 67 

lii.'si'; 

+iL9- 

5.' 85 

+6!i4 

(!.'80 

+1.70 

7.24 
1,87 

-2;82 

4.79 
3.33 

--6.'(i3 

■/.78 
2.48 

-i."22 

2.  VV 
0.7(. 

'-■im 

3.  14 
2.44 

-0.64 

0.4/ 
0.16 

-2.' .52 

2.25 
2.40 

-2.04 

2.  39 
3.28 

-2.  15 

5ii36 

'"6.66 

Hlgden  

Highland 

High  Peak  Mt 

Hope 

Hot  Springs 

6.2? 

+  1.65 

7  18 

+4.5C 

3.69 

-0.57 

R.  25 

+  3.35 

8  12 

+2.8C 

4.64 

+  0.07 

5.  20 

+  1,75 

2.9( 

-1.49 

1 .  82 

-1   87 

O.Vt 

-2.69 

2. 96 

—  1.60 

2.17 

-1.72 

53.  92 

+  4  78 

6.2) 

+0.  63 

16.51 

tl3.Ii 

4.34 

-0.03 

4.39 

+0.25 

4  V 

-0.92 

2  93 

-1.17 

2  67 

-1.19 

1.21 

-2.  57 

0,74 

-2.46 

1.35 

-1.82 

5  55 

+  2.03 

1.39 

-2.87 

60.49 

+  3.02 

4.  5( 

6,28 

2.97 

10,88 

2  97 

2  22 

3.25 

5.42 

I..5; 

2.2c 

1.85 

1.16 

45.  32 

8  30 

+3.50 

1 1 ,  40 

H-7.  6- 

5.34 

+0.  66 

ft  65 

+1.66 

4,08 

-1    12 

2.81 

-6.71 

4.57 

+6.  2i 

3.8t) 

+6.  88 

O.'/n 

—2.  63 

0.90 

-2.61 

4.09 

+6.33 

2.84 

-1  93 

55.  Vo 

•+  6.51 

5  47 

+  0.61 

8  94 

+  5.4i 

2.  .59 

-1.84 

9.89 

-1  3.90 

4,62 

-1.39 

2  76 

-1.89 

4.87 

+0  27 

4  97 

+  1,15 

3.25 

-0  25 

0.83 

-2.  60 

4.63 

+  0.73 

0.81 

-3.86 

53,63 

+  0.26 

5.35 
3.81 

+  1.71 

9,11 
8.09 

-1-6  8C 

5. 49 
3  14 

+  1.45 

5.60 
9.25 

+L  42 

0  35 
8.02 

-4.07 

4.45 
3.65 

+  1.57 

2.15 
1.90 

-1.19 

0.27 
3.82 

-3. 02 

1.20 
3. 22 

-1.58 

1.32 
2.90 

-I..58 

5.98 
3.39 

4-3  .08 

1.40 
2.56 

-2.31 

42.6/ 
53.76 

+  1  78 

Iron?  Fork 

Jessieville   

.lonesboro 

5  7! 

-0.37 

8  05 

+5  Oil 

I  85 

-2.46 

11.22 

+5.56 

,5.81 

-0.23 

5.26 

+1.12 

5.27 

+  1.83 

6.  69 

+  3.17 

1.51 

-i.65 

1   14 

-2.  52 

2.96 

-1.37 

1.48 

-3.i6 

57.03 

+  5. 07 

6  78 

+L7fi 

11  42 

+  7.78 

3.  50 

-L06 

6.29 

+  1  50 

4.27 

+0,08 

4  76 

+0  82 

5.25 

+  1  96 

4.01 

+  0.29 

1.11 

-2.30 

0.98 

-2.48 

2.60 

-0.79 

2  75 

-1.88 

63.72 

+  6.68 

■Judsonia 

Lead  Hill 

8.91 
i  14 

+  i.43 

11  95 
4  41 

+  2.i7 

3.63 
L71 

-ii93 

5.' (13 

+  i.'f9 

6^66 

+  i.'s3 

7]  03 

+  i."78 

7^80 

+4!  3.5 

2.' 62 

-2.'22 

6.' 73 

-2.33 

2. '68 

-6.' 46 

3!  48 

+6.'  72 

i,'58 

'-'i.'ii 

47;  27 

'-f'ft's'i 

LITTLE  ROCK  .    . 

7  HC 

+  D.I3 

8.59 

+  4.75 

2,47 

-2.15 

7.97+2.78 

6  95 

+2.17 

3   14 

-0.  62 

2.11 

-1.39 

2.92 

--0.83 

2.3b 

-0.81 

0.66 

-2.05 

3  93 

-0.26 

1.41 

-2.73 

50-37 

+  1.99 

Little  Rock  Airway 
Lutherville 

9.11 
4.94 

+  1.61 

10.39 
9  12 

+  6.' 04 

3.54 
5.62 

+ii6i 

8.31I...... 

7.  96' +  3. 12 

7  00 
6.93 

+  i.'66 

3.70 
3.22 

-i.'28 

2.68 
3,83 

+6.' 68 

2.85 
5.80 

+  ii95 

2.56 
5.43 

+i.'.52 

0.61 
3  45 

-0.65 

3.6'i 
4.92 

+i.'.5i 

2.55 

4  IS 

+6.' 25 

56.93 
(i5,41 

+  16'.  92 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

8  44 

9.98 

4.70 

7.57 

5.00 

3.85| 

3  .60 

0.79 

4.32 

0. 96 

2.51 

3.67 

65.39 

6  0(1 

+  1  44 

11  .50 

+  7.71 

4.90 

+0.44 

3.  73 

-1.11 

0.01 

—3,  ftS 

3.99  +0.17 

3.76 

+0.30 

2.48 

-0.56 

0  43 

-2.66 

0.9. 

-i.88 

6.75 

+2  72 

3.96 

-1,33 

49. 12 

+  2.68 

4.92 

-^1.46 

4  90 

+  1.96 

4.68 

+  1.02 

6.46 

+  .  60 

4  94 

+0.  35 

3.15  -1.17 

2,30 

-1.52 

3.81 

-0.40 

1 .36 

-2.17 

3  16 

-0.17 

3.  28 

-"-0.01 

2.06 

-1  32 

45.02 

-  0.41 

7  95 

+  3  06 

9  43 

+5.49 

4.30 

-0.3? 

6.51 

+  1.96 

1!.09 

-2,19 

4.43+0,96 

2.20 

-1.27 

1.61 

-1.65'  2.74 

-0.77 

0.18 

—3.07 

2.59 

-0.91 

3  67 

-1.12 

47.70 

+  0.12 

Marked  Tree 

8   13 

+  2.44 

U  06 

+7.  24 

4.3(. 

-0.  53 

7.61 

+2  63 

7,22 

+  2.  .52 

4  73  +1,51 

3,09 

-0.41 

2,66 

-0.97    2.10 

-0.86 

0,69 

-3.26 

2.  1 1  —2.  04 

2.971-  1.67 

.56  741  +  6.61 

■■"t^j'; 


V- '••■'<'-■'-■ 
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CLIMATO LOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


Year,  1939 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  year  1939.  with  Departures  from  the  Kormal 


Stations 


Jannary 


Mena  

Monticello  Airway 

Monticello 

Montongo..   

Morriltou 

Mountainburg  — 
Mountain  Home.. 
Mountain  Valley. . 

Mount  Ida 

Mulberry 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Plantersville 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs 

Rogers  (near) 

Rosebud  tt 

Rosi 

Russellville 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart 

Stuttgart  (Evap.). 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Turnpike  

Underwood 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Ro.!k 

Wilson 

Witt  Springs 

Wynne 


3.08 

10.71 

11.04 

10. 72 

6.60 

2.08 

5. 12 

5.22 

4.27 


February 


March 


April 


May 


June 


July 


AnguBt 


-0.86 


+1.74 
+  i;79 


-0.07 


7.64 
3.85 
5.39 

2.' 60 
6.3) 
7.36 
8.90 
i.  62 

9.3: 

6.69 
12.01 
7.21 
9.  14 
3.41 
6.50 
11.60 
4  12 
8  21 
7.02 
8.47 
6.71 
4.30 
10.65 
8.67 
2.89 
6.18 
5.15 
6  19 


+2.40 


-0.30 
+  1.03 

+  3.'71 
+0.02 

+i'i4 

+  7.;i2 
+2.4 

+  6.'7o 


+0.67 

+6.' 88 
+3.68 
+  1.70 
+0.28 
+  5.61 

-o!72 
+2.10 
+  0.75 
+  0.63 


7  58  +4.26 

9.12! 

9.13! 

9.371... 

8.18  +S. 44 

6.85' 

5.40 

9.74 

8.15 


10.67 
7.68 
9.51 


+2.65 
+4 '.61 


+  7.43 


75+8. 

91+6. 
75i.... 
69;tl2. 
641  +  4. 
■^o'  ■  ■ 
241+3 
59 1 +3. 


1  78  -  2.  05 

9.49  +4.67 

4.73 

2.88 

4.17 

3.3! 

7.80 


+  0  83 
-I'.'bb 


+2.64 


7 

9.93 
9.88 
7.09 
6.07 
5  83 
10.57 


+  7 


+2.34 


+3. 39 


+3.49 
+  5.68 
+  6.73 

+2.92 

+  fi.'39 


3.15 
6.92 
6.08 
6.24 
2.08 
3.  10 
4.01 
2.;)5 
2.51 


2.12 
2.32 
6.51 

i.92 

5.  03 
4.80 
3.76 
2.63 

4.  ■!5 
2.55 

6.  26' 
4. 58' 
4.93' 
1.63 
3.  511 
4.97 
2.05 
5.001 
3.65: 
3.54 
2.58 
2.13 
3.62 
3.93 
3.03 
3.85 
2.37 
6  50 
4  55 
3.  .S3 

5.  as 

7.02 
2.73 
3.23 
5.  07 
4.85 


-1.08 

8.931+3.22 

6.141 

4.72 

4.76 

-1.60 

10.09 

+5. 87 

. ..      .i  4.90 

+0.50    7.15 

+  2.46 

13.26 

-1.65 

12  91 

+7.02 

--2.' 30 

7!27 

12.41 

4.62 

6.80 

+  2.29 

-1.24 

6.52 

+2.44 

-2.75 

6.53 
6.. 58 

+  1.81 

-1.41 

9.25 

h3.74 

-2.12 

13.  42 
6.2.S 

+  7. 96 

-1.81 

7.92 

+3.07 

+  1.09 

3.51 

-1.22 

+0.08 

7.08 
5.  53 

+  2.16 

-1.77 


4.27 
9.07 
4.43 

-0.17 

-2.83 

11.23 
6.92 

+  7.23 

—1.75 

7.64 

+  3.58 

-0.52 

6.91 

+  2.58 

-1.81 

5.54 

+  0.29 

-2.15 

11.96 

+5.  80 

-1.37 

6.64 
6.11 

+  1.57 

-0.70 

8.25 

+  3.67 

-0.41 

3.97 

-0.99 

-1.49 

10.30 

+5. 13 

+  1.01 

7.56 
4.90 

+  2.30 

-0.94 

9.64 

+  .3.88 

+  0.19 

7.08 

+  1  91 

+2.  83 

4.48 
5.53 

-0.66 

-2,18 

6.  82 
6.74 

+0. 53 

0.00 

B.46 

+  1.24 

75-1 
83  . 
87: . . . 

05 

67+1 
44  ... 
90+1 
22  .. 
39,-1. 


,49 


54 


5.79+1.43 

3.671 

8.  04 

4.  8o; 

3.81  --0. 98 

5  33+0.53 
2.48'... 
6.371+0.70 
5. 12;-0.15 
2.43  ...  . 
5.39'  +  0.5! 
3.  74i-)  61 
2.671-2.38 
3.05  . 
7. 65, +  2.  59 

6.43 

2.82 

6.90+1.31 
2.  74I . .  .  . 
4.65i4  0.  70 

6  36+1.92 
-3.17 


2.70 
10.59 
7  67 
2  87 
4  60 
2.60 
7.41 
3.75 
2.80 


1.36 
3.94 
2.24 
3.05 
4.19 
1.16 
6.27 


-1.13 
-2.61 


-1.08 

-3.14 

+  0  53 

9.  06' +3. 34 

2.  60I 

4.17|-1.83 

4.15I-U.55 

2.  00  -2. 

6  93 

6.25  +1.25 

8.99 

4.86 


+0.14 


2.89 
3.44 
1.57 
3.95 
2  27 
3.46 
6.22 
8  00 
5.01 
2.79 
1.49 
1.77 

2  .85 

3  12 
5.98 
4.00 
3.48 
2.30 
8.41 
2.  37 
4.77 
1.73 
2.56 
8.46 
8.79 

4  37 
3.27 
5.85 


-2.30 

'+6.80 
+2;  97 
-i'49 


-1.76 
-0.60 

-f4.'08 
-1-0.52 

-2.' 87 
-1.70 
-1.40 

+6.' 


-1.78 

-i'pl 
+0.7 
--1.93 
--1.0 
+  4.71 


2.32 
2.73 
2.67 
4.11 
1.95 
5.25 
3.40 
3.78 
3.11 


-1.48 


-0.75 
-o!44 


-0  62 


September 


2.71 
2.34 
4.41 
6.52 
2.73 
7.01 
1.79 
1.98 
2.67 
2.73 
6.27 
2.47 
3.  70 
3.05 
I.  21 
3.05 
4.08 
4  73 
3.79 
4  33+0.01 


-0.38 


-0.29 
+  3.93 

-i!58 
-0.96 

+  2.'  i 

-1.63 

-0.29 

-3.23 


-to.  46 


+  0.34 
-0.59 
+  0.95 

7.831+2.93 

3.55| 

6.28'  +1.66' 

5.58!  +  1.86 

2.67 

8.57 

3.38 

7.30 

3.50 


-0.89 
+  6.07 


-0.40 


5.31 
1.31 
2.55 
4.99 
5.96 
1  44 
0.99 
3.83 
3.23 

6!  58 
3.66 
2.13 
2.91 
1.80 
2. 32 
2.  .53 


+2.40 
-2.  89 
-1.05 
+  1.65 

-1.93 
-3.17 
-0.  42 
-0  50 

-s.'io 

-0.11 
-0.92 

-2^22 

-Kig 


4.97 
1.63 
1.35 
1.12 
3.  17 
2.59 
1.52 
4.00 
6.84 


+0.63 


-0.43 
-2.'76 


+  3  34 


2.59  -1.33 

5.19 
2.11 
2.09 
3.31 

1.82 
3.32 
0.53 


0.36 
2.84 
0.91 
2.63 
0.48 
1.01 
2.84 
0.66 
3.19 
0.63 
3.07 
4.01 
1.76 
3  48 
1.61 
0  98 
2.15 
1.03 
3.40 
3.17 

3.' 14 

2  85 
4.1 
H.  02 
2  15 


4.41 


0.42 
—2.15 


-2  90 


-2.01 
-2.30 
-0.68 

-2.89 


-0.24 

-1.17 

-0.04 
-1.34 
+  0  64 
-1.78 

-i!64 

-2.59 
-0.  65 
-0.86 

-6.' 5' 
-0.68 
+  1.60 


-1.7- 


2.42 

1.67 
1  35 
1.95 
2.50 
3.51 
1.00 
2.43 
1.60 


1.64 
2.47 
0.30 
1.78 
1.34 
1.35 
2.  62 
2.85 

i'86 

1.08 

7.00 

0. 

1.4R 

0.30 

4.87 

1  88 

1   16 

1.93 

2.19 

2.01 

2.52 

1.70 

3.06 

3.14 

0.89 

0.99 

0.88 

1.78 

i.'02 
1.45 
0.30 
1  09 
1.80 


October 

November  ; 

1 

^ 

a 

0 

03 

u 

09 

M 

'S. 

a 

OS 

a. 

a 

£ 

i^ 

ID 

p. 

P 

1- 

C 

December 


-I.  ,50 

-0.49 
•-3.' 30 
-2.' 52 

-2.09 


2.60 


-1.47 
-1.12 


•0.76 


-2  60 
-0.49 
-2.59 

-3.49 


-2.89 

-2.' 77 
-1  43 
-0.45 
-1.24 
■0.41 

•^2.54 
-1.75 
-2.  02 
-3.3 

-2.15 
-2.  .59 
-2.  29 

-^6.'36 


2.72-1.36 

0.  isl 

0.20 

0  17 
1.59 
4.03 
1.56 
1.44 
2.20 
4.69 
1.26 

1  12 
1.76 
1.26 
0.69 
3.26 
1.49 
1,36 
1.03 
1 

1.00 
1.90 
1.11 

56 
0.17 

+  2  64 
1.44 
0  08 
1.98 
0.48 
2.84 
1.5( 
0.7.5 
1.58 
0.66 
1.39 
2 .  30 
1.43 
1.31 
3.32 
0.56 
4  93  +1.44 
0.66  -2.87 
0.151-2.92 
4.62 
0  60  -2.71 


-1  79 
-2!  28 


-1.48 


-2.41 


+  0.07 
-1.46 

-2.'27 
-2  83 

-  1.54 
-1.74 
-2  64 


-0.78 

-i'lK 
-I  64 
-  )  .92 
-2.27 
-2.79 

-i'.)6 

-2  00 
-2  19 
-1.99 


1.99 


-1.7( 


3.04 

3.73 
3.65 
4.46 
1.31 
3.87 
3.91 
2.78 
2.82 

2  57 

5  68 
3.48 

3  03 
.5.90 
1.82 
2.35 
2.  64 
1.7! 
4.5X 
3.08 
4.75 
2.78 
2.65 
3.94 
5.  09 
2.70 
3.24 
4.10 
3  33 
3.69 
2.09 
3.08 
6.66 
2.  02 
3.0c 
3  35 
3.01 

6  81 
1.41 
4.14 
4.O1 
2.08 
3.57 
3.93 
4.60 


-0.58 


-  1.97 

+i!68 


-0.10 


— 0. 44 

-0.81 

+  o'58 
-1.17 

-6.' 7.3 
-1.28 
+  0  31 

-6.22 


-0.62 

-i.'eg 

-0.80 
+2.85 
-1.94 
-0  76 

-6 
+3,39 
-2.19 
+0.33 

-i."25 
-0.46 
+  0.90 


2.01 


-1.90 


2. 39 
3.29 
S.Z9 
2  44 

2.67 
1.61 
1.57 
1.44 
1.72 
2.97 
1.11 
2  81 
1.85 
1.47 
2.83 
2.41 

2  61 
3.27 
3.74 
1.64 
2.  45 
2.13 
5.07 
1.50 
2.42 
1  28 
2.26 
2. 35 
2.00 
4  38 
2.80 

3  6 
3.86 
1 

4.16 
3.72 
1  51 
3  08 
1.35 
2.17 
2.38 
).51 
3.10 
2.04 
1.79 


Annual 


■1  68 


-1.79 
-2.38 


-1.40 


48.05 
58.57 
62.92 
61.26 
50.41 
42.87 
48. 95 
56.01 
53.32 


.50.7.1 
49.91 
4508 


-0  60 
-1.92 

-i'82 
-2  81 

•  i^90 
-1.10 
-3.05 

-1.06 


-1.01 

-lis- 


-0.63;59 
-1.06  42 


-3.37 
-0.96 


-  4.12 

-h'7'.37 
+  '2!77 
+  'i.'6i 

'2.45 


-  1.61 
+  2.37 


+  14.85 


■1.73' 

-1.27|41. 
-2.63150. 
-2.  08  59.03|+  4.80 


-  2.68 

-  1  24 

-  0.62 

-'3.' 65 


+  2.91 

+  'i.'75 
+  12  46 

-  4.60 

-  1.96 
+  12  71 


-  3.69 

-  .5.61 
+  0.22 


-2.  12 
-2.83 
-1.98 


-2.06 


45.5O1-  3.54 
56.90+  4.22 
43.50  -  0.85 
50.  66 


54.37+  3.45 


Precipitation  for  Year  1939 
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Monthly  and  Annual  Mean  Tempera turee  for  the  Year  1939.  with  Departures  from  the  Normal 


StRtiom 


January 


Alum  Fork 

Amity 

Arkadelphia    — 
liatesvilie  (Airwa; 

Bee  Branch 

Beutou 

Bontonville 

BlythevUle 

Boonevillc 

Brinkley 

Camden 

Conway 

Corning 

Crossett 

Dardanelle 

I'e  Queen 

Devils  Knoll 

J'umas 

El  Dorado 

KiiKland 

Kureka  Springs.. 

Fayottoville 

Kayetteville  Exp. 

Fordyce 

Fort  Smith 

Gilbert. 

Granuis 

Uravelte 

Green  Mountain  . 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Irons  Fork 

Jonesboro 

Lead  Hill  

UTTLIi;  ROCK... 
Liltlo  Rock  (Airw, 

Liithnrville  

Magnolia  

Mammoth  .Spring 

Marianna 

Jlarked  Tree 

Mena  

Monticello(  Airway ) 

Morrilton   

Momitaiu  Home  . 

Mount  Ida 

Newport 

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Russellville 

Rt.  Charles 

Searcy  

Stuttgart.. 

etuttgart  (Evap). 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Turnpike 

Waldron 

Warren 

White  Rock 

Wilson 

Wynne 


45.(1 
44.4 
47.9 
45.3 
41.0 
4-2, 6 
42.5 
43.8 
4fi.O 
46  2 
48.8 
46.2 
43.6 
(7.5 
46.1 
46.1 
40.6 
IS.  6 
50.0 
47.1 
44,4 
44.0 
43.6 
50.2 
45.6 
41.2 
44.4 
41.2 
4).K 

43  2 
47.2 
47.2 
44.6 
46.0 
41.  S' 
14.  •* 
40.  !l 
■!6.2 
46.4 

44  4 
r^O  6 
42.3 

46  0 
!:!.  2 
45.8 
49.0 
'I8.2 
44.4 
44.2 
44.8 
45.3 

47  8" 
44.2 
43  8 
48.4 
44.2 
48.8 
15.5 
42.8 
46.9 
45.8 
45.4 
46.4 
45.9 
46.1 
50.  3 
44.4 
41.8 
47.6' 
49.0 
42  1 
45.0 
46.5 


February 

13 

t-( 

^ 

<r 

g 

3 

<D 

0) 

H 

o 

March 


,...143.(1 
1.0:42.4 

....145.6 
6.9142.1 
3.041.2 

,...41.6 
6.3137.0 
l.8!42.() 


+  6.1 


2.4 
1.1 


6.3 
4.0 

'\'.\ 
2.4 

'4.2 

2  5 
4.8 

4.'i 

30 
4  5 
3,5 
3.7 
4.2 

'e'w 

6.3 

2.8 
5.0 


+  3.4 

H-'4.'5 

+  6.3 

+  1.8 

+  3.9 

+  54 

■+■  7.3 


3.6 


43.6 
45.6 
49.8 
44.9 
10.4 
49  4 
41.6' 
46.2 
36.9 
49.4 
50.0 
46.3 
38.8 
40.4 

40  4 
48.1 
41.4 
37  6 
43.9 
36. 2 
:'.9  3 
39  0 
47.0 
46. 0 
43.9 
45.6 
40.0- 
41.8 
37.4 

44  0 
45 .2 
42  3 
19.0 
39.0 
46.4 

41  4 
43.7 
48.2 

40^4 
43.6 
43.4 
43.0 
48.4 
42.0 
411  9 
46.4 
41.0 
.SO.  2 
48.2 
39.4 
44.4 
45.2 
43.2 
45.8 

45  4" 
43.4 
49.  3 
42.9 
38.8 
43.  2» 
50.0 
38.8 
44.0 
45.4 


+  1 

-  1, 

-'2 

-  3 

-  2 
4-  1 
+  2, 
+  0 
+  0 

0, 

-  0 


1+0 
1 
0 
2, 


.j54.6 
4!.... 
,.1.56.4 

3  54.4 
6  54.0 

,.52.9 
6  51.8 
2  52.6 
6  56.2 

4  56.6 
6  58,  8 
557.0 
4 1 53.  2 
0|57.6 
2|57.0 

,.56.4 
,  .|5].4 
4158.2 
OI6O.2 
5l66  9 
4  53 
.  54. 


—  4 

-  1 


April 


May 


June 


July 


August 


September 


October 


+  0 
-  2, 


-  1 

-  2. 
+    I, 


+  2.8 


57 

56 

52 

55.0 

51.1 

54.0 

52.4 

56.6 

57.5 

51  9 
4|55.8 
.152.2' 
654.2 
0  49.6 

56.6 

.57.0 

55  0 

60  2"1  + 

.52.2  1  + 

57.0 

52.  6 

,56,0 

57.6 

.55.6 

53.8 

54  6 

,55.  4 

.56.0 

57.8 

56.4 

52.7 
11.58.4 
61,53.2 
5I5S.4 
8|.59.2 
11.53.2 
5|56.3 
.56.8 
9  55. 1 
6,57.0 

1.55.6 
4|,56.4 
959.2 
5  54.4 

52.0 

■56.1 

58.8 

.52.4 

54.7 

55 . 8 


+  3 


+  3.8 


3.7 


+  3, 
+  2, 
+   3 


4. 

I 

+  3 
+  2 
1-  1. 
+  3. 
+  4. 
+  4. 

+  '2.' 
+  3. 


+  4.0 


+  2.8 


f  2. 


-   1.6 
-■'2.') 


158,6 

.!go.8 

.ifil.4 
2'59.0 
2  58., 5 
.156.8 
4J55.8 
057.9 
0  60.3 
2li0.2  1  -  1 
8162  7 
2161. 0 

58.2 

60.4 

61.1 

61.1 

.54.1 

62.3 

63.0 

59.8 

56.8 

57-2 

5  68 

61.8 

.59.7 

57.4 

60. 5'^ 

58 .5 

57.6 

56.  8 
0  59  4 

6(.).2  i. 

59  9 

60.2 

,55.  4» 

58.8 

.■■.3.6 

50.  6 

60.3 

,58. 4 

64.  2 

57.2 

.-.9.  6" 

08.9 

60.0 

61   6 

.58.4 

57.6 

58.6 

.59.4 

,59.  6 

63  2 

59  4 

,57.8 

61.2 

58.4 

61.2 

63.  3 

.57.2 

60.8 

fill.  2 

,59.0 

.59.0 

59.  2 
59.8 
64.0 
)8.0 
54  5 

60.  5' 
62.  0 
55.4 
59.  2 
59.6 


..[68.2 
0!7'.).6' 

,.70.1 
2  69.2 
7:68.8 
.66.6 

.8l67.3 
7  69.7 


70.2 

70.0 

72.4 

1170  8 

8  68. 8 


+  0. 
+  1. 


-  0. 

-  3. 

4. 

2. 

2. 

5 
2 

1. 
0. 
2 
2. 
2. 
1 


69.7 

70.5 

71.2 

65.5 

70.8 

71.7 

68.4' 

67.6 

66. 2 

67.2 

72.4" 

71.1 

66.0 

69.9 

64.1 

67.6'' 

67.6 

69.5 

71.2 

69.6 

69.4 

66  6' 

6169  4 

8l62. 7 

5169.8 

.170.4 

9iii8.3 

4  73.4'' 

068.2 

7  71.r' 
3 169.7 
5170.4 
.172.2 

8  69.4 
3 1 69  1 
6167.8 

69.6 
69.  2 
71.7 
69.6 
.lr.9.2 
4J71.0 


2 

1.8:(;9.0 

3 

0 

1 

0 


-  2. 

-  0. 

-  2 


-    1.6 


70.8 
72.9 
66.8 
70.0 
71.0 
70.0 
711.2 
69.8 
69.  4 
74.4 
66.9 
,65.0 
70. 8' 
71.4 
66  1 
69.8 
69.8 


+   1.4179 
'79 

+  2.2,78 
+   0.3i77 

|70 

+  2.3  74, 
-  0.5  78. 
+  0.4J7S 
0.0i78 
+  1.6:80 
+  O.8I79 
+  0.8  77 


2.1 
0.7 


-0.4 
+  0.3 
-  1.4 
+  1.2 

+  'i.'('i 

+  '1.5 

+  '2';') 


+  2.0 

-  1.3 

-'i.'4 
-0.4 

'-'6.' J 

-  4.7 
-0.5 

+  '('r.3 
+  2.0 
+  2.2 
f    0.9 

+  0.7 
+   1.8 

+  0.4 

+  3,0 

-  11.2 

-  O.2I 


0.0 

--'l'i."4 
+  11.7 
-■  0.8 
+  25 
+  1.0 
+  0.4 

+  'i.'5 
+  03 

-  O.t 
+  3,0 

—  0-5 


November 


December 


....181, 
2.0  .. 

. . . .  l8:( 
2.7  81, 
0. 7  82. 

80, 

1.4  80 
0.7181 
2.  0  85 


Annual 


1.2 


2  2 
n.  4 
0.8 


85, 
82, 
80 
80, 

K] 

. ...j85. 

1.6  85 
. ..    I79. 

I.6|sl 

0.1  81. 
.    ..80. 

2.8  81. 

0.4  SO, 
. ..     83, 

0.081. 

0.2  82 

'o',5!6b. 


2.  ! 
1.4 


79. 

82. 

83. 
0.9  82. 
2.2|84. 
2.2  81. 
1.3|82. 

o.olso. 

83. 
.V2. 
82. 
80. 
82. 
82. 
S2. 
84. 


0.3 


79 
82. 
81. 
81. 
84 
80. 
83. 
82. 
82. 
81. 
82. 

0  21,85. 
3.8186. 

1  .2  81 
...78 


0 
7 
2 
8 
,6 
2 
6 
2 
5 
4 
4 
3 
0 
,0 
4 
7 
5 
6 
,7 

8 
4' 

,5 
4 
,7 
4 
0 
1 
6 
3 
4 
2 

9 

0 
4 
0 
2 

0 

0 

8° 

7 

4 

6 

6 

8 

1   i  + 

3  H 

4 


••••178.2  1.. 

'.'.'.'jif-yi  .'.' 

1  9i79.8  + 

1.6  79.2  1- 

..   .  7;^.^,  .. 

3.477.7  + 

0.8|79.3  •■ 

3  683.2  1  + 

0.98". 4  I 


+   1.4 


82.7 
81.4 
79.2 
81.4 
81.2 
82  .6 
76.4 
82-1 


3  2183.6 

1.0  8!.)" 

2.1  77.8 
78.0 
79  5 
83.3^ 
"3.0 
77  0 
80. 5 

3,  6  78  6 
78.4'' 
78.2 
78.9 
8'2.4 
81.8 
80.7 
77.1 
78,6 
76.(1 
8(1.  8 
81  .4 
79.2 
83  4 
77.8 


3  7 
1.0 

6.' 4 
0  4 

(J.';! 
!.2 
1.5 


1.6180.6° 
0.4  78.8 
3.2  82. 2 
. . . .  182. 1 

0.3I79  S 


f  (1.5  78.  i    1  + 


0.9|82. 
. .  .79. 
I.9'8I. 
O.31RO. 


+  02 

+  06 

-  0,4 

+  2.7 

+  2.5 

+  2.  e 


78.6 
80.  2 
79.  9 
79  4 
83.4 
181.2 
77.4 
&2  6 


....80.5 
0.8:81.0 
0.5179.6 
....177.9 
0.9178.2 
0.3179.2 
l.l|82.4 
O-Ol..  . 
2.1181.1" 
0.2|82.2 
0.7179.0 
0.6180.  t 
0.4J80.8 
....81.6 
....78.2 
0.  6 180  6 
1.4182.5 
0.6179.6 
0.6  [,80.  4 
....78.8 
1.3  79.9 
....181.6'' 
3.  Ij83.4 
76,6 
8(1. 2 
78.6 
80  5 
78  0 
79.1 
82.0 
81.2 
79.8 
75  8 
78.8 
70  6 
80.8 
80  0 
80. 5 


64.4 

4  8  4 

(;5.  2 

+  5.4 

64.8' 

62.  4 

+  7  4 

63.7 

+  4.6 

64.3'' 

+  (..8  67.2 

66.0 

+  5.6  (56.4 

+  6.9|57.4 

1.2 
1.7 


0.5 
0.4 


1.5 
2.8 
).(1 


0.5 


.4 
4.9 
56 


63.5 
65.6 
65-9 
67  0 
63.4 
66.  S 
69.2 
65  9 
65 .2 


4.5 
5.3 
4.2 

8.4 
....jfi3.5 

7.Sl64.4 
. ..    jfi8.0 

9.4  66.8 
61 . 6 


4,8 


+  0.9:82.4     + 


0  3 
0.6 


+   2.3 


66  0 

63. 2 

r.5.n 

62.  i; 

65.0 

67.5 

()6.2 

66. 0 

62.1 
4.3|64.S 
4.4  61.6 
6  8  66.0  + 
. .  (^5  6 
6.  5  65.2 
5.8168.4 


-1.9 
+  0.6 
+  0.8 
-   1.0 


77.6  1  + 
78  8 
77.8 
80  9 
hi.  6 
79.4 
79.8 


83.6 
7s.  3 
80.7 
81.6 
1.3180.6 
U.6  81.5 
80. 9 


0.5 

0.7 
1  8 
2.0 
0.9 
0.8 


81.2 
85  6 
78.2 
75.4 

81 .'  6 

77.7 
79.1 
79.2 


0.8 

'(i.'i 
3.3 
1.0 


0  5 
0  8 


78.5 
79.4 
78.2 
SI. 6 
81.3 
76  0 
82.4 
78.2 
78.2 
82  4 

78  6 
81.2     + 

79  4 
HO.  3 
80.1 
79.  3 
81  8 
84.2 
79.(1 
77.6 


62. 7 
65.0 
63.6 
66.0 
67.9 
64.  1 
8.1|64.6 
5.3  63.8 


5.2 


I-   5 


8'i.  8 
78.9 
77  0 
79.4 


+  4.7 


65  (1 
64.7 
67.5 

6;  64  5 

62.  6 
2|68.2 
8161.2 
9J64.4 
2  68.8 
4  (;3.4 
8l67.8 
.65.2 
01657 

66.1 
65,  2 
,66. 3 
69  7 

63.  9 
63.(1 
6H.6' 

66  6 
64.0 
65.1 
65.8 


!49.6 
47.7 
49.7 
46.9 

45.  C 
1.4;47.6 
3.2U9.3 
3.4:47.7 
2.5151.5 
3.9|49.9 
3.5146,2 
0.2(51.7 

2.5  49.2 
, .  151.4 
,...46.3 

1.6151.4 
3.2,54  2 
1  9'49,8 
4.4[46.7 
..4(5.2 
3.6l46  4 
...!,52.2' 
4.0149.2 
...14.7 
3.2151.0 
3.6I44  2 
-.  46.8' 
3.2  (4.6 

1  4I49  8 
.|51.8 

0.3j49.  7 

1.6  .50.4 
..     45  2 

2  2  47  7 
0,8]4.J  5 
2.41.50.0 
...49.6 
2.9148.6 
1.5',52.7'' 
3.5145.8" 
1  5]50  2" 
2.4I17.O 

3  0149.6 
...;52. 6 
1  2;47.3 

4  1|46  1 
2.0 

I.H.O 
50.  6 
51.6 
48.  4 
46.3 
51.6 

46.  7 
51.2 

3.9j,52.3 
3.  6145  4 
7.21.50.4 
.  I19.O* 
3.1  [49  5 
2.71.50.7 
...|49. 5 
3  0  49.0-- 
3.9153.6 
2.2147.2 
46,0 
,50. 1 '' 
51.6 
46.4 


3.0 


1.0 

's.'e 

2.5 
0.5 


+  2  2 


2.3 
3.3 


Departures  from  the  normal  temperatures  are  based  on  records  of  10  years  or  more.    Keference  letters 


47.4 


1.5 
1.1 

'2.6 
3.!- 
3.:-: 
4.* 
0.  " 
2.( 
2.4 
2.3 
2.7 


2.3 
1.0 
3.4 
4.2 


4-1 
3.2 

'45 
2.4 

3.5 
5.9 
2.1 


47.4 

4V.'8 

<5,4 

17,4 

4;^.,  7 

43,8 

13.4 

17.2 

<I4.8 

49.(1 

.6.6 

43.5 

18.6 

46,0 

17  9 

43.6 

48.6 

51  7 

45.3" 

15.1 

14.8 

14.4 

.5(1.0'' 

46.5 

11.0 

(9  0 

tl  8 

17.4" 

13.5 

16.  2 

49.4 

17.8 

17  6 

43  8 

41.6 

40.4 


2.3 
2.9 
2.1 
2.2 


1 114.  (J 

+  .5.  4I62.  4 


+  5.4 

+  '5.' 8 
+  08 
+  3.4 
+  1  0 
+  4  0 
+  3 
+  3.6 
-f  2.0 
f  3.6 


-1  2.( 

+  4.t 

+  1.: 

+  6,3 


+   4  4 


^-  4.4 
+   3,C' 


+   5. .' 
+   1  (' 


+    08 
+  3  5 


47.0 
46  4 
15. 5 
51.6 
42.0 
16.6' 
.  43  0 
2.  6 1 18  0 
'  19.  0 
14  0 


3.6 
2.5 
2.6 
3.0 


1.7 

3.4 
3.1 
1.9 
3.  6 

0  6 

i.b 

1  7 

3.8 
1.6 
3.6 


-  2.2 


13  7 
46  2 
15.5 
49,6 
4!'.  4 
1!.9 
43  2 
49  11 
12.8 
49  0 
19  3 
13,6 
16.4 
46  0 
45.7 
17  3 
15  7 
47.2 
51.9 
45.  0 
43.  t 

48,  e*" 

.50.2 
44.0 


3.4146.3 


3  9 
2.6 
1.4 
3.5 
4.6 
5.9 


+  3.3 

+  4.5 

4-  5  0 

+  39 


62.2 
60.2 
59.9 
61.7 
64.2 

65 . 6 
.54.2 
61.2 
64.3 
63.8 
64  .5 
■59.0 
65.  3 
67.0 
63.  4 
61.0 
60.7 
61.1 
65.9 
(>»  .0 
59.2 
63.3 
■59.4 
61.5 
60.3 
63. 1 
64.7 
63. 5 
63.6 
69.6 
61,9 

7.8 
63  5 

■3  8 
(>2. 2 
66.8 
60.2 
63  7 
■M.2 
63.  7 
65.  4 

61.3 
62.  1 
62.0 
62.  9 
65.5 

6(i.6 

65.  1 
61.2 
64.4 

66.  2 
60.3 
64.0 
63.4 
63.0 
63.7 

2,8 
63  6 
67.6 
61.5 
59.0 


+  5.0 


+  3.1 

+  1.2 

+  '2 '.4 

-  0.1 
+  1.7 

+  '2.5 
+  1.9 
+  1.8 

-  0.1 

+  1  7 


65.4 
.59.8 


4-  1.2 
+  2.2 
+  0.6 
+   1.8 

+  '2.2 

+  '■2.6 

■+'23 

+   1.8 

+  ■■2.' 6 
+   0.4 

-  0.'9 
+  0.8 

+  '6'7 
-1.2 
+    1.5 

'+'i  p 

+  1.6 
+  1.7 
+  1.3 
-t-  0.6 
+  3.3 


+  2.2 
+  I  1 
+   1.4 


+  1.6 
+  1.0 
-  0.2 
+  24 
+  2  1 
+  3.6 


1.6 
13 


1,5 
2  6 


+   1.5 


+   1.4 


appearing  in  the  table  indicate  number  days  missing. 


Monthly  and  Annual  Evaporation, 

Mean  temperature  and  Wind  (miles  par  h 

our)  for 

year  1939 

Year 

Data 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

•June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 

3.  ,528 
44.6 
2.2 

3.  637 

43.9 

2.5 

4.794 

54.9 

2.0 

6.878 
59.9 
2.1 

7.187 
69.6 
0.9 

8.248 

79.0 

1.6 

9.  675 

81.4 
1.6 

8.807 

81.8 

1.2 

7.649 

81.2 

1.3 

5.409 

66.2 

1.7 

2.667 

49.  7 

1.7 

2.213 

47.8 
2.0 

70.692 

83.3 

1.7 

Irons  Fork 

Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 

1.374 
41. 6« 
0.4 

1 .  433 

39.  8» 

0.7 

3,273 
52.2'i 
0.8 

4.500 

55.46 

1.2 

4.706 
66.61 
0.4 

4.424 
75.  0' 
0.6 

6.207 
79.7 
0  6 

5.  653 
77.1 
0.3 

6  701 
76.8 
0.4 

3  104 
62  1 
0.6 

1.  201 
45.2 
0,3 

1.467 
43.8 
0.6 

43.048 

69,6 

0.6 

Russellville 

l';vaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 

2.  .361 
46.9 
2.0 

2.176 

44.4 

1.9 

3.998 

56.3 

1.9 

5.  367 

CO.  8 

1.9 

6.646 

70.0 

1.2 

7.008 

79.4 

1.1 

9.086 

83.8 

1.0 

7.  408 

80.7 

0.8 

7.9sn 
81.2 
0.9 

5.094 

67.8 

1.3 

2.127 

50.4 

1.1 

2.048 

46.4 

1.3 

60.  290 

64.(1 

1.4 

Stuttgart 

Evaporation 
Menn  temperature 
Wind  movement 

1.  PIO 
45.9 
3.6 

1.601 
45.4" 
4.0 

3.623 
5.5.6 
3.7 

4.  608 
59.2 
4.0 

4.964 

69.8 
2.8 

6.816 
79.5 
2.8 

7.291 
82.0 
2.0 

6.364 

80.9 

1.7 

5.  923 

79.3 

1.9 

3.830 
65.2 
2.2 

1.  924 

49.5 

1.9 

1.351 

45.7 
2.4 

48.  825 

(3.  2 
2.8 

78 


OLlMATOLOaiCAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION 


Year.  1939 


MONTHLY  HIGHEST,  LOWEST,  AJND  MEAN  RIVER  STAG-ES  FOR  1»39 


Stations 


Jan. 


Feb. 


a 


Mar. 


K 


Apr. 


May 


June 


July 


Sept. 


Oct. 


Nuv. 


Dec. 


Cj 

*tc 

Q 

o 

h-5 

f=- 

p: 

^ 

Arkailelphia  jU-Oi 
AikansasCity|l5.  l] 
Batesville .  .".  r21.4i 
Beuton  .  .  .|12.6 
Biff  Lake  Out  fl.V 
Black  Rock,  .lie,  9 
Boughton . . . 
€alicoRock.. 

Camden 

Clarendon.  . . 

Cottet 

Dhnville 

Uardanelle. . 
■Forf  timith.. 
Van  Buren. . 

Fulton 

Georgetown  . 

Gilbert 

Glenwood  . . . 
Ileber  Spgs.. 

Helena 

Index  

Little  Rock.. 

Madison 

Marked  Tree. 
Morrllton  . . . 

Mulberry 

Newport 

Ozark  

Parkin  .  ... 
Pine  BUif  t  . . 
St.  Charles.. 
St.  Francis  . . 
St.FrancisLLi20.f; 
Whitecliffs    .1  8.2 


14.9. 

14. li 

21.9 

18  4| 

8.5! 

11.8 

5.5 

5.4 

4.5 

8.4 

15.5 

12.0 


20.8 
8.6 
4.0 
5.6 
2.1 
2.6 

16.6 

0.7 
7.1 
6.8 
17.4 
14.1 


7.9i21.4|   8 

9.9:36.6  n. 

7. 7:2s. 2111. 

^.4:24.0    8. 

4.5:15.91  6 

8.6]18.4|14. 

9.7121.01  9. 

2.6il6.1  5. 
I5.2;a4.2l20. 
14. 3  29.0  19 


7.4 
5  4 
0.8 
L4 
0.1 
-2.6 

'6.9 
-0.5 

1.3 

3, 


3.8  13.5 
6.3  23  8 
11.2 
9.6 

:).6 


3.2 

3"8 

6.4i20.  9 
6.8,24.0 
4.2  12.7 


15.1 


9.1  14 
3.9  6 
19.Pj2li 
1  5I  3, 


7  24. 
0|  6. 
6;25. 
5|15. 
027. 
3!21. 
2/26. 
8l26, 


5!l3.5a4. 
7'27.9|39. 
0;15.r24. 
llll,2;l0. 
9)14  2116 
;':il6.l!24. 
2:15. 9i]9. 
Oi  8  l!l7. 
6130.8:34. 
9  27.5'29. 


4[  4.8;  8 
0,37.  l!38 
1  8.ft!i3 
9I  5.4j  6 
6:11.8:14 


8.2  17 
5.01  9 

2.5    7, 

8  5,20 

27.0129 


5.0i 
.6 
.6 


18 
0. 
7 

7, 
4!l8 
3  15, 
620 
OJ  5 


7  5 


16.4 

6.8 

7.1 

6.3 
12.2 
22  2124, 

6.2'12, 


20, 


01  4.)     6 

Ol  4.0  10 

2i  3.2    6 

8  5.3    6 

8  4  3!  5 

9:  5.91J 
8  18.7:22 

4  3.9 


5  48.  2 
4I17.O 
9110.6 
2  3J.1 


20 
2 

18 
9:10, 
4 '25 

6  19, 
8;25 

7  lis. 


4:28. 
0!S8 
933, 
727, 
814, 
1I24 
.6121. 
030, 
237. 
i  l30, 
6  16, 
.331 
2:18 
,6115, 
8ll6 
,6,24 
9:27 
.727 


2    5. 
5  32. 


12.0(14. 

34.8:39, 

15.4:28, 

9.7I14 

6|12.4'13, 

2  16.7iiy, 


81  4. 
0|l6 
61  9. 


31  6. 
9 '28. 


,8  26  0 

.5!  5, 
8:2,5.7:24, 
7|l4.8|  4, 
6  28.3'27 
0  22.4|lO 
2  27  3I25, 
4i25.8l  2, 


47.3146, 

9.4J21. 

5  3:18 

2'30.6;3O. 

8j  6  5!  5, 
8    3  2116. 

ft  126,' 6  3a 

5|  2.4!ll. 
6:25.2  24. 
9I  8.9  20 
.2:27  9'28. 
7  18.  5^22 
3'26.4  26 
8ll2.3!27 


3 

5 

6  19 

7  24 
6  4, 
8!  5, 
4|  4 
4  6 
1!  5 
0:12, 
0  13 

3 


1 

2 

2  22 
9  3. 
4    0. 

3  '7; 
9    1 

lil6. 
9!  5. 
8  24 
8  9. 
,6  24. 
8!U 


12.1  10. 

B.ft|24. 
29.420. 
27.0I3O. 

7.8:20. 
14,1  18. 

9.5:14. 

9.7il6 

9.3:16 

18.4114. 

8  21.2:23, 

7    6.4|17 


7|  7. 
212(1. 
6,15. 


5:  4 
8' 15. 
3:   7. 


6  41, 
4  13 
61  9 
2  25 
U  4. 
2    7, 

'ii9. 

.11  5, 
5I19. 
7:12 
8  26. 
h  17, 
(I  24. 
0:21. 


.22, 
547 
6'l2, 
1113 
3  28 


1  8. 
3  10. 
3127. 
71  9 


0:  5.1 
5  16.7 
B  1(1.3 
6:  5.5 
5    6.5 


5 
.3 

7 
,4 

9  22 
.8  16 

0  29 
,6  18 

9  26 

6:i7 


4.6 

5  16  1 
2  8.4 
O]  2  2 
.9  12.4 
,4  2.4 
.6  -0.2 

6  i3.'4 
Ol-O  2 
7,10.7 
9    6.2 


2:   4. 
815. 

4. 

2. 

4 


I'i 

0  27 

2:  8 
9  7 
3 '10. 

7li;' 

01  9, 
0!l2 

2  23 
2    6.6|  3.8 


.1 

.21  6 
.5  5 
.4|  4 
.01  7 


5.4  9, 
4.2  6, 
4.2^16 
7.0|  6 
6  23  1  22, 
5  4  20, 
3.7j  6, 
6.312 
8.2  IB, 
7 


7.4    7, 

30 .3  27 , 

9.7,15. 

6.3    9. 


11  3. 
01.5. 


20.5 
3.3 
5.2 

19.' 3 
4.7 
16.7 
10.3 


4.7  8 
19.0  26 
9.4I1I 


0  24.4,26  2  25, 
(],  6  i:io.ii  6 
122.8:24.2-22 
.ol  2.61  6.3'  5 


8,16 

,S|  4 
9,)9. 
,9i   1 


4.4 
7.9 
4.3 
0 
3. 
19. 
9, 
9 
12 

6  23.2  21 
3'  5.1,12, 
3  20.8  19 
4l  2.6!  3 


11  7 

olio. 

81  6, 


9117. 

4;  7. 
8  19 
ol  1. 


6. 
3. 
3 

6. 

3. 
13. 

8. 

1. 

3. 

5. 
-0 

1. 

2 

1 

5. 

4, 

11. 

4|   7. 

1  18 

2'  3 


8 
5 
7 
4 
4 
8 
4 
2 
3 
7 
0 
5 
0 
8 
5 
11 
4 
0 
2 
8 
5 

9 
4 
,1 
1 

2 

4|-0, 
31  3, 
7j  3 
6;  9, 
7i  3 
,8  16 
ft,  0, 


3.4 

3.S 

2.2 

2.9 

5 

1. 

9. 

6. 
-0. 

2 

3 
-2. 

0. 

) 


9.6!  8.8 
3.1 1  3.0 
2.5 
3.0 


4.5 

4.4 

2.8 

91  3.V 

Ol  5.2 

9    2-4 

12.  0 

7.3 

0,3 

3.0 

4.3 

-1.5 


0.91  0 

1.5  0.9 

0.3l  0  5 

4.41  3  <' 

4j  3.9I  4.S 

1  9  9!  9,2 
9I  5  3:  5.5: 

2  17.517..' 

.0:  0.4:  0  (>, 


3.5 
1.4 
4.3 
2.7 
25 
1.2 
2.8 
0.0 
3.9 
6.4 
2.5 

1      -J 

(i'.lj 

'i's; 
2.3' 
02 
2.4 
5.1 
1.2 

1.4 

5,8 

-1.6 
(1 
0.4 

•3.8 
0.4 
0.0 

-1.41 
i.8l 
2.2 
7  C 
2.7 

13.  H 
0.0 


4.9 

5.0 

3.6 

1.2 

4.5 

5.2 

3.0 

3.5 

2.7 

2.7 

1.6 

2ft 

3.0 

3.2 

0.4 

0.6 

4  5 

5.1 

7.3 

6.9 

2  7 

2.5 

2.1 

3.6 

1.2 

1.0 

2.9 

2.9 

3.1 

3.1 

0.9 

0.8 

2.6 

2.8 

5.2 

5  3 

1.5 

1.8 

3.6 

1.2 

G.5 

().4 

-0.8 

-I).  8 

1.4 

1.3 

2.3 

3.2 

-2.il 

-3.6 

0,5 

1,1 

6    4. 


15.1:18.1 

0.0:  0.0' 


-1.(1 
4.4 
3  0 
2.G 
1.4 
2.9 
0.0 
3.9 
6.3 
25 
2.2 
0.2 

'i'i 
2.2 

0.1 
2.3 
5.! 
1.3 
-0  7 
5.6 
-1.9 
0.1 
0.0 
-4.0 
0,5 
o.c 
-1.6 
1.1 

1.8 
6,8' 
2  7 
13.4 
0.0 


-0.1 
4.6 
3.2 
2.7 
1.7 
3.1 
0.3 
4.3 


6.6!  8.4 


2,5 
2.4 
0.4 

2.3 

2.4 
0.4 
2.5 
5.2 
1.4 
0,( 
5.8 

-1. 
0. 
1. 

-3. 
0.6 
0  1 

-13 
2 

2.1 
7.2 
4  1 

16.0 
0.0 


4.4 
2.7 
1.4 

'2^7 
3.4 
2.1 
3.0 
5.3 
2.3 
3.2 
6.5 
-1.1 
1.5 
3 

-3  2 
1.4 
1.9 
-0.9 
3.2 
2.4 
8.6 
4.8 
18.9 


3.8 
-0.8 
4  5 
2.9 
2.7 
1.5 
3  0 
0.0 
3  9 
6.4 
2.4 
2.3 
0.4 

2^3 

2.( 

0.3 

2 

5.1 

1.2 

0 

ft.  6 

-1.7 
0,1 
0.1 

-3.9 
0.9 
0.0 

-12 
0. 91 
1.8 
6.8 
3.3 
13  H 


4.41  5.0 
0.81  2.9 
5.11  7.1 


4.11 
0.0 
4  5| 
3.81 
2.9 
1  4| 
3.3, 


4.8 

3.3 

1.9 

3.9| 

2.41  0.0, 

5.1    4.1! 

8.11  ^-0 
2.9,  3.8  2.5  2.7 
2.5  2.8l  2.4;  2.6 
0.8    1.9:  (lb    ].l 


4.4 
1.0 
5  1 
4.3 
3.1 
1.6 
3.5 
0.4 
4.5 
7.5 


2.5 
2  7 
0.9 
2.8 
5.2 
1.5 
1.3 
5,8 
-i.O 
0.81 
'•", 
-3.6 
1.  1 
!'  5' 
-l.i; 
2.1I 
2.2I 
7.4 
4.0 
17.2 
0.0 


2.«i 
3.7I 
2.1 

3.  2 1 
ft.2i 
3.4; 

4.  4| 
6.01 

-0.6; 
1  5, 
3.8| 

-2.7; 

1  81 
l.VI 

-0  9 
3.4 

2  9 
8,4. 
4.9I 

19  51 
2  7i 


2,4 
2.C 
0.7 
2.9 
5  0 
2.2 
0.3 
.5.0 
-1.6 
0.3 
0.2 
-3,9 
1.1 
0.0 

-1  n 
1.1' 

2.  0 
7  4 
3.4 


2.5 
:<  ( 
1.1 
2.9 
ft.  I 
2.5 
1.8 
5.8 
-1.3 

0  9 
1.6 

-3.4 
1.4 
0.5 

1  .0 
2,2 
2.3 
7.9 
4.1 

18.0119.0 
0,0'   1,4 


FLOODS    IN    1939 


On  the  Arkansas 


No  floods  were  reported  on  the  Arkansas  River  during  1939, 
but  one  of  its  tributaries,  the  Petit  Jean,  had  a  record  flood. 
Danville  reported  31.8  feet  on  April  17th  as  a  result  of  exces- 
sive rainfall  that  totaled  10.04  inches  at  Danville  in  less  than 
48  hours  (16th  and  17th).  Dardanelle  reported  8.40  inches, 
Booneville  8.08  inches,  Ozark  4.57  inches,  Story  7,82  inches 
and  Subiaco  6.25  inches  during  the  same  period.  Former 
record  at  Danville  was  30. 0  feet  on  June  18,  1985.  Flood 
stages  at  Danville  were  reported  from  February  20th  to  March 
2d,  March  6th  to  8th,  April  7th  to  9th  and  16th  to  21st.  Flood 
losses  on  the  Petit  Jean  totaled  approximately  $24,450. 

On  the  White 

The  White  River  was  high  during  April,  May  and  the  first 
part  of  June.  Flood  stages  at  Calico  Rock  were  recorded  on 
April  17th,  l8th  and  May  27th.  The  highest  stage  for  the 
year  was  30.5  on  April  17th.  Batesville  had  flood  stages  on 
February  21st,  March  6th,  April  17th  to  21st,  and  May  28th 
and  29th,  with  the  highest  stage  of  83.3  recorded  on  April  18th. 
Newport  recorded  flood  stages  March  7th  and  April  18th  to 
24th.  Highest  at  this  station  was  30.3  feet  on  April  19th. 
Georgetown  had  flood  stages  from  February  3d  to  March  26th, 
April  18th  to  May  8th  and  from  May  20th  to  June  7th,  with 
the  highest  stage,  27  feet,  recorded  on   April  24th.     Clarendon 


flood  stages  were  as  follows:  February  5th  to  April  3d ;  Apri 
17th  to  May  15th,  May  26th  to  June  13th.  The  highest  re 
corded  there  was  30.7  feet,  April  28th,  29th  and  30th.  Floo( 
stages  at  St.  Charles  were  as  follows:  February  8th  to  Apri 
9th,  April  I7ih  to  May  18th,  May  31st  to  June  15th.  Highee 
stage  recorded  was  29  feet  on  May  2d.  The  following  station 
located  on  tributaries  of  the  White  River  had  flood  stages  dut 
ing  the  year:  Black  Rock  on  the  Black  River  January  3lsi  t 
March  24th;  April  7th  to  12th;  April  17th  to  May  6th.  High 
est  stage  was  24.8  feet  April  18th.  Judsonia  recorded  tioo 
stages  on  February  1st,  3d  and  27th  and  March  12th.  This  sta 
tion  was  closed  March  31st,  1939.  Highest  stage  for  Judsoni 
during  first  three  months  was  31.1  feet  March  12th.  FloO' 
losses  in  the  White  River  Basin  were  estimated  at  $8,158. 

On  the  Ouachita 
Arkadelphia  had  flood  stages  February  3d,  4th,  26th  t 
2Sth;  April  6th  to  8th,  17th  to  20th.  Highest  stage  recorde 
was  28.2  feet  April  17th.  Camden  reported  flood  stages  froi 
February  4th  to  March  9th,  March  31st  to  April  5th,  Apr 
7th  to  16th,  and  18th  to  27th.  Highest  stage  was  37.6  fe( 
April  21st.  Boughton  on  the  Little  Missouri  reported  floo 
stages  on  February  5th,  16th,  27th,  and  April  I9th,  the  high 
est  being  21.3  feet  on  April  18th.  Losses  in  the  Ouachita  Rive 
basin  amounted  to  $22,200. 


Year,  1939 
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miSCELLiANEOTJS  PHENOMENA,     1939 


Month 

Hail, 
moder- 
ate 

Hail, 
heavy 

Thuu- 

der- 

storin.s 

Dense 
fog 

Sleet 

Glaxe 

Winds,  hig-h, 
not  tornadoes 

Tornadoes 

Flood  Damage 

s 

bo 

H 

1 

^tc 

o 
o. 
a 
« 

b, 

o 
03 

0 
br 

03 

s 

u 
0 
a 

a 

K 

as 

0 
a 

0 
0, 

P3 

6 
a 

0 

c 

0 

■a 

3 

_3 

s 

CO 

Q 

S 

0 
p, 

5 

bo 

03 
Q 

S  t« 

0 

January. . . 

87 
131 
L31 
208 
255 
427 
296 
254 
127 

56 
2 
6 

19S0 

H 

16 

13 

16 

22 

29 

22 

27 

13 

9 

2 

2 

179 

40 
86 
34 

5 
37 
30 
14 
27 

S 
11 
44 
69 

4l>3 

9 

14 
13 
3 
17 
14 
U 
15 
4 
8 

13 
12 

133 

35 
23 

5 
6 

4 

1 

1 

2 
4 

10 
1 

6 
2 

1 

•  ■■,}■■ 

4 
3 
1 
2 
5 
2 

$         1,000 

5',.50O 

3  ,000 

*l,G7b,000 

100 

2,400 

750 

1 ,000 

1 
5 
5 
5 
2 

18,  000 
36.  SCO 

February. ■ 

March 

April 

May ■ 

June 

July 

August 

September. 

1 

"e 

4 

1 

2 
4 
3 

i 

4 
4 

1 
2 
4 

1 

"s 

4 

3 

"3' 
4 
2 

'i'-J6',266' 

36,000 
3,000 

4 

3 
10 

1 

3 
2 

0 

1 

30 


3 
21 
100 

$      28  .500 
1.50,000 
1 16 ,400 

..... 

...... 

2 
1 
2 

1 
1 

9 

$     1,07,'5 

$     4 ,000 
$     4,809 

2 

2 

1 
2 

5,000 

$        200 

'$"  s'.iso' 

31 

124 

$    294.900 

18 

$  54,800 

November 
December.. 

Vear — •.  . 

12 

$  84 ,200 

1 
22 

1 
IB 

19 

26 
84 

(i 
17 

4 

1 

28 

20 

$1,687,250 

17 

6 

$  15,214 

•3  killed,  19  in,iured. 


KII-LiING    FROSTS,     1939 


Stations 


Alum  Fork  Re 

Amity  

.Vrkadelphia. . . 
Batesville   Air. 

Uatesvilli' 

B^L'   Unmcli 

Benton  

Bi'utonvilli- 

Black  Rock 

Elytheville  ■  ■  • 
B'luueville.  — 

Brinklpy 

Oilico  Rook  . . . 

Cnii:(l<'n 

Clarendon 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

IfnuviUe  

Diiidcnelle 

f)e  Queen 

Devils  Knob  . . . 

I)ilin:is 

Kl  Dorado —  . 

Ei'.L'liind 

Klirokn  SpriiiSb 
Fnvi'ttfvillc  .. . 
Fayeiteville  Ex 

Kordyce 

Fort  Sin i til.   . 

Fulton 

Oilbert 

(ilenwood 

Graimis 

Gravette 

(ireenMountain 

Hariison 

Helena 

Higden 

Highland 

High  Peak  Mt. , 

IIO]je  — 

Hot  Springs... 

Index 

Irons  Fork.  ... 
Jessieville  .... 


jHSt      II 

sprini; 

A  pr. 
Apr. 
.\pr. 
M^ir. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Awr. 
.■^pr. 
Apr. 
Mar. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 


iFiiKt  in 
autiuni, 


Length 

growing 

eason 


Apr.  13 


.Apr 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Mar. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 


Apr.  22 


Apr. 
Apr, 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
.4pr. 
Apr. 


Mar. 
Apr. 


29 


7    Nov 

7  ..-    . 

7    Oct. 

7!  Oct.  31 
1b1  Oct.  81 

7 1  Oct    29 

7  Oct.  2.-I 
IS    Oct.  31 


Apr.  U 


Oct.  15 
Oct  31 
Oct.  29 
Got  29 
Oct.  31 
Oct.  29 
Oct.  31 
Oct. 
Oct 
Oct.  31 
Oct.  31 
Oct.  31 
Oct-  31 
Oct.  31 
Oct.  29 
Nov.  4 
Oct.  29 
Oct  31 
Oct.  31 
Oct.  31 
Nov.  4 
Nov.  4 
Oct.  29 
Oct.  29 
Oct.  29 
Nov.  4 
Oct.  30 
Oct..  31 
Oct.  31 
Oct.  15 
Oct.  15 
Nov.  4 
Oct.  29 
Oct.  29 
Oct.  31 
Oct  30 
Oct.  29 
Oct.  30 


205 
207 
229 
2(,5 
2o 
227 

207 
226 
205 
227 
230 
229 
202 

20  i 

207 
207 
202 
196 
211 
240 
202 
20^. 
202 
211 
211 

i90 

•Jio 

201 
207 
202 
213 
191 
211 

226 

207 

206 


Stations 


,l(jii("Hliiir(i 

Lead  Hill 

IjlTTI.F:   UclCK     .  .  . 

Little  Hock  Air.. 

Llilll.TN  illc 

Madison 

Magnolia  

MainmuiliSi'ii''^ 
MMriamia  ...  . 
Marked  Tree  . 

Mfua    

Mnnticell  oAirj 

Morrilton 

Mouniainbiirg. . 
Mountain  Home 
Mountain  Valley 

Mount  Idn 

Nashville 

Nov  port 

Oden 

Okav 

Ozark  

Paragould 

I'arkin 

Pine  lihilT 

Pocidioi  fi" 

Poitbnul 

Pvi'scott 

RosriTi?    

Russellville 

St.  Charles 

iScarcy 

Spring  Bank 

Story    

Stuttgart 

f-tuttgart  EA-ap. 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg    . .   . 

Turnpike 

Waldron 

W'Mrrun 

White  Rock. .. 

Wilson 

Wynne 


First  in|l^*"»^'' 
atunnuiierrownig 

season 


Oct.  31 
Oct.  31 
Nov.  5 
Oct.  HI 
Oct.  31 
Oct.  31 
Oct  3'! 
Oct.  3!| 
Oct.  151 
Oct  2Sl 
Oct.  fli 
Oct.  31! 
Oct  31 1 
Oct.  31  i 
Oct.  29: 
Oct  31] 
Oct.  31 
Oct  3! 
Oct.  31 
Oct.  29 
Oct.  31 
Oct.  31 
Oct,  29 
Oct.  29 
Oct.  81 
Out.  29 
Oct.  29 
Nov.  5 
Oct  31 
Oct.  81 
Oct.  29 
Oct.  29 
Oct.  29 
Oct.  29 
Oct.  29 
Oct.  29 
Oct.  81 
Oct.  31 
Oct.  15 
Oct.  31 


COOPEHATIVE  OB3EEVERS 


Stations 


Observers 


Oct.  29 
Oct.  30 
Oct.  29 
Oct    2'.) 


Alum  ForkReser 

.^raity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  .  • 
Bates  ville.Vir  way 

Batesville 

llee  Branch 

Benton .. 

Itentonville 

Big  Lake  Outlet 

Black  Kock 

Blytheville 

Booneville   

Boughton 

Brinkley 

Calico  Rock.  ... 

Camden . — 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning. 

Cotter 

Crossett 

Danville 

DardancUe 

DeQueeti 

Des  Arc 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado 

Englaiul  

Eureka  Springs. 
Fayetteville  — 
FayettevilleExp. 

Fordyce    

B'ort  Smith 

Ft.  Smith  Wt.P. . 

Fulton  

Gciirgetown  

(iilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gra\'ette 

(ireen  Mountain 
Hankins  (Drew) 

Harrison 

Helier  Springs  . . 

Helena 

Higden    

Highl.ind 

High  Peak  Mt. . . 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Irons  Fork.    . 
.lessieville 


Stations 


L.  R.  Water  Works 
.1.   W.   Camphell 
Mrs.  Ted  li.  Carpenter 
Herbert  NelT 
Airway  Observer 
Mrs.   Ida  Barnwell 
J.   E.  Scanlan 
S .  A  .  Burks 
U.  S.  Weather  Bureau 
C .  .1.  Brooks 
Vernon  C.   Howe 
Samuel  Norris 
F.   H.   Randolph 
Harry  J.  Buie 
Robt."  J.  Torry 
V^  illiam  Jones 
.1    M.  Knight 
R.  M     Wheatley 
A .  L.  Stephens 
E    E.   Cordrey 
Winfre'l  D.   Polk 
O.  B.  .McSpadden 
U.  S    Forest  Service 
J.   M.  Patterson 
■Geo.  N.  Goodier 
jE.  B    Smith 
iZ.  K.  Glenn 
r.  S.  Forest  Service 
Ken  Jolmsou 
.Mrs.   E.   \V.   Gaston 
O.  V.  Halbrook 
jd'eo.   W.   Niohoalds 
iCharles  F.  Ford 
1  University  of  .\rk. 
lMiss.\Iercillo,McMurry 
ItL  S.  Weather  Bureau 
Ft.  Smith  Water  Dept.. 
IT.   J.    Logan 
C.  «.   Long 
IF.  J.  King 
!C.  A.  Price 
IW.  E.  McVay 
JMax  \V.  .Schmidt 
II.  S.  Forest  Service 
Soil  Cons.  Service 
jLoiiis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan 
! James  A,    Burnett 
1  .Vustin  E    Cartwright 
'j .  O.   Cooley 
II.  S.  Forest  Service 
Experiment  Farm 
National  Park  Service 
W.  E.  McDowell 
LLS.F.S.  Exp.  Station. 
U.  S.  Forest  Service 


.louesboro 

Lead  Hill   

Little  Rock 

Litile  Rock  Airway  . 

Lutherville '. .. 

.Madison 

Magnolia  .   ... 

.Mammoth  Spring.  .. 

Mariauna      

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway. . 

Monticello 

Montongo 

Morrilton     

Mountaiuburg  

Mountain  Home 

.Mountain  Valley  . . . 

Mount  Ida '..   ... 

Mulberry 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay        

Osceola 

Ozark 

Paragould 

Parkin  

Pine  Bluff 

Line  Kidgp 

Plantersville 

Poca,hoiitas 

Portland 

Prcscott    

Rock  Springs 

Rogers 

Rosebud        

Ross  (Drew  Co.) 

jKussellville  Evap.  .. 

.-<t    Charles 

St.  Francis 

ISeavcy 

jSpring  Bank 

Istury 

IStuttgart 

i.Stuttgart  Evap 

Suliiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Turnpike     

Ilnderwood(Drew)  .. 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs  

White  Rock 

Wilson 

Wynne 


Observers 


Benedictine  Sisters 
.1 .  H  .  Crossvvhite 
II.  S.  Weather  Bureau 
U.S.W.B.   Airway  Sta. 
H.  G.  Lenhardt 
J.     W.  Eppes 
State  Agr.   School 
Mrs.  Johnnie  Morton 
L..   N.   Houck 
Chas.   Walton 
E.  W.   St.  John 
Airway  Observer 
.Soil  Cons.  Service 
Soil  Cons.  Service 
Mrs.  Nova  Berry 
C   A.  Lovell 
H.  N.   Halbert 
J.  G.  Scott 
G.  A.  Whittington 
J,  L.  Battles 
H.  B.  (  arruth 
.1.  D.   Henderson 
L'.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  .lackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  O.  Miltou 
J.   E.  Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa    Seheu 
J.  R.  Huddleston 
Soil  Cons.  Service 
Benedictine  Sisters 
W.   E.   Edmiston 
J.   Craig  Williams 
Soil  Cons.  Service 
Mrs.  Carl  A.  Starck 
G    .\.  Maddox 
Soil  Cons.  Service 
II.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Biol.  Survey 
A.  Boyce  Boyd, Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henry  Field 
S    C.  Story 
Mrs.  B.  E.   Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
New  Subiaco  Abbey 
H.   S.   Brashear 
Edward  E.  Holmes 
U.S.   Forest  Serv. 
Soil  Cons,  Service 
Wilson  Ferguson 

C.  N   Turner 
I;.  M    Snead 

U.  S.  Forest  Serv. 

D.  O.  Anderson 
B    M.  Eddins 


Departures  from  normal  temperature  are  computed  Irom  averages  of  entire  period  for  stations  having  10  or  more  years  record.  Departures  of  precipitation  with  15 
.lears  or  more  record  are  computed  from  a  normal  or  'standard  mean",  adjured  to  a  uniform  3.5-year  period;  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for  the  period 
X)  193.3,  inclusive.  T.  ,  less  than  0.01  inch  rain  or  melt«d  snow.  Reference  letters  *,  \  \  appearing  in  the  table  indicate  number  of  davs  missing:  t  Also  on  later 
lates.  "Also  later  months.  tiPost-office  addresses  of  these  stations  as  follows:-Alum  Fork  Reservoir.  Reform ;  Big  Lake  Outlet.  Manilla:  Boughton,  Route  4,  Prescott; 
Jevils  Knob,  Salus;  Green  Mountain.  Calico  Rock;  Index,  Route  5.  Texarkana;  Lutherville.  Route  1.  Lamar;  Rock  Springs.  Route  2,  Wilmar;  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rose- 
■ud.  Route  2,  Mount  Vernon;  Springbank,  Doddridge;  Turnpike,  Dover;  White  Rock,  Ca-is;Hankins,  Montongo.  Plantersville,  Ross  and  Underwood,  Soil  Conservation  Service, 
Jonticello. 
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Prick :  25  Cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington  D.  C. 


GENERAL    SUMMARY 

The  mean  temperature  for  January  was  28.0°,  which  is  13.2° 
below  the  50-year  average.  This  was  the  second  coldest  Jan- 
uary on  record,  the  record  being  27.3°  in  January,  1918. 
Monthly  means  ranged  from  19.7°  at  Gravette  to  36.0°  at  Tex- 
arkana.  The  Highest  temperature  for  the  month  was  74°  at 
Magnolia  on  the  11  th,  while  the  lowest  was  — 14°  at  White 
Rock  on  the  19th.  Minimum  temperatures  of  zero  or  lower 
were  reported  over  the  entire  State  except  at  a  few  stations  in 
the  extreme  southern  portion  of  the  State  where  they  were 
slightly  above  zero.  Minimum  readings  on  the  19th  were  the 
lowest  in  the  State  since  1930  when  all  stations  had  below  zero 
readings.  The  greatest  daily  range  was  50°  at  Fordyce  on  the 
16th. 

The  average  precipitation,  based  on  the  reports  of  110  sta- 
tions, was  1.56  inches,  which  was  2.86  inches  below  the  60- 
year  average.  Monthly  amounts  ranged  from  0.64  inch  at 
Warren  to  4.62  inches  at  St.  Francis.  The  greatest  amount 
recorded  in  any  24-hour  period  was  2.01  inches  at  Blytheville 
on  the  14th.  Snow  covered  the  entire  State  for  part  of  the 
month.  It  averaged  5.9  inches,  and  was  the  third  greatest 
average  in  January  records,  being  exceeded  in  1918  with  17.6 
inches  and  in  1895  with  7.0  inches.  The  greatest  monthly  to- 
tal snowfall  was  13.9  inches  at  White  Rock  in  Franklin  County. 

The  cold  weather  during  the  month  materially  damaged  oats, 
and  slightly  damaged  peaches  in  the  northwestern  portion  of 
the  State.  The  deficiency  in  precipitation  for  December  and 
January  has  greatly  depleted  sub-soil  moisture. 

Rivers  were  at  low  stages  all  month.  The  Arkansas  River 
was  frozen  over  completely  at  Little  Rock  from  the  20th  to  the 
28th. 

O.D.N. 


Miscellaneous  f  henomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 


1   2   3  4|5|6  7 

8   9  |l01l|l2 13]l4  1516 

1718 
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2122J23J24J2526 

27 

2829 
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Dense  Po? 

Light  Hail    

Moderate  Hail 
Tliunderstorm 
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1 
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PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,    AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure 
duced  to  sea-level 

(re- 

Wind 

Relative 
humidity 

1^ 

Station 

a 

a 

1 

3 

1 

Q 

6 

2 

O      o 
O      CO 
c<  j    to 

li 

fu  c 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

30.33 
30.29 
30.25 
30,24 

30.77 
30.73 
30.68 
30.  63 

25 
25 
25 
25 

29.45 
29.52 
29.43 
29.33 

13 
13 
13 
14 

7.0 
8  8 
8.5 
8.5 

24     1  W. 
34        W. 
34        W. 
36        W. 

13 
13 
14 
14 

70 
SO 
90 

56     59 
59  1  68 
70  1  75 

52 
49 
53 
47 

Year 


891... 

892 

S<93 

891 

895 

895 

897 

898  .... 

899 

900 

901 

Wl 

903 

904 

905 

906 

907...  . 
908 

909 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

918 

9)9 

920.... 

921.... 

922.... 

923.... 

924 .... 

925.... 

926.... 

927.... 

928.... 

929.... 

930.... 

931.... 

9;<2.... 

933.... 

934.... 

935.... 

936.... 

937.... 

938.... 

939... 

940.... 

eriod. 


COMPARATIVE    DATA     FOR    JANUARY 


Temperature 


Precipitation 


74 

80 
77 
78 
78 
76 
81 
75 
78 
78 
79 
SO 
75 
73 
82 
82 
78 
82 
78 
86 
79 
78 
82 
74 
82 
82 
80 
75 
82 
85 
74 
80 
79 
76 
77 
79 
90 
79 
74 


81 

78 
86 
83 
80 
81 
83 
74 
90 


13 
-14 
-13 
-22 

-  5 
4 

-  2 
10 

-  9 
1 
7 
2 
7 

-  5 
13 

-  2 

-  8 
6 

-19 

-  7 

-  9 
-16 

-  1 
7 

-  3 

-  6 

-  4 
-23 

-  3 
11 

6 
4 
15 

-  6 

-  4 
-17 

-  i 
-10 

2 
-28 
0 
11 
11 
2 
-11 

-  1 
9 
4 

12 
-14 
-28 


5.34 
2.48 
1.13 
3.63 
5.19 
4.09 
8.78 
7.93 
5.91 
2.69 
2.21 
4.13 
2.60 
3.81 
4.58 
5.19 
5.80 
3.75 
1.79 
2.59 
1.02 
3.01 
8.46 
1.57 
4.38 
9.39 
3.66 
4-39 
300 
6.49 
2. 07 
2.63 
5.  78 
3  19 
2.68 
4. 69 
5.41 
2  05 
5.08 
9.16 
1.14 
9.67 
3.67 
2.85 
5.79 
1.05 
12.61 
6.48 
6.21 
1.66 
4.42 


Number  of  days 


ftgo 


3.0 
5.6 
1.3 
7.0 
1.0 
1.0 
T. 
2.3 
0.2 
T. 
1.8 
0.2 
1.5 
3.6 
2.0 
0.8 
1.6 
2.4 
4.3 
0.2 
1.9 
0.1 
1.5 
2.3 
0.5 
3.8 
17.6 
0.4 
0.8 
2.1 
1.0 
0.1 
0.4 
1.3 
2.5 
0.1 
0.2 
0.1 
5.0 
0.4 
T. 
T. 
0.1 
0  9 
3.5 
0.7 
T. 
0.5 
5.9 
2  .0 


10 
6 
2 


9 
7 
7 
5 
8 
6 

e 

6 
6 

11 
7 
6 
6 
6 
6 

10 
4 
8 

12 
7 
8 
6 
8 


7 
8 
7 

10 
5 

10 

12 
i> 

11 
9 
8 
6 
5 

17 
7 

10 
7 


&.0 


10 
18 
17 
18 

9 
10 
13 
10 
12 
13 
16 
11 
13 
15 
12 
14 

8 
14 

4 
16 

■;r 

12 
13 
10 

8 
II 
13 
16 
12 
11 

8 
14 
15 
14 
13 
14 
16 
12 

n 

15 
12 
12 
12 
14 
14 
4 
14 
14 
14 
13 


8 
5 

7 
7 
7 
6. 
.10- 
10 
7 
9 
6 
4 
5 
4 
5 
4 
6 
5 
5 
3 
4 
6 
3 
6 
6 
3 
6 
6 
6 
5 
7 
7 
3 
6 


•o 

9 
O 

5 


15 

8 

6 
10 
16 
16 
13 
18 
IS 
11 

8 
14 
10 

8 
11 
12 
16 
10 
20. 

•18.. 

.  12  : 

9 
15 
19 
15 
14 
10 
15 
14 
18 
12 
13 
13 
12 
14 

9 
14 
17 
10 
14 
13 
14 
10 
10 
24 
11 
11 
11 
12 
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Climatoloeical  Data  for  January,   1940 


)9t»tton8 


Counties 


» 


Temperature    (Degrees  Fahrenheit) 


si 

2§ 


Precipitation,  inches 


Niimber  of  days 


^i 


n  3> 

J^  3 


3  s 


Observers 


Alum  Fork t 

Amity .  ... 

Arkadolphla 

ArkMisas  City  ... 

Batesville  Airway. 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Benton  vlUe 

Bethesda 

Bie  Lake  Outlet.! 

Black  Rock 

Blytheville 

Boonevllle 

Bi)Ughton t 

Brlnkley 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

Conway 

Corning, 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle 

De  Queen 

Des  Arc 

Devils  Knob    .  .  .f 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs- . . 

FayetteviUe 

Fayotteville  Exp.. 

Fordyce 

Fort  Smith 

Ft.  SmithWtr.P    .f 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Grannls 

Gravette 

Hankins j 

Harrison 

Heber  Spgs.  (near) 

Helena 1 

Higden 

Highland 

Hope Xh 

Hot  Springs 

Index i 

Irous  Fork ft] 

JessieviUe 

Jonesboro 

Lead   Hill 

LITTLE  ROCK . . . 
Little  Rock  Airwav 

Luthervllle > 

Madison     

Magnolia 

Mammoth  Spring 

Marianiia  

Marked  Tree 

Mena  . 

Monticello  Airway 

Monticello   f 

Mootongo f 

Uorrtlson 

WNiBtMitbuv  . . 
ltoantiUn'H»i««. 
Mountain  Valley. 

HottW  Ida 

Mt  IdaCCC 

Mulberry t 

Nashville.. 
Newport . . . 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould. . 

Parkin   

Pine  Bluff  . 

Pine  Ridge. 

j'lantersville t 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs  .  ...  t 
Rogers  ( near) 

Rosebud 

Ross 

Russellville 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy  

Springbank  ..!].t 

Story  

Stuttgart ■."■ 

Stuttgart ti 


..   T 


HaUae 

Clark 

Clark  

Desha 

Independence . 
Independence 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Independence. 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan    

Clark 

Mouroa 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Faulkner. 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Prairie 

Johnson 

I)esha 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington   .. 
Washington  . . 

Dallas 

Sebastain  

Crawford 

Hempstead  ... 

Woodruff 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton  

Drew 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland    .. 

Little  River.... 

Poik 

Garland  ■ 

Craighead   . . . . 

Boone 

Piiltvski 

Pulaski 

Johnson  

St.   Francis 

Columbia 

Fulton  

liCe  

Poinsett   

Polk 

Drew 

Drew , 

Drew 

CoQway    

Crawford 

Bactar 

Garland 

Moutcomrry  .. 
Montgomery  . . 

Franklin 

Howard 

Jackson  

Montgomery  . . 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  ... 

Drew 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton    

Faulkner 

Drew 

Pope 

Arkansas 

Clav    

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Arkansas 


75& 
500 
•200 
145 
363 
277 
650 
285 
1-295 

'239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
616 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
201 

2350 
162 
270 
2-29 

1465 

i45i 
275 
146 

260 
200 
600 
.')47 
950 
1250 


1052 


300 
445 
491 
.S75 
600 
275 

'756 
345 
650 
324 
257 
776 
209 
315 
600 
236 
2'29 

12P7 
273 
273 

'sis 

2010 
800 
273 
702 


350 
231 
800 
288 
260 
396 
275 
■222 
215 
840 

"366 
1-22 

318 


1300 
680 


526 
175 
290 
245 
210 
650 
214 
210 


29.9 
30.' 6 


26  4 

28;2 
27.4 
2L2 


■25  2' 
28.2 


27.6 
33.' -i 


-12.0 

-ii's 

-i5.'9 


29.4 
24  6 

33.'3 

21)  !i 

32.2 

22.4 
31.6 
31.7 

28. 7' 

23.0 

23.6 

23.4 

32  »'' 

26.4 


23  5 


30.  H 
19.7 


23.4 
28'.2 


32  6 
31.6 
31. 6 


25.  4 

21.0 
29.0 
28  I 
26.8 

35!4 
23.4 
29.0 
22.9 
29.0 
31.8 


23.7 


29  5 


32.3 
27.0 
29.5 
.S3. 8 


28.6 
25.1 


32.2 


25.0 
31.9 
34.4 

22.6 


29.8 
28.0 


28.7 


30.2 
26.8 


-16.8 
•13.6 


-14.8 

■'  io.'e 


-12.8 
-13.6 


•12  9 
-i2!3 


58 


-13.3 
-  U.  7 
-14  7 
-15.6 

-ia.'o 


■U.2 

-17.4 


-13.5 
-ib.b 


-14.  J 
-12.0 


-15  0 
-1 
-.12. 4 


-13.5 

-  {2.1 

-  14.4 

-  13.5 
-16.6 
-12.6 


-14.9 


-14.4 

-ii!9 


■12,8 


-13.9 
■15.1 
■10.2 

■iV.ii 


-  9.8 


■12  1 

-ii's 


59 
53 

'eg' 
"57 

68 

60 
65 
72 
65" 
55 
52 
51 

Be"- 

55 


55 


66 


67 


16 
11 

16 
11 
II 
11 
31 
16 
16 
U 
16 


19 
■26' 


38        2,43 


-  3 


11 
11* 

'ii^' 


)i5 
'ie' 

28 

n 
11 

23 

'ii 

16 
14 
13 
17 

11 


16 


u 

ll« 

11 

u 


16$ 
13 


—  I 


-  7 
0" 

-  2 


19 

194 
18$ 


19$ 
19 

'19 

19 


19 

19$ 

19 


li-$ 
'ij' ' 
19" 


19 
19 
25 
19 


19 
2u 


42 


33 
40 

"45' 
40 
41 
35'' 
34 
37 
38 
50" 
30 


-3.08 
-2.45 


I.8II-3  02 
1.98;-2.67 

1.531 

1.6(1 
2.  lU 
1.45 
0.78 
1.28 
2. 61 
2.1(1 
2.86 


0.65       7.0 


-1. 


2.51 
3.06 

0  82|-2.78 

1  29  ..  . 
2. 39' --2. 
1.661  -2  81 


33 


1 .3U 
1.87 
1.76 
1.63 
2.56 
1.24 
2.63 
1.24 
1  30 
0.82 
1.90 
1.59 
1  6J 
1.69 
2.20 
0.94 
0  65 
0.79 
1.63 
1.07 
0.72 
1.32 
1.82 

0  93 
1.95 
1.75 
2.86 
1.13 
0.7J 

1  42 
1.79 
1.46 
1.08 
1.3j 
2.7i 
1.35 
1.5o 
1.82 
1.70 
0.9U 
1.4j 
1.62 
l.-2i 
•2.09 
I  28 

in; 

1.70 
2. 4u 
1,33 
1.77 


1  28 
1.06 
1.02 
0.95 
1.34 
1.0b 
1.33 
1.02 
1  38 
1.71 
1.51 
1.63 
2.30 
1.J8 
1.58 
2.32 
L78 
1.63 
1.03 
2.46 
2.46 
L31 
1.24 
1.39 
1.68 
1.04 
1.-2] 
1.23 
4.62 
1.77 
0.76 
1.09 
1.56 
1.33 


-3  36 
-2.77 
-2  81 
-3  08 
-2.  17 
-2.  12 
-2.  15 
-2.70 
-2.32 


-3  38 
-3  04 
-2  70 
-2.26 

-221 


-3  31 
-3  20 

-2  88 


-3  05 
-t-O.O' 


-2.46 


-3.3 

-3.12 

-3.50 

-3.47 

-2.13 

-2. '29 

-i'Ju 

-4.46 
-4.12 
-  3.33 


-2.7? 


-3.  '28 
-1.49 
-3.19 
-3  29 
-2,61 


-2.38 


-3.28 


-3.53 


-L72 
-3.70 

-3!li 
•2  97 

-'■2.' 09 
-2.23 
-3.43 

-i.'27 


-2.24 

•i,'52 
-3 .02 
■3  25 
-2. 93 
-3.48 


0.67 

0.55 
0.66 
0.72 
1.00 
0.68 

0    40 

0.77 
1.52 
0.96 
2.01 
0.20 
0.50 
0.96 
0,72 
0.64 
0,92 
0  91 
0  59 
1,19 
0.30 
0.82 
0.41 
0,44 
C.42 
1,00 
0.48 
0.57 
0.88 
0.90 
0.40 
0,  23 
0  26 
0.44 
0.71 
0,49 
0.52 
0.95 
0  33 
0.91 
0  58 
1,30 
0,28 
0.  -23 
0  62 
0,60 
0.73 
0.42 
0,65 
0,81 
0.40 
0.45 
0  65 
0.57 
ii.  26 
0,,S8 
0.64 
0,45 
0,90 
0.70 
0.80 
0.75 
1.14 
0.52 
0,53 


0.30 

0.42 
0,48 
0  30 
0.64 
0.46 
'.),  50 
0,58 
0,48 
066 
0,73 
!l  39 
1,19 
0.39 
0.57 
1.17 
0.64 
0,62 
0. 30 
1.19 
0,95 
0,62 
0.26 
0.75 
0.75 
0  25 
0.47 
0,40 
1,12 
0.85 
0.20 
0.42 
0,77 
0,72 


4.5 
5,5 
8.7 
9,5 
6,0 
5,7 
5,0 
7.0 
9.2 
5.5 
7.8 
4,8 
3.0 
4.0 
7.0 
2  5 
4  2 
4,8 
8,0 
4,6 
8,5 
6.5 
6.3 
6.7 
2  0 
2.0 
8.6 
6.9 
3,0 
6.0 
9,0 
8,3 
9.1 
4.7 
9.4 
10.5 
7.4 
3.0 
7.5 
4.5 
3.8 
4.0 

'b.'o 

6,0 
4.9 
6.2 
6.0 
4,5 
6,0 
4  5 
6,6 
9.2 
6.9 
8.0 
5,8 
4.9 
13.7 
4.5 
2.5 
6.5 
3,5 
6,3 
6  0 
6.0 


3.4 
12.0 
6.5 
8.2 
9.0 

6  5 

7  5 
5.9 
4,7 
4,0 
3.5 
6,5 
5.0 
6.5 
3,5 
3.8 
5.8 

'e'g 
6,2 
3.4 

'7!8 
4,5 

'4'6 
6,7 
8,8 

11.8 
5,3 
4.7 
3,5 


9 
6 

6 
4 
6 

8 
7 
7 
5 
6 
7 
7 
8 
6 
6 
5 
3 
8 
7 
6 
5 
8 
« 
9 
8 
8 
4 
5 
4 
6 
6 
9 
6 
8 
7 
7 
7 
8 
6 
5 

10 
5 
9 
7 

10 
8 
7 
7 
6 
6 
3 
7 
6 

5 
9 


13 
15 
14 
13 
14 
14 
12 

13 

18 

U 
18 
16 
17 
16 
10 
15 
16 
15 
13 
13 
9 
13 
14 
11* 
17 
11 
17 
8° 
14 
8 
11 
13'' 
11 
12 
17 
23 
17 
16 
16 
12 

15 
15 
10 
16 
11 
10 
14 
21 
)0 
14 

7 
12 
12 
11 
14 

9 
16 
13 
14 
13 
!7 

9 


16 
16 
14 
18 
11 
7 
11 
20 
13 
12 


15 

18 
17 

ie 

14 

18 
17 
11 
19 
16 
17 
20 


9 

0 

2 

4 

4 

6 

4 

6 

6 

7 

7 

8 

7 

4 

1' 

2 
12 

6 
14° 

3 

9 
10 

'?" 

6 

3 

3 

2 

0 

5 

6 

6 

'i 
3 

9 

2 
11 
10 
U 

0 
15 

8 
10 

6 

6 
10 

6 

1 

7 

8 
9 
4 
11 


10 
i 
1 
3 
9 

16 
6 
3 
5 
8 
6 

10 
8 
6 
4 
8 

10 


10 
13 
13 
10 
11 
16 
12 

9 
11 
11 
11 
14 
11 
13 
18' 
12 

8 

9 

6» 
14 
14 
10 

5i> 
12 
16 
11 

6 
14 
10 

9 
13 

15 
13 
12 
14 

9 
11 

6 
10 

6 

9 
14 
13 
13 
10 

u 

21 

8 
11 

9 

9 
10 
11 


5 
13 
16 
10 
11 

8 
14 

8 
13 
11 

9 
11 
15 

9 
11 
12 
16 

ii 
10 
12 

ii 
9 

is 

10 

18 
12 
12 
9 
10 


9 

nw 

13 

14 

nw. 

1+ 

10 

w. 

8 

n. 

15 

nw. 

14 

12 

n. 
w. 
nw. 


w, 
ne. 


nw. 

n. 

n. 

u. 

n, 

nw. 

nw. 

ne. 

e. 


ne. 
nn. 


n--v 

nw. 

nw, 

nw. 

nw. 

nw. 

nw. 

nw. 
nw. 


nw. 
ne. 


nw. 

nw. 

n. 

n. 

nw, 

nw. 


nw. 
n. 


nw. 
nw. 


nw. 
nw. 


nw. 
w. 


nw. 
se. 


n. 
nw. 


L.  R.  Water  Works 
J.  W.  CampDell 
Mrs.  Ted  K.  Carpenter 
Herbert  Neff 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  £.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
L',  S.  Weather  Bureau 
Soil  Conservation  Ser. 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
SaiQuel  .Norris 
F.  H.  Randolph 
Harrv  J.  Buia 
R,  J  'Torry 
William  Jones 
J    M    Knight 
R.  M.  Wheatlej 
A    L.  Stephens 

E.  E    Cordrey 
WiDfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpadden 
U.S.  Forest  Service 
J.  M,  Patterson 
Geo,  N.  Qoodier 

K,  B.Smith 

Z.  R.  Glenn 

ij.  S.  forest  Servlca 

Ben  Johnson 

Mrs      K.   W  .Gaston 

O.   V.  Hal  brook 

Geo,  W.  Nichoalds 

Charles  F,  Ford 

University  of  .\rkiin.«as 

Miss  Mercille  McMurry 

U,  H.  Weather  Bureau 

•r.  J.  Wylie 

r.  I .  Logan 

0    Q,   Long 

F.  E,  King 

0.  A.  Price 
W,  E,  McVay 
Max  VV,  Schmidt 
Soil  Conservation  Set. 
Louis  R,  Keck 
Lester  B,  Logan 
James  A,  Burnett 
.Austin  K,  Cartwright 

1,  O,  Cooley 
Exporimeiit  Farm 
Naiional  Park  Service 
W.  E    McDowell 

U ,  S    Forest  Service 
V.  S    Forest  Service 
lleiiediciine  Sisters 
J,  H    Cross'.vhite 
U  .  S.   Weather  Bureau 
W,  B,  .\irport  Station 
H    y    Lenhardt 
.!.   VV.  Hppes 
.State  Asrri    School 
Mrs.  Johnnie  Morton 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W,  St   John 
Airway  Observer 
soil  Conservation  Ser. 
Soil  Conservation  Ser. 
Mrs,  Nova  Berry 
C,  A,  Lovell 
H,  N,  H  albert 
J.  G.  Soott 
G,  A,  Whittlngton 
U.  3.  Forest  Service 
J .  L.  Battles 
H,  B,  Carruth 
J.  D.   Henderson 
U.  ,S,  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 

G.  H.  Banks 
Orkney  O,  Milton 
J,  E,  (Jarrett 
Carroll  Kiug 

Miss  Theresa  Schen 
J    R,  Huddleston 
Soil  Conservation  Ser. 
Benedictine  Sisters 
W     E,  Eilmiston 
Craig  Williams 
.Soil  Conservation  Soi. 
Mrs,  Car!  A.  Starck 
G.    A.    Mttddox 
Soil  Conservation  Ser. 
"J.  3.  Forest  Service 
U.S. Biological  Survey 
A    Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henry  Field 
S.   C   Story 
Mrs,  B,  E,  Swim 
Rice  Siperiment  Sta, 


January, 1940 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTIOM 


Climatologrical  Data  for  January,   1940    (continued) 


Stations 


Counties 


a 
o 

■a 
S 

Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 

Precipitation,  inches 

Number  of   days        1 

n 

-3 
3° 

S3 

1 

1 

CD 

5 

o 

9 

"3 

0) 

3 

■3 
0 

"3 

30 
«=> 

0)  0 

-S2 

"3.^ 
■3  a 

■S,o 

3 
0 
"o 

•9 
3 
0 

H 

J^ 

g 

as 

Q 

H-1 

« 

O-a 

H 

fi-t! 

OtS 

pi 

£3 

u 

0 

^■2 


■50 
^  c 
£.2 

^4^ 


Subiaco 

r«xarkan». ... 
Thornburg  . . 

Turnpike 

Underwood . . 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs    . 
White  Rock  . 

Wilson 

Wynne ...     . 

State  Means 


Logan  

Miller    

Perry...  ,. .. 

Pope 

I'rew 

Scott    . . 

Bradley 

Little  River. 

Frauklifi 

Mississippi  . . 
Cross 


750|  42 
332;  54 


850 
2240 

6I0 
206 
290 
2285 
23 
167 


27. 0< 
36.0 
27.4 
22.8 


33  5 

22^8 
2.'i.6 
28.4 

28.0 


-14.71  56« 
-10  3|  72 
-13.3!  6(5 
1  50 


-11.9 


-16.1 
-12  6 


-13.2 


65 

',52' 
5? 
57 


12 
11 
11 
Ut 


nt 

i'l' 
11 

14 


-  2" 
2 

-  5 
-12 


-14 

-  7 

-  4 


19 
26 
19 


36" 
36 
43 
46 


35 

"46' 
27 
45 


0.66 
1.63 
1.27i 
2.551 
1.  42 
0.93 
0.64 
0.85 
0.91 

2.43 


-2.95;  0.34 

4  0 

S 

ig«; 

-2.45'  0.53 

5.(1 

* 

22 

-3.  13 

0.35 

6.5 

7 

<♦ 

-2.01 

1.08 
0.30 

7.1 

9 

15 

-2.90 

0.59 

7.5 

3 

8' 

-4.18 

0.40 

5.0 

6 

7 

—3.05 

0.30 

2.5 

5 

12 

0  27 

13.9 

4.5 

8 

14 

8 

-2.73 

LOS 

4  8 

5 

U 

-2.86 

.3.09 

5.9 

7 

14 

31 

20 
19 
12 
21 

12 


e. 

n. 
nw. 


nw. 
nw. 


Observer 


nw. 

n. 


N«w  8ubi«««  Abbey 
H.  8.  BTUh«» 
Edward  E.  Hol««» 
D.  8.  Forest  Servic* 
fioil  Conserration  Ser. 
WiUon  Ferguson 
C.  N.  Turner 
L.  M.  Sne»d 
U.  S.  Forest  Service 
I>   0.  Anderson 
B.  M-  Eddins 


Daily  Precipitation  for  January, 

1940 

Drainage 
basin 

Dav  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13      14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 
29  j  30 

as 

81      -S 

tV 

1       '^(i.            1 

... 

30j     25'  T.  1 

.651 

031         1 

.12 

.32 

,01 

'1'. 

T. 

.10 

.11 

t'.' 

'!o8 

.18i....|. 

.  53I ! ! "  i 
.45 . 

. 05  . . . . 
.38  .    .. 
.60          1 

..!....!  T.  I 

1 .   . .  1 

.25 

t" 

1 

!6i 

.15' 

...1 
.14! 

1....I...J....: 

...! 1 

2, 43 

1    9S 

.\mity ( 

Arkadelphia 2  ( 

Arkansa.s  (Mty  .  . .  2  . 
BatesviUe  Airwav.  1 
Batesville  River .-  1 

Bee   Branch. j 

Benton ■  i 

Bentonville U 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet  .t" 

Black  Rock ^ 

Blvtheville - 

)uachita..| 
Ouachita. . 
klississippi 
Vhite    .... 
Vhite    .... 
^.rkansas.. 

iaiine 

\rkansas.. 

'.6i 
.11 

t" 

.16 

.08 
T. 
.03 
.05 
05 
.04 
.02 

381 

!67  . 

.38 
.06 
.72 

!68 
.04 

.'46 
.98 
.08 

.40 
.09 
.72 
.28 
.92 

l.'i'j 

.'03 
T." 

::"i 

..!....' 
...j....| 

f 

T.'i 
.1 
T. 

v. 

T. 
T 

:.::::: 

."".'  !!!!  '.'oil 

'.'x'.'.'.l 

1 

.15 

.'4(1 
.26 

.'62 

".'is 

.  45  . . . . 
.■24  ..    . 
.I5j.... 
.151..    ■ 
.20     i 
T.     T. 

'..  1 
T." 

.66 

."00 

T. 

.02 

.77 

T. 

.04 

T. 

.20 

.65i:;.:!:;.:|....| 

1 

..    .1 

.1 

'•'• 

...1 

.  ..1 

.161....!..     ..  .'....! 

.14]  .01  ....  ....i   ...| 

::■ 

T. 
T. 
T. 

"f " 
'1'.  1 

•••' 

...1    1    .W 

.   ..1   1.80 

:  2  10 

.29 
T. 

.'52 
.55 
2.0) 
.16 
.28 
.96 
.40 
.22 
.53 

r. 
t 

t."| 

.24    T 
. 03  . . . . 
.14 

.25]    .Of> 
.18!.... 
.351.... 

.15;.... 

.11  .... 

T-!'r-J----i..j,;| 

....!    1.45 

. . . !  0.  78 

....i   1.28 

3t.  Francis 
White   .... 
3t    Francis 

.20 
.12 

.27 

... 

.05 

.02 
.12 

.03 

.081 
.06 
.15 
T. 

'•• 

...' 

. . .  .i 

"tv 

')■. 

.  03  ....  1 
T.    ....! 

■,y  ■■■■ 

'!i6 

T. 

'.'ii 

''15 

'.'06 

't.' 
.10 

'.'26 

'f.' 

T- 

.07 
.07 

. .  1 

1 

■■'■]••    •! 

....1  2.  fil 
..    .i  2.10 
....     2.86 
. . .    1  0  82 

Boughtou  .  .      .  +2 

Brinkley 

Calico  Rock ^ 

....'....  1 

. . .    1 

1  29 
2.39 
1.66 
1.39 

White  .... 
White    .... 
Onachita  . 

.07 

!i';2 

".\h 

.13 

.19 
.06 
.10 
.82 
.08 
.05 

'.'65 

.2^ 

.34 

.26 
T. 
.17 
'J'. 

'.'i'l 

.23 
.26 
T 
.70 

'."45 

.15 
.•20 
.54 
.18 

'.'2I 
.10 

.... 

.61 

.03 

"."gi 
.59 

"."64 

.05 

.11 

.42 

".h 

.15 
'.'90 

.5(>i 
.07 
.15 
.19 
.26 
22 
.18 
.10 
.50 
.21 
.16 
.01 
.20 
.16 
.20 
.23 
.30 

".02 

T. 
.04 

t.' 
.... 

.i 

...I 
. . . .  1 

1        ! 
I'       ! 

. ' . .. 

i 

.02 

..    .| 

....j 

Clarendon - 

Clinton 

White    .... 
White   .... 
,\rkansas.. 
White    .... 
Wliite   .... 

M 
.20 

■••• 

"■m 

.02]    .01 

....     .31 

1  .31 

041..   . 

'.;■.'.! 

T.  1 . . . 
__.l 

....j   1  87 
....|    l.7ri 
1.63 

.91 
.30 
.17 
32 
.36 

i.oo 

.041 
.30 

.18 

'.'('15 
.05 
.06 
.27 
T. 
.02 
.20 

.09 
.28 
.10 

•■•■| 
t.  i 

"f." 

"t." 

■f." 

....i  2.56 

.25.... 
.19  .... 
.41 

.44|    ... 

'.'is 

.09 

'.'76 
.05 
'I' 

t. 

.04 
.05 

'.'40 
.40 

1  24 

2.63 

Crossett  ..[near].. 
Danvillti  ^ 

.42  .      . 
.17    T. 

...     .... 



.'.' 

.... 

Arkansas.. 

Arkansas.. 

Red 

White 

•     -1 
'■I'-' 

....1  1.21 

Dardaneile '^ 

.18 

'.'48 

^88 
.10 
.10 
.08 
.12 

'"6i 

.49 

..52 

T. 

.20 

.51 

.01 

....'<..    ,1   1.30 
.    ..1.    .    '0.82 

.70 
.04 
.21 
.08 

••   ■ 

. ..  .i . .    . 

t.' 

....1...    !    l.«0 

Devils  Kaob    . ..  T 
Dumas. • 

Arkansas.. 
Mississippi 

.27 
T. 
.29 

'."26 

.14 
T. 
.18 
.18 

'.i8 
T. 
.04 
.30 

'..'.. 

t. 

.02 

't" 
T. 
T. 

t. 

"t  ' 

'.03 

1   59 
1   64 
1.69 

't.' 

.. 

'.■62 
T. 
T. 

:::.;::::! 

Arkansas. . 
White 

.0.5 
.02 

.04 
!l5 

■•  ■ 

■••■ 

2  20 

Eureka  Springs.... 

Favetteville   

Fayetteville  fi-fp.  3 

■f.' 

■f." 
'I. 

••  • 

07|.... 
.  09! . . . . 

0  94 

White 

White 

Ouachita.. 
Arkansas.. 
.\.ckansa3  . 

Red 

Wtiite    .... 
White   .... 
Ouachita.. 
Red 

T. 

T. 
T. 

.2'1 

't'.' 

.01 
.02 

tV 

t. 

.01 
.44 
.06 

'."95 
.07 
.02 
.58 

1.30 

.03 
.02 
24 
.01 

.'20 
.07 
.33 
.91 
.03 

't.' 

..  .. 

'.03 

.... 

. .    .1 . . . . 

0.  05 

.09 
.23 

.02 
03 



.... 

0.79 
1   6.<i 

Fordvce  

Fort  Smith 1* 

Fort  J<mith  W.  .  .t- 
Fulton - 

■ 





"f.- 

;: 

'■' 

1  07 

T 

'f." 

0  72 

'".'. 

.... 

221.    .. 
.301.    .. 

1,32 
1   82 

Georgetown 2 

Gilbert..  I 

Glenwood  —  .. ..  ^ 

... 

t. 

T. 
T 

tV 

!l2 

"."26 
T. 

.06 

.... 

'!o'/ 

■••• 

".'bb 

•••• 

.... 

.... 

1 . 9.'". 

l.Ta 

Arkansas.. 

WhitA 

.25 

••   ■ 

.10:.... 

i  ....  i ...  . 

2.85 

Green   Mountain.? 
Hankins tt 

.07 
.23 



Ouachita. 

White 

.17 
.17 
.03 

".6i 
.09 
.04 
.05 

'.'07 
.07 
.01 
.13 
.01 
.01 
.17 

."2H 
.IC 

".o\ 

".2t 

::'.. 

.18 
.  U 
.18 
..35 
.20 
.04 
.55 
.25 

".36 

.'08 

.26 

T. 

T. 

.21 

.11 

.70 

.20 

.02 
.4h 
.41 

".20 
.14 

.12 
.1.5 
.07 

.'12 

.58 

)    .01 

IS 

.11 

.75 
•  If 

■f.' 

't" 

!)2 

';64 

tV 
■.'03 

.10 

";o4 

■■73 
.42 

'.'si 

.40 
.21 
.65 

'.'67 
.58 
.64 
.45 

t. 

.05 

;62 

.46 
T. 

.'26 
.03 
.20 
.26 

.'57 

"6i 
1  .01 
1 

'!7a 

T." 

"61 

t  ■ 

7 

.17 
.07 

'!62 

.28 
".ih 

r. 
.01 
.49 

'."26 
.43 
.53 
.12 
.0. 

";03 
.35 
.60 
.09 

'.'33 

.03 
30 
.45 

'."52 

' :" 

'.'.'. 

".6i 

'0 

•'(• 

.03 

.04 

T. 

T. 

'j'.' 

T. 

.... 

■f." 

.02 

"!6i 

•••• 

.:.. 

.28 
01 

..  . 

.. 

.... 

■'02 
T. 

■■■•■ 

' 

■:.'. 

.... 
•  ■  • 

1.13 

.08 
.16 
.3-2 

1     10 

.02 

0.  Tl 

Heber  Springs  — 
Helena 2 

White 

Mississippi 

.01 

1,43 
1,7P 
1.46 

Hlgden 

White 

Ouachita.. 

Red 

Ouachita.. 

Red 

Ouachita.. 
Ouachita.. 
White.... 
White  .   . 
Arkansas. 
Arkansas.. 
Arkansas. 
St.  Francis 

Red 

White.  ... 

St.  Francis 

St.  Francis 

Ouachita. 

Ouachita. 

Ouachita. . 

Ouachita. 

Arkansas. 

Arkansas. 

White.... 

Ouachita. . 

Ouachita. 

Ouachita. 

-Arkansas. 

Red 

White.  ... 
Ouachita. 

Red 

Mississipp 

T. 

'•v.' 

T. 
T. 

.. . 
... 

".'Sfi 
'."26 

".'36 

'."14 
.12 
.13 

.a 

'".if 

'.'4t 

".'if 
.n 

.14 

".k 

'.'2f 
.36 

•••• 

.11 

.06 

'f ' 

T. 

..   . 

1  CM 

Hope  tt2 

Hot  Springs  

".2>, 

.21 

.18 

1,S3 

.... 

... 

2. 73 
l.SS 

Index     .  ■*''' 

Irons  Fork  ....nf^ 

JessieviUe 

lonesboro 2 

Lead  Hill 

Little  Rook...i; 
LlttleRock  Air'y.  1 

Lutherville ^ 

Madisoji  ^ 

Magnolia 

Mammoth  8pg  .  . .  ^ 

Marianna 

Marked  Tree ; 

Mena '' 

Monticello  Airway 
Monti  cello(  near,  t: 

Montongo ' 

Morrilton    '' 

Mouutainburg  ... 

'.'.'.'. 

... 

'."i7 

.2i 
If 

.18 
.2C 
.18 
.0,3 
.OS 
.0« 
.!■ 

.15 

1 

|..   . 

.03 
t'.' 

:::: 

.:;' 

— 

'.'oi 

r. 

t 

".'.'. 

1.68 
1.82 
l.TO 
0.9<> 
1,4(1 
1.62 

T.' 



.le 

'."96 

.37 
.34 
1.14 
.17 
.53 

];;; 

!  . 

1 ..  . 
I... 

i 

i '. . ! " 

— 

\V.'.'. 

'.'.". 

i" 

!-."ii 
1 

,  .  ..  . 

i:::: 
1-  ■■ 

1.22 



't 

T. 

t. 

■f.' 

T 

.27;  T. 

2.09 

!"■ 

.30] 

1.28 

.05 
.75 

T.' 

.oa 

.80 
.10 
.8C 
.52 
.02 

. . .  ■ 

t. 

"!63 

't." 
.01 

3r 

!  T. 

i'.'oi 

1.97 

')■'.' 

[■:. 

••  • 

."ic 

.3- 

1 

1.70 
2.40 
l.:^3 
1.77 

'.ie 

.2: 
.02 
.0£ 
.2E 
.Ot 
0£ 

.oe 
.1" 

.ot 

.2C 

'.'is 

.04 

... 

.. 
.. . 

... 

1 . .. 

.11 

.Of 
.Oc 
.2c 
.64 
.4f 
.5C 

'.'4t 

'.'4a 
.3t 
T. 

.12 

.:'' 

T.' 

'.'05 
.17 

.. 
.66 



.0'2 
.49 

'.03 
T." 

.IC 

t. 

.01 
.3C 
.11 

.17 
.15 

".'64 
.01 
.7? 
.02 



.24 



.03 
.08 
.06 
.05 
.06 
.47 



.23 
11.19 

,    , 

f." 

■'■  ■ 

.3( 

) 

.18   T. 
.08  ..   . 

i ; ; ; ; 

! 

1 . . 
1 ' "" 

j  — 
]..  . 

i"  *■ 

!•■•• 

i.2» 
l.Ofi 

. . . . 

.... 

. . . . 

f. 

l.(V2 
0.95 

Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley. 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC  . . 
Mulberry t' 

".k 

) ... 

j.... 
j — 

':\k\''.n\.'.'.'. 
.10!  .05!.... 

i  T. 

IT. 

1  .01 

1   ... 
1 

;■": 

j.. . 
1 — 

j.. . 

.... 

' ... . 

I 

,:... 

1.34 
1.06 

•••■ 

.01 

t". 
iVni 

'.'.'.'. 

.20  .oa 
■."261 '.'if 

.05 

1.33 
1.02 
1.38 

Nashville 

Newport ' 

Oden 

Okay 

Osceola 

T. 

\'.'.'.'. 
1  T 

1 

1" 

T. 

1  "t".' 

1:::: 
1 

1 . . . . 

•■•• 

1.71 

■.'ie 

1  .06 

— 

i.^.. 

.0£ 

1.. 
1  .If 
1   .3! 

■1.51 

1 .  53 

2.  .30 

CLIMATO LOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


January, 


Daily  precipitation  for  January,   1940  [continued] 


i  Drainage 
!     basin 

1                  :    ■' 

1 

Day  of  Month 

Stations 

I'h 

3        4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17     18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

To 

Ozark. i 

2 

Arkansas.. 

■■" 

'.'os 

.11 

;T. 

'.02 

-.08 

'.-iv 

■.05 
.23 
.19 

■32 

■ 
.06 

']05 
T. 

".ok 

'."16 
.34 

'!67 
'."23 

.39 
.16 
.05 
.29 

.15 
.17 
.59 
.36 
.20 

iio 
"!i2 

....1    .19 

....]  .49 

..  i..  . 
.45  .... 

.  .1 .10 

....1.19 

ii'il'iii 

.21 
.04 
.80 
.37 

.10 

.02 

T." 
".Ob 

.08 
.57 
1.17 
.41 

,'67 
.28 
.62 

t  ' 

't.' 
'.'62 

t. 

T. 

'.05 

'..'.'. 

....I.... 

.09 
.21 
.30 
.64 

.20 

't'.' 
.05 

't.' 

T 

T. 

- 

Paragould.^.. 
parkin 

■••.} 

St.  Francis 
St.  Ffancis 
Arkansas.:. 
Ouachita.. 
Ouachita.. 
White..'... 
Quachita. . 
Quachita.. 
Ouachita. . 
White.    ... 

.09 

'■16 

".is 

.30 

T. 

Pine  Bluff  ... 
Pine  Ridge... 

..    2 

2 

.... 

Plwitei-sVille  .. 

'  .'2.5 
95 
07 

';75 

■')■■ 

T. 

t  ■ 

Portfahfi 

I*i;«scott 

Rock  Springs! 
Rogers  (near) 
Rosebud 

2 
■■'2 

::.t 

...t 
...t 

..n 
.  « 

.    2 
...  2 

?' 
2 

.■«2 

.27 
.21 

.12 

'.'io 
11 

.. . 

.26 

Arkansas. . 

".ik 
.15 

.18 
.32 
.22 
.20 

".02 
.17 
.05 
.53 
.17 
.18 
.2) 

'f  ■ 

.10 
.16 

.07 
.10 

.  75  . . . 
.I'ifi 

".is 

.03 
.35 
1.12 
.85 
.10 

'.'77 
.72 

.15 
.03 

.48 
.10 
.19 

tv 

T. 

'.62 
T. 
T. 

.33 
?5 

Ross 

Ouachita. . 

.20 
.05 
T 
.45 

'.'26 
.30 

Rii«pllvillp 

47 

.12 
.40 
.71 
.35 
.08 

'.'46 
.26 

.06 
.30 

'■'14 

'.IS 
.06 

14 

't.' 

't. 

'.'62 

. .   . 

'.'12 

St   Charles 

White 

10 
.04 

".'42 

St.  Francis... 

Searcy 

Spring  Bank. 

Story 

Stuttgart 

St.  Francis 
White...   . 
Red 

1.03 
.03 

.42 
.15 

.18 

'3,5 

'  J3 
.50 
.26 
.14 

'.'46 

']6e 

.07 
.03 

t' 

Ouachita  . 
Arkansas  . 

■••• 

■.'05 
.20 

.16 
.11 

'.'62 

'!27 

. 

Arkansas.. 
Red 

.03 

40 
.06 
.19 
.16 

tv 

T. 
.'20 

".a 

T. 

.34 

Texarkana  .  . 

...2 

..    .     .20 

Thornburg  . . . 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
Arkansas. . 
Ouachita.. 
Red 

■'"■ 

.35 
.36 
.12 
.59 
15 

'.'29 

'."36 
.03 

.12 

.11 

1.08 

.30 

.13 

T.' 
T. 

'.i3 

T. 
T. 

.12 
.02 
.2S 
.21 
.03 
.15 

.. 

T 

T. 

Turnpike 

Underwood 



Waldron 

Warren  .... 

.03 
.20 
.06 

01 

Whitecliffs  . . . 

2 
■J 

.10 
.10 

White  Rock  . . . 

Arkansas.  . 

T 

T 

Wilson 

Mississippi 
St.  Francis 

Wynne 

.... 

.... 

.08 

..    .1    .72 

.20 

T. 

1.08 

.... 



.35 

2 

Daily  temperatures    for  January,   1940 


Stations 


1 

2 

3 

4        5       6       7       8 

Alum  Fork 

Arkadelphia$$... 

Bate^rllle 

Bee  Branch 

Benton  ?§ 

Bentonville  *•* . . 

BlTtheville 

Bonnovilie 

Brinkley 

Ca.mden. 

Conwa.v 

Corning 

(,'ros.sett 

l>ardanelle 

I>p,  Queen 

Devil.s  Ivuob..    . . 

Huiiias 

Kl  Dorado   

Kngland 

Kureka  Springs  .. 

Fayettevtlle 

Fayetteville  Exp. 

Fordyce 

Port  Smith**'.  . . , 

Gilbert?? 

Grannis 

Gravette?? 

Green  Mountain. , 

Harrison 

Helena 

Highland 

HopeW  « 

HotSprings 


t  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximurr 
t  Minimum 
f  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
/  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum  I 
)  Maximum  j 
(  Minimum  I 
)  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
f  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
'  .Minimum 
S  Maximun. 
'  Minimum 
'1  .Maximum 
(  Miuimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
)  .Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
(  Miiiimuir 

>  Maxiuiuu 
'  Minimum 
i  Maxim\im 
'  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
c  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 

>  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 


l.S   19 
251  25 

(ii 

45!  « 
21 
35 
18 
40 
2' 
2 

6 
35 
2:i 
49. 
24 
34 
20 
28 

3 
25 

9 
26 
10 
51 
26 
26 
17 
32 

9 
37 
21 
27 


191  22 
301  31 


141  19 


20|  30 


81  11 

37  i  39 

13  j  35 

391  39 

12'  33 

39 1  39 

8  33 

40J  40 

14i  34 

40)  60 

15  i  34 

391  38 

111  .S4 

30,  .35 

4!  29 

4SI  52 


)6|  35 
36 


191  36 

45   69 


12 

13 

14 

15 

16 

17      18 

1 

19 

20 

21 

22 

23   24   25 


26   27 


'28   29 


40 

3 

22 

7 

19|  30 
4 


13 

-   1 

51 

27 

14 

C 

42 

17 

-  3 

-13 

42 

22 

15 

2 

58 

25 

17 

2 

48 

23 

13 

1 

21 

20 

-  3 

-10 

34 

17 

-  8 

-  8 

35 

17 

-  3 

-  7 

55 

25 

5 

0 

24 

22 

—  1 

-  2 

35 

25 

7 

-  7 

47 

25 

6 

-  5 

6 

15 

3 

-10 

26;  31! 
18l  18 


26 
18 
26 
12 
35 
17 
24 
13 
22 
7 

28  j  32 
12!  23 


24 

8 
26 
10 
22 

6 
30 

6 
24 

5 
13 

-  3 
20 

5 
21 

3 
23 

8 
34 
14 
24 
11 
26 

3 
35 
16 
23 

6 
24 

9 
13 

-  5 
23 
10 
31 
19 
23 

2 
16 

-  4 
13 

-  3 
13 

-  4 


24 


37 

9 
37 

7 
34 

5 
25 

8 
34 

1 
31 

1 
27 

0 
38 

3 
31 

2 
36 

6 
33 

3 
30 

2 
39 

-  1 
36 

7 
40 
10 
31 

3 
30 

3 
39 
12 
29 

6 
33 

0 
30 

0 
29 

-  1 
34 

9 
33 
10 
38 

2 
44 
10 
30 

4 


January,  1940 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


Daily  temperatures  for  January,  1940,  continued 


Stations 


Irons  Fork. 


.mt 


i  Mazimum 
I  Minimum 

Jonesboro  J  Maximum 

(  Mmimum 

T...1TTIII  )  Maximum 

^e*^^'" i  Minimum 

lilttle  Bock.  ••*  \  Maximum 
T  .♦.1- D^v  ...  '  Minimum 
"«1«  ^°^--i ■• '"  \  Maximum 
,    .Kf^f,Y*yJ  (Minimum 

Luthervllle Maximum 

,,         ,,  I  Minimum 

Magnolia Maximun. 

„  ..    _     ,        (  Minimum 

Mammoth  Spring.  Maximum 
,,     .  )  Minimum 

Mananna Maximum 

,,     ,     .  _  ..I  Minimum 

Marked  Tree....W    Maximum 

I  Minimum 

"•"» Maximum 

„     ^,     „  \  Minimum 

Monticello (Maximum 

„      .,^  ^,  )  Minimum 

Morrllton $5    Maximum 

.,  ,    „  (  Minimum 

Mountain  Home...    Maximum 

(  Minimum 

•*»•  laa (  Maximum 

»,     V   ,„  '  Minimum 

Nashville Maximum 

I  Minimum 

Newport (Maximum 

„,  !  Minimum 

0<3en •••(Maximum 

(  Minimum 

Okay (Maximum 

-       ,  )  Minimum 

Ozark (Maximum 

(  Minimum 

Paragould j  Maximum 

t>.       „,  '  Minimum 

Pine  Bluff (  Maximum 

'  Minimum 

Pocahontas (  Maximum 

_     „      .  !  Minimum 

Portland (  Maxi  mum 

_  <  Minimum 

Prescott 


Rogers 


St.  Charles 

Searcy  


Maximum 
Minimum 
Maximum 

_        '  Minimum 

Russellvllle U\  Maximum 

Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
'  Minimum 

Stuttgart (Maximum 

(  Minimum 

Stuttgart ttMj  Maximum 

_  ^.  '  Minimum 

oubiaoo (  Maximum 

'  Minimum 

Texarhana  |  Maximum 

)  Minimum 

rhornburg j  Maximum 

„  (  Minimum 

Turnpike (  Maximum 

_  ,  '  Minimum 

Waldron (  Maximum 

)  Minimum 

"^rren (  Maximum 

'  Minimum 

White  Rock )  Maximum 

(  Minimum 

"  "SOU (  Maximum 

'  Minimum 

"'ynne j  Maximum 

'  Minimum  I 


39 
21 
28 
14 
31 
13 
38 
27 
40 
27 
86 
23 
64 
27 
24 
14 
34 
25 
26 
16 
43 
27 
46 
29 
39 
27 

28 
15 

46 

24 

50 

27 

29 1 

22 

43 

29 

51 

24 

40 

23 

26 

12 

43 

28 

28 

14 

48 

28 

50 

29 

32 

14 

39 

24 

37 

27 

35 

26 

43 

28 

37 

28 

38 

25 

65 
30 
40 
19 
28 
15 


26 
17 
24 
10 
22 
5 
33 
20 
35 
18 
32 
14 
51 
25 
22 
4 
30 
19 
26 
10 
30 
20 
35 
19 
32 
19 
25 
6 

36 

23 

38 

29 

30 

14 

30 

21 

50 

28 

36 

16 

26 
9 

34 

25 

27 
7 

42 

21 

45 

27 

25 
7 

36 

18 

33 

22 

35 

17 

32 

22 

34 

23 

33 

19 

52 

27 
36 

16 
28 

7 
37 
19 
39 
23 
30 

7 
25 

6 
29 
15 


32 
12 
27 
12 
28 
8 
35 
24 
35 
18 
31 
19 
43 
25 
25 
1 
34 
16 
28 
10 
34 
20 
40 
20 
35 
18 
30 
9 
36 
14 
40 
24 
30 
15 
35 
20 
42 
22 
33 
19 
27 
8 
37 
20 
25 
10 
40 
19 
40 
23 
33 
16 
35 
21 
38 
17 
34 
19 
38 
20 
34 
19 
35 
22 
45 
25 
34 
12 
27 
15 


33 

24 

86 

21 

32 

22 

37 

28 

38 

27 

34 

18 

38 

30 

33 

21 

88 

29 

36 

14 

35 

26 

38 

29 

36 

23 

32 

22 

40 

27 

41 

30 

38 

24 

40 

28 

42 

31 

37 

19 

35 

22 

39 

25 

36 

21 

37 

28 

39 

30 

34 

25 

37 

23 

42 

21 

38 

25 

39 

30 

39 

29 

36 

24 

40 

31 

35 

24 

34 

19 


33 

22 

33 

7 

27 

0 

32 

18 

25 

16 

35 

16 

41 

29 

31 

1 

32 

16 

18 

9 

34 

24 

36 

25 

26 

22 

28 

1 

36 

26 

38 

29 

35 

12 

36 

22 

40 

30 

32 

20 

36 

7 

34 

24 

34 

5 

36 

26 

38 

27 

26 
4 

38 

21 

27 

23 

36 

15 

33 

22 

26 

23 

35 

22 

41 

31 

34 

19 

28 
5 


37 

36 

29 

26 

30 

26 

19 

9 

30 

30 

14 

6 

39 

35 

25 

14' 

26 
17 
25 
15 
25 
11 
32 
18 
33 
16 
28 
18 
39 
21 
23 
15 
35 
15 
29 
9 
25 
18 
37 
17 
81 
19 
24 
13 
31 
19 
32 
20 
29 
16 
30 
20 
38 
20 
30 
20 
25 
15 
37 
19 
25 
16 
37 
16 
36 
20 
22 
13 
31 
21 
36 
15 
31 
17 
36 
17 
37 
17 
28 
20 
35 
22 
31 
10 
24 
10 


26 

19 

29 

20 

24 

16 

32 

23 

32 

22 

27 

20 

33 

29 

28 

18 

33 

19 

33 

14 

27 

21 

34 

29 

29 

22 

26 

17 

30 

24 

32 

26 

32 

21 

30 

22 

35 

24 

28 

20 

32 

20 

34 

26 

30 

19 

38 

28 

34 

25 

22 
18 

31 

23 

34 

19 

32 

21 

32 

26 

32 

21 

27 

23 

83 

26 

29 

20 

19 

12 

28 

22 

3:S 

30 

20 

14 

27 

14 
34 
23 


8 


U   12   13   14   15  16  17  18  19  20  21  22  23  21  25  26  37 


32 

2 

29 

12 

24 

-  2 

30 

15 

83 

15 

25 

5 

35 

17 

28 

6 

29 

19 

29 

14 

36 

9 

36 

18 

31 

9 

26 

8 

89 

3 

38 
12 

31 
10 

38 

18 

37 

12 

29 
3 

32 

13 

35 

18 

31 

10 

38 

18 

38 

15 

24 
0 

40 
9 

34 

18 

38 
8 

33 

18 

32 

19 

2S 

10 

39 

16 

34 

10 

33 
7 

34 
4 

35 

18 
28 


16 
40 
10 
41 
15 
40 
15 
34 
16 
37 
10 
43 
20 
36 
7 
44 
18 
40 
19 
34 
3 
35 
14 
43 
14 
44 
10 
40 
18 
42 
16 

85 
14 

42 

22 

38 
3 

28 

15 

41 

10 

45 

18 

27 

17 

40 

24 

42| 

12l 


52 

20 

36 

31 

37 

30 

41 

36 

40 

34 

34 

30 

55 

38 

35 

29 

44 

35 

45 

14 

41 

33 

49 

36 

38 

15 

36 

30 

40 

34 

42 

37 

37 

34 

41 

35 

45 

35 
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Daily  Evaporation  [inches].  Mean  Temperature  [F»],  and  Wind  Movement  [miles]  for  January,   IG40 

[See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page] 
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WALTER    O.   HICKMON 


V'oL.  XLV        Little  Rock,  Are.,  Febrdary,  1940 


No.  2 


Price:  2.i  Cents  per 


ear  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington  D.  C. 


GENERAL    SUMMARY 

February  temperatures,  while  still  somewhat  below  normal, 
ivere  considerably  higher  than  those  recorded  during  January. 
The  mean  for  70  stations  was  41.9"'  which  is  1.7°  below  the 
50-year  average.  Monthly  means  ranged  from  48.0°  at  Mag- 
nolia and  Texarkana  to  36.3°  at  Devils  Knob,  a  difference  of 
11.7^  between  the  Ozarks  and  southwestern  sections  of  the 
State.  Means  were  normal  or  below  at  all  stations  except 
Doming,  Rogers  and  Russellville.  Extremes  ranged  from  10° 
it  LoaJ  Hill  or.  the  1  ith  to  88°  at  Arkadelphia  on  the  29th. 
rhe  lowest  occurred  in  most  localities  about  the  1st  or  the  14th 
ind  the  highest  g  'nerally  on  the  28th  or  29th.  All  tempera- 
:ures  were  well  within  the  limits  established  by  previous  re- 
cords. The  greatest  daily  temperature  range  was  64°,  from 
rO-  to  16^,  and  occurred  at  Mountain  Home  on  the  13th. 

The  average  precipitation  for  108  stations  was  3.31  inches 
vhich  is  only  0.11  inch  below  the  50-year  average.  Monthly 
otals  ranged  from  0.84  inch  at  Mountain  Home  to  6.19  inches 
it  Wynne.  Of  the  stations  for  which  normals  have  been  com- 
)uted  31  shovvcd  positive  departures,  ■\^  negative.  The  great- 
."^t  24-hour  amount  was  2.63  inches  at  St.  Francis  on  the 
8th.  Snowfall  ranged  from  13.2  inclie:-*  at  Devils  Knob  to 
lone  in  extreme  southern  counties,  the  average  of  82  stations 
)eing  3.2  inches.  Snow  covered  the  ground  several  day.^  in  a 
ew  localities  in  the  mountains  while  in  Houtlicrn  counties  most 
if  it  melted  as  it  fell. 

The  weather  the  first  half  of  the  month  was  unfavorable  for 
lutdoor  activities,  but  during  the  latter  half  more  favorable 
onditions  prevailed  and  considerable  plowing  and  early  plant- 
ng  was  done.  Orchards  were  pruned,  sprayed  and  cultivated, 
^he  peach  crop  was  not  greatly  reduced  by  the  cold  weather  of 
anuary.  The  top  soil  is  generally  in  good  condition  while  the 
ubsoil  remains  dry,  especially  in  upland  sections  of  the  State. 
So  destructive  windstorms  were  reported.  All  streams  contin- 
led  at  low  stages. 
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PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,    AND  SUNSHINE 


Dates  and  number  of  stations  reporting. 
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;• 

1 

.•  ^ : :  ^ 

..  i  .  .'.." 

■; 

•• 

Year 


COMPARATIVE    DATA    FOR    PEBBUABY 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

Ih9" 

18<«   

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

I91I-1 

1905 

1906 

1907 

I90S 

1W)9 

19U1 

1911 

191i 

1913 

1914 

1916 

igifi 

1917 

1918 

1919 

I'l-iO 

1921 

192'2 

1923 , 

19-24 , 

19-23 

1926 

1927 

19-28 

1929 

1930 

1931 

19;v2 

1933 

1934 

19:55 

19:56 

19:i7 

19-38 

193;) 

1940 

Period..   .. 


Temperature 


46.6 
49.0 
42.4 
40.5 
33.6 
45.2 
46.0 
45.8 
31.8 
39.7 
40.8 
35.0 
41.0 
44.9 
32.8 
41.8 
44.9 
.44.2 
47.3 
R9.0 
49.8 
37.9 
4L0 
40.4 
45.9 
43.4 
4:i.4 
469 
44.1 
45-0 
48.3 
47  8 
41.9 
42  9 
49  3 
48.5 
52.1 
45.0 
35  4 
62. 2 
48.2 
52.0 
41.5 
41.5 
45.8 
X6.5 
44.2 
50.9 
43.6 
41.9 
13  6 


78 
74 
75 
78 
79 
89 
82 
76 
74 
79 
72 
79 
86 
82 
76 
83 
78 
82 
75 
87 
78 
82 
79 
76 
82 
89 
93 
80 
79 
85 
84 
80 
8-2 
83 
88 
90 
79 
76 
86 
76 
86 
8-2 
82 
87 
89 
84 
87 
76 
88 
93 


6 

18 

2 

0 

-17 

11 

7 

7 

-2s 

-  5 
10 

-  2 
-12 

10 
-29 

-  7 
4 
0 
5 

-13 
7 

-  7 
5 

-  2 
11 

6 

-  4 
4 

-10 

-  2 

-  3 
10 

5 

-  7 
12 
1(1 

9 

10 

-■20 

16 

14 

9 

-13 

3 

8 

-15 

12 

8 

4 

10 

-29 


Precipitation 


Us 


Number  of  days 


0.0 


•2  92 

3  47 
4.05 
6.82 
0.71 
8.80 
2.69 
2.08 
2.18 
5.06 
2.18 
2.60 
7.63 
2.47 
2.55 
2. -21 
2. 77 
6.26 
5.41 
3.66 

4  81 
2.80 
3.74 
4.•2:^ 
4.47 
1.78 
1  93 
1.17 
3  34 
1.26 
8.59 
4.89 
4.66 
2.26 
3.37 
2.02 
2.62 
2.23 
4.01 

3  92 
4.77 

4  72 
3  63 
2.0O 
•2.44 
1.70 
•2.11 
6.08 
8.56 
3.31 
3.42 


T. 

0.8 

2.6 

2.0 

0.5 

0  7 

T. 

27 

L2 

1.6 

8.2 

2  7 

0.8 

7.1 

1.6 

0.5 

0.4 

0.9 

5.9 

0  3 
4.5 
L8 
0.9 
1.3 
1.3 
1.1 
0.4 

2  5 
1.0 
9.8 
1.8 

1  9 
0.4 
0.5 
0.3 
1.5 
0.6 
8.S 

0.0 

T. 

T. 

-2.4 

0.5 

T. 

2.4 

0.2 

0.1 

3.2 

3  2 
18 


8 

a 

4 
6 
4 

5 
6 
8 
6 
8 
10 
5 
7 

e 
3 
9 


9 

10 

6 
6 
7 
6 
7 
12 
16 


10 

11 

9 

8 

10 
15 
10 
16 
12 

9 
10 

9 
10 
12 

9 
15 
12 
12 
13 
11 

9 
12 
U 
11 
11 
14 
15 
12 
13 
11 
\h 

9 
11 
12 
12 
15 
10 
12 

9 
1'2 
13 
13 
11 
14 
12 
12 
11 

9 
10 

7 
11 


9 


» 

9 
IS 
IS 

U 

R 

n 

8 

10 
12 
11 
11 
12 

9 
13 

S 

10 
12 

9 
11 
11 

9 
11 
10 
12 
11 

S 

10 
11 
10 

8 
12 
IS 
13 

9 

S 

u 
11 

16 

10 
11 
11 
12 
10 
11 
12 
10 
12 
13 
17 
li 
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CLIMATOLOGICAL     DATA:     ARKANSAS    SECTION 


February,  1940 


OUmatolog^ical  Data  for  February,  1940 


Stations 


Counties 


1 

•a 
o 

Temperature 

(degrees  Fahreniieit) 

Precipitation,  inches 

Number  of  days 

6,C 

S 

"3 

^1 

o 

o 

O  ol 

?s 

*A 

3  O 

to  1^ 

ox 
C3  oi 

ss 

c; 

.9e 

> 

0) 

a 

a 

d 
at 

s 

5 

O 

a 

"3 
c 

a:   3 

55 

O.S 

5 

S 

o 
o 

d  O 
t.  o 

Observers 


Alum  Forli ti 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City  ... 
Batesville  Airway. 

Batesville 

Bee  Branch  

Benton 

Bentouville 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet  .t 

Black  Rock 

Blytheville 

BooneviUc 

Boughton t 

Brinkley 

Calico  Rock  ... 

Camden 

Clarendon 

Clinton 


..t 


Conway 

Corning 

Cotter..  .  . 

Crossett 

Danville  ... 
Dardanelle. 
De  Queen.. . 

Des  Arc 

Dftvils  Knob 

Dumas 

Kl  Dorado 

England    

Eureka  Springs. . . 

Favetteville 

Fayotteville  Exp. . 

Fordyce 

Fort  Smith 

Ft.  SmithWtr.P.   .t 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Oilenwoofl 

Grannis 

Gravetle 

Hankins T 

Harrison 

Heber  Spgs.  (near) 

Helena j 

Higden 

Highland 

Hope Xi\ 

Hot  Springs 

Index t] 

Irons  Fork tnj 

Jessleville 

.Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK . . . 
Little  Rock  Airway 

Lutherville t 

Madison     

Magnolia  — 

Mammoth  Spring. 

Marianna  

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Monticello   t 

Montongo f 

.Morrilton 

Mountainburg  .  .. 
Mountain  Home.. 
Mountain  Valley. 

Mount  Ida 

Mt.  IdaCCC 

Mulberry f 

Nashville  .. 
Newport .... 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould. . . 

Parkin    

Pine  Bluff  .. 
Pine  Ridge. . 
•"■lantersville 
Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs  .  ...  t 
Rogers  (near). 

Rosebud 

Ross 

Russellville  .. 
St.  Charles.... 
St.  Francis... 

Searcy  

Springbank   t 

Story  . . . 
Stuttgart 
Stuttgart it 


1052 


Saline 

Clark 

Clark   

Desha 

Independence . 
Independence 
Van  Buren  . . . 

Saline 

Benton 

Independence 
Mississippi  . . . 
Lawrence  .... 
Mississippi  ... 

Logan   

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren... 

Faulkner 

Clay   

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier  

Prairie 

Johnson 

Desha 

Union 

Lonoke 

Carroll 

Washington  . 
Washington   . 

Dallas 

Sebastain  ;    «*> 

Crawford 

Hempstead  

WoodrufT 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton 

Drew 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike   

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Polk 

Garland 

Craighead  

Boone 

Pulivski 

Pulaski 

Johnson  

St.  Francis 

Columbia 

Pulton  

Lee  

Poinsett  

Polk 

Drew 

Drew 

Drew 

Co away 

Crawford 

Ba  xter 

Garland 

Montgomery  . . . 
Montgomery  ... 

Franklin 

Howard 

Jackson  

Montgomery  . . . 

Howard  

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  . . . 

Drew 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Drew 

Benton   

Faulkner 

Drew 

Pope 

Arkansas 

Clav   

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Arkansas 


76b 

4 

500 

45 

200 

45 

14ft 

56 

363 

4 

277 

41 

6.T0 

48 

285 

5 

1295 

35 

1 

239 

10 

259 

39 

252 

15 

465 

26 

235 

0 

205 

49 

361 

36 

116 

55 

172 

36 

516 

19 

309 

5V 

293 

4< 

440 

13 

175 

2S 

327 

24 

330 

54 

426 

5 

204 

2 

2350 

4 

162 

35 

270 

40 

2-29 

34 

1465 

40 

3 

1451 

53 

275 

12 

448 

59 

3 

260 

55 

200 

28 

600 

15 

547 

5 

950 

2i 

1250 

43 

300 
445 
491 
375 
600 
275 

'756 
345 
650 
324 
257 
775 
20s 
315 
600 
235 
229 

1207 
273 
273 

'sis 

2010 
800 
273 
702 


1300 
680 


42.4 
42.'2 
46'8 


42.2 
39.8 
37.8 


39  4 
42.8 


41.0 


43.4 
40  5 


46.0 

43^5 
45.4 

36  3 

41.7 

47.6 

43.3' 

39.1 

39  6 

39.4 

4i!8 


37  4 


43.6 

36  8 


42.0 


44.6 
43.1 
43.4 


37.7 


40.0 
36.6 
42.5 
41  7 
41.1 

480 
38.6 
42.4' 
37.6 
43  2 
45.2 


40.3 
39!4 
43.2 


45  4 

41.0 
42.4 
47.4 


0.0 


0.6 
'i.'9 


5  8 
3.4 


3.8 


-   6.2 


-  1.0 
+  0.5 


■  3  4 
-'i!3 


4.3 
L4 
3.5 
2.1 


i.O 


2.0 
2  3 


0.8 

'3!i 


5.3 
3.6 


2  4 

1.8 
2.4 


1.3 

1.7 
3.4 
6.0 
10 


5.1 


—  2.4 


42.4    -  1.0 
39.0 


45.2 


39.6 
44  .H 
46.6 


43.6 
42.0 


43.2 
41.4 


74  1     28 


77 


28) 

28 

29 


28 


28 


28 


28 

11$ 

28 

28 

28 

'?8  ' 
28 
28 
28 
28$ 
28 


28 
28 
29 
28i 


81        28 


-  2.0 

-  4.9 
-0.8 

+  '6'5 


+  3.7 
'-'33 


2.0 


20 


20 


16 


28$ 
27$ 


28 


22 
20 


3$ 
14 
..... 

1 


14 
14 

'23" 

I 

1 

1$ 
25 
14 
14$ 


14 


14 
14$ 
3 


1$ 
14 
14 

1 
14 

■■i$" 

3 

1 

I 
14 
14 


13$ 


43 
44 

'28" 
41 
39 
4.5'' 
32 
38 
37 

42 


53 


46 


40 


43 


3.06 


+  0.46 
+0.69 

-b'.ib 

-1.2) 
-6."  97 


4.07 
5.O1 
2.75 
2.74 
1.83 
3.55 
1.27 
2.43 
5.68 
1  94 
5.69 
2.04 
4.12 
4.79 
1.71 
8.49 
3.  73 
1.81 
3.18 
3  65 
1.62 
5.64 
3  73 
1.46 
2.25 
4.57 
2.30 
5.141+0.53 


-1.31 
+2.91 
-0.56 

+  0.59 
-1.05 
-0.36 
-0.19 
-l.lf. 
-0. 28 
+0.30 
-1.03 
+  1.90 
+0.95 
-1.42 


0.95 


3.71 
5.34 
2.19 
1.80 
1.57 


1.89 
1.46 
2.71 
4.72 
2.05 
3.59 
2.47 
1.95 
4.49 
2.13 
3.21 
4.57 
2.  14 
3.43 
4.10 
3.59 
2.17 
3.22 
3.68 
4.81 
1.83 
3.21 
4.43 
2.55 
5.10 
2.66 
1.51 
3.47 
5.91 
2.59 
4.  14 

3. 79 
4.59 
2.47 
1.81 
0.84 
3.12 
.3.60 
3  37 
1.58 
2.  22 
3  85 

2. 80 
2.68 
5.21 
1.78 
4.73 
4.87 
3.92 

2  83 
3.9' 
2.45 
4.53 
■•1.  76 
4.29 
1.54 
3.01 
4.11 
2.70 
4.35 
5.76 

3  77 
3..=>7 
3.09 
4.22 
4.58 


+0.11 
+  1.54 
-C.27 

-6'.  63 

-6.' 75 

-(i!72 
+  1.04 
-0.  )8 


-1.79 
+0.  06 


-0.3: 


+0.  72 
+1.17 
-0.41 
-0.79 

-0.53 

-i.'is 

1.4S 

(1.47 

+2.09 

-0.73 


+  0.68 
0.54 
-10.06 
+  0.28 
+  0.08 
-0  64 


-0.27 
-l'91 


+0  06 


+0.61 


-0.59 

+  1.00 


+0.0) 
-0.71 

-o!s9 

+  0  36 
4-0.06 

-6.33 


—0.58 

-F2  33 
-1-0  44 
-+■0.17 
-0.37 
-1-0.2) 


1.06 
1.56 
1.04 
1.32 
0.60 
0.82 
0  66 
1.62 
1.70 
0.88 
1.97 
0.69 
0.98 
1.15 
0  85 
0.68 
L52 
0.6-5 
0.93 
2.05 
0.78 
L37 
L27 
0.48 
0.56 
1.56 
0.50 
1.46 
1.06 
1.20 
0.60 
0.60 

0  60 

lj.'83 
0.89 
0.74 
L45 

1  04 
0.76 

0  74 
0.5U 
1.21 
0.86 
1.24 
1.-50 
'(.87 
0.90 
1.05 
0.90 
0.62 
1.08 

1  01 
1.62 
0.70 
0.78 
1.06 
0.67 
1.80 
0.66 
0.43 
1  00 
1.84 
0. 52 
1.68 

1. ;« 
1.10 
1.17 

0.89 
0  25 
0.92 
1.05 
0.97 
0.72 
0.64 
)-88 
0.87 
0.82 
1.52 
0.80 
1.12 
1.67 
1.03 
1.23 
1.15 
0.82 
1.08 
0.87 
1.05 
0.51 
1.80 

i.:o 

0.  82 
).60 
2.  63 
1.25 
0.60 
0.87 
1.34 
1.55 


1.0 


L8 
0.0 
T 
0.4 
4.0 
L7 
5.0 
T. 
3.5 
0.3 
6.2 
1.5 
0.6 
4.0 
0.3 
1.0 
1.5 
1.1 
2.5 
1.0 
I.l 
0.0 
3.8 
2.0 
1.2 
6  0 
13.2 
0.8 
0.0 
T. 
9.5 
5.0 
0.9 

i.'s 

0.4 

T. 

3.0 

2.5 

0.8 

2.0 

4.5 

'e.'o 
1.1 

T. 

4.5 

0.8 

T. 

T 

0.0 

4.8 

0.0 

7.0 

3.0 

3.0 

2.6 

8.3 

3.0 

0.0 

4.0 

3.0 

7.0 

2.5 

0.0 


1.4 

T. 

6.5 

1.2 

4.5 

1.5 

0.2 

0.8 

3.6 

2.5 

0.5 

6.0 

0.2 

8.0 

2.8 

2.0 

3  0 

'i.'5 
0.0 
0.6 

'5.' 7 
8.0 

i.i) 
1.4 

2.2 
2.0 
0.2 
2.0 
0.8 
4.0 


12 
10 
11 
12 
12 
11 

» 
11 
13 
13 
12 
15 
11 

8 
11 
13 


5 

10 

10 
10 

u 

6 

u 

8 
6 
10 
4 
6 
7 
6 
7 
7 

'7 
6 
9 

'8 
6 

ii 
9 
7 

8 
8 
11 
II 


15 
7 

Ob 

1 

2 

5 

2 

4 

5 

5 

4 

9 

2 

6 

4 

6 

8 


14 

19 
15 
19 
13 
19 
18 

21 
16 

20 
16 
21 
19 
19 
20 
21 
16 
15 
16 
19 
14 
16 
16 
19 
21 
18 
15 
14 
12 
14 
16 
14 

18 
19 
16 
22 
20 
18 
14 
16 

is 

16 
18 
15 
16 
13 
12 
17 
13 
17 
19 
)5 
16 
16 
15 
24 
13 
15 
!4» 
15 
16 
18 


9 
12 
19" 
18 
17 
13 
21 
14 
16 
15 
15 
16 
21 
16 
19 
16 
14 

is 

18 
18 

i6 
16 

is 

13 
20 
21 
18 
16 
13 


nw. 
nw. 


n. 
ne. 


w. 
w. 

sw. 

s. 


ne. 

nw 


ne. 
nw. 


sw. 

sw. 

nw. 

n. 

nw. 

nw. 

ne. 

s. 
nw. 


nw. 

sw. 

n. 

sw. 

sw. 

w. 

e. 
s. 

sw. 
ne. 


e. 


nw. 
w. 


ne. 
sw. 
w. 


L.  R.  Water  Works 
J.  W.  Campoell 
Mrs.  Ted  R.  Carpente 
Herbert  Nefl 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  £.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  Bursal 
Soil  Conservation  Sei 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
8a»uuel  Norris 
F .  H.  Randolph 
Harrv  J.  Buie 
R.  J   Torry 
William  Jones 
J    M    Knight 
E.  M.  Wheatley 
A    L.  Stephens 
E.  E.  Cordrey 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpaddea 
U.  S.  Forest  Servlca 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 

E.  B.Smith 
Z.  R.  Glenn 

U.  S.  Forest  Service 
Ben  Johnson 
Mrs.    E.  W  .Gaston 
O.   V.  Halbrook 
Geo.  W.  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
U  ni  versity  of  Arka  nsa 
Miss  Mercille  McMurr 
V.  8.  Weather  Surea 
T.  J.  Wylie 
T.  J.  Logan 
C.  G.   Long 

F.  E.  King 
C.  A.  Price 
W.  £.  McVay 
Max  W.  Schmidt 
Soil  Conservation  Sei 
Louis  R.  Keck 
Lester  B.Logan 
James  A.  Burnett 
Austin  E.  Cartwrigbt 
J.  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Servtc 
W.  E.  McDowell 

U.  S   Forest  Service 
C.  S.  Forest  Service 
Betiedlctine  Sisters 
J.  H    Crosswhite 
0  .  S.  Weather  Burea 
W.  B.  Airport  Statio; 
H    G-  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 
Mrs.  Johnnie  Morton 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Soil  Conservation  Sei 
Soil  Conservation  Sef 
Mrs.  Nova  Berry 
C.  A.  Lovell 
H.  N.  H  albert 
J.  G.  Scott 
y.  A.  WhittlngtoD 
U.  S.  Forest  Service 
,T.  L.  Battles 
H.  B.  Carruth 
J.  D.  Henderson 
V.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 

G.  H.  Banks 
Orkney  O.  Milton 
J.  E.  Garrett 
Carroll  King 

Miss  Theresa  Schen 
J    R.  Huddleston 
Soil  Conservation  3ei 
Benedictine  Sisters 
W    E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Soil  Conservation  Sei 
Mrs.  Carl  A.  Starck 
G.   A.   Maddox 
Soil  Conservation  Se: 
U.S.  Forest  Service 
U.  S. Biological  Surv< 
A    Boyce  Boyd.  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henry  Field 
S.  C   Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Stn 
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Olimatological  Data  for  February,   1940 

(continued) 

Counties 

a 
o 

1 

> 

1 
be 

a 

Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 

Precipitation,  inches 

Number  of  days 

Prevailing  direc- 
tion of  wind 

stations 

Departure 
from  normal 

1 
W 

S 

5 

0^ 
5 

a) 

0 

■3 
0 

"3 
3§ 

0)  0 

an 

Total  snowfall 
(unmelted) 

0  0 

Is 

■p.o 
■3  0 

<u  — 
^  ,-* 

0 

5 

1 

Oh 

1 
0 

Observer 

Subiaco 

T»xark»n» 

rhornburg 

Turnpike t 

Dnderwood -T 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs   

White  Rock t 

WiUon 

Wynne 

State  Means 

Logan  

760;  4H 

43  3 

48.0 
40.8 
36.7 

44.8 
45  1 

3!V6 
42.2 

41.9 

-  0.5 

-  0  4 
-86 

:'■';! 

-  2-1 

-1.7 

74 
82 
77 
72 

'"79" 

78 

'e?" 

72 
88 

28 
28t 
28 
28 

22 
26 
15 
)3 

14 

14 

1 

25 

43 
36 
4S 
34 

2.69 
2.92 
3.02 
2.24 

-0.16 
-0.46 
-0.40 
-0.78 

1.05 
1. 00 
l.Oi 
0.61 

3  0 
T 

2.5 
10.7 

■5:6 
1.0 
T. 

'6."6 

7  ;i 

3.2 

8 
6 
12 
10 

'e 
7 

6 

12 
10 

10 

9 

10 
6 
5 

4 

13 

■3"' 
7 

7 

6 

16     1 

18 

e.  _ 
n.^ 
n. 
nw. 

N«w  Subiaco  Abbey 
H.  8.  BruhMr 
Edward  E.  Holmt* 
U.  S.  Forest  S<srvic« 
Soil  Conservation  Ser. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.   M.Snead 

U.  S.  Forest  Service 

D .  0.  Anderson 
B  M-  Eddius 

Miller    

Perry . 

Pope 

33-2 
650 
■Z240 

55 
20 
16 

3 
21 
46 
34 

4 
15 
32 

Scott 

Bradley 

Little  River 

Frauklici 

Mississippi 

o75 
206 
•290 
2285 
237 
167 

29 

29 

18 
21 

14 
I 

48 
39 

2.90 
2.85 
1.48 

-6.65 
-1.15 
-1.67 

+  1.'87 
+2. 61 

i.ii 
0.75 

0.62 
.... 
1.42 

1.87 

2.  63 

6>' 
2 
1 

i" 

7 

5 

9'' 
23 
15 

i7 

15 

17 

nw. 
nw. 

uw. 

s, 
s. 

nw. 

29 
28 

29_ 

18 
19 

10 

14 
3 

14 



32 
41 

54 

5.02 

6.19 

3.31 

Daily  Precipitation  for  Tebruary,   1840 


Drainage 

D 

ay 

of  Month 

Stations 

1        I 

] 

1 

1 

.— • 

basin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

'22 

23 

24 

26  !  26     27 

1 

28 

29  j  30 

31 

0 

Alum  Fork  Reser.t  Ouar^hita. .  1 

..." 

.03 

.11;  T.  1  T.  1 

. 95  . . . . 

T.  1    .091 

.131 48i.   ..1  T.  1 

_| 

.66    T.      .321 291,.   .! , .. .:  ....1  ....■ ....' .... 

3,  06 

Amitv jOuachita..! 

...!....'....! 

1..    .1 

...| 

.......1.... 

...,l 

! 

•                ' 

....!.... 

Arkadelphia 2  Ouachita..] 

., 

... 

...1    .13, 

T. 

,06    T. 

..  .1 

.48 

.52;  T.    ... 

,12    .14  .... 

.04 

.601 

.61    .03    ..   1 

.33 

....  ....[  .oii.... 

4  07 

Arkansas  City  .  ..  2  Mississippi 

...!   .70 

.  30  . . . 

■    - 1 

.66 

.70 

T.  i....L... 

')'. 

.36! 

.93  .... 

....1. ...'.... !....! 

T. 

.46;.,   .!..,.!  T,  1 

1 

6  01 

BatesvilleAirwav.j White   

1 

.02!  T. 

.01 

.341.... 

... 

.04 

,15 

.'29  ,...!.... 

•r 

l,04l 

.42!   .07 

.04    .01 

....  ....! 

.26 

1 

07;.... 

2  75 

Batesville  River  .  2  White    

...    '1'. 

. 32  . . . . 

.    . 

.13    T. 

... 

.14    .ill   ... 

.02    .)8l 

1.32!  .11 

.10    .021 

.02 25l 

. .   .    T.  1   .02 

1 

2  74 

Bee   Branch. Arkansas.. 

T. 

.03    ... 

T. 

.20  ..   . 

1 

.■30 

.60 

.50!.... 

T, 

....1.... 

.201 

'    '1 

....    T.    .... 

.     .  1 

1.83 

Benton 2  gg^jijjg 

'J'. 

.04 

.80  .... 

.14 

.48    .02 

.42 

32 

.19 

.821   .08 

T. 

1 

.22 

.02 

..   .    T.  i.  .. 

1                     I 

3,55 

Bentonville  ....iliArkansas.. 

. 

.03 

.13 

.02 

.01 

T. 

•    -1 

T. 

'i'. 

.01  .... 

T, 

.6;! 

.14    .08 

T. 

. 

.19 

.03! 

T 

.    .        .    I 

1.27 

Bethesda :  White 



.24 

....| 

.  05  . . . . 

.161..    . 

..   . 

1.62 

.10     .06 

1 

.'20; 

2.43 

Big  Lake  Outlet  t^ 

St.  FrancisI 



T. 

.89 

.  02 

.3.^ 

,601  .32 



.91    .35 

'J'. 

1.70]   .10 

'25 

T, 

.03 

1 

.Oil 

.   .,    .07 

j 

5.  68 

Black  Rock 2 

White   .... 

. . . . 

. . . . 

.16 

. . . . 

.06 

.10  . 

.I2I  .10 

T. 

.88    .^20 

. ,  I 

.07 

.03 

...1 

.15 

.071.   .. 

........::"■ 

1.94 

Blytheville '' 

St    Francis 



. 

.97 

.  22 

. . . . 

,21 

.42    .12 

... 

1.07J   .35 

,05 

1.97!    .02    .271 

T. 

.      1 

..    .     ,02  ....1...    i... 

5.  69 

Booneville 

Arkansas. . 

.38 

.62 

.27  ....1 

']'. 

. 15  . . . . 

T. 

■)', 

.69 

.'281  T       .Oil 

....1 

24 

2  04 

Soughtou  . .      .  +2 

Ouachita.. 

. . . . 

.36 

.01 

.98     ...| 

.31 

.50 

. . , . 

.11 

.05 

.3:i 

.581  .11|..., 

...,!....' 

....1 

.76 

,oi 

Oli   .    .'.   .   1.,..' 

4  12 

Brinkley    

White  .... 

.2b 

87 

.49 

.66 

■  •23 

1.16 

.861   .031   .07 

T.  1 

....\....\    .18!...    1 

T.  I.I          ..     i 

4  79 

Calico  Rock 2 

White   .... 

.08 

.10 

.04 

. .    . 

.05 

.05    .86 

.20'    .12! 

.   . .    .  15  .   .   ' 

.031  .04  ..   .' 

1,71 

Camden 2 

Ouachita. . 

■   --i 

.26 

.02 

.68 

.03 

46 

.33 

.10     ... 

.02 

.40!   .60 

.14!  .Oil..   . 

.    ..     .30    .14 

3.4!) 

Clarendon 2 

White   .... 

.03 

T. 

.68 

.04 

. . .. 

.46 

,3o 

.61 

.6/ 

.08 

.16  1.52 

.101     04|  T. 

18    .01 

. .   . 

.     1  T.    .... 

I 

3,73 

Clinton 

White   .... 

.05 

.  .  .  . 

.;33 

.... 

. . . . 

.12! 

,02 

65 

.39 

.01    T.  |.... 

T       .24.. 

1 

. {   .    .    .    . 

1.81 

Conway  

Arkansas.. 

.07 

.28 



,06 

23 

.■52 

.  .  .  . 

.04 

.93 

.56 

.08     .06'.... 

....j    .36  .... 

.... 

,     , 

3.18 

Corning 2 

White   .... 

White   .... 

'65 

.29 

,25 

,66 
.14 

:::: 

1. 

T 

.09 
,10 

tV 

2,06 
.78 

,10    .10.... 
.•26      10!   .05 

•:-|:ir... 

.08    .62 

3.65 

Cotter 2 

...  1      . 

,,.. 

1  62 

Crosse tt  .  .[near]. . 

Ouachita.. 

74 

.62 

.45 

1.37 

.43 

1.. . 

15 

.61 

.55 

... . 

.72..   . 

.         .       j.... 



.5.64 

Danville 2 

Arkansas.. 

T. 

03 

.27 

.02 

.53 

.... 

.50 

.li 

.17 

T 

.36 

1.27|  .111  .06  ..    . 

..    . 

.30... 

3.73 

Dardauelle 2 

Arkansas. . 



.. 

.19 

.48 

.42 

.09 

.11 

.  ()7 

..    1   -lOl.... 



' 

,. 

1.46 

De  Queen 

Red  .       ... 

.02 

..35 

.10 

"i 

hti 

.32 

.11 

.03 

....     J-. 

.37 

.06i....l.,.. 

.32!.. 

....| 

■2.  25 

Des  Arc ...  2 

White 



.M 

■)■ 

60 

.60  .... 

.58 

30 

1.66    .091  T. 

1' 

..    .]    .'201.... 



.., 

4.57 

Devils  Knob   . . .  t 

Arkansas.. 

Mississippi 

.15 
T. 

.17 

.05 
40 

.10 
.12 

M 
.411 

1.45 

.30  .... 

.02 
.14 

.11 

.a2 

.40 
1.35 

24 
.46 

,    ..1 
.031     01 

19.... 

38,. 

07 

I. 

2  30 

Dumas 

.35 

.02 

....!  ... 

. 

5  14 

El  Dorado    2 

Ouachita.. 
Arkansas. . 
White     .. 

02 

ifi 

.42 

.03 

16 

'!63 

03 

.45 
1.20 

1,06 
.55 

.'20 
.52 

02 

.45 
.80 

50 

.60 
.52 
6l> 

.13 

.70 

to 

'   11 

.  i..  . 
65  ' 

36;     03 

22     . 

10  .20I 

3  71 

.... 

.75 
OS 

..    .]  .02 
O81 . . . . 

.... 

5  34 

Eureka  Springs  . . . 

2  19 

Favetteville    

White 

.o;< 

.32 

.01 

.05 

.04 

T. 

T. 

.02 

T, 

.60 

.45 

.05 

,03 

T 

T.      .15 

T.      .   . 

1.80 

Fayetteville  Exp.  S 

Fordyce  

Fort  Smith U 

White 

w 

19 

04 

03 

T. 

'1'. 

T. 

.  021 ... . 

.01 

60 

36 

02 

,04 

r 

.02    .16 

T.    ..   . 

1.  57 

Ouachita.. 
.\rkansas. . 

.... 

.01 

'.'2.5 

.'62 

'  08 

.... 

.... 

T 

l' 

'f. '..;. 

13 

T. 

"!•    1    .83 

.10 

T. 

.27    .14 

1   89 

Fort  Smith  W. .  .t2 

.Arkansas  . 

Red 

White    .... 

T. 

.05 
.36 

.31 

'.'30 

.00 

T. 

.35 

.30 

. 

T   ■ 

.55 

•i'. 
.40 

....'   .02 

.89 
.18 
1.45 

'i'. 

.0-2 

.06 

■i' 
','65 

.191..    . 

1.  16 

Fulton                        2 

.74    T. 
60|  .12 

■i\ 

30 
.20 

:d-::: 





2  71 

Seorgetowu 2 

T. 



.... 

4.72 

gilbert        2 

White 

.08 
.18 
.10 
.40 

.03 
.03 
T. 

.16 
.63 
.74 
•f. 

■'    ■ 

■•23 
l. 

.21 
.18 
,13 

.12 
19 
05 

T. 

.02 
,08 

.'os 

'.'05 
T. 

.04 
.58 
,61 
.30 

1.  1J4 
.76 
.08 
.50 

,13 
.11 

06 

.03 

.161... 

1 

■••• 

.... 

2  05 

.25 

.30 

.74 
.16 

... 

.06  .. 
T.    .. 

3.69 

Qrannls 

Red 

Arkansas.. 

White 

.06 
.05 

.20 

T. 



T. 

2.47 

Gravette  2 

.■20i.... 
....1 

1 .  95 

Green  Mountain.! 
Hankius tt 

.    1    .    . 

1 

Ouachita. 

.04 

.86 

.14 

.16 

1.21 

,38 

.  _»n, 

.•20 

,2fi 

1,00 

20 

,40.,.. 

. 

.... 

4.49 

White 

White.    ... 

.20 

.02 
.09 
.01 

'.'26 
.02 

.02 

."75 
27 

.04 

i!o4 

T, 

!i7i ;.'. 

5^11   .01 
.2tii 

.07 

22 

.02 

,25 

'.'08 
06 

,02 
T, 

.86 
.17 
.18 
.87 

..67 
1.^24 
1.50 

.03 

.16 
.01 
.05 
.16 

.05 

.03 

i    ,02 

1   ,01 

.(« 
.03 
T. 

.01 

:".. 

....     .    . 

.... 
— 

.i'2l.,  , 

.03:  .81 
1  .02 

:::; 

'2.13 

.   .      .201... 

3.21 

Mississippi 
White 

•rV 

.20j  .07 
.■22I.... 

4.57 

HIgden  , 

T. 

.04 

::::  .oii.... 

.... 

2.14 

Highland 

Ouachita.. 
Red 

.27 

.9:1 
.55 

.04 

.06 
1.0.5 

.... 

.12 
.40 

.06  ... 
.44,.... 

'".'. 

.16 
.05 

.04 

,64 
,34 

.16!,...!.... 

. ... 

.... 

.491.. 

...1  .04 



.... 

3  43 

Hope      tP 

.36 

.07  .... 

4  10 

Hot  Springs  

Ouachita.. 

T. 

■(' 

T. 

T. 

.90 

T. 

.■24 

.o.s;  ... 

.66 

'i'. 

,(is 

.76 

.47 

T.    .... 

.40'.,.. 

....1  T. 

3. 6i» 

[ndex      +2 

Red 

T. 

.10 

62 

T. 

, .    . 

351      . 

.50 

.20 

. .   . 

.  40l . . . , 

....j.     . 

.       .  . 

2  17 

Irons  Pork  . . .  AtP 

Ouachita. . 



.02 

.12 

.24 

.08 

.53 

.34    . 

.117    T. 

.021   .42 

1.08 

.021  T 

.  '281 ... . 



3, '22 

Ouachita.. 
White  .... 

.... 

.20 

T. 

1.01 

■r. 

.41 

.03 

T 

•r, 

.24 

'  :^4|  .3. 

.  52' 
631  .-'l 

.06 

.ml  .65 

j     75 
'1.62 

02  ... . 
.14    .17 

T 

'.'62 

.291.,.. 
.131.... 



'.04 

.. . 

3.68 

Jonesboro 2 

.:  '1'  !  T. 

4,81 

Lead  Hill  

White     .   . 

t" 

.14 

02 

t" 

T. 

?1 

"•jq 

35 

'    .051 

. . . , 
26 

,"4'  ..,i....;  T   1  .5.5;  .7r 

.12    .02 

,01 
T 

— 

T. 
T 

.£0! 

■     ,-,9'^ 

.... 

.... 

1  83 

Little  Rock...iJ 

LittleRock  Air'y.  1 

''.>,    .191 

.),s!         .  T.  !     no.'.     r,>.)l  .■'A:    Oi'  T. 

3.21 

Arkansas.. 

T. 

.04 

T. 

.16 

.34 

.52 

.27.   ,33^    ,. 

.16 

,021 

T.  1     03  1  0(1  j    .■23!  .02    T. 

'r. 

T. 

.36 

....!   .01 

....i.... 

.,,. 

4.43 

Lutherville t 

Arkansas.. 

.05 

.67 

.12,  .    0:    ...;    . 

.09,      . 

1  .Hi    .nnl   ,  UV.   ,20' 

T. 

.15 

2  55 

.\Iadison  2 

St.  Francis 

T. 

.8C 

'l'. 

65 

,60i.      . 

2i 

.15!    .10 

j     ..!   .■,?7;i.8o:  .10;  .'2(1 

■1'. 

']'. 

• 

.'2i 

■  06 

.,.,     .5,10 

Magnolia 

Mammoth  8pg  ...  2 

!  Red 

j  White 

.25 
T. 

33 

T. 

.86 

't.'  ".bii 

1   ,60'     55'..    .     ... 

T. 

'.'05 

.... 

.27 
.20 

1 

2.66 

,03 

.•20 

1  .  . 

....!   .43I    .40    ,06 

....i    .04 

.08 

....|,... 

1.51 

Marianna 

St.  Francis 

.... 

.05 

.60 

4S 

.35... 

.■25 

i 

1.00,   .45 

...      .05 

r. 

, 

M 

..  .1. . 

.... 

,  3.4', 

Marked  Tree 2 

St.  Francis 

.87 

.03 

..   . 

.28 

...,!!.84 

.66 

1  .33 

j 

.10  1, 6^2 

.05    .13 

T. 

.... 

.11 

1 . ... 

..  i 



1  5,91 

Mena 2 

Ouachita.. 

.02 

.03 

.39 

.O1 

.52 

■]'. 

.2i 

.. 

r 

1 

!  '1'- 

.40    .48 

.02    .01 

.... 

.39 

.... 

...  !,.. 

2  59 

Monticello  Airwav 

Ouachita.  . 

T. 

.30 

.07 

.3^ 

1.68 

.IS 

.08].... 

.6'2 

i    .02 

.63      47 

.01    T. 

.... 

.41 

..    . 

.03 

1.    .  .; 

4,14 

Monticello(  near.  t:l 

Ouachita. . 

.!( 

.12 

.14 

.11 

1,35 

.41 

.10 

1  .1! 

.961  .16 

1 

.... 

.'25 

.... 

.... 

3  79 

Montongo t 

Morrilton    2 

Ouachita. . 
Arkansas.. 

■,■,,•• 

.03 
'I'. 

.27 

.08 

.22 

.22 
.28 

1  10 

.46 
T, 

.31 
.14 

.u 

,20 

:    .0^:1.031  .22 

.50 
.32 

•    • 

.... 

...    |....j....i.... 

4.59 

.15 

|T, 

.16  1.17 

1  .04|    .62 

,,.. 

2.47 

Mouiitainburg 

Mountain  Home.  .. 

T 

T 

•)► 

44 

.89    T.  i  T    1 

•>(' 

'1' 

1.81 

White 

.05 

T. 

.0.J 

!   .18 

.'25    .081.,..!.... 

.25 

.... 

.... 

■■;;'_  !";t;;; 

0.84 

Mountain  Valley.. 

Ouachita. . 

'i'. 

.06 

i. 

.04 

.67 

T. 

60 

.09 

1 

.42     .    . 



{  .08 

.92    .53    ,031  r. 

,,.,'.  .. 

.... 

.211... 

.... 

.02  ,,., 

3.12 

Mount  Ida 

Ouachita. . 

.10 

.06 

.72 

.2.-5 

.•29 

.33!       . 

1    . 

...    il.05    .421.... 

..    .:.    . 

.39!    ... 

.... 

.     .'.,    . 

— ; 

3.60 

Mount  Ida  CCC  . . . 

Ouachita. . 

T. 

.02 

.08 

T 

.6b 

.•25 

.2X 

.21 

.15!    ... 

'J- 

.0; 

.971   ..37  .      .!,.., 

....:  .40!   .   . 

.... 

T.  |..    . 

...    ' .    ..;.... 

3.37 

Mulberry t2 

Arkansas. . 

T 

'I' 

.3; 

.37 

.02 

. . . . 

T,  !    ,721      .    !.... 

........:.,..  .14 ..  . 

' 1 

j 

1..5S 

Nashville 

Red 

.1^ 

.05 

oi 

.50 

■i. 

.21 

.03 

.05  .... 

.07 

T. 

.33'  .15i          ,,.. 

........!,..   j    .64,,,,,'..    . 

....:.,    . 

2.22 

Newport 2 

White 

. 

.02 

.... 

.04 

.44 

.10 

.56     .19 

.,.-1  .OO'l.SSi    .09'  .13 

....i  .02  ....1  .26 ;..   . 

.02    .01 

;  3. 85 

Oden       

Ouachita 

.05 
T. 

.04 
.04 

i6 
.01 

.64 
.62 

".02 

.10 
.If 

.20 
.16 



.10  .... 
.12i.... 

'!62 

.03      87l    .'22!    ...i..    . 

T.     .'26:  .19!....:.... 

.  .1        i....!  .451...  1.... 

•    ■    I"-- 

...,l  2.86 

Okav 

Red 

.26 

....:...,!  T,!  .82  .:...,,:.  .  !.... 

..    .1  2.68 

Osceola 2 

.Mississippi 

.... 

.   ..i....'  T. 

T. 

.79'   .01 

1   .47 

.50'  .38'        . 

.62I    .48 

.    .1..    .'  T.  il.,52'  .04'   .33    T.  1  .02  ..    . '  .02  . . .    1 .    .  .   . . .       .03'. .       ......     5  21 

>.ii.>jijj.<i;ii,»t. 


i"-X-. . . .  ;■» 


mm 


mm 
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February,  1940 


DaUy  precipitation  for  February,   1940  [continued] 


Stsitions 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


14  1  15  116     17  I  18 


20 


21      22      23  I  24      25 


26  1  27 


29     30 


31    Total 


Ozark 

Paragould.*.. 

Parkin 

Pine  Bluff  . . . 
Pine  Ridge... 
Plantersville  . 
Pocahontas... 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs. 
Rogers  (near) 

Rosebud 

PvOSS 

Russellville  . 
St.  Charles  .. 
St.  Francis.. , 

Searcy 

Spring  Bank 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart    .  . 

Subiaco 

Texarkana  . . 
'I'hornburg  . . 
Turnpike..  . 
Underwood. . 

Waldrou 

Warreu  .  ... 
Whitecliffs  .. 
White  Rock  . 

Wilson 

Wvnn« 


...t 

..n 


■  T 


..«2 


Arkansas..  [... 

St.  Francis;... 

St.  Francis  .. 

Arkansas.,  j... 

Ouachita. 

Ouachita 

White  .... 

Ouachita. . 

Ouachita. . 
.ti  Ouachita., 
.t  Wliite 


..tt 


IT.    r. 


Arkansas 

Ouacliita. . 

Arkansas.. 

White    ..  . 

St.  Francis 

White. .. 

Red 

Ouachita 

Arkansas 

Arkansas 

Arkansas.. 

Red 

Arkansas. . 

Arkansas.. 
.+t  I  Ouachita.. 
...[Arkansas.. 

Ouachita. . 

Red 

Arkansas.  . 

Mississippi 

St.  Francis 


.... 

.07 

't. 

.... 

tv 

.... 

T.- 

... 

T.' 

i 

.09 

,27,  .05 


T. 


.30 

.49 

1.15 

.49 

"Aa 

.15 

.Srt 

.87 
.19 


.04, 
.40    T 
.16 


T. 


.15 

.47 

.70 

.58 

.43 

.60 

.87 

.83 

.68 

.26 

1.00 

.02,    .43 

.1  .29 


T. 


.22 
.31 

.54, 
.42 
.29 
.03 

...jl.08' 
.  ..  .40 
1.05    .45! 


1.15, 


.01 


.04 
T, 
T 
.15.. 


.04'. 
.03  . 


l.)0' 

■:o2! 


.32 

'.'ei 

.10 

.10 

.... 

.70 

".6k 

.03 

.41 
.16 

.60 

.17! 

.121 

.26' 

,37i 

.51 

.67 

T. 

.50 

.06 

.01 

'.'271 

.171 


.35' 
.43 


.17  ... 
.05..., 

.31! 

.551  T. 
.26 

!22 

.20 
.24 
.26 
.92 

.36:  .0 
.501... 
.2/1  T. 
.411... 
.591 . . 
.28'... 
.10' 
.09  . .. 
.59  ... 


.52    .30 
.75I. 


,51 
.65 
.02 
.06 

'.'2! 
.04 
.02 

'.'6i 

1^8 

.30 
.31 
.74 


.25 
.14 
T. 

'!49 
.03 


.10 

:•■;• 

!l.33 


T. 


.12 


.03 


221   .80 

1.J21.11 

.lOll.  67 

.  61  1  1)3 


1. 2a 


.10, 


.18 


T 

.15 
71    .82 

It;  J. 01 

.39      36 

.93    .20 


.97  .. 


51 1 
1.80 
.98 
.82 
.40 


.33 


.18  . 


1. 60! 
2.  63t 

1411.25 
50    .4'i; 


T    I  T. 

.07    .01 
.13    T 
.02 
T. 

.04 


.47 
.31 
.35 

1.05 
.62 

101 
.31 

i.'ii 

.72 
.30 


.07 


.67 
1.34 

.30; 
.541 

.6! 


.04 


,...'  .04 
.40i  .05 
.26!  T 


I   4'^! 

1.871   .141    .25 


.05 


,10 
.05!     04 
T. 


.321 


.201. 
.29! 

.31 

.40 

.20 

T. 

.71 

.46 

,03 

.18 

.28 

.41) 

.21 

.161 

.201 

.28 

.47 

.16 

?.]\ 

.20 

.2n 

.40 

:" 

■  '35 

.15 

.62 

.12 


.05 


.09 


Stations 

Alum  Fork 

Arkadelphia  W  — 

liatfisville  

Bee  Branch 

Benton  ^S** 

Bentonville  •" . . . 

Blytheville 

Booneville 

Briukley 

Camden 

Conway  

Corning 

Crossett 

Pardauelle 

De  Queen 

Devils  ICuob. .    . . 

Dumas 

El  Dorado    

Kugland 

Eureka  Springs  . . 

Kayetteyille 

Fayetteville  Exp 

Fordyce    . .  

Fort  Smith'".  ,. 

Gilbert^ 

Grannis 

Gravette5§ 

Green  Mountain. 

Harrison 

Heleua 

Highland 

Hope  55  XX 

Hot  Springs 


Daily  temperatures   for  February,   1940 

6  1  7   8  i  9 


10  I  11 


12 


13  I  14  i  15  16  17  i  18   19  I  20  I  21  22  i  23  1  24 


.8 


\  MasimutD 
'  Minimum 
\  Maximun- 
(  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
"/  Minimum 
S  Miiximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
'  .Miiiimuui 
i  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
•i  Maxin)inn 
'  Minimum 
)  Maxinuiin 

■  '  Minimum 
S  Maximun 

'  (  Minimum 
)  Maximum 

'  /  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
1  Maximum 

■  (  Minimum 
)  Mnximuni 

■  '  Minimuu' 
S  Maximun 

■  (  Minimum 
\  Maxim\nn 

■  (  Minimum 
S  Maximum 

■  /  Minimum 
)  .Maximum 

■  *  Minimum 
)  Maximum 

•  *  Minimum 
a  \  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
>  .Maximum 
(  Minimum 
]  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
)  .Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
\  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
*  Minimum 


591    551    441 


23     35 
59I 
16! 

50!     43 
2-21     37 


50 
28 
58 
14 
£4 
29 
38 
27 
58 
25 
51 
19 
60' 
18 
56!     50! 


28i 

471     47i 

20|     .301 

37! 

20' 

50 


42l     42 
30     38' 


30i  2i»l 
39|  41 i 
25      20; 


43 1  36 

28  j  20 

59!  44! 

30 1  281 


40!  53 

35|  28 

441  52 

36|  26 


401 
33! 
40^ 
351 


58l 

23| 
421 
26  38, 
55      411 


44!     66! 
28      251 


65'     59| 


22' 
•53' 
23 

62 1  57 
17 1  27 
56     53 


411 
331     241 


491  49 

321  43 

44!  44 

32,  39 


45  37 
33i  20 
49 
24 
44 
28 
45 


37 
52 
39;     30 
46!     31 


34!  34 

231  31 

44i  46 

341  41 


521 
371 


42l     43 
33 1     37 


40 
31' 


40i  39 

31 1  32 

40;  38 

32  32 


38 
30l 

34 
15 


31 
42 

22 

43!     43 j     49 

281     301     38 

40 !    48 

29     32 


34 
28 


42      41 
30     34 


43      46 
31      40 


42!  55 

331  29 

33!  55 

26'  28 

40;  38 

33!  31 

43;  60 

32  27 

39  42 

32 1  32 

46|  55 

371  32 

451  48 

351  30 

41;  37 

33!  31 

481  55 

381  36 

45  S  50 

36!  30 

49,  58 

361  22 

34;  44 

20 1  21 

44;  54 

36'  35 

46:  56: 

40 1  41 

43;  46 

.34  32 

36!  56 

27  25 


32 

34 

30 

54 

50 

46 

35 

38 

30 

63 

41 

50 

■29 

39 

29 

58 

31 

47 

I  31 

24 

24 

5S|  51 

.311  37; 

63|  52 

42 1  31! 

•59  i  551 

331  381 

69  66! 


52     52 
35I     25 


651 
401 
701 


46!  641 
261 
64! 
28 
69! 
221 
671 
33 
■5Sl 
211 
70 
25 
60 
27 
69 
26 
70 
24 
42!  57 
31  28 
46!  70 
.331  23 
48  69 
28;  26 
53!  70 
24!     26 


32| 
46; 

39 
55 


421  29 

63  59! 

37!  32! 

62,  40 

27:  37 


531  58 

201  27 

54!  50 

201  23 

521  58; 

241  281 

50i  52' 

23!  30| 


53|  571  40! 
38  391  33! 
59I  45  41 
37!  40 1  34 
56!     41 

39 

55 


54; 

17! 


37      46 
30     26 


431     43 
3l|     40 


36!     28 


U\  45 

64  60 

37  38 

60  44 


34: 

241 
50l 
32 1 
57, 
32! 
55! 
3ll 
62 1 
34! 


52!  51 

19 1  33 

45!  51 

201  28 

601  50i 

171  351 

481  531 

221  30 


67!  5S! 
44;  33! 


43   25 


60 
32 
61 
29 
70 
31 
67 
30 
67 
38 
67 
33 
65 
23!  35 


37!  47 

30 

35 

31 

58 

29 

27 

24 


581 
32 
66 
38 
59 
32 
61 
34 
47! 
251 
62 
34] 
631 
47!  431 
581  581 
441  32| 
61|  42 
34   27 


551  55 

22!  32 

55  50 

19,  37 

40 1  46 

19'  31 

54'  52 

241  35 


25 

50 

23! 

54! 

23 

48;  68 

22  22 


40  40 

57  44 

30 

51 

42 

57 

39 

53 

39 

57 

36 

60 

41 

57 

40 

57 

40 

60' 

40 


39 

36 

50 

33 

40 

38'  34 

46;  .33 

32!  30 

47;  41 


38; 
51! 
40! 

52 1 
39 
50 


42   34 
57!  41 


551  53 


16  38 
50  50 
18   37 


28 


64;  58 

40l  32 

54!  32 

29  27 


60 

49 

30 

21 

61 

51 

33 

22 

48 

,53 

40 

21 

59 

51 

33 

22 

52  52 
151  31 
54 
33 
49 
34 
45 
21 
47 
30 


38!  441 

34  31 

43!  49i 

35j  32 

39  40 

34!  32 

40!  41 

34j  28] 

4ll  49 

341  33! 

33  39 1 
28;  24 1 
40!  40 
34 1  34 
40!  48 
33:  27 
38!  39 
34!  32 
46|  52 
37!  34 
42 1  49 
35!  34 
401  40 

34  35 
441  .51 
oC'  35 
41!  47 
35!  33 
41!  52 
35!  26 
291  33 
26  22 


45,  48; 

39'  2;!l 

52;  51 i 

371  26 


53:   62: 
2S  43: 


45 

so! 

44! 
3fij 
50 
341 
38 1 


24!  1-6 


45  47 


3u   21 
55I  .51 


55  52 


40 
33 
45 
30 
53 
37 
52 
2' 
„.  52 
27 1  36 


74,  73, 
351  37; 


30 1  50 

,5a;  69 

221  22 

51  58 

27 1  38 

55!  58 

26!  41 


881 
39 
66! 
34' 
70| 
40| 
74 1 
32 
72 
37 
66 


35  i  42 
76!  78 


25 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 


February,  1940 
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Daily  Temperatures  for  February,   1940.     (Continued) 


Stations 


10     U     12 


13      U      15      16 


18      19     20     21 


22 


23     21 


25 


26     27      28     29     30 


31 


s 


Irons  Fork $$tt 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Kock.  .••• 

Little  Rock ••• 

[Airway] 
Lntherville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree.... $5 

Mena 

Monticello 

Morrilton $$ 

Mountain  Home. . . 

Mt.Ida 

Nashville 

Newport 

Oden ••• 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Pine  BIiifT 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Russell  ville JJ 

St.  Charles $$ 

Searcy  

•Stuttgart 

Stuttgart tt}^ 

Subiapo  

IVxarkana  

Thornburg 

Turnpike 

Waldron 

Warren 

White  Rock 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximun. 
Minimum 
Maximum 
Jtinimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximim) 
Minimum 
Maximum 
Miuinuini 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Mininuini 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
.Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
.Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
.Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum  I 


50!  43 


2!) 


50! 

3i: 


341  26 


43:  3<), 

■23   19 

50'  40 

37,  28' 
42 
28 

46   37 

■2V;     26 

4'.» 

26 

54 

36 

48 

37 

48 

31 

45 

33 

60 

34 

49 

37 

47 

29 

46 

32 

50 

31 

52 

28 

57 

40 

49 

32 

57 

36 

44 

20 

44 

32 

46 

30 

43 

24 

53 

36 

58 

40 

4S 

29 

45 

27 


34 
30 
41 
31 
40 
29 
41 
35 
43 
34 
40 
36  33 
52!  45 
38;  36 


42  44 

33;  32 

4;^!  42 

331  38 


56 


30  33 

40  65 

28 

42 

31 

37 

28 

51 

25 

41 

31 

45 

29 

69 

24 

50 

26 

51 

28 

43 

29 

59 

26 

51 

27 

49 

29 

42 

29 

47 

31 

47 

29 

44 


24  32 


32 


35 

30 

38 

32 

35 

30 

41 

35 

42 

35 

39 

31 

48 

34 

37 

33 

42 

36 

43 

32 

37 

33 

42 

32 

41 

35 

34 

33 

40 

34 

49 

35 

38 

34 

40 

34 

54 

36 

42 

37 

38 

34 

43 

36 

37 

33 

43 

341  32 

47   45 

35   3" 


48.7 
26.7 
49.1 
30.9 
47.8 
25.5 
50.4 
34.6 
51.0 
.H2.4 
50.7 
31.5 
58.8 
37.3 
48.7 
28.5 
51.2 
33.6 
46.9 
28.4 
52.7 
33.7 
54.6 
35.7 
£0.3 
30.3 
49.8 
29.0 
54  3 
32.0 
54.8 
35.9 
50.8 
31.3 
52.4 
32.3 
58  9 
35. 8 
51.8 
32.3 
47.4 
30.7 
54.3 
36.1 
49.6 
29.5 
55.7 
33.9 
56.7 
36.6 
48.6 
29.4 
54.2 
33.0 
51.7 
32  2 
62.0 
31.6 
62.4 
34  1 
50.4 
32.4 
52.7 
33.9 
58  0 
38.0 
51.6 
29.9 
45.8 
27.6 
67.2 
32.4 
55.2 
35.0 


48.7 
30.6 
52.0 
32.5 


Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  February,    1940 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


Station 

Data 

Day  of  month 

5 

1 

a 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2« 

27 

28 

29      SO 

31 

a 

Hope ii 

Exp.  Farm 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

* 

42 

20 

.093 
34 
15 

.078 
34 
70 

.200 
39 
35 

.033 
40 
31 

.108 
40 
68 

.o:<o 

42 
42 

071 
48 
57 

.079 
40 
33 

"39 
85 

042 
49 
65 

.123 
48 
61 

.099 
44 
6>t 

.03) 
37 

58 

.147 
33 
43 

.011 
49 
45 

.100 
44 

88 

.061 
32 
U9 

.021 
42 
65 

.085 
38 
90 

.063 
41 
99 

.129 
41 
63 

.119 
40 
43 

.091 

47 
40 

.088 
38 
72 

.092 
46 
38 

058 
55 
94 

.213 
60 
71 

.187 
60 
48 

2.453 
43.1 

1727 

Irons  Fork...  $$ 
Exp.  Forest 

-Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

"'39 
10 

32 

2 

.077 
30 
19 

"33 
12 

.028 

3H 

6 

"32 
6 

.014 
37 

8 

.030 
36 
32 

.031 
29 
44 

.015 
34 
13 

.040 
44 
8 

.077 
40 

48 

.0.17 
34 

1 

.OIK 
34 
20 

.018 
31 
26 

.065 
46 

38 

.027 
40 
23 

■32 
21 

32 
15 

.000 
82 
2« 

• 

34 

26 

.060 
37 
16 

.073 
40 
12 

.040 
40 
.<t3 

.014 

36 

6 

.059 
42 

19 

.037 
46 
67 

.086 

54 

5 

.100 

54 

4 

0.971 

37.7 

568 

Russell viHe,.  .. 
Ozark  Nursery. 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.030 

40 

4 

.008 
46 
3(1 

.014 
40 

30 

.064 
36 
11 

004 
41 
I! 

'  '40 
36 

.146 
40 
43 

.036 
48 
51 

.074 

48 
97 

.004 
38 
80 

.056 
45 
32 

.072 
49 

21 

■46 

70 

.146 

38 
48 

.088 
42 
25 

.072 
48 
58 

.056 
47 
112 

.018 

48 

140 

.188 
38 
48 

.028 
38 
114 

.188 

40 

107 

.202 
39 
34 

"39 
19 

.a32 

43 

26 

.08(1 
35 
.52 

.176 
42 
20 

.106 
57 
190 

.132 
56 
26 

.154 
56 
46 

2.174 
43.6 
1491 

Stuttgart.   ..M 
Rice  Exp.  Farm 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

36 
10 

• 

34 

19 

• 

30 

48 

• 

34 
47 

• 

40 

16 

• 

38 

86 

• 

40 

61 

.166 
48 
84 

.076 
46 
116 

• 

35 
103 

• 

46 

60 

.062 
50 
114 

.048 
.39 
66 

* 

37 

90 

« 

42 

42 

.167.076 
48      44 

106    154 

'"46 
147 

.005 
39 
118 

.036 
38 
175 

.045 
38 
134 

37 
64 

101 
38 
61 

.054 
42 
100 

ft 

36 
90 

• 

41 
25 

.177 

52 

179 

.089 
56 
96 

.135 
54 
76 

1.237 
41.4 
2460 

12 
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Precipitation  for  February,   1940 


.       WASHINOTO^  .         _^ -K*    /»  I  •     l^w-       ' 

r"     1-1  I  NEWTON  w^jgrj^  r»  ?       J      i   ■      L —  • 

y_  ^AOISONr'  Jtf      i !  INDEPENDENCE,/      1  ^_       1        "z^"' 


I  WHITE 
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19  I  20      21   !  -'-i  ]  23  j  M  I  25  I  2fi  j  27 
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.Mulberry  .... 
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Oiark  

Uardanelle 

Morrilton 
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Gilbert. 
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24 
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25 

17 
20 
•20 
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2.5 
25 
10 
18 
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42 
•»2 


2.. -Si 

1.2! 

•2.7i 
-0.8 1 

1.1 
-3  41  ■ 
-l.lj 

2.7 

3.0i 

2.3! 

LP 

2.9i 

-a2i-o. 

3.3!  3.3 


2.6!  2.i; 

1.2;  1.2 

2.7  2.7 
-l.oi-KO 

0.5|  n.8 
-3. 6 i -3.6 


1.1 

2.5!  '2.4! 
•2.  9i  2  91 
2.S    2.4i 

1.9!  i.a: 

2.9!  2.«j  2.8i 
■  0.2!  •0.2i 

3.3i  3.3; 
11.5;  0.  6[  0.  5 
5.0!  S. 6    5 

1.1 

2  4 

6.0 

9.1 

9.2 

5.0 

4.4 

3.4! 

4.7| 

4.1' 


I.4| 
2.61 

6.(1 
9.O1 
«.  li 
5.0I 
4.41 
3.41 
4.3! 
4.11 


0.5! 
5.4 
1.4 
2.5 

5.9 

8.8 

9.  L 

5.0J 

4.7 

8.51 

4  2; 

4.]j 

1.5 

5.6 

^.  (il 

3.  5|  3.5 

5.4  6.3 
20.l>l'20  1 

0.91  0.8 

2.1!   19 

1.61  1.3 

4  9  2. 7 
-).9!-l  3i-0  2i  n.3l  0.61 


2.6  2.7 
1.21  1  3 
2.71  2.8 
-1.1|-1.1 

o.yl  1.0 
-3.7  -3.6 
•1.3 
2.3 
■2.9 

2.4! 

0.4; 
3.3i 

O.S| 

5.2! 
O.'M 
•2.)  I 
6.8 
9.1) 
9  31 
5.0! 
4.21 


.  .  .1 
•2.S 
1.3 
2.9 
1.0 
1.0 
3  6 
1.21-1.3 


3.0 


0  9 
2.2 
6.0, 
9.2 

9.3, 
5.0; 
4.8 

3.5:  3.5 

4.6i  4.6 

4.l!  4.2 

1.5    1.5 

6.6!  6.6 

3.0I  3.0 

:s.fi;  3.6 

5. 2'  4  9 

20  ];l9.6!ly.6il9 

0.8i  3.9|  4.1I  4 

1  91   1.9!  2.9 

).2|   l.»!   1.4 

2.2!  3.5!  ^.6 


1.61  1.5 
5.6    5.6 


3.0 

5.-3 


2.7!  '-J  7 
1.4  1.4 
2.9  3.0 
-1.0-1.0 
l.ol  1.1 
-3  4I-3.4 
-1.21-1.2 
2.2]  2.4 
3.0'  3.0 
2.  41  2  4 
l.»i   1.8 


•2.  71  2.7 
1.4!  1.4 
2.9;  2.9 

-i.o;-o. 9 

1.2|  1.3 
-3.2;-3.2 
-l.lrl.o 


2  9 
-0.3 
3.  1 
0.3 
5.8 


0.6!  0.6 
1.7 


9.3  9.1 
5.2i  5.3 
5.2I  4.8 
3.71  3.9 

4.4  5  3 
4.3  5.2 
1.5|  1.5 
5.9 

3.0I  8  2 

3.9;  3.9 

4  6|  4.6 

19.6|19  9 

4.21  1.2: 


ii 


4.  11  4.4. 

2.81  8.1I 

2.9!  3.2] 

l.ol  1.2! 


5.4 

8.3 
9.1 
5.3 

4.5 
4.2 

6.3 
5.4 
a  0! 
5.8!  6  0, 
3.9 
4.01 
4.6 
)9.5 
4.0 
3  1 
2.9; 
8.3 
1  9 


2. 4 1 
3.01 
2.3 
!.8| 
2.9, 


2  5 
3.0 
2.3 
1.7 
3,0 


2.6 
1.4 
3.2 
-0.9 
1.3 
-3.4 
-0.9 
2.6 
3.0 
•2.3 
1.7 
3  0 


•0.3-0.21-0.2 


3.11 
0.31 
5.01 
0.7 

1.7 
5.4! 


2.6 
1.4 
3.2 

-0.9 
1.31 
-3.1: 
■O.A 
2.7 
3.0; 
2  3 
1.7. 
li.  1 


2.8 
0.1    0.1 

4  8i  4. Si 
0  5  0.  4 
1010 


2.6 

1.4 

3.2 
-0.9 

1.3 
-3.2 
•O.S! 

3.0I 

•2.3| 
1.8 

=*•'! 

0.61-0.4-0.5 

2.7|  2  5    2.5 

0.0    0.0 


2.61  2.6 
I.4I  1.4 
3.1 


I 


3.1 
1.0-1.0 
1.3    1.2 

-3.2  -3.2 

-0.8 


•2.6! 

1.4 

3.2 
-1.0! 

1.-2! 
-3  2 


2.7  3.5  3.6 
1.6  2.01  2.0 
5.1  9.1110.2 
■0.9i-(i.9!-l.  1 

1; 


2. 
3  0 
2.3 
1.8 
3.2 


1.8! 
5.8! 


3.9 


9.0!  9.2    9.5 
9.4 
5.4 
4.5 
4.6 

5  f 
5.7 
6.0 

6  2 
5.6 
4.1 
6  4 

!«.4ll9.3!l9.4 
4.21  4.3|  4.4 
4.8  5.1 
3.2  3.6 
3.3i  3.4 
1.9!   1  9 


4  6 
0.4 
2.0 
6.0 
10.1 


9.9|10.1 
5.8;  5,3 
5.2    4.7 

4  4l   4.4 

5  7!  5.0 
5.8    6.2 


3.81 
2  7| 
2  9 

2.  ll 


5.3,  5.2 
4.4 
C.4 
19.4 
4  6 
5.6 
4.0 
3.2 
2.1 


0.81-0.7 
2.7    ^2.  8 


3.1 
2.3 

i.s! 

3.2 


0.  4j-0,6 
•2.5i  2  5 
0.  2|  O.I 
4.6|  4.9 
(1.4 
2  0 


0.4 
2.0 
6.2 
10.  1 

10  •/ 


1.5  'i.Sl  2.4 
-3  Oi-2.  51-1.6 
-0.51-0  3|  0  1 

3.1 
4.2I 
2.4I 

4.0; 
5  3| 


2  9 
.3.4 
2  4i 
2.7I 
4  4! 


-1.1 

2.6 

-Li 

0.9 

3.7 

4.1 

2.5 

4  f. 

6.5 

-0.61-0  6 
2.  5i  2.5! 


6.2 


0.5! 
5.6 
(•.7! 
2.21 
5.7! 


3.3 
4.2 

2  4 
4.6i 
7.2 
-0.6 

2.5!  3.0 
('.9  1.0 
fi  Oj  6  1 


3.5  4.0 
2.0  1.9 
9.0  7.1 
-1.1 

2.9 

-1.1 
1.1 
4.3| 
1.0| 
2.4 
4.2 
6  5 
0. 61-0. 61 
3.0 
I.4I 


3.3! 

6.8 


6.2| 
3.4! 
6  4! 


9  7  lO.Sj 


3.9 
1.8 
6.0 

-1.1 
3.1 

-l.C 
1.1 

4.5; 

8.91 
2.41 
3.9 
5.6 
0.8 
3  0 
1.3 
6.4! 
3.3! 
6  .M 
10.9 


3.9  3.9 
1.3  1  8 
5.4!  5  4 
-1  1!  0.2 
3.2!  3.0 
-0.9!-1.0 
1.1!  1.0 
4.7i  4.6 


3.8; 
2.4 
S.7! 
5.3 
0.2 
3.5 
1.5; 
6  4j 


10.l!l0.6!!2.0!l3.  1  13  9-14  5II5.1 
10  3il0. 7|ll. 5112.6113.4  14. 0;14. 6 
5.3!  6.6|  6.  2l  5  8|  5  S!  5.fii  6.5 

6  9 

6.1 

8.2 

8  2 

2.7 

6-4 

4.4 

6  9 


6  4 
4.4 

5.5 
6.0 
3.1 
6.4 
4  9 

4.6  4.81  5.0 
6.3    5.9;  o.5i  5.3  10.2|l3.3ll5.0!l4  8 

19.4  19  5i2n.0!l9.»  20.0 '20. 1!19.9  19.8 

4.7  4.8|  2.7!  i  5!  5.5  5.9|  7  0  7.7 
6.3    6  7    6.4    5  4    6.9    8.4i)0.0    9.9 

4.8  5.3  5.3i  5  Ol  6.1  7.41  H.7|  9.0 
3.3  4.0  6.2i  8. 7ill.4ll4. 0  16.1118.0 
2.1I  2.0    2.3I  3.5I  5.61  7.2!  9.010.7 


6. -2 
4.6 
55! 
8.5; 
3.1 1 
6  3 
4.6! 
5. 


6.91 
5.61 
6.2i 
9  bl 

3  ol 
6,21 

4  n; 
fi.o! 


5  6 
6.2; 
9.1! 

6  7| 
4.6 
7.4 
5.8 
8  9 


11.0  10.911O.8 


15.4115.6 
15  0!15  4 

5.6|  5.4 

,5.0 

5  5 
7.2 

6  1 

4.0I  3  9 
8  0!  7.8 
6.2!  6.2 
9.51  9.6 

]4.l!l2.6'10.9|  9  4!  7.8 
19.9  20  2i21.2,2L6!2!.8 


5.0 

5  5 

6  8 
6.0 


5.7 
14  6 
5.4 
5.) 
5.7 
6.4 
6.9 
.3.7 
7.6 
6.1 


28 


3.8 

1 

4.9 
0.1 
2.9 
-1.3 
0.8 
4.3 
4.0 
2.3 
3.5 
5.0 


29 


7  8 

9  6 

8.6 

20.0 


7.6    3.9 

9.0    8.2 

8.3    8.1 

22.0  ^23  7 


4  8|  5.3 
6,51  5,9 


25.2|26,2 


3.6 

1.9 

6,9 

3  I 

6  0 

10  5 

15.7 

15.6 

5.4 

5.3 

5  6 

6,7 

6.6 

4.5 

7.S 

5.9 

9.5 

8.0 

21.8 

6.8 

6.3 

7.7 

26  8 


.8!  1.5 


12  3ll3.9!l5.5ll7.0llS.l'l9.0 


3 
2.2 

6  8 
3.5 
5-9 
1(1.8 
15.6 
1,5.7 
5  3 
5.5 
.5.6 
6.7 
5,6 
4.0 
7.0 
5.9 
9.4 
7.8 
22.1 
4.7 
7.1 
8.3 
■27.1 


30 


3.6 

"4.6 
0.1 

2.7 
-1.5 
0.6 

4  2 
4.0 
2.2 
•'  9 
4.9 
13 
4.2 
2  1 
7.7 
3.1 
5.9 
9.0 

15  4 
15.6 
5.2 
5.1 

5  4 
6.9 
5,6 
3.9 
6.8 
5.7 
9.2 
7,6 

22.2 
5.5 
7.0 
8.7 

27.0 


19.4119.6 


Svmbola  for  OUmatologioal  Data  Table :--The  departures  Irom  the  normaUemperature  are  computed  from  the  averages  o  the  entire  perio<i  for  s^^^^^ 
or  m(^e  years  of  recoS.    Deplrrures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or    standard  mean".  afJj"s'?^.t^ '^""''[l'^,!^^^^      ^"tPost 
?nrTation9wi?h  lOto  Uv^rtthemennsfoi   the   neriod   of  record  are  used     ?.Aiso  on  other  dates.      "Not  used  in  means  and  summaries      J. r.vaporation  station.      Tfost 
offici  a  Idrl^ei  («<^  notes  fo/^^  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters  Vb,"     "<"""^'- °f ''«,^ '"'^f '°K-.   „r„cipitation  re- 

o'lt^*ii„it^l^Ji'T?»"l^Ti;L"nlktion  Table  •.--Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  geiterai  y  made  late  in  the  afternoon,  "ear  sunset    and  precipitation  re 

1  Weather  Bureau  .Station:    precipitation  is  for  the  ■24-hour    period,    midnight   to,  midnight,      i  recipi 
ti'recipitation  measured  with  recording  gage.     •Included  m  the  next  measure- 


corded   is    for   the    24    hours    ending   Bt   time   of   observation  ,,       -,,  k 

tation  is  measured   in   the  morning;  amount  then  recorded  is  for  the  preceding  24  hours 

ment.      '1 .   Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch      tfEvaporation  Stat 

Boughton   Route  4    Prescott:  Devils  Knob,  Bains:   Fort  Smith  Water    Plant 

Experiment  Forest  Mena;  Lutherville.  Koute  1,  Lamar:  Rogers,  Route  3.  Rogers:  Koselmd,  Koute  2    Mt    Vern  )n:sp    .     ....  _  m„ik^„v 

1  auldns  Monti>ello  Mot^^  Rock  Springs.  Ross  and  Underwood,  Soil  Conservation  Service.  Monticello;    Mulberry.  R  1,  Mulberry.  ,^.  ,„.   ,  . 

WimhoirfoTliiayX.^^imuTBL<i  Minimum  Temperatures:-Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  ^^•^i''^^^'"^';^"]''^'  l?atlon 
inotnete^read  in  tlie  morning,    maximum  temperature  then  r.-a.l  Ls  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.     ^Evaporation  station 

Rock,  .\rk  3-2! -40-11.50 


station  -tPost  Office  addresses  as  follows :-.\lum  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet,  Mai"""- 
i^lant,  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock:  Index,  Route  5,  rexarkana;  Irons  york 
3   Rogers:  Koselmd.  Route  2    Mt    Vern  )n:  Sprin^bank,  Ooddri  l?e:  Turnpike.  Dover:  White  Rock,  Cass, 


^'STher- 


Weather  Bureau  Office,  LtMle 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  AGRICULTURE,  WEATHER  BUREAU 


.^ 


CLIMATOLOGICAL '^DATA 


ARKANSAS  SECTION 


WALTER    C.   HICKMON 


OL.   XLV 


Little  Rock,  Ark.,  March,  1940 


No.  3 


Price:  25  cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Washington  D.  C. 


GENERAL    SUMMARY 

March,  1940,  was  the  third  consecutive  month  with  a  month- 
y  mean  temperature  below  normal  and  the  ninth  consecutive 
iionth  with  precipitation  below  normal.  The  cool  weather 
fas  favorable  in  that  it  retarded  the  development  of  fruit  buds, 
)ut  the  delaj^ed  growth  of  meadows  and  pastures  necessitated 
.longer  feeding  period  for  stock.  The  close  of  the  month  found 
arming  operations  and  the  season  somewhat  behind  normal 
.dvancement. 

The  mean  temperature  for  the  month,  as  determined  from 
he  records  of  72  stations  was  52.0°  which  is  0.7°  below  the 
)0-year  average.  Monthly  means  ranged  from  57.6°  at  Pres- 
;ott  to  44.4°  at  Lead  Hill,  a  difference  of  13.2°  between  the 
)zarks  in  the  northwest  and  southern  sections  of  the  State.  Of 
he  stations  for  which  normals  have  been  computed,  all  except 
[8  showed  negative  departures  for  the  month.  The  highest 
emperature  recorded  was  88°  at  Conway  and  Dardanelle  on 
he  81st,  the  lowest  9°  at  Lead  Hill  on  the  25th.  The  highest 
)ccurred  in  practically  all  localities  on  the  31st  while  the  lowest 
)ccurred  on  different  dates,  but  in  all  instances  during  the  lat- 
er half  of  the  month.  The  greatest  daily  temperature  range 
.vas  59°,  from  73°  to  14°,  and  occurred  at  Gilbert  on  the  15th. 

The  average  precipitation  for  111  stations  was  2.39  inches 
.vhich  is  2.27  inches  below  the  50-year  average.  Monthly  to- 
als  ranged  from  5.44  inches  at  Arkansas  City  to  0.78  inch  at 
3den,  all  stations  except  Arkansas  City  showing  negative  de- 
Dartures.  Showers  occurred  in  most  sections  of  the  State  on 
-he  7th,  8th,  11th  and  13th  and  after  the  22d  showers  were 
)f  frequent  occurrence.  The  greatest  amount  recorded  in  any 
M-hour  period  was  3.25  inches  at  Arkansas  City  on  the  13th. 
The  average  number  of  rainy  days  was  7.  About  38  stations 
,  n  the  northern  counties  reported  snowfall  ranging  from  a  trace 
it  several  stations  to  8.2  inches  at  Saint  Francis.  Snowfall 
vas  heaviest  in  the  northeastern  counties. 

Lightning  damage  occurred  at  Harrison,  Little  Rock  and 
A.ppleton,  but  losses  were  not  extensive.  Pleavy  hail  did  some 
ocal  damage  in  Carroll  and  Benton  counties  on  the  28th  and 
.  M'ind  storm  on  the  28th  broke  plate  glass  windows  in  the 
lusiness  section  of  Harrison. 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.   AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure  (re- 
duced to  sea-level) 

wind 

Relative 
humidity 
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03 

1 

a 

»  S  5 

a  t- 

i 

3 

(D 

Q 

o 
eo 

a 
a 
o 
a 

M 

P. 

ii 

Ph  O 

Bentonville 
Fort  Smith 
Little  Rock 
Memphis 

29.99 
29-.  97 
29.99 
29.98 

30.65 
30.45 
30.54 
30.55 

25 
25 
25 
25 

29.53  7 

29.54  7 

29.54  7 

29.55  7 

9.0 
9.9 
9.5 
9.0 

27 
26 
28 
23 

se. 
sw. 
sw. 
nw. 

6 

28 
2 
18 

70 

84 
82 

51    47 
58    60 
63    63 

57 
60 
61 
49 

MiBcellaneouB  Phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 


Dense  Foe 

Light  Hail  ... 
Moderate  Hail 
Tliunderstorm 


12  3  4  5 


6|  1|  21   , 


6  7   8   9 


lojll  12 


21   . 


ll  21 


1314 


5 
2 
2, 
132:^ 


171181920 


21 


22 


23242526 


27 


3  3 
2 
3 

19 


28298031 


20 


Year 


1891...     , 

1892 , 

1S93 

1894 

1893 

1896 

1897 

1898  .... 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907...   . 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1020 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

19S2 

1933 

1931 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939...    . 

1940 

Period . . 


COMPARATIVE    DATA    FOR    MARCH 


Temperature 


46.7 
47.9 
50.1 
54.6 
51.8 
48.7 
65.9 
54.5 
50.6 
51.2 
51.5 
52.6 
54.8 
55. 3 
57.1 
45.2 
61.9 
59.5 
62.7 
60.7 
66.6 
45.8 
49.7 
50.0 
42.5 
54.5 
53.0 
57.9 
53.2 
51.8 
60. 8 
51. 7 
49-6 
46.6 
55.9 
48.5 
53.5 
52.7 
55.7 
50.4 
47.5 
48.2 
52.6 
49.6 
58.7 
57.1 
48. 7 
60.3 
54.4 
52.0 
52.7 


92 


98 


10 
9 
5 
8 

10 

12 

13 

18 

1 

7 

4 

14 

11 

12 

26 

10 

25 

21 

16 

22 

15 

10 

8 

4 

14 

U 

9 

16 

11 

2 

18 

7 

2 

5 

7 

11 

5 

20 

19 

15 

16 

2 

17 

4 

18 
22 
14 
20 
19 
9 
1 


Precipitation 


5.10 
3.44 
3.55 
9.84 
5.39 
5.28 
9.76 
5.96 
2.97 
2.50 
4.67 
6.34 
5.56 
5.64 
5.31 
5.69 
3.22 
3.79 
3.71 
1.39 
2.17 
7.86 
4.74 
5.13 
3.54 
1.93 
5.32 
l.Sl 
6.47 
6.31 
6.65 
8.58 
5.04 
3.27 
1.69 
5.57 
7.24 
2.53 
S.77 
2.21 
4.21 
4.48 
4.87 
6.53 
8.29 
2.19 
3  04 
6.02 
3.71 
2.39 
4.66 


3.8 

T. 

0.8 

T. 

1  3 

T. 

0.1 

0.4 

0.3 

T. 

T. 

0.6 

T. 

T. 

0.4 

0.0 

0.1 

■r. 

T. 

0.0 

0.2 

0.8 

1.9 

0.7 

T. 

LO 

0.0 

0.5 

0.3 

T. 

0.3 

T. 

6.8 

T. 

0.4 

0.6 

0.1 

T. 

T. 

0.4 

0.7 

T. 

1.0 

T 

T 

0.3 

0.0 

T. 

0.7 

0.5 


Number  of  days 


Precip. 
.01  or 
more 

p,y 

lU 

11 

9 

7 

14 

8 

8 

16 

6 

9 

14 

7 

10 

13 

7 

8 

10 

7 

15 

10 

7 

9 

10 

9 

7 

12 

9 

7 

15 

7 

6 

14 

8 

7 

12 

10 

8 

10 

9 

8 

11 

11 

9 

10 

10 

11 

8 

6 

6 

14 

8 

8 

11 

9 

.3 

13 

8 

3 

20 

7 

6 

16 

9 

12 

7 

7 

7 

14 

9 

9 

12 

8 

7 

9 

7 

5 

16 

6 

11 

14 

5 

4 

11 

8 

6 

17 

5 

8 

14 

5 

9 

11 

8 

11 

12 

6 

8 

15 

5 

8 

13 

6 

4 

18 

a 

9 

13 

6 

12 

12 

7 

6 

14 

7 

10 

12 

7 

6 

16 

6 

8 

13 

5 

9 

13 

7 

9 

13 

5 

9 

15 

6 

10 

10 

8 

7 

16 

7 

a 

13 

7 

10 

13 

8 

8 

14 

8 

7 

14 

7 

8 

13 

7 

11 

9 
9 
10 
11 
14 
14 
12 
10 


12 

9 
11 
17 

9 
11 
10 

4 

6 
17 

8 
11 
15 

9 
12 
12 

9 
12 
12 
13 
11 
12 

7 
12 
12 
11) 
12 

9 
13 
11 
13 
10 
13 

8 
11 
10 

9 
10 
11 


14 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


March,  1940 


Climatological  Data  for  March.   1940 

Counties 

a 
o 

(V 

V. 

0 

00s 
1 

Temperature   (degrees  Fahrenheit)        | 

Precipitation,  inches 

Number  of  da 

vs 

'So 

Is 

stations 

03 

3  0 

<s  _ 

ac 

P.  2 

1 
Cm 

2 
0 

1 

bo 

CI 

^^ 

c.:;'a 

■3 

0 

"3 

IS 

go 

at 

a>  3 

On 

■3.-^ 

on 

S2 
J.  s 
33  n 

Is 

0.  ■ 

0.2 
0 

1 

■0 
1 

C 

a 

•a 
3 
0 

0 

Observer 

Alum  Fork tl 

.^mity ; 

Arkadelphia ! 

Saline          

755 
500 
200 
145 

■im 

277 
650 
285 
1295 

239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
516 
30;) 
293 
440 
175 
327 
330 
4-26 
204 

2350 
162 
•270 
2-29 

1465 

i45i 

275 
448 

'•260 

■200 
6(J0 
547 
950 
1250 

i65'2 

'366 
445 
491 
375 
600 
275 

'•750 
345 
650 
324 
257 
775 
•209 
315 
600 
235 
•229 

V2C7 
273 
273 

■iih 

■2010 
800 
273 
702 

'356 
231 

800 
288 
250 
396 
275 
2^22 
215 
840 

'366 
1-22 
318 

isoo 

680 

'5'26 
176 
290 
245 
240 
650 
214 
•210 

4      5-2.4  i 

1     80     1 

30$ 

"3i"j 

24 
"•24" 

25 

"is" 

45     . 

"47" 

1.  '/S 

3.' -27  -i.''20 
5.41+0.24 

3.  39 

4.(.'5— 0.23 
1.40  -2.98 

1.46 

1.72  -2.31 

0.58 

iioi 

3  25 

0.87 
1.03 
0.50 
0.48 
J.  79 
0.93 
l.IO 
0.55 
0  92 
0  40 
1.  .^8 
0.80 
0.80 
0.97 
0.70 
0.61 
0  69 
0  67 
0.98 
1.04 
0.5s- 
O.o.'i 
0.81 
0.68 
0  90 
1.65 
1.02 
0.70 
1.  OB 
0.62 
0.54 

0.'45 
0.51 
0.93 
1.'20 
0.98 
0.58 
0.78 
0.47 
1.93 
1.07 
0.64 
0.96 
0.85 
1.'20 
l.OS 
0.34 
0.90 

T. 

'(').  1' 
0.0 
1.0 
L5 
0.0 
0.0 
2.0 
T. 
1.5 
•2.8 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
2  5 
0.0 

o.u 
00 
0.0 
6.0 

4.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0  0 

T. 
0.4 

0.0 

0.0 
0.0 
1.5 
0.3 
0.4 

'li.o' 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

■J.O 
T. 

■y.h" 

0.2 

■1'. 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
(1.0 

8 

■"6  " 
6 

I 

4 
6 

7 

9 

7 
10 

8 

6 

8 

9 

6 
10 

6 

9 
10 

5 

8 
S 
7 

9 
7 
4 
6 
6 
6 
7 

6 
5 
5 

9 

/ 
4 
5 

7 

10 
12 
9 
4 

6 

6 

2 

8 

5 
10 

6 
11 
10 

7 

y 

6 

8 
10 
9 
6 
6 
5 
5 
7 
5 
5 

7 

7 

6 
U 

3 

5 

9 

6 
10 

9 

8 

S 

5 

6 

4 

6 

5 

5 

5 

0 

9 
10 
13 
10 
5 
6 
9 
9 

15 


16 
17 

4 
12 
17 
16 

!) 

6 

"io" 

1 
10 

7 

6 
4 
9 

10 

"ir" 
17 

'I 
11 

13 

e. 

sw. 

n. 

w. 

n. 
e. 

L.  R.  Water  Works 

Clark      

45 
45 
56  ! 

■i 
41 
48 

5 
35 

1 
10 
39 
15 
26 

5 
49 
36 
55 
36 
19 
57 
47 
13 
28 
•24 
54 

i 
4 
35 

40 
34 
40 
3 
53 
12 
59 

5^ 

28 

15 
5 

21 

43 
3 

40 

11 

68 

21 

21 

70 

49 

•23 
2 

14 

45 

34 

61 
4 

42 

10 

24 

36 

29 

36 

52 
4 
5 
5 

21 
3 

•28 
3 

41 
1 
2 
2 

57 

13 

12 

40 

45 
17 
10 

53 
16 
3 

47 

34 

52 
5 
50 
6 
3 

28 
7 

13 
30 
31 
16 
53 
5 

wig' 

'.'.'.'.'.'.  ^ 

1 

85     j 

J.  W.Campbell 

Clark              

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

Desha 

Independence... 
Independence. .. 
Van  Buren.... .. 

Saline 

Herbert  Neff 

Batesville  Airway. 

49.6 

-  0.6 

82     1 

31     i 

•22 

16 

47     ! 

Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 

Batesville 1 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

51.0 
50.2 
48.0 

—  0.8 

-'6!4 

80 
86 

84 

31 
31 
31 

•26. 
22 
19 

25 
15 

25 

40     1 
47     1 
40     j 

J .  E .  Scanlan 

S.  A.  Burks 

U.  S.  Weather  Bureau 

Independence. .. 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi  ...... 

Logan        

2  91 
3.18 
1.  91 
•A  88 
1.51 
3.10 

-•2  .'is 

-•2.  46 
-2.52 

Soil  Conservation  Ser. 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet .  .t 

Black  Rock 1 

Blytheville   

Booneyille 

Boughton t| 

Brinkley      i 

1 

io 

16 
16 
12 
17 
16 
10 
15 
13 
17" 
15 
19 
15 
16 
10 
11 
17 
10 
IS 
10 
17 
12 
12 
8 
!3 

9 
11 
U 

fi 

20 

19 
9 

8 

4 

3 
12 

0 

5 

6 

2 

4 

5" 

8 

3 

6 

5 
1(1 
11 

3 

3 

4 
13 

4 
14 
1(1 
13 
11 

\'2 

3 

6 

2 

S 

5 

3 
15 

13 

\i 

ll 
10 
16 
14 
14 

8" 

8 

9 
10 
10 
11 

9 
11 
18 
14 

8 
10 

5 

9 
10 

7 

ilj 
17 
11 

7 
14 

6 

9 

7 

s. 
s. 
e. 

sw. 

s. 

ne. 

e. 

w. 

sw. 

sw. 

e. 

se. 

se. 

s. 

w. 

w. 

u. 

nw. 

sw. 

e. 

w. 
uw. 

C.  J.  Brooks 

'49.8' 
52.6 

-'i!8 

-  0.6 

-  '2!-2 

"8-2" 
86 

■"so" 

"si" 

31 

"si" 

"it')" 
22 

"•23" 

"•25" 
14$ 

' '25' " 

"37" 
62 

"4-2" 

Vernon  C.  Howe 
Samuel  Norris 
F.  H.  Randolph 

Clark  

Harry  J.  Buie 

Monroe 

Izard  

Ouachita:.... — 

2.:  2    -2.97 

1.9«1— 2.06 
H.-28'-1.35 
2.  34  -2. 60 

R.  J.Torry 

Calico  Rock 

Camden         .     ... 

56.0 

+  1.0 

83 

31 

•24 

•25 

44 

J.  M.  Knight 

R.  M.  Wheatley 

Van  Buren 

Faulkner 

Clay 

1.56 
2.. 50 
■2.65 
2.33 
3. -25 
1.44 
1.83 
1.5-i 
•2.15 
2.36 
3.45 
2.84 
2.  33 
3  16 
1.58 
1.80 

i!^26 

1.12 
1.79 
2.67 
2.61 
1.46 
1.96 
1.18 
2.99 
2.48 
2.01 
3.34 
2.09 
2.16 
2.08 
1.20 
1.60 
1.36 
1.56 
2.84 
2.26 
1.31 
1.52 
2. 32 
2.5o 
4.U0 
2.58 

s  a. 

-S.W) 
-1.78 
-1.71 
-0.8O 
-1.S9 
-2  30 
-2. 15 

-■i.'i\ 
-2,12 
-2.51 
-,i.f;2 

-I'.'io 

-•'i.'si 

-■2.' 55 
-•2.112 
-0.11 

-2.'9S 
-■2.44 



-1.11 

-•2!  37 
-2.17 
-2.21 
-2  60 
-3. '23 
-2.44 

-2:75 
-1.72 

-3.  SI 

-i!69 

-0.46 
-  1.08 
-i.67 

A.  L.  Stephens 

Clinton 

Conway 

5:J.O 
50.2 

-  0.8 

-  0.5 



88 
84 

31 
31 

24 
19 

16$ 
■26 

50 

37 



E.  E.  Cordrey 
VVinfred  D.  Polk 

0.  B.  Mebp'adden 

Ashley 

56.2 

+  0.8 

85 

l-2« 

23 

15 

44 

I'.  S.  >'orest  Service 

Yell 

Yell 

J.  M.  Patterson 

Dardauelle   

DeQueen 

Des  Arc 

Devils  ICuob t 

Dumas 

El  Dorado      

53.3 
55.7 

'47!6' 
55.8 
56.0 
53.4" 
50.0 
50.3 
50.0 

+  0.5 

+  'i)'.b 
+  0.3 
--   1.0 
-  0.1 

-'i)'.h 

88 
84 

"■79" 
85 

85 
84» 
84 
84 
83 

"m" 

si 

31 

"si" 

SI 
31 
31 
31 
31 
31 

"si" 

•25 
•26 

"is  " 

•25 
27 
•25'' 
16 

•22 
■22 

"•25" 

15$ 
15 

"•25" 
25 
25 
•25 
■25 
14$ 
14$ 

"ii" 

60 
46 

"34" 
43 

38 
44' 
43 
42 
40 

"44" 

Geo.  N.  Goodier 

Sevier 

Prairie 

Johnson  

Desha 

Union 

Lonoke  

E.  B.  Smith 
Z.  R.  Glenn 
U.S.  Forest  Service 
Bon  lohuson 
Mrs.  E.  W.Gaston 

0.  V.  Halbrook 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp. . 

Fordyce 

Fort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.P.t 

Carroll 

Geo.  W.  Nichoalds 

Washington 

Washington 

Charles  F.  Ford 
Univer.-iity  of  Arkansas 

Sebastian 

Crawlord 

Hempstead 

Woodruff 

U.S.  Weather  Bureau 
Ft.  Smith  Water  Plant 



T.  J.  Logan 

Georgetown 

Gilbert 

'46.ii 

47.2 
'4S.2 
^■2!9' 

+  '2A 
+  1.2 

-'OA 

-'6!7 

"ni" 

8'2  " 

87 

"se" 
"so" 

"si" 
"si" 

31 

"si" 
"si" 

14" 

"•24" 
19 

"i'?" 

"26" 

"i4" 

25 
"25" 
"25" 

"59" 

"46" 
60 

' '48' ' 

"39" 

C.  li.  Long 
F.  K.  King 

Pike  

C.  A.  Price 

Polk 

W.  E.  McVay 

(iravette 

Hankins t 

Benton 

Drew 

Max  W.  Schmidt 

16 
16 
12 
19 
13 
11 
17 
20 
17 
10 

9 
10 
15 
15 

9 

7 
11 
12 
16" 
12 
15 
10 

7 

7 

4 

5 
12 
12 

6 

2 

7 
15 

7 
11 

4 

3 
11 

3 
13 
11 
IO" 
11 

8 

7 

8 

8 
15 

7 

6 

8 

8 

9 

7 

6 
15 
10 
12 
13 
11 
21 

7 

8 

4.. 

8 
8 
14 

sw. 

ne. 
s. 
ne. 
sw. 

s. 

sw. 

sw. 

ne. 

se. 

e. 

e. 

ne. 

s. 

ne. 

s. 

s. 

sw. 

s. 

Louis  K.  Keck 

Heber  Spgs.  (near) 

Cleburne 

Phillips 

Lester  B.  Logan 
James  A.  Burnett 

Cleburne 

Pike 

Austin  E.  Cartwright 

54.9 
53.7 

55.8 

-  '2!9 

+  2.1 

83 

84 
84 

SI 
31 
31 

26 
27 
28 

14$ 

'25 

14 

38 
42 
41 

J.O.  t'ooley 

Hope ]!]...ii 

Hot  Springs 

Index t 

Irons  Fork ttt 

Jessieville 

Jonesboro .       ... 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Polk.... 

Garland   

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Experiment  Farm 
National  Park  Service 
W.  E.  McDowell 

49.5 

85 

31 

20 

15 

60 

0.45  '  i.i) 
0.60  '  0.0 
O.os      1.2 

U.S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 

49!  8 
44.4 
52.4 
52.0 
50.6 

-  2.4 

-  4.4 

-  0.6 

-iio 

83 
81 
84 
94 
85 

31 
31 
31 
31 
31 

21 
9 

•27 
26 
21 

25 
•25 

25 
15$ 

25 

41 
47 
40 
44 

43 

Benedictine  Sisters 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.... 

u.liU 
U.Ob 
0.60 

2. J 

0.0 
0.0 

J.  R.  Cros?white 

U.  S.  Weather  Bureau 

W.  B.  Airport  Station 

Lutherville "t 

Madison 

Johnson  

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

0.75  !  0.0 
0.1.0  1     T. 
1.48  '      1' 
0.70      4.5 

H.G.  Lenhardt 
J.  W.Eppes 

Magnolia 

Mammoth  Spring  . 
Marianna 

57.5 
48.2 
53.4'' 
48.2 
53.8 
56.4 

+  0.7 

-  1.6 

-  0.6 

-  2.2 
+  1.5 

84 

85 

SI"- 

81 

84 

83» 

si 

31 
SI 
31 
31 
31 

28 

10 

■25' 

21 

■25 

26 

•25 

25 

25 

15$ 

11$ 

•25 

4! 
49 

ss"- 

44 
40 
39* 

State  Agrl.  School 
Mrs.  lohnnie  Morton 

Lee 

1.00 
l.ll 
0.41 
S.^22 
2.95 
2.37 
0.70 
0.44 
0.70 
0.56 
0.81 
0.52 
0.42 
2.30 
0.59 
0.35 
0.72 
0.79 
0.54 
0.71 
0.77 
0.91 
0.81 
2.^24 
0.6S 
1.55 
0.72 
2.50 
(1.87 
0.84 
2.09 
0.48 
0.60 
0.70 
0.70 
1.33 
0.58 
1  1.07 
!  0.64 

1. 

0.5 

0.0 

T. 

'6;6" 

0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'ei)" 
0.0 
0.0 

'•2!6" 
0.0 

'6!6" 
0.0 
8.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1  0.0 

C.  N.  Houck 

Marked  Tree 

Poinsett 

4.06|-0.S3 
1.47-2.76 

Charles  Walton 

Polk 

E.  W.  St.  John 

Monticello..  Airway 

Monticello j 

Montongo t 

Morrilton 

Drew    

5.07 
3.57 
4.06 
1.79 
1.18 
1.86 
1.68 
1.69 
1.46 
1.08 
3.08 
2.&1 
0.78 
1.95 
3.63 
1.61 
3.17 
2.61 
3.12 
1.46 
3.18 
2.73 
S.51 
1.77 
3.89 
2.56 
2.01 
3. -23 
1.63 
2.94 
4.02 
2.16 
3.05 
1.61 
4.07 
3.62 

-iisi) 

-i]66 
-■2!4'7 

-i]78 

-i'.'d 

-2.61 

-2;65 

-3. '29 

-i!63 
-1.66 
-2.73 

-6!84 

-'3>25 

-\'.3S 
-1.90 
-1.34 
-2.67 
-0.92 

Airway  Observer 

Soil  C'onser\ation  Ser. 

Drew 

Couwav    . . 

Soil  C'onservation  Ser. 

50.0 

-  0.8 

87 

31 

25 

15 

52 

11 
•20 
19 
19 
15 
17 
12 
•20 
14 
15 
17 
10 
12 
15 
18 
11 
19" 

16 
4 
4 

6 
4 

7 

6 

1 

9 

5 

7 
16 

2 

8 

1 
14 

4--' 

4 

7 

8 

6 
12 

7 
13 
10 

8 

'] 

5 
17 

8 
12 

6 

7' 

e. 

sw. 

n. 

s. 

nw. 

w. 

Vi. 

S. 

SW. 

S. 

e. 

sw. 

sw. 
w. 

Mrs.  Nova  Berry 

Mountainburg 

^Mountain  Home 

Crawford 

Baxter            . . . . 

C.A.Lovell 

48.2 

-  1.8 

82 

31 

16 

'25 

62 

H.  N.  Halbert 

Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  Ct;C 

Mulberry t 

Nashville 

Garland   

Montgomery 

Montgomery 

Franklin 

Howard 

Jackson  

J.  G.  Scott 

52.6 

+  0.4 

85 

31 

19 

15 

53 

(^.  A.  Whittington 
U.S.  Forest  Service 

.1    L.  Battles 

55.2 
51.2 
51.8 
57.4 

-'ill 

83 
83 
84 
85 

31 
81 
31 
31 

28 
23 
23 
26 

14 
15 
15 
14$ 

41 
44 

48 

47 

H.  B.  Carruth 

J.D.  Henderson 

Oden 

Montgomery 

Howard 

U.S.  Forest  Service 

Okay 

Charles  R.  Jackson 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

G.  H.  Banks 

Ozark  

52.1 
48.5 

-  0.3 

87 
78 

31 
31 

24 
19 

25 
'25 

47 
84 

Orkney  0.  Milton 

Paragould 

.I.E.Garrett 

Parkin 

Cross .           

Carroll  King 

Pine  Bluff 

Jefferson 

Montgomery 

Drew 

Randolph 

Ashley 

55.7 

+  0.9 

85 

31 

28 

14$ 

41 

Miss  Theresa  Scheu 

Pine  Ridge 

Plantersville i 

Pocahontas 

Portland 

J.  R.  Huddleston 

Soil  Conservation  Ser. 

48.8 
56.2 
57.6 

-  2.2 

-  0.5 
+  2.0 

82 
85 
86 

SI 
12 
31 

18 
•24 

28 

•25 
'25 
•25 

42 
44 
43 

15 
13 
17 

7 
8 
4 

9 
10 
10 

ne. 
sw- 
w. 

Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edmiston 

Prescott 

Nevada  

Drew 

Benton 

Craig  Williams 

Rock  Springs ■ 

Soil  Conservation  Ser. 

49.2 

+  0.2 

85 

31 

18 

25 

48 

14 

17 

7 
6 

io 

8 

sw. 
n. 

Mrs.  Carl  A.Starck 

Faulkner 

Drew 

Pope 

G.  .\.Maddox 

Soil  Conservation  Ser. 

Russellville 

52.8 
52.6 

+  0.6 

87 
81 

31 
31 

•24 

24 

15 
26 

50 
41 

21 
19 
11 
16 
12 
21 
20 

0 
4 
3 
3 
2 
3 
5 

10 
8 
17 
12 
17 
7 
6 

se. 
w. 

ne. 

s. 
se. 

U.S.  Forest  Service 

St.  Charles 

St.  Francis 

Arkansas 

Clay 

White 

U.  S.  Biological  Sur\'ey 
A.  Boyce  Boyd,  Jr. 

Searcy   

51.6 

-  O.t 

84 

31 

'24 

15$ 

46 

Walter  A.Smith 

Springbank ^ 

Story 

Miller 

Henry  Field 

Montgomery 

Arkansas 

Arkansas 

S. C.  Story 

Stuttgart 

Stuttgart t: 

53.6 
1  51.5 

-  0.2 

S3 
79 

31 
31 

26 
•26 

25 
25 

42 
41 

Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  St». 

m 
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Climatolog'ical  Data  for  March,   1940    Continued 


Stations 


Counties 


H 


Subiaco , 

Te.xarkana 

rhoruburg 

Turnpike t 

Dnderwood T 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 

Wynne 

State  Means 


Logan   

Miller 

Perry 

Pope 

I'rew 

Scott 

Bradley 

Little  River. 

Franklin 

Mississippi  . . 
Cross 


O  o3 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


S 


®  6 

(D  O 

an 


750   43 

332   56 

650'  20 

2240    16 

3 

21 

46 

34 

4 

15 

32 


675 
206 
290 
2285 
237 
167 


52.6 
57.6 
50.2 
47.0 


52.9' 
57  0 


48.1 
49.3 
53,0 


-  0.4 
+  14 

-  1  5 


+   1.0 


-   2.8 
+   1.4 


52.0    -  0.7 


86 
86 
85 
79 


82 


31 

18 


31 
31 
3) 

31 


24> 
27 


18 
20 
22 


Precipitation,  inches 


2§ 

3  2 


Pi; 


*  2 


14$ 

m 

25 
25 


V5 


14 
25 
25 

25 


44 
40 
55 
35 


42 


59 


l.95i 

2.70' 
1.20 
1.99 


1.26 
3.42 
1.34 
LOl 
3.10 
2.16 

2.ai 


-1,781 
-1.561 
■2.  66; 
-2.50 


0.61 
1.05 
0  38 
0.66 


-3.01 
-1.77 
-2.85 


-2. 31 
-2.69 


0..50 
1.90 
0.79 
0.34 
0  89 
0.72 


2.27    3.25 


1^ 


Number  of  days 

fl2 

o  o 

>. 

T3 

'^a 

3 

$2 

'3 

>, 

.5^ 

■3.2 

^ 
® 

>, 

■a 

3 
O 

J)  o 

a,q 

o 

Oh 

u 

(u-^ 

Observer 


0  0 
0.0 
0  0 
0.4 


0.0 
0.0 
0  0 
T. 
1.5 
0.0 

0.7 


6 

17 

3 

11 

e. 

5 

17* 

6» 

7' 

s. 

7 

13 

10 

8 

s. 

7 

12 

10 

9 

ne. 

5 

14° 

7' 

9" 

se 

4 

12 

2 

17 

sw. 

3 

17 

5 

9 

/ 

19 

2 

10 

se. 

6 

15 

3 

13 

n. 

8 

16 

9 

6 

s. 

7 

14 

7 

10 

s. 

N«w  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edw'ard  E.  Holmes 
U.S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.  M.  Snead 
U.S.Forest  Service 

D.  O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 


Daily 

Pre 

oipitation  for  March, 

1940 

Diainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■3 
0 

Alura  ForkReser.tiOuacliita.  i 

Amity [Ouachita. .1 

Arkaaelphia ^lOuachita. . 

T.  |....' 

1         I 

::::  ■f.i 

^ 

'.'.'J 

:::j::::i'T.-|::::i 

....|T. 

.46    -21 

1.91    ".Y\ 
1,02;3,25 

.... 

vv.lvv 

.21 
V65 

'tv 

■  49 

.57 

Voi 

vvivvl 

.19 

.'ie 

.03 

Vsi 

.18 
.01 
25 

.02i    .04  .... 

t.V  "87 

1.73 

.3,'27 
6.44 

3  39 

4  05 
1.40 
L46 
1  72 

Arlcansas  citv  .  ..2  Mississippi 

....1 

"'1 

.02 

WW 

BatesvilleAirwav.  White   ... 

1 

47 1  T. 
.14i   .39- 

.591 

.06 

1 

.33          1 

.87  .'... 
.661   .11 

Batesville  River  .'^ 
Bee   ISranch- | 

White    

1 

1 ] 

t. 

.64 

,72 
,50 

.11 

1  03 

.... 

Arkansas. . 

1 

1 

T.  1 
'.'23: 

.10    T    1 

T. 

t" 

.22 
.14 

".i'i 

.21 

V.J8 

.77 

.60 
.40 
.31 

V56 
.55 
.03 
4<J 
.05 
.45 
.80 

.04 

T. 

"22 
39 

Benton ^ 

Benton  ville  —  U 

Saline 

Arkansas.. 

White 

St.  Francis 
White   .... 
St    Francis 
Arkansas. . 

tV 

tV 

:::: 

.... 

'.'...\ 

....1 

' . . . 

'.■qs 

1 
'.■■251 

.llj  .48 
.03  .... 

1 

T. 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet  t^ 

Black  Rock 2 

Blvtheville - 

.93J....I 
.07     .23 
.22    '1. 
.36     .16 

.39 

26  1.10:.... 

.15;  .371.... 
.09:    .92!.... 

' "  *i 

'.'io 

.16 
.30 

vi3 

't " 

tv 

.07 

V64 

.37 
.34 

.41 

.'34 
T. 

,39 

2,91 
3,18 
1.91 
2  88 

Boono  ville 

.17     .39!   .031    ...! 

' 

32 

::« 

.03 

L51 
3  10 
2.32 
1,98 
3  28 
2,34 
1.56 
2.50 
2  65 
2, 33 
3.25 
1   44 

3oughtou  . .      .  "^2 

Ouachita  . 

1   98 

;«r    ' 

........ 

IIS 

"66    ■" 

Vso 

,'76 
.70 

BrinJilev 

Calico  Rock f 

Camden - 

White  .... 
White   .... 
Ouachita. . 

.... 

.03 
.20 

.23 

.... 

'.'26 

.04 
.09 
97 

58 
.19 
.77 

56 



•.20 

oi 

.17 
.04 

.81 
.28 

.10 

.02 
.08 

Clarendon ^ 

White   .... 
White   .... 
Arkansas. . 
White    .... 

tv 

.02 
.22 
i'3 
.40 
T. 

.01 

.21 

.38 

.16 

...1 

15 

.30 

.29 

.66 

66 

,05 

.... 

22 

.081 

....|.... 

V69 
V47 

1  .31 

54 



V05 

.... 

'    fw'"" 

Corning 2 



.09I  .46 
.32I.... 

.06 

.01 

V40 
.08 
.14 

.42 

.55 

.54 

03 

Cotter 2 

White    .... 

10 

1 

1 

98 

"75 

Crossott  .  .[near]. . 

Ouachita . . 

....1   .0.1 

1.04 
39 
32 

Danville 2 

Arkansas. . 

.(.3 

,... 

.04!    .02 
.07      06 

•1 
.02 



.27 
.55 
.07 

.09 
T 

"26 

.01 
.01 

.58 
48 

Dardauelle ^ 

Arkansas. . 

.... 

.... 

1 

19 

1  83 

Dii  Queen 

Red  .       ... 

.81 
10 
.54 
1.''5 
.53 
.70 
.03 
'!• 

....L... 

.66 

1  54 
2.15 

2  63 
3.45 
2  84 
2.33 
3.16 

Oes  Arc 2 

White 

t. 

.09 
T. 

.lb 
.2!) 

T.' 

T. 

.n2 
.02 

'tv 

(l.i 
T. 
T, 

.6« 

.02 

.6f> 

1.02 

'f  ' 

r. 



.31 

.19 

"50 

T. 
.54 

.17 

"25 

1.08 

.46 

..54 

I 

09 

•  38 

V32 

.5(1 
.40 

Oevils  Knob    ...  t 

Ouma- 

El  Dorado - 

England 

Eureka  Springs  . . . 

Arkansas.. 
Mississippi 
Ouachita. . 
Arkansas. . 

White 

White 

White 

Ouachita.. 

■f.' 

.01 

t" 

t.- 

■f 

T. 

.40 
T. 

'.'72 
.62 

.... 

■:::. 

t" 
'i" 
'.'I'li 

.01 

vv 

.... 

.... 

'35 
t.' 

.031   .90 
T.  1   .34 

79.... 

.28;..., 

....     .65 

Fa'yetteville  Exp.  3 
Fordvce 

.43    T. 

....,....|..,.|    .„ 

1  80 

i 

Fort  Smith 't 

Arkansas. . 

.01 

.151  .02 

.32 

V67 
.02 

.21' 
,03 
15 

45 

1. 

.25 

i  '20 

Fort  Smith  W.  .  .t^ 

Ar-kansas  . 
Red 

.12 

.01 
.  11 
.05 
.04 
.06 
.7N 
.  11 
.06 
1.93 

.    i  .51 

41 

1    12 

93 

T 

.45 
.98 
.30 
.09 
.4.i 
.80 

.72 

.01 
30 

Georgetown 2 

<4ilhprt                         2 

Wliite     ... 

.12 
O'.l 

1.20 

.16 
37 

Vis 

....!.... 

.15|V'i6 

1       OQ 

White 

.16 

2  61 

Ouachita. . 

.58 
03 

1   46 

Qrannis- 

Red       .... 

T. 

.05 
.15 
.18 
.24 
.64 
.24 

.20 

.65 

')■. 

1,96 
1.18 
1.90 
2  99 

Arkansas 

t 

.47 
O.i 

Vi2 

.... 

tv 

VC2  V'2'2 
20 

Green  Mountain  ^ 

White 

4S 

T. 

FTankins                .tt 

Ouachita. 

White     . . 

.50 

12 

.32 

10 

.03 
.Ih 
.06 
.02 

.04!.... 

0-1 

1   07 

1     33 

Heber  Springs  — 
Helena 2 

White 

.02 
.2,S 

51 

.02 

.06 
,12 

.'^9 
.20 
3'l 

'  08 

.... 

.091  .49 
.801  .01 
.i'2|    .85 

'  '.83  V  V 

■i'. 
96 

.... 

Voe 

2,01 

Mississippi 

White 

Ouachita 

.08 

fiO 

.04 

T. 

21 

.30J  .09 

.08 

T 

1.20' 

.... 

.13 
.02 
.25 

.05 

.7.S 

2  16 

Hope  tt2 

Hot  Springs  

Index       +2 

Red 

.14 

.19 

T. 

.02 

.63 

.27 

,02 

,58 

1.  !«.... 

1 

.01 

..22 
in 

.19 

.34 

1  20 

Red 

.70 
.15 
.08 
.  17 

.... 

1.60 

Irons  Fork  ....n|2 

.01 
T. 

.09 
39 

10 
T. 

.45 

.27 

.34 
.35 
.62 
.72 
.29 
.45 
.68 
.27 

.'26 



.... 

.  62  . . . . 

30 

1,56 

White.... 
White.   .   . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
St.  Francis 
Red. 

T. 

f.' 
r. 

T. 
T. 

.28 
.05 

58 

.04 

T 

T. 

T. 

T. 

.  14 

.45 

.18 

20 

Lead  Hill 

.90 
.04 
.07 

T. 

.02 
.04 

1           •>  oe. 

Little  Bock...ir 
LittleRock  Air'y.  i 

Lutherville t 

Madison  2 

Magnolia 

Mammoth  Spg.  ..2 

.02 
.01 
T. 

.05 

02 

.01 
.01 
.12 

09 
.08 

.  '22      (11 

T     .... 

T      .... 

V6o!vv 

.15  .... 

"42!VV 
57 

1  31 

V65 

t. 

,60    ,03 
.  47      22 

.'22 
.02 

T.  1    .01 

.06    .75 

45I    ,10 

1 .  48  1  I'-' 

I   5'2 

1 

2  32 

60 

.25!    --. 

i^i 

2  .55 

1.15 
,34 
,15 
.09 
.24 
3.22 
2  95 

.20 
.16 
65 
1.1! 
.41 
.67 
.03 

4  00 

White 

.24 

.05 
.02 

t. 
t. 

.21 
.03 
.49 
T. 

.36 
.05 

'.'67 
T. 

.12 

.70 
T 
55 

.45 
1  fin 

2  58 

St.  Francis 

.08 

.11 

.46 

3,00 

Marked  Tree 2 

Mena 2 

Monticello  Airwav 
Monticello(  near,  tt 

Montongo t 

Morrilton  2 

Mountain  burg  — 
Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley. . 

.25 
T 

20I      7« 

4.  06 

T. 

.... 

.21 

'1 

.33 
.11 

T. 

T. 

.38 
.18 

.21 
.02 

.is 

T. 

.67 

.25 

01 

T 
T. 

.16 

1,47 

5,07 

3  57 

.62 
.02 
.14 
.45 
.01 

2.  .37 

fil 

4,05 

'!. 
T. 

.25 

.02 

T. 

.10!     70 

T 

.27 
15 

t.      .43 

.17    .To 

.... 

1  79 

.02 
.05 

45 

.44 

.43 

40 

1   18 

White 

••■■iv:: 

T. 

.70 





.... 
?3 

1.85 

04 

.28! 

.,561... 

.02;    .07 

1.68 

Ouachita 

.81 
.52 
.01 
2.30 
.01 

'.'i2 
11 

.... 

.... 

.27!....!   .44!.... 

.17 
.18 

1.69 

Mount  Ida  CCC  . . . 

Mulberry t2 

Nashville 

Newport 2 

Oden 

nVnv 

1. 

02 

.17 

.22i....l  .38 
10'            .42 

t.  i    m 

1.46 

Arkansas. . 

Red 

.01 

.... 

. . . . 

vvvvivv 

16| 

.... 
.... 



1.26 

.70|  .02'  .01 
12      49 

1.08 

591 

.OSl 02'.... 

3.08 

White 

OS 

3fi 

Vio 

.01 

1 

1    m      fn\        1 



2  64 

1 

1 

.33, i     35 

....! 1  .01 

1 

.    ..     .il^    .4J    .... 

0  78 

Red 

T. 
T. 

-eolVeol..,, 

'.'.'.'. 

:v:  vv 

....  ....i  .72:  .62'  t.  1.... 

1.95 
3.63 

Osceola 2 

-Mississippi 

.25 

.05 

.45 

.11 

.55 

.... 

1 

.47 

.79 

.... 

.... 

.50 

.46 

16 
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Daily  Precipitation  for  March,  1940    Continued 


Stations 


Ozark 

Paragould 

Parkin 

Pine  Bluff  .... 
Pine  Ridge.... 
Plantersville  .. 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rock  Springs.. 
Rogers  (near) . 

Rosebud 

Ross 

Russellville  . . . 
St.  Charles. ... 

St.  Francis 

Searcy 

Spring  Bank.. 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart    

Subi  Eico 

Texarkana 

Thornburg 

Turnpike 

Underwood 

Waldron 

Warren 

VVhiteclifYs  . . . . 
White  Rock  . , . 

Wilson 

Wynne 


Daily  Temperatures    for  March,    1940 


Stations 


Alum  Fork 

Arkadelphia  5§  — 


Maximum 
'  Miuimuiii 
I  Maximun- 
!  Minimum 


■1 


20     21 


22 


23 


2S 


26 


28      29      30  I  31 


Benton ville  "'. 
Blytheville 


Batpsville  \  Maximum 

iiatesviiie j  Minimum 

Bpp  Branch  ^  Maximum 

Beeerancn ^  Minimum 

BoTitnti  «&  \  Maximum 

Benton  »? j  Minimum 

Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 

Booneville j  Maximum 

BrinUley |  Maximum 

Camden  !  Maximum 

^'*'"°^" i  Minimum 

Pnnwav  >  Maximum 

•"""""^ /  Minimum 

Coming  \  Maximun. 

looming j  Minimum 

rrn«Ptt  \  Maximum 

^™^^®" )  Minimum 

nardanella  Maxinjum 

Dardaneiie j  Minimum 


De  Queen 

Devils  Knob.. 


Dumas 


I  Maximum 

\  Minimum 
I  Maximum 
i  Minimun 
i  Maximun 
I  Minimum 


FI  Dorado  '  Maximum 

i-l  uoraao   ,  Minimum 

England 

Eureka  Springs  . . 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 


Fayetteville.  . 

FayettevilleExp.sj^^-i^- 

Fordyce    V^(^Z 

\tcr\  'imith"*  *  Maximum 

ron  bmitn      (  Minimum 

Gilbert5^ 

Grannis 


\  Maximum 

(  Minimum 

\  Maximum 

)  Minimum 

n,„„„*t„M  )  Maximum 

GravetteM \  Minimum 


Green  Mountain. 


\  Maximum 
}  Minimum 

Harrison  *  Maximum 

Harrison ,  Minimum 

Hpipna  \  Maximum 

"^'^"■^ \  Minimum 

HiVhian/i  S  Maximum 

Highland }  Minimum 

Maximum 
'  Minimum 
I  .^^aximum 
!  Minimum 


Hope  %%  \X.  . 
Hot  Springs. 


75 

45 

80 

42 

69 

41 

70 

43 

79 

33 

65 

48 

67 

45 

75 

50 

74 

46 

79 

55 

76 

45 

70 

41 

77 

5' 

71 

45 

74 

50 

65 

5! 

80 

52 

79 

56 

78 

49 

70 

47 

71 

54 

71 

48 


74 
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70 

55 

76 

47 

67 

40 

72 

51 

61 

37 

78 

55 

77 

47 

77 

60 

75 

57 

75 

57 

79 

56 

82 

64 

69 

54 

70 

52 

60 

40 

81 

62 

72 

55 

81 

56 

62 

43 

66 

40 

64 

40 


72 

39 

63 

40 

51 

42 

55 

38 

61 

40 

42 

34 

59 

43 

49 

38 

65 

42 

64 

38 

58 

41 

66 

42 

70 

38 

55 

41 

63 

41 

44 

31 

64 

42 

69 

37 

80 

40 

45 

33 

42 

34 

42 

34 


62 

28 

64 

32 

57 

35 

65 

30 

63 

28 

57 

33 

56 

37 

63 

26 

56 

30 

66 

34 

62 

27 

52 

35 

66 

36 

62 

30 

67 

30 

58 

26 

62 

33 

66 

37 

56 

29 

60 

33 

56 

32 

58 

33 


as 

59 

43 

46 

68 

73 

,32 

52 

70 

46 

41 

40 

66 

62 

42 

41 

64 

58 

26 

50 

53 

57 

38 

41 

62]     50 
39i     41 


65  63 
38  46 
73  76 
44 1  57 
63 
46 
49 
39 
73 
52 
63 
45 
78 
59 
51 
41 
73 
54 
77 
59 
62 
4' 
48 
40 
65 
44 
65 
43 


75 


24  28 

69 1  79 

221  41 

67  72 

27 

71 


42 
74 
22 1  27 
691  75 


29 

63 

26 

74 

22 

66 

24 

70 

26 

74 

24 

62 

25 

73 

23 1  38 

75 

25  i  37 

72   75 


69 

69  i 

6H 

69 1 

76 

45 

43 

31 

331 

89 

70 

73 

69 

75 

74 

41 

,53 

34 

37 

42 

73 

70 

66 

62 

69 

45 

40 

33 

39 

38 

72 

72 

65 

65 

69 

45 

52 

32 

40l 

42 

74 

75 

69 

67! 

76 

37 

41 

30 

,30! 

33 

73 

60' 

66' 

55] 

67 

49 

40 

32 

39 1 

39 

73 

62 

64 

,59 

69 

40 

43 

35 

39 

40 

72 

68 

71 

68 

74 

41 

49 

29 

35 

41 

72 

70 

64 

62 

71 

43 

54 

32 

37 

36 

72 

76 

69 

68 

80 

44 

57 

35 

39 

38 

73 

73 

70 

68 

70 

40 

57 

33 

39 

38 

75 

67 

67 

64 

68 

48 

50 

32 

44 

40 

73 

78 

70 

75 

81 

35 

55 

33 

■X( 

37 

74 

71 

69 

68 

74 

41 

55 

,32 

39 

40 

70 

69 

69 

74 

78 

41 

61 

34 

38 

43 

64 

61 

61 

58 

67 

49 

42 

38 

41 

38 

76 

77 

67 

74 

8C 

47  j  57 

36 

42 

40 

71 1  71 

67 

78 

80 

45 

46 

40 

43 

42 

75 

75 

67 

67 

64 

45 

50 

32 

40 

36 

78 

64 

67 

62 

67 

54 

42 

33 

39 

3ii 

72 

66 

66 

63 

67 

50 

42 

28 

39 

41 

70 

66 

65 

62 

67 

52 

42 

29 

37 

42 

73 

63 

69 

67 

72 

45 

43 

34 

41 

45 

73 

66 

70 

61 

71 

35 

56 

25 

26 

32 

70 

66 

68 

74 

76 

41 

,53 

33 

39 

41 

72 

60 

69 

55 

67 

36 

51 

26 

33 

38 

73 

63 

65 

63 

66 

49 

44 

38 

41 

36 

73 

63 

67 

65 

67 

46 

45 

28 

32 

3< 

74 

70 

64 

63 

7j 

45 

,53 

,34 

43 

39 

67 

70 

66 

7a 

76 

46 

,55 

3f 

47 

4( 

70 

7S 

68 

74 

7i 

45 

,52 

36 

40 

41 

66 

6f 

6f 

7C 

75 

47 

60 

36 

4C 

40 

58  55. 

391  27 

67|  37i 

44 1  33! 

42 1  37 1 

29]  26 

58  46 

43  28; 

59  34^ 
40  29! 

50  .34] 

34l  24i 

47,  36] 

33  22  j 

65  50: 


44]  64 
24!  27 
52 
26 
41 


63 
49 
69!  64 
28!  32 
61]  72 
231  281  47 
42j  58]  67 


30]  40 

66,  67 

27!  31 

62]  69 

32  50 


64 

28! 


471  67 


60 
42 
44 
34 
71 
41 
63 
32 
55 
32 
55 
37 
57 
38 
68 
44 
72 
46 
81 
42   30 


28  i  41 

64!  69 
29 

58]  75 

26  46 


73; 
55 1 
78( 
50! 
74! 
56! 

7o: 

50| 
75! 
51 
77 
53 
75 
55 
79 
,58 
741 
53  i 

ir- 

52 

75 
55 
71 
55 
77j 
52 
78 
56 
79 
60] 
67] 
52 
80 
57 
77 
59 
71 
50 
75 
57 
76 
56 
75 
57 
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Daily  Temperatures  for  March,   1940.      Continued 


Stationii 
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3 

4 
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7 

8 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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72 
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53 

,56 

63 

71 

39 

51 

65 

60 

67 

68 

44 

48 

69 

74 

67 

63 

68 

70 

43 

54 

35 

37 

24 

25 

37 

31 

23 

37 

52 

50 

26 

23 

20 

37 

48 

51 

26 

31 

66 

79 

66 
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,54 

63 
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,50 

59 

64 

53 

5S 
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46 

65 
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25 
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56 
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62 
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31 

30 

21 
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37 

37 

29 

22 

16 

27 

29 

43 

21 

29 

95 

74 
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60 

.59 

64 

54 
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63 

64 
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51 

46 

70 

73 

68 
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63 

63 

52 

45 

42 

39 

34 
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37 

37 
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46 

46 
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36 

28 

30 
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44 
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57 
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55 
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75 
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65 

47 

46 

42 
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37 
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28 

46 

46 

44 

35 
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26 

46 

43 

45 

37 

40 

68 

65 

52 

61 

57 

64 

60 
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62 

53 

55 

41 

70 

76 

70 

69 

66 

71 
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,38 

32 
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42 
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22 
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45 
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41 
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65 

65 

74 

71 
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53 

71 

74 

75 

76 

69 
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57 
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35 

38 

38 

45 
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33 
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60 

59 
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31 
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47 

47 

37 

42 

65 

74 

66 
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62 
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59 
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49 

49 
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75 

65 
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62 
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37 

36 
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74 
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28 
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31 
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21 
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56 
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65 

73 

64 

53 
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62 
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70 

58 

49 
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75 

70 

65 

70 

74 

53 

54 
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28 

36 
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29 

46 
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51 
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30 

44 

46 
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34 

40 

76 

80 

65 

60 

63 

66 

54 

65 
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79 

62 

50 
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74 

72 

77 

66 

74 

57 
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40 

39 

36 

39 

42 
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30 
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45 

56 

38 

42 

72 

74 

54 

61 

60 

61 
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70 

50 
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46 

41 

72 
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73 

72 

68 

65 

37 

51 

40 

42 

27 

29 

36 

36 

27 

28 

45 

43 

37 

28 

25 

27 

40 

50 

32 

36 

64 

72 
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,50 

59 

65 

55 

48 

62 

58 

48 

47 

48 

44 

72 

81 

78 

64 

70 

60 

44 

4fi 

36 

37 

34 

29 

32 

,30 

25 

33 

:-.7 

37 

30 

22 

20 

,39 

42 

43 

28 

37 

76 

71 

56 

6:^ 

68 

72 

64 

57 

67 

62 

67 

69 

60 

.50 

72 

76 

68 

68 

72 

73 

43 

51 

40 

40 

26 

26 

39 

35 

22 

37 

44 

49 

32 

25 

19 

49 

44 

55 

27 

28 

75 

70 

62 

65 

65 

73 

68 

57 

67 

67 

79 

69 

64 

,59 

70 

72 

69 

70 

66 

73 

50 

,52 

40 

36 

33 

36 

42 

31 

34 

45 

57 

64 

31 

28 

29 

39 

41 

50 

37 

40 

72 

78 

62 

61 

,55 

62 

59 

52 

60 

69 

,59 

51 

51 

47 

67 

77 

73 

71 

65 

6:! 

41 

59 

43 

42 

36 

27 

34 

34 

26 

40 

42 

41 

38 

26 

23 

44 

40 

55 

31 

37 

75 

66 

54 

,59 

65 

72 

58 

,54 

67 

61 

67 

69 

45 

49 

71 

76 

68 

67 

70 

72 

58 

42 

39 

40 

29 

31 

38 

33 

26 

44 

,54 

51 

34 

26 

23 

50 

49 

40 

31 

38 

78 

7K 

7J 

66 

67 

74 

72 

59 

77 

68 

80 

70 

66 

55 

72 

74 

72 

72 

66 

74 

'" 

frx 

EC 

oi;. 

OK 

•>fi 

.15 

47 

61 

34 

38 

21 


25 


26     27     28     29     30     31 


, t;,„_i,         itstt )  Maximum 

Irons  Fork mt\  Minimum 

, .. „  S  Maximum 

Jonesboro   j  Minimum 

T  »_  J  rr.-ii  )  Maximum 

I-eadHin i  Minimum 

Little  Rock..."  ^aximum 

Little  Rock..     ."'SSum 
[Airway]  j  Minimum 

Lutherville Maximum 

,,  i  Minimum 

Magnolia Maximum 

..  iu  c     •        "  Minimum 

Mammoth  Spring.  Maximum 
„     .  !  Minimum 

Man  anna i  Maximum 

.     .    ,  _  ^t  '  Minimum 

Marked   Tree.... W  i  Maximum 

t  Minimum 

Mena (  Maximum 

.     „  )  Minimum 

Monticello (  Maximum 

.  i  Minimum 
Morrilton 55  i  Maximum 

I  Minimum 
Mountain  Home. . .  j  Maximum 

i  Minimum 
Mt.  Ida (Maximum 

(  Minimum 
Nashville j  Maximum 

(  Minimum 
Newport (  Maximum 

'  Minimum 
Oden •••  i  Maximum 

/  Minimum 


78  83 

37,  33 

78,  83 

50  56 


81 
46 

84 
54 
84 
52 
85 
52 
84 
55 
85 
44 
81 
54 
81 
52 
84 
53 
83 
50 
87 
48 
82 
50 
85 
45 
83 
50 
831 
55! 
84 
47 
85 
73 
801    87 


62.8 
36.2 
61.8 
37.9 
58.0 
30.9 
62.8 
41.9 
64.0 
40.1 
62.6 
38.5 
71.5 
43.5 
61.1 
35.4 
65.6 
41.3 
59.5 
36.9 
66.7 
41.0 
69.0 
43  7 
62.8 
37.1 
61.4 
34.9 
67.7 
37.5 
68.5 
42  0 
63.3 
,39.1 
65.5 
40.1 
71.5 
43.5 
65.1 


Climatological  Data:    Arkansas  Section 
Corrections  for  December,   I939 


^^^^a  xux-  juecemoer,   1939 

Spring,  toS^l^^^^^^'i^^^Jf^qine,  njea^temp^kTrf  4tl°'  dTparlure"^"/  f  ^'"iJff;  '^%^.' 
Corrections  for  January,   1940 

Corrections  for  February,   1940 

^3==Sre  ^^;  «^  mi4n -^M^- ~>^  ~  temperature 

-iiniiuDi,io-,   jowest   temperature 


Data 

■ 

StaUon 

Day  of  montn 

2 

1 

a 

1 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15   16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  30 

31 

0 

Hope 5$ 

Exp.  Farm 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

.192 
60 
40 

.100 
62 
92 

.291 
50 
152 

.151 
52 
59 

.100 
54 
36 

.120 
54 
26 

.207 
42 
113 

111 
48 
103 

.112  .130 
48  50 
43  45 

.069'.  110 
66:  62 

40j  51 

.179. 098'.  142  .232.218 
43  45i  50  52  58 
70  67,  64  99j  58 

.0921. 216. 1.30 
62  i  52  57 
9l|  82  23 

.I53I.  1691.179!.... 
60i  56!  59j  ,38 
29'  55|  56|  87 

!  ....  .1681.140 
i   40   47   48 
j  103  76i  36 

• 
6( 
47 

218 
61 
7( 

.07:^ 

64 
44 

.187 
69 
14 

4.583 
53.7 
1971 

Irons  Fork ...  5^ 
Exp.  Forest 

Evap. 
.Mean  tern. 
Wind  move 

.126 

58 
9 

.074 
57 

48 

.129 
44 
32 

.063 
42 

8 

.068 
44 

7 

"48 
4 

.163 

38 
30 

.037 
41 
31 

.086 
44 
9 

.114.005.002 
48  6O!  59 

■21       6|  15 

.025'.  071  .123  .1461.179 

35  36!  441  56l  58 
19   18j  19|  18  33 

.0871.073  .099 
57   47;  50 
61   17|   3 

.134 '.135 
56  i  54 
20   7 

.128 
52 
11 

.145 
32 

27 

.027.1021.106 
36;  461  49 
12,  29!  35 

« 
64 

50 

112 
62 
36 

.086 

58 

7 

.167 
59 
20 

2.906 
49.5 
662 

Russellville. . .. 
Ozark  Nursery, 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.084 
57 
20 

.144 
64 

74 

.220 
54 

130 

.098 
52 
60 

.118 
46 
37 

.130 
50 
2i 

.128 
44 
98 

.104 
46 

74 

.138 
46 
33 

.074;.036'.022l.l48|  146'.  122;. 264 
52  56!  501  44|  38!  491  56 
11  37   27|  130i  92  32j  61 

142 
55 

58 

.124;  1241.164 

63;  50j  52 
60  2e  26 

.  162  .  180 
56;  56 
26;  44 

.192 
51 
59 

.148 
40 
71 

.080;.  136:  .124 
36   48 1  58 
56   48 1  37 

.054 
66 
45 

.170 
64 
40 

.202 
62 
24 

.214 
66 
32 

4.192 
52.8 
1596 

Btuttgart,  ...55 
Rice  Exp. Farm 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.096 
58 
36 

.138 
63 
58 

.266 

50 

294 

.088 
52 
68 

.065'. 076!.  151 
42}  49|  46 
39  30  105 

.030 
44 
163 

• 

45 

34 

.214  .084.018  ....1  • 

53|  54'  61   43!  36 
79!  551  59  103j  118 

•  1.416 
48  54 
104'  100 

.184 
56 

.122 
63 
143 

.070.108: 
50  52 
81   11 

.I55J.... 
56  50 
56i  62 

157 

48 
77 

.092 
32 
151 

m          • 

35  46 
66  96 

.227 
53 
51 

.113 
64 
93 

.095 

62 

106 

.019 
63 
64 

.142 
66 
39 

3.342 
51.5 
2615 

mi, 
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Daily  Temperatures    for  llarcli.    1940 


Daily  Precipitation  for  March 

,  1940 

Continued 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

» 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

Ozark 2 

Paragould 

i_... 

.24 
.69 

.09 
04 

31 

....|.... 

T 
'.'35 

.09 

'!i6 
.12 

't.' 

.b4 
.71 
.25 
.06 
.8) 

■;33 

'iio 

.30 
.26 

.24..., 

. . . .      1.  .^1 

St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas.. 
Ouachita. . 

T. 

'.'.'.'. 

.46 

.01 

43 

.24 

.33 
.10 
.91 

'  ii 

.lb 
.77 
.56 

"16 

....      3. ] 7 



.07 

.42 

.18 

2.24 

'.'42 

49 

?  50 

.44 

.46 

....!     2.6! 

Parksn 2 

Pine  BluH 2 

Pine  Ridge 2 

T.  1:::: 

3,12 

"50 

.47 

i.-m 

3.18 

Plantersville  ..  ..ft 

Pocahontas 

Portland 2 

Ouachita  . 

White 

Ouachita.. 

'.'54 

.'.'.'.^.... 

.63 

.46 
1.55 

.45 



.15 

■.'07 

'!i6 

.60 
'!62 

'ira 

.57 

.ri 

.14 

.35 

''2] 
.87 
37 
.12 
.17 
T. 
.50 
.21 
T. 
.28 

1.07 
.44 
.61 
.3fi 
.10 
.06 

i.'42 

.02 

"i« 

2.73 
3.51 
1.77 

Prescott 2 

Rock  Springs t 

Rogers  (near) 

Rosebud • 

*  '" 

1 

14 

.90 

'.'67 

3.^^ 

White 

Arkansas. . 

.... 

.24 

'.'.'.'.^'.'.'.'. 

.62 
T. 
.54 
.12 

'.'ii 

.04 
T. 
2.09 
.25 
.47 
.70 
.03 
25 
.58 
.33 
.37 
38 
.40 
.37 
.39 

"47 

'.'84 

■f.' 

2.56 
2.01 
3. 23 

Ross r 

Russellville W 

St.  Charles 2 

St.  Francis 2 

Searcy .. . 

Spring  Bank..  .P 

Story ' 

Stuttgart 2 

Stuttgart    tP 

Subiaco  

Ouachita.. 
Arkansas.. 
White   ..  . 
St.  Francis 

White 

Red 

Ouachita  . 

!!!! 

f ' 
.23 
.03 

.05;  t. 
.52  .... 
.07|.... 

03 

.13 
.57 
.63 
.70 
1.33 

".5.5 

:■•:■; 





.04 

T 

.09 

'f.' 
.21 
.22 

"62 
'.'26 

.32 
12 

T. 

.30 

.15 

'!i7 
.13 
29 
.15 
.17 
T. 

".n 

■:24 

'f  ■ 

■53 
.35 

.48 
.18 
.64 
.39 

".kk 
.32 

.47 
.42 

'.'26 
.05 

.10 

'f.' 
.11 

.02 

.60 
•  15 
.08 
.79 

"37 

.64 
T. 

.?(■ 
I'l 
.03 

'!46 
.16 
.13 
.63 

'.'76 

1.63 
2.94 
4.02 

2.  ir. 

3.05 
1.61 
4.07 

Arkansas. . 
Arkansas. . 

f  ■ 

.02  .... 

1 

....  . 

".\2 

.60 
T. 
1.05 
.06 



"!i3 

T. 

.60 

3.62 
1. 95 
2.  70 

Texarkana 2 

Thornburg 

Turnpike t 

Underwood t] 

Arkansas . . 

T. 

.06 

1 

".'63  '.'.'.'. 
1 

■'io 

T 

.38 
'.'56 

.1: 
T. 

1.20 

i.yt> 

Ouachita.. 

\ 

'[67 

i.'iii 

Waldron 

Warren  

Ouachita.. 

1.90 

.... 

.62 
.45 
T. 

.... 

.65 
T. 

'!22 

25 

.79  .... 
.04    .34 

' .'  io  '.'.'.'. 

'f  ' 

3.42 
1  34 

Whitecliffs 2 

White  Rock  ....     t 

Wilson 2 

Wynne 2 

Red 

Arkansas.  . 

Mississipri 
St.  Francis 

T.' 

'.'64 

'."io 

T.'  !'.!!i  T.' 

.89    ...I.... 

'.'i9 
.35 

T. 

.09 
.20 

T. 

.07 
''20 

:::: 

.24 

.75 
23 

1.01 

■il 

'.401.... 

....!.... 

'.'■72 

3.10 

'..'.'. 

.... 

1.... 

.... 

r:46i.... 

•  is 

1.... 

1.... 

2.16 

I    I    I    I 


I     I 


^°^«-t>^'" 1^^= 

G"b-t$5 V^^Z 

firannis  \  Maximum 

'^'^^'^"'^ \  Minimum 

«-etteW V^^Z 

Green  Mountain...  I  >f-JSuT 
TTarriRoii  *  Maximum 

"*"'^°" /  Minimum 

Helena  i  Maximum 

"®^^"^ i  Minimum 

iTiwhioT.^  S  Maximum 

"'^'^'^"'^ i  Minimum 

Hope5«  XX (Maximum 

'    **  I  Minimum 

Hot  Springs |  Maximum 

^      *  I  Minimum 


.52 

57 

44 

48 

67 

72 

63 

60 

42 

48 

69 

66 

79 

72 

79 

86 

70 

67 

49 

55 

58 

73 

47 

68 

61 

,56 

73 

76 

73 

63 

69 

63.3 

53 

41 

40 

36 

32 

,39 

38 

35 

,33 

49 

47 

41 

31 

25 

29 

48 

45 

43 

34 

41 

45 

42 

42 

33 

29 

34 

b2 

58 

b3 

48 

b4 

41.  U 

60 

71 

5? 

58 

6? 

66 

,50 

,5? 

61 

a3 

44 

52 

47 

48 

73 

80 

73 

66 

70 

61 

71 

62 

44 

34 

42 

63 

60 

Vb 

72 

83 

84 

61.5 

''7 

46 

3R 

35 

S3 

21 

27 

3? 

2? 

24 

38 

37 

30 

21 

14 

22 

3b 

56 

25 

26 

32 

32 

34 

23 

14 

32 

b6 

48 

44 

37 

41 

32.3 

70 

67 

60 

63 

65 

73 

69 

,55 

67 

a3 

75 

66 

58 

51 

70 

72 

70 

66 

68 

74 

76 

68 

71 

58 

54 

63 

b8 

77 

74 

78 

82 

67.2 

5'> 

47 

37 

35 

39 

37 

39 

,32 

31 

45 

,54 

.52 

28 

24 

30 

38 

41 

53 

:« 

39 

41 

45 

41 

33 

25 

28 

48 

56 

64 

47 

bO 

40. b 

6S 

55 

4'' 

43 

60 

70 

47 

40 

(A 

,50 

63 

70 

44 

43 

72 

76 

72 

60 

69 

55 

67 

63 

63 

34 

45 

62 

69 

79 

73 

78 

87 

60.7 

36 

51 

33 

34 

3? 

3? 

37 

3? 

29 

,34 

36 

43 

25 

20 

22 

30 

36 

51 

26 

33 

38 

30 

32 

24 

19 

22 

36 

62 

40 

38 

42 

33.7 

66 

48 

70 

58 

51 

56 

61 

56 

45 

58 

60 

57 

47 

51 

42 

69 

77 

73 

63 

65 

63 

66 

64 

55 

37 

36 

59 

70 

71 

70 

77 

81 

60.5 

54 

33 

37 

31 

36 

31 

29 

30 

42 

36 

36 

30 

21 

28 

48 

49 

44 

38 

41 

36 

30 

32 

22 

18 

24 

44 

59 

61 

46 

b7 

37.5 

65 

65 

48 

49 

57 

66 

57 

46 

61 

.58 

47 

49 

,50 

42 

70 

79 

73 

63 

67 

65 

67 

58 

55 

39 

39 

62 

73 

7b 

70 

80 

S6 

60.7 

38 
75 

47 

35 

36 

34 

?7 

33 

3? 

25 

37 

,39 

39 

29 

23 

22 

38 

46 

45 

28 

32 

34 

32 

37 

24 

IV 

28 

4/ 

bb 

4b 

43 

bb 

,35.6 

78 

67 

55 

56 

63 

60 

51 

60 

70 

66 

76 

71 

45 

65 

73 

74 

70 

64 

63 

73 

67 

57 

44 

43 

6:^ 

7b 

7b 

n 

72 

80 

65.3 

53 

74 
54 

61 

I'' 

41 

33 

33 

38 

3? 

?9 

4? 

47 

46 

37 

25 

27 

44 

45 

,53 

34 

43 

39 

39 

38 

29 

20 

27 

47 

b4 

bV 

bO 

52 

40.5 

69 

63 

65 

63 

7? 

63 

56 

67 

67 

72 

68 

63 

52 

70 

72 

67 

70 

66 

73 

76 

71 

68 

61 

51 

63 

61 

72 

73 

76 

83 

67. 3 

50 

38 

37 

31 

39 

41 

,3? 

3? 

47 

56 

,54 

31 

26 

32 

43 

46 

55 

39 

47 

40 

47 

44 

32 

26 

28 

49 

bV 

60 

52 

51 

42.5 

77 
43 
77 
54 

66 

64 

64 

64 

73 

48 

,57 

67 

69 

78 

71 

50 

,52 

70 

73 

70 

73 

68 

74 

78 

68 

72 

39 

53 

bb 

b2 

V8 

67 

78 

84 

66.8 

57 

37 

40 

35 

34 

35 

35 

30 

31 

,53 

,54 

36 

28 

29 

31 

45 

52 

36 

40 

41 

43 

46 

36 

2V 

29 

3b 

b4 

61 

bi 

b4 

40  6 

72 

59 

6'' 

63 

69 

70 

55 

65 

69 

62 

65 

65 

53 

70 

74 

66 

69 

69 

70 

75 

74 

81 

5V 

68 

bV 

VO 

Vb 

72 

79 

84 

68.6 

56 

40 

37 

32 

34 

43 

36 

31 

45 

53 

48 

34 

28 

29 

50 

47 

60 

36 

40 

40 

44 

42 

30 

32 

55 

48 

b9 

bb 

4b 

b2 

43.1 

March,  1940 
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Daily  Temperatures  for  IXarch,  1940.      Continued 


Stations 


Irons  Fork mt 

Jonesboro  

Lead  Hill 

Little  Kock..*— 

Little  Rock ••• 

[Airway] 
LuthervlUe 

Maguolla 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree.... $5 

Mena 

Monticello 

Morrilton 5$ 

Uountaiu  Home... 

Mt.  Ida 

Nashville 

Newport 

Oden ••• 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Pitie  HliitT 

i'ocaliDiitns 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Russellville Xt 

St.  CharlfS i^ 

•hearty  

■Stutisart    

Stuttgart ttisS 

Subiaco 

Texiirkaua   

riioruburg 

Turnpike 

Waldron 

Warren  

White  Uock 

Wilson 

Wynne 


Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

.Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum  j 

Maximum! 

Minimum  1 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximumj 

Minimum 

Maximum, 

Minimum  i 


77  70 

54 1  40 

sol  75 

62  j  40 

73 1  65 


56 
37 
58 
40 
45 
34 
60 
39 
62 
39 
61 
40 
65 
35 
56 
40 
57 
43 
45 
40 
59 
41 
60 
39 
61 
42 
50 
37 
6:3 
40 
65 
36 
61 
42 
59 
40 
66 
35 
56 
30 

5.T 

41 

62 

42 

60 

41 

61 1  f.2 

35 1  36 

651  65 

41 

4S 


71 
25 
63 
28 
60 
21 
64 
39 
66 
35 
64 
35 
74 
38 
62 
25 
63 
31 
61 
27 
73 
36 

39 
61 

29 
65 
29 
72 
26 
73 
36 
62 
27 
72 
31 
74 
33 
68 
32 
58 
27 
69 
39 
54  60 
34 1  27 
69 
33 
75 


361  36 
601  68 


3) 
61 

44 1  29 
60!  57 


35 
61 

22 1 


61 ; 

27 
6)j 
40! 


33   28 
62!  69 


321  31 

.59 1  65 

321  35 

52 1  64 

33 j  341 

56i  70] 

31 :  33 

65!  67|  75l 


58i  61: 

251  39 j 


9   10 


51 
31 
50 
32 
42 
30 
52 
37 
55 
36 
53 
32 
56 
37 
48 
32 
52 
34 
49 
31 
53 
34 
54 
37 
54 
36 
48 
30 
57 
35 
57 
31 
52 
34 
54 
33 
69 
30 
52 
37 
47 
32 
56 
38 
50 
32 
55 
35 
57 
36 
42 
32 
67   57 


391  35 

71 !  55 


40l  38 
80  70 
62:  42 


36 

57;  53 
391  33 


55'  62 

26j  42 

591  63[ 

34:  28i 


311 
65 
26 
67 1 


27 
63| 

31 1 

62i 
28 
66 

31 


75, 
881 
581 


11   12   13   14   15  16 


28   40 
68   70 


26|  36 

64  h8 

28  36 

63  70 


721  71 
36!  52 


681  66 
26,  40 


31!  49 

58,  62 


50| 

59 
50 1 


491  49 

54  i  55 

43|  41 

63  74 


631  54 

45  45 

81  76 

60  60 

581  63 

431  43 


481  47 

78l  77 

541  51 

55'  57 

44 1  47 

59:  67 


43 
66 
45 


48! 

231  20 


65 
25 
63 
16 

70 
30 
70 
26 
70 
27 
71 
31 
68 
19 
66 
28 
65 
21 
70 
30 
69 
30 
72 
25 
72 
20 
72 
19 
70 
29 
67 
23 
71 
23 
72 
26 
72 
25 
61 
27 
71 
30 
63 
21 
70 
29 
73 
30 
70 
22 
74 
24 
68 
27 
70 
24 
70 
28 
68 
27 
71 
27, 
73 
29]  34 
47   73 


17   18   19  20 


321  37 
73'  73 


21  22  23 


38 
47 
34 
53 
35 
55 
39 
57 
39 
53 
37 
65 
38 
52 
34 
55 
40 
45 
36 
67 
42 
66 
46 
51 
41 
51 
28 
65 
37 
69 
46 
51 
38 
67 
39 
72 
47 
65 
14 
46 
31 
61 
42 
51 
32 
65 
44 
71 
40 
57 
40 
60 
42 
59 
40!  39 
641  52 
40   38 


21 


65 

54 

44 

40 

57 

57 

43 

40 

67 

60 

40 

42 

78 

76 

41 

47 

61 

.58 

38 

40 

59 

49 

30 

33 

71 

66 

44 

45 

75 

67 

48 

41 

62 

58 

,34 

39 

56 

49 

38 

34 

67 

53 

37 

35 

25  26  27  28  29  30  31 


49 
22 
37 
21 
35 
9 
43 
27 
45 
26 
40 
21 
55 
28 
39 
16 
42 
25 
40 
21 
51 
25 
50 
26 
44 
26 
41 
16 
49 
23 
51 
29 
40 
24 
51 
24 
53 
28 
47 
24 
34 
19 
47 
28 
39 
18 
49 
24 
53 
28 
42 
18 
46 
25 
44 
24 
43 
24 
44 
26 
44 
26 
47 
26 
57 
29 
46 
17 
40 
17 
50 
26 
51 
27 
43 
19 
42 
20 
401  64 
221  26 


1  62 

74 

36 

53 

74 

72 

44 

,53 

63 

70 

29 

56 

69 

75 

.50 

58 

68 

75 

45 

57 

66 

76 

46 

55 

75 

79 

50 

50 

75 

72 

45 

50 

74 

76 

49 

56 

75 

71 

35 

50 

.59 

77 

49 

57 

72 

77 

.50 

,57 

71 

75 

32 

53 

77 

78 

46 

56 

63 

78 

44 

57 

65 

78 

45 

58 

73 

75 

44 

57 

65 

78 

52 

60 

65 

80 

48 

59 

66 

79 

47 

58 

70 

69 

45 

53 

74 

78 

47 

,59 

71 

70 

37 

54 

79 

80 

48 

55 

66 

79 

48 

57 

71 

78 

52 

57 

69 

78 

46 

54 

75 

77 

38 

54 

71 

75 

42 

55 

73 

76 

41 

51 

72 

75 

34 

53 

66 

80 

49 

58 

62 

68 

47 

,57 

at; 

75 

42 

55 

64 

67 

46 

51 

65 

80 

46 

59 

73 

77 

48 

57 

58 

71 

47 

51 

68 

73 

48 
74 

56 

74 

451  54I 


78 
37, 

'8, 
50 
68 
38 
77 
55 
79 
54 
74 
47 
77 
55 
79 
45 
75 
53 
75 
50 
80 
46 
77 
53 
80 
43 
79 
44 
83 
41 
78 
49 
77 
50 
80 
46 
79 
68 
80 
40 
75 
52 
78 
54 
79 
47 
74 
51 
78 
51 
78 
39 
82 
43 
75 
52 
78 
,50 


63 
73 
41 

77 

52 

65 

59 

72 

57 

70 

57 

64 

59 

78 

531  53 

78!  72 
57 
80 
36 
73 
50 
80 
43 
77 
52 
74 
52 
71 
52 
77 
50 


V 


62.8 
36.2 
61.8 
37.9 
68.0 
30.9 
62.8 
41.9 
64.0 
40.1 
62.6 
38.5 
71.5 
43.5 
61.1 
35.4 
65.6 
41.3 
59.5 
36.9 
66.7 
41.0 
69.0 
43  7 
62.8 
37.1 
61.4 
34-9 
67.7 
37.5 
68.5 
42  0 
63.3 
39.1 
65.5 
40.1 
71.5 
43.5 
65.1 
39.1 
59.2 
37.8 
67  9 
43,5 
61.4 
36.1 
70.8 
41.7 
71.0 
44.3 
62,5 
35.9 
67.2 
38.5 
64.5 
40.7 
64.3 
38.8 
65.9 
41.4 
63  2 
39.8 
64.8 
40.8 
70.7 
44.6 
64.5 
35.8 
58] 
36  0 
67  3 
38.5 
70.2 
43.7 
58.6 
37.6 
60.5 
38.1 
65-9 
40.0 


Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F°l,  and  Wind  Movement  [miles]  for  March,    1940 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


Station 


Data 


Day  of  month 


16      17 


20      21 


22      23 


25     26      27      28     29 


Hope I 

Exp.  Farm 


Irons  Fork,..  $ 
Exp.  Forest 


RussellviHe. . . . 
Oiark  Nursery. 


Stuttgart,   ..M 
Rice  Exp. Farm 


Evap. 
Mean  tem 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


.192 
60 
40 

.126 

58 
9 

.084 
57 
20 


096!. 138 

581     63 
36!     58 


129 

.oo;i 

44 

42 

32 

8 

220 

.098 

54 

52 

130 

60 

266 

.088 

50 

.52 

294 

68 

.100 

.120 

.207 

54 

54 

42 

36 

26 

113 

068 

.163 

44 

48 

38 

7 

4 

30 

118 

.130 

.128 

46 

5') 

44 

37 

2S 

98 

065 

.076 

.151 

42 

49 

46 

39 

30 

105 

111 

.112 

.  130 

48 

48 

50 

103 

43 

45 

069. 110!.  179'. 098. 142  .232.218 

661     62|     43j     45,     50     52     58 
4Ui     51      70     67,     641     99;     58 


.092'.  216 
62!  52 
91      82 


.1.30 
57 
23 


.0:37'. 080. 114. 005. 00'2'. 0251.071!. 1231. 146!.  179  .0871.073  .099 

48:     60     59)     35!     36|     44]     66l     58     67|     47|     50] 
2I1       61     15,     191     1»      19      18!     33!     61      I7|       3 


153 1. 169 !.  179! 
60j     561     59| 

29'     55j     56 


87 


41 

44 

31 

'J 

104 

.138 

46 

46 

74 

33 

030 

« 

44 

45 

163 

34 

134. 1351.128  .145 
56|     541     52I     32 

20|       7      U      27 


.0741. 036!. 022!. 1481  146'.  122 
521  56!  50i  44!  38!  49 
11      37,     27j   130;     92|     32 

.214!.084.018|....| 
53l     54,     611     43!     36      48 
79!     55      59    103,   118    104 


2641  142|.  1241  1241 . 164  .  162; .  180J .  192 


551     G3I     50i     52l 


58 


00'     26 


,416  .184 
541     56,       . 
lOOi     74    143 


56i     56|     51 
26!     44      59 


1221.070  .108!.  155 

63!     50     52j     56' 

81      11      56 


....  .1681.140 

40     47! 
103      76i     36 


.027.1021.106 

36;     46j     49 
12      29I     35 

I         I         I 
.080. 136!. 124. 054 

48;     58 

48 1     37 


36; 

56 


35      46 
66     96 


.113 
64 
93 


21  f 

.07;^ 

.187 

6-! 

64 

69 

7( 

44 

14 

11? 

,086 

.167 

62 

58 

59 

36 

7 

20 

170 

.202 

.214 

64 

62 

66 

40 

24 

32 

095 

.019  .I42I 

621  63!  66| 

106 

64 

39| 

4.583 
53.7 
1971 

2.906 
49.5 
662 

4.192 
52.8 
1596 

3.  342 
51.5 
2615 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


March,  1940 


i 


Daily  Precipitation  for  March, 

1940 

Hydrologric  Stations 

stations            \if^' 

Day  of  Month 

1 

2 

3|    4|    5|    e]    ?[    SJ    9 

10      11  1  12  1  13  1  14  1  "15  1  16  1  17  1  18  1  19  1  20  1  21  1  22     23  1  24  1  25     26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  [xotal 

Alicia  

Antoine(near)  — 
Beaty  Lake(near)  . 

White 

.02 

.41 

.39 

.35 

.13 

.04 

.04 

'!i6 
.21 

.18 

.76 

';65 

.01 

.76 

.05 

3.14 

St.  Francis. 
White 

.13 
.04 

".ib 

.... 



.04 

.54 
.01 

'.'42 
.05 
.07 
.33 
.95 

.37 

.53 
.43 
.40 
.60 

.52 

'[23 

■.'29 
.20 
.03 

1.00 

.85 
.24 

3.15 

.94 

.40 

.41 

.07 
.37 
.09 
.12 
.18 
.15 

Beedeville  

Blue  Mountain  — 
Briggsville 

•■•• 

1.48 

. . . . 

.07 

.26 

".2J0 
.05 

.08 

'."29 
1.50 

■;26 

.18 

1.69 

.70 
.70 

2.37 

Carlisle 

Arkansas.. 

.01 





.... 

.23 
.32 

.38 

1.80 
1.12 

2.45 

Carpenter  Dam 

Centerville(near)  . 

Ouachita.. 

.... 

.03 

.... 

— 



• 

'.'38 
.16 
.27 

.51 
.52 

'."ei 

Clarksville 

Clay 

Compton 



.08 
.14 

.83 
'74 

.46 
.05 

.16 

'.'19 

2.05 

White 

(if) 

.07 

08 

.29 

"03 

'!4i 

'.'65 

.05 
.45 

0.98 

Dermott 

Elevenpoint   

Enders(near) 

Evening  Shade 

Foreman 

Forrest  City 

Greenbrier 

Green  Forest 

Greenwood 

Mississippi. 

'.'54 

'!54 
99 

■;67 

.... 

■;i2 

'!4i 
.20 
.83 

'!26 
.30 

".ih. 

.02 

.10 

'.'96 
.22 
.97 

".sb 

.16 

2.20 

■[so 

■••• 

"z.\k 

.07 

.11 

.63 
.03 

'.■67 

.12 

.12 

■;62 

1.86 

WViit-o 

.13 

.26 

,23 

.11 

.31 

.20 

3.09 

Red 

.09 
.02 
.25 

';69 

.05 

".a 

* 

'!68 

.65 
.30 
.06 

St.  Francis. 

.04 
.05 

.02 

.47 
.75 

'.'02 

';63 

.20 

i.94 

1.70 

White 

Arkansas. . 

White 

St.  Francis. 

".OS 

':25 
.45 

'!37 
.12 
.72 

.... 

"i'.ii 

.34 
.01 

■.■39 
.08 

'.'36 
.50 
.07 



.   .. 

.07 

■;27 

.... 

• 

.35 

.58 

.01 
.28 
.45 
.06 
.42 
.41 

i!32 

■:26 

.42 

".•ii 

.58 
.84 

1.43 

Harrishurg   

Huntsville 

Jacksonville 

.62 

.80 
.41 
.90 
.41 
.17 

.44 

3.34 

Arkansas. . 



« 

".20 
.28 

.10 
.05 

'!29 

.80 
.33 
.10 
.55 

"!27 
.09 

.20 

.04 

.13 

.02 

i.74 
2.60 

.21 
.81 

2.00 

Mississippi. 

.02 

.14 

.19 

.56 

2.80 

Marvell 

Newhope(near)  . . . 

.24 
.31 

.04 

.23 

'!77 

'!66 

'ieo 

.44 

.51 

'!ii 

'!i3 

.06 
.04 

.09 

.51 

i.si 

Odel!  (near) 

Arkansas.. 



.02 

« 

.04 

« 

0.78 

.15 

Pottsville 

Arkansas.. 

.50 



.40 
'!64 

.50 
.37 
.45 
.46 
.80 
.03 

'!i6 

".hk 

1.40 

2  09 

Quitman  

St.  Paul 

Shirley 

Solgahachle 

Sparkman  

White 

Wiiite 

.6v 

'!i6 

.09 
.30 

.84 
.08 
.05 
.65 

.04 
'!24 

.... 

.... 

1.21 

White 

.05 

.22 

1.99 

".in 

.26 

.30 

2.05 

Ouachita  . . 

White 

.... 

.01 
.10 

■:i2 

.73 
.50 

.12 

.91 

Vick   

Wheeling 

Winfrey 

Ouachita . . 

".ie. 

■.'46 

.14 

'!i4 

■;i5 

'!63 

■:54 

.41 

:::: 

•••• 

'!46 
.36 

'  '2;2-i 

Arkansas.. 

:::;i::::i:::: 

.06 

.62 

0.99 

Daily  River    Stages  for  March,   1940 


Stations 


Rivers 


Flood 

Stage 


Fort  Smith.... 

Van  Buren 

Mulberry 

Danville 

Ozark 

Dardenelle  . . . 
Morrilton  .... 
Little  Rock 
Pine  Bluff.... 

Gilbert 

Doniphan,  Mo 
Black  Rock... 
Heber  Springs 
OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Rock  . 
Batesville  . . . 

Newport 

Georgetown  . 

Des  Arc 

Clarendon. . . 
St.  Charles  ., 
flleuwood  . . . 
Arkadelphia 
Boughton  . . . 

Camden 

Benton  ., 

Whitecliffs  .... 

Judex  

Pulton 

Big  LakelOutlet 

S.  Francis 

St.  Francis  L.L 
Marked  Tree  . . 

Parkin 

Madison 

Helena 

Arkansas  City. 


.Arkansas  . 

do 

.Mulberry.. 
Petit  Jean . . 
,  ..Arkansas.. 

do 

do 

do 

do 

.Buffalo  ... 
, . .  Current . . . 
...Black.... 
..Little  Red. 
. . . .  White  . . . 

do 

do 

do  .... 

do 

do 

do 

do 

do 

Caddo . . . 

..Ouachita.. 
..Little  Mo.. 
..Ouachita;.. 

Saline'. . . 

.Little  River- 

Red  .... 

do 

.St.  Francis. 

do 

do 

do 

do 

do...... 

.  MississipplJ. 
...J.  .do 


22 
22 

26 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
10 
14 
30 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
24 
26 
25 

\i 

20 
26 
20 
25 
25. 
25 
10 
18 

i7 
28 
32 
42 
42 


3.6' 
1.7 
4.4 

0.4 
2.6 
-1.6 
0.5 
4.0 
4.0 
2.2 
2.8 
4.8 
1.0 
4.2 
1 

7.5 
3.5 
5.8 
8.8 
15.2 
15.5 
5.2 
4.9 
5.2 
6.6 
5.4 
3.6 
6.7 
5.4 
9.0 
7.4 


3.6 
1.6 

4.2 
0.9 
2.4 
-1.8 
0.4| 
3.9 
4.0 
2.2 
2.7 
4.7 
0.8 
4.2 
1.7 
7.5 
3.4 
5.7, 
8.6| 
15.1 
15.4 
5.2 
4.8 
5.0 
6.2 
5.3 
3.6 
6.7 
5.3 
8.7 
7.2 


5.4    5.4 
6.9    6.9 

8.7  8.6 
26.5125.7 
19.6^19.4 


3.5 
1.6 
4.0 
0.3 
2.3I 
-1.9 
0.31 
3.8| 
3.81 
2.2 
2.6 
4.5 
0.6 
4.2 
1.61 
7.5 
3.3 
5.6| 
8.5! 
15.0; 
15.2' 
5.2! 
4.7 
4.9 
5.8 
5.1 
3.0 
6.6 
5.0 
8.4 
7.2 

'b.h 

7.0 

8.3 

24.6 

18.8 


4  3. 
6|  1. 
9!  3. 
3-0. 
2  2. 
0-2. 
2  0, 
7I  3, 
3 


10  I  11 


8114 
0  14 


4.9 
8.1 
7.8 

5]4 
7.0 
8.1 
23.3 
18.2 


3.31  3 

1.5  1 
3.5  3 
-0.31-0 
2. 01  1 
•2.3I-2 


1.2! 
6.7 

2.8 

5.2 

8.1 
14.4 
14.5!14 

5.1    5 

4.8' 

4.5 

4.0 

4.9 

2.3 

6.6 

4.6 

7.6 

7.7 


3.2 

I.5I 

3.4j 

-0.3 

1.8 

-2.7 

-0.3 

3.3 

3.5 

2.2 

2.5 

4.U 

1-0.6 

8j  3.5 

ti 


3.21 

1.4! 
3.4! 

-0.4! 
1.8 


12 


5.3 

7,1 

8.0 

22.0 


5.3 

7.2 
8.0 
21.1 


17.5116.7 


1.11 

6.s; 

2.9! 
4.6 
7.3 
13. 81 
13.9 
5.2 
6.0 
4.2 
5.1 
4.8 
2.0 
6.2 
4.2 
7.3 
7.1 


-2.6  -2.61 

-0.3J-0.4l- 
3.2!  3.1 
3.5  3.4 
2.2!  2.9 
2.5  2.5 
4.1»  4.4 

1.4  0.3 
3.51  3.7i 
1.0  0.9 
6.5!  6.3i 
2.6;  2.3! 

4.5  4.3 
7.21  7.0' 

13.4:13.2! 
13.6:13.3' 
5.2i  5.2 


3.1 

1.4 

3.3 
-0.4 

1.7|  1, 
-2.7|-2, 
-0.4J-0 

3.0    3, 

3.4!  3 

3.4    3 

2.5,  2 

4.4 

1.4! 

3.71 

1.3| 

6.3 

2.1 

4.2 

6.8 

12.9112 
13.3ll3 

5.2!  5 

4.3 

4.0 

5.4 

4.6 

2.0 

6.2 

3.8 

6.7 

6.4 


13 


3  3.4 

4  1.4 
2    3.2 

4!-0.4 
0    1.6 


3. 
1 
3 

-0 
1 

7i-2.7|-2 
4/-0.5-0 


0!   3.0! 
4    3.4 

7'   4.2 


3.6 

1.5 

3.2 

-0.4 

1.9 

-2.0 

4-0.3 

U'   3.0 

4    3,6 

■I    5.2 


16 


18      19     20 


3.4 
1.5! 
3.11 


81  3.6  5. 
4  4.5  4. 
2  i.l  4. 
7l  4.9  4. 
5'  3.0I  3. 
Oi  7.4i  8. 
21  2.9    3. 

01  4.1!  4, 
1\  6.7I  6, 
7'l2.6,12, 
1'13.1|13, 
2!  5.2i  5, 
9    5.81  5, 

2  8.0!  9 
6.4  10 
4.8l  4 
2.0I  2 
6.0I  6 
4.1 
6.8 


7.U 
4.7 
1.4 
5..S, 
3.8: 
9.3 
5.5 
5.1 
7.3 


0.4-0.1 
2.0I  2,2 
-2.6-2.4 
-U.2  -0.2 
3.0  3.0 
3.0!  3.5 
4.2;  3.S 
7.3    7.0 


4.7: 

1.2 
5.5, 
3.7: 
9.5! 

6.5 
6.4 
8.3' 


5.2 


9 

4 

9| 

5il2.5!12.8ll3.5 

l|l3.2ll3.3!l3.7 
5.2i  5.2 
4.7I  4.3 
6.6l  5.5 
I2.5I1I.5 


0 
0 
5 

0 
12.7il4.4 


5.2] 
5.6! 
Oj  8.5 
OII.9I 
4.8 
3.1 
6.0 
4.5 
7.5 
15.3 


5.4 


16.0  16.6 


5.3 

7.2 

80    80    80    82    87    9  31 
20!8  21!  122'.3  24'.4i20'.6!28!0;29. 0129. 4129. 6, 29. 9:30. 3!30. 7^30. 81.30.6:30. 028. 8:27. 5'26. 0:24. 6 


1  3 
5|  1 
1  3 
0-0. 
0  1. 
3i-2. 
21-0. 
l|  3. 
6|  3. 

3. 

5. 


3 

1 
1    3. 

2-0. 


0  3.0 
4  1.4 
1!  3.1 
3,-0.4 
1.6! 


24     26     26     27 


.1.. 


0 

4  4. 

41  0. 

2:  4. 

0  2. 

2!  7. 
5 


41  3 

71  5 
3!  4 
3-0 


3 

81  8 

0  11 

1  15 

yii5 

2I  5 


2    4, 
5    2, 

4I  8, 

s:  5, 

6l  8 

2:11 

6115 
5115 

V 

71 

3 
6 
5 
2 
6 


•2.8! 

■0.4| 

3.1! 

3.4 

3.3 

5.5 

4.1 
61-0.61-0 
2    3.8|  3 

Ol  1.5!  1 

1  7.8!  7 
2;  5.2!  5 
21  7.8|  7 
0!l0.7|10 
7115.7:15 
8I15.9  15 
21  5.2  5 
1!  5.0 

6'  4. 51 
9i  5.7 
5    4.6 

2  3.0! 
Ol  6.0 
4!  4.1 

,7i  8.6 


3.0    3 

].4l  1 

3.31  3 

-0.51-0 


-0.51-0.6 


8  17.4 


5.4    5.4    5.41  5.4    5.41  5.4:  5.4    5.3    5.3 

7.1!  7.5    7.2!  7.0    6.9;  6.8l  6.8|  6.8    6.7 

9.8'10.2:10.6  10.7,10.8  11.0:11.0  11.0  10.7-10.1 


2.8 
3.6 
3.2 
5.7 
3.9 


2. 91 

3.5 

3.2 

5.7 

3.9 

■0.6J-0.6 

3.8|  3.0 

1.11  11 

6.7    6.5 

4.6    4.4 

7.2  6.9 
2il0.0  9.8 
5I15.2  15.0 
8ll5.5:15.3 
2l  5.2    5.2 

4.3 

4.3 

5.5 

4.6 

2.0 

6.0 

3.8 

8.3 


916.0 


5.2  5.3  5.3 
6.5  6.4  6.4 
9.3;  8.6    8.0 


5.0 
4.2 
5.1 
4.7 
2.0 
5.9 
3.7 
8.2 
14.6 


0  2. 
4  1. 
3  3. 
5i-0. 
1. 


28 


8  2.8 
41  1.4 
31  3.6 
61-0.6 
6  1.5 
9I-2.9 
6J-0.5 


4 

6 

4    9 


8.0 
12.8 

'5I3 
6.5 

7.6 
23.3 


15. 9il5.4ll5.5il6. 2!  17.41 19. 0!20.1l20. 8121. 2i21. 5:21. 8!22. 0:22. 3'22. 3122. 4121.9121. 3:20. 5ll9.7il8. 7 


2.7 

3 

3.2 

5.5 

4.6 
-0.6 

4.0 

1.1 

0.0 

4.0 

6.2 

8.9 

14.2J14 
14.3]14 

5.3I  5 
-,  5.1i  5 
ll  4.41  4 


29 


30 


5.3 
6.6 
7.6 
22.1 
17.8 


4.9 
5.2 
2.0 
5.8 
3.6 
7.5 
10.6 

'5!4 

6.8 

7.6 

20.9 

17.0 


5.5 
7.0 
7.8 
19.7 
16.1 


31 


2.6 
2.1 
3.7 
-0.8 
2.0 
-2.9 
-0.6 
2.8 
3.9 
3.3 
6.5 
5.9 
1.0 
4.3 
2.0 
7.9 
5.4 
6.21 
8.7I 


14.0 
13.9 
5.2 
5.3 
4.8 
6.5 
5.3 
2.0 
5.8 
3.7 
7.4 
10.5 

"b.b 
7.5 
8.2 
18.9 
15.3 


2.5 
2.0 
3.7 
-0.8 
1.9 
.2.6 
-0.6 
2.8 
4.4 
3.2 
6.1 
0.6 
2.2 
4.6 
2.5 
8.4 
6.1 
7.0 
8.7 
13.9 
13.8 
5.2 
4.9 
4.8 
7.1 
5.3 
3.0 
6.0 
4.4 
7.3 
10.4 

"h'.h 
8.1 

8.8 
18.4 
14.5 


Symbols  for  Climatological  Data  Table:— The  departure."!  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  haviog  1( 
or  more  years  of  record.  Departures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  norma!  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  periofl 
for  stations  with  10  to  14  years  the  means  for  the  period  of  record  are  used  'sUlso  on  other  dates.  "Not  used  m  means  and  summaneb  J, Evaporation  station.  Trosi 
office  addresses  '"^o  nntps  for  dailv  nrecipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters  •.».«,  number  of  days  missing. 


corde 

ment  'J  .  Trace  or  precipitation  less  than  0.  01  inch.  ^Evaporation  Station.  -(Post  Othce  addresses  as  follows  :-Alum  Fork  Reservoir,  Reform ;  liig  Lake  Outlet,  Manilla. 
Boughton,  Route  4  Prescott;  Devils  Knob,  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain.  Calico  Rock  Index,  Route  5,  1  exarkana;  irons  |iori 
Experiment  Forest  Mena;  Lutherville.  Route  1,  Lamar:  Rogers,  Route  3,  Rogers;  Ro^elnid,  Route  2.  .Mt  Vernju ;  Springbank,  Doddri.lge:  lurnpike.  Dover:  White  Kocl£,i.ass 
Hankins,  Monticello,  Montongo,  Plantersville,  Rock  Springs,  Ross  and  Underwood,  Soil  Conservation  Service,  Montioello:    Mulberry,  R  1,  Mulberry.  . ,    .   .  .      MTh„ 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures:~Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.     •••Midniijht  to  mulnignt.     winer 
raouieters  read  in  the  morning,    maximum  temperattire  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.    tJEvaporation  station 

Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark.    4-27-40-n50 
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CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


WALTER    C.   HICKMON 


oL.  XLV  LiTTLF  Rock,  Ark.,  April,  1940 


No.  4 


Price :  25  cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
Wa.sh;ngrton  D.  C. 


GENEEAL    SUMMAEY 

The  mean  temperature  for  April  was  59.9°,  which  is  1.5° 
elow  the  50-year  average.  This  was  the  fourth  consecutive 
lonth  with  temperatures  below  normal.  The  monthly  means 
inged  from  55.0°  at  Lead  Plill  to  64.7°  at  Texarkana  and  El 
•orado.  The  highest  temperature  during  the  month  was  95° 
t  Mountain  Home  on  the  1st,  while  the  lowest  was  18°  at 
•evils  Knob  and  White  Rock  on  the  12th.  The  minimum 
•mperatures  on  the  12th  and  13th  were  the  lowest  for  April 
nee  1926.  The  greatest  daily  range  was  57°  at  Gilbert  on  the 
4th. 

The  average  precipitation  for  112  stations  was  6.93  inches, 
hich  was  2.04  inches  above  the  50-year  average.  This  was 
le  first  month  with  rainfall  above  normal  since  June,  1939. 
he  greatest  monthly  total  was  10.74  inches  at  Portland,  while 
le  least  was  4.28  inches  at  Black  Rock.  All  stations  with  35- 
ear  normals,  except  Clarendon  and  Wilson,  showed  positive 
epartures.  Precipitation  periods  were  frequent  during  the 
lonth  with  an  average  of  10  days  with  0.01  or  more  rainfall, 
he  greatest  amount  for  any  24-hour  period  was  4.65  inches  at 
ortland  on  the  7th. 

The  cool,  wet  weather  delayed  farm  activity  throughout  the 
tate.  The  freezing  weather  the  middle  of  the  month  was  un- 
sual  for  so  late  in  the  season.  Moderate  frost  damage  was 
istained  by  peaches  and  apples.  Cotton  that  was  up,  toma- 
)es  and  all  tender  vegetation  were  killed  and  replanting  was 
ecessary.  At  the  end  of  the  month  potatoes  made  rapid  re- 
)very  from  the  freezing  weather,  strawberries  were  blooming 
ut  ripening  slowly,  and  oats,  meadows  and  pastures  made 
Dod  progress.  Wells  and  reservoirs  were  replenished  by  the 
requent  rains. 

The  White  and  Black  rivers  were  high  during  the  month, 
'n  the  White  all  stations  below  Cotter,  except  Newport,  report- 
i  one  or  more  days  with  flood  stages.  Estimates  on  flood  los- 
is  were  as  follows:  On  the  Black  River  $1,000.  Upper  White 
10,000.     Lower  White  River  $500. 

Heavy  Hail:  Fayetteville,  30th,  2:45  p.  m.  moved  SE, 
idth  of  path  2  miles,  loss  $50. 

Straight-line  Wind:  Rej^burn,  30th,  5:55  p.  m.,  moved  E, 
idth  of  path  100  yds.,  property  damaged,  loss  $450. 
Tornado:  Near  Saline-Grant  County  line,  Tull  to  Ico,  30th, 
p.  m.,  moved  E  15  miles,  440  yds.  wide,  4  houses  destroyed 
id  other  property  damage.  Killed  6,  injured  9,  crop  loss 
'00,  property  loss  $8000.  o.d.n. 
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COMPARATIVE    DATA     FOR    APRIL 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


April,  1940 
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+  0.51 
+  3.88 
+0.39 

+3]  73 

+i!96 

+3.21 

0.0 

+0.74 

VV.  K.  MeVay 

Gravette 

Benton 

Drew 

Boone 

Max  W .  Schmidt 
Soil  Conservation  Ser. 

Hankius t 

'57!9' 
'66!2' 

+  0.4 
-'■Is 

92 
"85" 

1 
"'i^' 

25 

"27  " 

12 

"is" 

48 
"37" 

8 
10 

9 
11 
10 
10 

9 
15 

9 
11 

6 
10 
10 

9 
11 

6 

6" 
12-' 
11'' 
13 
12 

8 

5 

8 

6 

9 
14 

9 
14 

0 
13 

8 
8 
7 
9 
5 
3 

13" 
8" 
9'' 
7 
9 
9 

17 
12 
15 
10 

6 
11 

7 
15 

1^ 

16 

12 

13 

12 

14 

21 

10" 
9" 
8'' 

10 
9 

13 

sw. 

se. 
sw. 
s. 

sw- 
sw. 
sw. 
w. 

n'.v. 
se. 

s. 
sw. 

s. 

sw. 
e. 

IjOuIs  R.  Keck 

HeborSpgs.  (near) 

Cleburne 

Phillips 

Le,*ter  B.  Logan 
James  .\.  Burnett 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Folk 

Garland   

Craighead 

Boone 

Austin  E.  (Jartwright 

Highland 

61.2 
61.1 
63.0 

-"2'9 
+  U.2 

87 
88 
88 

3 
3 

28 
30 
26 

13 
13 
13 

37 
47 
38 

J.O.  Cooley 

Hope H 

Hot  Springs 

Index t 

Irons  Fork ttt 

Experiment  Farm 
National  J'ark  Service 
W.  E.  McDowell 

57.0 

86 

\^ 

19 

13 

48 

U.S.  Forest  Service 
l\  S.Forest  Service 

59.6 
55.0 
60.4 
59.8 
58.8 

-  2.4 

-  4.4 

-  1.7 

-'i'.b 

96 
94 
90 
90 
90 

1 
1 
1 

1 
1 

29 
23 
31 
30 
25 

12 
13 
13 
13 
12 

4i 
46 
36 
39 
39 

Benedictine  Sisters 

Lead  Hill 

.1.  R.  Crosswhite 

LITTLE  ROCK 

Pulaski 

U.S.  Weather  Bureau 

W.  B.  Airport  Station 

Lutherville f 

Madison 

Magnolia 

Johnson   

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

H.  (J.  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 

64.4" 
57.8 
60.9'= 
57.8 
60.4 
61.4 

-  0.2 

-  1.4 

-  1.4 

-  3.4 

-  1.1 

88- 

93 

88'' 

88 

89 

87 

4 
1 
3 
3 

16 

29^ 

25 

31" 

29 

27 

28 

13 
13 
13 

12 

I2S 

13 

51 

38' 
49 
42 
41 

6.74 
8.07 
4.55 
5.72 

State  Agri.  School 

Mammoth  Spring  . 
Mariauna 

Mrs.  .iohnnie  Morton 

Lee 

C.  N.  Houck 

Charles  Walton 

Polk 

6.801  t-1.09 
7.68 

E.W.St.  John 

Monticello.  Airway 

Monticello j 

Montongo T 

Morrilton 

Airway  Ob.server 

6.12 
7.12 
5.L7 
8.09 
8.60 
8.58 
7.75 
7.93 
6.73 
9.05 
7.31 
7.92 
6.94 
4.52 
6.84 
5.00 
5.90 
6.28 
7.26 
5.40 
6.41 
10.74 
8.02 
6.10 
5.32 
6.87 
5.68 
6.54 
6.31 
6.87 
6.18 
8.57 
7.40 
6.13 
6.10 

+6!  95 
+s!8i 

+  i!86 

'-t2.'i.i 

'+2!  76 

+0.28 

+  6!77 
+  1.80 

+  i!56 
+  6.01 
+3.10 

+6.88 

+•154 

+•!« 
+  1.85 
+  3.32 
+  1.^24 
fl.36 

Soil  Conservation  Ser. 

Drew 

Conwav 

Soil  ('onservation  Ser. 

59.3 

-  2.9 

93 

1 

30 

12 

46 

11 
15 
11 
16 
10 
15 
9 
16 
16 
10 
11 
13 
11 
13 
13 
8 
8 

13 
4 
3 
4 

10 
8 
4 
6 
0 

11 

10 
9 
4 

11 
0 

14 

12 

6 
11 
16 
10 
10 

7 
17 

8 

9 

8 
15 

6 
17 

8 
10 

nw. 

sw. 

w. 

s. 

sw. 

se. 

s. 
s. 

sw. 
s. 

e. 

sw. 

sw. 
w. 

Mrs.  Nova  Berry 

Mountainburg 

Crawford 

C.A.Lovell 

58.0 

--  0.9 

95 

1 

25 

12 

46 

H.N.  H albert 

Mountain  Valley . . 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  C(;c 

Mulberry t 

Nashville 

Garland   

Montgomery 

Montgomery  — 

Franklin 

Howard 

Jackson 

J .  (+  Scott 

60.2 

'62!2' 
60.2 
59.8 
63.9 

'59^8' 
57.8 

'62A 

-  1.0 
-'1.8 
-"i.2 

-"y'.-i 

90 

"89" 
90 
88 
89 

"91" 
85 

"96" 

1 

"3  ■ 

1 

i« 

3 

"  i  ' 

1 

"i" 

23 

"29" 
27 
25 
29 

"is" 

30 
"31" 

13 

"i3" 
13 
13 
13 

"m 

"is" 

48 

"42" 
34 
43 
10 

"43" 
41 

"41" 

G .  A .  Whittington 
U.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
H.B.Carruth 

J.D.  Henderson 

Oden 

Montgomery 

Howard 

U.  S.  Forest  Ser\'ice 

Okay 

Charles  R.  Jackson 

Osceola 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

G.H.Banks 

Ozark  

Orkney  O.  Milton 

Paragould 

J.E.Garrett 

Cross 

Carroll  King 

Pine  Bluff 

.leiTerson 

Montgomery 

Drew 

Randolph 

Ashley 

Miss  Theresa  Scheu 

Pine  Ridge 

Plantersville 1 

Pocahontas 

J .  R.  Huddleston 

Soil  Conservation  Sep. 

58.6 
62.4 
64.1 

-  1.6 

-  2.2 
+  0.6 

89 
88 
90 

1 

i§ 

3 

27 
29 
30 

12 

13 
13 

45 
40 
39 

13 
9 
11 

7 
9 

8 

i6 
12 
u 

s. 
nw. 

s. 

Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edmiston 

Prescott 

Nevada  

Drew 

Benton 

Craig  Williams 

Rock  Springs ' 

Rogerstnear) 

Soil  Conservation  Ser. 

67.8 

-  0.7 

89 

16 

23 

12 

50 

14 
12 

5 
9 

11 
9 

sw, 
n. 

Mrs.Carl  A.Starck 

Rosebud                 "^ 

Faulkner 

Drew 

G.  A.  Maddox 

Soil  Conservation  Ser. 

Russellville  . 

62.4 
60.8 

+  1.4 

92 

87 

1 
1 

28 
29 

13 
13 

39 
47 

16 
11 
15 
i) 
12 
15 
17 

0 
11 
2 
6 
3 
8 
3 

14 
8 
13 
15 
15 
7 
10 

se. 
ne. 

sw. 

s.'"" 
se. 

U.S.  Forest  Service 

St.  Charles 

Arkansas 

U.  S.  Biological  Survey 
A.  BoyceBoyd.Jr. 

Searcv   . .  . 

White 

59.9 

-  1.8 

91 

1 

28 

13 

46 

Walter  A.  Smith 

Springbank ■ 

Story 

Miller 

Henry  Field 

Montgomery 

Arkansas 

Arkansas 

?.  C.  Story 

Stuttgart 

61.2 
59.5 

-  1.2 

89 
84 

3 
1 

29 
30 

13 
13 

41 
42 

Mi-s.  B.  E.  Swim 

Stuttgart t] 

Rice  Experiment  Sta. 

April,  1940 
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Climatolog'ical  Data  for  April,   1940    Continued 

Counties 

S 

o 

S 

8 

be 
0 

Temperatures  (Degrees  Fahrenheit)        |     Precipitation,  inches     | 

Number 

of   da 

ys 

6 

H 
.si 
3° 

>  a 

stations 

IS 

a; 

"3 

2  ° 
SO 

60 

S 

Q 

o 

R 

1) 
bo 

3 
o 

6-1 

■3 
£§ 
Sg 

h 

<D  0 

an 

So 

"3.^ 

S  to 

1! 

0  0 
•5° 

0 

>, 

•a 

3 
0 

>. 

p< 
si 

3 
0 

Observer 

Subiaco 

TfXHrk;inii 

rhoniburg 

Turnpike t 

Uuderwood t 

Logan   

Miller 

Perry 

Pope  

750 
332 
650 
2240 

43 
56 
20 
16 

3 
21 
46 
34 

4 
15 
32 

60  3 
64.5 
58.5 
54.6 

ei.  b" 

62.6 

-  1.5 
+  0.3 

-  1  7 

-"i.h 

91 
91 
89 
85 

'"to*' 
89 



1 
3 
1§ 
] 
...... 

2 

29 
30 
23 
)9 

■■26''' 
28 

12 
13 
13 
12 

"is" 

13 

40 
41 
66 
32 

■  48''' 
37 

7.07 
8.35 
6.50 
7.07 
6.01 
6.21 
5.71 
7.55 
7.76 
4.70 
9.55 

6.93 

+  2.491   1.38 
+3.39    2.83 
+  1.24    2  00 
+  1.81    L64 

1.75' 

+0.45     1.74 

0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

"o.b" 
0.0 
0  0 
0  0 
0.0 
0.0 

T. 

12 
10 
12 
12 
9 
10 
7 
6 
12 
11 
11 

10 

10 
13 
9 
12 

7 
8 
9 
2 

13 
9 

12 
16 

sw. 
s. 
s. 
ne. 

New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
U.S.  Forest  Service 
Soil  Conservation  Ser. 

Scott 

675 
206 
290 
2285 
237 
167 

7" 

7 

12 
14 
14 

9 

11 

13'' 
1 
0 
4 
3 
8 

7 

8" 
22 
18 
12 
13 
13 

12 

nw. 
sw. 

sw. 

s. 

s. 

s. 

Wilson  Ferguson 

Bradley 

+  0.54 
+  2.51 

-6]59 
+4.33 

+  2.05 

I.  46 
2. 55 
1.96 
1  13 
2.30 

4.65 

C.  N.  Turner 

Wtiitecliffs 

White  Rock T 

Wilson          

Little  River 

Franklin 

Mississippi 

L.  M.  Snead 

65.3 
59.6 
60, 2 

59.9 

-  i'.i 

-  1-2 

-  L5 

85 
89 
89 

95 

1 
3 
3 

1 

18 
30 
28 

18 

12 
12 
13 

12 

43 
31 
4! 

57 

U.  S.  Forest  Service 
D.  0.  Anderson 
B.  M.  Eddins 

State  Means 

Stations 


Drainage 
basin 


Alum  Fork  Reser.tjOuacliita. 

.\mity Ouachita.. 

Arkaiielphia ^lOuachita. . 

Arkansas  Cily  .  . . -jMississippi 
Batesville  AirwavtiWhite   . . . 

Batesville  Ri\er  .-[White    

Bee   Branch- [Arkansas. . 

Benton ^ISaliue 

Bentouville Ui Arkansas 

Eethesda _   1  White. 

Big  Lake  Outlet 
Black  Rock 


+2 


.[near]. 


Blytheville 

Boouoville  . 

aoughtou  . . 

Brinkley    . 

Calico  Rock 

Camden  .... 

Clarendon.. 

Clinton 

Conway  

Corning 

Cotter  . . 

Crossott 

Danville 

Dardanelle . . 

De  Queen 

Des  Arc 

Devils   Ivnob 

Duma.s 

El  Dorado  . . 

Bngland 

KureUaopriui 
Favetteville 
F.ayettevilie  E.xp.S 

I'ordyce ; 

Fort  .Smith '•*, 

Fort  Smith  \V.  .  .t- 

Fulton - 

Georgetown ^ 

Oiibert 7 

tllenwood - 

Grannis-  _ 

Ciravette. 


St.  Francis 
White  .... 
St  Francis 
Arkansas. . 
Ouachita. . 
White  .... 
White  .... 
Ouachita. . 

White   

White  .... 
.\rkansas. . 

White   

White 
Ouachita 
Arkansas. 
Arkansas. 

Red 

White 

Arkansas.. 

Mississippi 

Ouachita.. 

Arkansas. . 

Wliite 

White 

White 

Ouachita.. 

Arkansas.. 

.\r-kansas  . 

Red 

White 

White    . 

Ouachit 

Red 

Arkansas 


fireen  Mountain. ti  Whitf 


Hankins. 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Kigden 

Highland 

Hope 

Hot  Springs  .. 
Index 
Irons  Fork 

Jessieville 

Jonesboro  

Lead  Hill 

Little  Bock 
LittleRock  Air 
Lutherville  — 

.vladison  

Magnolia 


..tt  Ouachita 
....White... 
.  ..2j\vhite.  .. 
.  .2| Mississippi 

....White 

Ouachita. . 

.tt2  Red 

iOuachita. . 

.■f^lRed. 


..m^ 


.If 


Ouachita. . 
Ouachita. . 
White  .... 
White  .  .  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 
..t  -Vrkansas.. 
.  .2'St.  Francis 

..  |Red 

Mammoth  Spg.  ..2] White.  ... 

Marianna ISt.  Francis 

•Marked  Tree 2ist.  Francis 

.Mena -'l  Ouachita 

Mouticello  Air. .  .t  Ouachita. 
Monticello(  near,  tt  I  Ouachita. . 


Montongo 

Morrilton     

Mountainburg  .. 
Mountain  Home. 
Mountain  Valley 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC 

MulVj.'rry. 

Na-shville 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 


t2 


Ouachita.. 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

White 

.  Ouachita. . 
Ouachita. . 
Ouachita.. 
Arkansas.. 

Red 

White 

Ouachita. . 

Red 

Mississippi 


.Mk    I 


Mfm 
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Daily  Precipitation  for  April,   1940    Continued 


Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1      2 

3 

4 

5 

6 

7 

8        9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

Ozark 2 

31 

.84 

.55 

1.60 

1.87 

2.31 

13 

;  .81 

14 

.74 

.71 

.15 

.01 

.71 

1.25 

1.20 

1!> 

.62 

1.24 

1.45 

.68 

1.44 

.30 

.20 

I  90 

.31 

T. 

.70 

1 

.16 
.51 

1  35 

.85 
.97 
1.25 
.65 
.81 

.07 
.11 
.45 
.44 
.91 
.10 
.06 
.11 
.39 
.20 
.05 

.40 

1.81 
.36 
.43 

.86 
1.89 
.40 
.76 

.36 
.23 

'.'64 
.03 
.22 

1    VJ 

■•• 

6.84 

St.  Francis 
St.  Frauds 

43 
11 

.24 

.50 

.21 
.21 
.13 

.04 

T 

5.00 

.35 
.70 

5.90 

Pine  Bluff 2 

Piae  Ridge 2 

Plantersville  ..  ..ft 

.41 

...  .| ... . 

.12 

1.05 

T. 

■;29 

T. 

'.'58 

6.28 

f         1 

7.26 

1.12 
.25 

1.60 
.29 
2.08 
1.45 
1.65 

■;32 

1.55 

i;28 
.87 
.65 
1.75 
1.30 
1.22 
1.44 

'.'52 
.19 
T 

1.75 
.34 

1.10 
.25 
T. 
.66 

2.30 

5.40 

White  ..... 

02 

.58 

4.65 

1.32 

.29 

.23 

.81 

.10 

.81 

1.43 

.90 

1.85 

.85 



....     -19 

i.'so 

15 

.71 
.01 
.01 

.93 
1.25 

.77 

.30 

6  41 

Pocahontas 

Portland 2 

■62 

"39 

■'66 
•  58 

.92    .32 

10.74 

1   "iV 

\ 

.09 

.01 
.08 

1.22 
46 
.63 
.92 
.42 

1.56 
.72 
.40 
.54 

1.25 

1.85 
93 

.('3 
.37 
.23 
.64 
.40 

'.'64 

8.02 

Rock  Springs t 

Rogers  (near) — t 

Rosebud t 

Ross ft 

Russellville tt 

St.  Charles 2 

1.15 
.75 
1.20 
1.-23 
1.11 

.... 

i!75 
2  45 

•■■■[■■■■ 

6.10 

White 

T. 

12 
18 

.53 
.35 

.13 
1.24 

'.'22 

'!53 

5.32 

6.87 



.... 

.06 

.10 
.06 
.17 
.29 
.15 
1.00 
.66 

.38 
.11 

'f.' 

5.68 

Arkansas.. 

40 

46 

1.21 
1.40 
1.00 
1.36 

.92 

T 

1.25 
1.33 
1.09 
1.03 
1.00 

.71 

"i2 

.67 
.22 
.03 

.29 

6.54 

.95 

.52 

.89 

.91 

T. 

.57 

.64 

6.31 

St.  Francis 
White...  . 

Red 

Ouachita  . 

Arkansas  . 

26 
15 

r. 

.03 

6.87 

St.  Francis 2 

04 

1 

tv 

'!65 

.02 
.06 
.20 
.35 
.41 
.18 
.07 
.48 
.67 
.62 

6,18 

Searcy 2 

Spring  Bank..  .12 

Story " 

Stuttgart 2 

Stuttgart    tP 

Subiaco  

T. 

8.57 
7.40 

.■10 

i.'68 

1.21 
.25 

1.05 
.32 
.14 
.21 
T. 
.85 
.90 
.23 
.93 

1.92 

T. 

.33 

6.43 

■.■35 

.05 
.48 

1.00 
.77 
.80 

1.22 
.58 

1.46 
.51 

1  46 

.08 

.27 
.07 
.30 
.23 
.05 
.10 

.67 

6.10 

Arkansas.. 

77 

r  ■ 

20 

T    |1.20 

.41 

•r. 

.05 

r 

.66 

.23 

1.38 
1.30 

.71 
1.35 

.41 

7.07 
8.35 
6.50 

Texarkana - 

Thornburg 

Turnpike t 

Underwood +| 

Waldron 

Ref] 

'2.»a 
2.00 

1.64 
1.15 
1.74 
.90 
2.55 

U7 

.... 

'."69 
.77 

.52 
.31 

".01 
.30 

'.'12 
.13 
.45 

1.46 

Arkansas.. 

1 

7.07 

1 

.10 

6.01 

80 

'    '"1    "     i 

.20 

.10 

T- 

.82 

.11 

.87 
.15 
1.55 
.12 
1.13 
1.90 

.21 

6.21 

1" 

T. 

1.15 

1.79 

1.33 

3ft 

'.'■25 

5.71 

VVhitecliffs 2 

White  Rock  ....     f 

Wilson 2 

Wynne 2 

T. 

T. 

.05 
.45 
.42 

■;85 

■:34 

.      7.55 

Arkansas.  . 
Mississippi 
St.  Francis 

T. 

10 
10 
48 

"67 

.74 

':i5 

'.'26 
.40 

.    '1'. 

.       7.75 

■■•■|   ••" 

37 

30 

4  70 

.... 

152 

.33 

....!.... 

::::i  :48 

.85 

_ij_i 

.       y.55 

5 

Daily 

Temperatures 

for  April 

1940 

Stations 

1 

2 

3 

4 

821 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1= 

OS 

<a 

s 

S  Maximum 
/  ATinimnin 

89 

S*) 

88 

75 

,54 

57 

,56 

70 

75 

71 

66 

66 

84 

79 

84 

V6 

7b 

62 

70 

69 

6b 

62 

69 

74 

74 

78 

7b 

79 

80 

72.9 

Alum  Fork 

63 

56 

6ft 

58 

51 

39 

45 

43 

34 

45 

42 

29 

27 

39 

52 

6b 

65 

42 

42 

4b 

39 

49 

52 

4b 

45 

49 

57 

bb 

57 

59 

48.6 

ArkadelphiaS^^.... 

m 

an 

90 

85 

61 

56 

61 

66 

70 

81 

66 

,52 

67 

84 

81 

86 

79 

49 

60 

74 

73 

71 

71 

71 

77 

76 

81 

71 

83 

84 

73.2 

55 

51 

63 

67 

51 

43 

42 

41 

35 

39 

52 

32 

29 

37 

49 

55 

67 

48 

43 

37 

40 

b3 

53 

44 

47 

bO 

bb 

b7 

68 

59 

48.5 

S  Maximum 

PO 

so 

87 

80 

,57 

50 

,58 

54 

69 

70 

60 

47 

65 

85 

79 

82 

72 

47 

48 

69 

68 

72 

67 

6/ 

75 

68 

72 

80 

82 

77 

69.2 

Batesville '** 

65 

6? 

60 

,5? 

49 

42 

45 

45 

36 

48 

51 

29 

28 

41 

60 

64 

66 

42 

41 

40 

38 

49 

53 

49 

43 

46 

54 

48 

60 

69 

48.8 

85 

87 

84 

84 

80 

,55 

,50 

,54 

65 

65 

59 

46 

64 

7b 

78 

80 

79 

70 

62 

67 

69 

69 

6b 

6b 

74 

72 

71 

7  b 

80 

80 

70.3 

Bee  Branch 

60 

60 

60 

60 

,50 

45 

48 

48 

40 

48 

46 

25 

30 

45 

55 

60 

65 

47 

48 

bO 

51 

56 

50 

49 

45 

47 

b6 

bb 

58 

68 

50.5 

Benton  $^      

90 

80 

89 

83 

,59 

,54 

61 

62 

68 

79 

69 

,50 

65 

83 

81 

86 

77 

47 

56 

72 

69 

70 

70 

6b 

75 

76 

79 

79 

82 

83 

72.0 

f  Minimum 

57 

51 

,59 

51 

51 

41 

40 

43 

32 

40 

51 

31 

25 

36 

53 

.57 

6b 

4b 

41 

34 

36 

51 

b2 

39 

40 

4b 

4b 

56 

59 

b9 

46.2 

S  Maximum 
i  Minimum 

87 

74 

76 

68 

54 

48 

48 

48 

67 

68 

56 

42 

64 

S3 

81 

86 

V4 

53 

64 

68 

72 

Vi 

b3 

68 

76 

73 

77 

75 

74 

77 

67.5 

Bentonville  •" 

66 

57 

,59 

50 

39 

39 

3ft 

41 

33 

49 

29 

24 

32 

46 

58 

58 

40 

38 

42 

39 

47 

52 

4b 

41 

50 

b3 

67 

68 

69 

4b 

46.1 

Piytheville 

S'l 

87 

88 

78 

69 

53 

66 

55 

67 

68 

60 

47 

62 

81 

80 

77 

V2 

6b 

48 

b9 

66 

72 

68 

68 

7b 

66 

73 

83 

79 

78 

70.0 

(  Minimum 

57 

53 

64 

,5;3 

45 

44 

■18 

43 

40 

46 

39 

31 

30 

37 

54 

61 

60 

42 

43 

39 

47 

bll 

bl 

48 

4b 

49 

b4 

53 

61 

61 

48.3 

90 

85 

85 

80 

75 

,54 

51 

59 

72 

65 

61 

48 

69 

88 

83 

87 

81 

57 

68 

76 

72 

69 

63 

67 

76 

72 

79 

75 

86 

86 

72.6 

Booneville 

(  Minimum 

61 

6? 

58 

48 

,50 

40 

43 

42 

32 

49 

42 

28 

27 

39 

58 

64 

54 

44 

42 

38 

43 

b3 

49 

42 

1; 

b3 

56 

09 

67 

60 

48.0 

85 

8? 

86 

79 

74 

53 

60 

56 

64 

70 

M 

47 

58 

80 

78 

81 

V5 

70 

44 

6b 

6b 

6b 

68 

bl 

71 

78 

74 

73 

79 

78 

69.4 

Brinkley 

,50 

55 

70 

,54 

48 

42 

46 

45 

35 

44 

42 

30 

26 

38 

56 

63 

65 

41 

41 

41 

37 

bl) 

53 

46 

4b 

37 

bi^ 

54 

54 

62 

48.2 

87 

81 

87 

87 

SO 

63 

61 

67 

71 

81 

74 

5:3 

64 

83 

81 

84 

78 

76 

b9 

73 

76 

7'6 

71 

71 

72 

80 

82 

81 

82 

84 

75.3 

Camden 

54 

53 

70 

65 

56 

44 

47 

45 

35 

44 

51 

33 

29 

45 

53 

67 

64 

42 

42 

48 

38 

b2 

5/ 

44 

bl 

48 

b4 

67 

68 

64 

50,3 

{  Affi^imiiiTi 

94 

85 

91 

85 

73 

54 

,59 

59 

69 

69 

68 

54 

69 

89 

83 

88 

78 

74 

53 

74 

71 

71 

69 

67 

7b 

72 

74 

76 

84 

82 

73.6 

Conway    

6'' 

,58 

61 

52 

51 

41 

42 

44 

34 

48 

44 

31 

29 

39 

57 

66 

67 

45 

43 

39 

38 

b2 

53 

48 

47 

bl 

59 

bo 

61 

63 

49.3 

i  Maximum 

90 

86 

87 

85 

68 

,55 

62 

56 

69 

67 

65 

48 

65 

81 

82 

80 

76 

71 

4b 

67 

67 

69 

65 

66 

73 

67 

72 

84 

80 

78 

70.9 

(  Minimum 

60 

6") 

fi;^ 

,52 

44 

3'' 

46 

46 

39 

49 

40 

29 

31 

37 

59 

63 

63 

43 

42 

39 

36 

50 

51 

46 

43 

bO 

54 

52 

63 

63 

47.9 

\  Maximum 

87 

85 

87 

84 

76 

72 

72 

68 

72 

81 

74 

54 

63 

83 

79 

81 

VV 

68 

bl 

7i 

74 

80 

78 

V4 

71 

79 

79 

80 

82 

83 

76.5 

Crossett 

\  Minimum 

5'' 

55 

70 

65 

51 

,50 

49 

41 

32 

43 

52 

33 

24 

42 

52 

66 

66 

4b 

iH 

37 

36 

bO 

60 

44 

bl 

4V 

64 

63 

,19 

62 

49.5 

93 

86 

86 

S3 

79 

58 

,53 

57 

68 

68 

63 

49 

69 

87 

84 

88 

82 

69 

68 

76 

74 

69 

64 

66 

76 

7b 

78 

75 

83 

83 

73.6 

Pardanelle 

(  Minimum 

61 

6'> 

60 

,53 

.5? 

41 

46 

45 

34 

49 

43 

30 

30 

41 

54 

&ti 

64 

4b 

4;^ 

42 

42 

b3 

52 

49 

4/ 

bl 

56 

69 

68 

64 

49.6 

)  Maximum 

86 

80 

89 

87 

69 

,55 

58 

67 

70 

75 

74 

51 

68 

84 

80 

87 

83 

73 

69 

77 

72 

68 

70 

69 

79 

80 

82 

75 

83 

86 

74.8 

De  Queen 

53 

59 

68 

5ft 

48 

44 

43 

39 

35 

51 

44 

31 

27 

40 

45 

65 

66 

4b 

44 

40 

46 

b6 

52 

44 

51 

57 

61 

62 

68 

62 

49.5 

83 

75 

77 

73 

64 

45 

45 

45 

60 

,59 

55 

41 

60 

81 

75 

80 

72 

66 

60 

6b 

63 

72 

60 

72 

71 

65.0 

Devils  Knob 

61 

58 

,54 

56 

39 

35 

38 

3ft 

36 

44 

31 

18 

28 

49 

55 

58 

55 

34 

36 

39 

46 

bO 

4b 

41 

47 

b2 

53 

56 

54 

52 

45.2 

S  Maximum 

on 

87 

88 

86 

70 

67 

66 

63 

6ft 

79 

69 

50 

66 

83 

79 

85 

72 

70 

48 

68 

72 

73 

77 

70 

72 

79 

82 

78 

86 

83 

74.2 

i  Minimum 

56 

S3 

70 

87 

68 
87 

52 

80 

47 
66 

51 
64 

46 
66 

38 
76 

46 
82 

42 
75 

32 
52 

30 
63 

40 
82 

54 

64 

68 

43 

42 

40 

39 

50 

54 

5(1 

51 

49 

55 

56 

6'' 

63 

60.4 
75.5 

55 
87 

82 

84 

84 

71 

57 

71 

75 

75 

74 

71 

72 

77 

82 

75 

81 

83 

El  Dorado   

57 

61 

7? 

78 

54 

51 

49 

46 

40 

49 

,52 

34 

31 

49 

54 

68 

70 

4o 

44 

42 

47 

54 

60 

48 

b3 

b6 

68 

64 

60 

64 

53.7 

89 

83 

93 

90 

71 

,57 

67 

62 

65 

79 

74 

48 

65 

85 

84 

7b 

73 

66 

66 

66 

6b 

68 

64 

67 

7b 

72 

74 

81 

81 

72.6 

England 

(  Minimum 

57 

,5? 

56 

,50 

,50 

40 

45 

40 

36 

45 

41 

32 

30 

44 

44 

64 

60 

40 

37 

40 

51 

47 

43 

4b 

48 

b2 

64 

67 

68 

47.2 

88 

8'' 

78 

72 

6' 

,52 

46 

48 

70 

70 

58 

44 

64 

84 

84 

88 

80 

62 

6b 

6b 

74 

73 

b7 

66 

7b 

70 

7b 

77 

74 

78 

69.4 

Eureka  Springs  .. 

(  Minimum 

68 

65 

6? 

51 

40 

39 

39 

40 

34 

46 

31 

22 

32 

46 

61 

60 

4b 

37 

42 

38 

46 

bi 

44 

41 

47 

51 

b4 

57 

57 

63 

46.6 

87 

81 

77 

7V 

64 

52 

,50 

48 

68 

66 

57 

44 

65 

83 

82 

86 

76 

b2 

64 

69 

74 

68 

b6 

71 

76 

7b 

77 

73 

76 

79 

68.9 

Fayetteville 

)  MinirmiTn 

65 

64 

61 

,53 

41 

39 

39 

41 

31 

47 

31 

23 

31 

43 

59 

62 

48 

37 

41 

40 

46 

hb 

4b 

41 

49 

b3 

58 

58 

68 

66 

47.1 

I  MoTriiTinm 

87 

8'' 

76 

71 

6? 

,52 

46 

4ft 

70 

65 

56 

41 

63 

80 

79 

8b 

78 

51 

60 

67 

71 

68 

b6 

68 

7b 

78 

75 

73 

73 

78 

67.8 

Fayetteville  Exp.  S  j  ^^{-{—^^j;; 

65 

64 

62 

48 

41 

39 

39 

41 

31 

48 

32 

24 

31 

42 

61 

60 

bO 

38 

42 

38 

4b 

b2 

4b 

42 

46 

b3 

59 

69 

68 

54 

47.0 

Fordyce    

j  Maximum 

■■ 

-•- 

:; 

90 

76 

80 

81 

6? 

,52 

51 

57 

67 

fir 

,59 

46 

67 

83 

83 

87 

7b 

b4 

68 

74 

72 

63 

57 

67 

74 

70 

76 

7b 

76 

84 

69.5 

Fort  Smith"'.  ... 

f  Minimum 

66 

59 

,59 

56 

50 

40 

44 

44 

38 

51 

36 

.30 

34 

46 

60 

63 

48 

44 

47 

46 

b2 

bb 

50 

47 

52 

b7 

b9 

60 

69 

53 

50.2 

<)'> 

76 

85 

79 

55 

51 

53 

52 

56 

72 

57 

58 

68 

88 

86 

86 

77 

bl 

59 

70 

70 

71 

b8 

68 

77 

69 

74 

76 

89 

76 

69.9 

Gilbert^^ , 

66 

85 

61 

78 

57 
86 

40 
85 

43 
73 

41 

,54 

38 

,55 

41 
63 

28 
68 

36 
72 

44 
70 

24 

49 

20 
67 

31 

82 

47 
78 

54 
85 

65 

39 

38 

29 

31 

49 

43 

38 

41 

53 

43 

58 

55 

43  3 

■  /  Minimum 
{  Mf^ximlim 

80 

60 

68 

75 

75 

65 

09 

70 

76 

75 

75 

72 

79 

84 

72.4 

57 
89 

57 
79 

65 

76 

57 
67 

45 
,54 

41 
48 

40 
46 

38 
49 

35 
67 

47 
69 

39 

47 

27 
43 

27 
65 

42 

85 

62 
86 

58 

41 

42 

41 

5'' 

53 

45 

40 

46 

58 

57 

59 

5'' 

64 

47  8 

(  Minimum 
\  Maximum 

81 

76 

50 

65 

70 

74 

72 

54 

69 

76 

75 

78 

77 

77 

87 

65.5 

GravetteW 

60 

6'' 

,57 

,52 

40 

42 

38 

40 

27 

31 

40 

2:1 

25 

33 

55 

57 

60 

37 

38 

40 

40 

50 

4b 

40 

42 

48 

53 

57 

56 

69 

44.9 

\  Maximum 

88 

85 

84 

78 

70 

49 

,54 

49 

66 

67 

58 

42 

63 

85 

83 

82 

79 

6b 

46 

66 

66 

70 

63 

63 

71 

69 

68 

74 

87 

78 

68.9 

Green  Mountain.  . 

65 

59 

57 

,55 

42 

,37 

41 

40 

36 

44 

35 

23 

30 

47 

57 

60 

59 

38 

38 

40 

4b 

48 

48 

43 

47 

52 

62 

51 

66 

60 

47.0 

)  Maximum 
'  Minimum 

9'' 

79 

81 

74 

64 

51 

51 

,50 

69 

72 

58 

45 

63 

86 

84 

89 

79 

bb 

62 

69 

71 

71 

b8 

66 

74 

71 

70 

76 

80 

79 

69.6 

Harrison 

67 

63 

63 

46 

49 

40 

4:3 

41 

31 

46 

33 

25 

29 

38 

58 

5b 

55 

39 

40 

37 

3V 

bO 

49 

44 

45 

bO 

54 

53 

68 

65 

46.2 

85 

81 

85 

83 

78 

61 

71 

,59 

6;^ 

1r 

70 

46 

58 

79 

75 

80 

78 

71 

58 

64 

66 

64 

70 

6b 

74 

78 

76 

77 

79 

77 

71,5 

Helena 

54 

57 

67 

63 

50 

42 

46 

44 

37 

45 

44 

3C 

27 

42 

52 

60 

66 

42 

41 

39 

37 

49 

b4 

44 

50 

bO 

68 

68 

61 

61 

49.0 

S  Maximum 

84 

76 

87 

84 

77 

51 

57 

64 

68 

75 

73 

51 

65 

82 

78 

82 

80 

74 

68 

7o 

72 

67 

69 

68 

7b 

7b 

80 

76 

80 

83 

73.2 

Highland 

57 

55 

67 

60 

45 

41 

43 

40 

37 

47 

,53 

29 

28 

47 

51 

63 

64 

44 

42 

53 

49 

b3 

51 

44 

48 

b2 

b6 

61 

56 

61 

49.2 

)  Maximum 

86 

78 

88 

86 

60 

.54 

57 

65 

70 

79 

63 

51 

65 

81 

79 

83 

80 

48 

67 

Vb 

72 

72 

71 

69 

77 

78 

80 

69 

83 

83 

72.3 

Hope5§  « 

56 

57 

6'' 

65 

58 

43 

44 

44 

36 

39 

54 

3S 

3C 

34 

5i 

55 

67 

48 

43 

42 

44 

b4 

bb 

45 

bO 

b2 

b8 

58 

68 

60 

49.9 

88 

83 

88 

83 

75 

57 

60 

60 

69 

77 

68 

52 

64 

83 

80 

85 

76 

73 

6b 

71 

70 

67 

65 

67 

7b 

73 

79 

77 

79 

81 

73.0 

Hot  Springs 

•  f  Minimum 

62 

55 

69 

59 

38 

48 

48 

45 

35 

46 

44 

35 

26 

57 

65 

69 

66 

46 

34 

b7 

55 

b3 

bb 

53 

60 

b8 

64 

58 

64 

641         1  52.9 

April,  1940 
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Daily  Temperatures  for  April,  1940    Continued 


Stations 


Irons  Fork $§tt 

Jonesboro  

Lead  Hill 


Little  Rock.."' 

Little  Rock ••• 

[Airway] 
Luther  ville 


Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Uarianoa 

Marked  Tree.... $5 

Mena 

Monticello ••• 

Morrilton $$ 

Mountain  Home... 

Mt.  Ida 

Nashville 

Newport 

Odeii •♦• 

Okay 

Ozark 

Paragoukl 

Hiiie   Khifr 

I'ooiiliiintas 

Cortland 

Prescott 

Rogers 

Russellville tt 

St.  Charles '5* 

?*ear('y 

Stuttgiirt    

Stuttgart tU^i 

Subiaoo 

re.tarkaiia   

rhornburg  

Turnpike 

Waldron 

Warren 

White  Rock 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Mini  mum 
Maximum 
Minimum 
Ma.x-imum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
MinimuDi 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 


63 

92 

55 

87 

59 

91 

ofi 

;*7 

57 

84 

55 

91 

62 

87 

58!  61 

89  i  79 

60]  58 

85   74 

61   58 

90 1  87 

60  j  62 

85'  89 

59!  60 

85!  SI 

54 1  58 

87 

60 1 

86' 


821 

081 

85! 

551  5Sl 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

86 

83 

59 

48 

50 

58 

61 

47 

52 

39 

39 

32 

88 

82 

74 

52 

62 

54 

60 

55 

44 

41 

44 

44 

81 

66 

63 

53 

50 

49 

61 

38 

41 

39 

42 

41 

87 

80 

64 

56 

60 

56 

71 

63 

49 

40 

49 

46 

89 

81 

62 

56 

62 

58 

68 

54 

49 

42 

48 

41 

83 

80 

70 

50 

47 

53 

55 

59 

48 

39 

43 

40 

86 

88 

85 

66 

62 

66 

70 

66 

55 

46 

46 

44 

85 

73 

68 

51 

60 

50 

59 

46 

47 

43 

43 

43 

88 

83 

78 

59 

66 

60 

70 

60 

51 

45 

48 

46 

88 

65 

60 

58 

63 

54 

63 

57 

45 

44 

42 

42 

87 

85 

72 

52 

53 

59 

64 

54 

48 

40 

42 

39 

87 

86 

57 

68 

64 

67 

69 

67 

50 

49 

46 

44 

88 

82 

59 

51 

55 

58 

59 

51 

54 

43 

40 

45 

82 

78 

60 

60 

55 

50 

58 

48 

42 

40 

38 

38 

89 

86 

75 

53 

55 

62 

64 

48 

51 

41 

40 

38 

89 

85 

SO 

52 

57 

62 

69 

61 

48 

43 

43 

42 

87 

80 

73 

53 

59 

54 

62 

51 

49 

47 

46 

46 

88 

84 

61 

48 

53 

61 

61 

53 

45 

41 

41 

4(1 

89 

88 

82 

.54 

58 

67 

69 

63 

49 

44 

43 

43 

83 

82 

78 

55 

50 

55 

55 

49 

51 

41 

42 

45 

8:! 

76 

71 

52 

60 

54 

61 

55 

45 

43 

45 

44 

89 

83 

76 

59 

64 

62 

72 

67 

52 

41 

49 

45 

88 

86 

74 

55 

62 

55 

60 

52 

44 

41 

44 

44 

8fi 

83 

77 

72 

71 

68 

68 

64 

55 

48 

49 

44 

90 

88 

83 

56 

58 

67 

711 

66 

49 

44 

45 

44 

77 

70 

60 

51 

44 

47 

61 

45 

41 

39 

39 

41 

85 

84 

80 

58 

52 

58 

56 

49 

51 

41 

41 

46 

86 

83 

61 

63 

64 

56 

67 

65 

55 

48 

44 

46 

89 

81 

75 

53 

60 

55 

m 

53 

48 

41 

46 

43 

89 

84 

75 

60 

65 

59 

70 

62 

52 

44 

48 

45 

82 

82 

57 

61 

63 

56 

64 

61 

51 

46 

43 

45 

81 

80 

72 

52 

50 

55 

57 

58 

50 

41 

44 

45 

91 

88 

78 

56 

62 

67 

62 

68 

50 

44 

44 

43 

89 

82 

69 

54 

52 

58 

62 

42 

49 

38 

44 

38 

79 

73 

62 

46 

46 

46 

63 

55 

39 

34 

36 

36 

85 

83 

78 

58 

53 

58 

66 

49 

53 

41 

44 

42 

89 

86 

81 

75 

67 

70 

65 

67 

55 

50 

46 

46 

78 

75 

68 

49 

46 

46 

55 

57 

40 

35 

36 

37 

89 

84 

75 

53 

65 

5U 

66 

55 

45 

45 

47 

43 

89 

87 

78 

54 

6:3 

59 

67 

5;^ 

48 

47 

46 

43 

10  11 


13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

65 

83 

80 

85 

78 

43 

65 

70 

71 

60 

60 

67 

75 

71 

19 

35 

54 

58 

62 

41 

39 

40 

37 

51 

48 

34 

40 

4,5 

62 

81 

81 

81 

77 

71 

45 

67 

66 

68 

66 

65 

75 

69 

30 

40 

57 

62 

62 

40 

40 

39 

38 

46 

48 

46 

47 

50 

68 

79 

86 

85 

81 

52 

62 

55 

68 

64 

61 

67 

69 

69 

23 

33 

49 

52 

49 

39 

39 

29 

32 

46 

47 

41 

40 

45 

62 

82 

80 

84 

75 

56 

49 

69 

65 

67 

66 

62 

72 

73 

31 

46 

58 

67 

56 

43 

42 

45 

47 

54 

53 

48 

50 

54 

64 

84 

80 

84 

76 

57 

50 

70 

66 

67 

68 

6:1 

73 

74 

30 

45 

58 

66 

57 

43 

43 

43 

39 

53 

51 

48 

49 

49 

64 

82 

79 

83 

77 

74 

68 

72 

70 

64 

61 

67 

7^3 

69 

28 

43 

56 

63 

60 

40 

41 

42 

44 

53 

48 

45 

46 

61 

65 

81 

82 

83 

SO 

75 

65 

74 

76 

78 

76 

71 

75 

82 

29 

44 

53 

67 

64 

45 

44 

62 

44 

39 

59 

47 

54 

56 

67 

86 

84 

83 

83 

75 

47 

67 

67 

70 

63 

68 

75 

69 

25 

35 

47 

60 

72 

45 

41 

40 

33 

43 

47 

40 

40 

41 

60 

81 

80 

78 

74 

49 

68 

68 

69 

72 

66 

74 

77 

31 

43 

63 

68 

43 

44 

42 

40 

52 

55 

47 

49 

50 

62 

79 

80 

80 

73 

45 

50 

65 

67 

70 

68 

68 

75 

73 

30 

30 

40 

61 

64 

42 

41 

38 

40 

45 

50 

47 

46 

49 

69 

84 

82 

89 

80 

63 

67 

73 

76 

65 

62 

69 

79 

73 

27 

46 

53 

64 

63 

42 

41 

42 

45 

51 

50 

41 

45 

51 

63 

82 

78 

81 

76 

62 

48 

69 

72 

73 

75 

68 

76 

78 

28 

41 

53 

65 

60 

42 

42 

40 

41 

49 

51 

44 

51 

51 

68 

81 

81 

86 

80 

49 

64 

72 

68 

62 

65 

65 

74 

71 

31 

35 

44 

59 

66 

45 

43 

42 

40 

51 

53 

49 

46 

49 

69 

85 

84 

85 

79 

56 

58 

70 

67 

72 

62 

68 

74 

66 

27 

39 

58 

57 

63 

40 

40 

37 

38 

50 

49 

41 

43 

51 

69 

86 

81 

88 

81 

64 

68 

74 

71 

63 

65 

68 

77 

74 

23 

38 

58 

67 

63 

43 

43 

33 

34 

49 

51 

36 

41 

44 

66 

83 

79 

83 

81 

70 

68 

75 

71 

70 

70 

66 

75 

76 

29 

41 

48 

66 

61 

49 

44 

42 

47 

54 

55 

45 

51 

52 

61 

83 

79 

83 

78 

72 

46 

69 

67 

70 

67 

66 

75 

71 

27 

49 

58 

63 

65 

42 

42 

42 

39 

54 

52 

50 

46 

49 

68 

84 

82 

88 

81 

50 

67 

73 

71 

60 

64 

70 

78 

71 

25 

46 

56 

66 

50 

43 

43 

47 

40 

50 

45 

41 

45 

49 

67 

82 

82 

83 

82 

SO 

70 

76 

77 

72 

73 

70 

75 

78 

29 

42 

53 

66 

66 

46 

44 

40 

48 

59 

56 

46 

53 

56 

65 

83 

83 

86 

78 

62 

69 

77 

72 

65 

61 

66 

74 

71 

28 

40 

46 

62 

61 

44 

43 

42 

44 

56 

50 

43 

51 

54 

59 

77 

77 

77 

73 

70 

45 

65 

63 

67 

65 

64 

71 

66 

30 

36 

55 

61 

64 

41 

41 

40 

39 

50 

49 

48 

45 

49 

64 

85 

80 

84 

76 

62 

48 

69 

68 

70 

74 

65 

73 

75 

31 

44 

57 

67 

67 

45 

43 

39 

42 

57 

56 

46 

52 

52 

65 

80 

79 

79 

75 

70 

45 

68 

67 

67 

64 

67 

74 

71 

28 

35 

52 

61 

61 

41 

40 

39 

37 

47 

49 

47 

44 

49 

64 

81 

79 

83 

78 

69 

50 

68 

70 

77 

76 

70 

70 

77 

29 

41 

48 

62 

65 

45 

41 

39 

40 

49 

61 

45 

51 

49 

68 

84 

82 

85 

81 

80 

65 

77 

74 

72 

73 

73 

78 

79 

30 

45 

53 

65 

68 

46 

44 

40 

46 

55 

56 

46 

52 

53 

66 

85 

83 

89 

79 

54 

63 

69 

73 

70 

56 

68 

78 

72 

28 

39 

59 

58 

45 

38 

42 

38 

41 

53 

45 

42 

48 

61 

67 

87 

88 

88 

84 

79 

68 

75 

70 

67 

64 

66 

75 

7b 

28 

61 

59 

62 

64 

45 

44 

62 

49 

54 

51 

47 

46 

48 

61 

82 

77 

83 

73 

49 

50 

68 

69 

70 

71 

64 

77 

79 

29 

35 

51 

59 

67 

47 

42 

42 

40 

48 

54 

47 

52 

fal 

64 

85 

78 

85 

77 

71 

48 

70 

71 

73 

71 

66 

76 

76 

28 

39 

50 

64 

66 

42 

41 

38 

37 

51 

53 

48 

45 

48 

63 

83 

78 

84 

75 

72 

48 

69 

68 

70 

72 

63 

7b 

77 

29 

42 

55 

64 

67 

42 

42 

38 

39 

51 

53 

47 

49 

51 

61 

80 

71 

83 

74 

47 

49 

67 

67 

69 

69 

63 

74 

77 

30 

38 

53 

58 

66 

47 

43 

40 

39 

60 

54 

47 

61 

50 

65 

S3 

83 

89 

80 

59 

68 

74 

72 

64 

61 

67 

77 

72 

32 

43 

63 

62 

59 

44 

43 

46 

47 

5;^ 

50 

45 

48 

52 

69 

85 

82 

85 

85 

73 

69 

79 

75 

78 

73 

71 

78 

82 

30 

43 

53 

65 

68 

44 

44 

47 

50 

59 

55 

48 

53 

68 

63 

88 

80 

84 

77 

61 

61 

71 

70 

65 

64 

66 

76 

76 

23 

32 

57 

65 

59 

41 

40 

45 

30 

47 

48 

39 

38 

45 

59 

80 

75 

80 

72 

60 

58 

60 

65 

65 

57 

64 

71 

67 

27 

49 

54 

59 

55 

34 

35 

37 

37 

48 

45 

40 

4b 

61 

69 

87 

88 

S3 

68 

67 

73 

66 

63 

70 

78 

79 

26 

39 

64 

64 

44 

42 

40 

54 

52 

39 

44 

49 

63 

70 

82 

81 

77 

72 

50 

70 

68 

75 

76 

69 

76 

79 

28 

35 

45 

66 

68 

42 

42 

41 

36 

41 

57 

45 

50 

49 

62 

80 

77 

81 

73 

61 

61 

67 

65 

60 

54 

62 

69 

67 

19 

50 

52 

59 

55 

34 

87 

43 

48 

50 

43 

40 

48 

53 

60 

70 

SO 

81 

76 

71 

48 

63 

65 

72 

67 

67 

7b 

72 

31 

39 

55 

61 

65 

42 

43 

38 

37 

49 

50 

47 

44 

49 

61 

81 

80 

82 

80 

73 

47 

76 

68 

69 

72 

64 

7b 

72 

28 

40 

53 

62 

65 

43 

43 

35 

36 

52 

52 

45 

4b 

47 

28 


29 


30  31 


81 
60 
78 
60 
78 
51 
81 
55 
82 
56 
80 
57 
85 
65 
79 
54 
79 
61 
78 
60 
f-3 
64 
80 
59 
84 
63 
76 
55 
84 
63 
80 
59 
76 
69 
85 
56 
85 
67 
84 
58 
76 
60 
82 
65 
78 
56 
80 
59 
86 
65 
79 
55 
83 
6:1 
78 
64 
79 
59 
79 
63 
78 
63 
85 
61 
87 
66 
81 
59 
70 
60 
85 
56 
82!  83 


67 

59 

63 

68 

71 

76 

55 

54 

54 

82 

80 

79 

60 

61 

60 

78 

85 

80 

53 

61 

60 

Daily  Evaporation  [inches],  Blean  Temperature  [F"],  and  Wind  Movement  [miles]  for  April,    1940 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


Station 


Hope % 

Exp.  Farm 


IrousFork...  $$ 
Exp.  Forest 


Russellville. .  .. 
Ozark  Nursery, 


atuttgart.  ..M 
Rice  Exp. Farm 


Data 


Day  of  month 


14  1  16 


18  1   19 


20      21      22  I  23  I  24  I     25      26 


Evap. 
•Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


?63 

291 

71 

68 

66 

52 

.211 

.278 

72 

66 

48 

69 

.274 

.192 

74 

84 

45 

42 

.309 

.221 

70 

70 

100 

75 

.259 
75 
81 

.110 
74 
51 


,206  .218 
70  62 
43   19 

154  .237 
73  72 
150   80 


313 

59 

48 

52 

60 

113 

&i 

222 

.089 

.048 

56 

44 

44 

13 

9fi0 

29 
130 

25 

088 

06!  50|  46!  52 
28  125   76  j  109 


.288 
54 
76 


,  128  i.  039!.  126 
54)  53  60, 
139  165  162 


.218 
53 
65 

.085 
48 
20 


.168 
59 
22 

.147 
66 
18 


106  .  112 
55  58 
30   25 


322 

.138 

58 

42 

74 

111 

071 

* 

60 

35 

32 

40 

.222.298 


.072!.  136 

42I  59 
21   19 


66 
83 

.219 
67 
36 


1061. 1581. 140. 114!.  334 
52  401  48  74  71 
56  110   40   19   47 


117  .100 
60  59  38 
26  1001  119 


365  .200  .207 
59!  62  70 
721  90  151 


.231,.  152 


691 
85| 

,200 
72 
56 

158 
75 
34 


74 
68 

,130 
70: 
37 

.183 
74 
47 

173 

75 

131 


.236 
48 
60 

.196 

421 
35| 


102  . 
55 
72 

,025. 
52 
2) 


245  052 
62'  58 
107!  58 

,0851.088 
47  46 
116  107 


.100 

.198 

.194 

.129 

.288 

.161 

58 

58 

53 

53 

67 

64 

50 

30 

58 

50 

66 

34 

.116 

.200 

.159 

.023 

.118 

.124 

55 

52 

56 

54 

50 

58 

23 

19 

36 

10 

19 

8 

.214 

.200 

.158 

.160 

.200 

.172 

68 

60 

60 

58 

66 

60 

50 

20 

47 

67 

54 

20 

.033 

.171 

.163 

.070 

.243 

.125 

54 

53 

60 

62 

55 

62 

58 

47 

36 

60 

99 

34 

27   28 


.191 
65   69 
23 1  36 


.150 
58 


.091 
68 
14 


130  .150 

62 1  68 
18   63 


.143 
64 
15 


.142 


.152 
64 
36 

.165 
64 
27 

096 
68 
44 

.185 
66 

78 


29 


.278 

70 
76 

116 
68 
54 

.294 
71 
109 

.103 

71 

116 


30 


68.7 
45.7 
70.6 
47.4 
67.4 
42.6 
69.9 
50.9 
70.7 
49.0 
69.8 
47.9 
76.6 
52.1 
70.7 
44.9 
71.8 
50.0 
68.7 
47.0 
72.2 
48.6 
72.7 
50.1 
70.4 
48.2 
70.4 
46.5 
73.4 
46.9 
73.7 
50.7 
70.6 
49.8 
71.5 
48.1 
76.1 
51.7 
71.3 
48.3 
68.0 
47.5 
72.9 
62.0 
70.9 
46.3 
74.7 
50.0 
76.6 
51.6 
69.6 
46.0 
73.6 
51.1 
70.6 
51.1 
71.9 
47.9 
72.4 
49.9 
69.1 
49.9 
70.8 
49.8 
76.7 
52.3 
71.4 
45.6 
64.9 
44.4 
73.9 
48.2 
75.2 
49.9 
65.7 
44.9 
70.6 
48.5 
72.2 
48.7 


6.  430 
61.1 
1930 

3.984 
67.0 
857 

5.098 
62.4 
1579 

4.413 
59.5 
2739 


24 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


April,  1940 


Daily  Precipitation  for  April, 

1940 

Hydrologric  Stations 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1       2  1    3  1    4  1     5       el     7  1     8  1    9  1  10     11  1  12     13  1  14  1 '15  1  16      17  1  18      19  1  20  1  21     22  1  23  1  24     25  |  26.|  27  |  28  |  29  | 

30  1        Total 

Alicia  1 

White 

.... 

.33 

.... 

.67 

1.90 

.90 

'!83 
2.11 
1.80 

.38 
1.22 

.66 
1.44 

.62 

.02 

.27 

.30 
.70 
.41 
.13 
.60 
.49 
.47 

■[37 
.65 
.37 
.78 

1.60 
.95 
.34 

.65 

.43 
.02 

1.35 

1.70 
1.49 
1.00 

* 

i!58 
.52 

1.86 
.49 

1.51 
.25 
.78 

1.60 
.58 
.85 
.42 

1.77 

2.00 
.47 
.70 

'!95 
.85 
.11 
.65 
.64 
.54 

1.28 
.33 

'.'i'i 

.60 

'.'47 
1.81 
1.20 

• 

.80 

1.03 

.08 

".b\ 

'.'46 

.05 

.60 
.17 
.04 

. . . . 

'i'  * 

•  * 

'lie 

'!i5 
".'33 

.77 

.55 
.41 

i;47 

.08 

.11 

i.'26 

■;66 

.44 

.02 

1.49 

'.'7i 

i!66 

.80 

.70 

1.03 

.51 

.69 

'iio 

.06 

.02 

1.22 

'!93 

1.10 

.83 

'[87 

"!67 
.27 

6.14 

Antoine(near)  2... 
BeatyLake(near)  . 

Beedeville  2 

Blue  Mountain  2... 
Briggsvillei 

.09 

St  Francis 

.10 

'.io 

.03 
.03 

"03 

' i' ' 

i;53 

.40 
'[52 

6. 59 

White 

Arkansas.. 
Arkansas.. 

.14 

".is 

.07 

.... 

.60 

6.57 

7.18 

« 

« 

m 

.70 
'.'36 

6.46 

4.32 

Carlisle^ 

.18 

1.87 

.50 

.... 

.17 

.35 
'.'26 

.... 

.... 

'!i6 

.... 

'.'85 

6.14 

Carpenter  Dam'. .. 
Centerville(near)  3 
Clarksville  1 

.18 

2.35 
3.00 
1.41 

6.60 

7.20 

Arkansas.. 
White 

.64 

.01 
.34 

.... 

i;57 
.09 

1.87 

3.50 
.98 

2.13 
.90 

1.50 
.18 
.50 

1.06 
.20 

1.59 
.91 

iios 

1.67 
1.76 
1.71 
1.26 
1.26 

i!66 

E 

'.'." 

.51 

.26 

1.14 

.25 

.41 

.... 

.... 

.49 

.... 

1.74 

7.25 

6.27 

White 

.84 

.83 

.68 
1.12 
1.00 

.91 

i!36 
.25 
.40 
.22 
.30 
.20 
.36 

1.47 

'!i7 
1.84 
1.80 

2!65 
1.19 
1.53 

'!33 

.04 
.45 
.09 
.41 

.... 

.40 

.... 

1.40 

8.06 

White 

.34 

.09 
1.32 
1.55 

.04 

6.52 

Mississippi. 

.04 

.10 

9.61 

Eleven  Point^ 

Enders(near)2 

Evening  Shaded... 

.26 

6.43 

Arkansas.. 

White 

Red 

St.  Francis. 
Arkansas. . 

White 

\rkansas 

.24 
.15 

« 
2.08 
.90 
.74 
.62 

i!85 

.... 

.... 

.35 
.05 

.46 

1.09 

.45 

.48 

.40 

.50 

1.01 

1.23 

.19 

1.46 

.46 

1.00 

.49 

'.ii 

.01 

.27 
.02 
.20 
.32 
1.44 

.01 

'!ii 

.04 

.... 

'.'.'.'. 

i!65 
.30 
.80 

• 

".50 

6.10 

.03 

5.32 

Forrest  City  • 

Greenbrier  • 

Green  Forest  2 

.02 
.55 

« 

.20 
1.01 

';62 
.05 

■.04 

i!63 

.05 

* 

.03 

.... 

.60 

i'.sb 

1.72 
.08 
.38 

1.03 
.52 
.61 
.30 
.46 

1.06 

1.83 

i;75 

.21 
.48 

'™ 

".ii 

.42 

'.ei 
".m 

1.32 

.63 

1.83 

5.91 

•••• 

.30 
.70 
.95 

.... 

.05 

".50 
.42 

6.92 

2.00 

7.40 

.... 

.... 

.25 
.55 
.04 
.41 
.03 

".bh 

.31 

« 

.35 
2.06 

.01 

6.56 

TJ  a  rH  V 1 

White 

6.35 

Harrist)urg  2 

Huntsville2 

Jacksonville^ 

St.  Francis. 

White 

Arkansas.. 
White    



•••• 

.31 
.01 
.01 
.11 
.45 

. . . . 

".02 

'.'.'.'. 

.44 

'.'28 

'!27 
'!62 

.06 
.12 

'[ii 

.10 
.31 

i;i3 

••    • 

.... 

';54 

5.64 

.... 

.... 

.... 

.... 

5.50 
4.43 

.11 

".n 
.30 

5.75 

LakeCity2 

St.  Francis. 
White 

.... 

.10 

.... 

1.49 

7.33 

7.27 

Mountain  View  2.. 
NewhopeCnear)  2.. 
NiTnrnr|2 

White 

.05 

.... 

i;94 

.96 

1.23 

.04 

.... 

6.27 

.14 
.05 
.57 

8.54 

Arkansas.. 
[Arkansas. . 
White 



* 

.07 
.19 
.35 

.... 

.70 
2.66 
2.00 

.80 

.... 

'!65 

.05 

'!44 

.ii 

* 

.42 
1.45 

6.22 

Odell  (near) 

Parthenon  2 

7.52 

.60 

1.17 

7.37 

■ 

1.90 

.15 

.23 

.40 

.... 

4.93 

Quitman  ^ 

Arkansas 

.16 

".45 
.01 
.10 
.30 

1.58 
.23 

St    Paul  2 

White 

White 

.... 

.06 
.26 

.25 

.95 
2.00 

.55 

2.50 
.97 

.... 

.... 

.66 

i.'oe 

1.38 

.60 

1.07 

1.30 

.99 

.02 

.33 
1.12 

'!69 

.... 

.04 

.48 

1.74 
1.05 

i;25 
.90 

1.20 
.60 
.04 

7.72 

Qhirlpv  2 

6.55 

Solgahachie2 

Sparkman  2 

.  .  .  . 

2,03 

.78 
.02 

'!87 
.93 

1.20 

1.14 

6.20 

.  .  .  . 

1.08 

1.60 

2.00 

.25 

.02 

.60 
.02 

■ 

1.32 

1.08 

i;37 

1.95 

.24 

.12 

.59 
1.63 

.20 
.52 

".06 

.04 

.36 
.09 

5.67 

White 

6.86 

Vick  2 

Ouachita . . 

White 

Arkansas.. 

".03 

.32 

.... 

1.30 
1.86 

.24 
.71 

.03 

.68 
1.43 

Winfreyi 

.46 

6.89 

Daily  Bivor    Stag-es  for  April,   1940 


Stations 


Fort  Smith..., 
Van  Buren  — 

Mulberry 

Danville 

Ozark 

Dardenelle  . . . 

Morrilton 

Iiittle  Rock 
Pine  Bluff. . . . 

Gilbert 

Doniphan,  Mo 
Black  Rock . . . 
Heber  Springs 
OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Rock  . 
Batesville  . . . 

Newport 

Georgetown . 

Des  Arc 

Clarendon... 
St.  Charles  .. 
Glenwood  . . . 
Arkadelphia  .. 
Boughton  . . 

Camden 

Benton 

Whltecliffs  . 

Index  

Fulton 

Big  Lake'Outlet 

8.  Francis 

St.  Francis  L.L 
Marked  Tree  . . 

Parkin 

Madison 

Helena 

Arkansas  City. 


Rivers 


Flood 
Stage 


.Arkansas  . 

do 

.Mulberry.. 
Petit  Jean.. 
.  .Arkansas.. 

do 

do 

do 

do 

..Buffalo  ... 
. .  .Current. . . 
....Black.... 
..Little  Red. 
....White  ... 

do 

do 

do  .... 

do 

do 

do 

do 

do 

Caddo  ... 

..Ouachita.. 
..Little  Mo.. 
.  .Ouachita  . , 

Saline'... 

.Little  River 

Red  .... 

do 

.St.  Francis, 

do 

do 

do 

do 

do 

.  NJississippi 
do 


22 
22 

26 
22 
22 
20 
■23 
25 
30 
10 
14 
30 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
24 
26 
26 

ii 

20 
26 
20 
25 
25 
25 
10 
18 

i? 

28 
32 
42 
42 


2.5 
2.0 
3.7 
■0. 
1.9 
■2 

-0.4 
2.8 
4.3 
3.3 
5.8 
6.1 
3.6 
4.9 
3.1 
8.6 
6.3 
8.0 
9.8 
14.1 
13.8 
5.2 
4.6 
4.6 
7.2 
5.4 
3.2 
6.2 
4.8 
7.2 
10.1 
22.7 
5.6 
8.5 
9.2 
18.3 
14.0 


2.4 
1.9 
3.6 

•0.8 

1.7 

-2.5 

-0.3 

2.8 

4.1 

3.3 

5.5 

5.7 

1.2 

4.8 

2.8 

8.9 

6.3 

8.6 

10.8 

14.7 

14.0 

5.2 

4.5 

4.6 

6.8 

5.5 

3.2 

6.6 

4.8 

7.1 

10.0 

22.6 

5.61 


8.4 

9.4i  9 
18.3118 
13.8il3.7il3.7 


2.6 

2.0 

4.2 

•0.8| 

1.8 

•2.71 

-0.4 

3.0 

4.1 

3.3 

5.0 

5.2 

1.3 

3.9 

2.1 

8.7 

6.1 

8.8 

11.3 

15.6 

14.9 

5.2 

6.5 

4.4 

5.5 

5.1 

2.9 

6.4 

4 

7.1 
10.0 
22.6 
3.7 
8.2 
9.3 
18.9 


3 

8 

7 

7 

4 

9 

0 

2 

2 

8 

,0 

,4 

,9 

,5 

,0 

.2 

.1  11 

.7|15 

.3115 

.4I  i 

.3113 

.8  10 

.3 


8 
4 
3 
3 
9 
9 
2 
2 
7 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
7 
9 
1 
1 

9116 
.4  15 
3  6 
Oil 
7  15 
.2  12 
9|12 
.216 
6  12 


9 


10      11 


12      13 


7.6 
6.6 
2.9 
17.7 
2.0 
5.4 
1.8 
3.5 
3.8 
5.5 
3.3 
5.0 
10.4 
1.6 
4.8 
4.4 
11.1 
7.0 
11.4 
13.1 
16.7 
16.0 
6.2 
9.5 
16.31 
18.5 


7.8 
6.9 
2.6 

13.8 
2.9 
6.0 
2.2 
3.9 
7.1 
5.0 
3.4 
4.9 
8.7 
3.4 
4.5 
4.2 

10.2 
8.2 

12.2 


6 
11 
8 

10. 
8 

12. 
14.4;i4 
17.6:18 
16.6'17 
6.0]  5 
7.6  7 
16.3!l2 


9.7112 
9.3  12. 
6.2 


10.3 

6.3 

9.0 

4.0 

4.6 

7.7 

9.5 

3.6 
14.6 
H.3|10. 

15.2|14. 
5  15.8]16, 
-  2O.9I18, 
3  23.3  26 
0I12.O20 
4il2.9  15 
9I 15.31 16 


14      15 


20.3 

18.2 

19.0 

6.6 

8.1 

21.8 

6.6 

9.0 

10.2 

24.2 

16.6 


•20.1 

7.7 
22.0 
17.1 
19.8 

6.6 

8.1 
21.7j21 

6.0    5, 

8.9  8, 
10.410, 
26,0l27, 
!17.8119 


10, 


19.0  19, 

18.1  18, 
6.81  6 
9.5    9 

10.4  U 

17.3  17 

8.9I  8 

20.0; IS 

14.6114 

17.7  16 

6. '.11  7 

13.3jl5 

21.6  21 

5.5    5 

8.1    8 

10. 6' 10 

23.7I2'.) 

20.5121 


12. 
12. 
3, 
11. 

8. 
U. 

7. 
7. 
10. 
5. 

4 
5  15 

51  9. 
0,1V 

4I14 
5|l4 
2|24 
823 

4  17 
2ll8 

5  20 


16 


7112 
0  21 
9l24 
41 18 


7 
3 
1 

11 
5  18 


10.4 
7.6 
8.5 
12  2 
5.1 
6.5 
14.2 
7.5 
6.8 
9.3 
9.7 
18.9 
24.3 
18.6 
19.4 
21.5 
6  20.2 


18      19      20      21 


jla.3 
'■"  5 
5 
0 
9 
4 
6 


.8  18, 
4  6 
0!l7 
4]14 

.6  16 


6129 
3I22 


5.8 
8.2 
8.2 
17.0 
6.6 
15.0 
13.0 
15.4 
9 

17.4 
6  21.7 
.5  5.5 
5  7.3 
9  10.8 
7I29.6 
7123.1 


8.3 
7.4 
2.7 
6.6 
4.3 
9.0 
6.6 
7.7 
11.9 
4.8 
7.2 
13.4 
7.0 
5.8 
7.8 
7.5 
15.0 
23.3' 
19.2 
20.0 
22.0 
20.7 
5.7 
8.1 
7.4 
15.3 
6.4 
12.2 
12.2 
13.9 
10.0 
18.0 
21.9 
5.5 
7.1 
10.5 
29.2 
I23.3 


8.0    7. 
7.2 


4.4 

5.8 
4.0 
7.6 
5.0 
6.8 
11.3 
5.5 
8.2 
12.7 
7.6 
5.5 
7.2 
6.0 
13.9 
22.0 
20.5 
20.8 
22.7 
21.1 
5.7 
8.4 
7.2 
13.  S 
6.3 
10. 1 
11.4 
12.2 
10.4 
19.2 
22.2 
5.6 
7.6 
10.6 
29.0 
23.3 


7.0 

6.2 

4.2 

14.5 

3.3 

7.0 

5.1 

5.7 

9.2 

7.9 

9.0 

16.6' 

15.4 

5.0 

7.0 

5110.6 

2119.0 

9|21.7 

!■>: 


22      23 


24 


6.9|  8 

5.8;  7 

3.1I 
6]14.5 
6    2.2 

6.4 

5.0 

6.0 

9.9 

5.9 

7.2 
17.5 

9 

4.9 

6.6 

7.0 


2I22.2 
7;22.5 
7  24  5;25. 

22.422 

6.4i  6 

9.7 

11.8 

14.5 
8.9 

11.2 

10.6 

10.8 

11. 1 

20.0 

22.7 
7.4 

12.7 

13.9 

28.9 


17.1|15.0 

22.4122.1121 

22 

23 


6r22,  7 
2  23.7 


25.7 
23.2 

6.0 

7.9 

11.6  10 
16.8]17, 

7.2  6, 
11. 4I  7 
10.2|l0 
11.3  10 
12.3|l2 
20.3i20 

23.2  23 
7.8    7 

13.7  13 

15.3  15 
29.831 


7.8 
7.0 
2.6 

8.1 
3.3 
0.3 

2.9 
4.7 

8.7 
5.1 

6!  6.0 
4I17.3 
7|  7.9 
6  4.5 
2  6.0 
5  5.6 
1  12.1 
3'20.4 
7J22.7 
324.9 
2,26.7 
7I24.I 
0!  5.81 
01  8.51  8 
0;11.8lll 
2|16.6  16 
H  7.4 
4    7.8 


25 


2123.0122. 9123. Oi2:5 


Ol  9.8 

7  9.9 

8  13.1 
620.8 
623.8 

.41  7.3 
3112.6 
5  15.6 
032.6 

.4I24.O 


26     27 


6.0 

2.2 

6.0 

2.5 

6.1 

3.2 

4.7 

7.9 

4.7 

5.1 

16.8 

6.6 

1.6 

5.2 

4.6 

11.0 

18.6 

22.3 

24  9 

27.5 

24.8 

5.7 

8.0 

9.5 

15.9 

6.4 

7.5 


6.3 

5.3 

2.4 

5.7 

2.1 

5.8 

2.4 

3.3 

7.9 

4.6 

4.8 

16.4 

6.2 

0.4 

4.5 

4.2 

10.6 

17.9 

22.0 

24.6 

27.7 

25.1 

5.6 

8.2 

8.3 

15.0 

6.2 

6.2 


8.3 
13.1 
20.5 


28 


9.0 
13.2 

9|20.8 
.li24.3!24.4 
■  6.6    6.5' 
12.1  12.2:12 
16.5!l7.1  17 
35.0,36.936 
25.8;'26.5|27 


29     30 


6.4110.0 
6.0    9.1 


7.9 

10.5 

2.4 

6.1 

1.6 

3.4 

6.9 

5.3 

4.1 

15.6 

6.0 

4.5 

4.3 

3.8 

9.7 

16.4 

21.5 

24.0 

27.8 

26.8 

9.6 

9.6 

9.4 

13.3 

6.2 

5.5 

8.4 

7.8 

12.7 

0  19.6 

5  24.7 

.5    6.4 

6ll3.1 

7|18.4 

5  37.1 

0127.4 


5.6 

18.8 

4.6 

8,4 

4.5 

3.5 

6.6 

7.4 

4.0 

15.2 

11.6 

4.8 

5.7 

4.7 

9.7 

15.8 

21.2 

23.6 

■27.8 

26.0 

7.2 

13.7 

13.3 

13.8 

10.4 

15.5 

9.0 

9.6 

12.6 

19.2 

■24.9 

6.4 

13.6 

19.0 

37.5 

27.8 


Symbols  for  Climatologrical  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  tht  entire  period  for  stations  having  10 
or  more  years  of  record.  Departures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-yenr  period 
for  stations  with  10  to  14  years  the  means  for  the  period  of  record  are  used  §Also  on  other  dates.  ••Not  used  in  mean?  and  summaries,  tIEvaporation  station.  tPost 
office  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters  *.''."',  number  of  days  missing. 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table  :~Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re- 
corded is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  1  Precipitation  is  for  the  ■24-hour  period,  midnight  to  midnight.  2precipitation  measured  In  morning;  amount 
recorded  is  for  the  preceding  ^24  hours.  ''Indeterminate,  tl'reclpitation  measured  with  recording  gage,  'included  in  the  next  measurement.  T.  1  race,  or  precipitation  less 
than  0.01  inch,  ft  Evaporation  Station,  -f  Post  Office  addresses  as  follows  :-Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet.  Manilla.  Boughton,  Route  4,  Prescott;  Devils 
Knob  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain.  Calico  Rock  Index.  Route  5,  Texarkana:  Irons  Fork,  Experiment  Forest,  Mena:  Lutherville.  Route 
1,  Lamar;  Rogers,  Route  S,  Rogers:  Rosebud,  Route  2.  Mt.  Vernon:  Sprlngbank,  Doddridge:  Turnpike,  Dover:  White  Rock,  Cass:  Haukins,  Monticello,  Montongo,  Planters- 
ville.  Rock  Springs.  Boss  and  Underwood,  Soil  Conservation  Service.  Monticello;  Mulberry.  B  1,  Mulberry.  *„t,v 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures:— Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  •••Midnight  to  midnight.  95Ther- 
mometers  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.    JJEvaporation  station 
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PRESSURE,  WIND,    HT7MIDITY,    AND  SUNSHINE 


Wafl^'i^n  D°C   ^^^  ^^"  (not  stamps).     Keralt  to  Superintendent  of  Documents, 


OENERAL,    SUMMARY 

The  mean  temperature  for  May  was  66.6°,  which  is  2.5°  be- 
low the  50-j'ear  average.  This  was  the  fifth  consecutive  month 
with  temperatures  below  the  average.  The  monthly  means 
ranged  from  60.6"  at  Lead  Hill  to  70.2°  at  Magnolia  and  Pres- 
cott,  a  difference  of  9.6^  between  the  Ozarks  and  southern  sec- 
tions of  the  State.  The  highest  temperature  during  the  month 
was  94°,  recorded  at  two  stations  on  the  6th  and  8th,  while  the 
lowest  was  33°,  recorded  at  two  stations  on  the  2d.  These 
extremes  are  well  within  the  limits  established  by  previous  re- 
cords. The  greatest  daily  range  was  51°  at  Ozark  on  the  5th. 
_  The  average  precipitation,  based  on  the  reports  of  105  sta- 
tions, was  3.62  inches,  which  is  1.33  inches  below  the  50-year 
average.  The  monthly  amounts  ranged  from  0.63  inch  at 
Lead  Hill  to  1L51  inches  at  (Irannis.  Of  the  75  stations  for 
which  35-year  normals  have  been  computed,  only  12  showed 
positive  departures.  These  12  stations  were  scattered  over  the 
southwestern,  the  south-central,  and  a  few  eastern  counties. 
Most  of  the  rain  fell  in  the  form  of  scattered  showers  during 
the  period  from  the  9th  to  the  29th.  There  was  an  average  of 
9  days  with  0.01  inch  or  more  rainfall.  The  greatest  amount 
recorded  for  any  24-hour  period  was  4.45  inches  at  Grannis  on 
the  18th. 

Farm  work  and  the  pi-ogress  of  crops  were  generally  retarded 
the  first  part  of  the  month,  but  conditions  improved"  the  latter 
part.  The  night  temperatures  were  too  low  for  cotton 
and  the  stand  was  about  two  weeks  later  than  usual, 
planting  was  about  completed  in  all  areas  at  the  close 
month.  Corn,  oats  and  wheat  made  fair  progress, 
close  of  the  month  wheat  was  heading  well  and  near  normal 
advancement.  The  crop  needed  additional  moisture  in  north- 
central  counties.  Early  oats  was  maturing  and  harvesting  was 
about  to  begin  in  southern  counties,  but  the  crop  was  devclo[)- 
ing  slowly  in  central  and  northern  sections.  Corn  was  gener- 
illy  late  and  stands  were  spotted.  Rice  planting  progressed 
rapidly  the  latter  part  of  the  month  and  was  nearlv  completed 
n  some  southern  areas.  Truck  and  garden  crops  Vnade  fair  to 
?ood  progress. 

Flood  stages  continuing  from  April,  were  reported  on  the 
)uachita.  Black  and  the  White  River  below  Newport  the  first 
)art  of  the  month.  The  Little  River  was  at  flood  stage  during 
he  last  week  of  the  month  and  the  Red  at  Fulton  rose  to 
lear  flood  stage  at  end  of  the  month.  The  upper  St.  Fran- 
is^  was  at  flood  stage  the  first  week. 

Tornado,  18th,  at  6  p.  m.,  rural  area,  4  miles  northwest  of 
W  Branch  in  Van  Buren  County,  moved  NE  about  5  miles, 
■idth  1-4  mile.  Several  buildings  were  destroyed  or  badly 
amaged,  and  a  forest  observation  tower  blown  over.  No  one 
■as  killed  or  injured.  Loss  was  estimated  at  S5,000.  Light- 
ing caused  a  fire  which  destroyed  an  eight  room  brick 
5nsolidated  school  building  at  Roland,  Pulaski  County  at 
p.  m..  May  22,  1940.     Loss  estimated  at  $25,000. 

O.D.N. 


Atmostpheric  pressure  (re- 
reduced  to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

ll 

it 

So 

Station 

a 

d 

g 

X 

ft 

3 

1 

ft 

o  ^ 

2> 

Direc. 
Date 

IT 

a 

8 

a 

to 

Benton  ville.. 
Fort  Smitij.. 
Little  Rock.. 
Memphis 

29.97 
29.96 
29.96 
29.94 

39.21      U 
30.  18      U 

30.20  6 

30. 21  6 

29.64      18 
29.64      18 
29.66      )8 
29.63      25 

6  4 

7.7 
8.2 
7.8 

21 
26 

27 
24 

w. 
nw. 

nw. 
sw. 

1 

6 

28 

19 

74 
36 

78 

17    46 
54    57 
48    51 

79 
71 
75 
73 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 


Dense  fog 

Liglit  liail  

Moderate  iiail  . 
Tlinudpistorm  . 


1*3456 


2[..j. 

51.' J! ; 


7   8 


■  i  1 


2L.I..I 


lOlll 


1213,14115 


51. 


.il2 


1617 


1819,20 


2l!22!23!24l25'26|27 


916118 


. .!  a  ij.. 
'4r2!'iL 


COMPARATIVE    DATA     FOR    MAY 


Year 


Cotton 
of  tht 
At  the 


Temperature 


Em 
S 


Precipitation 


u 


Number  of  days 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906..... 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1986 

1987 

1938 

19.39 

1940 

Period. 


67.0 

67  8 

68.6 

70.1 

69.0 

74.  S 

68.3 

72.1 

72.9 

69.3 

68.2 

73. 2 

67.5 

67.1 

70.7 

68.8 

63.  8 

70.0 

67.0 

66.0 

70.8 

69.9 

69.3 

69.5 

69.9 

71.6 

63.5 

72.2 

66.8 

70.8 

6».7 

70.8 

67.  J 

64.6 

63.0 

69.7 

71.7 

69. S 

67  6 

68.8 

65.2 

69.5 

71.8 

70.3 

66  7 

7(1.9 

71.1 

70.2 

69.4 

66.6 

69.1 


97 
96 

94 

95 

97 

98 

99 

100 

96 

97 

100 

100 

96 

98 

98 

100 

91 

96 

92 

95 

101 

98 

99 

97 

101 

99 

97 

102 

96 

96 

99 

100 

98 

94 

102 

107 

97 

98 

97 

9o 

96 

96 

96 

!(« 

94 

96 

99 

97 

96 

94 

107 


36 

36 

38 

36 

36 

46 

33 

30 

44 

37 

31 

42 

24 

31 

38 

28 

31 

30 

28 

31 

26 

32 

35 

34 

34 

34 

31 

29 

38 

39 

i-J 

iO 

27 

30 

26 

29 

31 

34 

30 

37 

27 

35 

41 

35 

35 

3S 

36 

34 

34 

33 

24 


2.78 
9.52 
9.71 
3.40 
3.91 
3.54 
2.13 
6.44 
6.45 
3.69 
2.95 
4.34 
7.47 
3.39 
9.58 
4.71 
9.48 
7.05 
6.76 
6.56 
1.11 
2.41 
3.32 
3.34 
6.58 
3.56 
3.15 
3.01 
6.01 
8.17 
2.25 
5.00 
8  24 
4.64 
1.88 
2.42 
6.34 
3.60 
S.31 
10.06 
3.45 
1.96 
6.  27 
3.36 
8.86 
2.. 50 
3.63 
*.6i 
4  85 
3.62 
4.95 


0.0 
0.0 
0.0 
T. 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0  0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0.0 

0.0 

•.0 

0  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  0 

0,0 

0.0 

0.0 

0  0 

0  0 

0.0 


7 
IS 

11 

T 
8 

7 
6 
7 
10 
9 
7 
8 

II 
I 

12 

8 

13 

10 

IV 

11 

3 

6 

7 

6 

9 

6 

6 

4 

12 

12 

5 

11 

12 

8 

4 

5 

9 

8 

13 

12 

8 

^ 

10 
7 
12 


10 

9 
8 


14 
12 
13 
15 
17 
16 
10 
12 
12 
12 

9 
18 

9 
16 

7 

8 
14 
12 
19 
15 
16 
12 
12 
18 
15 
IT 

• 
11 
18 
12 
11 
15 
17 
17 
12 
17 
o 

14 
16 
16 
14 
18 
9 
16 
15 
12 
13 
17 
13 


B-.'o 


9 
U 

8 
12 
11 
10 
9 
9 
12 
12 
13 
12 
11 
12 
11 
8 
18 
13 
9 
10 
10 
11 
10 
IS 
9 
7 
7 
8 
9 
9 
8 
10 
8 
8 
7 
8 
9 
7 


I 


7 
12 

9 
7 
7 
6 
6 
6 
9 
7 
6 
7 
11 
6 

a 

8 
II 
10 
8 
9 
2 


6 
10 
< 
9 
6 
IS 
11 
5 
9 
12 
8 
7 

e 

10 

7 
13 
10 

9 

6 
10 

5 
14 

6 

6 

9 

9 

6 

8 


Corrections 

February:    Fort  Smith,   rainfall   on  3d.  0.29  inch:   total   precipitation  1.93;  depar- 


ture  from  noniml  -ii  71. 

.March:     Jonesboro.    sreatest    precipitation  in  24   hours,  0.62.      . ._..    ^.^.„  ^ 

ba.«in.  White.  .Memphi.'^,  relative  humidity  12  noon,  61.  Oden,  prevailing  wind  di- 
rection. W.  Okay,  mean  monthly  temperature,  57.5.  Quitman,  drainage  basin.  Arkan- 
sas.   Subiaco,  mean  monthly  temperature  52. 8. 

April :  Highland,  prevailing  » ind  dircitioii,  S,  Irons  Fork,  mean  monthly  temper- 
ature, 57.2:  rainfall  on  12lh,  0.40:  total  for  month  7.31  inches.  Morrilton,  prevailing 
wind  direction  NE.     State,  departure  fiom  normal  pre(  ipitation,  page  21,   1-2.04. 


Marvell.  drainage 


:;S;>5;.'<i 


>•■.■-: 
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,eUMATOLOGI€AL  fiATA:   ARKANSAS  SECTION 


May,  1940, 


Clim 

atologrical  Data  for  May 

1940 

A' 

•      0)  ■ 

0 

Us 

c 

■    Temperature   (degrees  Fahrenheit) 

Precipitation,  inches 

Number  of  da 

ys 

s 

'■a-o 
b..H 

'So 
%  a 

I  "> — 3 

"3 

IS 
*>• 

"3 
0 

"3 
si 

3  0 
X.  ~ 

CU  P 

I: 

■3.-, 
T'o 

a  <u 

Z  2 
a  a 

1- 

.t:  0 

Q,    ■ 

t4 

d 

0) 

■o 

3 
0 

g 
0 

stations 

Counties 

a 
o 

a 

0) 

0 
03 

OS  - 

.c 

s 

a 

1 

Observer 

Alum  Fork t 

Saline       

755 
500 
200 
145 
363 
277 
650 
2S5 
1295 

239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
516 
3U9 
293 
440 
176 
327 
330 
426 
204 

2350 
162 
270 
229 

1465 

i45i 

275 
44» 

260 
200 
600 
547 
950 
1250 
1100 
1052 

300 
445 

491 

375 
(WO 
275 

'756 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 

1217 
273 
315 

2010 

suo 

273 
702 
.... 

'356 
231 

bOO 
2S» 
2.50 
396 
275 
2-22 
215 
840 
300 
122 
318 
130(J 
680 
526 
175 
■2'M 
245 
'     240 
j     650 
!     214 
1     210 

i 

4 

45 
45 
56 

4 
41 
48 

5 
35 

1 
10 
39 
15 
26 

5 
49 
36 
55 
36 
19 
57 
47 
13 
28 
24 
54 

5 

2 

4 
35 
40 
34 
40 

66.9 

■ 

88 

6 

44 

1 

37 

1 
3. 33 

1.10 

0.0 

9 

,13 

13 

' 

e. 

L.  R.  Water  Works 

J.  W.Campbell 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Batesville  Airway. 

Clark 

67.7 



94 

6 

46 


2 

36 

4.io'-i.63 

5.25|+0.28 

1.93; 

3.48'-1.51 
3.45-1.61 

4. 88! 

1.59-3.62 

I.52I 

4.68 

2.351-2.38 
4.38    i-0.46 
3.10  -2.58 

5.30: 

2.62  -i.77 
1.19-3.46 
3.40-1.32 
3.91!-0.65 
1.791  -3.04 
3.77:-1.29 
4.48; -0.25 
1.19  -3.70 
2.71  -1.94 
2.60  -3.19 
3.501-1.69 

8.OOI 

3.40, 

2.46 

3.191-  0.38 
4.07;+0.59 
3.34-1.15 
1.491-4.10 

1.711 

l.ool  -3.74 

2.'76|-2!i-2 

1.46i 

5.25' +0. 6a 
3.00  -1.7-5 
1.71  -2.73 

7.69 

11.5l!+5.08 
4  04:-1.38 

1 .  12 

1.07-4.14 

4.611 

1.8-)l-2.85 
2.27-8.05 
7.111  +  1.99 

0.86 
1.95 
0.55 
0.98 
1.00 
1.29 
0.80 
0.66 
1.58 
1.12 
1.-14 
1.27 
1.21 
0.98 
0.57 
1.34 
l.Sl 
0.72 
1.69 
1.78 
0.51 
1.43 
0.93 
1.61 
1.61 
O.iK) 
0.65 
0.96 
1.06 
0.74 
0.57 
0.56 
0.64 

i.36 
0.53 

0.87 
1.15 
0.51 
1.72 
4.45 
1.90 
0.41 
0.35 
1.47 
0.62 
0.56 
1.50 
1.28 
1.05 

0  95 
1.00 
1.14 
1.52 
0.20 
0.81 
0.81 
1.36 
1.15 
0.65 
0.74 
2.68 
1.67 
1.6S 
2.10 
0.60 
0.58 
0.35 
1.12 
1.36 
1.04 
0.42 
1.64 
1.70 
1.04 
1.63 
0.65 
1.10 

1  ''8 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

O.i) 

0  0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.d 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
11  II 

is 

7 
8 

10 
9 

10 
7 
6 
7 
7 
9 
9 

12 
8 
8 

14 

12 
7 
9 
8 
6 
8 

111 
8 

10 

11 
8 

11 

14 
8 
8 
8 
8 

18 
20 
5 
20 
17 
21 
13 

46 

1 
9 

6 

4 
10 

ll 

'I 
6 
6 

8 

sw. 

uw. 

w. 
nw. 

s. 

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

Herbert  Neff 

Independence. .. 
Indepeiidence. .. 

Van  Buren 

Saline 

66.2 

-  6.8 

89 

6$ 

41 

2 

38 

Airway  Observer 
Mrs.  Id-A  Barnwell 

Bee  Branch 

Benton 

66.7 
64.6 
64.2 

—  1.6 

-'o.ii 

88 
89 
87 

5$ 

5 

6 

43 
35 
41 

1 

2^ 

2 

38 
43 
32 

J.  E.  Scanlan 

S.A.  Burks 

V .  S.  Weather  Bureau 

Independence. . . 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Soil  Conservation  Ser. 

Biff  Lake  Outlet  .  .f 

Black  Rock 

Blytheville   

21 
26 
24 
18 

l\ 
17 
16 
17 
10 
18 
22 
IS 
20 
12 

9 
18 
16 
20 

9 
20 
16'' 
20 

4 
13 

3 

0 

2 

8 

1 

4 

5 

4 

7 
18 

9 

4 

9 

3 
14 
16 

3 

4 

0 
17 

0 

70 

6 
18 
15 

7 
5 

I 
9 
6 
9 

11 
7 
3 
4 
5 
4 
8 
5 
6 

10 

11 

11 
5 
6 
6' 
5 
9 
3 

sw. 
w. 

sw. 

s. 
n. 
sw. 

s. 

s. 

n. 

s. 
s. 

se. 

s. 

w. 

n. 
nw. 

s. 

C  J  Brooks 

66.8' 
67.0 

-  2.8 
-'4!8 

90 

"ss" 

"b" 

6 
"'65' 

"3s" 
41 

"39" 

2 
"3" 

"41" 
37 

"35" 

Vernon  C.  Howe 
Samuel  Norris 
F.  H.Randolph 

Boughton t 

Brinklev 

Clark           

Harrv  J.  Buie 

Monroe 

R.  J.Torry 

Calico  Rock 

Camden 

William  .tones 

Ouachita 

67.7 

-   3.1 

89 

6 

45 

2 

36 

J.  M.  Knight 

R.  M.  Wheatley 
A.  L.  Stephens 
]■;.  v..  Cord  rev 

Van  Buren 

Faulkner 

Clav  

1 

68.0 
67.1 

-  2.6 

-  0.9 

91 
91 

6 
6« 

44 
39 

1* 
4 

38 
41 

Corning 

Winfred  D.  Polk 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

0.  B.  McSpadden 
U.S.  Forest  Service 
J.M.  Patter.son 
Oeo.  N.  Goodier 

Crossett 

Danville 

Dardanelle 

67.6 

68.8 
68.7 

68.7 

70.6 
68. 0« 
65.1 
65.5 
64.7 

'ijH.6 

:::::: 

'63!o' 


-  4.2 

-i'M 
-i'.'o 

-  0.8 
-  0.9 

-  1.3 



-  1.5 

-'i!i 






90 

'92' ' 

88 

"83  " 
92 
90 

89-- 
88 
87 
85 

"ijo" 

'96  " 

21 

...... 

6 
6 

"6 

m 

21 
ili 
6 
5^5 

6* 

"e" 

41 

"14" 
45 

"39" 
44 
51 
41" 
40 
41 
40 

"47" 
"33" 

2 

"i" 

i 
2 
2 

3 
1^ 
1* 
2 

"2 
2 

43 

"35" 
33 

'  28  " 
39 
33 
44" 
34 
36 
36 

"36  ' 
'46" 

DeQiieen 

DesArc 

Devils  Knob t 

Dumas  

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fayetteville  Kxp.. 

Fordyce 

Fort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.l'.t 

Fulton 

(leorgetown 

(iilbert 

Sevier 

Prairie 

Johnson  

Desha 

Union 

IjOnoke        

E.  B.  Smith 
Z.  R.Glenn 
U.S.  Forest  Service 
Ben  Johnson 
Mrs.  E.  W.  Gaston 
0.  V.  Halbrook 

Carroll 

Geo.  W.  Nichoalds 

Wajhingtoii 

Washington 

Dallas   

Sebastian 

Crawlord 

Hempstead 

WoodrutJ 

Searcy  

Pitta 

3 

53 
12 

55 
28 
15 

5 
21 
43 

3 
40 
11 
6S 
21 
21 
70 
49 
23 

2 
14 

61 

4 

42 

10 

24 

36 

29 

36 

52 

4 

21 

3 

28 

3 

41 

1 

2 

5^ 
13 
12 
40 
45 
17 
10 
53 
16 
47 
34 
52 

28 
7 

13 
30 
31 
16 
53 

1     " 

Charles  F.  Ford 
University  of  Arkansas 

9 

8 
13 
9 
8 
14 
10 
9 
7 
7 
9 
9 
8 
9 
U 
10 

n 

'I 
10 

7 

8 
8 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
12 
10 

n 

8 
6 
9 
8 

11 
8 
8 
9 
9 

12 
7 

10 

'I 
11 

7 
12 

9 
13 

7 

7 
10 

8 

9 
12 
11 

6 

I 

16 
17 
17 
24 
24 
22 
14 
16 
21 
19 
16 
18 
19 
16 
16 
18 
23 
15 
5 

i6 

15 
15 
14 

9 

6* 
17 
21 
17 
16 
11 
19 
26 
23 
•^1 
16 
22 
12 
20 
17 
13 
16 
12 
17 
23 
18 
14 
13 
20 
15 
13 
23 
14 
26 
15 
24 
19 
13 
23 
23 

17 

I 

3 
3 

11 
13 

7 
7 
11 

I 

9 
10 

7 

0 
11 
20 
14 

7 

8 

8 
13 

5 
18- 

'I 

9 

6 
10 

6 

1 

0 

3 

8 

5 
10 

4 
10 
12 

9 
16 

6 

7 

4 
11 

8 

5 
11 
10 

4 
14 

0 
11 

0 

6 

7 

4 

2 

1? 
9 
4 
4 

7 

2 
3 
5 
4 

8 
4 
6 

^6 
8 
5 
6 
5 
4 
8 
8 
4 
17 
6* 
3 
5 
5 
9 

4 

8 

I 
1 
4 
9 
7 
4 

^ 
3 

8 

1 

9 

6 
10 

5 

5 

8 

4 

3 

5 

5 

7 

6 
11 

4 

6 

e. 

s. 
sw. 

s. 
sw. 

nw. 

s. 
se. 
sw . 

s. 

sw. 

sw- 

sw. 

w. 

nw. 

nw. 

e. 

s. 
sw, 

s. 

sw. 

<w. 

nw. 

sw. 

w. 

se. 

sw. 

sw. 

s. 
n. 
sw. 

sw. 

w . 
sw 

sw . 
w. 
nw. 
nw. 

sw. 
w. 

se. 
w. 

s. 

ne. 

s. 

U.S.  Weather  Bureau 
Ft.  Smith  Water  Plant 
T.  1.  Logan 
C.  G.  Ixmg 
F.  E.  King 
C   4   Price 

(irannis 

Polk 

Benton 

Stone   ... 

65.7 
64.2 
65.6 
65.6 

-  1.3 

-  1.2 

-'6!2 

85 
89 
88 
92 

5 
5 

6 
6 

43 

38 
40 
42 

1 
2 
2 
1* 

36 
40 
33 
40 

W.E.  McVay 

(iravette 

(iToen  Mountain 

Mai  W.Schmidt 

l^  S.  Forest  Service 

Harrison 

Boone 

Louis  R.  Keck 

Hebcr  Spgs.  (near) 

Clebiirne 

Lester  B.  Logan 
James  A.  Burnett 

66.0 

-  4.8 

89 

22 

39 

2 

32 

lligden 

Highland 

Hope tt 

Hot  Springs; 

Index t 

Irons  Fork ttt 

Jcssieville 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LHTLE  rock;.... 
Little  Rock  Airway 

Lutherville t 

Madi.-^on 

Magnolia 

Maniinotli  Spring  . 

Cleburne 

Pike 

Austin  E.  Carttt  right 
.1.  0.  Coolev 

67.5 
68. 0 
66.2 

63!6 


56.6 
60.6 
67.0 
66.6 
65.9 

76!  2" 
64.6 
68.4 
65.8 
66.6 
68.7 
67.2 

-  "3!6 

-  3.6 


-  6.8 

-  2.8 

;■- 

-  i.2 

-  1.4 

-li 

-  2.0 

-'i!8 

86 
88 
88 

"88" 

"m" 

86 

88 
88 
88 

"89"' 
91 
88 
90 
89 
89 
94 

21 
21 
5J 

""6" 

7 

31 
5iS 

"■2\" 
6^ 
8* 
8 
6 

17V' 
8 

47 
47 
36 

"39" 

"46" 
33 

48 
43 
41 

"45'' 
38 
44 
36 
45 
46 
42 

1 

J. 
2 

"'si' 



""i" 

2 

1 

2 

3 

"2" 
4 

2 

12 

1 

■^^ 

1 

32 

38 
38 

45' 

"37" 
37 
30 
34 
40 

"38»' 
43 
34 
47 
38 
36 
39 

Hemp.vtead 

(iarland   

Little  River 

Polk 

(farlflnd   

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson   

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

5.30 
4.37 
4.65 
5.30 
4.48 
3.35 
0.63 
3.10 
3.28 
3.47 
3.89 
2.79 
2.-13 
4.09 

-t-  0. 10 

-1.64 

+0.23 

-i!56 

-0.84 
-4.20 
-1.6.^ 

i!s6 
"i!6s 

-2.16 
-0.19 

Kxperiment  Farm 
National  Park  Service 
W.  E.  McDowell 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
.1.  R.  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
W.  U.  Airport  Station 
H.G.  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  A gri.  School 
Mrs.  .lohnnio  Morton 
C.  N.  Honck 

Marked  Tree 

ilena 

Monticello...\ir\vay 
Morrilton  

Poin.sett 

Polk 

Drew 

Conway 

4   121-0.58 
7.79;  +  ]. 55 

3.60! 

2.51:-2.40 
1-68  ... 
0.89-4.12 

4.66' 

5.28; -0.65 

5.37    

1-7-2 

6. •.121    

4.80J+0.44 

4.58'      

7.63; 

1.86  .    .. 
2.90  -l.M) 
3.63  -1.17 

3.87  ... 
4.15  -0.52 
5.78  +i).51 

3.(«;-i.ss 

4.131-1.22 
5.401-0.35 
1.68-3.38 

2.61 

4.921-0.67 
2  88' 

Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Mrs.  Nova  Berrv 

Mouutainburg 

Mountain  Home  . . 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  CCC 

Mulberi-y f 

Nashville 

Newport. . 

Crawford 

Baxter 

(iarland   

Montgomery 

Montgomery 

Franklin 

Howard 

Jackson 

C.A.Lovell 
H.  N.  Halbert 
J.G.Scott 
G.  A.  Whittington 
U.S.  Forest  Sen'ice 
Clifton  Ward 
H.B.  Carruth 
J.  D.  Henderson 

6-1.8 

-  1.3 

-'■Zs 

92 
'89' 

6 

39 
38 

2 
"2" 

41 

"44" 



'osls' 

67.6 
66.4 
68.4 

'67!4' 
65.6 

-'2!2 


-'■y.ii 

"87" 

88 
88 
88 

"96" 
87 

"88" 



5 
5^^ 
5» 
5* 

G 

8 

5 

"48' 
42 
45 
46 

"38" 
42 

"45" 



16 
2i 


5 

2 

""i" 

"33'' 

36 
39 
39 

"51   " 
34 

30 

Oden 

Okav 

Montgomery 

'   Howard 

U.S.  forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  0.  Milton 
J    E  Ga  rrett 

Osceola 

Ozark  

I*aragould 

Mississippi 

1  Franklin 

(Greene 

I'arkin 

2  00      0  II 

Carroll  King 
Miss  Theresa  Scheu 
J.  R.  Huddleston        • 
Benedictine  Sisters 
W.  E.  Fdmiston 
Craig  Williams 

I'ine  BlulT 

I'ine  Ridge 

I'ocahontas 

Portland 

I'ri'scott 

Jefferson 

'  Jlontgomery 

Randolph 

Ashley 

Neva(ia 

Benton 

Faulkner 

Pope 

1.11 
1.68 
1.11 
2.18 
1.06 
0.57 
1.04 
2.01 
0.74 
0.96 
0.81 
1.00 
0.82 
1.67 
0.85 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.ft 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

65.4 
68.0 
70.2 
64.6 

-  2.9 

-  3,6 

-  0.2 
- 1.2 

88 
90 
89 
89 

6^ 

5i 
6 

39 
45 
47 
39 

2* 
2 
2 
2 

38 
36 
38 
38 

Roger.'^(ncar) 1 

Rosebud i 

Rus>ellvillc 

Mrs.  Carl  A.  Starck 

69.0'' 
67.6 

iiY.i' 

-  0.6      92 
8b 

-'i.4;'  **'•'    ^ 

6. 
17> 

"•5i- 

39^ 

"Jo" 

2 
2 

40" 
33 

37' 

U.S.  Forest  Service 

St.  Charles 

U.  S.  Biological  Survey 
A .  Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter  A .  Smith 
Henry  Field 
S.  C.  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta. 

St.  Francis 

Searcv   

Springbank 1 

Story 

Clav 

White 

Miller 

3.10 
3.00 
3  60 

-0.85 
-1.39 
-0. 93 
-1.68 
-0.71 

Montgomery 

Arkansas 

.\rkansas 

t                    ■                    1                    j                    ; 

3  39 

Stuttgart 

Stuttgart It 

67.4 
!  66.9 

-  2.5      89 

. . . . '     88 

17 
7i 

i 

42 
42 

2 
2 

33 
34 

4.14 
3  42 

1 

i 

1 
i 

'Ml 
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Climatolog-ical  Data  for  May,   1940       Continued 


Stations 


aublaco 

Tcxarkaiiii . . 
riioruburg  .. 
Turnpike. .. , 

Waldron 

Warren , 

Wiiitecliffs  . 
White  Rock 

Wilson 

Wynne 


Counties 


Loean   

Miller 

Perry 

I'ope 

Scott 

.{Bradley 

.  I;ittle  Kiver. 

t  I'^ranklin 

.  Mississippi  . . 

Cross  


Temperatures  {Decrees  Falircnlieit) 


^. 

d 

£F 

£§ 

-<-» 

*» 

as 

X3 

a> 

t 

s 

a  o 

(fi 

o 

d 

Si; 

^ 

Q 

5 

« 

^J^ 


Preeipitfltiou.  inches 


01  :: 
0)  o 


Number 

of   days 

_  « 

o  o 

■c 

■-«  c 

o 

13 

;>. 

a  , 

"O 

-*  a 

03 

3 

oj  -- 

OJ 

u 

O 

i*o 

O 

o 

Observer 


State  Means. 


750 
332 

650 
I22-10' 
!  075 

206! 

290. 
22S5; 

237 

167 


43  1 
56 

20  I 
16  1 

21  i 
46  I 
34 

4 
15 
32 


68  4 
69.  8 
65.5 
62,6 
66.  S"" 
68.6 


64.3 
67.1 
66.5 

66.6 


-  15 

-  1.6i 

-  1»| 


2.8 


i'S 

-  2.3|  92 

-  2.81  87 

-  2.51  -98- 


40 
37 
41 

33 


38 

37 

43 

30 

39" 

37 


27 
36 
36 

51 


2.34 
6.41' 
2.95 

1.6SJ 
3.741 
3.30 
8.79 
2.08 
2.41 
2.31 


-2.93, 

+  1.81 
-2.  7i) 
-4.04 
-2.26 
-1.40' 
+  4.41 

i--2'.59' 
42. 4i: 


0  76 
1.12 

1.00 
0.85 

I.  n 

0.07 
1.70 
0.70 
1.05 
0  60 


3.621-1.33    4.45 


0.0 

6 

18 

7 

6 

■w. 

0.0 

12 

20 

4 

7 

s. 

1     0  .) 

8 

16 

10 

s 

1     0.0  . 

6 

19 

6 

6 

sw. 

0.0 

8 

•Jd 

IS'' 

21 

nw. 

0.0 

8 

8 

7 

16 

sw 

0  0 

11 

20 

3 

8 

0  0 

7 

19 

8 

4 

nw. 

0.0 

6 

23 

1 

7 

0.0 

7 

14 

7 

10 

s.       1 

0.0 

9 

17 

8 

6 

s.     ! 

New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
EdwaM  E.  Holmes 
U.  S.  Forest  Service 
Wilson  Fergu.son 
C  N-  Turner 
L.  M.  Snead 
U.  S.  Forest  Service 
D.  O.  Anderson 
B.  M.  Eddins 


Daily  Precipitation  for  Hay.    1940 


Stations 


Diainpge 
basin 


Day  of  Month 


8      9        10      11       12      13  I   14      15       16      17       18      19      20      21      22      23      24      25      -26 


29      30 


Alum  Fork  Reser.t  Ouachita.    I  .02 

Amity lOuacliita. .  [ ' 

Arkadelpbia 2'Ouachita. .  |  .34 

Arkansas  City  ... '■'Mississippi '1.28[ 

Batesville  .^irwav*  Wtiite   ...   i 1 

Batesville  River  .2  White    |  .98, 


1.10 


.061. 


40    .361  .24!  .25i 


Bee   Branch. !.\rkansas 

Benton ".Saline... 

Bentonville 'tJArkansas 

Sethesda j  White.  . . 

Big  Lake  Outlet   f'^iSt.  Francis 


.50! 
.51; 


Black  Kock. 

Blytheville '' 

Booiieville ■■ 

douffhtou  .  .      .  +2 

Brinkley    

Calico  Rock..   .   .  2 

Camden ^ 

Clarendon - 

Clinton 

Conway  

Corning ^ 

Cotter  . 
Crossott 


.511  T 


.93 


White   ....11.12 
St    Francis  1.08; 

Arkansas. .  I | 

Ouachita..!   .06; 

White  .39 

White  ....|  .57 
Ouachita.. 
White  .... 
White  .... 
.\rkansB.s. . 
White  .... 
Wliite  .... 
[nearj- .  !Ouachita. . 

Danville '-^JArkan.^as. . 

Jiardanelle ^iArkans.is. . 

Oh  Queen I  Red 

Des  .\rc 2[\vhite 

Oevils  Knob    ...  tiArkansas  . 

Ouma.'i !  Mississippi 


Kl  Dorado -  Ouachita 

England Arkansas. 

F.ureka. Springs White 

Fayetteville    White 

Fayetteville  iixp.  S,  White.  ... 

Fo.^dyce Ouachita. 

Fort  Smith '*  Arkansas. 

Fort  Smith  W.  .  .t^  .Vr-kansas 

Fulton ^  Red 

Georgetown, White    ... 

Oilbert -  White   ... 

Olenvvood..     ..  ..  2  Oi-.achita. 

Orannis-  Red 

Oravette 2  Arkansas. 

<ireen  Mountain. t  White.... 

Harrison Wliite 

Heber  Springs  . .  .2  White.  . . . 

Helena 2  jjis^issippi 

Hlgdcn White... 

Highland Ouachita 

Hope  tt'iRed 

Hot  Springs  lOuachita 

Index        ■'^jBed  . 


...+»2 


Irons  Fork 

Jessieville 

lonesboro 2 

Lead  Hill 

Little  Rook...i| 
LittleRock  Air'y  U 


Ouachita. 

Ouachita. 

White.... 

White.    . 

Arkansas. 

Arkansas. 


Lutherville " .  .'i'l  Arkansas 

Madison  2  st.  Francis 


Magnolia 
Mammoth  8pg .  ..2 

Marianna 

Marked  Tree 2 

Mena 2 

Monticello  Air. .  .1 

Morrilton 2 

Mountain  burg  . . . 
MountMii  Home. . 
Mountain  Valley. 

Mount  Ida 

Hount  Ida  CCC  . . 

Mulberry t 

Nashville 

Newport 2 

Oden 

Okay 

Osceola 2 

Ozark 2 


Red 

White 

St.  Francis 

St.  Francis 

Ouachita. 

Ouachita. 

Arkansas. 

Arkansas. 

White.  ... 

Ouaclrita. 

Ouachita. 

Ouacliita. 

Arkansas. 

Red 

White 

Ouachita. 

Red 

Mississippi 
Arkansas. 


1.78 
.28 
,28 


.82 


95;. 
.30,. 


1.08 
.40 


.17 


.29 


.60 


.08 


.20 


1.05 


.13 


.25    .131. 

'!i4  !'.!]|] 
.15"  .04!. 
.05i 
.25: 
T. 
T. 
T. 
.03 
'J'. 
35 
.68 
.23 


1.61 
T. 
_.I2 

.12 

.25 


.07 
06 
.87 
.15 
02 
.79 
1.53 
1.90 
.03 


.11 


.14 
1.50 
1.28 


....I 
.16' 

I 

".05 


.02 


.  18' . 
.25!. 

.'23'! 

.lol. 

.06 


.37:   .30'   .50  ....1. 

■r.  I  T  I. ...I. ...I. 


.40 


.12 


.14 
.20 


.84 
1.04 
1.04 

.13 
1.32 

.20 
1.04 
1.63 


.03 


.07| 
.091 


"oil]' 


.55 


.04 


.01 
T. 

.05 
.5lj 
.041.... 
.53 


.05 


.I....I: 


.32 


.09 


.02 


.10: 


.12 


.10 


.041    .03 


.36 


•42: 


.491 
.071 


.02  T. 
...  .1 
.lOl... 


.62 


.37 


.41 


..     .041 
. ..!   .91  ....I 

.  404. 00:.... 
.03:1.291.... 

.80|....!  T 
.06]  .66!.... I 

....  1.58|....! 


T. 
1.2' 
.29j   .08! 


.83  .... 


.031  .12 
.03 
.72 
.58 


.07 


.84 


.30 


.57i  r.  I... 

.Ot|... 

.071... 

.18  ... 

.06 

.05 

.V> 

.51 


.44 


.13  1.61 
1.31 


1.03 
4.45 
.12 
.08 
.24 
.02 
.03 
.20 
1.50 
.50 
.99 


.97 
1.14 


.27 


.03 


.28 

'.'60 
.25 
1.72 


.92 


.10 

1.67 

.04 

.66 


.03 


.05 


.01 


...    T. 
.01     .21 

.08!  .01 

.  10|  .55 
...1  T 
.191  .04 
.05  .15 
'I'.  .40  1 
...I  .'25 
.09!  .14 
.01    .15 


!  .J 


151  .86 

95!  .56 

37;  .45 

.28  .40 


15 


T. 


.12 


.13 


.43 


.30 


.43 


.93 

.07 

.12 

.54 

.■20j 

1.12 

1.36 

.80 

.25 

1.64 


1.68 

'.'46 

'135 


".•2S  '.'.'.'. 
1.02  .... 

1.00 
.80 



.29 

.57 


.98 
.10 
.09 
06 
.15 
1.69 
.0311 

1 


28 
40 
46 
35 
44 
87 
.4411.21 


.391 
.05| 

':4o' 
601 
.39 


1.13 
T. 
.05 
.0.5 
.12 
.24 

1.71 
.14 
.07 
..35 
.01 

'.'2.'^ 


.01 


.40 
l'. 

.03 
.95 
.04 
.13 
.66 
.77 
1.36 

.65: 


.30 


.30 


.07 
..53 
.53 
35 
.11 
1.39 

".W 
.04 
.13 
.43 
.52 
.26 


.50 
.15 
.30 
1.00 
75.. 
.52  .30 
.05    .06 


.01 
.30 

2.68 
.35 
.12 

2  10 
.■29 
.14 
.06 
.571 
.lOj 
.071 
T  1 
.041 


.41 
.33 
.06 
.65 

'.'6.5 
.21 
.38 

1.41 
.04 
.45 
.10 
.03 


T. 

.14 

.02; 
.12! 
.18, 
.64! 
Oil 
.06! 
.31: 
.10 


.671  T, 


T. 


:23i::::i: 

.03!]. 08 
.08! 


I 


02    .01 


03 


.03 


.05 

'!i4 

i!28 


04  ... . 

05  1.13 


T. 


.1. 


I         I 


20; 
1.10: 


.03    .20 

T.  i 


.Oil 
.04! 


.25'   .261 

i      : 


86-  .081 
.65;....! 
.95i   .101 

.lo;  .401 
.54!....! 

L.70:  .371 
.801  .06' 
.401. ...| 
.65i  .49; 
.121  .31! 
I         I 


.01 


1.34 


.36 


.  !2i . . . 


.11 


.58 

.04 


42  1.06|  T. 


T. 


.24 


1.23|  .42 
■  94 
T. 
.80 
.54 
.05 


10 
.65    .65 


.08 


.38 


.37) 
!95 


.15'1.01  T. 
.46  .261  '''• 
...I   .02:... 


.64  T.  1... 
.80|....|... 
.73!  -02;  'I'. 


.05 


;1.55,   .54:. 


I   .60n...  ....1 

,1.62  1.18    .05; 


.1  T    I. 
!       I 


...    .18:  T.-....J....I....! 

.'64:'T'.'!'.'43J'!i6  "!]  .'.'.' 
...j  T.  11.05;  .111  T. 

Ill 


3.33 

i'.ib 

5.25 
1.93 
3.48 
3.45 
4.88 
1.59 
1.52 
4.68 
2.35 
4.38 
3.10 
5.30 
2.62 
1.19 
3.40 
3.91 
1.79 
3.77 
4.48 
1 .  19 
2.71 
2.6(1 
3.50 
8.00 
3.40 
2.46 
3.09 
4.07 
3.34 
1.49 
1.71 
1.55 


11. 


'  III! 


.M 


'■x<KK»etfk.rA>% 
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Daily  Precipitation  for  May,   1940       Continued 


Stations 


Paragould 

Parkin 

I'lne  Bluff  . . . . 
Pine  Ridge  — 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers  (near). 

Rosebud 

Russellville  . .. 
St.  Charles  — 

St.  Francis 

Searcy 

Spring  Bank.. 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart    

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Turnpike 

Waldron 

Warren 

Whlteclifts  .... 
White  Rock  . . . 

Wilson 

Wynne 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


10 


U^ 


St.  Francis 

.69 

St.  Francis 

.53 

Arkansas.. 

L.n 

Ouachita.. 

White 

.68 

Ouachita. . 

.85 

Ouachita.. 

01 



1 

White 

Arkansas. . 



.... 

Arkansas.. 

.36 

••••I 

White   ..   . 

.48 



St.  Francis 

.67 

White...   . 

.73 



Red . 

Ouachita  . 

Arkansas  . 

.73 



Arkansas. . 

.60 

Arkansas.. 

Red 

. ... 

Arkansas . . 

Arkansas.. 

.... 

Arkansas.. 

Ouachita.. 

.65 

.... 

Red 

Arkansas.  . 

Mississippi 

.35 

St.  Francis 



I 

18  ... . 
T       .13 

.03  .06: 
1.15  .... 
.02  .... 
T.  I  .02! 
.89    .361 


"Ah 

.15 

1 

.05 

T.  , 

.07 

.31 

.02 

.17 

.40 

10.  .23' 

....I  .16 

.12  .... 

.43    .20 

.i   .61' 

I    .16 

'  .47 

i.'33 
'    .10  _ 

.,.   ..I   .10 
.1...   ,  .43 


.35 


16 


.21  .. 
.20  .. 

.10  .. 
.37i.. 

'.Si  '.'. 
.23  . 

!i6 '. 


...  1 


.20 .. 

.18  .. 


.70 


.35 


19     20 


.14 


.09 
1.27 

.15 

T. 

.32 

.57 
1.04 

.26  2.01 
03 


.09 


.06 


T. 


.03 


1.28 
.19 


.05 


42 

48 

1.11 

T. 

T 

.17 

T 


23 


25 


.29 

.40 

.82 

1.68 

21| 

2.08 

1.06 

08 


.21 

.60 
.28 
.41 

.12! 

.471 

.•A)j 

.57 

T. 

.50 

■f.' 

.59 

iiio 
r 
.55 
.45 


T. 


27 


.16 


.40 


28 


29 


30 


.03 
.30 

'.'67 

.78 

i'io 

T. 

'!% 

.97 

1.70 


.01 


.10. 
.251 


T. 


r. 

1.00 


.62 


.62 


Daily   Temperatures    for  May.   1940 


Stations 


Alum  Fork j 

Arkadelphla  ?4 —  j 

BatesvUle "*  j 

Bee  Branch 

Benton  ?$ j 

Bentonville  *"••■•  | 

Blytheville ■ 

BooneviUe 

Brinkley 

Camden 

Conway  

Coming   

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado   

England 

Eureka  Springs  .. . 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp.  S 

Fordyce    

Fort  Smith"' 

Gilbert?? 

Grannis  . 

QravetteW 

Green  Mountain. . . 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  $5  Xt 

Hot  Springs 


Maximum 
Minimum 
Maximum 

Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
I  Maximum 
[  Minimum 
i  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
J  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 


70]  81 
48  47 


75 

46 

70 

41 

70 

44 

73 

35 

67 

41 

68 

44 

74 

41 

69 

40 

77 

45 

75 

44 

70 

41 

78 

41 

77 

45 

77 

45 

66 

40 

74 

44 

79 

51 

75 

46 

67 

40 

68 

41 

66 

40 


84 

48 

77 

44 

80 

48 

83 

35 

76 

49 

73 

48 

82 

45 

67 

39 

87 

50 

83 

45 

75 

44 

85 

42 

82 

48 

87 

47 

77 

52 

81 

46 

86 

53 

80 

41 

75 

50 

78 

49 

76 

46 


78 

48 

79 

53 

71 

43 

78 

45 

77 

44 

77 

52 

71 

38 

80 

53 

75 

43 

83 

54 

79 

48 

73 

39 

78 

63 

82 

52 

82 

58 

68 

46 

77 

50 

83 

56 

73 

46 

81 

50 

79 

54 

76 

52 


52 
88 
50 
89 
49 
86 
60 
85 
62 
89 
56 
84 
53 
88 
54 
90 
55 
85 
52 
88 
54 
90 
56 
87 
67 
82 
54 
90 
86 
89 
59 
89 
54 
86 
56 
87 
62 

60 


18 


19  I  2(1   21   22 


23 


24 


25 


26 


29 


30 


84 

78 

58 

61 

86 

69 

56 

58 

89 

70 

59 

58 

85 

80 

66 

65 

85 

72 

54 

54 

81 

74 

60 

56 

50  50 


83 

85 

46 

45 

82 

85 

61 

62 

85 

89 

44 

53 

84 

87 

54 

60 

80 

83 

45 

51 

83 

84 

821  71 
661  52 
79 
51 
72 
49 
75 
52 
78 
47 
66 
44 
71 
52 
75 
46 
71 
60 


861  82i 


47 
77 
53 
72 
51 
74 
56|  48 


51 


59 
881  81 
63  i  62 
86 


57 
85 
55 
86 
54 
85 
53 
86 
55I  60 


60  76 

5:^i  61 

75  78 

611  55 

72!  80 

531  46 

66i  74 

58-  50 

77  77 

661  49 

71  81 

56  50 

70  78 

60  61 


79 

62 

79 

41 

79 

47 

84 

45 

76 

51 

79 

47 

74 

53 

78 

49 

78 

50|  63 

77   74 

491  53 


751  77 
53  56 
661  68 


81 
62 
83 
55 

m 

51 
84 
60 
&3 
51 
79 
49 
80 
53 
8:3 
51 
80 
63 
78 
55 
83 
54 
82 
51 
84 
52 
84 
62 
85 
56 
77 
56 
82 
54 
84 
59 
82 
53 
81 
50 
81 
49 
80 
49 


82 
59 
80 
45 
81 
54 
81 
49 
77 
58 
79 
60 
80 
58 
82 
57 
82 
60 
80 
54I 


83 
58 
82 
42 
83 
54 
82 
46 
81 
62 
82 
48 
79 
81 
84 
57 
83 
56 
84 
60 


86 
60 
86 
46 
82 
54 
85 
61 
82 
66 
84 
66 
82 
67 
83 
59 
83 
83 
81 
66 
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Daily  Temperatures  for  May,   1940       Continued 


Stations 


tronsFork $5tt 

Jonesboro  

Lead  Hill 

Little  Bock..»" 

Little  Rock ••• 

[Airway] 
LutherviUe 

MaKnoUa 

Mammoth  Spriue. 

Marianna . . . 


Marked  Tree.. 

Mena — 

Uontl  cello 

Morrilton 

Mountain  Home... 


Mi 


....  ( 


Mt.  Ida 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Ozark 

Paragrould 

I'Ine  Blutr 

Pocftlioiitas ) 

Portland j 

Prescott ( 

< 

Rogers S 

i 

Riissellville Jt  j 


St.  Charlos 
SoHnv  ... 


M 


.Stutigart    

Stuttgart  .   .. 

8ubiar-o 

Tcxarkuiia   . 
rhonitjurg  . .. 

Turnpike 

VValdron 

Warri'n 

While  Rock  .  . 

Wilson 

Wynne 


.nw 


Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

ilaximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Jlinimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

.Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Ma.ximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimun 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Miuimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximimi 

Minimum 

Maximum 

Minimmn 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 


66 

71 

42 

48 

73 

69 

45 

42 

54 

62 

41 

33 

66 

70 

4S 

49 

68 

72 

48 

43 

65 

70 

42 

43 

82 

76 

53 

45 

59 

67 

43 

41 

77 

72 

51 

44 

65 

68 

46 

44 

67 

72 

45 

46 

70 

75 

52 

46 

61 

72 

42 

48 

61 

6S 

40 

39 

69 

74 

41 

38 

77 

77 

50 

54 

74 

70 

47 

43 

67 

72 

53 

51 

74 

80 

53 

46 

66 

72 

44 

47 

73 

67 

47 

42 

79 

72 

50 

45 

74 

68 

44 

39 

78 

74 

51 

45 

82 

79 

52 

47 

61 

68 

40 

39 

80 

73 

45 

39 

67 

70 

50 

42 

76 

72 

45 

40 

75 

71 

49 

42 

66 

68 

50 

42 

65 

72 

46 

47 

76 

76 

52 

491 

67 

71 

41 

40^ 

70 

&■;, 

401     40i 
73      72 1 


59;  66! 

40;  431 

76 I  69, 

47'  40i 

75:  70i 

47l  4ll 


10   11   12 


13   14   15  16   17   18 


19  20  21 


771 
521 

75!  S3 
48, 
71 

37 1  501 
74 i  85' 
42   54 


65 

87 
62 
85 
60 
.,.,  91 
55 1  67 


481  55 

711  86 

48 1  52 

76  i  90 
51 

82'  89 

60;  60 

73 1  89 

52 1  54 

68  i  78 

43  58  54 

..  89!  .. 

. . I  54   . . 

90|  89 

63 


61 
83] 

56'  63; 

86!  891 
63! 
871 
63! 


83 
61 
89 
62 
84 
51 
84 
62 
85 
61 
85 
61 
87 
60 
91 
60 
85 
62 
88 
59 
85 
60 

85; 

62 

82 

59 

89 

56 

85 

62 

84 

56 

87 

60 

84 

62 

86 

57 

87 

58 

85 

58 

84 

63 

87 

55 

84 

56 

88 

58 

87 

60 

90 

56 

85 

62 

87 

57 

86 

60 

84 

60! 

86 

66   62 

851  82! 
65 
83 
56 
79 
62 
84 
58 
87 
62 


56 

79 
60 
91 

60 

88 

60 

8O!  80! 

6O:  63! 

89   92! 

64;  61; 

85'  87| 
61;  581 


55 

81 

45 

80 

51 

76 

58 

79 

51 

77 

53 

76 

53 

81 

52 

78 

58 

87 

44!  45 

75,  74 


80 
47 1 
74! 
541 
75; 
52 
76 1 
45' 
76  i 
48 


49 


56 1  59 

791  81 

41 

76 


51   531  52 


84 
50 
84 
47 
76 
55 
79 
50i  51; 
76!  80 
48l  58! 


78 

51 

83 

58 

84 

54 

80 

60 

81 

58 

79 

58 

84 

65 

84 

51 

82 

58 

84 

56 

80 

58 

84 

61 

85 

52 

81 

51 

82 

52 

82 

64 

83 

57 

80 

58 

82 

60 

82 

56 

81 

55 

81 

62 

83 

53 

84 

54 

85 

63 

77 

58 

85 

57 

81 

61 

84 

55 

82 

56 

82 

58 

80 

64 

85 

62 

81 

52 

72 

57 

82 

65! 

82 

56 

74 

58 

84! 

59 

82]  78' 

46l  50! 


40  53 

79 


60 

84 
56 

78 
57 

87 1 
55  i 
89! 
55! 
79 
69 1 
79! 
55: 
87! 


751  82 

45  41 

79!  85 

58!  55 

69!  75 

48!  42 


83 
54 
83 
52 
81 
50 
83 
55 
85 
49 
86 
52 
85 
51 
80!  84 
51   50 


22 


79  81 


78!  84 
58  50 
83 


48 
78 
53 
83 
50 
82 
51 
83 
54 
84 
48 
85  j  85 


59 
82 
61 
76 
59 
78 
65 
80 
65 
75 

60;  65 

89 

69 
78 
61 
87 
65 
85 
59 
77 
61 
84 
67 
81 
66 
73 
63 
78 
64 
78 


86!  86 


541  63 


63  65 

88 1  78 


23   24 


861  84' 


59!  631 


25 


84! 
63! 


83!  82 
6O!  65; 


55  i  50 
64'  731 
49! 
781 
61! 
08 1 
61 ! 


50| 
76; 
53 
78 
51 


26 


73 
41 
74 
49 
72 
44 
75 
57 
75 
56 
72 
50 
79 
55 
76 
47 
77 
56 
74 
50 
72 
49 
76 
57 
76 
50 
73 
49 
78 
46 
75 
66 
76 
49 
78 
49 
79 
57 
75 
47 
74 
48 
75 
58 
75 
45 
75 
66 
77 
56 
71 
45 
76 
49 
77 
54 
75 
50 
78 
64 
75 
54 
74 
641  50 
80!  73 
56 1  57 


27   28   as 


49;  46 1 

78 1  75 


49'  57 
68i  69 


51 1 
73 
55I 
76, 


58! 
69 1 

44 


65l  69| 


621  61: 

80  74! 


53 

76 
51 
. .  I  76 
..   55! 

71  i  681 
58  i  591 
67i  76i 
65i  531 

72  82, 
53!  53i 
74.  77 


»0  31 


83 


60 
81 
56 
801  82 
57   54 


80   82 
52 


83 

63!  60; 


84 

55 1  51 


821  81 
59 
84 
67 


80   81 
55!  53 


59;  58 

84 

55 


78   80! 
56   53! 


84 
64 
82 
56 
81 
55 
84 
64 
83 
59 


831  86 

47;  46 

741  75 

51 1  55 

82!  81 

55;  51 

831  81 


62 

76   73 
59,  66 


42!  49 
80!  82 


53;  53 

811  86 


a 


57; 

83!  86; 


59' 

87  i 
52| 
S4! 
491 
82j 
681  691 
84]  86l 


5;li  57l 
821 
52 1 


82!  83! 
69 


85  85 
52'  561 


82 
58 

80|  791  82 
631  68!  61 

811 

53! 

79! 

66 

85 

59 

80 

40 

82 

53 

82 


68 
87 
58 
83 
60 
84 
62 
76 
60 
83 
52 
86l 
57i  56! 


52!  501  611  57 


82 
53l 
8li 
511.  66: 


76.7 
49.2 
79.5 
63.7 
74.7 
46.5 
77.4 
67.6 
78.4 
64.9 
78.8 
63.5 
82.6 
67.7 
79.5 
49.6 
80.2 
56.6 
79.0 
52.6 
79.2 
53.9 
80.2 
57.2 
79.9 
54.5 
79.6 
50.0 
79.7 
50.7 
79.4 
57.6 
80.3 
54.9 
78.7 
54.1 
81.0 
65.8 
80.2 
64.5 
77.8 
63.4 
78.9 
58.2 
79.5 
61.2 
81.3 
54.8 
82.8 
67.6 
77.8 
61.3 
83.0 
55.0 
78.9 
66.4 
80.6 
53.6 
79.7 
65.2 
78.6 
56.2 
80.8 
66.0 
81.0 
68.5 
79.8 
51.2 
73.3 
51.9 
81.1 
52.6 
81.6 
65.7 
73.9 
54.7 
79.9 
64.3 
79.7 
63.3 


^"  <.^ 


Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F'l,  and  Wind  Movement  [miles]  for  May,    1940 

(See  precipitation  data  iu  table  on  preoeiliug  page) 


Station 


Hope $^ 

Exp.  Farm 


Irons  Fork...  $ 
Kxp.  Forest 


Russell  ville 

Ozark  Nursery. 


Data 


Day  of  month 


10 


Evap.  !.221  .323  .417 

Mean  tem.      62     62     67 
Wind  move     64     79     70 


Kvap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


Stuttgart,   ...«IS^^^P-. 
RioeExp.rarmlf,t-„^- 


.126 
64 
49 


1991.206 
60!     62 

541     14 


.468  .2661.1741.344 

62i     66!     66!     68 
391     83!     26!     42 


.141 

.252 

66 

7-/ 

35 

43 

.225 

.210 

64 

70 

18 

64 

.252  .2301.343 

65      61'     69 
145    102!     60 


.228 
721 
32! 

.206; 
69' 

69! 


.2721.246  .260. 032  .208 
72|  74  66l  66  68 
38i     33     351     39     25 


.366  .191 

72      68! 
35      llj 

.278'. 2441, 
73'     73 
22 1     13 1 

349!.  136  . 

72;     70 
501     461 


13 

14 

15   16 

17 

18  I   19 


22 

23 

26     26 


28      29      30      31 


224!.  238;.  279.  2421. 281  .  106  .252;.  1991. 151 !.  2271. 144' .0.88 
6Sj  70;  7l  66;  66.  691  71  69!  67:  74|  70;  67 
20!     32      34.     51!     571     26!     60'     631     561     4i;     29      32 


12i|.083|.168  .104!.  2591. 216  .1231.176.070  .158  .  1011. 16) ;  .1781 

i;6 

6' 


60     63     641    66 

6       3       6        7 


64| 

9; 


36S: 


56'     -58      66     61,  601     62l     701 

4,     10|       4!     17l  241       2!       8i 

.         ,         .  I         !         I         '         I 

168  .2!8i.250!.300  .2,=8  .280  .  306.  .136' .208,.  148i  474. 210. 400 

73      66;     67l     67,     72,     71,     6.'!     62!     72,     76,  71,     77i . . .  .| . . . .  I 

33J     10      28]     18      26]     47;     79.     16      18]     28  108!     15'     16]     19 

208'.0I6'.204'.223|.  204'.  283  .211;. 25oL  107'. 234.0851.180'.  244. 1861 

66,     64!     64!     (55]     tiii'     701     64      601     72.     70i  70      66!     75      75, 

3.i!     3^1     29      36!     13'     73;     45    133:     321     68  157;      If.!     33!     ^'^' 


.292  .230).  118  .19) 
66  66;  63l  64 
49      43     27]     34 


.(MB  .022! 
60      58 

1)1       3 

i         I 

.0811-023' 

72!     67] 
30j     49, 

.1151  0361 
76'     65] 

41 1     .54| 


1901.134  .047 

57      58      60 
11        4!      3 


.4521.210!  .1281  070 
65!  62!  64]  66 
53|     2\il     13,     12 


.221 

70 
30 

.138 
62 
6 


222  .262 

70]     68 
191     24 


.249 
68 
22 

175 
62 
1 

.186 
76 
15 


6.688 
68.0 
1316 

4.754 
63.0 
447 

7.624 
69.0 

987 


.206!.228  .  188  .001  .071  .215'. 196  6.830 
65|  64]  60  66!  72  68  70|  66.9 
84      741     23:       4      16      17i     13]     1790 
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I'- 


Daily  Precipitation 

for 

May, 

1940    Hydroloific  Stations 

stations 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

1 

2 

3  1    4       5  1     6 

7  1     8 

9 

10 

11  j  12 

13  j  14  [•15 

16  [  17  1  18  j  19  1  20 

21  1  22  1  23  1  24  1  25  1  26 

27 

28 

1  29 

80  1  31 

Tota 

Alicia  1 

White 

n^' 

.6S 

1 

Antoine(near)  2... 

Ouachita  . . 

If 

.... 

15 

IC 

.41 
.55 

.03 

.42    .72 

.23 

.09 

.... 

.... 

2. 

Beaty  Lake(near)  . 

St.  Francis 

1  m 

..,. 

.50 
.09 
.50 
.39 
.60 
T 

— 

.... 

'.'16 

.... 

.10 

.Hi 

l.bO 

....  i.7C 

1.3t 



.... 

.... 

.... 

fi, 

Beedeville  2 

White 

7f 

. . . . 

.02 

.... 

.... 

.13 

.... 

.17 

.68ii.42 

.5V 

.30 

.0- 

. . . . 

4 

Blue  Mountain  2... 

Arkansas.. 

- . . . 





— 

.... 

1.03 



.33 

.38 

.44 

.... 





3 

Briggsville  i 

Arkansas.. 

01 

'.'io 

.63 

.... 



.40 

.63 

.27 

. .. . 

.... 

2,' 

Cabot2 

Arkansas.. 

af 

.... 



— 



.48 



i.9V 

.48 

.13 

.08 

.3( 

.... 

.... 

.... 

3.< 

Carlisle2 

Arkansas.. 

S(i 

.50 

.... 

'!23 

.60i 

.... 

.'io 

.70 

.... 

2.< 

Carpenter  Dam'... 

Ouachita.. 

.... 

"."65 

— 



;02'     " 

.48 

'   .15 

1.23 

.28 

.13 

.1( 



a.f 

Centerville(near)  3 

Arkansas. . 

.... 

. . . . 

2  00'     '^ 

.... 

— 





.... 

.96 

.... 

.3b 

1.00 

.22 

.05 

.50 

.... 

.... 

3.- 

Clarksville  i 

Arkansas.. 

.12 
.19 

• 

.12 

.... 

.45 

....  1 ... . 

.21 

.9b 

l.OJ 

.42 

5  ; 

C'lav 

White 

.... 

. ... 





1.19 

.18 

.07 

.V9 

.30 

.17 

.... 

2  9 

Compton  ■ 

White 

.... 



— 

'[so 

.46 

.24 



1.10 

.40 

.06 

.08 





2.f 

Denmark  2 

White 

1  Of? 

23 

.... 

.... 

'.'42 
.43 

.... 

.80 

.... 

.... 

.;u 

.19 

.09 

2.r 

Dermott  2... 

Mississippi. 

«7 

.... 



— 

'.'63 

.54 
T. 

T. 

.01 

1.72    .34 

.13 

. . . . 

.... 

4.4 

Eleven  Point2 

White 

1  3f 

.... 

— 

.03 

.... 

.04 

1.12    .32 

.16 

.12 

3  ■ 

Knders(near)2 

Arkansas. . 

.11 
.03 





.32 

1.00 

.31 

— 

.09 

.11 

.25 

.591    .25 





2,S 

Evening:  Shaded... 

White 

M 



1 ., . . 

.... 

. .. . 

.02 

.... 

. ,.. 

.... 

.... 

T.' 



.80 

.63 

.16 

1.481    .43 

.20 

. ... 

4.1 

Foreman  ' 

Bed 

•  *  *  * 

.... 



... . 



.... 

— 

.lb 

.05 

.10 

.09;    .2-2 

.09 

1   7 

Forrest  City  ' 

St.  Francis. 

' 

. . .. 

32 



.... 

'.'38 
.04 

— 





. .    . 

.... 

.... 

. . . . 

Greenbrier  i 

Rreen  Forest  2 

Arkansas.. 
White 

.... 

.... 

.15 

.... 

.... 

:::; 

i.'os 

.. .. 

.26 
.28 

.52 
.76 

.66 
.33 

.16 
.20 

.05 

.... 

2.4 

2.H 

*Ti-eeuvf  ood2 

Arkansas.. 

■.■i4i;::: 

.65 

.... 

.... 

.... 



.... 

.29 

. . . . 

Hardyl 

White 

.... 

.... 

.... 

'!28 

.... 

l.Oi 

.39 

.I4 

.50 

.I7 

.12 

3  4 

Harrisburg  2 

St.  l<"rancis. 

.92.... 

.... 

.... 

•:i7 

•  ■•• 



'!ii 

.15 

.22 

.61 

.61 

.68 

.19 



.  - .. 

0.7 

Huntsville2 

White 

.531  . 

T 

. . . . 

.... 

1.05 

.18 

.67    .291  .07 

3  4 

.Jacksonville2 \ 

Arkansas.. 

.43I;::: 

'.'.'.'.    M 

.13 

— 

.03 
.37 

.... 

.50    .b» 

.15 

.141   .15 



2.2 

lacrosse  2 

White 

iq 

.... 

.... 

. .. . 

. ... 

.... 

.64 

■  ■;.: 

.52 

.21 

.62|    .'25 

3  3 

Lake  City  2 

St.  Francis. 

44 

. . . . 

T. 



T 

. . . . 

— 



'."28 

. ... 

— 

.26 

./b 



1.45 

.11 

.19 

4.1 

MarveI12 

White 

fiS 

.22 

. . . . 



.46 

T. 

1. 

i.vb 

.26 

.14 

3.f 

Mountain  View  2. .: 

White 

1  ?fi 

'.'69 
1.09 

. . .. 

. . . . 

. . . . 

. . .; 

.58 

■r. 

.25 

1,7 

Newhope(near)  2..! 

Ouachita  . . 

.... 

— 

.14 

"29 

!'•       .801 

.03 

.39 

.68 

.24 

.18  .... 

3.1 

Nimrod2 1 

Arkansas.. 

::::■■ 

3.89;   .141 

1.20 

.69 

.... 

.73 

29 

8.1 

Odell  (near) 

\rkansas. . 

. . . . 

. . .. 

.11 

■  •  •  • 

. . . . 

1 

.  .  .  . 

Parthenon  2 ; 

White 

m 

T. 

— 



"iA 

— 

.27  1.01! 

.40    .07 

.09 

.41 

.21 

■/.  5 

Potts  villeS 

Arkansas.. 

'* 

■•■*' 

.... 







.20 

I      1 

.241  T. 

i'. 



.561   .19 

.18 

2  1 

Quitman  « 

Arkansas. . 

.11 
T 

. ... 

. . . . 

..... 

'"is 



. . . . 

^.w. 

.50 

.40.... 

.... 

2,9 

St.  Paul2..... 

White 

^8 

■■1 

. . . . 

. . . . 

.72; 

..    .1    .30    .12 

.is;   .46|....j.... 

■/  3 

Shirley  2 

White 

85 

* 

- .. .  1 

T 

..   . 

— 

1 

.63 

.... 

.081    .54 

....!    .331   .12 

.07!   .'.Wi   .16i.... 

•/  ( 

Solgahachie2 i 

\rkansas. . 

,'■1 

■  * " 

.22 



".ii 

1 

.  .. 

T    '    .95  ....i    .071    .50- 

.141    .35!    .29|.... 

T. 





3  7 

Sparkman  2 ( 

3uachita  . . 

07 

1 

1 

. . . .  j 

.... 

W  ....     .as;    .80 

.02} 

.38i....'....l.     . 

2  K 

Tichnor  2 n 

Ahite 

3? 

1 

1 

■  •  '  • 

.04; 

.32 

...., 

.43    .19    .06  ....1 

- ...|1.26t   .34!.... 

.02 

.74  .20 

3  ft 

Vick   2 ( 

Juachita . . 

....|.... 

.  .  .  . 

....j 

.... 

—  1 

T.  i 

.01    .08  ....:.... 

1. 

....     .13]     49;   .08,....]   .02 

.48'   .03 

1.9 

Wheelingi l 

Vhite 

j 

: 

. . .  j 

....1 

. . . .; 



,....!.... 



■1        .02    T.  !....    T       .50 

'y 

0  5 

Winfreyi ;, 

Vrkansas.. 

....! 

■■•'      '    ' 

.          , 1 

".b2'".(&\ 

'.'.'.'i'..'.'.\ 

.25;....| 

.07I....I 

*  ■  •  * ) 

rz  ....  ....     .131....! 

.28,    .42 781    .171    .I2! 

.05  ....i....j    ...!....   .... 

.47;  .07  ....l....^. ..;.... 

....!....! 

0.5 
2.4 

Daily  Biver    Stag-es  for  May,  1940 


Stations 

Fort  SmTthTT.' 

Van  Buren 

Mulberry 

Danville' 

Ozark 

Dardeuelle 

Morrilton 

Little  Sock. 

Pine  Bluff 

tJiltert 

Doniphan.  Mo. 
Black  Rock.... 
Heber  Springs. 
OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Rock  . . . 

Batesville 

Newport 

•  ieorgetown  . .. 

Des  Arc 

Clarendon 

St.  Charles  ... 

(ilenvvood 

Arkadclphia  .. 
Bough  ton  .   ... 

Camden 

Benton 

WhiteclifFs 

Index  

Fulton 

Big  Lake  Outlet 

S.  Francis ) 

St.  Francis  L.L.i 
Marked  Tree  . .  I 

Parkin I 

Madison I 

Helena [ 

Arkansas  City.i 


Rivers 


Flood 
Stage 


1 


2 


.  .Arkansas  . 

22 

do 

22 

.  .Mulberry. . 

-Petit  .lean.. 

20 

.  ..Arkansas. . 

22 

do 

22 

do 

20 

do 

23 

do 

25 

..Buffalo    ... 

30 

...Current. .. 

10 

....Black.... 

14 

..Little  Red. 

30 

....White  ... 

30 

do 

21 

do 

18 

do  .... 

23 

do 

26 

do 

21 

do 

24 

do 

26 

do 

25 

.  ..Caddo  . . . 

.Ouachita.. 

I7 

.Little  Mo.. 

20 

.Ouachita  .. 

26 

. .  .Saline-. .. 

20 

Little  River 

25 

....Red  ..  . 

25 

do 

25 

St.  Francis. 

10 

do 

18 

do 

do 

17 

do.   ... 

28 

do 

32 

Mississippi  . 

42 

do 

42 

113.4  12.2 

il3.2  13.0 

!  5.2'  4.2 

Il9. 3:16.5 

7.8,'  9.3 

'10.lll2.fi 

;   6.0'  8.6 

i  6.1 

6.9 

8.3 

(  4.0 

17.8'18.0 

I5.7I13.8 

6.8,  8.0 

6.3,  8.0 

6.7!  8.2 

114.214.5 

!16.1'17.K 


.8 
9.9 
7.2 
4.7 


10.8' 
10.6' 
3.6 

U.7i 
7.2' 


9 


10  I  11 


13  !  14      15  j  16  ,  17  I  18  ;  19  i  20  V21   ;  22  I  23  i  24  i  25  i  26  i  27     28 


12.5  10  4 

9.9:  S.5 
9.7I  0.9 


8.2, 
2.8' 
6.6 
4.8 
9.3 
6.8 
8.2: 


8.2 
7.4 
2.5 
5.9 
4.1 
8.2 
5.7 
7.0 


7.7, 


7.21  6.6  6.2, 
6.3:  5.6  5.2 
2.21  2.1  2.0: 
4.7;  4.4  4.2' 
2.8:  2.2:  1.8 
6.6:  6.0'  5.4,' 
3.41  2.6'  1.9 
,  5.0:  4.4 

12.3a3.9jl3.3!ll.7|10.5:  9.3'  8.6' 
6.2;  5.7  5.4|  5.0  4.8  4.5:  4.4' 
5.5:  5.2|  4.6    4.51  4.3;  4.l'  3.91 


2.3 
5.2 
3.3 

7.3; 
4.5| 
6.0i 


6.2    6.2 
5.2'  5.1 


3.4 

7.81 
4.2' 
3.8 


17.3:16.4  15. 6' 14. 6  13. 5;12. 3' 11.1  10. 1 


10.7; 

8.2! 


8.51 


9. 21 
6.8| 
8.7 
8.2 


8.1 
5.3 
8.2' 
7.2 


7.4! 
5.0' 
6.5' 
6.2 


6.7 
4.6 


6.2  5.7 

4.4  2.2 

,5 . 5  5 . 5 

4  6  1.1 


.3.4 
4.5 
4.5 
3.9 
:t.9 


1.9i 

4.4i 
1.5 
4.8' 
1.21 
3.II 
6.9; 
4.1I 
3.8 
9.2 
3.2 
2.2 
5.2 
3.5 
4 


6.0 
4.9 
1.8  1.7 
3.81  3.7 
1.5:  1.3 
4.4t  4.3 
0.6:  0.2' 
2.6'  2.2' 


6.2    6.3 
5.0    5.3 


6.4: 
4.0 
3.7 

8.4 
4.9 


6.0; 
3.9: 
3.7 
S.O 
4.6 


1.0  0.0 

5.2  4.2 

3.7  3.3 

1.7  9.2 


1.6, 
3.5| 
1.2: 
4.O1 
0.2 
1.9 
5.6 
3.9 
3.6 
7.4 
4.4 
0.6 
.i.7 
2.4 
8.9 


1.6 
3.4 
1.5 

4.0 
■0,1 
1.8 
5.4 
■i.i 
3.6 
6.9 
4.3 
0.4 
4.1 
2.1 


15. 6'15. 4114.7  13.2  12.0  U.l  ID, 4 
«,   ,  ...   ,  '^-'^  19.5:19.6  19.3  18.6  17.6  16.4  15.1  13.7  12.0  U.OlO.'o 

1:5  23:3iS:?  il:r23;}|^:?:2'-" -•"'"■?  ^•='^-' :^^^^^'^3'^ 


9.0 


6.3 

5.0 
1.6 

3.2 
1.3 
4.0. 
-9.3, 

1.5 
5.2 

3.8 
3.6 
6.4 
4.1 

•0.6- 

3.9 

1.9 

8.1 

7.6, 


6.4    6.2    6.6'   6.41  6.61  8.8j  8.7'  8.21  9.61  9.51  8.81  8.3 
5.3    5.1    5.5    5.3;  5.5;  7.8    7.9;  7.4    8.7    8.9;  8.0;  7.4 


1.5  1.5  1.5 
3.2'  3.2;  3.2 
1.4|  1.6!  1.6, 
4.0!  4.0i  4.5! 
1.0,-0.8 

1.6 

4.9 

3.7 


1.5 
3.1 

1.7, 

4.2' 

0.21  0.11 

1.4;   1.71 

4.91  4.9; 

3.61  3.61 

3.6|  3.7j  3.7' 

5.4I  5.3;  5.4' 

4.8;  4.1 


0.6 -0.6'  -0.6 
3.4l  3.41  3.1I 

2.0;  l.8|  i.ej 

7.7|  7.31  7.0, 
7.11  6.41  5.9 


1.5'   1.4: 

3.1:  4.01 
1.6:  2.3 

4.4:  4.4! 
0.5    0.4i 

2.0:  2.0 

5.1i  5.3; 

3.5,  3.6! 

3.6'  3.6l 

4.8:  4.2, 

4.0  3.9I 
0.6'-0.6  -0.6' 

3.1i  2.8;  3.0! 

1.6    1.6'  1.8, 

6.71  6.6:  6.6' 

5.2    4.8,  4.3; 


1.5 

3.7 

3.8 

5.6; 

l.li 

2.11 

5.3: 

3.5'  3.5 

3.61  3.7 

4.6'   1.5 

3.9J  3.9 

0.0H).6 

3.3  3.3 
1.6:  1.6 
6.7;  6.7 

4.4  4.6 
8.4    7.9 


1.51  1 
3.21  3.2 
3.6;  4.9; 
6.81  6.8 
3.3|  3.9i 
3.9;  4.11 
6.31  6.9;' 
3.6l  3.6: 
3.7;  3.7: 
4.3|  1.1 
3.8i  3.8' 
-0.61-0.61 
3.3!  3.1: 

1.5!  1.51 
6.6;  6.5! 

4.4!  4.2 


1.4 
3.2 
4.4 
7.8 
3.9 
3.9 
7.2 
3.5 
3.6 
3.9 
3.7 
0.6 
3.0 
1.3 
6.4 
4.0 


1.4 
4.4 
3.7 
7.2 
4.0 
4.5 
7.0 
3.5 
3 

3.7 
3.7 
-0.6 
2.0 
1.0 
6.2 
3.8 
6.8 


29 


30 


31 


6.8 

1 

3.9 

3 

6.6 

3.4 

4.6 

7.7 

3.4 

3.5 

3.6 

3.6 

-0.6 

2.7 

0 


7.2  6.8 

6.2  5.S 

1.4  1.3 

3.7  3.5 

2.6  2.1 

6.0  5.4 

2.6  1.8 

4.0  3.5 

7.3'  6.9 

3.4'  3.3 

3.5]  3.5 

3.5!  3.4 

3.5  3.4 
-0.6'-). 6 

2.9,  2.S 

l.li  1.1 


5.01  5.6!  5.9 
3.4    3.01  2.S 

6.4|  6.01  5.5 


ar^Jo^\t"rf°o^  --^^^'^ffnurefof p're^tuali^n  ^  ^0,^^^"'  /^"^^  V"^  V'"'.''''  °^  »*>'  ?"»-«  ^---^  ^^  ^'«'--  *>-''"•'  '« 

for  stations  vrith  Id  to  14  Teors  the  means  fo.    the    period   of  record   are  uV    SA  so  o.w.f  ,   r  H«^  ..v  V         ?  ■  '"■    ^^^'""^a'-d  .nean".  adjusted  to  a  uniform  .35.vear  period, 

office  addresses  (se,.  notes  for  daily  precipitation  table).      '/.Trace    or  pr.cinitation  Zs    ban  n  ni  i„  -h    "I'T    '"   T""'"'  '"i:^  summaries      t.'Evaporation  station.      tPost 
Symbols  for  Da  ly  Precipitation  Table:-K,xcept  as  otherw?L  h^dVc'^t.^H''  kI^^^^  """.ber  ol  days  missing. 


\'aporation  station 


vVeather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark.     6  18-40-1150 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE,  WEATHER  BUREAU 


AUG 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


OF  ILL 


ARKANSAS  SECTION 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,   AND  SUNSHINE 


WALTER    C.   HIOKMON 


^^OL.  XLV  Little  Rock,  Ark.,  June,  1940 


No.  6 


Price:  25  cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
fasbintrton  D.  C. 


Station 


Bentonville. 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 
Memphis  . . . 


Atmostpheric  pressure  (re- 
reduced  to  sea-level) 


29.94 
29.95 
29.96 
29.96 


30.17 
30.17 
30.20 
30.17 


29 
29 
30 
30 


29.66 
29.73 
29.75 
29.76 


26 
23 
23 
23 


Wind 


6  5 

7.4 
7.1 
7.2 


24 

26 
24 
30 


W. 

nw. 

n. 

sw. 


Relative 
humidity 


IS  • 

9a 


GENERAL    SUMMARY 

The  mean  temperature  for  the  month  of  June,  based  on  the 
•ecords  of  72  stations,  was  75.2",  which  is  1.9"^  below  the  50- 
;ear  average.  This  was  the  coldest  June,  for  the  State  as  a 
vhole,  since  1935.  At  most  southern  stations  it  was  the  cold- 
•st  June  since  1928  and  at  Pine  Bluff  and  Portland  the  coldest 
lince  1912.  Monthly  means  ranged  from  78.0=  at  El  Dorado 
0  70.4°  at  Irons  Fork,  a  difference  of  7.6°  between  the  Oua- 
ihita  Mountain  area  and  extreme  southern  sections  of  the 
5tate.  Prescott's  monthly  mean  was  77.7°;  Magnolia's  77.6 
ind  Devils  Knob's  70.9°.  The  highest  temperature  for  the 
nonth  was  98°  at  Harrison  on  the  27th.  Blythevillc,  Dumas, 
ilngland  and  Lead  Hill  reported  97°  on  either  the  5th  or  the 
!7th.  The  lowest  temperature  recorded  was  45°  at  Gilbert  and 
^ad  Hill  on  the  1st.  Irons  Fork  recorded  46°  on  the  25th. 
rhe  greatest  daily  range  was  42"^  at  Gilbert  on  the  4th  and  at 
^ad  Hill  on  the*^  1st,  Gilbert's  range  being  from  50°  to  92° 
ind  Lead  Hill's  from  45°  to  87°. 

The  average  precipitation  for  104  stations  was  4.35  .inches, 
vhich  is  0.28  inch  above  the  50-year  average.  Monthly  totals 
•anged  from  9.66  inches  at  Grannis  in  Polk  County  to  1.12 
nehes  at  Wilson  in  Mississippi  County.  De  Queen's  total, 
).55  inches,  closely  approximates  that  at  Grannis.  These  sta- 
ions  are  not  more  than  15  miles  apart.  Waldron,  Scott  Co., 
ipproximately  50  miles  north  of  Grannis  had  only  1.28  inches. 
This  is  another  instance  where  Grannis,  located  on  the  wind- 
,vard  side  of  the  mountains,  received  copious  rains  while  Wal- 
iron,  on  the  leeward  side,  received  a  relatively  light  amount. 
The  departure  at  Grannis  was  +4.64,  at  Waldron  —3.34  inches. 
Rain  was  reported  nearly  every  day  during  the  period  from  the 
3th  to  the  21st.  Heavy  amounts  were  reported  in  west-central 
portions  on  the  11th  and  in  extreme  southwestern  portions  on 
the  16th  and  18th,  slightly  more  than  six  inches  being  measured 
at  De  Queen  and  Grannis  during  the  two  days.  Two  or  three 
inches  fell  at  a  number  of  southern  stations  on  the  28th  and 
29th.  The  greatest  amount  for  any  24-hour  period  was  4.16 
inches  at  Russellville  on  the  1 1th.  El  Dorado  reported  3.98 
inches  on  the  29th. 

The  continued  cool  weather  retarded  advancement  of  most 
Drops  one  to  three  weeks.  Warm  weather  the  first  week  of  the 
month  was  very  beneficial  for  cotton,  while  the  cloudy,  showery 
weather  and  cool  nights  the  second  and  third  weeks  retarded 
growth  and  delayed  cultivation.  The  heavy  rains  that  occurred 
in  a  number  of  southern  counties  seriously  damaged  cotton  and 
other  crops.  Corn  made  satisfactory  growth  during  the  month. 
Rains  the  latter  part  of  the  month  interferred  with  the  harvest- 
ing of  wheat,  oats,  tomatoes  and  potatoes,  but  were  beneficial 
for  pastures,  meadows,  rice,  truck  and  garden  crops,  except 
those  areas  where  excessively  heavy  amounts  occurred.  The 
first  shipment  of  early  peaches  was  made  about  the  middle  of 
the  month. 

or.xtrN. 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 


Dense  foe.  .  .. 
Light  hall  .... 
Moderate  hail 
Thunderstorm 


13  4  5   6 


1120 


2 
ll 
19l23 


10 


1516 


9l   2 


91  2 


181920 


,lnnl„oUJnJo<,U,. 


28 


13115122 


2930 


23. 


COMPARATIVE    DATA    FOR    JUNE 


Year 


Temperature 


Precipitation 


W 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

19'25 

1926 

1927 

19'28 

1929. 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

Period. 


77.9 

76.9 

76.3 

76.6 

76.9 

77. 7 

78.0 

78.7 

77.3 

76.6 

79.4 

77.5 

70.5 

75.3 

77.9 

76.2 

75.2 

76.0 

76.9 

74.1 

80.9 

73.1 

77.0 

82.3 

76.0 

75.4 

75.2 

80. S 

76.9 

74.7 

78-5 

7S.6 

76.7 

78.5 

82.3 

76.6 

76.3 

73.5 

76.2 

76.4 

78.3 

78.9 

78.4 

81.1 

74.3 

80.0 

78. 8 

75.8 

77  9 

75.2 

77.1 


103 

103 

99 

106 

100 

103 

106 

100 

102 

100 

110 

106 

99 

99 

104 

101 

103 

98 

104 

99 

106 

97 

103 

109 

106 

99 

106 

110 

101 

101 

103 

104 

99 

105 

108 

104 

104 

100 

102 

107 

107 

103 

107 

108 

98 

113 

106 

101 

100 


56 

40 

49 

42 

47 

48 

41 

60 

50 

43 

41 

42 

37 

50 

44 

44 

39 

46 

49 

44 

47 

42 

39 

52 

45 

43 

37 

49 

45 

42 

46 

44 

46 

42 

46 

42 

43 

40 

41 

39 

35 

50 

40 

49 

36 

44 

45 

48 

49 

45 

35 


3.71 

3.87 

5.20 

1.39 

5.94 

1.91 

3.46 

4.86 

2.74 

7.10 

1.44 

5.27 

2.53 

7.14 

5.90 

4.60 

4.48 

3.85 

4.08 

4.85 

2.53 

5.83 

1.68 

LOO 

4.92 

6.15 

4.87 

3.55 

5  11 

3.41 

4.84 

2.64 

5.20 

3.64 

2.08 

2  60 

6.50 

9.44 

3.68 

0.87 

2.60 

4.86 

1.30 

2.88 

8.38 

L26 

4.95 

4.34 

4.50 

4.35 

4.07 


!3? 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


Number  of  days 


30S 


9 
4 

10 
5 
6 

11 

6 

13 
4 

6 
7 
10 
10 

i 
8 
8 

10 
10 
6 
9 
4 
2 
9 


7 
10 

6 
11 

9 
8 
4 
6 
9 

13 
7 
2 
6 

10 
8 
5 

13 
3 
9 
9 

11 

10 
8 


11 

16 
12 
17 
12 
14 
12 
8 
13 
7 
16 
16 
13 
U 
12 
14 
14 
13 
12 
12 
16 
11 
16 
19 
12 
12 
18 
15 
11 
19 
12 
16 
13 
15 
17 
17 
13 

K 
17 
22 
19 
I'i 
22 
19 
10 
23 
14 
13 

9 
12 
14 


*5 

0,  « 


11 

10 
12 
10 
10 
10 
13 
14 
12 
14 
12 

9 
10 
13 
10 
11 
11 
11 
12 
13 
11 
12 
11 
10 

0 
10 

7 

9 
10 

6 
10 

8 
11 


4 

6 
3 
8 
6 
6 
8 
i 
9 
2 
5 
7 
6 
8 
5 
5 
6 
6 
5 
3 
7 
3 
1 
9 
8 
5 
« 
9 
5 
8 
t 
6 
9 
4 
S 
9 
18 
6 
2 
* 
7 
2 
3 
10 
2 
6 
8 
8 
9 
6 


Corrections 

Corrections  for  March :  Fort  Smith,  maximum  temperature  on  the 
7th,  56°.  Mean  maximum  63.6°,  montlily  mean  52.3°,  departure  trom 
normal  temperature -0.30.     Relative  humidity,  12  noon,  49. 

Correction  for  April :     Fort  Smith,  maximum  temperature  on  ^-^d,  54  . 

Corrections  for  May:  Arkadelphia,  prevailing  wind  direction,  JN  W. 
Devils  Knob,  prevailing  wind  direction,  NE.  Fort  Smith,  precipitation 
on  8th,  0.08,  on  9tb,  0.08  inch,  greatest  24-hour  1.48  inches.  Portland, 
greatest  24-hour  precipitation  2,(i8  inches. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


June,  194C 


iftjiitirll 


Climatolog'ical  Data  for  June,  1.940 


Stations 


Counties 


O  cS 


Temperature   (degrees  Fahrenheit) 


Alum  Fork t 

Amity 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Batesville  Airway. 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet  .  .f 

Black  Rock 

Blytheville   

Booneville 

Bough  ton t 

Briukley 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Conway 

Corning 

Cotter 

<  'rossett 

Danville 

Dardanelle   

DeQueen 

Des  A  re 

Devils  Knob f 

Dumas  

El  Dorado I 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville ' 

Fayetteville  Exp..[ 

Fordyce 

Fort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.P.t! 

^'ulton i 

Ceorgetown I 

Cilbert ! 

(ilenwood 

Orannis 

(iravette 

Creen  Mountain... 

Harrison I 

Heber  Spgs.  (near)! 

Helena j 

Higden ' 

Highland ' 

Hope tt: 

Hot  Springs 

Index t 

Irons  Fork tt|. 

.lessieville 

Jonesboro i 

Lead  Hill : 

LITTLE  ROCK....! 
Little  Rock  Airwayl 

Lutherville fi 

MadLson 

Magnolia I 

Mammoth  Spring . 

Marianna 

Marked  Tree ' 

Mena | 

MonticeIlo,;Airway 

Morrilton 

Mountainburg 

Mountain  Home  . . 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  C(;C 

Mulberry f 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin  

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers(near) t 

Rosebud f 

Russellville 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy   

Springbank t 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart tX 


Saline 

Clark 

Clark 

Desha 

Independence. . . 
Independence. .. 

Van  Buren 

Saline 

Benton  

Independence. .. 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan  

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Prairie 

Johnson   

Desha 

Union 

Lonoke  

Carroll 

Washington 

Washington 

Dallas   

Sebastian 

Crawford 

Hempstead 

Woodruff 

Searcy  

Pike   

Polk 

Benton 

Stone 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Polk 

(iarland   

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson   

St.  Francis 

Columbia 

Fulton i 

Lee 

Poinsett 

Polk 

Drew 

Conway 

Crawford 

Baxter 

Garland   

Montgomery 

Montgomery 

Franklin 

Howard 

Jackson  

Montgomery 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

Jefferson 

Montgomery 

Randolph 

Ashley 

Nevada  

Benton 

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas 

Arkansas 


755 
500 
200 
H5 
363 
277 
650 
285 
1295 

239 
259 
252 
4fi5 
235 
205 
361 
116 
172 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
204 

2350 
162 
270 
229 

1465 

i45i 
275 
448 

260 

200 
600 
547 
950 
1250 
11(10 
1052 

'366 
445 
491 
375 
600 
275 


750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 

1207 
273 
315 

2010 
800 
788 
702 


350 
231 
800 
288 
250 
396 
275 
222 
215 
840 
300 
12*2 
318 
13(X) 
680 
626 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 


3  O 

to 

as 


Precipitation,  inches 


3  O 
a)  o 


Number  0/  davs 


o^o 


0^  p 
u  o 


74.6 


75.9 


76.1 


75.8 
73.3 
73.0 


+  0.7 


91 
'94' 


96 


0.4 


77.2 
7S.4 


74.0 


73.7 


75.8 
76.8 


75.4 


76.9 
76.3 


-  0.6 

-  0.8 


3.8 


93 
92 
92 


97 
93 


5? 

26" 


8 

4$ 
27 


4.7      90 


-  2.5 
+  0.8 


70.9 
77.1 
78.0 
76.6 
74.4 
73.6 
73.1 

76.8' 


72.0 


4.0 


95 


-  2. 31 

-  1.61 

-  1.4' 
0.0 

-"l.'i 

-'ii'.h 


73.6 
73.7 
74.5 
74.3 


75.0 

75!o 

75.8 
74.2 


70.4 


74.5 
73.5 
76.0 
75.6 
74.6 

77^6' 
75.7 
76.4 
76.4 
74.6 
76.6 
76.1 


73.9 


73.4 


75.8 
76.5 
73.9 
76.3 


75.8 
76.0 


76.5 

75!5' 
75.6 

77.7 
73.0 


77.7'' 
76. 2»' 


76.7 
76.2" 


1.8 
0.0 


+  0.9 


3.2 

4.0 


-  3.2 

-  1.9 

-  1.4 


-  1.5 

-'i!s 

+  1.3 

-  2.2 

-  1.6 

-  2.0 


2.5 


--  1.1 


l.\ 


-  2.7 

-'i!i 

-  3.8 

-  1.1 

-  0.6 


90 


+  0.1 
-'6.5; 


94 
93" 


-  1.3 


51 
'55' 
'54' 


50 
53 
53 


55 
53 


52 
'55' 


30 


255 

"i" 


37 


36 
'39" 


37 
36 
31 


5.26 


3  02-1.59 
3.21  -0.11 
1.92 

2.581-1.34 
2.65-1.84 

4.69; 

5.86'-t-1.64 

3.67! 

3.08 


1.81 


30 


22 

55 


19 
27 
22 
5 
19 
27 
27 


67 
52 


255 
21 


53 


57 
56 


30 


25 
25 


35 
36 


31 


32 


34 
37 


36 


33 
30 


55 
8 

55 
27 


55 
45 

265 


5 

27 

6 

5 
195 

"4" 

55 
55 

5 
55 

27 
26 


27 
'265 


0 

45 

8* 
205 


55 
27 
28 
27 


45 


57" 


24     [     25 
25        33 


12 

30 

1 

1 

1 


25 
25 

15 

1 


36 
38 
33 
37 


30 

•ij" 

■255 

1* 


25 


1 

1 
12 
30 
30 

■26" 

1 
30 

15 
•25 
30 

15 


15 


3 
255 
30 

25 


25 
..... 

30 
15 
1 


255 


255 
255 


27 
40 
32 
35 
36 

'36' 


42 


40 


35 
42 
27 
32 
30 

'36' 
37 
30 
35 
36 
23 
37 


28'' 
32° 


3.86+0.11 
4.36|+0.30 
3.92i-0.^28 

2.74! 

3.  301  ■•0.43 
4.73+1.15 
5.00+0.79 
4/21+0.62 
4.45+0.57 
3. ■24'-  0.83 
3  88,-1.07 
5.70+1.78 
5.52  +1. '231 
7.99+4.31 

9.55! 

3.851 

5.00 

4.61+0.80 
7.531  +  3.84 
3.311-0.52 
3.991-1.39 

6  99 

6.01J+1.27 

4!6ij+6/29 

3.OO1 

;  4.^23'-l-(i.07 
1  3.05—1.44' 
j  4.37|+u.54 

I  6. 50' 

9. 66|  1-4.64 
4.101-1.45 

4.58 

4.17  -0. •23, 

■^■ol\ 

4.46  +1.10 


L39 

1.09 
0.93 
O.cSS 
1.25 
1.33 
2.19 
1.78 
0.97 
1.56 
1.80 
1.53 
0.77 
1.16 
1.30 
2.30 
0.79 
1.42 
1.63 
1.53 
1.^27 
2.03 
3.74 
3.88 
1.32 
1.13 
1.45 
3.98 


0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.n 

0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.80  I  0.0 


-0.88 
+  1.891 
1-1.36! 
+  1.29! 

+  2;  17 


+  2.81 
-1.97 
-0.57! 
-1.50 


3.09 
5.99 
4.88 
5.94 
5.05 
2.97 
6.95 
1.97 
4.68 
2. -26 
2.33! 
6. 79! +2. 29 

2,^24| 

4.6li+0.79 

3.50|-0.82! 

2.00J-1.47 

3.60+0.38 

7.78  +2.78i 

4.57 

3.79 

4.49 

2.50!-1.94 


-0.01 


6.43 

3.00 

-1  ^^4 

2  74 

4.52 

7.54 



2.09 

-1.83 

3.30 

5.93 

1.81 

4.09 

2.31 

-  1.75 

1  70 

3.57 

-6.35 

2. -20 
3.05 
1.76 

{'•29 

0.75 

1.18 

0.95 

1.16 

1.11 

3.76 

1.33 

2.11 

1.50 

0.97 

2.83 

1.22 

2.10 

1.45 

1.55 

2  ^20 

1.19 

2.05 

0.79 

3.^27 

0.93 

0.89 

3.14 

0.60 

1.11 

1.46 

0.38 

1.48 

2.68 

2.04 

0.98 

1.13 

0.95 

2.61 

0.89 

0.89 

1.88 

3.02  I  o^O 

1.40  j  0.0 

1.08  !  0.0 

1.30      0.0 

0.72  I  0.0 

1.30  !  0  0 


0.0 
(1.0 
0.0 

b'-i] 

0  0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


5.83  +1.34 
3.S8I-0.43 
4.59  +1.121 
3.51,-0.74: 
5.04-0,08! 

2.74 

7.51+3.431 

6.07I 

5.17|  +  1.19| 
3.49-0.51 
8.0H;+4.42; 
2.24-1.391 
3.55! -0.20' 
3.07 


1.30 
0.35 
0.70 
2.85 
1.95 
1.75 
1.35 
2.12 
1.06 
4.16 
2.28 
1.49 
2.00 
3.30 
0.96 
1.03 
1.34 


i  0.0 

1  0.0 

!  0,0 

i  0,0 

'  0.0 

!  0,0 

0,0 

0.0 

0,0 

I  0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0,0 

0,0 


lu 
9 
9 
9 
8 

10 
8 
7 
8 

10 

10 

10 
6 
8 
9 

13 
7 
7 
9 

12 
7 

12 

13 
9 
8 

11 
9 

12 
9 

13 

12 
9 

10 
7 

11 

10 

14 
9 

11 


I     10 

!    10 

7 
10 

8 
14 
11 

7 
10 

8 
10 

7 

9 
11 
10 
10 
13 


7 
13 
10 
10 

7 

10 
U 
13 
12 
10 

9 
11 
12 


18 
'22 
16 

6 
13 
10 
10 

9 
10 
14 
16 
18 
12 

6 

3 
1£ 
13 
14 

6 
13 
11 
17 

2 
10 


15 

12 

•20 

25 

17 

I     10 

16 

!     15 

16 

12 

8 

I     15 

15 

8 

10 

21 

15 

8 

8 

15 

1 

4 

8 

2 

3 

14 

14 

13 

16 

5 

6 

14 

11 

13 

6 

18 

9 

14 

13 

2 

13 

17 

16 

17 

16 

9 

3 

16 

8 

14 

12 

10 

21 

lO" 

19 

15 

12 

17 

16 


14 
1 
8 
6 

10 
7 

13 


2 
0 
9 

20 
2 
8 
7 
3 

10 
9 
5 
7 
5 

IS 

18 
4 
3 
4 

14 
6 

12 
8 

20 

15 


11     e. 


16 

5 
U 

0 

0 

9 
14 
13 

8 
10 
11 

8 
11 
11 
19 
15 

2 
12 
18 
11 
11 
11 
11 
16 

8 
16 

9 

6 
10 

5 
10 
18 

9 
14 

18 

6 
14 

6 
12 
20 

9 

6 

8 
12 

4 

8 
17 

6 

5 

4 
12 
16 

0 

9b 

3 
4 
0 

7 
10 


sw. 

sw. 

sw, 

sw. 

s, 

,se. 

se. 


8 
10 

7 
10 

0 

4 

6 

1 

7 

4 

7 
14 

4 

4 

3 

6 

7 

3 

4 
11 

4 
16 
15 

6 
20 
11 

7 
10 

9 
15 

6 

7 

5 
10 

6 

6 

7 
10 

6 

8 

8 

7 

6 

1 
10 
13 
10 

9 
17 
12 

6 

4 

9    [se. 

9"  !s. 


11 
18 

6 

4 


sw. 

sw. 

s. 

s. 

sw. 

sw, 

sw, 

sw. 

w. 

Is 
! 

sw- 


se. 
'se. 


se. 
sw. 


sw. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 


sw. 


Observer 


L.  R.  Water  Works 
J,  W,  Campbell 
Mrs.  Ted  R.  Carpentt 
Herbert  Neff 
Airway  Observer 
Mrs,  Ida  Barnwell 
J.E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
I\  S.  Weather  Burea 
Soil  Conservation  Se 
C.J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samuel  Norris 
V.  H.  Randolph 
Harry  J.  Buie 
R,  J.Torry 
William  Jones 
J.  M,  Knight 
R,  M,  Wheatley 
E.  E.  Cordrey 
Winfred  D.  Polk 
OB,  McSpadden 
I',  S.  Fore.st  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
E,  B.  Smith 
Z.  R,  Glenn 
n.S,  Forest  Service 
Ben  .Johnson 
Mrs,  E,W,  Gaston 
0.  V.  Halbrook 
Geo.  W.  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
University  of  Arkans 

U.  S.  Weather  Bureai 
Ft,  Smith  Water  Plai 
T.J.  Logan 
CO.  Long 
P.  E.  King 
C,  A.  Price 
W.  E,  MeVav 
Max  W,  Schmidt 
U.  S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
Lester  B,  Logan 
James  A,  Burnett 
Austin  E,  Cartwright 
J.  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Servic 
W,  E.  McDowell 
U.  S,  Forest  Service 
U.  S,  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  R.  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
W.  B.  Airport  Station 
H.  G.  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  A  gn.  School 
Mrs.  Johnnie  Morton 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
,\irway  Observer 
Mrs.  Nova  Berry 
C.A.Lovell 
H.N.Halbert 
J.G.Scxjtt 
G.  A.  Whittington 
U.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
H.B.Carruth 
J.D.  Henderson 
U.S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
G.H.Banks 
Orkney  O.  Milton 
J.E.Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Scheu 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisterj 
W.  E.  EdmLston 
Craig  Williams 
Mrs.  Carl  A.  Starck 
G.  A.  Maddox 
U.  S.  Forest  Service 
U.S.  Biological  Surye 
A.  BoyceBoyd,  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henry  Field 
S.  C.  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
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Climatological  Data  for  June,   1940       Continued 


Stations 


Counties 


Subiaco 

Texarkana 

Thornburg  ...i . 

Turnpike t 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 

Wynne 


State  Means. 


Logan   

Miller 

Perry 

Pope 

Scott 

Bradley 

Little  River. 

Krauklin 

Mississippi  .. 
Cross 


>-    j       Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


^^ 

C8 

«} 

®S 

t« 

S  s 

^  a 

a 

2  0 

*  e 

0) 

be 

S 

« 

2-^ 

aj  o 

d 

o 

o3 

S 

Oi! 

W 

Q 

1-) 

a 

O-O 

Precipitation,  inches 

■?■? 

3  2 

■S  2 

o  -^ 

o 

H 

25 

P 

750 
332 

!  650; 

?240 
675 
206' 
2001 

2285 
237 
167 


43  76. 

56  77. 

20  73. 

18  .  71. 


75.2 


-  1.2i 

-  1.9| 
+  29 


-   3.3; 


-  0  2; 

-  L9l 


5? 
4« 
6? 

27 

23 

22$ 


19 
5« 


27 


54 
54 

51 

45 


1 
25 

1 
12 
25 

1 


12 

1$ 
30 


32 

29 

SH'' 

24 

38« 

31 


24 
34 
35 

42 


Number  of  days 


o  o 
'5  6 


0  0 
0.0 
(I  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


12 

8 

1) 

9 
5 

15 
5 

12 
5 
« 


16 
14 

9 

6 

7" 

!t 
18 

S 
15 
10 


6I1.S 
OS: 


>  a 

ID  O 


Observer 


7 
15 
13 
19'' 

4 

4 
17 

6 

9 


« 

se. 

9 

8. 

5 

S. 

11 

8W. 

a"- 

SW. 

23 

8W. 

8 

5 

S«. 

10 

8. 

11 

8. 

9 

g. 

New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  K.  Flolmes 
U.  8.  Forest  Service 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.  M.  Snead 

D.  S.  Forest  Serviee 
D.  O.  Anderson 

B.  M.  Eddlns 


Daily  Precipitation  for 

June,   1040 

Stations               Drainage 
basin 

Day  of  IiConth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

■23 

24 

25 

2« 

27 

28 

29 

go 

81 

0 

Alum  Fork  Re.ser.t, Ouachita,   j 

........ 

.85  ....i....! 

.12 

.27     .40 

J 

.04 

1 
.25  1.38 

1   81 

.11 

03 

6.25 

Amity.       ] 

Arka  ielphia 2 

Ouachita..! 

........ 



Ouachita..! 

(  .  .  .  . 

.... 

.50....! 

f.' 
T 

'.'74 
.31 

V53 
.44 

KO 

.19 
.10 
.27 
.01 
.30 
.25 
1.96 
.20 

.16 
T 

.93 

.881 
.2.=i| 

]30| 
1.78' 

.08 
.18 

.02 
T. 
.04 
.06 

V64 
T. 
T. 

i  39!   16 

T. 

V25 

■I'. 
T 

tv 

.45 
.10 

07 
.30 

Vio 

1.33 

•u 

Vii 
Vos 

Vie 
."is 

i.'43 
.86 

1.09 

S]62 
8.21 
1.92 
2.58 
2.65 
4.69 
5.86 
8.67 
3.08 
3.86 
4.3(5 
3.9-2 
2.74 
3.30 
4.73 
5.00 
4.21 

Arkansas  City  .  ..  -|. Mississippi 

T.' 

■.'io 
.39 

".'iO 

V35 
.03 
.52 
.08 
.17 

4* 

.06 

.25 

.26 

.10 

.14 

.15 

.10 

T. 

.24 

T. 

.31 

.24 
.28 
1.25 
.69 
.74 
.71 
.38 

Batesville  Airwavt 
Batesville  River  .2; 

Bee   Branch. .| 

Benton '-; 

Bentouville  ....']:; 
Bethesda ! 

White    ... 

1 

.181 

.'09 
.25 

Voi 

"lis 

"."23 

97 
1.56 
1.80 

White    ....1 
Arkansas.  .1 

Saline 

Arkansas. . 
White 

E 

::;: 

'.'63 

.44 

.06 
T. 

.25 
V2i 

.09 
T. 

tv 

.06 
.11 

Big  Lake  Outlet  t-  St.  Francis 

26 

.15 
.04 

.10 
.03 
.13 

.07 
.78 
09 

Vi4 

.39 

Black  Rock ^ 

White   .... 
St   Francis 
Arkansas.. 

V62 
.12 
.03 

V&i 

.20 
62 

.76 
.17 

Blvtheville '' 

.02 

T. 

.15 

.17 

.81 

.93 

.18 

.32 
.25 
.06 

.68 
.05 
.81 
.48 

T. 

.22 

"67 

.63 

".'ei 
'.i4 

Booueville 

.06 

1.13 

V59 
.60 

1.53 

Boughton  . .      .  +2 

Ouachita.. 

.14 

.... 

.19 

.08 

1.30 

.03 

.70 

.50 
.01 

.20 

.... 

.77 

BrinJclev 

While  .... 

.02 
T. 

V63 

1.16 

.47 
.08 
.03 

09 

Calico  Rock 2 

White   .... 

.08 

.10 
.01 

'.'.'.'. 

V62 

.01 
.38 
.03 

.77 
2.30 

.78 

.... 

Camden - 

Ouachita. . 

.02 
.05 

.24 

Clarendon ^ 

White   .... 

.79 

.06    .07 

T. 

.47 

Clinton 

White   .... 

Conway 

Arkansas.. 
White   .... 
White    .... 

.19 

V46 
.07 

.96 

.41 
.17 

.11 

.71 
.01 

V72 
22 

tv 

.15 
.12 
.12 
.04 
.35 
.26 
.73 
.23 

1.42 

t.' 

.06 
.28 
.92 

2.84 
.24 

1.13 
.21 

1.15 
.50 
.03 
.01 
.2*2 

i;6.3 
.40 

1.27 
.08 
.05 

.36 

?o 

4^45 

3  24 
3.88 
5.70 
5.52 
7.99 
9  55 

Corning ^ 

.05 

Voe 

.28 

I.IO 
.65 

'."69 
.51 
.06 
.82 

3M 

Cotter 2 

.46  1. ,53 
.48     .90 
.21  1.30 
.84  3.74 
1.00  .... 

.12 

..32 
.17 

V27 

.02 

.05 

3  88 

Vos 

.09 
.79 
.05 

Crossett  .  .[near]. . 

Ouachita. . 

1.14 
.58 
.96 

.11 
T 

.11 

.34 

Danville 2 

.Arkansas. . 

?  03 

.11 
.63 

i'V 

Dardanelle 2 

Arkansas.. 

.17 

\n 

.12 
.40 
1.32 
.16 
T. 

.'45 

Vis 

06 

Voe 

Vio 

.03 
.25 
1 

De  Queeu 

Red 

White 

.... 

.04 

1.33 

DesArc 2 

.68 
.04 
.97 
.50 
.15 
..38 
.15 
.21 

.42 
1.04 
.80 
.03 
.44 
.20 
.27 
.22 

T. 

V22 
.15 
.12 

tv 

.09 

.85 
.30 
.05 
.18 
.40 
.34 
.89 

Vio 

.17 

V27 

.25 
■  ."28 

3.85 
5.00 
4.61 
7.53 
3.31 
8.99 
6.99 
6.01 

Devils  Knob    ...  t 

Arkansas.. 
Mississippi 
Ouachita. . 

.22 
T. 

.16 

1.10 
1.45 

2-20 
3.05 
1.76 

Duma.5 

.03 

.02 

EI  Dorado - 

.14 

.85 

tv 

' .'  i2 

1.4b 
1  68 

England 

Arkansas.. 

White 

White 

T 
.11 

Eureka  Springs 

.30 
.58 
.38 

Favetteville   

.01 
.01 

T. 

T. 

.08 

.27 
.27 

tv 

FaVetteville  Exp.  S 

White 

T. 

Fofdyce 

Ouachita.. 

Fort  .Smith U 

Arkansas. . 

■1-. 

".•i\ 

.51 
35 

1.29 
.75 

'  !52 

.94 

.50 

Vi7 

.21 

V2i 

2.10 

.69 

.01 

.46 

.95 

T. 

.33 

.77 

■i'ii 

.28 
.18 
01 
.77 
.74 
.30 
.27 
.25 
.23 
.45 
.02 

'J. 

.29 
1.18 

.05 
1.08 
2.50 

T 
L33 

.93 
1.50 

.97 

V48 

".m 

.16 
1.10 
.35 

r 

.28 

.42 

V64 

Vis 
2.75 

.14 

.06 
.35 
.20 
.05 

V65 

.42 
.02 
.95 
.60 
.22 
.14 
3.76 

V28 

.03 
.42 
T. 

.02 
.03 
■■'9 

.31 
.44 

.05 

.15 

".73 
.74 

i;i6 

.52 

i!i8 

4.01 
3  00 

Fort  ."raith  W.  ..t''' 

Ar-kansas  . 

Red 

White    .... 

Fulton 2 

4  23 

Georgetown 

Gilbert ^ 

.15 

.20 

8.05 
4.37 
6.50 
9.  66 
4.10 
4  68 

White   .... 

28 

.35 
.54 

Vio 

.02 
T. 
.1! 
.10 

tv 

Glenwood 2 

Ouachita.. 

1.11 

.87 
.88 
.18 

.'2i 
.18 
'1'. 

V62 

tv 

.31 

.29 

Grannis-  

Red 

T. 

.40 

Gravette 2 

Arkansas.. 

.06 

.75 

Green  Mountain. t 

White 

White 

tv 

06 

.33 
.S7 
.04 
.08 
T. 

Voe 
.01 

iV 

.58 

.35 

.14 

.45 

'1 

.13 

f  ■ 
.01 

.09 
.10 

."35 

.16 

.03 

.33 

.09 

.07 

.07 

.71 

.03 

.20 

T. 

.02 

.03 

.'25 
.23 
.56 
.43 
.84 
.08 
.03 

.21 
.1(1 
.25 
.21 

1  22 
.77 
.31 
.23 

2.20 
.52 
.42 
.56 
.07 
.15 
.04 

1.06 
.12 
.99 
.16 
.29 
.54 

2.68 
.07 
.53 
.24 
■>5 

.76 
.64 

Harrison 

.21 

'.'is 

2.83 

4.17 
2  57 

Heber  Springs  ...  2 

White 

Mississippi 
White 

V56 

V'ii 

Helena 2 

35 

4.46 
3  09 

Hlgden  

T. 

.28 

T 

.34 
.76 

Highland 

Ouachita.. 

tv 

T. 

t" 
r. 

f ' 

.20 

Vio 

T 

.02 

.691 

6.99 
4.88 
5.. 14 
5.05 
2.97 
6.95 
1.97 
4  68 

Hope  tt2 

Red 

.21 
".Ti 

03!  T- 

.92 

T. 

1.45 
.02 
.60 

1.19 

Hot  Springs  

[ndex    +2 

Ouachita. . 
Red 

1.19 

.... 

1.55 

.61 

.27 

.05 

1.22 

Irons  Fork  ....+1^2 

Ouachita.. 

.08 
0^ 

•iios 

.41 

Ouachita. . 

1.34 

.42 
.31 

.25 
.03 
.01 
.35 
.60 

1.80 
.04 
.05 
.01 
.05 
.16 

V28 
.61 
.05 
.01 
.01 
.29 

V22 
.10 

2  61 

16 

.04 

1.88 

1.90 

f  ■ 

1.30 

i'sfi 

■V. 

32 

Xonesboro 2 

White  .... 

01 

,01 
T. 

.05 

.08 

.79 

I*ad  Hill 

White...   . 

'.'28 
.26 
T. 

tv 

.01 

.23:3.27 
.73j    .20 
.18!    .21 
.3013.14 

Vis 
V25 

23 

T. 

.23 

.89 

.40 

.36 

.07 

28 

.53 
.17 
.13 

.72 

"."33 

Little  Book... If 

T 
T. 

T. 

.07 
.02 

2.26 
2.33 
6.79 
2.24 
4  61 

LittleRock  Air'y  n 
Lutherville t 

.21 

Arkansas.. 

Madison  2 

St.  Francis 
Red 

.25 
.09 
07 

T. 

.19 
SO 

.25 

.10 

1.11 

.27 

03 

Magnolia 

.11 

V36 

.25 

Mammoth  8pg ...  2 

White 

1.46 

3  50 

Marlaiina 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 

.37 

i.'48 

.07 

.17 
.12 

05 

.02 

.31 

.38 

2  00 

Marked  Tree 2 

.78 

.66 

.07 

.42 

T 

.20 

.13 

.26 

.25 

T. 

.66 

V67 
.91 
.17 
.44 

'  .'28 
.31 
.48 
.41 
.60 
.14 
89 

.05 

.12 
.01 
.22 
.55 
.21 

.32 

.18  .... 
1.57  .... 

3  60 

Mena        ...        .2 

.02 
.09 
.03 

.38 

1.24 
T. 

."62 

T 

.14 

.06 

.03 

.83 

.81 

.09 
.34 

.'26 
.15 

•  io 

00 

.03 
.48 

i  is 

1    17 

m 

.01 
.16 

7  78 

Monticello  Air      1 

Ouachita.  . 

T. 

.09 
.98 

.76 

T 
.04 

T. 

. . . . 

.41 

t     1 

2.04 

4.57 
3  79 

Morrilton 2 

Arkansas.. 

.49 

.27 

Mountainburg 

Mountain  Home. .. 

Arkansas. . 

.48 
.20 
T. 
.04 
03 

.64 
95 

4  49 

White.... 

T. 

2.50 

Mountain  Valley.. 
Mount  Ida.          .   . 

Ouachita. . 

10 

0^ 

i'26l"" 

.65 
.55 
.23 
1 

3  (y 

.14 

6  43 

Ouachita. . 

.OS 

.11 

T. 
.15 

.23 
.20 
.11 

7S 

.14 
.02 
.26 
.01 

64 

3  05 

Mount  Ida  CCC  . . . 

.89 
.36 
13 

.03 

.48 

T. 

.01 

04 

29 

2  74 

Mulberry t^ 

Nashville 

Arkansas. . 

.28 

T. 

V62 

13 

j 

13 

.44  .... 

".m  '.'.'.'. 

.18  .... 
.841.... 
.28!.... 
67: 

4  52 

Red 

.01 

'J'. 

7  54 

White 

.37 

.49 
.82 

Vm 

.06 

.06 

.02 

.09il.40 
.10    .52 

T. 

;;;;i;;;; 

'.'ii 

2  09 

Oden 

Ouachita. . 

1  ns 

50 

3  .35 

Okay         

Red 

.13 

'  .'72 

V64 

T. 
.15 

V69 

.86 

Vis 

1 

.02    .95J.... 
Or  T        05 

.07 



.03 

f,   QH 

Osceola                 .  2 

Mississippi 

'I' 

.30 

.... 

'.'.'.'.  '.'.'.'X.'.'.'. 

1      1 

1   81 

Ozark 2 

T. 

03^  .  lo'     06'         !     06 

61 

1    i   (Vi 

' 

1 

1 

'    i      i  ■    fV  '    i      1      i 

!""       1 

34 
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Daily  Precipitation  for  June,   1940       Continued 


Stations 


Drainage 
bafin 


Day  of  Month 


8       7       8 


Paragould 

Parkin ^ 

Pine  Bluff 2 

Pine  Ridge 2 

Pocahontas 

Portland 2 

Presoott 2 

Rogers  (near) — t 

Rosebud t 

Russellville  ....  tt 

St.  Charles 2 

SI.  Francis 2 

Searcv ^ 

Spring  Bank....t2 

Story 

Stuttgart 2 

Stuttgart    tt^ 

Subi  aco 

Texarkana 2 

Thornburg 

Turnpike t 

Waldron 

Warren 

.  Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 2 

Wynne. 2 


St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

White 

Ouachita.. 
Ouachita.. 

White 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
White  ..  . 
St.  Francis 

White 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas . . 
Ouachita. . 

Red . 

Arkansas.  . 
Mississippi 
St.  Franci.s 


.04 


.32 


.06 


.10 
1.58  .. 


.15j   .53 
[34  '." 


.20 


.20 


.32 


.79, 
T. 


T, 
.20 
.03,  , 
.26'  . 
.09;  , 
.46|  ■ 
.111  . 
.36  . 
.141, 
.53,4 

.40! 
.09  2 
.37  1 

.82i. 

.23:1 

.39j 

.04. 

.53,1 

.10! 

T.  12, 


01 


.45 
•22 

i'/ib 


.25 

1.33;i 

.20 

.25 


.05, 


.031... 


T.  I... 
.46i  T. 
.30  ... 
T 


.06 


.02 


.03 


.05 


.25 


19      20 


21 


22 


23 


.23 
T.  I 

.151 

,'15 


.07 

.'ie 


20 


.05 


.60 


1.11 

.50 
.23 
.01 
.78 
.50 
.30 
.55 
.30 

1.38 
.21 
.26 
.23 
.51 

2.45 

1.02 
.94 
.38 
.11 

1.55 
.71 

"20 


.74 

.'12 

1.74 

.05 

.01 


.33 


1.43 
.07 
.60 
.07 
.12 

.'06 


.21 


1.76 
69 


.06 
.64 
32 
.03 
.20 
.26 
.18 
.15 
1.63 
10 


.93 
.81 
.13 
1.15 
.10 
.78 


24 

25 

26     27     28 

29 

30 

".sh 

..  1.30 

.12 

■r. 

.01 

'.'.  "m 

.70 

... 

..  1.95 

.24 

.45 
1.36 

.24 

. .  2. 12 

■r 

..  .09 
..     .50 

.04 

.02 

2.28 
1.40 

■r. 

T 

.06 
.12 

".'io 

.12 
.13 

'.'.'.  ^'.'. 

v.   ".ib 

..    .96 

.25 

3.30 

.95 

.95 

1.34 

.14 

..  64 
..    .80 

.59 

.04 

.30 

..     .98 

.72 
.70 

.16 

■:24 

..    .97 

"Ah 

.37 

T. 

Daily  Temperatures   for  June,   1940 


Stations 


A'-Fo^k !^S= 


S  Maximum 

(  Minimum 

■  S  Maximum 

I  Minimum 

Bee  Branch  .         .  !  Maximum 
aeeorancn j  jiiQimum 


Arkadelphia  1 
Batesville  . .. 


Benton  55... 
BentonviUe ' 


w^e-"« l^ssr 

Booueville  ... 


Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 

Minimum 


j  Maximum 
(  Minimum 

Rrinklev  \  Maximum 

BHUKiey j  Minimum 

Camden  *  Maximum 

'"''™°®° I  Minimum 


Conway 


I  Maximum 
'  Minimum 


Crossett. 


Cnrnln?  Maximum 

'^"'^"'"^    I  Minimum 

S  Maximum 

■  (  Minimum 

(  Maximum 

(  Minimum 

»«Q— l^SSS 

D-"^Knob |Maxlmum 


Dardanelle. 


Dumas 

El  Dorado   

England 

Eureka  Springs  . 


Fayetteville  Exp.  S  | 

Fordyce    ; 

Fort  Smith"* \ 


I  Maximum 
'  Minimum 
i  Maximum 
[  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 

^ayetterille |  ^^^ -^ 

I  Maximum 

!  Minimum 

i  Maximum 

!  Minimum 

j  Maximum 

!  Minimum 

niii.„.i,?<  S  Maximum 

O'lt^ertM i  Minimum 

Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
S  Maximum 
Harrison J  Miniroum 

Ti  i„„„  S  Maximum 

Helena j  Minimum 

TT,_v,i«„.i  i  Maximum 

Highland j  Minimum 

TT««„  «  tt  S  Maximum 

HoPeWtt i  Minimum 

tT»>a».i„-.  (Maximum 

»o*8P'*°K« i  Minimum 


Grannis  . 
Gravette5 


Green  Mountain.  . 


85 
55 

88 
58 
86 
54 
87 
60 
86 
53 
84 
53 
87 
55 
85 
53 
85 
55 
87 
55 
88 
58 
88 
54 
86 
54 
88 
6S 
88 
58 
80 
65 
88 
58 
87 
63 
96 
56 
85 
53 
86 
51 
86 
50 


85 
59 
88 
59 
88 
56 
87 
50 
88 
54 
85 
58 
89 
52 
87 
57 
86 
55 
86 
58 
90 
60 
91 
59 
88 
55 
90 
60 
86 
60 
80 
64 
90 
57 
88 
62 
93 
56 
85 
62 
86 
55 
85 
55 


10  n 


13   14   15   16  17  18  19   20  21  22  23 


61 
91 
59 

87 

60!  62 


87 
63 
89 
67 
89 
67 
90 
65 
85 
62 
80 
62 
89 
68 
84 
70 
83 
67 
89 
67 
80 
66 

--,  ^'^ 
69  67 

90 

65 

90 

66 

87 

69 

81 

61 

93 

70 


87  90 
,65  66 


851  89!  91 


70!  69 


79 
67 
77 
69 


83; 

61 

86 

64 

85 

60 

83 

63 

84 

60 

85 

60'  63 

83 1  95 


851  85 
68  56 


67  58 


82 
72 
86 
66 1  54 


26  27  28  29  30 


90;  91 
631  66 
91!  94 


62 1 
96 

57 


881  90 
651  68 
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^^B  Stations 

Irons  Pork $$tt  j 

Jonesboro   j 

Lead  Hill | 

Little  Bock.  .•••  j 

Little  Rock ••• 

[Airway]  j 

Liitherville t 

Magnolia j 

Mammotb  Spring;,  i 

Marianna ( 

Marked  Tree W  i 

Mena i 

Monticello •••  i 

Morrilton $5  ( 

Mountain  Home. . .  j 

Mt.  Ida If 

I 
Nashville j 

Newport j 

Oden •••  j 

Okay ( 

Ozark ( 

Paragould ] 

( 

I'ine  Bluff ( 

I  i 

Pocatioutas j 

'  / 

Portland ) 

Prescutt \ 

< 

aogers ( 

( 

finsseliviUe tt  > 

( 

St.  Charles $U 

Searcy  \ 

Stuttgart ) 

Stuttgart tlW 

Subiaco \ 

■  / 

Texarkaiia  ) 

t 
fhornburg \ 

Turnpike \ 

"  i 
Waldron j 

Warren \ 

White  Roek j 

Wilson S 

Wynne ) 


Daily  Temperatures  for  June,  1940       Continued 
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Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Miuimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Miuimum 

Maximum 

Miiiimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

.Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Miuimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Miuimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 


53]     60 


87]     90 


93 

68 

92 

61 

89 

72 

90 

70 

88 

69 

90 

73 

95 

65 

90 

72 

92 

69 

91 

69 

87 

70 

90 

68 

93 

64 

87 

65 

85 

71 

93 

70 

85 

69 

90 

70 

90 

69 

93 

66 

89 

72 

93 

64 

87 

67 

90 

71 

91 

64 

90 

71 

89 

70 

93 

69 

89 

71 

89 

72 

92 

71 

88 

73 

92 

66 

83 

65 

92 

66 

90 

70 

85 

68 

93 

70 

90]     91 

671     67 


56 

92 

67 

92 

62 

90 

69 

91 

67 

91 

64 

91 

70 

95 

70 

89 

70 

91 

66 

92 

66 

91 

70 

91 

66 

92 

63 

92 

60 

90 

67 

94 

68 

90 

62 

91 

60 

94 

65 

92 

67 

90 

72 

92 

67 

89 

68 

94 

67 

89 

63 

94 

68 

91 

70 

93 

68 

92 

69 

92 

70 

94 

65 

93 

70 

90 

58 

85 

61 

89 

64 

89 

70 

84 

63 

90 

68 

91 

68 


77 

47 

80 

61 

76 

60 

78 

60 

78 

58 

80 

59 

82 

58 

76 

62 

77 

63 

80 

63 

81 

55 

77 

59 

80 

59 

76 

58 

82 

53 

80 

60 

77 

62 

80 

56 

82 

58 

79 

58 

81 

62 

77 

60 

80 

62 

77 

58 

84 

59 

76 

69 

80 

64 

78 

60 

77 

61 

76 

61 

75 

61 

81 

59 

76 

59 

79 

53 

71 

55 

83 

55 

78 

59 

73 

54 

80 

64 

81 

6ll 


13 


80 

52 

84 

57 

82 

54 

78 

64 

81 

60 

81 

61 

84 

62 

89 

63 

79 

59 

84 

59 

82 

59 

79 

61 

82 

62 

82 

56 

82 

54 

82 

62 

82 

58 

82 

59 

82 

62 

83 

63 

85 

58 

79 

63 

84 

56 

78 

60 

84 

61 

81 

54 

82 

66 

80 

59 

83 

60 

80 

60 

79 

58 

84 

62 

72 

63 

80 

57 

76 

59 

85 

58 

79 

61 

77 

59 

84 

57 

82 

57 


20 


21 


22 


23 


89 

86 

62 

65 

92 

89 

70 

67 

93 

83 

66 

68 

86 

89 

72 

66 

90 

91 

69 

65 

92 

88 

68 

65 

86 

91 

71 

70 

92 

84 

68 

61 

89 

87 

71 

72 

92 

88 

69 

71 

88 

87 

69 

68 

90 

91 

71 

72 

92 

93 

71 

71 

94 

81 

67 

62 

92 

93 

64 

67 

89 

85 

71 

70 

93 

89 

72 

70 

89 

87 

69 

68 

88 

92 

69 

70 

92 

89 

69 

70 

93 

88 

72 

64 

89 

89 

72 

70 

93 

91 

68 

63 

89 

92 

69 

68 

93 

93 

70 

71 

90 

88 

66 

63 

92 

93 

73 

68 

90 

92 

71 

71 

94 

90 

72 

73 

92 

92 

70 

70 

90 

92 

71 

72 

93 

90 

70 

68 

80 

92 

70 

70 

92 

91 

6.5 

66 

85 

83 

72 

59 

9^2 

90 

68 

70 

90 

92 

71 

69 

86 

85 

66 

74 

92 

86 

70 

70 

91 

86 

68 

70 

21 


26 


26     27      28     M     30     31 


821 

47 

86 

57 

86 

53 

84 

60 

84 

56 

83 

56 

88 

60 

86 

62 

82 

56 

85 

56 

85 

55 

86 

58 

87 

55 

87 

54 

85 

49 

84 

59 

87 

54 

84 

53 

85 

99 

85 

57 

85 

55 

78 

69 

85 

54 

85 

55 

89 

59 

85 

54 

87 

68 

84 

57 

86 

55 

85 

57 

83 

57 

88 

59 

86 

62 
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Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F"],  and.  Wind  Movement  [miles]  for  June,    1940 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


83.0 
57.8 
85.1 
63.9 
87.4 
59.6 
84:6 
67.4 
86.3 
64.9 
85.3 
64.0 
88.1 
67.0 
88.1 
63.3 
86.1 
66.6 
88.1 
64.8 
85.7 
63.5 
86.6 
66.6 
87.4 
64.8 
87.8 
60.0 
86.6 
60.2 
85.3 
66.3 
88.0 
65.0 
84.9 
6-2.9 
87.2 
65.4 
87.5 
64.1 
67.8 
64.2 
85.2 
67.8 
88.2 
62.8 
86.4 
64.7 
88.6 
66.8 
85.0 
61.0 
87.9 
67.5 
86.5 
65.8 
88.2 
65.3 
87.0 
66.4 
85.9 
66.4 
88.2 
65.1 
87.1 
67.2 
85.7 
60.9 
80.0 
62.5 
88.1 
62.1 
86.5 
65.6 
80.6 
65.3 
87.8 
65.6 
87.5 
64.3 


Station 

Data 

Day  of  month 

i      2 

3 

4 

5       6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14     15 

16 

17 

18      19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
0 

Hope 5^ 

■  Exp.  Farm 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

,172'. 260  .238 

731     74;     75 
22j     16|     IS 

.'258 
78 
13 

.291 
77 
29 

.290 
78 
35 

.160 
78 
27 

.270 
78 
22 

.302 

78 
39 

.191 
72 
36 

.070 
66 
34 

.OS9L168 
701     70 

47    '-ie 

.203 
72 
21 

1.118 

1     73 

11 

.]7oL  190  .088 
78 j     73      78 
•35!     36     35 

.  121 
80 
18 

.180.2591.231  .242 
79      761     80     80 
47      31|     26      84 

.308 
78 
55 

.191 
72 
40 

.320.359 

78      80 
48      56 

.29) 
82 
67 

.318 
76 
64 

.222 
72 
30 

6.679 
75.8 
1023 

toons  Fork,..  5$ 
Exp.  Forest 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

.145  .166 
66|     66 

1        1 

.066 
68 
.1 

.271 
72 
13 

.219 

72 

1 

.182 
76 
10 

.165 
73 
14 

.196 
73 

7 

.196 
70 
12 

.047 

69 

2 

.015 
61 
4 

.067.087 

62     66 

8       3 

•'6l 
5 

.128 
72 
4 

.109 
71 
6 

.085 
74 
10 

.091 
74 
18 

.082 
76 
4 

.107 
76 
3 

.042.146 
70      76 
7I     15 

.160 
73 
18 

.199 
69 
28 

.146 
66 
12 

.207  .234 
70      74 
11      34 

.160 
76 
36 

.038 
71 
12 

.223 
64 
10 

4.123 
70.4 
310 

Russell  ville.... 
Ozark  Jvoi'sery. 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.210'. 330 

72I     76 
18j     20 

.196 

i7 

.188 
25 

.264 
21 

.150 

80 
20 

.242 

78 
28 

.245 
81 
33 

.297 
71 
13 

.452 
75 
33 

"76 

.142 
72 
35 

.210 

74 
11 

■  206'.  294 
78 1     80 
lOj     35 

.126 

78 
7 

092 
78 
16 

.144 

78 
19 

.214 
82 
U 

.312 
80 
21 

.170 
74 
19 

.266 
80 
11 

.312 
81 
45 

.250 
48 

.299 
92 

.304  .298 
14      i7 

272 
37 

.252 
73 
27 

.220 
76 
2g 

7.197 

768 

Stuttgart.   ..M 
Rice  Exp. Farm 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.174 
11 

.221 
72 
16 

.226 
74 
11 

.239 

78 
19 

.224 
78 
15 

.242  .202 
80     80 
38     36 

.143 
82 
41 

.255 

78 
59 

.126 
74 
41 

.124 
74 
64 

.119 
68 

78 

.070.096 

681     74 
15      18 

. 116  .  162 
76      76 
36     86 

.076 
7« 
37 

.010 
80 
73 

.181 

80 
64 

151 

fl2 
23 

.220 
75 
42 

.196 
"21 

• 

.619 

76 

140 

.098 
72 
31 

.269.318 
76      80 
46     87 

.313 

82 

136 

.212  .238 
74      70 
87!     31 

5.540 
76.2 
1364 

mi^ 
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Baily-Precjpitation  for  June,  1940    HydrploRic  Stations 


Stations 


Alicia  1 

Antoine(near)  2. . 
Beaty  Lake(near) 

Beedeville  2 

Blue  Mountain  2 . . 

Briggsville  > 

Cabot2 

Carlisle^ 

Carpenter  Dam ' . . 
Centervllle(near) 

Clarksville  ' 

Clay 

Compton  1 

Denmark  2 

Dermott  2 

Eleven  Point2  — 
Enders<near)2  — 
Evening  Shade2 . 

Foreman  ' 

Forrest  City  ' 

Greenbrier  ' 

tireen  Forest  -. .. 

(ireenwood^ 

Hardyl 

Harrisburg  2 

Huntsville2 

Ja(!ksonville2 

LaCrosse  2 

Lake  City  2 

Marvell'' 

Mountain  View  2 
New hope(  near)  2 

Nimrod2 

Odell  (near) 

Parthenon  2 

PottsvflleS 

Quitman  2 

St.  Paul2 

Shirley  2 

Solgahaehie2  — 

Sparkinan  2 

TIchnor  2 

Vick  2 

Wheelingi 

Winfrey » 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


10  I  11  I  12  I  13      14    -15      16     17      18      19     20     21     22     23     24     25     26     27      28     29     30 


Total 


.  White 

.  Ouachita  . . 
.1st.  Francis. 

White 

Arkansas. . 

Arkansas. . 

Arkansas.. 

Arkansas . . 

Ouachit  a . . 

Arkansas. . 

Arkansas.. 

White 

White 

White  . . 

Mississippi. 

White 

Arkansas.. 

White 

Bed 

St.  Francis. 

Arkansas.. 

White 

Arkansas.. 

White 

St.  Francis. 

White 

Arkansas.. 

White 

.'St.  Francis. 

..iWhite 

..White 

..I Ouachita  .. 
..Arkansas.. 
..Arkansas. . 

..White 

.  .Arkansas.. 
..'Arkansas.. 

. .  White 

...White 

..  Arkansas.. 
..Ouachita  .. 

..White 

..Ouachita .. 

..jWhite 

..!  Arkansas.. 


.04 


1.52 
23 


.21 


.80 


.20 
.53 

;42 

l!i5 
T. 
.35 


.12 
.04 
.70 

.40!   .25 

.20 

.50 
.24 
.76 
.15 


.53 

.35 

1.10 

!46 


.44 
T 
.41 
.22 
...  2.25 
.15    .23 


T. 


1.60 
03 


1.40 


.20 


.18 


.14 


.27 


.451, 
.05!. 
1.85 

.loL 

2.75 
.75 
.74 
.40 

'!45| 

1.40 


.07 
.01 

'.zi 

'.■21 
.05 
.66 


.01 


.401.00' 
.21    .)9| 


T 
.65 

.02i   .73 

,...  .20 
T  1.... 
.36    .22 


. 18  . . . . 
.14;  T. 


.45 


..55 

'.■66' 
.27! 
T.  I 

i.so; 


.771 
1.201 

.94 

"82 
.37 
.63 
.35 
.11 
.16 


.30 
T 


.69 


.06 


1.40 

"is 


.15 


.03 


.04 


.67 


.11 

1.20 


1.10 


.1) 

.271    .2(1 


1.19;   .06    .111   .19 


.14 


.02 

T. 

.10.... 


.42 


5.05 


.03 


.08  1.97 

...     .05 
...I  T. 


.30 


.12 


.19 

"ii 

1.85 
19 
03 
.40 
39 
09 

34 
1.38 

.32 
1.06 

.24 

l!6(l 
.16 

!i6 

!66 
!26 
!32 


.12 


.291   .72 

...I    .80 
.15!   .02 


.06 


.35 


1.20 
1.32 

"is 
i!66 

"84 
.04 

.09  1.23 

.08 

.57 


.13 


.M 


r 


.50 


,14    .05 
.03 


.24 


1.27 
.02 


.:""" 

2  lei 


.35 


.95  .... 

.35;   .58 

.39;   .33 

..  1.60  .... 

.09j....     .60    .73 

...     .18:   .20    .04    .06 


.31 


.50 


"ier'.os;....!  .osu...  nrL... 


1.81 


.13 


.22 


.25 


T. 


1.10 


.54 


.23 


.19 


.26 


1.55 


.14 

2;46 


.04 
1.60 


.54 


.22!   .131. 


'".'. 


.23 


2.56 


.02 


.09 


.52 
4.35 


.28 

"ei 

.|l.09 
.40 
1.34 

48 

28 

1.94 

52 


1.27 


.92 
3!  48 


.23 
1.33 


1.25 

'2.53 
2.36 
5.08 
3.38 
3.50 
3.52 
3.91 
2.82 
4.71 
4.43 
5.95 
2.92 
3.48 
3.68 
4.07 
4.54 

'i'.hi 

'4!87 
2.33 

'"i!26 

8.77 
4.24 
4.41 
1.09 

"3!75 
6.03 
5.17 
3.48 
7  94 
6.45 
3.04 
5.15 
3.4.^ 
4.66 
2.35 
4.81 


Daily  River    Stag-es  for  June,  1940 


Stations 


Rivers 


Flood 

Stage 


Fort  Smith 

Van  Buren 

Mulberry 

Danville 

Ozark 

Dardanelle 

Morrilton 

Little  Rock 
Pine  Bluff.... 

(iilbert 

Doniphan,  Mo 
Black  Rock.... 
Heber  Springs. 
GzarkBeaehMo 

Cotter 

Calico  Rock  . . . 

Batesville 

Newport 

(ieorgetown  . . . 

Des  Arc 

Clarendon 

St.  Charles 

Glen  wood 

Arkadelphia  .. 

Boughton 

Camden 

Benton I 

Whitecliffs  .... 

Index  

Fulton 

Big  LakeOutlet 

St.  Francis 

St.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  . . 

Parkin 

Madison 

Helena 

Arkansas  City. 


Devil 
rville.  Rout 


.Arkansas  . 

22 

do 

ii 

.Mulberry.. 

Petit  .lean.. 

26 

.Arkansas.. 

2-2 

do 

22 

do 

20 

do 

23 

do 

25 

..Buffalo   ... 

30 

. .  Current . . . 

10 

...Black.... 

14 

.Little  Red. 

30 

. . . .  White  . . . 

30 

do 

21 

do 

18 

do   .... 

23 

do 

26 

do 

21 

:::.vt::::. 

24 

26 

do 

25 

....Caddo  ... 

.  .Ouachita    . 

i7 

..Little  Mo.. 

20 

..Ouachita  .. 

26 

Saline... 

20 

.Little  River 

25 

Red  .... 

25 

do 

25 

.St.  Francis. 

10 

do 

18 

do 

do 

17 

do 

28 

do 

32 

.Mississippi  . 

42 

do 

42 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock.  Arfc,  ^  7-26-40-1150 
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PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.    AND  SUNSHINE 


Price:  25  cents  per  year  (not  stamps). 
Washington  D.  C. 


Remit  to  Superintendent  of  Documents, 


GENERAL  SUMMARY 

The  mean  temperature  for  the  month  of  July,  1940,  as  de- 
termined from  the  records  of  75  stations,  was  78.4°  which  is 
2.1°  below  the  50-year  average.  This  was  the  lowest  July 
mean  since  July,  1915,  and  is  among  the  lowest  of  the  last  60 
years.  July,  1915,  with  a  monthly  mean  of  77.1°,  July,  1904, 
with  77.9"^,  July,  1905  and  .July  1906,  with  76.7^,  and  July, 
1891,  with  76.5°  are  the  only  cooler  Julys  on  record  in  Arkan- 
sas. Monthly  means  ranged  from  73. 4"^  at  Turnpike,  northern 
Pope  County,  to  81.8^  at  Dardanelle,  Yell  County.  All  sta- 
tions for  which  normals  have  been  computed  showed  negative 
departures  except  Harrison  and  Gravette.  Both  of  these  sta- 
tions had  light  rainfall.  Extremes  ranged  from  103*^  at  Har- 
rison on  the  29th  and  Subiaco  on  the  31st  to  48°  at  Lead  Hill 
on  the  4th.  The  lowest  occurred  in  most  sections  early  in  the 
month  and  the  highest  near  the  close  of  the  month.  Daily 
means  were  almost  uniformly  below  normal  during  the  first 
21  davs  of  the  month,  above  the  la.st  decade.  The  greatest 
daily  range  was  39°  at  Thornburg  on  the  11th,  from  57°  to  96°. 
The  average  precipitation  for  107  stations  was  4.14  inches 
which  is  0.34  inch  above  the  50-year  average.  Monthly  totals 
ranged  from  14.79  inches  at  Warren  to  0.35  inch  at  Cotter. 
Texarkana  measured  14.41  inches.  Index  13.95  inches,  Fulton 
12.71  inches.  Monthly  totals  of  ten  inches  or  more  occurred 
at  ten  stations,  six  in  southwestern  Arkansas,  four  in  southeast- 
ern Arkansas.  Monthly  totals  were  less  than  an  inch  at  fifteen 
stations,  14  in  northern  counties  and  at  Waldron.  This  month 
Grannis,  on  the  windward  side  of  the  mountains,  had  10.75 
inches  while  Waldron,  -50  miles  to  the  northward,  but  on  the 
leeward  side  of  the  mountains,  had  only  0.92  inch.  Mena, 
only  25  miles  south  of  Waldron,  had  7.00  inches.  Torrential 
rains  fell  at  several  stations  in  southern  and  southwestern  sec- 
tions of  the  State  on  the  1st  and  2d,  Texarkana  having  4.60 
inches  on  the  1st,  and  6.60  inches  on  the  2d,  a  total  of  11.20 
inches  in  less  than  48  hours.  Prescott,  El  Dorado,  Camden, 
Monticello  and  Portland  reported  heavy  totals  these  two  days. 
While  these  totals  are  heavy,  they  do  not  establish  a  record, 
Arkadelphia  having  had  12.00  inches  on  June  28,  1905. 

Showers  were  reported  in  the  State  every  day  during  the  first 
three  weeks  and  temperatures  being  below  normal,  the  weather 
wa.'^  rather  unfavorable  for  cotton.  Fields  became  grassy,  es- 
pecially in  southern  sections  of  the  State,  and  the  crop  suffered 
for  lack  of  sunshine  and  warm  weather.  The  last  ten  days 
were  warm  and  dry,  fields  were  cleaned,  the  crop  made  quick 
recovery  and  the  close  of  the  month  found  cotton  blooming  and 
fruiting  satisfactorily.  Boll  weevil  activity  the  first  of  the 
month  was  checked  and  by  the  close  of  the  month  the  cotton 
crop  was  in  good  condition.  Corn  suffered  from  the  dry  weath- 
er in  many  localities  in  northern  sections  of  the  State,  but  in 
the  remainder  of  the  State  corn  made  satisfactory  progress  and 
was  generally  in  good  condition  at  the  close  of  the  month.  The 
heavy  rains  in  the  southern  counties  caused  serious  damage  to 
truck  crops  and  the  quality  of  watermelons,  tomatoes  and  cu- 
cumbers was  impaired.  A  fair  crop  of  peaches  was  harvested 
during  the  month. 


Atmostpheric  pressure  (re- 
reduced  to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

as 

Station 

a 

03 

at 

o 

1^ 

ii 

Direc. 
Date 

a 
o 
o 
a 

C4 

Bentonville. . 
Fort  Smith.. 
Little  Rock.. 
Memphis 

30  01 
30.02 
30.03 
30.03 

30.24 
30.  26 
30.20 
30.  20 

5 
5 
5 
b 

29.76 
29.85 
29.88 
29.87 

25 
26 
2 
3 

5  7 

6  3 

7  2 
6.5 

15 
21 
19 
25 

e. 
s. 
ne. 
n. 

18 
J8 
4 
16 

82  55  52 
92  67  1  69 
8i<  1  64  1  69 

77 
71 
69 
42 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 


Dense  fog.  .  . . 
Light  hail  . ... 
Moderate  hail 
Tluinderstorin 


4   6 


31  2|..|. 
81 '21' 


6  7    8    9  10 


17 


12!l314!l6!l6!l7il8'19»20!2l|22:23!24'25'26!27 


28129130  31 


31  1 


2|  21  2 


17118  1817 
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COMPARATIVE    DATA     FOR    JULY 


Temperature        j 

Precipitation    1 

Number  of  days 

Year 

a 

1 

5 

1 

0 

be 

a) 

5S 

5 

§ 

5 

laQi         

76.5 
79.0 
80.9 
78.4 
78.9 
83.4 
82.4 
79.9 
79.0 
79.7 
83.7 
79.4 
79.6 
77.9 
76.7 
76.7 
81.4 
79.2 
81.9 
79.4 
78.4 
81.3 
81.5 
82.6 
77.1 
82.8 
79.6 
79.6 
81. i! 
79.8 
82  0 
80.2 
79.9 
79.0 
81.8 
79.8 
79  6 
80.3 
81.2 
84.7 
81.0 

82  5 
81.4 
85.5 
82,2 

83  3 
80.4 
82.0 
82.0 
78.4 
80.5 

103 
104 
103 
108 
104 
110 
109 
105 
100 
102 
116 
105 
105 
104 
106 
99 
108 
103 
106 
105 
106 
104 
104 
107 
10-- 
106 
106 
111 
104 
105 
107 
106 
106 
110 
109 
109 
104 
102 
105 
115 
106 
108 
109 
112 
107 
114 
106 
109 
110 
103 
116 

50 
52 
59 
51 
55 
52 
50 
50 
52 
51 
50 
50 
53 
49 
51 
48 
53 
48 
50 
41 
43 
56 
55 
54 
43 
55 
50 
49 
54 
52 
54 
48 
48 
40 
47 
42 
49 
52 
51 
42 
48 
50 
55 
57 
53 
42 
52 
59 
55 
48 
40 

7.24 
3.68 
2.94 
3.98 
7.34 
1.61 
3.25 
4.25 
5.14 
4.46 
2.49 
4.49 
3.86 
4.43 
7.60 
5.96 
1.96 
3.00 
2.61 
5.46 
4.83 
2.  82 
4.31 
2.B9 
2.40 
2.09 
5.10 
1.53 
1.91 
4 .22 
2.42 
4  12 
3.53 
2.35 
1.99 
3.65 
4,25 
3.66 
3.07 
0.74 
6.00 
5.00 
5.01 
1.66 

2  32 
4.90 
3.71 
3.74 

3  34 
4.14 
3.80 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
6 
6 
12 
4 
5 
8 
8 
9 
6 
6 
9 
10 
13 
10 
4 
8 
6 
10 
ll 
6 
8 

5 
6 
8 
4 
5 
7 
6 
7 
6 
5 
1(1 
8 
6 
8 

2 
U 
9 

9 
4 

6 
6 

7 
7 
7 
8 
7 

13 
10 
17 
17 
12 
16 
16 
12 
15 
10 
15 
14 
13 
13 
10 
13 
21 
15 
19 
16 
9 
16 
13 
11 
20 
19 
15 
19 
19 
15 
19 
14 
16 
18 
11 
17 
17 
17 
17 
21 
1.' 
16 
12 
20 
17 
17 
14 
14 
19 
13 
15 

8 

U 

11 

9 

10 

U 

11 

13 

11 

15 

13 

12 

12 

13 

13 

9 

8 

12 

9 

12 

14 

13 

14 

15 

7 

9 

9 

7 

8 

10 

8 

11 

9 

8 

11 

9 

9 

8 

10 

8 

11 

9 

10 

9 

12 

9 

12 

11 

8 

9 

11 

10 

1S92       

10 

1893                 •  •  •  • 

3 

1S94     

5 

lSq5             

9 

1896     

4 

181)7             

4 

lHtl8             

6 

lHtt9           

5 

1900  

6 

1901           

3 

1902       

5 

1903     

6 

1904             

5 

1905         

8 

I'lOe       

9 

1907               

2 

1908             

4 

1909     

3 

1910             

4 

1911         

8 

1912  

3 

1913           

4 

1914           

5 

1915  

4 

lOlti           

3 

1917   

7 

1918 

5 

1919             

4 

1920           

6 

1921       

i 

1922             

6 

1923         

6 

1924  

5 

1925 

9 

1926       

5 

1927 

5 

1928 

6 

1929 

i 

1930     

2 

1931 

1932 

1933             

8 
6 
9 

1934 

2 

1935 

2 

1936                 ..    . 

5 

1937 

5 

1938 

1939 

1940  

6 
4 

9 

Period . 

6 

Corrections 

Corrections  for  June :  Joneshoro,  mean  monthly  temperature  76. 2o, 
departure  from  normal  -1.5".  Paragould,  total  precipitation  2.-t5  inches, 
departure  from  normal  -1.61  inches,  number  days  with  0.(1  inch  or 
more  6.  Stuttgart,  greatest  24-hour  precipitation  1.05  inches.  White 
Rock,  clear  days  9a,  partly  cloudy  loa,  cloudy  5a.  White  Rock,  mean 
monthly  teuiperatnre  73. 0°. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


July,  1940 


Olimatologrical  Data  for  July.  1940 


Stations 


Counties 


■0 

QJ 

O 

.£ 

0 
o 

^  >2 

O  33 

*r3 

^>. 

S 

V, 

a 

W 

.3 

Alum  Fork t 

Amity 

Arliadelphia 

Arkansas  City 

Batesville  Airway. 

Katesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet .  .t 

Black  Rock 

Blytheville   

Booneville 

Boughton t 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Ciover  Bend 

Conway 

Corning 

(hotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle  

DeQueen 

Des  A  re 

Devils  Knob ^ 

Dumas  

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Eayetteville  Exp.. 

Fordyce 

I'^ort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.P.f 

Fulton 

i.Jeorgetown 

(iilbert 

Glen  wood 

Crannis 

(itravette 

Creeu  Mountain... 

Harrison 

Heber  Spgs.  (near) 

Helena 

Higden 

Higiiland 

Hope tt 

Hot  Springs 

Index t! 

Irons  Fork ttt 

.lesi.sieville 

lonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.... 
Little  Rock  Airway 

Lutherville t 

iladison 

JIagnolia 

Mammoth  Spring  . 

Marianna 

ilarked  Tree 

Mena I 

Monticello.iAirwayl 

Morrilton 

Mountainburg 

Mountain  Home  . . 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  C(;C 

Mulberry t 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Pine  Bluff | 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers(near) t 

Rosebud + 

Russellville 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy  

Springbank t 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart t| 

Subiaco 


Saline 

Clark 

Clark 

Desha 

Independence. 
Independence. 

Van  Buren 

Saline 

Benton   

Independence. 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan  

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Lawrence 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Prairie 

Johnson  

Desha 

Union 

Lonoke  

Carroll 

Washington. . . 
Washington. .. 

Dallas   

Sebastian 

Crawford 

Hempstead 

Woodrult 

Searcy  

Pike  

Polk 

Benton 

Stone 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland   

Little  River  . . . 

Polk 

Garland   

Craighead 

Boone 

I'ulaski 

Pulaski 

Johnson   

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Polk 

Drew 

Conway 

Crawford 

Baxter 

Garland   

Montgomery  . . 
Montgomery  . . 

Franklin 

Howard 

Jackson 

Montgomery  . . 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada  

Benton 

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery  . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan   


Temperature   (degrees  Fahrenheit 


755 
500 
200 
145 
363 
277 
650 
285 
1295 

'239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 

'309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
204 

2350 
162 
270 
229 

1465 

wsi 

275 
448 

'260 

200 

600 

547 

950 

1250 

1100 

1062 

'366 
445 
491 
373 
600 
275 


750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 

1207 
273 
315 

2010 
800 
788 
702 


350 
231 
800 
288 
250 
396 
275 
222 
215 
840 
300 
122 
318 
1300 
680 
526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
210 
750 


7S.0 
id.O 
7s!is' 


79.6 
76.4 
77.0 


79.2 
78.7 


76.8 


79.8 

19.2 
79.4 
78.8 


78.9 


81.8 
79.7 


74.4 
79.8 
81.0 
79.4 
77.2 
77.8 
77.3 


81.0 


75.2 


78.6 
78.0 
78.2 


77.2 


78.8 
79.0 


74  .6 


78.8 
76.9 
78.8 
79.0 
78.4 

si.'o' 

77.4 

78.7 
77.3 
77.8 
78.8 
79.2 


78.2 


77.5 


79.2 
79.1 
77.6 
80.0 


80.2 
78.4' 


79.2 


78.4 
77.8 
81.0 
76.2 


79.2' 
78.3 


79.8 


79.0 
78.6 
80.6 


td 

»  E 

30 

.^ 

to 

£s 

j3 

S 

CD  0 

C3 

Mi: 

K 

e 

1.0 

'i!6 
'6!4 


2.8 
3.3 


4.3 


96 

'93' 


101 


99 

96 

96 


100 
100 


96 


1.4    102 

'!!!i'ii'i6' 
2.6  100 
1.0  102 


3.5    97 


0.2  100 

96 


91 
2.5    100 


1.4 
2.2 
1.4 


0.5 


-  2.8 

+  0.8 


I-  0.8 


97 
99 
95 
99 
96 


101 


94 

102 
99 
103 


4.4      96 


....  I  95 
2.8]  98 
4.1i     96 


95 


1.8  101 
3.3I  100 
2.1  96 
98 
100 


-  1.7 

-'1.6' 

-■  I.2I 

-  2.5 

-  3.8 

-  2.4 


3.7 


1.0 
'2!5 


2.2 


1.9 


-  3.2 


2.0 
4.0 
1.1 
1.4 


2.0 
'i!2 


-  2.2 


-  1.4 


99 
100 
96 
99 
98 
97 
99 


102 
'99' 


96 
100 

98 
96 


100 
99 


97 


100 
97 
99 
96 


101 


98 
95 
103 


30 
29 
30 


285 
30 


29$ 
'29" 


11 
29 
29$ 


235 


30 

29$ 


30$ 

28 

27$ 

23$ 

13$ 

28$ 

28$ 


29 


30$ 

'36  " 
30 
29$ 
29 


29 
29 

9$ 


31 
31 
29 
30 

30 


60 
'62' 
'55' 


60 
53 
52 


65 


63 
06 
59 
63 
63 
53 


57 
52 
58 
52 


60 


60 
62 
59 


61 


58 
48 
64 
62 
58 


29     !     65 


30$ 

28$ 

30 

30 

28 

29$ 


29$ 


29 
30 
30 

29$ 


30 
30 


29 


29$ 
28 
29 
17$ 


30 


30 

29$ 
31 


52 


57 
62 
63 
51 


57 
60 


60 


t) 

Precipitation,  inches 

Number  of  days 

6 

■■Sts 

» 

J. 

s2 

■a 

3 

0 

H  =3 

3  2 

to  ^• 

Offi 

a  0 

0  '- 

t,  P" 

V  3 

a  ■ 

>, 

■3 

Oil 

■3  a 
1- 

0 

S 
0 

0 

K  0 

Observer 


4$ 


4$ 
4$ 
4$ 
4 
13 


4$ 


26 
'27' 
'29' 


27 
29 
29 


27 
31 


29 

'33' 
27 
34 


4.92 


+1.45 
+  2.41 


-1.01 
+  1.24 


—3.25 


-3.38 
-1.81 
+  1.37 


1.25 


30 


31 
26 


22 
25 
24 
29 
32 
29 
31 


4$ 


4 

4 

13 

5 


4$ 
5 
4$ 
18 
5 
5 
4 


36 

'•28' 
35 
29 
35 


34 


34 


29 
31° 


22 


28 


26 
23 
31 


5.14 

6.05 

3.19 

2.81 

4.65 

2.34 

1.09 

4.22 

2.14 

(1. 36 

1.41 

4.92 

6.08 

1.651-2.63 

0.74-2,20 

9.91I+5.9O' 

4.371  +  0.78! 

3.94( 1 

6.55;+3.01 

1.981-1.42! 

0.35'— 2.75 
10.141+5.69 

2.381-1.08 

3.201  +  0.11 
10.73! 

2.38 

3.64 

8.77 

7.27 

2.44 

6.24 

0.69 

0.90 


+4.16 
+3.23 
-0  85 

+  1.94 

-3.'6i 


2.54  -0.83 

0.901 

12.7l!  +  8..-l6 
1.931-1.43 


0.88 
3.98 
10.79 
1.27 
0.67 
0.89 
3.00 
6.02 
2.85 


-2.61 


+  4.64 
-2.90 


-3.22 


+2,32, 
0.60 


4.421+0  £6: 
12.77'+8.41 

3.731-0.87 
13.96:tl0.61 

5.241 

2.97J-0.47 

0.79-2.50 


1.50 
2.01 
1.45 
0.80 
2.10 
0.90 
0.67 
1.26 
1.11 
0.30 
0.20 
1.04 
1.65 
0.36 
0.35 
6,50 
1.67 
1.37 
3.84 
1.82 
0.25 
2.30 
0,82 
2,26 
5.70 
0.82 
2.30 
3.15 
2.12 
0.62 
2.50 
0.H7 
0.44 


-0.65 
-1.90 


-2.C 


2.90 

1.60 

1  19 

1.67 

2.66 

5,68 

1.07 

6.28 

2.90 

7.00 
10.30 

1.64 

1.25 

1,35 

1.96 

2.26 

2.42 

3,97 

6,37 

5.79 

3.64 

4.60 

1,77 

1.80 

0.93'-2.15i 

1.38! I 

4.67i  +  1.0ll 

5.19+1,50 

1.421-2. 69! 
11.00i  +  6.90i 


+  2.22 
-2.75 
+2.81 
-0.60 
+3.20 

-i.'oej 
-i.'io! 
::i;47l 


+2.701 


9.01 
2.27 
1.73 
R.76 
7.91 
4,59 
1,66 
6.59 
4.45 
4.31 
5.16 
I.9ol 


+  5.02 
-^.17 


-0.51 


+0.29 
-1.25 
+2.39 
+0,85 
+0.87 


-1.47 


0.85 
0.63 
5.06 
0,60 
0,44 
1.90 
5.57 
0.68 
0.13 
0.24 
0,89 
1.72 
1.09 
1.63 
4.86 
1.42 
6.00 
1  45 
0.98 
0.41 
0.92 
0.47 
0.27 
0.61 
1.00 
2.90 
0.60 
2,48 
1.06 
2.21 
4.21 
0.81 
0.60 
0,80 
1.14 
0.73 
0.73 
3,54 
2,72 
2,66 
1. 11 
2.36 
0,84 
1,34 
0.56 
0.50 
2.05 
1.48 
0,51 
3.11 
3.20 
1.12 
0.91 
1.15 
4.10 
1.60 
0.51 
4.33 
1.61 
1.28 
2.06 
0.75 


0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

o.u 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
o.u 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 

6'6 

0  0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 


10 
3 
9 

10 
5 
7 
8 
3 

10 
8 
9 

12 
7 
4 
8 

12 
6 

10 
8 
7 
7 

12 

a 

7 
7 
6 
4 

11 
8 

10 

15 
7 
5 
6 
9 
9 

10 
7 
8 
8 
7 
4 
7 
6 
6 
4 

12 
7 
9 

17 

11 
6 
6 
9 

11 
6 
9 
9 
8 

13 

11 


16 
10 
4 
17 
12 
15 
14 


17 
22 
18 

2 
19 
11 
12 
10 
11 
10 
15 
20 
14 

8 
12 

8 
20 
14 
13 

0 
18 

3 
17 

3 
12 


5 
14 
10 
18 
21 
16 
12 
14 
20 
14 
11 

6 

13° 
14 
13 

9 
20 
16 

6 

3 
18 

6 

6 
14 

7 

5 
11 
13 
10 
12 

7 

14 
23 
18 
15 

9 
20 
13 
17 

9 

3 
15 
18 
13 
22 
14 

6 
14 
12 

6 
14 
18 

5 
21 
13 
21 
13 
13 
16 
17 


20 


16 


19 

7 

4 

2 

0 

5 
10 
17 

6 
11 
14 
10 

9-' 
14 
11 
18 

1 

4 
16 
16 

9 

9 

9 

9 

3 
22 
15 
12 
13 
12 
11 
10 

5 

1 
V) 
13 

7 
14 

6 
15 
20 

8 
11 
10 

7 

3 
13 

8 
11 
10 

3 

7 
17 

0 

6 

2 

4 

3 

8 

8 


4 
15 

18 
8 

10 
9 


10 
11 
11 
10 
10 

9 

0 

5 

6 

6 
16 

4" 

3 

7 

4 
10 
11 

9 
13 

4 
16 
16 

8 
21 

4 

6 

0 

8 

7 
13 

7 

3 
12 

6 

9 

i 

4 

8 

7 

8 

8 

2 

8 

2 

14     I 
12     I 

9 

8 
16 
14 

6 

9 
10 
12 

8 
14 
15 

7 


se. 
sw. 
s. 


sw. 
sw. 


sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

ne. 

se. 


sw. 


sw. 

sw. 


se. 
sw. 


sw 

jsw. 

n. 

sw. 

Is. 

ine. 

s. 

se. 


L.  R.  Water  Works 

J.  W.Campbell 

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

Herbert  Neff 

Airway  Observer 

Mrs.  Ida  Barnwell 

J.  E.  Scanlan 

S.  A.  Burks 

U.S.  Weather  Bureau 

Soil  Conservation  Ser. 

C.  J.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.H.Randolph 

Harry  J.  Buie 

R.J.  lorry 

\Villiam  .lones 

J.  M.  Knight 

R.  M.  Wheatley 

G.  E.  Tanner 

K.  E.  Cordrev 

Winfred  D.  Polk 

O.  B.  McSpadden 

U.S.  Forest  Service 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

K.  B.  Smith 

Z.  R.  Glenn 

U.S.  Forest  Service 

Ben  Johnson 

Mrs.  E.  W.  Gaston 

O.  V.  Halbrook 

Geo.  W.  Nichoalds 

Charles  F.  Ford 

University  of  Arkansas 

if.  S.  Weather  Bureau 
Ft.  Smith  Water  Plant 
T. J.  Logan 
C.G.  Long 
F.E.King 
C.  A.  Price 
W.  E.  Mc^'ay 
Max  W.  Schmidt 
U,  S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan 
James  .'\.  Burnett 
Austin  E.  Cart  Wright 
J.O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Service 
W.  E.  McDowell 
U.  S.  Foreit  Service 
U.  S.  Forest  Serxice 
Benedictine  Sisters 
,i.  R.  Cropswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
W.  B.  Airport  Station 
H.  G.  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  .\gvi.  School 
Mrs.  .lohnnie  Morton 
C.  N.  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Mrs.  Nova  Berry 
C.A.Lovell 
H.  N.  Halbert 
J .  G .  Scott 
G.  A.  Whittington 
U.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
II.B.  Carruth 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  F'orest  Service 
Charles  R.  Jackson 
G.  H.Banks 
Orkney  O.  Milton 
J.E.Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Scheu 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edmiston 
Craig  Williams 
Mrs.  Carl  A.  Starck 
G.  A.Maddox 
U.S.  Forest  Service 
U.  S.  Biological  Survey 
A.  Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter  .\..  Siiiith 
Henry  Field 
S.  C.  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
New  Subiaco  Abbey 


mi: 
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Climatolog-ical  Data  for  July,    1940        Continued 


Stations 


Counties 


_Tc)nperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


P  S 

3  o 

t.  a 

OJ  o 


Texarkaiiii . . 
Thorn  burs;  . . 

Turnpike 

Waba'^h 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs  .. 
Wliite  Rock  . 

Wilson 

Wright 

Wynne 


...t 


State  Means. 


5  >• 


Precipitaiiou.  inches 


Number  of   days 


Miller 

Perry 

Pope 

Phillips 

Scott 

Bradley 

Little  River 

Franklin 

Mississippi 

Jefferson 

Cross  


33'2  56 

650;  20 

:2240j  16 

'evs'  21 
206    46 


290 

2285 

237 


167 


32 


80.3 
76.4 
73.4 
79.  0 
711. B' 
79  2 


75.6" 
78.2 
70.2 
78.7 


78.4 


2.2, 
3  4, 


H6 
98 
92 
97 
100  i 
97 


o  o 


0.3 


91* 
99 
98 
99 


2.11   103 


11« 

62 

5 

25 

2!)« 

49 

4$ 

39 

30 

55 

4 

21 

29 

61 

5 

25 

29} 

53" 

5 

32 

29 

60 

4 

25 

30 

58* 

4 

21» 

30 

5s 

4$ 

29 

29$ 

58 

6 

24 

15$ 

60 

1$ 

28 

29$ 

48 

4$ 

39 

14.41  tlO.  25 
2.85  -1.46 
0.991 -2. 74i 

5.32; 

0.921-2.76' 

14.79'ti:.n2i 
7.061  +  4.011 

0.92 

0.43  -B.,59| 

2.23 1 

3.571-0.151 


Obser\-«r 


6  60 
0.81 
0.21 
L60 
0.35 
6.3S 
3.60 
0  45 
0.32 
0  49 
1.83 


4.141+0.34 


(1.0 
0  0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 


6 

16 

10 

5 

s. 

9 

10 

16 

6 

s. 

7 

9 

10 

12 

ne. 

16 

8 

13 

10 

6 

17'^ 

T 

20 

se. 

13 

0 

0 

26 

sw. 

5 

21 

2 

in 

6 

23 

2 

6 

svv 

5 

20 

4 

7 

s. 

8 

14 

U 

6 

s. 

8 

10 

12 

9 

s. 

8 

13 

9 

9 

s. 

H.  S.  Braiihcar 
Edward  E.  ilohnes 
U.  S.  Forest  Service 
Ben  RiA  es 
Wil-iou  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.  M.  Snead 

U.  S.  Forest  Service 

D.  O.  Audersou 
J.  S.  Martin 

B.  M.  Eddins 


Stations 


Alur.i  Fork  Re.Ner.t, Ouachita 

Amity IOuachita..i 

Arkadelphia 'ifUiachita. . 

.Wkansps  City  .  ..2  .Mississippi 
Batesville  Air;vavl:l  White 
Batesville  River  .  ^i  white    .... 

Bee   P.ranch. Aikan.sas. . 

Benton ^iSaliue. :. . . 

r.eiitouville U! Arkansas!! 

Bethesda [VVliite 

Si;,'  Lake  Outlet   t^lSt.  Francis 

Black  llock.  ■■'  "'>■•- 

Blytheville  . 

Booneville  . 

rioughton  .  . 

Kriiikley    . 

Calico  Rock 

Camden  .... 

Clarendon. . 

Clover  Bend 

Conway  

Corning 

Cotter 

Croisott  . . 

Danville 

Dardaiielle  . . 

Oe  Queen 

Pes  Arc 

Devils   Knob 

Duma^ 

El  Dorado - 

Kngland 

Kureka  Springs 

Kayetteville    

Fayetteville  Exp.  S 

Fordyce 

Fort '.Smith 'i 

Fort  .'<mith  W 

Fulton -' 

fieorgetown 

<;ilbert - 

•  ilcnwood - 

(Jrannis-  

Cravette 2 

Creen  Mountain.! 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Higden  

Highland 

ffope   

Hot  Springs  .. 

Index      

Irons  Fork 

.Jessieville 

lonesboro  

Lead  Hill 

Little  Kock...it 
LittleRock  Air'y  i 

Lutherville 

Madison  

Magnolia 

Mammoth  8pg  .  .. 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Air.  ..t 

Morrilton  2 

Mountainburg 

Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC  . . . 

Mulberry fs 

Nashville 

Newport 2 

Oden 

Okay 

Osceola... 
Ozark 
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Daily  Precipitation  for  July,   1 940        Continued 


Stations 


Paragould 

Parkin '■' 

Pine  Bluff 2 

Pine  Ridge ^ 

Pocahontas 

Portland - 

Prescott 2 

Rogers  (near) — + 

Rosebud t 

Russellville  ....  ti 

Sf.  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Spring  Bank t^ 

Story " 

Stuttgart 

Stuttgart    W 

Subi  aco 

Texarkana 

Thornburg 

Turnpike t 

Wabash 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 2 

Wright 

Wynne ^ 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

Whit<e 

Ouachita.. 
Ouachita.. 

White 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
White  ..  . 
St.  Francis 
White    ..  . 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

Red 

Arkansas.. 
Arkansas. 
Mississippi 
Arkansas.. 
Ouachita. . 

Red 

Arkansas.  . 
Mississipri 
.Arkansas.. 
St.  Francis 


.01 


.03 

f 

4.60 

.07 

14 

.25 

.14 

■2.0^ 


2.05 
10 
06 

3.U 
20 


.21 

.28 

4.10 


.98 


.09 

2.45 

.89 


.05 


07 

4.33 

.85 

1.13 

1. 00 

.29 

6.60 

.81 

.21 

.80 

.10 

6.38 


.50 
.06 
.05 
.31 

i'28 

2.06 

02 


3.60  1.50 
.18     .08 


.11 
.09 
1.60 
03 
23 


.05 


.02 


S!.04 
.06 


T. 


.01 
'.15 


.04    .54    .86 
...I  .01    .03 


.13    .25 

...I  T 


.12 


.03,   .21 

T.     .46 


.05 


...I  T 
.30    .50 


.05  2.00 


.03 


.14 


10     11       la      13      14      15      16      17      18       19      20  I  21      22      23     24      25       26     27      28     29      30       31    Tola 


.10 
T.  I, 


T.  I  .08 
.12  . 


.43 


05 


.02 


.02 


1.18 
.28 


.261 

.241 

.501 

1.60 


.99 

1.39 

.09 


1.61 


.12 
1.19 


.18 


.37 


.01 

i.'so 


.06 


T. 

.10 
. 10  . . . . 


.07 

'.'.'.     .24 


.35 


1.38 
34 


.06 


.04 


.01 
1.12 


.31 


33 
.7 
T 
.15 

"!3-3 

.... 

1.11 
.45 
.0) 


.12 
.10 
.21 
.91 
1.15 

■f 
.03 
.12 


.30 
.35 
.09 
.10 
.17 
.03 
1.45 
.25 


.04 
.65 
.12 
.li) 

.oi: 

2!  03 
41 


.31 
1.83 


.50 


.23 


.63 


.03 


Daily  Temperatures    for  July,   1940 


Stations 


ArkadelphiaM....j^\-~ 

«"*--•'« "1^^= 

Maximum 
Minimum 


Bee  Branch. . 

B-^-^« l^Smum 

(  JIaximum 

i  Minimum 

S  Maximum 

Minimum 


Bentonville  •" 

Plytheville 

B— iiio }^^SZS 

B^'^l^'ey 1S= 

Cnmdon  (  Maximum 

^'*™'^^" i  Minimum 

Clover  Bend . . 


Conway 


Maximum 

Minimum 
Maximum 
Minimum 


Cnmlne  *  Maximum 

•"""^'"^    (  Minimum 

P          ,»  Maximum 

^'^°=^®" I  Minimum 

Dardanelle j  Maximum 

(Minimum 


De  Queon. 


Maximum 

'  Minimum 

I^-ilsKnob S  Maximum 


Dumas 


I  Maximum 
'  Minimum 


E"^'-'^ ssjsr 

Maximum 
Minimum 

FnvpttflvillB  *  Maximum 

I'ayetteviiie ^  Minimum 

Fayettevilla  Exp.  8*  Maximum 


Eureka  Springs  ... 


Minimum 
Maximum 
Minimum 
r.iiv„..n5i5  (Maximum 

^'■^^^9"*» I  Minimum 

Maximum 
Minimum 

«-vette« jM-irnum 

I  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 
„  ,  \  Maximum 

"eieati j  Minimum 

■Li{~v,io„/i  Maximum 

HisrWand j  Minimum 

„ „  tA  t+  S  Maximum 

HopeM  n \  Minimum 


Fort  Smith' 


Grannis  . 


Green  Mountain.  . . 
Harrison 


Hot  Springs. 


Maximum 
Minimum 


831  731 

66 1 

76 1 

65 

78! 

62 

79 

60 

77 

53 

78 

63 

84 

61 

82 

68 

76 

62 

78 

69 

83 

61 

&4 

67 

84 

61 

82 

69 


82j  82 

69  63 

821  76 

69 1  64 

84l  84 

661  59 

80 1  80 


82!  84 

611  64 

80  75 

65!  65 


83] 
61 
791 
66 


65 

74 

67 1  67 
75 1  75 


80 


80  82 
61  53 
82 
58 
81 
58 
81 
69 
77 
63 
81 
60 
83 
59 
85 
55 


82 

69 

84 

65 

82 

69 

85 

70 

83 

69!  64 

76!  76 

62   57 


62  i  55 

79 

58 
81 
53 
79 
61 


69  68 1  70i  61 


761  82 
65  68 
74  82 


65 


67 


75 
64 

78 
64 
76 
65 
861 
591  60 
741  77 
64  66 
811  88 
64|  65 
69 1  77 
64;  60 
74  81 
67 1  68 
78  83 
65|  63 
77i  "- 
671 
77 
65 
76 
67 


77 
71 
73|  80 
65,  66 


561  60 
74   79 


921  93 

67   67 


94 
68 
93 
66 
90 
70 
91 
64 
92 
65 
90 
67 
95 
64 
88 
64 
92 
68 
96 
83 
94 
69 
93 
66 
93 
65 
95 
76 
94 
68 
88 
70 
93 
69 
91 
71 
91 
65 
94 
67 
93 
65 
92 
64 
96 
71 
93 
60 
90 
65 
99 
65 
91 
69 
95 
60 
84 
67 
91 
69 
93 
68 
89 
651  62 


95 
69 
94 
67 
97 
70 
94 
65 
93 
68 
92 
70 
96 
66 
89 
67 
97 
68 
100 
67 
96 
69 
95 
68 
93 
66 
96 
79 
95 
69 
87 
68 
93 
70 
95 
71 
97 
70 
94 
70 
94 
66 
93 
66 
98 
72 
95 
60 
89 
67 
99 
65 
92 
72 
97 
64 
87 
69 
94 
70 
95 
69 
92 
68 


19   20   21 


23 


26 


29   30 


90; 
691 
941 
71 
89! 
72 1 
92! 
70 
88i 
65 
81 
64 
82 
64 
93 
70 
87 
70 
95 
72 
89 
74 
90 
72 
80 
69 
94 
68 
95 
76 
90 
70 
85 
68 
95 
70 
93 
72 
94 
70 
84 
67 
85 
70 
88 
69 
89 
72 
88 
61 
85 
67 
84 
67 
88 
70 
87 
68 
86 
69 
90 
69 
90 
72 
88 
72 


63 
81 
661 
75 
62 
8:3 
65 
88 
65 
81 
66 
82 
62 
85 
69 
84 
72 
84 
69 
75 
57 
76 
67 
79 
70 
85 
63 
82 
53 
78 
60 
75 
59 
84 
69 
84 
61 
87 
67 
80 
56 
75 
59 
76 
61 
76 
64 
76 
65 
74 
67 
78 
64 


86 

86 

91 

92 

88 

87 

84 

83 

91 

93 

93 

93 

93 

93   94 

9b 

96 

95] 

67 

69 

68 

71 

70 

70 

67 

68 

69 

71 

72 

74 

71 

71   74 

72 

73 

71 1 

88 

91 

94 

96 

94 

86 

84 

84 

85 

93 

94 

94 

94 

94  96 

98 

97 

97  [ 

62 

69 

69 

69 

70 

71 

67 

70 

71 

72 

72 

72 

72 

74  73 

72 

73 

75  i 

88 

95 

94 

87 

88 

91 

89 

83 

94 

96 

96 

97 

97 

98'  99 

100 

101 

100 

64 

67 

69 

70 

68 

65 

68 

70 

70 

72 

72 

75 

74 

73 

7b 

72 

72 

71 

8-5 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

88 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

95 

98 

99 

97 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

73 

78 

75 

76 

76 

78 

79 

80 

81 

80 

88 

90 

93 

93 

86 

88 

87 

86 

91 

92 

93 

93 

92 

92 

94 

96 

95 

95 

6,^ 

67 

66 

66 

67 

67 

67 

62 

62 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

69 

69 

70 

Sfi 

93 

92 

94 

94 

82 

84 

84 

88 

86 

93 

93 

94 

94 

96 

96 

96 

95 

62 

66 

69 

69 

71 

69 

69 

67 

69 

67 

70 

74 

74 

73 

,73 

72 

71 

72 

90 

93 

88 

92 

88 

91 

90 

91 

94 

97 

97 

97 

97 

98 

10(1 

101 

100 

100 

75 

73 

69 

67 

63 

65 

68 

70 

73 

74 

75 

76 

75 

74 

74 

71 

76 

75 

80 

92 

96 

97 

94 

H4 

85 

85 

92 

93 

93 

94 

92 

93 

96 

98 

100 

99 

65 

66 

70 

69 

70 

72 

66 

68 

74 

71 

72 

71 

70 

72 

72 

70 

71 

72 

86 

87 

89 

85 

86 

88 

85 

86 

90 

91 

92 

93 

92 

92 

94 

96 

96 

95 

65 

71 

70 

69 

69 

59 

67 

69 

69 

71 

86 

73 

73 

72 

72 

70 

72 

70 

86 

92 

93 

98 

92 

87 

88 

92 

101 

97 

96 

96 

94 

95 

99 

102 

100 

101 

69 

70 

69 

73 

70 

70 

79 

69 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

71 

73 

88 

92 
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Daily  Temperatures  for  July,   1940       Continued 
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Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F°l,  and  Wind.  Movement  [miles]  for  July,    1040 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 
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81 j     SOI     80 
27      37!     21 1 


............  .210'. 287 

78|     78      82l     84!     84 
24!     27'     20i     33      22 

0fil[.091  .0641. 155  .178' 
68  74  78l  78|  77! 
4J     12      111     lOJ     13| 

,350j.296;.122  .32oi.l62l 
79  76'  82  82!  80 
14l     26'       9      17!       9! 

144'. 227  .IO9I.  240;.  250, 
C.8!  80|  82!  83l  84! 
361     42      26|     44  i     391 


.282 

290! 

.290 

.270 

82 

84 

84 

85 

36 

39 

38 

37 

223 

182 

.229 

.208 

78 

81 

82 

82 

14, 

26 

25 

27 

316; 

064 

434 

398 

83! 

83 

84 

M 

"1 

36 

i 

21 

11 

27 
8, 
25 

.  218 
79 
11 

.102 
85 
14 


.298 
84 
24 

.194 
84 
3 


.27 1 1  7.392 

84|     79.0 

4      lOSO 

.203'  4.394 
8O!     74. 6 
307 


4.30  .428  7.394 
85 1....  79.2 
11      23        582 


.259!. 247!. 248!. 239'. 233  .196.23^    5.529 

83|     84!     84!     84!     86'     84.     84l     78.6 
55I     46i     48i     39i     24i     10      14!     1136 
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CLIMATOLO(}ICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


Jdly,  1940 


pnif 


Daily  Precipitation  for  July,  1940    Hydrolos?ic  Stations 


Stations 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


10  ]  11      12  I  13  i  14    'lo      16  ;   17      18  I  19  i  20     21      22      23.     24     25     26     27      28      29     30     31    Total 


i 
Alicia  ' 

rk,.n»v.;+n 

« 

« 

4.70 

.40 

.30 

« 

3.00 

8.41 

.... 

Beedeville  - [ 

Blue  Mountain  2.. . 

Briggsville  l 

Cabot2 

Carlisle^ 

Carpenter  Dam'. . . 
Ceuterville(near)  ^ 

Clarksville  ' 

Conipton  ' 

Denmark  2 

Dcrmott  2 

Eleven  Point2 

White 

.52 

T. 

.28 

.07 

■!45 

.... 

.04 

.36 

'.'24 

.05 

"• 

.20 
.82 
.76 
.54 

.03 
.50 
.61 

T. 

.... 

.30 

.... 

1.2? 

.60 

2.1s 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
Arkansas.. 

.28 
.20 

"iso 

10.01 

.25 
.30 
.20 
.14 

.02 
.10 
.15 

.15 

.87 

2.01 

"Ab 

.... 

.... 

•-.  .- 

4.U 

.10 

1.0( 

.42 
.02 

.12 

T. 

.26 

10 

'.48 

.52 

.21 
1.88 

.19 

.15 

2.6. 

2.21 

.82 

13.21 

White 

White 

.05 

.53 

.70 

1.29 

.05 
.46 
.36 

.09 

'!i6 

.46 

1.58 

.68 

2.7 

.19 
H.42 

.03 
1.21 

.01 
.13 

■;i6 

.01 

.77 

.20 
.92 
19 

.27 

T. 



1.1' 

Mississippi. 

* 

.05 

.05 

.08 

.07 

.04 

.17 

.56 

2.26 

'!36 
.22 

.19 
.21 

.02 

'.".'. 

.02 
'.20 

".bi 

10.31 

.23 

.30 

2.40 

1.0- 

.46 
.03 

.09 
.31 

.47 
.03 

i!83 

3.K' 

Evening  Shaded... 

.03 

5.5 

Ked        .   .. 

Forrest  <  'ity  ' 

Greenbrier  ' 

Green  Forest  2 

^ 

Arkansas. . 

.38 

.12 

56 

.11 

.26 

".ib 

T. 

i;i6 

.81 

.40 
1.36 

5/25 
.12 
.99 

.41 

'.'59 
.05 

.11 

2,7 

♦ 
T 

'iii 

3.10 

3.8( 

T. 

.34 

.97 

1.7 

.10 
'.■32 

.23 

2.2 

Harrisburg  2 

Hunt.sville2 

« 

.01 



.... 

.... 

.22 

.28 



■"6i 

.30 

08 

1.0 

Whito 

';o3 

11 

6.7 

.44 

.14 

.29 

.2S 

15 

14 

'^' 

.02 

* 

1.09 

2.9 

I.ake  City'- 

Marvell''' 

Mountain  View  2.. 
Ne~\vhope(near)  2. . 

Nimrod2 

Odell  (near) 

Parthenon  2 

PottsvilleS 

Quitman  2 

St.   Paul2 

Shirley  2..,.. 

St.  Francis. 

White 

White 

Ouachita  . . 
Arkansas.. 
Arkansas. . 

Whitp 

.20 

.05 
.28 

■;55 

T. 

.19 

.09 

.50 

.48 
.40 

r 

.60 
1.46 

T 

.17 

.06 

.... 

1.1 

'.'.'.'.'.k.n 

1    .12 

1   .55 

05'     "4 

'!46 

.19 

2.60 

.90 

.30 

.55 

.07 
.06 
.64 

.30 

".kb 

6.4 

.04 

.15 

.02 

1.9 

.54 

5.0 

.05 
.C'5 



.06 

.71 

09 

0'> 

1.5 

0.2 

94 

. . . . 

.27 

1.8 

1 

Arkansas. . 

White 

White 

■■f.' 

.37 

.55 

.28 

.44 

t   .50 
.50 

. . . . 
.10 
.74 

.70 
.21 

r 

".bi 

.36 
.02 
T. 

1.80 
';39 

4.5 

2.18 
.14 

3.1 

.22!    .05 

T. 

.32 

'  ■  '  * 

2  t 

Sparkinan  2 

Ouachita  . . 

White 

Ouachita . . 

White 

Arkansas.. 

1.20 
.07 

1.03  1.78 
3.94    .58 
2.30  .... 

.05 
'!73 

07 
.35 

.11 

.49 

2.30 

f.' 
1 

'   * 

'.'i9 

'!i7 

.26 

.90 

2.28 

'".m 

'.'21 

.05 

'r.' 

.80 
.03 

l2.4( 
I   .03 

".m 

1.06 
.40 

1 

'1'. 

6,6 

.09 

V,t 

Vick  '^ 

Wheelingi 

10.0 

I   .19 
.02 

.26 

.06 

.06 

0.1 



Daily  River    Stagres  for  July,   1940 


Stations 

Rivers 

Flood  1     , 
Stage 

2 

3 

,;. 

6 

7        8 

9 

i      '      !      ;      1 

10  j  11  ,  12  ;  13  !  14  1 

15  !   16  ,  17  1 

1         1         ' 

18  ;  19  i  20  '■  21  '  22  j  23  '  24  '  25  1  26 

1       i       ;       1       ;       ■ 

1         1         1         1 
27  '  28  '  29      30      31 

Fort  Smith 

...\rkansas  . 

22 

8.0    8.3i  7.3'  6.31  9.4i  9.4 

8.H|  9.2!   8.3;  7.51   7.6 

7.7!  6.8'  6.8! 

6.8'   6.9    6.6i 

6.0    5.7i  5.2:  5.2'  6.7    9.5,  8.7 

7.3|  6.9 

7.8|  7.8 

6. 41  5.8'   5  a 

\'3\\  Buren  . . . 

. .  do 

22 

6.8    7.3    6.2i  5.21  7.9]   8.7 

7.6    8.2;  7.4:  6.3;  6.4 

6.2!  5.4;  5.5; 

5.5;  5.5;  5.2: 

4.6'  4.2I  3.9,   3.81  5.0    8.2    7.6 

6.21  5.9 

6.4j  6.7 

5.21  4.4    4.1 

Mulberry 

.  .Mulberry. . 

1.2,   1.2    l.2(  i.r   1.1|   1.0 

l.o!   l.O:   1.0:  0.91  0.9 

0.9;  0.9!  0.9! 

0.8:  0.8'  0.8; 

0.8    0.8    O.9I   l.o!   1.0    0.9'  0.9 

0.91  0.9 

O.9I  0.9 

0.8;  0-8;  0  H 

Danville 

.Petit  .lean. . 

20 

3.7l  3.2    3.r  3.3    3.2|   3.1!  3.0:  3.0i  S.O'  2.9!  2.8 

2.81  2.8!  2.8i 

3.3'  3.2,   3.1 

2.9,  2.8    5.2;10.8    5.4!  4.0,  3.7 

3.3|  3.1 

3.0 

2.9 

2.9|  2.8'  2.S 

Ozark     

.  .Arkansas, . 

22 

1.9    3.0;  3.0:  2.0    1.7    4.5 

3.9    3.5;  2.8;  2.8;  2.1 

2.4;  2.0!   1.4! 

1.6     1.6;    1.6] 

1.3    0.8    0.6    0.3    0.3 

1.9    4.1 

3.0    2.0 

1.2 

2.6 

1.31    1.21  0.7 

Dardauelle 

....do.  .   .. 

22 
20 

3.91  4.51  4.9',  5  9i  4.!i:   4.4 
-0.4,-0.3|   1.0)  3.0    1.3    0.3 

7.6    8.0!  6.6'  6.8    5.8 

5.11  5.2;  4.8! 
1.4;  0.8:  o.si 

4.2;  4.2!   4.3I 
0.2!-0.2i-0.2; 

4.2;  3.8,  3.4;  3.11  2.6 
1.0' •■0.21-0.71-0.91-1.0 

2.5!  4.6 
-1.4i-1.3 

7.0I  6.0 

4.8 
1.4 

4.0 

0.2 

5.3|  5.2!  3.9 

Morrilton 

do 

1.9    3.61  2.6'  2  7 

2.4 

1.8 

2  6 

0.5    0.2    0.4 

Little  Rock. 

do 

23 

l.ll   1.2|   1.21  2.o!  2.8    2.3 

1.6    2.7;   4.0:  3.5 

3.4 

3.]i  2.4|  2.1| 

2.0:    1.6;  1.2; 

I.2I  1.4 

1.2;   l.Ol   1.2 

0.9!  0.5 

0.5 

2.6 

3.3 

2.4 

1.6 

1.7;  2, J 

Pine  Bluff.    . . . 

do 

25 

4.1:  4.4:  4.4i  4.4'  5.41  5.8 

5.3:  4.9 

5.9;   6.9 

6.4 

6.4;  6.11  5.5 

5.3|  5.1!  4.8; 

4.5:   4.5 

4.61  4-4    4.2 

4.3:  4.2 

3  y 

3.9 

b.l 

6.0 

5.4 

4.81  4,8 

(Jilbert 

. .  Buflalo    . . . 

30 

4.3;  3.9]  3.s!  3.8!  3.7;  3.6 

3.5!  3.4 

3.3;  3.3 

3.3 

3.2    3.2;  3.1; 

3.11  3.11  3.1 

3.1!  3.0 

3.01  3.2;  3.1 

3.1 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

2.9    2.9 

Doniphan.  Mo. 

. . .  Current . . . 

10 

3.5'  3.4    3.31  3.2:  3.2;  3.2;  3.1!  3.1 

3.1I  3.0!  3.0 

3.0!  3.4]  3.3: 

3.2J  3.2;  3.1 

3.11  3.1 

3.0.  3.0;  3.4 

3  3 

3.2 

3.2 

3.1 

3.1 

3.0 

3.0 

2.9:  2.9 

Black  Rock 

....Black.... 

14 

2.7I  2.5!  2.3!  2.3'  2.2'  2.2!  2.1;  2.1 

2.1!    1.9!   1.9'   1.8!  2.0!  2-2! 

1.9.  1.8;  1.8 

1.7    1.7 

1.6    1.6,  2.1 

2.0 

1.9 

l.V 

1.6 

1.5 

1.4 

1.4 

1.4    1.4 

Heber  Springs. 

..Little  Red. 

30 

3.0:  3.0;  3.01  2.9:  2.8!  2.7l  2.7j  2.6 

2.61  2.6;  2.5;  2.4!  2.4    2.3; 

2.31  2.2    2.2; 

2,1    2.2;  2.1'  2.2    2.2 

2.5!  2.6 

2.6 

2.7 

2.6 

2.5 

2,4 

2,3;  2.2 

Ozark  Beach  Mo 

....  White  . . . 

30 

5.8'  4.6;  0  61-0.6'  4.3;  O.O1-O.6 -0.6:  0.61-0.6,-0.6 

0.6' -0.61 -0.6;-0. 61-0. 61-0. 61 

-0.6! -0.6-0.6-0.61-0.6 

3.0!  4.4 

2.6 

-0.6 

0.7i-0.6 

-0.6 

0.61-0.6 

(;otter 

do 

21 

2.0:  5.OI  5.4j   4.5:  3.2    2.11  3.3|  3.0;  2.o!   1.9    1.8 

1.8'   1.7!  1.7i 

1.71   1.7    1.71 

1.61   1.3    1.2;  2.0]  2.0 

1.9l  4.3 

4.9    4.8 

3-8l  3.2 

3.0 

2.0    2,0 

Calico  Rock  . . . 

do 

18 

1.6!  0.9    3.9    3.0!  1.7    1.3    1.8:   1.3;  0.9;   1.4    0.4 

0.5:  n.ii  o.ol 

O.Oi  0.1!  0.0; 

0.0    0.01-0.2'  0.2    0.0 

0.6'  0.6 

2.7    3.0 

2.2 

1.1 

J.O 

0.8    0  1 

Batesville 

do   .... 

23 

5.9    6.2!  5.8    8.6    7.8'  6.6!  ''-^    6.6;  6.0;  5.7    5.2',  5.1;  5.1!  5.0' 

4.8,   4.7i  4.8; 

1.71   4.6,  4.7;   4.8;   4.8 

4.7 

5.0 

5.2    6.6 

7.8 

7.0 

a. 8 

5.6    n.4 

Ne^\'port 

do 

26 

2.7I  2.4'  2.11  2.7!  3.»!  3.2;  2.3:   1.8;  2.0!   1.7;    l.2|   1.0    0.9    0.9; 

0.9;  0.8    0.8; 

0.6    0.5!  0.41  ''^l  O.i 

0.8 

0.7 

0.8    1.1 

2.5 

2,4 

2.0 

1.2    0.9 

Cieorgetown  . . . 

do 

21 

2.51  2.6!  2.9!  8  2    3.4    4.0'   4.2;  4.0;  3.5,  3.0[  2.9;  2.7,  2.3!  2.7 

1.9    1.8    1.7; 

1.7;   1.6    1.4    1.3;   1.1 

1.0 

1.0 

1.2    1.3 

1.5 

2.0 

2.9 

3.0    2  7 

Des  Arc 

24 

6.8!  6.8    7.5I  7.8,  7.7    8.0;  8.5!  8.6'  8.2i  7.8;  7.3!  7.2,  6.9:  6.6. 

6.4!  6.2    6.0: 

6.2!  6.0,  5.8!  5.7    5.6 

6. fa 

0.4 

5.3    5.6 

o.V 

6.0 

6.7 

7.2    7.1 

Clarendon 

do 

26 

9.51  9.3|  9.6!  9.9!10.1]10.1|10.4  10.7:10.8  10.7  10.31  9.9    9.7,  9.4; 

9.1    8.9    8.8; 

8.6    8.5;  S.4|  S.3    8.1 
9.5    9.3;  9.2]  9.0    S.9 

7.9 

/.» 

7.7]  7.8 

7.8 

7.9    8.2 

8  8'  «.2 

St.  Charles     ... 

do 

25 

10.2,10.5'10.9;i0.9  10. 9;i0. 9  10.9  11.1:11.3  11.211.0110.7  11.0  10.7; 
6.3!  5.4;  5.6!  5.5;  5.4i  5.4;  5.4    5.4    5.3    5.3;  5.3!  5.3    5.3    5.3: 

10.31(1.0    9.7! 

8.V 

8.6 

8.4i  8.4 

8.4    8.5    8.6'  8.9,  9.2 

Glen  wood 

Caddo  . .. 

5.3;  5.2I  5.2' 

5.2'  5.4    5.81  5,5;  fi  i 

5.8;  5.6 

5.6'  5.5 

5.4    5.4    5.4!  5,3;  5,3 

Arkadelphia  . . 

..Ouachita    . 

17 

4.4!  5.7;  6.4'  5.3!  4.7!   4.4i   4.8    5.0;   4.5:  4.2;  4.21  4.5'  4.2!  4,11 

4.1     4.3;  4.0 

4.1    4.51  4.11  4.81  «•!!  8-0:  5.4 

9.0!   7.7 

6.1    4.8;  4.81   4-3,  4.8 

Boughton  .    ... 

..Little  Mo.. 

20 

7.5    7.3!l3.4.15.6.15.6il2.7!   S.n'   6.8    6,3;   5.9    5.6    5.4    5.1;  4.9| 

4.7I  4.7!  4.0 

1.4    4.4'   4.2!  8  1  11. 6113. mil. 8 

8.0'  6.2 

5.6    5.2,  4.9!  4.6!  4.5 

Camden 

.  .Ouachita  . . 

26 

7.1  13.3'23.5'26.5  28.3  28.4  27. 0;25.0  25.0'l9.3  15.6  13.5:1!  .5  10. 1| 

8.8    6.8    5.7; 

5.4'  5.2;  4.61  5.6    6.4]  9. .S  12.6 

12.8;i3  3113.6:10.3 

7.5    £.6:  5.2 

Benton 

Saline  . . . 

20 

5.4I  5.2'  5.1.  5.2,   5.3    5.1;  4.8'  4.7;  5.B,  4.5;   4.4;   4.3;   4.l]  4.ll 

4.1    4.3    4.3, 

4.2!  4.11  4.2;  4.2!   4,5!  4.5    4.9 

4.8;  4.6 

4.1    4.2 

4.0    3.9!  3.8 

Whitecliffs 

.Little  River 

25 

7.5  22.9  25.5I27.I  27.]!26.r25.7  22.3  18.5:i6.6;11.0!12.1  !l0.4l  7.1; 

5.2    3.1    2.7 

2.7'  2.7!  4.51  9.2:  9.5!  9,815.8 

16,014.1 

U.O;    7.8 

5.2    5.21  5.2 

Index  

Red  ..   . 

25 

12.8:Ui..i'16.6  15.5  14.6:16.5  17.2,15.4  14.2'13.6!12.  612. 1:11.2!l0.8;10.2l  9.8!  9.8; 

9.8'  9.81  9.8;10.8 

11.8  13.6  14.2  15.0  14. 4113. 5;12  7 

12.3  11.9,10.3 

F'ulton 

do 

25 

11.8  I7.5!19.4!l9.4,19.0i20.2,22.3:21.3:i9.8:i8.5'16.9'15.2il3.2!n.3ll0.1 

9.5    9.3! 

8.91  «•**!  SiJ'  S-fi 

11.9!l3.2ll4.9!l6.1]16.0;14.7  13.2 

12.0  11.2:10, » 

Big  Lake  Outlet 

.St.  Francis. 

10 

4.9;  5.0!  5.1',:  5.2:  5.1 

4.9:  4.8,   4.8;  4.7!  4.6    4.6'  4.5;  4.71  4.8 

b.l 

5.5 

5.9 

5.8;  5.6l  5.3|  5.2 

5.0;   4.91  4.8!   4.7i  4.7 

4.7    4.6 

4.6    4.51  4.4 

St.  Francis  . . . . 

do 

18 

6.9!   5.8!  4.S.  5.4!   5.1 

4.9'  4.6:  4.3!  3.9:  3.7    3.6:  4.7l  6.7|  8.9 

6.8 

4.3 

3.9' 

3.71  3.6    3.51  3.5!  4.51  5.7|  4.81  3.71  3.3 

2.9    2.0 

2.0     "             " 

2.4;  2.6 

St.  Francis  L.L. 

do 

18.1:18.0  18. 1!18.1!18.0 

18.0  18.0:17.9  17.917.7  17. 6:17. 4;17.3;17. 2:17.1 

17.1 

18.0' 18. 6' 19. 01 19. 2.1 18. 9!  18. 6  18.4118. 1 :  17. 9;  17. 6117. 2!  16. 9 

Ib.b 

16.2116.3 

Marked  Tree  . . 

do 

17 

5.7!  5-7    5.7;  5.7;  5.6 

5.6    5.6:  5.5;  5.5!  5.5    5.4!  5.4;  5.3    5.3 

5.3 

5.3!  4.5 

4,2'   4.5:  4.61  5.6    5.7;  5.5,  5.5    5.5    5.5 

5.21  h.O 

4.8 

4.Sl  4.0 

do 

28 
32 

5.3:  5.3    5.2;  5.1]  5.1 
3.8'  3.7    3.6;  3.5!  3.4 

5.li  5.11  5.1:  5.1!  5.0    5.0    4.91  4.9    4.9 
3.4!  3.4;  3.3    3.3!   3.3;  3.2'  3.2:  3.1    3.0 

4.9 

4.9:  4.8 

4.6l  4.31  4.31  4.3    4.8;  5.0!  5.0    5.0    4.9 
2.9    2.8!  2.61  2.6    2.6'   3.0l  3.1    3.1'  3.1 

4.7l  4.6 
3.01  2.9 

4.6 
2.8 

4.51  4.4 

Madison 

do 

3.0!  3.0;  3.0 

2.7    2.C 

Helena 

.Mississippi  . 

42 

16.2  17.1  17.6  17.6:17.2 

16.8  16.6  16. 616. 7, 16. 6:16.1  15. 4:14. 9,14. 7 

14,7!l4.4  13.3 

l].8;ll.l:11.0  11.3!11.6,11.8  11.7lll.lil0.1 

9.0;  8.0 

/.3 

'^■^l  5-r 

Arkansas  City. 

do 

42 

112.2  12.5  13.3  13.8  13.9:13.7  13.4.13.3  13. 1113. 1!13.1  13. 0112. 512. l!ll. 8111. 5!ll. 310. 5!  9.3'   8.1i  7.7:  7.6;  7.8:  8.0!  8.0'   7.6 

6.9I  5.9 

5.2 

4.61  4  C 

Symbols  for  Climatological  Data  Table:— The  departures   from  the  normal  lemperaturu  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having 
or  more  year?  of  record.    Departures  01  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "stiindard  icean",  adjusted  to  a  uniform  3S-vear  perio( 
for  siations  with  10  to  14  veiirs  the  means  foi    the   peiiod   of  re<ord  are  used     Miso  on  otl,rr  dates       "Not  used  in   means  and   sBinniEiries      UEvaporation  station.      tPoi 
ofiice  addresses  (sec,  notes  for  dailv  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.      Reference  letters '.*',^   number  of  days  imssing.  , 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table:— Kxcept  as  otherwise  indicated,  observations  are  generaiiy  made  late  in  the  afteniooii.  near  sunset,  and  precipitation  ri 
corded  fs  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  'Precipitation  is  for  the  24-hour  period,  miilniglit  to  midnight.  2iTecipitation  Pleasured  in  morning:  anioui 
recorded  is  for  the  preceding  24  hours,  sindeterminate.  tl'recipitation  measured  with  recording  gage  '•Included  in  the  next  measurement.  T  Trace,  or  precipitatioii  lei 
than  0.01  inch  JtKvaporation  Station.  fPost  Office  addresses  as  follows:  — .-Vlum  Fork  Reservoir,  Reform ;  I'.ig  Lake  Outlet,  Manilla  Boughton.  Route  4.  Prescott:  Clove 
Pcnd  IToxie:  Devils  Knob  Salus:  Fort  Smith  Water  PJant,  Mountainbnrg;  Green  Mountain,  Oal^'o  Rock  Index.  Route  5,  Texarkana  :  Irons  Fork,  Experiment  Forest,  Mens 
Luther ville.  Route  1,  Lamar;  Rogers.  Route  3,  Rrigers:  Rosebud.  Route  2,  Mt.  Vernon:  Spnngbank,  Doddrijge;  Turnpike.  Dover;  White  Rock.  Cass.  Mulberry,  R  1,  Mulberrj 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures:--Tlieriiiniiieters  read  iiefiv  sunset  unless  otherwise  indicated  '"Midnisht  to  midnight  ^  «wnei 
mometers  read  in   he  inoruing,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  o(>c,ur.  ttEvaporation  station.  NR.  No  recon 

Weather  Bureau  OtSce.  Littla  Rock.  Ark,     ft-20-40-115« 
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Price:  25  cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents, 
ashington  D.  C.  


G-ENEBAIi   StTMMARY 

The  mean  temperature  for  August,  based  on  the  reports  of 
I  stations,  was  77.7<=,  which  it  2.4°  below  the  50-year  average, 
f  the  stations  for  which  35-year  normals  have  been  computed, 
1  except  Corning  had  negative  departures.  This  was  the 
)ldest  August  since  1931,  when  the  mean  was  76.7°.  The 
lonthly  means  ranged  from  73.2°  at  Irons  Fork  and  Turnpike 
.  80.6°  at  Dardanelle.  Temperatures  were  slightly  above  the 
Drmal  most  of  the  first  part  of  the  month,  below  the  latter 
ilf.  The  minimum  readings  on  the  morning  of  the  21st  were 
cceptionally  low  for  this  early  in  the  season.  The  highest 
mperature" during  the  month  was  104^  at  Gravette,  in  Benton 
ounty,  on  the  3d.  The  lowest  temperature  reported  was  45° 
1  the  21st  at  Irons  Fork,  in  Polk  County  and  Thornburg  in 
srry  County. 

The  average  for  June,  July  and  August  was  77.1°,  which 
as  the  lowest  average  for  this  three-month  period  since  1920, 
hich  also  had  an  average  of  77.1°.  Since  1891  there  have 
■en  only  four  years  that  had  a  lower  average  for  these  three 
onths:  1891,  76.9^;  1903,  76.3°;  1906,  76.9°;  1915,  75.9°. 
1  two  other  j^ears  there  was  the  same  average,  77.1°,  in  1904 
id  1920. 

The  average  precipitation,  based  on  the  reports  of  107  sta- 
ons,  was  4.96  inches,  which  is  1.40  inches  above  the  50-year 
,'erage.  This  was  the  wettest  August  since  1927.  Monthly 
nounts  ranged  from  2.13  inches  at  Des  Arc  and  Nashville  to 
,40  inches  at  Black  Rock.  The  greatest  24-hour  rainfall  was 
22  inches  at  Mountainburg  on  the  17th.  The  average  num- 
?r  of  days  with  0.01  or  more  rainfall  was  9. 
The  scattered  showers  the  first  week  and  general  showers  the 
■cond  week  were  very  beneficial  to  growth  of  crops.  In  the 
orthern  and  northeastern  sections  crops  had  been  suffering 
om  the  hot,  dry  weather  and  the  soaking  rains  were  particu- 
.rly  helpful  in  these  areas  in  reviving  corn  and  cotton.  Tem- 
eratures  were  unseasonably  low  on  the  20th,  21st  and  22d 
ir  best  growth  of  crops,  but  during  that  week  weather  was 
vorable  for  farm  work,  and  harvesting  of  hay  and  fruit  made 
)od  progress.  Soil  moisture  was  adequate  for  pastures  and 
ill  gardens  during  the  month.  A  very  good  tomato  crop  was 
arvested  in  the  northwestern  counties,  and  the  grape  crop  was 
30ut  two-thirds  harvested  at  the  close  of  the  month.  The 
eather  was  favorable  for  the  growth  of  rice,  and  at  the  close  of 
18  month  the  Early  Prolific  variety  was  heading  nicely  and  in 
!ry  good  condition.  The  planting  of  late  potatoes  and  fall 
uck  continued  during  the  last  week.  The  harvesting  of 
caches  in  the  Nashville-Highland  area  was  completed  the 
iddle  of  the  month. 

A  severe  thunderstorm  was  reported  in  the  Fayetteville  vi- 
nity  on  the  27th.  Lightning  struck  several  places,  but  did 
tie  damage.  Wind,  during  the  storm,  did  slight  damage  to 
)ple  orchards,  and  blew  down  a  few  small  chicken  houses. 

O.D.N. 


PRESSURE,  WIND,    HT7MIDITY.    AND  SUNSHINE 


Station 


Bentonville. 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 
Memphis  . . . 


Atmostpheric  pressure  (re- 
reduced  to  sea-level) 


29.96 
29.98 
29. 9S 
29.97 


to 

s 


.so.  20 
30.21 
30.17 
30.14 


19 
19 
20 
31 


29.69 
29.71 
29.76 
29.89 


27 
28 
28 
28 


Wind 


5  2 
6.3 


6.0 


So 


19 
26 
27 
25 


T«l& 

-,« 

)lii.8 
ixn-i  II j:  / 
. . .  ■.irili.v-. 


Relative 
humidity 


56 
69 

68  1  67 


»>4-. 


jyilSCELLANEOUS  PHENOMtfj^^f'"  ^ 
Dates  and  number  of  stations  reporting';  "«•' 


.  }^15l 


Dense  fog.  .  .. 

Light  hail  

Moderate  hail 
TUuuderstorm 


27 


3  4   5   6  7   8   9  10 


.1  1 


U|l2!l3!l4|l5 16 17  ls!l9'«)!2l!!w!?i|24|2s!sB2t|28|29 


'l"i' 


31  3|   31. 

■2r7r4r4 


I.  .1 .  J  ThBli  il 


A- 


..  .0 


•I'liiyi/.'  1 
:->ii;liiiii 
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COMPARATIVE    DATA     FOR    AUCWJST 


Year 


1891 

1892 

1893 

1894...... 

1895...... 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

19.32 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

Period. 


Temperature 


76.4 
78.3 
77.3 
78.1 
79.4 
82.6 
79.6 
79.4 
82.2 
81.1 
80.6 
80.7 
78.7 
78  1 
79.1 
77.9 
82.0 
79.3 
82.4 
79.2 
78.0 
78.7 
82.1 
78.6 
74.7 
81.8 
77.1 
82  6 
80.6 
76.8 
81.6 
80  4 
81.9 
82.2 
80-8 
80.7 
76.6 
81.3 
80.8 
81.8 
76.7 
81.5 
79.1 
84.8 
82.0 
85.0 
82.3 
83.2 
80  2 
77.7 
80.1 


Precipitation 


<1    Ui 


—  NUtiiber  of  days 


.55*" 

£q  R. 


••  t 


108 
106 
102 
104 
102 
112 
111 
108 
112 
108 
109 
108 
106 
105 
103 
100 
113 
103 
111 
104 
107 
106 
107 
104 
102 
107 
104 
116 
113 
102 
106 
111 
109 
108 
l(i8 

no 

105 
105 
110 
114 
103 
104 
101 
116 
113 
120 
111 
109 
107 
104 
120 


39 

2.76 

0.0 

5 ; 

47 

4.39 

0.0 

9- 

43 

3.08 

0.0 

5  " 

43 

4.63 

0.0 

8 

55 

2.64 

0.0 

4 

48 

2.32 

0.0 

5 

45 

2.59 

0.0 

5 

54 

4.35 

0.0 

7 

54 

2.04 

0.0 

4 

57 

2.95 

0.0 

5 

62 

2.96 

0.0 

6 

51 

2.55 

0.0 

4 

47 

4.34 

0.0 

8 

46 

2.81 

0.0 

6 

61 

3.73 

0.0 

6 

42 

4.92 

CO 

10 

64 

2.92 

0.0 

6 

52 

4.43 

0.0 

8 

47 

1.27 

0.0 

4 

43 

3.92 

0.0 

8 

45 

8.19 

0.0 

12 

45 

3.30 

0.0 

7 

46 

1.62 

0.0 

3 

57 

6.81 

0.0 

12 

40 

10.44 

0.0 

11 

46 

2.63 

0.0 

6 

43 

4.10 

0.0 

8 

62 

3.»0 

0.0 

7 

66 

4.29 

0.0 

7 

46 

4  0» 

0.0 

8 

56 

5. 46 

0.0 

8 

51 

1.90 

0.0 

5 

49 

2.43 

0.0 

4 

43 

2.40 

0.0 

6 

47 

1.81 

0.0 

4 

47 

5.60 

0.0 

10 

43 

6.01 

0.0 

10 

51 

4.62 

0.0 

7 

41 

1,29 

0.0 

3 

46 

2.53 

0.0 

5 

42 

4.71 

0  0 

? 

47 

1.78 

0.0 

5 

49 

4.42 

0.0 

8 

48 

2.75 

0.0 

6 

46 

1.74 

0.0 

4 

43 

0.44 

0.0 

2 

55 

3.45 

0.0 

7 

54 

2.26 

0  0 

5 

49 

2.60 

0.0 

6 

45 

4.96 

0.0 

9 

39 

3.56 

0.0 

6 

21 
18 
18 
12 
18 
17 
17 
13 
19 
16 
14 
19 
15 
16 
18 
14 
16 
15 
20 
13 
11 
15 
20 

8 

9 
17 
16 
16 
16 
13 
15' 
18 
1« 
20 
•tl 
14 
12 
17 
22 
17 
16 
19 
12 
15 
18 
19 
16 
18 
Ifi 
14 
16 


8 
11 
9 
11 
9 
9 

10 

13 

9 

12 

13 

9 

12 

12 

IC 

10 

10 

10 

8 

12 

11 

10 

10 

11 

9 

9 

7 

9 

8 

9 

9 


8 

7 

10 
10 

S 

7 
10 

9 

10 
1) 
11 

9 
10 
10 

9 
11 
10 
10 


Corrections 


Corrections  for  July,  1940.— Blytheville,  greatest  24-hour  precipitation, 
0  65  inch.  Clover  Bend,  minimum  temperature  on  the  10th,  63°.^  mean 
minimum  67.3°,  monthly  mean  78.8°.  St.  Charlen,  maximum  tempera- 
ture.s  should  be  moved  up  one  day,  on  the  first  day  78°,  on  the  31st  96", 
mean  maximum,  88.0°,  monthly  mean  78.5°,  highest  97°  on  29th  greatest 
daily  range  25°.  Wilson,  departure  from  normal  temperature,  -2.6o. 
Wynne,  departure  from  normal  temperature,  -2.4°. 
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Climatolog'ical  Data  for  Auirust,  1940 


Counties 

a 
o 

o 

p 

3 

Temperature   (degrees  Fahrenheit) 

Precipitation,  inches 

Number  of  days 

6 

£ 

'5  "3 

s  0 

stations 

■3 

ii 

<D  0 

1 
si 

0^ 

3 

a 
5 

£•3 

■3 
0 

H 

3 

3  0 

at  r- 

1^2 

¥ 

3^ 
Is 
"2 

P 

fl2 

og 

is 

a  ■ 
■7:  a 

5^° 

^1 

3 
0 

"3 

■a 
§ 
0 

Observer 

Alum  Fork           .f 

Saline  

756 
200 
145 

363 

277 
650 
285 
1295 
500 
■239 
259 
252 
465 
2:i5 
205 
361 
116 
172 
235 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
204 
2350 
162 
270 
229 
1465 
1334 
1451 
44.S 
793 
26b 
200 
600 
547 
950 
1250 
1100 
1052 
272 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
1.385 
750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
12C7 
273 
315 
712 
800 
7SS 
702 
750 
433 
350 
231 
800 
2S8 
250 
396 
275 
222 
215 
840 
300 
122 
818 
1300 
680 
526 
175 
2'.K) 
245 
240 
650 
214 
198 
750 
332 
650 

4 

45 
56 

4 
41 
48 

5 
35 

1 
10 
39 
15 
26 

5 
49 
36 
55 
36 

57 
47 
13 
28 
24 
54 

5 

2 

4 
35 
40 
34 
40 

3 
53 
59 

3 
55 
28 
15 

5 
21 
43 

3 
40 
11 
68 
21 
21 
70 
49 
23 

2 
14 
45 
34 
61 

4 
42 
10 
24 
36 
29 
36 
52 

4 
21 

3 
28 

3 
41 

1 

2 

2 
57 
13 
12 
40 
45 
17 
10 
53 
16 
47 
34 
52 
50 

6 
28 

7 
13 
30 
31 

16 
S.i 

5 
43 
56 
20 

77.6 

77.8 

94 
96 

25 
14 

52 
53 

21 
21 

30 
33 

6.46 
6,19 
6.40 
6.24 
4.93 
3.85 
6.25 
5.35 
5.22 
4.32 
9.40 
5.67 
6.41 
7.29 
5.39 
6.01 
3.71 
3.72 
5.73 
4.26 
6.27 
4.81 
6.25 
3.31 
5.  22 
2.70 
2.13 
7.61 
3.74 
4.23 
2.81 
5.72 
5.60 
5.71 
5.27 
6.43 
3.35 
3.98 
3.84 
2.54 
6.25 
8.42 
5.15 
5.20 
7.22 
3.91 
4.78 
3.73 
5.32 
2.94 
3.94 
7.25 
4.27 
5.61 
7.45 
3.66 
3.38 
6.82 
4.54 
4.86 
8.10 
3.38 
3.90 
6.42 
3.01 
3.70 
6.34 
4.57 
4.72 
6.12 
5.05 
4.52 
2.13 
4.34 
5.53 
4.17 
5.64 
4.73 
5.44 
4.34 
2,63 
5.02 

+  i'.56 
+  2.44 

+6!52 
-0.18 

+  i!29 

+  5!29 

+  0.76 
+2.33 

+  i;72 
+  1.65 
+0.43 
+0.04 

+  6!76 
-rl  98 
+  1.39 
+  2.93 
+  0.73 
+  1.59 

+6!i5 
+  1.2:^ 
-0.S3 
tO.76 

'+'6.' 67 
+  1.99 

■i-O.Vb 
+0.27 
-0.04 

+2.61 
+4.29 

+i:i7 
+6'69 

+  0.3'.i 

■0.115 

-f  2.  3b 
-0.88 
+0.65 

'f6!75 
+  1.89 
+  3.21 
-0.20 

■h'2'<J7 

+  i!82 
+3.8.S 
+  0.12 
+  0.27 
+  2.08 

+6.'i6 

+6'.29 
+2!  62 

+  6!  42 

-b'.go 

+2.64 
+2.10 
-0.30 
+  1.47 
-0.05 

-6!  26 

+IL5.S 
4-0.95 

1.32 
1.18 
1.41 
2.88 
2.34 
1.40 
1.76 
1.66 

i!i9 

2.84 
2.31 
2.83 
3.04 
1.30 
1.86 
1.26 
1.48 
1.50 
1.66 
1.41 
1.60 
2.83 
l.(i6 
1.78 
1.48 
1.00 
2.43 
1.57 
1.10 
1.46 
1.86 
2.17 
2.  03 
2,62 
3,06 
1.27 
1.85 
1.22 
0,87 
2.30 
2.60 
1.77 
2.06 
1.85 
1,80 
1  44 
0.92 
J.  46 
1.60 
0.96 
2,31 

2!  37 
2.07 
1.34 
1.62 
2,05 
1.80 
1.38 
1.8b 
1,22 
0,98 
2,03 
1.12 
1.79 
4.22 
1.55 
1.72 
1,60 
0,97 
1,24 
0.41 
2.44 
1.76 
1.56 
2.46 
1.33 
1.11 
1.22 
0.76 
2,11 
1,80 
0.78 
1.67 
1.14 
1.46 
1.58 
2.10 
1.63 
1.35 
1.10 
1.30 
1.35 
1  1.19 
i  1.73 
1  1  28 

0.0 
0.(1 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

O.t) 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

10 
10 

11 

7 
8 
7 
9 

13 
6 
8 

10 
8 

12 

10 

11 

9 
14 
9 
8 
7 

10 

6 

9 

14 

10 

8 

4 

13 

8 

9 

8 

13 

11 

14 

9 

9 

8 

7 

6 

9 

8 

11 

10 

12 

9 

13 

6 

9 

11 

1) 

8 

11 

ii 

14 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
11 
11 
8 
9 
8 
9 
12 
13 
10 
12 
11 
10 
6 
7 
8 
10 
7 

10 
8 
11 
U 
9 
9 
9 
7 
9 
12 
9 
9 
7 
9 
9 
10 
8 
10 

8 
21 
18 

1 

17 
16 
20 

6 

20 

7 

10 

16 

8 
6 
8 
15 

3 
3 
3 
14 

6 
9 
3 
10 

e. 
nw. 

se. 

w. 
se. 

L.  R.  Water  Works 

Arkadelphia 

A  rkausas  City 

Batesville  Airway. 

Clark 

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

Herbert  Neff 

Independence. . . 
Independence. . . 

Van  Buren 

Saline 



7S.2 

-  0.8 

100 

1 

52 

21 

33 

Ainvay  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 

Bee  Branch 

Benton 

98 
96 

97 

1 
13 

1 

76.2 
75.1 

-'i!7 

50 
51 

21 

20 

34 

28 

S.  A.  Burks 

Bentonville 

Benton   

U.S.  Weather  Bureau 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet  .  .t 

BlaekRock 

Blythpville   

liooneville  (near) 

Independence. . . 

Mississippi 

Lawrence 

Mi-ssisslppi 

Logan  

20 
22 
19 

9 
12' 
10 

8 
11 
18 

6 
15 
18 
14 
18 

7 

21 
17 
18 

6 
14 

8 
11 

3 

8 

8 
12 
17 
26 
22 
16 
15 

8 
17 
16 
14 
12 
20 
16 
13 
16 
22 
14 

4 

6 
13 
10 
10 
12 

6 

2 

1) 
16 
20 
15 
13 

8 
16 
16 
14 

9 

16 
16 
16 
10 
10 
14 
13 
16 
24 
21 
11 

9 
14 
10 
15 

25 
13 
20 
19 
17 
17 
22 

4 

4 
9 
18 
6* 

15 
5 

9 

6 
23 
14 
10 
12 

5 
17 
18 

4 

2 

2 
22 
12 
18 
14 
IB 
18 
15 
10 

3 

0 
6 

12 
IS 

7 
U 
13 

0 

8 
13 
13 
13 

0 
12 
20 
15 
13 

9 

9 
12 

8 
23 
19 
13 
11 

8 

8 
17 

7 

3 
12 
15 
I'l 

8 

9 
20 
16 
14 
16 

3 

6 

2 
16 

11 

5 
17 

9 

9 
15 

0 
13 

4 

4 

6 
10 

6 

7 

6 

3 

4 
12* 

6 
18 
11 

7 

2 

2 

3 

6 

8 

7 

6 

6 
12 
U 

3 

5 

5 

6 
12 

5 

8 

9 
11 

4 

9 
10 

4 

5 

7 

4 

4 
14 

3 

3 

5 

2 

9 

5 

7 
10 

5 
12 
12 

7 
17 

6 

3 

2 

0 

8 
10 

6 

8 
13 

5 

7 

5 

7 

6 

1 

5 

3 

2 
12 

1 

8 

4 
11 
12 

4 

7 

7 

7 

6 

5 

7 

8 

8 

4 

3 

s. 

e. 

se. 

sw. 
n. 

s. 
s. 
s. 

s. 

s. 
se. 

se. 

n. 

sw, 

s. 

sw. 

se. 

sw. 

e. 

s. 

sw. 
s. 
ne. 

ne. 

«. 

se. 

e. 

sw. 

ue. 
sw. 
;iw. 
iie. 
se. 

»iv. 
sw 

s. 

sw. 

e. 

ue. 

<w. 

sw, 

sv.'. 

sw. 

ne. 

s. 

Q. 

SW. 

s. 

ri. 

n. 
sw. 

SW. 

ne. 

nw. 

e. 

ne. 

e. 

se. 

s. 

ne. 

s. 

C  J  Brooks 

79.5 
77.8 

-  0.1 

-  4.8 

99 

98 

1 
2 

54 

51 

21 

21 

32 
31 

Samuel  Norris 
P.H.Randolph 

Boughton t 

Brinkley 

76.8 

-  3.6 

94 

1« 

52 

22 

31 

R.  J.  Torry 

Calico  Rock 

Camden 

Ouachita 

79.0 

-  1.6 

98 

14 

63 

21 

33 

J.  M.  Knight 

R.  M.  Wheatley 

Clover  Bend 

Conway 

Lawrence 

Faulkner 

Clav 

78,2 
79.4 
78.9 

'-  2!2 
+  0.4 

95 

98 
100 

2* 

14^ 

1 

53 

53 
50 

20$ 
20 
21 

31 

38 
35 

G.  E.  Tanner 

E.  E.  Cordrev 

Coming 

Winfred  D.  Polk 

0.  B.  McSpadden 

Crossett(near> 

"8.2 

-  3.8 

97 

145> 

54 

20 

31 

U.S.  Forest  Service 

Yell 

Yell 

J  M.  Patterson 

Dardanelle 

80  6 
78.8 

'73!3' 
8(1.0 
79.8 
78.7 
75,4 
75.4 
74.8 
78.9 

'75.'6' 

■75:6- 
75.6 
76.8 
76.6 

-  0.2 

'-"i!5 

-  2.4 

-  2.1 

-  3.0 

-■3!4 

-  1.6 

-ii'.'b 

-  2.0 

-'6;4 

97 
97 

'92  " 
99 
98 
98 
94 
96 
97 
98 

'166" 

"95" 

104 
97 
99 

2$ 
14 

"i" 

14j 

14 

14§ 

W 

L 

\^ 

3 

2 
3 

1 
1 

56 
54 

'53  " 
55 
56 

53 
49 
49 
50 
58 

46 

"si  " 

50 
54 
49 

20 
20 

'26' 
21 
21 
21$ 
21 
21 
20$ 
21 

V  •  •  •  • 

'  '21 ' ' 

"21  " 
20$ 
20 
21 

31 
31 

"22" 
32 
29 
36 
31 
33 
30 
25 

"■ia" 

"3!" 
37 
26 
34 

Geo.  N.  Goodier 

DeQueeu 

Sevier 

E.  B.  Smith 

DesArc 

Prairie 

Johnson  

Z.  R.Glenn 

Devils  Knob f 

U.S.  Forest  Service 
Ben  Johnson 

U  nion 

Mrs.  E.  W.  Gaston 

England 

Lonoke  

0.  V.  Halbrook 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp.. 

Fort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.P.f 
F'ultoa 

Carroll 

Washington 

Washington 

Sebastian 

Crawford 

Hemp.stead 

Woodrull 

Searcy  

Geo.  W.  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
University  of  Arkansas 
U.  S.  Weather  Bureau 
Ft.  Smith  Water  Plant 
T.J.  Logan 

Ceorgetown 

(lilbert  .   .   . 

C.  G.  Long 
F.  K.  King 

Pike  

C.  A.  Price 

(iraunis 

Polk 

Benton 

Stone 

W.  E.  McVay 

(iravette 

Max  W.  Schmidt 

U,  S.  Forest  Service 

Boone 

Louis  R.  Keck 

Keber  Spgs.  (near) 

Cleburne 

Phillips 

Lester  B.  Logan 
James  .\.  Burnett 

■77:8- 


77.2 
78.1 
77.2 

'73/2' 

78!6 
75.8 
78.6 
78.6 
77.3 

-  2.8 

-  4.0 

-  3.9 

-'\'.b 

-  3.1^ 

-  1.2 

-i'i 

93 

94  " 

96 

94 

"93" 

'97   " 
)U0 

94 

96 

96 

1$ 

14 
14 
14* 

""n 

'"i«' 

1 

1 
1 
1 

57 

54' 
51 
52 

'45" 

'53" 
47 

58 
55 
53 

20* 

' '26$' 
21 
21 

"2!" 

' '22' ' 
21 
21 
22 
21 

25 

"29" 
33 
30 

■  '36' ' 

'32" 
35 
25 
30 
29 

Higden 

Highland  .   . 

Cleburne 

Pike 

Austin  E.  Cartwright 
.1.0.  Coolev 

Hope  (near) tt 

Hot  Springs 

Index t 

Irons  Fori ftt 

Jessieville 

Ileiiip.stead 

Garland   

Little  River 

Polk 

Garland  

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson   

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee 

E.xperiment  Farm 
National  Park  Service 
W.E.  McDowell 
I'.  S.  Forest  Service 
U.  S.  poorest  Service 

Jouesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  rock:.... 
Little  Ro<-k  Airway 

I,utherville "t 

Madison 

Magnolia. . 

Benedictine  Sisters 
J.  R.  Crossuhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
W.  B.  Airport  Station 
H.G.  Lenhardt 
,1.  W.  Fppes 
State  A gri.  School 

'rale' 

77.1 
77.4 
77.6 
77.6 
78.8 
77.8 

-  2.9 
■   0.1 

-  2.t 

-  i.t 

-  3.0 

'-'■i'.i, 

96 
100 
95 
96 
95 
95 
98 

55 

1 

25 
15 

1 

14$ 

1 

54 
50 
55 
64 
52 
58 
49 

21 

21$ 

22 

22 

21 

20$ 

21 

33 
34 
29 
38 
31 
26 
36 

Mammoth  Spring  . 
Marianna  . 

Mrs.  .lohnnie  Morton 
C.  N.  Houck 

Marked  Tree 

Poinsett 

Charles  Walton 

Mena. 

Polk 

E.  W.  St.  John 

Monticello.;Airwav 
Morrilton 

Mountainburg 

Mountain  Home 

Drew 

Conway 

Crawford 

Baxter        

Airway  Observer 
Mrs.  Nova  Berry 
C   \   Lovell 

77.2 

-  O.f 

99 

2 

49 

21 

36 

H.N.Halbert 

Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mt.  IdaC(;C 

Mulberry(near)..t 
Nashville 

Garland   

Moutgomeiy 

Montgomery 

Franklin 

Howard 

J .  G .  Scott 

76.1 

-  3.3 

97 

1 

46 

21 

37 

(J.  A.  Whittington 
U.  S.  Forest  Service 

Clifton  Ward 

78.1 
79.2 
77.5 
79.2 

-"o'.'b 

95 
98 
94 
96 

I 
14 

56 
54 
52 
52 

20$ 
22 
21 
21 

27 
31 
30 

32 

H.B.  Carruth 

Newi)ort 

J.  D.  Henderson 

Oden 

Montgomery 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

U.  S.  Forest  Service 

Okay 

Charles  R.  Jackson 

Osceola 

G.H.Banks 

Ozark  

78.6 
77.8 

-   3.1 

99 
95 

6 
1 

53 
53 

21 

'22 

30 
29 

Orkney  0.  Milton 

Paragould 

.L  E.Garrett 

Parkin 

Carroll  King 

Pine  Bluff 

.leiferson 

Montgomery 

Randolph 

Ashley 

79.8 

-  2.0 

95 

w 

58 

22 

27 

Miss  Theresa  Scheu 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland       . .     . 

J  R  Huddleston 

78.0 
77.5 
79.6 

74.7 

-  1.4 

-  3.9 

-  2.0 

-  2.7 

98 
94 
97 
97 

1 

1« 

1 

54 
55 
56 

48 

20 
20$ 
21 
21 

34 

29 
28 
30 

6.95 
2.91 
4.78 
3.85 
7.80 
3.23 
6.1a 
4.82 
6.00 

Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edmiston 

Prescott 

Nevada  

Craig  Williams 

Rogers(near) + 

Rosebud f 

Russellville 

Mrs.  Carl  A.Starck 

Faulkner 

Pope 

G.  A.  Maddox 

97 
9G 

14 
14» 

U.S.  Forest  Service 

St.  Charles 

Arkansas 

77.0 



56 

20 

30 

U.  S.  Biological  Survey 

St.  Francis 

Clav 

A.  Boyce  Boyd,  Jr. 

Searcy   . . 

White .■ 

79.6 

-  0.5 

100 

1 

53 

22 

37 

Walter  A.Smith 

Springbank t 

Story 

Miller .     .  . 

4.55i+].45 
2.99:+0.15 
i  2.83-0.56 
2.30I 

6.76!+2.97 
4.33i  +  0.71 
4.82-10.77 

Henry  Field 

Montgomery 

Arkansas 

;  Arkansas 

Logan   

S.  C.  Storv 

Stuttgart  ...'..'.'.'..'. 
Stuttgart  ( near ).tt 
.Subiaco 

79.7 

78.8* 

88.8* 

79.4 

76.2 

-  1.0 

-'2.% 

-  2.9 

-  3.0 

98 
95- 
98 
96 
96 

14 
14 
6 
26 
14 

56 

56* 

53" 

57 

45 

21 

22 

21 

20$ 

21 

30 

32» 

30'' 

29 

39 

Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  St8. 

18 
16 
10 

3 

8 
15 

io 

8 
6 

se. 

s. 

s. 

New  Subiaco  Abbey 

Te.'iarkaiui 

Miller 

H.  S.  Brashear, 

Thornburg  (near) 

Perry 

1.78      0  0 

Edward  E.  Holmes 

August,  1940 
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Cliniatologrical  Data  for  AugTist,   1940 

Cojut-inued 

Counties 

1 

a 
o 

? 

H 

T3 

g 

I- 

a 

Q 
►J 

Temperatures  (Decrees  Fahrenheit)       ! 

Precipitation,  inches 

Number 

of   days 

1 

>  a 
£.2 

stations 

a  p 

03 

S. 

Q 

0 

1-^ 

S 

0 

c 

1^  si 
*.& 

I,    CO 

"3 
0 

H 

"3 

oi  a 

03  0 

Oil' 

0  2 

n  u3 

OS  a 
o5 

00 

1^ 
•5° 

'Sfl  - 

03  '- 

03 

3 

■0. 
3 
0 

>. 

u 

OtiserveT 

Turnpike t 

Wabash 

2240 

16 

73.2 
79.0° 
77.3' 
73. 8 

-•'2'.  8 

90 
95' 

97    : 

96 

15 

15$ 

1 

14 

52 
55' 
51* 
56 

20  ■ 
205 
21 
20$ 

21 
31' 
33* 
30 

6.90;+2.87 

5.131 

7.03+3.32 
3.15  -0.38 
3.92  +1.25 

2.73 
1.83 
3.20 
1.10 
1.33 
1.66 
1.30 
1.58 
1,30 

4.22 

0.0 
(p  0 

0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

10 
8 
8 

10 
6 

U 
8 
7 
7 

9 

17 
13« 

9 

0 
20* 
13 
18 
■23 
13 

14 

7 

12* 
IS 

7 

1» 
12 

4 

7 
12 

10 

7 

5* 
4 
24 
9* 
6 

1 
6 

7 

Ese. 

ne. 

sw. 

sw. 
s. 

sw. 
s. 

s. 

0.  S.  Forest  Servi'oe 

Phillips 

Ben  Rives 

Scott 

675 
206 
290 
2285 
237 

'i67 

21 
46 
34 
4 
15 

32 

Wilson  Ferguson 

Bradley 

0.  N.  Turner 

Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 

Little  Kiver 

Franklin 

Mississippi 

Jefferson 

Cross 

L.  M.Snead 

74.8 
78.2 
79.7 
79.0 

77.7 

- '6;4 
-'i"6 
-2.4 

91 
95 
98 
97 

104 

1§ 

2§ 

14 

1 

3 

54 
53 

56 
52 

45 

20 
21$ 
22 
21$ 

21 

22 
32 
30 
33 

38 

6.35 
3.55 
4.30 
4.43 

4.96 

-6.37 
+6!  72 
+1.40 

U.S.  Forest  Service 
D.O.Anderson 

Wright 

J.S.  Mftrtin 
B,  M,  Eddins 

State  Means 

.    Daily  Precipitation  fo 

r  August, 

1940 

Day  of  Month 

Statiotis               Diamage 
basin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

81 

■s' 

Alura  Fork  Reser.t  Ouachita. 

Arkadelphia ^Ouachita.. 

Arkansas  City  . ..  ^i. Mississippi 
Bates ville  Airwav't  White 

.60 

...  1 
T. 

■.io 

i!73 

.50 
.89 
L.23 

T.' 

.'65 
.22 

.86 
78 

.07 

1 

T.    ] 

.30 
.61 
.11 
2.88 
.80 
.50 
.12 
.21 

i 
1.321  .02 
.61]    .15] 
.35    .151 

T. 

.06 

T 

■"1 

.07 

1.27 

.72 

1.41 

•'6 

1 
.03: 
86i 

""1 

1.28 
1   18 

'!66 

'!69 

V65 

'f.' 
.01 

6.46 
5  10 

.10 

:::i 

.17 

1 

.17 

v.:  VV.I 

"43 

.44 
.11 

38 

6.40 

.23 
2.34! 
1.40 
1.76 
I   65 

'V  VV.I 

.47 

6  24 

Batesville  River. 2  White    .... 
Bee   P.ranch. Arkansas.. 

' ' 

.05 

.481 
70 1 

T. 

4  93 

193 

T. 

.15 
.48 
.03 

T. 

T.      .90 

.60 

5" 

3  S5 

.25 

'.'62 

1:35 

las 

.79 

.58 

VV  VVI 

6  25 

Benton  ville         ■  ^t' Arkansas 

.02 

.02 

.03 

.... 

.04     .78 

,ml 

.01 

T. 

5.85 

Bethesda *"  Wiiite 

Big  Lake  Outlet  .t^jSt.  Francis 
Black  Rock ^^ white   .... 

•     i.Hfil 

.36    .05 
T-  1.03 
.75  1.30 

5. 2^2 

.16 

".bh 

.02 

'.'.65 

.78 

2.23 

.97 

.33 

.29 

1  30 

1.05 

.41 

.26 

.80 

.45 

..56 

1.60 

1.30 

.04 

.17 

'>4 

1.19 

46 

T. 

'.'67 
1.35 

.39 

.02 

T 

.Oil 

T. 

.08 
.39 
T. 

..57 
35 

1 

.05 

T. 

4  32 

■!65 

.06 
.15 

01 
3.04 
.65 
T. 
.52 

2.84 

.74    .09 
.69  2-31 
.:^5    -94 

1 

9  40 

31 

1.14 
15 

5.g7 

Booneville 

Boughtou  . .      .  +- 

Brinkley 

Calico  Rock 2 

Arkansas. . 
Ouachita. . 
White  .... 
White   .... 
Ouachita.. 
White 

'.'6s 

'.'.3i 

. . . . 

2  83 

'.'041 

1 

. . . . 

.36 

.05 

.01 
'.'ii 

Voi 

6  ?1 

1,10 

.31 

.50 

.77 

1.85 

.26 
.33 
41 

.35 
4'> 

98 

.30 

.51 

1.00 

.56 

.45 

.52 

1.66 

1  ?2 

'!73 
-.05 
.11 
.04 

7.29 

'5"  39 

04 
f.' 

'.21 

'.'36 
.12 
.63 

1   55 

1 

.05 

6.01 

.03 
1.02 
3.50 

.31 
.01 

.01 

.07 

1.20 

1.25  -.-- 

.03 
.07 
31 

.10 
.32 

3:71 

Clarendon ^ 

Clover  Bend 

1.48 

T. 

3  -72 

White   .... 
Arkansas.. 
White 

".ik 

.80 

T. 

T. 

.83 

.30 
"53 

5  73 

96 

' 

.06 
1   41 

4.26 

.15 

.44 

1.21 
1.33 

i.'ee 

1.78 

.03 

1.00 

2.43 

.02 

.53 

.10 

1.85 

1.55 

1.41 

.38 

.65 

.35 

1.85 

1.22 

.87 

''65 
1.50 
2.06 
1.51 
1.80 
1.20 

".n 

.36 
.12 
.91 

.76 

1.51 

.25 

.29 

1.37 

08  ... . 
.18      15 

.04 

6.27 

White   .... 
Ouachita. . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Red 

".16 

T. 

.32 
.02 

1  23 

T. 

".ba 

4  81 

Crossett  ..[near].. 

Danville ^ 

Dardauelle ^ 

2  83 

.48 

"n<'i 

.58 
.35 
.11 

07 

.79 

.28 

1   39 

.02 
.03 

"6'.'25 

.06 
.11 

.01 

.03 

.05 
.07 

13 

.02 

.60    .03 

.02 
1.02 
1.48 

T. 

.33 

3|31 

IK 

.36 
.10 
T. 

13 

5.22 

.02 

.29 

.45 
.76 

".m 

1.10 

tv 

f.' 
'!47 

.... 

'J28 

,3..J0 

White 

Arkansas.. 
Mississippi 
Ouachita. . 
Arkansas.. 
White 

T. 

.03 

.25 

.15 
.05 
T. 

'!i8 

"09 
.56 
T. 
.02 

'f  ■ 
'.'43 

T. 
.25 

.21 
.39 
.15 

tv 

.17 

.20 

1.13 

1.57 

1.02 

1.45 

40 

.13 

.14 

14 

'.'38 

.40 

.46 

.13 

.32 

.09 

I  77 

1.17 

1.85 

.46 

1.44 

.51 

.55 

1.50 

.45 

.0! 

» 

1.10 

1.17 

1.26 

1.62 

.91 

.27 

.92 

.40 

1.22 

.55 

.13 

1.12 

.26 

.44 

1.55 

1.72 

1.60 

.86 

02 

.33 

9V 

iiio 

T. 

.15 

Devils  Knob    ...  t 

Duraas 

El  Dorado - 

.(•5 
T. 

■f ' 

.08 

1   57 

.07 

7.^1 

''08 

T. 

.40 
.44 

45 

.04 

■  '3. 74 

.41 

.02 

.15 
.17 
.00 

1.91 
.36 

1.27 

2!  8 1 

.... 

Kureka  Springs  — 

'."63 
.39 
.58 

.18 

".m 

".Oi 
.01 

''32 
T. 

.21 
T. 
.02 
T. 

.60 
.07 
.06 

.12 
T 

.09 

t'.' 

T. 

.02 

.63 
2.17 
2.03 
2.60 
3.06 

.05 
03 

.65 
.02 
03 

.30 
1.02 
1   19 

5.72 

•  01 
.03 
.12 
.28 
.50 
.95 
.50 
.57 
.45 
.03 
.40 
.47 
1.82 
.40 
.52 
.75 
36 

T 

".ffZ 
T. 

T. 

.01 

tv 

5.60 

Fayetteville  Exp.  3  White 

.05 
.01 

1.11 
.16 
.15 

1    10 

5.71 

'.'28 
T. 

T. 

.06 
35 

"5.27 

S'ort  .'^mith  W.  ..t^ 

Fulton ^ 

Qeorgetown 

Gilbert I 

(llenwood ....  * 

Ar-kansas  . 
Red 

White 

'i'. 

.03 

6,43 

.08 
.05 

-^  35 

T. 

,55 

•.-  !)?. 

3.98 

Whitft 

.36 
.02 

20 

.23 

2.30 

1.26 

.10 

.11 

.38 

.02 

.73 

.52 

.10 

.02 

.90 

1.07 

2.14 

.17 

.14 

'1 

T. 
■}  05 

- 

■  ■    ;• 

3^84 

Ouachita.. 

Red 

Arkansas.. 

tv 

.04 

.02 
'!55 

.40 
.34 
.16 
34 

.26 

;^:*  *  * 

i:  .  . 

-•'-•■; 

i!63 
.64 
.50 
.42 

■VH 
'.'62 

^';i5 

.2.  54 

.02 
'!i7 

T. 

1.64 

2.07 

.08 

.29 

6. -25 

Gravette ^ 

Green  Mountain. t 

Harrison 

Heber  Springs  ...J 
Helena - 

2.50 

"26 

1.05 

".bi 

8.42 
5.15 

White 

.03 

.13 

.09 

.  .  .  . 

".ix> 

.C9 
.31 
.16 
T 
54 

".b\ 

.34 

.... 

.04 

■.'52 
.19 

.80 

'!62 

.... 

5.20 

.77 
03 

7.22 

Mississippi 
White  . . . . . 
Ouachita.. 

Red 

Ouachita.. 

Red 

Ouachita. . 
Ouachita. . 
White.... 
White     .   . 

.11 
.01 
.04 
.10 
.01 
.45 

■;52 

.17 

.20 

T. 
.15 

.01 

3  91 

T. 

.88 
.25 

4,78 

i.'46 

.04 
50 
.24 
T. 

'.■.5.5 

.92 
.43 
1  . 

V67 
T. 

.05 

72 

3.73 

Hope   tV' 

Hot  Springs  

[ndex    +2 

Irons  Fork  ...Mt^ 

.10 
.17 

.72 

5.32 

13 

.70 

.01 

.17 

2.94 

T 
.01 

'126 

.40 

95 

3.94 

'.'29 

f.' 

T. 
T. 
.07 

.19 

tv 

'.'65 
.04 
T. 
T. 
T. 

'.'io 

'.'I4 

'.'39 
T. 

.08 

'.'is 

''45 

2.31 
.08 

'!08 
.19 
.73 

,74 

1   00 

.61 

7.25 

.85 
.05 
2. 07 
.46 
.44 
.91 

T. 

2.37 
.55 
.24 
.14 
.12 
.25 
.72 

1.76 
.43 
.70 
.88 
.01 

1.79 
.06 
.10 

1  .32 

4.27 

Jonesboro ^ 

r.p«rl  Tlill 

01 

.06 
.02 
.16 
.27 

.87 

']i8 

.03 
.30 

r. 

.03 

5.61 
7.45 

Little  Rook...it 
LittleRock  Alr'y  K 

Lutherville t 

Madison  ^ 

Magnolia 

Mammoth  Spg .  ..* 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
.Arkansas. . 
St.  Francis 
Red 

.26 
.23 
T. 

.84 
.20 
.05 

T. 

3  55 

3.38 

.61 

T. 

.90 

6.82 

.25 
.07 

1.801  .10 

.15 

.22 
.45 
1.88 
.12 
.40 
.42 
.45 

.60 

.... 

4.54 

.12 

1.35 
.92 
.98 
.40 
.07 

1.27 
.20 

1.10 
.42 
16 
.94 
.70 
.05 

2.44 

.31 

07 

.,5i 

.57 

1..3S 
.50 

'.'is 

.94 

.39 
.15 
.64 
.48 
.05 
.25 
.10 

1.24 
.36 
.22 
.58 
.61 

1.74 
.54 

.40 

'.'i9 
.10 

4.86 

1.38 

.56 

t  " 

.04 
.10 

.05 

.22 

8.10 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
White.  ... 
Ouachita. . 
Ouachita.. 
Ouachita.. 

.10 

.18 

. . . . 

03 

.34 

2.03 

.32 
.36 

tv 

.13 

.06 

f.' 

tv 

V64 

3.38 

Marked  Tree ^ 

, 

.10 

T. 

3  90 

".V2 
.16 
.55 
.27 

1.03 

"6i 

.01 

. . . . 

tv 

'  .i'l 

T. 

'.'io 

.37 

.02 

6.42 

Monticello  Air... I 

Morrilton 2 

Mouutainburg  — 
Uountnin  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

.39 
.08 
.33 
.80 

3.01 

T. 

3.70 

-.17 

'.'i2 
'.'63 

'.'ori 

4.22 
.30 

.05 

.23 

R  .34 

4.67 

.39 
1.11 

.03 

.04 

.28 
.55 
.14 

'!4J 

"38 
.01 

T 

.34 

']ii 

1.02 
.03 
.32 

■ 

t. 

.22 
T 

f.' 

■!57 

4.72 

.03 
.03 

.65 
.55 
.46 

r 

i'.ie 

".zi 

.... 

■,86 
,6S 
,02 

.11 

.29 

'.'oa 

IVV 

Ml 

6.12 

Mount  Ida  CCC  . . . 

Mulberry t^ 

Nashville:.......  . 

Newport ^ 

Oden 

Okay 

Osceola., ;...,■,. ..5 

.97 

'tv 

5.05 

.2^2 

.36j    .04 

1  .26l.:.; 

i  .011  .01 

.25!;;:; 

4, 52 

Red 

White 

Ouachita. 

Red 

-Mississippi 

.01 

".b\ 
T. 

.25 

.01 
.01 

1.39 

'.'06 


".ib 

— 

.... 

,38 
.02 
.03 

'!64 

2.13 

.23 

4.34 

T. 
T. 

f.' 

T. 
f.' 

.52 

-96 

2.45 

.OS 

6,53 

t'.' 
1.33 

V63 

,". .. 

.. .. 

.01 

Vsi 

'.'i7 

iv.: 

.96 

.71 

1.04 

I 

"m 

4.17 
5.64 
4.73 

1 
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Daily  Precipitation  for  August 

,   1940 

Continued 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23     24 

25 

26 

27 

28     29 

30 

31 

Total 

St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

Whit« 

Ouachita.. 
Ouachita. . 

White 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
White   ..  . 
St.  Francis 
White 

.82 

15 

1 
.49  1.11 
.49    .80 
.05    .76 
.89    .20 

1.62  .92 
.30    .58 
.25    .62 
.34  1.14 

1.05    .56 
.42  1.58 
.08  2.10 

1.63  .88 
1.02  1.29 

.75,   .07 
1.30,   .20 
.10  1.35 
.12  1.19 
.50    .90 
.70;    .20 
1  78    .24 

'."43 

.35 

1.02 
1.2-2 

''35 
.01 

T. 

.17 

.14 

.71 
.45 
.67 
.27 
.81 
.20 
.30 

.48 
.60 

5.44 

4.34 

Pine  Bluff « 

Fine  Ridge a 

Pocahontas 

Portland 2 

Prescott 2 

Rogers  (near)....t 

Rosebud T 

Russellville  . . . .  « 

St.  Charles 2 

Qf    FrAnci^               2 

".51 
T 

.21 
.38 

■'lo 

1.57 

'.'ei 

.35 

.01 

t 

.02 

.58 
06 

.15 

'.'si 

.38 

■.■75 

1.06 

.35 

2  53 

.28 

2.11 
.02 

5  02 



i.29 

1.80 
.78 

'.'i7 

7Q 

"08 
.18 

.22 

.22 
.06 
T 
.01 
1.46 

'.'38 
.44 

.08 
.20 

.08 

'!6i 

1.38 
.02 

6  95 

05      01 

.20 
.14 

'.'64 

.55 

2  91 

.39 
.14 
.(■9 
.26 

4  78 

26' 

1.09 
'!48 

3  85 

T. 


".\2 
.93 
.70 
1.35 
1.10 
.16 
.52 
.27 
.02 
.93 
.47 

i.'ss 

"35 

1.33 

.09 

1.08 

7  80 

.... 

.... 

T. 

.... 

'!i2 
.17 
.19 
.26 

3.23 

.26 

2.10 

.14 

.02 
.08 
.08 
.40 

6  13 

.15 

.11 
.05 
62 
.26 

'.'65 
.40 

.02 

.02 

.... 

.08 

.54 
51 

4.82 

Searcy ..2 

Spring  Bank t^ 

Story 2 

Stuttgart 2 

Stuttgart    tt2 

.43 

5,00 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

Arkansas.. 
Arkansas. 
Mississippi 
Arkansas. . 
Ouachita.. 

Red . 

Arkansas.  . 
MississipEl 
Arkansas.. 
St.  Francis 

.20 
.12 

T 

1.28 
.05 

".M 
.10 

T. 

.... 

95 

4.55 

•  * '  * 

.  .  .  • 

. .   . 

.65 
i.'73 

'.'i'i 

.95 

.30 

'.'io 

i!39 
.12 

2  99 

.03 
.05 
.80 
.22 
.62 
T. 
..56 
.04 
.30 
1.07 

.06 
.04 

'!i6 
.35 

.18 
.03 
.02 

't'.' 

.14 

.38 
.13 

'!i6 

.12 
.06 
.30 
3.20 
.25 

.05 
.12 

";56 

i.'is 

"61 

'!34 
.12 
.10 

'!89 

2.83 

2.30 

6.76 

4.33 

Thotnburg 

Turnpike t 

Wabfesh 

WaMron 

.02  ... 
.14  .... 

1 

4  82 

.01 
.49 

I.332.73II.4I 

.01 

';35 

6.90 

.821     70 

.80    .05 

1.10    .10 

.70    .30 

.58  1.66 

I.3O1  .75 

1.58,   .05 

65    -78 

2!52 

.10 

5.13 

.45 

7.03 

WaJiVeB 

T 

.31 

.05.... 

.05 

3.15 

WhlkecWfls.  ■■.....  2 

White  Rock': f 

WilSbn  ..I i 

Wright...... 

Wynne. 2 

.42 

1  57 

.45 

3.92 

.... 

.02 

T. 

.04 

'^23 

'.'46 

.03 

T. 

1.62 

.06 
.10 
.73 
.55 

.31 

.37 

T 

.24 

']ii 

6  35 

.08 

3  55 

44 

1.08 
.28 

.... 

.31 

4  30 

■  '  '  * 

.20 

.67 

1.30 

4  43 

Daily  Temperatures   for  Augaist.   1940 


StatioQs  1 


m 


Alum  Fork. 

Arkadelphia  $$'. .  .\ 

Bat*Tille ••• 

Bee  Branch 

Benton  % 

BentonviHe '<♦♦..'.. 

Blytheville 

Booneville  . ; 

Brinkley  ■;. 

Camden.-. 

Clover  Bend... 

Conway 

Corning   

Crossett , 

Dardanelle 

De  Queen 

Derils  Knob 

Dumas 

El  Dorado   

England 

Eureka  Springs  ... 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp.  S 

Fort  Smith*" 

Gilbert?} 

Grannis 

GravetteW 

Green  Mountain. .. 

Harrison 

Helena 

Highland 

HopeW  « 

Hot  Springs 


i  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
\  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maiimimi 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 


16 


22 


23 


24 


26 


27 


28 


29 


91 
65 

88 

61 

89 

69 

92 

61 

85 

69   „. 

90   93 

68 

90 

66 

91 

68 

90 

68 

89 

70 

92 

63 

91 

69 

83 

63 

94 

70 

91 

73 

86 

67 

89 

63 

87 

61 

87 

60 

90 

66 

88 

59 

88 

68 

91 

68 

81 

64 

83 

61 

80 

69 

91 

68 

90 

67 
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Daily  Temperatures  for  Augrust,  1940       Continued 


Stations 


Irons  Fork ^UX 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Rock..'" 

Little  Rock ••• 

[Airway] 
Lutherville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree f$ 

Mena 

Monticello ••• 

Horrilton $$ 

Mountain  Rome. . . 

Mt.  Ida 

Nashville 

Newport 

Oden ••• 

Okay 

Ozark 

Paragould 

fine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Sogers 

aussellviUe ft 

St.  Charles % 

Searcy  

Stutigart 

Stuttgart tM 

Subiaco  

Te.xarkaiia  

Thornburg 

Turnpike 

Waldroa 

Warren 

White  Rock 

Wilson 

Wynne 


I  MaximumI 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 

<  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 

<  Minimum 
1  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
}  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(i  Maximum 
(Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Miuimura 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 

<  Minimum 
^  Maximum 

<  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 

<  Maximum 

<  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 


93 
66 

97 
71 

100 
70 
94 
73 
96 
73 
96 
72 
95 
73 

100 
71 
94 
73 
96 
70 
95 
71 
92 
72 
98 
71 
95 
72 
97 
71 
95 
74 
98 
73 
94 
74 
95 
71 
95 
72 
95 
71 
95 
75 
98 
71 
94 
71 
96 
73 
97 
68 
94 
84 
95 
71 
100 
73 
95 
72 
94 
72 
94 
74 
91 
73 
95 
6'.) 
90 
71 
97 
71 
93 
74 
91 
74 
95 
70 
97 
70 


91 
61 

97 

68 

97 

66 

91 

74 

93 

70 

95 

69 

96 

72 

95 

68 

92 

71 

95 

68 

93 

67 

91 

71 

92 

66 

98 

69 

93 

64 

91 

71 

95 

69 

94 

75 

92 

71 

97 

69 

94 

69 

92 

73 

95 

67 

90 

69 

93 

71 

92 

67 

95 


15 


16 


95 
72 

9b 
74 

93 

96 

64 

65 

86 

87 

71 

73 

96 

96 

67 

70 

94 

96 

70 

73 

89 

89 

74 

73 

89 

96 

72 

70 

94 

96 

72 

69 

18 


20   21 


22  23 


21 


25 


54 
78 
58 
87 
54 
85 
56i  58 


79 
68 
83 
53 
85 
52l 


53 
90 
60 

88 

58 

90 

65 

90 

62 

88 

61 

95 

64 

90 

62 

89 

62 

91 

55 

87 

60 

92 

68 

92 

56 

90 

60 

91 

55 

88 

64 

91 

60 

89 

59 

89 

62 

90 

63 

87 
61 

92 
66 
89 
62 
92 
64 
92 
64 
86 
61 
91 
62 
92 
62 
96 
59 
94 
64 
92 
63 
90 
73 
93 
65 
90 
54 
81 
63 
89 
59 
93 
64 
82 
64 
91 
59 
91 
60 


87 

61 

95 

65 

90 

60 

90 

72 

92 

66 

89 

66 

94 

70 

92 

67 

91 

67 

92 

56 

91 

65 

93 

71 

94 

63 

92 

62 

92 

61 

91 

64 

93 

65 

90 

64 

93 

62 

93 
66 

90 
64 
93 
71 
92 
63 
94 
65 
93 
69 
88 
63 
94 
65 
91 
68 
95 
66 
95 
68 
92 
68 
92 
67 
94 
69 
91 
61 
83 
67 
91 
62 
93 
69 
82 
67 
93 
66 
94 
67 


26  27 


90 
61 
95 

70 

93 

65 

90 

71 

92 

72 

87 

68 

92 

73 

89 

63 

91 

73 

93 

56 

94 

68 

93 

72 

96 

68 

92 

65 

94 

63 

93 

69 

93 

70 

91 

69 

94 

72 

90 

67 

91 

67 

93 

73 

93 

66 

92 

68 

94 

71 

88 

68 

95 

67 

91 

70 

95 

67 

94 

71 

92 

71 

92 

69 

96 

74 

93 

68 

83 

65 

95 

67 

93 

72 

83 

70 

93 

69 

94 

70 


28  29 


30 


31 


89 
68 
91 
64 
94 
70 
93 
63 
85 
69 
89 
72 
89 
65 
90 
68 
91 
71 
87 
60 
91 
65 
90 
69 
90 
67 
90 
70 
89 
70 
91 
64 
91 
68 
86 
63 
81 
64 
90 
65 
87 
70 
84 
64 
89 

66'  68 

95 

65  68 


69  66 


91  90 
66  58 


85.3 
61.2 
90.1 
67.0 
88.2 
63.5 
87.3 
70.0 
89.1 
68.2 
87.7 
66.9 
90.7 
68.4 
88.6 
65.6 
85.4 
69.3 
90.1 
65.2 
87.9 
65.3 
88.6 
69.1 
89.7 
66.0 
89.7 
64.7 
88.8 
63.4 
88.3 
67.9 
00.3 
68.2 
88.1 
66.9 
90.5 
67.8 
90.3 
67.0 
87.9 
67.8 
89.0 
70.5 
89.7 
66.2 
88.7 
66.3 
90.5 
68.8 
85.5 
63.9 
90.9 

86!2 
67.9 
91.6 
67.7 
90.4 
69.0 
88.9 
68.7 
90.2 
67.5 
89.7 
69.2 
88.9 
63.5 
81.7 
64.8 
90.3 
05.3 
89.2 
68.5 
82.4 
67.2 
89.5 
66.8 
91.4 
66.7 


Daily  Evaporation  [inches],  Hean  Temperature  [F°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  August,    1940 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


Data 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28     29 

30 

31 

o 

Hope a 

Exp.  Farm 

Kvap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

"83 
28 

"82 
20 

.230 
81 
18 

.248 
82 
23 

.251 
80 
21 

.240 
80 

.231 
80 
40 

.279 
76 
50 

.261 
69 
87 

.049 
74 

20 

.100 
77 
32 

.171 
80 
13 

.230 
8? 
16 

.251 
84 
23 

.249 
84 
26 

.290.  271 1.139 

84      83      80 
U\     29[     42 

.178 
71 
39 

.239 
67 

47 

.202 
68 
31 

.199  .199 
70      72 
17      14 

.203 
76 
17 

.198 
78 
27 

.232 
82 
14 

.247 
84 
48 

.274 
76 
62 

.099 

78 
21 

.189 
80 
20 

.191 
80 
16 

6.563 
78.1 
900 

lions  Fork , . .  $$ 
■    Kxp.  Forest 

Eva  p. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.190 
80 
3 

.088 
80 
2 

.173 

78 
8 

.156 

80 
13 

.177 
76 
7 

.153 
80 
4 

.086 
76 
3 

.188 
76 
13 

.101 
65 
26 

• 

67 
13 

* 

74 
6 

.OilO 
74 
4 

.  123 
76 

1 

.124 

78 
2 

.135 
78 
3 

.162 
78 
5 

.145 
70 

7 

.029 

74 

1 

.147 
66 

8 

.149 

62 

6 

.146 
62 
3 

.149.139 
66      68 
2       1 

.160 
70 
3 

.132 
74 
3 

.162 
76 
8 

.193 
80 
23 

.162 
70 
14 

.081 
72 
3 

.151 
74 
3 

.146 

74 

1 

4.037 

73.2 

199 

Russell  ville 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.104 
89 
9 

.124 
86 
5 

.250 
78 
21 

.190 

.306 

.298 

.084 

.424 

.383 

.300 

.118 

.284 

154 

.338 

.276 

.162 

.114  .259 

.249 

.074 

68 
2 

.146 

7>. 
8 

.200 
74 
7 

.244 
76 
11 

.276 

80 
18 

.214 
81 
16 

,216 

82 
30 

076 
76 
11 

.140 

78 
22 

.250 
78 
18 

.274 
79 
11 

6.745 

'eoi 

Ozark  Nursery. 

18 

10 

29 

29 

95 

18 

19 

33 

8 

26 

7 

14 

5 

8 

39      29 

1 

28 

Stuttgart,   ..M 
Bice  Exp. Farm 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.199 
83 
16 

.202 
83 
30 

.207 
81 
27 

.097 
80 
27 

.209 
81 
20 

.220 
81 
37 

.231 
80 
39 

.191 

78 
26 

.080 
72 
30 

• 
"86 

• 

.257 
80 
88 

.176 

82 

6 

.216 
84 

27 

.191 

84 

6 

.210 
84 
15 

. -2301. 2251. 166 

841     80      71 
21      46     48 

.195 
68 
39 

.173 
70 
24 

.164 
70 
16 

.178 
73 
9 

.169 

78 
5 

.176 
80 
10 

.218 
82 
44 

.228 
82 
62 

.239 
76 
80 

.lO.i 
80 
13 

.143 
79 

7 

.207 
80 
16 

5.502 

78.8 
920 

48 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


AueusT,  1940 


Daily  Precipitation  for  August 

,  1940 

HydroloKic  Stations 

Drainage 
basin 

— .           „  — -.      . , 

stations 

1       2 

si    4  1     5  1     6       7  1     8       9  1  10  1  11  1  12  1  13      14  1  -15  1  16     17  1  18  j  19  1  20  1  21 

22 

23  1  24 

25 

26  j  27 

28  1  29  1  30  1  31  [Total 

Alicia  1 

WViitA 

.08 

.10 



.28 

.55 

.21 

.09 

.41 

.33 

.24 

1.41 

3.70' 

Antoine( near)  2. . .  Ouachita  . . 
Beaty  Lake(near) .  iSt.  Francis. 

T.' 

".id 

".2& 
.50 

1.00 

.... 

1.03 
.69 

.40 
1.81 
1.00 

.09 

.90 
1.00 

.34 
1.27 

.05 
.02 

'!4i 

i!i6 

.15 
.05 

'.14 

.... 

'!68 

• 
33 

.32 
i!56 

'!23 

.... 

.... 

.... 

■!67 

.2a 
.93 
.79 

.55 
.03 

3.73 

.25 

"!?6 

4.30 

Blue  MoiitBtata  2 . . . 

Briggsville  i 

Cabot2 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachit  a . . 
Arkansas.. 

'!42 

1.50 

.68 

.05 

2.00 

7.09 

' 

.85 

1.30 
.60 
.05 

1.05 

.31 

.80 
.62 
.26 

• 

.... 

3.81 

.20 

.26 

.25 
T. 

4.25 

.62 

.06 
.03 
.50 

T. 
.09 

♦ 

.20 
.05 
.73 

.02 

Carpenter  Daiffl  t . . . 
Ceutervillediear)  ^ 

.60 
.56 

2.7.a 

" 

« 

3.56 

White 

1.51 

■!5.'H 

1.S8 
.2'2 
.31 

1.10 
2.65 
.63 
1.17 
1.33 
1.84 

.30 
.(•5 
.01 
.47 
.18 
.18 

f." 

.07 

.... 

.70 

.25 

.15 

1.17 

.37 

« 

2.11 

'!« 

.63 

i'67 
.03 

!!!! 

!!!! 

.11 

'!76 

'!62 

'!22 

1.32 

31 

■!85 
.55 
1.50 
1.62 
1.09 

.15 

.04 

4.1» 

White 

Mississippi. 
White 

'!67 

'!87 

.13 
.02 

.58 
1.20 
1.63 

,'!68 

'!67 

'!6i 

.88 

5.3» 

!!!! 

'.'.'.'. 

.32 

.... 

6.00- 

Bleven  PoiQt2 

7.31 

Kn(Jers(Dear>2 

Evening  Shatie2 . . . 

Arkansas. . 

"65!' 

1.1'9 

.10 

.02; 

.02 

.... 

.04 

6.14 

Ee<J        .     . 

Forrest  City  i 

Greenbrier  l 

Green  Forest  ^ 

Green  wood2 

Hardyi 

Harrisburg  2 

Hants  ville2 

J  acksoniville2 

LaCrosse  2 

L3keCity2 

Marvell2 

Mountain  View  2 . . 
Newhope(near)  2.. 

St.  Francis. 
Arkansas. . 
White 

.30 

"!3d 

V... 

■!65 

.... 

... 

1.98 
.97 

'!76 
.20 

.25 

.09 
.13 

• 

1.50 

.89 

.10 

1.30 

1.24 

.48 
.39 

♦ 

T. 

.40 

4.39 

.80 

1.33 

4.43; 

1.60 
1.79 

1.00 

.90 
.09 

« 

.40 

.50 

!... 

5.60 

Arkansas . . 
White 

.30 

.... 

.02 

.12 

.... 

5.66 

St.  Francis. 
White 

• 

.02 

*!i4' 

.,.1!) 

.25 

.... 

.05 



• 

1.30 

.63 

.5b 

2.4l1 

.11 

.10 

.94 

.08 
14 

.42 
.74 

.05 
.14 

4.42 

2.46 

White 

St.  Francis. 
White 

'!6i 



2.02 
.98 

.20 
.05 

.25 

74 

2.77 
1.17 

6.80 

.09 

.24 

.05 

.11 

.67 

1.26 

.28 

6.09 

■^  ■ 

White'!!!'. 

.... 

T. 

<W 

3  i2 

.09 

T. 

.59 

.03 

.76 

.15 

.68 

17 



5.89 

.37 

.89 
1.48 

1.85 

.27 

2.21 

.07 

.03 

.48 

* 

.06 
1.25 
.93 

.15 
.15 
.19 

.06 

.34 

i.66    .60 
•      .73 
.06  --.. 

4.9S 

Odell  (near) 

Parthenon  2 

Potts  ville^ 

.05 

■!44 

.55 

3  31 

6.04 

White 

Arkansas 

.... 

.... 

1.10 

.... 

.37 

1.42 

.13 

.02 

.49 

7.00> 

Arkansas.. 

White 

AVhite 

.57 

.28 
.  .30 
;,  .24 

.31 
.94 
.58 

1.06 
.23 
■| 

1.61 
.62 

« 
1.85 
1.84 
1.46 

* 

.66 
T. 

SO 

• 

.70 
.14 

2.50 

.02 

.24 

i!28 
T. 

.34 
.35 
T. 
1.01 
.53 
.89 

.87 
T. 

.- 

.13 

1.23 

1.35 

.67 

1.13 

1.64 

.41 

.55 

7.51 

Sf     VniiT^ 

.... 

.... 

.04 
.16 
.50 
1. 

6.18 

Shirley  2 

Solgaliaehie  2 

Sparkman  2 

Tichnor  2 

4.45 

.  .  . . 

■   04 

't  " 

.47 

6.00 

:•  •  •  T 

l!.78!''.49 

;;.67  T. 
;.  .  .52 

T. 

.05 

'!72 

.66    .36 
1  04      •A'i 

.06 

r 

.49 
.65 

!!!! 

4  84 

White 

Ouachita . . 
White 

T 

'!65 
.10 

5.02 

.... 

T. 

.20 
.35 

T. 

.44 

.45 

T. 

.30 

.01 

.50 
'!62 

1.02 

Wheelingl 

1.03 
3  11 

.73 

.... 

1.59 
.24 

■.'08 

.... 

5.95 

Winfrey! 

5.70P 

Daily  River    Stag-es  for  August,   1940 


Stations 

Rivers  ' 

Ffood 
Stage 

1 

2 

1 
3 

4 

5 

6 

1 
7 

8        9 

10 

11 

1 
12      13  1  14 

1       ;       1       1       i       1      i       1       :       : 

15  1  16  ;  17  1  18  :  19      20  ;  21  |  22     23  !  24 

1         1         1         '         1         1         1         I         1         1 

25 

1 
26  I  27      28 

1 

29 

30 

31 

Fort  Smith.... 

.  .Arkansas  . 
do 

22 
22 
18 

....|.... 

....1....!     ... 

15.0:16. 0113. i;iO. 8!  8.9]  7.6:  6.8| 
13. 416. 2:13.2  10. 6    8.2'  6.8!  5.61 
1.31    1.6l   1.5    1.4    1.3    1.3|  1.2 

6.4 
5.0 
1.2 

6.2 

4.8 
1.2 

6.0 
4.6 
1.1 

5.6 
4.1 
1.1 

5.3!  5.31  5.0 

3.7 

0  8 

3.4 

0,8 

3.1 
0.8 

2.9 
0.7 

2.7 
0.7 

2.6 
0.7 

2.5 
0.8 

2.4    2.5 
0.8    0.8 

2.4 
0.9 

2.2 
0.9 

2.7 
1.0 

2.6 
1.9 

2.8 

2.9;  2.8    3.6 

3.9 
1.1 

4.0 
1.1 

3  5 

Mulberry 

..Mulberry. . 

].6l   1.4 

1.1!   1.3 

1.0 

Danville 

.Petit  .lean.. 

20 

2,7 

2.7 

2.6 

2.6 

2.7 

2.8 

2.81  2.61  2.6 

2.7    2.7 

2.7 

2.7 

4.91  3.8 

3.51  3.1 

3.1  11.71  8.8    5.0,  4.0    3.6    3.0 

2.9 

3.1 

3.1 

3.0 

2.9 

3.0 

A.O 

Ozark 

.  ..Arkansas. . 

22 

0  3 

0.2!-0.1 

H).2 

-0.5 

-0.6 

■0.8|-0. 81-0. 91-0. 81-0. 8 

-0.7 

-0.6 

-0.6 

-0.6 

-0.41-0.3 

3.8:11.01  9.5    7.11  5.1    3.4|  2.3 

1.5 

1.1 

1.0 

0.3 

0.7 

0.8 

0.8 

Dardanelle 

......do 

22 

3.1 

2.61  2.3 

2,0 

1.7 

1.5 

1.31   1.1 

1.0    0.9 

1.4 

1.3    1.5 

1.5 

1.6 

I.4I   1.4 

1.7    8.8  13. 7,12.0;  9.9    8.1    6.4 

5.1 

4.1 

3.8 

3,6 

3.2 

2.8 

2.6 

Morrilton 

do 

20 

-0.8|-1.4i-1.8'-2.2 

-2.41-2.7 

-2.8;-2.0 

-3.2|-3  0 

-3.0 

-3.0 

•3.0 

-2.9 

-2.9 

-2.8 

-2.9 

-2.8;   2. Oi  8.2;  9.31  7.4I  5.5    3.5 

1.8 

0  5-0.3 

0.2 

-0.6 

-1.1 

-1.5 

Little  Eock. 

do 

23 

1.6    0.8]  0.4]  0.0|-0.2l-0.5 

-0.7-0.9 

-l.Ot-1.0 

-1.0 

0.0 

-0.1 

■1.1 

-0.9 

-0.9 

-0.9 

-0.9;-0.9  -0.3    8.8!  S-'t  ^.0    5.5 

4.1 

2.8 

1.3 

).3 

1.3 

1.1 

o.» 

Pine  Bluff...,. 

do 

25 

5.2    4.8    4.21  3.81  3.5    3.2 

2.9    2.7 

2.6;  2.5 

2.4 

2.4 

2.4 

2.3 

2.3 

2.4 

2.4 

2.4    2.4!  2.4'  6.2!l2.2  11.8]10.0 

8  4 

7.1 

5.8 

5.1 

4.6 

4.1 

4.1 

Gilbert 

..Buffalo   ... 

30 

2.9!  2.9I  2.9i  2,9:  2.9!  2.9 

2.9!  2.9 

2.9    3.0 

3.5 

3.8 

3.7 

3.9 

3.7 

3.6 

3.4 

3.4 

3.8 

3.8    3.7    3.51  3.4 

3.31 

3.2 

3.2 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.t 

Doniphan,  Mo. 

...Current. .. 

10 

2.8 

2.8|  2.9|  2.9 

2.9    3.0 

3.1 

3.8 

4.0    3.9 

3.8 

3.8 

4.0 

4.0 

4.0 

3.9    3.9 

3,8 

3.8 

3.8l  3.7    3.71  3.6 

3.6 

3.6 

3.5 

3.5 

3.8 

3.8 

3.7 

3.6 

Black  Rock 

....Black.... 

14 

1   4 

1.8!    1.31  2.3 

].9l   1.7 

2.0 

1.9 

2.2 

2.9 

2.8 

2.8 

2.9 

3.6 

3.7 

3.2 

3.) 

2.9 

3.4 

3.0;  2.6    2.5!  2.4 

2.3I 

2.3 

2.3 

2.3 

2.7 

2.6    2.4 

2.(1 

Heber  Springs. 

..Little  Red. 

30 

2.1 

2.1    2.1    2.1 

2.0I  2.0 

2.0 

1.9 

2.2 

2.2 

2.5 

2.7 

3.3 

3.5 

3.5 

3.3 

3.1 

3.0 

2.9 

2.7 

2.6 

2.51  2.4 

2.4j 

2.4 

2.3 

2.2 

2.4 

2.6    2.5 

2.4 

f)zarkBeachMo 

....White  ... 

30 

■0.6'-0.6:-0  61-0.6 

-0. 61-0. 6 

-0.6 

-0.6 

0.4 

('.7 

2.3 

4.2 

1.2 

1.4 

0.4  -0.6 

1.4 

-0.6 

-0.1 

-0.4 

■0.6 

0.01-0.6 

-0.6-0.6 

-0.6  -0.6 

0.8 

2.8 

1.0 

0.9 

t'otter 

do 

21 
18 

2.01   l.P 
l.ll  0.9 

1.9    1.7 
l.ll   1.0 

1.71   1.7 
1.0    1.0 

1.4 
1.0 

i.4|  2.0 

2,0 

3,9 

5.5 
3.8 

4.6 

4.0 

3.4 
3.6 

2. 91  3.4 

3.3 

3.4 

2.2 

3.2 
2.2 

3.0 
2.4 

2.6 
1.5 

2.7I  2.6 

2.6 

2.5 
1.6 

1.8i   1.6 

4.0 
1.4 

2,8 
2.5 

2.8 
1.8 

3.» 

Calico  Rock  . . . 

do 

0.7    l.OJ   1.8i   1.4 

2.3j  2.5!  2.1 

2.0|    1.91   1.81 

1.4 

0.9 

2.5 

Batesville 

do  .... 

23 
26 

4.9I   1.8 
0.7    0.4 

4.8!   4.8 

4.6    6.6]   4.5 

4.6    4.6'  6.2 

6.0 
1.6 

5.5    8.61  8.1 

7.5 
3.8 

6.3  6.5 

3.4  2.7 

6.1 
2.6 

6.1 

6.1 

6.1 

5.4!  5.8 
2.1!   1.6 

5. 61 

5.4 
1.5 

5.4 
1.3 

5.3 
1.2 

5.0 
1.2 

5.3 
1.2 

6.2 
1.6 

5.T 

Newport 

do 

0.2 

0.6 

0.4j  0.5l  0.3!  O.3I  0.3 

0.7 

2.0    1.8 

3.7 

2.5j  2.51  2-5 

l.» 

Georgetown . . . 

do 

21 

2.1!   1.7 

1.3 

1.0 

0.7    0.6 

0.8    0.0 

0.8 

1.0 

1.2 

l.,S    2.2 

2.6|  3.2 

4.2!  4.5 

4.1 

3.8l  3.6    3.4 

3.3!  3.2 

2.8| 

2.5 

2.4 

2.2 

2.2 

2.0 

2.0 

2  I 

Des  Arc 

!!!!!!^!!!!! 

24 

6.71  6.3 

6.0 

5.61  5.31  5.2 

5.21  5.2 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5    5.9 

6.5    7.0 

7.91  8.5 

8.5    8.31  8.1|  7.8 

7.7!  7.6 

v.b; 

7.0 

6.9 

6.7 

6.6 

6.5 

6.5 

6.5 

Clarendon 

26 

9.2:  9.0 

8.6    8.2'  7.9I  7.6 

7.41   7.3 

7.3 

7.5 

7.5 

7.5!   7.7 

8.1    8.6 

9.1     9.8 

10.3il0.5  10.4110.2|10.1;100 

9.9 

9.7 

9.4 

9.2 

9.0 

8.9 

8.8 

8.7 

St.  Charles 

do 

25 

9.5|  9.5|  9.3!  8.9i  S.7|  8.4 

8.()|  7.9 

7.»|  8.11 

7.9 

7.9 

8.0 

8.2    8.7 

9.1    9.6 

10. 2!....  llO. 6:10.5,10.4  10.2 

In. 010.0 

9.8 

9.6    9.4 

9.3 

9.2 

9. J 

Glen  wood 

....Caddo... 

5.3!  5.41  5.4 

5.4    5.4    5.3    5.3    5.3 

5.3    5.5 

5.5 

5.4 

5.3 

5.3!  5.3 

5.3    5.3 

5.3:  5.31  5.2!  5.2I  5.2!  5.21  5.21 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

6.2 

5.2 

5.2 

Arkadelphia  . . 

.  .Ouachita    . 

17 

4  7 

4.5i  4.4 

4.3    4.3    4.0!  4.71  4.1 

4.0    3.9 

4.4 

4.1 

4.2 

4.6j  4.2 

4.0    4.0 

4.11  4.3    4.0:  4.0!  3.8;  4.3    4.8 

4.1 

3.9;  4.5 

4.9 

4.8 

4.6 

4.S 

Boughton 

..Little  Mo.. 

20 

4  3 

5  2 

4,8 

4.4    4.2    4.1' 

4.0    3.9 

3.8    3.8 

3.8 

3.9 

3.8 

3.8    3.9 

3.8    3.7 

3.81  4.7    4.01  -l-e!  4.3'  4.0I  3.8 

3.7 

3.6|  3.6 

3.41  3.5!  3.4 

3.4 

Camden 

..Ouachita  .. 

26 

5  1 

5  3 

5  5 

6.2I  6.2i  5.6 

5.3,  5.0 

5.1I  5.1 

4.7 

5.2 

5.0 

4.9!  4.9 

4.9    4.7 

4.3|  4.6i  5.O1  5.7l  5.6    5.2!  4.9 

4.7 

4.9    4.5 

4.4!  4.6 

4  7    4.7 

Benton 

Saline . .. 

20 

3  7 

3.7 

3  8 

4  2 

4.1     4.0 

3.9,  3.8!  3.6!  4.2 

4.9 

6.0 

5,5 

5.1 

5.0 

4.6    4.3 

4.4,  4.5 

4.4!  4.21  *■!!  4.0    4.0' 

3.9 

3.8    3.7 

3.7 

3.V 

3.6   3.6 

Whitecliffs  . . . . 

.Little  River 

25 

3  0 

3.01  3.0    3.0 

3.0!  2.OI   1.9;   1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9    2.0 

2.0115.1 

18.l'l8.0ll5.4  lO.oi  7.0! 

3.0 

3.0    3.0 

3.0 

2.5 

2.5    2.5 

Red  ..  . 

25 
25 

9.4 

8  8 

8.9    8.5!  8.2 

7.9]  7.5 
6.61  6.3 

7.4    7.3 
6.1!  5.8 

7.3 

5,7 

7.2 
5.5 

7.1 
5.5 

7.1 
5.7 

7.0 
5.4 

7.0 
5.2 

6.6 
5.0 

6.5    6.4 
4.8    4.8 

6.4 
4.7 

6.4 
7.9 

8.2'l3.9'12.3  12.l!l2.5 
10. Ill3. 8114.0  13.2112.1 

U.V 
U.6 

10.5    9.6 

9.2 

8.6 
7.7 

8.2    7.8 

Fulton 

do 

8.0    7.5 

6,9 

10.0    8.8    8.2 

6.2    6.8 

Big  Lake'Outlet 

.St.  Francis. 

10 

4.3 

4.2    4.1 

4.1 

4.01  4.0 

3.91  3.8 

3.7 

4.1 

4.3 

4.3 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5    4.7 

4.6 

4.6 

4.5    4.3!  4.2,   4.II  4.0 

3.9 

3.8!  3.7 

3.9 

3.8 

3.8    3.7 

St.  Francis 

do 

18 

2.7 

2.7    2.7 

3. 01  3.II  3.0 

2. si  2.7 

3,2 

4,4 

3.6 

5.5 

5.2 

4.1 

3.91  4.2|  3.9 

4.0 

3.9 

3.8l  3.6|  3.5:  3.41  3-4 

3.7 

3.7 

3.V 

4.7 

3.V 

3.5    3.4 

St.  Francis  L.L 

do 

17.3'l7.3l]7.2il6.7:i6.0,15.7 

15.8!16.8!l7.2 

17.1 

17.1 

17.3 

17.6117.8 

17.9:18.1 

17.6 

17.8 

18.0 

18.lil8.6:i8.918.4ll8.817.2il6.3 

15.6 

15.8 

16.1 

16.5  16.7 

Marked  Tree  . . 

do 

17 

3.4!  4.0    3.9 

4.5 

4.2    4.0 

3.6 

3.6 

1.3 

3.6 

3.7 

3.8 

3.8 

4.0 

4.0    4.0 

4.9 

4.0 

3  9 

3.9!  3.9i    1.4:  4.8!  4.7 

5.4 

4.8 

4.0 

3.5 

3.6    3.6;  3.5 

Parkin  

do 

28 

3.!>   3.3    3.5 

3.6 

3.8    3.S 

3.7 

3.5 

3.3 

2.9 

2.3 

3.5 

3.6 

3.6 

3.7    3.7 

3.8 

4.2    4.1 

3.31  3.7 

3.6    2.7,  2.9 

3.6 

4.5 

4.4 

4.0 

3.6    3.4    3.4 

do 

32 
42 

2.5    2.2    1.9 
6.7    6.4    6.0 

1.9 
5.5 

1.9    2.1 

5.31  5.2 

2.2 
5.1 

2.0 
4.9 

1.9 
5.0 

1.8 
5.8 

1.4 
6.3 

1.5 

6.7 

1.8 
6.9 

1.8 
6.8 

1.9    2.0 
6.2    5.5 

1.9 
5.1 

2.0  2.3 

5.01  4.9 

2.2]  2.0 
5.61  ■'•4 

1.9!   1.8!   1.4    1.4!  1.9 
9.3110.9112,4  13. 9ll4. 7 

2.4 
14.2 

2.5 
12.6 

2.3    2.0    1.* 

Helena 

.Mississippi  . 

10.8    9.7    9.1 

Arkansas  City. 

1 do 

42 

3.7    3.7    3.5 

3.2 

2.7I  2.2 

2.0 

1.8l  1.6 

1.6 

2.0 

2.3 

2.6 

3,0 

3.1I  2  91  2.4 

2.1!   1.8 

1.7i  1.9 

3.0I  5.4i  8.2 

9.8110.6 

11.2 

11.1 

llO.O    8.5!  7.1 

Symbols  for  Climatological  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10 
or  more  years  of  record.    Departures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period 
for  itations  with  U)  to  14  years  the  means  for  the  period  of  record  are  used     §Also  on  other  dates.      •'•^■ot  used  in  meaUF  and  summaries      ttEvaporatiou  station.      tPost 
office  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters  ^.^.°,  number  of  days  missing. 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table:— Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  iu  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re- 
corded is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation,  iprecipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  2precipita.tion  measured  in  morning:  atnount 
recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  Sjndeterminate.  t Precipitation  measured  with  recording  gage,  'Included  in  the  next  measurement.  T.  1  race,  or  precipitation  less 
than  0.01  inch.  JIEvaporation  Station.  -fPost  Office  addresses  as  follows:— Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet.  .Manilla  .  Boughton,  Route  4,  Prescott;  Clover 
Bend.  Iloxie;  Devils  Knob  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock  Index,  Route  5.  Texarkaiia;  Irons  Fork,  Experiment  Forest,  Mena, 
Lutherrille.  Route  1,  Lamar;  Rogers,  Route  3.  Rogers;  Rosebud,  Route  2.  Mt.  Vernon;  Spnngbank,  Doddridge;  Turnpike,  Dover:  White  Rock,  Cass.  Mulberry,  R  1,  Mulberry. 

Symbols  for  Daily  Maximunx  and  MCinimum  Temperatures:— Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  •••Midnight  to  midnight.  5^Ther- 
inometers  read  in   ho  rooming,    maximum  temperat'ire  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.  llEvaporation  station.  NR,  No  record. 

Weather  Rtireau  Office.  Little  Rock.  Ark.    9-20-40-1150 
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PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.   AND  SUNSHINE 


Price :  25  cents  per  year  (not  stamps). 
Washington  D.  C. 


Remit  to  Superintendent  of  Documents, 


GENERAL  SUMMARY 

The  mean  temperature  for  September,  average  for  74  sta- 
ions,  was  71.2°,  which  is  3.2°  below  the  50-year  average.  All 
tations  for  which  normals  have  been  computed  showed  nega- 
ive  departures  for  this  month.  Monthly  means  ranged  from 
.7.4°  at  Irons  Fork  in  Polk  County  to  75.2°  at  Texarkana  in 
liller  County.  This  was  the  coolest  September  since  1928 
,'hen  the  mean  was  70.5°.  In  1934  the  mean  temperature 
.as  71.3°  or  0.1°  higher  than  the  past  month.  Temperatures 
,-ere  above  the  normal  the  first  nine  days  of  the  month  and 
rem  the  16th  to  the  24th,  below  during  the  remainder  of  the 
line.  Highest  temperatures  during  the  month  were  reported 
n  the  1st,  2d,  8th  and  9th,  the  highest  being  100°  at  Conway 
■n  the  9th.  Lowest  temperatures  during  the  month  occurred 
n  the  12th  and  27th  and  on  a  few  other  dates,  the  lowest  be- 
ig  31°  at  Gilbert  on  the  12th.  Mount  Ida  and  Thornburg  re- 
ported a  minimum  of  32°,  Irons  Fork  had  33°  and  Lead  Hill 
lid  Rogers  34°.  Light  frost  was  reported  at  numerous  west- 
rn  and  northern  stations  during  the  two  cold  spells,  but  no 
aniage  occurred. 

The  average  precipitation  for  107  stations  was  1.83  inches, 
,hich  is  1.48  inches  below  the  50-year  average.  This  was  the 
hird  September  in  succession  with  rainfall  below  the  normal. 
)f  the  stations  for  which  normals  have  been  computed  all  had 
legative  departures  this  month  except  the  following:  Benton- 
ille,  Dumas,  El  Dorado,  England,  Faj^etteville  Experiment 
station  and  Helena.  Precipitation  was  reported  at  scattered 
tations  the  first  three  days  of  the  month,  with  heavy  amounts 
eported  at  a  few  stations  in  the  northwestern  part  of  the  State 
nd  at  Pine  Blufif,  El  Dorado  and  St.  Charles.  Light  to  heavy 
ains  were  reported  from  the  23d  to  the  25th,  several  stations 
eporting  from  two  to  four  inches  during  this  period.  Dumas 
veorded  3.05  inches  on  the  24th  and  1.30  inches  on  the  25th. 
'"ayetteville  had  3.12  inches  on  the  25th,  Stuttgart  Experiment 
station  had  2.29  on  the  25th  and  Monti  cello  had  2.15  inches  on 
he  24th.  The  monthly  amounts  ranged  from  0.08  inch  at  Ful- 
on  in  Hempstead  County  to  8.44  inches  at  Fayetteville  in  Wash- 
ngton  County.  The  greatest  amount  reported  for  any  24-hour 
leriod  was  4.53  inches  at  Fayetteville  on  the  2d  and  3d.  The 
verage  number  of  days  with  0.01  inch  or  more  was  4,  which 
^  2  days  below  the  50-year  average. 

The  cool,  dry  weather  during  September  was  favorable  for 
11  harvesting  operations,  but  was  unfavorable  for  pastures, 
ilanting  of  small  grains  and  winter  legumes,  fall  gardens  and 
ruck  patches.  The  growth  of  major  crops  was  retarded  by 
he  periods  of  cool  weather.  Cotton  made  good  progress  the 
:rst  two  weeks  except  in  those  sections  that  had  heavy  local 
na  early  in  the  month.     Bj^  the  third  week,    cotton    picking 

:  -'  in  progress  in  all  sections  of  the  State.  Rains  of  the  23d 
0  25th  retarded  cotton  harvesting  several  days.  Gathering  of 
arly  corn  continued  during  the  month  with  good  yields.  Late 
orn  had  matured  over  the  greater  part  of  the  State  by  the 
lose  of  the  month.  The  cutting  and  harvesting  of  rice  pro- 
fessed well  over  the  southern  portion  of  the  belt  but  the  crop 
ipened  slowly  over  the  northern  portion. 


Atmostpheric  pressure  (re- 
reduced  to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

station 

a 

■a 

1 

i 

a 

IS 

O 

a 
o 

o 
0 

d 
o 

Bentonville.. 
Fort  Smith.. 
Little  Rock.. 
Memphis 

30.09 
30.07 
30.06 
30.04 

30.29      26 
30. 35      26 
30.32      29 
30. 31      29 

29.64       9 
29.75      24 
29. 73      24 
29.66      24 

4.7 

5  6 

6  3 
6.0 

20 
26 
20 
21 

s. 
w. 
ne. 
n. 

2 

2 

25 

25 

30 
91 
85 

48    50 
52    64 
44     61 

9  a 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 ll|l2 13|l4|l5 16|l7  18  I9J20J21J22 23 24J25 26J27 2829|30 

Dense  fog- 

Light  hail  

Moderate  hail  . 
Thunderstorm  . 

1 
1 

17 

2 

io 

'l 
12 

i 

i 

1 
2 

.. 

1 

'i 

.. 

•• 

•• 

,' 

[ 

1 

i 

2  1 

'8  ''■ 

COMPARATIVE    DATA     FOR    SEPTEMBER 


Year 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

Period 


Temperature 


W 


73.4 
70.8 
74.0 
73.1 
77.1 
73.3 
76.6 
75.2 
71.9 
78.0 
72.6 
68.4 
70.7 
75.4 
74.2 
75.7 
73.9 
73.4 
74.7 
76.4 
79.0 
78.5 
7L7 
74.4 
74.9 
72.5 
7L8 
67.3 
74.6 
74.9 
79.6 
76.2 
73.0 
69.7 
80.5 
76.8 
75.9 
70.5 
73  4 
75.7 
78.4 
73.8 
78.5 
71.3 
72.4 
78.9 
72.7 
75.7 
79.9 
71.2 
7J.4 


102 

96 
103 
100 
105 
106 
108 
104 
109 
104 
101 

99 
102 
101 
100 
100 
106 
101 
108 
101 
102 
106 
108 
101 
100 
102 

99 
104 
108 
100 
104 
106 

98 
103 
113 
101 
105 
101 
102 
106 
102 
1113 
102 
100 
103 
109 
102 
107 
112 
100 
113 


40 
32 
36 
38 
32 
35 
33 
40 
28 
48 
32 
30 
34 
37 
44 
47 
38 
29 
31 
44 
46 
32 
33 
38 
34 
30 
37 
29 
40 
30 
35 
37 
45 
29 
47 
40 
32 
32 
41 
35 
34 
35 
41 
37 
35 
88 
34 
32 
35 
31 
28 


Precipitation 


0.94 
2.14 
3.75 
3.56 
1.36 
3.25 
0.60 
7.35 
1.21 
4.25 
3.08 
5.06 
2.47 
2.46 
3.90 
6.24 
2.22 
4  00 
2  84 
2.41 
3.67 
2.40 
10.10 
3.19 
L43 
3.40 
1.76 
4.63 
2.72 
3. 56 
3.38 
1.25 
5.56 
3.99 
5.96 
3.99 
3-37 
0.45 
2.46 
4.10 
1.00 
2  f>4 
6.  10 
5.46 
3.13 
4  15 
4.27 
1.55 
1.77 
1.83 
3.31 


Number  of  days 


2 
3 

5 

6 
4 

10 
2 
8 
3 
7 
4 


10 
4 
7 
5 
5 
6 
4 

13 
5 
3 
6 
4 
7 
4 
6 
6 
3 
9 
7 
7 
7 
6 
1 
5 
8 
3 


3  o 


22 
23 
19 
14 
19 
11 
21 
15 
20 
12 
18 
15 
18 
15 
16 
11 
19 
13 
18 
18 
18 
18 
9 
16 
16 
19 
18 
16 
15 
17 
14 
22 
12 
17 
16 
14 
15 
22 
15 
15 
22 
12 
15 
15 
18 
12 
16 
17 
22 
17 
17 


9 

5 
7 
5 
7 
8 
8 
6 
8 
8 
7 

10 
8 
7 
5 

10 
8 

10 
6 
7 


4 
10 
2 
9 
3 
6 
4 
7 
5 
6 
7 
10 
3 
9 
5 
4 
3 
4 
12 
5 


9 

7 
7 
7 
3 
1] 
8 
7 
8 
6 
3 
7 
7 
1 


Corrections 


Corrpctions  for  July:  Greatest  24-hour  precipitation:  BlytheviUe,  0.80;  Conway, 
4.62;  Crossett.  2.42;  Jessieville,  1.28;  Osceola.  1.23;  Rogers,  1.46;  Waldroii.  0.62  inch. 

Corrections  for  August:  (ireatest  24-hour  precipitation:  Arkadelphia,  1.58;  Bethes- 
da,  2.96;  Brinkley.  2.07;  Ft.  Smith  Water  Plant,  4.17;  Hot  Springs,  1.86;  Irons  Fork,  3.05; 
Monticello,  1.22;  Texarkana,  0.93  inch.  .Jessieville.  number  of  rainy  days,  8;  Little 
Rock  Airwav,  minimum  on  8th,  72°,  maximum  on  9th,  76°,  minimum  on  10th,  70°,  mean 
maximum,  8"9.2°;  mean  temperature,  78.7°.  Wabash,  highest  temperature,  95°,  greatest 
daily  range,  31«;  Texarkana,  number  of  rainy  days,  7. 
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Climatological  Data  for  September,   1940 


Counties 

a 

o 

d 

3 

v. 

8 
"<« 

eg;, 

a 

Temperature    ( degrees  Fahi 

enheit)        1 

Precipitation,  inches 

Number 

of  days 

'3o 

S  0 

0-3 

Stations 

■3 
5  0 

P.   G 

to 

s 

1 

0 
a 

60 
a 

CO  f-i 

■3 
0 

"3 

3  0 

C3  - 

0;  3 

0?: 

on 
a  <D 

a  a 

H 

Ii 
.Is 

e.  • 
'S.'Z 

u 

CO 

3 
0 

■a 
1 

0 

Observer 

u 

^ 

Alum  Fork t 

Arkadelphia j 

7.55 
200 
145 
363 
•277 
650 
285 
12U5 
500 
239 
259 
■252 
4H5 
235 
205 

sai 

116 

172 

235 

309 

293 

440 

175 

327 

330 

426 

204 

2350 

102 

270 

229 

1405 

1334 

1451 

448 

793 

2G0 

200 

fiOO 

547 

950 

1250 

llOO 

1052 

272 

3(X1 

445 

491 

375 

600 

275 

K»5 

750 

345 

650 

324 

257 

775 

209 

315 

600 

235 

229 

12G7 

273 

315 

712 

ROO 

788 

702 

750 

433 

350 

231 

800 

288 

250 

396 

275 

222 

215 

840 

300 

122 

318 

1300 

680 

526 

175 

290 

245 

240 

650 

214 

198 

750 

332 

650 

4 
45 
56 

4 
41 
48 

5 
35 

1 
10 
39 
15 
26 

5 
49 

71. H 
72.9 

98 
96 

9« 
9 

40 
40 

27 
12 

36 
41 

0,20 

0.11 
0.21 
0.95 

0.0 
0.(1 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

3 
5 
4 
2 
2 
3 
5 
6 
3 
2 
2 
2 
5 
3 
2 
4 
4 
6 
2 
4 
1 
2 
1 
6 
4 
3 
4 
6 
3 
3 
3 
7 
6 

5 
4 
2 
6 
5 
3 
5 
5 
2 
5 
3 
5 
4 
1 
2 
3 
1 
7 
3 
2 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
4 
2 
6 
4 
4 
3 
2 
5 
3 
6 
5 
5 
2 
6 
2 
2 
6 
2 
3 
5 
3 
1 
4 
2 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
3 

5 
6 
1 
3 

12 

20 

21 

12 

17« 

17 

21 

14 

12 
4 
6 

H. 

4 

7 
9 

6^ ! 

3 

9     1 
5" 
9 
2 

7 

e. 
nw. 

nw. 

n. 

nw. 

L.  R.  Water  Works 

Clark 

0,65! 
2.  63; 
1.45 
1.82 
1.76 

-2.K1 

—  0  321 

Mrs,  Ted  R,  Carpenter 
Hprbprt  \pfF 

Arkansas  City 

Batesville  Airway. 
Batesville 

Desha 

Independence. . . 
Independence... 

Van  Buren 

Saline 

70.6 

-  2.0 

99 

"95" 

98 
92 

9 

'"9" 

9 

1 

40 

27 

41 

'-'iios! 

-1  i^,' 

1.13 

0.92 

1.00 

0.33 

1.91 

0.54 

0.46 

0.75 

1.36 

1.19 

0.22 

0.97 

0,40 

0,55 

1,46 

0.89 

1.86 

1.66 

0.90 

0.80 

0.25 

0.33 

O.IW 

1.13 

2.80 

3.05 

3.64 

3.50 

1.57 

4.63 

3.32 

2.00 

1.17 

0.05 

0.60 

0.'.i4 

i.3J 

0.20 

2.21 

0.62 

1.07 

0.53 

1.90 

0  43 

0.67 

0.18 

0.59 

0.32 

1.21 

0.19 

0.31 

0.72 

1.06 

1.43 

1.03 

0.50 

0.93 

0.58 

0.60 

0.62 

0.34 

2.16 

0.97 

1.01 

0.40 

0.32 

0.72 

0.85 

0.46 

0.15 

0.62 

0.6u 

0.61 

1.50 

0.70 

1.07 

0.90 

2.07 

0.73 

0.63 

i.68 

0.35 

1.54 

0.65 

0.51 

2.05 

0.98 

1.13 

0.54 

0.30 

1.47 

2  29 

0.57 

0.25 

0.89 

Airway  Observer 
Mrs,  Ida  Barnwell 
i  K  ^Scaulan 

Bee  Branch 

69.6 

63. 7 

-'■2.1 

36 
36 

13 

26 

45 
36 

0.57 1 

S,  A.  Burks 

Bentonville 

Benton   

0.92 
0.54 
0.85 
1.36 
2. 90 
0.32 
1.09 
0.81 
0.98 
2.91 
1.04 
2. 88 
1.06 
1,31 
0,tj0 
0,80 
0,68 
0,19 
2.79 
5,68 
6,07 
4.y7 
5,80 
3,50 
8,44 
7,76 
2.82 
2.46 
0.08 
1.18 
1.45 
2.76 
0.66 
3.44 
1.12 
2.72 
1.04 
3  38 
0.81 
0.6? 
0.27 
0  80 
0.32 
1.96 
0.37 
0,63 
1.33 
2.17 
3.63 
3.43 
1.10 
1.16 
1.10 
1.78 
0.74 
1.16 
2.69 
1.26 
2.16 
0.70 
0  63 
1.60 
1.73 

'-'s'ioi 
-2.10! 

~0.13i 

1 

-  2.891 
-2.56; 
-2.23! 
-0.53 

-c!59 
-1.98 
-2. 10 
-1.82 
-2,. 59 
-2.61 

+2!  is 

+  0.92 
4-2.03 
-0.72 

+4;2i 

-0.17 

-2'.57 
-2.71 
-2.88 

-4;i7 

-0.27 

-i.'ii 

'r'6'36 
-2.SK 
^2  03 
-3.23 
—2  62 
—2.46 

-2' 79 
-2.88 
-1.73 
-LOO 

-6.48 

-i;28 
-2.43 
-1.73 
-2.22 
-2.76 

-i.'74 

—3!  60 

-'■2!  52 

U,  S.  Weather  Bureau 
Soil  Conservation  Ser. 

Bethesda 

Independence.  .. 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan  

23 
21 
24 
16 
20 
12 
16 
17 
17 
11 
22 
22 
18 
20 
12 
10 
■M 
17 
19 

'^ 
17 
18 
10 
15 
10 
15 
21 
24 
20 
16 
19 
16 
19 
21 
18 
10 
20 
16 
18 
18 
26 
13 
14 
IC 
16 
16 
15 
16 
7 
10 
16 
19 
20 

15 
19 
18 
21 
13 
19 
16 
18 
17 
17 
18 
23 
15 
24 
18 
13 
19 
19 
15 
20 
20 
15 
22 
20 
20 
19 
23 
22 
19 

4 
1 
2 
9 
3 

13 
3 
7 
4 

15 
7 
4 
3 
4 

U 

12 
7 
2 
4 

12 
7 
9 
6 

12 
8 
5 
4 
3 
0 
1 
7 
s 

11 
4 
4 
6 
5 
6 

10 
8 
8 
1 

14 

10 
6 
8 
6 
6 
9 

10 

17 
9 
9 
7 
6 
9 
7 
4 
2 
4 
9 
7 
4 

10 

9 
4 
2 
4 
5 

U 
4 
6 

U 
5 
3 
9 
0 
1 
0 
5 
0 
3 

10 

3 

8 
4 
5 

I 
11 

I 
4 
1 
4 

b 
7 
8 
3 

il 
7 
6 
3 
4 
6 
8 
7 
9 

11 
6 
6 
9 
V 
8 
4 
7 
5 
6 
9 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
0 
9 
6 
9 
9 

13 
3 
6 
2 
3 
6 

13 
8 
7 

10 
5 
3 
4 

10 
5 
3 
6 
3 
3 

13 
2 
7 
6 
7 
5 
4 
5 
7 
6 
8 
9 

10 
6 
7 
5 
1 

s. 
s. 
e. 

ne. 

se, 
n, 

n, 
s. 
s. 

n. 

n, 

s, 

ne. 

s, 

s, 

s, 

n, 

nw- 

s. 

e, 



s, 

sw. 
s. 
s. 

lie, 
u. 

e. 
ne, 

s, 

sw. 
s  w , 
ne, 
w. 
e, 

e, 

ne, 

sw, 

ne. 

n. 

w, 

ne. 

nw, 

nw, 

w. 

s, 

e. 

,se, 

s, 
s, 
ne, 

e'.'" 
u, 

nw, 

svv. 

ne, 

ne, 

e, 

ne. 

e, 

se, 

ne, 

se 

u. 
se. 

Big  Lake  Outlet  ..t 

Black  Rock 

Blytheville   

Booneville  (near). 

'7i!8' 
71.5 

-'■2.6 
-  4.1 

"97" 
97 

1$ 

"46" 
37 

"27" 

12} 

"38" 

42 

Vernon  C,  Howe 
Samuel  Norris 
F,H,  Randolph 
Ha^'rv  .)   Buie 

Boughton t 

Brinkley 

Clark 

Monroe 

69.6 

-  5.2 

94 

9 

36 

12 

42 

R,  3,  Terry 
William  .lones 
J.M.  Kui?ht 
R.  M.  Wheatloy 
G.  E.  Tanner 
E.  E,  CorUrev 
Winfred  D,  Polk 

Calico  Rock 

Caniden 1 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

LawTence 

Faulkner 

Clay 

55 
36 

57 

47 

13 

28 

24 

54 

5 

2 

4 

35 

40 

34 

40 

3 

53 

59 

3 

55 

2s 

15 

5 

21 

43 

3 

40 

11 

68 

21 

21 

70 

49 

23 

2 

14 

45 

34 

61 

4 

42 

10 

24 

36 

29 

36 

62 

4 

21 

3 

28 

3 

41 

1 

2 

2 

57 

13 

12 

40 

45 

17 

10 

53 

16 

47 

34 

52 

50 

6 

28 

7 

13 

30 

31 

16 

53 

5 

43 

56 

20 

■72: 2' 

n'.o 

72.2 
71.3 

ii.Y 

'ra.'e' 
73,2 

69.6" 
6s. 6 
73.4 
74.1 
7i'.4 
70. -2 
68.4 
68. 7 
72.4 

-  8.3 

-  sii 

-  1.3 

-'sis 
-iie 

'-'■2.^ 

-  3.1 

--  iJ.O 

-!;» 

'-'■s.'i 

-  1.6 

98 


97 
100 
98 

"95" 

"97" 
97 
i»^ 
86 
99 
98 
98 
93 
92 
90 
95 

2 

■■'si' 

9 
9 

•••i,v 

6 

9 

9 

1^ 

2* 

2 

8 

8 

1 

1^ 

8 

40 

"36" 
42 
38 

'  '46' ' 

"41" 
39 
4jh 

40 

% 
41 
37 
37 
37 
45 

12 

"ii" 

12Si 

")'2    " 

27 

27 

12^ 

26 

12 

■26i 

11 

265i 

27 

26'i 

77 



41 

"49" 

40 
41 

"42" 

'  42' 

40 

39" 

25 

41 

32 

40 

37 

34 

35 

33 

Clarendon 

Clover  Bend 

Conway 

Cotter 

Baxter 

0,  .B.  McSpr.dden 

Crossett(near) 

Ashlev 

Yell 

I'.S.  I'orest  Service 
.I.M.  Patterson 

Yell      

Geo.  N.  Goodier 

DeQueen 

Sevier 

E.  B.  Smith 

Prairie 

.lohnson  

Desha 

L'  nion 

Z.  R.  Glenn 

Devils  Knob f 

Dumas  

U.  S.  Forest  Service 
Ben  .;ohnson 
Mrs.  E.  W.  (iaston 

England 

Lonoke  

Carroll 

Washington 

Washington 

Sebastian 

CraA\'iord 

Hemp.stead 

Woodruff 

Searcy  

0.  V.  Halbrook 
G^o.  W,  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
University  of  Arkansas 
n,'S,  Weather  Bureau 
Ft,  Smith  Water  Plant 
T..I,  Logan 

Eureka  Springs 

Payetteviile 

Fayetteville  Exp.. 

Fort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.P.t 

Georgetown 

Gilbert 

'61.6 

"iis" 

■■'w' 

"3!" 

"ii" 

65 

CO,  Long 
F.  E,  King 
C  A   Price 

Glen  wood 

Grannis 

Polk 

71.1 
68.9 
71.0 
68.6 

'iV.h' 
'n.h' 

72.4 
72.0 

'67!4' 

'7i!4' 
67.8 
72.6 
71.6 
71.0 

-  2.5 

-  1.9 

-'iifi 

-  ■s'.i) 

'-'i'.^l 

-  3.7 

'-'■d'.'i 

-  4.4 

-  1.5 

-'3^6 

93 
96 
94 
94 

"94" 

'  95  ' 

95 
98 

"93" 

"97" 
94 
96 
96 
93 

9 

1 
9 

""9" 

'"il" 

2i 
9 

9 

"y" 
8S> 
9 
9 
8 

39 
36 
41 
36 



39 

"41" 
12 
41 

"33" 

"46" 
34 
4V 
43 
41 

27 
26i 
IW 
■21 

"12" 

26' 
12'$ 
13* 

"12^' 

"27" 
12^ 
26 
12^ 
26 

39 
43 
31 
43 

"45  " 

"35  " 

41 
40 

'44' 

"36" 
46 

28 
37 
36 

W.  E,  MoVay 

Gravette 

Benton 

Stone 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Polk 

Garland   

Craighead 

Boone 

Max  \V.  Schmidt 

Green  Mountain... 

Hanison 

Heber  Spgs.  (near) 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope  (near) tt 

Hot  Springs 

Index t 

Irons  Fork ftt 

Jessieville 

Jonesljoro 

Lead  Hill 

U.  S.  Forest, fi.ervice 
Louis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan 
James  A.  Burnett 
Austin  K.  (;artwriglit 
.1,0,  Cool ey 
Experiment  Fann 
National  Park  Service 
W.  E,  McDowell 
r.  S,Fo.rest  Service 
I',  S,  Poorest  Service 
BcnediCiine  Sisters 
.1.  R.  Crossu'Uite 

LITTLE  ROCK 

r.  S.  Weather  Bureau 

Little  Rock  Airway 
Lutherville "t 

Pulaski 

.Johnson   

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee 

W.  B.  Airport  Station 
II.  G.  Lenhardt 
.1.  W.  Eppes 

Magnolia 

74.2 
69.7 
71.1' 
70.6 
71.2 
74.0 
70.8 

'76!!' 

-  2.4 
-■   1.7 

-  3.1 

-  3.0 

-  2.8 

--  i!6 

97 
96 
95 
96 
94 
96 
95 

"iio" 

7 
19 
9 
9 
9 
■2i 
9^ 

"'ii' 

43 
34 
43 
40 
40 
44 
38 

"35" 

12* 

27 

12$ 

27 

27 

12 

27 

"i/i' 

43 

42 
'66 
39 
37 
34 
41 

"4)" 

State  A gri.  School 

Mammoth  Spring  . 

Mrs.  .lohnnie  Morton 
C,  N .  Houck 

Marked  Tree 

Poinsett 

Charles  Walton 

Mena 

Polk 

E,  W,  St,  John 

Monticello,.Airway 

Drew 

Conway 

.\irway  Observer 
Mrs,  Nova  Berry 

Mountainburg 

Mountain  Home 

('rawford 

Baxter 

C,.\,I.ovel! 
H.N.Halbert 

Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mt.  IdaC(;C 

Mulberry(near)..t 
Nashville 

(iarland   

Montgomery 

Montgomery 

Fra,nklm 

Howard 

,1 .  G .  Scott 

70,2 

-  3.0 

98 

2 

32 

27 

60 

G.  A.  Whittington 
U.  S.  Forest  Service 

'73!6' 
71.6 
71.4 
73.0 

'-'■y.'c 

"\)Y' 
97 
94 

96 

'"9" 
9 

2« 
2^^ 

"43" 
40 
37 
40 

' '27' ' 
27$ 
27 
12$ 

36 
39 
42 
40 

1.131 

0.83 

0.6)  -3  09 

1.29     

0.7G      .      . 

Clifton  Ward 
H.B.Carruth 

J.  D.  Henderson 

Oden 

Montgomery 

Howard 

Mississippi 

1  Franklin 

Greene 

U,  S,  P'orest  Service 

Okay 

(Jharies  R,  Jackson 

1.93' 
2 .  .56 
1.16 
1.68 
3.18 
1.40 
0.63 
2.24 
0.46 
3.16 
1.3C 
1  48 
3.65 
1.12 



-i!6i 

'-6 143 
-1.57 
-3  05 

-0.25 
-2.90 
-0.04 

-•2.'57 

-3^84 

G.  H,  Banks 

Ozark  

71.2 
69.7 

'73]8' 

-    4.5 
'-"I'.i 

97 
94 

"96" 

9 
9 

16 
40 

"47" 

27 
27$ 

"'m 

36 
35 

"34" 

Orkney  O,  Milton 

Paragould 

J,  E,  Garrett 

Parkin 

Cross 

Carroll  King 

Pine  Bluff 

.lefferson 

Montgomery 

Randolph 

Ashley 

Nevada  

Miss  Theresa  Scheu 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers(near) ■ 

Rosebud ■ 

Rus.sellville 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy   . . 

J,  R.  Huddleston 

70.8 
71.0 
74.7 
68.0 

'72!5' 
71.1 

-  2.6 

-  5.3 

-  1.5 

-  3.2 

-O.'j 

97 
95 
98 
91 

"'Jb' 

95 

9 
9 
9 
1 

9 

40 
40 
45 
34 

"46" 
41 

13$ 
12 
13$ 
26 

"26$' 
27 

41 
39 
37 
38 

"4i" 

35 

Benedictine  Si.sters 
W.  E.  Fdmiston 
Craig  Williams 
Mrs.  Car!  A.Starck 

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay 

G,  A,  Maddox 
U,  S,  Forest  Service 
U,  S.  Biological  Survey 
A,  BovceBoj-d,  Jr. 

White 

72,6 

-  1.7 

97 

9 

40 

27 

41 

l,65l_i.8S 

Walter  A ,  Smith 

Springbank ■ 

Storv 

Miller 

0,8a 
0.7£ 
3.2'/ 
2  6£ 
1.6f 
0.2E 
1.5 

-2.14 
-2.19 
-0.2b 

"i!87 
>  -2.49 
l-1.9(- 

Henry  Field 

Montgomery  . . . 

'72 '4' 
72,1 
72,6 
75,2 
69.2 

-'i!' 

-  6.( 

-  -6.' 

"93" 

96 

96 

)      99 

1      98 

'"9" 
9 
5 
9 
9 

"43" 

43 
41 
45 
32 

"27" 

12$ 
27 
20$ 
27 

"37" 

38 
40 
38 
47 

S, C,  Story 

Stuttgart 

ilrs,  B,  E,  Swim 

Stuttgart  (near).!: 

Subiaco 

Tf'xarkjina 

Thornburg(nGar) 

Arkansas 

Logan   

Miller 

Perry 

Rice  Experiment  Sta. 

20 
16 
15 

1 

3 
9 
10 

7 
5 
6 

se 
s, 

iS, 

New  Subiaco  Abbey 
H,  S,  Bra,shear 
Edward  E.  Holmes 

September,  1940 


CLIMATOLOGIO.VL  DATA:     ARKANSAS  SECTiON 


51 


Climatolog-ioal  Data  for  Se 

ptember, 

1940 

Continued 

Counties 

Temperatures  (Degrees  Fahrenhoi 

Precipitation,  inches 

Number 

of   days 

6 

£ 

^a 
^1 

1 

3 

*3 

t) 

Stations 

£  £ 

^ 

^ 

IX 

^  m 

■3  -~ 
•"■a 

a  D 

0  0 
•5  a 

S 

t^ 

Observer 

a 

d)  p 

be 

S         > 

C3              0 

0) 

2^ 

■3 

Is 

So 

■53 

a.  . 
't  a 

03 
0) 

t'* 

■0 

3 
0 

■^a 

3j  0 

w 

fj 

•^ 

;::ii; 

K 

Q           ^ 

« 

o-a 

c-i 

P.i: 

3s 

g- 

iq 

0 

01 

U 

B.,'*^ 

Turnpike t 

Wabash 

2240i  16 
17'.)      1 

6S.  2 
71. r' 
71.3" 
73  0 

-"3.1 

86 
95'' 
98" 
97 

20 

9* 
17 

9 

37 

4r' 

37 
42 

26 

27 
13 

33 

4H> 
42'^ 
40 

1      1 

1            1 
4.60  -0.55    2.45 
3.16: !   1.48 

0.0 
11  0 
0  0 
0  0 
0.0 

7 
3 
2 
4 
2 

20 

17" 

12 

11 

2:! 

2 

4d 

14 
6 

2 

8 
5" 
4 
13 
5 

ne. 

ne. 
ne. 

U.S.  Forest  Service 

Phillips 

Ben  Rives 

Scott 

675 
■206 
?f)0 

21 
46 
84 

1,47 

0.88 
O.'iO 

-1.70    0.87 
-3.16!  0.28 

Wilson  Ferguson 

Warren 

Bradley 

C.N.  Turner 

Whitecliffs 

Little  Kiver 

2.39 

0.10 

L.  M.  Suead 

White  Rock t 

Franklin 

2285 

4 

6!).  4 

87 

n 

42 

26 

.SO 

1.62 



0  72 

0  0 

6 

19 

4 

7 

ne. 

U.S.  Forest  Service 

Wilson 

Mississippi 

237 

15 

70.2 

-  3.6 

95 

9 

3-8 

12 

37 

2.  lb 

-0.01 

1.3,8 

0  0 

2 

25 

0 

5 

s 

D.  0.  Anderson 

Wright 

Jefferson 

284 

1 

72.6 

94 

U^ 

42 

13 

39 

3.63 



1  36 

0.0 

4 

20 

9 

1 

sw. 

J.  H.  Martin 

Wynne 

Cross 

167 

32 

71.7 

-28 

97 

9 

37 

12 

41 

0.7b 

-2.76 

0.45 

0.0 

2 

13 

6 

11 

s. 

B.  M.  Eddins 

State  Means 

71.2 

-  8.2 

ino 

9 

31 

12 

55 

1.83 

-1.48 

4.  53 

0.0 

4 

17 

7 

6 

B. 

Daily  Precipitation  for  September,    1940 


Drainage 
basin 

D 

ay  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

'22 

23 

24      25 

26      27 

28 

J 

30 

"3 
0 

01 

T. 

...1 

T. 

'1'. 

.05 
.08 

1 
1 

.It! 
14! 

....   ----1 

0.20 

Arkadclphia ^lOuai'hita. . 

■■  "l 

.11 
A'J- 

1 

1 

.11 

1 :! 

....|VV  vv 

21  i 

1 

0.65 

i 

1 

j 

T. 

.541    .951    -65: 

2  63 

White    ... 
iVhite 

...l 

T. 

1"' 

T. 

' 

1 

! 

T. 

1.131  .32 
90      92 

1.45 

Batesville  Ri^'e^.2' 

....|..   . 

1 

'1' 

....  "'.'.\:v.:\ 

.... 

1          1 

1  82 

Bee   Branch. .} 

Arkansas.. 

Saline 

Arkansas. . 

White 

St.  Francis 
Wliite   .... 
St    Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
White  .... 
White   .... 
Ouachita.. 
White   .... 
White 

T.' 
.04 

.25 

V..I"" 

'.'i')2i"V 

T. 

....1 

1 

vvv:ivvl 

.501.00 
-.881    -18 

1  75 

1 

.05 

0.57 

.081 
.08 

1.841  T. 

:.'.'. 

.... 

.03 

tv 

T. 

T.     T. 

VV.jVV 
"ViV  . 

.89  1.141    .02! 

4.00 

Betliesda "'i 

Big  Lake  Outlet  .t^; 

Black  Rock 2 

Blvtheville            .  ■' 

....1 

.54     .30! 
.08    .46| 
.10    .75 
.85    -.50: 

0.92 
0  54 

0.85 
1.35 

Booueville 

p.oughton  .  .      .  +- 

Krinkley 

Calico  Rock ^ 

■:io 

.85 

'!6i 

15 

.  34! . . . . 

.o2^... 

1 

■fi'rV 

.34|.... 

. . . . 

Voi 

'tv 

i'.bh 

tv 

tv 

'  !02 

.20 

tv 

1. 19 

.08 

.'.!7 

.37 
.55 
.20 
89 

.32 
T. 
.12 
.40 

i!45 

V22 

V63 
.07 
.07 

2.90 
0.32 
1.09 
0.81 
0.98 

Clarendon . ..   .     . - 

Clover  Bend 

Conway  

Corning - 

Cotter - 

Crossett  .  .[near]. . 

Danville - 

Oardauelle ^ 

De  Queen 

Des  Arc ? 

Devils  Knob    ...  T 
Dumas 

2.91 

1    (14 

Arkansas.. 

Wliite    .... 
White    .... 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 

Red 

White 

Arkansas.. 
.Mississippi 
Ouachita.. 

.73 

T." 

3  50 

'!S2 

L15 

.72 

04 

.20 
.29 
.41 
.80 
.22 
.33 
.OS 
.73 

1.86 

1.37 

.90 

Vi7 
.25 

i .'  i.8 

2  88 

".06 
.04 

V88 

T. 
.06 
03 
T. 
.00 

'  !2.5 

.... 
'I' 

'tv 

.... 
.... 

.... 


.... 

.... 

tv 

.06 

Vos 
't ' 

V64 

.'ii 



tv 

.... 

1.66 
1.31 
0.80 
0.80 
0.6« 
0.19 
2.79 

T 

.74  2.85 

5.68 

T 

T. 

3.05 

1.3M 
.06 

5.07 

El  Dorado - 

England 

Kureka  Springs  — 

Favetteville   

Fayet.teville  Exp.  .S 

Foi-t  .Smith 't 

Fort  Smith  W.  ..t^ 

Fulton 2 

Georgetown 

(iilbert ^ 

tllenwood - 

3.64 



'1 
T. 

tv 

T. 
T. 

Voi 

.08 
T. 

Veo 

.73 

.17 
34 

.37 
1   70 

4.07 
5.80 

Wliite 

White 

White 

.\rkansa5. . 
Aiikansas  . 
Red 

.10 

3:27 

1.59 

.13 

1.23 
1.26 
2.07 
2.00 

.03 

T. 

02 



.15 
T. 
■1 
•f. 

T. 

.15 
.16 
.16 
.16 
.OS 
.03 
.25 
8'-' 

1.42 

3  12 

8.16 

86 

3.50 
8.44 
7.76 

T. 

T. 

T. 

2.82 

.87 

1.17 
.05 
.60 
.94 
.17 
.13 
.51 
50 

2.46 

.20 
.02 

.... 

0.08 

White    .... 

.10 

.03 

Vii 

V26 
2.21 

.... 

08 

1.18 

1  45 

Ouachita 

1.89 
T. 

tv 

'tv 

"m 

t" 

t  ■ 

tv 

'.'20 

.89 
.08 
.47 
.62 
.90 
.47 
.17 
.30 

2.73 

Red 

0.65 

Arkansas. . 

White 

White 

vrhite 

Mississippi 
White  . . . . . 

T.' 

.17 
T. 

]64 

.22 
T. 

tv 

80 

.03 

r. 

1 

3.44 

Gre*^n  Mountain.! 

I   12 

.33 

T. 

•|. 

.25 

1.07 
53 

2.72 

Heber  Springs  ...2 
Helena - 

.01 

1.04 

.21 

tv 

V64 

't ' 

1.90 

.4;^ 

.57 
.01 
.24 
.32 
1.17 
.16 
.31 
.72 
94 

.30 

3  38 

0.81 

0.67 

Hope  tt2 

Hot  Springs  

Index    ..+2 

IroQsFork  ....tt|'- 

T. 

'!• 

T. 

.08 
05 

.18 

0.27 

Ouachita.. 

.59 

T. 

0.88 

T. 

.04 

0.32 

Ouachita.. 
Ouachita.. 
White  .... 
White  .   .   . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 
.Vrkansas. . 
St.  Francis 
Red 

Whit*! 

.03 

tv 

-53 
L43 

.15 
.19 

"63 
V87 

.29 

.01 

r. 

.18 
T. 

'.in 
.02 
.01 
r. 

.09 
.0-2 
.22 
.35 

.es 

1  34 

.51 
.50 
.22 
.34 
.60 
.•22 

92 

2.' 15 
.08 
T 
,80 

1.96 

0.37 

lonesboro 2 

t  aa,^    Hill 

V65 

i!63 
.30 
.93 
.68 

tv 

tv 

') 

T. 
T. 

tv 

T 

tv 

T. 
T. 

0  53 

1.33 

Little  Rock...  1 J 
LittleRock  Air'y  >J 

Lutlierville t 

Madison  2 

Magnolia 

Mammoth  8pg ...  2 

Marianna 

Marked  Tree 2 

Mena 2 

Monticullo  Air...l 

Morrilton 2 

Mouutainburg 

Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC  . . . 

Mulberry t2 

Nashville 

Newport 2 

Oden 

2.17 

85 

3.63 

1.02 
.30 

Vis 

.65 
.52 
.34 
.26 
.95 
1.01 
.40 
.32 
.28 
^9 

3.43 

"r.' 

T. 

1.10 

1.15 
1.10 

St.  Francis 
St.  Francis 

56 

.07 

1.78 

T. 

.21 
.15 
.20 
.87 

Vis 

tv 

T. 

Vos 

tv 

T 

tv 
tv 

Vie 

T. 
T. 

.28 

0.74 
1    16 

Ouachita.  . 

.03 

2.69 

.02 

1.26 

Arkansas. . 

will  to 

T. 

T. 

1 

T. 

2  16 

T. 

T. 
T. 

0  70 

Ouachita. . 
Ouachita.. 
Ouachita.. 

tv 

.06 
.72 
.77 

.08 

T. 

.08 

.09 
.60 
.66 
03 

0  63 

1  60 

.06 
T. 

.02 

tv 

V65 

.OJ 
.26 
.10 

1  73 

.46 

83 



1   13 

.02 

.01 

r 

.05 

15 

,, 

0  33 

O** 

• 

.28i  .34 
.311   .60 
.16!   .61 
.43!l.50 

1 

0  64 

Ouachita.. 

.02 

.27 

.03 

.06 

T. 
T. 

1.29 
0  76 

.... 

1 

Osceola 2 

Ozark 2 

Mississippi 

T. 

1  93 

.66 

.70 

T. 

.60 

.21 

.45 

2  55 

1 
1 

1 
1 

'i^: 
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Daily  Precipitation  for  Septemb 

er. 

1940 

Continued 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

20 

26 

27 

28 

29 

30 

Total 

St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas.. 

1 

T. 

1.07 
.27 
.35 
.41 
63 

.09 
.41 
.25 
.73 

1.16 

".Z5 

2!07 

'.'96 
T. 
.26 

j 

T. 
.16 

1.58 

Pine  Bluff 2 

Pine  Ridge 2 

Pocahontas 

Portland 2 

. . . .[ 

3  18 

, 

l.IO 

0.63 

.18 

1.58 
.07 

'.'65 
.36 
.18 
.04 
61 
.12 
.22 
.73 
.15 
.41 
.25 
.07 
.79 

1.43 

.48 
.35 

1.05 
.39 
36 

1.78 
.98 
.52 
.06 

2.24 

■r. 

.53 

.03 

0.45 

Rogers  (near) — ■ 

Rosebud ■ 

Russellville tX 

St.  Charles 2 

St.  Francis 2 

Searcy 2 

Spring  Bank....t2 

Story "■ 

Stuttgart 2 

Stuttgart    tt2 

White 

1  54     02 

.01 

3.15 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
White   ..   . 
St.  Francis 
White 

.20 
■.'25 

'  ."24 
.17 

.06 
51 

T 
T. 

1.30 

.01 

1.48 

1.00 

.27 

3  65 

.04 

.04 
.04 

T. 

.02 

1.12 

.35 

.03 
.54 

!o4 
06 
51 

1.55 

Red 

T. 

'1'. 

.35 

.03 

0.83 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

■.'63 

.23 
.64 
T. 
.06 

'!i4 

T. 

".0& 
.02 

.... 

.30 

T 

0  75 

•r. 

T 
T. 

'!67 

t. 

.02 

1.47 
2  29 

.12 

3.22 

2.55 

.01 

::':  :::: 

T. 

.50 
T 

.58 
1   19 

1.56 

Texarkana 2 

Thornburg 

Turnpike t 

VVoKqcVi 

0.25 

Arkansas.. 

Arkansas. 

Mississippi 

Arkansas.. 

Ouachita.. 

T 

.14 

'ieo 
r 

T 

1  60 
.25 

.89 
.85 

•r 

•J'. 

1. 

T 

1.54 

.01 

1. 

4.60 

1.48 
.87 
.25 
.10 
.50 
1.35 
1.36 
.45 

3.16 

T. 

1.47 

.20 

T 

.15 

.28 

0.88 

Whiteclifts 2 

White  Rock t 

Wilson 2 

.10 
T. 

0.20 

.72 

.02 

T. 

.04 

T. 

.30 

.04 
.80 
.61 
.30 

1.62 

Mississiprl 
Arkansas.. 
St.  Francis 

2.15 

1.21 

.35 

T. 

3.. 53 

Wynne 2 

0.75 

Daily  Temperatures   for  September,   1940 


Stations 


10  11 


12  13 


14  15 


18   19 


20 


21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Alum  Fork j 

Arkadelphia  5$ —  j 

Batesville •"  | 

Bee  Branch ! 

Benton  4$ | 

Bentonville  •♦*....  j 

Blytheville | 

Booneville ! 

Brinkley 1 

Camden j 

Clover  Bend ! 

Conway j 

Coming   

Crossett j 

Dardanelle j 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas j 

El  Dorado   j 

England j 

Eureka  Springs  ...  j 

Fayetteville \ 

FayettevilleExp.S  | 

Fort  Smith"' | 

Gilbert}? j 

Grannis j 

GravetteW | 

Green  Mountain.  ..  j 

Harrison ) 

Helena j 

Highland j 

Hope}?  tt I 

HotSprings 


Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 


931     83 

67      65 

95 

70 

82 

66 

90 


65 


67      67 
90     92 

64l     65 


98 
64 
92 
69 
97 
69 
97 
65 
94 
68 
94 
65 
97 
66 
100 
69 
98 
68 
95 
63 
96 
68 
97 
66 
86 
69 
98 
68 
96 
68 
82 
60 
91 
70 
90 
66 
89 
67 
93 
70 
98 
61 
95 
65 
94 
65 
94 
70 
94 
68 
94 
67 
95 
69 
95 
66 
981 
69l 


721  74 
49  43 


86j  70 


91 1  76 


58 


78 
37 
75 
44 
79 
43 
78 
42 
75 
38 
80 
41 
79 
37 
74 
43 
80 
39 
77 
41 
79 
43 
80 
44 
68 
49 
77 
45 
77 
45 
79 
44 
76 
43 
74 
43 
75 
41 
76 
50 
79 
35 
79 
43 
77 
38 
74 
50 
74 
38 
75 
48 
79 
44 
79 
43 
78 
43 
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Daily  Temperatures  for  September,   1940    Continued 


Stations 


m    1  <<t+  i  Maximum 

trons  Fork mt  j  Minimiun 

Jonesboro   


Maximum 
Minimum 
,      ,  „.,,  S  Maximum 

Lead  Hill j  Minimum 

Little  Rock..— i^^^^"^""^ 

Little  Rock •♦• 

[Airway] 
Lutherville 


Minimum 
Maximum 
Minimum 

1  Maximum 

)  Minimum 
Magnolia (Maximum 

I  Minimum 
Maramotli  Spring.  (  Maximum 

I  Minimum 

tiarianna j  Maximum 

.,  !  Minimum 
Marked  Treo....W  (  Maximum 

I  Minimum 
Mcna t  Maximum 

(  Minimum 
Monticello **•  j  Maximum 

!  Minimum 
Morrilton $5  \  Maximum 

I  Minimum 
Mountain  ITome. 


Mt.  Ida  .... 
Nashville... 

Newport 

Oden 

Okay 

Ozark 

Paiagould . . 
S'iiie  BlulT.  . 
Pocationt-as 
Portland  ... 

Prescott 

Rogers 


Maximum 

)  Minimum 

.  (  Maximum 

i  Minimuni 

.  \  Maximum 

)  Jtinimum 

.  )  Maximuu] 

'  Minimum 

'  \  Maximum 

}  Minimum 

.  j  Ma.vimum 

(  Minimum 

(  Maximum 

I  Minimum 

.  i  Maximum 

(  Mininium 

i  Maximum 

I  iNUnimum 

.  )  Maximum 

I  Minimum 

.  \  Maximum 

/  Minimum 

.  S  Maximum 

/  Minimum 

\  .Maximum 

/  iUnimum 

SussenviUe tX  '>  Maximum 

I  Minimum 

6t.  Charles §?  )  Maximum 

<  Minimum 

Searcy \  Maximum 

'  Minimum 

.Stuti^art    5  Maximum 

/  Minimum 

Stiittfrart tt^VS  \  Maximum 

(  Minimum 

Subiaco (Maximum 

(  Minimum 

Texa rkana  S  Maximum 

I  Minimum 

rhornbitrg (Maximum 

(  Minimum 

Turnpike )  Maximum 

/  Minimiun 

VValdron (Maximum 

/  Miiiimiim 

Warren (  .Maximum 

t  Mininium 

White  Rock  .  .  \  Maximum 

I  Minimum 

Wilson (  Maximum 

t  Minimum 

Wynne '  Maximum 

11 (   Minimum 


91 
61 

89 

65 

90 

63 

91 

69 

91 

69 

91 

68 

94 

70 

87 

76 

89 

69 

89 

05 

93 

69 

92 

70 

94 

71 

93 

02 

97 

66 

95 

70 

9( 

66 

9; 

67 

95 

70 

95 

OS 

85 

65 

91 

61 

X9 

65 

90 

67 

96 

71 

9 

67 

96 

69 

91 

68 

92 

69 

92 

66 

91 

0'.) 

95 

69 

96 

72 

95 

68 

84 

64 

95 

67 

:)2 

70 

87 

64 

88 

63 

89 

60 


91 
62 
82 
64 
87 
00 
86 
72 
88 
69 
88 
66 
96 
72 
88 
62 
85 
68 
80 
65 
92 
72 
96 
70 
82 
71 
87 
65 
98 
66 
95 
68 
81 
69 
94 
08 
96 
71 

9; 

66 

82 

01 

92 

68 

81 

61 

94 

68 

96 

73 

89 

67 

93 

69 

91 

69 

86 

69 

91 

67 

92 

68 

92 

69 

94 

7:i 

90 

60 

85 

62 

95 


871  89 

65  60 

86  91 

65'  65 

78'  89 

661  65 


83! 
72; 


71 
89 
03 
89 
65 
90 
70 
75 
67 
85 
60 
87  91 
"   64 


851  90 

70 

76 

6S 

94 

70 

84 

05 


63 
91 

661  66 
89  93 
65  63 


63  64 

85;  88 

031  64 

89  90 


90 

58 

93 

64 

91 

60 

91 

70 

93 

70 

90 

68 

95 

68 

90 

60 

91 

68 

95 

65 

91 

64 

94 

72 

94 

63 

94 

60 

95 

60 

93 

70 

95 

65 

93 

64 

94 

66 

93 

65 

90 

65 

93 

71 

92 

65 

94 

06 

95 

69 

86 

64 

94 

64 

93 

67 

96 


91 

60 

95 

64 

94 

60 

91 

69 

93 

65 

93 

67 

96 

67 

95 

61 

91 

6i 

94 

63 

90 

66 

92 

65 

94 

63 

95 

61 

95 

60 

94 

67 

96 

64 

93 

66 

94 

65 

95 

06 

92 

64 

92 

68 

95 

62 

91 

63 

94 

69 

89 

63 

!)6 

65 

90 

64 

96 

64 

94 

61 

93 

64 

94 

07 

95 

63 

94 

60 

85 

70 

93 

04 

92 

65 

86 

70 

93 

63 

93 

71 


93 

59 

97 

71 

92 

64 

96 

73 

96 

70 

90 

68 

95 

65 

95 

65 

95 

70 

96 

68 

94 

65 

96 

70 

95 

6' 

96 

67 

97 

62 

97 

67 

9' 

70 

94 

60 

96 

65 

93 

67 

94 

70 

96 

72 

97 

69 

95 

62 

98 

71 

90 

63 

96 

08 

95 

69 

97 

71 

98 

70 

96 

68 

94 

71 

99 

68 

98 

63 

85 

71 

95 

64 

97 

66 

87 

68 

95 

68 

97 

67 


62 

88 
60 
79 
56 
78 
59 
77 
55 
83 
60 
90 
68 
83 
57 
90 
65 
74 
06 
78 
59 
85 
68 
73 
70 
80 
55 
79 
62 
80 
68 
86 
65 
74 
54 
95 
67 
87 
61 
86 
02 
80 
65 
92 
57 
85 
66 
95 
70 
83 
53 
94 
65 
76 
70 
86 
60 
84 
65 
76 
71 
86 
62 
89 
68 
78 
58 
78 
.  51 

ei 

88 
68 
82 
52 
SC 
62 
9 
65 


12   13 


74 

33 

76 

42 

75 

34 

73 

50 

75 

43 

73 

42 

80 

43 

76 

37 

73 

43 

75 

43 

77 

.13 

75 

44 

72 

39 

77 

35 

80 

34 

77 

46 

77 

42 

77 

40 

80 

40 

76 

42 

73 

42 

76 

47 

75 

44 

73 

40 

77 

46 

71 

37 

78 

42 

75 

44 

78 

42 

75 

45 

75 

43 

76 

44 

79 

4 

7 

35 

79 

46 

78 

38 

75 

45 

71 

45 

75 

38 

76 

3' 


36 

81 

45 

83 

37 

79 

51 

80 

43 

82 

46 

82 

44 

81 

40 

78 

43 

81 

42 

82 

45 

80 

46 

84 

43 

85 

38 

85 

35 

80 

40 

80 

42 

83 

41 

82 

43 

83 

45 

77 

42 

81 

4' 

80 

40 

79 

41 

82 

45 

79 

41 

85 

42 

78 

45 

83 

43 

80 

44 

80 

43 

85 

45 

85 

47 

81 

35 

73 

50 

82 

40 

80 

42 

75 

54 

75 

41 

81 

41 


82 

40 

86 

54 

88 

47 

82 

55 

83 

46 

83 

53 

85 

45 

85 

47 

81 

45 

85 

47 

84 

50 

85 

52 

85 

44 

89 

48 

87 

39 

83 

48 

85 

46 

85 

40 

84 

45 

82 

50 

82 

48 

85 

51 

86 

45 

83 

44 

86 

49 

82 

53 

87 

48 

81 

47 

86 

45 

85 

4. 

84 

40 

86 

51 

88 

50 

84 

41 

77 

55 

84 

45 

86 

46 

75 

51 

85 

47 

86 

45 


15  16 


83 

48 

87 
55 

88 

85 

53 

60 

83 

86 

59 

57 

83 

83 

58 

64 

85 

85 

51 

59 

82 

85 

58 

64 

89 

90 

46 

60 

86 

85 

56 

02 

84 

85 

50 

56 

86 

88 

51 

58 

85 

89 

53 

59 

87 

90 

59 

64 

86 

84 

52 

58 

85 

85 

56 

59 

87 

91 

48 

55 

8;-; 

89 

54 

63 

87 

87 

52 

59 

85 

91 

53 

59 

87 

90 

51 

61 

85 

83 

57 

63 

83 

83 

89 

53 

91 

60 

91 

54 

87 

62 

89 

57 

89 

62 

93 

60 

89 

54 

88 

58 

92 

58 

91 

58 

92 

62 

90 

54 

92 

55 

94 

54 

91 

62 

92 

57 

92 
60 
91 

91 
90 
60 
86 
58 
92 
62 
91 
58 
91 
56 
93 
62 
88 
59 
93 
57 
89 
58 
93 
57 
92 
59 
92 
58 
92 
61 
94 
62 
93 
50 
82 
03 
98 
57 


19  20  21  22   23  24  25 


91 

90 

54 

55 

94 

93 

59 

62 

91 

93 

53 

54 

91 

90 

65 

69 

92 

93 

59 

62 

91 

92 

60 

64 

95 

95 

60 

64 

91 

96 

55 

61 

90 

88 

60 

64 

94 

94 

57 

61 

93 

91 

59 

60 

95 

93 

69 

67 

95 

93 

54 

59 

94 

96 

54 

57 

94 

95 

52 

55 

90 

92 

65 

64 

93 

95 

57 

61 

94 

94 

58 

60 

94 

93 

61 

62 

91 

97 

58 

61 

90 

90 

56 

59 

96 

92 

(53 

67 

93 

95 

56 

57 

93 

91 

59 

63 

95 

96 

61 

65 

89 

89 

58 

58 

96 

96 

57 

60 

92 

90 

60 

04 

95 

95 

58 

62 

94 

93 

60 

66 

M 

92 

6( 

64 

9^ 

93 

60 

63 

97 

94 

6? 

63 

93 

92 

51 

55 

8f 

85 

65 

68 

93 

92 

56 

58 

96 

94 

60 

64 

8.^ 

85 

67 

08 

9^ 

9£ 

57 

6(: 

95 

W 

58 

65 

90 

57 

94 

64 

94 

57 

89 

68 

90 

63 

91 

06 

91 

66 

94 

59 

87 

65 

94 

63 

90 

62 

88 

68 

93 

59 

95 

60 

92 

58 

90 

08 

95 

62 

91 

62 

92 

64 

92 

64 

91 

62 

89 

67 

94 

60 

85 

62 

93 

67 

89 

60 

93 

63 

88 

63 

94 

62 

89 

65 

89 

64 

95 

05 

92 

6 

94 

55 

86 

67 

90 

60 

90 

62 

86 

67 

94 

62 

95 

63 


81 

63 

92 

65 

87 

59 

86 

73 

88 

70 

83 

69 

90 

65 

88 

59 

87 

70 

92 

65 

81 

68 

87 

68 

89 

67 

90 

81 

88 

06 

85 

70 

90 

66 

80 

70 

87 

62 

84 

68 

91 
83 
85 
73 
91 
61 
87 
65 
86 
71 
SI 
62 
88 
69 
88 
68 
90 
70 
89 
70 
90 
70 
85 
70 
86 
70 
88 
65 
78 
68 
85 
68 
86 
69 
7!) 
70 
93 
64 
93 
68 


72 

90 

68 

83 

70 

89 

63 

88 

67 

89 

66 

94 

65 

82 

68 

91 

71 

90 

67 

89 

68 

87 

65 

85 

70 

91 

65 

85 

69 

84 

69 

82 

68 

92 

68 

89 

71 

94 
69 
90 
65 
85 
70 
77 
67 
87 
68 
90 
65 
94 
67 
91 
68 
91 
67 
84 
70 
83 
70 
87 
03 
78 
68 
84 
6' 
91 
68 
78 
69 
93 
65 
93 


63I  68 


70 

74 

67 

82 

66 

83 

68 

85 

67 

84 

6 

84 

67 

85 

61 

81 

69 

85 

69 

88 

69 

83 

66 

82 

69 

83 

70 

81 

67 

84 

67 

87 

69 
78 
64 
84 
68 
80 
68 
83 
68 
79 
68 
89 
69 
83 
67 
88 
70 
83 
65 
75 
61 
85 
6.5 
85 
68 
79 
63 
80 
68 
87 


67 

55 

71 

51 

69 

51 

69 

53 

69 

51 

75 

52 

85 

60 

75 

68 

73 

53 

60 

51 

74 

57 

77 

54 

67 

57 

68 

47 

74 

56 

81 

55 

73 

54 

72 

47 

80 

01 
73 

55 

70 

51 
75 
54 
74 
51 
76 
57 
85 
58 
71 
52 
80 
55 
60 
53 
74 
55 
73 
54 
63 
53 
76 
54 
81 
02 
72 
53 
70 
42 
80 
56 
78 
53 
72 
47 
68 
50 
73 
51 


26  27  28  29  30 


36 

66 

43 

69 

35 

66 

47 

68 

46 

70 

41 

73 

44 

73 

38 

66 

46 

68 

42 

67 

47 

62 

46 

69 

43 

80 

38 

70 

36 

70 

46 

70 

4£ 

76 

43 

70 

42 

71 

42 

65 

46 
70 
47 
69 
42 
68 
44 
71 
47 
63 
34 
72 
40 
68 
43 
69 
45 
68 
44 
68 
44 
70 
44 
74 
45 
71 
34 
62 
37 
71 
40 
70 
44 
67 
42 
67 
42 
68 
44 


74 

33 

72 

40 

71 

34 

68 

48 

72 

46 

74 

43 

77 

43 

73 

34 

69 

43 

73 

40 

74 

40 

73 

47 

73 

38 

82 

35 

76 

32 

73 

43 

73 

40 

77 

37 

74 

40 

72 

40 

68 

40 
74 
47 
72 
40 
70 
42 
75 
45 
70 
35 
75 
40 
71 
41 
75 
40 
72 
43 
72 
43 
74 
41 
79 
45 
76 
32 
67 
42 
76 
37 
73 
46 
73 
46 
70 
39 
73 


77 

36 

78 

43 

59 

35 

74 

47 

76 

43 

76 

45 

81 

44 

78 

36 

74 

44 

79 

41 

77 

50 

77 

48 

78 

39 

81 

39 

80 

35 

77 

45 

78 

40 

78 

42 

78 

44 

76 

44 

73 
40 
78 
47 
78 
39 
76 
44 
80 
45 
74 
38 
78 
42 
76 
44 
80 
42 
72 
44 
76 
46 
78 
44 
82 
48 
80 
33 
71 
47 
80 
40 
78 
44 
70 
46 
78 
41 
78 
42 


82 

49 

81 

56 

81 

48 

82 

44 

83 

42 

83 

51 

82 

47 

82 

51 

82 

47 

82 

52 

77 

43 

82 

55 

80 

52 
80 

48 
83 
53 
77 
48 
83 
50 
79 
49 
82 
52 
80 
52 
80 
51 
83 
54 
85 
S3 
82 
35 
73 
55 
82 
46 
81 
50 
75 
59 
79 
47 


Daily  Evaporation  [inches],  M-ean  Temperature  [S""],  aud  Wind  Movement  [miles]  for  September,    1940 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


Station 


Data 


Day  of  month 


7       8 


Hope $Si';™P-  , 

Ex,>.  Farm      I  ^^^"  '«'"■ 
I  Wind  move 


Irons  Fork,.,  f 
Kxp.  Forest 


Rus^-ellvine 

Ozark  Jvursery. 

Stuttgart.   ..M 
Rice  Exp. Farm 


Kvap. 
.Mean  tcm. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  )no\e 

F.vap. 

Mean  tern. 
Wind  move 


1271.219 
82  82 
12      20 


.230 
78 
31 


120  .117 
76  72 
0       3 


.200 
79 
24 

.069 
76 


,164  .088 
72  77 
12      10 

140  .188 

7ft|     78 
23      17 


.2101.23' 
79  81 
27      23 


.135 

74 
1 

.170 
78 

S| 


.2151.153 
801  81 
28      12 


9      10 


257  .252 
74 
22      29 


,142.147 

76      82 

1        1 


133  .204!. 180 
80i  78|  82 
101     121     14 


.220 
63 
71 


.157J.213 
60j  55 
2j     12 

.262  .210 
80  59 
50     34 


74 
46 


18  I   19 


22 


046  .  127 

54:     58 
5j       2 

200  .186 
60!  64 
18|     12 

191  Lies 

59  i  62 
33      20 


.189  .07!  .2881.172 
651  68l  741  76 
16     22!     10:    14 


.109  .124!.  125  .136  .142 

66      71      71      721     72 
1        2        01       1        1 


.199 
78 
14 


196. 184'.  176'.  186. 2261. 188 


8      12 


.165  .174'.]70. 156  .184M95 

601     68      72      75:     77|     79 
12      17:     12      16      U[     -2:2 


20 


21 


22 


23 


25 


26      27      28     29 


.1901.149  .11S|. 080 
76l  75  701  78 
17'     19      20|     13 

0831.105'. 051  .047 

74 1     72      72 1     68 

110       0 


,156.122  086 
781  78  78 
2l       9       2 


1921.135 
76i  80 
24      19 


.090 
78 
24 

.O20I 

71 

1 


.068  .074 
76  77 
19      10 


.138 
8(1 
14 


.160 
65 
41 

.072 
61 
5 

.248 
68 
70 

.037 

58 
50 


.188 
66 
29 


.218  .182 
581  61 
47'     20 

.118!. 100 

54 1     66 

3        1 


131  .176 

60      68 
84      60 


200 
60 
19 

.118 
03 
16 


199 
62 
23 

.110 

58 

2 

.066 
62 
5 

.148 
63 
24 


30 


.218 
66 
34 

.099 

62 

1 

.186 
66 
12 

.145 
60 
18 


82.3 

52.4 

85.3 

57.5 

82.4 

53.3 

82.6 

62.5 

84.3 

58.8 

82.6 

59.3 

88.8 

59.6 

84.0 

55.4 

83.5 

58.4 

84.7 

56.0 

84.0 

58.4 

86.1 

61.8 

84.6 

57.0 

85.9 

54.3 

86.8 

53.6 

85.8 

60.3 

86.0 

57.3 

85.5 

57.2 

87.3 

58.8 

84.3 

58.1 

82.8 

56.6 

85.9 

61.6 

85.7 

55.8 

84.9 

57.0 

88.1 

61.3 

80.3 

55.8 

86.8 

58.2 

83.9 

58.3 

87.0 

58.2 

85.8 

59.1 

85.4 

58.8 

85,4 

59.8 

88.6 

61.8 

85.6 

52.8 

77.5 

58.8 

86.3 

50.3 

86.8 

59.5 

78.3 

60.4 

84.8 

55.5 

86.6 

56-8 


5.  682 
72.4 

787 

3.395 
67.4 


5.322 

72.5 

498 

4.769 
72.1 

757 


54 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


September,  1940 


Daily  Precipitation  for  Septemb 

er, 

1940    Hydrologric  Stations 

stations 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

1  1     2  1    3  1     4       5  1     6  1     7  1     8  1     9      10  |  11      12  |  13  |  14  |  'IS      16  |  17  |  18      19     20     21 

22 

23  1  24 

25  1  26 

27  1  28  1  29  1  30  1        |Total 

Alicia  1. 

AVhite 

.24 

.78 

.08 

* 

'.'67 

1  10 

Antoine(near)  ''■. . . 

Ouachita  . . 

.30 
.04 

0  30 

Beaty  Lake{near)  . 

St.  Francis. 

White 

Arkansas. . 

.20 
.09 

.80 
.21 

1.00 
.10 

1.00 
.67 
.11 

1  04 

Beedevill«  a 

0  97 

BUie  Mountain  2. . . 

1.40 

2  40 

Briggsville  •. 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
Arkansas. . 

'."<J6 
.45 

.86 
.01 
.72 
.58 

05 

.20 

.29 
1.00 
2.17 

.47 

1  50 

fcabot- 

2  91 

Cailisie^ 

.52 

.07 

4  60 

Carpenter  Dam*... 

1  Ift 

renterviHe(near)  * 

("larksville  i -. 

Arkansas.. 
White  ..... 

White 

Mis.'issippi. 
White 

'."21 

.14 

"is 

2.17 

1.43 

.02 

.12 

.03 

.91 
1.48 

.12 
1.06 
1.38 

.08 
.22 

3  3a 

Compton  1 

3  34 

Deiunark2 

.02 

.62 

0  96, 

Sermott  ^ 

.75 
.69 

.38 

2  31 

Eleven  Point2 

2  07 

Enders(niear)2 

Arkansas. . 

JEvening  Shaded... 

White 

.47 

1 

.74 
'.'58 

.21 
.13 

.07 

.01 

1  4a 

Foreman  i 

Bed 

Forrest  City  l 

St.  Francis. 
Ark:a,Tisas. . 

0  65 

Greenbrier  i 



♦4reen  I'^orest  2 

White 

ArkansaiS . . 

.70 
.10 

1.06 
.40 

1.90 
.06 

.88 

3  60 

(ireenwood^ 

17 

.17 

0  90 

llardyi 

White 

.50 

. .   . 

.... 

1  38. 

Harrisburg  " 

St.Fraaeis. 
White 

Huntsville^ 

.02 

1.76 

.... 

.35 

5.10 
.81 
41 

.05 
SI 

7  28- 

Jacksonville^ 

Arkansas . . 

Wbite 

St.  Francis, 
White 

.80 
.05 

2  00 

iaCrosse  ^ 

.87 
.28 

* 

.75 

1  34 

Lake  City2 

.40 
.17 
.25 

0  68. 

Jlarveir-' 

.85 

2.11 
.01 

3  IS 

Mountain  View  2.. 

White 

]  01 

Ne whope{  near)  2 . . 

Ouachita . . 

.54 
.05 
.90 
.50 

0  54 

Nimrod2 

Arkansas.. 
Arkansas.. 

.39 

.09 
1.04 
2.64 

.16 

0  69" 

Odell  (near) 

2  no 

1 

3  94 

I'arthenoD  2 

White 

Arkansas. , 

.24 

* 

.89 

.01 

.09 

4  37 

Quitmau  - 

•St.  I'aul2 

White 

.54  1.06 

.02 

06 

2.84 
.45 
.10 

4  52' 

Shirley  2 

White 

.27 
.03 
.20 

0  72^ 

Solgahachie  2 

Arkansas.. 
Ouachita . . 

White 

Ouachita . . 

.55 

'.'.'.'.  "16 

.... 

— 
.... 

0.68 

Sparknian  2 

.37 
.37 

0.67 

Tichnor  2 

.... 

.25 

i 

.45  2.52 

3  59' 

Vi€k  2 

1.50 
.43 
1.06 

1  50 

Wheeling' 

White 

.67 
04 

0'' 

1   17 

Winfreyi 

Arkansas.. 

1.11 

.13 

.02 

.44 

.08 

2  88. 

Daily  River    Stag-es  for  September,  1940 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


5 

6 

7       8 

9      10      11 

12 

13 

I        I        I        !        I  I 

14      15  I  16  i  17  I  18  1  19      20  1  21  I  22 


23  !  24 


26  I  27      28 


30 


J'e>rt  Smith [..Arkansas  . 

^'an  Bursn do 

Mulberry 1 .  .Mulberry. . 

J)anvllle" i .  Petit  Jean. . 

Ozark ..Arkansas.. 

Dardp.ueDe ......  (to 

Morriiton | 60 

iiittle  B.ock.  do 

J'iDe  Bluff 1 do 

f.'ilbert I.. Buffalo   ... 

Doniphaia,  Mo.  | . ,  .Current. . . 
Black  Rock....]... .Black,... 
Heber  Springs.!.  .Little  Red. 

f)z3rkBe3chM{)| White  . . . 

rotter I do 

S'alico  Rock  .  ..| (to 

Batesville ' do   

Newport I do 

(Georgetown  . ..! do 

Pes*  Are (Jo 

Clarendfm I do 

St.  Charles  j do 

(JleJiwood Caddo  ... 

.-trkadelphia  ..I.. Ouachita  . 
Boaghton  .   . . .  | . . f.ittle  Mo. . 

CaMKlen Ouachita  . . 

Beaton i Saline  , .. 

Vi'hiteclift's  ....  I  .Little  Rf\-er 

Index j Red  ..  . 

Fulton I do 

Big  Lake  Outlet.  St.  Francis. 

St.  Fyaueis i do 

St.  Francis  L.L., do 

Marked  Tyee  . . ; do 

I'arkin do 

Iifadison do 

Helena ; .  Mississippi  . 

Arkansas  City.  do 


22 
22 

18 
20 
■2-i 
22 
20 

2;^ 

25 
30 
10 
14 
30 
30 
■21 
IS 
23 
26 
21 
24 
26 
25 

17 
20 
26 
■20 
25 
25 
25 
10 
18 

17 
28 
32 
42 
42 


3|  2, 

.5|  6, 

71  8, 

1"  9, 

2'  5, 

Ij  4, 

5  3, 

6'  4, 

6!  3, 

0|  2, 

8l  7 

4  6 

7j  3 

3;  3, 
9  16, 

6!  3, 

3i  3, 

7:  1, 

6t  8, 

ll  5, 


9i-2, 

ll-O. 

9  3. 

1;  3. 

5;  3. 

9  1. 

3I  2. 

6;-0 

8i  2. 

2I  1. 

2I  6. 

9:  1. 

51  2. 
6. 
9, 
9, 


Oi  5 
6  3 
31  3 
8  17 
6.  2 
41  3 

6  8 
5  5 


i\   3.5| 

0  1,7 
9  2.9 
l|  0,2 

01  2  4 
2' -2. 4 
li-0.3 
8l  3.6 
Ij  3.0 
5!  3.5 
8|  1.7 
3j  2.3 
6-0.6 
6  2.2 
7'  1.7j 
Oi  5.5; 
81  1.6i 
3,  2.3| 
\>\   6.8 

0     9.0; 

3:  9.3: 

5.2j 
4,5! 
3.5 
4.3! 
3.T| 
2.0 
7,2! 
5. HI 
3,5i 
li  3.0' 

5  17  3 
0;  3,8 
4    2.9I 

6  1.6: 

9;  9.4 
2!  5.2. 


5.3  17 
3, 8; 15 

1.4  1 
4.0  3 
O.ll  0 
2.51  2 

-1.9!-1 


4il!)  3115, 
9jl9.6  16, 
2|  1.3  1, 
3i  3.li  3, 
lh4.3:i2. 


-0.4 

-0 

3.4 

3 

3.0 

3 

3.4 

3 

].7| 

1 

2.3; 

2 

-0.5; 

0 

2.II  2 

1.2;  1 

5.4;  5 

1.41    1 

2.3|  2 

6,8 

9.0 

9.3l 

5.2, 

4.11 

3.8- 

4.1I 

3.61 

2.0| 

7.0i 

5.4; 

3.51 
2.9' 

16.1,15 
4.41  3 
2.71  3 
1.31  1 

10.2  11 
5.5I  6 


!].2U6 

-1.9'12 

-O.ll   3 

3.5;  3 

3.0;  3 

3.4    3 

6    1.6    1 

3    2,6    2 

6  -0.6|-0 

1    2.]|  3 

6    1,3]   1 

Ij  5.4!  5 

0!  0.7l  0 

01   1.8     I 

71  6.4!  5 

01  8.9 


8  13, 
3113. 
2    1. 

1  2. 

2  9. 
5;14. 
1;13. 
Ijll. 
7jlo. 
1    3. 


9.3; 
5.2, 

4.71 
3.4, 
4.2; 
3.8i 
4,0' 
6.8! 
5.5 


11  3, 

7|    I 


6  1 

1  5 

7i  8, 

2;  8 

2!  5 

71  4 

3!  3 


3.1  3, 
2.7!  2, 
!»'16.5!l5, 
6|  3.2;  3, 
7|  3.5  3, 
2|  1.6l  1 
3  12.5;i3 
ll  6,9'  7 


7 
7 

0  3 
7'  6 
ij  6 
31  3 
6  2 
0  14 
2  2 
2  3 
'i  1 
5  13 
9!  8 


2;n. 
4:11. 
■2  1. 
9i  2, 
71  7. 
5 1 12. 
Oi  9 
7110. 
7|14. 
1;  3. 
3!  3 
5;  1. 
7|  2. 
61-0. 
2j  2. 

8  1. 
41  5, 
6'  0. 
3'  1. 
81  5. 
4!  8. 
9i  S. 
21  5. 
31  3. 
3;  3. 
0'  4. 
6;  3, 
51  2. 
6i  6. 
1!  5. 
■i  3. 
5]  2. 

9  14. 
9!  2. 
1|  2. 
51  1. 
7113. 

a'  9. 


8ilO. 

5;10. 

'     ' 
9;  2. 

2;  6 


2 

8 
8 
9  14 

1|  3 
3  3 
ll  1 
6!  2 
6-0 
Ij  2. 


9.41 
8.7i 
1.0 
2.7 
4.,S 
8,9 
7.1i 
7.3 


0 
6 
7 
0 
l,r,i.2;10.6 
0 


3.0;  3, 
3.2!  3, 
1.31  1. 
2.3|  2, 
-0.6,-0, 


<1 
5 
6 

11  1. 

7!  5, 

1|  7. 

7i  8. 

2:  5. 

91  4 

2  3 

6  4. 

5;  3. 

0,  2. 

4;  6, 

7!  5. 

2'  3. 

5;  2, 

9;  1. 

9|  2. 

3;  1. 
0  12. 
5  10. 


11  I.9I  1, 

0'  1.3|  0, 

6:  4,9]  4, 

6'  0.61  0, 

0  0.9  0, 

51  5.4'  5, 

9  7.7;  7, 

4:  8.2;  8. 

>  5.11  5. 

4!  4.1;  4, 


3.2;  3. 


3'  3,9 
i'  3,3, 
0,  2.0, 

2  6."1  8. 
H  5.3  6, 
2i  3.1  3, 
51  2.51  2, 
1  15.9  15, 
2:  3.0!  2 
7  2.4  2 
3'  l.ll  0 

3  11.0  9 
9  11.3  10 


8,  8.0 

01  7,3 
Oi  1.0 
7    2.6 

3,3 
6.8! 
3.41 
4.9| 
9.3I 
,  2.9j 

2  3.IJ 
3I  1.31 
3]  2.2 
6  -0.6 
8]  1.8' 
9;  0.8; 
91  4.8i 
31  O.ll 
»1  0.8 
4;  5.4' 
6,  7.6 
ll  8.0, 
li  5.1' 
7i  3.9: 
2\  3.2! 
0!  4,0| 

3.2 


7,8 

7 

6,8 

fi 

1,0 

1 

2,6 

2 

2.7 

2 

6,0 

5 

2.5 

1 

4,0 

3 

8.0 

7 

2,9 

2 

3,0 

3 

1.3 

1 

2,1 

2 

-0.6 

■0 

1.8 

1 

0,8 

0 

J, 6 

4 

0.0 

■0 

0.8 

0 

5.4 

n 

7,6 

7 

7.9 

7 

5.1 

5 

3.9 

3 

3.1 

3 

4,3 

4 

3.1 

3 

Oi  0 


3j  2 

I  7 
9l  2 
Oi  2 

31  1 

II  2 
fil-0 
7|  1, 
S'  0, 

6:  4 

21-0, 

7:  0, 


6.21 

4.7, 
0,9 
2.5 
1.0 


•'1^ 


li  5, 
7i  3, 


4. 

3.-  _._  ....  .,.,  .... 

1.9|  1.9|  1.7]  1.7  1.7 


1  3 


81  8, Si 

71  7,1 

li  3,0l 

e!  2.6; 


2.91 

2.81 

(;.7| 

8.3 
9.8' 


I  •! 


2i  8 

Hi  H. 

0  3. 
6!  2. 

7I  2. 

51  2. 

1  0. 
9|  6. 
0!  5. 


2 

2 

1 

2 
-0 

1. 

0 
6  4 
21-0. 
6:  0. 
9l  4. 
3|  7. 
7!  7, 
11  5, 
8  3. 
11  3. 
3!  4. 

3. 

1. 

7. 

6. 

3. 


5!  2 
3: 14 

6:  2 

4j  2 

9  0 

l|  5 

01  4 


0,2 

18 
8i  5.1 
9  2,9 
61  2.8 
2]  1.2 
oi  2.01 
61-0.6 
4  1.4'  1 
5I  0,51  " 
6;  4,4| 
31-0,3! 
4  0.2i 
8l  4,7 
I|  7.0 
5'  7.4 
'  3.1I 

4.61  5. 

3.1I  3. 

4.OI  4. 

3.0I  3. 

1.71  1- 

7.0'  D. 

5.61  ''^■ 

3,0l  3. 
51  2,4'  2. 
Iil5.7'l6. 


5,6'  5 
4.0!  3 
0.9|  0 
2.5I 
0.4 
3,0 
•0.9I 
1.1 


4,8 
2.9 
2.6 

1.1'  _ 
1.9!  1 
0.6j-0, 
1.4i  1 
0.6i  0, 
J.4  4 
4'-0.5l-O 


2 

0 

2 

•1.4;-1.6 

0 

4 

2 

2 

1 


0.6 


1;  0.0 

51  4.5l  4 

8  6.7  6 

3:  7.2I  7 

li  5.11  5 

6.0;  4 

3.1!  3 


1  11 
2.4; 
0.9; 
5.3 
3,1! 


01  4,31 
I'l  3,0| 
7'  1,0 
9,  6,6 

2  5.0 
Oi  3.0 
41  2,3| 
7  15.8'14 
6'  2.91  2 
ll  1.5,  2 
8'  0.6!  0 
0,  4.4  3 
5:  2.1i  1 


9 
6 

4. 
6 

41  4.3! 
5-0  5i 
Ol-O.l, 

4]  4.4' 

6!  6.51 

Ij  7.0; 

ll  5.1I 

8j  4,3| 

ll  3.1! 

9!  4 


4 

3,0;  3,0 

1.0'  1,0 

6.5;  6.4 

4.7  4.6 

3.0  2.9 

2.21  2.2 


5.3 
3,6 
0,8 
2.5 
0.0 
2.3 

-1.9 
0.1 
3.8 
2.9 
2.4 
1.1 
1.9 

-0.0 
1.3 
0,7 
4,5 

-0,5 

-0,1 
4.4i 
6.4] 
6.9 
5.3I 

4.2; 

3.1 
4.8l 
3.0! 


1.0|  1. 


6.3 
4.51  4 
2.9i  3 
2.1  2 
14,0'l4 
2.2i  2 
2.5 
1.0 
2.5 
0.4 


5.2 
;4.4 
0.9 
2.5 
-0.1 
2.0 


5.0 
2.2 
0.9 
2.5 
-0.1 
2,0 


2  2-2,4 


-0,2 
3.5 
4.1 
2,4 
1.3 
1.8 

-0,6 
1.4 
0.5 
4.4 

-0.5 

-0.2 
4.4 
6.4 
7.11 
5.3 
4.2 
3.1| 
4.1 
3.0 

i.ol 

6.2j 
4.3 
3,0 
2,S 

14.1 
2.3 
2.3 
0.7 
2.4 

-0,3 


6 

5 

0.8 

2.9 
-0.2 

1.8 
-2.5 
-0,5 
3.1 
3.4 
2.4 
1.2 
1.8 
-0,6 
2.2 
0.9 
4,6 
-0.5 
■0.3 
4,4 
6,2 
6.6 
5,2 
4.2 
3.1! 
4.2i 


6.4 
4,9 
0  8 
2.9 
1.2 
1,0; 
-2,6 
■0.6 
3.0 
3 

2,4 
1 
1 

0.6 
3.7 
2.9 
4.7 
-0,5f 
■0.4 
4,4 
6,2 
6,7 
5,2 
3,9 
3,1 
4  3 


3.0  3.0 

2.01  1.9 


5.8 

4,5 
2.9 
2.4 


14.5,14.5  14.2115.2 


2.4 
2.2 
0.7 
2.1 
-0.5 


2.5|  1.5 
2.4j  2.4 
0.7  0.8 
2.0  2.4 


2 
2 

0 
1 

■0.61-0.91-0.9. 


Symbols  for  Climatolog-ical  Data  Table:— The  dtparlurcs  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  lor  stations  having  10 
or  more  ysars  of  record.    l)epart«res  01  prctipitatiou  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  3,5-vear  period 
for  stations  with  10  to  T4  venrs  the  moans  foi    the   period   of  record   are  used     §Also  on  otlier  diues,      •"Not  used  in   means  luid  summaries      I'Evnporation  station,      tl'ost 
olhce  addres.sos  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  d.OI  inch.      Reference  letters  ^l'.^   number  of  days  missing. 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Tabls:— Kxcept  as  otliorwise  indicated,  observations  are  generailv  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re- 
corded IS  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  'Precipitation  is  for  the  24-hour  period,  njidnight  to  midnight,  'precipitation  measured  in  morning;  amount 
recorded  i.s  for  the  preceding  24  hours,  siudptcrminate.  il'recipitation  measured  with  recording  gage  'Included  in  the  next  measurement.  T,  1  race,  or  precipitation  less 
than  0.01  inch  JTKvapo ration  Station,  TPost  Office  .addresses  as  tollows:-Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet,  Manilla.  Boughton,  Route  4.  Presoott;  Clover 
Bend,  Iloxie:  Devils  Knob  SaUis;  Fort  Srnith  Water  Plant,  Mountaiulnirg;  (ireen  Mountain,  Calico  Rock  Index.  Route  5,  Texarkaiia:  Irons  Fork,  Experiment  Forest,  Mena. 
Lir  her\-ille.  Route  1.  Lamar;  Rogers.  Route  3.  Rogers:  Ro.sebud.  Roufe  2,  .Mt,  Vernjn;  Spnngbank,  Do.ldrilge;  Turnpike,  Dover:  White  Rock,  Cass.  Mulberrv.R  1,  Mulberrv. 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures:— rhennonieters  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated,  ""Mfiilnight  to  midnieht,  'S'SThe'r- 
nioinp,ters  read  in    he  morning,    maximum  temperature  then  real  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  alwaj's  occur.  ^Evaporation  station.  NR.  No  record. 

Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  .\.rk.     10-1S-40-I150 
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Remit  to  Superintendent  of  Documents, 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,    AND  SUNSHINE 


Station 


Atmostpheric  pressure  (re- 
reduced  to  sea^level) 


O) 


Bentonville. 
Port  Smith. 
Little  Rock. 
Memphis 


30.08 
30.07 
30.08 
30.08 


W 


.30.33 
30.38 
30.34 
30.35 


29.67 
29.79 
29.73 
29.74 


28 
28 
31 
31 


Wind 


6.0 
6.0 
6.8 
6.7 


M  O 
g  > 


sw. 
w. 
se. 
n. 


4 
14 
31 
15 


Relative 
humidity 


S3 


jyHSCELLANEOUS  PHENOMENA 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 


GENERAL  SUMMARY 

The  mean  temperature  for  October,  based  on  the  reports  of 
73  stations,  was  65.1°,  which  is  2.4°  above  the  50-year  aver- 
age. Temperatures  were  low  the  middle  of  the  month  but 
iiormal  or  above  the  rest  of  the  month.  This  was  the  first 
'nonth  this  year  with  the  mean  temperature  above  the  normal. 
\Ionthly  means  ranged  from  58.2-"  at  Lead  Hill  in  Boone  Co., 
0  69.8°  at  Texarkana,  in  Miller  County.  The  highest  tem- 
jerature  during  the  month  was  95°  recorded  at  Mount  Ida,  in 
Montgomery  County,  on  the  19th.  The  lowest  reading  was 
W  at  Gilbert  on  the  16th  and  17th  and  at  Mount  Ida  on  the 
lath.  The  greatest  daily  range  was  54°  at  Olcay  on  the  18th. 
ight  frost  was  reported  at  most  stations  on  the  16th  and  17th, 
jut  no  damage  was  noted. 

!  The  average  precipitation  for  the  107  stations  reporting  was 
il.91  inches,  which  is  1.19  inches  below  the  50-year  average. 
Monthly  totals  ranged  from  0.45  inch  at  Corning,  in  Clay  Co., 
0  3.77  inches  at  Grannis  in  Polk  Co.  Rainfall  was  reported 
generally  on  the  6th,  14th,  27th,  28th  and  31st,  or  an  average 
of  five  days.  The  greatest  24-hour  amount  was  2.89  inches 
recorded  at  Stuttgart  Experiment  Station  in  Arkansas  County 
3n  the  28th. 

The  month  as  a  whole  was  favorable  for  hai'vesting  opera- 
tions. Rainfall  was  inadequate  in  many  areas,  especially  the 
northern  section,  for  fall-planted  crops.  The  dry  weather  has- 
j-n.-d  the  maturity  of  all  fall  crops.  The  picking  of  cotton 
ivliioh  had  been  two  weeks  behind  the  normal  seasonal  ad- 
vancement, was  nearly  completed  during  the  month,  except  in 
-he  extreme  eastern  section.  The  late  cotton  has  loeen  matur- 
ng  rapidly  in  northern  and  eastern  areas.  Late  corn  was 
learly  matured  at  the  end  of  the  month  in  northern  sections 
md  the  danger  of  frost  damage  past.  Gathering  of  corn  con- 
inued  but  there  was  some  delay  in  the  eastern  sections  due  to 
he  ui'geney  of  cotton  picking.  The  harvesting  of  rice  made 
'XC"llent  progress. 
The  average  number  of  clear  days  was  20,  partly  cloudy  days 
,  and  cloudy  days  4.  Sunshine  for  the  month  averaged  a- 
lout  80%. 

O.   D.   N. 


Dense  fo?.  .   .. 

Light  hail   

Moderate  hail 
T 11  u  uderstorm 


7   8 


5l..  . 


Ilil2jl3|l4[l5|l6|l7|l8!l9l20!21 


22)23  24252627  2829  3031 


21   1!  2 


COMPARATIVE    DATA    FOR    OCTOBER 


Year 

Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 

0) 

s 

4^ 
0 

u 

< 

0  — 

bo  03 

■SS2 

hi 

0) 

3 

■a 
§ 
0 

iH91         

60.4 

63.8 

60.5 

63.0 

57.1 

60.8 

67.6 

60.0 

65.6 

60.0 

63.7 

62.5 

60.9 

62.5 

61.1 

58.2 

61.9 

59.2 

63.0 

62.9 

62.7 

63.8 

60.1 

63.0 

63.4 

62.8 

56.6 

65.6 

66  6 

64  2 

61  6 

63. 1 

69-2 

6).  9 

58.7 

64.  9 

66.0 

66  3 

62.2 

60.1 

hl.\ 

60  8 

62.6 

66.2 

63.9 

61.1 

60.8 

66.8 

65.  2 

65.1 

62.7 

92        27 
92        27 
99       23 
96        24 

0.65 
3.26 
1.30 
1.52 
1.44 
3.59 
2.01 
5.44 
2.88 
4.31 
2.07 
2.68 
2.22 
0.94 
4.49 

2.  .38 
8.03 
0.48 
2.15 
5.19 
1.  67 
2.97 
5.41 
1.74 
2.83 
2.30 
1.89 
3.99 

10.90 
4.39 
0.72 
1.47 

3.  53 
0.29 
7.73 
5.77 
3. 13 
4.74 
4.29 
4.. 89 
2.35 
3.41 
2.83 
0.79 
4.P4 
5.00 
4.66 
0.94 
1  71 
1.91 
,3.10 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T, 
T. 
0.0 
0.6 
0  0 
0.0 
0.0 
T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 

n.o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 

2 
6 
3 
3 
4 
6 
3 
8 
5 
6 
4 
4 
4 
2 
7 
6 
6 
2 
3 
6 
5 
4 
9 
5 
4 
4 
5 
8 
14 
7 
3 
4 
7 
1 
10 
8 
5 
8 
7 
6 
4 
fi 
5 
2 
9 
7 
8 
3 
3 
5 
5 

25 
16 
24 
22 
19 
18 
21 
16 
19 
14 
18 
18 
17 
23 
16 
18 
16 
21 
21 
21 
14 
18 
13 
13 
22 
21 
21 
13 
6 
16 
23 
18 
12 
24 
12 
15 
22 
16 
15 
17 
17 
19 
19 
21 
13 
16 
18 
23 
21 
20 
18 

4 
7 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
7 

10 
9 
9 
8 
5 

U 
5 
7 
6 
6 
5 
9 
8 
9 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
4 
6 
9 
4 
5 
5 
4 
7 
7 
5 
7 
4 
7 
7 
8 
5 
4 
5 
5 
7 
6 

2 

1892     

8 

1^43           

3 

11,94           

4 

lS95       

95 
98 
99 
100 
101 
97 
95 
90 
97 
100 
92 
94 
96 
93 
98 
96 
101 
96 
95 
93 
94 
96 
99 
100 
98 
93 
96 
98 
94 
96 
98 
99 
100 
100 
93 
92 
98 
94 
90 
96 
95 
93 
96 
105 
98 
95 
105 

21 

25 
28 
23 
28 
32 
27 
27 
26 
20 
23 
25 
23 
24 
24 
16 
25 
22 
18 
21 
26 
21 
12 
30 
33 
25 
27 
20 
20 
21 
13 
23 
30 
27 
19 
17 
26 
26 
30 
25 
27 
24 
17 
20 
20 
29 
12 

6 

igge        

8 

1897     

4 

1^98           

8 

1849           

5 

I9OO     

7 

I9OI   

4 

Iil02           

4 

1903 

I904  

6 
3 

Ici05       

5 

Iy06  

8 

li)07          

8 

I4O8       

4 

1909 

1910        

4 

8 

19U   

8 

Iqi2             

5 

Iyi3     

9 

1914  

10 

|i)15          

5 

1916 

6 

1917 

5 

1918       

13 

1919 

1920 

20 
9 

15)21             

4 

1922 

7 

1923 

1024 

10 
3 

]9-.>5 

14 

19-^5 

11 

',  927 .            

5 

19'>8 

3 

1929 

9 

11)30.            

9 

19.!1 

1932 

1933 

7 
8 
5 

1934 

1935.            

3 
10 

19.36 

1937 

10 
9 

1938 

1939 

3 
5 

1940 

4 

Period 

7 

( 

Correct 

ions 

September:  Arkadelphia.  mean  temcfrature  72.4°;  Bee  Branch,  greate.st  24-hour  pre- 
cipitation, 1.50  inches;  Mt.  Ida,  CCC,  0.82.  Cro.ssett,  highe.st  temperature  96  on  2d. 
Number  of  days  with  0.01  inch  precipitation  or  more:  Hope,  3;  Irons  Fork.  8;  Prescott 
3,  Portland  3.     Waldion,  date  of  lowest  temperature,  27th. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


October,  1940 


Clixuatolog'ical  Data  for  October,  1940 


Connties 

1 

a 
o 

? 
3 

s 

p 

'Z't. 

a 

a 
3 

Temperature   ( degrees  Fahrenheit )        j 

Precipitation,  inches 

Number 

of  days 

0 

s 

bog 

o3  0 
"  0 

Stati(jas 

0. 

"3 

3  O 

s 

s 
a 

3 

0 
be 

2-3 

0 

■3 
3  0 

t;  a 

go 

cu  3 
P 

on 

J.  s 

0) 

§9 

0.  • 
■3  ^ 

u 

0) 

0 

■a 
3 
0 

i>> 

ta 

1 
0 

Observer 

Alum  Fork t 

Arkadelphia 

Saline           

755 
200 
145 
363 
277 
650 
285 
1295 
500 
239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
235 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
204 
23.50 
162 
270 
229 
1465 
1334 
1451 
448 
793 
260 
200 
600 
547 
960 
1250 
1100 
1052 
272 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
1385 
750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1207 
273 
315 
712 
800 
788 
702 
750 
433 
350 
231 
800 
288 
250 
396 
275 
222 
215 
840 
300 
122 
318 
1300 
680 
526 
175 
290 
245 
210 
650 
214 
198 
750 
332 
650 

4 

45 
56 

4 
41 
48 

5 
35 

1 
10 
39 
15 
26 

5 
4i) 

66.4 
65.0 

87 
88 

13$ 
4$ 

39 
35 

16 

16* 

35 

47 

2.30 
2  78 
1.56 
1.13 
1.26 
1.93 
1.29 
1.89 
1.21 
1.05 
0.74 
0.91 
2.01 
1.71 
1.62 
1.511 
2.37 
1.86 
1.70 
2.29 
0.45 
1.29 
3.41 
2.73 
1.70 
2.54 
1.16 
2.89 
1.38 
0.80 
2.00 
2.83 
2  10 
1.83 
2.16 
2.48 
2.28 
1.45 
0.95 
2.09 
3.77 
2.52 
1.32 
2.44 
1.27 
1.19 
1.21 
3.05 
3.04 
2.67 
3.60 
2.15 
2.11 

1  31 
1.91 
1.91 
1.9) 
3.04 
1.40 
2.38 
l.,50 
2.27 
094 
1.55 
2.63 
2.27 
2.68 
0.80 
2.2? 
1.97 
2.21 
2.23 
2.71 
1.45 
1.00 
3.49 
0.69 
1.64 
1.13 
1.06 

2  92 
1.68 
0.72 
3.  26 
2.14 
1.77 
1.80 
2  2.5 
1.93 
0.6C 
1.6C 
1.97 
1.2s 
2.1£ 
3.U 
2.U 

i.y( 

2  8i 

'-o.'m 

—  1  06 

1.00 
2.02 

1    9.H 

0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

u.o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  t) 

4 
5 
3 

4 
7 
5 
3 
7 
4 
5 
4 
3 
6 
5 
4 
5 
3 
4 
4 
5 
4 
4 
3 
5 
4 

3 
8 
2 
3 
3 
5 
8 
7 
6 
5 
4 
4 
4 
8 
5 
4 
5 
9 
6 
4 
5 
4 
5 
6 
4 
5 
4 
3 
6 
4 
4 
7 
4 

2 
4 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
6 
5 
6 
5 
5 
3 
5 
6 
4 
3 
3 
6 
3 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
6 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
6 
5 
6 

18 
21 
26 
17 
24 
22 
24 
20 

9 
7 
2 
8 
4 
2 
5 
4 

4 
3 
3 
6 
3 
7 
2 
7 

W. 

se. 

s. 

n. 
ne. 

L.  R.  Water  Works 

Clark 

Mrs.  Ted  R.  f.'arpenter 
Herbert  Neft' 

Arkansas  City 

Batesville  Airway. 

Desha 

Independence. . . 
Independence. .. 

Van  Bi7ren 

Saline 

Ho.l 

+  4.5 

90 

13* 

39 

17* 

4':! 

0.59 

-1.93    0.70 

Airwav  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 

Bee  Branch 1 

Benton 1 

Bentonville 

'ei'i' 

63.9 

+  "5!6 

90 
90 
84 

19 
19 
4 

"33" 

35 

"ie" 

16 

"si" 

36 

—1.63 
-i'.73 

-2!  64 
—2.61 
-1.27 

0.77 
0.98 
0.66 
0.48 
0.54 
0.50 
0.79 
1.38 

J.  E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 

Benton   

U.S.  Weather  Bureau 

Independence. .. 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

24 
28 
25 
20 
17 
12 
21 
20 
22 
24 
24 
27 
23 
24 
21 
12 
25 
12 
24 
14 
21 
11 
21 
13 
23 
20 
22 

2D 
23 
23 
20 
20 
22 
22 
19 
23 
25 
20 
24 
26 

10 

23 
18 
IS 
13 
12 
9 
22 
22" 
19 
2U 
12 
19 
25 
21 
23 
19 
25 
17 
25 
21 
16 
20 
26 
16 
29 
24 
10 
18 
22 
18 
21 
22 
19 
27 
23 
22 
23 
20 
24 
28 

3 

1 

3 

8 
10 
17 

3 

5 

4 

6 

5 

3 

5 

5 

9 
14 

2 

9 

0 
12 

7 
19 

6 
12 

4 

5 

3 

6 

1 

1 

3 

5 
11 
10 

4 

6 

9 

6 

5 
10 

4 

1 

8 
16 
11 

5 

9 

9 
12 

6 
20 

7 

4" 
11 

7 
14 

8 

4 

5 

5 

6 

5 

8 

2 

9 
12 

9 

5 

1 
3 

19 
6 
6 

11 
5 
4 

10 
0 
5 
1 
5 
4 
4 
2 

4 
2 
3 
3 

4 
2 

7 

6 

0 

1 

2 

1 

3 

2 

1 

5 

4 
10 

7 

5 

3 

1 

4 

6 

4 

1) 

6 

6 

3 

5 

5 

3 

0 

1 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

3 

4 

4 

1 

4 

3 

4 

4 

6 
13 

2 

2 

4' 

1 

4 

5 

4 

2 

\ 
6 

\ 
4 
1 
3 
2 
0 
8 
1 
4 
2 
7 
3 
2 
5 
6 
2 
4 
3 
8 
3 
7 
3 
1 

s. 
s. 
s. 

se. 

s. 
n. 
s. 
s. 
s. 

n. 

n. 

s. 

se. 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 
e. 



s. 

sw. 
s. 
sw. 

se. 
s. 
se 
e. 

s. 

sw. 
sw. 

5W. 

W. 

S. 

s. 
sw. 

n. 

sw. 

s. 

s. 

sw. 

s. 

se. 

sw. 

w. 

sw. 
sw. 

n. 

sw. 

s. 

se. 
sw. 

sw. 

sw. 

n. 

nw. 

se. 

sw. 

sw. 

se. 

n. 

sw. 

s. 
se. 

C.J.Brooks 
Vernon  C.  Howe 

Big  Lake  Outlet..! 

Black  Rock 

Blytheville   

Bo'oneville  (near). 

65.8 
66.0 

+  2.4 
-  2.0 

89 
90 

14* 
19 

38 
34 

17* 
16 

42 
46 

Samuel  Norris 
F.H.Randolph 
Harry  J.  Buie 
R.J.Torry 
William  Jones 

Boughton t 

Brinkley 

Clark 

Monroe 

62.8'' 

+  0.2 

Ho^ 

13 

33' 

18 

41" 

-1   90 
-1.39 
-0.62 
-1.38 

-i!i3 

-2. 93 
-2.66 
-0.09 
-1.11 
-1.70 

-i!84 

2.52 

-1  13 

--0  88 

-i!s7 

-0.83 

-(V58 
-1.94 
-3.73 

'-QA5 
•1.21 

-0.69 

-i!79 
-2.24 
-0.12 
+  0.13 
-  0.76 
fO  79 

"■i!55 
-2.15 
-1.23 
-J. 80 

-6!96 

-6!47 

-1.83 
-0.98 
-3.01 
-2.53 

-i.'ii 

'-3.04 

-uii 

"2.' 08 

-ilffi 

-6!38 
-3.00 
-2.  72 
+0.41 
-0.9b 
-1.46 

•"6!5i 

-3!42 
-1.51 
-  0.7C 
-2.5' 
-1.3C 

'-'I'.k 
)  -1.5' 
i  —0.6- 

0.88 
1.04 
2.30 
1.47 
1.33 
0.97 
0.  25 
0.73 
1,96 
1.46 
0.66 
0.99 
0.68 
1.50 
1.10 
0.57 
l.lu 
1.12 
0.99 
0.81 
1.20 
1.68 
1.40 
0.70 
0.44 
1.32 
1.59 
1.14 
0.85 
0.77 
0.40 
0.72 
0  43 
1.50 
2.06 
0.95 
2.30 
0.69 
0.98 
0.60 
0.73 
0.72 
0.70 
1.21 
0.78 
1.75 
1.08 
1.5s 
0.54 
0.65 
1.42 
1.15 
1.72 
0.30 
0.99 
0.63 
0.78 
1.30 
1.25 
0.51 
0.63 
2.08 
0.35 
0.70 
0.47 
0.J5 
2.00 
0.71 
1  0.35 
1   1.65 
1   1.47 
1  0.89 
!  0.52 
I  0.54 
1   1.44 
i  0.42 
0.67 
1.10 
0.70 
)    1.45 
2  89 
I    0.80 
)\  1.10 
?    1.28 

Calico  Rock 

Camden 

Izard   

Ouachita 

55 
36 

57 

47 

13 

28 

24 

54 
5 
2 
4 

35 

40 

34 

40 
3 

53 

59 
3 

55 

28 

15 
5 

21 

43 
3 

40 

11 

68 

21 

21 

70 

49 

23 
2 

14 

45 

34 

61 
4 

42 

10 

24 

36 

29 

36 

52 
4 

21 
3 

28 
3 

41 
1 
2 
2 

57 

13 
12 

40 

45 
17 
10 
53 
16 
47 
34 
.52 
50 
6 
28 
7 

13 
30 
31 
16 
53 
5 

43 
56 
20 

66.5 

+  2.6 

90 

m 

34 

17 

44 

J.  M.  Knight 
R.  M.  Wheatley 
G.  E.  Tanner 
E.  E.  Cordrey 
Winfred  D.  Polk 
0.  B.  McSpadden 
U.S.I'orest  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
R.  B.  Smith 

Clarendon 

Clover  Bend 

Conway 

Corning 

Monroe 

Lawrence 

Faulkner 

Clay 

ftj.l 

65.2 
64.8 

+  i'.i 

+  4.8 

88 
91 
96 

12>S 
12 
5* 

33 
38 
34 

IK 
16 
18 

46 
40 
48 

Clotter 

CrossettUiear) 

Danville 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

64.  S 

'ee.'s' 

56.7 
65.8 
63.6 
65.7 
68. 6 
65.8 
66.0 
63.0 
63.8 
67.2 

-   1.0 
+  '3!4 

+  6]5 
+  2.6 
+  1.8 
+  5.2 

V'slo 

i-  4.4 

89 

"yo  " 

89 
89 
81 
90 
90 
87 
85 
83 
85 
88 

13 

"5" 
19 
19 
19 

6* 

6 

4* 

5* 

5 
12 
17 

31 

"46" 
37 
37 

40 
36 
40 
40 
36 
35 
34 
42 

17 

"ie" 

16 

17 

15 

16* 

16 

17* 

16 

16 

16 

16 

46 

"42  " 
45 
42 
31 
43 
39 
41 
36 
34 
37 
36 

Dardanelle   

DeQueen 

Prairie 

.lohnson  

Desba 

Z.  R.  Glenn 

U.S.  Forest  Service 

Ben  .lohnson 

Devils  Knob t 

Dumas 

Kl  Dorado 

Union 

Lonoke  

Mrs.  E.  W.  Gaston 
0.  V.  Halbrook 

Fngland 

Kureka  Springs 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp.. 

Fort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.P.f 

Fulton 

Georgetown 

(.iilbert 

Carroll 

Washington 

Washington 

Sebastian 

Crawford 

Hempstead 

Woodruff 

Geo.  W.  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
University  of  Arkansas 
U.S.  Weather  Bureau 
Ft.  Smith  Water  Plant 

hii'.o 
62.8 

+  3.1 
+  '2>2 

' '96' ' 

90 
85 
86 
85 

"pj" 

"iy" 

5* 

5 

5 

"29" 

"3S" 
33 

"i(if 

"16" 
16 

"53" 

"41" 
41 

T. ,!.  Logan 
C.  n .  Long 
P.  E.  King 

Cilenwood 

Pike  

C.  A.  Price 

Polk 

W.  E.  McVav 

Oravette 

Benton 

Stone  

Max  W.Schmidt 
U.  S.  Forest  Service 

(ireen  Mountain 

33 

16 

39 

Harrison 

Boone 

Louis  R.  Keck 
Lestf-r  li.  Logan 
James  A.  Burnett 
Austin  E.  Cartwright 
J.O.  Cooley 

Heber  Spgs.  (near) 
Helena 

Cleburne 

Phillips 

ijh'.S 

+  2.2 

S6 

13 

36 

17 

38 

Higden 

Cleburne 

Pike 

6616' 
65.8 
66.4 

'esl-i' 

58.2 
66.6 
64.8 
66. 3 

-' o!i 

+  2.0 

+  '2;8 
+  2.6 
1-  3.0 

88 
88 
89 

"8S" 

"ss" 

88 
88 
!(9 

87 

25 
4§ 
19 

"i9" 

24 
19 
19 

4* 

41 
36 
40 

"36" 

"39" 
31 
45 
39 

40 

16 
17 
16* 



16 

' '  16*' 
16 
16 
17 
16 

38 
45 
38 

"4?" 

"41" 
46 
32 
41 
36 

Hope  (near) tj 

Hot  Springs 

Index •■ 

Irons  Fork ft  : 

Jessieville 

.loneshoro 

Lead  Hill 

LITTLK  ROCK 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Polk      

Experiment  Farm 
National  Park  Service} 
W.  E.  McDowell 
U.  S.  Fore.^t  Service 

(iarland   

Craighead 

Boone 

Pulaski 

U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
1.  R.  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 

Little  Rock  Airway 

Lutherville "f 

Jladison 

Magnolia 

Pulaski 

Johnson  

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

W.  li.  Airport  Station 
U.a.  Lenhardt 
,1.  W.  Eppes 

68.5 
63.3 
64.6" 
63.9 
66.3 
67.8 
64.0 

'64"4' 

-+  1.6 
+  4.1 
+  1.1 
-1    2.7 
+  3.3 

+   IJ.S 

+  '3^9 

90 
90 
85= 
88 
90 
88 
89 

"yo" 

5 

5 

13* 
13 
19 
19 
12* 

"'hi' 

37 

32 

36" 

36 

38 

37 

35 

"33" 

16 

18 

17 

17^ 

16 

17 

16 

"ie" 

40 

46 

39" 

42 

38 

41 

45 

44 

State  Agri.  School 

Mammoth  Spring  . 
Marianna 

Mrs.  .lolnniie  Morton 

Lee 

C.  N.Houck 

Poinsett     .     ... 

Charles  Walton 

Mena 

Polk 

E.  W.  St.  John 

Monticello. ,  Airway 
Morrilton 

.Airway  Observer 

Conwav 

Mrs.  Nova  Berry 

Mountainburg 

Crawford 

Baxter 

C.A.Lovel! 
H.N.Halbert 

Mountain  Valley.. 

Mount  Ida ". . . 

Mt.  Ida  C(;C 

Mulberry(near)..t 
Nashville 

(4arlaud   

Montgomery 

Montgomery 

Franklin 

Howard 

Jackson 

Montgomery 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

(Ireene 

.1.  G.  Scott 

63.6 

m.ii 

64.9 
65.0 
66.6 

+  1.8 
+  '2:9 

95 

"37" 
90 
89 
90 

19 

19 
3* 
19 

29 

"39" 
37 
36 
33 

16 
"17  ' 

18 
16 
16 

49 

"41" 
43 
45 
54 

G.  A.  Whittington 
U.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
H.B.Carruth 

Newport 

Oden 

J.  D.  Henderson 
U.  S.  P'orest  Service 

Okay 

(Charles  R.  .lackson 
G.  H.  Ba.nks 

Ozark  

65.4 
62.8 

'eiio' 
'eiie' 

64.0 
68.4 
62.4 

+  1.9 

+"3!3 

+  "2^9 
-  0.9 
+  3.5 
+  2.6 

88 
85 

"89" 

"89" 
89 
89 
84 

4* 
ID 

"■5*' 

"'5*' 
6* 
4* 
45 

37 
36 

"46" 

"35" 

32 
40 
33 

ie 

18 

"i7  " 

"17" 
17 
17 
16 

42 
39 

"39" 

"46" 
43 
40 
39 

Orkney  0.  Milton 

Parsgould 

J.  E.Garrett 

Parkin 

Cross 

Jeffer.son 

Montgomery 

Randolph 

Carroll  King 

Pine  BIufF 

Miss  Theresa  Scheu 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edmiston 

Prescott 

Nevada 

Craig  Williams 

Rogers(near) 

Rosebud ' 

Mrs.  Carl  A.Starck 

Faulkner 

G.  A.Maddox 

66.2 
64.0 

-  9.4 

90 

87 

4* 
13 

"13*' 

38 
38 

"33" 

16 
17 

"i7" 

44 
39 

"45  ' 

U.S.  Forest  Service 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Arkansas 

Clay 

U.  S.  Biological  Survey 
A.  BoyceBovd,  Jr. 

White 

65.7 

+  3.1 

89 

Walter  A.Smith 

Springbank ■ 

Story 

Miller 

Henry  Field 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan 

S. C.  Story 

Stuttgart  '.'.'.'.'.'.'.'.'. 

65.5 
64.6 
67.0 
89.8 

+  2.1 
+  4.( 

88 

85 

1     91 

)      92 

90 

13 

5* 
1* 
19 
5* 

38 
37 
39 
40 

17 
17 
16 

17 

37 
39 
46 
42 

Mrs.  B.  E.  Swim 

Stuttgart  (near).!: 
Subiaco 

Rice  Experiment  Sta. 

21 
22 
10 

6 
5 

20 

4 
4 
1 

sw. 

New  Subiaco  Abbey 

Texarktma 

Miller 

H.  S.  Brashear 

Thornburg(near) 

Edward  E.  Holmes 

1 
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Climatolog-ical  Data  for  October,   1940 

Continued 

Counties 

© 

a 
o 

cs 

s 

•o 
o 

^  ai 
G  3 

a 

h-1 

Temperatures  (Degrees  Fahrenhuit) 

Precipitation,  inches 

Number  of   days 

6 

2  2 

stations 

a 

"3 
II 

s 

o 

►-5 

3 
"S 

Q 

be 

■3 
0 

"3 
£| 

II 

OS  9 

■3.^ 

11 
a  J 

^  S 
|3 

0  0 

•5° 

0 

■a 
0 

1 

0 
0 

Observer 

Turnpike t 

2210 
17!1 
675 
206 
2;)0 

2285 

2:37 

234 
167 

16 

I 

21 

46 

34 

4 

15 

1 

32 

63.8 
62.8 
65.2 
66  6 

+  '2'.2 

S3 
88 

yo 

90 

19 
13'} 

12 
19 

39 
34 
33 
37 

16« 

17 

IS 
17 

26 
42 
46 
41 

2.14-3.17    0.96        0.0 
1.69^ 0.  94)        <l  0 

8 
5 
4 
3 
3 
7 
2 
3 
3 

5 

2.'! 
■21 
15 
12 
2;3 
22 
26 
26 
14 

20 

3 

8 
14 
7 
0 
3 
0 
4 
13 

7 

2 
12 
8 
6 
5 
1 
4 

■    4 

se. 
w. 
se. 
sw. 



sw. 
s. 
s. 
s. 

s. 

U.S.  Forest  Service 

Phillips 

Ben  Rives 

Scott 

1.2:1-2.21    0.40 

0,0 

0  0 
0.0 
0  d 
0  0 
0.0 
0.0 

0.0 

Wilson  Ferguson 

Warren 

Bradley 

0.57 
3.10 
3.37 
0  72 
1.80 
1.22 

1.91 

-2.96    0.'25 
+0.a3    2. '20 

C.N.  Turner 

Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 

Wright 

Little  Kiver 

ti'rauklin 

Mississippi 

Jefferson 

Cross    

L.  M.Snead 
U.  S.  Forest  Service 
D.  0.  Anderson 
J.S.  Martin 

65.1 
6J.2 
65.4 
65.1 

65.1 

+  'i!4 
+  '2'9 
-t-  2.4 

85 
87 
86 
89 

05 

19 

13 
45i 
i§ 

19 

40 
34 
36 
33 

29 

i5 

)8 
)7 
17 

16$ 

31 
39 
42 
44 

54 

-2I59 
-2!46 
-1.19 

1  96 
0,40 
0.92 
0.55 

2.89 

W  vnne 

B.  M.  Eddins 

State  Means 

Daily  Precipitation  for  October,  1940 


Drainage 
basin 

Day 

of  Men 

th 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10     n 

12 

13 

14      15 

16 

17 

18 

19      20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

0 

Aluivi  Fork  Reser  "t" 

Ouachita, 
fiuachita. . 
Mississippi 
White   ... 
White    .... 
Arkansas 

45 

33i 

T. 

•tv 

V36 

Voi 

Vi7 

tV 

V98 
.22 

1  00 

.52 
.07 

Vio 
'  .'so 

T. 

.10 

.10 

".ii 

T 
.18 

2.30 
2.7« 
1.56 
1.13 
1.26 
1  93 

Arkadelphia 2 

Arkansas  city    ..^ 

■■■■!■■■■ 

.65 
T. 

'.'76 
.25 
.42 

.... 

.... 

.03 
.17 

.36 
.25 
.10 

'!48 
.12 
.32 
.41 

(0 



.... 



. 

... 

.... 

. . . . 

.... 



2.02 
.11 

V26 
.83 

.77 

i!28 

BatesviHe  Airwavt 
Balesville  R;\er  .'^ 
Bee   l»raiich- 

T.' 

'!6i 

.59 

'.'ii 

.66 
'."33 

'.'62 

T. 

.03 
T. 

.27 

.... 
.. 

. . . . 
.59 
.23 

tv 

.... 

.... 


Benton                 .  ^ 

Saline 

A  rkansas 

1  29 

Hentouville           ^t 

.... 

:::: 

.... 

.08 
V64 

1.89 
1.21 
1.05 
0.74 
0.91 
2  01 

Bethesda *•* 

Big  Lake  Outlet   t- 

Blaek  Rock '^ 

Blvtheville '' 

White 

St.  Francis 
White   .... 
St    Francis 

:;i; 

!46 
.5* 
.50 
.27 
.26 
39 

Vii 

.05 
.09 

tv 

■f.' 

Soughtou  ...     .  '^- 

Ouachita 

.04 

1  38 

1  71 

Wliite 

.17 
.20 

.88"" 

1  62 

Calico  Rock      .. .  ^ 

White 

1  04 
.06 
.29 

1   33 

T 

.04 

.  .       , 

::::  ::  ; 

T. 

.22 

2.30 

1.47 

.11 

.97 

.01 

.31 

1.96 

1  50 

.01 

2  37 

Clarendon             .  ^ 

White 

.10 
.22 
.36 
.17 
.23 

1  86 

Clover  Bend 

(;onway 

White 

.04 
.36 

1  70 

.Arkansas. . 
White 

.39 
.25 

'!62 

.... 

.21 

2.29 
0  45 

White 

1  29 

Crossett  ..[near], . 

10 
.51 

1   35 

3  41 

■■■■;.:. 

.48 
57 

.26 
.07 
.84 

1  46i 

.02 

2  73 

Dardauelle           .  ^ 

Arkansas 

.41 

.65 
.08 
.68 
.05 
.28 
.30 
1.10 

V99 

1  70 

Ked 

.10 

.10 

09 

.34 

2  54 

Des  Arc —  ? 

Devils  Knob    .. .  t 

White 

.34 
.22 

.14 
.24 

1.16 

.51 

.05 

.14 

1.50 

.'27 

.... 

.18 
1.10 

V45 
.08 
.08 
.12 
.14 
.08 
.35 

2  89 

-Mississippi 

1  38 

El  Dorado -' 

?3 

0  80 

45 

T. 
1.12 

69 

2  00 

KurekaSprings 

Fayetteville   

Fa'yetteville  E.\p.  S 

Fort  .Smith '1" 

Fort  Smith  W.  ..t- 

Fulton - 

Georgetown 

Gilbert ^ 

Olenwood ^ 

White 

.70 
.27 
.14 
.23 
27 

'.'oi 

'I. 

.03 
01 
.02 
.01 

.90 
<I9 

2  83 

White 

T. 

03 

.02 
.02 
.15 
.11 
T. 

2.10 

White 

69 

03 

.81 
1.20 
1.68 

T. 

I   83 

Arkansas 

T. 

T. 

.43 
.34 

... 



2.  16 

Ar-kansas  . 
Red 

i.lo 

.70 

.18 

1.32 

i.'ii 
.20 

2.48 

.50 

55 

m 

2  28 

White 

■>o 

1  45 

White 

.44 

58 

.04 

.29 
.13 

0  95 

.03 
.89 
.04 

V77 
.18 

.03 
.89 

2.09 

Red 

1   59 

.08 

.32 

3  77 

Gravette 2 

Green  Mountain.  + 

.50 
.85 
.06 
.38 
.12 
.32 
.34 
.41 
73 

.84 
■'3 

2  52 

White 

.01 

T. 
.04 

.03 

V24 
1.03 
.34 
.95 
.70 
.69 
.46 

)  32 

White 

White 

.67 

.43 

.36 

.03 
.30 
30 

.03    .05 
.40  .... 

2.44 

Heber  Springs  ...  2 
Helena - 

.01 

1.27 

Mississippi 
White 

.72 
.41 

2!66 
.28 

.05 


1  19 

.22 

.02 
1.50 
.18 
.66 
T. 
.31 
.98 

1.21 

.18 

3.05 

Hope  it- 

Hot  Springs  

tndex     +- 

IroQsFork  ....+t:2 

Red 

.05 
.04 

3.04 

.01 

2.67 

Red 

.60 
59 

2.30!.... 

3.60 

T. 

.09 
.14 
35 

.47 

Vse 

tv 

V58 

.78 
.63 
.16 

1.58 
.19 
.31 
.49 

1.15 

2.15 

Ouachitai 

53 

T. 

2.11 

Jonesboro 2 

Lead  Hill 

White 

.60 

T. 

1.31 

.66 
.42 
.46 

.48 
.25 
.26 
.46 

.02 
T 

T. 

.01 
1 

T. 
.52 

.73 
.72 
.70 
.63 

.01 
.52 
.52 
.40 

i;75 

1.91 

Little  Rock...it 

LittleRock  Air'y  It 

Lutherville + 

Madison  2 

Magnolia 

Mammoth  Spg ...  2 

1.91 

Arkansas 

'.'43 
.37 

tv 

'.'62 

1.94 

1 

3.04 

St.  Francis 
Rer] 

.25 

1.40 

2.38 

White 

1.08 
.27 
.54 
.31 
05 

.06 

.20 
.35 
.21 
.07 
.07 
.56 

1.50 

St.  Francis 
St.  Francis 

.02 

.05 

2.27 

Marked  Tree 2 

Mena 2 

Monti  cello  Air.  ..t 

Morriltou  2 

Mouiitainburg 

Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

0.94 

T. 

.21 
.60 
.03 
1.72 
.20 
.30 
.54 

.65 

1.42 

'I'. 

.12 

1.55 

2.63 

.52 

.01 

■.'46 

2.27 

.31 
30 

.13 

2.68 

White 

30 

0.80 

*  *  *  * 

T. 

.37 
39 

.14 

.04 

09 

.69 

.32 

.58 

1.30 

.73 
.03 
68 

V96 

V82 

'tv 

2.27 

Ouachita 

1.97 

Mount  Ida  CCC  . . . 

Mulberry t2 

Nashville 

Newport 2 

Oden 

Okay 

6' 

09 

.05 

.20 
.03 

2.21 

.50 
.21 
.48 
■'5 

.35 

■.■46 

2.23 

Red 

.15 

.... 



.... 

.14 

I.25I.... 

.511.... 

.271... 
1.75!.... 

.12:.... 

.70'.. 

2.71 
1   46 



'.'67 

05 

36 

1.00 

Red 

T 

.23 
.35 
.64 

.16 
.22 

.30 

.20 

.... 

.33 
t' 

3.49 

Osceola 2 

Ozark 2 

.Mississippi 

.... 

i 

.... 

0.69 

T. 

1.64 

58 
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Daily  Precipitation  for  October,   1940       Continced 


Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30       31 

Total 

Paragould 

St.  Francis 
St.  Francis 

.43 
.40 
fif) 

....!.... 

.47 
.21 
.27 

.23 

.40 
2.00 
.59 
.03 
.04 
1.47 

"56 
.42 

1.44 

.08 

53 

1.10 

i!45 
2.89 
.10 
1.10 
.76 
.11 
.90 

'.'26 
2.20 

1.13 
1.06 
2.92 

Parkiu 2 

Pine  Bluff 2 

Piae  Ridge 2 

Pocahontas 

'.'12 

'!30 
'.'62 

'.'so 

.71 
.07 
1.34 
.25 
.07 
.36 
.35 

'!i5 
.28 

'!i8 

.30 
.36 

.20 
.15 
.28 
.25 

'.'69 

Ouachita.. 
White 

:::: 

.26 
.35 
.20 
.13 

.... 
.... 

;:":■;::: 

'.'65 

■:22,:':: 

1.68 
0.72 
3.26 

Portland 2 

Prescott 2 

Ouachita.. 
Ouachita. . 
White 

'.'33 

....!.... 

;;;; 

'.'48 
f.' 

'.'6i 
'.'36 

.02 
■I" 

.42 

.27 
.89 

■[so 
tV 

'!48 
.20 
.52 
.53 

•:36 

2.14 
1.77 

Rogers  (near)....t 

Rosebud t 

Russellville W 

St.  Charles 2 

St.  Francis 2 

Searcy ^ 

Spring  Bauk t^ 

Story ' 

Stuttgart 2 

Stuttgart    tt2 

Subiaco 

Texarkana           .^ 

•;52:::: 

.54'.... 

.2yi.  .. 

.10!.... 
.67!.... 

.37  .... 

.... 
.... 

.... 

.... 

:::: 

'.'i2 

'.'io 
".n 

.09 

i' 

l.SO 

Arkansas.. 
White   ..   . 
St.  Francis 
White    ..  . 
Red 

.... 

:::: 

.52  .... 
.22  .... 
.42  .... 
.40  .... 

.35;.... 

.45  .... 
. 55  . . . . 
.47  .... 
.20  .... 
.48  .... 

2.25 
1.95 
0.60 
1.60 
1.97 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 

::.;  .... 

.70 

■■B 

1.28 

.... 

.25 
.22 
.80 
.10 

.... 

2.15 
3.66 
2.13 

Red 

........ 

— 
........ 

....  1 

1.10 

Thornburg  

Turupike.. t 

Wabash 

Waldron 

.54!.... 

.Arkansas. 
Mississippi 
Arkansas. . 

:;• 

.U7 
']46 

.89 
.22 
T. 
12 
.10 
.08 
.40 
.27 

.24 
.40 

2.14 
1.69 
1.28 
0.67 

VVhitecliffs 2 

White  Rock + 

Red . 

Arkansas.  . 

'!47 

. ... 

........ 

.... 

.... 

■.■38 

T. 

03 

'.'36 

T. 
1.96 

3.10 
3.37 
0.72 
1.80 
1.22 

Wilson 2 

Wright 

Mississippi 
.\rkausas. . 

::::':::'. 

.... 





.92 
.51) 

.61 
T. 

Wynne 2 

St.  Francis 

.  55  ....... . 

........ 

.1; 

Daily   Temperatures    for  October,    1940 


Stations 


Aiii.Ti  Wnrk  (Maximum 

Alum  Fork (Minimum 

Maximum 

Minimum 

I  Maximum 

'  Minimum 

Rpp  Branch           . .  \  Maximum 
Beetirancn j  Minimum 

RoiitnM  S<\  *>  Maximum 

^s'^'^"'* (  Minimum 


Arkadelphia  ^5  — 
Batesville "* 


Bentonville***.. 


Maximum 
Minimum 

Blytheville K^rl^ir" 


Booneville  . 
Brinkley  . . . 


Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 

Camden  *  Maximum 

oamaen ^  Minimum 


I  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
'  Minimum 

Corning   l^^'^'"'^ 


Clover  Bend... 
Conway  


ing 

Crossett 

Dardanelle. 
De  Queen . . . 


I  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 

Dpvili;  Knob  \  Maximum 

L>evus  K.noD i  Minimum 


Dumas 

El  Dorado   

England 

Eureka  Springs  . 


S  Maximum 
t  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 

Fayetteville j  ^^JJ^ 

Fayetteville  EXP.  S  I  Maximum 

Fort  Smith"'  Maximum 

Fort  bmitn      j  Minimum 

<^ii>,„,*i«.^  S  Maximum 

Gilbert?* An,.i,T,nm 


Grannis 

Gravette?? 

Green  Mountain.  . 


Minimum 
i  Maximum 
t  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
tr„i„„„  i  Maximum 

Helena \  Minimum 

xi;„ui„^A  i  Maximum 

Highland j  Minimum 

Ti„„„  <j  ++  (  Maximum 

Hope  $5  » i  Minimum 


Harrison 


Hot  Springs. 


Maximum 
Minimum 


80  80 


54 


65 
50 
77 
52 
75 
52 
73 
54 
77 
56 1  45 


77 


18 


19   2(1   21 


22 


24   25 


26 


27 


28   29   30 


31 


63 


39  36 
69  78 
40l  401 


57 


59  46 

841  81 


841  84 
49]  51 
84  85 


76!  83 
47   48 


471  4>> 

83 1  84 

46|  49 

85 1  83 


41 
83 
59 

85j  84 
48  55 
88   89 


40 
81 1 
51! 


75 

46 

76 

55 

83 

56 

86 

53 

„   79 

54I  47 


85|  85!  80 
55  53 1  58 

86 

49 


52 


70|  80.7 
53!  52.2 
81.8 
51  48.1 
63  8!. 2 
41  49.0 
79  81.5 
57 
70 
45 
64 
50 
69 
48 
71 
50 

43 
78 
54 
65 
42 
69 
52 
71 
41 
67 
54 
70 
51 
70 
59 
61 
49 
68 
56 
78 
60 
69 
54 
68 
47 
66 
50 
67 
50 
68 
52 
73 
35 
71 
59 
63 
45 
67 


75.9 
47.3 
79.2 
52.5 
81. 3 
52.0 
81. 9 
49.6 
-  80. 4 
53I  62.4 
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Daily  Temperatures  for  October,   1940    Continued 


Stations 


[ronsFork §§tt  | 

Jonesboro   j 

Lead  Hill \ 

Little  Rock.."*! 

Little  Rock •*•  < 

[Airway]  \ 

Lutherville ( 

Magnolia ( 

Mammoth  Spring,  i 

Marianna 

Marked  Tres.-.M 

Mena 

Monticello *** 

Morrilton % 

Mountain  Home. .. 

Mt.  Ida 

Nashville 

Newport 

Oden •*• 

Okay 

Ozark 

Faragould 

I'iiie  BlufT 

I'orp.lioiitas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Russellville It 

St.  Charles $\\ 

Searcy  

Stiitlgart 

Stuttgart It^S^S 

Subiaoo 

Texarkana   

Thoriiburg 

Turnpike 

Waldron 

Warnn 

White  Rock 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimiun 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Jlinimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Ma.Kimum 
Minimum 
Jlaximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Mininuun 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
.Minimum 
Maximum 
Minimum 
Ma.ximum 
.Minimum 
Maximum 
-Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maxinuim 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimiun 
Ma.ximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
.Maximum 
Minimum 
.Maximum 
Minimiun 
-Maximum 
Mininuun 
-Ma.Kimum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 


60 


83  7f) 
52!  40 


42'  46 


12   13 


14   15 


16 


18   19 


20 


44. 
75 
52 
59 
41) 
73 
49 
82 
491  36 


35  34 
80  77 
33 1  34 


'21 


22  23 


24  25  26  27  28  29 


40 
80 
61 
67 
46 
76 
59 
77 
54 
78 
64 
85 
63 
73 
59 
77 
64 
80 
60 
76 
45 
75 
62 
80 
56 
78 
50 
80 
46 
77 
60 
80 
61 
80 
49 
81 
56 
76 
50  49 


30  31 


68  71 

57  53 

77  80 

65  46 

83  78 

57  ■  62 
63  74 
59!  53 
84,  79 

58  62 
851  79 
6I'  63 


Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  October,    1940 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


Station 


Hope $s"i 

Kxp.  Farm 


Irons  Fork , . .  5'5 
Kxp.  Forest 


Russellville. . .. 
Ozark  Nursery. 


Stuttgart,   ...§§ 
Rice  Exp. Farm 


Data 


Day  of  month 


9     10 


I 
14  I  15 


Kvap. 

,230 

.153 

.2('0 

199 

.247 

.203 

.258 

.219 

.170 

.202 

.181 

Mean  tem. 

62 

68 

68 

72 

72 

70 

64 

62 

62 

64 

66 

Wind  move 

34 

10 

18 

18 

39 

31 

41 

59 

13 

29 

? 

-Evap. 

.122 

.051 

.119 

.144 

.145 

.137 

.113 

.091 

.093 

.100 

,075 

Mean  tem. 

5S 

62 

(i9 

72 

68 

6S 

58 

57 

58 

59 

66 

Wind  move 

0 

] 

5 

10 

8 

5 

14 

5 

1 

3 

1 

Evap. 

.182 

.1;!0 

.190 

.218 

.202 

.200 

.190 

.050 

.240 

.136 

.226 

Mean  tem. 

62 

65 

68 

73 

72 

72 

65 

61 

70 

67 

70 

Wind  move 

4 

5 

14 

27 

25 

35 

46 

11 

6 

7 

10 

Evap. 

.174 

.111 

137 

.131 

.175 

.153 

.198 

.127 

.122 

.127 

.121 

Mean  tem. 

64 

64 

64 

68 

70 

72 

64 

59 

60 

60 

66 

Wind  move 

32 

10 

16 

11 

40 

39 

91 

37 

17 

17 

19 

.189I.210:.218.?3I  ,210.181 
67  69l  74l  60  56  58 
17      36i     22      661     49      21 


.102 

66 

1 

.063 
72 
2 

.097 
68 
16 


.119:.  070 


64 
0 

.057 
70 
3 

.140 
70 
30 


2181.  244 
72  62 
35      88 


.104 
50 
7 

.130 
54 
12 

.097 
54 
47 


18  I   19 


.182  .238 
61  66 
19      45 


074  .066 

66!     69 


120 
60 
13 

.100 
56 
23 


.128 
60 
2 

.105 

58 
20 


.114 
64 
2 

284 
65 
25 

.117 

67 
32 


.281 
70 
57 

093 

62 

1 

.040 
66 
2 

177 
66 
57 


22 


.217  .189 
64  66 
22      12 


23 


.192 
65 
14 


.149 
68 
11 


105  .045 
64      65 


OKR 


.130 

17 


68 
1 

.121 
68 
25 


25 


26 


27 


.131 
68 
9 

.065 

66 

1 

.214 
68 
8 

.091 
68 
12 


.138 
69 

8 

,062 
64 
0 

.106 

68 

7 

090 
6.S 
10 


.132 
66 
11 

.046 
62 
2 


28      29 


.14(: 
72 
44 

.00; 
66 
3 


,066  16S 
66  68 
3      21 


68 
37 

041 

58 

6 

.062 
09 


.30 


31 


78.8 
45.5 
80.8 
50.0 
71.8 
44.6 
77.8 
55.5 
79.5 
50.2 
79.9 
52.7 
84.2 
52.8 
80.3 
46.3 
78.8 
50.5 
79.9 
47.9 
80.6 
52.0 
81.0 
54.5 
81.2 
46.9 
81.8 
47.0 
82.7 
44.5 
81.0 
52.8 
81.5 
48.3 
81.3 
48.8 
83.6 
49.5 
80.6 
50.3 
77.7 
48.0 
82.1 
53.7 
81.8 
47.4 
80.9 
47.2 
83.6 
53.2 
76.8 
48.1 
83.4 
49.0 
78.7 
49.4 
82.3 
49.1 
80.5 
60.5 
79.2 
60.1 
82.4 
61.6 
85.3 
54.4 
82.0 


73.5 
54.2 
82.8 
47.7 
82.7 
50.6 
74.5 
55.7 
79.1 
49.4 
82.6 
48.1 


,111  .119  .042 
67      67 
32     78 


138 

.l.^9 

64 

58 

16 

24 

065 

088 

58 

60 

1 

6 

1P4 

.059 

60 

63 

19 

12 

042 

.123 

61 

61 

9 

39 

5.980 
65.8 
839 

2.712 

62.2 

112 

4.413 
66.0 
479 

3.867 

64.6 

918 


«?) 


60 


CLIMATO LOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


October,  IMO 


Daily  Precipitation  for  Octot)er 

1940 

Hydrologic  Stations 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1  1    2  1    3  1    4  1     5  1     el     7        8.  1     9      10      11     12  |  13-  |  14    ^IS      16.     17      18.  |  19     20  |  21 

22 

23      24  1  25  1  26     27  1  28  1  29  1  30     31    Total 

AKcia  1 White 



.55 

.33 

.02 

.16 
.40 

1.06 

.55 

.13 

1.55 

.... 

2.63. 

Bppdpvillp    2                    W/hito 

".67 
1.00 

.58. 



.34 
.50 

.85 

.40 

1.27 

Arkansas.. 
Arkansas.- 

'!43 
.25 

'!65 

.30 
.44 
.30 

1.20 

Brig^ville  i 

Cabot^ 

.23 

.95 

2.72 

.90 
1.05 

.... 

2.45 

CarlialeS 

.70 

.IS' 

1.90 

Carpenter  Dam^ .. 
Centen'ille(near)  3 

.50 

1.15 

1.21 

2.91 

.61 
.32 

.22 
.42 

.13 
.03 

.64 
.86 

.14 

1.74 

White 

1.63 

DeniTiark  2 

White 

.46 
.05 
.31 

.38 
.16 

41 

.05 

'."96 

1.25 

Mississippi. 
White 

1.22 

0.31 

Evening  Shade^... 
V^oreman  i 

White 

30 

.16 

0.81 

Red 

.45 

.... 

.18 

.81 

1.60 

.95 

3.99. 

Forrest  City  ^ 

St.  Francis 
White 

.80 

51 

1.12 

.17 

2.62 

Hardv^ 

\Vhite 



Harrisburg'  2 

fet.  Francis 
White 

.85 

.45 

* 

.17 

.72 

• 

« 

.92 
.73 
.15 
.19 
1.66 
.08 
.95 

.02 

.32 

2.11 

2.07 

White 

.73 

.58 

11 

1.23 

55 

36 

.04 

1.28 

Lake' City  2 

St.  Francis 
White 

.65 

'.'is 

.19 

* 

iioi 

.43 

1.42 

1.95 

White 

34 

1.85 

NeAvhope(near)  2.. 

2.54 

.60 

.31 

.05 

1.06 

2.45. 

Odell  (near) 

Pfi.rtheuon  2 

White 

.50 

.34 

1.02 
.70 
.03 
.19 
.09 

i.'86 
.52 

i'49 

'.'62 

.05 
'.62 

i!i6 
.12 

1.91 

Pottsville^ 

St    Paul- 

White 

■ifi 

.52 
.32 

2.9;t 

Shirley  - 

White 

.95 

1.99 

Solgahachie^ 

Sparlf man  2 

Tichnoi-  ^ 

.36 

.13 

1.08- 

.50 
.25 

2.11 

White 

.12 

.95 

l.Si 

Vick  2 

0.00. 

White 

1.04 
.31 

.14 
.41 

.05 
1.92 

1.23 

Winfreyi 

.21 

- 

.07 

2.95 

Daily  Rivor    Stag-es  for  October,   1940 


Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13      14 

1 
15      16 

I                            i         1 
17  1  18  1   19      20      21  1  22 

1         I                  1         1 

23 

24 

1         1         1 
25  1  26  1  27  1  28  1  29 
ill! 

30 

31 

..Arkansas  . 
do 

22 
22 

1 

...1    ...1   ...|....i    .    -1----1--.. 

1 |.... 

....!..   . 

....l....|....|.... 

.1 . . . 

Van  Bureu 

4,1 

3,6 

3.2 

3.21  3.0 

3.O1  2.9!  2.9|  2.7 

2.7|  2.6    2.5 

2.4    2.3    2.3    2.31  2,2 

2.2!  2.2 

2.2 

2.2    2.2 

2.1 

2.0 

2.0 

2.0]  2.0[  1.9;  2.1 

2.6    -2.7 

Mulberry 

.  .Mulberry. . 

18 

n  8 

0  8 

0,8 

0.8    0.8 

O.S 

0.8    0.8    0.8 

0.8'  0.8    0.8 

0,8    0.8    0.8    0.8]  0.8 

0.71  0.7 

0.8 

O.S    0.7 

0.71  ('.7 

0.7 

0.7 

0.71  0.7    0.8 

o.s!  0  ». 

Danville 

.Petit  Jean. . 

20 

2.7 

2.7 

2.6 

2.5    2.5 

2.5 

2.4    2.4    2.4 

2.41  2.4|  2.3 

2.3|  2.6    2,3 

2.21  2.2 

2.21  2.2 

2.2',  2.2l  2.2 

2.21  2.2;   2.2 

2.2 

2.2|  2.2    2.31  2-3 

2.2 

Ozark 

.  .Arkansas. . 

22 

0.91  0.4 

0.0 

-0.1-0.4 

-0.6 

-0.6-0.61-0.7 

0.71-0.8 

-0.8 

-0,9  -0.9-0.9 

1.0    1.0 

-l.lj-1.1 

-1.1 

-1.0-1.0 

-1.0]-1.0l-1.0 

-1.0 

-1.01-1.1  -1.1-1.0 

-U.8 

Dardanelle 

do 

22 

1.6    3.3 

2,6 

2  2:   1.1 

1.6 

1.6 

1.7    1.6 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1    1.1    1.1 

0.9!  0.8 

0.8    0.8 

0.8 

0.81  O.S 

0.8    0.71  0.7 

0.7 

0.6    0.6    0.6 

O.V 

0.(> 

Moriilton 

do 

20 

-2.4l-0.9i-1.9 

-1.91-2.3 

-2.61-2.7 

-2.8-2.8 

-3  0 

-3.1 

-3.2 

-3.3  -3.4  -3.4 -3,51 -3,61-3,61-3,71  3,9 

-3.81-3.8 

3.81-3.8-3.8 

-3.9 

3.9 -4. 0| -3.9 

-3  9 

-4.0! 

Little  Kock. 

do 

23 

-n.7 

-0.6-0.41-0.31-0.1 

-0.4 

-0.6 

-0.8-0.9 

-0.9 

-1.1 

-1.0 

■1,1-1,2  -1,3 

•1,4 

-1.4 

-I.5-1.5|-1.6 

-1.61-1.6 

-1.61-1.6-1.7 

■I.V 

-1.7  -1.7 

■1./ 

•I.V 

-1.8 

Pine  Bluff 

do 

25 

?.fl 

2.8    2.8 

3.6l  3.6 

3.2 

3.1 

2.9|  2.7 

2.5 

2.5 

2.4 

2,4!  2.3    2.3 

2.2 

2.1 

2.0    1.9    1.9 

1.8]   1.8 

1.8'    1.7     1  7 

1.7 

1.6    1.6 

1.6 

1.7 

1.7 

fiilbert 

..Buffalo    ... 

30 
10 

3.3 
2.3 

3.2    3.2 
2.3!  2.3 

3.1 

2.3 

3.1 
2.3 

3.1 
2.3 

3.2 
2.3 

3.11  3.0 
2.4    2.4 

3.0 
2.3 

3.0 
2.4 

3.0 

3,0!  3,0    3,0 

3.0 
2.3 

2  9 
2.3 

2.9    2.9    2.9 

2.3    2.3    2.3 

2.91  2.9 
2.3|  2.3 

2.9    2.9    2.8 

2.8 
2.3 

2.8    2.8 

2.9 
2.3 

2.S 
2.3 

2.S 

Doniphan,  Mo. 

...Current. .. 

2.4i  2.4 

2.4    2.4 

2.3 

2.3    2.3 

2.3 

2,3 

2.3 

Black  Rock 

....Black.... 

14 
30 

1.1 

l.ll    1.1 

l.I 

1  0 

1  r, 

1  0 

1.01    !•! 
1.71   1.7 

1.1 

1.7 

l.Ol   1-0!   1-0 
1.7'   1.7    1.7 

1.0    1.0 
1.6    1.6 

I.O 
1.6 

1.0 

1.0    1.0    1.0 

1.01   1.0 

1.0 
1.5 

I.-OI  1.0 
1.51   1.4 

1.0 
1.4 

1.0 
1.4 

1.0 
1.4 

1.0 
1.5 

1.0 
1.5 

0.i> 

Heber  Springs. 

..Little  Red. 

1.7    1.7    1.0 

1.6    J. 6:   1.6    1.7 

1.6    1.6'   1.6    ].5l   1.5|   1.5 

1.4 

OzarkBeachMo 

....White  ... 

30 

-0.6-0.61-0  6 

-0. 6!-0. 61-0.6  -0.61-0. Ol-0. 6 

-0.61-0.61-0.6-0.6 

-0.61-0.6 

-0.6 

-0.61-0.5    0.7  -0.6-0.61-0.6 

-0.6 

-0.6 

-o.v 

-0.6 

0.6 

-0.6-0.6 

-0.6 

-0.6. 

Cotter 

do 

21 

2.2    2.1i  2.1 

1.91   1-81   i-S    1-»|   1-9    1-4 

1.4    1.61   1.5    1.5 

1.51    1.5 

1.4 

1.4i   1.4!  1.4    1.6 

1.51   !■* 

1.5    1,5 

1.4 

1.2 

1.2 

1.4 

1.5 

l.b 

1.3 

Calico  Rock  . . . 

do 

18 

2.1    1.2    1.4 

1.1    0.9!  0.9    0.9    0.8    0,9 

0.5    0,4    0.6    0.5 

0.6'  0.5'  0.91  0,5:  0,5;  0,-)!  0,4 

0.6    0.4 

0.5    0.5 

0.4 

0.4 

(1.4 

0.3 

0.0 

0.6 

0.4 

Batesville 

do   .... 

23 

6.7    5.9    5.li  5.II  5. 01  4.81  4,9 

4.8    4.6 

4.7I   4.4    4.2    4.3 

4,3 

4.4    4.31   4.51   4-3    4.3    4.2 

4.1!  4.2 

4.1    4.1]  4.2 

4.2 

4,1 

4.1 

4,0 

4.0 

4.3 

Newport 

do 

26 

0.5'  0.9]  0.6 

O.2I  0.1 

0.1  0.2 

0.2|  0,3 

0.4    0.4!  0.4|  0.5 

0.6 

0.7    0,71  0,81  O.SJ  0.8l  0.  Sl  0.81  O.S 

0.8    O.S|  0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.* 

Georgetown . . . 

do 

21 

-0.4   -0.4'  0.4 

0.6i  0.7 

0.6  0.5 

0.4 

0.3 

0.3i  0.2 

-0.2-0.^ 

-0.3 

-0.4 

-0.4i  -0,41-0. 81-1, Oi-l,Oi-l  .0  -1.2 

-1.2 

-1.2-1.2 

-1.2 

1.2 

-1,2 

-1.2 

-1.0 

-0.8 

Des  Arc 

do 

24 

2.01  2.01  2.2 

2.81  3.1 

3.0  2.8 

2.7 

2.6 

2.5 

2.4 

2.3    2.3 

2.3 

2.0 

2.0!  2.0    I.9I   1.9i   I.9I    1.9 

1  9 

1.8 

1.8    1.7 

I.V 

1.7    1.7 

1.7 

I.V 

1.7 

Clarendon 

do 

26 

6.2I   6.21  6.1 

6.3    6.7 

6.9  7.0 

6.8 

6,7 

6.6 

6.5 

6.4]  6.3 

6,2 

6.1 

6.01  B-'^'!  5.91  5.9;  5,8!  5.8 

5.8 

5.8 

5.7]  5.7 

b.V 

5.6!  5.6 

5.7 

5.V 

5.(> 

St.  Charles  .... 

do 

25 

6.7    6.71  6.6 

6.7!  6.9 

7.2  7.4 

7.3 

7.2 

7.1 

7.0 

6.9;  6.8 

6,8 

6.7 

6.6    6,5!  6.5 

6.41  0.3    6.3 

6.3 

6.3 

6.31  6,2 

6.2    6.2]  6.2    6.31  6.2 

6.2 

Glenwoo^i 

.   .Caddo  . . .. 

i7 

5.2    5.2!  5.2 
3.9    3.8i  4.4 

5.2|  5.2 
4.81  4.0 

5.2|  5.2 
4.5i  4.0 

5.2 
4.2 

5.2 
4.5 

5.21  5.2 
4.1I  4.8 

5.21  5.2 
5.11  5.8 

5,2 
4,4 

5.2    5.2'  5.21  5.2 
4.6|  4.81  4.41  5.2 

5.2!  5.2    3.2 
5.0!  5.1    4.3 

6.2 
4.3 

5.0I  5.0:  5.0 
4.2]  4.8!  4.7 

5.0]  5.0    5.1    5.2I  5.2 
5.1I  5.9!  4.4    6.0    5.0 

5.2 

Arkadelphia  . . 

..Ouachita    . 

4.9. 

Boughton 

..Little  Mo.. 

20 

3.1I  3.1 

3.1 

3.1!  3.11  3.II  3.1 

3.1 

3.1 

3.11  S-1 

3.11  3.1 

3.11  3.11  3-li  3,1!  3,1 

3.2I  3.1    3.2 

3.1 

3.2    3.2i  3.2 

3.2!  3.2I  3.2    3.5 

3.3 

3.3 

Camden 

..Ouachita  .. 

26 

4.2|  4.C 

3.91  3.9,  4.41  4.4i   4.5l  4.4 

4,1 

4.0    4.3 

4.4 

4,5 

5,2    5,0l  4,4i  4.3l  4,5 

4.4    4.7    4.8    4.7 

4.2I  4.2 

4,3 

4  6 

4.V 

4.9 

5.4 

4  5 

5,1 

Benton 

....Saline... 

20 

*.0i  3.0 

3.0I  3.0 

2.9i  3,01  3.0    2.9    2.9 

2.9    2.91  '-^-y 

2.9 

2,9    2,9 

2.91  2-9    2.9 

2.8    2.81  2.8 

2.8    2.8    2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

3.1 

3.1 

3.3 

Whitecliffs  .... 

.Little  River 

25 

1  n 

1  0 

1   0 

1,0 

l.Ol   1.01  1.0    1.0    1.0 

1.0    l.OJ   1.0 

1.0 

1.0    1.0 

O.Oi  0.0 

0.0 

0.0    O.C;  0.0 

0.0 

0.0;   0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Index 

Red  ..  . 

25 

5  6 

5  4 

5,4 

5.4 

5.4;  5.7'  5.81  5.7    5.5 

5. 41  5.41  5.4 

5.4 

5.4'  5.4 

5.4 

5.3 

5.2 

5.2I  5.2I  5.1 

5.1 

5.1 

5,0 

5.0 

b.O 

5.0 

5.0 

5.0 

5.2 

5.2 

Fulton 

do 

25 

4   1 

4.0 

3,9 

3.8;  3.S|  4.0!  4.0!  H.»l  3.7 

3.6|  3.61  3.51  3.5 

3,5'  3,5 

3.5 

3.4 

3.3 

3.3 

3.2 

3.2 

3.1 

3.2 

2,9 

2.9 

2.9 

2.8 

2.8 

3.1 

8.2 

3.3; 

Big  Lake  Outlet 

,St.  Francis. 

10 

2.i 

1  2.9l  2.8 

2.8l  2.8l  2.81  2.8    2.81  '^-8 

2.81  2.8 

2.8    2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.9 

2,7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.9 

2.6 

2.6 

St.  Francis 

do 

18 

2.1 

1  2.II  2.0 

2.0I  2.0I   I.9I    1.9    1.9    1.9 

1.8|   1.8 

1.8|   1.8 

l.H 

2.1 

2.1 

2.2 

2.1 

2.1 

2.0 

2.0 

1.9 

1.9 

1.9 

2.1 

2.3 

2.4 

2.4 

2.5 

2.0 

2.4 

St.  Francis  L.L 

do 

14.0  16. 0:16. 7;  15. 9;  14. 4!l5. 5!  15. 0115.3113. 6 

15.7,14.1 

15.5,13.4 

I.T. 7 

14.0 

15.5 

16.1 

15.1 

13.9115.5 

13.6 

15.5 

13.7 

13. « 

15.6 

13.6 

15.6 

14.0 

15.6 

13.6 

15.6 

Marked  Tree  . . 

do 

17 

2.5    3.0 

0.7    2.9    2.91    l.Ol  2.5l   1.5i  2.6 

0.8i  2.6 

0.8!  2.6 

0.7 

2.6 

0.81  0.4'  2.8 

2,4!   0.7 

2.7 

0.7 

2.4 

2.9 

(1.6 

2.5 

0.6 

2.5 

0.6 

2.3 

0.6. 

Parkin 

do 

28 

2.2    2.2 

1. 9    1.41   I.T 

2.6    2.6    1.8 

2.2 

2.11   1.9i  2.0i  2.01   2.0 

1.8 

2.0    1,9 

1.3 

2.1 

2.3 

1.9 

1.8 

1.8 

l.H 

1.8 

1.3 

1.7 

1.7 

1.9 

I.V 

1.7 

Madison 

do 

82 

0.7    0.6 

O.S    0.41  0.2 

0.3    O.S    0.7 

0.4 

0.4 

0.5    0.5]  0.5    0.4 

0.4 

0.3    0.3 

0.3 

0.0 

0.2 

0.5 

0.4 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0,1 

0.2 

0.1 

0.1 

Helena 

.Mississippi  . 

42 

2.7    2.8 

3.1    3.5    3.4 

2.8    2.2    1.8 

1.3 

0.8 

0.8    0.7    0.5    0.5 

0.5 

0.4    0.3 

0.3 

0.2 

0.1 

0.1 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.01-0.3 

-0,5 

-0.4 

-0.2|-0.3 

Arkansas  City. 

do 

42 

-l.l!-0.9-l-0.8-0.6'-0.3 

-0.2-iV.3-0.S!-1.2 

-1.7 

-2,1-2.31-2.3  -2.4 

-2. 6i-2.6'-2. 71-2.7 

-2.8 

-2.9 

-2.91-3.0 

-3.1 

-3.11-3.1 

-3.2I-3.2 

-3.4 

-3.5 

-3.61-3.6 

Symbols  for  Climatolog-ical  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10 
or  more  years  of  record.    Departures  of  precipitation  -with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period 
for  stations  with  10  to  14  years  the  means  for  the  period  of  record  are  used     S^Also  on  other  dates.      '"Isot  tised  in  means  and  summaries      tlEvaporation  station.      tPost 
office  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     .Reference  letters  ^,b,°,  number  of  days  missing. 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table:~Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re- 
corded is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation,  i Precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  ^pj-ecipitation  measured  in  morning;  amount 
recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  ^Indeterminate.  tPrecipitation  measured  with  recording  gage  *lneluded  in  the  next  measurement,  T.  Trace,  or  precipitation  less, 
than  0.  01  inch .  ttKvaporation  Station,  -f Post  Office  addres.ses  as  follows :-Alum.  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet,  Manilla.  Boughton,  Route  4,  Prescott:  Clover 
Bend.  Hoxie;  Devils  Knob  Sailus:  Fort,  Smith  Water  Plant,  Mountainburgr  Green  .Mountain,  Calico  Rock  index.  Route  5,  Texarkana:  Irons  Fork.  Experiment  Forest,  Mena, 
J  tUherville,  Route  1,  Lama-r:  Morrllton,  Route 3,  Morrilton; Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud,  Route  2,  .\It.  Vernon;  Sprlngbaiik.  Doddridge;  Turnpike,  Dover:  White. Rock, 
C.iss:  Mulberrv,  Route  1,  Mulberry.  ,,*mu 

Symbols  for  Daily  Masirnum  and  ISIininium  Temperatures:— Thermometers  read  near  smiset  unless  otherwise  indicated.  •♦•Midniffht  to  midnight.  WTher- 
mometers  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.  tfEvaporation  station.  NR,  No.reeora. 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock.  Ark.     11-19-40-1150 


/ 


/ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE,  WEATHER  BUREAU 


CLIMATOLOGICAL    DATA 


ARKANSAS  SECTION 


WALTER    C.   HICKMON 


OL,  XLV       Little  Rock,  Ark.,  November,  1940        No.  11 


Price:  25  cents  per  year  (not  stamps). 
ashington  D.  C. 


Remit  to  Superintendent  of  Documents, 


GENERAL   SUMMARY 

The  mean  temperature  for  November,  based  on  the  reports 
E  76  stations,  was  49.3°,  which  is  2.0°  below  the  50-year  aver- 
se. All  stations  for  which  35-year  normals  have  been  com- 
uted  showed  negative  departures  except  Camden,  where  the 
eparture  was  +0.3°.  The  monthly  means  ranged  from  43.6° 
t  Gravette  to  54.8°  at  El  Dorado.  The  highest  temperature 
)r  tlie  month  occurred  on  the  2d  at  most  stations,  the  highest 
eing  82°  at  Camden,  Mountain  Home  and  Texarkana.  Low- 
5t  readings  were  reported  on  the  15th  over  the  State,  the  low- 
3t  being  3°  at  Gilbert.  Other  low  temperatures  were  as  fol- 
)ws:  Lead  Hill,  4°;  Gravette,  5°;  Irons  Fork,  Rogers  and 
hornburg,  6°;  Eureka  Springs  and  Turnpike,  7°;  Bentonville, 
•evils  Knob  and  Mt.  Ida,  8"^.  The  greatest  daily  range  was 
3^  at  Mt.  Ida  and  Gilbert  on  the  17th. 

The  average  precipitation  for  107  stations  was  5.92  inches, 
hich  is  2.14  inches  above  the  50-year  average.  Rainfall  was 
bove  the  normal  over  most  of  the  State  except  at  a  few  sta- 
ons  in  the  extreme  east  and  northeast.  Monthly  amounts 
anged  from  2.75  inches  at  Blytheville  in  the  northeastern  part 
I  the  State,  to  11.51  inches  at  Springbank  in  the  extreme 
outhwestern  part.  From  nine  to  eleven  inches  were  reported 
-cm  a  number  of  stations  in  the  southwestern  counties.  Scat- 
?red  showers  were  reported  from  the  8th  to  the  11th,  and  fre- 
uent  to  continuous  rains  from  the  20th  to  the  26th,  the  aver- 
se number  of  rainy  daj-s  being  9.  The  greatest  rainfall  re- 
oried  in  any  24-hour  period  was  5.50  inches  at  Glenwood  on 
16  22d  and  23d.  The  second  greatest  24-hour  amount  was 
.86  inches  at  Springbank  on  the  22d  and  23d.  Light  snow 
•as  reported  in  Benton,  Carroll,  Boone,  Washington  and  John- 
on  counties  the  11th  and  13th.  Faj'etteville  reported  0.4  inch, 
lOgers  and  Eureka  Springs  0.2  inch. 

The  growing  season  for  1940  ended  on  the  12th,  when  the 
rst  killing  frost  was  reported  over  the  entire  State.  The  grow- 
ig  season  this  year  was  from  April  13th  to  November  12th, 
n  average  of  213  days.  The  freezing  weather  the  middle  of 
le  month  caused  only  slight  damage,  because  crops  had  gen- 
rally  matured.  Fall  and  winter  gardens  and  truck  crops  suf- 
ired  most,  and  there  was  some  damage  to  late  potatoes  and 
arnips  still  in  the  ground.  Winter  grains  and  cover  crops 
'ere  retarded  by  the  cold  weather.  Normal  advancement  was 
3ported  at  the  end  of  the  month.  Harvesting  operations  were 
Tactically  completed  during  the  month. 

The  heavy  rains  the  latter  part  of  the  month  caused  a  flood 
ondition  on  the  Ouachita  River.      At    Arkadelphia    the    crest 

as  18.2  feet  on  the  morning  of  the  24th,  which  is  1.2  feet  a- 
(Ove  the  flood  stage.  At  Camden  the  crest  was  23.7  feet  on 
16  night  of  the  27th-28th,  or  2.3  feet  below  flood  stage. 
^0  flood  losses  occurred  in  Clark  County.  In  Ouachita  County 
.  was  estimated  that  the  damage  to  matured  crops  amounted 
')  $500,  and  for  the  suspension  of  business  $500.  o.  D.  n. 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,    AND  SUNSHINE 


Station 


Bentonville. 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 
Memphis  . . . 


Atmostpheric  pressure  (re- 
reduced  to  sea-level) 


30.19 
30.17 
30.17 
30.18 


W 


30.66 
30.65 
30.57 


29.36 
29.63 
29.52 
29.51 


11 
26 
11 
11 


Wind 


W' 


8.0 
7.7 
8.0 
7.8 


«  o 

s  > 


23 
35 
27 
32 


SW. 
w. 

s. 

SW. 


28 
11 
10 
11 


Relative 
humidity 


82  I  57  I  71 


S3 


MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 


Dense  fog 

Light  hail   

Moderate  hail  . 
TliuQderstorm  . 


10,11 


12J13J14 


13 


15ll6 


]    1 


I9I2O12I 


22 


23j24J25[26]27 


COMPARATIVE    DATA    FOR    NOVEMBER 


Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 

Year 

a 

■•J 

s 

s 

0 

M 

a 
»-. 
a> 

> 
< 

11 

u 

(S 

5 

0,  0 

■a 
§ 

5 

XS91    

49.7 
49.9 
49.3 
50.4 
49.9 
52  8 
51.6 
47.5 
54.3 
51.4 
50.5 
56.5 
47.6 
51.4 
63.2 
50.2 
49.0 
53.8 
59.3 
51.5 
46.8 
60.5 
57.6 
52.6 
54.8 
52.1 
50.7 
49.7 
51. 4 
47.8 
54  9 
52.9 
50.8 
53.4 
,5(1  4 
47.2 
56.7 
50-2 
46.1 
50  5 
57.6 
4C>.7 
S3.0 
54.0 
49.8 
48.5 
48.3 
50.7 
48.8 
49.3 
51.3 

87 
79 
84 
81 
82 
88 
88 
87 
87 
90 
88 
90 
89 
89 
88 
88 
84 
88 
90 
85 
86 
89 
85 
88 
88 
87 
85 
88 
86 
89 
88 
88 
81 
88 
8') 
81 
96 
82 
85 
87 
88 
82 
85 
88 
89 
87 
90 
89 
87 
82 
96 

10 

20 
10 
12 

16 

8 
15 

9 
17 
18 
15 
18 

2 
17 

9 
13 
10 

5 
16 
17 

5 
13 
20 
11 
17 
10 
11 
18 
14 
10 
17 
20 
21 
15 
15 
10 
20 
13 

7 

IG 
18 

9 
20 
20 
16. 
12 

6 

8 
11 

3 

5.56 
5.83 
4.21 
L12 

4.82 
4.34 
2.82 
3.20 
2.61 
4.28 
2.99 
6.66 
0.64 
1.38 
3.28 
5.90 
5.71 
5.40 
3.75 
0.47 
3.18 
1.66 
2.47 
2.32 
5.40 
2.95 
1.96 
3  91 
6.27 
1.95 
5.  .53 
3.89 
3.34 
2.36 
5.67 
3.  33 
3.67 
4.25 
2.61 
4.15 
6.34 
1.98 
1  86 
6.89 
8.81 
3.00 
4.99 
5.26 
3  39 
5.93 
3.79 

'i.'2 
0.0 

T. 

0.1 

0.1 

T. 

T. 

T. 

T. 

0.0 

T. 

0. 1 

T 

T. 

0.1 

T. 

T. 

0.0 

0.0 

0.2 

T. 

O.O 

T. 

0  1 

T. 

T 

0.1 

T. 

T, 

T. 

0.0 

0.3 

T. 

T 

0.7 

0.1 

T. 

2.3 

■J- 

T 

0  1 

T 

0.6 

T. 

0,2 

0.5 

0.1 

T. 

T. 

0.1 

8 
9 
5 
2 
6 
7 
fi 
4 
6 
6 
5 
9 
3 
3 
5 
6 
6 
8 
7 
3 
7 
2 
5 
4 
6 
5 
4 
6 
7 
5 
7 
6 
6 
4 
8 
6 
6 
8 
8 
7 
9 
6 
4 
9 
9 
5 
8 
5 
7 
9 

13 
11 
14 
19 
14 
14 
16 
13 
13 
15 
16 

8 

13 
17 
16 
14 
16 
15 
13 
16 
14 
19 
10 
15 
16 
20 
17 
15 
17 
15 
13 
16 
15 
IB 
16 
14 

7 

)3 
10 
16 

9 
16 
16 
15 

8 
17 
13 
16 
12 
13 
14 

7 
7 
8 
6 
5 
7 
6 
« 
8 
7 
7 
9 
9 
5 
5 
7 
5 
6 
8 
9 
8 
7 
9 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
6 
6 
4 
5 
4 
5 
8 
3 
6 
4 
6 
4 
6 
5 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
6 

10 
12 

18()2     

jgf)3    

8 
6 

li,94    

1895  

11 

]  gqg     

9 

1897   

8 

1898     

9 

1899     

1900 

8 

1901     

7 
13 

1 903     

8 

]  904    

8 

1905  

9 

1906     

9 

1907     

9 

1908  

9 

1909     

9 

1910    

5 

1911  

8 

1912     

4 

1913    

u 

1914     

9 

1915     

9 

1916     

6 

1917 

9 

1918 

11 

1919     

10 

1990     

11 

1921 

11 

1922     

S 

1923  

u 

1924 

9 

1925     

10 

1926 

11 

1927     

15 

1928 

14 

1929 

14 

1930 

1931 

1932 

1933 

19.H4 

1935 

1936 

1937 

10 
15 
10 

8 
10 
16 

8 
11 

1938 

1939 

1940 

8 
13 
12 

Period 

10 

62 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


November,  1940 


Clunatolog-ical  Data  for  KToveraber,   1940 


Counties 


Alum  Fork tj 

Arkadelphia I 

Arkansas  City 

Bates\ille  Airway. 

Batesville 1 

Bee  Branch 

Benton.. • 

Bentouville ! 

Bethe.<da | 

Big  l^ake  Outlet  .  .f; 

Jilaek  Rock 

Jilytlieville   

Booneville  (near). 

Bougliton t 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

C'linton 

Clover  Beud 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett(npar) 

Danville 

Dardanelle  

DeQueeu 

l)es  .\  re 

Devils  Knob f 

Dumas 

K\  Dorado 

Knglaud 

Eureka  Spring'^ 

Fayetteviile 

Fayetteville  lixp. . 

Kort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.I'.t 

h'ulton 

Ceorgetowu 

Cilbert 

(ilenwood 

Crannis 

Cravette 

<ireen  Mountain... 

Harrison 

Heber  Spgs.  (near) 

Helena 

Hijfden 

Highland 

llope(near) H 

liot  Springs 

Index t 

Irons  Fork jtt 

.lessieville 

.lonesboro 

I-ead  Hill 

LITTLE  ROCK.... 
Little  Rock  Airwav 

Lutiierville "fj 

Madi'jon 

Magnolia j 

Mammoth  Spring  .  j 

Marianna i 

JWarked  Tree j 

Mena i 

Monticello..  Airway  I 

Morrilton i 

Mountainburg ; 

Mountain  Home  . . 
Mountain  Valley..! 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  CCC 

Mulberry(near).  .t 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Baragould. 

I'arkin 

Pine  Bluff 

I'ine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Preseott 

Rogers(near) j 

Ro.sebud f 

Russellville     

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy   

Springbank t 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart  (near). It 

>iihiaco 

Texarkaiia 

Th()ruburg(near), 


Saline 

Clark 

Desha 

Independence 
1 ndependence 
Van  Bureu 

Saline 

Benton   . . . 
Independence 
Missis.sippi 
Lawrence  . 
Jlississippi 

Logan  

Clark 

Monroe  . . . 

izard  

Ouachita . . 

Monroe 

Van  Buren 
Lawrence  . 
Faulkner. . 

Clay 

Baxter 

Ashley  .... 

Yell 

Yell 

Sevier 

Prairie 

.lohnsou  . . 

Desha 

Union 

Lonoke  . . . 

Carroll 

Washington 
Washington 
Sebastian  . . 
Crawford  . . 
Hempstead. 
\\'oodrull'.. . 

Searcy  

•'ike  

Polk 

Benton . .    . . 

Stone 

Boone 

Cleburne . .. 

Phillips 

Cleburne  . . . 

Pike 

Hempstead. 
Garland  . . . 
Little  River 

Polk 

Garland  . . . 
Craighead. . 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson  . . . 
St.  Francis  . 
Columbia  . . 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Polk 

Drew 

Conway 

Crawford. . . 

Baxter 

Garland  . . . 
Montgomery 
Montgomery 
Franklin 
Howard  . 
.Jackson  . 
Montgomery 
Howard. . . 
Mississippi 
F^ranklin  . . 

Greene 

Cross 

.Jefferson  . . 
Montgomery 
Randolph 
Ashley  . . . 
Nevada  . 
Benton. . . 
Faulkner. 

Pope 

Arkansas. 

Clay 

White  .... 
Miller  .... 
Montgomery 
Arkansas 
Arkansas 
Logan  . . 
Miller  .. . 
Perry 


755 
200 
Mu 
36;j 
277 
650 
285 
12!)5 
500 
231) 
25H 
252 
4rt5 

■a5 

205 
301 
116 
172 
516 
235 
301) 
2yb 
440 
175 
327 
330 
426 
204 
2350 
162 
270 
22'J 
1465 
1334 
1451 
448 
7!)3 
260 
2(10 
600 
547 
950 
1250 
1100 
1052 
272 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
1385 
750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1207 
273 
315 
712 
SOO 
788 
702 
750 
433 
350 
231 
800 
288 
i:50 
396 
275 
222 
215 
840 
300 
122 
318 
1300 
680 
526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
198 
750 
332 
650 


o  Ki 

r- 

a 


Temperature   (degrees  Fahrenheit) 


49.8 
50.9 


3  o 


Precipitation,  iui-hes 


C3   G 

a  o 

S  O 


S2 


Number  of  days 


.2  2 


Ch  ^ 


<]3  fl 

M  o 


Observer 


48.1 


49.0 
47., 4 
46.0 


48.8 
49.6 


49.0 
'b2.5 


46.9 
49.8 
47.8 

52^6" 


50.2 
51.6 
50.8 
45.2 
52.2 
54.8 
50.6 
47. S 
46.6 
46.6 
49.6 


1.1 
'2!2 


-  2.6 

-  3.0 


-  2.9 
+  6!3 


-  2.1 

-  0.8 


-   1.4 


78 
78 


77 
78 
76 


80 
81 


80 
"82' 


81 
77 
80 


14     i     15 
17     1     15 


10  15 

14     I     )45 
8     1     15 


13 

11 


15 
15 


13 


1.7 


44.6 


50.2 
43.6 

47.2 
45.7 


50.6 


50.9 
50.9 
49.7 


46.2 

kk'.i 
44.2 
51.0 
5(1.0 
48.4 

54' i' 

46.6" 
50.2" 
47.4 
50.0 
52.8 
47.4 

46;3' 

48.8' 


51.5 
49.4 
49.0 
52.6 


48.0 
47.2 


52.2 


47.1 
52.0 
53.3 
46.4 


49.1 
51.2' 


1.5 
0.8 
2.6 
3.1 

1.4 


2.4 
5.4 


3.3 
3.1 


2.8 
4.2 
1.1 


80 
78 
79 
69 
80 
79 
78 
78 
73 
74 
77 


78 
76 
73 
75 


19* 
2 
•2 
2 


-  2.6 

'-'-'0.9 

-  2.1 

-  2.1 

-  1.8 

-  2.2 


—  3.51 

-'i'.s 


76 


78 
81 


80 
81" 
■,6" 
78 

78 
78 
8'J 


3.4 


3.0 
1.7 
0.9 
2.6 


2.3 


49.1 


50.1 
49.8 
49.5" 
54.  0 
48.1 


3.3 
1,2 
2.7 


79 
76 
78 


78 
75 


79 


81 
79 
79 

78 


78 

76 

SOa 

82 

78 


11  15 
13    15 

12  j  15 

'i4"i"J5" 


14 

17 

14 

8 

15 

20 

16 

7 

9 

9 

18 


13 
4 
20 
18 
12 

'is' 

9" 
16' 
12 
13 
19 
16 


12 
16 
18 
6 


18 
17 
15" 
20 
6 


15 
14 
15 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 


15 
15 
15 


15 
15 
15 
15 
15 

'i.V 
15 
15 
15 
15 
15 
15 


14>S 
15 

15 
15 


15 

15 

15 

145 

15 


40 
49 


41 
50 
39 


45 
46' 


47 

43 
44 


42 
46 
42 
33 
•ib 
40 
43 
43 
40 
42 
36 


53 


40 
50 
34 
38 


46 

'38' 
49 
35 
41 
36 

'43' 
49" 
42* 
43 
39 
39 
46 


45 


38 

40 

30' 

43 

50 


7.811 1 

6.981+3.43; 
7.62i+3.84: 

5.6ii ; 

5.39;  +  1.96: 
5.10;-t-1.44i 

6.62: 

3.5-^+0.511 
5.26 ; 

3  05; I 

5,93;+2.02| 
2.75-1,48' 
4.81+1.571 

7  63I I 

4.591+0.63 
5  78+2.27 
9.11  ■■-5.17 

4  96+1.11 
6.741+3.30 

5.34i 

6.  75,+3.15 
5.85! +1.. 59 
3.94'  +  1.6L 

59;+3.  71 


+3.28 
+  2.40 


6.35 

5.71 

9.49 

5.97 

5.41 

5.93 

9.6OI+-0.34 

5.95+2.16 

3.  lSi+0.38 

3.38 


rl.73 


+  0.37 
+  1.75 


3.24 

4.62 

4.47 

7,47  +3,97 

7.78  -r3.9y 

5.01+2.66 

11.83, 

9.371+5.25 
4. 78  +1.62 

5.96; I 

2.99|-f0.18 

5. ,30 

6.171  +  1  73 
5.371+0.93 
7.651  +  4.13 
8.351+4.59! 
7.84|r3.94: 
6.  75|-r3.85i 

6.37 

8.28'  +  3.95 
5.ni+1.62 
2.85i-r0.09i 
5.551  +  1.36; 

5.3l| I 

7.,50!  +  4.09| 

3.90| I 

8.41+4.38 
5.251  +  1,98 
3.36-0.14 
3.45-0.70 
6.21H-2.59 

7.03; 

7.72;+4.44 

4.68! 

3.18+0.35 

8.56; 

6.93:+2.50! 

10. 50! 

5.451 

6.58; 

7.11+3.47 

6.23 

5.95I 

2.89; 

5.01! 

5  0l!  +  1.56 

3.36' 

6.48+2.48 
S.76;+2.51 
6.  ok! +2. .55 
6.93+3.00 
7.08-1-3-45 
3.27'+0.35 

4.88; 

5,87ii  1.92 

4.97 

5.121  +  1.34 
7.32+3.44 
11.5li-'-7.70 
6.  94' +2.98 
5.701-1-1.88 

4.40! 

5.28+2.19 
9.40  +5.98 
6.83  +3.23 


2.28 
1.70 
2.20 
1.28 
1.45 
1.70 
1.88 
1.17 
1.18 
0.80 
1.58 
0.61 
1.22 
1.^9 
1.08 
1.70 
2.61 
1.56 
1.89 
1.58 
1.70 
1.33 
0.98 
3.13 
2.24 
2.15 
4.23 
2.21 
1.54 
1.98 
2.82 
l.lil 
1.05 
1.35 
1.28 
1.38 
1.43 
2.10 
2.86 
l.i2 
5.50 
2.16 
1.71 
1.60 
1.00 
1.36 
2.20 

2.88 
2.29 
2.07 
2.00 
1.54 
3.67 
2.35 
0.91 
1.86 
1.49 
1.85 
1.10 
3. 60 
1.60 
0.80 
0.70 
1.34 
2.92 
2.98 
1.40 
1.15 
2.79 
2.24 
4.61 
1.63 
2.98 
2.81 
2.09 
2.70 
0.60 
1.30 
2.10 
l.Oil 
1.78 
2.31 
1.50 
1.60 
1.96 
1.05 
1.30 
1.71 

i.-.o 

1.37 
3.27 
4.86 
4.66 
1.65 
1.67 
1.65 
2  30 
2.25 


4.61 

1.63 

2.98 

2.81 

2.09 

2.70 

0.60 

1.30 

0.0 
0. !' 
0.0 
0.0 
0.0 

D.O 

0.0 

'I 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

O.'l 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
0.3 
0.0 
11.0 
0.0 
0.0 
■J.O 
0.0 
0.0 

'I 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
f.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

u.o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 


10 

11 

9 
10 
10 
9 
9 
9 
10 
8 
9 
8 
8 


10 
10 
9 
9 
10 
8 
8 

11 

9 
9 
8 
8 

10 
9 

11 
9 

11 
8 

10 
9 
7 

11 
8 
9 

11 

JO 
6 

10 
9 

10 

10 
9 
9 
9 

11 

10 

12 
9 
9 
9 

11 
9 
7 
7 
8 
7 

12 
8 

12 

12 
9 
9 
7 
9 
9 

U 

10 

u 

10 

8 
12 

8 
10 
10 

7 
10 

6 

9 

8 
10 
10 
10 
10 

9 
10 

8 
12 

5 
11 

9 
10 


8 

11 

11 

e. 

16 

4 

10 

■se. 

14 

5 

11 



u 

6 

13 

12 

1 

17 

11 

7 

12 

e. 

15 

3 

12 

nw. 

12 

6 

12 

s. 

13 

1 

16 

17 

2 

11 

s. 

57 

4 

9 

s. 

14 

9 

7 

w. 

14 

4 

12 

15 

4 

11 

se. 

8 

2 

20 

13 

3 

14 

se 

10 

7 

13 

ne. 

15 

6 

9 

u. 

1  li 

5 

10 

u. 

15 

7 

8 

n. 

16 

i 

13 

uw. 

12 

10 

8 

15 

2 

13 

s. 

10 

8 

12 

11 

8 

11 

s. 

13 

!> 

12 

s. 

8 

5 

17 

17 

0 

13 

se. 

9 

12 

9 

14 

5 

U 

v/. 

i 

14 

9 

w. 

17 

6 

7 

n. 

8 

10 

12 

s. 

14 

7 

9 

s. 

12 

6 

12 

e. 

14 

6 

10 

U 

5 

14 

18 

2 

10 

15 

1 

14 

13 

4 

13 

15 

4 

11 

ne. 

16 

6 

8 

se. 

16 

3 

11 

s. 

17 

4 

9 

sw. 

14 

7 

9 

10 

7 

13 

se. 

14 

7 

9 

13 

10 

7 

s. 

11 

U 

8 

ne. 

11 

0 

11 

19'' 

0 

9"' 

8 

8 

14 

sw. 

9 

7 

14 

s\v. 

8 

12 

10 

ne. 

13 

9 

8 

n",v. 

12 

3 

15 

9 

8 

13 

s. 

6 

7 

17 

nw. 

6 

9 

15 

9 

9 

12 

sw. 

10" 

7" 

12' 

sw. 

16" 

4* 

9« 

n. 

11 

7 

12 

s. 

13 

3 

12 

sw. 

8 

9 

IS  1 

13 

4 

13 

nw. 

18 

2 

10 

s. 

15 

2 

13  ! 

w. 

17 

0 

13  j 

11 

6 

13  1 

w. 

19 

2 

9 

w.   1 

13 

3 

14 

1 

15 

5 

10 

^ 

13 

7 

10 

n 

11 

8 

11 

13 

0 

12 

s. 

12 

7 

"  1 

9 

6 

l.'i 

e. 

18 

2 

10  ! 

sw. 

15 

3 

12 

9 

9 

12  1 

sw. 

18" 

4" 

7» 

w. 

16 

3 

11  ! 

n. 

12 

0 

13 

sw. 

12 

2 

16 

n. 

17 

2 

11 

sw. 

12 

10 

8 

sw . 

20 

0 

10 

se. 

11 

6 

13  ! 

n. 

10 

3 

17 

16 

1 

13 

s. 

11 

3 

16 

17 

3 

10 

s. 

18 

3 

9 

se. 

26' 

0* 

9" 

e. 

14 

4 

12 

n. 

14 

4 

12 

n. 

L.  R.  Water  Works 
Mrs.  Ted  R.  (Carpenter 
Herbert  Nefi 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
.1.  E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
V.S.  Weather  Bureau 
Soil  Conservation  Ser. 
C.  J.  Brooks 
"x'ernon  C.  Howe 
Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 
Harry  J.  Buie 
R.  J.Torry 
William  .ibnes 
.J.M.  Knight 
R.  M.  Wheatley 
E.  F.  Tomlinsou 

G.  E.  Tanner 
E.  E.  Cordrey 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpadden 
U.S.  )''orest  Service 
.I.M.  Patterson 
(I'eo.  N.  Goodier 

E.  B.  Smith 
Z.  R.  Glenn 

U.S.  Forest  Service 
Ben  .iohnsou 
Mrs.  E.  W.  Gaston 

0.  V.Haibrook 
Geo.  VV.  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
University  of  Arkansas 
U.  S.  Weather  Bureau 
Ft.  Smith  Water  Plant 
T..I.  Logan 

C.G.  Long 

F.  E.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVav 
Max  W.  Schmidt 

U.  S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan 
James  A.  Burnett 
Austin  K.  Cartwright 
J.O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Service 
\V.  E.  McDowell 
U.S.  Forest  Service 
V.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 

1.  R.  Crcsswhite 

U.  S.  Weather  Bureau 
W.  B.  Airport  Station 
H.G.  Lenhardt 
.1.  VV.  Eppes 
State  Agri.  School 
Mrs.  lohnnie  Morton 
C.  N.  Houck 
Charles  V\'alton 
E.  W.  St.  John 
.\irway  Obserx'er 
Mrs.  No\'a  Berry 
C.  A.  Lovell 
H.  N.Halbert 
J,  O.Scott 

G.  A.  WhittingtoD 
U.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
H.B.Carruth 

.!.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  O.  Milton 
I.E.  Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Scheu 
.1.  R.  Huddleston 
Benedictine  SLsters 
W.  E.  I'dmi.ston 
Craig  Williams 
Mrs.  Carl  A.Starck 
G.  A.Maddox 
U.S.  Forest  Service 
U.  S.  Biological  Sun-ey 
A.  Boyce  Boyd,  Jr. 
^Valte^  A.  Smith 
Henry  Field 
S.  C.  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
New  Stjt>iaco  Abbey 
H.  S.  Brsshear 
Edward  E.  Holmes 
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Climatolog-ical  Data  for  November,   1940       Continued 


Stations 


Counties 


Turnpike t 

Wabash 

Waldron 

Warren 

Whiteclitfs 

White  Rock t 

Wilson 

Wright 

Wynne 


State  Means. 


Pope 

Phillips 

Scott 

Bradley 

I;ittle  Kiver. 

Franklin 

Mississippi  . . 

Jefferson 

Cross 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


Preoipitatiou,  inches 


o;  S 


CD  O 


^  2 


OS  a 


Number  of  days 


'5  P 


2240| 
17<J 
675 
206 
■290 

2285 
237 
234 
167 


45.4 
50.7' 
50.2 
53  0 


46.0 
48.8 
51.4 
49.8 


0.8 


1.7 
'i'6 


49.3     -  2.0 


72 
78'' 
80" 

78 


69 
76 
80 


20 

3 
2 

2^5 


7 

n 
IP 

18 


15 
15 
15 
15 


34 

52'' 
42 


39 
42 


53 


Observer 


5.801+1.99 

4.97 

5.45 

8.73 

6.38 

5.62 

2.80 

4  19 

4.08 


+2.12 
+  4.70 
+3.35 


+0.17 


5.93  +2.14    5.50 


1.56 
2.00 
1.85 
2.42 
2.05 
1  75 
0  65 
1.G9 
1.15 


0.0 
1)  0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
0  0 
0.0 
0.0 

'r. 


10 

17 

1 

12 

se. 

11 

11 

9 

10 

n. 

7 

11" 

9" 

8'' 

niv. 

11 

7 

3 

20 

uw. 

9 

17 

1 

11 

10 

13 

fi 

11 

sw. 

7 

17 

1 

12 

n. 

6 

19 

3 

8 

s 

6 

16 

5 

9 

s. 

9 

13 

5 

12 

s. 

U.S.  Fore.st  Service 
Ben  Rives 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.  M.  Suead 
U.S.Forest  Service 

D.  O.  Anderson 
J.  S.  Martin 

B.  M.  Eddius 


Daily  Precipitation  for  November,    1940 


Stations 


Diainage 
basin         1 


Day  of  Month 


Alum  Fork  Reser.tiOuacldta. 


Arkacielphia 
Arkansas  City 
Batesville  Airwavt 
Batesville  River. 2 
Bee  Itranch 
Beutou  . .  . . 
Bentonville  ....   U 

Bethasda " 

Rig  Lake  Outlet  t 

Black  Rock 

Blytheville 

Bdoneville 

tiouifhtou  .  .      .  t 

Biinkley    

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

Clover  Bend 

Conway  

Corning ■ 

Cotter  . . . . , • 

Crossett  .  .[near]. 

Danville  • 

Dardanelle ' 

De  Queen 

Des  Arc 

Devils  Knob 

Duma.s 

El  Dorado - 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville   

Fayetteville  Exp.  3 

Fort  .Smith JJ 

Fort  Smith  W.  .  .t^ 

Fulton 2 

Georgetown 

Gilbert - 

iflenwood 2 

Grannis-  

Gravette 2 

Green   Mountain.! 

Harrison 

Heber  Springs  ...2 

Helena 2 

Higden  

Highland 

Hope      tt2 

Hot  Springs 


2 

:"  t 


Index 

Iroos  Fork +ti2 

Jessieville .... 

(onesboro 

Lead  Hill 

Little  Rock...i| 
LittleRock  Air"y  't 

Lut'ierville t 

.vladison  2 

Magnolia 

Mammoth  Spg 

Marianna 

Marked  Tree 2 

Mena 

Monticello  Air...t 

Morrilton 2 

Moiiiitainburg  .. 
Mountain  Home. 
Mountain  Valley 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC  . 

Mulberry f'^ 

Nashville 

Newport 2 

Oden 

Okay 

Osceola 


Ouachita 
.Mississippi 
White   ... 
White    .... 
Arkansas. . 

S'aline 

Arkansas.. 

White 

St.  Fr.iucis 

White   

St  Francis 
.\rkansas. . 
Ouachita. . 
White  .... 
White  .... 
Ouachita. . 
White  .... 
White  .... 
White  .... 
Arkansas. . 
White   .... 

White   

Ouachita.. 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

Red 

While 

Arkansas.. 
Mississippi 
Ouachita. . 
Arkansas. . 

White 

White 

White 

Arkansas. . 
Viikausas  . 

Red 

White   .... 

White    

Ouachita. . 
Red 
Arkansas. . 

White 

White 

White 

Mississippi 
White  . . . 
Ouachita 
Red  .... 
Ouachita 


.•>2  Red 


Ouachita.. 
Ouachita. . 
White.... 
^\hite.  .  . 
Arkansas. . 
.\rkansas.. 
.\rkHnsas. . 
St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita.  . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 
White.  ... 
Ouachita. . 
Ouachita. . 
Ouachita.. 
\rkansas. . 

Red 

White 

Ouachita. 

Red 

Mississippi 
Ozark 2|  \rkansas.. 


.70 
2.20 


1  45 

7 


1.02 

';i3 


.66 


10      1]       12 


13      14 


lo      16 


22  I  23      24 


,01 


.18 


.46 


.05 


..30 


.11  .... 

.031.... 


.09 


.03 


.06..    . 

.Id 

.10;.... 


1.37 
.06 

.68 

.04 

.50 

T. 

.44 

.62 


1.22 
T. 

1.08 


.4-4 

.59 

85 

.15 

1. 

.76 

.06 

.07 

1   73 

T. 

1.03 

1.59 

T 

1.10 
.60 
.69 
.61 
1.3e 
l.Ofi 
.0 

'.'■25 

.12 

1.94 

.'55 
.63 
.03 

.'.58 
1.95 

.06 
1.39 

'.r,n 

.98 


25 


■26      27 


28 


29  [  30 


07 
1.70 
1.36 
1.04 

.65 

.15 
1.22 

.09 
1.18 

.63 


2.28 
.61 
.91 
.33 

1.45 

i."'22 
T. 

.20 
.81 


.58  1.58 
.61]   .53 


1.89 
.13 
.69 

2.32 


1.00 

1  08 

.90 

1.70! 
1.00 


....I. 


1.55J1.02I 
.10  1.891 
...  1.68i 
07  1.701 
-10  1.331 
66  .98! 
.97i 
1.25 
.82 
.92 
1.11 
.60 
.85 
.UO 
.90 
.43 
.35 
.■27 
.02 
.67 
.35 
1.70 
1.42 
1.67 
1.92 


72 

.87 
.74 
.01 
.94 
.06 
■55 
2.00 
.50 


■i 

T. 
.5' 
T. 
2.10 
.85 

I'a) 
.07 
.41 
.15 

'.'56 

1.52 

.02 

2. '■29 
.05 
.  95 
.8" 
T. 
.70 


.56 
.8511.47 


92 
1.35 


1.60 
.64 

1,  25 

2.  -20 
1. 

3!) 

80 

1.91 

.70 

1.45 

1.50 

2.35 

.68 

.41 


1.91 


.42 
1..5' 

.06 

1.27 

(W 


1..36 
1..53 
1.25 
.70 
1.89 


1.03 


1.161    .06 
....;1.85 


1.10 
1.85 
.40 
.30 
.61 
.99 
.44 
.85 
.03 


.75 

iiso 

.67 

.71 
l.'2.!)| 

.371 
1.8l| 

.65! 


T 

'.'('>2 

I  32 

.02 

.73 

1.01 


...  1.901  .03  .10 
...|....|  .58  .60. 
...|    .311    .811    .68! 


2.00 

i.'2'7 
.06 
.27 

2.81 


...|. 


...1. 
T.  i. 


.14 


.S0;2.00'    .03 
.8911.451    .50 


.1511. 1511.34     .09    .24 


.871....!.. 
.981    .Olj.. 


.31 

••■I 


.'291.161  .58 
,...  .35J1.09 
40!  .7011.70 
T.  .42,1.88 
.81  .65  .03 
.30  ....  1.14 


T. 


.47 

1.22 

.43 

35 


83!l.78 


.42 


.70 

.94 

•2.61 

1.01 

.6811.82 

.061    .971 

1.02ll.'24! 

.49:1. OH 

....     .67 

.3113.13 

.02i2.24 

....2.15 

l.'2;-il  4.^23 


.03]J.'28|  .16 
.191  .0411.40 
')■-  .lO'l.lO 
.12!  03  .89 
.02il.04  13 
.46:1.151  .13: 
.161  .02!  .62: 
13  .06'l.57 
.04j  .4 
.lOil.Ol 
.05  .72 
.18|  .60 
'I'.  ]1.'20 
.031    .62 


.28 


36 
60 
15  ... . 
.42 
1.10 
.20 


30 


.6;^ 

.02 
.'27 
37il.77 
71  ... 


.'21 


.15 


.05 
.08 
.41 
.54 
.80 
.30 
.58 
1.20 
.30 
.33 
.39 
.■23 
.03 
1.01 
1.12 

'.'is 


2.21 
.64 
1. 98 
2.82 
.80 
.10 
.01 
.01 
.03 
'i 

1,57 
2.86 
.94 
5.50 
2.  16 

i!55 

.■29 

1.36 

.•28 

1.-26 

2.88 

2.03 

2.07 

2.00 

1  54 

3.67 

.77 

52 


.13 
,07 
.28 
.30 
.42 
.12 
.05 

.13 
.08 

1.17 
05 
.10 
T 
.02 
'/ 
T 
.95 
.10 
.'23 
.08 
.02 

1.36 
.42 
.08 
.13 
.53 
T 
.85 
.80 

1  .'id 
.06 
.12 

.20 

,05l 


i..'!: 


! 
.11 

't'.' 

"f.' 

.04 

•■•"! 

07 
.19 
.12 

.21 

.'65 
.05; 
.16 
.0' 
.48 
T 

.•23 
.10 
.05 
.10 
.'20 
.0: 
.03 
1.30 
1.43 
.03 


•  62  .. 
1.01  .. 
1.50  .. 
l.'24l.. 

.921.. 

.98].. 

.171. 
1.06|.. 

.94  .. 

.41  .. 
1.021.. 
1.54:.. 

.48  .. 


.80 
1.05 
;.-35 
1.'28 

.12 


.471. .Oil 


.93 


.68 
1.30 
1.05 

■Si 
.0.1 

1.12 

.95 
1.00 
1.21 

.59 
1.03 

.44 

.74 

.85 

.60 
1.14 

.90 

.80 

.91 

.01  . 


.01 


.431  .(I2;l.]8. 
1.59|....|  .31J1.53 


701 


.22 


3.60! 

1.17i 

.42| 

681 

■  .05; 

.is! 
.05 

T.  I 

.05jl.l5i  .101 

.8112.  79;  .08' 

.53il. 102.24;  .111 

51  1.55'4.61i  .08' 

69,    .23!  .53;  .07! 

36i  .3212.98;  .02, 


.43 

.15 

.47 

.28jl.34| 

.13J'2.92 

.10]2.98| 

.12    .211 


.10 

.21!  .15 
.•23il.22 
.10!  -10 


I         I 


.011 


...I. 

.46'. 
.03!  .70| 
.0911. -24 
.48|  .Oil. 
T.  11. 10!. 
.10  I.4O1. 
.08|  .95'. 
.12,1.08!. 
.'27:1.05i. 
.18!  .07:. 
....1.63  . 
.25;    .42  . 


.42 


.25  1.38;  .20    .03  1.53  ... 


...I   .44, 
.48'  T    I 


64  2.09; 

03  2.70 
.40' 
.94! 


05'  .101  .88... 
03  .11'  .60  ... 
•25,  T.  !  .35  ... 
12'   .01  1.30,  T 

i  i  ; 


.07 


OS 
.    T 


.01 

.03] 

.'oe! 
iosi 


•I-- 


.01! 

.421 


241 

.(I8| 

I   .05! 

•  ".62: 


.!  .oil 


7.81 
6.98 
7.62 
5.61 
5.39 
5.10 
6.62 
3.52 
5. '26 
3.05 
5.93 
2.75 
4.81 
7.63 
4.59 
6.78 
9.11 
4.06 
6  74 
5.34 
6.75 
5.35 
3.94 
7.69 
6.33 
5.71 
9.49 
5.97 
5.41 
5.93 
9.60 
5.95 
3.48 
3.38 
3^24 
4.64 
4  47 
7.47 
7.78 
O.Ol 
il.83 
9.37 
4.78 
5.96 
2.99 
5.30 
6.17 
5.37 
7.65 
8.35 
7.84 
6.75 
6.37 
8.^28 
5.11 
2.85 
5.55 
5.31 
7.50 
3.90 
8.41 
5.25 
3.36 
3  45 
6.21 
7.03 
7.72 
4.68 
3.18 
8.56 
6.93 
10.50 
5.45 
fi.58 
7.11 
6.23 
5.95 
2.89 
5.0] 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


November,  1940 


Daily  Precipitation  for  November,   1940       Continued 


Stations 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


10      11 


1-^      13      14 


15      16      17      18 


19     20     21 


23 


24     25 


26 


28 


30 


Paragould 

Parkin 

Hine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers  (near)., 

Rosebud 

Russellville  . .. 

St;  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Spring  Bank.., 

Story  

Stuttgart 

Stuttgart    

Subiaco 

Texarkaua  .... 

Thornburg 

Turnpike..  . .. 

Wabash 

Waldron 

Warreu  

WhiteclifEs  .... 
White  Rock  . . . 

Wilson 

Wright 

Wynne 


tP 


..t 


St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

White 

Ouachita., 
(•uachita. . 

White 

Arkansas. . 
Arkansas . . 
White  ..  . 
St.  Francis 
White    ..   . 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
.Arkansas.. 

Red 

Arkansas. . 
.\rkansas. 
Mississippi 
Arkansas.. 
Ouachita  . 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
.Arkansas. . 
St.  Francis 


46 


.29 

.14 

.15 

1.10 


2.00 


.01 


.11 
.09, 
.04    T 


j   7o: . . 

j'.'oi 
I 
j  'tV 

t  T. 
I    .01  . 
.73.. 

.021.. 
T.  I   . 


32  . 


.06  ., 
.06!.. 
.011., 


12  .. 

.01:.. 

'.'26:!'. 
.12  .. 
.22  .. 

.15  .. 


.27     , 

t.'  1 

.65  . 
.31 
....  1 

.07  1 
.58 
.56 
.83 
T.   1 

■'!'" 
.042 
.20  1 

1.18 
....  2 
.73,  , 

.77! 
1.30 
1.00  . 
1.60 

.371 
1.04 

i!i2 


31:2.40 

ISl  .67 
78  1.72 
..1.97 
2211.50 
57|1.63 
2411.61 
01  .23 
15  1.30 
08  1.30 
70:  .91 
33  1.37 
7l'3.27 
45'  .75 
05 

65,1. 16 
67 
01  1.65 
,30i  .60 
02'  .70 
08'1.56; 
,04  2.001 
...:1.85l 
50,2.20j 
.82'  .10 
,06  .78 
.55 
.09 
.73 


02 


05 


.01 
.37 
.33 

!65 
36 
.61 
.54 
.50 
.37 
.34 
.35 
.58 
.45 

4.66 
.30 
.11 
.32 
.80 

1.75 
.20 
.45 
.60 
.15 
.10 
.33 
.45 
T 


70 

.27 

.14 

.60 

00 

.10 

.35 

07 

.26 

.03 

.78 

31 

.87 

.44 

41 

.09 

1.30 

56 

1..S0 

.07 

.12 

flfi 

.62 

.02 

.80 

09 

.06 

.05 

1.05 

74 

.07 

.17 

1.07 

71 

.02 

.11 

.90 

76 

.25 

.10 

.61 

18 
31 

.30 
.19 

.03 

.66 
1.09 

4.86'    .961 

.04|, 
.87| 
.63 


.25 
.19 
49j  .05 
95  1.20 


.55'.. 

.5l|.. 
1.00  .. 

.55|.. 
1.00!.. 
1.41 

.35 

.10 

.45 

.65 
1.75 

.35 

.76 


Daily   Temperatures    for  November.   1940 


Stations 


Alum  Fork 

Arkadelphia^^... 

Batesville  *' 

Bee  Brai'.ch 

Benton  §S^ 

Bentouville*"... 

Plytheville 

Booneville 

Briukley 

Camden 

Clover  Bend 

Conway  

Corning    

Crossett  

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

EI  Dorado   

England 

Eureka  Springs  ... 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp.  S 

Fort  Smith"* 

GiibertJ^ 


Grannis 

GravetteW 

Green  Mountain. 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  an 

Hot  Springs 


)  Maximum  I 

)  Miuimum 
j  Maximum 
I  Miuimum 
\  Maximum 
(  Miuimum 
(  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
<  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
(  Miuimum 
j  Maximum 
I  Miuimum 
j  Maximum 
'  Miuimum 
*  Maximum 
'  (  Minimum 
(  Maximum 

■  /  Minimum 
i  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  /  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Miuimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Miuimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
J  Maximum 
(  Jlinimum 
)  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
}  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 


7z 

54 

74 

52 

72 

43 

70 

53 

74 

40 

68 

43 

72 

45 

73 

47 

73 

52 

78 

40 

73 

39 

71 

52 

73 

42 

74 

54 

75 

52 

74 

50 

64 

41 

74 

55 

74 

58 

70 

51 

71 

45 

65 

44 

68 

4: 

72 

50 

70 

34 

73 

48 

67 

42 

66 

45 

65 

49 

71 

52 

78 

49 

74 

53 

70 

51 


761 

45 

78 

38 

81 

38 

76 

39 

78 

34 

76 

47 

80 

40 

81 

37 

80 

37 

78 

39 

81 

33 

77 

39 

80 

36 

78 

38 

80 

40 

78 

39 

69 

51 

80 

40 

79 

45 

78 

48 

78 

54 

73 

46 

74 

44 

77 

44 

73 

27 

77 

41 

76 

42 

73 

45 

75 

40 

78 

41 

79 

52 

79 

40 

76 

43 


78' 

40 

75 

39 

801 

38 

77 

39 

76 

33 

71 

44 

80 

39 

77 

36 

77 

37' 

82 

38 

79 

32 

77 

39 

80 

37 

79 

36 

75 

39 

74 

40 

65 

52 

76 

40 

78 

48 

77 

38 

73 

4S 

70 

45 

72 

46 

75 

44 

76 

27 

73 

39 

70 

43 

70 

47! 

73 

37 

75 

42 

72 

44 

74 

40 

73 

43 


721 

52! 

77 

46 

71 

49 

69 

46 

75 

40 

69 

55 

77 

47 

71 

50 

75 

44 

78 

46 

74 

40 

73 

48 

74 

44 

78 

42 

70 

47 

74 

45 

60 

50 

77 

45 

79 

52 

76 

44 

72 

55 

69 

54 

70 

54 

73 

52 

70 

34 

70 

46 

70 


10   11   12   13 


701  601 
58  38 


661  58 
421  35 


70|  60 

57 

66 

53 

71 

64 

70 

59 

70 

59 

60 

45 


59 
43! 
501 
38 
63 
45 
48 
31 
52 


65  49 


.'i5|  64 
40 1  48 


65 
44 
61 
47 
60 
45 
58 
42 
59 
41   47 


551  58 

45 1  46 

571  55 

45  47 


35 

55 

42 

60 

32 

64 

35 

c4 

44 

55 

23 

66 

38 

58 

29 

70 

41 

73 

41 

67 

38 

66 

36 

66 

34 

70 

40 

62 

32 

61 

35 

55 

24 

70 

42 

72 

44 

67 

42 

66 

23 

62 

23 

60 

24 

55 

28 

45 

.33 

63 

30 

36 

22 

58 

35 

67 

28 

68 

43 

70 

33 

54 

38 

66 

35 


18 


41 

40 

39 

60 

24 

20 

14 

20 

46 

46 

41 

61 

29 

20 

17 

20 

40 

38 

38 

57 

22 

16 

13 

19 

41 

38 

36 

57 

?;3 

12 

10 

16 

42 

42 

41 

59 

25 

14 

14 

15 

30 

29 

35 

55 

9 

15 

8 

24 

44 

36 

36 

51 

25 

16 

13 

18 

43 

38 

42 

62 

20 

12 

11 

17 

45 

,39 

38 

55 

26 

28 

13 

18 

52 

44 

43 

63 

27 

20 

IT 

20 

42 

38 

37 

63 

22 

15 

11 

16 

45 

41 

35 

62 

?i\ 

15 

13 

19 

41 

37 

36 

54 

2-S 

14 

12 

19 

51 

44 

41 

60 

29 

21 

14 

17 

44 

40 

40 

69 

25 

16 

14 

20 

47 

44 

43 

62 

27 

17 

18 

20 

31 

28 

32 

63 

14 

13 

8 

20 

45 

41 

40 

62 

28 

20 

15 

20 

50 

42 

41 

63 

29 

22 

20 

25 

41 

40 

35 

69 

25 

19 

16 

20 

34 

33 

38 

59 

10 

10 

7 

25 

28 

28 

33 

53 

12 

12 

9 

25 

30 

28 

36 

56 

11 

12 

9 

24 

37 

34 

38 

59 

21 

19 

18 

25 

37 

37 

38 

66 

15 

5 

3 

23 

47 

41 

44 

59 

22 

17 

13 

19 

29 

29 

39 

56 

7 

7 

5 

7 

35 

29 

33 

60 

20 

15 

11 

26 

30 

30 

33 

57 

16 

10 

9 

19 

46 

,37 

33 

52 

26 

18 

12 

19 

51 

42 

40 

61 

2-3 

17 

15 

21 

44 

44 

42 

64 

27 

19 

16 

17 

42 

38 

37 

58 

25 

16 

15 

23 

19  1  20  I  21 


22 


23  1  24 

I 


71 

67 

VI 

34 

45 

50 

74 

75 

76 

33 

39 

51 

71 

70 

72 

29 

42 

53 

69 

69 

71 

31 

45 

51 

73 

72 

69l 

27 
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(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 
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Daily  Precipitation  for  November, 

1940    Hydrologric  Stations 
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.50 
.09 
.13 

'.62 

1.00 

.11 

".b(, 

1.93 

'.'25 
.77 
.25 
.21 
.05 

■.■52 

'.'26 

.96 

01 

.05 

.65 

1.30 

1.28 

.74 

';65 

'.'76 

.76 

'.'65 

7  78 

Beaty  Lake(near) .  St.  Francis. 

3  58 

Beedeville  2 

White 

Arkansas. . 



1.03 
.80 

4  60 

Blue  Mountain -... 

Briggsville  1 

Arkansas.. 



1.20 
3.70 

6  32 

Cabot^ 

Arkansas. . 

.30 

.80 

1.50 
.91 

■;i5 

9.31 
5.65 
5.41 
6  21 

Carlisle2 

Arkansas.. 
Ouachita.. 

.43 

94 

'10 

Carpenter  Dam ' . . . 

1.06 

1  08 

.20 

.06 
2.85 

.04 
3.37 

.75 
1   8t 

33 

1  55 

.10 

Clarksville  1 

Arkansas. . 

.10 

.28 

1.08  1.06 

.03 

.61 

.76 

ClaySCS 2  Arkansas.. 

.50 
.71 
.60 

l.5y 

.04 

6.88 
2.92 
7  52 

Compton  1 

White 

.71 
.03 

.18 

.35 
.35 
.03 
.28 
.21 
2.71 

.05 
1.50 
1.87 
1.50 
1.33 

.70 

.14 
1.20 

.20 
1.40 
1.31 

Denmark  2 

White 

Mississippi. 

White 

White 

Red 

.16 

2.09 

.31 

.02 

.06 

'.'ii 

.32 
.10 

.'23 

Dennett  2 

7  72 

Eleven  Point^ 

6.27 
5.73 

Evening-  Shade^... 
Foreman  ' 



.04 
2.15 

.58 
.46 

1.89 

.... 

.04 

Forrest  City  1 

St.  Francis. 
White 

Green  Forest  2 

1.00 
.83 

.70  .... 

.  . 

';57 

.30 
.22 

.70 
.82 

1.00 
1.27 

3.70 
4.96 

Green  woo(12 

Arkansas. . 

.50 

.71 

.04 

Hardyi 

H»rri.sbvtrg  2 

Huntsville^ 

White 

.... 

White 

.... 

* 
.88 

* 

2.10 

.07 

.60 

* 

i.o; 

1.27 

'!58 

.25 
.08 
.50 

.v4 

.ii 

i;67 

'!62 

".hb 
.02 

.91 

.72 

.18 

1.21 

1.14 

.78 

i!'/2 
1.01 

3.52 

Jac)tsonville2 

.\rkansas.. 

.23 

2.12 

.08 
.30 
.10 

'!53 

']6i 

7.12 

LaCrosse  2 

Lake  City2 

White 

St.  Francis. 

White 

White 

Ouachita  . . 

.OB 

.18 
.12 

".bi 

"lis 

.78  2.10 
.67|1.10 

'!52  2;i6 

.02 

.33  2.24 

".bb 

7.19 
3.53 

'7  22 

Marvell^ 

Mountain  View  2.. 

".VI 

'.■43  2.'i6 

Newhope(near)  2.. 

1  on 

1.69 
13 

.61 
.21 
.97 
.15 

1'.'.03 
7.64 

Nimrod2 

Ai-kansas.. 

.74 
.64 

1.41 
.41 

4.44 
.12 
.89 

.2) 
.03 
.06 

Odell  (near) 

.\rkansas. . 









.04 



.04 













1.43 
.18 

Parthenon  2 

White 

3.29 

Pottsville2 . 

Arkansas.. 

St.  Pau{2 

White 

.17 

.10 
.11 

.70 

1  08 

.68 

■;32 

.54 
2.33 

.02 
.31 

.03 

1.17 
I.IJ 

4  49 

Shirley  2 

White 

Arkansas.. 

.22 

.15 

.52  2.11 

Solgahaehio2 

Sparkman  2 

Ouachita  . . 

White 

Ooachita . . 
White 

.50 

.70 

2.00 

.05 
.03 

2.07  1.05 
1.88!l.0I 

M 

1.54 
.37 

iioi 

.22 

.43 
1.08 
2,80 

.59 

.02 
.40 
.80 
.03 

".lb 

.89 
.35 

6.77 
5.92 
8  40 

Tiehnor  ^ 

Vick  2 

.08 
.05 

2.00 
.77 

.80 

".'li 

.78 

Wheeling! 

.08 

.96 

.11 

.01 

.78 
1.22 

.26 
.12 

Winfrey  1 

Arkanssis. . 

■:::;;.;. 

4.13 

Daily  Eiver 

Stag-es  for  November,   1940 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

i 
3       4 

5 

6 

7 

8 

9      10 

11      12 

13  i  14 

1 

15 

I         !         ;         i         1         ! 
16      17      18      19  ;  20  ;  21  1  22 

;       1       1 
23  j  24     25  i  26     27 

28 

29 

30 

Fort  Smith.... 

.  .Arkansas  . 

22 

1 

1   ...1 

....(.. ..!.... 

i  •       i         1 

...  1         i 

9.6  10.81  9.812.4 

15  5 

15  5 

13  5 

\  an  Buren 

do 

22 

2.6;   2.7 

2.6    2.6 

2.4 

2.6]  2.5; 

2.2 

2.2 

2.3    2.3 

2.6 

2.5'  2.3I  2,3 

2.2 

2.2    2.2    2.1 

2  1 

2  ? 

2.5;  3.5 

8  5 

9  7 

9.4|ll.4 

15  3 

15  7 

13  3 

Mulberry 

..Mulberry.. 

18 

0.91  0.9;  0.91  0.9 

0.9 

0.91  0.9' 

0.9 

0.9 

1.0    1.1 

1.1 

1.4 

1.31  1.3 

1.2 

1.2    1.2;   1.1 

1   1 

1    1 

1.1|  1.2 

1   7 

1  7 

2.2,  3.3 

9  4 

)  1 

1  9 

Danville 

.Petit  .lean. . 

20 

2.3|   2.3    2.2    2.2 

2.2 

2.2 

2.2; 

2.2 

2.2 

2.3    2.4',  4.0 

4.0 

3.5;  3.4 

3.0 

3.0    2.9    2.8 

2  7 

2  7 

2.7    3.0 

5  6 

5  3 

6.2!  8.8 

11  4 

7,6 

5  8 

Ozark 

.  .Arkan*^as 

22 

-n  g  -0  s'-o  8  -0  8 

-0  8 

-0  8 

-0  ')  -f^  *> 

-0.9 
1.0 

0.9  -0.9,-0.9i-0.9 
1.0    1.5    1.9|  1.6 

-  Q  y  1  -Ci  0 

0.9 
1.2 

0.9  -0.9!-0.9 
1.0    1.0|    1.0 

-0.9 
0  9 

-0.9 
0  9 

■0.9-0.8 
0.8    1.3 

1,5 

■;>  4 

4.8 
4.3 

5.2;  6.6 
8.5!  9.4 

9.4 
10  1 

11.0 
13  6 

9.5 
13  9 

Dardauelle 

do 

22 

0.8  1.0!  1.0  1.1 

1.1 

1.0 

0.9! 

0.9 

l!5 

1.3 

Morrilton 

do 

20 

-3.9-3.8 

-3.7|-3.0 

-3.5 

-3.5 

-3.61 

-3.7 

-3.5 

-3  6  -3.3;-2.01--2.8 

-2.8 

-3.0 

-3.2 

-3.4-3.61-3.6 

■3  6 

-3  6 

-3. 61-2.21  0.0 

-1.01  3.4 
2.4    2.4 

5  9 

6  2 

9  3 

10  8 

Little  Kock. 

do 

23 

-1.8-1.8 

-I.7I-I.6 

-1.5 

-1.5 

-1.5 

-1.5 

-1.6 

-1.5;-1.0 

•1.3-  I.O 

-0.7 

-0.9 

-1.0 

-l,lj-l-2i-1.4 

-!   4 

-1   4 

-1.51-i.O/  0.2 

5  2 

7  0 

7  R 

10  4 

Pine  Blnff 

do 

25 

1.7  1.4 

1.3;   1.3 

1.41   1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5    1.7 

2.1 

2.1 

2.2 

2.4 

2.2 

2.1 

2.0    1.9 

1   7 

1   6 

l.C'   1.8 

■7  1 

3.4    5  4 

5  9 

9   1 

10  3 

19  3 

Gilbert 

..Buffalo   ... 

30 

2.8j  2.8 

2.9    2.9 

2.9    2.9 

2.9! 

2.9 

2.9 

2.9    3.1 

3.0 

3.0    3.0 

3.0 

2.9 

2.9 

2.9    2.9 

2  9 

3  2 

3  ■? 

3  3 

3  4 

3  4 

4  4 

6  3 

5  1 

4  7 

4  4 

Doniphan,  Mo. 

...Current. .. 

10 

2.3 

2.3 

2.3    2.3 

2.3    2.3 

2.3 

2.3!  2.3 

2.3    2.4 

2,4 

2.5'  2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.4    2.5 

2  4 

2  5 

2  8 

3  0 

3  1 

3  3 

3.4 

3  4 

3  4 

3  4 

3  4 

Black  Rock .... 

....Black.... 

14 

0.9 

0.9;  0.9 

0.9 

1.0    1.0 

1.0 

l.Ol   1.0 

1.0    1.8 

2.2 

1.7    1.6 

1.5 

1.4 

1  3 

1.3    1.3 

1   3 

1  3 

1   3 

1.5 

95 

2  3 

3  6'  4  8 

3  9 

3  4 

3  9 

Heber  Springs. 

..Little  Red. 

30 

1.5 

1.5    1.5 

1.5 

J. 51   1.5 

1.5 

i.5i  1.5|   1.5'  l.BJ  l.rij  1.8i  3.7 

3.6 

3  3 

3.2 

3.0    3.0 

2.8 

•?^ 

■?  7 

2.9;   8.2 

8  1 

7.0  11-K 

8  7 

7  1 

6  3 

OzarkBeachMo 

....White  ... 

30 

-0.6l-0.6;-0  6 

-0.6|-(i.6;-0.6 

-0.6; 

•0.6:-c.4  -0.6;-0.6  -0.6-0.0  -0.6 

■0.6 

■0.6 

-0.61-0.6! -0.6 

-0.6    0.2 

-(I  6 

0.2    1.4 

2  4 

1    4 

3  4 

3  4 

3  5 

3  5 

Cotter 

do 

21 

I.2I  1.2!  1-3 

1.41   1.4]   1.3 

1.6 

1.71   1.8    1.6    1.7    2.0:  2.0    1.81    1.7 

1.7 

1.7 

1.7    1.9 

1.8    1.8 

l.S 

l.S    1.9    1.9 

9  ■> 

4  0 

4  4 

4  4 

4  6 

Calico  Rock  . . . 

do 

18 

0.4|  0.3i  0.3 

0.4    0.4i  0.4 

0.4 

0.6;  0.7    0.6:  0.9    0.91  1.0    0.7;  0.9 

0.9 

0.9 

0.9!  0.8 

0.9,   1.0 

0.9;   l.ol   1.1    1.2    1.8 

9  S 

4  5 

3  8 

4  0 

Batesville 

do  .... 

23 

4  2!   4  1    4  1 

4  0-  4  2;  4  ll  4  1] 

4.2    4.2i  4.5|  5.4    5.3    4.8;   4.»i  4.5 
0.9]  0.9    0.9    0.2    O.ll  O.ll  0.7i  0.4 

4.5!  4.7 
0.1    0.1 

4.8    5.li  5.9    5.4    6.4 
0.2;   1.2;  0.5    1.8    1.8 

0.8 

3  4 

4  1 

8  9 
4  7 

8  4 
4  8 

Newport 

do 

26 

0.8i  0.8    (1.8 

0.9!  0.91  0.9    0.9 

0.2;  0.3;  0.2    0.2 

Georgetown  . . . 

do 

21 

-O.ej  0.6,-0.6 

■0.6!0.6i-0.6j  0.6'-().6l  0.61-0. 6-0. 6|  0.2i  0.3i  0.41  0.9 

0.9    0.9 

0.7|  0.7;  0.7]  0.5 

0.3    0.3    0.6    0.9!  2  8 

4  1 

5  6 

fi  " 

fi  9 

Des  Arc 

do 

24 

1.7i   1.71  1.7 

1.7 

1.7    1.6    1.6| 

1.6    1.6!   1.6]  2.OI  2.4    2.81  3.1!  3.6 

3.8    3.7 

3.5;  3.3;  3.01  2.9 

2  8    3.2    3.4    3.6i  4.7 

5.6 

7-6 

9  3 

1(1  0 

Clarendon 

do 

26 

5.61  5.6l  5.5 

5.5 

5.5    5.5    6.5: 

5,4    5.4;  5.5!  5.61  5.7    6.0;  6..-i    6.7 

7.2    7.4;   7.4;   7.3|  7.i;  6.9 

6.8    6.9    7.0;   7.2    7.6 

S.6;l().l 

11.3  12-5 

St.  Charles 

do 

25 

6.2!  G.lj  6.1 

6.0 

6.0    6.OI   6.O1 

6.0    5.9!  '5.0;  6.I1  6.2I  6.3|  6.61  6.8 

7-2    7.6!   7.7i  7.7;   7.0!  7.6 

7.31  7.3    7,41  7  5!  7.7 

S.i;  9.3!l0  4  11.6 

tlleuwood 

Caddo  . . . 

5.3;   5.2    5.2 

5.2 

5.2    5.2;  5.2 

5.1    5.1;  5.5    6.6;  5.8;  5.5!  5.4!  5.4 

5.3;  5.3i  6.3i  5.3;  5.2 

5  2 

5.3:i3-ll  7,0|  6.21  7.8 

6.3!  6.0J  5,8l  5.6 

Arkadelphia  .. 

..Ouachita    . 

i7 

6.9;  5.5    5.1 

4.51  6.31  5.41   4. Si 

5.0!  5.61  6.2    4.8;  6.6;  5.4;  5.5;  5.1 

4.7;  4.81  4.5:  4.6l  5.0 

5  0 

5.0;   4.9  18.2  12-0111.2 

14.4']0.(i;i0.11  8. 8 

Boughton  .   ... 

..Little  Mo.. 

20     1  3.3|  3.4;  3.4 

3.4    3. 41  3.5;  3.4i 

3.4!  3.4;  4.6    5.2    5.0:  b.l\  5.6    4.9 

4.5i  4  21   4.0;  3.9|  3.8 

3  7 

3.9    6.3;i2.6:i5.1  I8.f.;i7.6;i5,5;14.0;i0,4l 

Camden 

..Ouachita  . . 

26 

5.5l   5.4;  6.1 

5.6^  5.2    4.4    4.6! 

6.(1]  4.91  5.4    6.2    7.0|   7,6|  8,2!  7.7 

7.0!  5.9|  5.3!  5.1 

4.8 

4  7 

5.2;  6.01  7.4,16,9;21  Sj22.9,23  1,23. 61^3.1! 

Benton 

Saline  . .. 

20 

3.4!  3.6,  3.7 

3.7i  3.7I  3.6l  3.61 

3.6    3.51  3.6    4.2i  6.6!  6.3;  5.61  5.2 

4.91  4.61  4.4    4.4 

4  3;  4.2 

4.3i  5.1:13.51  8. 91  9.0  Id. 91  H.4'  7.4    6.9 

Whitecliffs  .... 

.Little  River 

25 

0.0!  0.0 

0.0 

0.0  0.0:  0.0  0.0! 

0.0!  O.o;   1.0;  1.1;   4.0)0.0  W.4'  9.0 

6.0    5.0    4.0    3.0 

2.0'   2.0!  2.0!  2.0;U.O'20.9,23.3l23.5'23.6'23.4,22.ll 

Index  

Red  ..  . 

26 

5.4;   5.4 

5.4 

5.4i  5.2.  5.2;  5.2 

5,2i  6.)     5.6 

8.4    8.7;  9.3;  8.8]  8.8 

7.8    7.4;   6.8!   r.8;  6.6:  6  2i  6.1!  6.4;  8.H;  r2.l'l3.4!13.6' 14.f;|]7.6ll5.8i 

Fulton 

do 

25 

3.3    3.3 

3.3 

3.2!  3.2    3.2i  3.2 

3.2    3.ll  3.5 

5.0'  6.6;  8.4,  9.5    8.9 

7.9;  6.8:  6  3;  5.6;  6.3;  5.1;  4.8;  5.1    8.9;12.6:14.2 

15.8  16  8:18.5,18.9 

Big  Lake  Outlet 

.St.  Francis. 

10 

2.6    2.6 

2.6 

2.7    2.71  2.71  2.7i 

2.7;  2.7.  2.8 

2.9'  3.0i  3.1I  3.2    3.1 

3.1;  3.2;  3.2    3.2!  3.1I  3.1I  3.1    3.2    3.3;  3.3!  3.4 

3.4    3.4    3.4;  3,4 

St.  F^rancis 

do 

18 

2.3|  2.3 

2.2 

2.2    2.5;  2.6    2. hi 

2.4;  2.3    2.3 

2.6:  2.9!  3.9;  4.3    4.0 

3.81  3-6!  3.5i  3.4;  3.4;  3.3    3.5    3.7    3.7    3.9l  4.1 

4.3    4.3    4.4I  4.3 

St.  Francis  L.L. 

do 

14.3114.2 

IS.l 

14.7|l4.7ll4.2!l6.8 

13.6,15.6,13.5  15.8  15. 5' 17. 8, 18. 2' 18. 5 

19.0  18.6;i8.1  17.7  17.2!l6.7  17.1  16.7  16.l!l5.6  15.3 

17. 0117. 917. 7118. 4 

If  arked  Tree  . . 

do 

17 

2.1|  2.0 

1.0 

1.2 

1,8 

2.01  0.4: 

2.5 

0.6 

2.5 

O.Sj  0.7;  0.4    0.4    0.2 

0.4:  3.2    3.51  3.5    3-5l  3.41   1.51  3.0    3.2 

3.0    3.1 

0.9,  O.5I  3.2;  0.8 

Parkin 

do 

28 

1.7 

1.9 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7    1.7] 

1.5 

1.7 

1.9 

1.9;   I.9I  1.5    1.1    0.9 

0.9;  0.9|   1.41  2.8!  3.l!  3.1!  3.l'  2.9    2.6 

2.9    2.9 

2  8 

2,21  1,4    2.0 

Madison 

do 

32 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

0.1 

0.1    0.1 

0.1 

0.0 

0.1 

0.3|  0.3;  0.4    0.31  0.2 

-0.2;-0.5  ■0.4;  0.3;  0.6!   1,0'   1.2|   1.7    1.0 

0.8    1.0 

1    1 

1.0    0.8    0.61 

Helena 

.Mississippi  . 

42 

-0.1 

0.1 

-€.] 

-0.2 

0.3 

0.8    1.5i 

2.5 

3.5 

4.1 

4.2|  3.9    3.4l  2.9;  3.1 

3.5,  3,6!  3.4!  3.2    3.3'  3.7,  38;  3.8    3,5 

3.31  3.2 

3  0 

3.2I  4.2;  4.5! 

Arkansas  City. 

do 

42      -1.41-3. 5 

-3.4-3.3'-3.3 

-3.4-3.1: 

2.61-1. 9!  0.9' -0  1!  O.ll  O.ll-0.l'-0.6 

-0.71-0.51-0.2 -0.1  -0.31  0.4    0.3 

0.0 

!  0,1 

0.0 

-0.1 

-0.2 

0,0 

0.6 

2.0 

Symbols  for  Clim.atological  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  l" 
or  more  years  of  record.  Departures  ot  preciiiitatiou  wiih  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-vear  period 
fiir  stations  with  10  to  14  years  the  means  for  the  period  of  record  are  used  ^A  Iso  on  other  dates.  •*Not  used  in  means  and  summaries,  UEvaporation  station.  fPost 
omce  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table),      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  n.oi  inch.     Reference  letters  »,*>.«.   number  of  days  missing. 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table -.--Kxcept  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re- 
corded IS  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  1  Precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  21'recipitation  mea.sured  in  morning;  amount 
recorded  IS  for  the  preceding  24  hours,  ^indeterminate.  ^Precipitation  measured  with  recording  gage  'Included  in  the  next  measurement.  T.  1  race,  or  precipitation  less 
than  0.01  inch-  It  Evaporation  Station.  -fPost  Office  addresses  as  follows  :-Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet,  Manilla.  Boughton,  Route  4,  Prescott;  Clover 
Bend,  Hoxie;  Devils  Knob  Salus:  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock  Index,  Route  5,  Texarkana:  Irons  Fork.  Kxperiment  Forest.  Meua, . 
Lutherville,  Route  1,  Lamar:  Morrilton,  Route  3,  MorriltoniRogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud,  Route  2,  .Mt.  Vernon;  Sprlngbank,  Doddridge:  Turnpike.  Dover:  White  Rock, 
Cass:  Mulberry.  Route  1,  Mulberry. 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures :~Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  •"\Jidni»ht  to  midnight.  SOTher- 
mometers  read  in  the  morning,    maximum  temperat'ire  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.  JJEvaporation  station.  NR,  No  record. 

Weather  Bureau  Oihce,  Little  Rock.  Ark,     12-17-40-1150 
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GENERA  I-   SUMMARY 

December  was  a  comparatively  warm  month.  The  average 
lonthly  mean  temperature  for  the  State,  based  on  the  records 
f  76  stations,  was  46.7",  which  is  3.8°  above  the  mean  for  the 
ast  60  years.  It  was  the  warmest  December  since  1931,  and 
le  sixth  warmest  since  1891.  Temperature  departures  varied 
•om  +6.5°  at  Russellville  to  — 0.1°  at  Texarkana.  Only  one 
ation  had  a  subnormal  mean  temperature.  The  highest 
lonthly  mean  temperature  was  51.9°  at  Magnolia  and  the  low- 
it  was  39.8°  at  Lead  Hill.  The  highest  temperature  recorded 
uring  the  month  was  77°  at  Bethesda,  Independence  County, 
1  the  10th.  The  lowest  was  14°  at  Gilbert,  Searcy  County, 
1  the  2d  and  3d.  Most  stations  recorded  their  highest  tem- 
;rature  on  the  9th,  while  the  lowest  occurred  on  the  2d  or 
)th,  at  the  majority  of  stations.  Temperature  extremes  did 
)t  approach  the  records  of  former  Decembers.  Freezing  tem- 
jratures  occurred  in  all  sections  of  the  State  one  or  more  days 
iring  the  month.  Daily  mean  temperatures  were  below  nor- 
al  during  the  first  three  days  of  the  month  and  again  from 
e  14th  to  the  18th,  but  comparatively  mild  weather  prevailed 
iring  the  remainder  of  the  month. 

The  average  monthly  precipitation  for  the  State,  based  on 
e  records  of  108  stations,  was  3.92  inches,  which  is  0.30  inch 
5S  than  the  mean  for  the  past  50  years.  The  greatest  month- 
amount  was  8.69  inches  at  El  Dorado  and  the  least  was  1.50 
ches  at  Clinton.  The  greatest  amount  of  precipitation  in  24 
mrs  was  3.10  inches  at  El  Dorado  on  the  27th.  The  heaviest 
aounts  reported  were  recorded  in  the  southern  section  of  the 
ate.  There  were  9  days  with  a  measurable  amount  of  rain, 
hich  is  1  more  than  average.  The  greater  portion  of  the 
onth's  precipitation  occurred  from  the  14th  to  the  16th,  in- 
isive.  Snowfall  averaged  a  trace,  only  three  stations  report- 
g  a  measurable  amount.  There  were  13  clear,  5  partly 
)udy  and  13  cloudy  daj's  during  the  month.  Fog  was  quite 
evalent.  No  destructive  windstorms  were  leported  during 
icember. 

Except  for  the  wet  period  during  the  middle  of  the  month, 
e  weather  was  generally  favorable  for  outside  farm  work, 
me  of  the  remaining  cotton  and  corn  were  gathered  early  in 
3  month.  Spinach  cutting  and  growth  made  good  progress 
the  Fort  Smith  area.  Considerable  plowing  and  terracing 
(re  done  when  weather  permitted.  Considerable  butchering 
f„s  accomplished  during  the  cool  spells.  Winter  wheat,  oats 
(d  cover  crops  made  good  progress  and  appeared  to  be  in  good 
indition  at  the  close  of  the  month. 

jNo  floods  occurred  in  the  Little  Rock  river  district  during 
b  month.  However  the  Ouachita  River  reached  21  feet  at 
m  den  on  the  20th  and  the  Petit  Jean  rose  to  16.4  feet  at 
Inville  on  the  17th.  The  monthly  mean  stage  of  the  Arkan- 
li  River  at  Little  Rock  was  4.6  feet,  which  is  slightly  below 
»-mal. 

B.  N.  W. 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.    AND  SUNSHINE 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 
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COMPARATIVE    DATA     FOR    DECEMBER 


Temperature 

Precipitation 

Number  of  days 

Year 

s 

(A 
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k1 
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> 

0)^ 

is  2 

5 

0,  u 

§ 
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1S91       

46.9 
40.9 
45.4 
44.6 
43.8 
45.8 
40.3 
39.5 
41.0 
44.9 
38.5 
40.8 
39.7 
42.9 
38.5 
46.5 
44.4 
46.0 
35.3 
40.8 
43.0 
41.7 
43.6 
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43.9 
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47.6 
40.4 
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44.6 
45.5 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


December,  1940 


Climatolo^ical  Data  for  December.   1940 


Stations 


Counties 


Alum  Fork t 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Batesville  Airway. 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton  

Beutonville 

Bethesda 

Biff  Lake  Outlet  ..f 

Black  Hock 

Blytheville   

Booneville  (near). 

Boughton t 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

Clover  Bend 

Conway 

Corning 

('otter 

Crossett(uear)  . 

Danville 

Dardanelle  

DeQueen  

Des  A  re 

Devils  Knob f 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 

Fayetteville | 

Fayetteville  Exp.. 

Fort  Smith ! 

Fort  Smith  Wtr.P.f 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain.. 

Harrison 

Heber  Spgs.  (near) 

Helena 

Iligden 

Highland 

Ilope(near) ij 

Hot  Springs 

Index t 

Irons  Fork fjt 

Jessieville 

Jonesboro 

Eead  Hill 

LITTLE  ROCK.... 
Little  Rock  .\irway 

Lutherville "f 

Madi.son 

Magnolia 

Mammoth  Spring . 

Marianna 

Marked  Tree 

Meua 

Monticello., Airway 

Morrilton i 

Mountainburg 

Mountain  Home  ..[ 
Mountain  Valley. .' 

Mount  Ida ! 

Mt.  Ida  C<:C 

Mulberry(near)..t 

Nashville 

Newport 

Oden..C 

Okay 

Osceolal .' 

Ozark  ..! 

Paragoiild 

Parkin 

PineBlutt 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland' 

Prescott ! 

Rogers(near) f 

Rosebud j 

Russellville    

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy   

Springbank f 

Storv 

Stuttgart 

Stuttgart  (near),  tt 

■^ubiaco 

Texarlciiiiii 

rhornburg  (near). 


Temperature   (degrees  Fahrenheit) 


o  ^ 


03 

3  O 

,|j 

tea 

V 

<D 

0)  o 

«i! 

X 

ft 

Saline 755 

Clark 200 

Desha 545 

Independence . . .  363 

Independence...  277 

Van  Buren 650 

Saline '-^85 

Benton   1295 

Independence...  500 

Mississippi 239 

Lawrence 259 

Mississippi 252 

Logan  465 

Clark 2:i5 

Monroe 205 

Izard    361 

Ouachita 116 

Monroe 172 

Van  Buren 516 

Lawrence 235 

Faulkner 309 

Clay 29S 

Baxter 440 

Ashley 175 

Yell 327 

Yell 330 

Sevier 426 

Prairie 204 

Johnson   2360 

Desha 162 

Union 270 

Lonoke  22i) 

Carroll 1465 

Washington 1334 

Washington 1451 

Sebastian 44S 

Crawford 793 

Hemp.stead 260 

Woodruff 200 

Searcy 600 

Pike  547 

Polk 950 

Benton 1250 

Stone 1100 

Boone 1052 

Cleburne 272 

Phillips 300 

Cleburne 445 

Pike 491 

Hempstead 375 

Garland   600 

Little  River 275 

Polk ,  13»<5 

Garland   750 

Craighead 345 

Boone 650 

Pulaski 324 

Pulaski 257 

Johnson   7/5 

St.  Francis 2(» 

Columbia 315 

Fulton 600 

Lee •£i5 

Poinsett 229 

Polk 1207 

Drew I  273 

Conway I  315 

Crawford i  712 


Baxter 

Garland    

Montgomery  . 
Montgomery  . 

Franklin 

Howard 

.lackson 

Montgomery  . 

Howard 

Mississippi  . .. 

Franklin 

Greene 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  . 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Benton 

h'aulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery  . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan   

Miller 

Perry 


800 
788 
702 
750 
4*i 
350 
231 
8(X) 
288 
250 
396 
275 
222 
215 
840 
300 
122 
318 
1.300 
680 
526 
175 
290 
245 
210 
650 
214 
IW 
750 
332 
650 


47.4 

48.1 


45.5 


46.4 

45.9 
42.  t> 
45.8'' 


45.8 
46.3 


50.2 


41.6 

47.4 
44.4 


50.0 


47.7 
49.9 
4H.2 
44,4 
49.0 
51.2 
48.2 
44.4 
43.6 
44.0 
46.0 


41.4 


48.4 
42.3 
45.0 
43.2 


48.1 


48.3 
48.:/ 
47.8 

U.i 

45!8 
39.8 
48.2 
47.3 
45.8 


51.9 
42.4 
48.0' 
43.6 
47.6 
50.0 
45.2 


43.8 


46.3 


49.7 
46.8 
46.1 
50.2 


45.9 
44.8 


+  5.5 


+  4.4 
+  '4;6 


+  3.2 
+  2.5 


+  5.2 


+  4.6 
+  4.5 


+  3.4 
+  '5!3 


70 
69 
70 
77'' 


67 
76 


21 


71 
70 
66 


+  3.0 

+  4.4 

+  4.2 

+  4.6 

+  '4^0 
+  3.9 


+  3.8 
+  4.1 


+  5.2 
+  '3!5 


+  1.2 

+  3.7 


+  4.4 

0.0 

+  4.0 


+  4  4 


75 
74 
70 
64 
72 
72 
70 
72 
68 
68 
75 


71 
70 
69 
70 


72 
69 


+  3.9 

+  3.0l 

+  4.3i 

+  2  4 

+  5.0 

'+1.5 


+  3.4 
+  '3]5 


74 
'72' 


+  4. 


+  4.7 


49.3 


44.2 
49.8 
50.2 
42.8 


47.0 
47.8 


47.7 
46.8" 
46.4 
56  51.8 
20      45.8 


+  4.2 


+  4.0 

+  2.2 

+  4.4 

+  3.8 


+  6.5 


+  4.0 


+  3.7 


70 


H-  3.7: 
■-  O.lj 

+  4.7 


70 

68* 

74 

75 

71 


9<J 
9 
22 


6* 


9 
12 

4$ 
9 


23 


23 
24 
21 
23" 


24 


2 

2$ 
16 
18 


17 
2^ 


Ifi 

2^ 

2 
16 

2 
16^ 

2 
17 
16§ 

m 

16 


2« 


^  a 

to  03 

ts>;' 


20 


26 

23 
29 

27 


22 
22 


29 


16 
2j 


2» 

2 
16 

4 
16 


16^ 

2 

2 

2 
16 

2$ 

2 


37 


41 

42 
35 
40" 


51 


38 


16 

2« 


25 


2 
45 
16 

25 


2§ 


Precipitation,  inches 


3  o 


o  o 
oil 


-1.72 
-0.75 


-0.50 
-1.22 


+1.26 


-1.02 
-0.01 
+  0.-24 


2.81 
3.16 
5.23 
3. 38 

3.42 

2.95 

3.16 

3.64 

3.03 

4.77 

3.08 

4.33 

3.28 

4.94 

4.79 

2.24 

5  21 

4  7t- 

1.50 

4.18 

2.94 

4.31 

3  34 

5.52 

3.09 

2.58 

4.29 

3.30 

4.73 

4.29 

8.69 

3.38 

4.92 

2.66 

2  75  +0.05 

3.44+0.40 

4.09 

7.20+2.98 


-0.32 
-1.31 
+0.04 
-0.27 
-2.49 


-1.30 

+  0.44 
+0.04 
-0.54 
-0.40 
-0.99 


-2.00 
+2.48 
- 1 .  of. 
+2.12 


3.02 
2.65 
3.04 
4.87 
2.69 
2.84 
3.41 
2.91 
4.31 
2.46 
3.41 


2  81 
5.45 
3.87 
3.32 
5.07 
3.91 
3.02 
2.97 
4.86 
4.62 
7  81 
2.52 
3.87 
4.09 
3.30 
5.98 
2.10 
3.30 
3,04 
2.61 
2.74 
2.  59 
3.13 
3.72 
3.24 
3.22 
5.06 
4,43 


-1.43 
-0.08 


+0.01 
+0.28 


+0.65 


-1.12 
-1,43 
-0,85 
+2  09 
-1,86 
+  1,74 

-i'26 
+0.44 
+  1.22 
-1.12 

+6. '92 

+  2!52 
-0.86 
-.1.92 
-0.55 
-0.67 


-1.78 


-0.32 


44 

37 


37 

33" 

40 

35 

43 


3.46 

4.90 
4.29 
4.18 
3.35 
3  64 
3.37 
6,06 
3,16 
3,1s 
3.4s 
4,91 
5.39 
2,35 
7.38 
2. -25 
4,71 
4.95 
3,81 
6,43 
2,51 


-0,9- 


+0.37 


-1.38 
-1.10 
-0.39 
-2.80 
+  1,51 
+0.82 


+  0,47 

+  i!62 
-1.89 
+2.46 
-2.84 
-0,41 


+  0,51 
+  2, OK 
-1.47 


0.69 
0.96 

1.42 
0.97 
1.05 
O.dO 

o.m 

2.29 
0.78 
1.96 
0.79 
1.60 
1.32 
1.49 
1.80 
0.92 
1.63 
l.'JO 
0,55 
0,96 
0.04 
1.45 
1.18 
1.37 
1.27 
1.24 
1.30 
1.34 
1.12 
1.30 
3.10 
1.00 
1.60 
O.bO 
0.83 
1,13 
1.73 
1.6D 
0.90 
1.01 
0.78 
1.53 
1.10 
0.65 
0.90 
1.01 
1.00 
0  52 
0.87 
1.58 
0.82 
1,20 
1.47 
0.78 
1.87 
1.26 
1.14 
1.07 
1.12 
1.55 
2.30 
1.17 
1.21 
1.71 
1.27 
1.81 
0.67 
1,24 
0.90 
0.67 
0.80 
0.",4 
1.37 
0.80 
0.81 
0,69 
1.22 
1.44 
1.46 
1,18 
1.84 
1.29 
1.38 
0.93 
1.46 
1.64 
0.92 
0.95 
0.88 
1.16 
1.99 
0.57 
2.00 
1.10 
1.55 
1.S7 
0,92 
2,60 
0  63 


Number 

of  da 

vs 

g 

0  0 

•a 

'5  S 

0 

U.B 

i^ 

0 

iljE 

p.  ■ 

tH 

>. 

'O 

"So 

§ 

S  0 

&<  = 

0 

Ph 

0 

P-S 

Observer 


0.0 
0.(' 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'I 

0.0 
T. 
T. 

0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
')'. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

I 

0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 

T, 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 

T, 
0,0 
0  0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
(■,  0 
0  9 

0.0 


7 
10 
9 

11 

10 
10 
10 
10 
9 

11 

9 
6 

10 
6 

10 
9 
8 

10 
5 
8 
8 
7 
7 
9 
9 
8 

10 
4 

10 
9 
8 
7 
9 
9 

10 

11 
9 
W 
7 
9 

10 

Jl 
8 

13 


13 
11 

9 

7 

11 

9 

12 

10 

12 

9 

8 

11 

9 

7 

11 

8 

12 

10 

13 

11 

10 

8 

6 

9 

9 

10 

9 

10 

10 

9 

10 

10 

11' 

11 

9 

6 

5 

9 

7 

9 

6 

9 

11 

11 

13 

9 

■i 
8 
11 
11 

8 
9 


3 

11 
2 
0 
4 
5 
4 


13 
18 
13 
16 
14 
15 

8 
15 
10 
15 
11 
16 

13     I 
12 
12 
14 

6 
17 

9 
12 

7 
17 
10 
11 

7 
U 
13 
12 
11 
18 
18 
15" 
15 
13 
15 
15 
15 
12 
15 
13 
10 
17 
14 
12 

7 

7 
11 
10 

9 
12 

1 

4 

9 

14" 
13 
13 

8 
12 
14 
16 
15 
15 
18 
12 
14 
12 
14 
13 

9 

13 
10 

9 
12 

9 
12 
12 
14 
15 
10 

9 

14 
13 


12 
14 
9 

16 
15 
14 
10 
16 


14 
13 
15 
12 

n 

15 

16 

15 

16 

14 

13 

12 

14 

14 

14 

13 

13 

10 

19 

18 

12 

11 

12 

13 

17 

14 

14 

15 

13 

11 

13 

11' 

13 

10 

15 

13 

14 

16 

13 

10 

9 
12 
17 
15 
13 
13 
15 
15 
14 
14 
22 
12 
16 

8" 
1: 
14 
13 

9 
17 
15 
U 
12 

11 

16 
13 
13 
13 
11 
10 
19 
13 
18 
12 
13 
16 
13 
11 
15 
12 
15 
18 
16 
15 


s. 
sw. 


nw. 
ne. 


nw. 
nw. 


L.  R.  Water  Works 
Mrs.  Ted  R.  Carpenter 
George  W.  Reitzammer 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
U.S.  Weather  Bureau 
Soil  Conservation  Ser. 
C.J.Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 
Harry ,) .  Buie 
R.  J.  Lorry 
William  .lones 
.I.M.  Knight 
R.M.  Wheatley 
E.  F.  Toralinsoa 

G.  E.  Tanner 

E.  E.  Cordrev 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.McSpaddcn 
U.  S.  >'orest  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Felix  McKean 

Z.  R.  Glenn 
U.S.  Forest  Service 
Ben  .iohnson 
Mrs.  E.  W.  Gaston 

0.  V.  Halbrook 
Geo.  W.  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
University  of  Arkansas 
U.  S.  Weather  Bureau 
Ft,  Smith  Water  Plant 
T.  .1.  Logan 

C.  G.  Long 

F.  E.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.  Schmidt 

U,  S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan 
James  A.  Burnett 
Austin  E.  Cart  Wright 
J.O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Service 
W.  E.  McDowell 
U.  S.  Forest  Service 
U.S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 

1.  R.  Crosswhite 
U.S.  Weather  Bureaa 
W.  B.  Airport  Station 
H.  G.  Lenhardt 

J.  W.  Eppes 
State  Agri.  School 
Mrs.  .lohnnie  Morton 
C.N,  Houck 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Mrs.  Nova  Berry 
C.  A.  Lovell 
H.N.Halbert 
J.G.Scott 

G.  A.  Whittington 
U.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
H.B.Carruth 

J.  D.  Henderson 
U.S.  Forest  Service 
<;harles  R.  Jackson 
G.  H.  Banks 
07kuey  O.  Milton 
J.  E.Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa  Scheu 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edmiston 
W.  R.  Hambright 
Mrs.  Carl  A.  Starck 
G.  A.  Maddox 
U.S.  Forest  Service 
U.  S.  Biological  Survey 
A.  BovoeBoyd,  Jr. 
Walter  A .  Smith 
Henry  Field 
S.  C.  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 


I 
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Stations 


Counties 


k; 

Toi 

QJ 

p 

^    WD 

o 

b  a! 

«3 

a 

bo 

a 

.2 

a 

§     i 

w 

^ 

a   i 

aj  O    i 


De?rrees  Fahrenht^itJ 

Prtjcipitatiou,  inches 

Number 

of  days        1 

a; 

"r-o 

a2 
0  0 

■S 

1 

1 

S 

03 

o 

3 

0 

3  2 

11 

S  2 

c3  3 

1:4 

0 
'0 

5 

Q 

J 

a 

-J^■c 

' 

C  >i 

pr; 

U 

!J 

.5^  1 


Ol^Rrv.er 


Turnpike 

Wabash 

Waldron 

Warren 

WhitecUffs 

White  Rack  . . . 

Wilson 

Wright 

Wynne 


State  Means. 


I'ope 

Phillips 

Scott 

Bradley 

Little  Kiver. 

l"i-aiiklia 

Mississippi  .. 

lefferson 

Cross 


2240  16 

IT.1  1 

675!  21 

206;  4t; 

290'  U 

22851  i 

237  i  15 

■2Si  I 

167  32 


45.0 


47.3«| 


30.6 


45.0 
46. 4 
47  3 
47.2 


+  5.4 


+  4.6 


+  52 


67 


74» 
72 


66 

6S 
72 
70 


46.  7  1+  3.81     77 


18 
25 

27 


16 
19 
26 
21 


16 

2 
2^ 


10 
2 

2« 
•2 


44a 
39 


30 
40 
36 
41 

51 


0.0 

11 

15 

3 

13 

sw. 

11  0 

9 

15 

7 

9 

n. 

0,0 

9 

10» 

11" 

9» 

se.; 

0  0 

8 

7 

1 

23 

sw. 

0.0 

9 

14 

2 

15 

0.0 

10 

14 

4 

13 

sw. 

U  0 

6 

17 

2 

12 

s. 

0.0 

S 

14 

10 

7 

n. 

0.0 

6 

12 

3 

16 

n. 

T. 

9 

13 

5 

13 

n. 

U.S.  Forestfiervice 
Ben  Rives 
Wil.son  Fer.giison 

C.  N.  Turner 
L.  M.,Siu;ad 

I'. S.  Forest  Service 

D.  O.  Anderson 
.)..S.  Martin 
B.M.  KddiDS 


Daily 

Precipitation 

for  December 

,   1940 

Diainnge 

Day  of  Montli 

Stations 

! 

1 

j 

1 

1         1 

1 

r-7 

basin 

1 

2 

3 

4 

5 

6    1    7 

8 

9        10      11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18      19 

20 

21 

22 

23 

1  ^"' 

25 

26 

27      28 

29  j   30 

31       ^ 

J^luin  Fork  Reser.t 

Ouachita. 

1 

.09 

1        1 
37I.... 

T. 

.69    .05    T. 

.50:.... 

T. 

31 

.80'.... 

2  81 

.\rKadelphia 2 

Ouachiia. . 

.01 

1 

.93,.. 

1 

23,  .47!    .02 

.06|    .96 

.15 

1 

1 

.30l    .03 

3  16 

.\rkaasas  Citv  .  ..  ^ 

Mississippi 

1.01 

.... 

1.25,.. 

.1 

.06  1.42!    .08 

.13     .58 

.... 

'I' 

1 

.... 

.65;    .05 

5  23 

8atesvil!eAirwav  + 

White   ... 



.... 

.39 

j 

.97 

.32:   02  r. 

.68    .01 



,09 

j 

T. 

01 

01 

.74'.... 

.14 

3  38 

JJatesville  River .  - 

White    .... 

.01 

40j.. 

L05    .26     .02 

.07     .54 

.... 

.14 

....1 

T, 

.43|   .50 

T 

3.42 

See   l-lranch- 

Arkansas. . 

.65 

.  60, . . 

.16 

.8O1    .05  .... 

.50    .05 

T. 

.15 

....1 

.40|.... 

25 

2,95 

Senton - 

Saline 

.13 

83 

.45:   .141   .04 

.06    .67 

.... 

42 

.02! 

T. 

.40!.... 

3.16 

Bentcnville 't 

Arkansas.. 

. . . .  I 

.02 

.70 

.05    .15!   .35 

.92!.... 

.... 

.01 

.,..1 

02 

T. 

■l".  1.... 

12 

1  'm 

3,64 

Bethesda "* 

Vv'hite 

1 

.30 

.78 

.521    .02|,... 

.471.... 



,10 

. . . .  1 

1 

58 

.06'.... 

20 

3  03 

Big  Lake  Outlet   t^ 

St.  Francis 

i'. 

.si 

,09;    .22    .08 

T.    1,96 

.16 

,02 

.03 

02 

1.14;  .24 

T 

4.77 

Black  Rock a 

White   .... 

i. 

.72'.. 

.79:  .08  r 

.05    .65 

.06 

1 

13 

T. 

.23      37 

r 

3,08 

•Blvtheville '' 

St    Francis 

i. 

.77!.. 

.16! 

.241).  60 

...i 

1.01     .55 

4.33 

Booneville 

..Arkansas. . 



.... 

.11  .. 

« 

1.32    .20     .07 

.82 

.Is 

04 

.48!.... 

11 

3.28 

Houghton  .  .      .   t2 

Ouachita. . 

1.49  .. 

1 

.34    .90  .... 

1,14 

,12 

.95 

4.94 

Brinkiev    

White  .... 

.  09 

.75  .. 

.1 

.26    .49' 

1.80 

.05 

,23 

■r. 

01 

04 

1.07 

4.79 

■Calico  Rock 2 

White   .... 

. . . . 

.... 

.04:.. 

.92|    .15 

,07 

.07 

.45 

.12 

.27 

15 

2.24 

Camden 2 

Ouachita.. 

.37 





1.53J.. 

.    . . 

.31     .51 

,95 

.33 

1.15 

(K 

5.21 

Olarendon 2 

White   .... 

07 



.77j.. 

.... 

.14    .78 

'i'. 

1.90 

.35 

01 

06 

.05 

05 

4.78 

"Clinton 

White   .... 

1 

.14 

. . . . 

15 

T       T, 

■!■ 

.55 

■r 

T 

33 

.33 

1   50 

"Clover  Bend 

White   .... 

.06 

,31 



'['. 

.96    .37 

.80 

.83 

.12 

.73 

4.18 

Conwav  

Arkansas.. 

.... 

.42 

, . . . 

.21 

.641    .06 

.58 

.27 

,14 

.62 

2  94 

•Corning '. 2 

White   .... 



.48 



.95;   ,07 

.... 

1.45 

.08 

.60 

68 

4.31 

Cotter - 

Widte    .... 





1.18    .22 

.40 

.45 

■1, 

T, 

.33 

10 

66 

J5.34 

Crossett  . .  [near] . . 

Ouachita.. 
Arkansas.. 

1.20 

1.37 

.07 

.48     .31 
1.27     .06 

05 
.08 

.47 
.12 

.07 
23 

T. 

.70 

.87|... 
.22I    ,52 

.... 

5  5' 

Danville 2 

.52 

a.oi) 

Dardaiielle 2 

.Arkansas. . 

.05 

1.24 

T. 

♦ 

.51 

.19 

.19 

,3,8 

0? 

2.58 

■Oe  Queen 

Red 

.(IS 

.41 

,79 

43 

,03 

.  IJ 

1.30 

17 

02 

92 

4.29 

DesArc 2 

White 

r 

1.34 

.21 

'( 

.71 

20 

.73 

11 

3.30 

Devils  Knob   ...  t 

Arkansas  , 

1 . . 

1.12 

.80 

.05 

.42 

.75 

.02 

r. 

.13 

.2.5 

.36 

83 

4.73 

Oumas      

Mississippi 

1   30 

T 

,55 

K3 

03 

61 

03 

'I' 

15 

1' 

75 

•| 

.04 

4  29 

iEl  Dorado - 

Ouachita  . 

1.30 

i.-g 

,81 

.66 

T. 

')■. 

.67 

.34 

1 . . . . 

3.10 

,02 

.8.69 

England 

Arkansas. . 

.15 

.16 

1.00 

■l 

.90 

.60 

'1'. 

T. 

.03 

.60 

3.38 

Eureka. Springs  — 

Wliite 

1,60 

.28 

.42 

.45 

.70 

.03 

.10 

.08 

1   21 

4.92 

Favetteville   

White 

'1. 



.42 

.2s 

,13 

.41 

.80 

.01 

.04 

T. 

.02 

T' 

T 

55 

2.66 

S"avettevill3  Exp.  S 

White.    ... 

r. 

.di 

. . . . 

.48 

.22 

.18 

.:« 

.83 

.02 

03 

,02 

't'. 

61 

2,75 

Fort  Smith it 

Arkansas.. 

02 

1.12 

.05 

,r2|    .27 

.79 

.03 

.02 

.19 

,37 

66 

3.44 

Fort  Smith  W. .  .f'^ 

.Vi-kansas  . 

T. 

.06 

1,26 

.05 

,02 

.18 

,86 

.02 

■i. 

.... 

.51 

1   73 

4  69 

Fulton 2 

Red 

l.'l3 

37 

,84 

.03 

.05 

1,26 

.23 

1.40 

1.65 

■1. 

7.20 

■Qeorgetown 

White    .... 



.90 

?0 

,22 

T.      .70 

.20 

T. 

.70 

.10 



3,02 

Gilbert 2 

White   .... 



1   01 

.07 

.07 

,211    .45 

.11 

.42 

.05 

26 

2.65 

t-ilenwood - 

Ouachita. . 
Red 

.16 

'.'16 

■/2 
.45 

.... 

1  '33 

.48 
4'' 

.19 
.14 

.06 
.13 

.09      78 
1.53  .... 

'.'I7 

.34 

'^45 

.24 
.07 

.04 

3.04 

Orannis.  

08 

4.87 

Qravette 2 

Arkansas.. 

* 

75 

,18 

.35 

1.10 

.06 

25 

2.69 

•Green  Mountain.! 

White 

■J'. 

.03 

,12 

65 

,12 

.08 

,39 

,11 

,11 

01 

.01 

.60 

.01 

60 

2.84 

White 

White 

.... 

".m 

.64 

.37 
1   01 

.17 
06 

,39 
T 

.56 
T. 

.18 

.  I3 

T. 

,02 

.20 
.23 

'.'I5 

.■90 

S  41 

Heber  Springs  ...  2 

.40 

2.91 

Helena 2 

Mississippi 

.35 

.... 

,85 

17 

1.00 

.02 

.05 

.96 

.03 

T 

.02 

,02 

.62 

.67 

.'20 

4.31 

Kigden 

White 

Ouachita. . 

.03 

.03 
.70 

.34 

.04 

36 

,52 

"04 

.38 
.87 

T. 

.16 
,28 

.0.] 

■J'. 

T, 

'^36 

.ao 

.20 

.32 

2.46 

Highland 

.50  .. 

181 

3.41 

Hope  tt2 

Red 

1.42  .. 

47 

,82 

.04 

.07 

1.03 

.20 

1.20 

1.5s    .03 

_ .. . 

6,86 

Hot  Springs  

Ouachita.. 

.03 

.05 

.82 

,06 

29 

.09 

.01 

.71 

.36 

.05 

T. 

.40 

2.81 

Index     ■'2 

Red 

t  20 

40 

,65 

05 

.12 

.58 

,30 

.95 

1.20 

5.4.5 

Irons  Fork  ....nt^ 

Ouachita.. 

,22 

12 

1   47 

,08 

05 

.25 

.69 

.03 

.18 

.35 

.24 

19 

3.87 

Jessieville 

Ouachita.. 

.V8 

,53 

10 

.16 

.20 

.d3 

♦ 

.47 

.29 

,-2fi 

3,32 

Jonesboro 2 

White.... 

.ui 

1.48 

.44 

.19 

T 

.02 

1.87 

.16 

,03 

.01 

.53 

,32 

,01 

5.07 

Lead  Hill 

Wliite  ...   . 

i'. 

73 

.41     .32 

50 

.12 

,04 

.05 

'J' 

.18 

1  '?.f, 

3.91 

Ijittle  Rock... If 

.\rkansas. . 

1.14 

i. 

32 

38 

■1'. 

T 

,59 

.22 

T, 

01 

.01 

.^5 

'J', 

3.02 

LittleRock  Air'y  K 

Arkansas.. 

1.07 

28 

21 

.02 

01 

,64 

.19 

'1, 

.01 

.08 

.40 



.01 

2,97 

liUtherville t 

.Arkansas. . 

1   12 

96 

.15 

20 

1.10.... 

.24 

.27 

,50 

.32 

4.86 

Madison  2 

St.  Francis 

.89 

20 

.50 

1,55 

.27 

. . . . 

1.10    .11 

4.62 

Magnolia 

Red 

.32 

.09 

1.4o 

42 

.63 

.02 

.91 

.11 

.09 

2.30 

1.47 

7.81 

Mammoth  Spg  .  ..2 

White 

1' 



1    17 

.15 

10 

.11 

,53 

.13 

.13 

.20 

2.52 

Marianna 

St.  Francis 

.05 

.... 

.7!) 

17 

.56 

1.21 

,03 

.24 

.04 

♦ 

.VV 

.10 

3.87 

Marked  Tree 2 

St.  Francis 

1.04 

13 

.18 

.05 

1-71 

.24 

.05 

.03 

.52 

.14 

4  09 

Mena 2 

Ouachita. . 

.28 

0,^ 

1  27 

,09 

05 

.45 

,77 

.01 

.11 

M> 

.03 

.07 

.05 

8.30 

Monticello  Air.  ..t 

Ouachita.  . 

.09 

.66 

.94 

69 

1    81 

1  , 

04 

.50 

1, 

.14 

.61 

.92 

iS 

'1', 

5.98 

Morrilton 2 

Arkansas. . 

.20 

67 

•05     .03 

.01 

.35 

.36 

.02 

.20 

.22 

T, 

2.10 

•Mouiitainburg 

Arkansas. . 

T. 

1. 

1,24 

.18 

.08     ,20 

.91 

.65 

- . . . 

.03 



.•61 

3.30 

Mountain  Home.  . 

White.... 

59 

70 

,0S     .35 

.421.. 

'1 

, 

.90 

3.04 

Mountain  Vallev.. 

Ouachita. . 

.6s 

.67 

.:-il 

.19 

.06    T. 

,6o!,... 

.33 

,04 

.... 

^ . . . 

.33|.... 

T, 

T. 

2. .61 

Mount  Ida 

Ouachita.. 



.2V 

,34 

62 

.11     .06 

.sol 

.29 



-.20.... 

.■05 

2.74 

Mount  Ida  CCC  , . . 
Mulberry 12 

01 

?3 

28 

69 

.08    .06 
.08    .14 

.74 

25 

.!»' 

04 

2.59 

..\rkansas. . 

.0'2 

1.37 

..22    .77 

... . 



.63I   .09!.... 

.41 

3.13 

"Nashville 

Red 

.30 

.80 

.25 

,17 

■Oa,   .02 

.80  .... 



..82 



....    T, 

.78    .25  .... 



3.72 

Newport 2 

White 

.61 

. .   . 

.63 

,78 

....     .01 

SI 

^.. . 

.5.I1 

. ..' 

09 

53;  .16:.... 

.01 

:.3.24 

Oden 

Ouachita. 

.09 

.2.3 

,77 

.89 

.15    .08 

.78  .... 

1 

18....  .... 

.'08 

3.22 

Okav 

Red 

T 

1.22 

,21 

.55 

.06    .02 

.861,... 

,33 

.67I 

1.20    -54....!.... 

5.06 

Osceola                  2 

.Mississippi 
Arkansas.. 

()■' 

T 

T. 

1    18 

18       21 1      09 

.20  1   4* 

.18;  T.  1 

T    1 

....    t    1 

T.     .80;  .20:  T. 

4.43 

<©zark 2 

.01 

■ 

T. 

1.46 

.., 

.09 

.56 

J 

.49 



1 

....J 

.06' 
1 

1 

...j. 

•-•■ 

..... 

•"•j 

T. 

.27 

.09 

.... 

.40 

:3.46 

CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


December,  1940 


Daily  Precipitation  for  December,   1940 

Continued 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15      16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31    Tot£ 

Paragould 

Parkin  

•I 

St.  Francis 
St.  Francis 

T 

1 

.04    .59 
....    .87 

1 

.68 
19 

.41 
23 

.01 

.77i   .70 
09ii  8J 

.14 
.28 
.37 

T. 

.06 
25 
T. 

T. 

1.48 

.02 

T.       4.f 

Pine  Bluff  ... 

..  a 

Arkansas.. 

19 

.... 

....'   .94 

19 

1  '«) 

T 

T 

1  20 

.43 

.Jl 
T 

i.i. 

Fine  Ridge... 

2 

Ouachita.. 

....'   .39 

1   SH 

36 

86 

. .. . 

4.: 

Pocahontas. .. 

White 

■r 

....1  .82 

N'1 

il 

42 

21 

"ml"" 

.10 

.3b 

3.3 

Portland 

....^ 

Ouachita. . 

....  1.46 

T 

57 

04 

34 

20 

.06 

.93 

.i4 

3.6 

Prescott 

2 

Ouachita.. 

.02 

....1.22 

48 

1.64 

04 

1  07 

.70 



1. 

3.3 

Rogers  (near) 

....t 

White 

57 

••'5 

3-' 

35 

75 

.... 

1 .32 

.05 

6.0 

Rosebud 

...t 

Arkansas. . 

.54  ... 

95 

10 

48 

.09 

.39 

.92 

3.1 

Russellville  .  . 

XX 

Arkansas.. 

'J'.      .83 

48 

88 

01 

04 

55 

02 

.55 

.05 

3.1 

St.  Charles... 
St.  Francis... 

.    2 
2 

White    ..   . 
St.  Francis 

.22 

"67 

'.'io 

.99 

... 

.16 

77 

1.16 
14 

"06 

.12 

07 

i  94 

1.08 

.19 

.02 
T 

'.'06 

'i'V 

.07 

.57 
.86 

'.'05 

.40 

3.4 
4.9 

Searcy 

2 

White   ..  . 

m 

57 

48 

11 

57 

•• 

.39 

..08 

6.3 

Spring  Bank. 
Story 

..Xi 

Red 

Ouachita  . 

.21 

.... 

.... 

....  1.18 
.42  .... 



i  ifi 

.38 

.75 

.08 

!65 

42 

1.45 

.26 
.31 
.34 

.27 
.05 
.15 

T 

:^5 

.46 
2.00 

.05 
.07 



2.3 
7.3 

Stuttgart 

2 

Arkansas  . 

.08 

98 

15 

88 

1  55 

.. . . 

2.2 

Stuttgart    

Subi  ico 

Texarkana  . . . 

■  XV' 

...  2 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
Red 

.11 

99 

t 

:.:: 

'.'92 

.19 
.67 
38 

.84 
.12 
65 

■.'09 

T. 
.68 
.25 
63 

1.87 
.01 
.85 
01 

'.'is 

.01 

'!63 

T. 

't 

.65 
.59 
.85 

.08 
.04 

'.'io 

4.7 
4.9 
3.S 

Thornburg  . . . 

Arkansas. . 

.03    .35 

•^n 

4S 

06 

T 

28 

.  /o 

2.bU 

6.4 

Turnpike 

...t 

Arkansas. 

■r  1  .02 

8fi 

1  on 

08 

10 

60 

.02 

. .. , 

'.'64 

.05 
T. 

'} 

i . 

2.5 

Wabash 

Mississippi 

.(B 

....  1.10 

15 

1   60 

03 

1  40 

0' 

.27 

.42 

3.5 

Waldron 

Warren 

Arkansas.. 
Ouachita. . 

".?k 

1 

....: 

....  \.hl 

1.20 

.08 
30 

.02 
1  '>'l 

.11 

1.03 
50 

.02 

.08 
.18 



'.'34 

".\l 

5.0 
3.0 

Whitecliffs  .... 

2 

Red 

10 

1.10 

'1 

32 

33 

42 

10 

.    . . 

.05 

.95 

5.1 

White  Rock  ... 
Wilson 

...t 
2 

Arkansas.  . 
Mississippi 

T.  !  T. 
....  1.00 

1.20 
13 

.29 

.14 

•Jl 

23 

1.02 

1  70 

.04 

.02 

.02 

.80 
.12 

T. 

1. 
.52 

4.4 
3.6 

Wright 

Arkansas. . 

.02    .78 

38 

79 

63 

"  *  *  ' 

.03 

.28 
.25 

.73 

3.; 

Wynne 

...2  St.  Francis 

91 

.18 

.28 

....  1.52 

't,' 

1.00 

3.2 
4.1 

Daily  Temperatures    for  December,    1940 


Stations 


Alum  Fork 

Arkadelphia  %% 

Batesville ♦♦• 

Bee  Branch 

Benton  $^ 

Bentonville  ••• 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Camden 

Clover  Bend 

Conway  

Corning   

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado   

England 

Eureka  Springs  ... 

Fayetteville 

Fayette  ville  Exp.  S 

Fort  Smith"* 

Gilbert^SJ 

Grannis 

Gravette$$ 

Green  Mountain. 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope«$« 

Hot  Springs 


)  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
■  (  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
\  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
\  Minimum 
S  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 


60 
37 
56 
44 
50 
27 
62 
35 
54 
40 
44   48 


26 
52 
29 
62 
24 

2.3 

58 

28 

53 

19 

59 

23 

49 

21 

58 

28 

59 

27 

59 

29 

54 

31 

55 

26 

56 

30 

66 

25 

49 

27 

51 

25 

51 

24 

55 

31 

58 

14 

60 

25 

49 

22 

55 

27 

52 

21 

54 

22 

75 

25 

59 

30 

55 

26 


47 
32 
50 
30 
38 
27 
53 
31 
45 
24 
36 
27 
45 
23 
56 
30 

26 

56 

29 

48 

24 

49 

34 

40 

22 

53 

27 

55 

36 

56 

29 

44 

27 

45 

30 

57 

31 

51 

32 

41 

25 

46 

28 

45 

28 

47 

33 

48 

14 

58 

29 

39 

26 

47 

24 

44 

26 

45 

28 

53 

29 

53 

30 

46 

33 


11   12 


13   14 


15   16 


19  1  20  I  21 


65 
25 
69 
27 
62 
28 
65 
24 
67 
25 
59 
35 
60 
23 
70 
30 

22 

70 

29 

60 

23 

68 

25 

58 

23 

71 

26 

68 

27 

70 

30 

57 

30 

69 

29 

70 

33 

67 

26 

64 

28 

60 

34 

60 

33 

66 

30 

69 

25 

68 

26 

60 

22 

63 

25 

65 

28 

63 

25 

74 

27 

69 

29 

65 

29 


65 
35 
61 
26 
63 
34 
64 
31 
64 
26 
60 
32 
57 
32 
66 
28 

33 

69 

36 

63 

27 

62 

30 

60 

30 

70 

32 

67 

31 

65 

33 

58 

35 

63 

37 

67 

44 

64 

34 

63 

33 

59 

28 

62 

27 

61 

35 

65 

20 

68 

35 

61 

23 

57 

34 

56 

28 

60 

32 

65 

40 

63 

39 

55 

83 


22  I  23 


24 


43 

36 

60 

56 

42 

35 

60 

56 

38 

34 

62 

60 

40 

41 

63 

60 

20 

28 

53 

63 

38 

43 

62 

59 

39 

32 

52 

55 

43 

43 

65 

59 

34 

38 

60 

61 

37 

49 

55 

64 

37 

45 

65 

64 

36 

41 

50 

60 

35 

43 

63 

32 

65 

32 

63 

29 

60 

30 

6. 

21 

62 

34 

57 

30 

69 

27 

29 
66 
31 
62 
26 
67 
30 
60 
28 
65 
29 
66 
31 
66 
30 
58 
40 
67 
33 
67 
36 
65 
33 
66 
40 
61 
32 
62 

32 

67 

33 

71 

20 

65 

30 

64 

30 

64 

39 

64 

28 

62 

31 

63 

28 

64 

32 

62 


70 
35 
72 
32 
71 
34 
70 
33 
66 
28 
70 
44 
67 
37 
76 
31 

37 

72 

32 

71 

31 

70 

32 

59 

36 

70 

32 

75 

32 

74 

32 

64 

46 

72 

39 

72 

40 

70 

36 

72 

49 

68 

45 

68 

46 

75 

35 

73 

22 

71 

36 

70 

42 

69 

46 

70 

40 

69 

40 

71 

41 

72 

33 


39 


68 
40 
70 
34 
68 
44 
66 
38 
68 
29 
52 
39 
67 
44 
66 
40 

4i 
71 
37 
71 
39 
68 
41 
63 
43 
71 
34 
67 
41 
69 
37 
59 
49 
71 
39 
71 
40 
69 
40 
63 
40 
64 
43 

64 

45 

64 

46 

61 

22 

68 

38 

65 

37 

63 

46 

62 

44 

66 

41 

68 

41 


60 
46 
61 
42 
56 
43 
62 
47 
64 
44 
45 
40 
65 
52 
59 
45 

47 
69 
45 
61 
39 
62 
48 
57 
39 
67 
47 
62 
52 
65 
55 
54 
49 
66 
51 
68 
42 
67 
50 
44 


65 
55 
61 
53 
63 
46 
63 
54 
67 
46 
44 
36 
64 
46 
55 
45 

50 

67 

57 

64 

44 

65 

54 

61 

46 

72 

58 

57 

50 

60 

52 

56 

50 

68 

59 

69 

45 

69 

56 

47 

39 

48 

40 

47 

40 

47 

42 

58 

42 

60 

50 

49 

35 

58 

46 

55 

44 

65 

58 

60 

50 

59 

55 

63 

55 


43 

60 

36 

57 

43 

48 

37 

66 

47 

53 

43 

56 

47 

51 

33 

62 

44 

66 

47 

65 

42 

40 

32 

41 

33 

40 

34 

45 

41 

50 

34 

57 

42 

41 

32 

54 

34 

44 

35 

63 

42 

52 

39 

52 

51 

63 

46l 


42 
37 
44 
41 
39 
36 
45 
35 
42 
40 
37 
34 
41 
36 
43 
40 

31 

47 
40 
45 
25 
47 
40 
48 
34 
49 
42 
43 
40 
47 
42 
38 
32 
46 
41 
52 
42 

44 

38 

35 

32 

38 

33 

37 

34 

44 

40 

38 

32 

45 

37 

38 

32 

35 

32 

43 

34 

44 

38 

45 

36 

42 

40 

47 

39 


35  29 
46  50 


28 
45 
28 
45 
27 
46 
31 
51 
27 
43 
26 
60 
35 
37 
17 
51 
32 
51 
28 
46 
27 
37 
20 

35 

21 

35 

22 

40 

26 

43 

23 

47 

20 

35 

19 

39 

24 

42 

24 

50 

31 

47 

22 

48 

27 

44 

26: 


47 
37 
49 
28 
42 
27 
45 
24 
49 
24 
38 
22 
46 
21 
40 
24 

26 

51 

28 

56 

24 

46 

29 

40 

25 

55 

24 

43 

27 

58 

30 

39 

23 

50 

28 

53 

28 

46 

31 

40 

19 

39 

21 

37 

22 

38 

27 

40 

15 

51 

24 

40 

18 

38 

20 

40 

23 

46 

24 

51 

26 

49 

27 

46 

29 


48 
28 
49 
31 
46 
27 
48 
28 
48 
26 
45 
34 
49 
28 
45 
31 

30 

57 

33 

53 

24 

48 

28 

43 

28 

52 

31 

48 

32 

50 

31 

44 

28 

53 

34 

52 

39 

52 

26 

46 

29 

46 

31 

45 

32 

43 

35 

48 

18 

52 

30 

47 

29 

43 

27 

42 

27 

51 

32 

48 

30 

47 

29 

48 

32 


37 

59 

31 

67 

34 

58 

37 

65 

42 

60 

32 

60 

41 

51 

.32 

66 

41 

69 

40 

57 

36 

59 

35 

55 

37 

57 

38 

59 

36 

62 

24 

56 

36 

58 

35 

59 

32 

55 

32 

61 

41 

63 

35 

64 

36 

61 


65 
37 
65 
35 
63 
35 
66 
37 
69 
32 
65 
30 
56 
29 
69 
28 

34 

66 

35 

65 

42 

65 

33 

59 

29 

65 

34 

64 

45 

71 

39 

63 

48 

62 

35 

64 
38 
63 
35 
68 
35 
62 
29 
67 
29 
63 
33 
64 
21 
70 
37 
67 
27 
62 
39 
59 
28 
59 
31 


67 
32 
66 
32 
67 
30 
68 
30 
65 
30 
65 
33 
62 
33 
67 
27 

29 

67 

30 

63 

25 

65 

30 

66 

27 

63 

30 

65 

31 

71 

35 

63 

52 

62 
31 

62 
31 
66 
29 
68 
39 
62 
29 
67 
31 
65 
35 
68 
20 
71 
41 
65 
29 
59 
42 
62 
28 
65 
31 
65 
37 
65 
32 
65 
34 


67 
32 
65 
34 
63 
30 
65 
30 
65 
27 
63 
36 
63 
32 
64 
27 

29 

66 

30 

65 

27 

59 

30 

63 

31 

57 

28 

63 

30 

71 

29 

58 

40 

62 

32 

67 

36 
63 
32 
66 
38 
63 
28 
62 
29 
62 
37 
63 
18 
65 
32 
63 
33 
63 
43 
58 
26 
61 
38 
64 
37 
65 
32 
63 


65 1 

37 

65 

35 

62 

35 1 

64| 

37 

64l 

28j 

65 1 

37i 

62 

35 

68 

321 

40 


26 


28 


43 
58 
32 
62 
39 
61 
34 
59 
44 
64 
38 
70 
36 
56 
40 

581 

46 

67 

37 

60 1 

43 

68 

33 

64 

34 

64 

32 

68 

41 

64 

33 

65 

37 

67 

33 

59 

44 

64 

30 

61 

48 

63 

40 

62 

34 

62 

42 


60 
48 
66 
49 
54 
48 
64 
37 
64 
46 
56 
46 
55 
50 
62 
45 

49 

65 

50 

64 

46 

60 

49 1 

57 

48 

59 

50 

61 

49 

61 

51 

49 

44 

56 

50 

65 

40 

60 

49 

56 

46 

59 

46 

65 

45 

61 

48 

54 

35 

63 

47 

68 

44 

60 

46 

55 

49 

56 

48 

63 

46 

64 

41 

60 

50 


56 
49 
58 
52 
58 
61 
55 
48 
69 
46 
52 
38 
54 
44 
58 
50 

5i 

64 

61 

57 

41 

58 

49 

58 

47 

59 

52 

58 

51 

58 

46 

45 

44 

62 

50 

60 

52 

60 

47 

63 

44 

55 

47 
53 
45 
60 
46 
56 
46 
57 
49 
55 
38 
52 
47 
52 
48 
61 
50 
60 
37 
54 
46 
69 
51 


641  62 
43  40 


53 
50 
53 
42 
55 
42 
51 
46 
42 
34 
66 
41 
55 
42 

46 

64| 

45 

54 

42 

57 

44 

53 

42 

57 

47 

58 

45 

52 

43 

46 

33 

60 

46 

62 

40 

56 

46 

45 
34 
60 
34 
50 
35 
49 
40 
48 
36 
57 
38 
50 
33 
52 
38 
62 
36 
58 
44 
55 
41 
52 
46 
55 
45 


29  30 


64|  531 


56 
42 
47 
40 
55 
38 
56 
44 
44 
33 
47 
41 
60 
37 

42 
57 
39 

48 

39 

65 

43 

48 

42 

54 

44 

51 

41 

62 

34 

52 

33 

60 

44 

62 

41 

55 

43 

41 

33 

44 

32 

45 
33 

49 
38 
53 
34 
60 
37 
45 
31 
46 
35 
46 
35 
47 
40 
57 
35 
65 
38 
61 
42 


32 

62 

34 

56 

37 

56 

35 

60 

30 

49 

33 

52 

40 

6 

31 

38 
62 
35 
65 
35 
56 


34  28 
63  53 


42 
63 
31 
57 
35 
65 
30 
48 
34 
60 
36 
59 
39 
60 
45 
54 
30 

50 

32 

50 

32 

57 

34 

55 

24 

60 

32 

50 

28 

51 

36 

49 

35 

58 

36 

60 

32 

60 

35 


28 

61 

29 

55 

30 

54 

32 

48 

30 

68 

32 

64 

39 

66 

30 

68 

28 

56 

26 

58 

28 

49 

36 

54 

18 

57 

34 

67 

27 

60 

30 

52 

23 

55 

30 

64 

32 

56 

32 


56 

as 

63 
36 
52 
39 
52 
40 
61 
28 
56 
43 
60 
41 
53 
42 

43 
68 
38 
54 
36 


hi.t 
36. £ 
59.2 
37. C 
55. S 
35.1 
58.3 
.34.6 
58.8 
33.0 
51.6 
33,7 
66.3 
35.2 
58.2 
34.4 

35.'7 
63.0 
37.5 
57.5 
31.8 


56  54 
33 1  32 


58  58.5 
42  36.4 
52  54.7 
4l|  34.2 
61.8 
38.3 
58.2 
37.2 
61.7 
38.1 
51.7 
37.1 
60.2 
39.1 
63.4 
39.1 
58.9 
37.5 
54.2 
34.5 
53.5 
33.6 
64.2 
33.7 
65.2 
36.9 
57.1 
25.6 
60.3 
36.5 
63.7 
30.9 
53.9 
36.2 
53.3 
33.0 
58.3 
37.9 
60.1 
36.5 
59.1 
37.3 
57.3 
38.2 
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Daily  Temperatures  for  December,   1940    Continued 


Stations 


■onsFork %tt 

jnesboro  

eadHin 

little  Rock,."* 

Ittle  Rock ••• 

[Airway] 
utherville 

;agnolia 

;ammoth  Spring. 

[arianna 

arked  Tree.... $5 

[ena 

lonticello *** 

[orrilton % 

ountaiu  Home. . . 

t.  Ida  

asliville 

evvport 

den •" 

kay 

zark 

aragould 

ine  Kliiff 

ocahontas 

3rtland 

•escott 

ogers 

ussellviUe tt 

..  Charles $$ 

(arcy  

utigart 

uttgart tm 

ibiapo 

i.^arkana  

loniburg 

irnpike 

aldron 

arren 

hite  Rock 

ilsoii 

ynne 


Maximum 

Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximmn 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
^[aximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimimi 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Mijiimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 


11  12 


58 
49; 
58 
39I 
49 1 
421 
65 
54, 
65 
49 
61 
51 
69 
54 
55 
43 
66 
48 
66| 
29 
581 
531 
671 
52  i 
6O: 
44* 
53| 
41 
60, 
45 
70 
55 
63 
43, 
58 
49 
62 
54 
6-2 
47; 
58 
38! 
68i 
51 
60 
40 
68 
45 
63 
52 
45' 
40, 
70 
35! 
65 1 
48' 
671 
44; 
68 
38' 
66 
39 
62 
47, 
63, 
52; 
6O! 
45i 
56 1 
48 
65 
46l 
70, 
47 1 
53; 


19 


20 


21  22 


24 


25  26  27 


28 


471  491 


55 
38 
55 
38 
51 
35 
56 
38 
59 
37 
56 
33 
62 
,35 
,,51 

:% 
57 


29  30 


51 
27 
53 
30 
49 
21 
50 
35 
51 
31 
50 
29 
58 
35 
52 
25 
53 
39t  30 


Daily  Evaporation  [inches],  Hean  Temperature  [F°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  December,   1940 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


37  i  26 


59 
36 
58 
38 
49 
42 
58 
45 
58 
41 
48 
42 
68 
45 
46 
40 
65 
44 
61 
.29 

451 


a 

55.6 

33.0 

56.4 
35.3 
49.6 
30.1 
56.4 
40.1 
57.3 
37.3 
55.6 
36.0 
62.9 
40.9 
54.1 
30.7 
58.3 
37.7 
55.4 
31.9 
57.5 
37.7 
59.8 
.140.3 


60*'  ,57.5 


28 
60 
38 
61 
35 
63 
45 
58 
39 
59 
43 
64 
44 
54 
47 
57 
38 
65 
45 
50 
37 
69 
40 
66 
44 
57 
42 
54 
43 
66 
37 
60 
37 
63 
40 
64 
33 
57 
42 
68 
42 
58 
42 
48 
38 
62 
44 
70 
44 
50 
38 
60 
44 
63 
41 


32.9 
55.8 
31.5 
59.8 
32.8 
60.2 
39.2 
58.1 
35.5 
57.1 
35.1 
61.3 
39.0 
57.0 
34.8 
54.6 
34.9 
58.8 
39.8 
55.8 
32.6 
61.4 
38.2 
60.4 
40.1 
53.8 
31.7 
59.4 
34.6 
57.4 
38.3 
58.2 
35.4 
57.8 
37.6 
56.6 
37.0 
57.1 
35.6 
62.3 
41.3 
58.0 
33.6 
53.4 
36.7 
60.6 
34.0 
60.8 
40.4 
52.9 
37.1 
57.7 
35.2 
58.6 
35.9 


Station 


>pe $4 

Sxp.  Farm 


•ns  Fork , . .  $ 
•'xp.  Forest 


ssellville. . .. 
irk  Nursery, 


fittgart,   ...% 
I:e  Kxp.Farm 


Data 


Day  of  month 


10  11   12  13  14  15  16   17  18  19  20  21   22  23  24   25  26  27  28  29  30  31 


Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


Evap.  .Ml 

Mean  tem.      40 
Wind  move!  HI 


.0121.1.30 
52  44 
61   73 


.077 
45 
29 

.013 
46 
13 

.016 
•18 
20 

.133 
44 
89 


.123 
51 
69 

.020 
44 
10 

.060 
47 
12 


.063  .050 

47   46 

46   8 


010  .0-56 
50)  47 
5S   18 


.098  .112 
.52  54 
27  36 


.019 

49 

4 

.076 
52 
18 

.047 
52 
21 


.069 
53 
29 

.000 
54 
5 

.055 
52 
9 


.020 
57 
38 


000  .022 

54   42 

1   5 

034  .018 
53  47 
28 1  38 


.nSh   .036  .010  .027 
53  52  59  44 

77  35  88  47 


.038 
41 
94 

.001 
38 
11 

014 
41 

27 

036 

41 
106 


.OlOi. 
42   38 
S3  76 


000 

39 

4 

.015 
41 
27 

000 
42 
61 


29 


.0)2 
38 
25 

.025 

36 

6 

014 
39 
6 


.087 
37  37'  42 
119  110  24 


.004  .017 
47  46 
12   5 


.028 
47 
18 


52 
10 

.012 

48 
3 

032 

48 


008  .  001 

46  .... 
6    4 


080  .070 
48  48 
22   17 


,080  .070 
48  52 
31   40 


,024  .033  .029 
44  48  54 
2   6   16 


.044 
55 
32 


.003  .015 
53  54 
66   64 


.060 
46 
91 


048  .016 
421  42 
43   19 


059  .025 
52  45 
160  130 


.048 
48 
57 

(Vii 
40 
19 

.0S4 
46 
55 

.011 
42 

50 


.102 
44 
49 

.033 

39 

6 

.048 

40 

9 


.071 
50 
51 

.024 

48 
30 

.040 
48 
11 

.123 
48 
76 


2. 239 

48.2 
1537 

.654 

44.3 

33ft 

1.434 

47.0 

883 

1.12:^ 

46.8 
182L' 
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Daily  Precipitation  for  December, 

1940    Hydrolog-ic 

Statior 

LS 

stations 

Drainage 

basin 

Day  of  Month 

l|     2]    3|    4|     SJ     6|     7|     8|    9 

10  j  11  1  12  1  13      14  |-15      16 

17  1   18  1  19  1  20     21  1  22  1  23  1  24 

25  1  26     27  1  28  1  29  1  30  1  31  [Total 

Alicia  1 t 

Antoinediear)  2. .. 
Beatv  Lake(near) . 

White 

.... 

.... 

St.  Francis. 

.... 

1.15 
.S3 
.15 

".12 

'.'46 
.  .^. 

1.15 

i;25 
•.•55 

.38 

1.58 

.80 

'124 

.39 
.10 
.20 

'.13 

'.'63 

.79 

.63 
.60 
.52 

'.'ii 

.07 

' '4!78 
3.74 

Beedeville  2 White 

.30 

1.50 

.05 

.19 

■;o2 

.61 

.70 
.04 

Briggsville  > t 

Cabot- 

ATKansas.. 

.10 

4.05 

Arkansas. . 



.20 

;;;; 

Arkansas.. 

2.77 

Carpeuter  Dam ' . . . 

Arkansas.. 
Ouachita.. 

.'96 

.96 
.02 

.45 

'.'54 

1.60 

.30 

.31 

.21 

1.78 

.15 

.09 

■;95 

.04 
.61 
.11 
.70 
.66 

.3i 
.01 

'.'()6 
.12 

1.3S 
.30 
.16 

'.'65 
.27 
.40 

■;65 
■;62 

'!76 

.66 

'.'eo 

.03 

.71 
'.'60 

■;75 

0;^ 

■;26 

.17 

.22 

".2-i 

';25 

".06 
.11 

.  .^. 

.71 
.30 

• 

.06 

3.12 
2.49 

Clarlcsville  1 t 

Arkansas. . 



— 

* 

.58 
.40 
.11 
.03 
.26 
.15 

*  '•' 

ClaySCS 2 

Arkansas. . 

"s.bii 

3!22 

Compton  ' t 

Denmark  2 

Dermott  2 

White 

White 

Mississippi. 
White 

i!i7 

'.'62 

1.10 

.13 


■;63 
.01 

.08 
.01 

« 

.78 
.92 
.32 
.27 

.95 

Eleven  Points 

.02 
.01 

.66 
.53 

... 

Evening  Shade2. .. 
Foreman  ' J 

White 

Red 

2.72 
2.23 

Forrest  City  ' 

St.  Francis. 
White 

..   . 

Green  Forest  2 

.70 
1  57 

"45 

.01' 

'.'69 

'!25 
.20 

.30 
.07 

.70 
.25 

.44 
.68 

i.'TO 

1.20 
.24 

3.34 
3.24 

"4;25 
3.63 

(ireenwood2 

Arkansas.. 

'.'it 

.04 
■.'26 

.03 

.24 

'.■56 
.06 

.03 

'.'is 



Hardy! t 

Harri.sburg  2 

White 

St.  Francis. 
White 

'.'97 

... 

'.■95 

Hunts  villeZ t 

.29 

.49 

.09 

1.42 

.Iacksonville2 

Arkansas. . 

LaCrosse  2 

White 

.03 

.74 

.82 
.60 

'  .1} 
.01 

.08 

.12 

.31 
2.00 

.13 
.04 

'.'62 

1.15 

';33 

.09 



'!i8 



Lake  City2 iSt.  Francis. 

.... 

2.11 
4.65 

Marvell''' 

Mountain  View  2.. 
Newhope(near)  2.. 

vv  niie 

White 

.07 
.59 

■.'62 

.87 

* 

.03 
1.23 

.06 
.95 
.82 

.11 
.85 
.01 
.08 

:"! 

!i4 

.17 

■.09 

* 
.45 

.24 

.05 

.04 

1.02 

.40 

* 

.52 
.69 
.51 

.08 

.11 
.46 

■;63 

'.'« 

.84 

.42 

2.66 
3.38 
2.06 
3.77 

Ouachita  . . 

Nimrod2 J 

Odell  (near) 

Arkansas.. 
Arkansas.. 



.29 

.60 

i!46 

.45 

45 

.26 

.... 

.34 
.03 
.61 
.70 
.13 
.37 

.13 

.98 
.68 

Parthenon  2 f 

White 

1.05 
.10 

".02 

.05 

Pottsville2 

Arkansas.. 

.96 

".ii 

.... 

3.66 
2.8'J 
2.26 

St.  Pau]2 

Shirlev2 

White 

White 

"67 

'.'35 

Solgahachie2 

Arkansas.. 

.... 

,;•;•■ 

Sparkman  2 

Ouachita  . . 

White 

Ouachita . . 

.13 
.31 

1.29 
1.05 

.47 
.24 

1.56 
1.03 

.03 

.02 

.82 
1.01 

'!34 

.15 

.. 

".ia 

1.00 
.64 

02 

.08 

5.49 

Vick  2 

4.75 

Wheeling! j 

Winfrey! J 

White 



Arkansas.. 

.05 

1.34 

.03 

.10 

.15 

.92 

::::  :::: 

.03 

.18 

.67 

3.47 

Daily  River    Stag-es  for  December,   1940 


Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1        2 

3       4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14      16      16  i  17      18  1  19      20  ;  21  i  22 

ill                 1         1         1         i 

23 

24  ;  25  !  26 

1         i 

27  !  28      29 

i 

.30 

31 

Fort  Smith.... 

..Arkansas  . 

22 

11.8110.1 

9.0    8.5 

8.2 

7.8 

7.4 

7.2    7.2 

7  1 

6.6 

6.3 

6.3 

7.2 

7.4    9.4,11.1111  610. 61  8.8!  8.0    7.4 

7  3 

6.81  6.6 

6  4 

6  3    6  21  6  1 

6  4 

"~6"i 

\  an  Buren 

do 

22 

ll.SllO.O 

8.5 

8.0 

V.B 

7.0 

6.6 

6.2    6.2 

6.0 

5.8 

5.2 

5.2 

6.2 

6.4    ».8ll0.7!ll.0,10.3    8.4;   7.3    6.8 

6  4 

6.0:   5.8 

5  4 

5  4    6.1'  4  9 

6  0 

5  2 

Mulberry 

..Mulberry.. 

18 

1.8    1.7 

1.6 

1.6 

1.5 

1.5 

1.4 

1.4    1.4 

1.3 

1.3 

1.5 

3.; 

2.5 

2.6    4.71  3.6!  2.9:  2.6    2.41  2.2    2.0 

1  9 

1    M 

1   8 

1    K 

17    16 

1   6 

1   6 

1  5 

Danville 

.Petit  Jean.. 

20 

4.5    4.5 

4. -2 

4.1 

3.7 

3.6 

3.5 

3.4    3.3 

3.2 

3.2 

4.0 

11.0 

12.3;  9.b!]o.o;i6.4:i6.i;ii.9l  9.7I  8.41  7.2 

6  7 

5  9 

6  3 

5  3 

6.2    6  8 

9  9 

8  4 

7  0 

Ozark 

.  .Arkansas.. 

22 

7.7    6.4 

4.9 

4.0 

3.0 

3.2 

2.7 

2.4 

2.2 

2.1 

2.0 

1.7 

1.7 

2.5    2.6:  4,1 

6.2,  6.9i  6.7    6.3|  4.0    .H.3 

■>  8 

9  5 

9   1 

1   9 

1  7I   1   K 

1  5 

1  4 

1  4 

Dardanelle 

do 

22 

12.1110. 5 

9.0 

7  B 

6.8 

6.4 

6.0 

5.5 

6.1 

5.0 

4.7 

5.1 

6.2 

6.9 

6.]|  6.8 

8.5110.0110.4    9.81  8-2    7.0 

6  3 

5  8 

5  4 

5  n 

4  7 

4  9 

1  6 

4  3 

4  1 

Morriltou 

do 

20 

9.7|   8.0 

6.6 

6.0 

3  6 

3.1 

2.6 

3.0 

1.5 

1    1 

0.8 

0.8 

3.0 

2,4 

2.7    2.9 

4.2|  6. 21  7.2;  7.2!  6. 01  4.4!  3.3!  2  K 

9  0 

1  5 

1  0 

]    1 

1  0 

0  8 

0  5 

Little  Rock. 

do 

23 

10.8:  9.31   7.9 

6.7 

b.3 

4.4 

3.9 

3.5 

3.1 

2.7 

2.4 

2.3 

2.3 

3.4 

3.8 

4.1 

4.31  4.6!   7.2 

7.8l  7.6|  6.5 

5.li  4.2 

3  6 

39 

9  q 

9  6 

9  fi 

">  fi 

2  4 

l^ine  Bluff 

do 

25 

14.3  13.8 

12.8 

10.9 

9.8 

8.5 

7.7!  6.9 

6.5 

6.1 

5.7 

5.5 

5.4 

5.6 

6.5 

6.9 

7.6    7.7    9.5 

10.9;11.4|i;i.8 

9.6    8.4 

75 

6  7 

6  3 

6  0 

5  8 

5  S 

5  7 

Gilbert 

..Buffalo    ... 

30 

4.1    4.0 

3.9 

3.8 

3.V 

3.6 

3.5    3.5 

3.4 

3.4 

3.3 

3.5 

6.6 

6.1 

6.1 

5  8 

6.1    5.4]  4.8 

4.61  4.4;  4.2 

4  •> 

4   1 

4  1 

4  0 

4  0 

4  2 

4  4 

4  4 

4  2 

Doniphan,  Mo. 

. .  .Current. . . 

10 

3.3    3.3 

3.3 

3.2 

3.2 

3.1 

3.0    3.0 

2.9 

2.8 

2.7 

2.7 

2,7 

2,7 

2  8 

?  9 

3.0    2.9    2.8 

2.8    2. si  2  7 

9  7 

2  6 

'>  6 

2  7 

2  8 

3  0 

3  1 

3  1 

3  I 

Black  Rock 

Black 

14 

3  Oi  2  8 

9   R 

2  5 

2  4 

2  3 

2.6    2.3 
4.3    4.2 

2.0 
4.0 

2.0 
3.9 

1.9 
3.8 

V  ri 

0     .1 

2.4 

7  6 

2.6 

7  0 

3.8 

■i    9 

3.7 
5  0 

Heber  Springs. 

..Little  Red. 

30 

5.7i  5.31  5.0 

4.6 

4.4 

4.2 

4.0  5.6 

6.9    7.3    7.4I   6.8;  6  4|  6.1 

5  71  5  4 

4  9 

4  8 

3.8 
4  8 

3.9 
7  3 

3./ 
fi  6 

3.5 
6  1 

OzarkBeachMo 

....White  ... 

30 

3.5:  2.21  2.0 

1.2 

l.b 

1.1 

0.2i-0.7 

■(>.7 

-0.7 

0.2 

-0.5\-0.-J 

1.7 

2.0 

4.S!  6.2!  7.0    6.4!  6.2i  4.7 

4.6    4.5I   i.4 

1   ■^ 

1  6 

?  1 

-0  V 

0  fi 

-0  6 

Cotter 

do 

21 

4.6;  4.5;  4.4 

3.8 

3.5 

3.7 

3.7    3.6 

2.5 

2.4 

2.2 

2.5 

3.1 

2.8 

4.0'  5.31  6.71  7.3|  7.7    7.2!  B.2l  5.5i  5.3    6.2 

4  4 

4  0 

3  S 

•1  *< 

4  0 

't  •;> 

3  9 

Calico  Rock  . . . 

do 

18 

3.8    2.7    3.3 

2.5 

2.3 

2.3 

2.2|  2.2 

2.1 

1.3 

1.5 

1.1 

2.2 

3.0 

3.1!  4.3l  6.O1  0.9}  6.9    7.01   6-0!  5-2!  4.7    4.5 

4  0 

3  n 

9  7 

?  1 

3   1 

9  9 

2  7 

Batesville 

do   .... 

23 

8.3!  8.1    7.9 

7.6 

6.7 

6.4 

6.3|  6.3 

6.1 

6.0 

6.3 

5.8 

6.0 

6.2 

7.21   7.6l  9.5,11.4|ll,9]2.l!ll.6:10.5    9.6l  9.1 

8  9 

8  9 

7  4 

7  fi 

8  0 

7  9 

7.6 

Newport 

do 

26 

4.5!  •l.S    4.0 

3.7 

3.1 

2.5 

2.2|  2.1 

2.1 

1.9 

1.5 

1.2 

0.9 

0,8 

O.s!  3.1    4.2!  6.2    8.1!  8.9    9.51  8.7    7.6    6.8    6  o:  5  6 

4  8 

4  7 

1  6 

4  fi 

4  4 

Georgetown  . .. 

do 

21 

6.8,   6.7I  6.4 

6.0 

5.7 

5.5 

4.7|  4.3 

4.0 

3.8 

3.6 

3.3 

3.2 

3,6 

4.21  4.8    5.71  6.6!  8.1!  9.7ll0.7  11.3  11.9  ]0. 5    g,»\  9.0 

8  6 

8  0 

7  fi 

7  fi 

7.7 

Des  Arc 

Clarendon 

do 

24 

lO.lllO.lllO.O 

9.6 

9.1 

8.6 

8.0I  7.6 

7.3 

7.0 

6.8 

6.6 

6.3 

6.3 

6.7;  7.5    8.4:  9.lil0.0:il.6!12.8113.5'l3.Kll4.0:l3.01i2.2 

11.6 

11    1 

10  6 

10  4 

10.4 

do 

26 

13.2il3.6  13.7 

13.7 

13.5 

13.2 

12.9ll2.5;i2.1 

11.8 

11.5 

ll.3;l].l 

10.8:i0.8:il.5'12.2,12.S:i3.5:i4.5:!5.7:l6.6'l7.3il7.7ll7.8il7.7 

17. 3117. (} 

16  7 

16  3 

16  0 

St.  Charles 

do 

25 

12.6;13.0;i3.3 

13.3 

13.3 

13.0 

12. 9,12.5:12. 2:11. 9!  11. 6!  11. 4!11.3!lI.lil0.9lll.4iU. 9:12  5113. Oll.^. 8:14. 6'l5.6l  16. 3il6. 8:17  0ll7   1 

17.016.8 

16.5;i6  2 

15.8 

Glenwood 

Caddo  ... 

5.5!  5.4l  5.4 

5.3 

•0.2 

5.2 

5.4'  5.2i  5.2 

5.2 

5.2 

6.0!   6.0 

5.81  5.71  6.4i  6.1!  6.0    6.8    5.7!   5.6;  5  6    5  4    5  4    5  41  5  4 

6  3l  5  3!  6  3 

5  3 

5  3 

Arkadelphia  . . 

..Ouachita    . 

17 

9.7!   7-71  8.0 

7.9 

7.9 

7.8 

8.0!  8.31  7.7 

8.1 

8.0 

8.0I  8.4 

8.5|  8.3    9.7'  9.6;  9.5!  8.9    8.8;  8.4!  8.2    7.8    8.21  7  7 

7  4 

8  l|  8  1    7  8 

7  ] 

7  9 

Boughton 

..Little  Mo.. 

20     1  8.6:  7.9:  7.2 

6.7 

6.3 

6.0 

7.2    9.]|  9.2 

7.8 

6.8 

6.6 

8.1 

10.2ll0.011.2:13.2!13.6  11.9ll0.5'  9.8'  8.8l  8.1     7.6!  7.2 

6  9 

7  8l  9  410.2 

q  n 

7.2 

Camden 

Benton 

.  .Ouachita  .. 

26      22. 2, 21. 3:19. 6 

16.3 

13.8 

12.3 

11.4']2.2:14.6 

15.4 

15.2 

14.7 

14.5 

15.7;17.4ll8.5ll9.6!20.7 

21.2l21.0'20.4ll9.9|18.6:16.8:15.0 

13  7 

12.9  13  5  15.2  16.4 

16  7 

Saline  ... 

20 

B.B    6.4    6.2 

5.9 

5.8 

5.6 

6.2I  7.0,  6.8 

6.4 

6.2 

6.1 

6.7 

7.0    6.Sl  8.21   8.31  7.6 

7.41  7.61  7.2I  6.91   6-7l  6.4l  6.3 

6  0 

6  0    6  2    6  3 

fi  9 

6.0 

VVhitecliffs  .... 

.Little  River 

25 

19.2  16.5114.7 

12.0 

9.0 

7.0 

4.0:  4.8!  5-0 

4.5 

4.3 

4.3'I2.7 

18. 2:19. 7:21. 6'22. 7:25. 9 

24. 1:23. 5:21. 8'19. 616. o!l3.1  10.4 

8  •? 

9.4  14.o!l4.4|l.3.1 

112 

Index  

Fulton 

Red  ..  . 

25 

15,1  13.8!r2.5 

U.4 

10.6 

10.1 

9.8    9.6    9.4 

9.2 

9.0 

8.7 

9.9 

12. 2:12.5112. 6114.6,15. 4115. 0;  14. 5!12. 7:11. 81  U.i;i0.7l  10.1 

9  9 

10.2  12.8  15.4  15.2114.8 

do 

25 

18.4!17.2  15.5 

13.  H 

11.8 

10.3 

9.1    9.4!  9.1 

8.8 

8.5 

8.1 

8.8 

12.4  13.7  14.5:l6.i:i7,6|17.9  17.2:16.2,15.4  14.413.2  11.9 

10  5 

10.8112.7  16  l!l6  715  5 

Big  Lake  Outlet 
St.  Francis 

.St.  Francis. 

10 

3.4    3.5    3.5 

3.4 

3.5 

3.4 

3.7    3.7!  <i-5 

3.2 

3.3 

3.3 

3.4 

3.5    3.6    3.9'  4.0    4.3i  5.0!  6.6l   fi.Ol   6.0    5.91  5.7!  5  sl  ,5  3 

5.3    5  5 

6  4 

5  fi 

6.0 

do 

18 

4.2    5.2    5.5 

5.5 

.1.4 

h.2 

4.9[  4.7|  4.4 

4.3 

4.2 

4.2|  4.1 

4.1    4.2    9.4llO.5:iO.3!10.310.0ll0.6;lO.7 

10. 5l  9.9!  9.4 

9  8 

9  0 

9  1 

9  3 

9  3 

8.3 

St.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  . . 
Parkin 

do 

18.2  18.0:17.9 

17.5 

17./ 

18.1 

18.0117.9  17.7 

17.7 

17.7 

17.5)18.0 

18.0  17.8118.1  17.6,18.1  18. 11 18.21 18.1' 18. 3 

18.5  18.6118.7 

18  7 

18  8 

18  9 

18  9 

]ri  9 

19.0 

do 

i7 

3.1    3.61  3.7 

3.6 

3.0 

2.3 

3.4 

3.7 

3.7 

3.7 

3.5 

3.5 

2.7 

3.5    3.7    3.9    4.91  5.0,  5.0;  6.4:  5.7l  5.9 

6  0 

6.1!  6.2 

fi  3 

6  3 

6  4 

6  i 

fi  4 

6.4 

do 

28 

1.9    2.2!  3.0 

3.1 

3.1 

2.8 

2.5 

2.9 

3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

3.2 

2.8|  2.9    3.6    3.7;   4.ll  4.1 

4.3|  4.61  -l-a 

5  1 

6.2!  5.2 

5  4 

5  6 

5.5    .5  6 

5  fi 

5.7 

Madison 

do 

32 

0.3    0.2;  0.5 

0.9 

I.l 

1.3 

1.4 

1.1 

1.0 

1.3 

1.4 

1.4 

1.5 

1.4!   1-1    2.1     1.6l  2.51  2.6 

2.6!  2.5!  2.6 

?  7 

2.9    3.0 

3  0 

3  3 

3  3 

3  3 

3  3 

3.4 

Helena 

Arkansas  City. 

.Mississippi  . 

42 

4.8i  5.3    6.0 

6.9 

7.6 

8.0 

8.1 

8.3 

8.4 

8.4 

7.7 

6.4 

5.7 

5.5!  5.6    6.1    7.21   7.9:  8.3 

8.6|  8.9!  "-S 

10  4 

10.8  10.9 

11  ? 

11  9 

19  4 

V  7 

19  7 

12.5 

do 

42 

3.3i  4.8;  5.5 

5.7 

5.8 

5.9 

6.1 

5.9 

6.7 

5.7 

5  6 

5.2 

4.5 

3.6l  3.1I  3.0    3.4I  4.3;  5.1 

5.9!  6.8'  7.6 

8.0 

8.6    8.7 

8.7 

8.7 

8.9 

9.3 

9.6 

9.7 

Symbols  for  Climatolog-ical  Data  Table:--The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  lO 
or  more  years  of  record.  Departures  01  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  36-vear  period 
for  fitations  with  10  to  14  years  the  means  for  the  period  of  record  are  used  §Also  on  other  dates.  "•Not  used  in  mean.=  and  summaries  IJEvapor.ition  station.  tPost 
ol^ce  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).       T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.      Reference  letters  ^''.^   number  of  days  missing 

symbols  for  Daily  Precipitation  Table :~Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re- 
corded IS  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  1  Precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  ^Precipitation  measured  in  morning;  amount 
recorded  IS  for  the  preceding  24  hours.  ^Indeterminate.  tPrecipitation  measured  with  recording  gage  "Included  in  the  next  measurement.  T.  T  race,  or  precipitation  less 
than  0.01  mch  HEvaporation  Station.  IPost  Olhct  addresses  as  follows:-Akim  Fork  Reservoir.  Reform;  Big  Lake  Oi.tlet.  Manilla.  Boughton,  Koute  4.  Prescott;  Clover 
Bend,  Hoxie;  Devils  Knob  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock  Index,  Route  5,  Texarkana :  Irons  Fork,  Experiment  Forest,  Mena 
Lutherville.  Route  1  Lama^;  Mornlton,  Route  3,  Mornlton; Rogers,  Route  3,  Rogers;  Rosebud,  Route  2,  Mt.  Vernon;  Springbank,  Doddridge;  Turnpike.  Dover:  White  Keck. 
Cass :  Mulberry.  Route  1,  Mulberry. 

Symbols  for  Daily  Maximiim  and  Minimum  Temperatures :~Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated  •••Midnight  to  midnlKht.  WTher- 
mometers  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.  ItEvaporation  station.  NR,  No  record. 

Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark.     1-21-41-1150 
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COMPARATIVE    ANNUAL    DATA    FOR    ARKANSAS 


Year 


Temperature 


Price :  25  cents  per  year  (not  stamps). 
Washington  D.  C. 


Remit  to  Superintendent  of  Documents, 


GENERAL   STJMMARY 

The  year  was  the  second  coldest  of  record  and  the  coldest 
since  1917.  The  annual  mean  temperature  was  59.3°,  which 
is  2.1°  below  the  mean  of  the  past  50  years.  Only  October  and 
December  were  warmer  than  average.  January  was  unusually 
cold  and  all  stations  in  the  State  recorded  their  lowest  temper- 
atures of  the  year  during  this  month,  practically  all  of  them  on 
the  19th.  Only  a  few  stations  in  the  southern  sections  escaped 
subzero  temperatures.  The  Arkansas  River  was  completely  fro- 
zen over  at  Little  Rock  for  about  a  week  during  the  latter  part  of 
January.  May  and  July  were  also  unusually  cool,  while  Decem- 
ber averaged  considerably  above  normal  in  temperature.  The 
other  months  of  the  year  had  more  moderate  temperature  de- 
partures. Considering  individual  stations,  the  highest  annual 
mean  temperature  was  63.6°- at  Texarkana,  while  the  lowest  was 
54.5°  at  Lead  Hill.  The  highest  temperature  recorded  during 
the  year  was  104°  at  Gravette  on  August  3d;  the  lowest  was 
— 14°  at  White  Rock  on  January  19th.  These  extremes  are  not 
unusual  when  it  is  considered  that  the  State  has  experienced  tem- 
peratures as  high  as  120°  and  as  low  as  — 29"^  in  former  3^ears. 

The  total  annual  precipitation,  based  on  the  records  of  102 
stations,  was  44.85  inches,  which  is  3.33  inches  below  the  50 
year  average,  for  the  State  as  a  whole.  Of  the  71  stations  for 
which  precipitation  normals  have  been  computed,  20  stations 
had  more  than  the  normal  amount  of  precipitation.  Most  of 
these  stations  are  located  in  the  western,  or  southwestern,  sec- 
tions of  the  State.  The  greatest  annual  amount  was  71.64 
inches  at  Grannis;  the  least  was  29.17  inches  at  Mountain 
Home.  The  greatest  monthly  amount  reported  from  an  indi- 
vidual station  was  14.79  inches  at  Warren  in  July,  while  the 
least  was  0.08  inch  at  De  Queen  in  .September.  The  greatest 
amount  of  precipitation  in  24  hours  was  6.60  inches  at  Texar- 
kana on  July  2d.  Precipitation  averaged  above  normal  in  April, 
June,  July.  August  and  November.  April  was  thf  wettest 
month  of  the  year,  for  the  State  as  a  whole,  while  Januarj- 
had  the  least  amount  of  precipitation. 

The  snowfall  totaled  9.8  inches,  compared  to  an  average  of 
5.5  inches  during  former  years.  Almost  six  inches  of  this  total 
occurred  in  January,  when  snow  covered  the  entire  State  dur- 
ing a  portion  of  the  month.  Amounts  at  individual  stations 
ranged  from  22.1  inches  at  Devils  Knob,  to  2.5  inches  at  Mag- 
nolia and  White  Cliffs. 

The  fi'"st  half  of  the  year  was  unfavorable  for  vegetation  and 
fiarm  work,  and  growth  and  progress  lagged  somewhat.  Gen- 
erally, conditions  were  better  during  the  second  half  of  1940. 
The  cold  weather  of  January  and  the  first  half  of  February 
caused  some  damage  to  fruit  trees  and  oats.  In  April,  unusu- 
ally cold  weather,  with  freezing  temperatures  and  frost,  caused 
damage  to  peach  and  apple  trees.  Considerable  replanting  of 
cotton,  tomatoes  and  other  tender  vegetation  was  necessaiy 
The  first  three  months  of  the  year  were  unfavorably  dry  and 
soil  moisture  was  insufficient  for  good  growing  conditions.  Soil 
moisture  conditions  improved  as  a  result  of  heavy  rains  in  April 
(Continued  on  page  78. ) 


1891    

1892 

1893 

1894 j 

1H95   

1896    

1897 

1898 

1899 

1900 ] 

1901                     ! 

1909     

1903 

1904 

19<l5 

1906.    ! 

1907   

1908 ' 

1909         : 

1910     ! 

1911 

1912     i 

1913 ' 

1914 

19 '■i 

)9i6 ! 

1917 1 

1918   i 

1919.. 

1920.. 

1921 . . 

1922.. 

192.3. 

1924.. 

1925.. 

1926.. 

1927.. 

1928.. 

1929.- 


1930... 

1931.... 

1932..-. 

1933..  . 

1934.... 

193.'5 

1936.... 

1937.... 

1938.... 

1939  -  . 

1!M0.... 

Period. 


60.5 
60.0 
60.7 
61.3 
59.8 
62.8 
62.3 
61.4 
60.6 
62.0 
61.1 
60.5 
59.3 
60.5 
59.6 
60.3 
61.9 
62.1 
62.1 
61.0 
62.8 
59.8 
61.6 
61.4 
60.6 
61.9 
59. 2 
61. 4 
61.6 
60.7 
64  2 
62.7 
61.6 
60.  I 
63.0 
61.3 
63.1 
61  I 
60.5 
61-7 
62.5 
62.0 
63.2 
62.8 
61.4 
62.0 
61.1 
63.6 
62.7 
59.3 
61,4 


108 
106 
103 
108 
105 
112 
111 
108 
112 
108 
116 
108 
105 
105 
106 
101 
113 
103 
HI 
105 
107 
106 
108 
110 
107 
107 
106 
115 
113 
105 
107 
111 
109 
110 
113 
110 
105 
105 

no 

115 
107 
108 
109 
116 
113 
120 
111 
109 
112 
104 
120 


Precipitation 


Number  of  days 


o 


6 
-14 
-13 
-22 
-17 

4 

-  2 

-  4 
-25 

-  5 

-  6 

-  2 
-12 

-  5 
-29 

-  7 

-  S 
0 

-19 
-13 

-  9 
-16 

-  1 
-II 

-  3 
-16 
-21 
-23 
-10 

-  2 

-  3 
7 
2 

-  8 

-  6 
-17 

-  2 
-10 
-20 
-28 

0 

-  5 
-13 

2 

-11 

-15 

0 

4 

4 

-14 

-29 


44.49 
57.  75 
47.91 
49.  05 
44.69 
37.72 
46.13 
56.  82 
41.49 

49.  03 
35.  27 
51.70 
44.  62 
43.45 
62.17 
5i.  99 
49  73 
48.88 
44.05 
45.21 
49.64 
45.83 
54.01 
42.  85 
53-08 
42.  18 
40  72 
44  64 
54  ,52 
.54-  28 
47.46 
46- .50 
59.85 
37.03 
42. 19 
49.24 
65 .85 

50.  50 
46.  10 
46.62 
46.98 
51.11 
49-08 
42.47 
57.01 
34  75 
55.  20 
48.25 
W.  )6 
44.85 
48.  18 


8.7 
6.4 
5.9 

10  5 
2.9 
3.9 
3.0 
6.6 
2.2 
2.9 
8.3 
43 
2.9 

12.1 
4.3 
2.0 
2  2 
6  5 

11.0 
1.7 
7.8 
5.6 
8.6 
4.7 
6.3 

12.  1 

18.3 
3.4 
2.5 

11.9 
2.6 

2  3 
7.9 
2.2 
6.0 
2.4 
0  9 

13.9 
5.9 
0.8 
4.4 
3.4 
2.4 

3  7 
6.1 
1.9 
0.3 
5  1 
9.8 
5.5 


94 
98 
75 
75 
83 
79 
76 
89 
76 
92 
65 
81 
84 
78 

103 
95 
86 
92 
83 
84 
95 
81 
89 
82 
82 
75 
75 
75 
91 
90 
83 
87 

102 
74 
74 
88 
99 
86 
98 
78 
91 
95 
93 
81 
93 
71 

102 
81 
89 
97 
86 


180 
159 
185 
176 
167 
171 
178 
158 
170 
1.50 
175 
150 
162 
169 
146 
150 
163 
158 
176 
172 
152 
171 
158 
149 
163 
191 
187 
174 
166 
171 
178 
170 
160 
193 
184 
175 
161 
183 
162 
192 
172 
175 
171 
190 
l.M 
188 
154 
176 
K9 
195 
170 


-^  ! 


95 
97 
°/2 
97 
96 
106 
105 
120 
111 
121 
107 
112 
107 
96 
91 
.00 
93 
109 
117 

no 

107 
109 
81 
76 
74 
76 
75 
74 
85 
83 
82 
68 
81 
79 
85 
76 
83 
75 
n2 
85 
»4 
84 
90 
85 
90 
95 
89 
85 
92 


_o 

91 

109 
85 
92 

106 
98 
91 

101 
90 
95 
79 
94 
96 
85 

112 

113 

111 

108 
96 
84 
96 
85 

100 

107 

121 
99 

104 

115 

124 

Il.H 

102 
112 
123 
105 
lilO 
111 
119 
107 
120 
98 

ni 

106 
110 

91 
!21 

93 
12! 

94 

07 
116 
103 


TEMPERATURE  AND   PRECIPITATION    FOR   ARKANSAS,   19  JO 


January . . 
h'<U)runTy  . 
VtMrcli . ". . 

April 

May 

■June 

.Inly 

August  • . . 
Soplcmber 
October. . 
November 
December. 

.iunual ... 


Temperature, 

PrecipitHtion. 

inches 

Sky 

in  dejjrees  Fiihrenlieit 

Z 

t 

a. 

^ 

b[ 

a; 
> 

a. 
t.. 

6 

a 

2  a 

o 

a 

^ 

•9' 

Q 

£ 

- 

< 

D 

-3  a 

< 

■^"t 

~ 

- 

-J  1 

CD  ,- 


a  c 


28.0 
41.9 
62.  0 
59.9 
6;l.  6 
75.2 
78.4 
77.7 
71.2 
65.2 
49.3 
46.7 


-13.2' 

-  1.7 

-  0  7| 

-  1.5 

-  2.5| 

-  1.91 

-  2.  1 1 

-  2.  4i 

-  2.81 
■  2.6] 

-  2  Oi 

-  s.si 


74 
88 
88 
95 
94 
98 
103 
104 
100 
95 
82 
77 


59.3  -  2.0)  104 


1..56 
3.  31 

2.  39 
6. 

3.  62  • 
4.. 35 
4.14 
4.96 
1.83 
1.91 
5.  93 
3.  92 

14  44.85 


-2.86 

4.62 

6.9 

7 

14 

6 

1! 

-0.  11 

6.19 

3.2 

10 

7 

5 

17 

-2.27 

5.44 

0.7 

7 

14 

7 

10 

+  2.04 

10.74 

'1 

iO 

11 

7 

12 

— 1..33 

11.51 

0.  0 

9 

17 

8 

6 

+  0.28 

9.66 

0  0 

10 

I'J 

9 

n 

+  0.34 

14.79 

0.0 

8 

13 

9 

9 

+  1.40 

9.40 

0.0 

9 

14 

10 

7 

-1.48 

8.44 

0.0 

4 

17 

7 

6 

-1.19 

3.77 

0.0 

5 

20 

7 

4 

+  2  14 

11.51 

T. 

9 

13 

5 

12 

-0.30 

8.69 

T 

9 

13 

6 

13 

-3  34 

14.79 

9.8 

97 

165 

85 

116 

nw. 


EXCESSIVE  PRECIPITATION  FOR  1940 


Station  and  date 


Maximum  amounts  of  precipitation 


LITTLK  ROCK. ARK 

Aug.     2 I  0.48    0.65 


Fort  Smith,  Ark. 
Sept.  3 


0.79 


- 

_; 

d 

a 

c 

a 

a 

a 

c 

g 

S 

q 

S 

6 

H 

a 

— 

IO 

-; 

0 

0 

- 

0 

s 

■^ 

c^ 

'^ 

0.83     0.84  I  0.84  ,  0.84 


0.80    0.81  I  1.47 


1.66 


0.84 


0  84  :  0.84  I  0.84 


1  74     1.76    1.78 


•"•.•;X\'v-y..\ 
,-, -y.,-,'V,<-,' 


74 


CLIMATO LOGICAL  DATA:      ARKANSAS  SECTION 


Year,  1940 


Climatological  Data  for  Year,    1940 


Stations 


Counties 


Alum  Fork 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . . . 
Batesville  Airway 

Batesviile 

Bue  Branch 

Benton 

Bentonville 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet  . 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Boughton 

Brinkley 

Calico  Rock 

Cajnden    

Clarendon 

Conway   

Corning   

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle  

De  Queen 

Des  Arc 

Devils  Knob 

Dumas 

Kl  Dorado 

England 

Eureka  Springs. . 

Fayetteville   

Payotteville  Exp. 

Fort  Smith 

m.  Smith  Water  Plant 

Fulton 

Georgetown   

Gilbert 

Glenwood   

Grannis 

Gravette 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena   

Higden 

Highland 

Hope   

Hot  Springs 

Index  

Irons  Fork 

Jessieville 

Jonesljwro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK  .... 
Little  Rock  Airway. 

Lutlierville 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring. . 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway. 

Morrilton 

Mountainburg 

Mountain   Home  . . 
Mountain  Valley... 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC 

Mulberry 

Nashville 

Np'vport 

Odeii 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocaliontas 

Portland 

Prescott   

Rogers  (near).... 

Rosebud 

Riissellville  Evap 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Springbank  

Story  

Stuttuart 

Stuttgart  Evap. . . 


Saline I     755 


Clark 

Desha 

Independence.. . 
Independence. . . 

Van  Buren 

Saline 

Benton 

Independence. .. 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan  

Nevada 

Monroe. 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier , . . 

Prairie 

Johnson 

Desha 

Union 

Lonoke 

Carroll    

Washington 

Washington 

Sebastian 

Crawford 

Hempstead 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton 

Boone 

Cleburne   

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland 

Little  River 

Polk 

Garland 

Craighead 

Boone  

Pulaski 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia 

Fulton , 

Lee 

Poinsett 

Polk 

Drew 

Conway 

Crawford 

Baxter  

Garland   

Montgomery 

Montgomery 

Franklin 

Howard    

Jackson 

Montgomery  . . . 

Howard  

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

Jefferson 

Montgomery  ... 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Benton 

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery  ... 

Arkansas 

Arkansas.  


200 
145 
3fi3 

■m 

650 
•285 

1295 
500 
239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
204 

2350 
162 
270 
229 

1466 

i45i 

44S 

260' 
200 
600 
547 
950 

1250 

1052 
272 
300 
445 
491 
375 
600 
275 

1385 
750 
346 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 

1207 
273 
3J5 

2010 
800 
788 
650 
750 
433 
350 
231 
750 
288 
250 
396 
275 
222 
215 
840 
300 
122 
318 

1300 
600 
526 
175 
290 
215 
240 
650 
214 
198 


Temperature,  Degrees  Fahrenheit 


47 

4 

35 


15 
25 


53 
'49' 


44 
40 


42 


62 


46 
34 
51 
45 

'30' 
4 


59.8 
60.3 


58.7 


57.7 
56  2 


59.0 
59.7 


I 


101 

'99' 
98 
97 


luly 
July 

July* 


29 


30 
'30 


July 
Sept.    !i 
Aug.    1 


100 
100 


July 
July 


96 
61.6  I  162' 


July 
July ' 


60.4 

58.7 


61.2 
61.7 

55!4 
61.7 
63.5 
60.2 
57.6 
57.1 
66.9 
60.0 


55.4 

59.' 7' 
65.7 
56.8 


69.6 


60.  H 
60.6 
60.4 

'55.' 9' 


58.8 
64.5 
60.3 
59.6 
58.8 


63.5 
57.1 
60.0 
67.4 
59.8 
61.9 
58.7 


57.4 


58.9 


61.5 
69.5 
59.2 
62.4 


59.6 

57.7 


61.9 


58.0 
61.0 
63  2 
56.4 


59.7 


59.9 


60-6 
59.4 


100 
102 


July 
July 


97 

ioo' 

97 

'92' 

100 
98 
99 
95 
99 
97 

101 


July 

■iu'ly" 
Aug. 

Aug 
July 
Aug. 
July 
July 
July 
Aug. 
July 


101 

'95' 
101 

103 


Aug. 
Aug. 
July 


96 


July 


95 


95 


101 
100 
96 
98 
100 


99 
100 
96 
99 
98 
97 
99 


102 
'99' 


97 
100 
98 
96 


100 
99 


97 


100 
97 
99 
97 


30 

'29$ 
'29' 


29 
29^ 


23$ 

'30 
145 

"i' 

28 
14$ 
23$ 
18$ 
28$ 
1$ 
29 


July    30§ 


145 
3 
29 


31 


July 
lulv 
Sept. 

July" 


2il$ 

29 

9 


July 
lulv 
lulv 
July 
July 


31 

31$ 
29$ 
30 
30 


luly 
.luly 
July 
July 
July 
July 
July 


29 

30$ 

28$ 

30 

30 

28 

29$ 


July 
July" 


Sept. 
July 
July 
July 


29$ 
'29' 


9 
30 
30 
29$ 


Tan. 
Jan. 

Ian. 

Jan. 
Jan 
Jan. 


Jan. 
Jan. 


July 
July 


30 
30 


29 


July 
July 
July 
Aug. 


98'    July 
97     July 


101 


July 


98 
96 


29$ 

28 

29 

1 

'29' 
30 


80 


July 
Sept. 


Precipitation,  incnes 


O  efi 


Jan. 
Ian. 


Jan. 
Jan. 


Ian. 

Jan. 
Jan. 

Jan. 
Jan. 
Ian. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 

Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 

Jan. 


Ian. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 

Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


Jan. 
Jan. 


Jan. 


Jan. 
Jan. 
Jan. 
,Ian. 

Jan. 
Jan. 


Jan. 


19 
20 


19 

19$ 


4 

45 
56 

4 
41 
48 

6 
18$  i  35 

1 
10 


19$ 
19 


19 
19 


19 
19 

'ig' 

26 
19 
19 
19 
19 
19 
19 


19 

19$ 

19 

'19' 


19 
19 
19 
19 
19 
19 
19$ 


19 


Jan. 
Jan. 


47.5s 

47.43 

59.60 

38.  82 

39.91 

39.36 

42.25 

37.60 

37.64 

40.  02 

36.80 

41.96 

42.  05 

63.  42 

41.72 

35.  06 

52.88 

43.29 

49.5 

42.65 

32.56 

63.43 

38.94 

41.5' 

61.  OS 
40.74 
53.15 
53.47 
60.71 
46. 25 
44  83 
41.41 
40.48 
37.  63 
36.91 
56  31 
41.39 
33.49 
66.41 
71.64 
44.77 
37.08 
10.  02 
47.91 
35.90 
50.  48 

62,  61 
46.44 
00.  78 
48.58 
47,92 
38.39 
38.4 
34.66 
37.88 
52.23 
40  35 
52.37 
39.60 
39.75 
41.83 
53.40 
58.37 
35.17 
38.68 
29.17 
46.56 
44,05 
46,70 
37. 

51.33 
44.97 
41.91 
60  59 
36.68 
37.49 
39.13 
37,33 
46.68 
48.19 
40.35 
69.67 
53.29 
35.00 
39.61 
44,58 
52,30 
5L18 
39.90 
60.46 
37.48 
46,89 
45.14 


BS 


Is  S 


7.8IIN0V. 
7.26April 
9.22  April 


6.30 
5.83 
7.70 
6.62 
6.89 


April 
April 
April 
Nov. 
A  pril 


5  87  j  April 
5.68  Feb 


9.40 
5.69 
6.41 
6.90 
7.17 
6.71 
9.91 
4.96 
9.37 
6.27 
7.26 

10  14 
6.35 
7,99 

10,73 
7.14 
9.21 
8,77 
9,60 
7.35 
6.37 
8.44 
7.76 
5.27 
7.72 

12.71 
7.78 
7.04 

11.38 

11.61 
8.42 
8.87 
7.  22 
6.93 
7.37 
7,90 

12.  77 
7,81 

13.  h5 
7,31 
8,28 
5.61 
7.82 
5.58 
6  28 
8.57 
6.27 
8  4) 
8.10 
6.28 
5.91 
7.79 

10.30 
7.72 
8.09 
8.50 
8.58 
7.75 
7.93 
6.73 
9.05 
7.31 
7.92 
7.63 
5  64 
6.84 
6.44 
5.90 
6.48 
7.26 
6.95 

11.00 
9.01 
5.32 
7.80 
7.61 
7.91 
6.87 
7.32 

1L61 
7.40 
6.43 
6.10 


Aug. 

Feb. 

Aug 

April 

April 

April 

July 

.Nov. 

April 

Aug. 

April 

■luly 

Nov- 

June 

•luly 

April 

April 

luly 

Nov. 

April 

April 

Sept. 

Sept. 

Aug. 

.Vpril 

luly 

Nov. 

April 

Nov. 

May 

Aug. 

April 

Aug. 

April 

April 

April 

iuly 

Nov. 

July 

Apr. 

Nov. 

Aug. 

April 

.vpril 

April 

April 

April 

Nov . 

Aug. 

•luly 

Feb. 

May 

July 

Nov. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

May 

Aug. 

Apr. 

Aug. 

Apr. 

Nov. 

Apr. 

Aug. 

July 

July 

Apr. 

Aug. 

June 

July 

Apr. 

Nov. 

Nov. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 


0.20 

0.66 

1.56 

1.13 

1.26 

1.40 

0.57 

0.78 

0.92 

0.64 

0  36 

0.91 

0.82 

0.32 

1.09 

0.74 

0  98 

1.86 

1.63 

045 

0.35 

0 

0.80 

0.68 

0.19 

1.16 

1 .  .vj 

1.38 

O.BO 

2.00 

0.94 

0.65 

0.79 

1.07 

0-7: 

0  08 

1.18 

0.88 

1.46 

0.65 

1.18 

0  71 

1-04 

i.iy 

0.81 
0.67 
0.27 
0.88 
0.32 
1.36 
0.37 
0-53 
0.63 
1.31 
1.19 
1.21 
1.10 
1.15 
1.0' 
1.70 
0.74 
1.16 
1.77 
1.06 
1.02 
0.70 
0.63 
l.Ort 
1.33 
1.02 
0.33 
0.64 
0.78 
0.76 
0.69 
1.18 
0.93 
L06 
1.78 
1.40 
0.72 
2.24 
0.45 
1.39 
1.30 
1.21 
1.23 
0-60 
1,55 
0.76 
0.75 
1.56 
1.33 


Sept. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Mar. 

Sept. 

Jan 

Sept. 

Sept. 

luly 

Oct. 

Jan. 

Sept. 

Sept. 

luly 

Sept. 

Oct. 

Jan. 

Oct. 

July 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Oct. 

Ian. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Sept. 

Sept. 

July 

Mar. 

Sept. 

Mar. 

Jan, 

Sept 

Oct. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Sept. 

Mar. 

Sept. 

Sept. 

May 

Mar. 

July 

Jan. 

Sept, 

Sept. 

July 

Jan. 

Sept. 

Sept. 

Jan. 

,lan. 

Jan. 

Sept. 

Sept. 

Jan. 

Jan. 

Jan. 

Sept. 

Sept. 

Mar. 

Sept. 

Oct. 

Jan. 

July 

Oct. 

an. 
Sept. 
Oct. 
Sept. 
Sept. 

an. 
Sept. 
Jan. 
Jan. 
Oct. 
Sept 
Jan. 
Sept. 
Jan. 
Jan. 


Number  ol  days 

c  . 

OS 

3  0 

OS  c 

a  ^ 

■O 

1- 

u 

V 
>> 

-0 

5S 

c3 

CD 

u 

0 

?6 

■^ 

0. 

0 

8.0 

6.3 

5.5 

9.7 

11.4 

10.0 

7.4 

12.0 

0 

14.2 

6 

15.6 

6.1 

3.6 

8.0 

9.8 

3.6 

5.7 

10.5 

11.5 

13.6 

6.5 

10. 1 

9.7 

3.2 

8.0 

22.1 

10.7 

3.0 

6  0 

20.2 

14.0 

lU.  7 

10.9 

10.9 

7.4 

6.0 

9.6 

5.3 

5.7 

8.6 

16.5 

7.3 

4.9 

lO  7 

6.8 

4.5 

5.0 

4.6 

11.3 

9.2 

15.1 

13.5 

8.8 

7.5 

22.0 

7.5 

2.6 

14.2 

6.6 

13.0 

8.6 

6.0 

4.8 

12.0 

16.  U 

9.4 

13.5 

8.0 

7.7 

6.7 

8.3 

6.5 

4.0 

14.5 

5.2 

18.5 

6.3 

5.7 

8.8 

8.4 

6.2 

4.0 

15.5 

12.6 

8.0 

8.1 

19.6 

13.8 

7.3 

6.7 

4.3 


104 
111 
93 
97 
109 
82 
105 
103 
77 
96 
86 
93 
101 
96 
98 
100 
109 
140 
95 
83 
69 
103 
HI 
94 
89 
80 
116 
107 
100 
88 
108 
104 
117 
103 
80 
94 
93 
90 
107 
104 
78 
10.i 
104 
121 
97 
85 
94 
HI 
77 
119 
90 
109 
99 
109 
HO 
96 


81 

86 

109 

96 

113 

119 

98 

86 

69 

108 

97 

124 

90 

106 

103 

91 

99 

92 

95 

100 

82 

106 

67 

101 

102 

104 

87 

85 

111 

103 

116 

113 

104 

64 

104 

103 


117 
1S2 
185 
98 
185' 
171 
199 
135 

"m" 

236 

'141 

186'' 

1,59 

141 

162 

161 

192 

209 

176 

180 

126 

102 

202 

142« 

186 

95 
192 
119" 
183 

76 
150 
131 
163 
174 
242 
223 
19S» 
178 
154 
184 
170 
136 

lor 

167 

146 

173 

239 

155 

105 

103 

167 

134 

128 

137 
76 
87" 

152'' 

180' 

167 

179 

102 

149 

215 

189'' 

202 

144 

207 

146 

206 

163 

ISO"^ 
93 

167 

146 

221 

189 

118 

145'' 

179 

142 

175 

193 

148 

244 

170'' 

194 

189 


217 
226 


140 
98 
64 
91 
56' 
77 
68 
96 

"44' 
19 


134 

36" 

86 

55 

48 

66 

88 

55 

HI 

6(1 
131 
161 

46 

38" 

32 
172 

71 
163« 

86 
1,52 
127 
113 

62 

63 

19 

10 

66« 

89 
141 

73 

94 

77 

81" 
124 
135 
113 
7 
117 
167 
124 
100 

84 

96 
110 

65 
183  b 
1181. 

96' 
110 

75 
116 
134 

60 

35" 

60 
104 

80 

82 

67 
108 
129" 

97 
121 

63 

76 

36 
139 

98b 

72 
101 

62 

64 

l';6 

0 

81b 

23 

41 


60 
59 


I 


Year,   1940 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 
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Climatolog-ical  Data  for  Year,    1940 


Stations 


Counties 


w 


Temperature,  Degrees  Fahrenheit 


V 
o 


Subiaeo 

Texarkana 
Thornburg 
Turnpikett 
Waldron  . . . 

Warren 

Whltecliffs 
White  Roclc 

Wilson 

Wynne 


Precipitation,  incnes 


Logan 

Miller 

Perry 

Pope 

Scott 

Bradley  .   . 
Little  River 
Franklin. . 
Mississippi 
Cross  


750 
332 
650 

2240 
675 
206 
290 

2J85 
237 
167 


43 
54 
18 
4 
2 
44 

'4 
15 
32 


60  3 
63.6 


O    4^ 


SB 

(S  03 


O 


55.3 
'62.'6' 


56.5 
58.0 
59.9 


103 
99 
98 
92 

100 
97 


99 
99 


July 
Sept. 
.July 
July 
July 
July 


31 
9 

m 

30 

295 

295 


«  9 
o  3 


July  XO 
July  30 
July    15$ 


Jan. 
Jan. 
Ian. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 


o  a 
a  p 
X  0 


Number  oi  days 


?d 


19 
19 
19 
19 
19 
19 


Jan.  19 
Jan.  26 
Jan.   19 


41.78 
64. 

42.  20 
44.  99 
35.  47 
55.39 
49,96 
39.32 

'43  56 


7.07 
9.40 
6.83 
7.07 
7.  03 
14.79 
8.79 
7.76 

"9.'55 


April 

Nov. 

Nov. 

April 

Aug. 

July 

May 

April 


0.  66|.ran. 
0.25  Sept. 
1.20JMar. 
0.99|July 
0.92  July 
0  57; Oct". 
0.20:Sept. 
0.91  Jan. 


April  I    6.'75iSept." 


7.0 

5.0 

9.0 

18.2 

12.8 

6.0 

2  5 

16.9 

12.0 

1L8 


101 
80 

103 

106 
73 
96 
70 

108 


79 


192' 
102" 
135" 
170 


201 « 
185 
206 
146 


61' 
66« 
128' 
69 


49 

21" 

72 

29 

98 


107' 
197» 
102" 
127 


239 

134" 

lf-9 

131 

122 


se. 

s. 

s. 

ne. 

nw. 

sw. 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  ITear  1940,  with  Departures  from  the  Normal 


Stations 


Alum  Fork  Reser. . 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Batesrille  Airway. 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet ... 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville 

Boughton 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

C^larendon 

Clinton 

Clover  Bend 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville  

Dardanelle 

De  Queen 

Des  Arc 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . . 

Fayetteville   

Fayette ville Exp.  . 

Fort  Smith 

Ft.  Smith  Water Pt. 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain  .. 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Irons  Fork 

Jessieville   

Jonesboro  

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 
Little  Rock  Airway 

liUthervillo  

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 


January 


2.43 

1.81 

1.98 

1.53 

1.6( 

2.10 

1.45 

0.78 

1.28 

2.61 

2.1(1 

2.8^ 

08: 

1.29 

2.39 

1 

]  S'.^ 

1.87 

L76 

)'.'(& 
2.56 
1.24 
2.63 
1.24 
1  30 
0.82 
1.90 
1.59 
1.64 
1.69 
2.20 
0.94 
0.65 
0.79 
1.07 
0.72 
1.32 
1.82 

0  93 

1  95 
L75 
2.85 

d'Ai 

1.42 
1.79 
1.46 
1.06 
1.33 
2.73 
1.35 
1.58 
1.82 
1.70 
0.90 
1.40 
1.62 
1.2J 
2.09 
1.28 
1-97 
1.70 
2.40 


February 


-3  02 

-2.57 


-3.08 
-2.45 


-2.51 
-3.06 
-2.78 

-2.' 80 
-2  81 
-.S  35 
-2.77 
-2.81 

-3  08 
-2.  1 
-2.  12 
-2.15 
-2.  70 
-2.32 


-3.3S 
-3  04 
-2.70 
-2.26 

-2^21 
-1.47 

-s'si 

-3  20 

-2.88 

-i'.oh 

-1-0.07 


3.06 

4.0' 

5.0J 

2 

2.74 

1.83 

3, 

1 


-2.46 

.3.37 

3.12 

3.52 

-3.47 

-•2.13 

-2.29 

-4.34 
-3..S2 
-1.81 
-3. .33 

-i'.h 

-3.28 
-1.49 
-3.19 
-3.29 


2.43 

6.68 

1  94 

5.69 

2.04 

4.  12 

4 

1 

3.49 

3.73 

1.81 

3.' 18 

3  65 

1.62 

5.64 

3  73 

1.46 

2.25 

4.5 

2.30 

5.14 

3.71 

5.34 

2.19 

t.80 

1.57 

1.93 

1.46 

2.71 

4.72 

2.  05 

3.59 

2.47 

1.95 


2.13 
3.21 
4.57 

2.  14 

3.  13 
4.10 
3.59 
2.17 
3.22 
3.68 
4.81 
1.83 
3.21 

4.  43 
2.  .55 
5.10 
2.66 
1.51 
3.47 
5.91 


March 


hO.  46 
-f-0.  69 


-0.79 
-i.2 

-6.' 87 


-1.31 
-1-2.91 
-0.56 

+  0.59 
-1.05 
-0.36 
-0.19 
-1.16 

-6.'28 
-1-0.30 
-1.03 
4-1.90 
+0.  95 
-1.42 


-|-0.5;-i 
+0.11 
4-1.54 
-0.27 

-6!63 
-0.71 

-6.72 

-1-1.04 

0.18 

1.79 
-1-0.06 

-6;37 

-l-'6.'68 
-0..54 
i-0.  06 
4-0.28 
-fO.98 
-0.64 

-t^O.'fi 
•1.17 
0.41 

-0.79 

-0.53 

-'-i.'isl 

--1.43 
—0.  47 
-1-2.09 


1.73 
3.27 
5.44 
3.  .39 
4.06 
1.40 

1.  46 
1.72 
2  91 
3.18 
1.91 
■.i.  83 
1.51 
3.1(1 

2.  S2 
1.98 

3.  28 
2.34 
1.56 

2!56 

2.65 

2.33 

3.2.5 

1.44 

1.88 

1.54 

2.15 

2.63 

3.45 

2  84 

2.33 

3.  16 

1.58 

1  80 

1.20 

1.12 

1.79 

2.67 

2.61 

1  46 

1.96 

1.18 

1.90 

2.48 

2.01 

3.34 

2.09 

2.16 

2.08 

1.20 

1.60 

1.36 

1.66 

2.84 

2.26 

1.31 

1.52 

2.. 32 

2.65 

4.00 

2.58 

3.00 

4.06 


April 

a 

0 

s 

OJ 

a 

0 

0. 

L. 

<v 

&. 

0 

May 


-1.20 
4-0.24 


—0.23 
-2.98 


-2. 31 


-2.45 
-2.46 
-2.  62 

--2.' 9' 
-2.  06 
-1 
-2  60 
-3.00 

-i.' 

-1. 
-0.80 
-1.89 
-2  30 
-2. 15 


-2.31 
-2.12 
-2.51 
-0.82 

-i.'go 

--1.81 

-'2.'55 
-2.02 
-0.11 

-^2.9? 
-2.  44 

-i.'ii 

2^37 
2.17 
-2.21 
-2.60 
-3.23 
-2.44 

-2.' 75 
-1.72 
-1.38 
-3.31 

-i.'69 


-0.46 
1.081  8.07 
-1.67    4.65 
-0.83    5.72 


27 

26  f2.B9 

22  -h4.02 

30 


-fl.08 
■f2.85 


-t-2.54 


89 
87 
92 
28  -0.74 


-1-0.81 
-t-2.03 


-1-1.71 

*2.35 

03|-!-0.26 

63,-0.68 

48-1-3.02 


9.37-1-4.32 

6.05+0.95 

7.26]  +  3.45 

9.79+4.10 

5.75  +-1.38 

6.401  +  2.25 

9.28 

7.14 

9.21 

6.36] +1.66 

6.21-1-0.98 

7.36+1 

6.37I+-1.45 

6.81 

+1.97 
+  1.91 


+3.25 
+1.68 
+-1.93 


6.57 

5.85 

7.72 

7.92 

6.79 

7.04 

8.44 

8.69  +-2.29 

7.53i  +  2.97 

6.48' 

8.87+3.93 

5.46| 

+  1.83 
+-2.47 
+3.76 
+3.32 
+  1.76 
+2.77 


6.93 
7.37 
7.90 
8.31 
7.74 
6.95 
7.31 
8.11 
6.30 
7.82 
6.68 
6.28 
8.57 
6.26 
6.74  +-1.90 

4-3.21 
0.0 

+0.74 


+  2.46 
+  0.51 
+  3.88 
+0..39 

+3!  73 


3.33 

4.10 

5.25 

1.93 

3.48 

3.45 

4.8 

1.59 

1.52 

4 

2 

4.38 

3.10 

5.30 

2.62 

1.19 

3.40 

3.91 

1.79 

3.77 
4. 

1.19 

2.71 

2.60 

3.50 

8.00 

3.40 

2.46 

3.09 

4.07 

3.34 

1.49 

1.71 

1.56 

2.70 

1.46 

5.25 

3.00 

1.71 

7.69 

11.61 

4.04 

1.12 

1.07 

4.61 

1.8J 

2.27 

7.11 

5.30 

4.37 

4.66 

6.30 

4.48 

3.35 

0.63 

3.10 

3.28 

3.47 

3. 

2.79 

2.43 

4.09 

4.12 


-1 
+0.28 


-1.61 
-1.61 


-3.62 


-2.38 
-1-0.46 
-2. 

-2.'77 
-3.46 
-1.32 
-0.65 
-3.04 

-1.29 
-0.25 
-3.70 
-1.94 
-3.19 
-1.69 


-0.38 
+0.69 
-1.15 
-4.10 

-3!74 
-2.12 

+6!  6.3 
-1.7? 
-2.73 

+5 
-1.38 

-4.' 14 

-2.'85 
-3.05 
+  1.99 
+  0.10 
1.64 
+0.23 

i.'se 

-0.84 
-4.20 
-1.6S 


June 


July 


August 


5.26 

3.02  -1.69 

3.211-0.41 

1.92 

2. 581-1. .34 

2.65 

4.69 

5.86  -t-1.64 

3.67 

3.08 

3.86 

4.36 

3.92 

2.74 

3.30]    -0.43 

4.73|  +  1.15 

5.00  4-0.79 

4.21  4-0.62 


-1.84 


+0.11 
+0.30 
-0.28 


4.45  -t-0.67 


-■0.83 
-1.07 
+  1.78 
+  1.23 
+  4.31 


3.24 

3  88 

5.70 

5.52 

7.99 

9.55 

3.86 

6.00 

4.61  4-0.80 

7.53  +3.84 
0.52 
1.39 


3.31 

3.99 

6.99 

6.01 

4.01 

3.00 

4.23 

3.05 

4.37 

6.50 

9.66 

4.10 

4.58 

4.17 

2  57 

4'46i+-1.10 

3.091-0. 

6.99J  +  1.S9 

4.88  +1.36 


+  1.27 
+  0.29 

+(V67 
-1.44 
+  0.54 

-V4.'64 
-1.45 

-6.'23 


-1.01 
+  1.24 


—3.  26 


4.92 

5.14  +1.46 

6.06  -1-2.41 

3.19 

2.81 

4.65 

2.34 

1.09 

4.22 

2.14 

0.  30 

1.41 

4.92 

6.08 

1.66 

0  74 

9.91 

4.37 


+  1.29 

+2.17 


■1.68 
-2.16 
-0.19 
-0.68 


6.94 

5.05 

2.97  . 

6.95  4-2.81 

1-97-1.97 

4.68  -0.. 57 

2.26-1.50 

2.33 

6.791+2.29 

2.24 

4.61}+0.79 

3.50-0.82 

2.00-1  47 

3.60+0.38 


3.94 
6.65 
1.98 
0  35 
10.14 
2 

3.20 
10.73 
2.38 
3.64 
8.77 
7.27 
2.44 
6.24 
0.69 
0.90 
2.54 
0.90 
12.71 
1.93 
0. 

3.98 
10.79 
1.27 
0.67 
0.89 
3.00 
6.02 
2.85 
4.42 
12.77 
3.73 
13.95 
5.24 
2.97 
0.79 
2.90 
1.60 
1.19 
1.67 
2.66 
5 

L07 
6.28 
2.90 


-3.38 
-  1.81 
+  1.37 

-2. '0,3 

-2.20 
+  5.90 
-t-0 


+  3.01 
-1.42 
—2.75 
+  5.09 
-1  08 
+  0.11 


+4.16 
+3.  23 
-0.85 
+•1.94 

-3.'6i 
-0.83 

+8!  96 
-1.43 
-2.61 

+  4^54 
-2.90 

-3  .'22 

+  2. '32 
—0.60 
+  0  66 
+  8.41 
-0.87 
tlO.61 

-6'47 
-2.50 
-0.55 
-1.90 


-2.( 


+  2.22 
-2.75 
+2.81 
-0.60 


6.46 
5.19 
6  40 
6. -24 
4  93 
3.85 
6.25 
5.35 
6.22 
4.32 
9.40 
5.67 
6.41 
7.29 
5.39 
6.01 
3.71 
3.72 

5. '73 

4.26 

6.27 

4.81 

6.25 

3.31 

6.  22 

2.70 

2.13 

7.61 

3.74 

4.23 

2.81 

5.72 

5.60 

6.71 

5.27 

6.43 

3.35 

3.98 

3.84 

2.54 

6.25 

8.42 

5.15 

5.20 

7.22 

3.91 

4.78 

3.73 

5.32 

2.94 

3.94 

7.26 

4.27 

5.61 

7.45 

3.55 

3.38 

6.82 

4.54 

4.86 

8.10 


September 


+  1.56 
4-2.44 


+0.52 
-0.18 


-1.29 


-t-5.29 
+  0.76 
+  2.33 

+  i!72 
4-1.05 
+  0.43 
+0.04 


+0.70 
4-1.98 
+  1.39 
-^2.93 
-0.73 
+  1.59 


f0.15 
4-1.23 
-0.83 
+0.75 

+6.' 6' 
+  1.99 

^6!i5 

+  0.27 

0.04 

+  2.6i 
+4.29 

-fi.'i? 

+  6.09 
+0.39 
-0.05 
-+  2.  35 
-0.88 
+0.65 

+  6!75 
4-1.89 
+  3.21 
-0.20 

+  2!97 


+  1.82 
+3.83| 
3.38  +0.12J 
3.90  +0.27 


0.20 
0.65 
2.63 
1.45 
1.82 
1.75 
0.57 
4  00 
0.92 
0.54 
0.85 
1.35 
2.90 
0.32 
1.09 
0.81 
0.98 
2.91 

i!64 

2 

1.66 

1.31 

0. 

0.80 

0.63 

0  19 

2.79 

5.68 

5.0 

4.07 

5.B0 

3.50 

8.44 

7.76 

2,82 

2.46 

0.08 

1.18 

1.45 

2.75 

0.65 

3.44 

1.12 

2.72 

1.04 

3. 38 

0.81 

0.57 

0.27 

0 

0.32 

1.96 

0.37 

0  53 

1.33 

2.17 

3.63 

3.43 

1.10 

1.15 

1.10 

1.78 

0.74 


October 


November 


December 


-2.69 
-0.32 


■1.93 
-1.46 


ho. 32 


-3  10 
-2.10 
-0.13 

'2'89 
-2.56 
-2.23 
-0.53 


-C.59 

-1 

-2.10 

-1.82 

-2.59 

-2.61 


4-2.18 
+  0.92 
+2.03 
-0.72 

+  4.21 
-0.17 

-2^57 
-2.71 
-2 

-4.17 
-0.27 

-i.'si 

+6!36 
-2 

-2.63 
-3.14 
-2.62 
—2.46 

-2'79 
-2 

-1.73 
-1.00 

-6.'48 

--i!2S 
-•2.43 
-1  73 
-2.22I 


2.30 

2  78 

1.66 

1.13 

1.26 

1.93 

1.29 

1 

1.21 

1.05 

0.74 

0.91 

2.01 

1.71 

1.62 

1.51' 

2.37 

1.86 

1.70 

2.29 

0.45 

1.29 

3.41 

2.73 

1.70 

2.54 

1.16 

2.89 

1..38 

0.80 

2.00 

2.83 

2.10 

1.83 

2.16 

2.48 

2.28 

1.45 

0.95 

2.09 

3.77 

2.52 

1.32 

2.44 

1.27 

1.19 

1.21 

3.05 

3.04 

2.67 

3.60 

2.15 

2.11 

1,31 

1.91 

1.91 

1.9! 

3.04 

1.40 

2.38 

1.60 

2.27 

0.94 


-0,64 
-1.06 


-1.93 
-1.63 


-1.73 


-2.64 
—2.61 
-1.2 

-iioo 

-1.39 
-0.62 
-1.38 


-1.13 
-2.93 
-2.66 
-  0.09 
-1.11 
-1.70 


-1.84 
-2.52 
-1.13 
-0  88 

■i!87 
-0.83 

-6!  58 
-1.94 
-3.73 

-6]45 
-1.21 

~0.W 

--i.'79 
-2.24 
-0.12 
+0.13 
-0.76 
+0  79 

-'i;5.5 
-2.15 

■1.23 

-9 

-6.96 

-6.'47 
-1.83 
-0.98 
-3.01 


7.81 
6.98 
7.6;' 
5.61 
5.39, 
5.10 
6.62 
3.52 
6.26 

3  05 
5.93 
2.75 
4.81 
7  63 
4.59 
6  78 
9.11 

4  96 
6.74 
5.. 34 
0.76 
6.35 
3.94 
7.59 
6.. 35 
5.71 
9.49 
5.97 
5.41 
6.93 
9, 

5.95 
3.48 
3.38 
3.24 
4.64 
4.47 
7.47 
7.78 
5.01 

11.38 
9.37 
4.78 
5.96 
2.99 
6.30 
6.17 
6.37 
7.65 
8.35 
7.84 
6.75 
6.37 
8.28 
5.11 
2.85 
6.55 
5.31 
7.50 
3.90 
8.41  +4.38 
5.25  +1  98 
3.36-0.14 
3.45-0.70 


■1-3.43 
+  3.84 


+  1.96 
+  1.44 


+  0.51 


4-2.02 
-1.48 
+  1.67 

+6^63 
+  2.27 
-t-5.17 
+  1.11 
-+3.30 

+3  .'15 
+  1..59 
-1-1.61 
+  3.71 
+  3.28 
+  2.40 


1.73 
4-5.64 
+2.10 
+  0.38 

+  6'37 
+  1.77 

+  3'97 

-r3.99 

2.66 

+  5/25 
-1-1.62 

+6  .'is 

+  {'73 
+  0.81 
•1-4.13 
4-4.59 
r3.94 
4-3.85 

4-'3!95 
4-1.72 
+0.09 
+  1.36 

+  L69 


2.81 
3.16 
6.23 
3.38 
3.42 
2.95 
3.16 
3.64 
3.03 
4.77 
3.08 
4.33 
3.28 
4.94 
4.79 
2.24 
5.21 

4  7f' 
1.50 
4.18 
2.94 
4.31 
3,34 

5  52 
3.09 
2.58 
4.29 
3.30 
4.73 
4.29 
8.69 
3.38 
4.92 
2.66 
2  75 
3.44 
4.69 
7.20 
3.02 
2.65 
3.04 
4.87 
2.69 
2.  84 
3.41 
2.91 
4.31 
2.46 
3.41 
6.86 
2  81 
5.45 
3.87 
3.32 
6.07 
3.91 
3.02 
2.97 
4.86 
4.62 
7  81 
2.52 
3.87 
4.09 


Annual 


47.  .58 
-1.7247.43 
-0.75|59.  60 

38.82 
-0.60j.S9.  91 


-1.22 


4-1.26 


-1.02 
-0.01 
4-0. '24 

-6]  32 
-1.3J 
4-0.04 
-0.27 
-2.49 

-i.M 

4-0.44 
+  0.04 
-0.54 
-0.40 
-0.99 


2.00 
+2.48 

1.56 
4-2.12 

+6!  05 
+0.68 

+2!  98 
-1.43 
-0.68 

+6!6i 

+0.28 


39.36 
42.  26, 
37. 60: 
37.  .54 
40.02 
36.  80 
41.96 
42.  05 
53  42 
41.  72 
35.  06 
52.  sS 
43.29 


49.57 
42  65 
32.56 
63.  43 
38.94 
41.57 
61.38 
40.74 
53. 15 
53.  47 
60.71 
46.26 
44  83 
41.41 
40.48 
37.61 
36.91 
66.31 
41.39 
33.49 
65.41 
71.64 
44.77 


4-0. .56 

-i!i2 

-1.43 
-0.85 
+  2  09 
-1.85 
+  1.74 

-i!26 

+0.44 

+- 1.2-2 

1.12 

+  6!92 


+2.52 
-0.86 
-0.92 
-0.55 


37.08 
40.02 
47.91 
35.90 
50.48 
62.  61 
40  44 
55.78 
48.68 
47.92 
38.39 
3H.  47 
34.66 
37.88 
52. 23 
40.35 
52.37 
39.60 
39.  75 
41.83 


-  2.60 
4-  8.81 


8.67 
9.04 


-  6.U 


-12.1) 

-  8.29 

-  2.68 

-u'.im 

-9.45 
+  3.  .35 

-  6.62 


+  2.29 

-  6.03 

-  9.74 
+•11.68 

-  7  26 

-  2.22 


4-  1.20 
4-11.24 

-  3.74 

-  3.80 

-'3!82 

-  1.60 

'4-16.25 

-  9.04 
-10.71 

+  ii.'98 

-  0.36 

'-^'7.' 76 

-'3.45 
-13  24 
4-  3.11 

4-13.42 

-  6. 93 
4-14  89 

-'4.' 04 

-  9.65 

-  3.48 
- 13.  88 

+  '3  74 

+  '5!.33 

-  5.83 

-  7.83 

-  8.30 


76 


CLIMATO LOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


Year,  1940 


Uonthly  and  Annual  Precipitation  for  the  3fear  1940,  with  Departures  from  the  Normal 


Jiuinary 

February 

March 

April 

May 

Jnne 

July 

August 

Spptember 

October 

November 

D  ecember 

Annual 

Stations 

1 

Id 

s. 
1 

B 

a 

Q 

0 

p. 
1 

£ 

o 

s 

a 

O 

a 

'S. 
o 

6^ 

£ 
o. 

c 

OS 

0) 

o 
P 

c 
o 

'3, 

o 
» 

a. 

£ 

O. 

s 
o 

£ 
'3, 
'3 
£ 

0- 

£ 

s 

Q 

a 
"a. 

u 

a 

u 

d 

9 

a 

B 

2 

'S 
*^ 

a. 

c 
.2 
Is 

■& 
2 

c 

a 
.2 
a 
"S. 

£ 

s 

0 

.2 
3 

1 

s 

1 

Pi 
C 

a 
o 
S 

cl 
1 

1 

p. 

« 

s 
o 

"S 

"S 

la 

a 
a. 

V 

O 

Mena  

Monticello  Airway 

MorriltoQ 

Mountainburg  — 
Mountain  Home.. 
Mountain  Valley. . 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC  — 

Mulberry 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin  

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers  (near) 

Rosebud  XX 

Russeilville 

St.  Charles 

8t.  Francis 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart 

Stuttgart  (Evap.). 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg 

Turnpike  

Wabash 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock 

Wilson 

Wright 

Wynne 


1.33 

1.77 
l.Ofi 
1.02 
0.95 

i.a4 

1.06 

1.02 

1   38 

1.71 

1.51 

1.53 

•2.30 

l.)8 

1.5S 

■2. 32 

1.78 

1.63 

■2.46 

2.46 

1.31 

1..H9 

1. 

1.21 

1.23 

4.62 

1.77 

0.76 

1.09 

1.56 

I. S3 

0.66 

1.6;f 

1.27 

2.55 

6!93 
0.64 
0.85 
0.91 


2.43 


•2.61 
-2.80 
-2.38 
-3.' 28 

-3.'53 

--s.'to 

-ZAl 
-1  97 
•2.09 
-2.23 
-3.43 
-1.27 


-2.24 

'-i.'52 
-3.02 
-3  25 
-2.93 
-3.48 

-•2!95 
-2.45 
-3.13 
-2.01 

-2.'»6 
-4.18 
-3.00 


-2.73 


2.59 
4.14 
2.47 
1.81 
0.84 
3.12 
.3.60 
3.37 
1.58 
2. 22 
3.85 
2.86 
2.68 
5.21 
1.78 
4.73 
4.87 
3.92 

2  83 
2.  45 
4.53 
3.76 
1.54 
3.01 
2.70 
4.35 
5.76 

3  77 
3.57 
3.09 
4.22 
4.58 
2  69 
2.92 


-0.73 
-6.'27 


-1.91 
+6'66 


-1-0.61 


-t-1.00 

+6.'6i 

-0.71 
-0. 
+0  35 
+  0.06 
-0.33 


—0.58 

+2  33 
+0.44 
+0.17 
-0.37 
+  0.24 


-0.16 
-0.46 
3 .02  -0. 40 
2.24  -0.78 


2.90 
2,85 
1.48 
2.07 
5.02 

6!i9 


-0.651 
-1.40 
-1.67 

+1."87 

+2.' 61 


1.47 

5.07 

1.79 

1.18 

1.85 

1.68 

1.69 

1.46 

1.08 

3.08 

2.64 

0.78 

1.95 

3.63 

1.51 

3.17 

2.61 

3.12 

1.46 

2.73 

3.51 

1.77 

2.56 

2.01 

1.63 

2.94* 

4.02 

2.16 

3.05! 

1.6l! 

4.07 

3.62 

1.95 

2  70 

1.20 

1.99 

i'26 
3.42 
1.34 
1.01 
3.10 


-2.76'  6. 

I  7. 

-1.89    5. 


-1.66 


-2.47 


-1.78 


-2.61 

-2!65 
-3.29 
-1.63 


-1.6610 

-2.73 

-0.84 


-3.25 

-i!38 
-1.90 
-1.34 
-2.67 
-0.92 

-i.'is 

-1.56 

2. 66 

-2  50 

-3.'6i 
-1.77 
-2.85 

-^2.31 


2. 16  -2. 69 


80| +1.091 

681 

I7i+0.95 
09 

50  +3.81 
58 
75 
93 
73 
05 
31 
92 
94 
52 
,84 
00 
90 
,28 
.26 
.41 
,74 
02 
32 
87 
54 
31 
87 
18 
57 
40 
43 
.10 
07 
35 
50 
07 


+  1.86 


-1-2.33 


-fO.28 

+6!77 
+  1.80 
+1.56 
+6.01 
+3.10 
+0 

+2.54 

+2181 
+  1.85 
+3.32 
+1.24 
+1.36 

+  2!49 
+3.39 
+  1.24 
+  1.81 


6.21 
5.71 

7.55 
7.76 
4.70 


+0.45 
+0.54 
+2.51 


7.79  +  1.55 

3.60 

2.511-2.40 

1.68 

0.S9  -4.12 

4.66 

5.28  -0.65 
5.37  ... 
1.72  ... 
6.22  ... 
4.80+0.44 

4.58 

7.63 

1.86 

2.90 

3.63-1.17 

3.87'... 

4.15-0.52 

6.78+0.51 

3.00-1.88 

4.13  -1.2-2 

5.40+0.3.T 

1.68-3.38 

2.6l' 

4.92-0.67 

2.88 

3.10  -0.85 
3.05-1.39 
3.60-0.93 
3.39-1.68 
4.14-0.71 

3.42 

2.34-2.93 
6.41+1.81 
2.95  -2.79 
1.68-4.04 


3.74-2.26 
3.30'-1.40 
8.79  +4.41 
2  08  ... 
0.591  2.41-2.59 


+4.33I  2.31,-2.41 


7.78 
4.57 
3.79 
4.49 
2.60 
6.43 
3.05 
2.74 
4.52 
7.54 
2.09 
3.35 
5.93 
1.81 
4.09 
2.45 
1.75 
3.57 
6.83 
3.S8 
4.59 
3.51 
5.04 
2.74 
7.51 
5.07 
6.17 
3.49 
8.08 
2.24 
3.55 
3.07 
5.63 
6.17 
5. 


+2.78 


-1.24 


-1.83 


-1.61 


+3.43 


7.001+3.20 

10.301 

1.64-1.06 

1.251 

1.351-2.49 

1.96 

2.261-1.47 
2.42 
3.97 
6.37 
5.79 
3.64 
4.50 
1.77 
1.80 
0.93 
1.38 
4.57 
5.19 
1.42 
11.00 
9.01 
2.27 
1.73 
3.76 
7.91 
4.59 
1.66 
6.59 
4.45 


+1. 
+2., 
+0. 


.60 
31 
.98 
5.51  +0.61 


1.28 
6.23 
4.82 
4.01 
1.12 

2^73 


+  2.70 


-2.15 

+i!6i 

+1.56 
-2.69 
+6.90 
+5.02 
-2.17 

-o^si 


+0.27 
-1.25 
+2.39 
+0.85 
4.311+0.87 

5.16] 

1.90,-1.47 

14,41+10.25 

2.85:-1.40 

0.99' -2.74 

5.32 

0.92  -2.76 
14.79,tll  02 
7.06+4.01 
0.92 

0.43;  -3.611 
2.23 
3  571-0.15 


6.42 

3.01 

3.70 

6.34 

4.57 

4.72 

6.12 

5.05 

4.52 

2.13 

4.34 

5.53 

4.17 

5.64 

4.73 

5.44 

4.34 

2.53 

5.02 

6.95 

2.91 

4.78 

3.85 

7 

3.23 

6.13 

4.82 

5.00 

4.55 

2 

2.  S3 

2.30 

6.76 

4.33 

4.82 

6.90 

5.13 

7.  03 

3.15 

3.92 

6.. 35 

3,55 

4.30 

4.43 


+2.08 

+6.'  16 

+6!29 
+2!6'2 


+  0.42 


+  1.47 

o^go 

+  2.64 
+2.10 
-0.30 
+  1.47 
-0.05 

—0.26 

+6 16.8 
+0.95 
+  1.45 
+0,15 
-0.56 

+i>;9' 

+  0.71 
-■  0.77 
+2.87 

+3!32 
-0.38 
+  1.25 

-6.' 37 

+6!72 


1.16 

2.69 

1.26 

2,16 

0.70 

0  63 

1.60 

1.73 

1.13 

0.33 

0.65 

1.29 

0.76 

1.93 

2.. 55 

1.16 

1.58 

3.18 

1.40 

0.63 

2.24 

0.45 

3.15 

1.30 

1 

3.65 

1.12 

1.65 

0.83 

0.75 

3.22 

2.55 

1.56 

0.25 

1.54 

4.6(1 

3.16 

1  47 

0.88 

0.20 

1.6i 

2.15 

3.  53 

0.75 


-2.76 
-i.'74 
-3!  60 
'••2!  52 

-3'69 

-i;6i 

-6!43 
-1.57 

-3  05 
-0.25 

-2.901 
-0.64 

-2.'57 

-3!  84 
-1.S8 
-2,14 
-2.19 
-0.'2S 

-'i!87 
-2.49 
-1.96 
-0.55 

'-i!70 
-3.16 
-2.39 

-o.oi 

-^2' 76 


-2.53 


l.ll 

3;64 


-1.71 


-2.08 


-1.82 


1.55 
2.63 
2.27 
2  68 
0.80 
2.27 
1.97 
2.  21 
2.2:3 
2.71 
1.45 
1.00 
3.49 
0.69 
1.64 
1.13 
1.06 

2  92 
1 
0.72 

3  26 
2.14 
1.77 
1.80 
2  25 
1.95 
0.60 
1.60 
1.97 
1,28 
2.15 
3.66 
2.13 
1.90 
2  83 
2.14 
1.69 
1.21S 
0.67 
3.10 
3.37 
0  72 
1.801... 
I.22I-2 


0.61 


-2,5; 


fi.21( 

+2.59 

3.30- 

7.03 

5.98 

7.72 

+4.44 

2.10 

4.68 

3.30 

3.18 

+0.35 

3.04 

8.66 

2.61 

6.93 

+2.60 

2.74 

10.60 

2.59 

5.46 

3.13 

6.58 

3.72 

7.11 

+3.47 

3.24 

6.23 

3.22 

5.95 

5.06 

2.89 

4.43 

5.01 

3.46 

6  01 

+  1.56 

4.90 

3.36 

4.29 

6.48 

+  2.48 

4.18 

6.76 

+2.51 

3.35 

6.06 

+2.55 

3  64 

6.93 

+  3.00 

3.37 

7,0s 

-r3.45 

6.06 

3.27 

+0.35 

3.16 

4.88 

3.18 

5.87 

i  i.92 

3.48 

4.97 

4.91 

5,12 

+  1.34 

5.3J 

7,32 

+3.44 

2.36 

11.51 

+  7.70 

7.38 

6.94 

+2.98 

2. '26 

5.70 

+  1.88 

4.71 

4.40 

4.95 

6.28 

+  2.19 

3.81 

9.40 

+  5.98 

6.43 

6.83 

+  3.23 

2.51 

5,8(1 

+  1.99 

3  52 

4.97 

5.06 

5.45 

+2.i2 

3.00 

8.7;^ 

+  4.71 

5.12 

6. 38 

+  3.35 

4.47 

5.62 

3.60 

2.80 

-  1.3; 

3.77 

4  19l 

3.28 

4.0s' +0.17 

4.14 

-0.67 
-i!78 


-0.32 
-i!36 


-0.97 


+0.37 

i!38 

1.10 

-0.39 

2.80 

+  1.51 

+0.82 

+6!  47 

+  i'62 
-1.89 
+2.46 
-2.84 
-0.41 

+o!54 

+  2.08 

1.47 

0.73 


53.40 
68.37 
35.47 
38.68 
29.17 
46. 56 
44.05 
46.70 
.<7.08 
61.33 
44.97 
41. 91 
60.59 
36  68 
37.49 
39.13 
37.33 
46,68 
48.19 
4(1  35 
59.67 
53  29 
35  00 
89.  61 
44.58 
52  30 
61.18 
39.90 
60.46 
37.48 
46.89 
45. 14 
41.78 
64.90 
42.  20 
44  99 


+  1.23 
'7.57 


-17.01 
-  '7.' 66 


3.»1 


9.99 

-b.Sb 

-  2.28 

-  9.61 
+  9  34 
+  4.20 

-  8.17 

-'2.17 

-'i.'47 

-  6.70 
+  13. 55 
-11  42 

-  3.51 

-'2. 70 

+  18.04 

-  8.26 

-  9.24 


-0.63  35.47 
-0.81  .55.39 
+  0.45  49.96 
39.  32 
-1.26 


-0.71 


-13.57 
+  2.71 
+  7.31 


43.56-  7.36 


Uonthly  Precipitation  for  Tear,  1940    Hydrological  Stations 


Station 


Drainage  Basin 


Alicia  1 %  — 

Antoine(near)  2.   

Beaty  Lake{near) 

Beedeville  '^ 

Blue  Mountain  ^ 

Briggsville  > X  — 

Cabot2 

Carlisle^ 

Carpenter  Dam  i 

Clarksville  ' t.... 

Clay  SCS 2.... 

Compton  1 X 

Denmark  2 

Dermott  2 

Eleven  Point^ 

Evening  Shaded 

Foreman  1 X  — 

Green  Forest  2 

Greenwood^ 

Hardyi t... 

Harrisburg  2 

Huntsville2 t--.- 

Jacksonville'' 

LaCrosse  2 

LakeCity2 

Marvelis 

Mountain  View '- 

NewhopeC  near)  2 

Nimrod^ X 

Odell  (near) 

Parthenon  2 J — 

Potts  ville2 

St.  Paul2 

Shirley  2 

Solgahachie2 

Sparkman  2 

Tichnor  2 

Vick  2 


Wheeling! . 
Winfrey! . . 


.1:::: 


White 

Ouachita . . . 
St.  Francis.. 

White 

Arkansas.. . 
Arkansas... 
Arkansas. . . 
Arkansas.. . 
Ouachita... 
Arkansas... 
Arkansas... 

White 

White 

Mississippi.. 

White 

White 

Red 

White 

Arkansas.. . 

White 

St.  Francis.. 

White 

Arkansas... 

White 

St.  Francis.. 

White 

White 

Ouachita  . . , 
Arkansas.. . 
.Arkansas... 

White 

Arkansas. . , 

White 

White 

Arkansas. . . 
Ouachita  . . . 

White 

Ouachita . . , 

White 

Arkansas... 


Jan. 


Feb. 


1.80 


1.60 
1.27 
0.97 

"i!i6' 

'i!72' 
1.66 


1.73 
1.66 
1.31 


0.87 
1.86 


1.08 
1.05 
2.23 


1.30 
1.01 


1.32 
0.98 
1.30 
1.20 


1.50 
0.39 


3.60 


5.04 


3.42 
3.46 
3.14 

"z.xi 

"iJh'i 
1.26 


2.69 
2.60 
1.67i 


2.14 
1.42 


2.00 
3.15 
2.99 


3.06 
1.57 


0.94 
1.74 
1.82 
2.00 


1.37 

0.48° 


March 


3.14 


3.15 
•2.86' 
1.48 
1.59 
2.37 
1.80 
1.12 

'2.05' 
0.98 
2.77" 

"%.\6 
3.09 


1.41 
1.43 
8.34 
1.87 
1.74 
2.60 
2.00 
2.80 


1.81 
0.78 


1.40 
1.21 
1.99 
2.06 
0.91° 
1.89° 


2.24 
0.99 


April 


May 


June 


July 


6.14 

2.67 

4.68 

6.70 

5.66 

4.86 

6.57 

3.17 

7.18 

2.43 

6.46 

3.94 

4.32 

2  96 

6.14 

3.67 

6.60 

3.77 

7.25 

2.94 

6.27 

2.52 

8.06 

2.08 

6.62 

4.41 

9.61 

3.16 

6.43 

2.91 

6.32 

1.71 

4.321 

6.17 

7.40 

3.10 

6.66 

3.41 

6.35 

0.79 

5.-64 

3.41 

6.60 

2.20 

4.43 

3.34 

6.76 

4.13 

7.33 

3.34 

7.27 

1.79 

6.27 

3.64 

8.54 

8.46 

6.22 

2. 46' 

7.52 

2.57 

7.37 

2.17 

4.93 

2.90 

7.72 

2.08 

6.55 

3.78 

6.20 

2.80 

6.67 

3.55 

6.86 

1.99 

6.95^ 

0.62 

8.67* 

0.65 

6.89 

2.46 

1.25 

4.00« 

2.53 

2.36 

5.08 

3.38 

3.50 

3.52 

3.91 

4.71 

4.43 

5.96 

2.92 

3.48 

3.68 

4.54 

6.96' 

4.87 

2.33 

2.96 

1.20 

8.77 

4.24 

4.41 

1.09 

9.19 

3.76 

6.03 

6.17 

3.48 

7.94 

6.46 

6.15 

3.45 

4.66 

2.35 

4.81 

5.46« 

3.46" 

5.18* 


1.15 
8.40 
2.32 
1.29 
2.16 
4.19 
1.00 
2.64 
2.20 
2.16 

"•i.hx 

1.17 
10.30 
1.07 
8.56 
10.27 
3.80 
1.71 
2.28 
1.05 
6.71 
1.48 
2.91 
1.18 
6.40 
1.98 
6.09 
1.65 
0.20 
1.85 


3.03 
2.36 
1.23 
6.63 
7.68 
10.01 
1.97' 
0.14 


Aug. 


3.70 
3.62 
3.73 
4.30 
7.09 
3.81 
4.25 
3.61 
2.73 
7.07 

5.39 
6.00 
7.31 
6.14 
3.26" 
6.60 
5.66 
5.30' 
4.23 
4.42 
2.46 
6.80 
6.09 
2.85' 
5.89 
2.21 
4.93 
6.04 
7.00 


6.18 
4.45 
6.00 
4.84 
6.02 
1.02 
5.95 
5.70 


Sept. 


1.10 
.30 
1.04 
.97 
2.40 
1.60 
2.91 
4.60 
1.16 
3.33 

'3.'34' 

.96 

2.31 

2.07 

1.43 

.24« 

3.60 

.90 

1.38 


7.28 

2.00 

1.34 

.68 

3.13 

1.01 

.64 

.69 

3.94 

4.37 


4.52 

.72 

.68 

.67 

3.59 

1.50 

1.17 

2.88 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


1.06 
2.63 
1.22 
1.27 
1.20 
2.72 
2.45 
1.90 
2.91 
1.74 

"\.m 

1.25 
1.22 
.31 
.81 
3.99 
2.10 
2.62 
1.01 


2.11 

2.07 

1.28 

1.42 

1.95 

1.85 

2.64 

2.46 

1.75« 

1.91 


2.93 
1.99 
1.68 
2.11 
1.32 
0.00 
1.23 
2.95 


6.49 
7.78 
3.58 
4.60 
3.30 
6.32 
9.31 
5.65 
5.41 
5.21 
6.88 
2.92 
7.52 
7.72 
6.27 
6.73 
6.83" 
3.70 
4.96 
6.39 
3.62 
3.18 
7.12 
7.19 
3.5;< 
3.61 
7.22 
12.03 
7.64 


8.29 

4.98 

4.49 

7.18 

6.70 

6.77 

5.92 

8.40 

3.20* 

4.13 


3.82 
2.02 
4.78 
3.74 
4.05 
2.77 
2.80 
3.12 
2.49 


3.08 

2.73'' 

3.22 

5.57 

2.72 

2.23 

4.21' 

3.34 

3.24 

2.82 

4.25 

3.63 

3.55 

2.11 

4.66 

8.63 

2.66 

3.38 

2.06 

3.77 

8.63 

3.36 

2.89 

2.26 

1.33 

5.49 

4.75 

3.71 

2.84 

3.47 


Annual 


34.82 


40.05 


41.28 
41.41 
39.98 


36.57 


37.51" 


39.27 
40.82 


35.81 
33.98' 


48.75 
36.63 
43.74 


89.83' 


42.92 
87.86 


34.15° 
35.66» 
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Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Year  1940,  with  Departures  from  the  Normal 


Stations 


January 


February 


Alum  Fork 29.9 

Arkadelphia    30  6 

Batesville  (Airway). .  26.  4 

Bee  Braach 28. 2 

Bentou 27.4  I 

Bentonville 21  2  I 

Blytheville 25. 2*  | 

tiooneville 28.  2 

Briukley 27.6 

Camden 133  4 

Conway :29.4 

Corning 24.6 

Crossett •.  33.3 

Dardanelle '29.1 

De  Queen 32  2 

Devils  Knoll 22.4 

Dumas 31.6 

EI  Dorado 3).  7 

England 28.  7, 

Eureka  Springs 23. 0 

Fayetteville 23.6 

Fayetteville  Exp 2:3. 4 

Fort  Smith 26.4 

Gilbert.    23.5 

Grauuis 30. H 

Oravette 19. 7 

Green  Mountain  ...  . 

Harrison 23. 4 

Helena 28.2 

Highland 32  6 

Hope .31.6 

Hot  Springs 316 

Irons  Fork 25  4 

Jonesboro j25-6 

Lead  Hill [n.O 

LITTLE  ROCK 2!t  0 

Little  Rock  ( Airw'oy)'28.1 

Lutherville  26  8 

Magnolia  35  4 

Mammoth  .Spring  ....  23-4 

Marianna 29." 

Marked  Tree 22  9 

Mena  29. 0 

Monticello(.virway). .  31.8 

Morrilton 26.4 

Mountain  Home 23.7 

Mount  Ma 29.5 

Nashvil'e .32. 3 

Newport 27.0 

Oden 29.5 

Okay 33  8 

Ozark 2.S.  6 

Paragould 25  1 

Pine  Bluir 32.2 

Pocahontas 25. 0 

Portland 31.9 

Prescott 31.4 

Rogers 22. 6 

RuEsellville 29.8 

St.  Charles 28.0 

Searcy 28.7 

Stuttgart.. 30  2 

Stuttgart  (Evap) 26.8, 

Subiaco 27.0 

Texarkana 36.0 

Thornburg .  27.  4 

Turnpike 22. 8 

Waldron 

Warren  

White  Rock  ... 

Wilson  

Wynne 


-12.0 
-12.8 


-15.0 


42.4 
42.2 

,4il.  8 
42.2 
39.8 
37. 


March 


-I6.8I39.4 


33.4 

22  8 
25.5 
28.4 


I 


-13.6 
14.8 
-10.6 
-12.8 
-13.6 
-12.9 
- 12.  3 


--13.3 
-U 
-14 
-15  6 

-T5.0 
-13.1 

-li.2 
-17 

-is  5 

-15.0 

-141 
-12.0 

-is.'o 

-17.4 
-12,4 

-13.5 
-12  2 
-14  4 
-13  5 
-16.6 
-12.6 

-14.9 
-14.4 
-11.0 


■11.7 
13.9 

-15  I 
10.2 
14.8 
9.8 

■i'iii 
12.8 

-i4'7 
■10.3 
-13.3 


-11.9 


-16.1 
-12.6 


42.8 
40.4 
46  0 
43.4 
■10.5 
46.0 
-)3  5 
45.4 
.36.4 
44.7 
47.6 
43.3" 
39.1 
39.6 
;i9.  4 
41  8 
.37.4 
43  6 
36  8 

38  .'2 
U.  (I 
41  6 
43.1 
-13.4 
37.7 
40.0 
3R.  6 
42.5 
41.7 
41.1 
48.0 
33  6 
42.  4° 
:i7.6 
43.2 
45. 2 
40.3 
39.4 
43.2 

5.4 
41.0 
42.4 
47.4 
42.4 

39  o 
45.2 
39. 6 
44.8 
46.6 
39.0 
43.6 
42.0 
41.8 
43.2 
41  4 
43.3 
48.0 
40.8 
36.7 
44.8 
45.1 
38.6 
39.6 
42.2 


152, 

52 

0  0  49 

-  0.6,51 
150 

-  1.9I-18 

-  5.>'!49, 

-  3.4,52 

-  3.851 

-  1.2  56 

-  1.0,53, 
■f  0.5'50 

-  3.  4 1 56. 

-  1.3  53 
..   ..   |55 

|47. 

--  4.3  55. 

-  1,4  56 
3-b  53 
2. 1  50. 

.50 
50 
52. 
46 
53 
4  7. 
49. 
48. 
52. 
54. 
53 
55 
49. 
49 
44 
52, 
52 
1.3  80 
3  4  57. 

1  7|48 
3.4|53 
6. 0  48 


April 


May 


June 


-  1  (I 

-  1.0 

'-'2.0 

-  2.3 

-'6.8 

-  3.1 

-'53 
-30 

-"2-4 
-1.8 

-  2.4 


-  0 

-  0 

-  (1. 

-  1 

-  (1, 

-  2 
■+  1, 

-  0, 

-  0 
-I-  0. 
+  0. 

8  l-l-  0 

5   1+0. 

4"  -   1 

0    -  0. 

3 

0 

3 

9 

8 

2 

0 

2 

9 

9 

7 


1.0 


-  5.1 

-  2.9 

-  2.4 

-  T.O 


1.0 


53, 
56. 
50 
48 
52, 
55 
51. 
51. 
57. 
52. 
48. 
1.355. 

-  2.0148. 

-  4.9  56. 

-  0.8  57 
0.5|49 


4-3.7 

'-'s:3 

-  2.0 

--'6.'5 

-  0.4 

-  3.6 


-  5.6 

-  2  1 


-I-  2. 
-I-    1 


--   0. 

-  0. 

-'•2. 

+  2. 

-  2. 

-  4. 
-■   0. 

-  1.1 
+  0. 

-  1  I 

-  0-1 

-  2.: 
-I-  i.i 

-o'i 

-  J.I 

+  0.- 


-0.3 


!-|-  0.9 
i—  2.2 
-  0.5 
!-t-  2.0 
+  0.■^ 
+  '1.5 


-0.6 

-  0.2 

-'6.4 
-f-   1.4 

-  1.5 


-    2 

+   1. 


.  160.8 
..60.8 
6159.O 
.8160.4 
.;59. 1 
4I.S6.8 
8;59.  2 
6;60  3 
2|58.  8 
.  O162.8 
.8:61.4 
•  5:59.4 
62.5 
61.6 
62.2 
55. 1° 
62.3 
64.6 
.59.  9" 
58.0 
58.0 
57  4 
.59,9 
56.6 
60.1 
55.2 
58.0 
57.9 
60.2 
61  2 

61. 1 
63  0 
57.2 
.59.0 

0 
60.4 
59.8 
58.8 

4" 
5;.  8, 
60.9" 
57.8 
60.4 
61.4 
59  3 
08.0 
60.2 

62. 2 
60.2 
.59.8 
m.i) 
.S9  8 
57.8 
52.4 
58.6 
62.4 
64.1 
57.8 
6-'.  4 
60.8 
59. 9 
61.2 
.59.5 
61'.  3 
64.5 
.58.5 

54  6 
61.  0'' 
62.6 

55  3 
59.6 
60.2 


-f-  0 
-   0, 


-  0 

-  2 

-  1, 
•-  3, 

-  0, 

-  0 

-  0, 

-  2 

-  0. 


.[66.9  I 
.67.7 
2  66.2  I 
1.6  66.7  1 
64.6  I 
64.2  I 
M.8  I 
67.0  I 
.2165.2 
667.7 
7  68  0 


+  0, 

-  2 

-  2, 
4-  0, 

-  2, 

-  4 

-  1 


-  1.5 


2  2 


1.0 


-   1. 
1. 


67.1 
67.6 
68  8 
68.7 
63.2 
68.7 
70  6 
1^8.0' 
65. 1 
65.5 
64.7 
68.5 
63.0 
65.7 
64.2 
65.6 
4;6d.6 
5|6rt.O 
.167.5 
9  68.0 
2  66.  2 
.03.0 
4|6o.6 
4  60.6 
67.5 
66.6 
65.9 
7(1.2" 
64.6 
68.4 
65.8 
66.6 
NS.7 
67.2 
64.8 
65.2 
68.5' 
67.6 
66.4 
68.4 
67.4 
65.6 
68  6 
65.4 
68.0 
6i70.2 
64.6 
6y.O'' 
67.  6 
67.1 
67.4 
66.9 
68.4 
69.8 
65. 5 
62.6 
66.3' 
68.6 
64.3 
67.1 
66.5 
I 


....174.6 
....(75  9 
0.8176.1 
1.6175.8 
....173.3 
0.8173.0 
3.4177.2 
2.8  7,5.4 
4.8  74.0 

3.1  73.7 
2  Oi75  8 
0.9,76.8 

4.2  75.4 


1.0 


■  2.5 

■  0.8 
0.9 
1.3 

'i.'s 

1.1 

is 
1.2 

'6, 

4.8 

'3. '6 
3.6 

'2.9 

6, 
2.8 


2.1 
1.2 
1.4 
18 
3.2 
2.(1 

'i's 

1.3 
2.8 

'2.'2 


2.2 

'2!  8 
2.9 
3.6 
0.2 
1.2 
0.6 

2  5 

1.6 
1.6 
1-9 


2.3 

2.8 


76.9 
7li.3 
70.9 
77.1 
78.0 
V6.6 
74.4 
73.6 
73.1 
76.8 

72  0 
73.6 
73.7 
74.5 
74.3 
75.0 
75.0 
75.8 
74.2 
70.4 
72.6 
73.5 
76,0 
75.6 
74.6 
77.6 
75.7 
76.4 
76.4 
74.6 
76.6 
76.1 
73.9 
73.4 

5.8 
6.5 

73  9 
76.3 

5.8 
76.0 
76.5 
75.5 

5.6 
77.7 
.3.0 
77.  7 
76.2'' 
76.8 
76.7 
76.2' 
76.6 
77.2 
73.3" 
71.2 
75.  l' 
76.0 
73.0 
76.7 
75.9 


July 


August 


....178.0 
....I79.O 
0.7  78  8 


1.1 


79.6 
76.4 
77.0 
79.2 


-  0.4 
-0.6 

-  0.8  78  7 

-  3.8[76  8 

-  4  7  79.8 

-  2.5I79.4 
-1-  0.8  78  8 


4.11 
1.3 


2  3 
1.6 
1.4 
0.( 

"i!3 

0.7 

i 

0.0 

'6.9 
3.4 

'3.2 
4.0 

'i.r> 
1.9 
1.4 

1.5 
1.8 

1.3 

-2.2 

1.6 

20 

—  2.' 5 
1.1 

-  2.6 


—  21 

11 
3.8 
11 
0.6 
0.1 

'6.' 5 
1.3 

'i'2 

L9 
2.9 


-   3.3 


-  0.2 

-  1.9 


78.9 
81.8 
79.7 
74.4 
79.8 
81.0 
79.4 
77.2 
77.8 
77.3 
81.0 
75 .2 
76.6 
7X.6 
78.0 
78.2 
77-2 
73.8 
79. (. 
77.7 
74.6 
78.8 
76.9 
78.8 
79.0 
78.4 
81.0 
77.4 
78.7 
77,3 
77.8 
78.8 
79.2 
78  2 
77.5 
79.2 
79.1 
77.6 
80.0 
80.2 
78.4= 
79.2 
8.4 
77.8 
81  0 
76.2 
9.2» 
78.3 
79.8 
■9.0 
78.6 
80.6 
80.3 
■6  4 
3  4 
9.8' 
79.2 
75.6" 
8.2 
78.7 


177.6 

77  8 

-  1.0  78.2 
|-^1.0|.... 


0 

2 

3.3 

4  3 

1.4 

2.6 

1.0 

3.5 

0.2 


2  5 
1.4 
2  2 
1.4 

i.3 
0.5 


2  8 
0.8 


0-8 
4.4 


1.8 


75.1 
79.5 
77.8 
76.8 
79 .0 
79.4 
78.9 
78  2 
80-6 
78  8 
73.3 
80-0 
79-8 
78-7 
7.5.4 
75.4 
7). 8 
78.9 
75.0 

5  9 
75.6 
76  8 
76.6- 
77.8 
77.2 
78.1 
77.2 
73.2 

8.6 


September 


October 


November 


December 


171.8 

....72.4 
0.  S  70.  6 

.'.'.'.''69.6 
1.6:68.7 
0.1|71.8 
4.3i71.5 
3  6,69.6 
1.6:72.2 
2.2|72-2 
0-4171.3 
3.8171.7 


73.6 
73.2 
68.6 
.  73  4 
74.1 
,  70.4 
I  70. 2 
....  68-4 
3.4  68.7 
1.672-4 

|67.6 

3.5171.1 
2  0I68.9 
....  71.0 


0,2 


1.5 
2.4 
2  1 
3.0 


-  3  3175,8 

-  2.1 


1 

1.6 

1.2 

2.5 


-  2.5 

-'-"2!2 


3  2 

2.0 

4  0 
1.1 
1.4 
2.0 

'i!2 
2.2 

2.2 
3. 4 


3.2 


2.6 

2.4 


78.6 
78.7 
77.3 
79.6 
77  I 
77.4 
3.8  77.6 
2.4  76.6 
...  78.8 
3.7  77.8 
I.0|77.2 
76.1 
78.1 
79.2 
77.5 
79.2 
78.6 
77.8 
79.8 
78.0 
77.5 
79.6 
74.7 

77'6 
79.6 
79.7 
78.8* 
78.8" 
79.4 
76  2 
73.2 
77.8" 
78.8 
74.8 
78.2 
9.0 


0.4 

2.8 

-'4.'3 
-3.9 

-i'.'b 

-  3.0 
-1.2 

-'2.'4 

-  2.9 
--  0-4 

-  2.6 
-16 

-  3.3 

-'s.'g 

-  0.8 
-3.3 

-'6.' 8 


3.1 

'2^6 
1.4 
3.9 
2.0 
2.7 


0.5 
1.0 

2.9 

3.0 


-  2.8 


0.4 
1.0 


68-6 
71  6 
72.5 
72.4 
72.0 
67.4 
71.4 
67.8 
72-6 
71.6 
71.0 
74.2 
69.7 
71.0 
70  6 
71.2 
74  0 
70.  S 
70.  J 
70.2 
73.0 
71.6 
71.4 
73.0 
71.2 
69-7 
3.8 
0.8 
71.0 
74.7 
68.0 
72.6 
71.1 
72.6 
72.4 
72.1 
72-6 
75.2 
69.2 
2 

71.3. 
73.0 
69  4 
70.2 
71.7 


-  2.0 


-  2-1 
-26 

-  4.1 

-  5.2 

-  3.3 

-  3 

-  1.3 

-  3.8 

-  1.6 


2.7 
3.1 
5.0 
1.8 

'3.'4 
1.6 

'2.'5 
1.9 

1.6 
3.9 

'4.2 
3.7 

'3'i 

4.4 


66.4 
6.5.0 
65.1 

62.4 

63.9 
65.8 
66.0 
62.8" 
66.5 
65.2 
64.8 
64-8 
66-8 
66.7 
63.6 
65.7 
6 

65.8 
66.0 
63.0 
63.8 
67.2 
60.6 
66.5 
62.x 

61.6 
65.8 
66.6 
65.8 
60.4 
62.2 
65.4 
58.2 


1.5  66.6 
...     64.8 

3-066.3 
2.4  68.5 
1.7  63.3 
3.1  64  6' 
3.0163.9 
-  2.8  66.3 
67.8 
64.0 
64.4 
63.6 
66.9 

2.6  64  9 
65.0 
66.6 

--  4.5  65.4 
162.8 
1.4  67.9 


4-2 
1.6 
3.0 


5  3 
1.5 
3  2 
0.9 

'i'7 
2.7 

'i.'7 
6.6 
3.4 


-  3.1 


3.6 

2.8 


64.0 
68.4 
62.4 
fi6.2 
64.0 
65.7 
65.5 
64.6 
67.0 
69.8 

63.i 
65.2 
66.6 
65.1 
64.2 
65.4 


-t-  4.5 


49.8 
50.9 
48.  1 
49.0 
47.9 
46.0 
48.8 
49.6 
49-0 
52  5 
49.8 
47.8 
62.6 
50.2 
51.6 
45-2 
52.2 
54-8 
50.6 
47.8 
46.6 
+  3.046,6 
-t-  4.4  49-6 
44.6 
50.2 
43.6 
47.2 
45.7 
50.6 
50.9 
50.9 
49.7 
46.2 
-1-  2  8  48.4 


-1-6.0 
-f-  2-4 
4-2.0 
■I-  0.2 
-+2.6 
-I-  1.7 
-1-4-8 
-  1.0 
-1-3.4 


0.5 
-f  2.6 
-t-  1  8 
-I-  5.2 


3.7 
3.1 


2.2 

2,2 


-  0.1 
■f  2.0 


-  2  6 
•1-  3.0 


-t-  4.0 
+  1.6 
-f-  4.1 
-t-  1-1 
-1-2.7 
-1-3.3 


-I-  2.9 


... 

-1- 

1.1 

— 

1.8 

- 

'2.2 

— 

2.6 

— 

3.0 

- 

2.9 

-t- 

0.3 

— 

2.  1 

- 

0-8 

— 

1.4 

- 

1-7 

L' 

'i.'s 

— 

0.8 

- 

2.6 

44. 
51  0 
50.0 
48.4 
54.1 
46.6' 
50.2' 
47.4 
50,  0 
52.8 
+  0  8  47.4 
•f  3  9  46.  3 
+  1.8  48.8 
51.5 
49.4 
49.0 
62.6 
+   1.9148.0 

47.2 

+  3-3.52.2 
-t-  2.9  47. 1 
-  0.9152-6 
-f  3.5|53-3 
+  2.  6|46.4 
0. 4  49  1 
51.2' 


-^3.1 
-I-  2.1 


-i-  3.4 

-t-  4.0 


+  22 


49.1 

50.4 

49.8 

49.5* 

54.0 

48.1 

45.4 

50.2'' 

53.0 

46.0 

48.8 

49.8 


-  3.1 

-2.' 9 

-  1.4 

-'6.' 8 

-  5.4 

-'3-O 

-  2.4 

-'s's 

-  3.1 

-'2.' 8 
-4.2 

-  1.1 

-2.6 
-0.9 

-  2.1 

-  2.1 

-  1.8 
-2.2 

-s.h 

-  2-3 

-  1.8 


1.1 

3.0 
1.7 
0.9 
2.6 
2.3 

'l'9 
-2.0 

'.3.'.3 
1.2 
2.7 


-0.8 


-1.7 
-  1.0 


47.4 
48.1 
45.5 
46.4 
45.9 
42.6 
45.8 
46-3 

50'2 
47.4 
44.4 
50.0 
47.7 
49.9 
44.4 
49.  f. 
51.2 
48  2 

44  4 
S3.  6 
44.0 
46.0 
41.4 
48.4 
42.  8 
ib  0 
43  2 
48.1 
48.3 
48.2 
47.8 
44.3 

45  8 
39.8 
48.2 
47.3 
45.8 
51  9 
42.4 

0' 
13.6 
47.6 
50.0 
15  2 
43.8 
16.3 
49.7 
46.8 
46.1 
50.2 

45  9 
44.8 
49.3 
44.2 
49.8 
50.2 
12.8 
47.0 
47.8 

46  8 
47.7 
46  a 
16.4 
.51.8 
46.8 
45.0 
47.3" 
50.6 
45.0  j 

•'>  I 
47.2  I 


Annual 


. . .  j59.  8 
....160.3 
ft.  5  58. 7 
4.4I.... 
57.7 


4.6 
3  2 

-f  2.5 


+ 
-)■ 

+  4 
-I-  4-6 


3-0 

4.4 

,2 


-1-4  0 
-I-  3.9 

+  '3.'8 
-f  4.1 

+  '5.'2 
-)-  .15 

'-f'i'2 
-I-  3 

+  '4.4 

0  0 

-1-4.0 

■t"4 
■+3.9 

3  0 
-t-  4.3 

2.4 
-I-  5.0 

+  'i.'5 

+  3.4 

3.5 

+  '4'6 


■f  4.7 

4.'2 

4.0 

2.2 

4-  4.4 

-1-3.8 

■4-  6.5 

+  4.'0 
-t-  3.7 

+  3.7 
-  0.1 
-1-4  7 


-f  5.4 


4-  4.6 
+  5.2 


56.2 
59.0 

59.7 

60,4 
58, 7 
61.4 
61.2 
61.7 
65.4 
61.7 
63.5 
60,2 
57.6 
57.1 
56.9 
60.0 
.55.4 
59.7 
55.7 

56  !8 
59.6 
60.8 
60.6 
60.4 
55.9 
58.8 
54  5 
60  3 
59.6 
8.8 
63  5 
57.1 
60.  (I 
57.4 
59.8 
61.9 
58.7 
57.4 
58.9 
61.5 
59.5 
69.2 
62.4 
59.6 
57.7 
61.9 
58.0 
61.0 
63.2 
56.4 

.59.' 7 
.59.9 
60.6 
59.4 
60.3 
63.6 

55.' 3 

62.' 6 
56.5 
58.6 
59.9 


0.6 


1.3 

2.8 
2.8 

'i.'6 
1.9 
0.7 
3.0 
0  9 


2.4 
1.3 
2.6 
1.6 

'2!6 
1.5 


1  3 
1.9 


0.9 
3.1 


3.8 
2.5 

■24 
4.6 
1.7 

i.'s 
1.7 
1.4 
2.4 
3.2 
1.6 

3^4 

17 
2.1 

i.i 


-2.2 

i.'e 

2  2 

3  6 

0.6 
i.s 


1.5 

1   8 


1.8 
1.8 


-   1.9 


2.6 
1.6 


Departures  from  the  normal  temperatures  are  based  on  records  of  10  years  or  more.  Reference  lett.;rs  '  -  -  appearing  in  the  table  indicate  number  days  missing. 


Monthly  and  Annual  Evaporation, 

Mean  temperature  and  Wind  (miles  per  hour)  for 

year  1940 

Year 

Data 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Hope 

Irons  Fork 

Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 

Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 

Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 

Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 

2.335 
31.6 
2.1 

3.624 
25.4 
0.6 

1.294 
29.8 
2.0 

0.592 

26.8 

2.6 

2.541 

43.1 

2.5 

1.173 

37.7 

0.8 

2. 425 

43.6 

2.1 

1.281 
41.4 
3.5 

4.583 
53.7 
2.6 

2.906 
49.5 
0.9 

4.192 
62.8 
2.1 

3.342 
ol.fi 
3.5 

6.430 
61.1 
2.7 

3.984 

57.2 

1.2 

6.098 
62.4 
2.2 

4.413 
69.5 
3.8 

6.688 

68.0 

L8 

4.7.54 
63.0 
0.6 

7.  624 

69.0" 

L3 

5.830 
66.9 
2.4 

6.670 

75.8 

1.4 

4.123 

70.4 
0.4 

7,197 
77.7" 
1.1 

6.540 
76. 2» 
1.9 

7.  392 

79.0 

1.4 

4.394 
74.6 
0.4 

7.394 
79.2* 
0.8 

6.529 

78.6 

1.5 

6.563 

78.1 

1.2 

4.037 
73.2 
0.3 

6.745 

'o.'s 

6.502 

78. 8« 

1.2 

5.682 

72.4 

LI 

3.395 

67.4 

0.1 

6.322 
72.5 
0.7 

4.769 

72.1 

LO 

5.980 

65.8 

1.1 

2  712 
62  2 
0.2 

4.413 
66.0 
0.6 

'3.867 

64.6 

L2 

3.081 

60.9 

1.8 

1.  169 
46.2 

L805 

49.1 

1.0 

L679 
49.8 
2.3 

2.239 

48.2 

2.1 

0.654 
44.3 
0.6 

1.434 

47.0 

1.2 

1.123 

46.8 

2.4 

60. 084 

60.6 

L8 

36.925 

Russellville 

Stuttgart 

65.il 
54.943 

'i.'3 

43.467 

59.4 
2.3 

78 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


Year,  1940 


MONTHLY  HIGHEST,  LOWEST,  AND  MEAN  RIVER  STAGES  EOR  1940 


Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov,                 Dec, 

Stations 

be 

w 

o 

1^ 

p 

1 
o 

a 

a 

0) 

S 

o 
1-1 

Ol 

0 

4* 

0 
Hi 

a 

♦J 

CO 

0 
1^ 

0 

a 

a; 

5 

c 

P 
a) 

0 
0 

P 

<:- 

S 

c 

P 

1 

t3 

►J 

Mean 

Highest 

Lowest 

Arkadelphia 

.'i  n 

i.ai  4.31  6.91  4.21  5.11  6.0;  4.2i  4.yil3  0|   4.5 

8. 3 1 17. 2 

4.7 

8.4 

9.0 

4  4i   6.4j  9  0 

4.0 

5.1 

4  9 

3.8 

4.3 

6.0|  3.7 

4.3 

6.0 

3-8 

4.7 

18,2 

4.5 

6.8 

9.7 

7.1 

8.2 

AtkansasCity 

31 

-1  ? 

3.219.6 

-1  P 

fift 

22  4 

14..')|18.9  27.8 

13.7 

20.830.S 

11.0 

22. 1 

14.4 

U.6 

13.  3  13.9 

4.0 

10.3 

11.2 

1.6 

4.4 

11.3 

-0.9 

4.6 

-0.2 

-3.6 

-2.2 

2,0 

-3.5 

-1.0 

9.7 

3.0 

6.2 

Batesville . . . 

fi  fi 

4  K 

ft  4 

7  7 

4  fi 

ft  fi 

9  ft 

6.0    7.4;26.3 

7.5 

13.2  15.6 

5.6 

9.1 

9-9 

5.1 

6.1     8.6 

4.6 

b.V 

8,6 

4.5 

5.8 

6.7 

4.3 

3.9 

6,7 

4.0 

4.5 

8,9 

4  0 

6.1 

12.1 

5.3 

8.0 

Benton  .     .  . 

r>  1 

3  P 

P  K 

4  1 

ft  8 

ft  4 

4.0    4.9il3.9 

4  9 

7.3!l0.1 

4.7 

6.3 

12.5 

4,4 

6.6    5.6 

3.8 

4.5 

6.0 

3.6 

4.2 

3.8 

3.U 

3.3 

3.3 

2  8 

2.9 

13.5 

3.4 

5.5 

8.3 

5.6 

6.6 

Big,Lake  Out 

4  fi 

3  0 

3  fi 

P  fi 

3  ft 

ft  9 

9  0 

6.l!  7.8113.2 

6,6 

9.6!l2.4 

6.5 

9.3 

6.4 

4.8 

5.4    ft. 9 

4.4 

4.9 

4.7 

3.7 

4.1 

3.7 

2.9 

3.1 

2.9 

2.6 

2.8 

3.4 

2.6 

3.0   6.0 

3.2 

4.4 

Black  Rock. . 

3  7 

1,4 

•/,4 

4  fi 

1,7 

2.fi 

7  3 

2.4 

4.617.9 

4,2  11.8il8.2 

3.4 

8.4 

b.l 

2.1 

2.8    2.7 

1.4 

1.9 

3.7 

1.3 

2.5 

2.1 

1.1 

1.4 

1.1 

0.9 

1.0 

4.8 

0.9 

1.8 

4.7 

1  9 

3.2 

Bougliton . . . 

4  4 

S  4 

3  7 

fi  8 

3.4 

4  7 

P  0 

4,0 

5.1I16.3 

4.2    9.7 

17.1 

5.0 

10.6 

lo.y 

5.0 

7.3  15.6 

4.0 

7.4 

5.2 

3.4 

4.0 

3.5 

3.1 

3.2 

3.5 

3.1 

3.2 

18.6 

3.3 

6.7 

13.6 

6.0 

8.7 

CalicoRock.. 

1   7 

0  0 

0  7 

2  2 

0  0 

0  7 

3.8 

0.7 

1.8|21.9 

1.7    6.7 

8.5 

0.7 

3.3 

4.4 

0.3 

1.2    3.91-0  2 

1.0 

4.0 

-0.3 

1.8 

2.9 

0.5 

1.1 

2.1 

0.3 

0  7 

4.5 

0.3 

1.2 

7.0    1.1 

3.0 

Camden 

4  P 

4  0 

4  3 

P  1 

4  ? 

fi  0 

12,  ft 

4  0 

6.5!20.2 

ft.5  13.B 

24.4 

6.3 

13.9 

18  8 

6.0 

10.4  28.4 

4.6 

13.3 

6.2 

4.3 

5.0 

5.0 

3.9 

4  3 

5.4 

3.9 

4.5 

23.6 

4  4 

9.122.2111.416.7 

Clarendon. . . 

10  fi 

7  ft 

8.8 

15.  7 

8  8 

n  4 

1ft  7 

12.  ft 

I4.2!27.8:i4.1 

21.3 

27.7 

14.1 

23.4 

13  5 

9.8 

11  4  10.8 

7.7 

y.  I 

10.5 

7.3 

8.8 

9.0 

6.2 

7.5 

7.0 

5.6 

6.1 

12.5 

5.4 

6.9  17.8:10.8  14.1 

Cotter 

3  7 

'  7 

4  2 

2  ft 

3  1 

ft,  8 

2  fi 

4  1  18.  1 

3  9 

7,1 

8.7 

2.0 

4.5 

4.2 

1.6 

2.5    5.4 

1.2 

2.7 

5  5 

14 

2.7 

3.7 

1.3 

2.0 

2.2 

1.2 

1  6 

4.6 

1.2    2.0!  7.71  2.21  4.4 

Danville 

',>  S 

?  7 

27 

10.2 

2  7 

4  4 

4  4 

3  ) 

3.4  17.H 

3.  ft 

9.4 

19.3 

3.1 

5.2 

8.8 

2.9 

3.4il0.8 

2.8 

3.5 

11.7 

2.6 

3.6 

4.0 

2.5 

2.8 

2.7 

2.2 

2.3 

11.4 

2.2 

3.8,16.4]  3.2 

7.0 

Dardanelle.. 

?  7 

n  P 

1.4 

3  ? 

0  8 

1  8 

2,fi 

1.4 

1.911.4 

1.7 

6.2 

12.6 

4.0 

6  4 

7.6 

2.4 

4.6 

80 

2.5 

4.9 

13.7 

0.9 

3.7 

16.5 

1.6 

ft.l 

3.3 

0.6 

12 

13.9 

0.8 

2.612.1|  4.1 

6.7 

Des  Arc 

7  7 

4  V 

5.7ill.0 

ft  4 

7  4 

11,2 

fi.7 

8.7  24.9 

9.8|18.2i23.5i  8.8 

17.7 

8.5 

5.3 

6.9 

6.8 

3.7 

4.9 

6.8 

3.4 

4.8 

0.2 

2.0 

3.4 

3.1 

1.7 

2.1 

10.0 

1.6 

3.7 

14.0    6.3 

9.7 

Fulton 

4  fi 

?  P 

3  4 

fi  2 

3  n 

4  7 

ft  4 

3  fi 

4  3119.8 

4.4  10.9:24.61  8.1 

14.9 

24. 2 

9  2 

14. V 

22  3 

8.3 

14.3 

14. U 

4.7 

7.7 

7,1 

4.1 

5.5 

4.1 

2.8 

3  4 

18.9 

3.1 

7.5 

18.4    8.1 

13.3 

Georgetown  . 

1  1 

1   1 

?  ? 

fi  ft 

1   7 

3  ft 

8  8 

4,0 

R.l 

22.7 

8.0il6.4 

21.3 

5.5 

14.7 

6.0 

2.7 

4.1 

4.2 

1.0 

2.4 

4.5 

0.6 

2.3 

2.5 

-0.4 

0.8 

O.V 

-1.2 

-0.5 

6.9 

-0,6    0,1 

11.3    3.2 

6.7 

Gilbert 

3  fi 

?  P 

3  ? 

4  2 

2  P 

34 

4,4 

3  4 

3.fi 

9.5 

4.0 

.ft.  5 

8.3 

3.3 

4.3 

fi.l 

3.1 

3.9 

4.3 

2.9 

3.3 

3.9 

2.9 

3.3 

4.1 

2.9 

3.1 

3.3 

2.8 

3.0 

6.3 

2.8    3.3 

6.1    3.3 

4.3 

Glenwood  . . . 

ft  4 

ft  0 

ft  1 

fi  fi 

ft  0 

ft  4 

ft  3 

ft.l 

5.2 

9.6 

5.2 

6.1 

7.3 

5.4 

6.0 

5.8 

5.3 

5.5 

6.4 

5.2 

5.4 

5,5 

5.2 

5.3 

6.3 

5.1 

,5.2 

5  2 

5.0 

5.2 

13.1 

5.1 

5.9 

6.4    5.2 

5.5 

Heber  Spgs. . 

4  P 

V  R 

3  4 

7  2 

2  8 

4  0 

fi  fi 

3.9 

4.515.4 

4.8 

8.3 

15.7 

3.4 

5.6 

5.3 

2,6 

3.7 

3.0 

2.1 

2.5 

3.5 

1.9 

2.5 

2,8 

1.7 

2.i 

1   7 

1.4 

1.6 

11. 8 

1.5 

3.2 

7.6    3.8 

5.5 

Helena 

ft  n 

-0  7 

2  4 

27  1 

2  2 

11   1 

30,8 

IK.4  25.4  37.5 

18.3 

27.9 

40.5 

12. 3 

26.5 

18.8 

14  5!17,1117.6 

fi.7il3.3 

14.7 

4.9 

v.v 

13.7 

1.8 

7.1 

3.5 

-0  6 

0.9 

4.5 

-0.2 

2.8 

2.7    4.8 

8.5 

Index  . .  . . 

fi  n 

ft  4 

5.7 

8  0 

ft  fi 

fi  ft 

fi  7 

5.8|  6.1  18.2 

6  1 

10  fi 

19-8 

8  7 

13.2 

18.7 

9.5  13.2iI5.fi 

9.8I12.9 

13.9 

6.4 

8.5 

8  8 

5.8 

6.9 

5.8 

5.0 

5.3 

17.0 

0.1 

8.2 

5.4    8.7 

12.0 

Little  Rock  . 

-n  3 

-1   ft 

-i.o!  i.  i 

-1   3 

-n  3 

0  ft 

•-0.  6j-0.3    8.5 

■0.4 

3.9 

9.9 

1.4 

4.0 

4.4 

0.2 

2.3 

4.0 

0.5 

1.9 

8.8 

-1.1 

l.l 

11.7 

-0.6 

2.3 

0.4 

-1.8 

-1.2 

10.4 

-1.8 

O.I 

10.8    2.3 

4.6 

V  fi 

n  4 

1  3 

7  0 

1  2 

ft  1 

11  n 

7.6    9  0  19.(1 

8-fi 

12  4 

22.5 

8  1 

16.4 

7.6 

2.5 

4.9 

3.8 

2.6 

3  1 

2.5 

1,4 

2,0 

1.7 

0,3 

1.1 

0.8 

0.0 

0.4 

1.7 

-0.5 

0.4 

13  4    0.2 

2.U 

Marked  Tree. 

ft  q 

0.4 

?  3 

7  H 

0  8 

4ft 

ft,fi 

5.2|  5.4 

7.8 

3.7 

6.1 

8.0 

5.7 

7.0 

7.0 

2.0 

6.0 

5.7 

4  0 

5  3 

5.4 

1.3 

3.8 

4.4 

0,6 

2  6 

3.0 

0.4 

1.8 

3.5 

0  2 

i.8 

6.4    2.3 

4.6 

Morrllton  . . . 

-?  4 

-3  7 

-3? 

-O.P 

-3  7 

-2  fi 

-1  fi 

-3.01-2.5 

8,2 

-2.7 

2.6 

9.9 

-0.8 

2.8 

3  8 

-1  8 

0.7 

3.6 

-1.4 

0.8 

9.3 

-3.2 

-0.5 

13.0 

-2.6 

1.0 

-0.9 

-4.0 

-3.2 

10.8 

-3.9 

-1.4 

9.7 

0.5 

3.4 

Mulberry 

Newport  .... 

7.  n 

1  3 

1   ft 

2  0 

1,2 

1   ft 

2,1 

1.4    1  5 

8.  a 

1.8 

3..1 

5.2 

1.3 

20 

L4 

1.1 

1.2 

1.2 

0.8 

0.9 

1.9 

0.7 

1.1 

2.3 

0.8 

1.0 

0.8 

0.7 

0.8 

3  3 

0.9 

1.3 

4.7 

1.3 

2.0 

?  fi 
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(Continued  from  page  73) 

and  continued  generally  good  during  the  summer  months.  Dry 
weather  in  September  and  October  favored  the  maturing  and 
harvesting  of  crops.  The  last  killing  frost  in  spring  was  re- 
corded on  April  13th,  at  most  places,  while  the  first  general 
killing  frost  in  autumn  occurred  on  November  12th,  The 
growing  season  averaged  213  days  for  the  State.  < 

There  were  two  tornadoes  during  the  year.  The  first ^  on 
April  30th,  caused  the  death  of  six  people  and  resulted  in  prop- 
erty damage  of  $8,000  near  Saline-Grant  County  line.  An- 
other tornado  on  May  18th  caused  property  damage  of  about 
$5,000  near  Bee  Branch.   • 

B.  N.  W. 


FLOODS    IN    1940 
On  the  Arkansas 

No  floods  occurred  6nthe  Arkansas  River  during  the  year. 
Stages  were  low  until  April,  when  good  rains  caused  moderate 
rises  in  the  river.  Moderate  rises  also  occurred  in  September 
and  November.     River  stages  were  low  the  rest  of  the  year. 

On  the  "White 

River  stages  were  low  during  the  first  three  months.     Heavy 


rains  on  April  11th  resulted  in  rapid  rises  on  the  Upper  White. 
Flood  stages  were  reached  at  all  stations  below  Cotter,  except 
Newport.  The  river  reached  2.9  feet  above  flood  stage  at  Cali- 
co Rock  on  the  12th.  Moderate  flood  stages  were  reported  at 
Batesville  from  the  12th  to  the  14th,  at  Georgetown  from  the 
19th  to  May  7th,  at  Des  Arc  from  the  23d  to  27th,  at  Claren- 
don from  the  23d  to  May  14th  and  at  St.  Charles  from  the  27th 
to  May  17th,  The  river  crested  at  26.3  feet  at  Batesville  on 
the  13th,  24.4  feet  at  Newport  on  the  15th,  22.7  feet  at  George- 
town on  the  22d,  24.9  feet  at  Des  Arc  on  the  24th,  27.8  feet  at 
Clarendon  on  the  29th  and  26,0  at  St,  Charles  on  the  30th, 
The  Black  River  was  above  flood  stage  from  April  20th  to  May 
6th  at  Black  Rock.  Estimates  on  flood  losses  were  as  follows: 
On  the  Black  River  $1,000,  Upper  White  $10,000  and  Lower 
White  $500.  The  White  and  Black  rivers  were  below  flood 
stages  during  the  remainder  of  the  year.         ■      ' 

On  the  Ouachita 

Low  stages  prevailed  on  the  Ouachita  until  rains,  during  the 
latter  part  of  April,  caused  the  river  to  rise  to  l7.2  feet,  or 
slightly  above  flood  stage  at  Arkadelphia.  Stages  were  low 
thereafter  until  November.  Heavy  rains  from  November  22d 
to  26th  caused  a  crest  of  18.2  feet,  or  1.2  feet  above  flood  stage 
at  Arkadelphia  on  the  24th.  The  river  was  below  flood 
all  year  at  Camden. 


\ 
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MISCELLANEOUS  PHENOMENA,     1940 


Month 

Hail, 
moder- 
ate 

Hail, 

heavy 

Thuu- 

der- 

storin.s 

Dense 
fo.? 

Sleet 

Gl 

lae 
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not  tornadoes 

Tornadoes 
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January. . . 
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40 
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34 
7 
87 
61 
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14 
10 
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13 
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16 
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15 
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1 
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28 

8 
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i" 
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0 

25.000 
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KILLING    FROSTS,     1940 


Stations 


Alum  Fork  Res 
Arkadelphia... 
Arkansas  City. 

Hutesville 

B''';   Brauch 

Benton 

Bi'ntonville.  ... 
Big  Lake  Outlet 
Black  Rock  . . . . 
Blytheville  .-■• 

Booiifiville. 

Boughton 

Brinklt-y 

OiUco  Rock  . . . 

Ciuiidi-n 

Clarrndon 

Clinton 

(^over  Bend  .. . 

Conwaj' 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville  ... 
Dardanelle.. 
De  Queen  . . . 

Des  Arc 

Devils  Knob 

Dumas    

El  Dorado-. 
Euifland  .... 
Enrc'ka  SpriiiKi* 
Fayetteville 
Favetteville  Ex 
Fort  Sin  ith.    . 
Georgetown  . 

Gilbert 

Olenwood 

Grannis 

Grave  tte 

GreenMountain 
Harrison  ... 

Helena 

Higden  .... 
Highland... 

Hope .... 

Hot  Springs 

Index 

Irons  Fork. 
Jessieville  .  . 
Joncsboro... 
Lead  Hill... 


Last    17 
!<i;riiig 


Apr. 
Apr. 

Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
.\pr. 
Apr. 
.^rr. 
Apr. 
Apr. 
.^pr. 
Apr. 
.'\pr. 
Apr. 


First  in 
antunu. 


Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 


Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 
•Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 
•Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 

Apr. 


13  Nov. 

l3iNov. 
...Nov. 
13]  Nov. 
13;Nov. 
1S|Nov. 
13  Nov. 

13:N0V. 
13  Nov. 
13'Nov. 
131N0V 
13  Nov. 
1:1  Nov. 
13  Nov. 
13  Nov. 
13:  Nov. 
131  Nov. 
...Nov. 
13  Nov. 
13, Nov. 
12!  Nov. 
13!Nov. 
12 1  Nov. 
13!  Nov. 
13  .Nov. 
,..|Nov. 
13iNov. 
13 1  Nov. 
13|Nov. 
131  Nov 


,\pr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 


.Vov. 

Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 

Nov. 

Nov. 
ISlNov. 
13}  Nov. 
13  Nov. 
13  Nov. 
13N0V. 
13;Nov. 
13;  Nov. 
!3iNov. 
13  Nov. 
..'Nov. 
i3JNov. 
131  Nov. 
13  Nov. 
13|Nov. 


Length 

growing 

season 


214 
213 

2i3 
213 

2o7 
207 
208 
213 
209 
213 
213 
213 
208 
213 
213 
213 

2ii 
208 
21(1 
213 
209 
213 
213 

2i3 
213 
213 
213 
207 
208 
213 
214 
209 
199 
213 
213 
207 
213 
207 
208 
208 
213 
213 
213 

213 
213 
20s 
207 


Stations 


Little  Rock  . 
LiitlicrviUe... 

Madison 

Magnolia  

MaiiiiiiotliSpri"g 
Murianna   ... 
Marked  Tree  . 

.Mciia   

MonticelloAirj 

Morrilton 

Mountainburg. 
Mountain  Homo 
Mountain  Valley 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  CCC 

Mulberry 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

PiiieBlnff 

Pine  Ridge 

Pocnliontas 

Portlaiui 

Prpt=cott 

Hogerp    

Rosebud 

Russell  ville 

St.  Charles 

St.  Francis 

i'^earcy 

Spring  Bank  .    . 

Story    

Stuttgart 

Stuttgart  Evap. 

Subiaco 

Tcxarkana 

Thornburg    ..   . 

Turnpike 

Watash 

Waldron , 

Warren 

White  Cliffs 

White  Rock.  . . 

Wilson 

Wright 

Wynne    


L:i9t  in 
spring 


Apr    13 
Apr.   13 


Apr.   13 
Apr.  13 


Apr.  13 


207 
213 


213 
207 


209 


Indicates  freezing  temperature,  no  killing  frost  reported. 


COOPERATIVE  OBSERVERS 


Stations 


Alum  ForkReser 

Arkadelphia 

Arkansas  City  .  ■ 
Bates  villeAir  way 

Batesville 

liee  Branch 

Benton . . 

Bentouville 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet 

Black  Rock 

Blytheville 

Booneville    

Boughton 

Brinkley 

Calico  Rook.  ... 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

Clover  Bend 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle 

De  Queen 

Des  .ire 

Devils  Knob 

Oumas 

El  Dorado 

England  

Eureka  Springs- 

Fayetteville  

FayettevilleExp. 

Fort  Smith 

Ft.  Smith  V/t.P. . 

Fulton 

Georgetown  

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain 

Harrison 

Heber  Springs  . . 

Helena 

Higden     

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Irons  Fork.    . 
.lessieville 


Observers 


L.  R.  Waterworks 
Mrs.  Ted  R.  Carpenter 
Geo.  W.  Reitzammer 
Airway  Observer 
Mrs.   Ida  Barnwell 
J.   E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
US.  Weather  Bureau 
Soil  Cons,  Service 
C.  J    Brooks 
Vernon  C.   Howe 
Samuel  Norris 

F.  H.   Randolph 
Ruby  Buie 
Robt.  J.  Torry 
\^'illiam  Jones 
J    M.  Knight 
R-  M    Wheatley 
E.  F.  Toralinson 

G.  E.  Tanner 
E    E    Cordrey 
Winfred  D.    Polk 
O.  B.  McSpaddei) 
U.  S    Forest  Service 
.1.   M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Felix  McKean 
iZ.  R.  Glenn 
JU.  S.  Forest  Service 
jBen  Johnson 

Mrs-   E.   W.   Gaston 
O.  V.  Halbrook 
iGeo.   W.   Niehoalds 
Charles  F.  Ford 
University  of  Ark. 
U.  S.  Wea'ther  Bureau 
Ft.  Smith  Water  Dept.. 
T.   J.   Logan 
C.  G.   Long 
F.J.  King 
C.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
Max  W.   Schmidt 
U.  S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan  | 

James  A,    Burnett 
Austin  E.  Cartwright 
J .  O.   Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Service 
W.  E,  JIcDowell 
U.S. F.S.Exp.  Station. 
U.  S.  Forest  Service 


Stations 


.'onesboro 

Lead  Hill  

Little  Rock 

Little  Rock  Airway 

Lutherville ". . 

.Madison 

Magnolia 
Mammoth  Spring. . 

Marianna      

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway. 

Morrilton    

Mountainburg  

Mountain  Home  ... 
Mountain  Valley  . . . 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC 

Mulberry 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay      

Osceola 

Ozark 

Paragould 

Parkin  

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas  

Portland 

Presoott   

Rogers 

Rosebud      

Russellville  Evap. .. 

St    Charles 

St.  Francis 

Searcy  

Springbank 

Story 

Stuttgart 

-tuttgart  Evap 

Subiaco 

Tcxarkana 

Thornburg 

Turnpike.. 

Wabash 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock 

Wilson 

Wright 

Wynne 


Observers 


Benedictine  Sisters 
J.  H.  Cross  white 
U.  S.  Weather  Bureau 
U.S.W.B.   Airway  Sta. 
H.  G.  Lenhardt 
J-     W.  Eppes 
State  Agr.  School 
Mrs.  Johnnie  Morton 
0.   N.   Houck 
Chas.   Walton 
E.  W.   St.  John 
Airway  Observer 
Mrs.  Nova  Berry 
C   A.  Lovell 
H.  N.   Halbert 
J.  G.  Scott 
G.   A.  Whittington 
U.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
H.  B.  Carruth 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  O-  Milton 
J.   E.  Garrett 
Carroll  King 
Miss  Theresa   Scheu 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W.   E,   Edmiston 
\^'.  R.  Hambright 
.Mrs.  Carl  A.   Starck 
G.  A.  Maddox 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Bio.  Survey 
A.  Boyce  Boyd,  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henry  Field 
S-   C.  Story 
Mrs.  B.  E.   Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
New  Subiaco  Abbey 
U.S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
U.S.  Forest  Service 
Ben  Rives 
Wilson  Ferguson 

C.  N   Turner 
L.  M.  Snead 

U.  S.  Forest  Serv. 

D.  0.  Anderson 
J.  S.  Martin 

B    M.  Eddins 


Departures  from  normal  temperature  are  computed  from  averages  of  entire  period  for  stations  havino-  in  nr  mnro  itoj,.,,  „„„„,.!       T^        ^ 
-■ears  or  more  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean  ''    ad^u?teT to  a  miifoVm  ^^  f-     "  '^?fu'^^'J-      departures  of    precipitation  with    15 

-0  1935,  inclusive.      T.  ,  les^  than  0.01  inch  rain  or  melted"  now      Srence  "etters  •    '    "   anne ?r  n^^  ^?  '"  H  i''^^""'  ^^^  "^^'^"^  '^'■*^  ^O''  t^e  Period 

^s  i^^ii-e?^hiv^iSM^nSx^t!^i;'^S^ 
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GENERAL  STJMMAKY 

The  month  was  somewhat  warmer  than  average  and  ahnost 
16"  warmer  than  the  exceptionally  cold  January  of  a  year 
ago.  The  average  monthly  mean  temperature  for  the  State, 
based  on  the  means  of  77  stations,  was  43.6°,  which  is  2.4° 
above  the  mean  for  the  past  51  years.  Temperature  departures 
varied  from  +4.5°  at  Russellville  to  — 1.4°  at  Blytheville.  All 
but  three  stations  had  positive  departures.  The  highest  month- 
ly mean  temperature  was  49.6°  at  Texarkana  and  the  lowest 
was  38.0^  at  Lead  Hill.  The  highest  temperature  recorded 
during  the  month  was  76°  at  Booneville  on  the  1st.  The  low- 
est was  5'^  at  Gravette  on  the  19th.  The  majority  of  stations 
recorded  their  highest  temperature  on  the  1st,  while  the  lowest 
occurred  on  the  19th  at  most  stations.  These  extremes  are  well 
within  the  limits  of  previous  years  of  record.  Since  detailed 
records  have  been  kept  in  the  State,  subzero  temperatures  have 
occurred  on  an  average  of  every  other  January,  while  tempera- 
tures of  80°  or  higher  occurred  almost  as  often.  Daily  mean 
temperatures  were  below  normal  from  the  4th  to  the  6th,  17th 
to  19th  and  27th  to  30th,  while  comparatively  mild  weather 
prevailed  during  the  remainder  of  the  month.  Sunshine  aver- 
aged 47%  of  the  possible  amount,  which  is  3%  below  normal. 
There  was  no  damage  from  high  winds. 

January  was  somewhat  drier  than  average.  The  monihly 
precipitation  for  the  State,  based  on  the  records  of  108  stations, 
was  3.48  inches,  which  is  0.97  inch  less  than  the  mean  for  the 
past  51  years.  The  largest  monthly  amount  reported  from  an 
individual  station  was  6.69  inches  at  Lutherville,  and  the  least 
was  1.95  inches  at  Index.  The  greatest  amount  of  precipitation 
in  24  hours  was  3.03  inches  at  Fayetteville  on  the  1st.  There  were 
eight  days  on  which  0.01  inch  or  more  precipitation  occurred. 
General  rains  occurred  in  most  sections  of  the  State  on  the  1st, 
14th  to  18th  and  22d  to  26th.  The  heaviest  rnins  fell  on  the 
1st  and  23d.  Practically  all  stations  reported  light  snowfall 
during  the  night  of  the  17th  and  18th.  Amounts  ranged  from 
a  trace  to  3.6  inches  at  Fayetteville.  The  snow  melted  as  it  fell 
in  the  southern  sections,  while  it  remained  on  the  ground  24 
hours  or  less  in  the  northern  districts  of  the  State.  Light  sleet 
fell  at  a  few  stations  on  the  6th.  Thunder  was  heard  several 
times  during  the  month. 

The  weather,  on  the  whole,  was  favorable  for  farm  work.  Con- 
siderable plowing  was  accomplished.  Winter  grains  progressed 
favorably,  and  .«ome  fields  were  being  pastured.  The  planting 
of  gardens  began  about  the  middle  of  the  month  in  the  south- 
ern sections.  Some  strawberries  were  set  out.  A  small  amount 
of  cotton  was  picked.  The  pruning  of  orchards,  clearing,  fenc- 
ing and  butchering  wei'o  other  iinportant  farm  actiivites.  Soil 
moisture  continued  adequate. 

The  Petit  Jean  was  the  only  river  in  the  Little  Rock    district 

to  reach  flood  stage  during   the    month,    Danville    reporting    a 

stage  of  22.1  feet  on  the  3d  and  4th.     Heavy  rains  on    the    1st 

and  23d  caused  moderate    rises    in    the  other    streams    of    the 

State. 

B.  N.  W. 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,    AND  SUNSHINE 


Station 


Atraofpheric  pressure  (re- 
reduced  to  sea-level) 


W 


Bentonville. 
Fort  Smith. 
Little  Rock. 
Memphis 


30. '22 
30.18 
80.18 
30.18 


30.73 
30.61 
30.60 
30. 56 


10 


29.40 
29.  ^0 
29.46 
29.45 


16 
16 
16 
16 


Wind 


51 

o  « 


7.6 

7.7 
7.7 


^  o 


18 
2], 
21 
21 


21 
16 
21 
16 


Relative 
humidity 


63  1  71 


S3 


miscelijAneous  phenomena 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

101l|l2[l3|l4 

15!l617 

18 

19 

20 

2l|22 

23^24 '25!26  27 

28J29  30|31 

Dense  fo? 

Light  hail  

iModerate  hail  . 
Tliundprstorm  . 

2 
i4 

1 
i 

.. 

.  .       .  . 

•• 

5 

5;  4 

..    3 
2]  1 
6!22 

1 
"l 

i 

2 

3   1 
1. 

2 

5  .. 

1 

6|  5.. 

2 

'7 

"si:. 

:•::;• 

•• 

Year 


891. 
892. 
893. 
894. 
895. 
896. 
897. 
898. 
899. 
900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 
90S. 
909. 


910. 
911. 
912. 
913. 
914. 
915. 
916. 
917. 
918. 
919. 
920. 
921 . 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 
928. 
929. 
9.30. 
931. 
932. 
933. 
934. 
935. 
936. 
937. 
938. 
939. 
940. 
941. 


Period. 


COMPARATIVE    DATA    FOR    JANUARY 


Temperature 


a 


Precipitation 


41.6 

34.7 
38.5 
43.5 
36.9 
41.4 
38.9 
45.5 
39.3 
43.4 
45.6 
38.0 
40.2 
38.9 
33.3 
43.1 
49.2 
41.7 
43.8 
41.8 
47.6 
34.3 
44.0 
46.6 
39.3 
44.3 
44.0 
27.3 
41.4 
.39.6 
46.9 
39.1 
48  6 
.36.1 
40.8 
40.5 
42.  6 
42  7 
39.4 
33.8 
42.3 
46.2 
48.8 
44.5 
4:'i.6 
37.1 
41.9 
42.5 
45.5 
28. 1) 
43. G 

11.2 


71 

13 

5.34 

74 

-14 

2.48 

80 

-13 

L13 

77 

-22 

3.63 

78 

-  5 

5.19 

78 

4 

4.09 

76 

-  2 

G.  78 

81 

10 

7.93 

75 

-  9 

5.91 

78 

1 

2.69 

78 

7 

2. 21 

79 

2 

4.13 

80 

7 

2.60 

75 

-  5 

3.81 

73 

13 

4.58 

82 

-  2 

5.19 

82 

-  8 

5.80 

78 

6 

3.73 

82 

-19 

1.79 

78 

-   7 

2.59 

86 

-  9 

1.02 

79 

-16 

3.01 

78 

-  1 

8.45 

82 

7 

1.57 

74 

-  3 

4.38 

82 

-  6 

9.39 

82 

-  4 

3.66 

80 

-23 

4.39 

75 

—  3 

3. 00 

82 

11 

6.49 

85 

6 

2-07 

74 

4 

2.  63 

80 

15 

5.78 

79 

-  6 

3  19 

76 

-  4 

2.68 

77 

-17 

4.  69 

79 

—   ) 

5.41 

90 

-10 

2  05 

79 

2 

5. 08 

74 

-23 

9.16 

76 

0 

1.14 

80 

11 

9.67 

81 

11 

3.67 

78 

2 

2.85 

86 

-11 

5.79 

83 

-  1 

1.05 

80 

9 

12.61 

81 

4 

6.48 

83 

12 

6.21 

74 

-14 

1.56 

76 

5 

3.43 

90 

-28 

4.40 

3.0 
5.6 
1.3 
7.0 
1.0 
1.0 
T. 
2.3 
0.2 
T. 
1.8 
0.2 
1.5 
3.6 
2.0 
0.8 
1.5 
2.4 
4.3 
0.2 
1.9 
0.1 
1.5 
2.3 
0.5 
8.8 
17.6 
0.4 
0.8 
2.1 
1.0 
0.1 
0.4 
1.3 
2.5 
0.1 
0.2 
0.1 
5.0 
0.4 
T. 
T. 
O.l 
0  9 
3.5 
0.7 
'I'. 
0.5 
.5.9 
0.3 

1.9 


Number  of  days 


OS 


5  2       .-. 

'        O  53 


10 
6 


6 
6 
6 

11 
7 
6 
6 
6 
6 

10 
4 
8 

12 
7 
8 
6 
8 
C 
7 
9 
7 
8 
7 

10 
5 

10 

12 
5 

11 
9 
8 
6 
5 

17 
7 

10 
7 
9 


30 


6 
10 
10 
7 
9 
6 
4 
5 
4 
5 
4 
f, 
5 
5 
3 
4 
6 
3 
6 
5 
3 
6 
5 
6 
5 
7 
7 
3 
6 


6 
10 
16 
15 
13 
13 
13 
11 

8 
14 
10 

S 
11 
12 
iO 
10 
20 

9 
l:: 

8 
12 

9 
15 
19 
13 
14 
10 
l.'i 
14 
IS 
12 
13 
13 
12 
14 

9 
U 
17 
ID 
14 
13 
14 
10 
10 
24 
11 
U 
11 
12 


c\. 


GLIMATOLOGICiAL  DATA:  'ARKANSAS  '&12CTI0N 


^JA!I*uLyRY,  1941 


Climatologrieal  Data  for  January,  1941 


Stations' 


Counties 


o 

s 

*-  i- 

o 

■S 

Si  t^ 

c3 

li 

a  - 

w 

^■: 

.Tennperatiire   ( degnees-  Fahrenheit ) ; : 


£6 

3  O 
=*  a 

QJ  o 


,q 

OJ 

M 

cj 

w 

ft 

Precipitation,  inches 


3  o 


Number  of  days 


_2  t:^ 


bo  ,2 


t-  o 


Observer 


,  Alum  Fork. .'. .'. ..t 

Arkadelphia 

'  Arkansas,  City. 

■  Ba-tesville  Airway. 

■  Batesville  .1'... -.'.<. 
Bee  Branch  i. . ; .-.  i . 

Beuton  ...  J 

Bentonville  ,  .u. . . 
Bethesda  ......  ,;..jl 

'■iiig.Lake  Outlet.  ;t 
Black.RoiJk;. ,..-..,.>.■ 
Blytheville  ...s;.i).. 
Bfjone^'ille  taear). 

Boughton  1',. t- 

Brinkley  ...i.t^.::.. 

.  .Calico  Koeki 

Camden  .■.>.;■. 

.  Clarendou.  j.;-.^'. ... 

Clinton ■.;. 

Clover  Bend 

Conway.  .; .. 

Corning  .  ..»■, 

(totter '..  r. 

Crossett(near), 

fianville.' 

'    Dardanelle  

DeQueeu  ..i 

Des  Arc ;.■..-■.... 

I  .Devils  Kn&bi.,! .:,.,  \ 
DUJliaS  .  .  .  r.  .  i:j 

.   El  Porado.::;ij 

Engiand.i  ...i..k.-. .. 

■  ■  Eureka  Springs.. .. 

FayetteviHe.;iij...-. 

•  .Kayetteville  Ex,p, . 
Fon  Smith 

I  Fort  Smith  Wtr.P.f 

Fulton 

Ceorgetown  ..l.i. ... 

(iilbert  . . ,  .■ . 

(ilenwood  i .  .• 

(irannis  . .  i 

(iravette. 

..Afreen  Mountain..  .1 
Harrison  . .  .i . ; . . . . 

J   1  [eber  Spg.si.  ( near  J : 

Helena  . . . , „. ..  j 

lligden.. .,...  ........j 

Highland  ^ j 

■  Hope  (neap)....  .if  [ 

Hot  Spring,s ,. . 

Index  . ....  J 
Irons'  Fork 

Jessieville  , 

.lonesboro ....  i 

Lead  Hill 

;.  LITTLE  ROCK....i 
Little  EockAirNvav 

Lutherville ,.t' 

Madison. ; I- 

Magnolia ;,il 

I  -Mamjnoth  Spring  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena j 

Moutjcello  Airwav 

Morrilton :.,.".  J 

.  Moumainburg: . . .  L ! 
Mountain  Home  ..J 
Mountain  Vallej^.. 

■  Mount  Ida....;.;.. .I 
Mt.  Ida  C(:C..,....t 

:  Jlulberry(neatL..t 

Nashville... i.. 

Newport. .. .. 

Oden ,.... 

Okay 1 i.u. 

Osceola ...... 

Ozark  ....  j .-. .'..... 
I  Faragould... .1.. .. 

Parkin  ........   . 

Pine  Blufl.  ...-.  .i... 
.  Pine  Ridge.......... 

Pocahontas-. ..'.  i .  .J 

Portland  ;..■..  .':v... 

Prescott ..;.... 

■  Rogers(near). j 

,  Rosebud j 

Russell  ville     ... 

St,  Charlesi 

St.  Francis  .■ 

Searcy   . . . ; . 

1  Bpringbank  ..;...{ 
Storv     .....    • 
Stuttgart  ..... 
Stuttgart  (near),  tj 

-ubiarn  .' J 

Texarkaiiii 

rhornburg  (near). 


:t«! 


Saline.  .... . 

Clark....:....'. 

Desha 

.Independence, 
ilndependence. 
I  Van  Buren...-. 
Saline .....:...; 

Benton  ;: ■. 

Independence.. 
Mississippi  .. .'. 
Lawrence  : . . . : 
Mississippi .... 
Logan  ...i.. .. 
Clark... ,.!..... 
Monroe  ,ii....': 
Izard   ..n...:: 

Ouachita 

Monroe... ...... 

.Van  JJuren. . :. 

Lawrence  ; 

Faulkner.  1....' 

Clay 

Baxter  .a....'i 

Ashley  .... . 

Yell ^ 

Yell V.....: 

Sevier  ..Ui....' 
Prairie  .,'il..  ..- 
Johason.  i;....^ 
Desha  . . ^U ;..:;■ 
Union  .„..!...'.. 
Lonoke  „:..;■.. 
Carrol!  ..:;...•. 
■Washington.  .-.■• 
Washington. ... 
Sel.iastian;  ...... 

Crawford  . '■ 

.Hempstead..!.' 
Woodruff.  ;..r. 
Searcy  .:.;.....■ 
Pike  ...it.;.... • 
Polk.... -i ;;....., 
Benton  i .    ;...-:. 

Stone. ....: 

Boone .. ... 

Cleburne', i. 

Phillips  ;■.... i... 
Cleburne  I, . .,.., 

Pike....: 

Hempstead. . ..... 

Garland  . .  i . . . ... 

Little  Kirer  . ,... 

Polk... 

(Jarland  .....J... 

Craigheadi ...... 

Boone  ..:.i..i.., 
Pulaski.:. 
Pulaski.; . 

Johnson,' 

St.  Francis  . . . 
Columbia  .... 
Fulton  .  i . : . . . 

Lee ,.;.., 

Poinsett; . : . . ; 
Polk....:...., 

Drew...-:. 

Conway  ;  t . . . ; 

Crawford.^ 

Baxter  .-..;..; 

Garland, 

Montgomery  . 
Montgomery  . 

Franklin 

Howard  ;.  ; . . . 
Jackson ;...... 

Montgomery  .. 
Howardj  .1...1 
Mississippi. . . , 
Franklin; .;... 
Greene  .i,,..  .1 
Cross... J.....: 

.leffersou' 

Montgomery  . 
Randolph  ; . . , 
Ashley  ...;... 
Nevada  .  ■  ■. . . . 
Benton  I,.  J.. , 

Faulkner 

Pope 

Arkansas  1 . . . 

Clay ;.....; 

White  ..i....: 
Miller  ..,:.;... 
Montgomery  . 
Arkansas.! ... 
>,  rkansas.  > . . . 
LoKHii   .;,... 

.Millei  

Perry 


J.,. 


.:755 

-200 

J45 

363 

277 

650 

2«5 

h12'J5 

.500 

239 

,  250 

■  252 

■  465 
235 
205 
361 
116 
172 
516 

..235 

300 

203 

440 

.173 

327 

.  330 

:  426 

.  204 

2350 

•  162 

.  270 

.229 

1465 

an 

1451 

,  44S 

793 

260 

.200 

.    600 

,547 

-  950 

1250 

1100 

1052 

272 

.300 

445 

.491 

876 

600 

,  275 

^ias5 

-750 

S46 

650 

.  324 

-.257 

775 

209 

315 

m600 

.-'236 

,.  2-29 

iiliil 

'-  273 

,316 

712 

-  800 

788 

702 

750 

4a3 

.350 

t  aai 

:  800 

■iiSS 

250 

.  396 

•-  27i5 

222 

215 

840 

i300 

.T22 

;  318 

,1300 

680 

526 

,a'o 

iOO 

■■  245 

210 

650 

1214 

19t< 

,7.51 

332 

,fi50 


41,2 

44:8 


41.3: 

42.2 
40,2 
41.2" 


40.6' 
43.5. 


48  ..0 


47  ..6 


38.6 


+  2 

■+'i..8 
+  "i.h 


-  1.4 
+  1..7 


+  3.0 
+  "4  .'6 


+  2.;4 

+  2.6 


+  1.4 


+  1.8 

+  3,0 

+  IJi 

+  2. .6 

+  ■i.h 

+  0.,4 


+  3.2 
+  3.7 


+  3.5 


44,4.    +  l.Z 


+ 
+ 

2. ,3 
0..2 
1..4 

+ 
+ 

"l.'i 

0.4 
2.9 

66. 

'67" 
71 
67. 
67* 


67.* 
76 


64 
70- 

64  . 

'75'.' 

'76" 
75" 
69 
61 
70  . 
71. 
6Z. 
70  : 

65  , 
67.  ■■ 
72 


40.5. 
43!8.' 


42i5 
41-i 


+  3..1 

+  "\.k 

+  3.6 

+  Q.3 

+  0.4 

+  3. ,2 

+"a!4 

+  '2!i4 


+  3.14 
+  '3".4 

+  'i;!7 


,46.4    +  '^-5 


1.  +  2-2 

5;-  +  0.5 

0  +  3.^ 

4  +  3...0 


L  1+  4  5 

0  I-  .    ,. 


:43.,j 


1,6 


66 


66, 
67.  . 
68. 
CU 
70 

'76' 
67 
66« 
69 
71  , 
70 
71. 


74-, 


72 

6a- 

68 

73, 

'67", 
62  , 

'ei', 

'64'. 

74,: 

70 
67 

'■72'' 
67 

'70: 


15. 

1, 
11 
1  • 


14-. 

1:, 

...... 


125 
1  ' 
12 

'23'' 

"i" 

i„ 

1 

11 
22 . 

•23  . 
12$. 
11  . 
11,, 
11  . 
1  . 


1 

11.. 

15 

12  ■ 


16 
20, 


13>5. 
1  . 
I  , 
1  . 
1.. 

'iif 
12  ■ 
1:^5. 

14,. 

1  . 
229. 

1  . 


1   . 
1  . 

11  . 
1   . 

'  'i'.' 

14  . 

'iQ,' 

22  . 

12  . 
Ill 

"1" 

13, 


U 
15 

16'- 


20* 
11  , 


16. 


14  . 
12 


18.'' 
19... 
18 


.65 

19  , 

'is'" 
"ia"' 


19 

19  , 

1915 

18 

19 

li) 

19  , 

18-! 

18,., 
18  : 
18, 


19- 

'ui'^ 

19(5 

19: 


19. 
10,. 
19  . 
19,, 
19,, 

19  „ 
19,. 
19  ,. 
19, 
19  . 
19 

io  '-I 

'19' 


13 


41.6  11-  o.y 


19.. 

19" 
19 
19 
IbSi. 

'ii'" 

19^ 


41 
39, 
40 

'-'is'.i 

"3.7  r 

45" 
47 

26 
-39 

33- 
-10  -: 
,37 

36 

3?  . 

34 


30*. 

42 

35, 

'45" 

'Hi"' 

48 
31   , 
37 

■35' ■ 

48. 
37'» 
45" 
36., I 
•il* 
43  ,. 

'ie',',. 

-47'."- 


20    , 

42 

19 

-39 

19   .. 

-39 

19, 

--38 

18:- 

.39 

19, 

-3Ji 

-45. 

-40 
36  . 
42, 

'43' 

36 


-35 

■i6 


2.00  ...:.. 

3. 395-1.44 
3.99  -0.56 
3. 74  ...... . 

3.6Qi-1..18 
3.0^-1.50 

2.96 

3.23! +0  56 
3.261....'.. 

2.37,j....... 

4.14;-0.47 
2.571—3.35 
4'.  67  +L(.7 
3.58  ....... 

2. 87  -2  32 
4.28. -0:19 
2.70-2.04 
2.69  —1.95 
•2;  781 -L  79 
4.62  ....J.. 

3.03 
3.88 
4.61 
4.28, 
2.  63 
'2.81 
2.1Z. 
3  19, 
6.12; 
3. '21 
4. -27 
3.47, 
4.4* 
5,.  90 
5.46 
4.18 
2.4IJ 
■I.b2. 
2.87 
4.66 
2.81 
3.58 
4..  05 
4.09 
3.92 
3.31 
3.86 
2.87 
2.(iB, 
3.04 
2.71 
1.95 
4.1a 
2.54. 
2  74. 
3.10 
2..  16. 
2..5:i 


-1.68 
-0.85 
-1.25 

-o..,so 

-1,3.1 

-0.81 


-1.«<1 


0.5O 
1.29 
1.48 
L87 
1.74 
1.00 
1.10 
0.73 
1.56- 
1.19. 
1.96 
1.35- 
2.32 
1.09 
1.11 
1.85. 
0.76 
0.87 
0.9* 
]  .65 
l.lj2 
1.57 
1.90 
2.70 
0.,')8 
0.92 
0.63 
1.45 
2.42 
1.42. 


0.46!  1.92. 


-L43 

+  11, 'iS 


-1-2. 4« 
-1-1.62 


-2.01 
-■2tl5 
-HO.  84 

-i'22 
-fl.27 

+6.' 75 

-I'ei 

-L71 
-1'.92 
-1.  Zfi 
-2.15 
-1.60 

-3 '62 
-2.28 
-hO.89 
-2. 38 

-  +2.'';6 
2.921-3.83 
2..63|-1.93 
4.48(-1.02 
2,88-2 
2.49-3  20 
4  0U!+0.O6 
3,02 

3.34  -0.5a 
4.05 
3.88 


+0  55 


2.70 
2,611-1.73 

2. 41 . . . .;. 

1.22 

2,.  57, 

3.03 

2.H5 

3.75 

2.9J 

4.78 

:i72- 

3,  20 

3.13 

2, 

3.531 


-2. 21 
-1.65 
-1.43 

+  i;.6ii 
-2.66 
4-3.12 
-2.06 
.,-l.,72 
1..02 


1.10 
1.98 
3.03, 
2.7i!. 
1.4i6 
1.22 
0.80' 
1.20. 
2.00 
0.94 
0.87 
2.03. 
1.30 
\.U 
1.30 
1.70 
0.76. 
0  53 
0.89 
0.51 
0.60 
1.34 
0.79. 

i.:« 

1.03' 
0.79' 
1.13 
2.20' 
1.'20 
0.81' 
1.35 
1.25 
1.52- 
1.67 
0.98 
1.10 
1.80 
1.40' 
0.62 
0.55 
0.51 
1.82 
0.7« 
1.21 
0.7* 
1.30 
1.60 
1.91 
1.08' 
1.78- 
1.U5 
0,72' 
1.27' 
1.95- 


3  7H|-0,01 
3.57I-I.17J   1.30 
4.4&-i-M.79    2.31 

3.15,1 

5  081-1-1.63 

4.27,;....:,. 

2.'Jl-3..'23 

2..30|-2,49 

2.31  —  1.70 

3.06-0.96 

3  QJ|  — I,i0 

3.'2V.....„. 

4,^4      ■    .;■    ,,  I.U 

2,ii,i.  —  1..4U,   u   li.j 

3.38j-l.i)2    l.OZ 


0.94- 
2.57 
1.64 
J. 31 
0.8b 
0.65 
0.72 
1.05. 
l.(.o 


T.  , 
0.0  , 
(L.(.  - 

T. 
0.1. 
0.5: 

0.5; 

0-7. 

T;   . 

T.  . 

T. . 

T. 
0  5- 
0.6, 
0.0 

T.; 
0.0 

J'. 

T:. 

'1'. 

1.0  . 
0,0. 
0.0-. 
0,0  . 
0.5  . 
0.5' 
0.0, 

1.0  . 
T. , 

T: 

1.0. 
3.6. 

1.8. 

')'.. 

■i.. 
0.0. 
0.2. 
0.0  . 

T._ 

T.  . 
1.0- 

']'. 
1.0- 
0.6. 

T., 
O.2.. 
0,7. 
0.2 

T.:. 
0.0  . 
0.3  ; 

'J"  . 

T. , 

T.- 
O.I ■ 
0.4  . 
0.5  . 

T... 
O.O.. 

T. 
0.5  . 

T.  . 
0.2, 

T.  . 
0.8. 

1.0; 

0.7 -■ 

0.0. 
'J',c. 
0.3 
0.2  > 
0.3  ■ 
0.5, 
0.0  , 

T;. 

0.4 
Til 
'f 

T    . 

0.0.. 
O.U 

T.. 
0.5  ' 
0.7, 
1.3 
0.4 

'i 

o.a_ 
0.5 1 
0.0  . 
0.5  , 

0.2  . 

1. 


I.Oj 


8 
9 

,7 
11 
9  . 

a 

9, 
11. 

9 
6. 

8: 
6- 
9 

8  : 

6. 

8  , 

9  , 
9  . 
4 
7 

10 

6., 

9  . 

8  . 

9 

7. 

7 

5. 
12  . 

9, 

8  . 
7-, 

11  . 
14.. 
13 
10. 
7, 

9  , 
61 
8- 
6 

Jl  , 

6 

8., 
10, 

S. 

7,, 
10 
lU,. 

u  . 
u . 

7,, 
8, 

s. 

10  „ 

9. 

10., 
9„ 
6,, 
5_ 

6  , 
8 

7  , 
5  , 
8., 
9., 
9- 

11  , 
8(, 

11, 
9., 
12 
10; 
11  , 
10,. 

10 

s 
7 

7 , 
9 , 
5 
n,, 

6, 
9., 
6, 
9 

u 

8 
10 

8 

y 

9 

7  ■ 
8' 
7 


6 

7 
U 
17 

7, 
lO"- 

9 
11 

]:>» 
12. 
11 
18 

9.. 
16. 

8 
12- 
16 
16  , 
17 

8 
13. 

5 

7 
19  , 

& 
14  , 
U 
14,. 
10, 
11 

7 

10 
10. 
11  . 
11 
11.. 
13,. 
12 
16-. 
12 
11 
Pi- 
ll 

9 

9- 

11  . 
10. 

9, 
23 
13 

7. 

7 

12  . 
10.. 
10,, 
13- 

6  , 

6  , 
8„ 

131' 

7 
17 
10- 

8  , 
20  , 
11  . 
15 
11  , 
16 

n 

15 

10 
9 

13  . 
12 

7,, 

u 

8  . 

7  . 
13  . 
l4 

n 

10 

11 

'17'.' 

a  , 

1-2 
13- 

'15" 
15 

'i'i' 

19 
12 


-.8 

6 
11 

9 

7 
13a 


17 
IS 

9 

5 
17 

7' 
19 
19 
Is', 
12 
16 
11 
19  > 
12 
19  ■ 
12 
10. 
10 

», 
19. 
14 
15 
13 

4 
21 
14- 
I'i  . 

9. 

il; 

18 
13 
17- 

u 

13 
1^. 
16 

!r 

12. 
8, 
15 

12 
9'  , 

19.. 

12  , 
/ 
8'. 
7  . 

14 
12 

IS  . 

14 

13 

15, 

12. 

23 

10.. 

13., 

n\ 
u  , 

8 
1'/ 

111, 

■< 

14, 

9'  ; 
n 
9 

16  , 
r2, 

13 

u 

^' 

10 

17  > 
13 
17  ,, 

11. i 
13 

14  .. 
14-- 
10 
16', 

'ii" 

14 
19- 
12- 

'  '9.' ' 

8' 

'ie" 
10 
10 


Ie.  ■' 
nWi 


ne, 

nw. 
ne. 
n. 
nw. 

'H. 

•n-w. 


e. 
e. 

5. . 
sei- 


nw, 
e.  > 


r,e. 

Hi 

ne.,, 

SHi.  , 
«.,,  . 

J . .  .-i; 
sw.. 

-VI.- 

s,\v.., 
n\r, 
e,  -.'  I 
.se,  ' 
s-w; 

'.  ,u 
S.W. 

sw». 
n. 

n-.'i.v 
aw.- 
u. 
se-  . 
sw. 
w,  " 


W." 

■nw. 


e.'  > 
nw.' 

nw: 
sw  ' 
■U'..; 
sw. 
w.  ■ 
S.W : . 

nw. 

.■it.;  i 


E.  R,  Water  Works 
Mrs.  Ted  R.  Carpenter 
George  WVSeitzammer 

•  -Airway  Observer 

Mrs.  Ida  Barnwell 
■.!,;£.  Seanlan 

S.  A.  Burks 

U.  S.  Weather  Bureau 

Soil  Con.^ervation  Ser. 

C. I.  Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  n.  Randolph 
•Rubv  A.  Buie 

R.J.  Torry 
■William  ,lones 
J.  M.  Knight 
R.  M.  Wheatley 

E.  F.I  Tomlinson 

G.  E.  Tanner 

F.  K,  Cordrev 
Wiafred  D.  Polk 
O.  B;iMcSpadden 

!  H.  S'.  -Jf'orest  I^ervice 

■  ,1.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
Felix  McKean 

liZ.  R.  Glenn 

'  fl. S.Forest  Service 
'Ben  .iohnson 
Mrs.  E.  W.Gaston 

"O-.'V.Halbrook 
Geo.  W,  Niohoalds 
Gha'rUis  F.Ford 
{Tnivtrsity.sDf  Arkansas 

.'U.  S,  Weather  Bureau 

'Ft.' 6n;)thi  Water  Plant 

iT.,1.  Logan 
C.  G.  Long 
F.  E.King 
C.  A.  Price 

'W.  E.  McVav 

JmliuS'A.  Schmidt 

•U.S.  Forest  Service 

.  Louis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan 

JamifS  A.  Burnett 
AU'^tirt-'Flt  Cartwright 

>J.  O.  Cooley 
'.'Ex:pe.riment  Farm 

■Kational  -Park  Service 
W'.E.  McDowell 

t-'-S;  Forest  Service 

'IJ^j  S.  Fore.st  Sen-ice 

.B«ne<-lictine  Sisters 

■J'.  R:  Crosswhite 
'  '-P;  S.  'Weather  Bureau 

W.  B.  Airport  Station 

H.  G.  Lenhardt 

sl.  W.  Eppes 

StftteAgri.  School 
'  .M  rs.  Johcnie  Morton 

Cotton  .Exp.  Station 

Charles  Walton 
.Ei:W.  8t.  .lohn 
1' Airway  Observer 

Mrs. -Nova  Berry 

C.A.  Lovell 

.1-1'.  N.  H albert 

J.G.Scott 

■G.  .\.  Whittington 

L'.  8.  Ferest  Sen'ice 

Clifton  Ward 
'  H.B.Carruth 

J.D;  Henderson 

U.  S.  f-orest  Service 

Oharles  R.  Jackson 
'  G.  H.Banks 

Or'kiiev  O.  Milton 

i.  E.  Garrett 

Carroll  King 

MiSs'Tfaeresa  Schen 
U'.il.  Huddleston 

'Benediit'tine  Sisters 

\V;E.  Fdmiston 

W.  R.'Hambright 
-MPs.-Cirl  A.Starck 

G-.  A.  Maddox 

•If.  S.  Forest  Senice 
,;tl.  6.  Biological  Surver 

■A.  BovceBoyd,  Jr. 

Walter  A .  Smith 

■Henry  Field 

S.  C.  Story 

Mrs.  B.  E.  Swim 
■  Eice  Exnerfment  Sta. 

\ew  Subiaco  Abbey 

H.  S.  Brashear 

Eaward  E.  Holmes 
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Climatolo^ical  Data  for  January,   1941        Continued 


Stations 


Turnpike 

Wabash 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 

Wright , 

Wynne 


Counties 


Pope 

Phillips 

Scott 

Bradley 

Little  f?iver. 

Franklin 

Mississippi  . . 

Jefferson 

Cross 


State  Means 43. 


2240 

179 
675 
206 
290 
2285 
237 
234 
167 


G  =3 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


£6 
3  P 


(U  o 


40.2 
44.95 
44.6" 

48.7 


39.8 
41.8 
44.8 
44.1 


+  3.3 


+  0.1 
+  '3'o 
+  2.4 


63 

65° 
74" 
69 


60 
68 
72 
67 

76 


U 

16 

1 

12$ 


2$ 
13 
11 
13 


U 

20 
16" 
20 


9 

17 
20 
17 


Precipitation,  inches 


at  E 


§,6 

Q)    O 


0)  3 

^  2 


27 
29° 
43'' 
40 


28 
35 
42 
40 

53 


-1  14 
-001 


4.881+0.32 

3. 24 

2.69 

4.81 

4.02 

4.27 

2.83 

2.72 

3.44 


3.43 


-2  84 


-1.72 


1.47 
1.00 
1.15 
2.15 
1.10 
1  36 
1.12 
0.94 
1.42 


0.97    3.03 


an 
d  a 


Number  of  days 


o  o 
IS 

•a° 

'S  s 


te-g 


Observer 


T.O 

T. 

0.0 

0.2 

0.0 

0.3 

T. 

0.7 

T. 

0.3 


12 
6 
8 
7 
7 

12 
6 
7 
7 


15 
12 

9" 

9 
13 
13 
15 
17 
13 

12 


14 

U 
14' 
21 
14 
12 
16 
5 


sw. 
n. 
ne. 
nw. 


Daily  Precipitation  for  January,  1941 


U.  S.  Forest  Service 
Ben  Rives 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.  M.  Suead 
U.S.Forest  Service 

D.  O.  Anderson 
J.  S.  Martin 
B.M.  Eddins 


Stations 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


13 


20 


22 


Alura  Fork  Reser.tiOuaoliita. 

Arkadelphia ^jOuachi 

Arkansas  City  .  ..  ^ 
Batesville  Airwavt 
Batesville  River. 2 
Bee  Branch. 

Benton 

Bentonville U 

Bethesda ••• 

Big  l,ake  Outlet  t- 
Black  Rock 


Blytheville  . 
Booneviile  . 
3oughton  . . 
Brinklev  . 
Calico  ftock 
Camden  .... 
Clarendon.. 

Clinton 

Clover  Bend 

Couway  

Corning  

Cotter 

Crossett  ..[near]. . 

Danville 

i)ardanelle   . 

De  Queen 

Des  Arc 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado - 

England 

Eureka  Springs 

Favetteville   

Fayette ville  Exp.  S 

Fort  .Smith U 

Fort  Smith  W.  .  .P 

Fulton 2 

Georgetown 

Gilbert ^ 

Olenwood 2 

Qrannis.  

Gravette 2 

Green   Mountain. t 

Harrison 

FTeher  Springs  ...  2 

Helena ... 

Kigden 

Highland 

Hope   tt2 

Hot  Springs  

Index      +2 

Irons  Fork  ....+^2 
Jessieville .... 

fonesboro 

Lead  Hill 

Little  Kock...iJ 
LittleRock  Air'y  U 

Lutherville T 

.Madison  

Magnolia 

Mammoth  Spg  . 

Marianna 

Marked  Tree... 

Mena 2 

Monticello  Air.  ..1 

Morrilton  

Moutitainburg  .. 
Mountain  Home. 
Mountain  Valley 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC  . 

Mulberry t2 

Nashville 

Newport 2 

Oden 

Okay 

Osceola 2 


Mississippi 
White   ... 
White    ... 
Arkansas. 

Saline 

Arkansas. 
White.  ... 
St.  Francis 
White 
St    Francis 
Arkansas. . 
Ouachita. . 

White  

White  .... 
Ouachita.. 
White  .... 
White  .... 
White  .... 
Arkansas. . 
White  .... 
White  .... 
Ouachita. . 
Arkan.sas. . 
Arkansas. . 
Red  .       ... 

White 

Arkansas  . 
Miississippi 
Ouachita.. 
Arkansas. . 

White 

White 

White 

.Arkansas. . 
Ar-kansas  . 

Red 

White  .... 
White  .... 
Ouachita. . 

Red 

Arkansas. . 

White 

White 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita. . 

Red 

Ouachita.. 

Red    

Ouachita. . 
Ouachita.. 
White  .... 
White...  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita.  . 
Arkansas. . 
•Vrkansas. . 
White.  ... 
Ouachita. . 
Oiiachita.. 
Ouachita.. 
Arkansas. . 

Red 

White 

Ouachita. 

Red 

Missis.sippi 


.19 
.12 
.65 
.55 
.22 
70 
.24 
1.28 
.62 
■I 
.63 

2. '32 

.15 

33 

1.40 

.37 

.14 

.98 

97 

1.U2 

.82 

1.15 

2.70 

42 

92 


l.Bl 
1.42 
1.92 
.44 
1.9S 
3.03 
2.72 
1.33 

'!22 

.15 

1.70 

.07 

.83 

2.03 

1.30 

1.22 

.32 

"62 

.15 
.28 
.21 
.30 

1.25 
.30 
.23 
.77 
.13 
.10 

2.20 
T. 
.81 

1.35 
58 


T 
1.48 


.32 


T. 


23 


24 


25 


26 


28 


29 


Ozark 2  Arkansas. 


.78 

.42 

.50 

1.80 

1.20 

.11 

..37 

.30 

1.44 


.62 
1.70 


.23 


.09 


1.65 


.20 


30 


02 


.02 


.12 


.08 


.02 


T. 


T. 


.02 


T. 


T. 


T. 


.40 

.06 

.56 

.07 

.23 

.05 

.26 

.20 

.20 

.25 

.68 

.05 

.20 

.15 

.37 

.22 

.58 

.62 

..50 

.32 

.17 

.40 

.36 

.27 

.31 

.09 

.24 

.16 

.14 

.02 

.51 

.39 

.40 


.91     .13 
.I2I. 


.40 

.40 

.46 

.54 

.96  . 

.81 

T. 


.32 

'.'35 
.34 
.34 


.69 


.01 


.48 


.17 
.35 
.18 
.94 
.25 
.85 
.22 
.05 
.36 
.38 
.11 
.12 
.37 
.02 
.20 
.68 

.25 
02 
.02 
.01 

.'56 
16 
.12 
.10 
.42 
.51 

.'25 
.03 


.20    T. 

.27  . ... 

.27|.... 

.331  .01 

.30 

T. 

.10 

.25 

.24 

'.09 

.04 
.20 

'  .'09 
.04 
.11 
1 

.53 
.09 

.'55 
.40 
.06 
18 
.04 
.40 
.08 
.15 
.33 
.60 
.20 
.26 
.26 
.10 
.12 
.36 
.10 
.30 
.10 
.01 

.'io 

.59 

T 

.03 

.03 

.29 

.22 

.28 

.25 

.'79 
.14 
.65 
.06 


05 


.02 


.03 


.10 


.06 

.28 
.11: 
.16[ 
.36  .03 
.41  .20 
.42 
.47 
.05 


.01 


.26 


.64 


.45 


].87 

.16 

T. 

.49 

1.56 


1.35 
.71 


.04 


.02 


1.00 
.06 


2.42 
03 

'.'io 

.73 
1.02 

.91 
1.30 
1.22 


T 

.28 
.07 
.17 

'.'6i 

.51 

i!34 
.45 
.15 

'.'24 
.24 

'.'36 


.25 
.28 
1.67 
.04 
.69 


.17 

33 

1.04 

1.21 


1.03 
78 

1.13 
95 


.45 

1.2i 

.40 

.04; 


.60 

1.29 

.43 

i.'74 

1.00 
1.10 

'.'27 

1.19 
1.96 

'.'49 

1.29 

1.11 

1.85 

.59 

.75 

.90 

1.55 

.58 

1.57 

1.90 

.68 

.68 

.79 

1^45 
.32 
.55 
.35 
.10 
.07 
.16 
.11 


.72; 

1.20 

2.00 

.50 

.87 

".bi 


.10 


.3.1 


.29 
.23 
.23 
.14 
1.09 
.81 
.40 
.36 
.87 


1.30 
.67 
.75 
.60 
.89 
.40 
.50 
.57 
.61 
1.33 
.09 
.01 
T 

1.97 
1.20 
62 
1.60 
1.25 
1.52 
.62 
.07 
1.10 
06 
25 
52 
65 
.02|  .51 
.02'l.82  . 
.63 


T. 


1.21 
.43 


1.60 
1.91 


.60 

t" 

.42 

.'ii 

.36 
.18 
.20 
.20 

.'36 


.22 

.40 

T 

.17 

'1 

.63 

.81 

.05 

.80 

.77 

.73 

.05 

.01 

T 

.01 

'.'80 
.60 
.34 
.83 
.32 

.'27 

r. 

.27 

.95 

■J 

.43 

.83 

.32 

.60 

.26 

'!29 

"24 
.22 

.'96 
.39 
.43 

t'. 

.28 

.13 

.25 

.01 


.21 
1.10 


.23 
.12 
.07 

"Ah 

.27!. 
.131. 
1.30  . 
.2?!. 
.451. 


r. 


.02 


T. 


,09 


T. 


.03 


T. 

'1 

T. 

T. 

.11 

.07 

'i-. 

T. 

T. 

.05 


2.00 

3.39 

3.99 

3.74 

3.50 

3.05 

2.96 

3.23 

3.26 

2.37 

4.14 

2.57 

4.67 

3.. 58 

2.87 

4.28 

2.70 

2.6H 

2.78 

4.62 

3. 03 

3.88 

4.61 

4.28 

2.63 

2.81 

2.12 

3.19 

6.U 

3.21 

4.27 

3.47 

4.48 

5.90 

5.46 

4.18 

2.47 

2.52 

2.87 

4.66 

2.81 

3.58 

4.05 

4.09 

3.92 

3.31 

3.86 

2.8" 

2.66 

3.04 

2.71 

1.95 

4.19 

2.  .54 

2.74 

3.10 

2.15 

2.53 

6.69 

2.92 

2.63 

4.48 

2.88 

2.49 

4.00 

3.02 

3.34 

4.05 

3.88 

2.70 

2.61 

2.41 

4.22 

2.57 

3.03 

2.85 

3.75 

2.90 

4.78 


.^NvJewHAtaioMak-. 
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January,  1941 


Daily  Precipitation  for  January,  1941       Continued 


Say  of  Month 

„,  ,.                      uramage 
Stations                 ^^^.^ 

1       2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10      11 

12 

13 

14 

15 

16 

17     18 

19 

20     21 

22 

23 

24 

25      26 

27 

28 

29     30 

31 

Total 

1 
St    Francis     i-^ 

1 

( 

13 

.14 

.32 
.20 
■I. 

■.■34 

T. 
T 
T. 

.12 
.21 
.12 

.70 
.03 

.45 
"27 

1.08 

1.78 
.74 
.51 

1.27 
.75 

1.30 
.14 
.28 
.76 
.79 

1.31 
.86 
.44 
.37 
.85 
.92 
.59 
.60 

"iss 

".31 
■f." 

.38 

!'/i 
.31 
.80 
.03 
.08 

".19 

".ii 

1.42 

.53 
1.05 
.31 
.23 
.43 
.95 
.02 
.82 
.21 
1.10 
.20 
.37 
.28 

i.'os 

1  06 
.21 
.65 
.05 
.03 
.68 

".&) 
.57 
.01 
.40 
.64 
.60 

■f.' 

.12 

2.72 

Pnrlr^n                            '^ 

St.  Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

White 

Ouachita.. 
Ouachita. . 

White 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
White   ..  . 
St.  Francis 

White 

Red ,. 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

Arkansas.. 

Arkansas. 

Mississippi 

1 

.48 
.37 
.60 
.12 
.08 
.48 

■;i8 

■.'si 

.36 

.18 

t." 

3.20 

Pine  Bluff 2 

Pine  Ridge 2 

Pocahontas 

Portland 2 

Prescott 2 

Rogers  (near).,..t 
Rosebud — . .....t 

RussellviUe....  « 

St.  Charles..... ..2 

St.  Francis 2 

Searcy 2 

Spring  Bauk....t2 

Story "■ 

Stuttgart 2 

Stuttgart    tP 

19 

.72 
.68 

'!25 
2.31 

2'.hi 

.15 

.4? 

.12 

.65 

.6(1 

.27 

.05 

2.00 

.65 

J.  02 

1.17 

1.00 

1   15 

.46 

.02 

T. 

■.'12 

3.13 

.... 

.... 

.... 

.... 

.04 

.08 

2.88 
3  53 

1.95 
.31 

".M 
T 

.21 
.05 

3  78 

.02 

'J' 

T 

.01 
.06 
.13 
T 

.04 

.... 

■;64 

■.'25 
".64 

3.57 

.36 

.30    .10 

4.45 
3  15 

.42 
.08 
.29 
.28 
.34 

.;« 

.62 
.35 
.38 
.01 

'."ie 

.08 
.30 
.13 

'!83 
.10 
.65 
.34 

.11 
.34 
09 
T. 
.06 

".is 

.19 

';27 
.47 
.10 
.04 

.04 
.04 

.... 

.41 
.14 
.31 
.07 
.33 

'!72 
.35 

29 

T. 

38 

T. 

T. 

".ik 
T. 

5  08 

1.54 
.08 
.16 
.18 

•   •• 

T 

4  27 

.... 

.42 
.03 

".ib 

f." 

".'ie 
.01 

2.91 

.... 

.03 
.04 
.31 

« 

T. 
.01 
T. 
.03 

;^^ 
T. 

2.30 

.22 

.... 

.15 

.05 

T. 

.04 

.02 

2.31 
3  06 

3  07 

.38 
"!42 

■ 

'!37 
.35 
.16 
.57 

r. 

.03 

"t." 

3  27 

'!i6 

'.'.'.'. 

.... 

4.24 

Texarkana 2 

Thornburg 

Turnpike t 

Wabash 

T." 

2  62 

.... 

.... 

.70 
.02 

.05 
1.31 

.37 
.96 

3.38 

4.88 

3.24 

.25 

'!42 

.78 

.06 

.90 

.09 
.68 
.90 
.17 
1.12 
.94 
.33 

.08 

2.69 

Ouachita.. 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas.. 
St.  Francis 

2.15 

.10 

1.36 

.... 

.65 

.... 

15 

50 
.10 
.20 
.08 
.23 
.10 

i'. 

4.81 

Whiteclifis « 

White  Rock t 

Wilson                   2 

1.10 
.03 

4.02 

.... 

.0-1 

T. 

.15 

*  U 

T. 

.04 
.43 

i.32 

.03 

4.27 

2.83 

Wright 

.29 
.27 

2.72 

Wynne 2 

.47 

.25 

T. 

3.44 

Daily  Temperatures   for  January,   1941 


Stations 


Alum  Fork 

Arkadelphia  5$  — 

Batesville ••• 

Bee  Branch 

Benton  5$ 

Benton ville  ••*.... 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Camden 

Clover  Bend 

Conway  

Corning   

Crossett 

■it  ■ 

l^wrdanelle 

jJ)^Queen 

,I>|vili>,Kkiob 

llamas 

El  DSi-adO  

England 

Eureka  Springs  ... 

Fayette  villa. 

Fayettevil|e  Exp.  S 

Fort  Smith"' 

GilbertJ^ 

Grannis 

Gravette^^ 

Green  Mountain.  . . 

Harrison 

Helena 

Highland .. 

HopeW  n 

HotSprings 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Maximum 

70 

67 

52 

52 

49 

40 

54 

59 

67 

62 

68 

65 

64 

66 

60 

58 

52 

35 

46 

59 

60 

Minimum 

51 

44 

35 

28 

26 

22 

31 

30 

38 

23 

38 

31 

41 

43 

46 

44 

m 

20 

16 

27 

36 

Maximum 

69 

57 

62 

59 

41 

44 

52 

62 

61 

60 

62 

67 

65 

52 

64 

60 

43 

41 

4fi 

62 

60 

Minimum 

51 

49 

39 

26 

27 

27 

27 

32 

35 

24 

27 

30 

37 

a 

48 

44 

42 

26 

2C 

22 

27 

Maximum 

66 

53 

52 

48 

36 

36 

49 

59 

49 

62 

60 

62 

63 

61 

60 

60 

48 

36 

42 

61 

62 

Minimum 

49 

43 

32 

25 

21 

22 

29 

29 

28 

20 

34 

28 

40 

35 

47 

46 

29 

24 

17 

27 

36 

Maximum 

67 

67 

62 

52 

40 

40 

60 

58 

69 

68 

64 

m 

62 

60 

60 

60 

57 

35 

40 

.58 

59 

Minimum 

50 

42 

34 

29 

22 

23 

•M 

30 

31 

23 

33 

28 

40 

38 

48 

46 

34 

19 

14 

2;S 

35 

Maximum 

71 

56 

56 

57 

37 

42 

55 

61 

57 

61 

66 

67 

65 

57 

as 

61 

41 

39 

48 

61 

61 

Minimum 

41 

48 

35 

22 

21 

24 

26 

26 

27 

21 

20 

26 

28 

38 

40 

42 

41 

25 

15 

2;s 

23 

Maximum 

64 

47 

49 

36 

37 

40 

45 

54 

47 

62 

67 

66 

62 

63 

54 

49 

35 

24 

44 

68 

67 

Minimum 

44 

35 

29 

22 

20 

28 

32 

41 

33 

28 

31 

39 

60 

47 

45 

35 

18 

9 

13 

.S3 

42 

Maximum 

60 

59 

45 

44 

36 

37 

58 

46 

54 

46 

62 

66 

67 

,56 

62 

46 

87 

.36 

,S8 

64 

Minimum 

51 

41 

31 

28 

21 

20 

28 

24 

20 

30 

26 

36 

40 

47 

46 

35 

25 

20 

20 

26 

Maximum 

76 

67 

55 

49 

45 

37 

52 

62 

57 

65 

68 

69 

65 

60 

62 

69 

47 

33 

54 

62 

61 

Minimum 

50 

40 

33 

24 

24 

25 

31 

31 

37 

22 

28 

30 

44 

48 

39 

47 

31 

16 

14 

25 

38 

Maximum 

67 

64 

53 

50 

47 

42 

53 

62 

63 

56 

60 

63 

67 

as 

as 

64 

57 

66 

53 

60 

63 

Minimum 

54 

48 

39 

29 

29 

24 

31 

27 

36 

23 

24 

31 

45 

48 

48 

48 

40 

39 

20 

26 

34 

Maximum 

70 

66 

56 

61 

61 

46 

,57 

65 

65 

60 

68 

70 

65 

63 

62 

63 

,53 

45 

49 

62 

62 

Minimum 

58 

48 

38 

27 

32 

29 

34 

28 

36 

24 

32 

29 

37 

41 

43 

42 

40 

26 

19 

23 

29 

Maximum 

60 

5(> 

54 

46 

43 

38 

44 

57 

61 

59 

60 

64 

61 

64 

60 

,59 

50 

40 

37 

57 

63 

Minimum 

44 

39 

31 

25 

19 

19 

26 

•2S 

23 

18 

28 

23 

31 

36 

42 

43 

33 

23 

15 

22 

30 

Maximum 

70 

65 

56 

54 

46 

39 

54 

65 

57 

62 

66 

66 

67 

59 

62 

64 

64 

.39 

46 

64 

62 

Minimum 

54 

47 

34 

28 

27 

25 

32 

27 

35 

23 

■62 

29 

42 

42 

47 

47 

35 

23 

18 

26 

35 

Maximum 

60 

60 

52 

43 

38 

36 

42 

49 

48 

57 

51 

64 

61 

60 

,58 

56 

62 

86 

38 

,58 

61 

Minimum 

47 

44 

.33 

28 

19 

19 

25 

25 

36 

20 

32 

24 

34 

36 

45 

42 

35 

25 

15 

24 

30 

Maximum 

66 

a5 

55 

60 

47 

50 

59 

64 

62 

58 

65 

69 

67 

60 

66 

62 

52 

43 

49 

62 

64 

Minimum 

56 

49 

43 

25 

32 

25 

28 

30 

29 

22 

31 

24 

34 

41 

44 

45 

42 

32 

24 

23 

38 

Maximum 

70 

65 

54 

51 

47 

40 

51 

,58 

57 

63 

64 

65 

66 

63 

as 

61 

54 

37 

45 

63 

61 

Minimum 

,53 

45 

37 

30 

29 

27 

34 

33 

41 

26 

34 

31 

45 

47 

45 

48 

35 

22 

19 

27 

36 

Maximum 

75 

69 

53 

69 

46 

41 

55 

60 

71 

64 

71 

69 

62 

.58 

50 

43 

63 

64 

61 

Minimum 

59 

44 

:o 

24 

33 

29 

35 

.30 

36 

25 

30 

31 

43 

49 

40 

44 

33 

24 

18 

24 

35 

Maximum 

5H 

57 

45 

41 

;^6 

;^7 

45 

52 

47 

56 

61 

60 

57 

,53 

51 

49 

44 

26 

38 

53 

49 

Minimum 

47 

.S2 

29 

25 

17 

19 

25 

34 

34 

31 

40 

43 

48 

45 

46 

42 

23 

9 

12 

32 

39 

Maximum 

65 

64 

53 

56 

46 

46 

58 

66 

57 

60 

63 

68 

66 

62 

67 

66 

63 

42 

47 

65 

64 

Minimum 

42 

50 

39 

31 

31 

26 

33 

31 

35 

21 

33 

30 

36 

41 

41 

47 

40 

,S0 

19 

28 

35 

Maximum 

69 

64 

64 

60 

45 

49 

,55 

6;^ 

62 

69 

66 

69 

67 

a5 

61 

60 

51 

40 

60 

62 

65 

Minimum 

59 

50 

40 

30 

32 

28 

38 

35 

42 

30 

37 

;^7 

43 

42 

48 

45 

39 

28 

21 

20 

36 

Maximum 

66 

64 

53 

52 

47 

42 

,52 

62 

,55 

60 

62 

67 

67 

63 

as 

as 

54 

37 

43 

62 

60 

Minimum 

54 

47 

36 

28 

27 

25 

32 

28 

36 

24 

31 

27 

41 

42 

45 

46 

37 

23 

21 

26 

30 

Maximum 

67 

58 

53 

41 

38 

37 

44 

65 

51 

63 

70 

68 

64 

,57 

,55 

52 

41 

28 

47 

60 

57 

Minimum 

49 

32 

29 

22 

17 

23 

29 

38 

:« 

29 

;« 

45 

60 

47 

45 

40 

22 

8 

10 

34 

40 

Maximum 

64 

62 

47 

45 

39 

40 

48 

55 

51 

59 

65 

64 

61 

,59 

54 

54 

43 

25 

44 

66 

56 

Minimum 

50 

,33 

29 

25 

21 

26 

30 

36 

33 

25 

29 

38 

,50 

49 

45 

42 

23 

9 

12 

35 

42 

Maximum 

65 

63 

49 

44 

39 

40 

48 

53 

50 

60 

67 

65 

60 

,58 

55 

54 

44 

24 

43 

56 

55 

Minimum 

5) 

34 

30 

26 

21 

27 

30 

36 

34 

25 

30 

37 

49 

46 

45 

42 

23 

10 

11 

34 

42 

Maximum 

72 

52 

54 

44 

38 

37 

47 

56 

55 

63 

64 

6.5 

64 

65 

,56 

54 

38 

32 

44 

61 

62 

Minimum 

49 

40 

38 

32 

28 

29 

31 

38 

,35 

29 

37 

38 

48 

49 

48 

.38 

28 

13 

20 

30 

43 

Maximum 

67 

,54 

54 

45 

:w 

37 

52 

61 

52 

60 

70 

71 

65 

61 

61 

57 

48 

.56 

49 

64 

59 

Minimum 

3S 

37 

29 

17 

13 

20 

20 

20 

21 

13 

28 

18 

19 

30 

,S4 

37 

34 

14 

8 

16 

16 

Maximum 

71 

62 

57 

69 

48 

39 

.55 

62 

69 

61 

68 

66 

62 

68 

60 

55 

49 

38 

49 

57 

60 

Minimum 

55 

39 

31 

27 

29 

2.5 

.32 

.32 

39 

27 

32 

.36 

47 

45 

.34 

40 

29 

19 

16 

27 

39 

Maximum 

65 

56 

60 

48 

39 

40 

46 

53 

48 

61 

68 

66 

60 

,57 

63 

50 

45 

45 

45 

68 

60 

Minimum 

50 

81 

25 

23 

18 

27 

29 

40 

32 

21 

29 

,39 

47 

45 

43 

38 

25 

7 

6 

32 

40 

Maximum 

65 

64 

47 

44 

36 

32 

45 

68 

51 

65 

60 

64 

63 

60 

57 

52 

61 

31 

41 

68 

63 

Minimum 

44 

38 

,S3 

29 

17 

18 

27 

35 

39 

29 

38 

38 

51 

42 

46 

46 

28 

17 

14 

31 

42 

Maximum 

63 

60 

45 

40 

34 

34 

45 

57 

65 

60 

60 

a5 

63 

66 

53 

55 

46 

.58 

45 

69 

66 

Minimum 

47 

37 

:-io 

26 

18 

22 

29 

34 

35 

22 

29 

28 

42 

41 

40 

45 

25 

13 

12 

24 

36 

Maximum 

62 

63 

49 

49 

41 

41 

53 

59 

50 

54 

55 

63 

6,5 

65 

62 

66 

58 

41 

40 

68 

62 

Minimum 

53 

46 

36 

30 

27 

22 

30 

36 

40 

21 

30 

29 

41 

43 

47 

48 

39 

27 

16 

29 

36 

Maximum 

71 

67 

50 

60 

54 

41 

56 

62 

61 

68 

66 

68 

64 

69 

61 

66 

48 

41 

46 

69 

59 

Minimum 

54 

31 

36 

56 

45 

48 

44 

44 

34 

24 

18 

33 

41 

Maximum 

70 

.55 

55 

60 

40 

41 

,55 

64 

61 

59 

69 

68 

66 

57 

62 

.54 

51 

42 

49 

61 

61 

Minimum 

52 

46 

38 

28 

28 

27 

27 

32 

33 

25 

27 

as 

35 

42 

46 

44 

41 

27 

19 

19 

26 

Maximum 

69 

65 

53 

63 

44 

42 

64 

,59 

57 

61 

64 

64 

as 

65 

58 

58 

50 

37 

46 

68 

59 

Minimum 

55 

46 

87 

SO 

28 

24 

34 

31 

37 

26 

34 

83 

45 

45 

44 

44 

33 

23 

18 

31 

36 

22 


23 


25 


55 
41 
61 
40 
55 
49 
57 
41 
69 
38 
.54 
3;S 
58 
40 
59 
39 
58 
49 
66 
54 
66 
46 
57 
45 
55 
42 
72 
51 
59 
42 
63 
41 
49 
35 
70 
48 
70 
37 
57 
46 
53 
36 
55 
33 
54 
34 
54 
41 
48 
37 
57 
37 
58 
32 
63 
39 
66 
38 
63 
49 
60 
48 
62 
43 
58 
45 


48 

48 

46 

35 

39 

28 

47 

49 

.50 

32 

41 

29 

40 

36 

45 

34 

29 

30 

49 

45 

47 

35 

39 

35 

42 

44 

44 

33 

35 

28 

60 

47 

45 

38 

42 

40 

69 

70 

57 

38 

43 

41 

68 

45 

46 

34 

35 

34 

47 

48 

48 

,S3 

41 

30 

48 

43 

46 

36 

,S9 

86 

75 

66 

65 

40 

40 

39 

46 

49 

46 

.S5 

41 

33 

54 

57 

51 

38 

40 

34 

40 

41 

37 

.32 

31 

29 

66 

57 

58 

39 

44 

32 

71 

67 

69 

40 

45 

46 

57 

57 

.52 

46 

41 

30 

;S9 

42 

43 

;S3 

31 

28 

42 

41 

45 

34 

30 

30 

42 

40 

45 

35 

30 

29 

43 

43 

42 

40 

35 

35 

45 

45 

46 

.S3 

.S3 

22 

47 

56 

47 

.S3 

;S5 

.32 

40 

42 

45 

.32 

28 

27 

40 

38 

40 

33 

36 

.30 

39 

45 

42 

35 

31 

27 

.53 

50 

54 

39 

42 

31 

54 

63 

47 

37 

;S9 

36 

64 

49 

53 

.39 

42 

34 

47 

47 

47 

34 

41 

32 

26 


27 


28 


29 


80 


31 


54.6 

33.7 

55.8 

33.9 

50,7 

31.7 

53.2 

32.1 

54.8 

29.5 

48.6 

31.8 

49.4 

31.8 

55.0 

32.0 

55.3 

35.4 

60.7 

35.3 

52.3 

30.5 

55.3 

33.9 

49.7 

31.9 

60.3 

34.9 

54.7 

35.3 

59.7 

34.9 

47.3 

31.8 

58.3 

35.1 

61.0 

37.9 

.55.6 

34.5 

50.7 

31.7 

50.5 

32.2 

60.6 

32.3 

61.0 

35.5 

52.7 

24.4 

67.0 

33.3 

51.4 

30.3 

49.3 

32.9 

50.3 

30.5 

64.1 

34.8 

67.4 

3S.5 

57.3 

33.7 

54.8 

36.4 
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"CLTMATOLOGIOiVL  D'ATA\    ARKANSAS  SECTION 


Daily  Temperatures  for  January,   1941    Continued 


Stations 


Maximum 
Miuimum 
Maximum 
Minimum 


irons  Fork.....$ml!i?SmZ 

J--^-" Ifs^^z 

T„„^rr!n  i  Maximum 

Lead  Hill )  Minimum 

Little  Hoik.  .•" 

Little  Rock,.... ••• 
'■  y  1     [Airway] 

•  Luther  villa. .  ..,..•(  Maximum 
,.'  (  Minimum 

Magnolia Maximum 

..  »!.  o     •         '  Minimum 

^i8mInoth  Spring.     Maximum 

.  ( Minimum 

Marianna ...  .,...(  Maximum 

..     ,   ■,  ~  ^j  '  Minimum 

^farked  Tree....??  i  Maximum 

'  i  Minimum 

Mena  — <  Maximum 

..       .     „  -     '  Minimum 

Montlcello "•  j  Maximum 

,    )  Miuimum 

Morrilton $5  (  Maximum 

)  Minimum 

Mountain  Bome...  (  Maximum 

(  Minimum 

Mt.Ida  (Maximum 

t  Minimum 

Nashville ■...  j  Maximum 

'     ■    •    .1     .  )  Minimum 

Newport (  Maximum 

'  Minimum 

Oden:.'.. ..•••(  Maximum 

■    ■         (  Minimum 

Okay  ..  .■ j  Maximum 

.   .    ■    ( Minimum 

Ozark... -..iv. )  Maximum 

'      '      -     ■    I  Minimum 

Paragould, , .\..  ^,  .  (  Maximum 

I-    .  <  Minimum 

. ',,:.  j  Maximum 

1       '  -Vlfnimum 

'.'ii.'. .  )  Maximum 

I       '  Minimiun 

... '. .  j  Maximum 

■  •  (  Minimum 
.'■.';'.'.  )  Maximum 
■^    ■    I  Minimum 

: .    .  )  Maximum 

■  .:  ■  I  Minimtim 
.'.  .ft  '>  Maxinrum 

' (  Minimum 

:.*.§*')  Maximum 
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I  Minimum 
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Pine  Blrtflf.;. 
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'reseott.'.;i, ;. 
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it.  Charles  ! ; 
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'tntlgarl  ;'.; 

lituttgart  .■ . 
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56     45 


55 
45 
58' 
32 
66 
44 
65 
45 
66 
45 
52 
41 
71 
48 
61 
37 
59 
43 
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39 
59 
42 
66 
50 
68 
48 

6vr 

33 
G7- 

43 1" 

54r 

51 


64 
45 
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47 
56 
48 
■  66 
41 
6' 
4R 
64 
45 
57 
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63 
41 
64 
48 
60 
32 
581  59 
41  39 
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58 
36 
53 
34 
53 
31 
59 
37 
55 
■  33 
47 
33 
'  53 
39 
52 
33 
52 
40 

•  56 
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50 
28 
55 
35 
51 
39 
55 
34 
52 

'  38 
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39 

'  54 

■  36 
67 

■  42 
'  53 

25 
48 
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55 
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53 
37 
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44 
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60 
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45 
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29 
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27 
55 
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58 
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50 
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26 
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25 
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26 
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53 
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31 
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28 

35 

27 
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24 
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31 
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35 

18 
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42 
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26 
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45 

54 
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38 

65 
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47 

55 

44 

56 

38 
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49 
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51.3 

32.5 

47.6 
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53.0 

33.7 
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60.4 

38.5 

51.2 
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52.5 

33.2 

51.4 

28.4 

64.8 

34.7 

57.4 

36.5 

52.3 
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51.2 

29.8 

57.9 

29.8 

57.8 

.35.8 

.53.3 

33.1 

62.9 

31.9 

01.2 

35.1 

53.3 

.31.7 

49.7 

32.5 

56.3 

36.5 

51.8 

30.4 

60.0 

35.0 

68.8 

.37.3 

50.3 

30.5 

66.1 

32.1 

.53.9 

34.0 

54.4 

32.6 

54.5 

34.6 

5:^.3 

33.0 
53.  G 
34.1 

m.a 

38.8 
53.9 
29.3 
49.0 
31.5 
56.7 
32.0 
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31.2 
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Daily  Precipitation  for  January,  1941 

Hydrologio  Stations 

Statior.            ^^S^- 

Day  of  Month 

1       2  1    3       4       5  1     6  1     7  1     8       9      10      11      12      13  j  14    -15      16  |  17      18      19  |  20  ]  21  |  22     23  |  24  |  25  |  26  |  27      28  |  29  |  30  |  31  |Total 

.62 

.15 

.38 

.02 

.10 

1.53 

.03 

.17 

.05 

.13 

3.18 

Autoiue(near)  2... 
Beaty  Lake^nfear). 

Beedeville  "^ 

Blue  Mountaiin  2 . . . 

Eriggsville  * t 

Cabot- 

St.  F'rancis. 

White 

Aikansas.. 
Arkansas.. 
Arkan  \s. . 
Arkans  3.. 
Ouachita.. 

.09 
.19 
1. 00 
.82 
.50 
.28 
.19 

.65 
.28 
.40 
.06 
.20 
.52 

.07 
.11 

'.'08 
.10 
.10 
.15 

■;64 
■;66 

.06 
.02 
.10 
.04 
.10 
.02 

.09 

1.37 
1.26 
1.10 

■[so 

1.65 

■;65 

1.13 

i;23 

.50 

1.32 

1.40 

i.'oo 

.53 

.06 

1.25 

'.'89 
1.56 
1.12 

'.'04 
.40 

'  .'.35 
.40 

'!i6 
"t'.' 

'!47 

.65 
.33 
.40 

'!26 
1.06 
.20 

2.98 

.07 

■  *  '  * 

..   . 

.... 

.29 

.02 

2.66 

.  .       . 

■ 

3.00 

';io 

.04 

.... 

.... 

.... 

.38 

.88 

.30 
.60 
.21 
.38 

.48 

'[96 
1.85 

i!32 

•••• 

2.64 

3.00 

T. 

.... 

3.88 

Carpenter  Dam'... 

Clarksville  i t 

Clay  SCS 2 

Coinpton  1 t 

* 

.41 
.47 

2.64 

Arkansas.. 

.40 

*  '  ** 

. . .. 

... 

.... 

.41 

'!37 

.17 
.21 
.26 

.08 
.58 
.17 
.27 
.22 
.03 

'!66 
.12 
.02 

.66 
.38 

.05 

.23 

.30 

2.60 

"  " 

*'  *' 

... . 

.58 

White 

Mississippi. 

White 

White 

Red 

White 

.56 

.83 

.9a 

.3!i 
1.70 
2  1ft 

.34 

1.03 

.08 

.15 

.... 

. . . . 

** " 

.03 

.27 

.27 
1.02 
.22 
.22 
.05 

.... 

.... 

.... 

".06 
.12 

3.36 

.09 

.... 

T. 

T. 

3.93 

Eleven  Point^ 

Evening  Shaded... 

Foreman  l t 

Green  Forest  2 

Green  wood2 

Hardyl 1 

Ilarrisburg  2 

Huntsville^ t 

.Iacksonville2 

LaCrosso  2 

LakeCityS 

Marvell" 

Mountain  View  2.. 
Ne\vhope(near)  2.. 

Nimrod^ J 

Odell  (near) 

Parthenon  -' t 

Pottsville2 

2.45 

..   . 

— 

•■•• 

'[os 

.... 

.... 

"44 

'!66 

.10 

.02 

".n 

".30 
1.4S 

iiio 

.... 

.... 

T. 

3.51 
2.12 

"m 

•••• 

. .. . 

.50 

'!64 

.35 
.03 
.22 
.18 
.15 

't.' 

.42 
.20 
.28 
.07 
.13 

.30 
.02 
.01 
.05 
.08 

.30 

.50 

4.30 

03 

';i5 

".oh 

.42 

.38 
.02 
.46 

'!23 
.15 
.34 

'!63 

•"•'•• 

*!65 
'ioi 

4.08 

White 

St.  Francis. 

White 

Arkansas.. 

White 

St.  Francis. 

.69 
I'l 



.... 

'!i9 

3,05 
2.b9 

1  54 

.68 

1.26 

' 

.02 

.50 

3.94 

.15 
03 

.09 

.35 

3.10 

. .  . . 

.08 

.06 
.09 

3.KI 

.25 

.... 

.... 

.... 

.... 

.60 

.01 

.10 

2,66 

White  _ 

1  27 

IIR 

.... 

.... 

** 

T. 

.25 
.68 

■.■93 
.10 

.01 

';54 

.27 
.17 

.03 

■;o6 

.40 

".oh 

.17 
.01 

.... 

.06 

'!53 

';i9 

.46 
1.66 

1.81 
.54 
.02 

1.21 
.05 

'!i5 
']i6 

.18 
.69 
.06 
.23 

•••• 

••'■• 

.02 

'!04 
.02 

3.71 

"96! 

" 

2.26 

Arkansas.. 
Arkansas. . 
White 

76 

.28 

2.96 

3.40 
1.36 

10 

6,73 

.22 

3,57 



..  . 

St    Paul  2 

White 

White 

1.42 

1.04 
.93 
.28 
.34 

1.8:6. 
.65 

1.54 

T. 

.90 
1.53 

■.■32 
,22 
T. 

■;65 

.20 
.13 
.42 
.07 
20 
.20 
.32 
.29 

.10 
.07 

T. 
■1'. 
03 
T. 

1.55 
1.54 

'.'98 
.61 

''65 

.20 
.34 

.... 

.04 

']64 

4,41 

Shirley2 

.13 
.63 
.03 
.36 

".is 
"."so 

1  67 
1.03 

4.82 

.78 
.23 

"04 
.10 



tv 

.... 

.... 

.18 

3.02 

Spark-man  2 

Ouachita  . . 

White 

Ouachita . . 

White 

Arkansas . . 

.65 

.86 
.75 

T. 

.01 

4.0c 

T. 

3  48 

Vick  2 

Wheeling! t 

Winfrey  1 t 

.... 

■!i2 

.72 

.30 

3.8] 

.01 

.42 
.15 

.10 

■!62 

3,29 

.05 

.04 

.Ci 

.05 

.01 

H.  ii; 

Daily  Biver    Stag 

es  for  January,   1941 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1        2 

3 

4       5 

6 

1 
7       8 

9 

10 

11 

12 

13      14      15 

16  j 

17 

1 

18  1   19  1  20  '  21      22 

!        1        1 

23 

1 
24  j  25 

26     27 

28 

29 

.30     31 

Fort  Smith 

.  .Arkansas  . 

22 

7  4il8.2|IC.3|15.0 

13,6:11, 4l  9.0i   8.4;  8  31   8.31  8.01   7  6;   7  4|    7,2 

7.4 

8  5 

!0.  4112.0111, 7111,0  11.2;i2.3|12  8'13. 1  ;13.3;13.  4' 12  4!11,8 

ii.3:ii.2;ii.-i 

^'an  Buren. . . . 

do 

22 

7. 5I18. 2115,8115.1 

13,6|11,0 

8.9    8,4]  8.0    7  7    7,6!   7.2l  6.5    6.6 

7.0 

8.2110.0 

I2,0jll.7  10,0  10.6  12,2 

12.8  13,3  13.5  13.1112,6 

11.8 

11,4  '-    '"  ' 

ii,2;u,j 

Mulben-y 

.  .Mulberry. . 

18 

1.9]   5.7;   4.II  3,4 

3.0;  2.5 

2.3    2.2    2.1!  2.0    1.91  1.8'   1.8    1.7 

1.8 

2,2 

2,2 

2.2    2.1    2.0    2,0    2,0 

1,9    8.3    5.2!  4,8 

4,0 

3.5    3,1 

2,8 

2.1 

Danville 

.Petit  .lean. . 

20 

6.9  ia.l'21,1  22.1 

2I.OII8.4 

14.4:10.3!  8.0!  7,0    6.3!  ^■3'  5-5    5-^1  5. 7 

7.5 

7,5 

6,6    5.9    5.6    6.4    6,3 

5,6    7.216.8jl8,l 

f/.i 

16,2 

13,0 

JO./ 

9.',i 

Ozark 

.  .Arkansas, . 

22 

2,1,12,513,1  11.0 

10.0    9,1 

8.4;  5.4:  4,0i  3.21  3.2;  3.2;  2,9;  2.71  2.8 

2.8 

4.4 

6,«    7.3:   6.9I  6.2    7,0 

7,9    9.9]  9,9    9,0 

8.2    7.5 

/.I 

b.8 

b.ii 

Dardauelle 

do 

22 

4.8  11.2517,0  15  7 

14,2;i2,8!l(i.6l  8,4;  7,4;  7,l|  6,61  6,61  6,2l  5.9]  5,8 

6.1 

7,0 

8.2:10,3:10,5;  9.2;  9.5  10,5!13.2;i4.2il3,6 

12.8  12.1 

11,1 

10, 0 

10, S 

Morrilton 

do 

20 

0.7    5,4112,6:13,1 

n,6:!0,7i  8,81  6,8,  5,4'  4  6    4,0!  3,4]  3,0|  2,6!  2.2 

2,8 

3,1 

4,2    6,4]  7.4I  7. 21  6,5;   7,9]  8,6|ll,2;il,0 

10.6 

9.8 

9.0 

8  2 

/, 

liittle  Rock, 

do 

23 

2,2!  2,51  9,2,13  .5!  12, 9'11, 511(1, 4'  8,6,  6,9    5,R|  5,2    4.71  4,3    3,9|  3,61  3,4 

•i.ti 

4  1    5,0l  6,8    7,5!  7,2]  6,9    7,6jlO,4  11,8 

11.4 

10./ 

9.9 

9,1 

8,4 

Pine  Bluff 

do 

25 

5.5;  5,31   6,1  14,7  16,4  16,6,14,7:13,4  U. 8  10,2!  9,1    8.2    7.7;  7,2,  7.0    6.7 

6.6 

0,7    6,7;  S.6;iO,5'll,l  10,6  10,5  11.9  14  8 

16.3 

16.1 

14.3 

13, b 

12,8 

riilbert 

..Buffalo   ... 

30 

5.7    9,5'  6.6;  5.9;  5.4;  5.01   4.7i  4,6    4,5'  4.3:   4,2[  4,l!  401  o-'^\  3,9    3  9 

4.0 

4.5    4,3;  4,1    4.0!  4,0    3,9|11,8|  7.6    7,0 

V.o 

6,'- 

b.l 

6.< 

6,(j 

Doniphan,  Mo. 

..  .Current. . . 

10 

3,4!  4,3,  5,6;  5.0:   I.g'  4,3    4,l|  3,9,  3,8,  3,7;  3,6;   3.5t  3.5!  3,5|  3.4    3,4 

3.8 

3.9!  3.9    3,8    3.7;  3,6l  ,3,6!  3,91  4,3    4.2 

4.2 

4,1: 

3,9 

3,8 

3, ; 

Black  Rock 

..,, Black.... 

14 

3.6;  6.1;  7  5'  7, 81  8,0:  7.6!  6.9'  6.3,  5,9;  5,5!  5.3;  5,l!  5.0|  4.9:  4.8!  4,7 

5.0 

5,0!  4.8    4,6    4.4    4,3]  4,0'  7,3110.0    9,6 

9.3 

8.V 

8.3 

8,0 

/,/ 

Ileber  Springs. 

..Little  Red. 

30 

5,»!l5.0  11.7;  9,5!  8,2;   7.4'  6.7|  6.3l  5,9'  5,61  5,4;  5,1;  5.0|  i.b]  4,7    4,9 

6,1 

o.lj  0,1     4.9]  4,8    4,7    4.71  7.3!]4.1]10,8 

10  3 

9,1 

8,2 

';,b 

i.'i 

OzarkBeachMo 

....  White  . . . 

30 

4. 7:10. Sill. 8  12,0    7,9'  6.P  5.2i  4.8'   4.6    4.6    3.4'   1.3]   1.8:  3,8!  2.7    2.0 

2,V 

4,4    0.6    4,4i  4,2    3, 81  3,1 

4.4    4.61  7.4 

/.b 

6.6 

b.O 

6,4 

6,0 

Cotter 

do 

21 

5,4  10,0  11,9  22,312.1'   8.4'   7.0'  6.3    6.1;  5,4!  5.2i  4,8:  4. 4!  4.2;  3,9    4.1 

3.9 

4,3;  4.4    4,4]  6.3!  4,9]   4,7 

6,9    6,8l  6,6 

8.4 

8,h 

'y,b 

b,0 

b,o 

Calico  Rock  . . . 

do 

18 

3.3;iO,7,12,8  12,1  12,9;  9,6;  7,4,  6,3:  5.6:  5,1    4,8:  4,6,  4,0    3.1|  2.8|  3.1 

3.1 

3,9;  4,8    4,61  4,0]   4,71  4,6 

8,0    9.9    7.0 

7.9 

9,3 

8,1 

'/,3 

b,; 

Bates  ville 

do  .... 

23 

7.2  11, 8'IS. 4  18,5  18,2  17,7113,8  12,0  10,9  10.2:  9.7,  9.3,  9,0    8,4,  7.4}  7.4 

7.9 

7.7]  8,3    9,2j  8.8]  8,9    8,9 

12,1  15  3  14,9 

13,4 

14.0 

14  .J 

13,0 

12,'. 

Newix>rt 

do 

26 

4.2;  4. 6  11, 9, 16, 517, 8  18, 5;i7, 9  15,6,13,3  11,3;  9,8'   8,6'   7,81  7,0;  6.II  5,4 

6,2 

5,3    5,2]  6,6    6.3    5,8    6,0 

6,9!]2,4!16,0 

16,2  15,7 

lb,  2 

16,/ 

14,8 

Georgetown . . . 

do 

21 

7.5'   7,4'  9.0,14.0:16.2  16, »  17,1  17.3  17,3  16,k'16.0  14.9  13.7:12,6  11,6:10.6 

9,6 

8,9    8,5!  8.('    8.1;  8,5    8  5 

8, 8:11. 0:15, 6 
ll,7i]3,(l];5.9 

17,2         - 

17.6117.6 

M-i 

l/,9 

Des  A  re  

do 

24 

10,4  10,2:10.0  13,8  16,4  17,6  18,1  18.4  18,5  18.6  18.4  18,0.17.2  16. 3,15, 414. 4 

13,4 

12,6  11,811.4111.1:11.1  11,1 

1/.9 

18.8119,2 

19,5  ly,/ 

do 

26 

)5  915.9:15.7  16.2  18,0]9.3,20.2  20,8'21,2  21,6':-l,9  22,122,l,22,0  21,7,21,3  20,7:i9,9,18,9!l8,l,17,3;16.8!lR,5i!6.5;n.OllS,l 

19.6 

20,7  21,4 

22,022,5 

St,  Charles  -   . , 

do 

25 

16.0  15,7  15,7  15,7,16,6  17,8  18,7,19,3  19, ^,20,0  20,3  20.6  20,8  20,9  20,9,20,8 

20,6 

20,219,5  18. 617, 8  17, 0116. 4116, 2  16  4!16,9'18.0 

19. Olio. 7 

20,Sj20.7 

Glen  wood 

. .  .Caddo  , . . 

5  3    5.3;   6,3    6,3:  5,2:  5. 21  5.2!  5,2,  5.2;  5.2i  5.2l  5.2;  5.21  6,2,  5,4'   5,4 

5.4 

5,3]  5,3;  6.3;  0,31  5.3]  5.3    6,9    5,71  6,6]  5,8 

5,7|  6.7 

5,6|  6,5 

Arkadelphia  . , 

..Ouachita    . 

17 

7,9;  7,91  7,8;  7,7l   7,4    6,0,  7,6'  7.5,   7,7|  7,6'  7,5:  7,3|  4,8:  6,5    7,3|   7,0 

7,2 

7,0;  6.0I  4,&!  6,8:  6.9    (5.7    9.5    g.g]  g.s;  8,8 

9.0!  8.5 

8.1]  8.2 

Boughton  .   ... 

..Little  Mo., 

20 

6.7'  6,6    6.7    7,0    6  5    6,2'   6.0    5.8l  6.6,  5.5!  6.4    5.3;  5.2;  5.2    5,4    5,7 

7.6 

7,4!  6,6!  6,ll  6.9]  5,7!  5,6    8.0  10,3:il. 7] !2.7 

12,911,3 

9,2!  8,3 

Cainden 

..Ouachita  . . 

26 

16.8  17.1  17.7  17.6  16.9  16.1  14,8  12.7  11. 8;ll. 3, 10. 41  9,8;  9,3    8.8    7.6    8.7 

9.8 

10,4,10.8']0,4    9,4|  8,0 

8,0|  8,6|  8,6ii6.5!17,lllS  7|19,6 

19.4il8,6 

Benton  

. . .  .Saline  . . . 

20 

5.9;  5.9,  5.8'  5,71  5,6    5,5'  5,4;  6,3'  6,2l  5,21  5,1'  5,0!  6,0|  5,0    5.0:  6.1 

5,3 

5,9 

6,0    6,11  5,91  5,8 

6.0    8,11  8,6 

9,1    9,2!  8.2    i.t> 

7.1;  6,8 

WhitecliSs 

.Little  River 

25 

10. 1|  8,0!   7.0:13,3:14,0  13, 0'll. 7]  8.9    6.7]  5,7!  5.7    5,0|  4,0i  4,0;  4,0 

4,0 

6,0 

6.6 

7,1 

6,8    6,0;  4,6 

4,0l  4,0]10.0 

Il,8'l3,7!l4,9  14.0 

13,0  11,5 

index  

Red  ..   . 

25 

12,912.4  12.0;i4,6  14,6  13,4  12, 4|12,0;11, 9  11,2:10,8  10,5:10,6:10,2 

10.0 

9,8 

9,7 

9.7 

9,6 

9,2 

9,1|  9,0 

8,5|  8,4!  8.6 

9.0!  9,3        "■   ■ 

9,31  9.9 

8,6!  8,6 

Fulton 

do 

25 

13,2  12,4  12,2:14.2:15.1  14. 5il3. 2  12.2,11.611,1  10.4    3.71  9,5    9,2 

8,9 

8,8 

9,2 

9  3 

9.0 

8.8 

8,4!  8.2 

7,9 

7,8    9.0 

9.7 

10.4 

11, 3112.6 

11.3:10, 5 

Big  Lake  Outlet 

.St.  Francis. 

10 

6,2;  6,3    6.2;   6,1     6,21  6,4]  H,5|   6.5!  6,3!  6.1    5,9    6,7!  5.6    5.4 

5,4;   5,4 

5.3 

;  5.3 

6.2 

0.1 

5.2]  5,2 

6.3 

5.7    5.8 

,6.2 

6,8 

7.4    7.7 

7,S   7.9 

St.  Francis 

do 

18 

7.9|  8,9;il,3;i2,4!l3.213,9  14,3  14. e  14.7j]l,  7  14,6  I4,5;i4,5!l3.6 

12,7110,6 

9.6 

1  8.9 

8,5    8.2;   7,61   7,2 

6,9 

9.3  11.8 

.13.6 

13,5jl3.3;13.1 

13,  1:13, 'i 

St.  Francis  L.L. 

do 

19,3;]9,5  19.6,19,7il9,7;19.7  19,7jl0,7  19,7  19.6;19.5;20.4  20,0;20,0il9,8|19,8 

19.9 

20.0  20.0:2n.0'20.6;20,2 

20,1 

20,2  20.1 

'^0.0'19.9;20.0,20.2 

20,3  20,.'! 

Marked  Tree  . . 

do 

17 

6.6'  6,7'  6.7    6.8;   6.81  6.8    6,9;  6.9    6.9    6,9|  6.81  2.6!  f'-O 

6,0 

6.9]  6,9 

6.9 

6.9    6.9 

6  9    3.8    6.6 

7.0 

7.1    7.2 

7.4]  7.4 

7.4    7.4 

7.4 

h,!i 

Parkin 

do 

28 

5.8;  5.8    5.8    5.8!  5.9i  5.9    5.9;  5,9!  6,0    6,0|  5.9    5,7j  4,2 

4,6 

5,4;  6,0 

6,2 

]  6.2    6,2 

6.3!  6.3I  6,1 

^.6 

6.7 

7.2 

7,9    8.0 

7.8    7.5 

(.3 

(,  1 

Madison 

do 

32 

3.4    3.5    3.7    3.5i  3,5|  3,5i  3.61  3.61  3.7|  3,8j  3.9    4,0]  3,7 

2,8 

3,0    3,4 

4,2 

4,4    4,6 

4,5!   4,5!  4.5 

4,6 

6,4 

,5.7 

6,6|  6.7 

6.5    6.3 

b.O 

6,» 

Helena 

.Mississippi  . 

42 

12.2  11.4  10.3:10,1110,6  11. 3:12, 2:13, 7  15. 7:17. 6jl8. 6  1B.9!18,5 

17.9!l7.0|16,0 

:14,9 

!l3,8!l2.2!10.1]  8.4]  7,9 

8,4 

9.4 

10.6 

11.9112.6 

13.1  13.8 

14. 6, 10. -.i 

Arkansas  City. 

do 

42 

9.51  9.4I  9.0!  8.31  9.1U0.8111.6  n.9!l2.4ll3,2!l4  0ll4,7ll4.9ll4.7ll4.2ll3.7 

I13.C 

;I2.3;il.5'l0.5l  9,3l  S.2 

1  7.7 

7,5 

7.9 

8,8llO,b 

]1.9;12.6;l2,>.i 

Vl^.l 

Symbols  for  Climatoloe'ical  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  haviflsr  1 
or  more  years  of  record.  Departures  ol  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standarfl  mean",  ariju.'iipri  to  a  unilorm  .S5-year  penoi 
for  stations  with  10  to  14  years  the  means  foi  the  period  of  record  are  used  »SA1so  on  other  dates.  "Not  user!  in  means  and  summaries  J, Evaporation  station.  Tio. 
office  addresses  (see  notes  for  dailv  precipitation  table).      T,  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Iteference  letters  \b,  =  ,  nnmber  of  days  inissms.  .   . 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table :~Except  as  otherwise  indicated- observations  are  generailv  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  rt 
i-orded  is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  'Precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  ^Precipitation  measured  m  morning;  ai"""'' 
recorded  is  for  the  preceding '24  hours,  ^indeterminate.  tPrecipitation  measured  with  recording  gage  'Included  in  the  next  measurement,  1,  "l  race,  or  rrecipitatioii  le. 
than  0.01  inch  tJEvaporation  Station,  "t Post  Office  addresses  as  follows :- Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Hig  Lake  Outlet,  Manilla,  Boughton,  Itoute  4,  '"rP?''"";  v  n» 
Bend  Hoxie;  Devils  Knob  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain.  Calico  Rock  Index.  Route  5,  Texarkana;  Irons  Fork,  Experiment  forest,  w*n» 
I  ntherville.  Route  1,  Lamar:  Morrilton,  Route  3,  Morrilton;  Rosebud,  Route  2,  .Mt.  Vernon;  Springbank,  Doddridge:  Turnpike,  Dover:   White  Rock,  Cass: -Mulberry, Kouie  1 

Symbols  for  Daily  Maximtun  and  Minimum  Temr)eratures:~Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated,  *"\ridnight  to  midnight^  ^'^'^^^\ 
mometers  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.  tIEvaporation  station.  NR,  JNo  recoiu 

Weather  Bureau  OtRce,  Little  Rock.  .Art.    3-7-41-1150 
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GENERAL  SUMMARY 

February,  1941,  was  the  coldest  month  of  the  current  winter 
and  the  coldest  February  since  1936.  The  average  monthly 
mean  temperature  for  the  State,  based  on  the  records  of  76  sta- 
tions, was  40.8°,  which  is  2.7°  belovv^  the  average  of  the  past 
51  years.  Temperature  departures  varied  from  -|-0.1°  at  Rus- 
sellville  to  —  6.3°  at  Marianna.  Russellville  was  the  only  sta- 
tion having  a  positive  temperature  departure.  Considering  in- 
dividual stations,  ihe  highest  monthly  mean  temperature  was 
46.2°  at  El  Dorado  and  Texarkana;  the  lowest  was  36.0°  at 
Devils  Knob.  The  highest  temperature  recorded  during  the 
month  was  72°  at  Portland  on  the  13th.  The  lowest  tempera- 
ture was  7°  at  Devils  Knob  on  the  8th.  These  extremes  are 
not  unusual,  considering  the  records  of  previous  years.  The 
highest  temperature  of  the  month  occurred  on  the  11th,  while 
the  lowest  was  recorded  on  the  8th  at  most  stations.  Freezing 
temperatures  were  recorded  at  all  stations  in  the  State  on  one 
or  more  days  of  the  month.  Sunshine  amounted  to  48%  of 
the  possible  amount,  which  is  slightly  below  normal. 

The  month  was  somewhat  drier  than  the  average  of  previous 
Februarys.  The  monthly  precipitation,  based  on  the  records 
of  106  stations,  was  2.92  inches,  which  is  0.49  inch  less  than 
the  average  of  the  past  51  years.  The  greatest  monthly  amount 
reported  from  an  individual  station  was  6.35  inches  at  Luther- 
ville,  and  the  least  was  0.51  inch  at  Blytheville.  Lutherville 
also  reported  the  greatest  amount  of  precipitation  in  24  hours, 
2.09  inches  on  the  19th.  There  were  8  days  with  a  measur- 
able amount  of  precipitation.  Cloudiness  was  above  average, 
clear  days  predominating  during  the  first  half  of  the  month, 
while  cloudy  weather  prevailed  during  the  remainder  of  Febru- 
ary. Precipitation  was  fairly  general  over  the  State  on  the  1st, 
13th  and  18th  to  27th.  Stations  in  the  western  sections,  par- 
ticularly those  at  higher  elevations,  reported  the  heaviest 
monthly  totals.  Precipitation  was  light  in  the  northeastern 
sections  where  several  stations  recorded  less  than  an  inch  of  preci- 
pitation during  the  entire  month.  Snowfall  averaged  3.4  inches, 
almost  double  the  usual  February  amount.  There  was  no  snow 
in  the  extreme  southern  portion  but  in  the  central  and  north- 
ern counties  amounts  ranged  from  a  trace  to  23  inches  at  Luther- 
ville. At  many  stations  the  snow  melted  as  it  fell;  at  a 
few  it  remained  on  the  ground  two  or  three  daj's.  Sleet  and 
glaze  occurred  at  many  places  from  the  18th  to  the  24th.  Glaze 
caused  some  breakage  of  electric  wires  and  tree  limbs  in  the 
central  sections. 

The  rivers  in  the  Little  Rock  district  were  below  flood  stage 
during  the  entire  month. 

February  weather  was  unfavoral)le  for  outside  farm  work. 
During  the  first  17  days  of  the  month,  there  were  only  4  rainy 
daj's  and  warm  and  cool  weather  alternated  at  frequent  inter- 
vals with  trend  about  normal.  The  dry  weather  permitted  j 
some  plowing,  pruning,  gardening  and  other  activities.  Some  { 
oats  and  lespedeza  were  seeded,  and  potatoes  planted  in  the  j 
southern  sections.  After  the  17th  persistently  cold,  cloudy  I 
and  wet  weather  halted  most  farm  work.     However,  the  snow- 1 


fall  was  beneficial  to  winter  grains  and  grasses,  and  the  cold 
safeguarded  the  fruit  trees  from  too  rapid  advancement.  Pas- 
tures were  too  wet  for  grazing  and  spinach  sustained  some  dam- 
age from  freezing.  As  the  month  ended,  farm  work  and  vege- 
tation were  two  or  three  weeks  behind  the  normal,  and  warm, 
sunny  weather  was  needed. 

B.  N.  W. 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.    AND  SUNSHINE 
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COMPARATIVE    DATA     FOR     FEBRUARY 


Temperature 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


February,  1941 


Climatolog'ical  Data  for  February,  1941 


Stations 


Counties 


Temperature   (degrees  Fahrenheit) 


ac 
a  o 


Precipitation,  inelies 


OJ  o 


Alnni  Forlf t 

Arlcadelphia 

Ar!<ansas  City. . . . 
Batesville  Airway 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet  .  .t 

Blaclv  Rock 

Blytheville   

Boone ville  (near 

Boug-hton T 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

Clover  Bend 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett(near)  . 

Danville 

Dardanelle   

DeQueen  

Des  Arc 

Devils  Knob f- 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs.. 

Fayetteviile 

Payetteville  Exp 

Fort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.P.f 

Kulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenvvood 

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain 

Harrison 

Heber  Spgs.  (near) 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope  (near) %% 

Hot  Springs 

Index t 

Irons  Fork ftt 

Jessieville 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLK  ROCK,... 
Little  Rock  Airway 

Lutlierville "f 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Morrilton 

Mountainburg 

Mountain  Home  . . 
Mountain  Valley. . 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  C(;C 

Mulberry(near)..t 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers(near) f 

Rosebud f 

Rassellville    ... 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy   

Sprmgbank f 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart  (near),  tj 

Subiaco 

TfiXiirkaiia 

Thornburg  (near). 


Saline 

Clark 

Desha 

Independence. . . 
Independence. . . 

Van  Buren 

Saline 

Benton   

Independence . . . 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Lawrence 

Faulk7ier 

Clay 

Baxter 

.'\shlev 

Yell  .". 

Yell 

Sevier  

Prairie 

.lohnson  

Desha 

Union 

Lonoke  

Carroll 

Washington 

Washington 

Sebastian 

Crawford 

Hempstead 

Woodruff 

Searcy  

Pike  

Polk 

Benton 

Stone 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

f 'leburne 

Pike 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Polk 

Garland   

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson   

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Polk 

Drew 

Conway 

Crawford 

Baxter 

Garland   

Montgomery 

Montgomery 

Franklin.  .  " 

Howard 

.lacksou 

Montgomery 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

.leffer.sou 

Montgomery  .... 

Randolph 

Ashley 

Nevada  

Benton 

I^aulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas 

.\  rkansas 

Loga  n    

Miller 

Perry 


755 
200 
145 
363 
277 
650 
.  285 
1295 
500 
239 
259 
252 
405 
235 
205 
861 
110 
172 
516 
235 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
204 
2350 
162 
270 
229 
1465 
1334 
1451 
448 
793 
260 
200 
6U0 
547 
950 
1250 
1100 
1052 
272 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
1385 
750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
2-29 
1207 
273 
315 
712 
SOO 
788 
702 
750 
433 
8.50 
231 
800 
288 
250 
396 
275 
222 
215 
840 
800 
122 
318 
1300 
680 
526 
175 
290 
245 
2J0 
6.50 
214 
198 
750 
332 
650 


40.8 
43.4 


39.3 


39.6 
40.0 
37.2 
39.2 


1.6 
'3:2 
2!4 


39.2 
40.8 


41. 4 
'44!9 


40  5 
41.4 
39.2 


43.8 


41.8 
44.4 
42.4 
36.0 
■13. 6 
46.2 
42.5 
38.5 
38.1 
37.8 
41.0 


3;. 6 


42.6 
38.6 
38.0 
37.5 

46!8' 


44.6 
42.6 
41.7 


38.6 


39.8 
37.2 
41.0 
40.8 
39.6 


46.1 
37.8 
39.6 
38.4 
41.6 
43.6 
39.8 


38.8 


41.7 


44.0 
40.7 
39.8 
45.6 


40.0 
38.4 


43.8 


39.2 
43.0 
45.1 
37.4 


41.2' 
41.8 


40.6 


41.2 
40  6 
4'i.8 
46.2 
39.2 


6.0 
5.4 


2.8 
'2-6 


3.0 
0.8 


5.6 


0.4 
2.8 
3.3 
2 

'2.6 
1.8 


3.0 
0.5 


-  1.5 
-'4!3 


3.0 
5.8 
6.3 


2.6 
1.2 
3.9 


-  2,8 


5.3 
2.5 
6.3 
5  2 
2.6 


-  5.6 


-  3.5 


1.3 

-  z.-i 

-'3,4 


2.9 


2.4 

-  5.9 

-  2.3 
2.1 


+  0  1 
-'4.5 


-  4.0 


-  3.0 

-  2.2 
-5.2 


08 
69 


68 


04 
68 
64 
65 


65 
70 


66 
68' 


11 


16 


11  i     15 

XI  !     17 

11  13 

11  16 


11 

"ui 


70 


68 


67 


69 


11* 
Hi 
11 
11 

11 
11 
11 
11 
11 
12 


11 
10 
11 
11 

■i2$' 


ii« 

12 

11 


11 
11 
11 


11 

13 

11 


89 
41 


39 


43 
47 
36 
42 


36 
46 


40 
'46' 


40 
40 
41 


38 
42 
38 
31 
37 
39 
40 
34 
36 
30 
35 


55 


3.69| 

5.15i  +  L54 

2.9;ii-1.39 

L33 

1.80  -1.04 

2.50  -0.54 

3.66 

1.61 

1  35 

0.57 

1.38 

0.51 

3.57 

4.41 

2.891-1.31 


-6'53 


-L87: 
-2.27; 
+0.97! 


1.32 
4.  2.'S 
2.40 
2.26 
1.73 
3.65 
0.77 
1,71 
3.37 
3.24 


-1.44 
+0.40 
-1.52 
-0.71 


+0.19 
-2.58 
-0.94 
-0.37 
+  0.4C 
+0.80 


-1.33 
+0  *7 
-1.35 
-0.22 

+  6.' 37 
+  1.09 

+i')'29 
—I).  8b 
-0  17 


-0.48 
+  0.  42 

-6!43 

-i!6S 
-0,13 
+  1.79 
+0.63 
+  0.19 
+  0.74 


3.68 
3.14 
1.90 
5.52 
3.28 
4  07 
2  45 

2  24 
2.  82 
2.57 

3  65 
2.94 
3.72 
2.80 
2.06 
4.21 
3.78 
2.31 
1.40 

2  07 
2.40 
2.21 
2.  ,55 
5.  16 
4.45 
3.70 
3.55 
4.52 
4.08 
0.66 
1.52 
2.65 
2.90 
6.:(5 
2.03 
4.08 
0.90 
1.84 
1.03 
4.64 

3  40 
3.43 
3.23 
1.28 
3.41 
4.18 
3.00 

3  29 

4  32 
1.41 
5.27 
4.39 
0.74 
4  10 
0.85 
1.84 
3.10 
5.25 
0.79 
4 ,  09 
4  56 
1.  90 
1-94 
4  29 

2  43 
1.41 
2.3!) 
4.24 
1  45 
2.97 
2.40 

3  s,5  +1.  :'0 
4.3:!|  +  0  95 
3.09+0.27 


+  1.12 
-2  98 
-0.72 
-1  19 

+  3'27 
-2.40 
+0.29 
-2.04 
-2.10 
-2.79 
+  1.32 


+  0.69 


+  0.04 


-1  83 
+  1.62 
+0  44 


+  1.40 
-2  ,S8 
-2.22 
-0.81 
+  1.TI 
-2,55 
-0  OS 
+0.86 
+  0  0.i 

+i'6i 


-2.02 
-0.94 
+0.84 
-2.01 
-1.01 


0.94 

0.4 

1.52 

0.0 

1.40 
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1.42 

.40 

T. 

1 

.49 
.30 
.06 
1.06 
.42 

T. 
T. 
T 

'.'74 
1.21 
1  06 

tV 

T. 

T. 

T. 
T. 

.29 
.97 
.05 

'.'23 
.01 
.35 

.20 
.25 
.29 

T. 
T 
.CM 

0.8 
1.8 
3.1 
5.2 
0.7 
4.0 
4.5 
1.9 
].9 
4.2< 
2.4. 
1.4 
2.3' 
4.2^ 
1.4. 
2.9' 
2.4f 
3.8." 
4.3> 
3.6! 
3.4; 
1.5S 
3.1; 
4.0( 
4.7. 
3.6f 
1.4 
3.4f 
1.9- 

09 

1 

.09 

I'ine  Bluff 2 

Pine  Ridge ^ 

Arkansas.. 
Ouachita.. 

White 

Ouachita. . 
(>uachita.. 

White 

Arkansas 

.04 

'i'V 

* 

.24 

.4(1 

..36 
.08 

...._.... 

.... 



.... 

.16 

.03 

1 

.14 
.15 
.46 
.18 

'.'21 
.18 
.16 
.30 
.35 

"!05 
.01 
.25 
T. 
.01 
.24 
T. 
.03 

Portland .....2 

53 
.31 

10 

1.55 

1.33 

.03 

Prescott 2 

.03 
.14 
.48 
.58 
.15 
.35 
.86 

:::: 

'.'is 

T. 

.21 
.90 
.88 
.08 

T. 

.18 
.03 

.51 
.35 
.31 
.38 
.13 

.03 

'."6i 
.12 

.08 
.03 
.02 
.21 
.21 
.08 

■.'65 
.30 

'.'64 

".ii 

Rogers  (near) + 

Rosebud        . .     .'  "t" 

Russellville  . . . .  tt 
St.  Charles 2 

Arkansas.. 
White   ..   . 
St.  Francis 
Wliite   ..  . 

.55 

,62 

.49 

.11 

.21 

1.60 

.49 

.40 

.36 

1.05 

1.50 

.41 

.81 

.80 

.15 

1.05 

1  84 

8P 

.04 
.55 

".03 
.08 

.... 

f  ■ 

.41 
.12 

.14 

.66 
.72 

.16 
T. 

.06 

tv 

T. 
.14 

T  ■ 

.06 
.20 
.14 
7 

■f.' 

.10 

St.  Francis.        ..  2 

.06 

Searcy .;2 

Spring  Bank... .12 

.04 

.70 
.95 

'.■96 
.81 
.49 

l.3» 
..W 
.14 
.40 
.37 

1.60 

.62 
.02 

'.'92 
T. 

'.64 

'.'io 

.10 
.91 
.11 
.13 
.24 
.31 
.70 
.44 
.35 
.03 
.25 
.35 
.90 
.35 
.18 
42 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
.\rkansas.. 
Red 

.12 
'!64 

Storv        . .          .   "• 

.48 
.63 
.10 
58 

.14 

Stuttgart    2 

.40 
57 
.01 
.25 
.02 

.05 

.23 

0  20 

Stuttgart            tt2 

.10 
.95 

■1 

Subiaco .... 

.21 

151 

Texarkana 2 

10 

Thornbiirg 

Turnpike         . . .,  t 

Arkansas.. 
Arkansas. 
Mississippi 
Arkansas. . 
Ouachita  . 

.46 
.47 

.2;. 

.10 
.25 

.59 
.78 

.08 
.21 

.56 
.53 
T. 

".'io 

.42 
.16 
.15 
.15 
.35 
.66 
14 
23 
.48 
.25 

.04 

'.'6i 

.20 
.17 

1.10 

.45 

Warren  

1 

Whitecliffs 2 

Red 

.?2 

1 

White  Rock  .  ..  .t 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas. . 
St.  Francis 

t 

99 

.29 

.68 
T. 

.14 
T. 

.84 
.75 

Wilson    2 

.43 

.48 
.37 
.60 

.04 

Wright 

.52 
.22 

.33 



.... 

.50 
T. 

't.' 

Wynne 2 

....'.... 
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Daily  Temperatures   for  February,    1941 


Stations 


1 

2 

3 

57 

49 

47 

42 

42 

30 

57 

51 

47 

48 

46 

35 

46 

47 

49 

42 

34 

28 

.52 

50 

49 

42 

42 

30 

48 

51 

44 

45 

45 

33 

52 

48 

44 

48 

32 

27 

48 

45 

45 

34 

34 

29 

52 

61 

50 

48 

42 

34 

56 

49 

46 

45 

40 

34 

63 

55 

52 

47 

45 

32 

54 

46 

47 

32 

37 

38 

54 

.50 

51 

44 

44 

33 

tii 

45 

48 

32 

36 

32 

55 

53 

50 

48 

48 

33 

56 

51 

49 

45 

44 

34 

65 

51 

53 

49 

37 

37 

48 

45 

42 

44 

37 

37 

60 

51 

48 

46 

45 

33 

60 

53 

58 

49 

47 

;« 

61 

47 

47 

44 

37 

32 

54 

49 

46 

47 

35 

27 

53 

50 

41 

47 

36 

27 

53 

48 

44 

46 

36 

28 

51 

52 

44 

46 

38 

34 

55 

48 

48 

44 

40 

29 

57 

51 

,50 

46 

44 

32 

58 

53 

45 

47 

33 

27 

50 

45 

43 

41 

34 

28 

52 

49 

41 

46 

36 

29 

59 

46 

40 

44 

38 

31 

57 

.52 

53 

44 

46 

35 

55 

51 

45 

46 

46 

36 

58 

49 

48 

46 

44 

32 

6 

7 

8 

61 

56 

40 

41 

23 

17 

63 

48 

46 

31 

27 

25 

60 

42 

41 

26 

23 

16 

57 

50 

42 

37 

22 

15 

64 

45 

47 

25 

25 

19 

45 

36 

34 

23 

20 

13 

59 

47 

37 

32 

27 

16 

61 

45 

38 

34 

23 

16 

60 

56 

39 

43 

24 

19 

62 

59 

45 

42 

26 

26 

60 

46 

40 

44 

22 

14 

62 

57 

41 

37 

24 

17 

59 

45 

37 

41 

20 

15 

54 

48 

44 

39 

27 

23 

62 

52 

40 

40 

25 

19 

64 

57 

45 

37 

26 

24 

48 

34 

32 

34 

15 

7 

58 

48 

42 

44 

25 

21 

57 

54 

58 

35 

28 

28 

62 

56 

47 

41 

25 

20 

53 

38 

38 

27 

18 

10 

55 

34 

34 

31 

20 

13 

54 

35 

30 

30 

21 

13 

52 

37 

38 

28 

26 

20 

51 

42 

40 

27 

21 

12 

62 

60 

44 

35 

2^2 

19 

54 

37 

38 

29 

20 

11 

53 

42 

36 

41 

20 

11 

53 

35 

35 

31 

21 

13 

58 

52 

36 

40 

22 

17 

61 

56 

45 

42 

25 

24 

61 

45 

45 

30 

25 

2.5 

60 

55 

40 

42 

25 

20 

I 

9   10  11   12   13   14   15   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


Alum  Fork \  Maximum 

(  Mmimuni 

Arkadelphia  55....  i  Maximum 
I  Minimum 

Bates ville "•  S  Maximum 

(  Minimum 

Bee  Branch j  Maximum 

(  Minimum 

Benton  W j  Maximum 

(  Minimum 

Bentonville  "•....!  Maximum 
>  Minimum 

Blytheville \  Maximum 

^  I  Minimum 

BooneviUe j  Maximum 

(  Minimum 
Rrinklpv  '  Maximum 

^""'"'^y I  Miuimum 

Camden S  Maximum 

'  Minimum 

Clover  Bend (Maximum 

I  Minimum 
Ponwav  (Maximum 

^<'°^^*y i  Minimum 

Cnrnins  *  Maximum 

^""'"^    I  Minimum 

Cro.ssett j  Maximum 

(  Miuimum 

nnrilanpllp  (Maximum 

Dardaneiie )  Minimum 

i^^Q— l^SSZ 

I^evilsKnob j  Maximum 

Dumas (Maximum 

(Minimum 

Fl  Dorado  i  Maximum 

i,I  Doiaao   j  Minimum 

Eneland  \  Maximum 

^"^'^"" /  Minimum 

FnrpVa  Snrinffs         *  Maximum 
£,ureKa  bpnngs  ...  ^  Minimum 

^■-y«"eville I  Maximum 

Fayetteville  EXP.  S  I  Maximum 

Vnvt  Smith*"  (  Maximum 

fort  smith      ,  Minimum 

fiilbprfiW  \  Maximum 

•^""^"'^^ (  Minimum 

«--- S^S= 

«-vette« jMaximum 

Green  Mountain...  i^\-i-j;- 

Harrison  \  Maximum 

"^"'^°° I  Minimum 

vToi^no  i  Maximum 

"^'®"'' I  Minimum 

Highland I  Maximum 

Hope^Ht !«tSZS 

HotSprings \^SZm 


54|  61' 

25  29 

55  61 

25  29 


52  i  62 
201  23 
60j  64 


23 

20 

48 

52 

20 

29 

59 

63 

27 

29 

57 

66 

26 

25 

56 

60 

23 

26 

6i 

64 

61 

52 

2t 

4S 

42 

28 

6C 

68 

64 

,58 

28 

34 

45 

30 

6S 

62 

58 

51 

25 

42 

36 

31 

64 

62 

58 

54 

21 

34 

40 

27 

68 

66 

61 

57 

21 

25 

38 

28 

64 

59 

57 

,50 

28 

47 

28 

20 

6.5 

63 

58 

52 

29 

40 

39 

32 

70 

65 

62 

,54 

24 

39 

43 

24 

66 

65 

64 

51 

26 

40 

45 

31 

68 

68 

68 

58 

28 

40 

47 

30 

65 

64 

59 

57 

30 

35 

42 

42 

66 

64 

62 

53 

26 

41 

44 

27 

65 

61 

60 

53 

24 

39 

46 

30 

70 

68 

71 

56 

21 

33 

50 

27 

65 

65 

51 

54 

27 

39 

42 

28 

69 

69 

65 

62 

29 

41 

43 

26 

60 

53 

52 

49 

41 

41 

31 

18 

70 

67 

70 

53 

34 

39 

45 

29 

70 

69 

a5 

66 

31 

44 

54 

30 

69 

66 

64 

51 

29 

36 

4,5 

,30 

66 

61 

56 

51 

33 

48 

32 

20 

63 

59 

58 

46 

27 

47 

34 

21 

68 

58 

58 

49 

27 

46 

35 

22 

67 

67 

62 

48 

32 

44 

35 

26 

70 

65 

56 

,50 

15 

21 

50 

25 

68 

65 

64 

60 

33 

38 

39 

23 

64 

61 

63 

60 

25 

48 

,52 

22 

64 

57 

57 

47 

33 

45 

35 

24 

64 

58 

,55 

45 

25 

39 

34 

23 

64 

65 

65 

47 

36 

39 

45 

33 

67 

67 

65 

59 

45 

43 

43 

28 

68 

69 

60 

,58 

25 

31 

45 

29 

65 

64 

62 

54 

31 

42 

40 

28 

301  33 


37 
27 
43 
29 
42 
32 
41 
28 
33 
28i 
33 
25 1 
47| 
26 
38 
31! 
451 
31 
50 
29| 
45 1 
27 
421 
31 
41 
27 
55 
32 
40 

31 

45 

32 

32 

21 

47 

32 

52 

32 

38 

30 

34 

25 

34 

25 

34 

26 

38 

32 

38 

27 

45 

27 

35 

25 

36 

27 

36 

28 

43 

28 

41 

30 

44 

29 

36 

28 


38 

29 

40 

32 

46 

29 

43 

30 

39 

30 

38 

26 

38 

29 

41 

31 

40 

34 

49' 

32 

48 

26 

42 

31 

47 

82 

49 

31 

42 

31 

43 

32 

34 

25 

40 

32 

46 

35 

41 

31 

43 

26 

37 

28 

36 

28 

43 

35 

46 

28 

40 

32 

40 

26 

35 

28 

41 

29 

43 

80 

40 

31 

40 

32 

37 

31 


41 

25 

44 

30 

46 

23 

40 

24 

45 

24 

42 

24 

49 

19 

41 

27 

45 

26 

45 

34 

46 

18 

43 

27 

47 

20 

45 

34 

42 

27 

41 

34 

36 

22 

46 

29 

44 

35 

48 

28 

42 

27 

43 

26 

42 

24 

42 

S2 

45 

18 

41 

28 

42 

23 

41 

29 

43 

20 

48 

24 

42 

28 

41 

33 

43 

27 


40 

30 

41 

33 

40 

31 

40 

30 

40 

31 

37 

30 

39 

31 

39 

30 

44 

33 

45 

34 

44 

29 

41 

32 

43 

31 

45 

36 

42 

33 

42 

34 

34 

31 

45 

35 

52 

35 

44 

32 

41 

28 

42 

29 

39 

29 

39 

32 

38 

28 

41 

30 

43 

29 

40 

29 

42 

30 

43 

31 

41 

34 

41 

.34 

39 

32 


47 

31 

52 

34 

49 

33 

46 

29 

47 

31 

36 

32 

50 

26 

44 

34 

49 

31 

53 

30 

48 

26 

47 

32 

47 

29 

46 

34 

46 

35 

48 

36 

32 

28 

47 

33 

54 

34 

50 

31 

37 

30 


41 
31 

50 

34 

39 

32 

45 

32 

45 

31 

38 

30 

40 

32 

44 

31 

44 

32 

52 

35 

39 

26 

47 

32 

45 

31 

45 

38 

46 

34 

48 

35 

40 

31 

47 

37 

49 

37 

45 

32 

39 

30 

38 

30 

42 

30 

43 

33 

41 

31 

47 

30 

40 

31 

37 

29 

40 

31 

45 

34 

49 

34 

48 

34 

45 

32 


51 

35 

56 

35 

41 

28 

49 

34 

55 

33 

46 

25 

44 

38 

52 

34 

47 

36 

54 

38 

43 

29 

54 

36 

43 

28 

52 

31 

52 

37 

57 

38 

42 

27 

50 

36 

53 

35 

49 

36 

47 

29 

46 

29 

45 

29 

50 

34 

48 

31 

55 

32 

48 

24 

42 

30 

45 

31 

41 

33 

55 

36 

53 

35 

53 

36 


53 

22 

49 

28 

44 

21 

49 

22 

45 

25 

46 

18 

40 

20 

48 

22 

43 

24 

52 

28 

36 

18 

48 

24 

41 

19 

49 

27 

50 

25 

52 

30 

40 

15 

43 

26 

48 

30 

46 

26 

44 

15 

45 

18 

45 

19 

45 

25 

44 

17 

54 

26 

47 

11 

41 

16 

43 

18 

41 

22 

58 

29 

49 

29 

54 

24 
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Daily  Temperatures  for  February,   1941    Continued 


Stations 


r  c-     1  AS.++  (  Maximum 

Irons  Forl£ «^«  J  Minimum 

,         ,  S  Maximum 

Joaesboro   j  Minimum 

,      ,  „.,,  S  Maximum 

^«"''  "'" 1  Minimum 

T   i-i-t^  Tj^^t    •••  S  Maximum 

P-lt,*    D     V      ••"t*  Minimum 

Little  Rock..      •"  J  Maximum 

[Airway]  j  Minimimi 

Lutherville Maximum 

,.  (  Minimum 

Magnolia (Maximum 

I  Minimum 
Mammoth  Spring.  (  Maximum 

(  Minimum 

Mananna i  Maximum 

.J  I  Minimum 
Marked  Tree.... 95  j  Maximum 

)  Minimum 
Mena (  Maximum 

1  Minimum 
Monticello ••*  (  Maximum 

I  Minimum 
MorriUon 5$  (  Maximum 

)  Minimum 
Mountain  Home...  j  Maximum 

I  Minimum 
Mt.  Ida  S  Maximum 

/  Minimum 
Nashville \  Maximum 

'  Minimum 
Newport |  Maximum 

'  Minimum 
Oden *••  j  Maximum 

(  Minimum 
Okay j  Maximum 

(  Minimum 
Ozark (Maximum 

I  Minimum 
Paragou'd (Maximum 

'  Minimum 
Pine  BhilT S  Maximum 

/  .Minimum 
Pocahontas i  Maximum 

I  Minimum 
Portland 1  Maximum 

(  Minimum 
Prescott S  Maximum 

t  Minimum 
Rogers (  Maximum 

'  Minimum 
Russell ville |t  (  .Maximum 

'  Mimmum 
St.  Charles $4  (  Maximum 

'  Minimum 
Searcy j  Maximum 

(  Minimum 
Stuttgart  - j  Ma.ximum 

(  Minimum 
Stuttgart tm  i  Maximum 

'  Miuimum 
Subiaco i  Maximum 

'  Minimum 

Texarkana   (Maximum 

'  ■  ■  '  Minimum 
Thornburg  ...  )  Maximum 

I  Jlinimmn 
Turnpike (Maximum 

'  Minimum 
Waldron )  Maximum 

I  Minimum 
Warren  ...  )  Maximum 

'  Minimum 
White  Rock  ...         *  Maximum 

'  Minimum 
Wilson (Maximum 

'  Minimum 

Wynne '  Maximum 

<  Minimum 


49 

46 

52 

37 

50 

43 

51 

44 

49 

44 

54 

43 

63 

50 

55 

33 

51 

42 

50 

39 

54 

48 

59 

47 

45 

42 

48 

44 

54 

47 

55 

50 

55 

42 

50 

45 

64 

49 

53 

43 

50 

34 

54 

46 

51 

34 

62 

45 

61 

49 

53 

48 

56 

44 

52 

44 

55 

44 

55 

44 

50 

45 

51 

45 

61 

50 

53 

44 

52 

42 

55 

47 

61 

47 

53 

45 

52 

38 

561 

40. 


2 

3 

4 

48 

42 

55 

43 

Bl 

20 

45 

45 

54 

37 

29 

24 

50 

38 

46 

37 

30 

19 

49 

45 

54 

38 

33 

29 

50 

46 

55 

38 

30 

26 

51 

44 

48 

41 

.30 

27 

53 

50 

55 

48 

M 

26 

46 

47 

54 

36 

28 

24 

47 

44 

51 

41 

32 

24 

46 

44 

52 

39 

31 

24 

50 

48 

57 

45 

33 

25 

50 

43 

54 

37 

33 

24 

50 

48 

53 

42 

32 

27 

48 

49 

56 

35 

29 

23 

51 

49 

59 

45 

36 

19 

51 

52 

54 

47 

34 

28 

45 

47 

54 

38 

33 

23 

50 

47 

56 

37 

28 

22 

54 

53 

54 

47 

37 

27 

51 

49 

53 

42 

32 

25 

45 

43 

50 

38 

32 

25 

50 

44 

55 

44 

36 

25 

45 

48 

56 

36 

31 

22 

52 

52 

54 

45 

32 

21 

53 

52 

55 

47 

34 

26 

49 

43 

52 

36 

28 

22 

52 

5t 

53 

44 

32 

25 

49 

45 

51 

43 

33 

25 

51 

48 

54 

40 

32 

23 

51 

44 

52 

41 

33 

25 

49 

44 

52 

43 

33 

26 

50 

49. 

50 

42 

33 

28 

52 

50 

55 

48 

37 

27 

49 

46 

55 

42 

31 

18 

49 

43 

50 

34 

24 

2S 

56 

5S 

56 

43 

34 

22 

04 

50 

55 

34 1 

44| 
24l 
44 1 


.34  31 
49  45 1 
36   31i 


13   14   15  16 


18  19 


20  21 


22 


23 


25 


26 


27 


61 

18   24 
59 1  66 


271  37 


53; 
30 
CO 


451 
43 
60 
44 
58 
35 
60 
38 
61 
36 
58 
38 
66 
49 
58 
40 
66 
40 
64 
41 
60 
39 
71 
40 
53 
46 
59 
36 
64 
42 
64 
45 
62 
43 
68 
35 
69 
48 
62 

39 

58 

47 

66 

45 

60 

45 

72 

55 

66 

48 

56 

33 

63 

41 

66 

48 

59 

43 

62 

44 

65 

46 

63 

39 

65 

47 i  311 

61 '  52: 

39, 

53 1 

31, 


53 
23 
50 
30 
48 
25 
49 
31 
52 
31 
50 
24 
58 
31 
51 
27 
48 
31 
49 
30 
58 
25 
54 
31 
53 
29 
48 
25 
59 
26 
58 
28 
52 
31 
54 
24 
57 
30 
52 
24 
48 
31 
56 
32 
52 
28 
55 
29 
58 
30 
50 
20 
51 
27 
51 
32 
55 
29 
50 
31 
50|  50 


311 
47i 
26 


26 1 
51 
20  31 


651  52 
39 1 
681 


60 
24  (  26 

55  58 


471 
19; 

471 


40'  32, 


66 


571  58 

33  29 

60  59 

351  32 


371  35 
25 1  29 


36  40 
27  30 


401  43 

28;  35| 

401  42 

32i  29 

321  38; 

23  2O1 


34 


43 
30 
41 
31 
39 
28,  32 
42;  40 
27:  32 
38:  40 
26   30 

42;   41 

36;  36 
45;  48 


49  36 
21!  26 


35  35 
41:  40 


34;  31 
53;  55I 


54 

31 

41 

30 

45 

32 

50 

37 

52 

37 

49 

33 

54 

30 

38 

30 

42 

33 

42 

29 

55 

33 

50 

36 

52 

38 

42 

31 

58 

34 

55 

36 

46 

33 

54 

32 

56 

38 

51 

31 

42 

29 

52 

38 

42 

28 

50 

33 

55 

36 

46 

28 

52; 

36 

46 

35 

49 

35 

46 

36 

46 

35 

49 

34 

56 

381 

531 

35  i 

451 

28 

54; 


34!  351 

33;  38' 

29'  29 

49!  44 

27  31 

49!  48 

29;  32 


28 


33  23 
51,  55 


44   44] 
32'  221 


Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F°l,  and  Wind  Movement  [miles]  for  February,   1941 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


48.4 
28.9 
49.9 
29.6 
48.0 
26.3 
49.1 
32.8 
50.3 
31.3 
48.8 
30.4 
56.5 
35.7 
48.9 
26.8 
48.8 
30.2 
49.3 
27.5 
51.1 
32.0 
53.1 
34.1 
50.1 
29.4 
49.4 
28.1 
54.0 
29.4 
53,8 
34.1 
51.6 
29.8 
50.1 
29.6 
56.3 
35,0 
50.6 
29.5 
47.8 
29.0 
53.3 
34.0 
50.2 
28.2 
54.4 
33,2 
55.7 
34.5 
47.4 
27.5 
52.6 
29.8 
50.8 
32.8 
51.8 
29.5 
50.4 
31.9 
49.6 
31.6 
50.1 
31.6 
55.0 
36.5 
50.8 
27.7 
45.4 
27.8 
53.4 
30.1 
51.5 
33.8 
45.4 
28.7 
50.8 
27.4 
52.1 
.30.2 


Station 

Data 

Day  of  month 

1 

2       3 

4 

1 
5       6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1  15      16 

17 

1 
18      19 

20     21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1 
28  1 

a 
1 

Hope ^ 

Exp.  Farm 

Irons  Fork , . .  $$ 
Exp.  Forest 

Russellvilie 

Ozark  Nursery. 

Stuttgart,  ...§*$ 
Eice  Kxp.Farm 

ICvap. 
.Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

120 
50 
26 

.008 
48 
0 

.000 

5(1 

ol 

.050 
48 
16 

"48 
62 

.0-57 

46 

3 

"48 
15 

004 
46 
25 

"40 
79 

.040 

36 

9 

.108 
41 
41 

.026 
38 
132 

.030 
39 
37 

• 

38 
3 

.040 
39 
17 

39 
44 

.107 
42 
46 

. 

42 
4 

.056 
44 
4 

• 

44 

43 

.10.1 
46 
55 

.091 

46 

1 

.070 
48 
11 

.132 
46 
33 

.111 
35 
70 

* 

30 
J 

.158 
37 
66 

34 

99 

« 

35 

70 

« 

27 
3 

.088 
28 
34 

* 

34 
10] 

.250 
42 
03 

* 

36 
2 

.056 

36 

6 

* 

86 

67 

.093 
46 
19 

• 

40 
2 

.066 

41 

0 

« 

44 

27 

.018 
46 
53 

« 
46 

1 

.062 

46 

1 

.291 
46 

.241 
50 
38 

.277 
46 
14 

.080 
46 
23 

.088 
52 
29 

.141 

52 
129 

.084 
44 
43 

.188 

521 
68  j 

.1561 
561 

21h; 

.15^!.110i.ll2'.0S6 

441     46i     481     47 
1041     27|     21      63 

•  1.084  .052'. 010 
36;     41      46      45 
41        9      281     17 

1                  i 
.  062'.  05('l. 0341. 098 
39;     41'     411     46, 
Oi        1         0]       4 

♦  •     .215l.l0li 
40     40     53;     46: 

178      26;     25;     90| 

.164!.  120 
48]     41 

48  j     78 

.068  ,027 
43;     36 
51       7 

.046    030 
48  ..    . 

■1     '' 
.0961.020 

46l     46l 
38i     64j 

"32 

118 

* 

28 

16 

.028 

32 

7 

« 

38 
54 

.031 
37 
81 

* 

31 
2 

.176 
35 

1 

30 
41 

.072 
36 
43 

.011 
32 

1 

.006 

37 

3 

35 
12 

.028 
37 
55 

.001 
36 
5 

.054 
33 
19 

♦ 
34| 

28 

.08G 
38 
68 

006 
32 
17 

.000 
36 
10 

* 

36 
65 

|.039 

!     43 

60 

.008 

!  1 

1.056 

!     38 

19 

40 
60 

.174 
41 
51 

.014 
36 

7 

.026 
40 
16 

.027 
40 
51 

.O29J.I2I 
44I     39 
37|     85 

.000'.  057 
42!     36 
171       1 

047. 139 
44      37 
29      l2 

.022      • 
40' ... . 
43      60 

2.849 
42.0 
1686 

0.925 
40.3 
284 

1.900 
41.1 

427 

1.228 
40,6 
1717 

12 


^y.->iij<»*^^*^"' 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


February,  1941 


Daily  Precipitation  for  Feb 

ruary, 

1941    Hydrolog-ic  Stations 

stations 

Drainage 
basin 

•                          Bay  of  Month 

1  j     2  j    3  1    4  1     5       6  1     7        8  1    9  j  10  [  11  |  12      13  j  14    'IS  j  16  |  17      18  |  19     20     21 

22 

23 

24 

25  1  26 

27     28  1  29  I  30  1  31  |to1 

Alicia  1 t 

White 

Ouachita  . . 

.13 

.02 

.06 

.75 

.05 

.11 

.... 

.21 

1 

Antoine(near)  2. .. 

Beaty  Lake(  near) . 

St.  Francis. 

.08 

.19 

.15 

.51 
.61 

.03 

.51 
.56 

"tV 

.22 
T. 

'.'08 

.19 
.16 

1 

Beerieville  ^ 

White  .  ... 

.18 

.19 

.01 

1 

Blue  Mount;iin  2. . . 

Arkansas. . 

Brig8\sville  ^ t 

Arkansas.. 

Arkan-.\s. . 

.62 

.36 

.65 

.04 

.05 

.69 

.14 

.09 

.11 

.13 

.28 

.19 

.03 

.... 

3 

Cabot2 

Carlisle^ 

Arkansv5.. 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkansas  . 

".m 

.39 
'."38 

.37 

1.00 
.84 
.23 
.20 
.20 
57 
15 
.22 
.51 

.21 

"."13 
.53 

.22 
.03 
.02 
.59 

'.'55 
.04 
.25 

.50 

T. 

■.■33 

.25 

.48 

1.15 

* 

.32 
.03 

.97 
.22 
.16 
.98 
.03 
72 
1.38 

".ii. 

".09 
.02 
.21 

T. 

.30 
.02 

'.'6i 

.20 
.20 
.28 
.52 
.21 
.13 
.15 
09 

.13 
.32 
.04 

.43 
.19 
.06 

2 

t^arpenter  Dam ' . . . 

3 

Clarksville  l t 

3 

Clay  Srs 2 

9 

Coiiipton  1 t 

White 

White 

.60 

.03 

T. 

.20 

.12 
.23 
.14 
13 

'' 

Denmark  ' 

Dermott  2 

Eleven  Points 

Evening  Shaded. . . 

T. 
.03 

1 

Mississippi. 
White 

.58 

.02 

.04 

3 

■ 

0 

White 

.01 

T. 
.46 

.10 
.08 

'.'■ii 

.15 
.20 

.01 
.49 

.16 
.08 

.06 

1 

Foreman  i J 

Ked 

White 

1.51 

3 

Green  Forest  - 

..    . 

(Greenwoods 

Arkansas.. 

White 

St.  Francis. 

White 

Arkansas.. 
White 

.22 
.11 

.36 
.07 
.13 
.30 
.35 
.18 
.10 

.18 

— 

".-si 

.42 
.10 
.35 
.06 
.43 
.30 
.40 

.... 

.35 

1.60 

.09 

T. 

.31 
.14 

T. 

'.'ie 

.04 
.03 

.20 
.16 

'!i6 

.69 

.07 
.14 

3 

Hardyl t 

0 

Harrisbvir«f  2 

.09 

,.20 

".73 
81 
.05 

.20 
■.■62 

1 

Huntsville2 j 

.38 

.64 

.23 

.36 
.25 

.02 

'.'62 

';6i 

.03 
.03 

.46 
.04 
.03 
.07 

■? 

Jacksonville- 

.35 

OS 

2 

LaCrosse  ^ 



T. 

1 

Lake  City- 

St.  Francis 

White 

05 

.01 

.03 

n 

Marve!!!* 

Mountain  View  2. .  |  White 

T. 

* 

.45 

.26 
.H2 

.20 
1.28 

.66 

.07 

* 

.68 
.65 
.40 
.43 
.54 
.07 
.76 

.31 

1.20 
.20 
.16 
.05 
.43 
.60 
.55 
.26 
1.40 
1. 60 
1   75 

r. 
.... 

';62 

.26 
.53 
.25 
.39 
.19 

'  .40 
.04 
.12 
.39 
.19 

'!i6 
.44 

T. 

".2b 
.19 
.01 
48 

tV 

.23 

■;65 

.15 
.34 
.09 
.02 
.12 

.05 

1 

Newhope(near)  '^ . .  Ouachita  . 

.32 

.lb 

"06 

4 

.72 

.10 
.05 

3 

Ofloll(near) lArkansas 

.'^9;    .88 
.24    .38 
.80    .40 
.20:1. 16 

.18 

.45 
.04 

i!66 

.68 
.71 

.04 

3 

Parthenon  '^ JiWhite 

.74 

? 

Potts  ville'- 

.•\rkansas. . 

White 

White 

Arkansas.. 
Ouachita  . . 

.07 

2 

St.  Paul-' 

.2(' 
.10 
.41 
.48 
.15 

'.'19 
.02 

4 

Shirley  li 

.10 
62 
,12 

.19 
65 
.85 
.51 
2.00 
.03 
.69 

T. 

I 

Solgahachie^ 

3 

Sparkmau  '^ 

.55 
.60 

.02 

.15 
.11' 
T. 

'tV 

.03 
.02 

3 

Tichnor  2 

Vick  a 

White 

T. 

3 

'.'22 
.29 

4 

Whoelingl tjWhite 

VVinfreyT +'Arkausa.s.. 

33 

04 

n 

.60 

.42     -41 

.01 

.12 

.s 

Daily  Biver    Stag-es  for  February,    1941 


Stations 

Rivers 

Flood] 
Stage j 

1 

2 

1 
3       4 

5 

6 

7       8 

9      10  j  11 

12 

13  j  14  1  15 

16  j 

1 
17  i 

18 

19  1 

20  :  21    22 

1 

!     '     :     1     1 

23  ;  24  1  25  !  2«  j  27  !  28 

Fort  Smith.... 

..Arkansas  . 

22 

10  6:10.4112.0  16.316  5  15  81 1  J.  6,12.  8111  6' 11.  il|10.  3,  9.4i   9  0,   9  3i  9.0 

8    8: 

8.4 

8.1 

7.6  10  0  12.0'12.  4:12  1111.1:10.0 

10.5 

10  9110,5 

Van  Buren 

do 

22 

10.5:10.0  11.8  le.li'li). 4  l.i.8 J 4.6  12.8!  11.5i  10  7  10  1|  9.0!   8.2|   8.7|  8.5 

8.3: 

7.8i 

7-4 

7.0! 

9.3!U.,'>:12  3lr2.0|ll.O 

10.0 

10,5 

10.5:10.2 

Mulberry 

.  .Mulberry. . 

18 

2.4 

2.51   ^■'^'  4-'^!  3.61  3.2    2.9    2.6    2.4|  2.3:  2.)|  2.1    2.3!   2.6:  2.4 

2.3 

2.31 

2.2 

2  2' 

2.7|   2.71  2.0    2.5!  2.5 

2,5 

2.6 

2  5!  2.7 

Danville 

.Petit  .lean.. 

20 

S.4 

10. 4!l5. 618. 7117. 7114. 9'l2.l!l0.0    8.51   ''•6    6.;")!  6.4 

5.0  11.8:10.9 

8.4I 

8.4! 

7.0 

0.6! 

9.7  17.8119.1  18,0116.5 

15.5 

16,9 

I7.1I16.3 

Ozark 

.  .Arkansas. . 

22 

6  3 

6.8!  6. 9110. 411. 8,11.5:10. 5!   9.0    7.l!   6.4    B.O'  5.2 

4.3    4.3]  4.1 

4  4: 

4  Oj 

3  5 

3  1 

4.5    6.4    7.9    7.7 

7  1 

6  4 

6  1 

6.2!   6.2 

Dardauelle 

do 

22 

10.1 

9. 8!l0. 8  12, 0  15. 2  15.5111. 7!13. 3^1.9110. 5    9.7!  9.0 

8.4    7.9I   7.8 

7.71 

7.5 

7.2 

6.8l 

7.01  9.0  10.9  11.9 

11.5 

10, « 

10  2 

10.0 

10,0 

Morrilton 

do 

20 

7.4 

7.8;   7.5!   8.611   6  13. 0112. 0  11.6  10.2!  8  6i   7.4|   5.5 

5.8    5.2!  4.9 

4,91 

4.5! 

4.2 

3.7] 

3.61  4.5]  7.3!  9-0 

9,3 

8,8 

8.2 

7,8 

7.8 

Little  Bock. 

do 

23 

8.0|  7. Si  7.8|  8.3;  9.7  12.3ir2.7, 12.1  !l0.9|  O.BJ  8.3!   7.4 

5.8    6.3;  6.1 

5.8; 

5.7 

5.4 

5.1 

4.8    4.8    6.0'  8.2 

9.5 

9.5 

9  '.' 

8.8 

8.6 

Pine  Bluff 

do 

25 

12.2,11.8:11.8:11.9:12.5  13.7116.5  16.5  15.8  14. 613. 3112. Oil  1. 1 :  10. 2'  9.7 

9.4' 

9.2 

9.0 

8.7 

8,4    8,1]  S.l|10.4 

12.4 

12.6 

12  5 

12.0 

11.7 

(filbert 

..Buffalo    ... 

30 

4.7|  5.(ll  S.41  6.2;  5.9,  5.4    5.1     19'   4  7!  4.4]   4.3|   4.2!  4.6    5.3    5.0 

4.8l 

4.6 

4.5 

4.4 

4.6    4.7]  4.4|   4.3 

4.3 

4,6 

4.5 

4.7 

1.7 

Doniphan.  Mo. 

...Current. .. 

10 

3.6:  3.6!  3.6;  3.5|  3.51  3.4    3.4    3.4:  3.3|  3.3l  3.2    3.2!  3,2'.  3.1    3.i 

3.1] 

3.0! 

3.0 

3.0 

2.9i  2.8]  2.8!  ^-^'l  2.7 

2,7 

2.7:  2.6 

2  5 

Black  Rock.... 

....Black.... 

14 

7.3!  6.9i  6.7!  6.51  '^■■'''  6-"    0-»l  5.5i  5.2l  4.9!  4.6    4.3    4,1!  4.0    3.8 

3.5 

3.5' 

3.5 

3.5! 

3.2]  3.1    3.1i  3.0    2.9 

2,^ 

2.8 

2.7 

2.6 

Hf'ber  Springs. 

..Little  Red. 

30 

6.»1  6.7j  B.8I  7.31  7.0;   6.7|  6.51  6.21  5.9    5.6!  5.4    5.2    5.3!  6.31  5.8 

6.2^ 

6.0; 

5.8 

5.6! 

5  6    5.0!  5.7!  6.0    6.2    6.7 

7.0 

7.4 

7.6 

OzarkBeachMo 

....White  ... 

30 

4.71  4.21  4.8l  5.0    6.2i  6.01  5-^'  "l-S;  1-6    4.4    4.41  2  *i  3--l!  '^-Sl  3.1 

3.2; 

1.71 

2.1 

2.2! 

2.0I    1.7    1.4;   1.4    4.0 

1.9 

2.0 

2.0 

1.8 

Cotter 

do 

21 

6.1;  6.01  0.6:  5.6    5.5l  5.7^  6.8'  6.3'  5.8    5. .5!  5.2    5.0!  4.31  5.2;  4.8 

4.5! 

4.7! 

4.8 

4.7 

4.4|  4.3    4.2i   4.1    3.9 

4.M 

4.2 

4.1 

4.0 

( 'alico  Rock  . . . 

do 

18 

6.21  5.8    5.7'  6.3:  0.2!  6.2j  6.8!  6.2'  5.7:  5.2l  4.1    4.71  4.4]  4.2;  5.2 

4.51 

4.51 

4.8 

4.3! 

4.3!  3.9!  3.7!  3.5    3.0 

3.1 

4.1 

3  4 

3.5 

Batesville 

do  .... 

23 

11.5  11.O'I0  6  10.5|ll.l  ll.l!ll.4  11.5'l').8:i0.2'  9.7i  9.4!  9.3'  8.8;  9.2 

9.5' 

9.0' 

9.0 

9,0; 

8.S]  8.8    8.5|   3.1    8.1 

7,6 

7.9 

8.5 

8.1 

Nev.-port 

do 

26 

13.8  12.7  11.8  11.0  10.8  10.7  U. 6  10.8:10.4;  9.71  8.8'  S.Oj   7.4|   7.o!   6.4 

6.8' 

6.4: 

6.0 

5.0 

5.8    5.5    5.2|  4.9    4.7 

4.4 

4.2 

4.4 

4.5 

(Georgetown  . . . 

do 

21 

17. S  17.5  17.2  16.7:16.2,15.7,15.3  14.9  14.6  14.2  13.6  12.8  12.  i  !H. 6  11.2 

10.8  10.5 

!0.2 

9.8 

9.4!  9.1     8.9;   8.7    8.7 

8,6 

8.6 

8.6 

8.8 

Des  Arc 

do 

24 

19. 81 19. 8!  19. 7!  19. 4: 19.0  18. 6;  18.3:18.0  17.6  17.4:16.9;  16.2  15.7,15. 1:14. 6'1.1. 2 

13.3,1:1.5 

13.l!l2,7ll2.3:V.'.0  II.9III.9 

11,9 

11.9 

11.9 

11.9 

Clarendon 

do 

26 

22.8  23.2  23.5  2;1.7;23.8!23.9  23.8  23.6  23.5123.3  23.1  22.9  22.6,22.  P21. 7:21. 2 

20.8 

20.2 

19.7!l9.3;I8.S:18.2,17.h!l7.6;17.5 

17.4 

17.3  17.3 

St.  Charles  .... 

do 

25 

21.1  21.5  21.9,22.1  22.3  22.5  22.7,22.3  22. !i:22. 8  22.8  22.722.6122.4122.2 

21.7 

21.3  20  S 

20.3!l9.7ll9.l!l8.4!17.8'l7.4!l7  1; 16. 9:16. 8 

16.8 

(Hen  wood 

....Caddo... 

5.0    6.0i  7.1    6.4 

5.2!  6.0j  5.8    5.7|  5.6!  .5.6|  5.5i  5.5i  5.4'  S.l!  5.3 

5.3; 

5.3! 

5.3 

5.3! 

6.7|   5.7'  5,7    5.71  6,0!  6.0    6.II  6.0 

5.9 

Arkadelphia  .. 

..Ouachita    . 

17 

8.II  8.6  12.2  11.0 

lO.Oi  9.7    9.4,  9.1!   8.2!   7.7!  8.1]  8.0I  8.0!  7.9]  7.8 

7.6l 

7.1! 

7.5 

7.8 

8.4:  8.9;  8.6'  8.4i  8.2!  9.1    9.21  9.9 

9.5 

Bougliton  .   ... 

..Little  Mo.. 

20 

7.8'  9.3  11.3  16.6 

18.417.4  14.0  10.7    9.2;  8.4!  7.8'  7.4^  7.ll  6.8    6.6 

6.3' 

6.1 

6.0 

5.9, 

7.3  10.3  10,9'  9.3;  9.2'10.9  12.2]I2.6 

12.7 

Camden 

. .Ouachita  . . 

26 
20 
25 

18.0!l5.9!]6.4l20.3 
6.51  7.2:10.2!  9.3 
9.0;i0.2!l6.0'20.6 

23.8|21.9!24.9'24,9  24.5!23.6  21.8,lS.7|l5.4'l4.7!l3.7 

8.6    8.0!    7.8,  7.1     6.9!  6.61   6.3;   6.2    C.ll   5.3    6.6 

23,0l2H.4'22.6'20.5J19.0]l6.0  13.5!l0.l!  9.0    6.0]  4.0 

12.7  u.s: 
5.2I  6.1! 
4.0'  4.0! 

10.9 
6.0 
4.0 

10.6, 
5.9 
4.0 

13  0  13  016  4.18  2,18  9  IS  8  18  5;19  2  19  8 

5.1!  7.0;  7.3!  3.0    7.9i  8.5!  8.7I  9.0 
4.0!  4.0    4.21  6.0|  7.8ll0.0ll4.6;i6.2 

9.2 

18.0 

Whitecliffs  .... 

.Little  River 

Index  

Red  ..  . 

25 

8.8    9.410.014.4 

17.0117.2  16. 0,14. 4:13. o!l2. 2  11. 51!. 2  10.8  10. 3|  9.9 

9.8, 

9.7 

9,6 

9.5 

9.4!  9,1!  u. Olio. 8112.7113. 3:14. 0;14, 8 

15.0 

Fulton 

do 

25 

9.81  9.5|l!.i:i4.2 

18.2,19.4:18.8  17.5  16.5  14.8:13.  5  12.4 

11. 0110. 1    9.5 

9.21 

8.9I 

.S.7 

8.5! 

8.4i  8.4;  8.5!  9. 3;11. 4112. 7114. 0115. 6 

16  3 

Big  Lake  Outlet 

.St.  Francis. 

10 

7.9I  7.8!   7.7:   7.5 

7.31  7.2    7.0,   6.9|  6.7    6.H:   6.41  0.3 

6.1    6.1     5.0 

5.91 

5.8! 

5,7 

5.7! 

6.7'  5.6'  5.5;  5.4'  5.4!  6.31  ^-^l  ■''  ^ 

5.2 

St.  Francis 

do 

18 

13.112.8  12. 6!ll. 9 

11.5il0.9,10.2l  9.6!  9.0    8.3;  7.9!  7.5 

7.1    5.9i  7.2 

7.01 

5.8 

6.8 

6.7; 

6.7|  6.6    6.6l  8.6,  5.41  8.1     5.0    5,7 

5.5 

St.  Francis  L.L. 

do 

20.6  20.720,8  20.8 

20.7  20.7120.7:20.8  20.8,20.920.8  20.8 

■20.7  20.6!2n.6 

20.5 

20.4 

20.2 

20.  120. 0119. 9: 19.8119. 7119.5:19.51 19. 5 

19.4 

19.3 

Marked  Tree  . . 

do 

17 

6.7    6.61   6.51  6.6 

7.0!  7.41   7.4!  6.7i   6.5    6.5!  6.51   5.5 

6.4    6.4!  6.4 

5.4 

5.9 

6.0 

6.1 

6.3!  6.3;  6.2|  6,2'  6.1    6.0!  6.1 

6.1 

6.0 

Parkin 

do 

28 

6.9    6.6:  6.51  6.5 

6.5    6.9I  7.1I  7.1    6.9]  5.5!  6.5'  6.5 

6.5;   5.5    6.5 

6.4 

6..H 

h.l 

6.2 

5.3;  6.3:  8.11  6-1'   6.0!   6.0    5.9 

5.9 

5.8 

Madison 

do 

32 

5.7    5.5!  6.5'  5.6 

5.8;  6.0'  6. 21  0.3:  6,2:  5.9,  5.9;  5.9 

5.9    5.9    5.9 

5.9 

5.8 

5.6 

6.5 

6.5!  5.4!  5.4',  6.31  5.2    4.9    4,8 

4.7 

4.6 

Helena 

.Mississippi  . 

42 

15.9  16.9  18.1  19.0 

19.519.4  19.118.5  J7.5:15.7  15.6  14.6 

13.2  11.6:10.3 

9.3 

8.7 

8.1 

,  7.7 

8.0!   8.71  -'Ol   -'-S  10.1110.9  11.4 

11.3 

10.2 

Arkansas  City. 

do 

42 

13.5  13.8  1-1.3  15.0 

15.7116.1  16.5  16.9  16.8:15  5  16.0  I5.0M.01I3.0;)  1 .8 

10.5 

9.5 

8.8 

1  8.1 

7.6!  7.31   7.51  7.51  7.81  8.8l  9.9110.5 

10.8 

Symbols  for  Climatological  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  havioi 
or  more  years  of  record.  Departures  ol  precipitation  wiLh  15  years  or  more  of  rp('ord  are  computed  from  a  normal  or  "[standard  mean".  ad.iusled  to  a  unifonn  35-year  pei 
for  stations  with  10  to  14  vear.s  the  means  for  the  period  of  record  are  used  9A1S0  011  oltuT  dates  "Not  iise.i  in  mean,-  and  suminaries  t.^Kvaporation  station,  it 
office  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T   Trace,  or  precipitation  less  than  0,01  inch,      Iteference  letter.'^ ''.''.'=,   number  of  days  missin.!;. 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table:— Kxcept  as  otherwise  indicated-  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation 
corded  is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     'Precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight,    sj-recipitation  measured  in  morning:    apioi 
recorded  is  for  the  preceding  24  hours.     3lndeteni;inate.  tl'recipitation  measured  with  recording  gage    'Included  hi  the  next  measurement      T.   1  race,  or  precipitation) 
than  0.01  inch.     ttEvaporation  Station,     tPost  Oftice  addresses  as  follows:  — .\hnn  Fork  Reservoir,  Reform ;  Itig  Lake  ontlet    .Maitilla      Boughton,  Route   4,  Prescott;  Clo 
Bend.  Hoxie;  Devils  Knob   Salus;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mouutainburg;  Creen  .Mountain,  ('at;co  Rock    Index,  Route  5,  'lexarkana : 
Lutherville,  Route  1,  Lamar;  Morrilton,  Route  3,  Moniltou;  Rosebud,  Route2,  Mt.  Vernon;  Spnngbank,  Doddridge;  Turnpike,  Dover: 
Mulberry. 

Symbols  for  Daily  HVTaximuin  and  Minimum  Temperatures:— Thermometere  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated  •"•Midnieht  to  midnight.  iiTh 
moineters  read  in  the  morning,    maximum  temperat'ire  then  real  is  charg-  d  tr>  fhi»  y>rc>-:oi]s  drtv  on  '.vhicb    bev  alnnst  always  occur.  ttKvaporation  station.  NR,  No  reco 

.Veather  Bureau  uiBce.  Little  Rock.  .\rk.     3  26-41-115 
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GENERA  I,   STJMjyrARY 

The  month  was  cold,  being  the  coldest  March  since  1931, 
and  the  seventh  coldest  since  1891.  The  average  monthly  mean 
temperature  for  the  State,  based  on  the  records  of  77  stations, 
was  47.5'"',  which  is  5.1°  below  the  average  of  the  past  51  years. 
Temperature  departures  ranged  from  — 2.2°  at  Gravette  to 
— >6.8°  at  Thornbuj'g.  The  highest  monthly  mean  temperature 
reported  from  an  individual  station  was  58.4'"^  at  Magnolia,  the 
lovi'est  was  42.6°  at  Gilbert.  The  highest  temperature  reported 
during  the  month  was  80°  at  Texarkana  on  the  3d,  the  lowest 
was  13°  at  Devils  Knob  on  the  17th.  Most  stations  recorded 
their  highest  temperatures  on  the  3d,  21st  or  31st,  while  the 
lowest  occurred  between  the  11th  and  18th,  the  17th  being  the 
imost  common  date.  There  were  about  16  mornings  with  freez- 
ing temperatures  in  the  northern  counties,  six  in  the  central 
and  three  in  the  southern.  The  last  freeze  of  the  month  oc- 
curred on  the  29th  and  extended  well  into  the  southern  count- 
ries, 29""  being  recorded  at  Crossett.  There  was  killing  frost  in 
some  sections  on  the  29th,  but  little  damage  occurred  since 
vegetation  is  late  generally  for  the  season.  Reports  from  the 
fruit  districts  in  the  western  part  of  the  State  indicated  no  frost 
damage  of  any  consequence.  Sunshine  was  close  to  normal, 
averaging  58%  of  the  possible  amount. 

March  precipitation  varied  widely  over  the  State,  the  south- 
ern counties  having  ample  rainfall,  while  amounts  decreased 
progressively  northward  to  less  than  an  inch  at  many  northern 
stations.  The  total  i^recipitation  for  the  State  as  a  whole,  based 
on  the  reports  of  108  stations,  was  2.21  inches,  which  is  2.40 
inches  less  than  the  average  of  the  past  51  years.  This  was  the 
driest  March  since  1936,  and  the  driest  month  since  October, 
1940.  The  greatest  monthly  amount  reported  from  an  indivi- 
dual station  was  6.76  inches  at  Hope,  and  the  least  was  0.47 
inch  at  Fayetteville  Experiment  Station  Sixteen  stations  in 
the  southern  counties  had  over  five  inches  while  25  stations  in 
the  northern  half  of  the  State  recorded  less  than  an  inch.  The 
greatest  rainfall  in  24  hours  was  3.40  inches  at  Camden  on  the 
7th.  Many  stations  in  the  southern  counties  recorded  24-hour 
rainfalls  of  two  or  more  inches  on  the  6th  and  7th.  There  was 
,  an  average  of  five  days  with  a  measurable  amount  of  rain. 
Light  snow  fell  in  many  sections  of  the  State  during  the  first 
decade.  The  snow  was  generally  accompanied  by  sleet  or  rain 
and  melted  as  it  fell.  Amounts  varied  from  a  flurry  as  far 
south  as  Texarkana,  to  4.2  inches  at  Eureka  Springs.  In  the 
northeastern  section,  where  it  has  been  dry  for  some  time, 
Vegetation  is  showing  the  effect  of  insufficient  moisture.  There 
wore  no  tornadoes  during  the  month  and  no  damage  from  high 
winds. 

The  heavy  rains  in  the  Ouachita  watershed  on  the  6th 
and  7th  caused  a  rise  in  the  Ouachita  River  to  a  crest  of  29.5 
feet  on  the  11th  at  Camden.  The  river  was  above  flood  stage 
at  that  point  from  the  9th  to  the  14th,  but  further  up  the 
river  flood  stages  were  not  reached.  Property  loss  from  the 
flood  was  estimated  at  only  $1,000,  due  to  timely  warnings 
and  the  season  of  the  year. 


March  was  too  cold  for  vegetation  and  too  wet  at  times  in 
the  southern  sections  for  farm  work.  Spinach  and  gardens 
sustained  some  damage  from  freezing  temperatures.  Consider- 
able plowing  was  accomplished  and  the  planting  of  corn,  oats, 
potatoes  and  lespedeza  was  in  progress  during  the  last  week. 
Fruit  buds  were  dormant  most  of  the  month,  and  pruning  and 
spraying  was  done  when  weather  permitted.  As  the  month 
ended,  peach  and  plum  trees  were  blooming.  Strawberries 
were  blooming  in  the  southern  counties.  b.  n.  w. 

PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,    AND  SUNSHINE 


Atmospheric 

pressure 

Wind 

Relative 

(reduced  to  sea^level) 

Q 

humidity 

oax; 

Station 

03 
ID 

si 
to 

s 

OS 

1 

3 

ii 

s 

to 

o      o 

0,  o 

Bentonville. 

30.13 

30.68 

17 

29.59 

2 

7.9 

21 

s\v. 

2 

..       ^.7 

Fort  Smith.. 

30.06 

30.49 

13 

29.61 

9 

8  3 

25 

sw. 

3 

7(1 

49 

45 

55 

Little  Rock.. 

30.08 

30.53 

18 

29.64 

9 

8  9 

26 

sw. 

3 

82 

54 

57 

69 

Memphis 

30.08 

30.54 

18 

29.66 

10 

8.9 

24 

n. 

16 

VV 

51     56 

49 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 


Dense  fog.  .   . . 

Liglit  hail  

Moderate  hail 
TliuadHi-storin 


2   3 


.1  3. 


7    8   9 


3. 


3  . 


12;i3|l4jl5jl6J17jl8|19|20|21j22;23|24[25;26|27[28  293031 
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COMPARATIVE    DATA     FOR    MARCH 


Year 


1891 

1892 

1893.... 

1894.... 

1895.... 

1896.... 

1897.... 

1898.... 

1899.... 

1900.... 

1901.... 

1902.... 

1903.... 

1904.... 

1905.... 

1906.... 

1907.... 

1908.... 

1909.... 

1910.... 

1911 . . . . 

1912.... 

1913.... 

1914.... 

1915.... 

1918.... 

1917.... 

1918.... 

1919... 

1920. . . 

1'921 . . . 

1922.... 

1923.... 

1924. . . . 

1925.... 

1926.... 

1927.... 

1928.... 

1929.... 

1930.... 

1931.... 

1932.... 

1933.... 

1934. . . . 

19.35.... 

1936.... 

1937.... 

1938.... 

1939.... 

1940.... 

1941.... 


Temperature 


Period. 


46.7 
47.9 
50.1 
54.6 
5L8 
48.7 
55.9 
54.5 
50.6 
51.2 
.51.5 
62.6 
54.8 
55. 3 
57.1 
45.2 
61.9 
59.5 
52.7 
60.7 
56.6 
45.8 
49.7 
50.0 
42.5 
54.5 
53.0 
57.9 
53.2 
51.8 
60.8 
51.7 
49.6 
46.6 
55.9 
48.5 
53.5 
52.7 
b^J 
50.4 
47.5 
48  2 
52.6 
49.6 
58.7 
57.1 
48.7 
60.3 
54.4 
52.0 
47.5 

52.6 


Precipitation 


10 

5.10 

9 

3.44 

5 

3.55 

8 

9.84 

10 

5.39 

12 

5.28 

13 

9.76 

18 

5.96 

1 

2.97 

7 

2.50 

4 

4.67 

14 

5.34 

11 

5.56 

12 

5.64 

26 

5.31 

10 

5.69 

25 

3.22 

21 

3.79 

16 

3.71 

22 

1.39 

15 

2.17 

10 

7.86 

8 

4.74 

4 

5.13 

14 

3.54 

11 

1.93 

9 

5.32 

16 

1.31 

11 

5.47 

2 

5.31 

l(i 

6.55 

7 

8.58 

2 

5.04 

5 

3.27 

7 

1.69 

11 

5.67 

6 

7.24 

20 

i.53 

19 

3.77 

15 

2.21 

16 

4.21 

2 

4.48 

17 

4.87 

4 

6.53 

18 

8.29 

22 

2.19 

14 

3  04 

20 

6.02 

19 

3.71 

9 

2.39 

13 

2.21 

1 

4.61 

3.8 
T. 

0.8 

T. 

1  3 

T. 

0.1 

0.4 

0.3 

T. 

T. 

0.6 

T. 

T. 

0.4 

0.0 

0.1 

'I'. 

T. 

0.0 

0.2 

0  8 

1.9 

0.7 

T 

LO 

0.0 

0.5 

0.3 

T. 

0.3 

T. 

6.8 

T. 

0.4 

0.6 

0.1 

T. 

T. 

0.4 

0.7 

T. 

1.0 

T 

T 

0.3 

0.0 

T, 

0.7 

0.2 

0.5 


Number  of  days 


^.l 


11 
14 
16 
14 
13 
10 
10 
10 
12 
15 
14 
12 
10 
11 
10 

8 
14 
11 
13 
20 
16 

7 
14 
12 

9 
16 
14 
11 
17 
14 
11 
12 
15 
13 
18 
13 
12 
14 
12 
16 
13 
13 
13 
15 
10 
16 
13 
13 
14 
14 

13 


10 
9 
11 

10 
6 

8 
9 
8 
7 
9 
7 
9 


11 
9 
9 

10 

u 

14 

14 
12 
10 

9 

9 

9 
12 

9 
11 
17 

9 
11 
10 

4 

6 
17 

8 
11 
15 

9 
12 
12 

9 
12 
12 
13 
11 
12 

7 

12 
12 
111 
12 

9 
13 
11 
13 
10 
13 

8 
11 
10 

9 

10 
10 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:   AKKANSAS  SECTION 


March,  1941 


Climatolog-ical  Data  for  March.  1941 


Stations 


Counties 


a 
a; 
.-I 


Temperature   (degrees  Falirenheit) 


3  O 

AS 
■u  O 
ft  "^ 


Precipitation,  inches 


3  O 


Pi 


a>  3 

S2 


Number  of  davs 


OS 


Observer 


Alum  Fork f 

Arkadelpliia 

Arkansas  City 

Batesville  Airway. 

Batesville 

liee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet .  .f 

Black  Rock 

Blytheville   

Booneville  (near). 

Boughton t 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

Clover  Bend 

Conway 

Corning  

Cotter 

Crossett(near;  . 

iJanville 

Dardanelle   

DeQueen  

JJes  Arc 

Devils  Knob f 

Dumas  

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp.. 

Fort  Smith 

Fort  Smith  VVtr.P.f 

Fulton 

li'eorgetown 

liilbert 

(.'lenwood 

Krannis 

(ii-avette 

•  Jreen  Mountain. 

Harrison _ . 

Heber  Spgs.  (near) 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope(near) fj 

Hot  Springs 

Index t 

Jrous  Fork fij: 

.lessieville 

.lonesboro  . . . 

Lead  Hill 

LITTLK  ROCK.... 
Ijittle  Rock  Airway 

Lutherville f 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Moiiticello  Airway 

Morrilton 

Mountainburg 

Mountain  Home  . . 
Mountain  Valley.. 
Mount  Ida  . . 

Mt.  Ida  CCC 

Mulberrv(near).  .f 

Nashville 

Newport. . . 

Oden 

Okay ; 

Osceola 

Ozark  

Paragould '.. 

Parkin 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers(near) f 

Rosebud f 

Russellville    

St.  Charles  .... 
St.  Francis 


Springbauk t 

Story ' 

Stuttgart 

Stuttgart  (near).  It 

Subiaco 

Texarkana 

Thornburg  (near). 


Desha 

Independence. . 

Independence. . 

Va  n  Buren 

Saline 

Benton   

Independence. . 

Missis.>;ippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Chirk 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Bu  ren 

Lawrence 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

^'ell 

Yell 

Sevier 

Prairie 

.lohnson 

Desha 

Union 

Ixjnoke  

Carroll 

Washington 

Washington 

Sebastian 

Crawford 

Hempstead 

Woodruff 

Searcy  

Pike  , 

Polk 

Benton 

Stone 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Polk 

(Jarland   

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson   

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Polk 

Drew 

Conway 

Crawford 

Baxter 

Garland   

Montgomery 

Montgomery 

Franklin 

Howard 

Jackson  

Montgomery 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene  

Cross 

Jefferson 

Montgomery 

Randolph 

Ashley 

Nevada  

Benton 

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clav 

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas 

Arkansas 

Logan   

Miller 

Perry 


Saline 755 

Clark 2U0 

145 
363 
•277 
650 
285 
1295 
500 
■239 
•259 
•252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
516 
235 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
2U4 
•2350 
162 
270 
'229 
1465 
1334 
1451 
448 
793 
260 
200 
600 
547 
950 
r250 
1100 
1052 
272 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
1385 
760 
345 
650 
3-24 
257 
775 
•209 
315 
600 
•235 
229 
r207 
273 
315 
712 
SOO 
788 
702 
750 
433 
350 
•231 
800 
288 
250 
396 
275 
222 
215 
840 
3U0 
122 
318 
1300 
680 
526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
198 
750 
332 
650 


4 

46.8 

75 

3 

22 

1 

40 

j 
1.98 

0.82 

T 

[ 

7 

2 

17 

12 

45 

48.8 

77 

•Ai 

28 

18 

37 

3.75-0.721  1.20 

i>.0 

10 

20 

2 

9 

Inw 

56 

4  51-0,69  2.47 

0.0 

8 

5 

16 

11 

4 

47.6 

-  '2.6 

1  76 

3 

i'i. 

17S 

39 

1.21i 0.32 

0.(1 

8 

7 

12 

12 

nw 

11 

' 

1,  181-3.10  0.34 
L  401-2. 98  0.60 

T 

g 

16 
16 

5 
6 

10 
9 

48 

46.8 

-  5.0 

TA 

3* 

21 

17$ 

39 

0.0 

4 

5 

45.4 

78 

3 

'24 

11* 

43 

2.58' 0.78 

0.0 

8 

22 

4 

5 

nw 

35 

43.5 

-  4.9 

71 

31 

17 

17 

33 

0.58[— 3.45  0.27 

2  0 

6 

9 

10 

12 

1 

46.6 

Vd 

3 

20 

1  m 

40 

0.48 i  0.30 

0.0 

3 

12 

10 

9 

nv/. 

10 

0  961     '  0  y.s 

0  0 

7 

14 

3 
0 
8 

14 

11 
13 

9') 

1 

1 

1.401-2.96 
0.851 -4. 4i, 

0  46 

0  0 
T. 

y 

20 

15 

46.2 

-  5.4 

74 

3 

1  20 

1$ 

39 

0.20 

6 

10 

26 

47.8 

-  5.4 

77 

31 

23 

17 

44 

1. 331-2. 7C 

0.61 

0.0 

6 

16 

7 

8 

e 

0 

4.83i 

1.73 

0  0 

9 

10 

8 

13 

49 

49.4 

-  3.9 

78 

Yl 

25 

ii 

38 

2.06j-3.^24 

0.70 

0.0 

7 

18 

4 

9 

36 

0.  58|-3.4t 
5. '27  +0.64 

0  20 

'1 

14 

3 

2 

14 
21 

55 

51.3 

-  4  2 

77 

3 

28 

15 

36 

3.40 

0.0 

12 

8 

3(5 

1.831-3.11 
0  471—;^  RCi 

0  61 

0,0 
0  0 

y 

y 

8 
10 

14 
8 
4 

19 

0  46 

7 

13 

45.7 

75 

3 

20 

14 

41 

I.3.T 



0.72 

0,0 

4 

13 

14 

57 

48.8 

-  5.6 

78 

3 

25 

17 

37 

1  74 

-2.64 

0.63 

0.0 

6 

17 

8 

6 

47 

46.4 

-  4.3 

78 

3 

19 

17 

39 

1.5C 

-2.8t 

0.62 

0  0 

9 

10 

7 

8 

13 

0.6; 

-2  62 

0.25 

0.0 

3 

15 

8 

8 

28 

60.5 

-  4.9 

78 

3 

■20 

9 

49 

6  91 

+0.77 

2.67 

0.0 

11 

12 

7 

12 

nw. 

24 

1.68 

-2.16 

0.53 

0.0 

8 

4 

16 

11 

54 

50.6 

-  -2.8 

74 

3^ 

26 

'n 

38 

1 ,  .sn 

-2.68 

0.61 

0.0 

7 

8 

12 

11 

5 

49.9 

79 

3 

25 

11 

41 

H.lU 

0.80 

ii.O 

9 

12 

9 

10 

e. 

2 

50.0 

76 

3» 

■22 

18 

41 

2.20 

0.57 

0.0 

7 

6 

14 

11 

4 

42.8 

70 

31 

13 

17 

33 

0,93 

0.51 

2.0 

10 

16 

1 

14 

ne. 
u. 
sw. 
nw. 

35 

50.4 

-  4.6 

73 

3il 

26 

1* 

38 

5  16 

-0.60 

1.96 

0.0 

8 

7 

12 

11 

40 

61.0 

-  5.2 

76 

3 

30 

14 

35 

5.68 

+0.62 

1.34 

0.0 

8 

13 

7 

11 

34 

49.2 

-  5.2 

78 

3 

24 

8 

40 

•,'.34 

-2.5C 

0.90 

T. 

7 

8 

18 

5 

40 

45.0 

-  5.1 

76 

23 

15 

17 

37 

1.00 

-2.96 

0.33 

4.2 

6 

14 

9 

8 

3 

45.4 

73 

31 

16 

17 

34 

0.  6h 

1  0.31 

1.4 

6 

5 

9 

17 

u. 
n. 

53 

44.3 

-  5.2 

72 

31 

IS 

17 

34 

0.47 

-3.23 

0.  26 

T. 

6 

8 

18 

0 

59 

48.0 

-  4.6 

76 

31 

24 

17 

33 

0.8! 

-2.21 

0.60 

■r 

7 

9 

12 

10 

•^ 

0  41 

0.0 
0.0 
0.0 

i 

y 

12 
5 

•15 

6.75 
1.^26 

f  2.  41 
-3.43 

2  36 

M 

10 

16 
12 

28 

0.34 

6 

16 

3 

15 

42.6 

/u 

3^ 

in 

is 

52 

0.60 

-■2. 12 

0.20 

0.0 

6 

19 

2 

10 

s 

'z   ''0 

0  79 

0,0 
T. 

y 

12 

9 

10 

21 

47.6 

-  3.8 

77 

3 

24 

is 

41 

'?.  A,/. 

-2.52 

0.68 

8 

16 

6 

9 

n. 

uw. 

ue. 

43 

43.8 

-  2.2 

75 

31 

17 

17 

40 

1,44 

-2.18 

0.88 

3.0 

6 

14 

13 

4 

3 

46.3 

71 

3 

16 

17 

36 

0  76 

0.311 

1  2 

6 

16 

8 

7 

40 

44.4 

-  4. '2 

75 

31 

17 

17 

40 

0.  66 

-2.94 

0.22 

2.0 

6 

18 

5 

8 

11 

1.24 
2.87 

0  40 

0.0 
0.0 

15 

68 

48.2 

-  5.4 

76 

21 

24 

1$ 

34 

-2.84 

0.92 

8 

14 

4 

13 

ne. 

''1 

1.16 
3.61 

-3.1(1 
-0.76 

0  41 

0.0 
0,2 

13 

11 
14 

7 
7 

21 

49.8 

-  6.0 

78 

31 

28 

18 

35 

1.51 

10 

u. 

ue. 

ue. 

70 

48.5 

-  8.1 

77 

3S> 

26 

18 

36 

6.76 

+2.08 

2  13 

T 

10 

15 

6 

11 

49 

49.4 

-  4.3 

78 

31 

26 

17 

37 

2.17 

-2.2t 

1.06 

-r. 

10 

17 

8 

6 

•'•1 

6.2i 
'.^.18 

+  1.21 

2  25 

0.0 
0.0 

5 

16 

3 
3 

13 

2 

45.1 

75 

3 

20 

14 

47 

0.56 

12 

18 

10 

se. 

11 

2.06 
1  83 

-2.25 
-3.2;^, 

0.76 

0.0 
0.0 

14 

9 

11 

45 

47.6 

-  4.6 

76 

3 

22 

17 

35 

0.45 

7 

6 

16 

e. 
ne. 

34 

43.4 

-  5.4 

74 

31 

l3 

18 

46 

0.72 

'■ISi 

0.23 

1.0 

7 

14 

8 

9 

61 

47.8 

-  5.2 

76 

3 

26 

17 

35 

1.58 

-3.04 

11.73 

'i' 

8 

7 

8 

16 

ne. 
ne. 
se. 

4 

47.6 



77 

3 

26 

17 

36 

1.78 

0.93 

0.0 

7 

/ 

8 

16 

42 

46.8 

-  4.8 

73 

31 

20 

17 

34 

1.36 
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0.73 

T 

5 

7 

9 

15 

10 
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6.41 
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0  66 
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ti 

a 
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18 

38 
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r 

10 

13 
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w. 
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75 

3 
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1 
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1$ 
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8 
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16 
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11 
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9 
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5 

11 

2 
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78 

3« 
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11 
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13 

9 
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-  4.3 
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21 

23 
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1.16 
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12 
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11 
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76 

3 

21 

14 

45 
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-  1.73 
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48.0 

-  5.0 
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23 

17 
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T. 
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-  4.0 
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37 

6.,S4 

+2.08 
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T. 
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31 

17 

14 

46 

1.46 
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11 

13 
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L.  R.  Water  Works 
Mrs.  Ted  R.  Carpenter 
George  M'.  Reitzammer 
Airway  Obser\'er 
Mrs.  Ida  Barnwell 
.I.E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  Burean 
Soil  Conservation  Ser. 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Sanniel  Norris 

F.  H.  Randolph 
Ruby  A.  Buie 
R.  J.Torry 
William  .lones 
J.  M.  Knight 

R.  M.  Wheatley 
Doyle  G.  Love 

G.  K.  Tanner 
F.  Iv.  Cordrey 
Win/red  D.  Polk 
O.  B.  McSpadden 

l' .  S .  l-'orest  Service 

.).  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

W.  A.  Oouthit 

Z.R.Glenn 

U.S.  Forest  Ser^'ice 

Ben  Johnson 

Mrs.  E.  W.  Gaston 

O.  V.  Halbrook 

Geo.  W.  Nichoalds 

Charles  F.  Ford 

University  of  Arkansas 

U.S.  Weather  Bureau 

Ft.  Smith  Water  Plant 

T.J.  Logan 

C.G.  Long 

F.  E.  King 

Chas.  A.  Price 

W.  E.  McVay 

Julius  A.  Schmidt 

U.  S.  Forest  Service 

Louis  R.  Keck 

Lester  B.  Logan 

James  A.  Burnett 

Otto  Murphree 

J.O.Cooley 

Experiment  Farm 

National  Park  Service 

W.E.  McDowell 

U.S.  Forest  Service 

U.  S.  Forest  Service 

Benedictine  Sisters 

J.  R.  Crosswhite 

U.S.  Weather  IJurean 

W.  B.  Airport  Station 

H.  (^.  Lenhardt 
J.  W,  Eppes 

State  Agri.  School 

Mrs.  .lohnnie  Morton 
Cotton  Exp.  Station 
Charles  Walton 

E.  W.  !St.  John 
.airway  Observer 
Mrs.  Nora  Berry 
C.A.  Lovell 
H.N.Halbert 
J.G.Scott 
G.  A.  Whittington 
V.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
H.B.Carruth 
J.  D.  Henderson 
U.S.  Forest  Service 
(Jharies  R.  Jackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  O.  Milton 

1.  K.  Garrett 
(."Carroll  King 
Miss  Theresa  Scheq 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W.  E.  Ediniston 
W.  R.  Hambright 
Howard  Fowler 
G.  A.  Maddox 
U.  S.  Forest  Service 
XJ.  S.  Biological  Surver 
A.  BoyceBoyd,  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henry  F'ield 
S.  C.  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
Edward  E.  Holmes 
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Cllmatolog-ical  Data  for  Karch,   1941        Continued 


Stations 


Turnpike t 

Wabash 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 

Wright 

Wynne 


Counties 


Pope 

Phillips 

Scott 

Bradley 

Little  River. 

Franklin 

Missis.sippi . . 

Jefferson 

Cross 


State  Means 47.5    -5.1 


2240 
179 
675 
206 
290 

2285 
237 
234 
167 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


2  ° 

Oj  o 


4.3.5 

48.4 
48.4' 
51.6 


43.8 
46.2 
49.2 
48. 3 


4.4 


-  5.9 


70 
74 
75 

75 

80 


Precipitation,  inches 


o  o 

an 


OS 


"a 

d  a 


Number  of  days 


o  o 

■5,° 
'So 


31 

21 

21 

3 


31 
3 
3 
3 


14 
27 
23" 
29 


U 
1.1 
26 
24 


17 

5$ 
14$ 
18 


17 
17$ 

m 


83 
28 

34 


33 
40 
34 
40 

52 


0.82 
2.89 
0.91 
5.10 
5.62 
0.81 
1.12 
1.54 
1.69 


-3.67 


-3.36 
-0.09 
+  1.43 


-4.29 


-3.16 


2.21  -2.40    3.40 


0.56 
1.00 
0.  69 
2.50 
L70 
0.41 
0.42 
0.9S 
0.50 


0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 


>. 

•V 

3 

0 

V 

s 

>• 

a? 

y 

a 

P- 

16 

3 

18 

7 

19 

6 

9 

2 

12 

2 

14 

7 

20 

1 

18 

8 

13 

12 

13 

8 

^.2 


Observer 


10      n 


ne. 
n. 


ne. 
n. 


U.S.  Forest  Service 
Ben  Rives 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.  M.Suead 
U.S.Forest  Service 

D.  O.  Anderson 
J.  S.  Martin 

B.  M.  Eddins 


Daily  Precipitation  for  March, 

1941 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■5 
..J 

0 

Alum  Fork  Reser.t 

Ouachita. 
Ouachita.. 

-Mississippi 
White   ... 
White    .... 

.82 
.86 
.01 
.32 
21 

.18 

1  20 

2.47 

.09 

.07 

T 

.48 

.15 

.07 

T. 

.03 

.15 

.10 

1.73 

08 

.12 
.33 
.60 

'.'02 

T. 

.57 
.09 

V29 
24 

T. 
.36 

.67 

10 

1 
.05 

'.'oi 

.50 

.09 

'.'64 
.14 

.18 

■I' 

'."is 

.02 
.40 
.32 
.19 
.34 
.40 
.09 

'.'is 

.46 
.20 
.04 
.60 
.18 
.17 
.42 
.12 
.20 
.42 
.16 
.62 
.25 
.25 
.16 
.10 
.78 
.29 
.04 
.30 
L34 
T. 

t ' 

Arkailelphia a 

Arkansas  City  .  ..^ 
BatesviUe  Airwavt 
Batesville  River. ^^ 

Voi 

T, 

oi 

'  .'62 

■f.' 

01 

.40 

.05 
.10 

3.75 
4.61 
1.21 

Bee   Branch. 

Beuton ^ 

Bentonville  ....  U 

Arkansas.. 

Saline 

Arkansas.. 

White 

St.  Francis 
White   .... 
St    Francis 

t" 

tV 

'!i7 

35 

.78 
.11 
.30 
.08 
28 

".n 

tv 
tv 

Vos 

Voe 

V67 

.05 
T. 

tv 

.50 
.08 
.05 
.11 
.08 
.12 
.20 
.45 

V57 
.05 
.01 
.10 
.20 

.63 

.11 

T. 

.32 

.22 

.41 

.47 

.04 

.11 

.58 

.'52 
.07 
.01 
.02 
.10 
10 

V57 

'tv 

';i5 

■;32 

•••• 

'.'65 

'.'64 

T. 

1.18 
1.40 
2.58 
0.58 
0.48 
0.96 
1.40 
O.HH 

Bethesda "* 

Big  Lake  Outlet  .t^ 

Black  Rock 2 

Blytheville "' 

Bioneville 

doughton  . .      .  t2 
Brir.kley 

V33 
.16 
.18 

'.'ig 

.05 

.10 

'!66 

.17 
.02 

Ouachita.. 
White  .... 

1.06 
.42 
.20 
.15 
.36 
.46 
.12 
.52 
.19 
.11 

2.67 
.53 
.61 
.80 
.57 
.51 

1.96 
.93 
.90 
.33 
.31 
.26 
.29 

'!35 
.05 

V46 
.05 
.02 
.56 
.51 
.02 

Vi2 

"Ao 

'.'63 

.70 
« 

.04 
.02 
.72 
.06 
.21 

'.50 

'.'66 

1.33 

4.83 

Calico  Rock 2 

Camden 2 

White   .... 
Ouachita.. 
White   .... 
White   .... 
White   .... 
Arkansas 

T.' 

3. '40 
.22 
.04 

'.'21 
.02 
T 
.94 
.11 
.08 
.42 
.27 
.  10 
.75 

1.17 
.10 
.25 
.14 
.11 
.03 

'.'44 

.03 

tv 

.28 
.13 
.02 
.01 
.03 
.02 
.20 
1.32 
.05 

V62 
.03 
T. 

V62 

tv 

/.14 

'.07 

'.'ii 

'ioi 

.46 

'.'65 

t.' 

0..5S 
5.27 
1.83 

Clarendon 2 

Clover  Bend 

Conwav       

.09 

Vis 

Vi5 
T. 

t.' 

V64 

1 . 

'.'64 

'.'ie 

T. 

0.97 
1.35 

Corning 2 

Cotter 2 

Crossett  .  .[near]. . 

White   .... 

1  74 
1.60 

Ouachita.. 
Arkansas.. 

T. 
T. 

V69 
.03 

'  .'62 

Vn3 
.19 
06 

V45 
.02 

'  /2,3 
T. 

'.'8i 
■f.' 

.02 

''21 
'1. 

T 

'f.' 

'.'is 
■f.' 

T. 

't  " 
'.'46 

".16 

.21 
.02 

.23 

0.61 
5  91 

Danville 2 

r'.' 
.55 

"t".' 

1.58 

De  Queen 

Red 

T. 

T 

V62 

".m 
f.' 

1.30 

Des  Arc 2 

White 

V06 

T. 

3.16 
2.20 
0.93 

Devils  Knob    ...  t 

Arkansas.. 
Mississippi 
Ouachita. . 
Arkansas.. 

'.'40 

T 

.03 
T. 

Dumas 

'i. 

T. 
.05 

.25 
.16 
T. 

'.'i4 

T. 

1.11 

.01 

T. 

El  Dorado 2 

.29 

6.58 
2.34 

England 

.32 

Fayetteville   

FayettevilleExp.S 

White 

White 

tv 

T. 

.09 

.07 
.03 
.09 

.01 
.02 
.01 

tv 

T. 

tv 

T. 
T. 

.08 

T. 

T. 

.07 

1.00 
0.66 
0.47 
0.80 
0.64 

Fort  .Smith 't 

Arkansas. . 

.21 
.41 

T. 

T 

Fort  Smith  W.  .  .t2 

Ar-kansas  . 
Red 

Fulton    2 

'1'. 

.88 

.30 

.26 

.79 

.68 

.18 

.30 

.20 

.37 

.03 

.35 

1  51 

1.08 

l.OS 

1,20 

.56 

.75 

.20 

.20 

.73 

.93 

.73 

T. 

2.40 

2.35 
.12 
.02 
.29 
.2(1 
88 

.62 

T. 

' .'  ii 

.13 

V43 

.22 

'.09 
.02 
.35 
.02 
.41 
.34 
.04 
.33 

T. 
.34 

.11 

•1 

T. 

.70 

.30 
.30 

.07 

i!i.5 

.08 

.09 
.38 
.49 

'.'i4 

'^46 

Qeorgetoven 

Gilbert 2 

White 

Vio 

White   .... 

1.26 
0.60 

.09 

.25 
T. 

.21 

.02 

t".' 

t'.' 

'.'38 
.05 

.56 

t.' 

.22 

'.'ie 

.06 

t'.' 

Grannis- 

Red 

1. 

.06 
.06 

V64 

Qravette 2 

Arkansas. . 

1.44 
0  75 

Green  Mountain. t 

White 

White 

White 

Mississippi 

White 

.11 
.17 
.06 
.70 

tv 

.10 

.10 
.22 

'  .'6i 

.01 

.'lis 

.69 

Harrison 

Heber  Springs  ...  2 
Helena ' 

■f.' 

".Ob 
.11 
55 

'  '.62 
.92 

0.65 
1.24 
2.87 
L16 
3.61 
6.76 
2.17 
5  26 

Hlgden 

T. 

.29 

.70 

.69 

.06 

.50 

.19 

.07 

.45 

T. 

.10 

.06 

.13 

.21 

'.'46 
.48 
.17 
.07 
.26 
.13 

'!25 

.17 

Highland 

Ouachita.. 

.40 
2.13 
.17 
2.25 
.12 
.16 
T, 
.03 
.01 
.01 
.08 
.56 
.83 
'1. 
.20 
.03 
.07 
.45 
.26 
.02 

.02 

.50 
.09 
.80 
.18 

.09 
.04 
.20 

Hope   tt2 

Red 

T. 
T. 

'.'63 

.01 

.58 
.01 

.20 

T. 

.76 
.21 

';76 

Hot  Springs  

Ouachita. . 

Red 

Ouachita.. 
Ouachita. . 

.03 

Index    +2 

.60 
.06 

Irons  Fork  ....+1:2 

1'. 

.07 

.28 

.40 

.22 

.05 

.47 

.50 

.27 

T. 

.53 

.06 

.45 

.15 

.24 

.73 

.26 

.17 

1 

.31 

.17 
.20 

.3;3 

T. 

.03 

.01 
.23 
.10 

T. 
t." 

.49 
.25 

2  18 

2.06 
1.33 
0  72 

lonesboro 2 

White.... 

.02 

V6.5 

01 

tv 

T 

Lead  Hill 

White...  . 

.03 
.01 
T 

.'06 
.14 

.23 

r. 

T. 
.14 

.13 

.02 
.01 

Little  Kock...JJ 
LittleRock  Air'y  't 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 

■i. 

T. 

t. 
T. 

T. 
T 

T. 
■J'. 

.14 
.17 

T 

.10 
.10 

1.58 
1.78 
1.35 
1.93 
6.41 
0.96 
1  90 
1  31 

Lutherville t 

Madison  2 

St.  Francis 

Red 

White 

.30 

60 

T. 
.50 

.30 

.25 

1.03 

T. 

.'20 

'I'. 

Marianna 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita.  . 

.22 

'."ei 

2.96 
.50 
4? 

.05 

.05 
.30 
.22 
.05 
.25 

.45 
.37 
T 
.70 

Marked  Tree 2 

■'oe 

.09 

t. 

T. 

.18 
.04 

Mena 2 

.02 
.08 
.02 

.05 

T. 
.33 
T. 

'.'oi 

'.'6i 

'.'6i 

.37 
.05 
.06 

1  76 

.20 

5.84 
1   83 

Morrilton 2 

Arkansas.. 

T. 
.13 

.'6i 
.10 

T. 
V62 

.05 

Mouutainburg 

.03 
T. 

0.78 
0.51 
1  47 

White 

.It; 

.27 
.80 
.80 
.41 

1.80 
.32 
57 

2.68 

Mountain  Valley.. 

Ouachita. . 

T. 

.17 
.23 
.22 

^46 

'.'26 
.48 
.06 

T. 

.09 
.09 

'.'08 
.06 

.07 
.11 
.16 

.37 
.20 
.19 

Ouachita. . 

1  61 

Mount  Ida  CCC  . . . 

()uachita. . 

.08 
.01 
.08 
.04 
.02 
.10 

.53 
.16 
.43 
.10 
.61 
.50 
.19 
.16 

T. 

2  04 

Mulberry \^ 

Arkansas.. 

.16 

. . . . 

.03 

'!34 
.09 
.65 
.16 
.10 

0  80 

Red 

White 

T. 

.03 

.02 
T. 

.03 

.03 

.83 
.05 
.08 
.82 
.05 

.01 

.06 

.01 

3  74 

Newport 2 

OdeQ       ••        ...  . 

T. 

T. 

.31 

1.16 
1.99 
5.21 
0.74 
0  96 

Ouachita. 

.05 
.06 

.... 

.45 

Okay 

Osppnla                      ^ 

Red 

.02 

r 

T. 

.'is 

T. 

.Mississippi 

-Arkansas.. 

.06 

.04 
T. 

05 

Ozark 2 

T. 

.51 

.05 

.11 

T. 

>  .V'»r<>i-<».>sMHtfHMiV. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


March,  1941 


Daily  Precipitation 

for  filarch 

,   1941 

Continuec 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

I       2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

pQratrrkiild                        i^t      TTrMnPia 

1 

04'                   - 1      OK 

! 

ch! 

1 

.37    .02 
.09,   .37 
.06    .46 

.2l< 
.10 

■f.' 
.14 

• 

.04 

.66 
.22 
.21 
.08 
59 

1.49 

St.  Francis 
Arkansas.. 

.... 

62  ....■     16 

15 

't" ' 

'f.' 

.26 
.66 
.51 

1.97 

I'ine  liluff 'i 

Piae  Ridge ^ 

Pocahontas 

01 

1      57  1    q.r,        IK 

3.30 

5fi 20 

.53 

::::  :::: 

1.88 

Whit^ 

Ouachita.. 

.... 

....  1 ... . 

.... 

.12  .... 

.... 

.09 
.03 
T. 



.22'.... 
....|    .47 
.03    .42 



.20 

i.'os 

1  4.5 

,. .. . 

.'..'.  2.'63  '!46 
.92  1.91!   .S? 
22     sni    iifi 

.10 
.67 

.08 
.04 

.22 

.71 

'/2fi 
.09 
.08 
.27 
.37 

1.28 

'.'62 
.11 
.11 
.62 

"6i 

.24 

T. 

.62 

.70 

.02 

5.02 

Prescott 2 

Rogers  (near)....t 

Roselmd t 

RussellviUe tt 

St.  Oharles  ^ 

St.  Francis 2 

Searoy ..2 

Spring  Batik t- 

Story "■ 

Stuttga  rt 2 

Stuttgart    t|2 

'.'6i 

5.26 

1 

.02 

.11 

.03 

0.75 

'irl 

.10 

77 

.45 

.07 

.... 

.n 

1.43 

Arkan.sas.. 

:;;; 

nO' 

.... 

.02 

T 

.01 

.49 
.10 

08 

.03 

1.43 

!i2  '94; '.'is 

.04    .05.... 
.23    .18'.... 
37  2  30      ""^ 

.W 

.06 
.76 
.02 
.70 
.18 
.03 
.05 

.28 

2.26 

St.  Francia 
White    .... 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 

T.' 

04 

.14 

.06 
'  .'22 

?s 

't'.' 

'!26 

'.'6« 

'f.' 

2  01 



.15,  .23 
T.      .12 
.39  .... 

.04 
.10 

1.22 

.17 

.03 

6  24 

.65     .60 
32      {.2 

■ 

.15 

2.15 

fifi 

... 

.11    .65 
.18    .41 

.02 

.36 
.24 

1.98 

.27    .60:   .14 
72     05     11 

2.00 

.\rkDnsas. . 

Re<l 

Arkan.sas  . 
.\rkansns. 

Mississippi 

iV 



.09 

T. 

.01 

.38 

.33 

T. 

.06 
.29 

T. 

1.40 

Texarkana 2 

Thornbtirg 

Turnpike t 

Wabash 

.68 

30 

1.35 
T. 

'f.' 

6.34 

....|.... 

33 

16 

:::: 

T. 
.06 

.64    T. 
.13   T. 

T. 
T 

1.46 

T 

66 

(y?    T. 

.04 

.01 

0.82 

1 

d5      '*"' 

.... 

.60 
.22 
.78 

1.00 

2  89 

..   . 

fi't 

.     , 

T 

0.9) 

, 

2.50 

.90!    .30 

5.10 

Whitecliffs 2 

White  Rock t 

Wilson ....2 

Wright 

Red 

1  20  1  70 

T.  1   .16 

,82 

1.05 

5.62 

Arkansas.  . 

Mississippi 

r. 

...  . 

.41     .05 



118 

.05 

T. 

.18 
.42 

T. 

.02 

0.81 

.14 

in 

't'.' 

.25 
.25 
.27 

.21 

1.12 

'•'I'.'os 

•  1    .31 

1     50 

":/2 

1.64 

Wynne 2 

St.  Francis 

•Jfi 

Oft        IR 

I  T 

1.69 

Daily   Temperatures    for  March,    1941 


Stations 


ArkadelphiaW....)Maximunj 

Ratpsville  •••  ^  Maximum 

Batesviue ^  Minimum 

Rpp  Branch  .      .   .  *  Maximum 
Bee  orancn ^  Minimum 

B-'-*^^ l'AS"m 

fi-t--"«  •••••••  ISnuS 

f"^'h«-"« I'AlfJS 

Booneville j  ^J-imum 

Rrinklfiv  *  Maximum 

"""'''^y I  Minimum 

Camden           .     ...  >  Maximum 
^*'""^" )  Minimum 

Clover  Bend  *  Maximum 

l^iover  eeua ^  Minimum 

ronwav  i  Maximum 

'"*'°""^ >  Minimum 

rorninc  (Maximum 

^°"^°"'^    (  Minimum 

rrns«Ptt  *  Maximum 

^'^°^*®" (  Minimum 

Dardanelle  \  Maximum 

uaraaneiie j  Minimum 

DeQueeu )  Ma^J-- 

Devils  Knob J  Maximum 

n„moc  i  Maximum 

D"™"* (Minimum 

„,  n«..o/i^  S  Maximum 

El  Dorado   J  Minimum 

v„™i„.,,q  S  Maximum 

^^Sland i  Minimum 

Eureka  springs. ..i^J--^^"- 

Fayetteville j  Maximum 

FayetteviUe  EXP.  S  I  Maximum 

•^ort  smith'" JM-J-^- 

«"bert55 S^SSZ 

«-nnis ItSSZ 

«^-etteW l^/SZi 

Green  Mountain...  I  M-iSum 

„„ ,„„„  )  Maximum 

Harrison i  Minimum 

„  , (  Maximum 

Helena j  Minimum 

Tu~ui-„j  i  Maximum 

H'K^>1»°^ )  Minimum 

TT„—  «  tt  i  Maxi-mum 

HoPeW« i  Minimum 

„_,□_. ,  <  Maximum 

HotSpnngrs j  Minimum 


9   10   1 


13   14 


17   18 


19  I  20  I  21 


22 

23 

24 

25 

26 

27 


52 
22 
57 
30 
50 
25 
48 
25 
55 
25 
67 
30 
46 
20 
59 
29 
49 
26 
58 
28 
51 
26 
51 
28 
48 
22 
57 
23 
55 
31 
60 
30 
44 
24 
55 
26 
69 
38 
52 
27 
67 
29 
64 
32 
63 
29 
61 
32 
56 
17 
58 
26 
58 
29 
48 
24 
52 
27 
46 
24 
56 
29 
59 
29 
65 
28 


62 

76 

63 

68 

42 

40 

49 

67 

60 

67 

67 

48 

53 

57 

62 

60 

60 

58 

61 

38 

67 

33 

27 

34 

35 

32 

27 

29 

28 

36 

30 

25 

38 

41 

23 

24 

27 

42 

66 

77 

67 

,62 

42 

43 

66 

57 

.64 

63 

65 

52 

56 

52 

69 

45 

52 

62 

57 

30 

49 

41 

32 

34 

39 

34 

,30 

37 

30 

.36 

35 

30 

33 

43 

30 

28 

30 

35 

64 

76 

,69 

49 

42 

43 

,64 

68 

69 

68 

,62 

49 

56 

48 

66 

48 

49 

62 

69 

36 

,69 

.36 

25 

,33 

,36 

.34 

29 

,39 

31 

,33 

29 

26 

39 

37 

22 

22 

40 

42 

61 

73 

70 

,60 

48 

42 

,62 

66 

66 

54 

55 

50 

51 

50 

64 

63 

48 

57 

67 

30 

,65 

33 

26 

32 

35 

30 

27 

36 

30 

32 

28 

25 

38 

33 

21 

21 

26 

40 

66 

78 

65 

61 

41 

43 

66 

68 

51 

61 

60 

49 

55 

61 

62 

44 

49 

61 

61 

ffl 

36 

36 

,36 

26 

37 

32 

33 

.39 

24 

25 

31 

24 

26 

40 

27 

25 

26 

28 

60 

61 

43 

,60 

42 

36 

44 

67 

46 

50 

42 

40 

50 

48 

50 

39 

61 

60 

66 

46 

31 

28 

27 

36 

28 

23 

34 

32 

27 

28 

23 

27 

37 

24 

17 

24 

33 

43 

65 

74 

63 

,60 

,62 

45 

65 

66 

56 

58 

55 

49 

68 

47 

66 

43 

49 

67 

72 

38 

45 

32 

22 

34 

37 

30 

32 

31 

28 

30 

28 

23 

36 

80 

20 

20 

28 

43 

61 

68 

60 

,63 

49 

41 

,62 

71 

65 

60 

,62 

47 

55 

61 

63 

48 

52 

69 

64 

37 

.66 

31 

31 

,36 

34 

31 

27 

36 

26 

38 

26 

24 

39 

38 

23 

25 

29 

46 

67 

76 

70 

60 

48 

45 

64 

66 

62 

67 

60 

54 

65 

48 

66 

64 

48 

63 

64 

38 

67 

.38 

27 

37 

38 

36 

30 

43 

82 

37 

36 

25 

41 

43 

26 

27 

29 

45 

68 

77 

76 

58 

56 

46 

64 

68 

68 

68 

63 

66 

57 

53 

69 

66 

53 

62 

61 

37 

69 

41 

.30 

37 

39 

32 

33 

,32 

,34 

43 

37 

29 

43 

35 

30 

28 

31 

44 

64 

76 

47 

.60 

45 

44 

66 

66 

60 

68 

,66 

,60 

67 

66 

61 

66 

50 

62 

71 

31 

46 

3< 

22 

31 

29 

31 

26 

,36 

31 

27 

28 

20 

.34 

36 

21 

21 

23 

36 

65 

78 

65 

53 

49 

45 

58 

67 

66 

65 

,66 

,62 

66 

49 

68 

56 

53 

59 

67 

35 

68 

36 

27 

36 

39 

34 

30 

41 

27 

35 

31 

25 

40 

42 

25 

27 

28 

44 

64 

78 

69 

60 

44 

46 

,65 

67 

,69 

57 

64 

48 

56 

49 

66 

47 

48 

66 

71 

34 

67 

36 

22 

34 

36 

30 

28 

36 

,32 

31 

30 

■22 

35 

38 

19 

20 

27 

39 

65 

78 

73 

67 

50 

48 

51 

69 

64 

63 

63 

,66 

55 

64 

67 

69 

48 

68 

60 

35 

67 

43 

49 

,39 

39 

32 

20 

46 

24 

36 

37 

24 

36 

47 

31 

26 

25 

44 

63 

74 

68 

,66 

61 

46 

53 

70 

66 

63 

,66 

60 

55 

,64 

65 

56 

60 

60 

68 

33 

68 

3ft 

32 

36 

,39 

34 

32 

40 

32 

,39 

30 

28 

41 

42 

26 

29 

29 

47 

69 

79 

69 

68 

,60 

45 

55 

68 

67 

62 

59 

,60 

62 

60 

69 

61 

61 

53 

64 

40 

61 

36 

,33 

38 

,36 

,34 

27 

41 

26 

41 

31 

28 

41 

39 

29 

28 

29 

47 

53 

63 

,66 

45 

43 

33 

44 

66 

68 

,60 

48 

39 

46 

41 

67 

41 

44 

53 

66 

37 

60 

26 

26 

,3:^ 

27 

23 

32 

30 

26 

32 

20 

26 

,3:^ 

.33 

13 

21 

31 

44 

71 

73 

65 

,64 

47 

46 

63 

70 

,67 

,69 

69 

57 

56 

49 

65 

63 

51 

65 

55 

38 

67 

39 

28 

39 

39 

34 

32 

46 

32 

40 

37 

27 

37 

44 

29 

26 

30 

48 

69 

76 

74 

,63 

65 

49 

52 

69 

,62 

61 

62 

57 

■66 

61 

69 

61 

51 

61 

65 

35 

60 

46 

33 

,39 

,34 

36 

3S 

34 

33 

35 

35 

30 

47 

46 

32 

31 

31 

45 

68 

78 

71 

64 

46 

43 

63 

67 

67 

62 

66 

,65 

55 

49 

64 

63 

49 

63 

63 

34 

66 

36 

28 

36 

37 

24 

31 

42 

30 

39 

33 

27 

41 

42 

27 

28 

31 

43 

61 

63 

47 

51 

46 

,36 

48 

70 

69 

,63 

47 

41 

54 

46 

54 

43 

55 

62 

65 

4' 

42 

28 

24 

31 

29 

20 

36 

,32 

26 

31 

21 

25 

40 

31 

16 

21 

32 

42 

69 

61 

,66 

,60 

49 

42 

46 

67 

66 

,6,1 

51 

41 

61 

49 

64 

42 

50 

58 

65 

46 

44 

28 

29 

34 

30 

23 

35 

,32 

27 

30 

22 

25 

.38 

28 

16 

26 

33 

44 

69 

,69 

60 

47 

47 

40 

44 

67 

64 

60 

48 

40 

48 

45 

48 

88 

49 

58 

65 

4-6 

44 

29 

27 

36 

30 

23 

36 

33 

27 

30 

23 

25 

38 

27 

18 

24 

33 

43 

63 

63 

62 

51 

46 

43 

61 

67 

.60 

,66 

49 

46 

54 

60 

61 

46 

62 

59 

65 

40 

44 

34 

33 

37 

36 

32 

34 

37 

,32 

32 

.30 

31 

41 

32 

24 

29 

33 

49 

63 

75 

48 

63 

,38 

39 

61 

74 

46 

,67 

60 

46 

56 

48 

62 

44 

64 

61 

71 

33 

49 

32 

18 

22 

33 

27 

22 

S3 

24 

29 

2.3 

17 

22 

29 

17 

15 

17 

30 

67 

77 

68 

67 

60 

42 

,62 

66 

60 

60 

53 

47 

62 

48 

68 

83 

64 

64 

61 

37 

56 

30 

28 

35 

32 

28 

25 

28 

,37 

37 

26 

28 

37 

36 

25 

24 

29 

43 

69 

61 

46 

60 

60 

43 

46 

68 

60 

51 

49 

40 

51 

47 

60 

42 

52 

69 

68 

,32 

39 

27 

26 

34 

30 

18 

30 

36 

23 

29 

21 

23 

38 

23 

17 

22 

31 

38 

69 

71 

,69 

46 

43 

38 

48 

67 

68 

N3 

50 

44 

51 

50 

59 

46 

49 

55 

66 

37 

,67 

30 

26 

31 

33 

26 

34 

32 

29 

33 

24 

26 

39 

34 

16 

22 

33 

40 

66 

66 

61 

48 

44 

38 

45 

69 

60 

64 

47 

42 

64 

46 

66 

41 

60 

63 

68 

.39 

,60 

30 

21 

.32 

,30 

23 

29 

S3 

29 

32 

24 

21 

40 

35 

17 

19 

32 

41 

66 

70 

68 

61 

63 

61 

62 

64 

58 

54 

65 

63 

55 

52 

66 

57 

45 

61 

59 

.37 

63 

36 

24 

31 

36 

31 

,30 

41 

,30 

40 

34 

27 

.39 

42 

25 

24 

33 

46 

63 

76 

68 

68 

,60 

42 

64 

64 

68 

,69 

62 

50 

62 

49 

68 

60 

60 

64 

69 

42 

68 

38 

.32 

38 

,39 

,32 

30 

47 

,30 

40 

32 

31 

43 

33 

30 

28 

32 

48 

66 

77 

68 

.68 

42 

40 

64 

68 

68 

61 

63 

50 

56 

48 

68 

43 

62 

68 

67 

,30 

62 

.39 

32 

33 

40 

33 

,33 

40 

,32 

33 

33 

31 

33 

44 

31 

28 

31 

39 

63 

77 

67 

66 

51 

41 

52 

66 

,66 

62 

57 

64 

66 

60 

68 

63 

51 

57 

59 

37 

68 

36 

29 

3« 

38 

32 

32 

35 

34 

42 

31 

28 

40 

41 

26 

27 

35 

45 

29  30 
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Daily  Temperatures  for  March,   1941    Continued 


Stations 


1       2 


Irons  Fork §5W 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Bock.  ."* 

Little  Rock ••• 

[Airway] 
Lntherville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree.... $5 

Mena 

Monticello •*• 

Morrilton $f 

Mountain  Home... 

Mt.  Ida 

Kashville 

Newport 

Oden ••• 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Pine   Bluff 

Pocahontas 

Cortland 

Preseott 

Rogers 

Kussellville tJ: 

St.  Charles 5s^ 

Searr  y  

Stuttgart 

Stuttgart tti^ 

Subiac'O 

Texarkana   

riiornbiirg 

I'urnpike 

M  aldron 

\V  irren 

Wiiite  Rock 

Wilson 

Wynne 


1  Maximum 
t  Minimum 
1  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Ma.ximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximitra 
)  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
>  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximmn 
)  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
)  Ma.ximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 


w 

ha 

28 

,S2 

48 

67 

24 

32 

52 

66 

21 

28 

49 

65 

32 

40 

49 

66 

75 
53 
76 
56 
65 
48 
76 
51 
77 
50 
70 
54 
77 
53 
72 
58 
72 
54 
75 
41 
75 
55 
75 
57 
78 
39 
70 
51 
79 
68 
78 
58 
72 
59 
76 
45 
79 
60 
68 
52 
72 
56 
76 
58 
78 
56 
77 
54 
78 
60 
61 
41 
71 
56 
73 
55 
76 
56 
75 
56 
74 
46 
67 
59 
80 
61 
77 
40 
66 
51 
68 
47 
75 
41 
65 
51 
74 
55 
75 


56l  36 


10 


71  49 

24,  34 

65 1  60 

32l  37 


58 
34 
52 
33  39 
50 


19  20 


241  25 


58 

64 

25 

39 

64 

70 

28 

43 

65 

70 

23 

37 

59 

62 

37 

47 

59 

61 

31 

46 

55 

67 

29 

46 

63 

61 

33 

46 

63 

70 

26 

35 

61 

62 

32 

42 

63 

68 

26 

36 

59 

62 

30 

44 

64 

53 

32 

46 

60 

64 

27 

36 

62 

73 

27 

39 

57 

64 

22 

41 

54 

57 

31 

47 

61 

70 

27 

44 

57 

63 

26 

42 

54 

57 

33 

46 

50 

67 

23 

30 

61 

67 

25 

40 

62 

58 

32 

46 

61 

70 

24 

38 

64 

59 

27 

12 

61 

59 

33 

47 

61 

65 

30 

40 

59 

70 

26 

45 

63 

62 

30 

44 

62 

68 

27 

43 

61 

(iO 

32 

46 

62 

60 

30 

38 

58 

70 

28 

40 

58 

59 

35 

46 

58 

64 

24 

39 

52 

64 

31 

44 

60 

68 

28 

42 

65 

62 

31 

52 

51 

60 

31 

42 

56 

69 

32 

42 

63 

65 

29 

24 

22 


25 


74!  72 


26   27 


48 1 
34 1 
58 
37 
65 
27' 
56 
40 
57 
38 
56 
40 
65 
39 
64 
28 
60 
34 
62 
32 
51 
40 
64 
39 

38 

56 

33 

53 

29 

56 

40 

58 

36 

49 

34 

58 

39 

55 

43 

57 

36 

60 

37 

60 

35 

63 

32 

58 

39 

55 

38 

58 

40 

62 

37 

58 

38 

60 

37 

60 

36 

55 

40 

54 

40 

55 

28 

51 

36 

60 

38 

65 

36 

52, 

38 

61 

31 

60 

35 


41 
63 
43 
66 
39 
62 
36 
62 
45 

ii 

64 
41 
64 
37 
64 
41 
65 
46 
60 
3(' 
65 
42 
65 
41 
62 
43 
63 
44 
64 
43 
62 
45 
64 
41 
60 
38 
65 
38 
64 
49 
66 
43 
63 
44 
62 
43 
64 
40 
64 
42 
62 
37 
60 
37 
63 
35 
61 
46 
61 
38 
60 
32 
64 
43 


29 


30 


31 


65! 
401 
67 
42 
60 
42 
66 
42 
66 
40 
64 
43 
70 
50 
68 
40 
65 
35 
67 
37 
68 
42 
69 
39 

31 

62 

43 

68 

31 

69 

36 

68 

43 

65 

34 

70 

41 

63 

41 

64 

37 

70 

41 

66 

37 

70 

35 

70 

38 

59 

43 

67 

39 

68 

38 

67 

38 

68, 

38 

66 

37 

64 

41 

71 

43 

66 

28 

61 

40 

66 

36 

69 

381 

551 

40i 

651 

38, 

66 

41 1 


74 
49 
65 
48 
74 
43 
72 
54 
74 
53 
73 
47 
75 
53 
69 
47 
65 
48 
63 
48 
74 
51  i 
711 
53 

46 

73 

46 

77 

48 

78 

52 

68 

49 

74 

50 

79 

52 

78 

44 

64 

48 

73 

53 

67 

48 

72 

53 

77 

54 

72 

44 

75 

48 

70 

52 

72 

50 

72 

52 

76 

42 

75 

47 

79 

53 

79 

49 

71 

45 

72 

451 

71 

541 

70i 

45 1 

60' 

40 1 

641 

.50i 


67.5 

32.7 

59.0 

36.1 

67.0 

29.9 

56.5 

39.0 

57.5 

37.6 

57.5 

36.2 

64.4 

42.4 

59.1 

32.5 

59.4 

36.7 

57.3 

32.3 

58.9 

36.5 

59.9 

39.5 

55.2 

33.5 

57.8 

32.9 

60.6 

32.1 

59.9 

38.9 

59.9 

36.1 

57.4 

33.1 

63.1 

39.8 

60.9 

34.3 

57.5 

34.8 

60.9 

40.1 

59.5 

34.4 

61.9 

38.2 

63.6 

40.5 

55.1 

32.6 

61.0 

35.4 

58.4 

38.3 

60.0 

36.2 

59.6 

38.5 

57.7 

36.9 

59.8 

36.3 

63.0 

41.4 

58.5 

31.3 

54.0 

33.0 

62.5 

34.3 

62.3 

40.9 

53.7 

33.9 

59.1 

33.2 

60.4 

36.2 


Daily  Evaporation  [inches],  mean  Temperature  [F°],  and  "Wind  Movement  [miles]  for  March,   1941 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


Data 

Day  of  month 

5 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24   25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Hope §5 

Exp.  Farm 

Irons  Fork,..  $^ 
Exp.  Forest 

Russell vilie, . .. 
Ozark  >Jursery. 

Stuttgart,  ..M 
Rice  Exp. Farm 

Kvap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 

Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tera. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tera. 
Wind  move 

.120 
44 
31 

.090 
44 
29 

.092 
40 
18 

• 

38 

41 

.017 
48 
CO 

.094 
46 
.52 

.092 
46 
9 

.158 
50 
70 

.193 
64 
113 

.001 
64 
63 

.070 
64 
8 

.100 

60 

211 

.256 
48 
98 

.144 
42 
34 

.174 
51 
26 

.139 

44 
121 

.150 
45 
.52 

.086 
42 
19 

.100 
40 
80 

m 

40 

43 

.253 
38 
73 

.064 
38 
31 

.098 
42 
42 

.162 
39 
87 

"40 
91 

.011 
37 
13 

.016 
41 
43 

.006 
41 
89 

.053 
44 
65 

.001 
39 
18 

.090 
44 
88 

.010 
43 
89 

.US 
50 
04 

.068 
48 
19 

.118 
49 
15 

* 

48 

68 

.168 
49 
61 

.089 
42 
23 

.124 
49 
82 

.203 
47 
87 

.183 
46 
106 

.081 
44 
32 

.126 
44 
68 

• 

41 
125 

.177 
48 
35 

.121 
42 
21 

.100 
44 
22 

.162 

51 
46 

.121 
42 
80 

.020 
36 
21 

.089 
40 
62 

.148 
42 
69 

.181 
43 
61 

.066 
36 

18 

.103 
40 
28 

• 

41 

52 

.120 
40 
36 

.076 
44 
44 

.072 
42 
33 

.192 
42 
40 

.032 
56 
21 

.000 

50 

5 

.106 
52 
52 

.078 

52 
43 

.226 
37 
91 

.130 
33 
16 

138 
46 
59 

« 

34 
91 

.102 
40 
51 

.070 
38 
13 

.004 
38 
43 

« 

38 

41 

.109 
44 
27 

.089 
42 
17 

.188 
42 
9 

.191 
46 
35 

.109 
48 
23 

.048 
52 
15 

.002 
58 
18 

.114 
49 
30 

.071 
58 
49 

.049 
52 

4 

.240 
66 
24 

.073 
60 
32 

.240 
59 
72 

.125 
58 
11 

.112 
58 
28 

216 
59 
92 

.203 
56 
50 

.093 

52 

6 

.064 
54 
3 

.089 
56 
67 

.055 
58 
33 

.031 
52 
2 

.112 
55 
21 

.015 
68 
32 

.160 
75 

.116 

48 
14 

.198 
52 
56 

.123 
46 
105 

.202 
47 
80 

.130 
41 
15 

.122 
49 
17 

.126 
48 
68 

.081 
52 
57 

.023 
47 
7 

071 
52 
38 

.111 
52 
39 

.137 
50 
34 

.087 
42 
19 

.177 
52 
38 

.105 
48 
40 

.242 

46 
81 

.119 
41 
26 

.141 
44 
26 

.156 
44 

84 

.161 
52 
34 

1.36 
62 
83 

.131 
53 
22 

.109 
52 

_J1 

.249 
62 
69 

.085 
61 
29 

.034 
62 
21 

.1-56 

59 
120 

4.640 
48.5 
1873 

2.344 

45.1 

669 

3.304 
48.2 
1099 

2. 942 
47  3 

2176 

..■<•.     V.  ■.■:.:<(!<] 
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March,  1941 


Daily  Precipitation  for  March,   1941    Hydrolog-ic  Stations 


Stations 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


Alicia  1 t 

Antoine(near)  'i.. . 
Beaty  Lake(ncar) . 

Beedeville  '^ 

Blue  Mountain  2. . . 

Briggsville  ' t 

Cabot^ 

Carlisle- 

Carpenter  Dam'. . . 

Clarksville  ■ t 

Classes 2 

Compton  1 X 

Denmark  '^ 

Dermott  ^ 

Eleven  I'oint^ 

Kveuiug  Shaded... 

Koreman  1 t 

(1  reeu  Forest  2 

•  ireenwood^ 

Hardyi I 

Harrisburjf  2 

lluntsville^ j 

Jacksonville- 

LaCrosse  ~ 

Lake  City2 

Marvell' 

Mountain  View  '■'.. 
Newliope(near)  2.. 

Nimrod-' t 

Odell  (near) 

i'artheiiou  2 j 

Potts  ville2 

St.  Paul-' 

Shirley  2 

Solgahachie2 

Sparkman  -' 

Tichnor  2 

Vick  2 

Wheeling! t 

Winfrey! X' 


■White  ... 
]  Ouachita 
St.  Trancis. 

I  White 

Arkansas.. 
■Arkansas.. 
'Arkan  \s.. 
JArkans  3.. 
jOuaohita. . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

!  White 

j  White 

Mississippi. 

!  White 

'White 

iKed 

White 

.Arkansas.. 

White 

St.  Francis. 

White 

.Arkansas.. 

White 

St.  Francis. 

I  White 

White 

Ouachita  .. 
Arkansas.. 
.Arkansas. . 

White 

.Arkansas. . 

White 

White 

Arkansas.. 
Ouachita  . . 

White 

Ouachita . . 

White 

Arkansas.. 


10      11      12      13      14    -15      16     17      18      19     20     21      22     23      24     25     26     27      28      29     30     31    Total 


.02 


.27 


.291   .02 


.38 
.11 
.30 
.02 
.32 
.2iJ 
2.44 


.05 

.01 

.60 

.02 

.07 

.46!.. 

.30 


60 


.07 


.39  , 


.02 


.20  2. 
...II. 
. . .  .3. 


.01 


.101   .05 


.29 

.27 

. 60  . . . . 


.03 


.05 


.06 


.02 


.06 


.02 


.50  , 


.05 


.26 


.40 


.25 


.02 


.89 


.48 


.15  .... 
...  .65 
.591  .05 
.14  ... 


.04 


.40 


.62 


.02  ...     .... 

..     .00.... 

.     .30 


.02 


.17 


.22 


.30 


.85 


.25 


.06 


.29 


.13 


.02 


.09 


.03 


.39 


.08 


.03 


1  22 
2.78 
1.5S 
1.05 
1.30 
1.62 
1.62 
2.10 
1.97 
0.86 
1.07 
0.24 
1.08 
4.97 
1.26 
0.77 
4.39 
2.70 
0.84 
0.84 


0.50 
l.Hl 
0.63 
1.44 


0.58 
2.80 
1.83 
0.46 
0.30 
0.65 
0.98 
0.82 


5.06 
3.67 
6.03 


0.88 


Daily  River    Stag-es  for  March,   1941 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


Fort  Smith 

\'an  Buren 

Mulberry 

Danville" 

Ozark 

Dardanelle 

Morrilton 

Little  Rock. 

Pine  Bluff 

Gilbert 

Doniphan,  Mo. 
Black  Rock.... 
Heber  Springs.  I 
OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Rock  . . . 

Batesville 

Newport 

Oeorgetown . . . 

Des  Arc 

Clarendon 

St.  Charles 

Glenwood 

Arkadelphia  . . 

Boughton 

Camden 

Benton 

Whitecliffs  .... 

Index  

Fulton 

Big  Lake  Outlet! 

St.  Francis 

St.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  . . 

Parkin 

Madison 

Helena 

Arkansas  City. 


.  .Arkausas  . 

do 

..Mulberry. . 
.Petit  .lean., 
.  -Arkansas.. 

do 

do 

do 

do 

..Buftalo  ... 
.  ..Current. ., 

...Black..., 
..Little  Red. 
. . . .  White  . . , 

do 

do 

do   .... 

do 

do 

do 

do 

do 

Caddo . . . 

.Ouachita  . 
..Little  Mo.. 
,  .Ouachita  . . 
Saline  . . . 

Little  River 

....Red  ..   . 

do 

St.  Francis. 

do 

do 

do 

do 

do 

Missi.ssippi  . 

do 


22 
22 
18 
20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
10 
14 
30 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
24 
26 
25 

i? 

20 
26 
20 
25 
25 
25 
10 
18 

17 
28 
32 
42 
42 


1 


3.0 
8.7 


6 
4 

61  -.'..6 
2112.9 
61  4.9 
9.0 
7.0 
8.2| 
11. ll 
4.8j 
2.6' 
2.5! 
7.1I 
4.4| 
4.I1 
3.3| 
8.4 
4.4! 
8.7| 
12.1' 
3]I7.3' 

7:16.7, 

8]  5.. SI 
8j  8.6, 
4:  9.7 
2  20.3 
6'  8.1 
0,16.2 
8|J4.4 

3:16.2 

1!  5.0 
4!  5.3 
2:19.1 


8.4j 
8.21 
2.5 
10.7 
4.3I 


5.9 
5.6 
4.3 
8.1 
9.3 


6.21 

7.6  6 
ll.O'lO 

•1.8'  4 

2.6' 

2.5 

6.9 

3.0 

4.4 

4.1 

7.8 

4.4 

8.5 
12.0111 
17.3117 
16.fiil6 

5.6|  5 

^.0I  8 

8.9:    8 

19.4:18 

7.51  7 
14.812 
13.8:12 
15.4!l4 

4.8'  4, 

5.1 
19 

5.8 

5 

4.2 

8.0 

8.6 


7  8' 
7.4 
2.2 
S.6 
3.4 
7.1 
4.6 
,9)  6.2 

eiio.i; 

8:  4.8: 

5  2.5i 

.4!  2.3' 

41  6.31 

.1!  2.6! 


5!  4.4i 
41  4.II 
4j  8.6| 
2i  4.5 
31  8.0I 
8ill.5in 
I1I6.9I16 
6|16.5  16 
6    5.6 
2    8.1 
4!  7.9 
116.4 
3!   7.01  6 
4,10. 3i  8 
Oln.Ojll 
2,13.0,13 
9    4.9    4 
0!  5.0    4 
1119.018 
8]  5.8    6 
7J  5.6 
0;  4.0 
8    7.4 
1!   7.7 


9 


12 


18  I  14 

1 


16  I  17 


18 


7.3 

6  9 
2.3 
12.6 
3.2 

6.8j  6 

4.0!  3 

5.21  5 

8.9!  S 

4.9 

2.5 

2.3 

6.1 

1.9 

4.2 

4.0 

8.4 

4.4 

7.8 

11.110 
15.5  1'-, 
16.2;10 

5.9|  5 
]2.5'10 
14.9:17 
17.6123 

9.2    9 

is.o'is 

13.3114 
13.8115 

4.8;  4 
4.81  4 
.8.5ll,S 
6.4I   3 


3.8 
6.4I 
6  9j 


6|  7. 
0!  7 
l!  2, 
9,11 
1!  3, 
4|  6, 
Oi  3 
11  4, 
5l  8. 
51  4, 
B|  2, 
31  2. 
2'  6. 

01  4. 
21  4. 
6l  3. 
21  8. 

2  4. 

6  7. 
7I1O 
2  16 
9115 
9i  5, 
ll  8, 
7110, 
6128 

4  7, 

5  17, 
4I13 
0:15, 

7  4, 
7|  4, 
5118, 

s!  5, 

7,  5, 

7  3, 

9  5, 

8!  5, 


4|  7 

01  6, 

I  2, 

3;  9, 

Ol  3. 


3 

4 

8 

4 

2 

2 

(II  5.91   5.7 
■i    1 


^1 
II  2 

I  7 
'    -^ 

1  7 
.[lO 
.0,15. 
.7115. 
.81  5. 
rtl  8. 
3 1 13. 

7:20. 

9  7. 
0|l4. 
7112. 
7 1 14 
»ll  1. 
7I  4. 
8118. 


I. 
4. 

4. 
7 
3. 

7. 
10. 

7;15 
5il5. 
71  5, 


7.(1 


7|». 
2J10. 
5 

51  7. 
9li2 
8]11 
2  13. 
0  4 
71  4 
6  18. 

5 

5. 

3. 

6. 

5. 


3 
3 

0!  6 
li  9 
5  15 
3il5 
6!  5 
4|  8 
3  8. 
428. 
2|  6. 
010. 
810. 
5:12. 
6t  4. 
6}  4. 
5:18. 
7I  4. 
2  5. 
3l  3. 
5;  7. 
Ol  5. 


4.31 
2.6l 

2. 2 1 
51  5.3 
81  1.6l 
11  4.1I 

2I  3. 1 1 
21  7.8 

3;  H.s! 

7|  6.3| 
7|  9.2| 
2111. 8'14 
0  14. 81 14 
5i  5.51  5 
3I  8.2!  8 
9l  8.21  7 
6128.  l!25 
,S!  6.6 
9j  8.0' 
8-10.4 
210.0 
6!  4.5 
61  4.5 
ni!9.1 
51  4.4 
li  4.0 
21  3.0 
2    7.9 
ll  5.4 


7  01  7. 
6.  r  6 
i.sl  i, 

8.4  10, 

2.2:  2 

5.4! 

2.11 

3.7I 

7.0, 

4.2 

2.6- 

■i.li 

5.21 

1.4 

4.fi 

3.0!  2. 

7.51  7. 

3.41  3. 

6.OI  6- 

9.0i  8. 
4il4.2;i4. 
3jl4.1  13. 
5|  5.51  5. 
Oi  8,5l  7. 
8  7.81  *■ 
22.8'20. 

6.81  7. 

6.0:  5. 

9.8|  9. 

9.7i  9. 

4.5|  4. 

4.7|  4. 
19.3119. 

4.31  4. 

4.3i  4. 

2.5!  2. 
10.110. 

6.4I   7. 


19 


Oi  7.0 

I  6.0 

«;  1.7 

3'  8.61 

4l  2.4 

3:  5.3' 

OJ  1.9! 

7i  3  6! 

81  6.B: 

II  4.1} 
51  2.5| 
Ol  2.0j 
1  5.0 
2;  1.21 
1  4.1' 
8  2.7' 
5  7.3 
4  3.2I 

01  5.91 
8"  8.7; 
1113.91 
91.1  7, 
41  5. 41 
7l  8.0' 
5!  8.! I 

'19.2: 
6.sl 
6.4' 
9.4 
9.4 
4.4 
4.4I 
319.3 
4    4.31 

2  4.1 
5I  2.5! 

9111.8: 

01  7.9i 


20      21 


22  I  23 

I 


I 


24  !  25  I  26  I  27 


7.3 
6.2 

1.7 
7.2 
2.-1 
5.2 
l.S 
3.5 
6.6 
4.(1 
2.5 
2.0 
4.8 
1.7 
3.9 
2.7 
6.7 
3.0 
5.7 
8.5 

13.7 

13  6^ 
5.4| 
8.O1 
7.3 

18.0 
6.6 
6.2 
9.3 
9.1 
4.3 
4.3 

19.3 
4.3 
4.1 
2.5 

12.7 
8.5 


7.01  6.9 
6.2I  5.9 


1.7 
5.7 
2.4 
5.2 
1.6 
.3.2 
6.4 
3.9 
2.0 
I.9I 
4.6i 
I.4I 
3.9l 
2.6 
7.()|  7.-.' 
2.8]  2.8 
5.5i  5.2 
8.41  8.1 
13.513.3 
13.4113.2 
5.3!  5.3 
7.91  7.8 
6.9i  G.7! 


2.  /I 


6.8 
5.7 
1.6 
6.2 
2.3 
5.0 
1.5 
3.2 
6.2 
3.8 
2.5 
1.9 
4.5 
1.2 
3.6 
2.5 
7.0 
2.8 
5.0 
7.8 
13.1 
13.0 
5.3 
7.8 
6,5 


6.61  6. 

5.4  5, 

1.6  1. 

6.2|  5. 

2.0  1. 


l.Oj  1 


17.1 
6.4 
6.0 
9.1 
S.S 
4.3 
■1.3 

19.3 
4.3 
4.1 
2.5 

13.7 
9.2 


3 

4.5 
6.7 
2.7 
4.8 
7.6 
12.8 
12.8 
3 
.6 
.4 


16, lil5. 014.1 
6.3 
5.6 


6.2i 

5.OI 


9.0 

8.8 

8.4 

8.1 

4.3 

4.3 

4.2 

4.2 

19.3 

19.2 

4.2 

4.3 

4.1 

4.1 

2.5 

2.5 

14.7 

15.7 

10.0 

10.7 

6,0 
5.0 
8.7 
8.0 
4.3 
4.2 
19.2 
4.4 
4.1 
2.5 
16.4 
U.4 


4 

4 
19 

4 

4 

2. 
16 
12.0112.5 


6.0 
4.9 
1.6 
5.4 
1.5 
4.6 
0.9 
2.8 
5.9 
3.7 
2.5 
1.8 
4.3 
0.2 
3.3 
2.4 
8.5 
2.6 
4.5 
7.4 

12.7 

12.6 
5.3 
7.9 
8.4 

13.0 
6.0 
7.0 
8.6 
8.8 
4.3 
4.2 

19.3 
4.3 
4.1 
2.6 

16.8 


.01 
.6 
.5 
.1 
.2 
,1 
.5 
.6 
7 
.7 
,4 
8 
2 
4 
6 
i 
2 
3 
4 
1 
5 
5 
3 

7t  7. 
4|  6. 
012. 
fi  5 
5. 
0 
9 


28      29 


30 


5.61  5.61 
4.3    4,3 


1.5 
4.7 
1.0 
3.7, 
0.0 
2.0 
5.2 
3.6 
2.4 
1.8 
4.1 
0.4 
3.5 
2.2 
6.6 
2.) 
4.0 
7.0 
12.0 
12.2 
5.3 
7.7 
5.3 
11  8 
5.8 
5.0 
8.8 
8.3 
4.3 
4.1 
19.3 
4.0 
3.7 
2.5 
15.1 
12.0 


1.8 

4 

3.6 

2.4 

1.7 

4.0 

■0.6 

3.5 

2.3 

6.3 

2.0 

3.8 

6.9 

11.8ill 
11.9  11 

5.2|  5, 

6.41  5. 

6.1 
11.0 


5.8 
4.6 
8.7 
8.0 
4.2 
4.1 
19.1 
4.1 
3.9 
2.3 
14.2 
)1.5 


0.  / 
4.2 
1.5 
4.2 
0  9 

3.;i 

-0.5 
1.5 
4.7 
.3.5 
2.1 
1.8 
3.9 
-0.6 
2  4 
2.2 
6.3 
1.9 
3.6 
6.6 
11.4 
11.5 
5.3 
4.9 
5.8 
9.5 
5.7 
1.0 
8.2 
7.6 
4.1 
4.1 
19.1 
4.1 
4.0 
2.4 
13.1 
10.2 


or^^ri^A  .°pf,.f?.T  r^^^^i  ?^^^  ^  Table  -The  departures  trom  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10 
?or T/tlonf  wi?i  ^n  t.  k  ^^'^l'"""^'^^  °'  precipitation  with  lo  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  ".standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period 
tor  stations  with  10  to  14  years  the  nK'ans  for  the  period  of  record  aroused  (jAlso  on  otiier  dates.  ••Not  used  in  means  -and  summaries  ^Evaporation  station  tPost 
^vml,n^«'foi'TiVl*%'"'^-^''T''/-''^''"^^^^^^  '^   '^''""'-  °'  P^'^'^iPitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters  ^b,^   number  of  days  mi^si^'r 

<>r,rdo^  i?  f^/?h  ,fv:^  i^ie^ipitation  Table:-Except  as  otoerwise  iudicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re- 
?,?pnrr  bH  ,•/  fL  th  1!^^'"  r  ®"o',"?  "*  *'">.?  0^,  observation  iprecipitation  is  for  the  24-hour  period,  niiduight  to  midnight,  sprecipitation  measured  in  morning;  amount 
than  0  rri  f,i?,  t'l'"  i^'^e'^e^l'V.^  ^i}^°\'^S-  'llV'^^f^U}'^^'^^^:  tPrecipitation  measured  with  recording  gage.  'Included  in  the  next  mea.nirement.  T.  1  rac^  or  precipitation  less 
Bend  Wn^  p  noin  L-,rj'^Q"?  ^^''i'"^-^.  K'UK^^I^'^  ■.".'^'^I'^^t^''  ^"  fol  ows:-Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet.  Manilla.  Boughton.  Route  4,  Prescott;  Clover 
r  nJhprvnfp   wi  *    ,  V  ^^f"^'  Z^^  ^™";'^  f  t**''"  V''!^*'  Mountainburg;  (Ireen  Mountain,  Calico  Rook    Index,  Route  5.  Texarkana  :  Irons  Fork,  Exoeriment  Forest,  Mena 

Mulberry  Lama-i-;  Morrilton,  Route  3,  Morrilton;  Rosebud,  Route  2,  Mt.  Vernon;  Sprmgbank,  Doddridge;  Turnpike,  Dover;    White   Rock,  Cass;  Mulberry.Route  L 

Symtiols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temp6ratures:--Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.     "•Midnight  to  midnight.     ^CTher- 
maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.  tJEvaporation  station.  NR,  No  record. 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock.  Ark.     4-28-41-1150 


mometers  read  in  the  morning 
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(not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents. 


the  morning  of  the  18th.     It  is  estimated  that  these  two  wind- 
storms caused  property  damage  of  at  least  $10,000. 

On  April  3d,  a  severe  hail  storm  caused  moderate  damage  to 
gardens  and  roofs  in  Perry  and  surrounding  counties.  Some 
of  the  hail  stones  were  one  inch  in  diameter. 

B.  N.  W. 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.    AND  SUNSHINE 


GENERAL  SUMMART 

The  month  was  somewhat  warmer  than  normal,  being  the 
warmest  April  since  1932.  The  monthly  mean  temperature 
for  the  State,  based  on  reports  from  77  stations,  was  63.7°, 
which  is  2.2°  above  the  average  for  the  past  51  years.  Tem- 
peratures at  individual  stations  ranged  from  +5.2°  at  Gravette 
to  —0.6'^  at  Crossett.  All  stations  except  Crossett  were  warm- 
er than  normal.  The  highest  monthly  mean  temperature  was 
67.1°  at  Magnolia  and  the  lowest  was  59.6°  at  Devils  Knob^ 
The  highest  temperature  reported  during  the  month  was  94 
at  Camden  on  the  13th;  the  lowest  was  32°  at  Gilbert  on^  the 
1st  and  6th.  Six  stations  reported  temperatures  of  90°  or 
higher  during  the  month,  but  the  freezing  point  was  reached 
only  at  Gilbert.  The  highest  temperatures  were  recorded  on  the 
12th  or  13th  at  most  stations,  while  the  coldest  weather  occur- 
red generally  on  the  1st  or  6th.  No  killing  frost  was  observed 
during  the  month. 

The  total  precipitation  for  the  State  during  April,  based  on 
the  reports  of  108  stations,  was  5.04  inches,  which  is  0.14  inch 
above  normal.  While  this  total  was  close  to  average  for  the 
State  as  a  whole,  amounts  varied  considerably  in  different  sec- 
tions of  the  State.  The  heaviest  rains  occurred  in  the  western 
and  southern  sections,  the  least  in  the  north-central  and  north- 
eastern counties.  The  greatest  monthly  amount  reported  from 
an  individual  station  was  10.49  inches  at  Gravette  and  the 
least  was  1.92  inches  at  Gilbert.  Twenty  eight  stations  re- 
ceived over  six  inches  of  rain ;  seventeen  measured  less  than 
three  inches.  The  greatest  rainfall  in  24  hours  was  4.96  inches 
at  Bentonville  on  the  15th-16th.  Considering  all  sections  of 
the  State,  there  were  ten  days  with  a  measureable  amount_  of 
precipitation.      Sunshine    amounted    to    57%    of    the    possible 

amount.  rM  i  i. 

Heavy  to  excessive  rains  in  northwestern  Arkansas,  Oklaho- 
ma and  southern  Missouri  from  the  15th  to  18th,  and  in  south- 
western Arkansas  on  the  23d  and  24th,  resulted  in  flood  stages 
on  the  Arkansas,  Ouachita  and  White  Rivers.  Two  girls  were 
drowned  in  flood  waters  near  Rogers  when  a 
gave  way.  These  floods  caused  a  loss  of  at 
mostly  to  farm  land  and  crops,  and  toroads. 
this  loss  was  sustained  in  the  Fort  Smith  area 
ern  counties. 

At  8:45  p.  m.  April  18th,  a  tornado  was  first  reported  a- 
bout  four  miles  southeast  of  War  Eagle,  Benton  County.  _  It 
traveled  northeastward  and  was  next  reported  near  Grandview, 
Carroll  County,  25  miles  distant.  The  path  of  the  storm  was 
from  one-eighth  to  one-fourth  mile  wide.  At  War  Eagle  a 
residence,  some  out  buildings  and  orchards  were  damaged. 
The  wind  was  more  destructive  near  Grandview.  Several 
chicken  brooder  houses  were  demolished  and  2700  chickens 
killed.  A  stone  residence  and  store  were  completely  demolish- 
ed and  a  considerable  number  of  other  buildings  sustained 
varying  amounts  of  damage.  A  man  was  injured  seriously 
when  the  wind  damaged  his  home.  High  winds  and  lightnmg 
destroyed  several  buildings  near  Berry ville,  Carroll  County,  on 


Atmospheric  pressure 
(reduced  to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

station 

a 

c3 

a 

a 

O 

a 

11 

c5 
2 

s 

s> 
d 
Q 

B 
O 

o 

CI 

a 

Bentonville. 
Fort  Smith.. 
Little  Rock.. 
Memphis 

29.98 
29.93 
30.  UO 
30.00 

30.42 
30.34 
30.41 
30.39 

26 
26 
26 
26 

29.46 
29.48 
29.48 
29.50 

3 
3 
3 
3 

8.0 
8  8 
8.1 
7.7 

24 
26 
27 
21 

s. 
e. 
w. 
sw. 

13 

17 
7 
4t 

73 

84 

78 

54 
59 
48 

50 
65 
52 

.')8 
49 
62 
61 

jaiSOEIiliANEOUS  PHENOMENA 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 


Dense  fog.  .   .. 
Light  hail  — 
Moderate  hail 
Tumiderstorm 


1518 


2021 


23 


20 


2425 


26 


27 


28J29J30 


bridge   approach 

least   $100,000, 

About   half   of 

and   northwest- 


Year 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904.... 
1905.... 
1906.... 
1907.... 

1908.... 

1909.... 

1910.... 

1911.... 

1912.... 

1913.... 

1914.... 

1915.... 

1916.... 

1917.... 

1918.... 

1919... 

1920... 

19"21... 

1922.... 

1923.... 

1924.... 

1925.... 

1926.... 

1927.... 

1928.... 

1929.... 

1930. . . . 

1931.... 

1932.... 

1933. . . . 

1934.... 

1935. . . . 

1936.... 

1937.... 

1938.... 

1939.... 

1940. . . . 

1941.... 


COMPARATIVE    DATA    FOR    APRIL 


Temperature 


Precipitation 


Period 61.5 


62.8 

61.4 

64.9 

63.1 

63.1 

67.8 

61.4 

59.2 

60.7 

62.2 

58.1 

61.2 

60.6 

56.8 

61.1 

63.7 

54.9 

63.3 

60.9 

59.8 

60.5 

61.9 

61.2 

61.0 

64.3 

59.9 

60.4 

59.6 

61.6 

59.8 

59.8 

63.5 

61.4 

61.4 

67.4 

59.1 

65.7 

57.3 

64.0 

64.9 

S9.1 

63.8 

61.1 

C2.7 

60.2 

59.7 

61.7 

62.1 

59  3 

59.9 

63.7 


93 

97 

94 

91 

98 

94 

90 

93 

96 

96 

96 

96 

91 

89 

96 

97 

89 

94 

88 

90 

90 

93 
94 
94 
96 
92 
90 
96 
95 
94 
91 
90 
95 
94 
98 
94 
99 
87 
92 
95 
9-2 
92 
93 
90 
90 
96 
96 
94 
91 
95 
94 

99 


22 

27 

29 

29 

30 

24 

31 

19 

19 

24 

22 

25 

26 

24 

25 

27 

24 

24 

24 

22 

29 

26 

27 
19 
19 
24 
23 
25 
24 
21 
22 
26 
23 
18 
28 
18 
26 
22 
29 
27 
21 
28 
28 
29 
29 
17 
20 
24 
19 
18 
32 

17 


2.75 

6.98 

7.16 

6.18 

1.99 

3.65 

4.14 

3.09 

3.28 

4.98 

3.82 

2.87 

1.86 

3.88 

6.29 

2.55 

5.44 

6.32 

4.52 

5.14 

9.86 

8.14 

4.91 

4.57 

2.96 

3.65 

5.69 

7.53 

3.. 56 

5.49 

7.87 

5  54 

6.30 

4.99 

2.62 

2.  65 

12.93 

S.52 

5.69 

1.41 

2.62 

2.85 

4.80 

3.51 

4.37 

2.64 

3.18 

4.83 

7.13 

6.93 

5.04 

4.90 


Number  of  days 


soi 


0.0 

T. 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

0.0 

T. 

T. 

T. 

0.0 

T. 

T. 

T 

0.0 

0.0 

T. 

T. 

T. 

0.0 

T. 

0.0 

0.0 

T. 

T. 

0.0 
T. 
T. 
T. 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
T. 
0.0 
T. 
T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0  0 
T. 
T. 
0.1 
0.1 
T. 
T 
0.0 


10 
8 
9 
6 
5 
9 
8 
7 

10 
6 


12 

12 

6 

5 
7 
9 
9 
7 
9 
9 
9 

11 
8 
6 
7 

12 
9 

10 


15 

12 

11 

14 

15 

12 

12 

14 

10 

10 

14 

11 

13 

U 
9 

15 

10 
9 

15 

12 

10 
9 

17 

U 
14 

13 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
14 
15 
12 
13 
U 
Ifi 
13 
16 
13 
14 
10 
15 
13 
14 
13 
11 
10 


10 
9 
10 


12 

11 

8 

11 

12 

8 

11 

10 

9 

10 

7 

7 

9 

7 

9 

9 

11 

6 

9 

8 

7 

7 


8 

7 
10 
U 

3 
13 
12 

8 

9 
U 
10 

7 
10 

8 
10 

9 
10 
10 

9 
10 
11 

9 
10 


U 
12 
12 
7 
10 
7 
9 


8 
9 
9 
12 
10 


(^  ,'•■:.■ 


20 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


April,  1941 


I 
I 


Climatolog-ical  Data  for  April,  1941 


Stations 


Counties 


O  33 


Temperature   (degrees  Fahrenheit) 


53  ^ 

3  O 


Precipitation,  inches 


3  O 


Number  of  days 


Ahim  Fork t 

Arliadelphia 

Arkansas  City 

Batesville  Airway 

Batesville 

liee  Branch 

Benton 

Beutonville 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet  .  .f 

Black  Rock 

Blj-theville   

Booneville  (near) 

Boughton ■ 

Briukley 

f'alico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

Clover  Bend 

Conway 

Corning  

('otter  

Crossett(uear)  ... 

Danville 

Dardanelle   

DeQueen  

Ues  Arc 

Devils  Knob j- 

Dumas 

Kl  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Kayetteviile 

Fayetteville  Exp.. 

Fort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.P.f 

Fulton 

Georgetown 

•  rilhert 

•  ilenwood 

(irannis 

(iravette 

(Ireeu  Mountain... 

Harrison 

Heber  Spgs.  (uear) 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope  (near) jj 

Hot  Springs 

Index + 

Irons  li'ork fi; 

.Jessieville 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK .... 
Little  Rock  Airway 

Lutherville ' 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Morrilton 

Mountainburg  . '. 
Mountain  Home 
Mountain  Valley 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  C(;C... 
]MulbeiTy(near)..t 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Perrvville 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers(near). .. 

Rosebud 

Russellville    ... 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy   

Springbank !  if 

Storv 

Stuttgart  ....'.'.'.." 
Stuttgart  (near). It 

Subiaco 

Te.xarkana... 


Saline 

Clark 

Desha 

Independence. . 
Independence. . 

Van  Buren 

Saline 

Benton   

Independence. . 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan  

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Mom-oe 

Van  Buren 

Lawrence 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Prairie 

.Johnson 

Desha 

Union 

Lonoke  

Carroll 

Washington 

Washington. . . . 

Sebastian 

Crawford 

Hempstead 

Woodruff 

Searcy  

Pike  

Polk 

Benton 

Stone 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Polk 

Garland   

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson   

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Polk 

Drew 

Conway 

Crawford 

Baxter 

Garland   

Montgomery 

Montgomery 

Franklin 

Howard 

.1  acksou 

Montgomery  . . . . 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

(Jreene 

f'ross 

Perry 

Jefferson 

Montgomery 

Randolph 

Ashley 

Nevada  

Benton 

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery 

Arkansas 

Arkansas 

Logan   

Miller 


755 
200 
345 
363 
277 
650 
285 
1295 
500 
239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
516 
235 
309 
203 
440 
175 
327 
330 
426 
204 
23.30 
162 
270 
229 
1465 
1334 
1451 
448 
793 
260 
200 
600 
547 
950 
1250 
1100 
1052 
272 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
13H5 
750 
346 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1207 
273 
315 
712 
800 
788 
702 
750 
433 
350 
231 
800 
288 
250 
396 
275 
222 
325 
215 
840 
300 
122 
318 
1300 
680 
526 
175 
290 
245 
210 
650 
214 
198 
750 
332 


55 


63.0 
64.4 


63.2 


62.8 
62.0 
61.0 
63.1) 


64.4 
63.6 


61.8 


66.4 


61.8 
64.0 
64.5 


64.2 


65.6 
64.6 
65.4 
59.6 
65.7 
66.8 
64.6 
62.4 
62.0 
61.6 
64.4 


60.0 
62.4 

60  e' 

61.5 


+  4.4 
+  'i!8 
+  '3!4 


+  2.8 
+  1.4 


+  2.1 


3.U 


+   1.9 
+  4.5 


+  3.3 


+  2.1 
+  2.0 
+  2.1 
+  3.4 


+  3.2 

+  2.6 


+  2.0 
+  5.2 


64.8 


64.5 
64.2 
65.6 


61.0 


64.6 

60.2" 

64.7 

63.6 

62.4 


67.1 
62.6" 
64.0 
62.1 
63.6 
65.6 
62.6"' 

&2.i 


G2.9 


65.2 

64.8 
62.2 
66.1 


63.5 
62.6 


62.2' 
65.6 


64.2 
66.6 
(16.6 
61.4 


64.4 
64.8 


64.0 


64.2 

63.9 
64.0 
66.4 


94 


89 
84 
88 
82 
90 
86 
86 
86 
86 
S5 
86 


+  4.0 


+  2.1 


+  2.0 
+  0.2 
+  2.8 


H-  3.2 
+  0.8 
+  2.6 


+  2.1 


+  2.5 

+  3.4 

+  1.7 

+  0.9 

+  2.1 

+  'o!4 

+  '3!5 

+  'i!7 


+  2.8 

+  "2!6 
+  "i'5 


+  2.0 

+  2.0 


+  4.0 
+  2.0 
+  3.1 
+  2.9 


+  3.4 
+  "2.8 


+  1.8 


+  2.2 
+  2.2 


11^ 


12* 
12 
12 
12 


11$ 
12 


m 

13 
12 


90 


84 


89 
86° 
85 
86 
86 


88 


lOJ 

12 

12 

12 


42 

45 


10^ 

17 

12 


12 

12 

12 

12$ 

12 

12 

13 


IW 


11$ 
11$ 

tl 

13 


12 
12 
12$ 
10$ 


42 
43 
42 


6 

1$ 

20 

1$ 


1$ 
.  6 
'2!" 


1 

6 
26 


5 

9>S 
22 


35 


40 


6 
1$ 

20 

6$ 

20 


52 

'38' 
41 
30- 
44 


3.68 
7.28 
3.88 
2.60 
3.27 
4.46 
5.96 
8.80 
2.12 
3.63 
4.11 
2. 8G 
4.36 
5.49 
4.67 


6.09 

5.44 

4.47 

3.5 

4.3 

2.38 

2.. -52 

2  99 
3.67 
3.44 
6.93 
4 

4.  11 
5.34 
4.98 
5.63 
7.58 
7.85 
8.5' 
4.52 
4.67 
8.11 
4.H5 
1  92 
5.50 
6.42 

10  49 
2.77 

3  27 
3.56 
5.92 
2.06 
8.18 
8.24 
3.64 

7  95 
7.63 

4  97 
3.53 
2.24 
4.97 

5  53 
5  35 
4.  60 
6.  08 
2 
4.60 
4.76 
7.13 
4.43 
2.97 
5.08 
2.55 
4.71 
5.29 
4.18 
5.41 
8.31 
4.30 
5.51 
9.42 
2.77 
4.19 
2.51 
3.75 
4.64 
8.03 
5.63 
3.36 
3.96 
6.09 

8  29 
4.16 
5.25 
6.36 
2.72 
4.26 
7.56 
4.88 
6.44 
5.15 
4.82 
7.58 


+  2.41 
-1  32 


-1.48 
-0.40 


+  4.45 


-0.91 

-1.70 
+  0.06 

-o.'to 

-2.11 
+  1.31 
+0.13 
+0.01 


-0.68 
-2.72 
-1  29 
-2.70 
-0.70 
-0.71 


+0.54 
-0.  25 
+  0.06 
+2.  66 

+3!97 
+  0.58 


+3.44 
-0.86 
-3.19 

+  6.'i2 
+5.93 


-1.6: 


+0.82 
1.91 
+4.04 
+3  25 
-2.35 
+3.77 

-6!69 
-1.26 

-1.70 
-0.22 


+  0.51 
+0.92 
+  1.74 
-1.98 
-ii.Oo 
-0.22 
+  1.42 


-1.25 

-i'ii 


-O.ud 


+0. 03 
+5.66 


-0.43 

2.21 

-0.82 

-0.6J 

+2.52 

+  0.17 

1.49 

-0.77 

1.17 

+  3.85 


+  1.26 

-0.07 

+2.31 

1.28 

+  1.37 

+6I24 
+2.62 


0.97 
3.58 
1.65 
0.83 
1.60 
1.20 
2.21 
4.96 
0.66 
i   1.45 
1.59 
1.40 
1.03 
3.30 
1.07 
0.58 
1.67 
1.64 
1.45 
1.41 
2.30 
1.33 
0.6H 
LOfl 
0.S8 
1.10 
2.32 
I..59 
1.03 
2.01 
1.54 
1.65 
2.6-' 
2.91 
1.06 
1.94 
1.58 
8.89 
1.55 
0.60 
2.05 
2.13 
4.33 
0.60 
1.01 
0.95 
2  68 
0.83 
1.98 
3.70 
1.23 
4.00 
2.23 
1.38 
1.09 
0.55 
1.16 
1.35 
1.23 
1.60 
2.80 
1.03 
1.20 
1.99 
2.20 
1.44 
0.90 
1.39 
0.4.5 
1.35 
1.14 
1.15 
1.78 
1.99 
1.72 
1.13 
2.38 
l.OS 
0.96 
I.IS 
0.95 
2.12 
4.05 
1.67 
2.26 
1.58 
3.21 
2.70 
1.37 
1.34  ( 
3.63 
0.90 
1.76 
2.48 
0.95 
2.55 
2  44 
1.04 
2.90 


0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.(i 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


10 

11 

14 
7 
8 
9 
6 

11 

8 
8 
10 
9 

13 

10 

5 

10 

8 

6 

5 

12 

10 

13 

9 

10 

9 

6 

8 

9 

10 

10 

13 

10 

12 

8 

9 
11 
10 
10 
11 


12 
10 
10 
9 
14 

a 

9 
9 

11 

10 
9 
7 
6 
8 
6 
6 

13 
8 

10 

10 
9 

10 

12 

13 

12 
5 
9 

11 

11 
7 

11 
9 
8 
9 

12 

10 
7 
8 

10 

11 
9 

12 
8 
9 
9 

12 

10 

11 

10 

11 

10 


0 

13 

5 

1 

15 

13 

19 

3 

11 

10 

18 

10 

7 

12 

11 

13 

10 

15 

18 

7 

11 

14 

14 

15 

2 

3 

6 

3 

12 

9 

15 

9 

11 

2 

5 

3 

7 

11 

17 

16 

14 

9 

7 

12l> 

16 

14 

14 

9 

5 

11 

13 

14 

10 

3 

2 

11 

4 

4 

11 

2 

2 

10 

8 

18 

9 

6 

4 

18 

13 

15 

8 

8 

7 

13 

12 

7 

8 

13 

6 

19 

12 

9« 

8 

7 

16 

13 

12 

5 


17 

7 

20 

17 

5 

5 

4 

14 

14 

6 

1 

12 

15 

8 

12 

4 

7 

4 

5 

18 

14 

8 

8 

6 

20 

20 

18 

9 

3 

11 

16 

13 

10 

19 

15 

8 

5 

3 

3 

4 

7 

19 

2'' 

6 

7 

8 

U 

17 

13 

8 

2 

10 

20 

15 

10 

9 

7 

6 

7 

23 

12 

15 

11 

10 

10 

14 

3 

3 

4 

8 

16 

9 

10 

11 

12 

9 

10 

'7 

7 

13° 
13 
15 

6 

7 
11 
18 


6 
5 

B 

8 

9 

8 

7 

6 

18 

15 

9 

8 

5 

6 

18 

6 

12 

15 

14 

10 

11 

\/ 

14 

4 

8h 

8 

9 

8 

7 

8 

6 

9 
14 
10 

7 
13 

9 
17 
19 
13 
21 


bijfl 


^  9 


Observer 


13    [w. 
10    ise. 

5 
12 
10 
12 

7 
13 

5 
14 
11 

8 

8 
10 

7 

13 
13 
U 


se. 
s. 
ne. 


sw. 
ne. 


sw. 

s. 

se. 

sw. 

w. 

se. 

sw. 

se. 


se. 
sw. 


sw. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

se. 


L.  R.  Water  Works 

Mrs.  Ted  E.  Carpenter 

George  \\  .  Reitzammer 

Airway  Ob.server 

Mrs.  Ida  Barnwell 

.1.  E.  Scanlan 

S.  A.  Eurks 

U.  S.  Weather  Bureau! 

Soil  Conservation  Sei. 

C.J.Brooks 

^■emon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Ruby  A.  Buie 

R.  J.Torry 

William  .tones 

I.  M.  Knight 

R.  M.  Wheatley 

Doyle  G.  Love 

Farm  SecurityAdm. 

F.  K.  Cordrey 

Winfred  D.  Polk 

O.  B.  McSpadden 

P.  S.  Forest  Ser\ace 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

W.  A.  Douthit 

Z.  R.  Glenn 

P.S.  Forest  Service 

Beu  Johnson 

Mis.  E.  W.  Gaston 

O.  V.  Halbrook 

Geo.  W.  Nichoalds 

Charles  F.  Ford 

University  of  Arkansas 

U.S.  Weather  Bureau 

Ft.  Snnth  Water  Plant 

T.  J.  Logan 

C.  G.  Long 

P.  E.  King 

Chas.  A.  Price 

W.E.  McVay 

Julius  A.  Schmidt 

U.  S.  Forest  Service 

Louis  R.  Keck 

Lester  B.  Logan 
James  A.  Burnett 

Otto  Murphree 
J.  0.  Cooley 

Ex  perimerit  Farm 
National  Pai'k  Service 

W.  E.  McDowell 
U.  .S.  Forest  Service 

U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  R.  Crosswhite 
V.  S.  Weather  Bureau 
W.  B.  Airport  Station 
H.G.  Lcnhardt 
J.  W.  lippes 
State  \gn.  School 
.Mrs.  .Johnnie  Morton 
Cotton  Exp.  Station 
Ch.<),rles  Walton 
E.  W.  St.  John 
Airway  Obsen'er 
Mrs.  Nova  Berry 
C.A.Lovell 
H.N.H  albert 
J.  G.  Scott 
G.  A.  Whittington 
V.  8.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
H.  C.  Carruth 
J.  D.  Henderson 
U.S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  O.  Milton 
J.  E.  Garrett 
(Carroll  King 
Rudolph  C.  Cranford 
Miss  Theresa  Scheu 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edmiston 
W.  R.  Hambright 
Howard  Fowler 
G.  A.Maddox 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Biological  Survey 
A.  BoyceBoyd.  Jr. 
Walter  A.  Sniith 
Henrv  Field 
S.  C.  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta. 
New  Suhiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
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Climatoloerical  Data  for  April,   1941 

Continued 

Counties 

a 
o 

? 

s 

1 

o 
3 

Tempera 

/T-.                             T-       U                U       'i^ 

T1                ■         ...       .L.                     .              V- 

ys 

CD 

£•2 

Numoer  oi   aa 

stations 

"3 
S2 

1 

5h 

1 

Q 

1 
o 

2 

OS 

n 

to 
a 

c3t3 

"3 
0 

H 

fi2 

0^  ■ 

"3..^ 

0  0 
'Sfl 

2-cO 

S 

Q) 
0 

■a 
0 

M 

ca 

3 
0 

5 

Observer 

Turnpike t 

Wabash 

2240 

IV'.I 
675 
206 
290 
2285 
237 
234 
167 

16 

1 
21 
46 
34 

4 
15 

1 
32 

59.8 
'65.6 
6:i.8' 
66.2 

+  2.6 

81 
85 
87' 

88 

12$ 
11$ 
12 
12$ 

37 
41 
39* 
45 

20 
1$ 

1 
7 

26 
39 
44. 

35 

4.45 
6.01 
3.83 
5.64 
10.23 
5.30 
2.90 
6.21 
4.13 

5.04 

-0.81 

0.90 
.2  70 
0.70 
1.65 
4.20 
1.96 
0.90 
1.90 
1.05 

4.96 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

00 

12 

8 

10 
7 
9 

12 
7 
9 
8 

10 

12 
13 

6» 

6 
13 
13 
14 
16* 
10 

10 

3 
10 
20" 

5 

4 

6 

2 

8" 
12 

10 

15 
7 
4' 

19 
13 
11 
14 

5» 

8 

10 

se. 
s. 
se. 
sw. 

se. 
s. 

s. 
s. 

s. 

Phillips 

Scott 

Farm  Security  Adm. 
Wilson  Ferguson 

-1.93 
+0.47 
+5.19 

-2"39 

--i.'69 

+0.14 

Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 

Little  River 

Franklin 

Mississippi 

Jefferson 

L.  M.Snead 
U.S.Forest  Service 
D.  0.  Anderson 

60.4 
64.1 
61.4* 
65.4 

6.3.7 

+'3;i 

+  '4!o 

+  2.2 

82 
90 

84" 
86 

94 

12 
12 

11 

13 

35 
38 
44» 
42 

32 

20 
6 
1$ 
6 

1$ 

31 

40 
38« 
36 

52 

Wright 

Farm  Security  Adm. 
B.  M.  Eddins 

State  Means 

Daily  Precipitation  for  April,   1941 


Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

0 

Alum  Fork  Reser.tiOuacliita. 
Arkadelphia 2  Ouachita. . 

'.'oo 

T.' 

.02 

'.'83 

.91 
1.55 

.02 

.... 

.45.... 
01  .47 

T. 

.261 
.23 

'!22 
.25 
.55 
.41 

3.85 
.27 
.26 
.07 
.36 
.63 

T. 

.01 
T 

'.'is 

.16 

.10 

1.11 

'.'si 
.22 

.36 
".W 

.07 

T. 

T. 

.02 

.03 

T. 

T. 

,10 

'!63 
'!6i 
'!63 

'.'63 
.... 

.27 
.18 
.24 
.01 

'!65 
.15 

1.57 
.12 
.03 
.07 
T. 
.45 
.02 

'!.34 
.13 
,07 
.60 

.09 

■f.' 
.04 
.02 
.10 
.03 
.42 
T. 
T. 

'.'52 
1.65 

'.'ii 

.05 
.92 

i.'46 

.92 

1   40 

.. . . 

.23 

.04 

'.'(')3 
T. 
.45 
T. 
.04 
1. 

.97 
3.58 
.33 
.40 
.56 
60 

.02 
.22 
.62 

... 

.37 
.47 

3.68 

7.28 
3  88 

Arkansas  City  ...2 

Mississippi 
White   ... 
White    .... 

.63    .281 

.14 

'!i7 

Batesville  Airwavt 

.75 
1.60 

.60 
1  23 

■!35 
.52 

1.69 
.15 
.05 
.74 

l.u:^ 
.58 

1.67 

1.21 
.80 

I  41 

?  30 

.13 

".'26 
.05 
.0« 
.13 

2.60 
3.27 
4.45 
5.96 
8.80 
2.12 
3.63 
4.11 

9   fill 

Batesville  River  .2 

.65 
1.20 
.08 
T. 
.47 
.21) 
.97 
.13 

Bee   Branch. 

Benton 2 

Saline 

.67 
03 

2.21 
.07 

.11 

Bontonville 't 

Arkansas.. 

White 

T. 

.01 
.66 
T. 

".12 

.... 

.06 

.46 

T 

1. 

.79 
.12 

.24 

Bethesda '" 

Big  Lake  Outlet  t^ 

Black  Rock 2 

Blvtheville   '' 

St.  Francis 
White   .... 
St   Francis 
Arkansas.. 
Ouachita. . 

.11 
03 
T 

T. 

.55 

.21 

.46 

.58 

3.30 

1.07 

.25 

1.65 

1.64 

.35 

.34 

.81 

.10 

.20 

.06 

.47 

i!48 

.80 

T 

'i'.' 

Booneville    

.70 

1.03 

.21 
.43 

■f. 

'!i6 

.27 
.76 
.13 

'.'26 
.96 
.17 
.52 
.86 

.14 

.44 

4.36 
5.49 
4.67 
2.2.5 

6  oy 

Bougiitou  . .      .  t2 

.48 

.22 

White  .... 

.30 
.2') 

'."49 
.41 

.97 

91 

.36 

".bs 

.20 

.02 
T. 

• 

Calico  Rock         . .  - 

White 

.03 

30 

.33 
.03 
.49 
.04 

i!6,3 

.05 



Canidon ■- 

Ouachita.. 
White   .... 
White   .... 
Wliite   .... 
Arkansas 

M 

.'44 

r 

'.'oi 

.3(> 
.05 

f.' 

.08 

.35 

1.45 

ClareDdon. ..   ..  -^ 

5  44 

4.47 
3.59 
4,37 

2.38 
2  52 

Conwav                .  • . 

.18 

.05 

03 
13 

.06 

.33 

.22 

*26 

Corning     ^ 

White   .... 

Wliite    .... 
Ouachita 

.05 

• 

1,33 
.55 
.70 
.2'.' 

.50 
'f.' 

■14 

.01 

.26 

Cotter    2 

"4s 

.... 

,53 

.68 

T. 

.30 

"62 
.65 
.12 
T. 
T 

i  !6o 

.81 
1.06 
T, 
,02 
T, 
.45 
.27 

■f.' 
3.45 
.33 
.26 
.12 

. .    . 

.02 
.01 

'!i7 

T 

'f.' 
".n 
f.' 

.05 

'  '07 
.21 

■f.' 

.56 

'!27 
.29 

.25 
11 
.73 

'.'so 

.08 
1.07 
1.62 
2.07 
.10 
.25 
.15 

'.'27 
.26 
.50 
.37 

'^58 
.34 

T. 

.75 

'!40 
.63 
.68 

1.33 

'f. 

2.62 

2.  91 

2.92 

50 

l 

Crossett  .  .[uear]. . 

Danville 2 

Dardanelle ^ 

'.'fn'i 

.28 

't.' 

1.00 
.12 
.27 

1.14 

2.99 
3.67 
3.44 
6.93 
4  53 

.Arkansas.. 

.06 
'  .'40 

'lis 

.16 

'  .'36 

.40 
.32 
..33 
.04 
.23 
.02 

5? 

.88 
1. 10 

.18 

.45 
1,03 

T. 

T. 

.80 

.80 
1.18 

,>;o 

1.44 
1.5s 
.07 
.45 
.41 
.21 
.24 
.59 
.30 
1.01 
.31 

.04 
.02 
.36 

'2** 

.40  .... 

.01  .    .. 

1.59    .13 

.10    'J. 

.41 
't'.' 

'f ' 

.51 

;i4 

2.32 

I!ed 

T. 

T 

.31 

"56 

.02 

Des  A  re         .   . . .  ^ 

White. 

.04 
.02 

Devils  knob    ...  t 

Arkansas. 
Mississippi 
Ouaciiita 

.42 

.27 

4.11 
6.34 
4  98 

1.0.! 
1.47 
1.65 

.37 

.48 
.25 

'.'60 

.18 
T. 

'f.' 

'!26 

.2H 
.02 
.05 

'.'i4 

.90 

2.01 
.26 
1.65 
85 
.12 
.14 
36 

.02 
1.54 

El  Dorado         ..  " 

.30 

.01 

.0) 

T. 

T. 

'f.' 

'."21 
.19 

.44 

.... 

I- 

.20 
.22 
.39 

.28 
.54 
.98 

Arkansas. . 
White 

6.63 

7.58 
7.85 
8.57 
4.62 
4  67 

F.ureka  Springs.... 

Favetteville    

Fa'vettevillelCxp.S 

Fort  Smith 't 

Fort  Smith  W.  ..t^ 
Fultnn                      2 

.60 
.75 
.74 
.77 
.60 

White  ..... 

Whiti! 

Arkansas. . 
Ar-kansas  . 
Red 

".iii 

.01 
.03 
.03 

■f.' 

'.'47 

1  55 

.60 

7't 

T 

.09 

'.'as 

T. 

t',' 

T 
T. 

•r. 

T. 

.35 

.97 
.02 

.'ne 

.42 
4  33 

.'4.5 
.60 
.00 

■••• 

.01 

3.89 

.7(1 

.25 

2.05 

90 

1.63 

r. 

8  It 

Georgetown 

(iilliert ■j 

•  Jlenwood 2 

White    .... 
White 

.50 
■1-. 

4  36 

'.'69 

.03 
).18 
2  13 
.44 
.20 
.15 

1  92 

.72 

5  50 

Red 

.02 

.14 

.... 

1 

4'1 

.52 
.62 

T 

6  42 

'Jravette - 

Cirei^n  Mountain  t 

Harrison 

Heber  Springs  ..  .2 
Helena 2 

.39 

T. 

.17 

.02 

.07 
.22 
.12 
.71 
2.68 

10  49 

.60 
.18 
.74 

1.13 
.63 

1.12 
.75 
.42 
30 

.23 

.01 
.95 
.15 
.83 

.02 

.34 
.17 

.17 

2  43 

White 

\^'hite 

.18 

.45 

* 

3  27 

.12 
1,83 

^f 

.50 
.13 
.3S 
.46 

'.'96 

.24 

.02 
.21 
1.08 
.03 
.67 

'!24 

8  56 

.Mississippi 
White 

.05 

.18 

.06 

5  92 

.60 
.06 
.16 
.18 

'.'24 

'.'6i 
.10 

.07 
.01 
.10 

".bi 

T. 

't.' 

.60 
.50 
.20 
10 
.26 
2.23 
.48 
.05 
.12 
.16 
.25 
'1'. 
.05 

.10 
.29 
.01 
.16 

'[.39 

.21 

T, 

.18 
1.16 
1.35 

.55 

.10 
I   M8 

2  96 

Ouachita.. 

1    13 

.02 

1,.37 
3,70 
1  '23 
4.00 
1.39 

.21 
.79 

8  18 

Hope tt2 

Hot  Springs  

Index      +2 

Irons  Fork  ....+^2 

63 

.«0 

.62 

1.25 

1.40 

.70 

8  24 

Ouachita. . 
Red 

.0') 

.20 
.30 
.25 
.57 

51 

T. 

3  64 

.25 
.42 

1.00 
.05 

7  9.5 

.24 

1.38 

1.09 

.4-< 

.42 

.42 

.76 

1,32 

2.80 

.17 

1.21 

.82 

.30 

.79 

.90 

'.'-io 

I   St 

.01 
.03 
.85 
T. 
T. 
T 

•••• 

.41 
2.^ 

.40 
.06 
.35 
.36 

•r. 
T. 

53 

7  63 

Ouacliita. . 
White.... 
Wliite.   .   . 
.\rkansas. . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
St.  Francis 
Red 

tV 

'.'oi'i 

1.08 

1.31 

.73 

4.97 

lonesboro 2 

Lead  Hill 

r 

.21 
.55 
.40 
.46 
1.23 
If) 

'[si 

.32 

..38 

.36 
.02 
.63 
.60 
.57 
1.60 
2.20 
.10 
1.16 

3  53 

.34 
05 
.09 
.63 

T. 

.10 
.22 
.20 
30 

2  24 

Little  Rook...n 
LittleRock  Alr'y  U 

Lutherville 1 

Madison  2 

Magnolia 

Mamniotli  Spg  .  ..  2 

4  97 

.... 

.53 

.30 

5  53 

'.'65 
.77 
.21 
.95 

1  99 

5  35 

.35 

4  60 

.17 

.44 

.20 

6  58 

1.03 
.75 
45 

14 

.31 

".hi 

.32 

T 

.20 

.06 

.05 

.03 

i'.ii 

.01 
.41 

'.'32 
.96 

'.'65 

T, 
.01 
.41 

".ib 

'.'63 
.02 

.08 
.64 

• 

'.'39 

':o3 

.08 

.54 

2  88 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita.  . 
Arkanaajs. . 
Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita, . 
Ouachita. . 
Arkansas. . 

Red 

White.  .... 

.... 

'.'42 
.52 
T 
.27 

1.39 
.45 
.19 
.17 
,19 
.86 
.07 
.12 
.41 
T. 
.'26 
.68 

.4( 

T, 

4.. 50 

Marked  Tree 2 

Mena 2 

Monticello  Air...: 

Morriltou  2 

Mouutainburg 

Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC  . . . 

Mulberry t2 

Kashville 

Newport 2 

Oden 

Okay 

Osceola 2 

Ozark 2 

.77 
1..30 
.84 
.60 
.38 
.20 
1  rti 

4  76 

.'62 

T. 

..39 

T. 

'  .'3.5 
.24 
.88 
.09 

i.'is 

T. 

T. 

.15 

.30 

■1. 

.55 

00 

T. 

2.20 

'.'30 
.06 
.40 
.19 
.6,8 
.63 
.23 
..39 
.02 
.97 
.61 

'.'76 

.30 
1.44 

]'.32 

.10 
.22 
08 
.02 
.31 
.33 

'.'is 

.40 

';24 

..37 

".n 

.24 
.26 

T 

.42 

.04 

1.  29 
.01 
.12 
.64 
.20 
.70 
1.14 
1   16 

7  13 

4  43 

.25 
t'. 

.... 

.30 

.01 

2.97 

.65 

_.40 

.08 
.01 

5.08 

2  .55 

U 

4  71 

.2S 

1,03 

.30 

.2( 

1.72 

28 

1.17 

.20 

.29 

.38 
.01 
33 
.85 

.14 
.31 
.20 
.02 

.45     .98 

.45    -01 

.33 

5.29 

.26 

4.18 

.45 
'.'39 

03 

51 

5  41 

.01 
.90 
.02 

■.'i,3 

*  ' 

.01 

1  16  1. 47 
....     .T2 
.44  1.04 
2.0012.38 
7f' 

1 '' 

09 

T. 

1.99 

8  31 

4.30 

::.: 

.91 
.70 

'.'36 

.12 

'.'is 

.04 
T 

'.'04 

".bi 

'.'63 

1.13 
1.67 

'!36 

6.51 

Red 

Mississippi 
.Vrkansas.. 

'.'62 

.03 

f.' 

f.' 

•••• 

•••■ 

9.42 

1.08 

.... 

.... 

2.77 
4.19 

"■mm 
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DaUy  Precipitation  for  April,   1941        Continued 


Stations 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


Paragould 

Parlfin 

Perrvville 

Pine  Biuff  .... 

Piae  Ridge 

Pocahontas.... 

Portland 

Prescott 

Rogers  (near). 

Rosebud 

Russellville  . .. 
St.  Charles.... 

St.  Francis 

Searcy 

Spring  Bank.. 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart    

Subiaoo 

Texarkana 

Turnpike 

Wabash 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock  .... 

Wilson 

Wright 

Wynne 


..t 


..t 


St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas. 
Arkansas. 
Ouachita. 
White  .... 
Ouachita. 
Ouachita. 
White.  ... 
Arkansas. 
Arkansas. 
White  ... 
St.  Francis 

White 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

Arkansas. 
Mississippi 
Arkansas. . 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas.. 
St.  Francis 


05 
2.12 


.02 


.75 


.3'J 


.24 


.23 


.54 


.09 


1.05; 


1.18 
.95 

i.'48 

.19 

2.26 

.'75 
T 

1.37 

28 

].46i 

1.76 

2 
.73 

1.20 

1.41 
.45 
.35 
.90 

1.12 
.13 

1.33 

1.75 
03 
32 

1.70 


.23 
.25 

'.'6i 

"Ah; 
.02 

'!63,! 

.78  . 
1.29|. 
.01 
.90 
.34 

'.'35 
T. 
T. 
.01 


.27 


.... 


.35 


10 


12 


18       19 


20 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


.54 
.15 
.10 

!35 

1.55 

.43 

.54 

.'si 


.09 

"35 
.52 

'.'32 
.33 
.04 

f. 

.19 
T 
.(12 
1.22 
.32 
.10 
.09 

.60 
T. 


.10 


.03 


T.      .04    .83 


.151   .08 


.11  .... 


.62 


.65 


.09    T. 

1.1012.00 
.37  .. 

1.34.   .02 

....  T 
T.  (16 
.16  .17 
.03!  T. 
.27|  .16 
.60  .62 
.27    .22 

1.04  T. 
.08  .... 
.60j   .01 

'.'76  ' 


.1(1 

1.96 

.18 


.58    T 
.35,   .50 


1 

.07 

'."63 
T. 
.04 
.07 
.30 
.03 
.01 

'.'36 
.03 

.24 

.26 

.'62 
.'22 


.11 

1.20 

"65 
.24 
.48 
.05 
.28 

'.'15 

T. 

.05 

.80 

.15 

.01 

.36 

'V. 

.67 

'.'06 
.10 

1.00 
.14 

.14 

.18 


.36 

!63 
.13 

.'55 
.08 
.02 
2.70 
.16 
.13 
.01 
.64 
'J 


.66 


1.58 
29 


.04 


.89 

.82 

1.05 

.35 

'.'95 
.52 

".60 

i'40 


T. 


.05 


.23 
.91 
.50 

4.06 

1.67 
.11 
.26 

3.21 
.17 
.85 
.59 

3.63 


.45 


.90  , 
.27  . 


67 

20 

2.55 

2.44 

48 

2.90 

39 

2.70 

.62 

1.65 

4.20 

.30 

.84 

1.90 


T. 

.14 
.06 

2.'69 

".is 

.15 
i.55 


30 


T. 


1.43 
.01 

.84 
.27 
.17 
.20 


.40 
.80 


.33 
.95 
.22 

']48 

T. 
1.35 

.54 


Daily   Temperatures    for  April,   1941 


Stations 


Alum  Fork 

Arkadelphia  %... 

Batesville " 

Bee  Branch 

Benton  5^S 

Bentonville  "•... 

BlytheviUe 

Booneville 

Brinkley 

Camden 

Clover  Bend 

Conway 

Corning   

Crossett, 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado   

England 

Eureka  Springs  . . . 

Fayetteville 

FayettevilleExp.S 

Fort  Smith"* 

Gilbert^ 

Grannis 

GravetteW 

Green  Mountain. . . 

Harrison 

Helena 

Highland 

HopeW  tX ': 

Hot  Springs 


April,  1941 


CLIMATOLOGICALDATA:    ARKANSAS  SECTION 


23 


Daily  Temperatures  for  April,   1941    Continued 


Stations 


12       3       4       5       6       7 


9      10      11      12      13      14      15     16      17      18      19     20     21     22      23     24     25     26     27      28     29     30 


!     [ronsFork Mt\ 

1     Jouesboro   j 

Lead  Hill j 

.     Little  Kock..'"  I 

,     Little  Rock •••  i 

[Airway]  j 

,.     Liitherville ( 

I  Magnolia ( 

I  Mammoth  Spring.  ( 

i  Marianna 

I  Marked  Tree....W  j 

I     Mena i 

I  i 

I     Monticello "•  ) 

.      Morrilton %\ 

I 
Mountain  Home...  j 

Mt.  Ida i 

Na.shville \ 

Newport j 

I 
.     OJen •"  j 

i     Okay ) 

Ozark ( 

/ 
Paragould S 

( 
Perryville ) 

Pine  Bluff S 

/ 

Porahontas \ 

/ 
I     Portland j 

'    Prespott ) 

I 
I     Rogers > 

.     Riis.sellville Xt  \ 

St.  Charles W  > 

Searcy  j 

.Stuttgart S 

Stuttgart tt^sS  S 

Subiano  S 

Te.xarkana  j 

Turnpike S 

Waldron j 

Warren j 

White  Rock j 

WiLsoii j 

Wynne j 


Maximum 

Minimum 

Maximum 

Jlinimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Miuimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Miuimum 

Ma.ximum 

Minimiun 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Miuimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Miuimum 

Maximum 

Minimum 

Jlaximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Miuimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimimi 

Maxinuim 

iMinimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Miuimum 

Ma.ximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Miuimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum] 

Minimum  i 


75 

51 

611 

77 

6i 

7;- 

7t 

82 

82 

83 

84 

48 

37 

42 

40 

.52 

42 

39 

41 

59 

64 

63 

74 

70 

64 

75 

7( 

7S 

78 

83 

89 

87 

85 

59 

51 

46 

4^ 

,5^ 

a 

51 

49 

63 

56 

61 

7fi 

62 
40 

58 
43 

77 
,33 

71 
52 

72 
4:) 

74 
38 

84 
38 

86 
45 

5fi 

61 

61 

7.'i 

57 

63 

7< 

66 

7i 

76 

82 

82 

85 

84 

5(1 

49 

4f 

4< 

5;- 

5( 

54 

5b 

61 

64 

64 

7.'i 

59 

6-1 

75 

67 

7^ 

77 

82 

83 

85 

84 

55 

.50 

49 

46 

51 

46 

52 

49 

52 

54 

57 

7- 

62 

6S 

1' 

6i 

6f 

7b 

82 

82 

86 

83 

5' 

40 

44 

45 

5; 

5( 

41 

47 

54 

63 

65 

8r 

77 

73 

82 

79 

7f 

80 

85 

85 

87 

85 

5.^ 

52 

44 

51 

55 

56 

4t 

5; 

57 

61 

,59 

71 

67 

63 

7' 

6! 

75 

70 

8C 

87 

88 

87 

52 

47 

45 

36 

55 

45 

.52 

42 

61 

50 

.50 

75 

73 

62 

7;^ 

66 

75 

75 

82 

84 

85 

83 

5; 

50 

4f 

42 

56 

46 

5( 

4fa 

56 

57 

57 

72 

66 

64 

75 

7( 

77 

77 

»'. 

87 

87 

75 

51 

49 

46 

40 

,50 

46 

51 

ii 

4S 

56 

59 

77 

64 

76 

77 

71 

74 

79 

81 

83 

85 

82 

52 

40 

43 

4,^ 

.5;- 

47 

46 

49 

55 

64 

64 

77 

69 

69 

78 

71 

77 

80 

8, 

83 

86 

84 

54 

,53 

49 

47 

5:- 

5( 

51 

56 

59 

59 

59 

8;^ 

6f 

65 

75 

66 

7( 

7f 

85 

8C 

82 

86 

56 

46 

46 

46 

,5; 

4! 

47 

44 

5C 

50 

51 

7h 

64 

60 

77 

Tr 

7n 

72 

82 

86 

87 

86 

55 

43 

43 

40 

57 

45 

4;- 

45 

61 

56 

64 

78 

70 

73 

8( 

69 

77 

81 

84 

85 

85 

84 

53 

40 

46 

35 

52 

49 

42 

3f 

48 

61 

66 

77 

68 

71 

79 

75 

75 

8( 

82 

83 

81 

83 

55 

47 

42 

4f 

i'. 

48 

52 

,52 

.54 

62 

60 

7^ 

70 

64 

75 

70 

78 

1i 

85 

88 

88 

87 

56 

51 

47 

41 

58 

47 

a 

46 

50 

54 

59 

75 

51 

72 

7f 

7C 

74 

76 

82 

83 

82 

82 

50 

42 

44 

41 

5f 

50 

45 

42 

53 

64 

65 

78 

75 

73 

80 

7f 

1i 

81 

Hi 

83 

81 

84 

55 

49 

42 

4i 

5t 

50 

51 

51 

.52 

64 

62 

77 

74 

67 

li 

75 

70 

76 

84 

84 

87 

85 

54 

42 

44 

44 

SS 

5C 

i-i 

45 

52 

59 

64 

70 

67 

63 

71 

71 

74 

74 

77 

83 

84 

82 

51 

50 

47 

41 

53 

46 

51 

45 

50 

,53 

56 

73 

63 

68 

77 

7C 

73 

77 

8;i 

84 

86 

84 

51 

44 

44 

44 

51 

41 

42 

37 

48 

59 

65 

77 

66 

66 

78 

70 

7fi 

79 

85 

86 

88 

86 

56 

52 

50 

45 

,54 

48 

.52 

53 

55 

59 

61 

70 

68 

65 

73 

72 

75 

76 

80 

85 

86 

84 

51 

48 

46 

41 

54 

46 

50 

44 

52 

53 

53 

8(: 

74 

70 

80 

71 

78 

8(1 

85 

85 

88 

85 

53 

52 

50 

44 

58 

50 

54 

62 

,54 

55 

,56 

79 

71 

72 

81 

77 

78 

81 

85 

86 

87 

86 

55 

50 

44 

46 

51 

,52 

,53 

52 

55 

60 

57 

73 

60 

60 

80 

72 

62 

70 

8C 

82 

85 

82 

53 

39 

40 

43 

52 

53 

42 

46 

55 

58 

65 

78 

73 

67 

73 

72 

72 

76 

85 

86 

89 

88 

55 

43 

42 

56 

52 

51 

45 

45 

49 

54 

60 

76 

66 

71 

76 

70 

75 

78 

85 

85 

86 

82 

55 

51 

44 

42 

50 

48 

51 

48 

,54 

55 

56 

73 

69 

68 

73 

70 

76 

78 

85 

86 

87 

85 

55 

50 

47 

40 

58 

45 

48 

45 

49 

53 

54 

75 

70 

63 

76 

72 

79 

79 

83 

84 

86 

84 

55 

49 

47 

42 

56 

47 

49 

49 

52 

56 

57 

76 

62 

61 

76 

68 

75 

77 

82 

84 

85 

83 

56 

49 

48 

42 

57 

46 

48 

49 

54 

58 

,59 

79 

70 

65 

78 

69 

68 

74 

84 

85 

86 

86 

54 

41 

45 

45 

51 

54 

51 

48 

56 

65 

68 

79 

71 

75 

81 

76 

79 

83 

85 

84 

82 

85 

55 

49 

41 

,52 

,52 

51 

54 

53 

,56 

62 

60 

72 

62 

62 

71 

63 

65 

72 

78 

79 

81 

81 

50 

38 

38 

46 

48 

49 

47 

55 

60 

62 

61 

77 

70 

69 

80 

76 

74 

78 

84 

85 

87 

85 

50 

40 

44 

40 

52 

47 

42 

42 

49 

65 

67 

77 

78 

71 

78 

76 

77 

81 

85 

87 

88 

85 

55 

52 

50 

58 

45 

,50 

51 

50 

,54 

58 

58 

70 

67 

65 

72 

65 

66 

71 

76 

79 

82 

78 

50 

36 

37 

39 

50 

50 

49 

56 

58 

67 

60 

74 

72 

65 

77 

72 

77 

78 

84 

84 

90 

88 

.52 

47 

46 

38 

,52 

44 

49 

44 

.50 

55 

58 

75 

73 

69 

15 

73 

76 

78 

83 

86 

85 

85 

55 

57 

48 

42 

58 

49 

48 

47 

59 

60 

60 

60 


56 
47 
62 
47 
63 
48 
58 
}  50 
58 
50 
57 
48 
56 
53 
67 
44 
59 
49 
63 
46 
52 
49 
57 
51 
58 
50 
64 
48 
54 
49 
57 
50 
63 
49 
53 
50 
55 
51 
70 
48 
62 


58 
50 
56 
.50 
691  67 
49  48 
59 
52 
55 
51 
62 
47 
60 
50 
58 
19 
62 
49 
58 
49 
67 
49 
68 
48 
55 
52 
53 
44 
66 
48 
56 
61 
64 
46 
61 
48 
59 
49 


75 

73 

78 

5,'i 

44 

54 

74 

8C 

82 

,53 

48 

64 

75 

77 

80 

46 

37 

38 

73 

76 

78 

57 

55 

60 

74 

76 

79 

.54 

51 

.54 

73 

74 

78 

,54 

50 

57 

80 

80 

80 

54 

,52 

62 

77 

80 

82 

48 

41 

45 

75 

79 

80 

.52 

49 

65 

77 

79 

81 

.50 

46 

50 

74 

72 

77 

54 

,52 

56 

76 

77 

79 

57 

56 

57 

74 

72 

80 

.54 

45 

55 

75 

79 

79 

48 

44 

53 

76 

75 

78 

.50 

41 

51 

78 

76 

77 

57 

54 

60 

77 

80 

82 

.52 

49 

61 

75 

75 

77 

.52 

,59 

56 

77 

77 

75 

,56 

53 

61 

73 

75 

78 

53 

47 

57 

74 

78 

81 

,50 

46 

,50 

76 

77 

81 

52 

43 

55 

76 

77 

80 

57 

64 

57 

77 

80 

81 

51 

48 

51 

75 

78 

80 

.55 

55 

56 

80 

78 

80 

56 

,52 

,59 

73 

75 

75 

,52 

47 

66 

78 

76 

80 

54 

46 

55 

76 

78 

80 

54 

54 

54 

75 

80 

82 

53 

46 

62 

75 

78 

79 

55 

52 

54 

75 

78 

80 

55 

51 

55 

77 

75 

79 

54 

48 

56 

79 

77 

75 

58 

55 

62 

71 

72 

74 

,52 

53 

57 

76 

76 

80 

49 

45 

50 

78 

79 

81 

55 

52 

56 

70 

71 

73 

,54 

.53 

58 

75 

SO 

82 

49 

48 

,52 

74 

78 

79 

,50 

52 

54 

72.1 

49.8 
76.2 
63.0 
73.0 
47.5 
73.4 
66.0 
73.9 
63.3 
72.8 
52.0 
79.0 
55.2 
75.9 
49.4 
75.9 
52.0 
73.8 
50.4 
74.6 
62.7 
76.1 
55.2 
73.9 
51.4 
74.8 
50.0 
75.9 
49.9 
76.1 
54.2 
76.5 
53.1 
72.8 
,51.7 
77.4 
54.8 
76.8 
51.2 
73.8 
,51.4 
75.4 
49.1 
75.8 
56.3 
76.0 
52.3 
78.3 
54.9 
78.4 
64.8 
72.2 
50.6 
77.0 
51.9 
75.9 
53.6 
76.5 
61.6 
75.4 
63.1 
74.5 
53.3 
74.9 
53.1 
77.1 
55.8 
69.0 
60.6 
76.7 
50.9 
77.9 
64.5 
69.6 
51.3 
77.3 
50.9 
76.8 
53.9 


Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F°l,  and  Wind  Movement  [miles]  for  April,   1941 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


Day  of  month 

>> 

Station 

Data 

1 

a 

1 

2   3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  j  25 

26 

27 

28 

29   30 

o 

Hope % 

Exp.  Farm 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

.151 
63 
37 

.201 
62 

40 

.246 
66 

77 

.254 
54 

86 

.207 

58 

109 

.171 
62 
37 

.238 
64 
42 

.173 
62 
38 

.230 
06 
51 

.218 
66 
24 

.273 
68 
36 

.256 
70 
44 

.173 

7( 
60 

.300 
70 
43 

.190 
68 
60 

.12oLl31 
72   74 
70   ,53 

.121 
74 
56 

.159 
70 

77 

.  262  .  190 
60  60 
74   32 

.231 
53 
58 

"52 
80 

206 

60   62 
54  30 

.167 
62 
19 

.200  .229 
65   78 
43   34 

.144 
65 
32 

.228 
64 
34 

6.074 
64.2 
1530 

[ronsFork...  % 
Kxp.  Forest 

Evap. 
-Mean  tern. 
Wind  move 

.123 
68 
13 

.166 
60 
47 

.017 
62 
15 

.144 
44 
24 

.048 
56 
33 

.132 

58 
19 

.159 
60 
34 

.039 

58 

8 

.149 
58 
16 

.165 
62 
13 

.188 
72 
31 

.240 
74 
44 

.215 
74 
53 

.265 
64 
65 

.024 
62 
36 

.000 
68 
43 

.050 
69 
36 

.213 
18 
45 

.117 
66 
66 

.100 
54 
38 

.138 
57 
16 

.174 
51 
20 

.041 
52 
17 

.029  .120 
60  58 
4   9 

.119 
59 

8 

. 152  .  047 
64   64 
13   11 

.146 
66 
5 

.179 
61 
37 

3.705 
61.0 
809 

Russell  ville.... 
3zark  Nursery. 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

.112 
62 
16 

.132 

68 
30 

.106 
66 
49 

.690 
58 
65 

.138 
54 
83 

.182 
61 
30 

.242 

62 
38 

.15-1 
62 
38 

.244 
60 
43 

.113 
60 
16 

.293 
68 
16 

.278 
66 
27 

.338 
74 

48 

,142 
70 
22 

.080 
64 
20 

.014 
68 
26 

.090 
70 
25 

.  080  .  121 
63   72 
31   69 

.244 
60 
92 

.180 
58 
20 

.067 
62 
24 

.125 
55 
23 

.080  .176 
62   64 
9   9 

.182 
51 
13 

304 
66 
31 

.182 
63 
21 

.188 
68 
17 

.076 
69 

80 

5.3.56 
64.4 
1033 

Huttgart,  ..M 
Uce  Exp. Farm 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

.070 
63 
23 

.174 
68 
28 

.206 
66 
71 

.129 
56 
131 

.174 
54 
172 

.073 
59 
45 

.192 
62 

80 

.0.50 
60 
41 

.131 
64 

20 

.171 
66 
34 

.199 
69 
34 

.219 
72 
41 

.235 
71 
61 

.394 

68 
98 

.101 
66 

90| 

.02'2 

68 

112 

091 
68 
78 

.080  .139 
72   72 
103  133 

.146 
58 
140 

.168 
62 
.52 

180 
52 
50 

.006 
53 
85 

.013.141 
60  62 
34   45 

.149 

60 
17 

.211 
65 
44 

182 
64 
41 

.194 
68 
26 

.227 
70 
54 

4.470 
63.9 
1983 

24 
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Daily  Precipitation  for  April, 

1941 

Hydrologric  Stations 

• 

Drainage 

basin 

Day  of  Month. 

stations 

1       2|3|4|5|6|7|8|9 

10  1  11      12  1  13      14  1  -15  1  16  1  17      18  1  19  1  20  1  21      22      '23      24      25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30 

1  Total 

Alicia  1 t 

Antoiue(near)  2... 
Beatv  Lake(uear) . 

Beedeville  2 

Blue  Mountiiin  2. . . 
Briggsvillei t 

White 



.69 

1.76 

.... 

.... 

.... 

.... 

.08 

.31 

.02 

.03 

.05 

.57 

.01 

.41 

1 

.04 

3  97 

St.  Francis. 
White 

.... 

1.34 
\.52 

.25 

.68 
.34 

'.'38 

.06 

'.'63 

.... 

.36 

.86 

.31 

.90 
.85 

3.91 

. . . . 

■■ 

' ' ' ' 

■ 

4.27 

.  .  .  > 

Arkansas.. 
Arkau-,\s. . 
Arkans  -.5.. 
Ouachita.. 
Arkansas.. 

.09 

■;53 

.65 

.25 
1.80 
1.66 

.13 

1.22 

i;83 
.83 
1.43 
1.21 
.01 

21 

'.'■25 
.27 

.62 

'!66 

.56 

.39 
.30 
.52 
'.07 
.63 

.01 
.10 
.41 

.15 

'.'63 

.18 

i!66 
.12 

.18 
.48 

.10 

.08 

'!62 

.19 
.10 

.23 

.37 

.60 

1.22 

6<l 

.51 

3.09 

.20 
.08 

■.'26 

14 

"62 

'.'62 



.... 

— 

— 

1.70 
.52 

.30 
.05 

5.14 

5.53 

Carpenter  Daiii ' . . . 

Clarksville  J t 

Clay  SCS H 

Co-mpton  ' t 

1.05 
.30 
.47 

'.'14 

2]  82 

.57 
.30 

3,66 

'!08 
.27 
.20 

.24 

'!27 
.06 

.22 
.72 
.06 
.76 
.35 
.08 
.22 
1.69 

3.62 

3.42 

\\'hite 

Whitp. 

.10 

.27 

.... 

.50 

.79 
.11 

.11 

i'.bb 

1.35 
.26 
.03 

.12 

2.  79 
4.35 

Mississippi. 

.... 

... 

.31 

.90 

.48 

.10 

.08 

".b'i 

.35 
.90 
.67 

■;64 

.42 

2  60 

.32 

.66 

3.68 

Eleven  Poiut^ 

Kvenitig'  Shaded 

.13 

.20 
.21 

1.80 
.73 

'!02 
.18 

3.0a 

White 



.... 

'  "38 
.60 
.38 

.02 

'.■56 

.04 



— 

".U 

.18 
.02 

'!i6 

'.■45 

2^85 
.30 
.62 

2.44 

Foreman  ' t 

Green  l''orest  - 

Red 

White 

Al 

9.59 
6.7C 

.... 

.... 

.16 

.62 

.39 

.23 

4.06 

Hardyl t 

ilarrisburg  2 

Huntsville2 1 

Jacksonville^ 

LaCrosse  ^ 

Lake  CityS 

Marvell^ 

Mountain  View  2.. 
Nevvhope(near)  2. . 

Nimrod- t 

Odell  ( near) 

Parthenon  2 { 

St.  Francis. 
White 

.... 

1.15 

i!74 

i;66 

35 

23 

1.17 

.45 

.32 

.37 
.06 

'.'55 

l!74 
.04 

.02 
.35 
.06 

i'62 

1.49 
i.'89 

i'.zb 

'!6i 

.89 
07 
.78 

".45 

4.4fc 

.... 

'!i3 

.19 

.18 

'.'ii 

.... 

•••• 

:::: 

.59 

10 

.10 

5.HH 

.05 

5.3:^ 

White 

St.  Francis. 

.... 

.... 

.... 

"z.h 

White 

.45 

.41 

.37 

.24 

.19 

.06 

.11 

.32 

2.  u 

Arkansas.. 
Arkansas. . 

White 

Arkansas.. 

.42 
,05 
.11 

« 

.52 

".bb 

.15 

.30 
.31 
.16 
.05 
.73 

— 

;;:; 

— 

'."6i 

.26 

".m 

1.02 

23 

.25 
.23 
.74 

'.'n 

.30 
.03 
.09 
.42 
.13 

.25 

".m 
.74 

.30 
.33 
.13 

5K 

.45 
.45 
.05 

3.2: 

.0511.40 
09      >'> 

4.21 
.32 
.24 
.75 

.05 

8.0. 
3  4 

.'53 

.54 
2.00 

4.4 

.02 

. . . . 

.06 

.27 

.45 

b.2 

Shirley  '- 

White 

Solgahachie2 

Sparkman  2 

Tichuur  2 

Vick   2 

Arkansas.. 
Ouachita  . . 

WViita 

.... 

• 

« 

1.67 
1.05 
1  00 

.91 

■;62 

(fl 

^5 

.09 
09 

'.'26 

i 

.... 

.88 
.35 



.37 

.02 

.38 

'.'03 

.54 
1.74 
.09 
.11 

5.20 
2.80 

'    ;^H 

.06 

9.5 

1    94 

6.2 

Ouachita . . 

....il.7ft 

".W 
.28 

2.8 

Wheclingi i 

Winfrey  1 t 

o-:>. 

30 

.05 

.10 
.15 

i.'o2 

.13 
.12 

.l'3 

Arkansas.. 

.m 

.03 

*  *  " 

.25 

.17 

.55 

1  45 

.201    .19 

.09 

4.7 

Daily  River    Stagres  for  April,   1941 


Stations 

Rivers 

Flood  1 
Stage] 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7        8 

9 

i      i      1      1      I             ;      1      i      I      1      1 

10  1   11      12  1  13      14  !   15      16  i  17  1  18  !   19  j  20  ;  21  |  '22 

1       !       1       '       !             1       :       '       1       1      1 

■23 

1         1 
24     25      26  j  2:  j  28     29 

30 

Fort  Smith 

..Arkansas  . 

■22 

5  8 

5.7!  5.61 

5.3    5.3 

5.2    5.2 

5  2|  5.2|  5.11  5.41  6.5:  5.4!  5.2|   5.3 

8.3:14.4'19.6'22.2I28.7!30.8  31.4'30.6  28.0|22.0 

)8.8!17.3|I6.8 

15.3 

11.3 

Van  Buren 

do 

■22 

4  4 

4  0 

3  9i 

3  H 

3.7 

3.6    3.6 

3.6!  3.6|  3.5 

4.0    4.2!  3.91  3.71  3,8 

8.3ll3.5,18.9^21.5'27.7!30.0 

30.8,30.11'2S.1!'22.3 

20.0  18.6,18.4 

15.9 

12.5 

Mulberry 

.  .Mvdberry. . 
.Petit  Jean. . 

18 

1   4 

1   4 

1  4 

1   4 

1.4 

1.4    1.4 

1.5 

1.5    1.5 

1,5 

1.4    1.4|   1.4    1.5 

5.9I  4.7 

4.2!  4.5    4.7!  4.0 

3.51   S.ll  2.9    2.6 

2.4 

2.3;  2.1 

2.0 

2.0 

Uauvtlle" 

20 

4  ?. 

4  1 

4  1 

4  7 

4  8 

4.:^    4.1 

4.7 

4.8    4.8 

4.B 

4.4    4.3    4.1    5.0 

9.8il6.0 

15. 0!l4. Oil. 7114.2 

11.31  9.2  10.8  13.4 

11.8 

9.5    * 

/.9 

6.9 

6,2 

Ozark 

■22 

0  q 

0  '1 

0  8 

0  7 

0  5 

0.41  0.3 

0  3 

0.4    0.3 

0,3 

0.7]  0.8    0.5    0.4 

2.4|  6.1 

12.5ll5.3|21.0!24.0 

26.5  25.8  24.5  20.4 

lb. 3 

1:1.8 

12.8 

1'2.  1 

9.0 

Dardauelle 

do 

22 

a  ',> 

3  3 

1  3  5 

3.7 

3  5 

2.3|  3.1 

3  2 

3.1    3.0 

2.91  2.91  3.2!  3.2    3.3 

3.81  3.9 

12.3!l7.5;^20.8:^24.2 

26.2  27.ll27.2'2o.6 

21.3 

17.8 

lb. 2 

10.5 

13.8 

Morrilton 

do 

'20 

-0.6 

-0  7 

-0  5 

-0.3   0.21  0.0-0.3 

-0,5 

-0.5  -0.7 

-0.9i-1. 0-1. 01-0.8 

-0.8 

-0.51   1.0 

6.0 

13.2!l6.6!'20.l 

'22.21-23. 1|2,1. 4 

■22.7 

•20.2 

16.8 

15.0 

13.9 

12.8 

liittle  Rock. 

.......do 

23 

i.4i  1.3 

1  1   6 

2  1 

2.6!  3.0;  2.7 

2,3 

2.1    1.9 

I.7I   1.5!    1.3    1.2 

1.3 

1.3:   1.5 

2.8 

8.7 

13.9117  8 

20.3  21.6 

■22.2 

■22.2 

21.1 

18.7 

16.4 

14./ 

13.  b 

Pine  Bluff 

do 

25 

4.5  4.3 

1  4  6 

5  0 

5  4 

5.9    6.1 

5.8!  5.5*  5.3 

5.1I  4.9    4.7|  4.5 

4.5 

4.6 

4.5 

4.7 

6.7 

15.0  19.3 

22.3  24.3 

■25.5 

■26.5 

'26.3 

24.2 

21. V 

19.9 

18. K 

(jilbert 

. .  Buffalo    . . . 

30 

3.5:  3.4 

1  3  6 

3  8 

3,7 

3.7    3.6 

3.6    3  5;  3.5 

3.51  S-5    S-^l  3,5 

3.5 

3.7 

6.0 

,'1.6 

6.4 

6.6    5.7 

5.4    5.2 

5.0 

4.8 

4.6 

4.4 

4.2 

4.0 

4.U 

Doniphan.  Mo. 

. . .  Current . . . 

10 

2.4;  ■->.4l  3.9 

4.7 

5.1 

5.0    4.7 

4.5    4.2    4.2 

4,01  4,0    4.0I  3.9 

3.8 

3.8 

3.9 

3.8 

3.8 

K.8    3.8 

S.sl  3  8 

3.'; 

3.8 

3.7 

3.7 

3.6 

3.6 

3.b 

Black  Rock.... 

....Black.... 

14 

1.8    1.91  2.5i  7.7 

8  4 

8.9;  8.2 

7.4    6.7    6.0'  5.7i  5.5'  5.31  5.1 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

4.'/ 

6.8    6.0 

5.8    5.8 

0.7 

5.6 

5.4 

5.2 

4.9 

4.S 

4.; 

Heber  Springs. 

..Little  Red. 

30 

4.0    3.9]   4.0|  6.0 

10.0 

8.21  7.4 

6.81   6.41  6.0:  5.7    5.4:  5.2!  5.0 

4.8 

5.2 

7  0 

7.11    7.2 

7.4    7.9 

7.3    7.0 

7.2 

V.O 

b.b 

6.2 

5.9 

b.b 

0.3 

OzarkBeachMo 

....White  ... 

30 

•■0.61-0.61  0.2i  0.3 

-(1.6  -0.61-0.6 

-0.6  -0.h!-0. 0-0. 6  -0,6-0,6 

-0.6 

-0.6 

10.0 

16.6 

13  8!^23.8  28.i;^27.S 

18.1  10.0 

S.  I 

/.O 

b.2 

5.2 

0.2 

4.8 

4.6 

Cotter 

do 

21 

2.4    3.2i  3.2    3  0 

3.2    3.6|  3. .5 

2.3!  2.9    3.0:  H.O    2.9 

2.8 

2.1 

2.4    3.2 

18.0,17.2  14.2 

•23.S'27.3 

■26.817.4 

10. H 

8.8 

;.9 

7.4 

h.O 

6.0 

0.9 

Calico  Rook  . . . 

do 

18 

1.8    1.41  2.1     2.2 

3.3    2.7!  2.7 

2.5!    1   81  2,2l  '2.2    2.1 

2.1 

1.8l   1.7 

2.1 

2.l!l9.1  14.6 

16.6r25.  0 

•26.8  19.2 

11.9 

9.1 

7.0 

7.0 

6,3 

5  8    5.4 

do  .... 

23 
26 

6.1]  5.7i  e.O    7.3    8.8    7. 61  7.1 
1.9    1  6|   1.8|  '3.8!  6.1    7.8!  7.3 

6.8    6.5|  5.9|  6.1    6.1 
6.9I  6.3i  5.7    4.9    4.5 

6.0 
4.2 

5  9    5.9 
4.0    3.9 

5.7 
3.7 

6.0:^22,  1  -22  4 
3,5!  6,0ll8.1 

■20. 0!26.2!^2'l.  3129.9 

'23.6  16.5 
27.2  26.1 

14.1 
•23.9 

12.8 
21.4 

11.8 
18.7 

U. olio. 4 

do 

'20.1121.0 

'2:1.8  26  0 

15.0 

13.  / 

; 

Georgetown  . .. 

do 

21 

3. el  3.6    3.6    4.6!  6.4    9,311.7 

11.2;10.8tl0.4    9.6    8.8 

8.1 

7.6    7.0 

6.7 

6.4 

6.2    8,2 

14.5'l6.4 

17.2!l8.0 

lH.8h20.0 

21  8 

•22.0 

■22.  b 

22.4 

■22.0 

Des  Arc 

do 

■24 

6.4i   6.4i  6.7|  6.H    9.6|11.4, 13. 1 

13.9,14.  i;13.s!  13.  2  12.  41 11, 5!  10.  7:10,21  9.8 

9.7 

9.l|  9  6;13.6!16.4 

17  7  18.5 

19  3  19.9 

20.8 

21.  / 

■22.  b 

23.2 

•23.6 

Clarendon 

do 

26 

11.211.1111.1111.912  9, 14. 1:15. 7 

17.1;17.9ll8.2  18,3  lS.lil7.7|17.1U6.6'l6.2  15.8 

15.5115.2!  I5  9!  18.  2 

19  6'2U.8121.7|'22.3 

•22.8 

'23.3 

'23.8 

24.4 

2b.  0 

St.  Charles  . . . . 

do 

25 

11.411.2  11.3  11.6:12. 4:13. 4|14. 4 

15.7  16.6'17.2il7.5!l7.6,17.4:i6.9:16.6  lo.3:1.3.9 

15.5115.2 -25. 3' 16. 3 

17.  8,19.  3:'20. 4,21.0 

21.5 

'22.2 

22.5 

•22.8 

23.1 

Ulenwood 

Caddo  . .. 

5.3|  5.2,  5.2I  6.0!  5.8'  5,7i  5.6    S.ll  5.9l  5.8j  5.7!  5  61  5.51  5.5    5.6!  5.6!  ,1.6 

5.6|  5.7    5.6|  5.6 

5.61  7.0!  6.8    6.5 

6.2 

6  0 

5.9 

5.8 

b.2 

Arkadelphia  . . 

..Ouachita    . 

17 

6.4I  6.8;  7.7.  S.2|  7.6    7.0|   5.5;   7.2'  7  7'  7.4|  7  3,  7.21  7.1    6.3:  6.7 

7.1    7.0 

7.0]  7.0    7.41  6.4 

6.7  I1.5!l3.7  10.6 

9.3 

9.2    7.9 

/.'/ 

8.1 

Boughtou 

..Little  Mo.. 

•20 

6.dl  6.1'  7.5,11.6  12. 6!10.1:  8.3:  8.3  10.9  10  5!  8.7l  7.6t   7.  l!  6.7l  6.4 

6.1    6.1 

6.2I  7.1    8.0'  8.2    7. 2114. 4118. 4120. 5 

18.7  16.0 

11.8 

9.21  8.3 

Camden 

..Ouachita  . . 

26 

7.8 

7.7110.0 

14.3'17.0ll8.5  18,3  18.0  17.2  16.7il6.'-!115.  4il4.3ll2  3|10.7 

9.3    9.0'  8.9]  8.9,  9.4!10  I'lO. 51 10. 1 ,19.6126.3 

•29.0  30.2 

30.  b 

30.0  ""■  " 

28.8 

Benton 

....Saline  ... 

•20 

5  h 

5.5  10.0 

9.9i  S.rii  8.01   7.2!  8.41  ''•'!  7,2|  6.9!  6.7 

6.4    6.2!   6.1 

6.1     6.0    5.9|  5.9!  6.0    5.9!   5.8'   7.9    9.8    8.6 

7.7    7.1 

b.'/ 

b.4 

li.  i 

Whitecliffs  . . . . 

.Little  River 

25 

4  n 

4.0    4.0 

7.rt    7.0!  6.0'  5.9,  4  8;  4.5!  4.0:  4.01  4.0 

4.O1  4.01   4.0 

4.n!L0.0 

15,5l!7.0'19.5'-22.2  2'.f*!'23.6  24.Sl-25.2 

2i.5  25.3 

24.9 

•24.0 

'22.9 

Red  ..  . 

25 

25 

7.0 

7    .T 

7.8    7.8 
9.1    3  5 

8.2    8  2 
9.S    9.C 

8.2 

S.6 

8.2|  8,0;   7.9i  7.21  8.0!  9.1 

9.2 

9.2;  8.6 

8.2,14.4 
7.  3  12. 5 

17.2'i:.2ll9.5i20.1119.4!!8.6l'20.7,23.8 

24. 61 '23. 2 

'20.2 
25.7 

18.0 

16.4 

Fulton 

do 

8.0'  7.6|  7.5    7,7 

7.8!   8.1    8.3 

8.2 

7  8 

17.2 

19.01^20.4,^22. 0^22. 0,21. 7|i3.0 

'25.9 

27.4 

27.3 

23.7122.0 

Big  Lake  Outlet 

.St.  Francis. 

10 

4.1 

4.2I  4  3 

4.3    4.3 

4.2 

4.2!  4  3    4,3    4.3 

4.41   •'•3    4  3 

4.2 

4.3 

4,1    4.4 

4.3 

4.2    4.61   4.7l   4.61   4.7    4.9 

4.9 

4.8 

4.7 

4.b 

4.5' 

4.4 

St.  Francis 

do 

18 

4.0;  3.9    8.9 

4  8!  5.'i 

7.4    6.9    5.9 

5.1 

4.7 

4.  3    4.  1 

4.0 

3.6 

4.91  4.01  3.7 

4.4 

5.1 

5.5 

5.V 

0.9 

6.0 

St.  Francis  L.L 

do 

18  6,18.3:18.  1 

18.7ll8.6:i8.9;18.8'l8.9'l9.2  19.3  1.1.  3.19.  3!  19. 1 

19.0  19.3  19.3119.3  19.1 

19.0,19.319.6  19  7  19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

■20.0 

•20.2 

20.  0 

19.3 

Marked  Tree  . . 

do 

17 

531  5.4    5.3 

4.4!   4.91   4.5 

5.01  4.( 

3.6    3.9    3.9    3.9    4.8'   4.8 

3.41   -•-"    •*  0    *-OI  5  0    4.81  3.7;  3.6    3.6 

3.7 

3.9 

3.0 

i.y 

1.3 

2.9 

b  9 

Parkin 

do 

28 

4.01   i-^'  ■'•'J 

4.9:  4.5    4.5 

4  5 

4  h 

4.5'  3.9    3.7    3.8    3.7,  4,1 

4.3    3.9    3.81  3.9!  3  91  4.5]  5.1]  4.4    4.0 

4.3 

4.3 

4.2 

3.8 

3.3 

2.7 

3.0 

Madison 

do 

32 

2.)    2..=.|  3.1 

3.5I  3.3i  3.0 

?.  8 

2  7 

•2.7,   2.6    2.3    '2.2    2.2'  2.1 

3.21  4.2    3.7    3.5|  3  5    3.5'  4.2    4.3    4  3 

4  3 

4.8 

5.3 

6  9 

6.3 

6.3 

6.3 

Helena 

.Mississippi  . 

42 

13.3  13  4  13,7 

!l4.l!l4.4  14.3 

14.1 

14. 

14.3!l5.0  16,3  18.1,19.8  21.  1 1-22.  0'22.4l-22.6  •22.8;22.  7122.  5122.2121.9!->2.31'23.2;'24.3 

25.3 

26.1 

'26.: 

•26.9 

26.8 

Arkansas  City. 

do 

42 

9  81  «.6i  9.7 

1  9.9  10.  blO.5'10  7 

10  8 

in  9111  o!ll  4  12,2!lH.6!l4.8!|5.9!ll,6  17.  1  17.4:17,4'17,5'18.l!lH.6^20,9:^22,0i22.9 

'23  8:24.8l'25.2l'2t).3:'20.U' 

Symbols  for  Climatologrical  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having 
or  more  years  of  record.  I)epariures  of  precipitation  -with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-yepr  peri, 
for  aiations  with  10  to  14  vears  the  means  for  the  period  of  record  are  used  «Also  on  other  dates.  '*Not  used  in  means  and  summaries  I, Evaporation  station.  Tic 
office  a<ldresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T   Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.      Reference  letters  ».b,°.  number  of  days  inissnig. 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table:— Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  1 
corded  is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation,  iprecipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  ^'Precipitation  measured  in  morning;  amou 
recorded  is  for  the  preceding  24  hours,  sindeterminate.  iPrecipitation  measured  with  recording  gage.  *Included  in  the  next  measurement.  1-  Irace,  or  precipitation  it 
than  0.01  inch,  ii  Evaporation  Station.  -(Post  Office  addresses  as  followsi-Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Big  Lake  Outlet.  Manilla.  Boughton,  Route^  4,  Prescott;  Uov 
Bend.  Iloxie;  Devils  Knob  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock  index.  Route  5,  Texarkana:  Irons  Fork.  Experiment  forest.  Mani 
Lulherville.  Route  1,  Lamar;  Morrilton,  Route  3,  Morrilton;  Rosebud,  Iioute2,  Mt.  Vernon;  Springbank,  Doildri,3ge;  Turnpike,  Dover;    White   Rock,  Cass:  Mulberry,Koute 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures:~Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated,  '"ivridnieht  to  midnight.  5\^The 
mometers  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  -which  they  almost  always  occur.  tlEvaporation  station.  NR,  No  reeor 
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although  lack  of  moisture  at  times  and  cut-worm  activity  in- 
flicted some  damage.  As  the  month  ended,  oats  were  being 
harvested  in  the  southern  sections  and  there  was  some  cutting 
of  wheat  along  the  northern  border.  The  Irish  potato  crop 
suffered  considerably  in  the  drier  sections.  An  excellent  straw- 
berry harvest  was  completed  during  the  month. 
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PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY,   AND  SUNSHINE 


GENERAL  SUMMARY 

month  was  somewhat  warmer  than  normal  and  was    the 

st  May  since  1933.     Considering  the  State    as   a   whole, 

oan  temperature  was  71.4°,  which  is  2.2°  above  normal. 

temperatures  at  individual  stations    ranged    from    74.4° 

l.arkana  to  65.8°  at  Turnpike.     The  highest    temperature 

)  od  during  May  was  97°  at  Dumas  on  the  21st  and    22d ; 

west  was  40°  at  Gilbert  on  the  13th.  The  warmest  weath- 

)  arred  between  the  21st  and   23d,    the    coolest     from    the 

!  0  13th.     By  referring  to  the  Comparative  Data  table   on 

u'p  it  will  be  seen  that  temperatures  as  high  as  107°   and 

OS  24°  have  been  experienced  in  previous  years.     There 

in  average  of  14  clear,  10   partly    cloudy   and    7   cloudy 

11  :\Iay.     Sunshine  averaged  72%  of  the  possible  amount, 

N  slightly  above  normal. 

vdostructive  winds  were  reported  during  the  month.     The 
t  recorded  wind  velocity  was  30  miles  per  hour  at    Little 
luring  a  thunderstorm  on  the  23d. 
>!:,  1941,  was  drier  than  in   previous   years,    precipitation 
iting  to  only  45%  of  normal.     For  the  State  as  a   whole, 
mfall  totaled  2.22  inches,  which  is  2.68  inches  below  the 
ir  average.     The  largest  amount  reported  from    an    indi- 
1  station  was  6.25  inches  at  Hope,  the  least  was  0.31  inch  at 
<1  Tree.    The  heaviest  rainfall  in  24  hours  was  2.74  inches 
pc  on  the  5th .     There  were  an  average  of  six  days  with  a 
lairable  amount  of  rain.     As   in    previous   months    of   the 
"it  year,  stations  in  the  northeastern  sections  had  the  least 
iitation,  several  reporting  less  than  an  inch.       Some    sta- 
in in  Benton  and  Washington    counties    in    the   northwest, 
d)esha  and  adjacent  counties  in  the  southeast,  also  reported 
R  lan  an  inch  of  rain.    Only  nine  stations  reported  more  than 
nehes.    Records  from  four  evaporation  stations  show   that 
t  ean  evaporation  in  the  State  during  May  was  5.759  inches, 
fiivy  rains  on  the  watershed  of  the  Ouachita  River  resulted 
)f]  stages  at  Camden  from  the  8th  to  14th.      The   flooded 
ids  caused  some  delay  and  damage  to  farm  crops  in  Oua- 
Calhoun  and  Union  counties.     The  lower  White  reached 
'  of  26.2  feet,  0.2  feet  above  flood  stage  at  Clarendon   on 
h,  and  21.5  feet,  0.5  feet  above    flood   stage    at   George- 
on  the  1st.     Other  streams  in    the    Little    Rock    District 
Ji)t  reach  flood  stage  during  the  month. 
^  ton  planting  was  completed  early  in   May    and    chopping 
(  arlier  planted  proceeded  rapidly  during  the  latter  part. 
'O.iights  and    lack    of    moisture    delayed    germination    and 
ovh  somewhat.     Corn  made  good  progress,  on  the    average. 
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COMPARATIVE    DATA    FOR    MAY 
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Temperature 
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309 
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440 
175 
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275 
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257 
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235 
229 
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702 
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288 
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22 
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21 
22 
22 


54 

42'' 

45 

44 

52 

52 

49 


47 


11 
12 
10 
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1.16 

2.17 

1.17 
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1.68 

1.81 
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0.67 
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0.41 
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3.87 


-1.55 
-4. '29 
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-3.82 
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-2.44 
+  1.05 
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-1.97 
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-2.61 
-0.68 


-1.21 
-2.11 
+0.09 
-2.19 
-2.63 
-4.39 
3.27 
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-3.11 
-4!2i 


-3.31 

2.60 

-2.62 

-2!29 
-4. '20 

2.S5 
-3.20 

3.07 

2.46 
-2.62 

4.48 
-0.01 

4.65 


-2.04 


-1.94 

1.44 

+  1.33 

-2.67 

2.63 

-3! -2] 

0.73 


1.13 

1.60 

0.35 

1.04 

1.05 

1.05 

1.25 

0.41 

1.05 

0.30 

0.92 

0.37 

0.89 

1.43 

0.82 

0.83 

2.12 

0.45 

1.40 

1.32 

1.10 

0.81 

1.47 

1.00 

1.64 

1..58 

0.85 

0.79 

1.62 

0.78 

1.85 

0.80 

0.45 

0.32 

0.'28 

0.65 

0.45 

1.55 

0.52 

1.72 

1.60 

0.77 

1.00 

1.24 

1.40 

0.95 

0  U 

2.00 

0.77 

2.74 

1.16 

1.00 

1.40 

1.'28 

0.56 

1.46 

2.21 

1.16 

1.69 

0.08 

2.60 

1. 10 

0.65 

0.31 

1.(.5 

1.'23 

1.55 

0.61 

1.00 

1.41 

0.97 

1.06 

0.70 

0.88 

0.67 

1.10 

1.07 

0.16 

0.74 

0.46 

0.30 

1.07 

0.59 

1.02 

1.65 

0.50 

1.85 

0.19 

1.10 

1.47 

0.31 

1.02 

1.19 

1.65 

1.'20 

1.00 

0.41 

1.21 

1.35 
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0.0 
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0.0 
0.0 
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0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

o.u 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


9 
9 
4 
4 

5 
4 
6 
6 
4 
5 
6 
4 

10 
6 
6 
8 
6 
4 
2 
3 
6 
4 
7 
4 
7 

10 
7 
8 

10 
3 
8 
4 
7 
5 
5 

10 
7 
7 
5 
6 
8 
8 
4 
4 

10 
6 
6 
3 
6 

7 

5 


11 
16 

7 

7 

21 

13 

18 

9 

10 

22 

23 

18 

11 

16 

13 

14 

9 

16 

24 

11 

17 

18 

19 

20 

7 

9 

8 

7 

17 

10 

19 

9 

20 

5 

9 

7 

7 

13 

26 

20 

11 

13 

17 

18 

24 

16 

13 

17 

U) 

10 

16 

18 

11 

5 

9 

19 
8 
8 

17 
3 
4 

12'' 
9 

21 

17 
8 

10 

18 

18 

19 

12 

16 

12 

18 

16 
4 

16 

10 
8 

23 

15 
8 

14 

15 

18 

13 

17 
9 


11 
9 
II 

17 
13 
12 

5 
U 
20 
14 

9 

8 

8 

4 

20 
13" 
13 

9 

9 

9 
12 
11 

3 

7 
11 
10 
10 

u 

13 
17 

9 
18 
11 

6 

7 
19 
12 

6 

6 

9 

8 
21 


2 

12 
9 
5 
7 
1 
2 

10 
3 
5 
8 

13 
5 
7 

13 
7 
0 
6 
2 
4 
9 
3 
4 
8 

8 
9 
6 
8 
3 

1.') 

15 
7 

2.1 
7 
41, 

9 

1 

5 
14 

9 

2 
10 

5 

8 

5 

9 

2 
10 

6 

3 
12 

2 

9 

4 

5 

8 

7 

9 

6 

1 


|sw. 
se. 


ne. 

s 
se. 


sw 
sw. 

iW. 


se. 
sw. 


w. 

sw. 

sw 

sw. 

sw. 

s. 

s. 


Observer 


L.  R.  Water  Works 
Mrs.  Ted  R.  Carpenter 
George  W.  Reitzammer 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
J.  E.  Scanlan 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  Bureau 
Soil  Conservation  Ser. 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Samuel  Norris 
F.  H.Randolph 
Ruby  A.  Buie 
R.J.  Terry 
William  .lone.s 
J.  M.  Knight 
R.  M.  Wheatley 
Doyle  G.  Love 
Farm  Security Adm. 

E.  E.  Cordrey 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.  McSpanden 
U.S.  Forest  Service 
J .  M .  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
W.  A.  Douthit 
Z.R.Glenn 

U.S.  Forest  Ser\ice 
Ben  Johnson 
Mrs.  E.  W.  Gaston 

0.  V.  llalbrook 
Geo.  VV.  Nichoalds 
(Jharles  F.  Ford 
University  of  Arkansas 
U.  S.  Weathnr  Bureau 
Ft.  Siv.ith  Water  Plant 
T.  J.  Logan 

C.  G.Long 

F,  E.  King 
Chas,  A,  Price 
W,  E,  McVay 
,Tuliu,'^  .V.  Sciimidt 
U.  S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan 
James  a  .  Burnett 
Otto  Murphree 

J.  0.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Service 
W.  E.  McDowell 
T'.  S.  B'ore.st  Service 
U.  S.  Forp.st  Service 
Benedictine  Sisters 

1.  R.  Crosswhite 

U.  S.  Weather  Bureau 
W.  B.  Airport  Station 
H.G.  Lenhardt 
J.  W.Eppes 
State  A gri.  School 
.Mrs.  .lohnnie  Morton 
Cotton  Exp.  Station 
Charles  Walton 
E.  W.  St.  John 
.■Airway  Ob.servnr 
Mrs.  No\'a  Berrv 
C.A.Lovell 
H.N.Halbert 
J.G.  Scott 
G.  A.  Whittington 
U.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
H.B.Carruth 
J.  D.  Henderson 
U.  8.  Forest  .Service 
Charles  R.  Jackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  O.  Milton 
J.  E.  Garrett 
Carroll  King 
Rudolph  C.  Cranford 
Miss  Theresa  Seheu 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
W.  E.  Edniiston 
W.  R.  Hambright 
Howard  Fowler 
G.  A.Maddox 
U.S.  Forest  Service 
U.  S.  Biological  Surve.T 
A.  BovceBoyd,  Jr. 
Walter  A.Smith 
Henry  Field 
S.  C.  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta 
New  Suhiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
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Climatolog-ical  Data  for  May,   1941        Continued 


Stations 


Counties 


Turnpike t 

Wabash 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 

Wright 

Wynne 


Pope 

Phillips 

Scott 

Bradley 

Little  River. 

Franklin 

Mississippi  . . 

Jefferson 

Cross 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


£  B 
So 


•2240 
179 
675 
206 
290 

2285 
237 
234 
167 


State  Means 71.4 


65.8 
73.8 
71.5' 
73.2 


68.0 
72.8 
72.2 
71.8 


1.8 


+  3.4 


+  2.5 
+  2.2 


79 
95 
91* 
92 


83 
93 
94 
92 

97 


22$ 
20 
21$ 


21 
21 
23 

215 

21$ 


49 
45 

48' 
51 


52 
47 
50 

45 

40 


Precipitation,  inches 


10 

23 

14 

41 

12 

40* 

2 

34 

8$ 

29 

m 

39 

m 

32 

13 

35 

13 

46 

3.17 
0.84 
2.05 
3.00 
2.72 
2.59 
0.74 
1.13 
0.70 


2.22  -2 


9  § 


a)  .a 


-2.55 


-3.95 
-1.70 
-1.66 

-4!26 

-4.02 


1.88 
0.30 
0.65 
1  60 
1.62 
1.57 
0.24 
1.04 
0.43 

J.  74 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


Number  of  days 


•"a 


17 
11 
7* 
14 
22 
11 
22 
19 
16 


3 

11 

13 

7 

21" 

2« 

7 

10 

1 

8 

9 

11 

3 

6 

8 

4 

11 

4 

10 

7 

Observer 


U.S.  Forest  Service 
Farm  Security  Adm. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.  M.Snead 

U.  S.  Forest  Service 

D.  O.  Anderson 
Farm  Security  Adm. 
B.  M.  Fxidins 


Daily  Precipitation  for 

May,   1941 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"3 
♦J 
0 

1    Alum  Fork  Reser. . 

Arkadelphia 2 

Arkaasa."!  Citv  ...  2 

Ouachita. 
Ouachita.. 
Mississippi 
White    .... 

.68 
.31 

•••• 

".i% 

.01 
.03 

!(I2 
.21 

.62 

1.60 
.27 

).04 
.03 
.50 

L13 

1.38 

.35 

.56 

1.05 

1.05 

1.16 

.04 

.29 

'.05 

T. 

.61 

T. 

.18 

.13 

.45 
.01 

.64 
.02 

.... 

.... 

V63 

.45 

T. 

.25 

.02 
.08 

■.'62 
T. 

4.25 
3.58 
0.68 
1.80 
2.0  J 
2. 15 
8.25 
0.64 
1.45 
0.52 
1.89 

Batesville  Air'wavt 

.... 

Batesville  River  .2 

White    .... 
Arkansas.. 

.12 

.... 

"    Bee   Uranch. 

tv 

i!25 

.15 

.45 

V64 





.'62 

t'.' 

Benton - 

Saline 

Arkansas.. 
White 

.10 

.52 

.02 

1.05 

T. 

T. 

Benton  viUe -'t 

.02 
.06 

.'22 

.41 

.... 

"    Bethesda "* 

.05 
T. 

.... 

.... 

.... 

Big  Lake  Outlet  .  .- 

St.  Francis 
White   .... 
St    Francis 
.Arkansas. . 

.07 
.03 

.30 
.92 
.24 
.89 

1  43 
.56 
.83 

2.12 
.45 

1.40 

1.32 

■r. 

.53 

V62 

.18 
.23 
.70 
.23 
.08 

f.' 

.09 



.03 
.05 

.03 
.14 

.... 

.... 

Black  Rock '^ 

-    BlytheviUe '' 

Booneville 





. . . . 

* .  ■ . 

■55 
1.17 

••"•• 

"m 

'.'6i 

T 

Vsi 
1.39 

.42 
.05 
.95 
.18 
.84 
31 

V63 

.::: 

"1 . 

.3; 
.10 

V62 

V62 

Vsi 

.04 

.... 



0.68 
2.29 
4.98 
2.10 
2.43 
3.43 
0.72 

2  24 
1  67 
2.63 
2.13 
2.63 
1.21 

3  U 

Boughton  ...     .   .  - 

Ouachita.. 
White  .... 

.77 

.... 

'     Brinklev    

".62 

.03 

.82 

.... 

Calico  Rock 2 

White   .... 
Ouacliita.. 
White   .... 

.17 
.07 

!6i 

. . .. 

.05 

58 

T. 

f." 
T. 

Camden ~ 

.... 

.... 

.05 

Clarendon 2 

.... 

Clinton 

White 

Voj 

.... 

T. 

T. 

Clover  Bend 

White   .... 

Conway 

Arkansas.. 
White   .... 

.08 

.19 

.32 
.38 

i.'o'') 
'  .'6i 

.35 
.05 
.21 
.78 
1  85 
.80 

f.' 
T. 
.15 

1.10 

.08 
.39 

.76 

.... 

.... 

Corning 2 

.31 

1.47 

.07 

1.61 

1.58 

.48 

.50 

1.62 

.10 

1.12 

.50 

.45 

.32 

.22 

.21 

.16 

.67 

.52 

1.72 

1.60 

.40 

.55 
OS 

.... 

.... 



Cotter 2 

White    .... 
Ouachita. . 

.20 

.20 

1. 

T 

.19 
.■^3 
.02 
.08 
T. 

tv 

.03 
.07 

,10 

.43 
.07 

.'io 
35 

.15 
.07 
.16 

.08 

Crossett  . .  [near] . . 

Danville 2 

Arkansas.. 
Arkansas. . 

Red 

White 

.\rkansas.. 
Mississippi 
Ouachita.. 
Arkansas.. 

Wliite 

White 

White 

.11 

.16 

tV 

.06 
'.'65 

'.'oi 
'."63 

".w 
— 

'.'2.3 

.29 
.28 
.11 

.12 
.04 

T. 

.02 

.42 
.38 

.56 

.49 

Dardanelle 2 

3  30 

De  Queen 

.05 

.08 

T. 

V62 

'tv 

T. 

.85 

2.07 
1  79 

DesArc 2 

.79 

.23 

.14 

Devils  Knob    ...  . 

.10 

Voe 

V26 

.17 
.21 
.18 
.O.i 
.40 
.35 

m 

.11 

.72 

.10 

tv 

.73 

T 

.09 

.31 
T. 

t  " 

4.09 
0.93 
3  25 

'     Dumas 

1 

.05 

El  Dorado 2 

.05 

.01 

.... 

England 

T. 

.52 

.50 

.... 

2  [32 
1.46 
0  97 

Eureka  Springs 

Favetteville   

.17 
T. 

Vis 

.01 

tv 

tv 

'■r.' 

iV 

't" 

tv 

V62 

tv 

■f 

.33 
.01 
T. 
.62 
05 
.05 

.... 

Fa'vettevilleExp.  S 

0  75 

Fort  Smith '? 

!07 

T 

.02 

.01 

T. 

.65 
.02 

.17 

T. 

.45 
T. 

f.' 

2.19 
0.82 
3  95 

Fort  Smith  W.  ...2 

.\r.kan.sas  . 
Red 

White   .... 
White   ..   . 

'■     Fulton 2 

.47 

.18 

.63 
'.'i2 

".hi 

1.55 
.05 

Vis 

.25 

Georgetown 

.17 

.40 

I  49 

Gilbert    2 

.45 

.89 

■.'67 
.77 

.39 
.05 

3.66 
3  25 

Olenwood 2 

Ouachita. . 

Red 

Arkansas. . 
White 

.67 
.02 

'.'08 

'!63 

.07 

.17 

.04 
T 

tv 

V64 

.17 

Grannis.  

T. 

.28 

T. 

1  87 

.18 

1.00 

tv 

I  33 

Green  Mountain.. 

.27 
.05 

Vi3 

2.00 

.77 

2.74 

1.16 

.75 

.24 

.a5 

V64 
.08 
.77 
-29 
T. 

2.60 
.02 
.30 

1.24 

1.40 

.95 

.41 

.60 

.37 

1.26 

.75 

1.00 

1.10 

1.28 

.66 

1.46 

.74 

.49 

1.63 

.30 

1.07 

1  10 

.65 

.31 

'.04 
.01 

.01 

1  56 

White 

White 

Mississippi 
White 

.07 
.12 

.45 

tv 

.03 
.63 
.10 
.10 

.01 
.03 

.41 

.42 

.02 

2  87 
2  25 

,'    Heber  Springs  ...  2 

T. 

.08 

.25 

.27 

'.    Helena 2 

.10 

.05 

0  87 

'    Higden  

'f 

'r 

2  60 

Highland    

Ouacliita  . 

35 

.30 

.60 

.29 
1 

.26 
'1. 

.48 
53 

'[so 
'.'io 

■f.' 
f.' 

2.68 
6.25 
2  26 

Hope          2 

Red 

Ouachita. . 

1.10 

.02 

T. 

.14 

I'l 

J-    Hot  Springs  

V20 

.07 

.02 

.'    Index    2 

Red 

Ouachita. . 

.25 

.25 
.08 

'I'. 

2.45 
2.83 
3.02 
0.84 
2  22 

"    Irons  Fork    2 

.17 
.25 
.06 

\    Jessieville 

Ouachita. . 

'I'. 
.11 

.04 

Vi2 

.55 

31 

,     Jonesboro 2 

'     Lead  Hill 

White.... 

White  .   .   . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 

.02 
.05 
.39 
.05 

.01 

T. 

tv 

.07 

tv 

T. 

V12 

.01 

Vio 

tv 

.05 

tv 

'1' 
T. 

!41 
T. 
T. 
1.69 

-    Little  Ilock...it 

.08 
.03 

T. 

r 

T. 

.01 

2.21 

1  16 

.10 

4  10 

..    LittleRock  Air'y 'J 

2  56 

Lutherville 

.10 

V46 

.12 

. . . . 

4  06 

'""    Madison     2 

St.  Francis 

Red 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita.  . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 
White.... 
Ouachita. . 
Ouachita 

.68 

.... 

.... 

1.99 
4.66 
2  40 

^.    Magnolia 

.15 
.17 

•   •• 

.09 
.48 

.62 

.03 

.... 

.36 

1. 

.02 

.25 

k    Marianna 

05 

T 

1  65 

Marked  Tree         2 

0  31 

r    Mena                    2 

.01 
T. 

.22 

T. 
T 

.07 

T. 

.OS 
.04 

V26 

14 

1.23 
.01 
T. 
.60 
.73 
.46 
.59 

Vss 

1   05 
.06 

1  55 
.18 

1.00 

1.41 
.97 

1.06 
.59 
.55 
.67 

1.10 

1.07 
.16 
.74 

T. 

Vi4 

.20 

09 

.02 

1. 00 

.17 

.01 

Voi 

.18 

■f.' 
.61 

.23 

•(■ 

.05 

T. 
'■}'.' 

2  97 
1.46 
2  17 

.09 
.01 

.02 

*    Morrilton    2 

1? 

T. 

.09 

.05 
10 

.04 

1  17 

1  90 

*,    Mountain  Valley.. 
,    Mount  1*1  a 

T 

.'i2 
.2! 

Voe 

.06 
.09 
.16 

T. 

.15 

.37 
.13 
.13 

'.'i2 

T 
','76 

■••• 

2  72 

.07 

.10 

1  72 

Mniinf  T(ia   V.CV. 

()uachita 

.01 

"63 
.08 

02 

■'  07 

-■    Mulberry 2 

-    Nashville 

Arkansas. . 

.10 



.08  .... 
.02j    .04 

1  68 

Red 

White 

Ouachita. 

Red 

.Mississippi 
Vrkansas 

.02 
.04 

.... 

.01 

.09 

"n 

Voi 

1  81 

',    Newport 2 

Oden 

Okay 

■    Osceola 2 

Ozark                   .  2 

1  05 

I 

.'io 
.'22 

.38 
..52 

1? 

.05 

.58 

V63 

.57 
.08 

05 

"7^ 

■•  ■ 

2  23 

Vii 

.13 

Vos 

.'63 

.'62 

Vie 

.... 

.... 

tv 

.■53 

1.80 
0.51 
3  08 

... 

iM:-v 
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Daily  Precipitation  for  May, 

1941 

Continued 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14     15      16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tot 

St.  Francis 
St.  Francis 

.... 

T. 

.... 

J 

.03 

.11 

0 

Parkin                     2 

.30    .10 

.27 

0 

Perry  ville 

Pine  Bluff 2 

Pine  Ridge 2 

Pocahontas 

Portland 2 

Prescott 2 

Rogers  (near) 

T. 

.57 
.59 
.39 

.Sb'.... 
.47    -SI 

.05 

1.07 

T 
T. 

.25 

? 

Arkansas.. 

.14 

.09 
18 

1  ( 

1  n? 

.07 

.90 

0 

White 

.... 

.17 

.06!l.65 
.50    .40 

.38 

2  5 

■ 

. .   . 

.07 
.01 

0  < 

Ouachita.. 
White 

.41 

.05 

'.'6i 

08 

1  85  1,22 

oq 

.02 

.10 
T. 

1.12 
T. 

5  ( 

T.      .10    .19 

.03 

T 

0  ' 

.621.10 
.37  1.47 

.05 
.24 

55 

2  I 

.07 

.16 

.03 

.02 

.73 

.... 

.03 

.43 

.06 
T. 

R  f 

St.  Charles 2 

St.  Francis 2 

Searcy 2 

Spring  Bank 2 

Story '• 

Stuttgart 2 

Stuttgart    2 

White   ..   . 
St.  Francis 
White...  . 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas 

T. 
.04 

.05 
1.12 

.05 

.27 

.16 

.02 

1.65 

.31 

.27 

0  ( 

03 

tV 

.39 

.03  .... 
.13 

T. 

T. 

1.02 
.16 

.46 

"."i5 

■.■53 

.07 

.... 

2  ( 

.77  1.19 
1.20,   .40 
1  20,   .31 

.40,   .12 
H2      IK 

3  ( 

.22 

.... 

.62 

■.■32 
.OS 
O"* 

.44 

.... 

T. 

.10 

.05 

5.S 

9  r 

".05 
.07 

1.00 
.08 

■;69 

T. 

■.'43 

.35 
41 

.12 
.04 

.03 

1 

.14  1.21|   .04 
.90il.35    .20 
.42'!. 88'    .04 

.10 

.07 

.50 
.15 
.48 

".30 
.60 
.10 

1.57 

?  ( 

Texarkana 2 

Red 

Arkansas. 
Mississippi 
Arkansas 

.68 

•    •• 

.10 

.06 

'."ig 

.q  i 

.08 

.18 

■■! 

.'80    .20 

.55    .65 

1  6O!    .90 

0  f 

Waldron 

.30 

.25 
T. 

9  ( 

VI   ( 

Whitecliffs 2 

White  Rock 

Wilson 2 

Wright 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas 

.55 

45  1   62 

2 

.... 

.05 

.04 

53 

1» 

.05 
.10 

.03 

T. 

.14 

2 

.20    -20 

.24 

0 

.... 

■   ■ 

1:04 
.43 

.09 

1 

St.  Francis 

.04 

T. 

.20 

T. 

.03 

0 

Daily  Temperatures    for  May,   1941 


Stations 


Alum  Fork 

Arkadelphia'S^.... 

Batesville •" 

Bee  Branch 

Benton  $5 

Bentonville  •" 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Camden 

Clover  Bend 

Conway  

Corning   

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado   . 

England 

Eureka  Springs  ... 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp.  S 

Fort  Smith*" 

Gilbert*^ 

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain. . . 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  5$  

HotSprings 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

j  Maximum 

79 

81 

81 

79 

75 

76 

74 

87 

75 

75 

79 

76 

81 

83 

83 

83 

83 

82 

88 

86 

89 

)  Minimum 

55 

55 

,59 

54 

61 

60 

56 

62 

58 

55 

51 

54 

48 

61 

61 

66 

67 

50 

58 

59 

60 

\  Maximum 

91 

80 

89 

80 

78 

79 

79 

82 

86 

86 

85 

81 

86 

89 

88 

91 

*  Minimum 

62 

58 

60 

60 

63 

60 

58 

60 

64 

59 

65 

63 

62 

57 

62 

65 

62 

63 

68 

61 

62 

j  Maximum 

84 

85 

87 

83 

72 

68 

80 

87 

76 

76 

80 

76 

82 

82 

85 

88 

83 

81 

91 

92 

95 

t  Minimum 

56 

57 

57 

62 

62 

58 

55 

53 

54 

61 

61 

50 

44 

63 

64 

66 

57 

50 

49 

62 

62 

j  Maximum 

80 

80 

84 

80 

76 

69 

76 

84 

85 

79 

78 

77 

80 

83 

83 

85 

84 

82 

87 

87 

90 

\  Minimum 

53 

55 

59 

56 

61 

61 

,57 

50 

56 

52 

50 

49 

46 

60 

64 

62 

64 

50 

54 

59 

60 

j  Maximum 

80 

83 

83 

81 

67 

77 

74 

88 

75 

76 

80 

78 

81 

84 

85 

85 

87 

8b 

89 

87 

90 

(  Minimum 

58 

56 

,57 

,56 

58 

62 

55 

53 

58 

55 

50 

51 

48 

55 

64 

63 

66 

68 

54 

58 

58 

\  Maximum 

80 

82 

81 

77 

74 

80 

80 

83 

78 

75 

76 

75 

80 

85 

82 

80 

77 

82 

84 

86 

88 

i  Minimum 

5fi 

59 

57 

56 

61 

60 

56 

55 

60 

49 

56 

47 

51 

67 

67 

64 

66 

52 

59 

61 

62 

\  Maximum 

86 

90 

89 

85 

78 

80 

81 

88 

75 

73 

80 

75 

82 

84 

89 

90 

81 

84 

93 

96 

96 

(  Minimum 

62 

,58 

62 

63 

63 

64 

60 

56 

47 

47 

48 

48 

47 

,59 

66 

66 

51 

54 

67 

67 

j  Maximum 

84 

82 

77 

78 

76 

84 

79 

89 

82 

80 

83 

80 

84 

85 

84 

86 

83 

84 

89 

89 

90 

(  Minimum 

57 

57 

60 

57 

61 

60 

55 

.50 

59 

55 

63 

48 

49 

58 

57 

69 

62 

53 

62 

59 

61 

S  Maximum 

84 

84 

85 

82 

78 

76 

81 

87 

80 

75 

79 

76 

81 

84 

86 

86 

84 

82 

92 

91 

93 

(  Minimum 

61 

56 

60 

61 

63 

65 

56 

55 

55 

58 

51 

51 

46 

58 

66 

66 

69 

49 

54 

64 

63 

S  Maximum 

78 

84 

82 

82 

75 

78 

84 

89 

81 

88 

80 

81 

85 

90 

87 

90 

90 

89 

91 

90 

93 

(  Minimum 

60 

57 

57 

57 

61 

62 

59 

60 

64 

59 

65 

57 

53 

62 

64 

63 

67 

54 

63 

61 

60 

j  Maximum 

85 

87 

87 

85 

73 

72 

80 

85 

81 

76 

80 

78 

86 

84 

86 

88 

82 

83 

93 

91 

92 

1  Minimum 

51 

,55 

55 

63 

53 

54 

51 

50 

47 

48 

49 

46 

43 

54 

63 

61 

55 

42 

47 

63 

61 

\  Maximum 

83 

84 

83 

82 

78 

75 

79 

79 

79 

71 

80 

77 

84 

84 

87 

82 

78 

78 

90 

90 

92 

1  Minimum 

57 

57 

63 

61 

63 

63 

57 

,55 

56 

56 

51 

52 

52 

62 

65 

65 

66 

52 

68 

62 

62 

(  Maximum 

85 

90 

90 

84 

70 

76 

80 

86 

78 

76 

82 

77 

82 

81 

88 

90 

84 

81 

92 

96 

96 

)  Minimum 

57 

60 

63 

62 

62 

61 

55 

53 

46 

47 

49 

46 

45 

61 

66 

64 

62 

49 

50 

68 

65 

S  Maximum 

80 

84 

79 

82 

72 

74 

83 

90 

81 

78 

82 

79 

83 

83 

86 

86 

87 

8V 

89 

87 

91 

\  Minimum 

61 

55 

,53 

57 

58 

62 

.54 

55 

60 

55 

48 

54 

46 

61 

51 

56 

59 

53 

59 

57 

56 

(  Maximum 

84 

84 

84 

82 

79 

81 

80 

88 

83 

78 

81 

80 

86 

87 

8b 

88 

85 

84 

89 

90 

91 

1  Minimum 

58 

60 

63 

,59 

63 

62 

60 

55 

61 

58 

56 

62 

52 

65 

64 

63 

66 

54 

62 

63 

64 

j  Maximum 

78 

80 

77 

77 

72 

84 

82 

88 

85 

81 

79 

83 

84 

85 

84 

84 

88 

8V 

85 

87 

88 

(  Minimum 

61 

60 

60 

58 

59 

62 

53 

61 

64 

69 

54 

53 

49 

64 

60 

64 

65 

57 

65 

64 

62 

j  Maximum 

75 

76 

69 

71 

68 

76 

76 

80 

78 

74 

73 

74 

75 

79 

76 

78 

76 

7b 

79 

81 

82 

I  Minimum 

5fi 

60 

57 

57 

57 

57 

54 

58 

66 

50 

56 

53 

,56 

60 

60 

62 

63 

bi> 

59 

62 

66 

S  Maximum 

84 

86 

84 

86 

73 

79 

83 

92 

79 

76 

80 

79 

86 

87 

90 

89 

87 

86 

96 

94 

97 

(  Minimum 

62 

58 

61 

62 

61 

65 

58 

62 

61 

57 

51 

64 

53 

57 

60 

62 

65 

53 

61 

63 

60 

S  Maximum 

76 

84 

80 

81 

71 

76 

81 

90 

82 

78 

81 

80 

86 

86 

86 

84 

87 

87 

90 

88 

90 

)  Minimum 

64 

60 

60 

63 

61 

62 

64 

63 

62 

61 

55 

58 

55 

61 

64 

66 

67 

66 

68 

65 

65 

j  Maximum 

85 

84 

86 

82 

75 

72 

80 

87 

80 

73 

80 

75 

80 

83 

86 

85 

81 

8b 

81 

91 

90 

(  Minimum 

66 

54 

58 

57 

52 

64 

58 

56 

55 

56 

63 

53 

61 

61 

64 

66 

50 

67 

50 

67 

62 

j  Maximum 

77 

83 

81 

78 

76 

80 

79 

83 

77 

75 

78 

77 

80 

84 

82 

83 

79 

83 

8b 

85 

89 

1  Minimum 

56 

58 

,59 

54 

60 

58 

54 

56 

50 

48 

53 

48 

52 

62 

67 

68 

5b 

51 

59 

63 

63 

(  Maximum 

80 

81 

78 

77 

72 

82 

80 

84 

78 

77 

77 

77 

80 

8t 

83 

79 

80 

83 

85 

87 

89 

(  Minimum 

58 

57 

56 

54 

61 

59 

55 

55 

54 

,52 

,52 

47 

48 

66 

66 

67 

57 

48 

64 

60 

62 

(  Maximum 

80 

81 

79 

76 

72 

79 

78 

S3 

81 

76 

77 

76 

80 

82 

83 

81 

80 

81 

84 

85 

87 

I  Minimum 

57 

,57 

56 

54 

62 

59 

55 

55 

52 

,50 

52 

45 

48 

68 

67 

68 

56 

48 

65 

60 

62 

)  Maximum 

81 

84 

78 

79 

72 

8! 

74 

86 

81 

79 

80 

80 

84 

85 

83 

84 

84 

85 

87 

89 

90 

(  Minimum 

60 

63 

60 

61 

62 

62 

59 

56 

63 

.59 

58 

56 

56 

69 

70 

68 

65 

67 

66 

68 

69 

j  Maximum 

82 

84 

81 

82 

71 

77 

82 

87 

74 

76 

78 

75 

81 

85 

84 

85 

80 

82 

87 

89 

90 

(  Minimum 

49 

45 

,53 

54 

62 

60 

51 

46 

46 

45 

47 

42 

40 

46 

65 

67 

53 

45 

46 

56 

64 

S  Maximum 

79 

74 

72 

75 

70 

83 

80 

87 

82 

80 

79 

80 

83 

82 

82 

83 

86 

84 

86 

87 

86 

)  Minimum 

59 

56 

56 

55 

54 

58 

53 

56 

53 

.55 

51 

53 

58 

58 

69 

60 

62 

55 

60 

60 

59 

\  Maximum 

81 

84 

83 

78 

78 

8,! 

83 

84 

80 

78 

78 

78 

81 

85 

83 

81 

79 

84 

84 

87 

89 

1  Minimum 

57 

56 

57 

54 

58 

58 

,55 

54 

50 

48 

51 

44 

51 

66 

66 

59 

64 

50 

60 

58 

61 

1  Maximum 

79 

81 

80 

77 

75 

72 

77 

83 

82 

72 

73 

74 

77 

81 

81 

81 

81 

76 

92 

85 

86 

1  Minimum 

58 

63 

6t 

59 

57 

59 

56 

57 

52 

,50 

55 

53 

,52 

64 

62 

66 

61 

55 

69 

62 

67 

j  Maximum 

82 

83 

80 

80 

73 

89 

81 

87 

77 

77 

79 

77 

84 

88 

87 

88 

81 

83 

90 

91 

93 

)  Minimum 

53 

55 

56 

54 

63 

63 

56 

52 

51 

50 

,52 

46 

46 

64 

67 

69 

57 

45 

51 

57 

59 

j  Maximum 

83 

83 

90 

85 

77 

76 

77 

85 

83 

76 

75 

77 

80 

85 

86 

84 

82 

80 

90 

90 

92 

)  Minimum 

62 

56 

.59 

61 

63 

65 

55 

55 

55 

53 

49 

48 

48 

,59 

63 

52 

68 

55 

62 

67 

64 

S  Maximum 

74 

79 

74 

75 

69 

81 

78 

85 

78 

76 

75 

78 

83 

83 

82 

85 

87 

83 

85 

85 

88 

(  Minimum 

61 

60 

60 

60 

61 

61 

66 

62 

60 

,59 

56 

57 

54 

64 

65 

64 

68 

60 

64 

74 

66 

(  Maximum 

74 

83 

74 

80 

69 

83 

83 

89 

80 

77 

80 

81 

84 

84 

85 

86 

85 

87 

88 

87 

91 

!  Minimum 

60 

,57 

57 

57 

59 

60 

58 

60 

64 

60 

55 

56 

51 

56 

62 

64 

66 

56 

63 

64 

61 

j  Maximum 

80 

84 

80 

82 

75 

81 

80 

86 

85 

80 

80 

80 

83 

86 

86 

85 

89 

84 

91 

89 

92 

1  Minimum 

60 

58 

63 

58 

61 

61 

69 

58 

58 

57 

55 

66 

55 

66 

65 

66 

68 

59 

65 

65 

59 

23 


24 


25     26      27 


84      87 


57 


28 


.30 


82 
58 
85 
60 
84 
57, 
82, 
67, 
83, 
58. 
81. 
•58, 
86. 
59. 
84. 
58. 
84. 
.59. 
86. 
60. 
81. 
54. 
82. 
60. 
86. 
57. 
83. 
57. 
85. 
61. 
83. 
61. 
76. 
59. 
87.: 
61. 

84.; 

63.1 
83.1 
59.' 
81. ( 
58.' 
81. ( 
58.! 
81. 1 
58.1 
83.! 
63. ( 

82.; 

52.] 
82. S 
58. < 
83.; 
57.; 
80,! 
61.; 
83. f 
66.; 
84.1 
60.; 
81. ( 

63.'; 

83.: 

60.; 

84.( 
6iA 
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Daily  Temperatures  for  May,   1941    Continued 


Stations 


9     10     11 


12     13 


H     15 


16      17      18      19     20 


21      22 


23      21      25 


26 


27      28     29     30     31 


80.5 
55.7 
84.9 
59.9 
83.2 
52.5 
81.5 
63.5 
83.0 
60.9 
81.7 
59.5 
85.9 
62.5 
84.7 
55.1 
84.9 
59.0 
81.2 
58.9 
82.7 
60.7 
83.8 
62.5 
83.8 
59.5 
84.0 
55.3 
83.7 
55.7 
83.7 
63.2 
85.2 
59.3 
81.4 
58.5 
84.1 
62.6 
83.4 
57.2 
84.5 
56.9 
84.8 
58.3 
82.3 
63.1 
85.2 
56.9 
85.1 
61.7 
85.4 
62.6 
81.3 
57.8 
86.0 
58.4 
85.0 
60.3 
84.8 
58.7 
84.0 
60.7 
82.2 
60.0 
84.2 
59.6 
84.8 
63.9 
72.8 
58.8 
84.5 
58.5 
84.4 
61.9 
77.1 
58.9 
85.5 
60.0 
83.9 
59.6 


Irons  Fork % 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Root..*" 

Little  Rock ••♦ 

[Airway] 
Luther  ville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna .  . .  

Marked  Tree....?? 

Mena 

Monticello •" 

Morrilton % 

Mountain  Home... 

Mt.  Ida 

Nashville 

Newport 

Oden •*• 

Okay 

Ozark 

Paragouid 

Perryville 

Pine  Bhi(r 

Popaliontn.9 

Portland 

Presoott 

Rogers 

Russell  viUe 

St.  Charles W 

.Searcy 

Stuttgart 

Stuttgart  (near).\S^S 

Subiaco  

Toxarkann  

Turnpike 

Waldrou 

Warren 

White  Rock 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Mimmum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Mimmum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Mimmum 
Maximum 
Mimmum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Mi  nimum 
Maximum 
Minimiim 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 


58 
83 
62 
72 
56 
861  84 
60'  60 
87  84 
61 1  61 


85  75 


84 
5ft 
90 
59 
86 
49 
88 
65 
89 
60 
86 
58 
94 
69 
90 
49 
93 
62 
91 
59 
87 
61 
90 
67 
91 
56 
86 
52 
87 
54 
88 
65 
92 
57 
85 
56 
87 
65 
85 
56 
90 
57 
90 
56 
89 
65 
92 
53 
91 
68 
91 
65 
88 
57 
87 
56 
90 
52 
91 
57 
90 
62 
90 
61 
82 
48 
88 
69 
69 
63 
84 
52 
89 
62 
77 
63 
92 
60 
90 
551  58 


Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F°],  and  "Wind  Movement  [miles]  for  May,   1941 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


Station 

Day  of  month 

Data 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

Hope % 

Exp.  Farm 

Rvap. 
.Mean  tem. 
Wind  move 

"67 
24 

.161 
70 
21 

.208 
66 
19 

.040 
68 
20 

"61 
65 

"72 
42 

.112 
70 
81 

.219 
74 
31 

.243 

72 
31 

.316 
68 
49 

.223 
68 
27 

.189 
68 
36 

.240 
68 
24 

.269 
70 
39 

.301 

74 
81 

.259 
74 
57 

.221 

76 
.58 

.297 
72 
39 

.274 
76 
23 

.280 
76 
31 

.219 
76 
18 

.267 
76 
18 

.261 
76 
20 

.272 
74 
20 

.291 
74 
51 

.267 

76 
20 

.252 

78 
20 

.239 
76 
43 

.109 
72 
27 

.070 
73 
15 

.113 

74 
24 

6.878 
72.2 
1024 

Irons  Fork ...% 
Exp.  Forest 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.037 
68 

7 

.090 
66 
17 

.143 
64 
5 

.055 
66 
13 

.088 
62 
27 

.045 
68 
13 

.102 
61 
14 

.038 
67 
4 

.132 
68 
9 

.202 

63 

7 

.180 
61 
8 

.098 
60 
3 

.186 
63 

8 

.206 
72 
28 

.251 

70 
53 

.106 
73 
36 

.148 
73 
14 

.23:.! 
64 
13 

.184 
74 
15 

.159 
72 
15 

.166 
70 
8 

.180 
72 
3 

.175 
70 
2 

.098 
70 
4 

.181 
67 

4 

.182 
70 
2 

.102 
73 
3 

.166 
75 
17 

.058 
70 
5 

.034 
70 

4 

.045 
70 

1 

4.070 
68.1 
362 

Russell  ville.. .. 
Ozark  Nursery. 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.088 
70 

.188 
69 

.142 
70 

.230 
70 

.134 

70 

.064 
72 

.104 
68 

.174 
72 

.274 
72 

.194 
72 

264 

78 

.210 
64 

.220 
68 

282 
75 

.256 
76 

.240 
76 

.308 
76 

.308 
67 

.214 
74 

.216 

75 

.296 
76 

.310 
77 

.338 
76 

.192 
71 

.098 
68 

.408 
72 

.094 
72 

.225 
78 

.043 
76 

.210 
73 

.196 
76 

6.520 

72.2 

Stuttgart,   ..M 
Rice  Exp.  Farm 

.068 
70 
40 

.112 
69 
4 

.139 
72 
2 

.150 
72 
70 

.219 
66 
27 

.008 
66 
108 

.089 
67 
80 

.147 
71 
22 

.213 
66 
51 

.253 
65 
53 

.181 
64 
35 

.187 
63 
22 

.212 
64 
26 

.225 
72 

54 

.296 
74 
172 

.300 

73 

120 

.247 

73 
83 

.431 
61 
18 

.048 

74 
54 

.247 
76 
2fi 

.201 
78 
27 

305 
77 
37 

.266 
78 
28 

.229 
72 
52 

.298 
69 
63 

.226 
76 
20 

.297 
79 
73 

.217 
79 
58 

.191 

79 
40 

.171 
72 
29 

.114 
70 

40 

6.269 
71.1 
1534 

30 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


May,  1941 


i 
i 


Daily  Precipitation  for  May, 

1941 

Hydrolosrie  Stations 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1        2  1     3  1     4       5  1     6  1     7        8       9      10      11  |  12  j  13  |  14  |  15  j   16      17  |   18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24      25      26  |  27  |  28  |  29      30 

31    Total 

Alicia  1                   + 

White 

Antoine(near)  2. .. 
Beaty  Lake(near) . 
Beedeville  '^ 

St  Eraucis 

.21 

.18 

98 

.40 

1.03 
.35 

2.1(V 

White 

.01 

.53  1-01 

1.90> 

Blue  Mountain  '^ 



Brigg.sville  ' t 

Cabot '^ 

Arkaiibis. . 
Arkans'-s.. 

.10 
.06 

.30 
.94 

1.00 
.66 

1.20 
.55 

0'\ 

2.64 

Carlisle*^ 

.19 

•54 

^{.ea 

Carpenter  Dam ' . . . 

Clarksville  i t 

Clav  SCS              .  2 

Arkansas.. 
White 

.08 

.09 

14 

.22 

0.53: 

Denmark  ^ 

White 

Mississippi. 

.03 

.06 

.... 
'.■45 
'!o7 

.98 

.34 

1.21 

.97 

.75 
.03 
.72 
.38 

.02 

1.9? 

Dermott  '^ 

.01 

0.8S 

Eleven  Point^     . . . 

White 

White 

Red 

.02 
.08 
.27 

■;24 

.0.S 
.12 

.08 
.81 

2.  OR 

Evening  Shaded... 

Foreman  ' t 

Green  Forest  ^ 



'  90 

2.4S 

White 

Greenwood'^ 

Arkansas 

.08 

.02 

.55 

.... 

.05 

.12 

.38 

.02 

1.74 

Hardyi t 

White 

St.  Francis. 
W  hite 

. 

Huntsviile2  .         j 

J  acksonville*^ 

Arkansas.. 

White 

St.  Francis. 
White 

14 
.12 

.80 
.70 
.40 
.15 
.61 

.66 
.54 

.02 

.05 

1.67 

LaCrosse  ^ 

.06 

.81 

2.23 

LakeCity2 

Marvelli^ 

.18 

.02 

O.OOi 

1.30 
.35 

.14 

1.591 

Mountain  View  2 

White 

Ouachita 

.11 

.07 

.02 



.04 

1.2a 

Newhope(near)  ^ 

Nimrod-.        ..      J 

Arkansas 

.75 

.62 
.06 

.IS 
.51 

.52 

.11 
.10 

2.18 

Odell  (near) 

.27 

' 

.03 



1.04 

Parthenon  '■^           | 

White 

PottsvilIe2 

* 
.05 

'.'58 
1.19 
.31 
1.00 
.62 
.14 

1.40 

.41 

1.10 

1.10 

1.21 

.30 

.75 

.65 

.11 

.25 

.43 

2.29 

St.  Paul2 

White 

.20 

.16 
49 

.06 

2.59^ 

Shirley  2 

White 

Arkansas.. 
Ouachita  . . 
White 

.17 

'."65 
.02 

1.76. 

.02 
.24 

.21 

.08 

1.99- 

Sparkman  ^  . , 

2.69 

Tichnor  ^ 

0.63 

Vick  2 

1.7& 

Wheelingl.   ...     t 

White 

.22 
.02 

.05 

.01 

3'' 

).5& 

Winfrey  1 t 

.14 

.06 

.05 

.48 

1.3'/ 

Daily  River    Stag-es  for  May,   1941 


Stations 

Ri\'ers 

Flood 
Stage 

1       2 

3 

4 

5       6 

1 
7        8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18      19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 
25      26  j  27      28 

29      30 

31 

Fort  Smith.... 

..Arkansas  . 

22 

14.3il3.8;i3.0 

11.6 

10.3|11.2 

18.3  IS. 8 

16.8 

15.4113.4 

11.7111.2 

10.4 

11.0110.3 

9.8 

9.5    9.3    9.2 

8.81  8.2 

9.0 

12,2  13.4|13.5|12.6 

13.8 

12,2 

10.8 

10.8 

Van  Buren 

do 

22 

15.4  15.1 

14.2 

12.7 

11.2 

12.0 

19.2 

18.0 

18.0 

i7.8iU.7 

13,6113.1 

12.1 

11.8 

10.7 

9.8 

9.3    9.0    9.0 

8.5 

7.9 

8.5 

12.5 

14.4 

14.5 

13.4 

14.7 

13.4 

11.2 

U.O- 

Mulberry 

.  .Mulberry. . 

18 

2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.7 

1.7 

2.4 

2.3 

2,1 

2.01   1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

1.6 

1.5 

1.5 

1.4    1.41   1.3 

1.3 

1.3 

1.2 

1.3 

1.4 

1  3 

1.3 

1.2 

1.2 

1   3 

1.3 

Danville 

.Petit  Jean.. 

20 

6,7 

7.4 

6.8 

e..^ 

5.2 

7.0  16.1 

17.3 

13.fi 

10.3    7.9 

6.5 

5.6 

•5.1 

4.6 

4-3 

4.1 

3.9    3.7 

3.5 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 

3.1 

3.9 

3.3 

3.1 

3.1 

3.0 

3.0> 

Ozark 

.  .Arkansas.. 

22 

9.5 

10.4 

9.9 

K.6 

7.2 

6.7 

11.5113.5 

12.6 

12.4  10.7    8.1 

S.8 

7.8 

7.2 

6.8 

5,9 

5.2    5.0 

4.8 

4.7 

4.1 

3.5 

5.4 

7.4 

9.9 

9.0 

9.7 

9.S 

7.3 

6.4 

Dardanelle 

do 

22 

11.3 

12.8 

12.8  12. 1 

11.0 

10.2 

II.2II6.5 

16.0  15.4|14.4 

12.8:11.7 

11.3 

10.4 

9.8 

9.2 

8.4    7.9 

7  6 

7.5 

7.3 

6.7 

6.5 

9.5 

11.8 

12.2 

11.2 

12.3 

11.6 

9.  K 

Morrilton 

do 

20 

10.0 

9.4 

10.  6 

10.1 

10.0 

7.6 

8.1 

12.4 

14.4  13.4I12.6 

11.2    9.5 

8.2 

7.9 

7.0 

6.4 

5.4 

4.1 

4.2 

4.0 

3.8 

3.4 

2.9 

3.6 

9.0 

9.4 

8.8 

9.9 

9,6 

7.6. 

Little  Kock. 

do 

23 

11.9 

9.6 

10.1 

10.4 

9.8 

8.9 

8.2 

9.2 

13.7 

14.3 

13.3 

12.4110.8 

9.5 

8.8 

8.0 

7.4 

6.9 

6.21  5.7 

5.4 

5.2 

5.0 

4.8 

4.4 

5.4 

8.5 

9.3 

8.6 

9.1 

9.2' 

Pine  Bluff 

do 

25 

17.5 

16.7 

14.2 

14.2 

14.5 

13.8 

13.0 

12.7 

15.2 

17.9 

17.8 

17.0 

15.7 

14.3113.3:12.6 

11.8 

11.3 

10.7  10.0 

9.6 

9.3 

9.0 

9.0 

8.6 

8.3 

10.5 

12.7 

12.9 

12.5 

13  1 

Gilbert 

..BufTalo    ... 

30 

3.9 

3.9 

3.9 

3.8 

3.8 

3.9 

7.3 

6.0 

5.4 

4.9 

4.61  4.4 

4.3 

4.2 

4.0 

3,9 

3.9 

3.8 

3.7 

3.7 

3.6 

3.5 

3.5 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.4 

3.3 

3.3 

3.» 

Doniphan,  Mo. 

. . .  Current . . . 

10 

3.5 

3.4 

3.4 

3.3 

3.2 

3.3 

3.6 

3.8 

3.8 

3.8 

3.8 

3.6 

3.6 

3.4 

3.4 

3.3 

3.4 

3.5 

3,6 

3.5 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 

3.0 

2.9 

2.9 

2.8 

2.S 

2.7 

2.7 

Black  Rock.... 

....Black.... 

14 

4.6 

4.5 

4.2 

4.0 

3.6 

3.6 

4.0 

3.8 

3.7 

4.2 

4.3 

4,0 

3.7 

3.5 

3.3 

3,2 

3.1 

3.0 

3.0 

3.0 

3.1 

3.0 

2.9 

2.6 

2.3 

2.2 

2  1 

2.1 

2.0 

1.9 

l.» 

Ileber  Springs. 

..Little  Red. 

30 

5.1 

5.0 

4.81  4.6 

4.4 

4.8110.4 

11.4 

9.1 

7.7 

6.8 

6.2 

5.7 

5.4 

,5.0 

4.8 

4.5 

4.3 

4.1    3.9 

3.8 

3.7 

3.5 

3,4 

4.2 

3.7 

3.4 

3.2 

3  1 

3.0 

2.9 

OzarkBeachMo 

....White  ... 

30 

4.4 

1.2 

2.0 

4.5 

2.0 

1.4J  2.6 

1.6 

1.4 

1.8 

0.8 

1.8 

0.6 

-0.6 

1.8 

1.2 

0.3i  2.2 

-0.6-0.6 

-0.6 

-0.6 

-0.6 

-0.5 

-0,6 

-0.5 

-0.6 

•0.4 

-0  6 

-0.4 

-0.6- 

Cotter 

do 

21 

5.4 

5.3 

4.9 

5.0 

5.2 

4.4 

5  3 

5.0 

4.6 

4.4 

4.4 

4.2 

4.0 

3  5 

3.1 

3.8 

3.9    3.4 

3.2|  3.2 

3.0 

3-0 

3.0 

3.2 

3.2 

2.0 

2.0 

2.6 

2.6 

2.7 

2.7 

Calico  Rock  . . . 

do 

18 

5.1 

4  8 

4.5 

3.6 

3.7 

4.1 

6.6 

7.2 

6.1 

5.4 

4.9 

4.5 

3.6 

3.5 

3.2 

3.0i  2,9 

2.9 

2.8|  2.4 

2.6 

2.2 

2.2 

2.1 

2.2 

1.2 

1.2 

1.3 

1.9 

1.9 

1.9^ 

Batesville 

.    do 

23 
26 

10. 0 
11.9 

9.5 
10.4 

9.3 
9.1 

8.8 
8.1 

8.1 
6.7 

8.7 
6.0 

9.0 
6.4 

13.0 
7.5 

11.0 
9.9 

10.4 
9.1 

9.7 
8.1 

9.2 
7.3 

8.9 
6.5 

8.1 
5.9 

8.0 
5.1 

7.9 
4-6 

7.6 
4.3 

7.5 
4.0 

i   51    fi  8 

6.5 
3.2 

6.5 
3.1 

B.2 
2.9 

6.2 
2.6 

6.2 
2,2 

0.1 
2.2 

5,9 
2.0 

5.5 
1.8 

5.3 
1.4 

5.7 
1.2 

5  7 

Newport 

do 

3.9 

3.8 

1.2 

(Jeorgetown  . .. 

do 

21 

21  5 

20.8 

19.3118.6 

17.2 

15.7 

14.5 

14.3 

15.1 

15.1 

14.4 

13.5 

12.4 

11.4 

10.4 

9.4 

8.5 

7.8 

7.0 

6.5 

6  0 

5.7 

5.3 

4  9 

4  5 

4.1 

4.0 

8.8 

3  5 

3.1 

2.8- 

Des  Arc 

do 

24 

23.7 

23.5 

23.0i22.a 

21.2 

20.1 

18.8 

17.9 

17.9 

17.9117  6 

17.0;16.3 

15.3 

14.21 13  1 

12.2 

11,2 

10.4 

9.7 

9.3 

9.0 

8.6 

8.2 

7.8 

7.4 

7.0 

6.9 

6.7 

.6.4 

5.9 

Clarendon 

do 

26 

25.5  25.9 

26.1!26.2i26.1 

25.  9 

25.5'25.0 

■24.6|24.1 

23.7 

23. 3'22. 9122. 5121. 9121.2 

20.2119.2118.0 

16.9115.8 

14.8 

14.0 

13,3 

12.8 

12.3 

11.9  11.6 

11  3 

11.1 

10.7 

St.  Charles  .... 

do 

25 

23.5  23.8 

24.2  24.4l24.6t24.  8 

24.9:24.9 

24.8,24.7 

24.5 

24.3  24.0123.7 

23.4,23.0 

22.6'21.7 

20.7il9.4il7.9il6.5 

15.1 

14.2 

13.5 

12.9 

12.5  12.1 

11.8 

11.5 

11.2 

a 

6  8    6  4 

R  v!    fi   1 

6.0    7.0]  6.8    6  5 

fi  9   R  n 

5.9 

7.7 

5.8    5.7 

7.2    8.7 

5.6 
7.2 

5.61  SO 
7.O1  6.9 

5.5 
6.9 

5.5 
6.6 

5.4 
6.0 

5.4 
5.4 

5.4    5.4 
4.9i  4.8 

5.3 

4.7 

5.3 
4.6 

5,3 
4.4 

5.3 
4.2 

5.3    5.3 
4.3    4.2 

5.3 

4.2 

5.3 
4.2 

5  3 

Arkadelphia  . . 

.  .Ouachita    . 

9.4    9.0!  9.5!  8.9 

7.3  14.0:17.1  14.7112.5  10.4 

4..'t: 

Boughtou 

..Little  Mo.. 

20 

12.8  16.117.8il5.9 

12.3  17.5120.1  19.0  17.0  13.2 

10.6 

8.8    7.8 

7.2 

6.6 

6. 21  5.9 

5.6 

5.4 

5.2 

5.C 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

4.1 

4.3    4  2 

4.1 

4.2 

4.2 

Camden 

..Ouachita  .. 

26 

27.0  24.6  22.4 

21.  0  19. 8120.9  23. 9,27.1 130.1131.4131.8 

30.8 

29.1 

26,8 

23.  ?. 

19.8il7.1 

15.0 

13.0 

11.4 

9.6 

7.9 

6.4 

5.9 

5.5 

5.4 

5.0 

4.6 

4.6 

4.7 

4.8 

Benton  ... 

Saline    . 

20 
25 

6.2    7.4    6.7 
21.4  21.6  25.4 

6.31  6.2J11.3  12.9:10.5n5.2|12.2 
25.0l23.5,21.6  2I.OI20.3I20.2  19. 1 

9  3 

8    > 

7.4 
17.1 

7.0 
16,0 

6.5 
14.9 

6.2    6.0 
I3.4I1O.5 

5.7 
9.0 

5.5 
7.0 

5.4 
7.0 

,5.2 

4.0 

5.0 
3.5 

4.9 
3  0 

4.9 
3.0 

4.7 
3.0 

4.6 
7.5 

4.5 

10.7 

4.4 
11.0 

4.3 
10.6 

4.3 
10.1 

4  2 

Whitecliffs  .... 

.Little  River 

18.9  18.1 

9.9 

Index  

Red  .... 

25 

17.0  18.8  20.2]20.3!20.4ll9.6'20.  6i22.0'23.0'M.7 

22.7120  6I19.3 

18  ? 

17  1 

17  ■? 

IIV  5 

15  5 

14  5 

13  8 

13. f 

13  0 

12  8 

1?  8 

14,0 

19  2 

•/Q  0 

19  4 

19  4 

17  2 

15,4 

Fulton 

do 

25 

21.."?;22.Si24  0!24.6 

25.0 

24. 7,24.5125. 6126. 0125. 4 

2G.2r24.5i23.0i21.5 

19.8 

18.6 

18.5 

16.3 

14.3 

13.1 

12.3|11.6 

11.2 

11.1 

13.2 

16.9 

19.5 

19.8 

19.8 

18.8 

16.2 

Big  Lake  Outlet 

.St.  Francis. 

10 

4.4 

4.31  4.3 

4.2 

4.1 

4.1 

4.1    4.0i  3.8 

4.0 

3.9 

3.9 

3.8 

3.7 

3.6 

3.6 

3.6 

3.5 

3.5 

3.5 

3.6    3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.5 

3.5 

3.4 

3.4 

3.3 

St.  Pi-ancis 

do 

18 

6.1 

6.C 

6.0 

5.t 

5.9 

5,7 

5.6    5.5 

5  5 

5.4 

5  4 

5.S 

5.;- 

5.7 

5.7 

5.5 

6.2 

5  5 

4.7 

4.5 

5.2]  0.5 

5  6 

5.7 

5.4 

5.2 

5.0 

4.9 

4.8 

4.5 

4. a 

St.  Francis  LX. 

do 

18.7 

18. S 

17.9 

17.6]17.3 

17.2 

17.1  17.0 

17.1 

17,0 

lfi.9 

16,9 

16.8 

16.7 

16.6 

16.5:16.4116.3116.3 

16.2ll6.2ll6. 6 

16.8 

16  5 

16.3  16.1 

15.9 

1,5.9 

15.8 

15.8 

15.8. 

Marked  Tree  . . 

do 

17 

63 

6.0 

5.8 

5.6    5.4 

5.;- 

5.2    5.0 

4  9 

4.8 

4,8 

4  8 

4.7 

4.7 

4.6    4.5    4.4    4.3 

4,3 

4.2 

4.2    3.8 

3.8 

4.3 

4,21  4.1 

3.9 

38 

3.8 

3.8 

3.7 

Parkin 

do 

28 

4.8 

5.5 

5.6 

5.3    5.2 

5  0 

4.9    4.7 

4.6 

4.5 

4.3 

4.3 

4.3 

4.2 

4.2    4.1    4.0    4.0 

3  9 

3.8 

3.8    3.7 

3.6 

3.5 

3.6 

3.7 

3.5 

3.5 

3.5 

3.4 

3.4 

Madison 

do 

32 

6  2 

6.2 

5.f 

5.21  4.5 

3.8 

I  3.3    3.2 

3.0 

2.8 

2  6 

2.5 

2.'! 

2.1 

2.3    2.3    2.2    2.1 

2.01   1.9 

1.9    1  g 

1.8 

1.7 

1.7 

1.7 

l.t 

1.7 

1.7 

1.6 

1.5 

Helena 

.Mississippi  . 

42 

26.3 

25. 5;24.4'23. 1121.6:20.1 

18.7117.5 

16.4 

15.6115.0 

14.3 

13.8 

13.5 

13.3  12.9  12.4111.9 

II.2I1O.3 

9.81  9.7 

10.2 

10.5 

10.6 

10.0 

8.9 

7  6 

6.9 

6.4 

6.0 

Arkansas  City. 

do 

42 

24.5 

24.  1I23  3;22.4l21.4l20.7il9.7ll8.6 

17.5 

16.8I1C  9 

16.9116.5 

15.7 

14.8114. 1113. 5I12  8il2'lln.2 

10.31  9.3 

8.8 

8.4 

8.4 

8.4 

8.0 

7.2 

7.0 

6.9 

6.6 

Symbols  for  Climatolog-ical  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10 
or  more  years  of  record.  Departures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period 
for  stations  with  10  to  14  years  the  means  for  the  period  of  record  are  used  §Also  on  other  dates.  *']S'ot  used  in  means  and  summaries  t»Evaporatiou  station.  fPost 
office  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters  ^.b,",  number  of  days  missing. 

Synibols  for  Daily  Precipitation  Table :~Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re- 
corded is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  1  Precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  sprecipitation  measured  in  morning;  amount 
recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  Slndeterminate.  t Precipitation  measured  with  recording  gage.  'Included  in  the  next  measurement.  T.  1  race,  or  precipitation  less 
than  0.01  inch.  ttKvaporation  Station.  iPost  Office  addresses  as  follows:— Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Bethesda,  Batesville;  Big  Lake  Outlet,  Manilla.  Boughton. Route 
4,  Prescott : Clover  Bend.  Hoxie;  Devils  Knob  Salus:  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock:  Index,  Route  5,  Texarkaua:  Irons  Fork,  Experi- 
ment Forest,  Mena;  Lufherville.  Route  1,  Lama*':  Morrilton.  Route  3.  Morrilton:  Rosebud.  Route  2.  Mt.  Vernon;  Springbank,  Doddridge;  Turnpike.  Dover;  White  Rock, 
Cass;Mulberry,  Route  1.  Mulberrv. 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures :~Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  •••Midnight  to  midnight.  WTher- 
roometers  read  in  the  looming,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.  ^Evaporation  station.  NR,  No  record. 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock.  Ark.     6-23-41-1150 
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JEKBY  E.  SCANLAN 
1855-1941 

Jerry  E.  Scanlan  died  at  his  home  at  Bee  Branch  July  11th.  Mr. 
Scanlan  was  born  in  Cork,  Ireland,  came  to  this  country  m  18b3, 
settled  at  Bee  Branch  in  1879,  and  served  as  our  Cooperative  Observer 
July  1,  1892  to  July  11,  1941.  For  nearly  half  a  century  he  kept  the 
weather  record  for  the  love  of  the  work.  His  is  the  longest  period  ot 
service  by  an  individual  in  Arkansas'  Climatological  History. 


PRESStTRE,  WIND,    HCTMIDITY.    AND  SUNSHINE 


GENERAL  SUMMARY 

The  monthly  mean  temperature  for  the  State,  based  on  the 
reports  from  75  stations,  was  76.2°,  which  is  0.9°  below  the 
average  for  the  past  51  years.  Temperature  departures  at  ^dif- 
ferent stations  varied  from  +2.1°  at  Harrison  to  —3.9  at 
Ozark.  Tweh'e  stations,  eight  of  which  are  in  the  northeast- 
ern sections  of  the  State,  wej'e  warmer  than  normal,  the  re- 
maining 63  were  cooler  than  normal.  The  highest  montlily 
mean  temperature  was  79.8^  at  Dumas,  and  the  lowest  was 
71.8'  at  Devils  Knob,  Irons  Fork  and  White  Rock.  The  liigh- 
est  temperature  reported  during  the  month  was  103°  at  Corn- 
ing on  the  30th,  and  the  lowest  was  47°  at  Lead  Hill  on  the 
16th.  Nine  stations  reported  temperatures  of  100°  or  higher. 
The  highest  temperatures  were  recorded  from  the  23d  to  the 
80th,  while  the  lowest  occurred  on  the  Kith  and  17th    at   most 

stations.  ,^o    .  x- 

June  precipitation,  based  on  reports  from  108  stations,  aver- 
aged 4.01  inches,  which  is  0.05  inch  below  the  51  year  average. 
However,  rainfall  amounts  varied  considerably  in  different  sec- 
tions of  the  State,  the  northeastern  section  again  having  the 
least  rainfall,  while  the  southwestern  section  again  had  the 
most.  The  largest  amount  reported  from  an  individual  sta- 
tion was  9.28  inches  at  Ilighland,  and  the  least  was  0.44  inch 
at  Marked  Tree.  Twenty-three  counties  reported  over  four 
inches,  of  which  eight  counties  reported  over  six  inches.  Two 
counties,  Mississippi  and  Poinsett,  reported  less  than  an  inch. 
The  greatest  rainfall  in  24  hours  was  5.04  inches  at  Glenwood 
on  the  2d.  The  average  number  of  days  with  a  measurable 
amount  of  rain  for  the  State  as  a  whole  was  eight.  There  were 
twelve  clear  days,  twelve  partly  cloudy  and  six  cloudy.  Sun- 
shine was  72%  of  the  possible  amount. 

Thunderstorms  were  reported  on  24  days  of  the  month.  On 
June  23d  two  men  were  killed  when  lightning  struck  a  peach 
shed  two  'miles  east  of  Clarksville.  Light  hail  was  reported  on 
four  days,  but  caused  no  damage. 

Heavy  rainfall  in  Oklahoma  during  the  first  part  ot  June  re- 
sulted in  flood  stages  on  the  Arkansas  river  as  far  south  as 
Morrilton.  Financial  loss,  mostly  in  crops  and  prospective 
crops,  is  estimated  at  $135,000. 

As  the  month  closed,  cotton  was  making  satisfactory  pro- 
gress in  most  sections  of  the  State,  but  was  at  a  standstill  m 
the  dry  eastern  and  northeastern  sections.  Boll  weevils  had 
appeared  in  the  southern  and  western  counties,  but  only  slight 
damage  was  reported.  The  corn  crop  was  greatly  benefited  by 
rainfall  the  first  of  the  month,  and  except  in  the  dry  section 
of  the  State  made  good  progress.  Harvesting  of  _  the  tomato 
crop  began  in  the  southeastern  area  about  the  middle  ot  the 
month  and  by  the  end  of  the  month  marketing  had  also  begun 
in  the  central  and  northwestern  area.  Fruit  crops  advanced 
normally  throughout  the  month,  and  the  harvesting  of  the 
earliest  varieties  of  peaches  in  the  southwestern  area  was  just 
beginning  at  the  end  of  the  month. 

R.  D.  N. 


Atmospheric  pressure 
(reduced  to  sea-level) 
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COMPARATIVE    DATA     FOR     JUNE 


Year 


Temperature 


1H91 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904.... 

1905.... 

1906.... 

1907.... 

1908.... 

U)09.... 

1910.... 

1911.... 

1912.... 

1913.... 

1914.... 

1915.... 

1916.... 

1917.... 

1918.... 

1919... 

1920... 

1921... 

1922.... 

1923.... 

1924.... 

1925.... 

1926.... 

1927.... 

1928.... 

1929.... 

1930.... 

1931 . . . , 

1932..., 

1933..., 

1934... 

1935... 

1936. . . 

1937... 

1938... 

1939... 

1940... 

1941... 


Period. 


77.9 

76.9 

76.3 

76.6 

76.9 

7T.7 

78.0 

78.7 

77.3 

76.6 

79.4 

77.5 

70.5 

75.3 

77.9 

76.2 

75.2 

76.0 

76.9 

74.1 

80.9 

73.1 

77.0 

82.3 

76.0 

75.4 

75.2 

80.0 

76.9 

74.7 

78-5 

78.6 

76.7 

78.5 

82.3 

76.6 

76.3 

73.5 

76.2 

76.4 

78,3 

78.9 

73.4 

81,1 

74,3 

80  0 

7b  8 

75.8 

77  9 

75.2 

76.2 

77.1 


103 

103 
99 

106 

100 

103 

106 

100 

102 

100 

110 

105 
99 
99 

104 

101 

103 
98 

104 
99 

106 
97 

103 
109 
106 
99 
106 
110 
101 
101 
103 
104 
99 
105 
108 
104 
104 
100 
102 
107 
107 
103 
107 
108 
98 
113 
lOB 
101 
100 
98 
103 

113 


Precipitation 


56 

40 

49 

42 

47 

48 

41 

60 

50 

43 

41 

42 

37 

50 

44 

44 

39 

46 

49 

44 

47 

42 

39 

52 

45 

43 

37 
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45 

42 

46 

44 
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42 

46 

42 

43 

40 

41 

39 

35 

50 

40 

49 

36 

44 

45 

48 

49 

45 

47 
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3.71 

3.87 

5.20 

1.39 

5.94 

1.91 

3.46 

4.86 

2.74 

7.10 

1.44 

5.27 

2.53 

7.14 

5.90 

4.60 

4.48 

3.85 

4.03 

4.86 

2.53 

5.83 

1.68 

1.00 

4.92 

5.15 

4.87 

3.55 

5.11 

3.41 

4.84 

2.64 

5.20 

3.64 

2.08 

2  60 

6.50 

9.44 

3.68 

0.87 

2.60 

4.86 

1.30 

2.88 

8.38 

).2fi 

4.95 

4.34 

4.50 

4.35 

4.01 

4.06 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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0 
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Number  of  days 
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13 
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17 
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13 
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12 
10 
10 
10 
13 
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14 
12 
9 
10 
13 
10 
11 
11 
11 
12 
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11 
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n 

10 
9 

10 
7 
9 

10 

6 

10 
8 
11 
6 
9 
8 
8 
9 
8 
6 
8 
11 
f. 
8 
10 
5 
10 
9 
13 
9 
12 


5 
5 
6 
6 
5 
3 
7 
3 
1 
9 
8 
5 
6 
9 
5 
8 
6 
6 
9 
4 
5 
9 
13 
5 
2 
3 
7 
2 
8 
10 
2 
6 
8 
3 
9 
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Climatdlog-ircal  Bata  for  June,   1941 


Stations 


Counties 


Temperature   (degrees  Pahfeu'heit) 


0)  g 

3  O 

03    r~ 

a  n 
i  o 


Alum  Fork f 

Arkadelpliia 

Arkansas  City 

liatosvillo  Airway 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Beutonville 

Bothesda + 

Big  Lake  Outlet .  .t 

Black  Rock 

BIytheville   

Booneviile  (near). 

Boughtou t 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Clinton 

Clover  Bend 

Conway 

Corning 

(totter 

Crossett(near)  .. 

Danville 

Dardanelle   

DeQueen  

Ucs  Arc 

Devils  Knob 

Dumas 

lil  Dorado 

Kngland 

Kureka  Springs. . 

I'^ayetteville 

Kayotteville  Exp 

Fort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.P.f 

Fulton 

Georgetown 

Oilbert 

'ilenwood '. 

Crannis [ 

(Jravette ] 

(Jroen  Mountain..! 

Hairison 

Heber  Spgs.  (near) 
Helena 


Higdon Clebur 


Saline 

Clark 

Desha 

Independence. 
Independence. 

Van  Bureu 

Saline 

Benton   

Independence. 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Clark 

Monroe  

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Lawrence 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Prairie 

.lohnson 

Desha 

Union 

Lonoke- 

Carroll 

Washington. . . . 

Washington 

Sebastian 

Crawford 

Hempstead 

Woodruff 

Searcy  

Pike  

Polk 

Benton 

Stone 

Boone 

Cleburne 

Phillips 


...« 


Highland     . 
Hope  (near) 

Hot  Springs 

Index  

Irons  Fork ft 

.Jessieville 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK..;. 
Little  Rock  Airway 

Lutherville t 

Madison 

Magnolia 

Manmioth  Spring  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena ] 

Monticello  Airway 

Morrilton 'f 

Mountain)  lurg 

Mountain  Home  .t 
Mountain  Valley,. 
Mount  Ida  . . . 

Mt.  Ida  C(;C 

Mulberrv(near). .} 

Nashville 

Newport 

Oden  ....  

Okay '..'.'.'.'.'.'. 

Osceola 

Ozark 

Paragould...!!.!!! 

Parkin 

Perrvville 

Pino  Bluff 

Pine  Ridge 

I'ocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers ". 

Rosebud 

Russell ville    ....xi 
St.  Charles 
St.  I^rancis 

Searcy  

Springbank f 

Storv 

Stuttgart  ...'. 

Stuttgart  (near). it 

Sublano 

TeXKrkana... 


rue  . 


Pike. 

Hempstead 

Garland   

Little  River  . . . 

Polk 

Garland   

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

.Johnson   

St.  Francis 

Columbia 

Fulton  

Lee 

Poinsfitt 

Polk 

Drew 

Conway 

Crawford 

Baxter 

Garland   

Montgomery  . . . 
Montgomery  . . . 

Franklin 

Howard 

.fackson 

Montgomery  . . . 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

Perry 

Jefferson 

Montgomery  . . . 

Randolph 

Ashley  

Nevada  

Benton 

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clav 

White 

Miller 

Montgomery  . . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan   

Miller 


755 
200 
145 
363 
277 
650 
285 

1295 
500 
■239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
516 
235 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
204 

2350 
162 
270 
229 

1465 

1334 

1151 
448 
793 
260 
200 
600 
547 
950 

1250 

1100 

1052 

272 

300 

445 

491 

375 

600 

275 

1385 

750 

345 

650 

324 

257 

775 

209 

315 

600 

235 

229 
1207 

273 

315 

712 

800 

788 

702 

750 

433 

350 

231 

800 

288 

250 

396 

275 

222 

325 

215 

840 

300 

122 

318 
1300 

680 

526 

176 

290 

245 

240 

650 

214 

198 

750 

332 


4 
45 
56 

4 
41 
48 

5 
35 

1 
10 
39 
15 
26 

5 
49 
38 
55 
36 
19 

57 

47 

13 

28 

24 

54 

5 

2 

4 

35 

40 

34 

40 

3 

53 

59 

3 

55 

28 

15 

5 

21 

43 

3 

40 

11 

08 

21 

21 

70 

49 

23 
2 
14 

45 

34 

61 
4 

42 

10 

24 

36 

29 

36 

52 
4 

21 
3 

28 
3 

41 
1 
2 
2 

57 

13 

12 

40 

45 

17 

10 

20 

03 

16 

47 

34 

52 

50 
6 

28 
7 

13 

30 

31 

16 

53 
5 

43 

56 


74.7 
76.8 


77.4 


74.8 
75.4 
73.2 
76.0 


78.4 
75.4 


77.5 
78^9 


75.2 
76.4 
78.0 

'77]o 

'77  .'6 
75.8 
77.6 
71.8 
79.8 
79.4 
77.6 
73.2 
73.6 
73.8 
77.2 


73.5 

73'6' 
73.8 
75  2 
75.5 


92 
93 


+2.0  102 


2.11 

....I 
0.2 


+  0.6 

0.8 


0.3 

+  'o.'s 


77.0 


1.9 

2.0 


-  2.4 


+  0.4 

-  0.2 

-  0.4 

-  1.2 

-'0.6 

-  0.3 


-  1.8 
+  0.1 


97 


+  2.1 


J. 4 


77.9 

76.6 
77.2 

7i]8 

'78!i' 
74.3 

77.0 
77.1 
74.2 


78.4 
75.9 
77.2 

75!  6 

78.6 
76.4 


75.0 


74.2 


77.0 
77.5 
73.1'' 
77.8 

74.6 
77.2 


1.4 
2.4 

l.O 


+  0.4 

-  1.1 

-  0.4 


101 
99 
103 

"95' 

'95" 

93 
97 
87 
102 
96 
99 
92 
95 
93 
95 


92 
94 
93 

loo 


25$ 
235 

'36" 


95 


1.0 
1.5 
1.4 


0.0 


76.8 
77.8 


77.2 
78. 4 
78.6 
72.8 


76. 4" 
77.8 


76.7 


76.6 
77.7 
76.4 
77.8 


0.2 
'3.'9 


+  L4 
-  1.4 


+  0.6 

-  1.0 

-  0.2 

-  0.8 


1.2 


-  1.4 

-  1.3 


luO 
99 
93 
96 
91 


98 
102 
98 

'93' 
97 
95 


25J 
25$ 
30 
30 


255 

'25" 


80 
30 
30 

'36" 

'25$' 
23 

26 

25$ 

30 

26 

26 

30 

30 

23$ 

25 


2,3 
28 
25$ 
30 


52 


52 

'53' 


26 
25 
23 

'25$' 

"25" 
30 
25 
26$ 
24$ 


67 


98 


93 


94 
98 
91? 
94 

'96" 
99 


100 
94 
96 
93 


25 
30 
26 

23$ 

30 
265 


30 
'22^ 


25 
20 
30 
23$ 

'36" 
26$ 


25$ 
30 


30 
25$ 
26 
30 


25$ 


30 

26$ 

9$ 

24$ 


56 
49 
51 
52 
51 
59 
54 


55 


16$ 

17 
16 


17 
17 
17 

'i7$' 

i?" 

16 
14 
17 
13$ 


17 
17 
17$ 
17 


Precipitation,  inches     Number  of  days 


3  O 

03    r- 

<h  O 


"  a; 
on 
a  0) 


31 

28 


39 


31 
32 
33 
21 
37 
27 
33 
28 
31 
31 
26 


26 
36 
30  e 
32 

'32" 
40 


5.32I 

4  711+0.10 

2.29,-1.33 

2.051 

I.93I-I.99, 

4.05 

3.70| 

5.,'i0|  +  1.28i 

2.41) I 

0.98i I 

2,  60J-1.15 

0.47-3.59: 

5.29  +1.09 

3.21 

2.78 

2 

2.83 

3.33 

311 

2.06 

4.98 

2.22 

2.59 

3. 00 

5.19 

8.53 

6.08 

4.24 

3.75 

1.89 

4.62 

1.3H 

5.54 

4.84 

3.64 

1.70 

4.35 

3.74 

4.08 
3  20 
9.13 
7.21 
6.06 
3.25 
2.13 
4.23 
3.07 
3.00 
7.54 
3.87 
5.55 
7.00 
6.01 
6.34 
1.11 
2.08 


2.05 
1.50 
1.09 
1.11 
0.97 
0.44!  1.55 
....I  1.59 
3.26 
1.16 
0.31 
0.82 
0.33 
1.90 
0.90 
1.50 
1.22 
1.34 
1.49 
1.13 
0.89 
1 .  60 
0.69 
1.17 
1.41 
2.51 
3.71 
2.29 
1.70 
2.6« 
0.61 
2.00 
1.00 
3.45 
2.22 
2.52 
1.97 
1.57 
0.61 
1.15 
1.86 
5.04 
2.30 
4.08 
1.70 
1.53 
1.98 
0.29    0  75 


-0.95 
-0.71 
-1.38 
-0. 26 
-0.55 

+i.'i6 

-1.85 
-2.36 
-0.42 
+0.90 
+  4.85 


-1.92 
+  0.91 
•2.47 
+0.16 

i!i6 

+0.98 

-6.'42 
-0.41 
-0.63 

+  2!i9 
H-0.51 

-2.27 


-0.97 
+  3.44 
+  0.35 
+0.90 
+4.12 


+2.2(1 
2.83 
3.17 

5.991+2.23 

5.69 

+  1.94 
-2.07 
+  2.07 
-2.  CO 
--0.9.=) 
•  2.78 
+  1.64 


6.44 

1.17 
5.89 
2.32 
2  52 
0.44 
6.64 
2.02 
4.40 
4.31 
3.02 
7.81 
5.33 
5.17 
4.43 
9.28 
4.31 


+  0.60 


+  1.04 


+0.39 
+3  30 
+2.01 


+0.05 


5.09 
0.66 
4.50 
1.30 
1.55 
4.80 
2.22 
5.59 
1.02 
4.25 
3.47 
5.62 
4.37 
5.88 
3.44 
2.81 
3.78 
5.83 
5  79 
3.42 
2.84 
4.36i+0.33 
4.621  +  0.76 
I 


-2.20 
0.10 
-1  701 
+  I.IOI 
-2.74 
+0.78 
-0.78 
+0.50 

+  i.'86 


-1.17 
-0.22 
+  2.17 
+  2.16 
-0.33 


1.00 

3.26 

0.78 

3.05 

2.00 

2.68 

3.95 

0.47 

1.70 

2.65 

2.60 

2., 52 

0.60 

2.00 

0.83 

0.85 

0.19 

3.17 

0.76 

2.36 

1.93 

1.60 

4.07 

2.40 

2.53 

1.45 

2.83 

1.27 

2.59 

1.55 

0.18 

1.63 

9.40 

0.36 

2.00 

0.82 

2.36 

0.55 

1.13 

1.28 

3.53 

1.39 

1.95 

1.24 

0.84 

1.91 

2.47 

3.23 

1.05 

0.66 

1.32 

1.10 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1) 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

a.  0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 


9 
10 

7 
5 
7 
6 

a 

10 
5 
8 
9 
5 
8 
6 

10 
9 
9 

13 
7 
5 
7 
9 
3 
8 
9 
6 

10 
9 
8 
7 
6 
4 

10 
8 
9 
9 
9 

11 

9 

5 

13 
13 
10 

7 

5 

7 
12 

4 

7 
12 
10 

9 
12 

;i 

9 

0 
U 
H 
10 

1 


3 
14 

9 

3 
19 
iO 
15 

9 
14 
20 
22 

e' 

15 
10 
17 
12 
15 
15 

3 
12 
16 
12 
12 

5 
12 

2 

7 
15 

1 
17 

20 
4 
12 
U 


19 
19 
13 
8 
14 
14 
21 
13 

12 

8 

9 

14 

20 

14 

2 

5 

20 

10 

10 

8 


9 

1 

ll 

14 

V 

4 

4 

20 

li 

U 

10 

8 

8 

7 

8 

12 

3 

13 

12 

12 

9 

9 

7 

2 

12 

14 

14 

7 

10 

11 

11 

7 

12 

12 

6 

7 

7 

10 

11 

21 

8 

8 

7 

5 

8 

5 

7 

8 

9 

18 

10 

6 

10 

15 

13 

10 

7 

16 

10 

18 

19 
10 
14 
18 

6 
14 
12 
14 
15 

1 

1 

■26' 

4 
Hi 

5 

6 

9 

9 
26 
16 
11 
13 

9 
22 
12 
2ii 
11 

7 


15 

14 
9 
8 
li 
12 
17 
2(1 
17 
14 
2 
U 
22 
14 
9 
10 
10 
18 
3 

26 
10 

19 
9 

12 

13 

18 

13 
3 

12 

16 

21 
6 

22 

17 

18 

13 

19 

12 
8 
7 

21 

20 

16 
7 

16 

11 

18 

11 
7 

10 
2 
7 
0 
3 
9 


Observer 


4 

11 
4 
8 

12 
6 
6 
1 
2 
3 
6 
9 
3 
6 
2 

12 
8 
4 
6 
1 
1 

11 
2 

10 

11 

12 
6 
8 

14 
7 

2 


sw. 
sw 
sw. 


sw. 
■se. 


sw. 

!s. 


se. 
sw. 


w. 

SVV. 

sw 

sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

se. 

sw. 


sw. 


L.  R.  Water  Works 

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

George  W .  Reitzammer 

Airway  Observer 

Mrs.  Ida  Barnwell 

.I.E.  Scanlan 

S.A.  Burks 

r.  S.  Weather  Bureau 

Soil  Conservation  Ser. 

C.J.Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Samuel  Norris 

F.  H.  Randolph 

Ruby  A.  Buie 

R.  J.Torry 

William  Jones 

J.  M.  Knight 

R.  M.  Wlieatiey 

Doyle  G.  Love 

Farm  Security Adm. 

K.  E.  Cordrev 

Winfred  D.  Polk 

O.  B.  McSpadden 

U.S.  Forest  3er\ice 

J.  M.  Patterson 

Ceo.  N,  Goodier 

W.  A.  Douthit 

Z.  R.  Glenn 

U.S.  Forest  Service 

Ben  .iohn.son 

Mrs.  E.  W.  Gaston 

O.  V.  Halbrook 

Geo.  W.  Nichoalds 

Charles  F.  Ford 

Unixersitv  of  Arkansas 

U.  S.  Weather  Bureau 

Ft.  Su;ith  Water  Plant 

T. .! .  Logan 

C.  G.  Long 

V  E.  King 

fhas.  A.  Price 

W.  E.  McVay 
.luliu,';  A,  Schmidt 

U.S.  Forest  Sorvitre 

Louis  R.  ICeck 
Lester  B.  Logan 
James  a.  liurnott 
Olto  Murphree 
J.O.Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Si^rvice 
W.  E.  McDowell 
T'.  H.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Beuedicrinc  Sisters 
J.  R.  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
W.  B.  Airport  Station 
H.  G.  Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
State  Agn.  School 
.\frs.  lolmnie  Morton 
Cotton  Exp.  Station 
Charles  Walton 
E.  W.St.  John 
.\irway  Observer 
Mrs.  Nova  Berry 
C.A.Lovell 
H.N.  H albert 
J.G.Scott 
G.  A.  Whittington 
U.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
H.B.Carruth 
J.  D.  Henderson 
U.S.  P'orest Service 
Charles  R.  Jackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  O.  Milton 
L  E.Garrett 
(;;arroll  King 
Rudolph  C.  Cranford 
Miss  Theresa  Scheu 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
\'''.  E.  Edmiston 
W.  R.  Hambright 
Howard  Fowler 
G.  A.Maddox 
U.S.  Forest  Ser\'ire 
U.  S.  Biological  Survey 
A.  Boyceliovd,  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henrv  Field 
S.  C.  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta 
New  Subiaco  Abbey 
II.  S.  Brashear 
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Climatological  Data  for  June,   1941         Continued 


Stations 


Turnpike 

Wabash 

Waldrou 

Warren , 

Whitecliffs  . 
White  Rock 

Wilson 

Wright , 

Wynne 


Counties 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


Precipitation,  inches 


3  5 


V  o 


S  2 

CD— . 

5s 


a  D 

■/-.  3 

■5  3 


Number  of   days 


fl£ 

t^ 

0  0 

•D 

•^e 

0 

a 

!>. 

0.  . 

't  3 

a 

>. 

3 

OJ 

^ 

0 

llO 

0 

03 

0 

Observer 


Pope 

Phillips 

Scott 

Bradley 

Little  Kiver... 

Franklin 

Mississippi 

Jefferson 

Cross 


State  Means 76. 2 


2210:  16 
179|  1 
Glo'  21 
206;  4R 
290    34 

22851     4 


70.0 


76.0 

78.8 

7i.'8 
78.0 
77.3 
77.4 


0.5 


+   1.1 
-'6.'4 


96 
97 

'87' 
96 
96 
97 


0.9    103 


25$ 


19 
26 

'23^' 

25 
26'5 

30 


56 
54 
52 
57 

'55' 
63 
54 
50 

47 


l.3S^ 
18 
18 
17 

'is' 

17 
17 
17 

16 


39 
30 

'23' 
39 
32 
40 

45 


3  95 

-0.95 

2.28 

. .    . . 

5.80 

+  1.18 

L81 

-1.91 

7.75 

+  4.19 

3.  49 

(J.  66 

-2.65 

1.18 

2.52 

-1.38 

4.0i 

-0.  .50 

2.  30 
0.76 
2.95 
0  80 
2.80 
2.13 
0.35 
0.66 
0.95 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0  0 


6 
17 
26 

5 

4 
13 

3 
19 
18 


7 
2 

23 
8 
3 

15 
7 
4 


sw. 
sw. 


sw. 


sw. 

! 

SW. 

s. 


U.S.  Forest  Service 
Farm  Security  .\dm. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.  M.Suead 

U.S.  Forest  Service 

D.  0.  Anderson 
Farm  Security  Adm. 
B.  M.  Eddins 


Daily  Precipitation  for  June,   1941 


Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

0 

/Vluni  Fork  Reser    li 

">unrbitfl      1     n.T  }  n.=i'     '.'.s 

f  ■ 

1 

.20 

'  !o7 
"05 

■:26 

ioo: 

T.j 

... 

f.' 

1.05 
36 

.69 

.7S 
.67 

...    T. 

....     'I'    1 

.27     .08  .... 
251.... 

65 

1 

T. 

.30 

.09 

1 

5  32 

Arkadelphia f; 

')uaehita. . 
Mississippi 
Willie    ... 
Wliite    .... 
\rkansas.. 

Saline 

Arkansas. . 

White 

St.  Francis 
White   .... 
St    Francis 
.Vrkansas.. 
Ouachita.. 
White  .... 
White   .... 
Ouachita.. 
White   .... 
White    .... 
White   .... 
Arkansas.. 
White   .... 

T.  :1.5(l| 

.17i 
1.09 

.011 
.08 

'i'ii 

'.'06 

T. 

.09 

1.20 

....| 

T 

';::| 

.05 

4.71 
2  29 

Batesville  Air'y  .'* 
Batesville  River  .  - 

Bee   Branch- 

Benton 2 

Bentonville  ....   'Ji 

Bethfsda •** 

Big  Lake  Outlet  ..2 

Black  Rock 2 

Blytheville '' 

Booneville 

Boughton  .  .      .   .  2 

Bripklev 

Calico  Rock 2 

.091  .771 

'    70; 

Lll 

.97 
1.55 

.53 
^.08 
1.16 

.06 

.50 

T. 
i.54 

T. 

.12 
1.22 

.Olj 

2  05 

10 

.02 

.08 
T. 
.13 
.45 

't'." 

.06 

'.'63 
1  18 

.06 
.35 
.63 

T. 

i 

1  03 

g5  1  o(\\ 

".w 

.01 

T. 

.05 
..33 
1 

T. 

.05 

....,....| 

4  05 

1 

•:76 

.18 

'!i6 

'.'62 

.23 

iiie 

1.59! 
.01 
.81 
.13 
31 

■f.' 

']6i 

j 

.02 

.26 

'.'67 

■f. 

'i'.' 

.03 

3  70 

T 

.07 
.19 

5  ."iO 

2  40 

.31 

.08 

'.'.'.J 

T. 

.12 

.02 
.18 
T. 

03 

T. 

.04 

'1'. 

';64 

T 
.94 

.11 

'f.' 

.24 

0.98 
2  60 

".o\ 

.06 
.03 

.82 
.33 
.06 

!03i   !04 
1   90  ... . 

T.       63 
1.50    .20 

.40    .28 

.02    .02 
1.49    .05 
1.13 

T. 

0  47 

.06 
.30 
.02 
.18 
.42 
.63 

.64 

.05 

5  29 

.76 
.25 
.08 
1.34 
.52 

.90 

.66 

.30 

';47 
.03 

.06 

't.' 

'!68 

.18 

3  21 

.14 

.05 

.02 

.18 

2  78 

..S3 

.04 

.33 

T. 

.01 

2  87 

' 

.... 

.05 

'f  ■ 

.20 

.02 
.05 

■?9 

2  83 

Clareiidoa ^ 

.07 

'!67 

"i 

'.'|J3 

.02 

'.'63 

1.34 

.OS 

1.17 

.07 
.70 
.21 

.26 

.04 
.20 

8  33 

3.14 

Clover  Bend 

.89 
1.60 

.69 
1  09 

.12 

.06 
.68 

2  06 

'.'io 

!o5 

' !  42 

.... 

'!6s 

.... 

.03 
.08 

'f. 

.27 

4  98 

.04 

2.22 

Cotter - 

Crossett  .  .[near]. . 

Danville 2 

Dardanelle - 

33 

2  59 

.16 

.11 
1 

.02 
.24 
.23 
.10 
.38 
2.00 
T. 

't.' 

'[65 

'.'25 
.72 

1.41 

.98 
.58 

i!o5 

.21 

1.36 

.... 

.13 

.06 

.06 
.04 

3.60 

Arkansas. . 

2.54 
3  71 

.03 
T. 
.07 

'i'.' 
".ih 

T 

.04 

T 

T. 

T. 

'f.' 

.02 
'.'31 

.. .. 

".OS 
.13 
.02 
1.57 
05 
30 

1.42 
1 .  19 
2.29 

.04 
2.60 

.05 

T. 
1.00 
3.45 
2.21 
2,52 
1.78 

.18 

.61 
1 .  15 
1.86 

'.'64 

T. 
T. 

.07 

.08 

T. 
T 
T. 

.01 

9 '97 

5.  IB 

.06 
.21 
.04 
.02 

8  53 

lied 

White 

Arkansas.. 

Mississippi 

.01 
'!('» 

T. 

2.05 

1.75 

.70 

.56 



T. 

.04 

.45 

.44 

.25 
T 
.05 
.14 

6.08 

.15 

05 

.03 

.... 

4  24 

Devils  Kuob    ...  . 

14 

3  75 

.61 
1.05 

"63 
T. 
T 

T. 

'f.' 

".V2 
.03 
T. 
.10 

'  '6.5 

.12 

.03 

T. 
1.35 

T. 

T. 
.03 

T. 

T. 

r. 

1.89 

El  Dorado 2 

.04 

4.62 

.10 

1.40 

2.22 

.71 

.45 

T. 

.48 

.95 

.93 

5.04 

1.85 

.11 

.80 

V.ok 

.75 

.06 
.05 
.01 
.04 

•r. 

T 

.20 

.10 

".ih 

.43 
.11 

.20 

1.36 

Kureka  Springs.... 

Favetteville   

Fayetteville  Exp.  S 

Fort  Smith 't 

Fort  Smith  W 2 

Fulton 2 

Georgetown 2 

Gilbert ^ 

Glenwood 2 

White 

White 

White 

.Arkansas. . 

Ar-kansas  . 

.22 

.07 

.08 

1.91 

.88 

.15 

.08 
.03 
.03 
.14 

".oil 

.05 
T. 

.09 

.09 

.62 
T. 

5.54 

T. 

.... 

T 

4,84 

'.'61 

■■K' 

.03 

f.' 
T. 
T. 

■1' 

i.'oi 

.05 

T. 

.31 

.15 
.15 

'1'. 
T. 

3  64 

'.'33 

".ib 

.43 

.02 

4  70 

4.35 

.56 
.60 
17 

.40 

.36 

.35 

3.74 

White    .... 
White   .... 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas. . 

".m 

.50 

.06 
T. 

4  08 

.00 

.18 
.18 
.04 
?3 

3.20 



'.'is 

.67 
.15 

'f' 

.23 

.26 
.02 
.19 

'.'i2 
.15 
T 
.20 
.43 
.511 
.10 
.10 
.08 
.02 
.05 

'f.' 

.08 

T. 

..53 

.30 

.10 

T 

.21 

.37 

T. 

T. 

.07 
.12 
T. 

".in 

.90 
.32 

't.' 

.08 

T. 

.14 

'.'62 

".bi 

.90  1.18 
2.30    T. 
4.08  .... 
1  70! 

.03 

.03 
.21 
16 

i;44 

.40 
.13 

.46 

.10 

.37 

9.13 

'.'64 
'!o4 

T. 

.08 

7  21 

Grannis-  

6  06 

Green  Mountain. . 

.04 

.14 
.05 

■?3 

3.25 

While 

White 

Mississippi 

White 

Ouachita.. 

Red 

Ouachita.. 

Red 

Ouachita.. 
Ouachita.. 
White.... 
Wliite  ... 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
.Arkansas. . 
St.  Francis 

Red 

White.  .... 

.48 
■.'96 

'.'64 

'f.' 

.06 

'.'io 

1.25 
1.17 
1.58 

'f ' 
T. 

'!29 

".'43 

'!23 

".02 

;;;; 

1.63 
1.98 

.01 
1.0( 
1.90 

.26 
1.10 
1.20 
1.89 
1.36 

.05 
1.70 
2.29 
2.60 
?  fV 

.12 
.72 
.20 

'  .02 

■f.' 

'!68 

':o3 

".bh 

T. 

.50 

'!62 

.03 

T. 

.32 

'.'68 
.,10 

2.13 

Heber  Springs  ...  2 
Helena 2 

4.23 
3.07 

'J'. 

3.00 

3.26 
.35 

3.05 
.90 

2.68 

3.95 
.29 
.20 

1     iO 

.85 
.42 
.06 
.30 
.08 

'!i7 

T. 

1     11 

.51 
.26 
.05 
2.00 
.39 
.16 

'!o5 
.04 
.65 
T. 
.19 
.10 
.57 

7.54 

Hope  2 

Hot  Springs  

Index    ,2 

Irons  Fork 2 

■f' 

".05 

.78 

'.'95 
..58 
12 
.47 

'!63 
.07 

't" 

.25 

'.'io 

.03 

'f.' 

.21 

.15 
24 

'!6i 

.20 

'!62 

.05 
.06 
53 

.49 

T. 

'!i4 

•••■ 

3.87 

.44 

.... 
".b'2 

5.55 

1.40 
"63 

7.00 

.03 

6.01 

'.'6i 
r.' 

.05 

.06 
.30 

6.34 

Jessieville ■ 

lonesboro 2 

Lead  Hill 

Little  Rock...'! 
LittleRock  Air'y  't 

Lutherville 

Madison   2 

Magnolia 

Mammoth  Spg  ...  2 

.'i'i 

.10 

T.' 

'.62 

.03 

'.'i? 

.01 

'.'6i 
.02 

'^48 
.09 
.08 

■f.' 

.76 

T. 

'.'6i 

.05 

t. 

T 
T. 

l.U 

2.08 
6  99 

I.I2I    .17 
1     ifi 

".65 

5.69 

.03 
.10 

.40 

.18 

6.44 

.20 

'.'21 

85 

'.'06 

.09 

15 

".02 

'  ;o8 
.10 

i!67 

.83 

r.' 
1.  u 

.76 
.84 
1   03 

.22 

'.'07 

.65 

i  T. 

1.01 

'.'56 

T. 

1.17 

.04 
.04 
.10 

'f  ' 

.68 

.70 

2.00 

T 

6.89 

'i'.' 

T. 

.30 

.10 

't.' 

.03 

.20 

'.'is 

.02 



2.32 

2  62 

Marked  Tree 2 

St.  Francis 
Ouacliita.. 
Ouachita. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
White.  ... 
Ouachita. . 
Ouachita.. 

.19 
3.17 

.37 
2.36 

.58 
1.61 
4  07 
2. 00 
1  "S'l 

T. 

't' 
T. 
.14 

r 

.14 

T. 

't  ■ 
T. 

.88 

'.'n 

r 
1 

.'ii 

.21 

'!68 

.06 
.06 

.04 
.11 
.01 
.39 

't'.' 

i.... 

".m 

0.44 

.52 
T. 

.10 
T 

i 

.02 

T. 

.06 
.22 

'i'.' 

'.'07 
T. 

T 

.02 

.27 

6.64 

Mena ^ 

Montieello  Air..U 

Morrilton    2 

Mountainburg 

Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC  ... 
Mulberry 2 

.10 

.02 

.08 

2.02 

'f. 

.03 
■J' 
'I' 
.37 

'!42 
.05 
.05 
.70 

T. 

.03 
32 

.04 

4.40 

.25 

4.31 

T 
T. 

.17 

T. 

l.IC 
1.64 
2.4C 
2.3'J 
1  45 

3.02 

.08 
.07 

... 

T. 

.04 
.22 

.47 
. . . . 

.18 

T. 

.04 

'.'62 

T. 

.04 

.14 
.10 

'.'63 

'.'18 

.31 

'.'63 

7.84 
5.33 

.02 
08 

1.    . . 

6.17 

.\rkansas. . 

Red 

White 

Ouachita. 

Red 

.Mississippi 
Arkansas.. 

■;6s 

2.'59 

.10 

.94 

2.83 
11.27 

.04 
1.5.5 

.12 
1.13 

03 
.71 

'.'ij 

3^ 

.36 
.24 
T 

'.'■23 

".07 
\ 

'!]? 

.24!.... 

.121  .17 

05l    .01 

4.43 

1.90    !'6'l 
1.25    .61 
2.58    .04 
I1.3O    .02 
1  .01    T 
I1.63;    .12 
1         1 

T. 

.16 

.09  2.25;   .55 

','06 

'.'is 

1 

9.28 

Nashville . 

Newport 2 

;i:; 

22 

1 . . . . 

1     07 

34 

i 

I 

4.31 

.06 

.08 
.18 

OV 

.12 

.20 
09 

1 

1 

.ii   .46 

T.      .55 

6.80 

Oden ' 

.30 
'.'54 

'.'09 

.18 

.36 

.12 

.... 

5.09 

Okay ■ 

0  66 

Osceola " 

Ozark 2 

T. 

!t 

.73 

1   .28 
1 

1"" 

....    f. 

t 

4.50 

1 

1 

w 

34 

CLIMATOLOGICAL 

DATA : 

ARKANSAS  SECTION                                      Jx^E,  1941 

Daily  Precipitation  for  June, 

1941 

Continued 

Drainage 

Day 

of  Month 

stations 

1 

basin 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22      23 

24      25 

26 

27 

28 

29 

30 

Total 

Paragould 

St.  Francis 
St.  Francis 

.... 

.31 

07 

1 

.04 

.01'    .40 
...  :  .15 

.02 

"io 

.02 

.05 

.14 
23 

.OS 
36 

T. 
26 

1.30 
1.55 
4.80 
2.22 
5,59 
1.62 
4.25 
3.47 
5.62 
4.37 
5,88 
3.44 
2,81: 
3,78 
5,83 
5  79 
3,42 
2  84 
4,36 

I'arkiu  2 

t 

77 

10 

.13 

Perry  villo 

I'ine  Bluff 2 

Piae  Ridge 2 

Pocahontas 

Portland 2 

Prescott 2 

Arkansas. . 

I  m 

9  on 

....1....I.... 

.03  .... 

...    1 ,  35 

!'> 

T 

T 

.15 

.12 

.01 

Arkansas.. 
Ouachita. . 

Whita 

Ouachita.. 
Ouachita.. 

White 

Arkansas. . 
Arkansas.. 

.... 

'.'67 

.'18 
1.15 

,64 
2.. 36 

.55 

.05 
39 

.30 
1.31 
1.95 

.06 
.09 

03 

1 

....'  .31 

T. 

1,82 

.82 
.85 

■;75 

.59 

'lis 

.05 

.22 

'.'is 
'!63 

.10 
'.'64 

T 
T 

T. 

T. 

,  19 

.15 

T. 

.01 

';62 

...1.      . 

.26 
.14 

.... 

.06    .45 

■f.'l'.'is 

,05  3.53 

.07 

,18 
,10 

.04 

i'.ik 

'.'65 
.03 

1.43 
.14 

.02 

j 

.18 

.12 

1.39 
.25 

.12 

.06 

'.'is 

T 

3,1 

....     .36 
.25    .19 

.02 
T. 

T. 

'.'64 

!f 

Rogers  ( near) 

Rosebud 

.08 

'!i6 

.24 
,13 

.OS  ....!.... 
T.     T.    .... 

1.39 
.... 

1.07 
1.79 

.26 

Russellville 

.06 

01 

30 

.... 

St,  Charles  2 

St.  Francis 2 

Searcv 2 

Spring  Bank 2 

Story ■- 

Stuttgart 2 

Stuttgart    2 

White   ..   . 
St.  Francis 
White    ..   . 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 

... 

1,24 
.37 

1.91 
.35 

1.70 

.'•ii 

1 ,   . . 

.27     .05'....' 

....'1.05 
....    T. 

25 

....1.22 

';62 

.03 

'ioe  '.'is 

.05  1,05 
.02    .05 

.30 
.84 
.35 
.87 
3.23 
.86 
.51 

.21 

.05 

09 

40 

,10 
.22 

■I'. 

".bi 

T, 
,21 

.70 
41 

.75 

.07 

.09  .... 

.05'.... 

.03 

.02 

T. 

'[62 
15 

2.47 

'!63 
.02 

.03 

,02 
,14 

.70 
.15 
.09 
04 

'.'64 
12 

10 

.11 

15 

1.05 

12 

.03 

.60 

.66 

60 

Subi  aco 

Texarkana 2 

Turnpike 

Wabash 

Waldron 

Arkansas.. 

i.2(') 

1,15 
1.10 
1.09 
.76 
2.95 

2!86 
.70 

.27 

.20 
0.3 

'i'. 

1 
.... 

1.32 

82 

2.30 

.04 
.83 

.02 

.36 

'1 

.... 

T. 

,; 

Arkansas, 
Mississippi 
Arkansas. . 
Ouachita, . 

Red 

Arkansas,  , 

't.' 
't,' 

T. 

'!62 

.08 

,bO 

'03 

IS 

".22 

.40 

4,62 
3,95 
2.28 
5,80 
1,81 
7,75 
3  49 

.05  .... 

41 

1 

.14 

.14 

.08 

.70 

ii; 

T. 
.43 
.10 
.10 

T. 

'!63 

...  2. 85 

\ 

Warren  

Whitecliffs 2 

White  Rock 

•i 

....>.... 

.20 

..,.1  T. 
....  1 . 45 
.02  2.13 

.80 
.80 

.20 
.15 
.10 

.03 

.05 

.02 

.01 

.02 

.05 

1.85 
03 

i 

.60 
.03 

.08  .... 

T. 

,13 

T. 

14 

1 

Wilson    2 

.Mississippi 
Arkansas. . 

35 

07 

15 

09 

0,66 
1,18 
2,52 

Wright 





1 

.50 
.25 

.66 
.15 

.02 

Wynne 2 

St,  Francis 

•45 

.03|.... 

1 

.20 

.05 

.10 

7 

,95 

.06 

,28 

\ 

■i 

Daily   Temperatures    for  June, 

1941 

Stations 

1 

2 

3       4       5       6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1        1 
18      19  1  20  1  21 

1 
22      23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

c 

Alum  Fork 

i  Maximum 

88!     83 

8.5 

82 

84 

801     82 

87 

8:) 

84 

8a 

81 

79]     Ii 

8C 

1      '^ 

S: 

8,5 

881     9f 

)      90 1     8! 

901     901     92  [     9'. 

91 

87      891     911 

85  8 

(  Minimum 

64,     65 

68 

61 

58 

60  [     66 

6b 

69 

6; 

6 

6L 

5f 

5t 

bi 

6 

b! 

5,' 

571     6' 

65 

6: 

65 

65      6 

"      6' 

6- 

69      72 1     69 1 

63  6 

Arkadelphia  % 

)  Maximum 

91 

85 

89 

88 

88 

89 

84 

8! 

82 

7S 

8( 

8E 

8,5 

80 

Ii 

8C 

8f 

81 

91 

9i 

9f 

9V 

9: 

92!     93 1     9L 

8! 

90      9 

1      93 1 

87  8 

\  Minimum 

6) 

68 

68 

60 

63 

64 

6! 

67 

71 

6; 

6b 

6:d 

b; 

62 

6- 

6,!: 

5S 

5- 

6; 

61- 

6:- 

6,1 

6- 

6f 

69      7C 

7r 

72      73 1     73 1 

65  7 

Batesville  *" 

\  Maximum 

9'2 

8fa 

9( 

83 

89 

91 

85 

92 

94 

84 

87 

81 

85 

8{j 

7i 

8L 

87 

9( 

9^ 

95 

9f 

95 

Ov 

9f 

100      Ot 

9; 

9' 

97 1   102 1 

90.6 

(  Minimum 

bb 

68 

70 

63 

58 

59 

70 

6b 

71 

65 

6b 

61 

6U 

60 

5fc 

5,5 

b- 

52 

55 

6L 

6(- 

6 

6,' 

65 

6- 

6r 

71 

7' 

7' 

T 

64  1 

j  Maximum 

<lt 

84 

84 

83 

84 

85 

84 

8b 

88 

86 

83 

79 

77 

83 

8C 

82 

85 

8fc 

8r 

9( 

9 

9:' 

9i 

95 

96      95 

9;- 

8- 

9' 

9f 

87  3 

)  Minimum 

B'2 

6b 

68 

64 

6/ 

59 

67 

6b 

69 

64 

6b 

51 

57 

59 

bfc 

56 

5; 

5S 

5 

6^ 

6- 

6 

65 

65 

64      6t 

6H 

6<^ 

6' 

6" 

62  4 

Benton  $'$ 

)  Maximum 
(  Minimum 

9U 
6.3 

85 
67 

87 
68 

83 
63 

81 
58 

88 
60 

83 
68 

8b 
66 

89 
68 

82 
66 

85 
65 

84 
60 

82 
59 

85 
58 

7? 
6(1 

79 
64 

84 
52 

87 
51 

9r 
5e 

9C 
65 

91 
65 

9C 

62 

92 
61 

93 
63 

94      94 

91 

61 

8t 

7? 

9-1 

94 
6' 

87  3 

6f 

6S 

63  5 

Beiitonville  *** . . .  - 

j  Maximum 

»H 

83 

77 

78 

83 

7b 

83 

82 

87 

74 

78 

77 

7( 

72 

75 

80 

82 

85 

87 

90 

90 

8,S 

8< 

SS 

91 

91 

89 

87 

8? 

93 

83  6 

/  Minimum 

b,-5 

6h 

65 

60 

Ob 

63 

65 

67 

bo 

63 

62 

bi 

5b 

bb 

55 

52 

55 

58 

.5; 

6/ 

6^ 

62 

6-: 

62 

65 

71 

70 

71 

7. 

74 

62  9 

Blytheville 

S  Maximum 

94 

8.3 

91 

84 

89 

92 

88 

94 

95 

8b 

88 

89 

8b 

83 

82 

83 

87 

90 

91 

1     !»7 

95 

91 

93 

95 

98 

9! 

95 

91 

95 

9f 

90  7 

(  Miuimum 

65 

70 

71 

66 

60 

65 

73 

69 

73 

69 

72 

6b 

61 

60 

5f 

57 

5b 

55 

57 

66 

6! 

70 

66 

65 

65 

67 

74 

7? 

T> 

73 

60  0 

Booneville 

j  Maximum 

91 

8/ 

84 

83 

86 

83 

81 

84 

90 

84 

84 

83 

80 

81 

79 

82 

85 

88 

8! 

91 

90 

91 

93 

92 

93 

93 

92 

88 

91 

9,1 

87  2 

1  Minimum 

67 

66 

70 

62 

OS 

65 

60 

66 

73 

64 

63 

b,'' 

57 

6t 

fi( 

59 

51 

5:- 

58 

65 

65 

65 

63 

62 

65 

67 

68 

70 

71 

69 

63  6 

Brinkley 

)  Maximum 
/  Minimum 

9U 
63 

86 
68 

89 
72 

85 
66 

87 
60 

90 
60 

84 
70 

90 
67 

91 
72 

86 
67 

87 
70 

85 
63 

83 
63 

83 
61 

80 
59 

83 
64 

86 
52 

90 
56 

93 
56 

93 
67 

91 
65 

95 
65 

93 

67 

95 
68 

97 

68 

97 
70 

94 
69 

89 
72 

93 
74 

97 
73 

89  4 

65  6 

Camden 

j  Maximum 
/  Minimum 

91 
61 

95 
72 

94 
71 

90 
66 

95 
59 

95 
62 

94 
61 

93 
65 

95 
72 

94 
67 

87 
66 

91 
64 

89 
62 

89 
62 

90 

m 

80 
65 

86 
53 

91 
56 

91 
62 

90 
67 

93 
63 

94 
64 

95 
65 

96 
65 

102 
67 

95 
69 

92 

70 

94 
71 

95 
74 

96 

75 

92  4 

65  4 

Clover  Bond 

\  Maximum 

93 

87 

86 

84 

83 

90 

85 

92 

93 

85 

87 

84 

84 

78 

81 

85 

90 

92 

95 

96 

96 

92 

9R 

99 

98 

100 

98 

94 

98 

101 

90  7 

/  Miuimum 

57 

65 

67 

57 

54 

bb 

bS 

61 

66 

64 

70 

58 

5b 

b6 

58 

49 

49 

50 

50 

6? 

62 

57 

59 

55 

54 

65 

64 

68 

68 

66 

59  6 

\  Maximum 
'  Minimum 

92 
66 

86 
67 

83 
71 

82 
65 

85 
61 

86 
62 

81 
68 

8b 
67 

91 
73 

86 
66 

87 
67 

79 
61 

76 
60 

85 
64 

80 
61 

77 
61 

80 
56 

81 
58 

89 
58 

83 

68 

95 
6S 

93 

65 

89 
67 

96 
65 

97 
69 

97 
71 

94 

70 

87 
79 

93 
7-' 

99 
72 

87  1 

65  7 

)  Maximum 
(  Minimum 

90 
64 

85 
67 

90 
69 

85 
63 

88 
58 

93 
60 

87 
71 

94 
66 

90 
71 

85 
67 

88 
70 

86 
63 

86 
59 

80 
58 

85 
54 

85 
51 

89 
52 

92 
53 

97 
54 

99 
60 

97 
66 

96 
65 

98 
64 

99 
66 

101 
69 

101 

70 

98 
71 

93 
72 

99 
73 

103 
73 

92  1 

64  0 

Crossett 

(  Maximum 
(  Minimum 

90 
62 

89 
71 

90 
70 

88 
62 

87 
59 

90 
60 

86 
67 

92 
65 

91 
71 

90 
74 

87 
69 

84 
66 

90 
55 

90 
64 

81 
64 

73 
63 

83 
54 

87 
56 

87 
61 

87 
67 

90 
65 

92 
69 

91 
63 

93 

94 

94 

6S 

92 
67 

91 

70 

94 
79 

95 
71 

88  9 

65 1     65 

05  2 

Dardanelle 

j  Maximum 

90 

87 

86 

85 

87 

88 

86 

87 

91 

87 

86 

83 

80 

83 

81 

83 

85 

89 

91 

94 

94 

92 

94 

94      95 

95 

92 

88 

91 

95 

88  6 

I  Miiu'mum 

69 

68 

72 

66 

61 

65 

70 

70 

73 

66 

67 

63 

60 

62 

63 

62 

57 

58 

60 

69 

67 

65 

67 

64 

68 

71 

73 

73 

75 

75 

66,6 

De  Queen 

S  Maximum 

89 

85 

85 

84 

85 

82 

84 

86 

89 

80 

84 

83 

81 

86 

79 

78 

85 

88 

90 

91 

90 

92 

93 

92 

92 

92 

87 

89 

90 

91 

86,7 

/  Minimum 

69 

67 

67 

63 

62 

61 

66 

69 

72 

6b 

66 

61 

57 

57 

64 

63 

54 

56 

61 

68 

65 

65 

64 

66 

66 

68 

71 

70 

72 

73 

64,9 

Devils  Knob 

j  Maximum 

78 

77 

76 

74 

76 

76 

75 

73 

81 

76 

75 

73 

73 

74 

74 

76 

79 

79 

82 

84 

83 

85 

86 

86 

87 

85 

86 

S3 

84 

87 

79,4 

)  Minimum 

65 

63 

65 

59 

62 

63 

69 

62 

68 

59 

61 

57 

54 

56 

57 

58 

63 

65 

66 

68 

66 

65 

67 

65 

72 

72 

68 

67 

70 

71 

64  1 

)  Maximum 
/  Minimum 

96 
64 

92 
73 

93 
56 

91 
69 

91 
59 

96 
62 

84 
68 

92 
69 

97 
74 

93 
72 

91 
70 

90 
68 

91 
65 

89 
65 

74 
69 

79 
65 

88 
52 

92 

57 

96 
62 

94 
68 

94 
64 

97 
66 

97 

68 

99 
68 

99 
69 

101 
67 

99 

73 

95 
7? 

98 
73 

102 

75 

93.0 

06  7 

El  Dorado   

j  Maximum 

91 

91 

91 

88 

90 

90 

90 

91 

92 

85 

85 

86 

89 

90 

85 

75 

85 

8!l 

89 

87 

90 

93 

94 

95 

95 

96 

93 

92 

94 

95 

89,9 

\  Minimum 

67 

73 

75 

67 

63 

69 

60 

69 

7b 

78 

70 

68 

64 

67 

65 

57 

61 

68 

68 

71 

67 

69 

69 

69 

70 

74 

73 

73 

72 

76 

68.9 

England 

j  Maximum 
/  Minimum 

90 
62 

87 
68 

91 
70 

85 
66 

88 
59 

93 
60 

87 
69 

92 
66 

90 
70 

85 
75 

80 
60 

78 
61 

87 
63 

87 
61 

80 
62 

80 
64 

85 
55 

89 
67 

92 
59 

93 
68 

93 
65 

91 
65 

92 
70 

93 
66 

97 
66 

99 
70 

97 
71 

92 
72 

94 
75 

96 
79 

89  4 

65.9 

Eureka  Springs  . . . 

J  Maximum 

88 

83 

78 

80 

82 

77 

84 

82 

86 

74 

78 

75 

76 

72 

76 

80 

83 

83 

86 

90 

88 

89 

91 

88 

90 

89 

90 

87 

88 

92 

83.5 

(  Minimum 

67 

64 

68 

61 

56 

62 

64 

6b 

72 

61 

62 

5S 

5b 

54 

55 

52 

55 

57 

61 

65 

65 

61 

63 

60 

66 

71 

70 

69 

74 

74 

62.9 

Fayetteville 

\  Maximum 

87 

84 

78 

79 

83 

78 

84 

81 

80 

80 

78 

77 

79 

75 

77 

80 

83 

86 

87 

90 

89 

90 

91 

90 

93 

91 

90 

88 

88 

95 

84.5 

(  Minimum 

67 

64 

66 

62 

55 

64 

64 

66 

72 

62 

62 

59 

54 

55 

55 

51 

54 

,55 

56 

64 

67 

62 

62 

63 

63 

69 

70 

69 

79 

73 

62.6 

Fayette ville  Exp.  S 

S  Maximum 

88 

86 

79 

80 

82 

78 

84 

82 

87 

80 

77 

75 

77 

75 

76 

80 

85 

83 

86 

90 

90 

90 

93 

90 

91 

92 

90 

88 

88 

93 

84.5 

(  Minimum 

b/ 

65 

66 

63 

5b 

63 

65 

66 

71 

63 

63 

59 

55 

56 

56 

53 

54 

55 

57 

64 

66 

62 

62 

63 

64 

70 

70 

70 

74 

74 

63,0 

Fort  Smith*** 

)  Maximum 

87 

84 

80 

81 

86 

83 

84 

86 

89 

79 

80 

80 

79 

78 

80 

83 

86 

88 

90 

93 

92 

91 

94 

93 

95 

91 

91 

89 

92 

94 

86,6 

(  Minimum 

68 

68 

69 

64 

63 

67 

67 

70 

76 

66 

64 

64 

61 

62 

66 

62 

62 

62 

65 

70 

69 

68 

69 

67 

71 

72 

76 

73 

77 

75 

67.8 

Gilbert}? 

\  Maximum 
'  Minimum 

89 
68 

86 
66 

84 
64 

84 
64 

86 
55 

86 
55 

83 
64 

86 
62 

90 
67 

84 
63 

83 
62 

76 
53 

81 

52 

80 
54 

80 
50 

81 
52 

84 
51 

86 
52 

90 
,52 

91 
59 

92 
61 

90 
59 

90 
61 

92 
59 

96 
62 

94 
64 

94 
64 

91 

70 

89 
66 

97 
63 

87.2 

,59,8 

Maximum 
Minimum 

84 
6fi 

85 
63 

85 
64 

83 
59 

84 
60 

85 
68 

80 
61 

8b 
66 

87 
69 

80 
62 

83 
58 

82 
56 

80 
54 

85 
55 

75 
60 

79 
60 

82 

51 

85 
52 

87 
62 

90 
65 

88 
62 

90 
6? 

92 
62 

92 
62 

90 
64 

90 

65 

87 
67 

87 
67 

89 
68 

90 

70 

85.4 

61.7 

Gravette 

Maximum 
Minimum 

90 
64 

83 
64 

85 
64 

80 
61 

87 
65 

85 
63 

85 
63 

82 
65 

89 
67 

72 
62 

77 
60 

76 
56 

77 
53 

77 
52 

78 
51 

82 
49 

85 
52 

85 
55 

87 
5S 

91 
63 

90 
67 

90 
61 

92 
62 

90 
60 

91 
65 

92 

68 

89 
70 

94 
69 

92 
73 

94 

74 

85.6 

01,9 

Green  Mountain.  . . 

Maximum 

88 

84 

82 

80 

81 

83 

82 

83 

86 

84 

81 

81 

87 

75 

74 

77 

81 

82 

85 

88 

S9 

88 

86 

88 

93 

92 

92 

89 

88 

93 

84.7 

/  Minimum 

66 

65 

69 

64 

61 

64 

64 

66 

71 

62 

65 

62 

59 

58 

55 

59 

62 

66 

67 

70 

69 

63 

67 

63 

72 

75 

73 

69 

73 

73 

65.7 

Harrison 

Maximum 

91 

87 

83 

82 

88 

85 

90 

91 

94 

80 

85 

80 

82 

78 

79 

81 

86 

88 

90 

93 

95 

92 

93 

93 

97 

97 

97 

96 

97 

100 

89.0 

Minimum 

bS 

66 

67 

63 

55 

58 

65 

67 

71 

63 

62 

59 

55 

59 

54 

50 

52 

53 

54 

61 

64 

59 

62 

59 

65 

66 

69 

71 

71 

72 

62.0 

Helena 

Maximum 

88 

86 

89 

80 

84 

90 

86 

88 

90 

90 

85 

84 

86 

83 

80 

81 

83 

87 

91 

91 

92 

92 

89 

92 

94 

95 

93 

87 

90 

93 

88.0 

Minimum 

b2 

62 

69 

64 

61 

6b 

69 

68 

72 

73 

68 

66 

63 

61 

59 

62 

57 

61 

65 

68 

66 

65 

67 

65 

68 

71 

70 

70 

72 

73 

66.1 

Highland 

Maximum 

89 

84 

83 

83 

87 

85 

81 

87 

88 

82 

82 

80 

80 

83 

80 

79 

S3 

86 

88 

83 

87 

90 

92 

91 

92 

93 

89 

89 

89 

90 

85,8 

Minimum 

74 

67 

68 

74 

71 

67 

68 

73 

74 

65 

66 

73 

61 

60 

64 

64 

59 

74 

72 

73 

74 

73 

74 

74 

70 

73 

72 

72 

75 

75 

70,0 

Hope  %%  

Maximum 
Minimum 

90 
61 

8b 
67 

86 
67 

83 
66 

90 
60 

88 
64 

84 
67 

89 
68 

91 
72 

77 
66 

85 
66 

83 
64 

85 
62 

81 
61 

71 
64 

79 
63 

84 
54 

89 

58 

90 
62 

87 
66 

91 
64 

93 
63 

92 
66 

94 
66 

95 
68 

94 
70 

93 
71 

92 
71 

93 

72 

93 

75 

87.0 

65,5 

Hot  Springs 

Maximum 

90 

85 

87 

85 

87 

88 

83 

86 

90 

87 

85 

83 

80 

84 

80 

80 

87 

90 

91 

91 

91 

90 

96 

93 

94 

94 

91 

89 

92 

94 

88,1 

Minimum 

b8 

66 

69 

65 

62 

66 

67 

68 

73 

65 

66 

65 

62 

62 

69 

64 

59 

61 

63 

71 

65 

64 

62 

66 

70 

71 

73 

63 

76 

72 

66.4 

June,  1941 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


35 


Daily  Temperatures  for 

June,   1941    Continued 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

5 

Irons  Fork 

s«  S  Maximum 
•  •**  }  Minimum 

87 

82 

83 

80 

84 

81 

79 

82 

87 

69 

81 

80 

72 

81 

77 

79 

82 

87 

87 

87 

8<^ 

87 

89 

89 

90 

90 

88 

84 

87 

90 

83.6 

68 

65 

62 

60 

62 

61 

63 

64 

72 

63 

62 

51 

49 

50 

55 

57 

48 

48 

53 

63 

5H 

59 

57 

57 

69 

62 

63 

69 

70 

70 

60.0 

Jonesboro   

(  Maximum 

92 

85 

89 

84 

88 

91 

86 

92 

93 

88 

86 

84 

84 

80 

81 

82 

87 

90 

95 

95 

93 

96 

94 

96 

100 

99 

96 

90 

96 

99 

90.4 

\  Minimum 

65 

67 

71 

65 

60 

60 

72 

66 

72 

67 

70 

63 

60 

60 

58 

57 

56 

57 

59 

65 

68 

69 

69 

68 

70 

71 

70 

72 

74 

74 

65.8 

Lead  Hill 

(  Maximum 

82 

86 

84 

83 

86 

87 

87 
64 

88 
63 

93 
71 

84 
64 

83 
64 

79 
61 

79 
58 

75 
54 

79 
50 

83 
47 

86 
51 

87 
51 

90 
51 

93 

93 

92 
68 

93 
60 

84 
58 

96 
63 

98 
65 

96 
67 

95 
72 

94 

68 

99 
68 

87.8 
60.8 

■■■■  (  Minimum 

67 

67 

67 

65 

51 

57 

60 

62 

Little  Rock. 

Little  Rock.... 
[Airway] 

,„  i  Maximum 

88 

83 

85 

79 

84 

88 

82 

87 

89 

80 

84 

82 

78 

82 

77 

77 

82 

86 

89 

89 

88 

89 

87 

91 

93 

93 

90 

86 

90 

93 

85.7 

■„,  (  Minimum 

67 

66 

71 

67 

65 

68 

71 

69 

73 

65 

69 

64 

62 

61 

64 

64 

62 

63 

66 

72 

70 

68 

68 

69 

73 

76 

72 

72 

75 

74 

68.2 

j  Maximum 

89 

85 

87 

81 

85 

90 

83 

89 

89 

80 

86 

84 

81 

84 

78 

79 

84 

86 

90 

90 

89 

91 

89 

93 

95 

96 

92 

88 

92 

96 

87.4 

)  Minimum 

66 

68 

71 

65 

61 

64 

70 

67 

73 

65 

69 

65 

62 

60 

64 

61 

57 

60 

61 

68 

67 

66 

70 

69 

69 

72 

72 

73 

74 

74 

66.8 

LntherviUe 

\  Maximum 

84 

83 

81 

84 

83 

85 

83 

82 

87 

81 

82 

78 

76 

80 

78 

81 

84 

86 

87 

90 

90 

82 

90 

91 

91 

91 

88 

85 

89 

90 

84.7 

)  Minimum 

66 

67 

68 

62 

59 

65 

61 

65 

71 

63 

64 

59 

55 

59 

59 

56 

55 

57 

61 

66 

65 

62 

66 

63 

67 

69 

70 

70 

71 

71 

63.7 

Magnolia 

S  Maximum 

90 

87 

87 

88 

87 

87 

93 

90 

92 

88 

87 

87 

87 

87 

85 

79 

86 

90 

90 

90 

91 

93 

93 

94 

98 

94 

95 

92 

94 

97 

89.9 

(  Minimum 

67 

69 

67 

66 

61 

69 

68 

69 

75 

68 

69 

65 

60 

63 

62 

65 

56 

59 

65 

70 

64 

66 

66 

67 

70 

71 

72 

72 

74 

75 

67.0 

Mammoth  Spr 

"S-  (  Maximum 

90 

85 

88 

83 

89 

91 

83 

90 

95 

83 

86 

83 

83 

81 

81 

83 

87 

90 

95 

97 

94 

94 

93 

93 

96 

99 

94 

93 

98 

102 

90.0 

/  Minimum 

65 

68 

68 

65 

54 

55 

70 

64 

65 

65 

68 

57 

58 

54 

54 

49 

50 

53 

53 

59 

59 

63 

63 

63 

67 

68 

68 

70 

69 

69 

61.8 

Marianna  .... 

S  Maximum 

92 

86 

89 

82 

86 

92 

85 

92 

92 

90 

84 

86 

80 

85 

80 

81 

86 

88 

93 

93 

94 

95 

93 

94 

96 

98 

94 

87 

92 

95 

89.5 

,,  '  Minimum 

60 

68 

70 

65 

58 

62 

69 

66 

71 

70 

69 

65 

60 

61 

59 

64 

51 

68 

66 

67 

65 

65 

63 

64 

66 

69 

69 

76 

73 

72 

64.9 

Marked  Tree.. 

••5v  I  Maximum 

)  Minimum 

62 

68 

68 

65 

59 

58 

69 

67 

58 

67 

62 

62 

ei 

59 

56 

57 

52 

54 

54 

66 

(15 

67 

68 

66 

69 

70 

69 

71 

7i 

72 

63!  7 

Mena 

j  Ma.ximum 

89 

85 

84 

82 

87 

82 

83 

84 

89 

78 

84 

82 

77 

84 

78 

78 

83 

85 

88 

92 

91 

90 

93 

91 

92 

93 

89 

89 

91 

92 

86.2 

(  Minimum 

68 

65 

64 

62 

58 

64 

64 

67 

74 

64 

62 

59 

59 

56 

60 

60 

54 

55 

59 

61 

65 

65 

62 

65 

65 

68 

70 

70 

72 

73 

63.7 

Monticello 

•     *  S  Maximum 

92 

90 

91 

87 

88 

93 

78 

91 

91 

88 

86 

87 

89 

88 

78 

77 

85 

89 

89 

89 

90 

94 

92 

95 

95 

96 

94 

94 

96 

97 

89.6 

/  Minimum 

65 

73 

72 

66 

61 

65 

66 

69 

72 

70 

70 

66 

62 

64 

67 

64 

59 

64 

06 

69 

66 

66 

66 

67 

68 

71 

72 

71 

74 

74 

67.5 

Morrilton 

■  -vv  \  Maximum 

92 

85 

85 

84 

87 

89 

88 

88 

91 

81 

84 

81 

76 

83 

81 

81 

85 

87 

90 

92 

93 

93 

91 

93 

94 

96 

92 

86 

93 

95 

87.8 

1  Minimum 

63 

64 

69 

65 

59 

64 

68 

70 

72 

65 

66 

63 

61 

61 

61 

61 

54 

67 

67 

68 

66 

63 

66 

63 

68 

70 

72 

72 

71 

72 

65.0 

Mountain  Home. . .  j  Maximum 

92 

86 

84 

85 

86 

86 

85 

89 

91 

82 

84 

80 

81 

75 

80 

83 

86 

84 

90 

94 

93 

90 

91 

96 

96 

96 

95 

91 

93 

98 

88.1 

/  Minimum 

65 

67 

67 

56 

58 

60 

67 

61 

69 

64 

65 

57 

54 

56 

56 

49 

51 

61 

56 

62 

64 

60 

63 

61 

66 

68 

70 

73 

70 

70 

61.9 

Mt.  Ida 

\  Maximum 

91 

86 

88 

85 

86 

86 

82 

85 

90 

80 

84 

82 

80 

86 

77 

79 

84 

87 

90 

90 

90 

93 

92 

92 

93 

92 

91 

89 

90 

93 

87.1 

i  Minimum 

65 

67 

67 

60 

54 

60 

64 

66 

72 

65 

04 

56 

54 

64 

57 

62 

49 

50 

54 

62 

61 

69 

68 

60 

61 

65 

67 

70 

68 

68 

61.3 

Nashville 

i  Maximum 

91 

85 

87 

85 

85 

88 

83 

88 

89 

79 

85 

84 

83 

86 

75 

79 

83 

87 

88 

87 

88 

91 

92 

92 

94 

93 

89 

91 

91 

91 

87.0 

'  Minimum 

67 

67 

68 

66 

64 

69 

68 

69 

74 

66 

68 

63 

60 

60 

61 

65 

58 

61 

66 

70 

66 

05 

67 

68 

70 

70 

71 

73 

74 

75 

66.9 

Newport 

. . . .  S  Maximum 

92 
66 

84 
68 

88 
70 

86 
68 

88 
60 

90 
60 

84 

90 
66 

91 
73 

86 
67 

85 

81 
62 

81 
60 

83 

80 

83 

88 
55 

90 
56 

93 
57 

95 

95 

95 

93 

97 

98 

97 

95 

89 

94 

96 

89.5 

'  Minimum 

72 

71 

59 

60 

57 

66 

68 

66 

65 

67 

68 

70 

70 

73 

74 

71 

65.5 

O.leii 

.**'  '.  Maximum 

84 

87 

77 

81 

79 

75 

81 

76 

80 

83 

84 

87 

88 

88 

88 

88 

90 

90 

89 

86 

85 

88 

91 

84.6 

'  Minimmn 

60 

51 

55 

47 

60 

60 

72 

66 

77 

03 

64 

58 

56 

56 

59 

57 

53 

54 

67 

65 

61 

60 

63 

63 

64 

67 

68 

70 

70 

70 

61.6 

Okay 

j  Maximum 

90 

90 

88 

88 

89 

89 

84 

88 

91 

94 

85 

85 

86 

86 

86 

79 

84 

91 

90 

89 

90 

92 

94 

93 

94 

93 

92 

91 

93 

92 

89.2 

)  Minimum 

68 

67 

62 

65 

64 

63 

68 

60 

74 

66 

67 

62 

01 

61 

64 

65 

55 

69 

66 

68 

66 

66 

66 

67 

66 

70 

72 

72 

75 

75 

66.3 

Ozark 

...    S  Maximum 

86 

85 

83 

84 

85 

84 

80 

84 

89 

87 

82 

79 

79 

80 

79 

83 

83 

86 

88 

90 

91 

90 

92 

90 

92 

94 

92 

90 

93 

96 

86.5 

(  Minimum 

66 

64 

65 

60 

56 

63 

53 

65 

C7 

61 

62 

66 

53 

58 

58 

55 

53 

54 

56 

64 

65 

61 

62 

60 

64 

67 

66 

69 

67 

69 

61.6 

Paragould 

. .    .  S  Maxinuun 

90 

89 

89 

88 

88 

92 

85 

92 

93 

85 

86 

83 

84 

79 

81 

83 

87 

80 

95 

97 

94 

93 

94 

96 

98 

99 

95 

95 

94 

99 

90.1 

'  Minimum 

63 

68 

69 

65 

58 

58 

72 

65 

70 

67 

70 

61 

61 

57 

57 

55 

54 

55 

55 

61 

66 

67 

6:3 

69 

69 

70 

68 

68 

72 

72 

64.2 

Perry  ville 

—  (  Maximum 

92 

88 

88 

83 

85 

89 

87 

88 

92 

89 

87 

83 

77 

83 

88 

80 

85 

86 

90 

91 

92 

92 

92 

93 

96 

95 

91 

88 

93 

96 

88.6 

1  Mininmm 

63 

68 

71 

66 

58 

61 

68 

69 

70 

65 

67 

61 

59 

59 

61 

61 

53 

55 

56 

66 

76 

62 

67 

64 

66 

68 

69 

71 

69 

80 

65.0 

I'iiic  Hiiiir 

. . .    )  Maximum 

88 

86 

87 

83 

86 

90 

81 

89 

90 

83 

86 

83 

84 

84 

78 

78 

83 

87 

90 

86 

91 

91 

89 

92 

93 

93 

91 

90 

91 

94 

87.2 

(  Miuinntm 

65 

70 

72 

67 

62 

65 

67 

69 

75 

67 

70 

67 

65 

64 

66 

68 

59 

62 

65 

71 

69 

71 

68 

67 

69 

74 

73 

73 

74 

77 

68.4 

I'Dcnliontas  .  . . 

j  Maxinuun 

89 

88 

91 

88 

88 

90 

88 

91 

93 

88 

87 

86 

85 

81 

82 

84 

87 

91 

91 

96 

95 

94 

95 

97 

99 

99 

97 

90 

97 

100 

91.0 

)  Minimum 

64 

68 

69 

63 

58 

58 

70 

65 

70 

06 

69 

59 

57 

56 

54 

56 

53 

54 

54 

60 

65 

64 

67 

68 

69 

69 

68 

71 

70 

71 

63.5 

Portland 

i  Maximum 

91 

90 

89 

87 

87 

92 

85 

91 

93 

91 

85 

83 

89 

88 

82 

74 

83 

87 

89 

89 

90 

91 

89 

93 

94 

94 

93 

91 

93 

94 

88.9 

(  Minimum 

64 

72 

70 

67 

63 

64 

71 

69 

74 

75 

70 

70 

60 

65 

65 

63 

58 

61 

65 

69 

68 

66 

67 

69 

69 

72 

71 

72 

72 

74 

67.8 

Presoott 

j  Maximum 

92 

90 

89 

86 

88 

90 

85 

90 

93 

90 

88 

86 

87 

88 

86 

80 

86 

89 

91 

90 

92 

<.I3 

93 

94 

94 

96 

93 

93 

94 

95 

90.0 

1  Minimum 

67 

69 

68 

67 

63 

67 

68 

68 

74 

08 

66 

64 

62 

62 

65 

65 

58 

60 

64 

69 

66 

66 

68 

68 

69 

72 

73 

71 

75 

75 

67.2 

Rogers 

>  JIa.ximum 

88 

84 

78 

78 

83 

75 

83 

82 

88 

75 

80 

77 

77 

74 

75 

80 

82 

83 

86 

89 

89 

89 

89 

88 

91 

92 

90 

87 

88 

93 

83.8 

'  Minimum 

66 

64 

66 

61 

55 

62 

63 

64 

69 

62 

61 

56 

62 

53 

55 

53 

55 

67 

67 

62 

64 

60 

62 

61 

64 

70 

70 

69 

72 

72 

61.9 

Riis.sellviHe 

S  Maximum 

92 

87 

87 

84 

86 

88 

88 

88 

92 

92 

85 

85 

82 

82 

81 

82 

86 

88 

90 

94 

96 

90 

91 

93 

96 

94 

92 

90 

91 

93 

88.8 

'  Minimmn 

67 

67 

71 

64 

59 

62 

68 

68 

72 

64 

65 

59 

56 

61 

59 

60 

56 

56 

58 

65 

63 

65 

62 

67 

68 

58 

71 

71 

71 

63.9 

St.  Chiulos  .... 

.  .<^j,\  Maximum 

90 

88 

91 

82 

88 

92 

85 

91 

91 

88 

■   86 

87 

86 

85 

81 

82 

86 

89 

91 

92 

91 

95 

93 

96 

94 

98 

93 

94 

94 

97 

89 . 9 

'  Minimum 

61 

69 

71 

66 

61 

59 

66 

68 

71 

73 

69 

65 

65 

61 

61 

64 

64 

66 

69 

06 

67 

66 

68 

07 

68 

70 

70 

68 

69 

71 

65.6 

Hearcy  

j  Maximum 

90 

85 

86 

83 

87 

91 

85 

90 

91 

84 

85 

81 

80 

84 

82 

82 

86 

88 

93 

95 

96 

94 

91 

96 

97 

97 

95 

88 

92 

96 

89.0 

)  Minimum 

63 

66 

70 

65 

58 

60 

70 

66 

70 

65 

69 

60 

60 

57 

59 

60 

56 

56 

56 

65 

61 

64 

68 

68 

68 

70 

71 

72 

70 

70 

64.4 

Stutitran 

S  Maximum 

89 

88 

92 

86 

88 

93 

84 

91 

91 

85 

88 

87 

87 

86 

79 

82 

86 

89 

92 

92 

93 

94 

92 

94 

94 

96 

95 

91 

93 

98 

86.5 

'  Minimum 

63 

70 

69 

64 

62 

61 

67 

68 

72 

74 

70 

64 

62 

61 

61 

66 

58 

61 

60 

67 

68 

67 

67 

60 

69 

72 

71 

72 

73 

72 

60.6 

SMittf;art  (near 

).^V'\  S  Maximum 

90 

86 

89 

82 

86 

91 

82 

90 

92 

91 

85 

86 

86 

85 

78 

80 

85 

88 

90 

92 

92 

93 

90 

94 

94 

95 

92 

90 

91 

96 

88.7 

'  Minimum 

61 

69 

72 

64 

59 

63 

68 

68 

73 

71 

66 

66 

63 

63 

67 

66 

50 

69 

61 

67 

67 

66 

69 

67 

6i 

71 

72 

72 

73 

74 

66.7 

Huhlnfo 

S  Maximum 

87 

85 

82 

85 

86 

85 

85 

85 

98 

85 

82 

81 

79 

80 

80 

83 

87 

89 

90 

93 

91 

91 

93 

94 

94 

92 

93 

92 

95 

98 

88.0 
64.9 

"    (  Mininmm 

66 

66 

70 

62 

59 

64 

67 

67 

74 

64 

f;4 

62 

60 

61 

61 

60 

56 

56 

59 

67 

66 

63 

65 

63 

67 

70 

71 

71 

75 

72 

IV.xarkana  .  .. 

S  Maximum 

91 

86 

88 

86 

89 

91 

75 

88 

91 

82 

87 

82 

82 

86 

77 

79 

84 

88 

90 

91 

90 

92 

93 

94 

94 

93 

93 

91 

93 

93 

88.0 

(  Minimum 

71 

69 

71 

66 

65 

71 

67 

71 

75 

65 

66 

64 

62 

63 

63 

66 

68 

63 

67 

71 

67 

71 

65 

68 

68 

68 

71 

69 

72 

73 

67.5 

'fiirnpike 

S  Maximum 

70 

71 

71 

68 

69 

75 

74 

74 

78 

75 

72 

72 

66 

64 

65 

71 

76 

77 

79 

83 

81 

81 

82 

84 

87 

86 

84 

81 

81 

87 

76.1 

'  Minimum 

65 

62 

65 

60 

61 

64 

03 

64 

69 

59 

61 

58 

56 

56 

57 

57 

61 

66 

68 

69 

63 

64 

67 

65 

73 

72 

70 

66 

70 

70 

64.0 

\\aldron    .. 

S  Maximum 

92 

89 

85 

82 

88 

85 

84 

85 

90 

71 

87 

82 

80 

81 

80 

81 

85 

88 

96 

93 

91 

90 

92 

94 

96 

94 

92 

90 

93 

94 

87.6 

1  Minimum 

68 

65 

68 

64 

58 

63 

68 

71 

74 

67 

63 

58 

55 

68 

59 

61 

62 

62 

57 

64 

62 

66 

60 

64 

64 

66 

68 

71 

70 

73 

64.3 

Warri^n 

S  Maximum 

90 

88 

90 

87 

88 

91 

78 

91 

92 

92 

86 

86 

88 

87 

88 

78 

86 

89 

90 

91 

91 

94 

93 

94 

96 

97 

93 

91 

93 

96 

89.8 

'  Afinimum 

65 

75 

74 

68 

62 

65 

68 

69 

70 

71 

71 

6.S 

64 

65 

66 

66 

57 

59 

m 

65 

69 

67 

67 

69 

70 

70 

72 

69 

74 

76 

67.8 

VVIiite  Hock  ,  .. 

)  Maximum 

85 

78 

77 

76 

77 

75 

76 

74 

81 

78 

77 

74 

76 

75 

75 

78 

79 

79 

81 

84 

83 

85 

87 

85 

86 

85 

84 

82 

82 

87 

80.0 
63.5 

'  Minimum 

65 

62 

65 

59 

63 

63 

60 

65 

68 

60 

61 

57 

55 

56 

59 

59 

61 

03 

65 

68 

65 

62 

65 

65 

71 

69 

67 

67 

09 

71 

Wilson 

)  Maximum 

90 

90 

89 

89 

89 

89 

88 

90 

91 

91 

88 

84 

84 

83 

81 

82 

86 

90 

96 

94 

94 

92 

92 

98 

92 

91 

95 

89 

94 

95 

89.8 

'  Minimum 

65 

68 

70 

67 

65 

60 

73 

70 

68 

69 

70 

05 

62 

61 

59 

61 

53 

57 

57 

67 

67 

67 

67 

65 

69 

70 

71 

72 

74 

73 

66.1 

Wynne 

)  Maximum 

92 
63 

90 
69 

88 
70 

83 
64 

87 
57 

91 

60 

85 
68 

92 
65 

92 
73 

88 
68 

85 
70 

86 
62 

83 
61 

83 
59 

80 
57 

82 
60 

87 
50 

90 
60 

95 
56 

95 
68 

96 
66 

92 
66 

92 
67 

94 
67 

96 
69 

97 
69 

95 
70 

91 

71 

93 

73 

97 
71 

89.9 
64.9 

1  Minimum 

Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [1"°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  June,   1941 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


Station 

Data 

Day  of  month 

2 

1 

1 

^ 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20      21      22 

23 

24        25 

26 

27 

28 

29 

30 

S 

Hope ^ 

Exp.  Farm 

Rvap. 
Mean  tem. 
VVind  move 

.089 
76 
23 

.251 
76 
38 

.317 
76 
43 

.321 
74 
70 

.240 
75 
30 

.299 
76 
20 

.2S0 
70 
32 

113 

78 
4:^ 

.168 
82 
80 

.282 
72 
48 

.219 
76 
57 

.238 
74 
50 

.330 
74 
62 

.289 
71 
52 

.341 
68 
30 

.050 
71 
39 

.139 
69 
14 

.270 
74 
21 

.2,54 
76 
18 

.240 
76 
27 

.140 
78 
21 

.290 
78 
12 

.236 
79 
26 

.233 
80 
19 

.227 
82 
13 

.202 
82 

.319 

82 
30 

.219 
82 
33 

.240 
84 
60 

.302 
84 
62 

7.138 
76.6 

Irons  Fork ...% 
lixp.  Forest 

Eva  p. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.125 
78 
4 

.185 
73 
5 

"72 
8 

.147 

70 

6 

.137 
73 
6 

.174 
71 
3 

.081 
71 
13 

.057 
73 

7 

.045 
SO 
11 

.171 
66 
12 

.056 
72 

1 

.146 
66 
8 

.188 
60 
5 

.030 
66 

1 

.153 

66 

5 

.050 
68 
0 

.147 

65 

1 

135 

68 
1 

.174 

70 

1 

.135 
75 
3 

.136 
73 
3 

.172 
73 
2 

.118 
73 

1 

.126 
73 

.  120 
74 

.161 
76 

1 

.096 
76 

.089 
76 

1 

.069 
78 
4 

.175 
80 

7 

3.722 

71.8 

115 

Russell  ville 

Ozark  Nursery. 

Evap. 
Mean  torn. 
VVind  move 

"so 

41 

"77 
21 

.332 
79 
46 

.212 
74 
35 

.202 
72 
21 

.230 
75 
•29 

.202 
78 
40 

.130 
78 
33 

.  230 
82 
23 

.234 

78 
35 

.124 
75 
30 

294 
72 
45 

.248 
69 
35 

228 
72 
44 

.196 
70 
24 

.196 
71 
21 

.226 
70 
14 

.280 
72 
16 

.262 
74 
20 

.196 
"23 

.304 
80 
25 

.252 
76 
19 

.284 
77 
19 

.164 
78 
14 

.286 
SI 
14 

.208 
81 
16 

.234 
75 
24 

.166 
80 
33 

.320 
81 
41 

.270 
82 
27 

6.516 
76.4 
82  S 

Stuttgart,   ...*^J>vap. 
Rice  .xp. Farm  J^-J,tem^ 

.069 
76 
30 

.181 
78 
74 

.178 
80 
93 

.294 
73 
99 

.173 
72 
28 

.231 
77 
31 

.201 
75 
86 

.123 
02 

.230 
88 
53 

.205 
81 
!t0 

.187 
76 
55 

.221 
76 

91| 

.304 

74 

104 

.216 
74 
71 

.269 
72 
62 

.091 
73 
12 

.185? 
70 
34 

.234;,  265 
73!     76 
21]     28 

244 
80 
43 

.230  .170 
80 1     80 
39 1     28 

.317 
80 
25 

.069 
80 
14 

.832 
81 
22 

.175 
S3 
12 

.270  .2,54 
82      81 
40      68 

.168 

82 
87 

.278 
84 
64 

6.  367 
77.7 
1,502 

36 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 


June,  1941 


Daily  Precipitation  for  June, 

1941 

Hydrolosfic  Stations 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1  1    2  1    3  1    4  1     5  1     6  1     7  1     8  1    9      10  |  11  |  12      13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28     29  |  30  |        jxctal 

Aiitoiue(near)  2. . . 

1 

1         1 

1 

I 

13        fi.T 

.09 

.11 
.74 
.1: 

.u    ('3' 

"g3  '.'50' 

.31 

.55 

1.32 

ll.tii'li  ririivti                 t  W'l.itii                 1 

'!63 

.22 
.41 

.'6i 



1.74 

Beedpville  ^ 

Blue  Mountain  2.. . 

Briggsville  i t 

(Jabof-^ 

CariisleS 

Carpenter  Dam ' . . . 
Clarksville  l t 

White 

Arkansas.. 

1.60 

.eo 

.38 

.19 



4.06 

1.50 

1.30 

3.40 

Arkaii  xs.. 

Arkans  s.. 

2  40     in' 

10 
.20 

. . . . 

.10 

• 

* 

.  .^. 

1.20 
2  70 

'!62 

.10 

';64 

!25 



'!i5 

4.66 

.94 

4.30 

.   .i 

. .. . 

■  *  *  * 

. .  • . 

Arkansas.. 

.70 

1.05 

.06 

.20 

.03 

1.52 

.13,.... 

.14 

Compton  1 t 

Denmark  ^ 

White 

Mississippi. 

White 

White 

.99 

' '.  iy 

.37 

.09 
.57 
.06 

.(;4 

.27 
.19 

!03 

.02 
■.'07 

'.'48 

1.65 

'150 
.93 

.  20  . . . . 

92      08 

.01 

■^os 

3.23 

.35 

.20 

01 

.35 

.15 

.04 

2.86 

Eleven  Point- 

Evening  Shades... 

Foreman  ' t 

tirecn  Forest  2 

.09 
.03 

.21 
.03 

1.05 
2.03 

.... 

3.31 

.11 

1.46 

.58 

.07 

5..^6 

Ilardyi t 

Ilarri.sbur?  2 

Huntsville2 t 

.lacksonville^ 

LaCirosse  '•^ 

BakeCityS 

St.  Francis. 

.60 

.■^2 

.... 

.... 

.22 

.16 

.13 

.20 

i.67 

Arkansas. . 

3.85 

.11 
.21 
.45 

1.25 
.45 

3.40 

.22 

.18 

'.'l9 
.10 
.'2ft 
.83 

.31 
.11 



1.98 
.75 

'.'06 
.25 
.45 
.10 
.93 

'('« 

.... 

.20 

.02 

.04 

6.91 

1.41 

St.  Francis. 

White 

White 

Ouat'hita  . . 

05 

.61 

I  57 

'.'06 
.25 

'125 

'.'63 
50 

".ik 

1.65 

.65 

2.72 

.69 

6.01 

Mountain  View  2.. 
Newliope(uear)  2.. 

Ninirod-' t 

Odell  (near) 

Parthenon  -' t 

.57 

3.57 

.85 

7.83 

Arkansas. . 

1.58 

.06 

. . . . 

.... 

.18 

.02 

2.96 

.05 

.09 

.38 

5.32 

1.62 

2 '26 
1.90 

.25 

.19 

'  J5 

".n 

.71 

•2.77 

White 

White 

.91 
1.01 

'!i5 

.25 
.29 

■;ii 

.14 
11 

3.94 

Shirley  ~ 

.39 

.47 

';6i 

■:67 

.18 

.05 


4.83 

Solgahachie  2 

Sparkman  2 

•••• 

'  '22 

'.'(4 

■ 

"■24 

'!67 

Ouachita  . . 

White 

Ouachita 

* 

.06 

.19 

.... 

..  . 

.28 
.55 

.19 

1.46 
34 

';i2 

•2.69 
J. 33 

Vick  2 

VVheelingi . 

Winfrey'  , 

*  '  *  * 

Daily  Kivor    Stag-es  for  June,   1941 


Stations 


Rivers 


Flood 
Stage 


3 


n  1  12 


13       14 


Fort  Smith.... 

Van  Biiren 

Mulberry 

Danville" 

Ozark 

Dardanolle  . . . 

Morrilton 

liittle  Rock 
Pine  Bluir.... 

Gilbert 

Doniphan,  Mo 
Black  Rock . . . 
Hebcr  Springs 
OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Rock  . 
Batesville  . . . 

Neu'port 

neorgetown  . 

Des  Arc 

Clarendon. .. 
St.  Charles  . . 
(lien wood  . . . 
Arkadelphia 
Boughton  .   . 

Camden 

Benton 

Whitecliffs  .. 

Index  

Fulton 

Big  Lake  Outlet 

St.  Francis 

St.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  . . 

Parkin 

Madison 

Helena 

Arkansas  City. 


.Arkansas  . 

do 

.Mulberry.. 
Petit  .lean.. 
.Arkansas. . 

do 

do 

do 

do.  .... 

.Buffalo  ... 
. .  Current . . . 
...Black.... 
.Little  Red. 
...White  ... 

do 

do 

do   ... 

do 

do 

do 

do 

do 

Caddo  . .. 

. .  Ouachita  , 
. .  Little  Mo . . 
.  .Ouachita  . , 

Saline  . . , 

.Little  River 

Red  .. 

do 

.St.  Francis 

do 

do 

do 

do 

do.... 

.Mississippi 
do 


22 
22 
18 
20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
10 
14 
30 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
24 
26 
25 

i^ 
20 

26 

20 

25 
25 
25 
10 
18 


32 
42 

42 


10. 

10. 

1. 

8. 
6. 
9. 
6. 

7. 

11. 

3. 

2. 

I. 

3. 

-0. 

2. 

1. 

5. 

1. 

2. 

5. 

10. 

9  10. 

3i  7 

2    4 

.1     4. 

6!  4. 

.2111 

0    5 

Ii'l4. 

2,13, 

:h    3. 

1|  4, 

6,15 

61  3 

3]  3, 

.5    1 

.4    5 

.1!  5 


4110. 

4110. 

3|  1. 

6;  13. 

0 
9, 
6 
7, 
11 
3 


I1I2.8 


2 
1. 

3, 
1 

2 

1 

5. 

1. 

2. 

5. 

9. 
6110. 
7|  6. 
3  8. 
2,11. 
8  4 
.6  12 
0:  8 
4 
3,13 


1  13.2 

5l  1.5 
9.8 
7.7 
8.9 
6.3 
7.1 

11.5 
3.3 
2.8 
2.0 
4.3 

-0.6 
2.0 
1.5 


14.9 


.3 

3.3 

.0 

4.2 

.fi 

!fi.5 

.6 

3.0 

.3 

■i.-i 

.5 

1  4 

.8 

5.1 

.8 

5.2 

5.1 

l.Oi  1 

2.5|  2 
5.3;  5 
9i  9.9:  9, 
4J10.2;iO 
li  5.7  5 
2]  6.0|  5 
444. 0,13, 
8l  6.8l  9 
.4  8.2 
4;15.9  18 
.1  Id. 4  17 
.8|16.0  17 
3.3i  3 

3  9    3 
I6.6I16 

3.4i  3 

2.9 

1.3 

4  9 
4.6 


5ll4 
4  15. 
4  1. 
51  4. 
7110. 
2  12 
2I1O 
0  10. 


3[17. 
1  18. 


8  17. 
518. 
3  1 
9J  3 
5ilH. 
7115 


1!16. 
2117. 
2l   1 


3:^20. 
1'20, 


9 
3 
6 
9 
5 
6 
8 
9 

5!  5 

11   1, 

2 


8114 
3    3, 


5. 

9. 

10. 

5. 

5. 

6. 

2I1O. 

41  6. 

.4  16. 

7il8, 

.2:20, 

2|  3, 

61  3, 

4  16 

.4!  3 

1     3 

.l|   1, 

6, 

.4!   4 


1 

2 
3 

9 
2 1 10. 

4  5 
2  5. 
91  6 
,6!i0. 
,1  5, 
7il4, 
,6  17, 


10. 
14. 
3. 
2. 
1, 
3. 
-0. 
2. 
1! 
5. 
1. 
2 
5, 
9, 
10, 
5, 
4 
5 
7. 
5 

12, 
16 
9|17 
2 

51  3 
UIO 


9    1 
M  5. 


3    3 

1  3 

2  1 
6    7 

.5!   5 


1 
1 

0 

7 
0 
4 

91... 
8  5. 
8    7. 

el  5. 
5110. 
8: 19, 
9|1S, 
.■2]  3. 
61  3 
ll!6 
21  3. 
.0  3 
.2  1 
.5  11 
.71  8 


9126. 

9'25. 

0|  2. 

6!l6. 

5il9. 

3|19. 

2:15. 

3  13. 

9  17. 
4, 
2. 
1. 
6. 
4, 
5, 
3, 
ft, 
1 
'2 
5 
9 
9 
6 


•28.0  27. 

21.5  21. 
2.0    1. 

12.2    7. 

•21.6  22. 
2i^22. 31-24. 
0;19.0'20. 


15 


16.8|19, 
18.421. 


20.1 

25.9 

1.7 

5.6 

21.0 

(ii23.7 

5120.8 

2r2n.3 


16  I   17  1   18  i   19  !  ^20  !  21 

I         I         I         1         I 


22      23  i  24 


■25  I  -26  I  2: 

1         I 


28      29  1  30 


0 

4  6. 

5  13. 
0  21 


•20. 
3 
3, 

01 15, 
3|  3 
0|  3 
2|  I 
0,12 


3.III2 

J.Oi   6 

6l  8, 

8ll9. 

5  23 

23 


6115, 
21  3 

0  2 

01  1 
.o!13 

6lll 


4.1 

2.7 

1.8 

5.5 

4.6 

5.1 

4.6 

8.3 

1.4 
51  3.0 
6|  5,9 
8110.0 
8110.1110. 
3    6.0    5 
.     9.61  9. 
1I13.81II. 
7I1O.7I14. 
2    7.3l  6. 
fih22.8j23. 
7!24  8i26. 
li-24.  9I26 
,2    3.2I  3. 
5    3.5|  3. 
8:15.5  15 
,2!  3  1;  3 
.91  2.91  2 
01   1.0,   1 

,.9:15.0  10 

4'12,9!l4 


23.4 
3.7 
2.6 
1.9 

4  4 
2.6 
5.0 
4.2 
8.7 
3.6 
3.7 
ft.l 

10.4 
10.8 

5  7 
70 
8.0 

14.8 

6, 

23.4 

27.2 


24.4 

24.5 
1  6 
4.8 

19,6 

■22.  6 

20.1 

■20.2 

•23. 7! '23 
3. 
2 
1. 
3 
1 

3. 
2 


3.01 
2.61 
1.8l 
4.1 
0.8 
4.6 
3.9 
8  4 
3.6 

4  4 
6.7 

10.5110 

ii.oUi 

5  6  5 
6.J|  6 
7.0I  6 

14,l!ll. 

6.9    5, 

23.2  22. 

■28.21 '27. 

27.9128.9129. 

2    3.2i  3.21  ^• 

51  3.5    3.4I  3. 

4'l5.  3  16.  7|16 

.0:  2.9    0.9    2 

.8;  2-7|  '2. 4|  2 

.0    1,01   1-1    1 

.ihS.O  20.2:22, 

3;iafill8.6l^20 


20.3:19. 
21.0!l9. 

1.41    1. 

4.0'  3. 
Ifi.OJll. 
19.8!18. 


17.9 
18.6 
22.5 
3.5 
2.5 
I   7 


14 
3.6 
2.3 

0.8 

■2.9 

4.8 

7.3| 
11.4111 
I2.4!l3, 


18.  Iil6, 
18.8116 
1  3|  1 
3.5,  3. 
I4.0!l2 
17.lllfi. 
16.0114 
6.2|14 


5  14. 
5|14. 
3  1. 
4|  3. 
4:10. 
3,14. 
1  12. 
5il3 


■20.2 
3.3 
2.4 
1.5 


5.6 
6.3 
6.0 
9.0 

5.4 


6121.6  20. 


6  25  3 
6^28.9 
2  3.1 
4l  3.4 
.5  16.0 
9  3.2 
1  '2.8 
8  3.2 
4l'24.2j2o 
1121.8l'22 


19 
3 
2 
1 

5j  3.3:  3 
0I-O.6  -0 

3.2    2 

2.2 

6.4 

1  7 
3.8 

6.  Hi 

11.6 
13.4 

5.4 

4.4 

5.3 

8.1 

5.0 
'20.2119. 
•24.6'24 
27.9i^27. 

3.1     3. 

3.5    3 
16.9(17 

0.9    0 

2  7    2 
4.9    4 

3;26.7p25 
9l'23.7l'23 


8:11,9: 
6;i2.5! 
3|  1.2' 
4  3,  S 
8l  9.0I 
5112.71 
5:10.  41 
5III.9 
0116.8 


18, 
3.2!  3.1! 


■^1 


1 

3. 

0 

1. 

1. 

5 

1. 

2. 

ft 

10. 
13. 

5. 

4. 

4 

5. 

4 

19. 
7'22. 
8  26. 


5I  2.  ■! 
5,  1  5 
0    3.0 


9110.-! 
2 
4 
4 


4125 
7123 


'I 

"  12.7 

5.4I 

4. 91 

4.8] 

4.9| 

4.6! 

18.81 

18.81 

23. S: 

3.1 

3-5 

7116.2 

3    3  3 

41  2.1 

3    3.7 

0124.5 

2I22.7 


10.1 
10.0 
1.2 

3.2 
6.0 
9  5 
0,6 
8.6 
13.6 
3.11 
•2.4 
1.3| 
2.8 
0.2 
2.]| 
1  31 
5,2; 
0.51 
1.81 
4.7 
9.7 


9.5 
9.3 
1.2 
3.3 

0.1 

8,6 
5.2 
7.2 

12.0 
3.0 
2.4 
1.3 
2.8 

-0.6 
2.3 
1,5 
5.0 
0.4 
1.5 
4.4 
9.3 


n.6;11.0 
5.3|  5.3 


5.0 
4  6 

4.8l 
4.51 


5.0 
4.4 
4.9 
4.4 

15. 6114. 5112 
16.5115.8116 
19.9'l8.4iI6 
3.0i  3.0 
3.61  3  4 
15.  6ll5  0 
3.1     2.9 
2.8    2.9 
3.5    3.2    2 
•23.9;23.5>22 
l21.6'21.o:'20 


81  9.0 
4|  8.4 
1.1 
3.2 
4,1 
7.3 
3.6 
5.7 
10.0 
3.0 
2.4 
1.4 
2.6 
0.) 
2.1 
1.6 
6.4 
0.3 
1.0 
3.7 


9.9 
5.4 

"4!  3 
6.0 
4.3 
9.0 

16.0 

15.5 
2.9 
3.3 

14.3 
2.4 
2.7 
2.7 

21.8 


8.6 
8.0 
1.1 
3.1 
4.1 
7.0 
3.2 
5.1 
9.6 
3.0 
2.4 
1.3 
2.6 
-0.fi 
2.1 
1  fi 
5.4 
0.4 
0.8 
3.6 
8.4 
9.6 
5.6 

6.1 
5.1 
4.1 
7.1 

14.4 

14.2 
2.9 
3.3 

14.6 
2.5 
2.4 
1.9 

■20.4 


19.4118.6' 


8.3 
7.7 
1.1 
3.0 
3.8 
6.9 
2.8 
4.8 
8.9 
3.0 
2.4 
1.3 
2.6 
■0.4 
2.1 
1.6 
6.4 
0.4 
0.6 
3.5 
8.2 
9.1 
5.4 

'5'4 

ft.O 

4.0 

6.1 

13.9 

13.2 

2.9 

3.2 

14 

2.4 

2.2 

0.7 

18.1 

117.3 


able:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  tht-  entire  period  for  stations  having  Ifl 
pilation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  n  uniform  36-year  pwioa 
the  period  of  record  aroused     'jAlso  on  otlier  dates.      •♦Not  used  in  mean.'  and  summaries      ^Evaporation  station.      Tlost 


Symbols  for  Climatological  Data  Table:—! 

or  more  years  of  record.    Departures  of  precipil 

for  ointions  with  10  to  14  years  the  means  for  th.,   „ „.  .„ „.^  „„ —      , -  -      -  ,         ,  , 

ollice  addresses  (sec  notes  for  daily  precipitation  table).      T,  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.      Reference  letters  \",  =  ,   number  of  days  inissiug.  ■•..•„  ^ 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table:— Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re- 
coiled is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  'Precipitation  is  for  the  •24-hour  period,  midnight  to  midnight.  -iPrecipitation  measured  m  morning,  amount 
recorded  is  for  the  preceding  '24  hours,  ^indeterminate,  tl'recipitation  measured  with  recording  gage,  'Included  in  the  next  measurement  1  ■  1  race  or  precipitation  .cs^ 
than  0.01  inch.  JjEvaporation  Station.  -fPost  Office  addresses  as  follows:-Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Bethesda,  Batesville;  Big  Lake  Outlet,  Manilla  Bougliton.hoiue 
4,  Prescott;  Clover  Bend  Hoxie;  Devils  Knob  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Creen  Mountain,  Calico  Rock  Index,  Route  5, '1  exarkana:  Irons  Fork,  f-M>en- 
ment  Forest,  Mena;  l.utherville.  Route  1,  Lamar:  Morrilton,  Route  3,  Morrilton;  Rosebud,  Route  2,  Mt.  Vernon;  Springbank,  Doddridge;  Turnpike,  Dover,  w  nile  hock, 
Cass  :Mulberrv,  Route  1.  Mulberrv.  ,  .      .    ,.     ^   ^      ...,.•  j    •   ,.i        -.j.,-™!,.      A,vpi.or- 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures:— Thermometers  read  near  sunset  unle.ss  otherwise  indicated.     •••Midnight  to  midnight.     V^V"  "" 
mometers  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur,  lIEvaporation  station.  NR,  ^o  recora 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock,  Ark.     8-11-41-1150 
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W.  E.  EDKISTON 
1866-1941 
W  E  Edmiston,  who  has  been  our  Cotton  Region  Observer  a* 
Portland  for  twenty-two  years,  was  killed  in  a  grade  crossnig  acciden'' 
August  17,  1941.  Mr.  Edmiston  was  bom  at  Sidney,  Ohio,  Decenil)er 
18,  1866,  He  served  aa  our  Cooperative  Observer  from  October  1, 
1919  to  August  17,  1941.  


GENERA  li  SUMMARY 

July,  1941,  was  slightly  warmer  than  normal  but  almost 
three  degrees  warmer  than  the  corresponding  month  of  last 
vear  The  mean  temperature  for  the  State,  determmed  from 
the  records  of  77  stations,  was  81.2°,  which  is  0.7°  above  the 
51 -year  average.  Of  the  52  stations  for  which  normal  temper- 
atures have  been  computed,  14  had  negative  departures. 
Monthly  mean  temperatures  ranged  from  83.6°  at  Dumas  to 
76  3°  at  Turnpike.  Nine  stations,  all  in  the  mountamous 
western  half  of  the  State,  had  monthly  means  below  80=' .  The 
highest  temperature  reported  from  an  individual  station  was 
105^  at  Corning,  on  the  2d,  and  the  lowest  was  53°  at  Fayette- 
piUe  Experiment  Station,  Irons  Fork  and  Lead  Hill  on  the  5th 
and  6th  Although  most  stations  experienced  their  highest 
temperatures  between  the  5th  and  7th,  the  first  half  of  the 
month  was  slightly  cooler  than  normal,  while  the  second  half 
averaged  somewhat  above  normal.  Sunshine  was  slightly  a- 
bove  normal,  averaging  71%  of  the  possible  amount. 

Precipitation  was  heavier  than  the  five  previous  Julys,  for  the 
State  as  a  whole,  and  was  the  second  wettest  month  of  the  cur- 
rent year.     The  average  precipitation  for  107  stations  was  4.82 
inches  which  is  1.00  inch  above  the  51-year  average.   Amounts 
'varied' considerably  over  the  State,  26  stations    recording    over 
'.six  inches  and  eight  stations  measuring  less    than    two_  inches. 
The  largest  amount  reported    from  an    individual    station    was 
Is  23  inches  at  Pine  Bluff,  the  least  was   0.80  inch    at    Rogers. 
!The  greatest  rainfall  in  24  hours  was  4.18  inches    at    DeQueen 
on  the  14th.     Some  stations  in    the    northeast    section,    where 
the  drought  had  become    critical,    received    one   or    two    good 
^howers  during  the   month    but   much    more    ram    is   needed. 
Generally,  rainfall  was  the  lightest  in  the  northwest  and  heav- 
iest in  the  southwest.     There  were  nine  days  with  ram  for  the 
State  as  a  whole,  compared  to  a  normal  of  seven. 

A  severe  electrical  storm  on  the  night  of  July  18-19  caused 
some  damage  to  telephone  and  power  lines  at  Stuttgar-t.  A 
number  of  poles  and  transformers  were  damaged,  interrupting 
service  for  several  hours.  On  the  same  night,  high  winds  and 
lightning  caused  about  $25,000  damage  at  Jonesboro.  Two 
homes  and  several  other  buildings  were  severely  damaged  by 
lightning  and  high  winds.  One  person  was  injured  by  hght- 
ning  Four  people  were  killed  by  lightning  during  the  month; 
two  men  near  Greenhill,  Drew  County,  on  the  16th;  a  man 
near  Pleasant  Grove,  Stone  County,  on  the  18th,  and  a  man 
near  Pocahontas  on  the  18th.  ,     .    ^,  .u   u  ^ 

Early  planted  cotton  began  blooming  early  m  the  month  but 
the  crop  was  delayed  at  times  in  the  northeasternsections  by  hot, 
drv  weather.  Boll  weevils  were  active  in  the  central  and  south- 
western counties.  Corn  made  good  progress,  except  in  _  the 
drought  stricken  Northeast,  where  much  of  the  crop  was  ruined 
for  grain  and  was  being  pulled  for  fodder.  _  Where  moisture 
was  sufficient,  the  early  corn  crop  was  practically  made  by  the 
end  of  the  month.  An  unusually  large  peach  crop  was  being 
harvested  as  the  month  ended.  Laie  truck  and  gardens  were 
being  planted  at  the  close  of  the  month.  Rice  made  good  pro- 
gress although  considerable  pumping  was  necessary  at  times. 


PRESSURE,  WIND.    HUMIDITY.   AND  SUNSHINE 

Atmospheric  pressure 
(reduced  to  sea^level) 

Wind 
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humidity 
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s 

2 

d 

ft 
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3 

9 
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(3 

* 

o 
o 
o 

a 

0, 

Bentonville. 
Fort  Smith.. 
Little  Rock.. 
Memphis 

29.94 
29.92 
29.96 
29.94 

.so.  11 
30.06 
30.10 
30.11 

4 

20 
20 
21 

29.60 
29.69 
29.75 
29.74 

18 
10 
10 
VO 

5.4 
5.6 
6.3 
5.6 

22 
24 
85 

24 
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w. 
w. 
w. 
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2 
30 
)8 

84 
91 
88 

si 

62 
58 

52 
69 
63 

(9 
80 
72 
58 

MISCELLANEOUS  PHENOMENA 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 


Dense  fog 

Light  hail   

Moderate  hail  . 
T liuuderstorm  . 
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4|5|6 
\\  11.. 


13 


7   8 


81  7l  7 


10jll|l2Jl3|l4|l5|l6Jl7 
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20[2l[22J23 
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28|29j 
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17115 
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1011612 


9il6 


COMPARATIVE    DATA    FOR    JULY 


Correction 


33,  Fort  Smith  precipitation  on  1st  1.90.on  2d.  0.40  in. 
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Climatological  Data  for  Jtdy,  1941 


Stations 


Counties 


Temperature   ( degrees  Fahrenheit ) 


3  O 

Eg 


Precipitation,  inches 


3  O 


>  a; 
on 

3  o 

"  s 

"3  3 
o3 


Number  of  days 


So 


i^° 


0)  o 
t.  o 


Alum  Fork f 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Batesville  Airway. 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Bethesda t 

Big  Lake  Outlet . .+ 

Black  Rock.. 

BIytheville   . 

Booneville  (near). 

Boughton  ... 

Brinkley 

Calico  Rock  . 

Camden 

Clarendon. .. 

Clinton f 

Clover  Bend. . 

Conway 

Corning , 

Cotter , 

Crossett(near) 

Danville 

Dardanelle  . . , 

DeQueen 

Des  Arc 

Devils  Knob f- 

Dumas 

E\  Dorado 

Kugland 

Kureka  Springs 

Fayetteville 

P'ayetteville  Exp.. 

Fort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.P.f 

}<'ulton 

'Georgetown '. 

(Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain.. f 

Harrison 

IleberSpgs.  (near) 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope  (near) XX 

Hot  Springs . . 

Index + 

Irons  Fork \Xl 

Jessieville 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.... 
Little  Rock  Airway 

Lutherville "f 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring  . 

Mariauna 

Marked  Tree .' 

Mena 

Monticello  Airwaiv 

Morrilton "f 

Mountainburg  . . .' . 
Mountain  Home  .t 
Mountain  Valley 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  C(;C 

Mulberrv(near)..t 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould...] 

Parkin 

Perry  ville 

PineBluflE.  ... 
Pine  Ridge  .... 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Rosebud 

Russellville  ....XX 
St.  Charles  .... 

St.  P'rancis 

Searcy   

Spriugbank  ..^...t 

Story 

Stuttgart '.. 

Stuttgart  (near). it 

Subiaco 

Te.xarkana 


Saline 

Clark 

Desha 

Independence. . 

Independence. . 

Van  Buren 

Saline 

Benton   

Independence. . 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan   

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Lawrence 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Prairie 

Johnson  . . 

Desha 

Union 

Lonoke  

Carroll 

Washington 

Washington 

Sebastian 

Crawford 

Hempstead 

Woodruft' 

Searcy  

Pike   

Polk 

Benton 

Stone 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Polk 

Garland   

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson   

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Polk 

Drew 

Conway 

Crawford 

Baxter 

Garland   

Montgomery  . . . 
Montgomery  . . . 

Franklin 

Howard 

Jackson  

Montgomery  . . . 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

Perry 

Jefferson 

Montgomery  . . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada  

Benton 

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery . . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan   

Miller 


755 
200 
145 
36.3 
■  277 
650 
2B5 
1295 
500 
239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
516 
235 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
204 
2350 
162 
270 
229 
1465 
1334 
1451 
448 
793 
260 
200 
600 
547 
950 
1250 
11(10 
1052 
272 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
1385 
750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1207 
273 
316 
712 
800 
788 
702 
750 
433 
350 
231 
800 
288 
250 
396 
275 
222 
325 
215 
840 
300 
122 
318 
1300 
680 
526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
198 
7.50 
332 


4 

45 
56 

4 
41 
48 

5 
35 

1 
10 
39 
15 
26 

5 
49 
36 
55 
36 
19 

67 

47 

13 

28 

24 

54 
5 
2 
4 

35 

40 

34 

40 
3 

53 

59 
3 

55 

28 

15 
5 

21 

43 
3 

40 

11 

68 

21 

21 

70 

49 

23 

2 

14 
45 
34 
61 

4 
42 
10 
24 
36 
29 
36 
52 

4 
21 

3 
28 

3 
41 

1 

2 

2 
57 
13 
12 
40 
45 
17 
10 
20 
&3 
16 
47 
34 
52 
50 

6 
28 

7 
13 
30 
31 
16 
53 

5 
43 
56 


80.4 
81.6 


81.2 


80.6 
80.8 
79.6 
80.2 


82.3 


81.4 


82. 


80.3 
82.6 
82.0 


80.2 


83.1 
81.0 
81.4 
77.6 
83.6 
82.8 
82.0 
81.3 
80.3 
80.8 
83.4 


+  1.4 

"'6!6 


+  0.3 
-  1.1 


+   0.3 

+  'x'.i 


+  0.6 
+  2.2 


97 

99 


103 


100 
100 
99 
I'Jl 


101 
101 


99 

ioi' 


+  1.1 


80.0 


78.8 
81.1 
79  8 
82.2 

86!(V 


82.4 
81.9 
82.4 


77.1 


82.0 
81.0 
81.4 
81.8 
79.8 


+  1.3 

+  0.4 

+  0.4 

+  2.7 

+  '2!4 
+  1.9 


-  0.6 
+  3.3 


+   4.8 


-1.6      97 


103 
102 
105 


10 
10$ 


100 
96 
98 
93 
104 
99 
lUO 
lUO 
100 
100 
100 


100 


97 
102 

96 
103 


0.8  96 
+0.1  99 
+  0.6    100 


24 
95 
IS 


8* 

18 
18$ 
9 


8* 
29 
2 

18$ 


83.2 
81.2 
80  4 
81.8 
81.0 
81.8 
81.8 


81.1 


80.2 


79.8 
80.8 


82.2 
81.4 


82. 0 
81.6 
83.0 
80.8 


82.3 
81.6 


81.5 


82.1 
81.3 
81.8 
81.6 


1.4 

+  3.8 
+  0.5 


-  0.3 


+  06 

+  2.6 

-  0.8 

+  0.7 

+  0.8 


1.1 


+  1.9 
+  '5!2 


+  0.4 
—  b'.'i 

•i.'s 


+   2.4 
-  1.0 


+  1.6 

0.2 

+  0.9 

+  3.2 


+  l.l 
+  '6.5 


+  0.9 


-  0.2 
0.9 


98 


101 
103 
97 
98 
96 


99 
103 

96 
103 

99 
100 
100 


100 

ioo' 


101 
96 
93 


100 
102 


101 
96 


102 

97 

100 

102 


100 
98 


100 
97 

102 
99 


62 


58 
61 
55 
61 


65 
57 


64 


65 


5 

7 

5 

20 


17 
6 


55 


31 

1$ 

n 

2 
8 
1$ 
2 


8$ 


185 
2 


25 
1 

9 
185 


295 
31 


25 


13 


53 


5 
195 


63 


35 
30 


82 


5.16 
4.94 
5.49 


30 


32 


39 


35 


36 


39 


33 


8.88 
7.88 
4.33 
4.16 
1.32 
7.75 
2.88 
3.42 
3.21 
4.24 
5.90 
3.35 
7.87 
7.71 
6.55 


+1.25 
+  1.85 


+  4.06 
+0.92 


-3.02 


-0  32 
-0.01 
+  0.69 

-6!93 
+4  93 
+3.70 
+  2.96 


1.84 
1.13 
1.93 
4.05 
3.68 
l.tiO 
1.50 
0.51 
2.87 
1.12 
0.97 
2.03 
1.16 
2.16 
1.10 
3.00 
2.31 
1.49 


4.41 

4.34 

5.97 

4.81 

7.45 

3.42 

4.80 

7.28 

7.16 

4.05 

6.90 

8.35 

3.79 

1.25 

2.58 

2.19 

3.72 

3.74 

4.79 

5.32 

2.51 

3.97 

6.63 

1.00 

5.39 

2.53 

7.77 

4.81 

2.20 

3.01 

5.23 

5.14 

5.32 

3.78 

4.90 

4.81 

3.38 

5.97 

5.24 

6.79 

3.97 

3 

5.64 

6.92 

2.91 

5.68 

6.26 

2.32 

4.40 

2.52 

3.41 

7.0;? 

4.  99 

2.91 

4.99 

7.92 

4.82 

4.30 

1.90 

2.80 

4.32 

6.17 

1.93 

9.23 

8.23 

2.85 

4.70 

6.00 

0.80 

4.39 

4.00 

7.46 

4.64 

4.P8 

2.80 

5.07 

5.61 

5.74 

7.07 


+0.80 
+2.57 
+  1.71 
+3.00 
-0.04 
+  1  71 


+2  29 

+4.31 

+0.50 

3.05 

i.'72 
+  0..35 


+  1.04 
+  1.96 
-0.98 

+  6!38 
3.17 


-1.58 

+i.'ii 

-1.25 

-0.85 
+0.87 
+0.54 
+  1..M8 

+  1.52 
+  1.52 
-0.07 
+  2.47 


+  3.04 
-1.75 
-0.08 
+  1.82 
+3.45 
-0.59 
+  1.88 

^6!38 


-1.32 
+4.' 19 


+4.83 
+  1.51 
+0.31 


0.39 
+1.24 
+2  41 

2.32 
+5. 67 
+  4.60 
-1.26 
+  0.60 
+  2.01 
-3.64 


0.27 


+0.32 
+2.07 
-1.40 
+  1.47 
+2.17 


+3.70 
+  2,33 


1.13 

1.31 

2.48 

L19 

1.67 

1.06 

1.48 

4.18 

1.65 

1.91 

3.16 

2.37 

1.15 

0.40 

1.18 

1.77 

1.02 

1.88 

2.22 

1.55 

0  75 

0.76 

2.37 

0.39 

1.82 

0.78 

1.65 

1.66 

1.00 

0.95 

1.27 

1.21 

2.25 

1.01 

1.54 

1.66 

2.36 

1.68 

0.98 

1.62 

2.50 

1.64 

2.34 

2.15 

1.42 

1.80 

1.98 

1.12 

2.79 

1.75 

0.74 

1.72 

1.78 

l.'ii 

1.45 

1.89 

1.38 

2.06 

0.79 

1.26 

1.89 

2.15 

1.14 

2.24 

3.45 

1.26 

1.00 

2.56 

0.30 

1.38 

0.85 

2.50 

1.47 

1.80 

0.94 

2.5S 

1.15 

1.35 

2.73 

3.25 


0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 

o'.o 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 


10 
8 
7 
7 

13 

11 

8 
12 
10 
8 
13 
12 
10 
9 
9 
10 
10 
5 
9 
8 
8 

11 

8 
7 

9 

9 
13 

7 

6 

7 

7 
11 

8 
13 
12 
12 

7 

9 
11 
10 

6 

8 

7 

9 

7 
10 
12 

7 

5 

4 
12 
14 
11 

7 

9 
11 

7 


5 
17 
12 

0 
18 

9 
14 
14 

7 
20 
24 
17 

9 
19 

7 
11 
15 
12 


4 

8 

8 

18 

2 

13 

10 

22 

4 

12 

14 

10 

21 

22 

20 

21 

8 

18 

15 

18 

14 

12 

11 

7 

16 

11 

21 

12 

3 

4 

IB 

7 

7 

15 

4 

0 

13 

4 

2J 
18 
6 
4 

23 

13 

16 
9 
5 

20 

19 
9 
5 

13 
8 

14 

20 

14 
7 
4 
5 

18 
7 

18 

14 

13 

•22 

12 

21 

16 

20 

20 

15 


19 
11 
11 
18 
8 
14 
13 
11 
21 
5 
3 
10 
16 
6 
15 
4 
7 
8 


21 

15 

10 

12 

9 

20 

20 

20 

8 

9 

23 

11 

18 

8 

17 

17 

10 

16 

1 

4 

4 

2 

18 

10 

11 

11 

14 

7 

18 

23 

U 

11 

1 

15 

23 
16 
13 
15 
15 

11 
1 

28 

16 

21 
9 
6 

13 

20 
3 

12 
6 

15 

21 
6 

U 

17 

20 

13 

21 

11 
8 
5 

21 

18 

20 
5 

11 
9 

12 

14 
4 

12 
1 
8 
1 
9 

13 


7 
3 
8 

13 
5 
8 
4 
6 
3 
6 
4 
4 
6 
6 
9 

16 
9 

11 


e. 
nw. 


sw. 


w. 

sw. 
sw. 
sw. 


sw. 
sw. 


sw. 

sw. 

s. 

sw. 

sw. 

se. 

sw. 

sw. 

sw. 

s. 

sw 

sw. 

se. 

sw. 

'.v. 

s. 

sw. 

sw. 


w. 
n. 

is. 
sw. 


se. 
sw. 


w. 

sw. 

sw. 

sw 

sw. 

w. 

sw. 


Observer 


L.  R.  Water  Works 

Mrs.  Ted  R.  Carpenter 

George  \N'.  Reitzammer 

Airway  Observer 

Mrs.  Ida  Barnwell 

Minnie  Seanlan 

S.  A.  Burks 

U.  S.  Weather  Bureau 

Soil  Conservation  Ser. 

C.J.Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Maureen  K.  Norris 

F.  H.  Randolph 

Ruby  A.  Buie 

R.  J.Torry 

William  Jones 

J.  M.  Knight 

R.  M.  Wheatley 

Doyle  G.  Love 

Farm  SecurityAdm. 

E.  E.  Cordrey 

Winfred  D.  Polk 

O.  B.  McSpadden 

U.  S.  P'orest  Service 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

W.  A.  Douthit 

Z.  R.  Glenn 

U.S.  Forest  Service 

Ben  .fohnson 

Mrs.  E.  W.  Gaston 

O.  V.Halbrook 

Geo.  W.  Nichoalds 

Charles  F.  Ford 

University  of  Arkansas 

U.S.  Weather  Bureau 

Ft.  Smith  Water  I'lant 
T.J.  Logan 
C.  fl.Long 
F.E.Kiug 
Chas.  A.  Price 

W.  E.  McVay 
Julius  A.  Schmidt 
U.  S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan 
James  A.  Burnett 
Otto  Murphree 
J.  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Service 
W.  E.  McDowell 
II.  .S.  forest  Ser\'ice 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  R.  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
W.  15.  Airport  Station 
H.  G.  Lenhardt 
.1 .  W ,  Eppes 
State  Agri.  School 
Mrs.  Johnnie  Morton 
(;otton  Exp.  Station 
Charles  Walton 
£.  W.  St.  John 
Airway  Observer 
Mrs.  Nova  Berry 
C.A.  Lovell 
H.  N.  Haibert 
J.G.  Scott 
G.  A.  Whittington 
U.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
H.B.  Carruth 
J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
Q.  H.  Banks 
Orkney  O.  Milton 
J.  E.  Garrett 
(;;arroll  King 
Rudo'ph  C.  Cranford 
Miss  Theresa  Scheu 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
'.".  E.  Edmiston 
W.  R.  Hambright 
Howard  Fowler 
G.  A.  Maddox 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Biological  Survey 
A.  Bovce  Boyd,  Jr. 
Walter  A .  Sinith 
Henry  Field 
S.  C.  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  E.xperiment  Sta 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
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Continued 


Stations 


Turnpike t 

Wabash 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 

Wright 

Wynne 


Counties 


Pope 

Phillips 

Scott 

Bradley 

Little  River. 

Franklin 

Mississippi  . . 
Jefferson  . . . . 
Cross 


State  Means 81-2 


■a  t^ 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


__ 

05 

£f= 

o  o 

Ca 

OJ 

2 

a)  o 

d 

Pi: 

w 

Q 

2240 
179 
675 
206 
290 

2-285 
237 

2;m 

167 


76.3 

82.4" 
80.8" 
82.7 


77.6 
81.8 
81.4 
81.2 


+  0.3 


+  1.0 
+  '6!l 


91 

98  ^ 
lOI' 
99 


92 
102 

100 
99 


+  0.  7l  105 


10 
2 

2$ 


Precipitation,  inches 


Q)    O 

an 


2  3 


gS 


Number  of  days 


o  o 
■5  9 


uB 
a^ 


Observer 


60 
62" 
56" 
67 


61 
60 
66 

64 

53 


21 

32" 
40' 
26 


24 
30 

28 
29 


5.49 
6.73 
1.83 
7.17 
2.62 
4.01 
1.82 
6.12 
5.35 


+  1.76 


-1 

85 

+3 

40 

-0 

23 

-2 

M 

+  1.63 


4.82  +1.00    4.18 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


13 

5 

3 

1 
23* 
20 
20 


13 
13 
23 

6 

1« 

7 

3 


12 


5 
13 
3 

24 
6' 
4 

8 
5 
14 


sw. 
sw. 


sw. 

s. 


U.S.  Forest  Service 
Farm  Security  Adm. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.  M.  Snead 

U.  S.  Forest  Service 

D.  O.  Anderson 
Farm  Security  Adm. 
B.  M.  Eddins 


Da 

ily  Precipitation  for  July,    194 J 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

'22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"5 
0 

Alura  Fork  Reser. . 

Ouachita. 
Ouachita. . 

.Mississippi 
White   .... 

.... 

.20 
.60 
1.93 
4.05 
.25 
.15 
.24 
T 

.30 

'!73 

'.'08 

.34 
.33 
.37 
01 
.80 
.05 
1.50 

'.'•26 
.03 
.01 
.48 

L23 
.09 

1.63 
.26 

1.44 

1.84 
1.13 
.13 
.38 
.11 
1.60 
.27 
.33 
.14 
.54 
.10 

".OS 
2.16 
.15 
.10 
2.31 
.20 

.03 

.•28 
1.74 

'!i6 
.30 
12 

1.54 
.09 
.16 

'.'ii 

.65 
.75 

.18 

'!69 
j.'oo 

'!i6 

".bi 
".id 

'!3.5 
.16 
.15 

■'i'.' 

.07 

".ii 

.05 

.01 

'.'93 

1 

T. 

".sb 

5.16 
4.94 
5.49 
8.88 
7.88 
4.33 
4.16 
1.32 
7.75 
2.88 
3.42 
3.21 
4.24 
5.90 
3.35 
7.87 
7  71 

Arkadelphia 2 

Arkansas  (Utv  .  ..  ^ 

.41 
.03 
T. 
3.6S 
.05 
.07 

.... 

f.' 

.17 
.32 

".51 

.09 
T. 

'.io 

'!i4 

.38 
.09 

:::: 

'!i4 

.03 

BatesvilleAir'y  .it 

•••• 

.19 

'loo 

.65 

i!96  -'." 

Batesville  River  .^ 

White    .... 
Arkansas. . 
Saline 

'iii 

1.62 
.45 
.41 

.55 
'J', 

Bee   Branch. 

Benton 2 

.16 

.26 

.16 
.07 

.20 

Benton ville U 

Arkansas.. 

White 

St.  Francis 
White   .... 

.01 

.26 

.51 

i.i'o 
.10 

".hi 

.54 

iiio 

Bethesda •*• 

1.47 
T 
.36 

.... 

.7J 

't'.' 

.44 
.21 

'.'06 
.05 

2.87 
.•22 
.97 
33 
.63 
.54 
.98 

3.00 
.90 
.80 

1.42 

Big  Lake  Outlet  ..2 

.20 

.19 

2.03 

.01 

■f.' 
.15 

.68 
.30 

'130 

.12 
T. 

'^24 

'.'io 

'!63 

T 

"!6i 

.09 
59 

i .  i2  '  .'26 

.95  .... 

Black  Rock 2 

Blvtheville ^ 

St    Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
White  .... 
White    .... 

03 

"6i 

.16 

.02 
.35 

'.'•24 
.22 

•:•.: 

■.'69 

.03 
.48 

Booneville 

].16 

.03 
'^03 

.35 

'.'is 

'r ' 

Boughton 2 

Briiijfley 

Calico  Rock 2 

'!5i 

.04 
.15 
.03 

.52 
.07 
33 
.24 

9S 

LIO 

.10 

'.'06 

1.40 

.79 

.03 

".bi 

.60 

.... 

.:"' 

t. 

i!29 

'[46 

1.  49 

"m 

Camden 2 

Ouachita. . 
White   .... 
White   .... 

.... 

.01 

.... 

T. 

T. 

.12 

.21 

6.65 

Clinton 

Clover  Bend 

Conwav 

White   .... 
Arkansas. . 

.36 

19 

.... 

.35 

!29 



.22 
.57 

.23 
.11 
.72 

".bh 

.22 

.17 

.77 

1.57 

'  .'6.5 
33 

.55 

1.31 

.14 

i!2i 

.98 

1.15 

.18 

.13 

1.91 

3.16 

1.96 

.•20 

.03 

19 

.... 

.36 

1.14 

OH 

.■20 
.39 

.22 

".bi 

1.19 

.79 
.34 

1.13 

".m 

.10 

4.41 
4.34 
5.97 
4.81 
7.45 
3.42 
4.80 
7.28 
7.16 
4.05 
6.90 
8.35 
3.79 
1.25 
2.58 
2,19 
3  72 

Corning 2 

White   .... 

1.24 
T 

2.48 

Cotter 2 

White    .... 

.95 

.... 

".22 

.98 
.24 

'.■47 

".U 

.1? 

1. 

.78 
.06 
04 

'.'63 

o-> 

'.'82 
.18 
.•23 

1.06 
.•26 
.04 

1.48 
.07 
.90 
.20 
.55 
.30 
.40 
.03 
T 
T, 

".ii 

.40 
1.07 

'!26 

.13 

Cros.5ett  . .[near]. . 

Ouachita.. 
.\rkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

White 

'.'.'.'. 

1.67 

1.06 

.89 

.IF,  .... 

.•25 
.06 

Danville  2 

.04 
T. 
.75 
1.6.5 
.27 
T. 
.53 

'.ih 
'.'6i 

T. 

.06 
.38 

.90 

.05 

t. 

.74 

.82 

'.'36 

.02 
'!2i 

'.'•74 

T. 

";63 

T. 

'.'15 
1  09 
1   05 

.13 
.74 

4  18l     lil 

Des  Arc  ~ 

t. 

.28 

.09 

.02 

.31 

2.37 

.04 
.18 
.94 
.25 
..'0 

.... 

.... 

Devils  Knob    ...  . 

Arkansas.. 
Mississippi 

ia2 

.05 
.50 
T 

'tV 

.... 

.05 

.■25 

■7'7 

.03 

T. 

T. 

■(■ 
1.20 

"25 

.13 
.02 
.14 
.40 
1.18 
1.77 
.•28 

.14 

.07 
.10 

".05 
T. 

.... 

England 

Arkansas.. 

White 

White 

White 

Arkansas. . 
,Vr-kansas  . 
Red 

".03 
.53 

.02 
1.02 

.15 
.04 
.09 

'.'5! 

.23 

60 

.30 

'[69 
.05 
.03 

1.41 
.15 
70 

.15 
T. 
T. 
T. 

LIS 

'.'03 
.03 
.81 

1.88 
1. 

.18 

.14 
.02 
.03 
.03 

Favette  ville     

.41 

.04 
.11 
.26 

't.' 

.22 

T. 
.04 
T. 
1 

Fa'yetteville  Exp.  S 
Fort  Smith 't 

.11 

.68 

■^^•ii 

T. 

t. 

T. 

08 
.15 
.10 
.67 
•2.37 

T. 

■;66 

'f.' 

'j'.' 

.02 

T 

.01 

Fort  Smith  W.    ..2 

T. 

.76 

3  74 

Fulton 2 

Georgetown 2 

Oilbert        2 

.40 
1.55 

T. 

.•25 

.09 
1.27 
.67 
.76 
.22 

.49 

T. 
.■20 

.... 

4.79 
5  32 

White    .... 

White     .   . 

.55 

.75 

IS 

.08 
.04 

.12 

.06 
.12 

".bi 

2' 51 
3  '*7 

Glenwood 2 

Ouachita.. 
Red 

.... 

.... 

.11 

.... 

.... 

".61 

.42     .59 
1 .  39      1  !l 

.24 
.10 

.65 

' '  3'') 

.16 

.98 

98 

.21 

.77 
.13 

6.63 
1  00 

Arkansas.. 
White 

.11 

.02 
'.58 

.04 
.21 
.14 
.84 
.30 
1  00 

.... 

.'63 

Green   Mountain.. 

1.82 

.78 

1.13 

.37 

'.'ii 

.78 
.10 
.61 
.19 

1.20 
.20 
.30 
.75 
.•28 
.]] 
.25 
.27 

1.62 
.21 

1.64 
.27 

2.15 
.39 

l.SO 
.21 

.10 

i.'65 
1.51 

<iO 

.48 
.02 

1.32 
.01 
.■23 

5  39 

White 

VAhite. 

'i'ii 

L66 
.10 

.22 

t. 

.'63 

T. 

i.'.^30 
43 

.16 
.10 

!83 

T. 

'!('i6 

.... 

T. 

.09 
.16 

2  53 

Heber  Springs  ...  2 

Helena 2 

Higden 

.04 

1.11 

'!25 
.05 

7.77 
4  81 

Mississippi 
White    

.10 

't'.' 

... 

'j  , 

.45 
95 

.30 

T. 

2  20 

Highland 

Ouachita.. 
Red 

.■25 
1.^27 
.13 
1.92 
.2; 
.10 
.08 
.02 
.68 
.45 
.84 
T. 
.16 

.38 
.84 
.83 
.05 
.01 
.'21 
.26 

.33 
T. 
.20 
.'25 

".iy2 

.44 

8  01 

Hope  2 

Hot  Springs 

.60 

ll    17 

.11 
.06 

1.05 
■^•''5 

5.23 
5  14 

.08 

1.2! 

66 

.52 

.02 

.■23 

Red 

.50 
1.01 

.10 
.06 

.05 
.32 

5  S2 

Irons  Fork 2 

Ouachita.. 

.20 

.51 
.69 
.60 
.51 
.77 
.9t* 
.30 
.22 

T. 

.23 

.02 

.44 

.•27 
"03 

.11 

.... 

.11 
1.54 
.10 
T 
T. 

3  78 

.75 

.78 

.06 

.03 
.01 

i.'45 

T. 

.01 
.12 

4  96 

lonesbnro 2 

r.pad  Hill 

White 

.07 

.15 
T 

't.' 

1.65 

.18 

.15 

1    4S 

4.81 
3  38 

White...   . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
St.  Francis 
Bed . 

'.'67 

f' 

.02 

2  36 

.69 
.60 

.12 

1.68 

.82 

.19 

T. 
.01 
T. 

.07 

iiii 

Little  B,ock...U 
LlttleRock  Air'y  ij 

Lutherville 

Madison  2 

Magnolia 

Mammoth  Spg .  ..2 
MaTiaiina 

T 
T. 

'.'•27 
.17 
.80 

1.40 
.09 
T. 

isi 

'.'.:'. 

l.HO 
.95 
.26 

T. 
T 

.11 
.05 
04 

T. 

.07 
.03 

'.'67 

:::: 

T. 
T. 

T. 

'J'. 

.30 

.88 
1 

5.97 
5.24 
6  79 

67      -- 

•2.50 
.■20 
91 

T 

3  97 

.21 

t. 

.62 

.07 

.32 

.68 

3  ?8 

White. 

2.34 

".'55 

1.33 

.01 

'.'38 
.10 

.10 
.25 

.54 

5  64 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita.  . 
Arkansas.. 
Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. . 
Ouachita. . 
.\rkansas. . 

Red 

White 

Ouachita.. 

Red 

.Mississippi 
.Vrkansas.. 

T. 

.70 

t. 

.40 

.57 
.06 
.02 
in 

T. 

"!l'i5 

1.'28 

.24 

.01 

".03 

.69 

1.-29 

'.'4i 

'.'84 

.75 

'.'08 
.10 
T. 

'.'09 

01 

.15 

.75 
1.42 
.19 
.83 
■16 

.20 

'!^25 

T. 

".'\h 

1.S9 

6.92 

Marked  Tree 2 

Mena - 

Monticello  Air-.U 

Morrilton  2 

Mouutainburg 

Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley. . 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC  . . . 

Mulberry 2 

Nashville 

Newport 2 

Oden ' 

Okay 

Osceola 2 

Ozark 2 

2  91 

'!48 
.03 

'.'65 

T 

.28 

'!i2 

']•. 

';88 

.03 

■l'.' 

.39 

5  68 

.27 
'.'42 

' .'  12 
.08 
.01 
.52 

1.38 

".21 

.05 

t.   i   -.34 

.07 

6  26 

.06 
■'1'".' 

T 

■;35 

.26 

'.'is 

■  '■■'■ 

.h'i  12' 

.14 

'.'io 

2.32 
1.40 

2.52 
3.41 
7.02 
4  94 

't.' 

2.79jl_.06 

'.'.351    .37 
.24     .40 
.■25     .53 
.61     .27 

1  45    .03 

.•28 
.33 
.35 

1.75 

'.'■74 
.92 

.... 
.... 

i'.Ti 

.69 

'■'r'.' 

T. 

'.'3'2 
.09 
.13 
.01 

T. 

".02 

"oi 

•,p- 

'.'10 

'.'46 
1.60 

■:38 

.14 
1.78 

'122 

"Mt 

1.32 

.03 

.04 

1.11 

T." 

i.'es 
'."06 

:::: 

't.' 

1 

'  .'09 

.... 

'f.' 

i.'37 

.0^2!.... 
I.-2S!.... 
1.891.... 

2m\"" 
.20'..  . 

1 

-■!-u 

:::::;.: 

'!67 

i.'i? 

2.91 
4  99 

1.03    .04    .93 
.63      041.    .. 
....1   .90    .0? 
.......       .79 

.... 
'.'62  '..'.'. 

.01 

't.' 

.87 
'.'43 

'.".'.].'■'■'■ 
....  ..  .. 

'!^76 
T. 

7.92 
4.82 
4.30 
1  on 

T. 

.14 

1.26 

.15:     55     .-20 

1         1 

T 

1 

.02 

j 

I 

.•23,....!  T. 

25|  2  80 

i 

.... 

•AtXiua&taiMKM^Mtk-. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


July,  1941 


Daily  Precipitation  for  July,   1941 


Continued 


Stations 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


16     17 


18 


21     22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


Total 


Paragould 

Parkin 

Perry  villa 

Pine  Hluff  .... 
in:ie  Ridge.... 

I'ocahontas 

Portland 

Preacott 

Rogers  (near). 

Rosebud 

Kussellville  .  .. 

St.  Cliarles 

St.  Francis  — 

Searcy 

Spring  Bank.. 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart    . . . . 

Subi  ICO 

Texarkana  ..  . 
Turnpike 

WaVja.sli 

Waldron 

Warren 

Whiteclifis  ... 

Wliite  Rock  .. 

Wilson 

Wright 

Wynne 


St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouacliita.. 

White 

Ouachita.. 
Ouachita.. 

White 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
White  ..  . 
St.  Francis 
Wliite    .... 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

Red 

Arkansas. 
Mississippi 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.  . 

Mississippi 

Arkansas.. 

2! St.  Francis 


.03 


1.89  ....].... 
1.671   .73  .... 

.09  ....I.... 
2.24  1.02!.... 

...3.45.   .02 

.87 


.75  . 
.071 
.12|. 
.07,. 


.01 


,52  .. 


.26 


37 


1     i2. 50 
1.47,1.19 
T. 
T. 


.05 


.28 


.08  1.11 

.681.... 
.15  .... 
.10... 
...1.30 
.09  . 
.65  . 


.651.65 

.45 


.66 


.04 


.42 


.03  , 

!65 


1.16, 


.18 


.30 

1.38 

.12 


.05,   .01 


.20il.21 

[67  i.'i4 


2.11 

.66 
.17 

1.00 
.26 

... 
.08^1.36 
.69j  .78 
.85  2.(0 


1.12 

.18 

".20 

2.56 

■11 


1.84 

I 

".'VA 
.70 
.10 
.01 
T 

1.10 

i."24 


.77 

1.80 
.57 

2.58 
.30 

1  35 
37 

1.28 
.2.3 
.31 
.15 
.70 
.32 

1.29 


.90 
.71 
.94 

'.i'l 

.50 

.48 

1  35 

2.43 

2.71 


.21 
.44 

\'.'\h 
.96 
.01 


1.90 

1.10 

.51 

.25 

1.181   .18 

.90 


.05 
.16 
.05 
T 

.04 

1.30 

.20 

.32 


.77 


.10 


.36'. 
.18  3, 


.55 


.06 


.03 


.04 
2.15 

i!i6 

.30 

1.26 

.10 

.52 

iso 

.85 

.38 

T 

.73 

.05 


1.15 
.93 

.57 
.23 
.08 
.66 

170 
.75 
.02 
.25 
.46 
2.25 


.05 


.49 

'."so 

.53 
.10  '.'.'.'. 


.18 


.25 


.05 


.06 


.13 


T. 


.11 


.49 


2.73 
23 


.06 


.05 


...|    .25 

.'291 't 


.08 


.04 


.07  ... 

'  '.im '. '. '. 


.37 
l."33 

tv 

i!65 


.11 


.64 


4.32 
6.17 
1.93 
9.23 

8.23 
2.85 
4.70 
6.00 
0.80 
4.39 
4.00 
7.46 
4.64 
4. 98 
2.80 
5.07 
5.61 
5.74 


07 

49 

49 

73 

83 

17 

2.82 

4.01 

1.82 

6  12 

5.35 


Daily  Temperatures   for  July,   1941 


Stations 


1 


Alum  Fork 

Arkadelphia^^.... 

Batesville *•* 

Bee  Branch 

Benton  §5 

Bentonville  •••.... 

BlythevlUe 

Booneville 

Brinkley 

Camden 

Clover  Bend 

Conway  

Corning   

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado   . 

England 

Eureka  Springs  ... 

Fayette  vlUe 

Fayetteville  Exp.  S 

Fort  Smith'" 

Gilbert?? 

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain.  . . 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope??  

Hot  Springs 


j  Maximum 

I  Minimum 

[  Maximum 

!  Minimum 

\  Maximum 

i  Mlnimimi 

Maximum 

)  Minimum 

)  Maximum 

(  Minimum 

S  Maximum 

I  Minimum 

)  Maximum 

(  Minimum 

\  Maximum 

(  Minimum 

S  Maximum 

(  Minimum 

(  Maximum 

i  Minimum 

(  Maximum 

(  Minimum 

\  Maximum 

*  Minimum 

)  Maximum 

(  Minimum 

)  Maximum 

■  (  Minimunc 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  I  Minimvim 
S  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

•  (  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
(  Maximum 

■  (  Minimum 
\  Maximum 

■  I  Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 

I  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
!  Minimura 
j  Maximum 
I  Minimum 


97 

67 

92 

70 
100 

73 

93 

70 

99 

69 

99 

70 
102 

66 
101 

71 
104 

73 

97 

67 

96 

73 

94 

71 

91 

71 
104 

71 

98 

76 

100 

70 

97 
73 
92 
72 
95 
73 
94 
75 

100 
68 
92 
68 
96 
73 
95 
74 

102 
72 
94 
71 
93 
74 
96 
72 
97 
76 


74 

100 

72 

103 

68 

102 

72 

105 

72 

94 

71 

96 

71 

95 

70 

90 

71 

100 

72 

98 

72 

92 

72 

92 

68 

86 

67 

90 

67 

92 

71 

90 

65 

94 

66 

91 

66 

96 

71 

102 

60 

97 

74 

94 

76 

98 

71 

99 

73 


95 
69 
91 

70 

90 

70 

97 

69 

92 

70 

79 

65 

89 

75 

90 

70 

91 

72 

92 

69 

90 

68 

92 

72 

86 

71 

90 

69 

95 

74 

91 

71 

85 

67 

97 

73 

91 

71 

88 

7) 

83 

68 

84 

67 

85 

66 

8fi 

72 

90 

68 

92 

67 


90 
68 
85 
70 
85 
68 

85 

67 

83 

70 

79 

61 

79 

68 

86 

62 

78 

69 

88 

69 

85 

65 

84 

71 

84 

66 

85 

69 

90 

70 

85 

69 

79 

62 

85 

72 

91 

71 

88 

69 
83 
61 
84 
61 
81 
60 
86 
69 
95 
64 
90 
66 
84 
60 
83 
66 
83 
66 
78 
69 
85 
73 
84 
70 
85 


97 

62 

88 

65 

88 

62 

90 

58 

92 

62 

84 

55 

84 

68 

86 

57 

87 

65 

90 

69 

90 

60 

85 

61 

87 

62 

84 

64 

90 

61 

90 

63 
84 

61 

87 

66 

85 

66 

86 

6.5 

87 

54 

86 

55 

87 

53 

88 

63 

89 

65 

88 

58 

88 

54 

83 

61 

88 

56 

83 

68 

87 

65 

88 

64 

91 

64 


89 

63 

91 

65 

92 

63 

93 

60 

92 

68 

89 

59 

91 

70 

91 

58 

90 

66 

94 

65 

95 

62 

93 

64 

93 

66 

91 

65 

93 

64 

92 

62 

87 

66 

96 

67 

92 

67 

90 

65 

91 

60 

91 

59 

92 

60 

91 

65 

93 

55 

92 

58 

93 

55 

91 

66 

95 

58 

87 

68 

91 

67 

93 

64 

94 


92 
63 
91 
64 
97 
66 
99 
63 
95 
61 
93 
65 
99 
70 
94 
62 
94 
64 
97 
65 
99 
61 
100 
63 
97 
66 
94 
66 
95 
65 
93 
65 
91 
69 
99 
69 
94 
67 
96 
64 
96 
68 
96 
64 
96 
64 
94 
68 
98 
59 
94 
61 
96 
62 
90 
70 
100 
64 
90 
65 
92 
69 
95 
65 
96 
66 


931 
70 
98 
70 
98 
69 
100 
66 
99 
67 
96 
70 
97 
71 
100 
67 
98 
70 
100 
69 
98 
66 
99 
69 
99 
6S 
95 
68 
96 
69 
95 
68 
93 
70 
98 
72 
97 
73 
100 
70 
100 
72 
97 
72 
99 
71 
97 
74 
99 
66 
97 
66 
100 
69 
93 
66 
100 
69 
92 
69 
96 
74 
98 
70 
100 
71 


10  11   12   13   14 


95 
71 
99 
73 

96 

73 

97 

69 

98 

71 

96 

70 

96 

75 

99 

69 

97 

73 
101 

70 

99 

64 

99 

70 

97 

74 

98 

68 

98 

71 

96 

69 

91 

67 
103 

71 

99 
75 

100 
74 
98 
70 
98 
71 
98 
70 

100 
75 
97 
67 
97 
68 
98 
69 
93 
70 

100 
68 
92 
70 
96 
75 
99 
71 

100 
78 


16  17 


18 


I    I 
19  1  20  21 


22 


23 


97 
75 
97 

72 

98 

73 

98 

68 

96 

69 

96 

68 

101 

73 

101 

68 

98 

72 

96 

73 

101 

69 

97 

72 

101 

74 

94 

69 

99 

73 

95 

70 

90 

72 

102 

74 

96 

75 

98 

74 

97 

75 

96 

72 

97 

73 

loo 

77 
96 
66 
96 
67 
99 
71 
93 
72 
99 
71 
94 
73 
96 
75 
97 
74 
98 
79 


951 

68 

91 

73 

91 

68 

92 

71 

90 

73 

87 

66 

96 

71 

93 

70 

95 

70 

94 

71 

96 

68 

91 

74 

94 

72 

88 

71 

96 

73 

88 

72 

85 

75 

94 

73 

92 

74 

95 

71 

90 

68 

91 

68 

91 

69 

86 

70 

90 

68 

87 

66 

95 

65 

92 

70 

90 

69 

91 

71 

89 

74 

87 

72 

94 

71 


79  82 


84 

72 

81 

70 

80 

68 

83 

71 

77 

68 

85 

73 

82 

69 

78 

71 

83 

70 

83 

66 

86 

70 

87 

69 

84 

63 

85 

70 

89 
70 
72 
65 
80 
70 
83 
71 
HA 
70 
79 
67 
78 
68 
77 
68 
82 
72 
80 
68 
85 
67 
80 
66 
75 


67 

88 

71 

85 

69 

86 

72 

85 

69 

87 

72 

91 

71 

89 

69 

86 

71 

91 

70 

89 

68 

88 

71 

87 

70 

79 

66 

91 

73 

90 

71 

89 

71 

89 

68 
85 
68 
86 
69 
87 
73 
85 
69 
85 
67 
89 
68 
85 
68 
86 
70 
85 
71 
85 
72 
89 
70 
87 
71 


85 

71 

90 

72 

91 

72 

9'2 

70 

89 

72 

89 

69 

90 

71 

90 

72 

92 

72 

96 

71 

95 
66 

93 

73 

94 

68 

93 

70 

90 

74 

88 

72 

85 

68 

94 

72 

90 

74 

95 

72 

94 

70 

91 

70 

92 

70 

90 

75 

91 

70 

85 

67 

94 

66 

88 

70 

93 

70 

89 

70 

87 

74 


72' 


921 
70 
93 
69 
94] 
71 
94 
70 
95 
69 
93 
68 
93 
73 
93 
67 
94 
72 
96 
68 
98 
65 
95 
71 
96 
70 
92 
67 
94 
70 
94 


95 

68 

95 

68 

92 

66 

94 

66 

91 

67 

95 

66 

92 

65 

98 

67 

95 

68 

98 

69 

95 

62 

99 

69 

92 

63 

96 

66 
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72 

96 

68 

87 

71 

99 

71 
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73 
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70 
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67 
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97 
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73 

96 

64 

95 

65 

98 

60 

89 

71 

loo 
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93 
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72 
96 
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95 
71 
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73 

95 

70 

92 

66 

95 

70 

95 

70 

98 

68 

90 

74 
100 

69 

95 

73 

96 

73 

92 

69 
100 

71 

90 

69 

97 

68 

98 

75 

96 

70 

90 

72 

98 
73 

94 
73 
96 
74 

loo 

70 

100 
75 

100 
78 

100 
77 
98 
71 
95 
67 

101 
67 
92 
74 

103 
74 
92 
73 
94 
74 
95 
72 
95 
78 


65 

90 

67 

88 

66 

94 

66 

89 

67 

87 

62 

87 

67 

90 

65 

88 

67 

98 

66 

90 

65 

92 

68 

91 

67 

90 

67 

96 

68 

90 

69 

84 

63 

92 

61 

94 

71 

90 

68 

93 

63 

91 

68 

91 

68 

95 

72 

88 

66 

90 

65 

92 

63 

87 

64 

92 

68 

85 

66 

88 

72 

94 

71 

88 

66 


94 

68 

94 

71 

92 

67 

95 

66 

95 

69 

93 

65 

92 

67 

94 

69 

92 

69 

95 

71 

94 

62 

97 

71 

94 

65 

95 
68 

95 

72 

94 

69 

85 

69 

93 

72 

95 

73 

95 

70 

95 

67 

96 

68 

95 

67 

96 

75 

93 

64 

92 

68 

96 

64 

87 

70 

95 

65 

90 

69 

93 

74 

96 

70 

95 

71 


72 

96 

72 

93 

67 

95 

69 

92 

72 

95 

72 

94 

70 

95 

74 

93 

71 

94 

69 

96 

64 

89 

73 

97 

66 

94 

71 

95 

76 

94 

71 

87 

71 

96 

72 

92 

73 

96 

69 

97 

73 

96 

73 

97 

72 

97 

78 

93 

60 

94 

68 

98 

71 

87 

71 

97 

70 

92 

69 

93 

73 

96 

70 

93 

74 


91 

69 
95 
72 
96 
68 
90 
67 
94 
69 
97 
74 
95 
72 
98 
70 
95 
70 
96 
69 
98 
65 
96 
71 
96 
70 
95 
69 
97 
74 
95 
72 
89 
71 
99 
71 
93 
74 
94 
70 
99 
74 
98 
73 
99 
74 
98 
76 
95 
67 
93 
67 
100 
73 
90 
72 
100 
71 
91 
69 
93 
75 
96 
71 
94 
73 


24 


25 


26 


'28 


30 


95 

69 

97 

72 

95 

71 

55 

69 

97 

69 

98 

73 

96 

71 

98 

70 

94 

70 

99 

69 

96 

66 

100 

72 

97 

71 

92 

69 

99 

73 

95 

72 

89 

77 

97 

70 

96 

72 

95 

71 

99 

76 

99 

71 

100 

73 

99 

76 

97 

67 

95 

69 

100 

71 

91 

74 

103 

72 

91 

69 

94 

74 

96 

73 

97 

72 


93 

70 

95 

70 

97 

70 

96 

69 

95 

69 

96 

72 

98 

73 
101 

68 

96 

73 

97 

69 
100 

66 
100 

73 
100 
71 

9:; 
66 
100 
72 
96 
72 
88 
72 
98 
72 
95 
73 
96 
72 
98 
72 
92 
70 
97 
71 
99 
74 
98 
65 
95 
66 

100 
71 
91 
73 

102 


92 

68 

93 
70 
94 
70 
93 
67 
94 
69 
95 
66 

100 
74 
96 
67 
95 
69 
95 
69 
96 
65 
95 
70 
99 
71 
93 
68 
95 
69 
94 
68 
85 
67 
97 
71 
96 
72 
95 
70 
94 
67 
92 
64 
90 
65 
96 
71 
96 
66 
93 
64 
98 
65 
88 
72 
99 
69 
93 
68 
94 
76 
95 
69 
94 
69 


94 

93 

94   95 

95 

91.6 

71 

72 

72 

72 

70 

69.1 

95 

91 

96 

97 

98 

92.8 

72 

71 

74 

73 

72 

70.5 

96 

96 

96 

97 

96 

93.1 

72 

72 

72 

73 

73 

69.2 

96 

94 

95 

97 

97 

93.6 

69 

70 

70 

73 

72 

67.6 

95 

92 

95 

95 

94 

92.6 

70 

70 

72 

73 

69 

69.2 

95 

95 

99 

98 

95 

91.4 

70 

73 

75 

72 

6S 

67.8 

95 

90 

97 

97 

98 

93.0 

72 

74 

72 

74 

74 

71.6 

98 

92 

99 

99 

98 

93.9 

70 

70 

70 

72 

69 

67.9 

95 

88 

96 

97 

96 

92.4 

73 

71 

70 

74 

72 

70.3 

97 

91 

95 

96 

97 

94.8 

70 

71 

73 

74 

72 

69.9 

98 

96 

96 

97 

98 

94.9 

69 

68 

67 

68 

68 

65.7 

98 

94 

99 

96 

102 

94.5 

73 

73 

74 

74 

71 

70.6 

100 

95 

100 

97 

99 

94.7 

73 

73 

69 

72 

72 

69.3 

95 

93 

93 

95 

97 

92.3 

67 

70 

69 

70 

71 

68.0 

97 

96 

99 

97 

99 

94.7 

74 

75 

75 

76 

73 

71.5 

93 

92 

95 

95 

96 

92.4 

72 

72 

71 

71 

70 

69.6 

87 

86 

89 

90 

90 

86.4 

7? 
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71 

73 

70 

68.8 

99 

99 

100 

100 

101 

95.9 

7? 
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72 

75 

76 

71.3 

94 

95 

95 

96 

96 

93.3 
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72 

74 

75 

75 

72.3 

96 

93 

97 

97 

98 

93.5 

73 

71 

71 

76 

72 

70.5 

100 

97 

100 

90 

96 

93.7 

72 

75 

76 

71 

68 

68.9 

94 

93 

96 

96 

94 

92.1 

71 

72 

74 

74 

69 

68.5 

94 

93 

96 

96 

95 

93.1 

7? 

73 

73 

74 

70 

68.6 

94 

96 

99 

97 

96 

93.5 

76 

74 

76 

80 

74 

73.2 

97 

99 

100 

99 

98 

94.2 

66 

64 

7? 

70 

68 

65.9 

97 

91 

94 

95 

95 

91. 8 

67 

67 

67 

64 

65 

65.8 

98 

97 
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101 

98 

95.3 

70 

78 

74 

72 

67 

66. 9 

90 

90 

91 

92 

92 

89.4 

75 

75 
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73 

70.2 

10? 
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96 
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70 

71 

73 
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70 
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Daily  Temperatures  for  Jtily,  1941    Continued 


Stations 


10 


11 


12     13 


15     16      17      18     19     20     21     22      23     24     25     26     27      28     29 


Irons  Fork % 

Jonesboro   

Lead  Hill 

liittle  Kock.."* 

Little  Rock •" 

[Airway] 
Lutherville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree.... 55 

Mena 

Montieello •" 

Morrilton 5^ 

Mountain  Home. . . 

Mt.  Ida 

Nashville 

Newport 

Oden ••• 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Perry  ville 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Russell  ville 

St.  Charles 5^\ 

Rearcy  

Stuttgart 

Stuttgart  (near).$s^ 

Subiano 

Texarkana  

Turnpike 

Vi  aidron 

W  arren 

White  Rock 

Wilson 

Wynne 


Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Jlinimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Miiiimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Mininnim 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Jlinimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
Minimum 


93 
64 

too 

74 

101 
68 
95 
74 
98 
72 
94 
72 
96 
73 

103 
69 
96 
70 
99 
71 
96 
73 

100 
74 
92 
72 

100 
69 
94 
67 
95 
73 
98 
71 
93 
71 
95 
72 
95 
69 

ion 

72 
97 
69 
96 
74 
100 
71 
97 
72 
98 
73 
96 
72 
95 
71 
97 
69 
98 
69 
99 
70 
96 
71 
96 
72 
96 
73 
90 
71 
98 
70 
99 
73 
87 
69 
95 
74 
98 
71 


85 
69 
83 
71 
82 
66 
78 
72 
80 
71 
81 
69 
87 
72 
91 
69 
77 
70 
82 
70 
85 
69 
80 
71 
82 
69 
82 
67 
86 
69 


94 

87 

92 

64 

65 

63 

93 

87 

92 

75 

67 

68 

103 

92 

94 

68 

67 

66 

94 

87 

90 

69 

68 

75 

97 

88 

92 

69 

68 

73 

94 

89 

92 

72 

64 

70 

97 

97 

96 

73 

68 

72 

99 

90 

92 

71 

61 

64 

92 

86 

91 

72 

66 

68 

92 

86 

92 

72 

66 

69 

97 

94 

95 

72 

68 

68 

95 

89 

94 

73 

68 

72 

95 

90 

94 

n 

68 

75 

99 

89 

93 

67 

67 

66 

97 

89 

94 

67 

66 

66 

95 

89 

94 

72 

67 

71 

90 

88 

92 

73 

67 

70 

96 

88 

93 

82 

73 

72 

95 

89 

95 

73 

67 

70 

100 

96 

94 

68 

66 

69 

90 

88 

91 

69 

65 

65 

1(10 

90 

95 

69 

68 

70 

93 

85 

90 

76 

69 

74 

93 

89 

93 

72 

66 

65 

94 

88 

95 

72 

69 

70 

97 

95 

95 

73 

68 

71 

102 

89 

97 

72 

69 

66 

99 

98 

96 

71 

70 

69 

95 

88 

94 

73 

67 

70 

94 

90 

94 

72 

67 

71 

96 

90 

94 

72 

68 

71 

94 

87 

93 

73 

67 

71 

99 

91 

95 

74 

67 

70 

97 

90 

96 

72 

66 

69 

87 

74 

85 

63 

63 

69 

91 

91 

98 

70 

68 

68 

95 

92 

95 

76 

69 

73 

90 

85 

87 

71 

67 

68 

90 

86 

92 

75 

65 

72 

94 

88 

91 

73 

65 

70 

91 

92 

86 

90 

93 

92 

66 

63 

63 

60 

65 

67 

96 

96 

92 

97 

98 

90 

73 

74 

69 

71 

70 

72 

99 

97 

91 

92 

97 

97 

71 

67 

68 

68 

69 

70 

94 

94 

86 

93 

95 

90 

73 

73 

72 

72 

75 

74 

95 

95 

89 

94 

95 

92 

73 

72 

71 

71 

73 

75 

95 

94 

83 

91 

93 

90 

71 

70 

67 

67 

71 

72 

97 

97 

97 

96 

95 

97 

73 

74 

70 

70 

72 

74 

97 

101 

92 

94 

97 

97 

71 

69 

67 

69 

71 

73 

93 

94 

90 

95 

94 

89 

70 

71 

70 

68 

73 

70 

94 

95 

93 

97 

98 

82 

71 

61 

69 

72 

72 

72 

97 

97 

92 

94 

95 

94 

73 

69 

69 

66 

70 

73 

94 

93 

94 

94 

94 

91 

69 

70 

72 

72 

71 

71 

98 

96 

86 

95 

97 

95 

71 

72 

69 

67 

72 

73 

97 

97 

90 

92 

96 

95 

71 

71 

67 

69 

71 

72 

97 

97 

86 

94 

9b 

93 

67 

65 

67 

68 

69 

71 

94 

96 

94 

93 

94 

90 

74 

73 

72 

70 

73 

74 

96 

97 

91 

95 

95 

94 

73 

74 

70 

71 

74 

74 

93 

92 

81 

92 

93 

90 

78 

77 

78 

75 

80 

83 

96 

98 

96 

94 

94 

91 

74 

73 

72 

69 

72 

73 

98 

100 

91 

93 

95 

96 

68 

67 

65 

65 

69 

67 

94 

92 

91 

96 

97 

98 

70 

70 

68 

70 

72 

73 

100 

98 

92 

97 

97 

96 

70 

71 

69 

67 

71 

72 

92 

93 

90 

92 

94 

90 

72 

73 

73 

72 

72 

74 

96 

98 

93 

96 

98 

98 

71 

70 

68 

68 

n 

72 

92 

93 

94 

94 

93 

92 

69 

70 

72 

72 

71 

71 

97 

95 

94 

95 

96 

95 

75 

71 

72 

69 

72 

74 

102 

99 

92 

95 

96 

98 

72 

69 

69 

66 

70 

70 

98 

98 

92 

95 

99 

97 

70 

70 

68 

67 

71 

71 

94 

94 

94 

95 

97 

89 

70 

72 

70 

69 

74 

70 

96 

98 

91 

95 

98 

93 

70 

73 

69 

69 

72 

72 

95 

95 

93 

94 

96 

92 

71 

72 

71 

70 

74 

73 

93 

93 

92 

93 

95 

88 

72 

74 

71 

70 

75 

72 

98 

99 

91 

94 

96 

95 

71 

69 

68 

67 

71 

71 

97 

98 

95 

94 

96 

93 

72 

73 

71 

68 

70 

72 

89 

87 

80 

85 

85 

84 

74 

68 

05 

68 

72 

72 

96 

94 

97 

96 

68 

66 

67 

65 

70 

70 

95 

93 

95 

96 

96 

87 

72 

72 

72 

73 

74 

73 

91 

91 

87 

87 

88 

88 

72 

70 

66 

67 

71 

71 

94 

92 

95 

98 

98 

88 

70 

70 

68 

69 

70 

73 

96 

95 

89 

95 

94 

89 

70 

72 

71 

m 

73 

72 

95 
65 
95 
72 
99 
70 
94 
74 
96 
73 
94 
73 
95 
72 
97 
71 
93 
70 
95 
70 
97 
73 
95 
73 
97 
73 
97 
79 
96 
70 
94 
74 
97 
72 
94 
83 
95 
73 
97 
68 
94 
69 

100 
72 
95 
75 
97 
69 
94 
71 
97 
75 

102 
73 

100 
72 
95 
71 
97 
71 
95 
72 
92 
73 
98 
72 
96 
72 
86 
72 
98 
70 
94 
76 
90 
71 
95 
75 
94 
70 


30 


90.3 
63.9 
93.0 
71.1 
95.0 
66.9 
90.5 
72.3 
92.1 
71.6 
90.5 
69.2 
94.9 
71.5 
94.7 
67.7 
90.8 
69.9 
93.3 
70.4 
93.0 
69.1 
92.6 
71.0 
93.4 
70.2 
93.8 
68.4 
93.3 
67.0 
91.9 
71.5 
92.6 
70.8 
90.1 
72.5 
93.9 
71.2 
93.9 
65.8 
92.0 
69.7 
95.0 
69.5 
90.2 
72.5 
96.1 
68.9 
91.9 
71.3 
94.2 
71.7 
93.9 
67.8 
95.2 
69.4 
92.6 
70.6 
93.3 
69.7 
93.2 
71.0 
91.3 
71.3 
94.3 
69.2 
93.4 
69.9 
84,3 
68.3 
93.4 
68.1 
92.8 
72.6 
86.7 
68.4 
92.7 
71.0 
92.1 
70.3 


Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  July,   1941 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


Station 

Data 

Day  of  month 

>, 

1 

1 

g 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24   25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

Hope $5 

Exp.  Farm 

Evap. 

316 

3111 

.164 

144 

383 

299 

352 

.332 

■329 

.140 

.431 

.1151.746 

.4141.068 

...  .220 

.372 

.126 

.252 

.306 

.206 

.266 

.228 

.282 

.186 

.816 

.322 

7.625 
81.9 
967 

Mean  tern. 

81 

84 

82 

77 

76 

76 

78 

80 

84 

85 

86 

80 

76 

77 

SO 

80 

82 

83 

84 

83 

S3 

84 

84 

83 

82 

82 

83 

82 

84 

8b 

84 

Wind  move 

45 

32 

30 

38 

48 

23 

26 

38 

45 

39 

39 

40 

17 

70 

13 

8 

40 

10 

16 

28 

42 

10 

36 

22 

23 

48 

31 

14 

18 

32 

4b 

Irons  Fork...  $\S 
Exp.  Forest 

Evap. 

205 

157 

138 

173 

09-1 

079 

.211 

.089 

.177 

.  175 

.191 

.045 

.006 

.052 

.105 

.092 

.141 

167 

.239 

.117 

.145 

.175 

.179 

.108 

.165 

.039 

.111 

.151 

.163 

.199 

.186 
80 

4.274 
77.1 

Mean  tern. 

78 

78 

76 

74 

70 

70 

74 

79 

82 

hO 

79 

72 

77 

77 

79 

76 

78 

79 

V6 

V8 

80 

78 

78 

78 

74 

Vb 

,9 

80 

80 

82 

Wind  move 

3 

11 

8 

17 

8 

8 

7 

6 

6 

9 

3 

8 

8 

6 

7 

4 

6 

8 

16 

7 

3 

6 

7 

2 

4 

2 

3 

8 

11 

3 

3 

Rus.sell  ville 

Ozark  ISiursery. 

Evap. 

240 

236 

510 

174 

,282 

.248 

,150 

.322 

.325 

.060 

.082 

150 

.096 

.372 

.118 

.344 

.2,38 

.324 

.326 

.208 

.132 

.392 

.158 

.184 

.2141.242 

.198 

.354 

.154 

6.833 
82.3 
623 

Mean  tern. 

83 

82 

84 

80 

79 

78 

81 

82 

86 

85 

82 

75 

76 

76]  80 

78 

84 

85 

84 

82 

84 

84 

84 

84 

80 

81 

85   84 

8b 

86 

8o 

Wind  move 

23 

18 

30 

40 

45 

6 

20 

34 

16 

19 

30 

18 

24 

18   17 

3 

13 

30 

26 

10 

26 

13 

3 

24 

15 

li 

11 

23 

11 

2b 

21 

Stuttgart.  ..M 

Evap. 

?80 

273 

132 

113 

.089 

135 

213 

264 

.237 

.177 

.288 

.118 

.016  .043  .136 

.108 

.201 

.242 

.•365 

.112 

.219 

.172 

.225 

.205 

.262 

.125 

.194 

.208 

.092 

.244 

.297 

5.785 

84 

84 

81 

74 

76 

78 

80 

84 

84 

84 

82 

741 

76   80  80 

82 

83 

84 

77 

82 

82 

82 

82 

84 

82 

82   85 

80 

82 

8b 

84 

81.3 

fu.'e  i,xp.Farm^,Vi„^„--g 

54 

30 

42 

54 

34 

21 

13 

36 

22 

10 

63 

32 

9   8   8 

8 

12 

26 

85 

16 

19 

15 

16 

lb 

21 

14j  14 

15 

3h 

50   62 

860 

1 

.•;•;  ••  v.ww-C^fvr' 


■ir^Otmeaoiib^^.' 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


July,  1941 


Daily  Precipitati 

on 

for 

Julj 

r,  1941 

Additional  Kainfall  Stations 

T^.^..     ^-if   '1Ur.»..«4-lv 

Drainage 

basin 

stations 

1 1 

2  1 

3  1    4  1 
1 

5       6  1     7 

8  1     9 

10  1  11  1 
7ni 

12  1 

13  1  14  1 
10        f 

15  I 

16 

17  1 

18  1 

19  1  20 
32 1 

21 1 

22     23  [ 
1 

24 

25  1 

26 

05 

271 

28  1 

29| 

30| 

31  JTotal 

Antoiue(near)  2... 
Beaty  Lake(near). 
Beech  (;rove(near) 

Beedeville  'i 

Biue  Mountain  2... 

Ouachita  . . 
St.  Francis. 

White 

White 

Arkansas.. 

'.'16 

'!f.7 

".b» 

!i6 

".::: 

"M 

i'V 

■."06 

V39 

2.92 
.68 
.84 

Vi2 

.12 
.01 
.10 

Vii 

■'so 

i.'82 
1.59 
1.00 
.40 

'.'.'.'. 

:'.'.'. 

Vis 

i.lb 

'!04 
"!45 

"."67 

"!ii 

"."63 

"!2i 

"lis* 

.46 

.28 

■!26 

4.02 

5.63 
6.76 
1.79 

Bluff  City. 2( near). 

Boone\'ille 

Briiikley  1 

Ouachita  . . 
Arkansas.. 
White 

'.'.'.. 

"m 

.01 

'ioe 

.33 

•  ■ 

"i5 

1.20 
.80 
07 

i'os 

.08 

i.'io 

1.71 
1.91 

1.25 

.22 
.30 
.05 
.27 

Vi2 
.20 

2.70 
99 
.30 
.33 

1.02 

iiio 

.58 
.44 
.40 

'."os 

.45 

.... 

".'64 

i.io 

1.00 

'.'77 
■.■45 

i.'os 

.01 

— 



T.' 

"."85 

•*  *  ' 

•■•• 

'.'06 

.32 
.40 

•••■ 

.03 
.02 

T. 

3..'^0 

.03 

.... 

.... 

.01 
.30 
.80 

3.34 
5.25 

Camp  Alton 

Camp  Damascus  2. 

(Carlisle 

Charlotte  (near).. 

Clay  SCS2 

Corley  2  (near)... 

Denmark  2 

Dermott^ 

Dutch  Creek 

Eagle  flap  2 

Eleven  Boint2 

Evening  Shade2. . . 

Forrester  2 

Gravelly. 2 

Green  Forest  2 

Greenwood2 

. . . . 

■ 

.57 

.10 

';47 

5  44 

.91 

'.'•ii 

'.'.'.'. 

.42 
2.' 27 

■,'38 

tV 

.29 

4.n8 

Arkansas. . 

\^hlte 

White 

.... 

•■•• 

.43 

.18 

— 

.... 

.m 

.... 

.04 

.94 

"!44 

.84 
.10 
.48 

".92 

.05 

i!68 

.26 

"ios 

■;52 

.07 

".bi 
'.'92 

i!28 

".bz 

.19 

"!67 

i'.hb 
.01 

.02 

.07 

'.'3i 

i. 

'!36 
".52 

'."22 

4.15 
5.79 

■.'62 

2.14 
1.35 

"'oe 

'.'ia 

.04 

■.'23 

"h'.'bb 

White 

Mississippi. 
Arkansas. . 

"."46 

'.'65 

04 
2.65 

.10 

■'i'V 

.n 

'."oi 

5.51 
8.69 
3.71 

White 

White 

.25 

.03 

.21 
.25 

.... 

. . . . 

.40 
.38 

1.05 
.15 
.18 
.39 

Voe 

.10 
.35 

1.17 
.26 

1.00 
.12 
.60 
.53 

Vis 
1..S6 

.88 

3.19 

.08 

1,60 

.58 

".'io 
2  34 

.73 

".5b 

.40 
1.13 

"."62 
.85 

"^32 

.  .  .  . 

5.53 

.... 

.08 

.18 

'J. 

1. 

'!ii 

':35 

.06 

.01 
'.'78 

'.'45 
"23 

'[25 
51 

".ii 

','qfi 

"ios 

.(Vi 

.10 
".66 

"f." 
.20 
.34 
.03 

.23 

.01 

'."26 
.75 
.06 

08 

.-••• 

".ib 

2.68 

'.■45 
"!6i 

■;25 

.94 

'."io 

Arkansas. . 
White 

T. 

.... 





tv 

V92 
.23 

i;27 

Voi 

1.15 
.31 

.41 

V62 
.19 
.35 
.12 
.24 
.76 
.57 
.22 
.19 
.77 
.76 
.69 
.58 

1.15 
.07 

2.81 

St.  Francis. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
Ouachita.. 
Arkansas. . 
White 

■;67 

'.'is 

.5.5 
.45 
.08 
1.02 
.07 

.12 

[os 

E 

';62 

.98 

■;35 

'.'23 

'!l3 

4.24 

Harrisburj;  2 

.45 

3.45 

Hollis  (near 

'!65 

.10 

.10 

.15 

3.61 

Hon-  (near) 

Ilutt^g  2(near) 

Jaeksonville2(near 
LaCrosse  2 

•• 

'.'26 
,48 
.03 

'!i7 

'!63 

"!64 
".16 

":i2 
"f." 

5.59 
4.27 

68 
.06 
.15 
.74 
.03 
.13 
.77 

.., . 

..  . 

.18 

65 

1..56 

1.26 

.69 
1.01 

.85 
l.dO 

3.07 
2.47 
3.95 
5. OH 
3.75 
8.46 

Lake  Ciiy^ 

Marshall  2 

MarvellS' 

Mena  CCC 

Morobay  2  (near). 
Mountain  View  2.. 
Newliope(near)  2.. 

St.  Francis. 

White 

White 

Red 

'.'6i 

.38 
.12 

1.26 
.47 
.10 
.OIJ. 

.06 
.20 
.15 
.27 
1.77 
IH 

'^oi 
.93 

'.'43 

'.■37 

'  ".28 
'."36 

'!i6 

.67 

".S.b 

';34 
"98 

"."26 

T." 

"t." 

1.83 

"'.'. 

'■••■ 

■."47 
T. 

.21 

1.52 

7.  16 

.73i2.47 

.30 

5.75 

".Yi 

.10 

.07 

.... 

'.■63 

.62 

.25 
.89 

2.00 
.66 

1.25 

i!83 

1  82 

.53 

.52 

V64 

3.60 

.4( 

.11 

'[is 

3.12 

".ho 

'.'26 

.29 

■.'17 

":37 

.46 

1.03 
'[07 

2.77 

O.sage  Mills. (near) 
Pottsville'-(near)). 
St.  Paul2{uear)... 

St.  Vincent 

Shirley  2(noar) 

APKausas. . 
Arkansas.. 

".OS 

•••• 

•••• 

'!26 

3.78 

'       * 

.28 
.10 

"63 

.74 

.06 

1.90 

* 

.40 

.54 

1.65 

.97 

2.40 

.... 

92 
.54 
.21 

v.: 

.05 

".'36 

.80 
T. 

4  83 

White 

.07 

".bb 

.21 

.28 

■.■33 
.36 
.50 
.15 

.05 

"m 

•••• 

.... 

V52 

■;52 

".■2<: 
1.6: 

T. 

.15 

■.'62 

.59 

4.98 
2  72 

Solgahachie(near) 
Sparkman  2(ncar) 

Arkansas.. 
Ouachita  . . 

.05 
1.49 

".39 

.... 

.79 
.19 
.33 

'tV 

'.91 
t"." 

"'.bif 

1.71 

.7( 

V 

.23  . . . 

7.15 
4.63 

Stamps  (near)  — 
Stephens  2  (near). 
Sugar  Grove  2 

Red... 

..   . 

.... 

.... 

.... 

l.9< 
2.00 

.40 
1.62 

.79 

1.50  ... 
.20     .2( 

... 

5.91 

Arkansas.. 
Red 

i.'26 

tv 

'!56 

.40 
'."56 

".ik 

.30 

.50 
1.07 

2!  52 
.45 
T. 

'iis 

.... 

.... 

i.ou 

.29 
.75 
.5C 

. . . . 

... 

... 

".W  '.'.'.'.  '.'.'. 
50... 

) ... 

... 

"'6J9 

Texarkana  

Tichnor  2 

Vick  2 

L.. 

'.'.'..  i.66 ... 

.32  ...   1.. 

.:. 

0.23 

... 

.    ..     .. 

3  90 
6.70 

Walnut  Grove 

White 

1.... 

..    .12.29 

.18 

2,5c 

.•A4 

.... 

.34    .44... 

1... 

Daily  River    Stag-es  for  July,   1941 


Stations 


Fort  Smith 

Van  Buren 

Danville 

Ozark 

Dardanelle 

Morrilton 

Iiittle  Kock. 

Bine  BlulT 

Gilliert 

Blaclc  Rock.... 
Hebcr  Springs. 
OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Rock  . . 

Batesville 

Newport 

Georgetown  . . 

Des  Arc 

Clarendon 

St.  Charles  . . . 

Glenwood 

Arkadelphia  . 

Bough  ton 

Camden 

Benton 

Index 

Fulton 

Big  Lake  Outlet 
St.  I'^rancis  . 
St.  Francis  L.L 
Marked  Tree 

Parkin 

Madison 

Helena 

Arkansas  City. 


Rivers 


.Arkansas  . 

do 

Petit  Jean.. 

.Arkansas.. 

do 

do 

do 

do 

.Buffalo    ... 

...Black.... 

.Little  Red. 
....White  ... 

do 

do 

do   ... 

do 

do 

do 

do 

do 

Caddo . . 

.  .Ouachita 
..Little  Mo. 
..Ouachita  . 

Saline  .. 

Red  ... 

do  .... 

.St.  Francis 

do.... 

do.... 

do.... 

do.... 

do.... 

.Mississippi 
do.... 


Flood 
Stage 


22 
22 
20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
14 
30 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
24 
26 
25 

i7 

20 
26 
20 
25 
25 
10 
18 

17 
28 
32 
42 
42 


10.8 
10.7 

3.0 

3.5 

6.5 

2.4 

4.6 

8.6 

3.0 

1.3 

2.5 
-0.4 

2.1 

1.0 

5.4 

0.4 

0.6 

3.5 

8.OI 

9.0 

5.4 

4.4 

5.3 

4.6 

3  9 

IsiOjltt 
13.2,14, 

2.9    2, 

3.2  3 

14.6  14, 

2.3  2 
2.2  2, 
0.5    0 

15.7!l3 

15.7  13 


10.3 
10.5 
3.9 
6.6 

9.7 
5.3 
4,6 
8.1 
3.0 
1,2 
2.3 


8        9 


10.3:10.4 


10.2 
3.3 
6.1 

8.2 
4.7 
6.6 


10.4 
3.1 
6.0 
8.0 
X<i 
5.9 


10.4:10  0 
3.0  3.0 
1.9i  1.8 
2.3 


-0.6l-0.6|0.6 


6 
0 
8 
) 
6 
4 
0 
7 
5 
4 

.1 

I 
3 
8 

.4 
6 
3 
2 
5 

.9 
.8ill.9il0.5 


1.8 

0.7 

4.7 

0.1 

0.6 

3.4 

7.9 

8.5; 

5.6 

4.2 

4.5 

4.7 

3.8 

15.4  13 
!4.lil3 

2.81  2 

3.4I  3 
I4.3il4 

2.3i  2 

2.21  2. 

0.5    0 
12.6,11 


1.6 
1.1 
4.9 
0.9 
0.5 
3.2 
7.9 
8.6 
5.4 
4.4 
4.2 
4.7 
3.6 
13.4 


2  2 
0.6 
1.6 
1.0 
5.0 
0. 
0.7 
3.2 
7, 

8.4 
5.3 
4.2 
4.2 
4,6 
3.6 
13.2 


12.2I12,  6 


2  8 
3.8 
14,5 
2.4 
2.0 
0.5 


2 

4  3 
14.7 
2.4 
2  2 
0.3 


11.4;10.9 
9.6i  9.2 


9.3 
9.2 
3.1 
5.4 
8.7 
4.4 
5.4 
9.4 
2.9 

1  7 

2  2 
0  4' 
1.5 
0,8 
4.8 
0.5 
0.9 
3.2 
7.7 
8.3 
5.3 
4.1 
4.1 
4.4 
3.6 

16.0 

14.1 
2.9 
3,51 

14.8 
2.4 
■J . '-' 
0.3 

U.4 
8.9 


10     11 


2.2    2 


■0 

1.0 

0,9 

4.9 

0.3 

0.9 

3.4 

7.7 

8.3 

5.3 

4.2 

4.0 

4.2 

3.5 

15.2 

14.2 
2.8 
3,3 

14.7 
2.3 
2.2 
0,3 

12.7 


9.9 
10.8 
2.8 
5.8 
7.7 
3.1 
4.9 
9.1 
2.9 
1.5 
2.1 
■0.6 
1.7 
0.5 
4.5 
0.1 
0.7 
3.2 
7.8 
8  4 
5  3 
4.0 
3.7 
4.2 
3.4 


8.9I  9 


8 
3 
3 
2 

8 
2 
4 

1 113.2 
.21 12.1 
9l  3.0 
3|  4.4 
6  14 
2  2.3 
2  2.1 
4  0.4 
I1I5.3 
511(1.4 


12 


10.0 
9.9 
2.8 
5.1 
8.5 
4.2 
4.8 
8.4 
2.9 
1.4 
2.1 

•0.6 
1.91 
0.9 
4  3I 
O.ll 
0.6 
3  1 
7.7 
8.3] 
S.3! 
4.1 
3  6 
4,2| 
3.3i 

12.7 

11,4 
3,0 
3.s! 

14.7: 

2.31 
2.1| 
0.4 

16  2! 

11. 6i 


14 


16  !  17 


18  I  19 


1 

7.7 
8.3 
5.4 
4,1 
4.0 
4.2 
3.4 
12.5 

n.o;ii 

3.0  3 
3.3:  3 
14.8  14 
2.4i  2 
2.11  2 

0.4!  0 

16.6:16 
12.3!  12, 


61-0.6 
1  5 
0.8 
4.7 
0.4 
0.5 
2.9 
7.6 
8.3 
5.7 
4.2 
4.4 
4,9 
4i  3.6 
7ll2  8 
1111.4 
21  3.3 
6!  3.8 
7115.1 
.41  2.4 
.112 


1 
3:  0, 
.7116.8 
.  8^!3.2!l3.4 


8.0 
7.2 
3.0 
3.2 
6.7 
3.1 
5.3 
9.4 
2.9 
1.7 
2.8 

-0.1 
1.5 
0  7 
4.7 
0.3 
0.5 
3.0 
7.5 
8.2 
6.1 
6.2 
4  1 
5.4 
4.2 

12.8 

11 

3.;h 

.1.0 
15.5 

2.6 

2 

0.4 
17.0 


7.91 
7.2 
3  0 
3.2 
6,3 
2.2 
4.8 
9.0 
2.9 
1.6 
3.0 
0.0 
1.4 
0.9 
4.6 
0.1 
0  5 
3.1 
7.6 
8.2 
6 

7.0 
10  6 
6.6 
5.4 
13.1 
13.6 
3,5 
2.9 
15.7 
2.8 
2.3 


0.5'  0, 
17.5:17 
I3.5I13. 


8.01 
7.3 
2.9 
3.2i 
5.9 
1.5 
3.8 
7.9 
2.9 
1.3 
2.7 
0.6 
1.5 
0.7| 

o.ol 

0.5[ 
3.31 

7.8 
8.3 
5.6 
5.5| 
7.91 
10.2! 
4.9 
12.0' 
9:13  2 
41  3.4 

7  2.7 
8I15.5 

8  2.9 
.41  2.5 

5|  0.5 
8118.1 
.7113.9 


-0.6|-0.6 
I.S!  1.7 
2.1|    1.0 


0.0 
0.5| 
3.2 
7.9 
8.4 
6.9 
5.4 
6.3 
10.4 
1.7 
12.0 
12.3 
3.3 
2.6 
14.9 
2.9 
2,8 
1.4 
18.1 
14  0 


20     21 

975 

9.3 

2.9 

3  0 

5.8 

1.3 

3.9 

7.4 

2  9 

1 

3.0 

0.2 

1.6 

1.0 

4.9 

1.2 

0.6 

3.0 

7.6 


22      23 


24  i  25      26  I  27      28  ]  29      30 


31 


12.S;13.9 
12.0113.4 
3.4I  3.3 
2.6l  2,6 
14.8  14.6 
2.8  2.6 
2.8  2.5 
I.2I  1.2 
I7.6II6.O 
14  0113.7 


7.9 
3.1 
4  4 
6.9 
l.Sl 
3.5: 
7.6 
2.9 
1.5 
2.9 

-0.6 
1.4 
0.8 
4.8 
0.8 
1.1 
3.4 
7.5 
8.1 
5.6 
4.8 
6.2 
6.5 
1  5 

13.2 

13.2 
3.3 
2.5 

14.7 
2.3 
2.4 
0. 


7.8 
7.0 
3.0 
3.3 
7.1 
3.2 
4.0 
7.3 
2.9 
1.3 
3.2| 

-0.6j 
0.9| 
0.6 
4.7 
0.3 
1.3i 
3.8 
7.81 
8.II 
5.5 
4.6 
5.8 
6.7 
4.4 

12.4 

11.9 
3.2 
2.5 

H.8 
2.2 
2.2 
0,6 


13.8112,8 
12.8111. 4 


7  3 
6.4 
2.9 

2.7 
6.0 
2.0 

4.7i 
7.9 
2  9! 
1.2j 
3.0i 
■0.2 
1.0 
0.4 

4..=; 

0.0 

1.1 

3.8 
8.1 
8.4 
5.5 
4.8 
5  2 
6.5 
4  2 

11.6 

10.9 
3.2 
2.5 

14.6 
2,0 
2.1 
0.5 

12.6 
9.9 


7.0 
5.8 
4.0 
2.1 
5.3 
0.6 
3.4 
7.6 
2.9 
1.3 
2.9 
O.fi 
1.9 
0.9 
4.8 
0.1 
0.6 
3.2 
8.0 
8.6 
5.7 
4.7 
4  6 
5.8 
4  7 

10  3 
9.2 
3.0 
2.4 

14  4 
1.9 
2,0 
0 

12,3 


9.4i  9 


7.O1 

5.9: 

2.9 

2.4 

4,8 

1.0 

2.7 

6.7 

2.9 

1  3 

2.7 

0.4 

1.2 

0.7 

5.0 

0.1 

0.6 

2.9 

7.5 

8.2 

5.5 

4  4 

5.3 

5.9 

4,4 

9 

8.3 

3.0 

2.5 

3114.2 

9    1 

9    1.9 
.3    0.2 

4  12.8 

3I  9.2 


7.3111.0 
6.0  11.5 


2.3 
2.2 
5,1 
0.2 
2.5 
6.4 
2,9 

2.7 
-0,6 
3.0 
0.6 
4.7 
0.0 
0,4 
2.9 
7.4 
8.0 
5,4 
4.3 
5.0 
5.5 
4,1 
9,3 
8.0 
3 

2.5 
14,1 
1.8 
1.9 
0,2 
12  8 
9.3 


2.8 
6.8 
4,8 
0.2 
2.6 
6.2 
2.9 
1.5 
2.8 
-0.6 
2.3 
1.9 
4.5 
0.0 
0.4 
2 

7.3 
7.9 
5.4 
4.4 
4.6 
5.3 
3.9 
9,2 
7,8 
3.3 
2.6 
14.3 
1.8 
1,9 
0,2 
11 
9.3 


9.5 
9,5 
2.9 
5.8 
9.5 
2.3 
2.6 
6  3 
2.9 
1.3 
2.6 
0.6 
2.1 
I.  ft 
5  5 
0.0 
0.4 
2.8 
7.3 
7.8 
5.7 
4.3 
4.3 
5.0 
3,9 
9.2 
7,6 
3.3 
2.7 
14.6 
1.8 
1.8 
0.2 
9.5 


Symbols  for  Climatological  Data  Table :-The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  average.s  of  the  entire  period  for  stations  having  10 
or  rnore  years  of  record.    Departures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or    standard  mean    .  adjusted  to  a  uniform  3o-year  penoa 


fnroiations  with  lOto  14vea.rsthemeansfor  the  period   of  record  are  used     Ulso  on  other  dates.      "Not  used  in   means  and  summaries      t:Evaporation  station, 
addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T   Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters  ».t>,°,  number  of  daysnnssmg. 


tPost 


ottice 

Qtools  for  Daily  Precipitation  Table:~Excepi  as  otherwise  indicated.  oDservaiions  are  geuerauy  maae  laie  lu  uie  i  „„,,„^  ,•„  ^r.rn,-n<r- 

corded  is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     1  Precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.    ^Precipitation  mea,,sured  m  morning, 
rL^or.ledis  for  tL  precediifg2^  sindeterminate.  ^Precipitation  measured  with  recording  gage,  'Included  in  the  nest_  measurement^    1.   Irace.or  precipitation  less 

than  n. 01  inch.     JtEvaporation  Station.     tPost  ( 
4,  Prescott: Clover  Bend,  Hoxie;  Devils  Knob   Sail    , 
ment  Forest,    Mena;  Lutherville.  Route  1.  Lamar:  Morrilton.  Routes.  Morrilton;  Rosebud.  Route  2, 

^  SymboTs^fo^DL^lVMaSmum  and  Minimum  Temperatures :-Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated      '"Midnieht  to  midnight.     WTher- 
tno^eTers  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.  JtEvaporation  station.  NR.  No  record 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock.  Ark.    9-11-41-1150 


Symbol^  for"-bVily' PrecTpiUtion  Table:--Except  as^othen^^^^^^^^ 

precipitation  less 
rOfficraSrrsses"'as TolTows'r'-^Ahim  Fork  Re7e"r7oir,''Ref'orm;' B'ethesda,  i^ates'ville ;  Big  Lake  Outlet.  Manilla.  Boughton. Route 
SaUip;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Bock    Index,  Route  5,  Texarkana:  Irons  hork.  I'-xPeri- 

■     ■   -  ~     Mt.  Vernon;    Springbank,   Doddridge;   Turnpike,  Dover:   Vihite  Rock, 


THt  LIUaAHY  Oh   IH£ 
U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE,  WEATHER  BUREAU  OCT      3   194l 


CLIMATOLOGICAL    DATK 


NiUcKSIiY  Jv  illlMOiS 


ARKANSAS  SECTION 


WALTER    C.   HIOKMON 


Vol.  XLVI      Little  Rock,  Ark.,  August,  1941 


No.  8 


Price :  25  cents  per  year  (not  stamps).     Remit  to  Superintendent  of  Documents. 
Washington,  D.  C. 


GENERAL  SUMMARY 

August  weather  was  seasonable,  both  in  temperature  and 
precipitation.  The  mean  temperature  for  the  State,  determin- 
ed from  the  records  of  77  stations,  was  80.7°,  which  is  0.6° 
above  the  51  year  average.  Temperatures  of  90°,  or  higher, 
prevailed  in  most  sections  until  the  19th,  when  cooler  weather 
afforded  some  relief.  Warm  weather  was  again  general  after 
the  25th.  Monthly  mean  temperatures  ranged  from  84.0°  at 
Dumas  to  76.2°  at  Devils  Knob  and  White  Rock.  Twenty 
stations  recorded  temperatures  below  80°  for  the  month.  The 
temperature  rose  to  107°  at  Corning  on  the  10th,  the  highest 
reported  dui'ing  the  month  and  the  highest  recorded  in  the 
State  since  September,  1939.  However,  m  August,  1936,  tem- 
peratures as  high  as  120'^  were  experienced.  The  lowest  tem- 
perature in  the  State  during  the  month  was  50°  at  Gilbert  on 
the  'iOth.  More  than  half  of  the  stations  reported  temperatures 
of  100=',  or  higher,  at  least  once  during  the  month.  Sunshine 
amounted  to  72%  of  the  possible  amount. 

The  average  August  precipitation  for  the  State  was  3.94 
inches,  which  is  0.37  inch  above  normal.  Twenty-four  stations 
reported  over  five  inches  of  rain  and  ten  reported  less  than 
two  inches.  For  the  most  part,  the  heaviest  precipitation  fell 
in  the  northern  and  western  sections,  although  some  northeast- 
ern stations,  where  it  had  been  dry,  were  benefited  by  good 
rains.  However,  soil  moisture  continues  inadequate  in  some 
portions  of  the  northeastern  counties.  The  largest  amount  re- 
ported from  an  individual  station  was  8.63  inches  at  Luther- 
ville,  the  least  was  0.64  inch  at  Crossett.  The  greatest  rainfall 
in  24  hours  was  2.93  inches  at  Rogers  on  the  7th.  There  were 
nine  days  with  rain,  considering  the  entire  State.  The  rivers 
in  Arkansas  were  at  low  stages  throughout  August.  Lightning 
damaged  a  barn  and  some  fruit  trees  near  Lutherwlle  on  the 
22d. 

The  weather  was  quite  favorable  for  the  growth  of  crops  dur- 
ing the  month.  High  temperatures  from  the  9th  to  the  12th 
retarded  crops  somewhat  but  cooler  weather  following  this 
period  allowed  vegetation  to  recover.  Cotton  advanced  nor- 
mally in  most  sections  and  open  bolls  were  reported  by  the 
15th,  with  picking  getting  under  way  during  the  latter  part  of 
August.  Boll  weevils  and  army  worms  necessitated  considera- 
ble poisoning.  The  early  corn  crop  was  made  by  the  latter 
part  of  the  month  and  late  cotton  made  good  progress.  Rice 
made  good  progress,  early  varieties  heading  out  by  the  15th 
and  some  fields  being  cut  shortly  thereafter.  Waterrnelons, 
cantaloupes  and  peaches  were  being  harvested  early  in  the 
month.  Late  Irish  potatoes  made  good  progress  in  areas  where 
rainfall  was  sufficient.  As  the  month  ended,  good  quantities 
Df  snap  beans,  apples  and  Concord  grapes  were  being  gathered. 

B.N.W. 


PRESSURE,  WIND,    HTJMIDITY.   AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure 
(reduced  to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

station 

a 

si 
a) 

0) 

be 

5 

1 

11 

II 

s 
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i     Si 

0. 
to 

Bentonville.. 
Fort  Smith.. 
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Memphis 

29.95 
29.94 
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SO. 16 
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28 
29 
30 

9Q   fi"^        Oft 
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MISCELIiANEOUS  PHENOMENA 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 
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COMPARATIVE    DATA    FOR    AUGUST 


Year 


Temperature 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920. . . 
1921... 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1S39 

1940 

1941 

Period 


76.4 
78.3 
77.3 
78.1 
79.4 
82.6 
79.6 
79.4 
82.2 
81.1 
80.5 
80.7 
78.7 
78  1 
79.1 
77.9 
82.0 
79.3 
82.4 
79.2 
78.0 
78.7 
82.1 
78.5 
74.7 
81.8 
77.1 
82  6 
80.6 
76.8 
81.5 
80  4 
81.9 
82.2 
80-8 
80.7 
76.6 
61.3 
80.8 
81-8 
76.7 
81.5 
79.1 
84.8 
82.0 
85.0 
82.3 
83.2 
80  2 
77.7 
80.7 

80.1 


108 
106 
102 
104 
102 
112 
111 
108 
112 
108 
109 
108 
105 
106 
103 
100 
113 
103 
111 
104 
107 
105 
107 
104 
102 
107 
104 
115 

lis 

102 
106 
111 
1C9 
108 
1118 
110 
105 
105 
110 
114 
103 
104 
101 
116 
113 
120 
111 
109 
107 
104 
107 


89 
47 
43 
48 
66 
48 
45 
64 
64 
57 
82 
61 
47 
46 
61 
42 
54 
62 
47 
43 
46 
46 
46 
67 
40 
46 
43 
62 
65 
46 
56 
51 
49 
43 
47 
47 
43 
61 
41 
46 
42 
47 
49 
48 
46 
43 
55 
64 
49 
45 
50 


120       39 


Precipitation 


2.75 
4.89 
8.08 
4.63 
2.64 
2.32 
2.59 
4.36 
2.04 
2.96 
2.96 
2.65 
4.34 
2.81 
3.73 
4.92 
2.92 
4.48 
1.27 
3.92 
8.19 
3.30 
1.62 
6.81 
10.44 
2.63 
4.10 
3.  90 
4.29 
4  08 
5.46 
1.90 
2.43 
2.40 
1.81 
5.50 
8.01 
4.62 
1.29 
2.53 
4.71 
1.78 
4.42 
2.75 
1.74 
0.44 
3.45 
2.26 
2.60 
4.96 
3.94 

3.57 


o!£: 

Ii 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


Number  of  days 


5 
9 
5 
8 
4 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
4 
8 
6 
6 

10 
6 
8 
4 
8 

12 
7 
3 

12 

11 
5 
8 
7 
7 


5 
4 
5 
4 
10 
10 
7 
3 
5 
9 
5 
8 
6 
4 
2 
7 
5 
6 
9 
9 


21 
13 
18 
12 
18 
17 
17 
13 
19 
16 
14 
19 
15 
16 
18 
14 
16 
15 
20 
13 
II 
15 
20 


17 
16 
16 
16 
13 
15 
18 
18 
20 
22 
14 
12 
17 
22 
17 
16 
19 
12 
15 
18 
19 
15 
18 
16 
14 
12 


CL,  o 


3 
7 
6 
6 
3 
6 
9 
6 
1 

12 
13 
6 
8 
T 
7 
9 
7 
6 
6 
3 
2 
7 
9 
6 
2 
4 
7 
2 
8 
5 
4 
2 
6 
4 
4 
7 
6 


J-X^ 


Correction  for  July,   1941 

Page  41,  Hope  evaporation  on  16th  should    be   blank;    total 
6.879.     Page  39,  State,  greatest  daily  range,  40. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


August,  1941 


CUmatologrical  Data  for  Augrust,  1941 


Stations 


Counties 


1 

1 

> 
3 

1 

Temperature   (degrees  Fahrenheit) 

Precipitation,  inches 

Number  of  days 

t».H 
'So 

a 

si 

0) 

"3 

3  O 

en 
«2 

1 

£•3 

1 
o 

■3 

3  0 
to 

SI 

tS2 

£ 

5s 

13  0) 

d  a 

1^ 

■3.S 

5 

>> 

3 
0 
0 

3 
0 

5 

2 

SI 

3 

Observer 


Alum  Fork t 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Batesville  Airway. 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Bethesda t 

Big  Lake  Outlet .  .T 

Black  Rock 

BIytheville  

Booneville  (near). 

Boughton t 

Brinkley 

Calico  Rock  .... 

Camden 

Clarendon 

Clinton t 

Clover  Bend.... 

Conway 

Coming 

Cotter 

Crossett(near)  . 

Danville 

Dardanelle  

DeQueen  

Des  Arc 

Devils  Knob \ 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs... 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp. 

Fort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.P.f 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Qrannis 

Gravette 

Green  Mountain. .f 

Harrison 

HeberSpgs.  (near) 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope  (near) X\ 

Hot  Springs 

Index \ 

Irons  Fork tit 

Jessieville 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.... 
Little  Rock  Airway 

Luther  ville f 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Morrilton f 

Mountainburg 

Mountain  Home  .t 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  C(;C 

Mulberry(near)..t 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Perryville 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Preseott 

Rogers 

Rosebud 

Russell  ville XX 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy  

Springbank ..\ 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart  ( near),  tt 

Subiaco 

Texarkana. 


Saline 

Clark 

Desha 

Independence 
Independence 
Van  Buren... 

Saline 

Benton   

Independence 
Mississippi . . . 

Lawrence 

Mississippi  .. . 

Logan  

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren . . . 

Lawrence 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Prairie 

Johnson  .... 

Desha 

Union 

Lonoke  

Carroll 

Washington. . 
Washington. . 

Sebastian 

Crawford 

Hempstead... 

Woodrutif 

Searcy  

Pike  

Polk 

Benton 

Stone 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead... 

Garland  

Little  River  . . 

Polk 

Garland  

Craighead 

Booue 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson  

St.  Francis  . . . 

Columbia 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Polk 

Drew 

Conway 

Crawford 

Baxter 

Garland  

Montgomery  . 
Montgomery  . 

Franklin 

Howard 

Jackson  

Montgomery  . 

Howard 

Mississippi  . . . 

Franklin 

Greene 

Cross 

Perry 

Jefferson 

Montgomery  . 

Randolph 

Ashley 

Nevada  

Benton 

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan  

Miller 


755 
200 
345 
363 
277 
650 
285 
1295 
500 
239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
516 
235 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
204 
2350 
162 
270 
229 
1465 
1334 
1451 
448 
793 
260 
200 
600 
547 
950 
1250 
1100 
1062 
272 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
1385 
750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1207 
273 
315 
712 
800 
788 
702 
750 
433 
350 
231 
800 
288 
250 
396 
275 
222 
325 
215 
840 
300 
122 
318 
1300 
680 
526 
175 
290 
245 
240 
650 
214 
198 
750 
332 


4 

79.3 

97 

18 

61 

21 

33 

7. ,56 

2.10 

45 

82.4 

101 

18 

63 

175 

35 

1.37 

-2.26 

0.47 

5fi 



2.06 

-1.90 

1.04 

4 

80.4 

+  1.4 

102 

11 

57 

21 

34 

4.46 

1.50 

41 

48 

3.01 
3.  aft 

-1.40 
—0.98 

0.96 
1.40 

78.8 

-  0.9 

99 

4« 

56 

21 

36 

5 

80.2 

98 

10 

59 

21 

36 

4  71 

1,32 

35 

77.8 

+  1.0 

96 

3 

55 

20 

30 

5,37 

+  1.81 

2.27 

1 

79.5 

190 

10« 

57 

21 

34 

4.36 

2.02 

10 

3.82 

0.92 

39 
1ft 

3.08 
3. 80 

-1.03 
-1.11 

1.39 
1.07 

81.6 

+  2.6 

101 

10$ 

58 

21 

30 

?fi 

80.5 

-  1.6 

104 

11 

60 

20 

36 

ft,  91 

+  1.83 

2.19 

5 
49 

2.49 
4.16 
1.96 
3,43 

+6, '49 

-2.40 
+0.15 

1.51 
1.23 
1,20 
1,84 

81.4 

+   1.0 

101 

10 

57 

21 

33 

55 

82.0 

+  2.0 

104 

11 

62 

21 

32 

36 
19 

2  96 

-0.72 

1.51 

79.4 

103 

12 

53 

21 

41 

5.  6ft 

1.69 

57 

83.0 

+  i.4 

107 

10 

62 

21 

35 

.5.10 

+  1.54 

1.06 

47 

81.2 

+  2.7 

105 

11 

54 

21 

37 

3.5ft 

-0,74 

0,96 

13 

2H 

2  06 
0.64 

-1.36 

-2.68 

1.20 
0.<7 

81.3 

-  0.7 

98 

11$ 

59 

21 

33 

24 

54 

2.06:-1.98 
4.  08, +0.45 

0.51 

0.84 

82.2 

+  1.4 

100 

1* 

62 

20 

29 

ft 

81,2 

100 

31 

65 

95 

29 

2.481 

0,74 

? 

81.4" 

99" 

10^ 

57 

21 

39" 

4.151 

1.32 

4 

76.2 

92 

11 

61 

19 

24 

4,77 

1.80 

.35 

84.0 

+  2.5 

104 

10} 

59 

21 

34 

3.22 

-0.37 

1.14 

40 

83.7 

+  1.5 

100 

18 

66 

21» 

29 

1.28 

-1.72 

0.43 

34 

79.4 

+  1,4 

99 

26 

59 

55 

37 

3,36 

-  0.28 

2.10 

40 

78.4 

0.0 

99 

1 

55 

20 

31 

5.79 

+  0.82 

1.37 

3 

78.2 

99 

1 

52 

20 

36 

2.39 

0.63 

53 

78.5 

+  6.3 

97 

1 

54 

20 

32 

4.71 

+0.65 

1.22 

.59 

81.2 

+  0.7 

99 

5 

64 

20 

27 

3.48 

+0.20 

0.60 

3 

55 
28 
1ft 

4  78 
3.94 
4.93 
2,91 

+6!74 
+  1.22 
-0.97 

1.44 
2.20 
1.90 
1  111 

78.8 



102 

10 

50 

20 

41 

5 
21 

2  80 
1.94 

-i.'TO 

0.91 
0.4H 

78.8 

-  0.6 

99 

18 

59 

20 

33 

43 

79.4 

+  1.8 

100 

4 

62 

20 

37 

3.  ,58 

-0.55 

0,87 

3 

79  0 

98 

11 

62 

23 

26 

1.67 

0.37 

40 

80.4 

+  3,4 

104 

11 

53 

20 

38 

4.42 

+0  39 

1.21 

11 
68 
21 
•^1 

2.30 
6.40 

+i.'58 

0.49 
1.80 

80.2 

-  0.4 

95 

10$ 

58 

21 

28 

'siii' 

-  1.9 

95 

15 

64 

20 

26 

3.' 11 

-6!67 

i.'ii 

70 

82.0 

-  0.4 

100 

18 

64 

21 

30 

5.27 

+2.30 

2.12 

49 

82.8 

+  1.7 

lOJ 

18 

65 

20 

29 

2.14 

-1,68 

0.98 

23 



2. 95 

-0.34 

0.75 

2 

78.2 

102 

is 

58 

•26 

34 

3. It 

0.70 

14 
4ft 

4.86 
2.74 

+1.34 
-0.98 

1.7J 
1.18 

81.7 

+  1.6 

100 

105 

58 

21 

31 

,S4 

80.0 

+  1.2 

102 

11 

51 

'n 

41 

1.80 

-2.44 

0.61 

61 

81.4 

+  1.6 

98 

10 

66 

21 

24 

3.16 

-0.60 

1.01 

4 

81.7 

99 

18 

62 

21 

30 

3.73 

1.29 

42. 

79,0 

—  0.7 

97 

11 

61 

20 

28 

8.63 

+  4  78 

1.70 

10 

7.19 
1.53 

+4,49 
-1.51 

2,9ft 
9.70 

24 

83.7 

+  1  2 

101 

10 

64 

21 

30 

.36 

80.4 

+  2.9 

104 

11 

66 

205 

34 

4.65 

h0..S8 

1.01 

29 

80.1 

+  0.1 

97 

18 

58 

21 

31 

5.70 

+  2.44 

2,80 

S6 

80.6 

+  1.4 

101 

12 

57 

21 

30 

5.86 

+2.23 

2.03 

52 

80.4 

+  0.5 

98 

10 

62 

20 

29 

5.82 

+  1  48 

1,06 

4 

82. 8* 

100 

18 

63" 

21 

28" 

L78 

0.64 

21 

81.2 

-  0.7 

100 

14 

62 

20 

30 

5.76 

+2.16 

1.89 

3 

2H 

5.83 
3.28 

-i;66 

2.10 
1.25 

80.0 

+  2.0 

102 

11 

57 

20 

34 

3 

2,66 
3.. 57 

+a67 

0.91 
1.58 

41 

80.2 

+  0.8 

100 

18 

60 

21 

33 

1 

4.36 
3.50 
2.58 

1.63 
0.86 
0.59 

t 

2 

82.0 

96 

1« 

67 

85 

27 

57 

81.6 

+  1.6 

102 

10 

58 

21 

34 

6.56 

+2,64 

1.97 

13 

80.4» 

9S 

34 

64° 

205 

30» 

5.45 

+2.46 

1.55 

12 

82.6 

-  0.2 

99 

18 

66 

21 

28 

2.94 

+0.46 

1.90 

40 

3.10 
4.34 

+6.'63 

1.08 
0,87 

45 

79,0 

-  2.7 

102 

1« 

55 

20 

36 

17 

80.0" 

100 

105 

55» 

21 

29« 

3.74 

-0.23 

1,11 

10 

6.11 
4.02 

+3.23 

-0.o:a 

),95 
1.12 

20 

81.5 

+  2.3 

103 

18 

60 

21 

86 

,13 

82.5 

-  0.7 

97 

105 

64 

21 

24 

3.89 

+0.46 

1.04 

16 

6.16 
4.53 

+3,78 
-0,;^2 

2.12 
1.74 

47 

81.4 

+  2.0 

104 

11 

55 

21 

33 

34 

81.2 

-  0,2 

97 

11 

62 

21$ 

30 

3.15 

-0,06 

1.07 

52 

83.6 

+  2.0 

101 

18 

66 

85 

29 

2.01 

-1,30 

0.75 

ftO 

77.8 

+  0.4 

99 

1 

55 

20 

31 

b.45 

+  1.55 

2.93 

6 

2.4b 
3.78 

+6;35 

0,96 
0.75 

28 

81.5 

+  1.6 

103 

11 

60 

20 

36 

7 

81.5 

100 

11 

59 

21 

80 

4.35 

1,77 

IS 

3.66 
2.75 

-0,58 
-1.30 

1.18 
1.02 

30 

81.4 

+  i.3 

102 

10 

58 

21 

34 

SI 

1,23 
4,03 

4.48 

-1.87 
+1.19 
+1.09 

0.40 
1.50 
1.95 

16 

53 

81.8 

+  1.1 

101 

18 

61 

21 

32 

ft 

80.7 

96 

10 

59 

21 

28 

4.99 

2,29 

43 

81.4= 

-  0.2 

101« 

11 

63« 

23 

31« 

4.87 

+1.08 

1.20 

56 

82.8 

+  0.5 

101 

18 

66 

20 

29 

4.20 

+0.58 

1.15 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 

6.6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

u.o 

0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 

6!  6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


12 

6 

14 

11 

e. 

9 

19 

10 

2 

sw. 

7 

13 

13 

ft 

7 

5 

17 

9 

sw. 

7 

16 

7 

8 

8 

12 

12 

7 

s. 

8 

21 

8 

2 

sw. 

11 

12 

13 

6 

s. 

7 

8 

22 

1 

se. 

10 

14 

7 

10 

9 

21 

2 

8 

s. 

9 

19 

9 

3 

s. 

11 

9 

17 

5 

s. 

9 

15 

13 

3 

8 

17 

9 

5 

!>W. 

11 

11 

3 

17 

10 

5 

14 

12 

se. 

6 

14 

12 

5 

W. 

7 

13 

17 

1 

s 

10 

16 

13 

2 

s. 

9 

18 

10 

3 

sw. 

6 

17 

12 

2 

3 

16 

8 

7 

s. 

iP 

6 

20 

6 

10 

3 

21 

7 

s. 

12 

7 

22 

2 

sw. 

f9 

8 

8 

1ft 

14 

14 

10 

7 

9W. 

8 

2 

27 

2 

s. 

8 

16 

12 

3 

sw. 

4 

7 

22 

2 

SW. 

13 

13 

17 

1 

sw. 

12 

9 

16 

6 

s. 

12 

10 

17 

4 

sw 

17 

10 

11 

10 

e. 

14 

6 

16 

9 

9 

13 

7 

11 

6 

21 

4 

6 

6 

21 

1 

9 

8 

19 

8 

4 

13 

9 

12 

10 

8. 

11 

18 

13 

0 

SVf. 

8 

15 

10 

6 

s. 

8 

20 

7 

4 

sw. 

9 

9 

21 

I 

8 

7 

18 

6 

ne. 

9 

11 

19 

1 

sw. 

11 

13 

16 

2 

SP. 

7 

21 

8 

2 

sw. 

6 

28 

0 

3 

10 

12 

15 

4 

sw 

9 

0 

26 

5 

sw. 

10 

7 

12 

12 

sw. 

6 

21 

7 

3 

sw. 

n 

10 

11 

10 

sw. 

10 

10 

11 

10 

sw. 

15 

13 

9 

9 

.se. 

6 

5 

3 

23 

6 

1) 

m 

1 

s. 

10 

14 

14 

3 

sw. 

6 

6 

22 

3 

s. 

8 

18 

U 

2 

s. 

13 

11 

10 

10 

sw. 

6 

8 

11 

12 

sw. 

9 

4 

21 

6 

sw. 

12 

9 

17 

5 

sw. 

6 

21 

4 

6 

w. 

9 

13 

13 

5 

sw. 

9 

8 

16 

7 

sw. 

12 

7 

24 

0 

sw. 

15 

8 

10 

13 

11 

17 

13 

1 

w. 

9 

12 

16 

4 

n. 

10 

4 

19 

8 

s. 

7 

12 

17 

2 

sw. 

8 

15 

10 

6 

13 

4 

13 

14 

se. 

10 

20 

10 

1 

sw. 

8 

15* 

4* 

11' 

8 

7 

23 

1 

w. 

9 

13 

16 

2 

sw. 

13 

4 

21 

6 

sw. 

10 

15 

6 

10 

sw. 

10 

7 

23 

1 

sw. 

7 

19 

8 

4 

sw. 

10 

12 

17 

2 

sw. 

9 

16 

11 

4 

11 

13 

10 

8 

se. 

9 

15 

12 

4 

n  . 

10 

17 

0 

14 

9 

21 

4 

6 

sw. 

8 

20 

1 

10 

7 

17 

11 

3 

s. 

5 

7 

20 

8 

8 

sw. 

11 

7« 

7" 

12« 

s. 

8 

17 

6 

9 

s. 

L.  R.  Water  Works 
Mrs.  Ted  R,  Carpenter 
George  W .  Reitzammer 
Airway  Observer 
Mrs,  Ida  Barnwell 
Minnie  Scanlan 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  Bureau 
Soil  Conservation  Ser. 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Maureen  K.  Norris 
F.  H.Randolph 
Ruby  A.  Buie 
R.  J.Torry 
William  Jones 
J.  M.  Knight 
R.  M.  Wheatley 
Doyle  G.  Love 
Farm  Security Adm. 

E.  E.  Cord  rev 
Winfred  D.  I'olk 
O.  B.  McSpa.iden 
U.S.  Forest  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
W.  A.  Douthit 

Z.  R.  Glenn 
U.S.  Forest  Service 
Ben  ,(ohnsou 
Mrs.  E.  W.  Gaston 

0.  V.  Halbrook 
Geo.  W.  Niehoalds 
Charles  F.  Ford 
University  of  Arkansas 
U.S.  Weather  Bureau 
Ft.  Smith  Water  Plant 
T.  I.  Lop-an 

C.  G.  Ixsug 

F.  E.  King 
Chas.  A.  Price 
W.  E.  McVav 
Julius  A,  Schmidt 
U.  S.  Forest  Service 
I.ouis  R,  Keck 
Lester  B.  Logan 
James  A,  Burnett 
Otto  Murphree 

J.  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Service 
W,  E.  McDowell 
U.  B.  Forest  Service 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  R.  Crosswhite 
U.  ;->,  Wfather  Bureau 
W.  B.  Airport  Station 
H.G.Lenhardt 

1.  W.  Fppes 
StateAgri.  School 
Mrs.  Johnnie  Morton 
Cotton  Exp.  Station 
Charles  Walton 
E.W.St.  John 
Airway  Observer 
Mrs.  Nova  Berry 

C.  A.  Lovell 

H.N.Haibert 

J.G.Scott 

G.  A.  Whittington 
V.  S.  Forest  Ser^'ioe 
Clifton  Ward 
H.B.Carruth 
J.D.  Henderson 

U.  S.  Forest  Service 
Charles  R,  Jackson 
G.  H.Banks 
Orkney  O.  Milton 
J.  E.Garrett 
Carroll  King 
Rudolph  C.  Cranford 
Miss  Theresa  Scheu 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
Mrs.  Pearl  E.  Newton 
W,  R,  Hambright 
Howard  Fowler 
G.  A.  Maddox 
U.  S,  Forest  Service 
U.  S.  Biological  Survey 
A.  BovceBoyd.  Jr. 
Walter  A.Smith 
Henry  Field 
S.  C.Storv 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sts 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
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Climatologrical  Data  for  Aug-ust,   1941         Continued 


Stations 


Counties 


Turnpike t 

Wahash 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 

Wright 

Wynne 


Pope 

Phillips 

Scott 

Bradley 

Little  Kiver. 

Franklin 

Mississippi  . . 

Jefferson 

Cross 


State  Means 80  7 


2240 
173 
675 
206 
290 

228.'5 
23 
234 
167 


O  =5 


Temperatures  (De^ees  Fahrenheit)  Precipitation,  inches 


01  s 

to 

H 

0)  o 


OJ 

o 

03 

tJ 

a 

(S  P 


03   r- 

Pi: 


+  1.9 


+  2.1 
+  '6!6 


+  0.6    107 


91 

9H 
103» 

98 


94 
100 

98 
101 


10* 

10 

1« 

in<i 


1 

10$ 
10$ 
10? 


60 
57 
60" 
62 


60 
58 
59 
56 


19 
21 
20 
21 


27 
21 
21 
21 

20 


28 
30 
34» 
29 


ib 
32 
31 
33 


5.45i  +  1.42 

6.71 

+0.38 
-0.63 


4.09 
2.90 
3.33 
5.69 
7.58 
i.il 
4.99 


+  0.66 
+3!6R 


3.94  +0.37    2.93 


1.78 
2.09 
1.38 
2.32 
1.92 
1.29 
2.10 
1.60 
1.70 


03  a 


Number  of  days 


o  o 

9  a 


n.o 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


n^ 


Observer 


5 

7 

sw. 

22 

5 

sw. 

23» 

3* 

sw. 

11 

20 

sw. 

0 

6 

10 

5 

sw. 

0 

11 

s. 

10 

4 

sw. 

12 

7 

s. 

13 

6 

sw. 

U.  S.  Forest  Service 
Farm  Security  Adm. 
Wilson  Ferguson 
C.N.  Turner 
L.  M.  Snead 
U.  S.  Forest  Service 
P.O.  Anderson 
Farm  Security  Adm. 
B.  M.  Eddins 


Daily  Precipitatit 

n  for  Auffust, 

1941 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

03 

Alum  Fork  Reser. . 
Arkadelphia 2 

Ouachita. 
Ouachita.. 
.Mississippi 
White    

.30 
.06 

.63  ....1 
47| 

.25 
.09 

'f.' 

::::i 

'!6i 

'')'.' 

.82 

't'.' 

1.38 

.62 
1 

.97 
29 

T. 

.05 

1.00 

.06 
.03 

.02 
.... 

'J' 

.09 

.47 

.40 

.15 

.10 

.86 

,   . 

2.10 

90 

T 

.01 
•10 

.85 
.... 

7.56 
1  37 
2.06 
4.46 

Arkansas  (^itv  ...  2 

.12 

.... 

12 

.06 

1.04 

.15 

" 

BatesvilleAir'y  .1* 

1 

i  50 

.48 

131 

.10  .47 

.45    .15 

.05'1.40 

Batesville  River .  ^ 

Wliite    .... 

.26 
.60 

.84 

'.'ii 
iioi 

92 



.96 
.20 
.25 

".'54 
.06 
.61 

'f.' 

'.'ii 

.28 
.03 

"25 
■."65 

"io 

.... 

'.'ib 

Bee   Branch. 

Arkansas.. 
Saline 

.25j 
I.32I 

.... 

.25 

3.01 
3.05 

4  71 

5  37 
4.36 
3.  82 

Benton " 

.47    T. 

'.'is 

.88 
.62 
.18 

47 

.51 

'.'ie 

.18 
T. 

.... 

Beutonville •  't 

Bethesda •" 

Arkansas.. 

White 

.14 

2.27 

.09 

T. 

1.03 

.07 

.25 
.09 

.39 

.89 

.03 

'  '''i'i 

T 

T. 
.07 

.33 

Big  l.ake  Outlet  ..2 

St.  Francis 
White   

.23! 

2^!     IK 

'.'57 

'!65 
.02 

.93 

Black  Rock 2 

T. 

'.b& 

.... 

't'.' 

T. 

'.'26 

T 
2!i9 

'.'09 

.02 
.02 

i'.bi 

".36 

1.39 
.90 

'.'io 

1.23 

'). 

.21 
1.12 

i.'43 

'!96 
13 

.08 
.02 
.42 
.19 

'.'(18 
.57 
.03 

'^83 

'!87 
.11 

.16 
.02 

'.'io 
'.'io 

.47 

.08 

.921   .09 
77      Sfi 

Blvtheville '' 

St   Francis 
.\rkansas.. 
Ouachita. . 

■;66 

1.07 
.17 

.... 

■  r  ■ 

..:::':: 

3.08 
3.80 

.04 

'^87 
.15 

i'33 
.67 

'  '4k 

'.'is 

.70 

.22 

.05 
1.51 

'.6i 
'iio 

Boughtou - 

.34 
'f  ■ 

.06 

m 

5.91 
2.49 
4.16 
1.96 

Brinklev 

While  .... 
White   .... 

.... 

.... 

".<lb 
.06 

.47 
03 

.,56 

.02 
.01 

.06 
1.20 

'!C2 

i.'so 

06 
T. 

Calico  Rock 2 

05 

n 

.02 

".ib 
".'ii 

T 
.42 

'.'27 

i.'io 

.03 
T. 

.10 
".3S 

Camden   2 

Ouachita 

.03 

1.84 

.05 



Clarendon 2 

White    .... 
White    .... 
White    

.25 

"35 

.63 

3.43 
2  96 

't" 

.89 
.05 

Clover  Bend. 

5.' 65 
8.10 
3.55 
2.06 
0.64 
2.06 
4.08 
2.48 
4.15 
4.77 
3.22 
1.28 
3., 36 
5.79 
2  39 
4.71 
3.48 
4.78 
3.94 
4.93 
2.91 
2.80 
1.94 
3.58 
1.67 
4.42 
2.  ,30 
6.40 

Conway  

Arkansas. . 
White    .... 
Wliite     ... 

.64 
.15 

.03 

'!32 

.29 
.82 

72 

1.06 

Corning - 

"ii 

Cotter 2 

Crossott  .  .[near]. . 

Ouachita. . 

14 

T. 

.05 
.84 

'.'39 

'  .'6,5 
'1. 

Danville 2 

Arkansas.. 
Arkansas.. 

Red 

White 

Arkansas.. 
Mississippi 
Ouachita. . 

'.'■28 

.16 

.27 

.27 

T. 

.33 

T. 

'.'eo 
'.'62 
'.'67 

.06 

.75 

''r'.' 

.01 

.02 

.37 

.41 
.84 
.13 

.26 
.,50 
.05 
.18 

'.'68 
.21 

'.'ii 

.40 
.08 

.ii 

.16 
.11 
.09 
1.32 
.03 
.61 

".ib 
.03 
.26 
.64 

T. 

.04 
04 

■'ii|--M 

Dardanelle 2 

"Ab 
T. 

'.'ii 

.17 
T. 

.39 

'f.' 

1.80 
T. 

.56 
.04 
.94 

De  Queen 

':i3 

.74 

'.'06 
03 

Oes  Arc 2 

T 

39!  T 

Devils  Knob    ...   . 

.22 

.04 

'f.' 

".12 
.13 
.60 
.41 

.77 
.04 

't.' 

1.01 

.48 
.62 
.17 

.71 

.04 
.03 

Dumas 

1.14 

El  Dorado - 

.07 

T. 
T 

.58 
.01 
.06 
.28 
.14 

.4.3 

■J'. 

.05 

.14 

.31 

'f. 

.07 

.05 

'.'26 
'.'15 

iloo 
'i.' 

.24 

.03 

.17 

.21 

.09 

England 

Arkansas. . 

.20 

2  10 

White 

White 

White 

Ai-kansas.. 
Ar-kansas  . 
Red      

.03 
.05 
.02 
.29 

1.37 
.30 

1.08 
.07 
.36 

.64 

".'6i 
'  '.in 

1.44 
.03 
.35 
.62 
.51 
.03 
.19 

".60 

.45 
.65 

'.'63 

't.' 

T. 

.27 

'f.' 
1.30 

'.'6i 

.07 

.85 
.58 
96 
.36 

']5i 

.02 
.02 
.02 
.01 

'.'67 
.08 
.32 
.33 
.30 

.13 
'.'63 

';54 

'ioi 

.23 

.63 

1.22 

.32 

iii'j 

49 

.08 
.02 
.19 
.07 

'.'22 

.05 

't.' 

".bO 

Favetteville    

Fa'yetteville  Exp.  S 

Fort  .Smith 't 

Fort  Smith  W.  ...2 
Fulton        2 

'.'26 

i.'go 

.09 

.04 

2.20 

.05 
'.'62 

'.'32 

Georgetown 2 

Gilbert 2 

White 

.40 
.21 

White   .... 
Ouachita  . 

.67 

Oleuwood         ....  2 

.12 

.18 
.85 

.06 

.26 
.22 

91 

■•'." 

.06 

.39 

Graniiis-  

Red 

'1 

i'.hi, 

.06 
.08 

.13 
.11 

24 

■.'24 

'.'34 

.11 
.10 
.32 
55 

.48 

'.'64 

.28 
.30 
.37 
.70 

.02 

■;ii 

't" 

.03 

.09 

'.'is 

.40 

'f.' 
.10 

.03 

'.'si 
'.'si 

.03 

'!67 

.06 
.16 

.07 
.87 
.23 
1.21 
.04 

';45 

T. 

(J  ra\'ette 

Arkansas.. 

White 

White 

White 

Mississippi 
White 

.74 

i!i6 

.06 

Green   Mountain.. 

.17 

.08 

".32 
1.33 

.33 
.17 
.15 

Fleber  Springs  ...  2 
Helena         ^ 

07 

.49 
1.80 

T. 
1.13 

.65 

.33 
.86 

1. 
.25 

.30 

Highland  

Ouacliita. . 

.35 
.32 

i.'m 

.05 
.23 

.44 

.16 
.03 

'.'•ii 

.27 

07 

.37 

■i.n 

5.27 
2.14 
2.96 
3.11 
4.86 
2.74 
1.80 
3.15 
3.73 
8  63 
7.19 
1.53 
4.06 
5.70 
5.86 
5.82 
L78 
6.76 
5.83 
3.28 
2.66 
3, 57 
4.36 
3,50 
2.58 
6.55 
5.45 
2.  94 
3.10 
4.34 

Hope       2 

Hot  Springs  

Index         2 

Red 

.24 

.10 

.41 

.32 

2.12 

.12 

Ouachita.. 
Red.  ...... 

Ouachita. . 

.30 

.09 

.75 

.09 

1.72 

't'  ' 

.05 
'.'56 

.18 

.35 

.14 

.98 

.65 
.17 

.35 

.10 

'.'os 

.75 
.25 

.35 
.09 
.31 
.22 

Irons  Fork      .      . 2 

93 

T. 

.65 

.63 
.12 

.25 

.70 

.15 

.02 
.83 
.30 
43 

jQ«sieville 

Ouachita. . 

,85 

37 

.12 
T. 
T. 

.39 
1.18 

lonesboro 2 

White 

White  ...   . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
St.  Francis 
Red . 

.36 

.26 
T. 
.23 
.20 
.26 
1  35 
.25 

its 

.04 
'.'65 

01 
.61 
3( 

.05 

.33 

.10 
05 

'!67 

Lead  Hill 

.02 

T. 

.10 

.37 

.36 

1.12 

50 

Little  Book.-.iJ 

.09 
06 

iios 

.15 
.65 
2.80 
1.02 
.88 
.31 
.88 

.27 

.23 

l.,54 

T. 

't" 
T. 
.08 
.20 
.78 
.33 

.19 

.88 
.27 

'f.' 
19 

.90 

1.01 
1.29 
1.76 

't.' 
i.'ii 

.37 

.31 
.35 
.42 
.11 
.64 
.34 

.12 
.20 
.91 

'.'70 

.02 

T. 

.10 

'.'ii 

LittleRock  Air'y  U 
Lutherville 

.10 
.92 

.13 

.06 

.52 

.04 
.37 

Magnolia 

Mammoth  Spg ...  2 

.03 

03 

White.    ... 

,00 

.90 

.26 
.20 

2.03 
.38 
.02 

1.89 
.03 

'.'06 
.-(9 
.38 
.08 
25 
.05 

l.Ol 

.16 

.34 
.70 

".ok 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita.  . 
Arkansas. . 
Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita.. 

"J5 
.04 

1.45 
.04 

'.'39 
..56 
.58 

Marked  Tree    ... 2 

1 

1.06 

02 
T. 
T. 
T. 
.11 
T. 
.17 

79 

.76 
.06 

Mena 2 

.Monticello  Air..'! 

T. 

1.06 

T.' 
".51 

T. 
T. 

".n 

.71 

.05 

T 

.06 

..si    .78 
.23 

'.'io 

T. 

T. 

.02 

.36 

'.'64 

'.'62 

T. 

2;i6 

1.25 
T 

.02 

".m 

.13 
.9) 

1.35 

';i6 

.33    r. 

T 

T.    .... 

T. 

'.'io 
!ii 

T. 
.91 

45 

.03 
.42 

Mountain  burg 

Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley. . 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC  . . . 

Mulberry 2 

Nashville 

Newport 2 

Oden ' 

'.'60 
.19 

.25 

.04 

.14 
1.17 
1.07 

.80 
1   58 

T. 

04 

.02 

.05 

.07 

.16 

.29 
.59 

.16 
.31 

.03 
.12 

25 

.isi....!  .63 

.09;1.63l   .42 

.01 
".m 
".is 

.08 

Arkansas. . 
Red 

.4C 
.0: 
.80 

■;.36 

.01 
.58 

'.'54 

.12 

.... 

.05 
.19 

.05 
.05 

.86 
.54 

.33 

.071   .09!   -^2 33    .18 

....      .131.... 01 

1.06 

.... 

T 

.25 

White 

.18 
.70 

i.'5.5 

....!l.OO!....i     .2III.97 

.04  1.25 
.41    .26 

".2R 

Ouachita.. 

Red 

.Mississippi 
Arkansas.. 

1.55 
..38 

.... 

.11 
.05 

.02 
.10 

.59j   .09 

....I....I.... 

1.90 

13 

Osceola!.'....' 2 

Ozark 2 

.02 
.51 

1.08 

....     .24 

.is   .07 

.22|.... 

.54    .99 
.60    .37 

.08 

.09 

T. 

.87 

.02 

.06 

!■■■• 

.09    .,5ni.... 

""1   'i  "i  ■ 

I 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


August,  1941 


Daily  Precipitation  for  August,   1941        Continued 


i 


I 
I 


Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9        10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

.04 

■;64 

1.11 
'."67 

'.'26 
';75 

.42 
1.40 
.32 
.56 
.08 
.03 

'iis 

'.'63 

'.'ii 

.06.... 
.81  .... 

'.'65 !!!. 

.24    .02 
.05  .... 
.05    .22 
.75    ... 

'.'■78 

'.'60 

.40 
1.95 

'.'34 

i'.M 

.19 
.09 

2.'i2 

T 
'!75 

.70 
.16 

'.'is 

.90 
.09 

.07 

"jb 

.06 

.11 
.15 

'.'oi 

"!23 

.31 
'.'74 

'.'ei 

'.'99 

.71 
.27 

•V ' 

i.'77 
.15 
.56 

':42 
.01 
.55 

.52 

'.'i4 
.41 

3.74 

Parkin       '•' 

.80 
1.12 
1.04 

■f. 

6  11 

Perry  ville 

Pine  Bluff 2 

Pine  Ridge ^ 

4.02 

'.'is 

::::\':m :::: 

■;i4 

3.89 
6. 16 

.29 
.08 
.33 

'.'65 
.08 
.01 
.12 
.23 

.05 

.07 
.74 

' .'  14 

1.74 
.04 

'.'75 
.95 
.46 

i'M 

.05 

4.53 

Portland 2 

Ouacliita. , 

.06 
.08 

"i«'::: 

""\ 

.48 

'.'C6 

".['A 

1.07 
.46 
T. 

".m 

.44 

't.' 

.18 

3.15 

.34 

1 

01 

.03  .... 

2.01 

Prescott 2 

White 

.10 



T.    2.93 

.20 

.80 
.15 
.16 

';i4 

'!i6 

.08 

.52 

.40 

1.50 

'  '.in 

r. 

'.'6.3 

".'ii 

■!47 

5.45 

Rogers  ^nea^) 

— 

T.     T. 
.55  .... 

.20  .... 
.26;.... 

.47 
.47 

I. SO 
.98 

1.02 
.05 
.82 

1  28 
.82 

2  45 

Rusaellville 

St.  Charles ^ 

St.  Francis ^ 

Arkansas.. 
White   ..  . 
St.  Francis 

Wliite 

Red 

Ouacliita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

'.'16 

.03 
.17 
.47 

.... 

.05 

...|.... 

3.78 
4.35 

— 

.12 

.16 

'.'63 
.30 

3.66 

.12 

2.75 

Searcy ^ 

Spring  Bank 2 

Story "> 

1     (ir; 

.05 
.21 

■f.' 

T. 

T. 

.IS 

.05 

.02 

.... 

1  23 

.30 

T. 

.66 

T. 

.38 

i!75 

"f  ■ 

1.92 
.02 

2.00 
.55 

.'65 

.12 

.03 
.05 

'f ' 
.01 
.38 

.98 

iiiv 

1.15 

4,03 
4.48 

Stuttgart 2 

' ' *  *  io'  1^ 

i.'is 



.40 

.... 

.... 

'^81 

i'.xh 

';65 

';33 

4.99 

Stuttgart    2 

Subi  Ekco 

'lie 

.45 

;!."  ;!;;|'.'o3 

'^26 
10 

1.20 

T. 

.47 

.02 

4.87 
4  20 

Texarkana ^ 

Red 

Arkansas. 
Mississippi 

:':. 

■.'54 

.97 

'.'io 

.02    .09 

.11 

i'38 

.88 
'!2i 

.03 

'!b3 

■■■)•■.■ 

.49 
.81 

'!i6 

.05 
.05 
.73 

'.'58 

'f.' 

".Sh 

".V2 
T. 

".3\ 

1.18 

'!67 
'.'43 

.5J 

.24 

'/24 

1.78 
.09 
.55 

i.2;i 

.  . . 

5.45 

Wabash 

•t.- 

"!85 

'!68 

2.09 
'!31 

2!i6 
1.34 

.70 

•2!  32 

.75 
.08 

6.71 
4.09 

Ouachita.. 
Red 

.10 

.01 

T, 

.  06  . .    . 

^.90 

WhiteclifTs '■ 

White  Rock 

Wilson 2 

Wright 

.42 

.10 

T 

!92 

.24 
T 

'.'45 

3.33 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas. . 

1.15 
1.30 

..TO 

T. 

.12 

5.69 

1   S'i 

7.58 

T. 

i!76 

.10 

1.60 

4.37 

Wynne.'.'.' 2 

St.  Francis 

.25 

.  .  .  . 

.55 

i.65 

4.99 

Daily  Temperatures    for  Aug-ust.   1941 


Stations 


Alum  Fork 

Arkadelphia  $5  — 

BatesvlUe "* 

Bee  Branch 

Benton  4$ 

Bentouville  ••'.... 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Camden 

Clover  Bend 

Conway  

Corning    

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado   

England 

Eureka  Springs  . . . 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp.  S 

Fort  Smith**' 

Gilbert55 

Grannis 

Ciravette 

Green  Mountain.  . . 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  W  

Hot  Springs 


)  Maximum 

i  Minimum 

\  Maximum 

(  Minimum 

\  Maximum 

i  Minimum 

j  Maximum 

/  Minimum 

\  Maximum] 

t  Minimum 

J  Maximum 

/  Minimum 

i  Maximum 

)  Minimum 

i  Maximum 

I  Minimum 

S  Maximum 

/  Minimum 

S  Maximum 

I  Minimum 

S  Maximum 

(  Minimum 

j  Maximum 

'  Minimum 

S  Maximum 

)  Minimum 

(  Maximum 

I  Minimum 

\  Maximum 

I  Minimum 

\  Maximum 

(  Minimum 

j  Maximum 

I  Minimum 

J  Maximum 

/  Minimum 

i  Maximum 

I  Minimum 

(  Maximum 

(  Minimum 

S  Maximum 

(  Minimum 

\  Maximum 

(  Minimum 

Maximum 

Minimum 

Slaximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 

Maximum 

Minimum 


95 
67 
97 
77 
97 
74 
98 
70 
97 
68 
96 
69 

100 
71 

100 
69 
97 

74 
97 
68 

104 
72 

102 
73 
95 
70 

100 
73 
96 
69 
91 
67 

100 
75 
95 
75 
90 
62 
99 
72 
99 
70 
97 
70 
99 
72 
99 
70 
95 
65 
97 
68 
93 
74 
99 
72 
94 
71 
95 
76 
95 
74 
97 
72 


10   11 


93 

96 

92 

93 

92 

90 

92 

68 

71 

67 

70 

70 

69 

■lO 

91 

100 

99 

96 

95 

87 

96 

66 

70 

74 

74 

73 

73 

71 

98 

101 

102 

97 

93 

94 

94 

71 

71 

72 

74 

71 

70 

73 

96 

99 

99 

97 

95 

90 

88 

66 

67 

69 

69 

69 

67 

70 

97 

98 

97 

94 

94 

89 

95 

63 

71 

69 

7i 

71 

70 

71 

92 

93 

95 

86 

81 

83 

91 

68 

72 

72 

71 

70 

69 

70 

99 

101 

101 

99 

94 

93 

93 

73 

74 

76 

77 

72 

71 

74 

96 

99 

104 

99 

90 

91 

92 

65 

67 

6S 

74 

70 

70 

72 

97 

101 

99 

96 

97 

92 

92 

69 

73 

75 

74 

72 

70 

72 

98 

100 

104 

95 

95 

97 

92 

69 

71 

72 

74 

73 

72 

72 

102 

ion 

101 

103 

93 

93 

96 

69 

68 

66 

68 

67 

68 

66 

100 

107 

105 

102 

96 

92 

96 

70 

73 

72 

74 

74 

71 

72 

ion 

104 

105 

99 

!)0 

96 

94 

70 

72 

72 

72 

66 

69 

74 

94 

96 

98 

95 

92 

95 

97 

67 

79 

71 

70 

71 

71 

71 

95 

99 

100 

100 

91 

93 

90 

69 

71 

72 

76 

72 

71 

75 

93 

95 

95 

92 

88 

89 

94 

65 

70 

71 

71 

70 

68 

68 

89 

90 

92 

91 

82 

81 

84 

67 

71 

72 

72 

67 

66 

75 

102 

104 

104 

101 

99 

95 

98 

70 

72 

74 

73 

74 

72 

72 

96 

98 

98 

96 

95 

94 

96 

72 

76 

76 

75 

75 

74 

73 

90 

95 

97 

88 

92 

92 

90 

70 

75 

60 

61 

63 

61 

62 

94 

95 

95 

87 

82 

86 

93 

68 

74 

74 

72 

68 

68 

71 

92 

95 

97 

88 

81 

83 

90 

67 

67 

70 

71 

69 

67 

71 

92 

95 

96 

93 

82 

83 

90 

69 

71 

72 

70 

70 

69 

72 

92 

98 

99 

83 

86 

88 

86 

71 

74 

74 

73 

72 

72 

72 

98 

102 

98 

95 

iX) 

90 

95 

63 

65 

64 

65 

66 

67 

70 

94 

96 

95 

90 

90 

90 

93 

61 

66 

67 

67 

67 

64 

64 

93 

96 

98 

96 

86 

87 

94 

67 

69 

71 

70 

69 

68 

70 

92 

96 

98 

96 

87 

86 

92 

71 

74 

76 

76 

70 

68 

72 

101 

101 

104 

94 

85 

94 

96 

68 

69 

70 

75 

70 

69 

73 

93 

95 

93 

94 

95 

88 

92 

70 

71 

74 

72 

72 

70 

70 

94 

95 

94 

91 

92 

83 

90 

68 

70 

74 

74 

73 

69 

69 

83 

86 

96 

94 

96 

89 

93 

69 

70 

71 

75 

75 

72 

72 

97 

100 

99 

95 

92 

91 

94 

72 

77 

76 

77 

74 

70 

73 

20   21 


22  1  23 


24   25 


27 


28 


85 

92 

90 

70 

69 

68 

89 

92 

96 

73 

72 

73 

90 

92 

88 

69 

67 

69 

85 

89 

89 

67 

69 

68 

89 

93 

93 

71 

69 

72 

87 

90 

90 

67 

68 

67 

88 

90 

92 

72 

73 

75 

85 

91 

90 

72 

69 

73 

89 

94 

94 

70 

72 

73 

91 

9o 

95 

71 

70 

72 

91 

91 

90 

67 

65 

67 

86 

98 

92 

73 

73 

73 

90 

92 

92 

70 

70 

69 

94 

98 

96 

68 

69 

70 

88 

93 

90 

74 

73 

70 

85 

91 

94 

72 

70 

71 

79 

82 

80 

69 

67 

65 

92 

loo 

98 

72 

72 

73 

91 

96 

96 

70 

73 

74 

93 

97 

99 

66 

66 

70 

87 

91 

88 

68 

68 

65 

87 

91 

90 

66 

66 

69 

83 

89 

89 

68 

68 

68 

86 

93 

92 

73 

71 

76 

90 

93 

90 

64 

64 

69 

80 

89 

93 

69 

67 

68 

89 

94 

92 

65 

67 

69 

85 

87 

87 

63 

67 

66 

89 

96 

92 

66 

67 

69 

91 

92 

90 

71 

71 

72 

85 

91 

92 

73 

71 

72 

90 

94 

95 

69 

74 

74 

86 

94 

95 

73 

73 

69 

29 


30 


90.9 
67.7 
94.3 
70.5 
92.5 
68.2 
91.6 
66.2 
92.7 
67.6 
88.9 
66.8 
92.5 
70.7 
92.6 
68.4 
93.4 
69.4 
95.4 
69.9 
94.0 
64.7 
95.6 
70.4 
94.3 
68.2 
94.1 
68.5 
93.6 
70.9 
92.9 
69.6 
84.5 
67.8 
97.1 
71.0 
95.0 
72.4 
92.4 
66.4 
89.6 
67.2 
90.3 
66.1 
89.6 
67.4 
90.9 
71.0 
93.3 
64.2 
91.9 
65.7 
92.5 
66.3 
88.3 
69.8 
93.7 
67.0 
90.9 
69.4 
91.4 
71.5 
93.3 
70.6 
94.1 
71.5 
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Daily  Temperatures  for  Augrust,  1941    Continued 


Stations 


[ronsForlc $$ 

Jonesboro  

Lead  Hill 

liittle  Rock.  .••• 

Little  Rock ••• 

[Airway] 
Lntherville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree....$$ 

Mena 

Monticello •" 

Morrilton $$ 

Mountain  Home. . . 

Mt.  Ida 

Nashville 

Newport 

Oden ••• 

Okay 

Ozark 

PBragould 

Perry  ville 

PJne  Bluff 

Pooaliontas 

Portland 

Preseott 

Sogers 

Bussellville 

!;t.  Charles 54 

Scar<-y 

Stuttsart 

8t»ittfrart  (near).$J 

Stibiaoo 

Texarkana  

Turnpike 

Waldron 

Warren 

White  Rock 

Wilson 

Wynne  


j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
s  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
I  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
<  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 


97 
64 
98 
76 
100 
70 
96 
72 
98 
73 
94 
72 
96 
73 
97 
70 
93 
71 
98 
74 
97 
71 
97 
74 

loo 

71 
96 
71 
97 
66 
96 
73 
98 
72 
97 
73 
95 
73 

102 
68 
98 
74 

102 
71 
95 
72 

loo 

73 
94 

74 
97 
75 
99 
70 

loo 

70 
98 
73 
99 
72 

loo 

72 
95 
72 
99 
73 
98 
72 
87 
73 
103 
69 
96 
77 
94 
71 
99 
75 
96 
72 


94 
63 
93 
74 
100 
68 
91 
76 
94 
73 
96 
70 
96 
68 
95 
71 
91 
72 
93 
72 
96 
67 
95 
72 
95 
73 
96 
64 
97 
64 
96 
70 
94 
74 
97 

96 

68 
96 
66 
95 
71 
98 
72 
91 
75 
98 
72 
94 
73 
96 
70 
97 
67 
99 
71 
94 
72 
95 
74 
93 
73 
92 
74 
9fi 
70 
95 
67 
89 


95 
64 
96 
68 
101 
60 
91 
73 
92 
70 
93 
67 
97 
71 
97 
66 
93 
65 
96 
66 
95 
70 
93 
70 
93 
66 
99 
65 
94 
67 
94 
74 
95 
65 
96 

94 
73 
98 
66 
95 
66 
95 
66 
91 
73 
100 
69 
92 
70 
95 
73 
97 
69 
98 
67 
95 
68 
96 
65 
93 
70 
92 
70 
96 
69 
95 
69 
89 
73 
98 
67 
93 
72 
90 
71 
93 
67 
95 
63 


10  11  12  13 


92 1 
61 
98 
73 
99 
66 
93 
74 
95 
72 
92 
67 
100 
70 
99 
70 
94 
68 
97 
71 
95 
68 
97 
71 
98 
68 
99 
68 
95 
64 
93 
69 
99 
72 
92 
65 
94 
68 
97 
64 
97 
72 
100 
68 
94 
73 
99 
70 
94 
70 
96 
70 
87 
65 
99 
65 
95)  97 
70 
98 


92 
64 
100 

75 

101 
67 
98 
76 
98 
74 
95 
70 

101 
72 

103 
70 
96 
71 
99 
72 
98 
70 
99 
72 

100 
70 

101 
70 
99 
66 
95 
73 

102 
72 
95 
70 
98 
71 

ion 

60 

100 
74 

102 
71 
97 
75 

103 
71 
95 
73 
99 
74 
94 
69 

102 
66 

100 
73 

102 
71 
98 
74 
96 
73 

100 
71 
97 
72 
91 
74 
98 
67 
98 
76 
89 
69 

100 
74 

101 
72 


97 
63 
100 

78 
102 
67 
95 
75 
98 
76 
97 
72 
97 
73 
104 
71 
95 
73 
100 
75 
97 
70 
99 
73 
100 
71 
102 
70 
97 
67 
95 
74 
100 
74 
95 
70 
97 
73 
lO'^ 
66 
10<> 
73 
101 
71 
96 
77 
104 
72 
97 
74 
98 
75 
94 
71 
103 
69 
98 
75 
100 
72 
100 
74 
94 
74 
101 
72 
98 
72 
91 
74 
99 
68 
98 
76 
92 
71 
100 
75 
101 
75 


91 
71 

98 
77 
95 
74 
93 
76 
96 
76 
92 
72 
95 
76 
lOO 
72 
94 
72 
101 
74 
88 
74 
97 
71 
98 
79 
98 
72 
94 
70 
94 
74 
96 
76 
91 
73 
94 
75 
98 
71 
97 
76 
99 
72 
93 
76 
100 
75 
95 
72 
97 
76 
8G 
70 
100 
72 
96 
72 
98 
74 
96 
73 
93 
73 
94 
75 
96 
73 
87 
73 
96 
74 
95 
74 
88 
72 
98 
76 


15  16  17  18  19  20  21  22  23  21  25  26  27  28  29  30  31 


93 

64 

92 
72 

95 
63 
91 
75 
93 
72 
91 
70 

100 
75 
95 
66 
90 
72 
90 
71 
92 
69 
95 
73 
94 
71 
93 
68 
94 
68 
94 
73 
94 
72 
94 
70 
96 
72 
97 
64 
89 
70 
95 
70 
92 
76 
94 
69 
93 
74 
96 
74 
87 
64 
95 
68 
94 
72 
94 
72 
94 
73 
92 
72 
95 
70 
96 
73 
87 
69 
93 
68 
94 
76 
87 
70 
93 
71 


102 1 
69 
99 
72 
"96 
66 
96 
74 
99 
■  70 
94 
69 
100 
75 
98 
64 
97 
66 
95 
68 
99 
71 
100 
73 
98 
70 
95 
66 
100 
69 
96 
69 
99 
65 
98 
70 
99 
76 
95 
68 
95 
66 
103 
67 
97 
74 
98 
65 
96 
72 
101 
74 
91 
70 
98 
66 
99 
68 
99 
65 
101 
69 
94 
69 


101 
74 
89 
•71 
100 
70 
98 
74 
90 
68i  70 
•96 
64 
97 
68 


69 


87 

81 

66 

67 

86 

90 

69 

71 

88 

90 

62 

67 

85 

85 

72 

72 

88 

88 

72 

71 

86 

85 

65 

72 

95 

93 

70 

72 

90 

88 

66 

66 

89 

90 

70 

69 

85 

91 

69 

71 

89 

83 

68 

70 

91 

92 

70 

71 

86 

88 

69 

69 

87 

88 

61 

68 

89 

87 

70 

71 

92 

86 

69 

74 

87 

90 

70 

72 

88 

83 

70 

71 

92 

88 

70 

74 

88 

87 

58 

69 

85 

89 

63 

70 

88 

88 

70 

72 

90 

89 

72 

74 

85 

90 

69 

70 

92 

91 

62 

71 

92 

89 

70 

74 

85 

85 

58 

66 

90 

90 

66 

71 

90 

90 

6S 

71 

88 

89 

68 

71 

88 

92 

70 

72 

87 

88 

7C 

71 

8S 

85 

6;^ 

71 

m 

91 

68 

72 

81 

80 

67 

69 

89 

65 

92 

91 

71 

73 

82 

80 

62 

67 

85 

90 

70 

70 

86 

90 

70 

70 

94 
69 

98 
72 
92 
69 
85 
71 
93 
70 
95 
70 
88 
71 
92 
72 
95 
70 
90 
67 
84 
68 
90 
70 
89 
71 
87 
69 
95 
68 
95 
71 
88 
67 
93 
69 
91 
68 
92 
68 
90 
68 
90 
69 
91 
69 
99 
72 
85 
66 
103 
69 
95 
75 
84 
62 
86 
69 
86 
59 


92 

92 

68 

68 

96 

96 

70 

72 

91 

92 

69 

71 

95 

95 

70 

70 

91 

91 

72 

70 

95 

95 

70 

69 

92 

94 

73 

70 

91 

92 

73 

70 

92 

95 

68 

72 

94 

96 

71 

72 

86 

86 

69 

70 

95 

102 

67 

69 

95 

95 

72 

72 

86 

87 

68 

69 

90 

90 

72 

71 

92 

91 

72 

70 

90.8 
65.7 
92.9 
70.5 
94.0 
66.1 
90.1 
72.6 
92.1 
71.3 
89.6 
68.4 
96.2 
71.2 
93.4 
67.3 
91.3 
68.9 
91.9 
69.3 
91.7 
69.2 
94.3 
71.3 
92.8 
69.5 
92.8 
67.1 
92.6 
67.7 
92.5 
71.1 
93.0 
70.1 
91.5 
69.4 
93.7 
71.5 
92.2 
65.9 
91.3 
68.7 
94.2 
68.8 
92.2 
72.8 
94.1 
68.6 
92.5 
70.0 
95.1 
72.1 
89.0 
66.5 
94.9 
68.1 
93.3 
69.7 
93.9 
69.0 
93.4 
70.3 
91.1 
70.3 
93.5 
69.2 
94.8 
70.7 
84.8 
68.4 
94.7 
67.8 
94.4 
72.6 
85.5 
67.0 
91.7 
69.7 
92.4 
68.9 


Daily  Evaporation  [inches],  Blean  Temperature  [F-],  and  Wind  Movement  [miles]  for  August,  1941 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


Data 

Day  of  month 

3 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9     10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

g 
S 

Hope, $$ 

Exp.  Farm 

Irons  Fork ...% 
Exp.  Forest 

Russell  ville.... 
Qeark  Nursery. 

Stuttgart.  ..M 
Rice  Exp. Farm 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

"84 
49 

.149 

82 
9 

.390 
85 
24 

.273 
84 
48 

.470 
82 
4o 

.206 
78 
4 

.198 
82 
33 

.189 

78 
79 

.308 
82 
25 

.071 
80 

.286 
82 
24 

.113 
83 
21 

.416 
82 
21 

.084 
78 
4 

.172 
85 
20 

.207 
83 
5 

.272 
82 
32 

.162 

80 
6 

.298 
82 
2S 

.184 
81 
14 

.260 
82 

7 

.223 
77 
7 

.258 
82 
23 

.190 

82 
6 

.229 
74 
25 

.137 

78 
5 

.326 
82 
39 

.205 
82 
10 

.241 
76 
23 

.157 
76 
10 

.256 
81 
32 

.221 
80 
24 

.330 
78 
11 

.132 
76 
11 

.250 
82 
36 

.213 
82 
20 

.170 
84 
37 

.180 
78 
10 

.250 
84 
25 

.234 
84 
19 

.280 
86 
16 

.102 

80 
4 

.416 
86 
21 

.227 
84 
13 

.  299 
80 
42 

.219 
81 
16 

303 
86 
42 

.231 
83 
51 

.222 
82 
14 

117 

80 

n 

.113 

82 
25 

.197 
84 
45 

.268 
84 
35 

117 

78 
8 

167 
81 

18 

.270 
81 
31 

.020 
82 
36 

.172 

78 
16 

.228 
82 
38 

.115 

82 
52 

.410 
84 
55 

.158 
78 
9 

.240 
82 
13 

.220 

82 
57 

.298 
84 
25 

.201 

78 
9 

.212 
84 
12 

.220 
80 
30 

.743 

86 
26 

125 
86 
6 

.222 
82 
11 

.193 

82 
0 

"84 
38 

.259 
78 
14 

.244 

82 
31 

.154 

78 
50 

.263 

811 
28 

.209 

74 
8 

.282 
76 
19 

.174 
74 

18 

.252 
79 
16 

.172 
74 

7 

.164 
74 
22 

.206 
73 
14 

.2'24 
79 
15 

.078 
72 
5 

.076 
76 
12 

.157 
76 
3 

.004 
80 
20 

.022 
76 
(1 

.006 
78 
2 

.097 

78 
20 

.236 
80 
24 

.089 
74 
2 

.154 

80 
21 

.115 
80 
12 

.150 
84 
20 

.039 

78 
8 

.220 
82 
22 

.101 
83 
34 

.354 

84 
35 

.125 

81 
IS 

.270 
85 
38 

.226 
82 
65 

'"84 
41 

.055 
78 
4 

.091 
74 
SO 

.215 

80 
56 

"82 
53 

.074 
79 
6 

.142 
80 
25 

.084 
80 
27 

"82 
19 

.154 

79 
2 

.212 
82 
6 

.150 

80 

8 

.186 

84 

6 

.101 

80 

4 

.206 
82 
29 

.170 
82 
8 

.256 
83 
19 

.096 

82 

4 

.318 
82 
17 

.193 

81 
17 

7.161 
S2.0 
858 

4.185 

78.2 
229 

6.973 

81.6 
734 

5.744 

80.7 
857 

48 
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BaUy  Precipitation  for  August 

,   1941 

Additional  Rainfall  Stations 

stations 

Drainage 
basin 

1 

Day  of  Month 

2|3|4|5|6|7|8       9 

10  1  11  1   12  1  13  1  14  1  15  1  16  1  17  1  18  1  19  1  20  1  21  1  22  1  23  1  24 

25 

26  1  27  j  28  1  29 

30  1  31  JTotal^ 

Abbott  ii 

Antoine(near)  2. .. 
Beaty  Lake(uear). 

Arkansas.. 
Ouachita  . . 

.... 

.... 

.... 

— 



.... 

.56 

.... 

1  44 

.08 

.... 

.35 

.28 

.44 

..,, 

..   . 

.45 

.... 

1.35 

4.94 

St.  Francis. 

i.56 

.05 

.39 

.18 

.... 



.... 

';48 

.... 

.... 

.... 

i'.'eb 

.35 
'!44 

'.'56 
.20 

.:" 

1.65 
.43 
.91 

>.  .  . 

.15 
.06 

'.'18 
.15 

.... 

.42 

1.18 

.01 

.40 

.35 
i;57 

.... 

i.'32 

.... 

6  10 

Beech  GruveCnear) 
Beedeville  -' 

White 

White 



.... 

.40 
.06 

5.S5 
5.61 
1.65 

Blue  Mountain  -... 

Arkansas.. 

.... 

.... 

.45 

.30 



Bhiff  Citv.-(near). 

Ouachita  . . 

• .  • 

.... 

.... 

.... 



.... 

.... 

.... 

Booneville 

Arkansas. . 
White    .... 

.21 

.... 

.... 

T. 

T 

T. 

2.06 

.31 

.30 

.... 

.43 

.31 

.98 

T. 

.14 

.05 

T. 

.... 

.... 

.30 

.18 

5.27 

Brinkley  ' 

Cabots 

Arkau-  \s.. 
Ouachita.. 

.50 



... 



.10 

.20 
1.99 

'!82 

.90 
.10 

i.'79 
1.74 

"hk 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Camp  Alton 

i.32 

... 

".ik 

.06 



.21 
i!48 

.53 

.70 

.'.'.■.' 

i.'os 

4.86 
4,9.S 
8.27 
3.89 

Camp  Damascus  2. 
Carlisle 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
White 

.23 

i'.u 

.... 

.05 

.32 

'.'6i 

.23 

.20 
.16 

'.'58 

'.'i7 

.95 
.09 

!67 

■;36 

.58 

'."08 

1.09 

1.30 

.25 

.20 

1.41 
i.'25 

Charlotte  (near).. 

12 

ills 

' 

.20 

Clay  SCS2 

White 

Arkansas.. 

White 

Mississippi. 
.\rkansas.. 

.... 

".09 

't.' 

.05 

.... 

.... 

.... 

.'..'. 

'.'ftR 

.... 

.... 

".hi 

.68 

Corley  -'  (near)... 

4  87 

Denmark '-^ 

.27 
.46 

.12 

.67 

.58 
.18 
.18 
.91 
.71 
,40 
.90 



'oi 

'.'28 

'.'62 

50 

.16 
.02 

(Ml 

'!6i 

2.98 

3  25 

4  69 

Dermott  2 

.45 

2.31 

.15 

.67 
.70 

Eagle  tiap  2 

.23 

.... 

T. 

.20 

.49 

Eleven  Point^ 

White 

4.55 
2.08 
1.50 
3  59 

Evening  Shaded... 

White 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
White 

.01 

.i4 

T. 



.05 

.14 

.01 

21 

•r. 

.30 

;?l 

01 

.07 

.05 
.40 
.64 

Forrester  ^ 

f. 

T. 

Gravelly. 2 

.59 

.... 

.42 

.... 

... 

.... 

T. 

.74 

Green  Forest  2 

Greenwoofi2 

Arkansas.. 
St.  Francis. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachita. . 
.\rkansas.. 

White 

St.  Francis. 
White 

.04 

.... 

.... 

.03 

.03 

.02 

.08 

.42 

30 
.85 

.23 
.10 

'.'99 
.25 

.32 
'.■56 

';67 

.74 

.28 

'6i 

.'i2 

.04 

.03 

1    AK. 

T 

42 
80 
55 

.69 

2.  58 

Ilarrisburg  2 

5.23 
4  35 

Hollig  (near 

'.'65 
.13 

.96 

'."is 

.10 

•■•• 

".15 

".io 

.05 
'.'65 

'.'6i 

';73 

.'io 

i.'35 
1 

.13 

.20 

08     o.^; 

IIon2  (near) 

' 

3  82 

Iluttig  2(near).... 

.06 
'[32 

'.'77 

.15 
78 
.11 

".a 

.... 

.... 

1.70 

.... 

2.06 

J  acksonvi  1  le-(  near 

.08 
.21 

'.'n 

.23 

'.'io 

LaCrosse  2 

.20i.... 

... 

.... 

1.10 
.32 
.31 

•■■• 

.09 
.17 
.72 

.12 
.24 

2.32 

Lake  City 2 

Marshall  2 

2!  43 

.08 
.72 

.32 

.15 
59 

2.33 
5.72 

Marvelli' 

White 

Mena  CCC 

Red 

Ouachita  . . 
White 

.05 

.... 

.04 
.11 

.16 

.26 

.06 
'!l9 

.28 

i!54 

1.30 

35 

1   36 

• 

.38 
.25 

.18 
.10 

.... 

.... 

2  98 

Morobay  2  (near). 
Mountain  View  2.. 

.07 

'!66 

';69 

.... 

■f.' 

.10 

.08 
.03 

.15 

4.25 

.45 

';23 

.13 

... 
.29 
T. 
.56 

'!62 

'[36 

".bb 
.30 
.15 
.16 

'.'so 

'[26 
.18 
.87 
.88 
.70 
66 

'■32 

.69 

.14 

1.49 
7.18 
2.92 
6  52 

Ne\vhope(near)  2.. 

Ouachita . . 

.36 
.17 

.... 

.... 

Oilell  (near) 2 

Arkansas.. 
.\rkansas.. 
Arkansas.. 
White    .... 

'.'iy 

1.50 

.66 

'.'66 
26 
.25 
.27 

'.'12 
'  .'22 

'.'06 

.46 
.11 

i.'oi 
'."92 

.85 
.15 

■'.06 

'.'39 
.37 

.52 

93 

.43'). 00 

Osage  Mill.s.(near) 

.94 

'.'C6 
.16 

".is 
'.'i9 

.03 

■;68 

4  17 

Potts  ville2(  near)). 
St.  Paul2(near)... 

,77 
1.51 

'.'84 
.20 
.09 
.15 

'.'65 

.40 

.80 

.40 

5.24 
4  41 

St.  Vincent 

Arkansas.. 
White 

57 

i'66 

4  32 

Shirlev  2(near) 

.31 

".h 

".bi 

.23 
.26 
.20 

.20 

.97 

.39 

.06 

11 

T. 
.62 

'.'34 
.20 

'.'69 

1.20 

iiis 

.05 

.77 

43 

65 

.... 

3.73 
5.23 
2  72 

Solgahachie(near) 
Sparkman  2(near) 

Arkansas.. 
Ouachita  . . 

';33 

'  .'-24 
'f.' 

'!63 

,:"!- 

.... 

.29 

.71 

80 

Stamps  (near) 

Red 

Ouachita . . 

1  52 

1      1(1 

.04 

.40 

1.00 

1  'IK 

Stephens  2  (near). 

... 

2  S7 

Sugar  Grove  2 

Arkansas.. 
Red 

.10 

1.20 

1.50 

1   30 

.40    .80 

6  50 

Texarkana  

Tichnor  2 

White 

.20 

.02 

.... 

'.'.'.' 

.04 

.... 

.55 

.21 

.50 

.21 

"ieiiioi 

.05 

3.40 

Vick  2 

Ouachita  . . 

Walnut  Grove 

White 

.... 

.... 



.49 

1.03 

.08 

44 

17 

1  a.<i 

'  *  *  ' 

.  .       . 

3  56 

■■■■|'""' 

.... 

Daily  River 

Stag-es 

for 

Augrust,   1941 

Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Fort  Smith.... 

..Arkansas  . 

22 

8.2 

7.4 

7.2 

7.1 

6.7 

6.6|  7.0 

6.8 

7.0 

7.2 

7.0 

6.8 

6.6 

6.6 

6.6 

6,6;  0,5 

6,4 

fi  6 

6  2 

6  0 

6.01  6.0 

fi  ft 

6  n 

fi  9 

7  H 

8.0110.0 

10  1 

9.5 

Van  Buren 

do 

22 

7.7 

6.5 

6.0 

5.9 

5,4 

5.4|  5.8 

5.6 

5.8 

5.9 

5.8 

5.6 

5.4 

5.4 

5.4 

5.4;  5.3 

ft  1 

5.4 

4  0 

4  fi 

4.4  4.4 

ft  0 

4  8 

4  « 

«  8 

fi  8 

9  ft 

9  R 

9.5 

Danville 

.Petit  Jean.. 

20 

3.0 

2.8 

2.S 

3.0 

3.0 

3.0|  3.0 

2.7 

2.7 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

5.0 

5.6 

3  7 

3.2 

3,0 

2  9 

3  0 

3  0 

2.9  2.8 

9  8 

9  R 

'>  8 

•'  8 

9  R 

9  8 

9  7 

2.7 

22 

•1  5 

S  ■■! 

■)  ■) 

2  1 

2  0 

1  8 

I  8 

1.9 
4.2 

2.1 
4.6 

2.0 
4.7 

1.8 

4.6 

1.8 
4.4 

L8 
4.4 

1.9 
4.3 

1.8|    1.7 
4.31   4.2 

1.6 
4  3 

1.4 
4  0 

13     1..^ 

4.0    3.6 

1.2 
3  6 

1.6 

3  4 

2.0 
3  8 

3.2 
ft  6 

5.2 
6  ft 

5.2 

8. 1 

Dardanelle 

do 

22 

8.7 

6.9 

5.8 

5.1 

4  9 

4.6 

4.2 

4.4i  4.5 

4  1 

3  8 

5  '' 

Morrilton 

do 

20 

5.2 

3.5 

2.U 

0.9 

0.2 

0.0 

-0.4 

-o.e!-o.6:-o.4 

-0.4 

-0.3 

-0.2 

-0.3! -0.5 

-0.51-0.4 

-0  6 

■0.7 

-0  6 

-0  8 

-1.0  -1.2 

-1  3 

-1  4 

-1  ■' 

-0  9 

-0  4 

1  0 

1   1 

3.6 

Little  Rock. 

do 

23 

4.6 

6.1 

5.0 

3.9 

3.2 

2.7 

2.5 

2.2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.2 

2.2 

2.4    2.3 

2  1 

2  1 

2  1 

2  ? 

2  0 

/  0 

1.9    1.9 

1   7 

1   6 

1   fi 

1   fi 

1   H 

■■)  '^ 

3   ' 

3  4 

Pine  Bluff 

do 

25 

6.3 

9.2 

9.5 

8.4 

7.6 

6  7 

6.2 

5.9 

5.7 

5.6 

5.6 

ft. 7    5.7 

5.7    5.8 

5.7 

5.6 

5,5 

ft  5 

ft  6 

ft  4 

5.41  6.4 

5  S 

5  1 

ft  0 

4  9 

ft  •> 

ft  ? 

5  7 

6.6 

..'ilhert 

..Buffalo   ... 

30 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9    2.9 

3.0    3.0 

2  9 

2  9 

?  9 

2  9 

9  <i 

2  9 

2.8l   2  8 

■>  H 

■}  8 

•>  8 

■>  9 

■'  9 

■'  9 

2  9 

2.9 

BlacK  Rook 

....Black.... 

14 

1.2 

l.l 

1,1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.0 

l.Oi  0.9 

0.9 

0.9 

0.9    1.0 

1,2 

1,1 

0  9 

0  9 

0.9 

1   ■?. 

1  9 

i.oj  i.oj  i.oj  1.0 

1  0 

1   II 

1  ? 

■'  0 

I  ft 

1   3 

1.2 

Heber  Springs. 

..Little  Red. 

30 

2.6 

2.4 

2.3 

2.2 

2.2 

2.2 

2  1 

2.0 

2.0I   1.9 

1.9    i.yj  1.8 

1,8 

1,8 

1.8 

1   8 

l.Si   I  8|  5.  1 

4.9    4.0    :^.  fti  3  9 

3  0 

'  9 

5  1 

4  3 

3  9 

4  1 

3.8 

OzarkBeacliMo 

....White  ... 

30 

1.1 

-0.6 

-0.6 

-0.6 

-0.6 

0.6 

-0.6 

-0.6 

-0.6! -0.6 

-0.6-0.4 

0.6 

-0,6 

-0  6 

-0.fi 

-0.fi 

O.6I-O.6  -0,6    O.fii-O.fi!  ■0.6'-0.6 

■0  fi 

(1  6 

-0  fi 

-0  (1 

-0  fi 

-0  6 

-0.6 

Cotter 

do 

21 

1.9 

1.8 

l.V 

1.7 

1.4 

1.2 

1.4 

1.7 

1.6 

1.5 

1.4    1.2 

1.2 

1  4 

1.2 

11 

1  0 

I.2I   1.6!   1.4 

I  6 

l.fti   1  5    1.6 

1   P 

1   4 

10 

(1  9 

1   9 

1   7 

1.6 

Calico  Rock  ... 

do 

18 

1.2 

1.1 

0.9 

1.0 

0.9 

0.6 

0.5 

0.8 

0.8 

0.8 

0.7    0.7 

0.5 

0  4 

0  ft 

0  7 

0.4 

0.31  O.fi!    1.0 

0  5 

O.li    1.1 

1   7 

1   8 

1   7 

1   7 

0  <l 

n  fi 

0  9 

0.9 

Batesville 

do  ... 

23 

ft  ■,> 

ft  t\ 

4  4 

4  7 

'1  7 

4  ' 

4  4 

4  3 

45 
0.7 

4.6 

0.7 

4  6    4.7 
0.7    0.7 

4.6 
0.9 

4,5 
0  9 

4.5 

0.9 

4.3 

0.9 

4.0 
0  9 

4.4    4.4 
0.5    0.6 

4.8 
0  fi 

4.6 
0  fi 

4.7 
0  fi 

4.5 

0  fi 

4.4 

0  ft 

4.2 
0  9 

4.4 
0  3 

4.6 
0.4 

Newport 

do 

26 

0.4 

0.2 

0.0 

0.0 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.91  0.9    0.9 

1  0 

Georgetown  ... 

do 

21 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

U.4 

0.4 

0.2 

0.0 

0.0 

-0.2 

-0.5  -0.5 

-0.6 

-0,6i-0.6 

-0  6 

-0.6-0.6 

-f),6 

-0.7 

-0,7 

-0.3    0.2 

0  1 

-0  1 

-0  9 

-0  9 

-0  1 

-9  1 

0  1 

0  9 

Des  Arc 

do 

24 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.7 

2.6 

2.4 

2.3 

2.1 

2  0    1.9 

1.9 

1.9    1.9 

1.8 

1.81   1.8 

1.9 

1   8    1.7 

1.9    2.3 

9  ft 

9  4 

9  9 

2.2 

9  9 

9  1 

9  3 

2.7 

Clarendon 

St.  Charles 

do 

do 

26 
25 

7.2 

7.8 

7.2 
7.9 

7.2 

7.8 

7.2 

7.8 

7.2 
7.8 

7.2 

7.8 

7.2 

7.) 

6.9 

6.7 

6.5    6.4 

6.3    6.2]  6. J 

6.2    6.1'  6.1 

6.2 

6.2 

6.1 

6.0!  6.1 

6.5 

6.7 

6.7 

6.6    6.6 

6.7 

6.7 

6.7 

7.7 

7.6 

;.£> 

/  4 

7.2    7.0 

6.9!  6.8    6,8 

6.8    6.7    6.6    6.8 

h  K 

6  V 

0.0    6.6    6.7 

7  0 

7  1 

7.11  7.2 

7  1 

7  1 

7.1 

Glenwood 

Caddo  ... 

..Ouachita    . 

17 

5.4 
4.0 

5.3 
4.0 

0.3 
4.0 

5.3 

3.8 

5.3 
3.7 

5.3 

3.9 

5.3 

4.0 

ft.3 
4.0 

5.3 

3.8 

5  3 
3.7 

5.2    5.2 

3.7|  3.5 

0.2 

4.0 

5.2I   5.H 

5.3    6.2    5,2'  5.4 

ft.3 

5.3 

3.5 

5.3 

5  3 

5.3 
3  fi 

5.3 

3  ft 

6.3 

3  7 

5.3    5.4 
3.5!  3  6 

5.4 
3  fi 

5.3 
3  fi 

5  3 

Arkadelphia  .. 

4.0 

3.8 

3.6l  3.8 

3.6'  3.6 

3  V 

3.5    S.  6 

4.6 

Boughton  .   ... 

. .Little  Mo.. 

20 

4  1 

4  0 

3  9 

3  8 

3  9 

4  3 

3  9 

3  8 

3.61  3.6 
4.31  4.2 
3.9;  3.8 

3  5    3.5 

3  4 

3  4 
3.8 
3.4 

'■i     fi 

4.0  3.8 

4.1  4.1 
3.3    3.1 

3.6 
4.1 
3  4 

3.4|  3.4!  3.3 

3  3 

4.0 
3  9 

3.3 

4.0 
3  4 

3.3 
4.0 
3  3 

3.3I  3.2 

3.3 
4.0 
3  9 

3.2 
4.1 
4  4 

3.2 
8.9 

4  9 

Camden 

26 

4  9 

4  5 

4  3 

4  '^ 

4  2 

4  2 

4  0 

4.0    4.2i  4.2 
3.4    3.3;  3.3 

Benton 

....Saline  ... 

20 

3.7 

5.3 

5.6 

5.5 

5.0 

4.6 

4.3 

4.1 

3.7 

3.51  3.4 

3.4    3.3 

3  9 

3  3 

3  fi 

Inde.^ 

Red  .... 

25 

y.2 

9.2 

8.8 

8.8 

8.7 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.4 

8.4 

8.4!  8.4,1!  0 

9.0    9.0!  9.0 

8.9;  8.8 

S  6 

8  ft 

8  4 

8  4 

a  5 

8  fi 

8  fi 

8  4 

8  3 

8  9 

8  9 

9.2 

Fulton 

do 

.St.  Francis. 

25 
10 

7  4 

7.2 
3.8 

7.0 
3.6 

7.0 
3.4 

6.9 
3  3 

6.7 
3.1 

6.7 

3.0 

6.7 
3.0 

6.7 

2.9 

6  6 

6  i 

6.4 

2.8 

7.4 
2.7 

9.3 

2.7 

8.8 
2.8 

7, si   7.1 
2,8    2.8 

6  8 
2  8 

6.8 
2  9 

6.6 

2  9 

6  4 

6  "^ 

6.1 

9  9 

6.1 

9  9 

6.3 

9  9 

0.4 
9  9 

6.2 
3  0 

6.1 

3  0 

6.2 
3  1 

6.1 
3  1 

10. 1 
3.1 

Big  Lake  Outlet 

3.9 

2.'.>    2.8 

9  9 

9  9 

St.  Francis  .... 

do 

18 

2.7 

2.7 

2  8 

2.V 

2.6 

2.6 

2.6 

2.5 

2.5 

2.5    2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.5 

2.6    2.8 

2  7 

3  0 

3  9 

7  9 

2  7 

2  7 

2  7 

9  9 

3  0 

3  1 

3  1 

3  4 

3  ft 

3  ft 

St.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  . . 

do 

do 

i7 

14.6 
1.8 

14,7 
1.9 

15. 1 

1.9 

15.4 

2.3 

15.2 
2.3 

14.9 
2.1 

14.6 
L9 

14.2 

14.9 
0  6 

14  4  15.5 
1.9    0.5 

14  3 

1.8 

15.4il5.9 

16.5 
0,1 

15  1  14.5 

14.1 

15.3 
0  3 

16.0 
0  1 

16.0 

0  7 

14.5 

9  4 

15.3 
0  ft 

16.0 

0  9 

15.7 
9  ft 

14  1 

9  0 

15.5 
0  ft 

14.5 
9  3 

14.1 
1  9 

14.3 
1  9 

14  2 

1.8 

0.2 

0.3 

2.5l    1.4!   1.7 

1  9 

Parkin 

do 

28 

1.8 

1.8 

i.y 

1.9 

2.0 

2  0 

2.0 

1.9 

1.7 

1.3    1.5 

1.4 

1.4 

1.5 

1.1 

0.7i  1.4i  1.7 

1   ft 

1   4 

n  8 

1  0 

1   7 

1  ft 

1  0 

1  3 

9  0 

1   6 

1  4 

1  8 

1.7 

Madison 

do 

32 

0.1 

0  8 

0.5 

0  3 

0.3 

0.3 

0.4 

0.3 

0.3 

0.1    0.0 

-0.2 

-0.1 

0.0 

-0,1 

o.n  -0.5 

-0  ft 

1   7 

0  7 

-n  ft 

-0  9 

•0  3 

0  0 

'1.3 

■0  1 

0  0 

n  fi 

0  4 

0  0 

0  ? 

Helena 

.  Mississippi  . 

42 

7.8 

V.U 

6.6 

6.2 

6.4 

6.9 

6.9 

6.2 

5  2 

4.7    4  2 

3.2 

2.6 

2.3 

2.0 

1.61   1.6 

2.0 

2.9 

9  a 

3  8 

4  3 

4  y 

ft  9 

4  8 

4  4 

4  1 

3  R 

3  1 

9  6 

9  8 

Arkansas  City. 

do 

42 

7.3 

5.8 

4.6 

4.5 

4.3 

4.0 

4.0 

3.8!  3.4 

2.6    2.1 

1.6 

0.8 

0.2 

-0.2 

-0.51-0.8 

-1.0 

•0,8 

-0  7 

-0.4 

0.2 

0.8 

1.3 

1.7 

1.6 

1.3 

1.1 

0.9 

0.4 

-0.1 

Symbols  for  Climatologrical  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  in 
r  more  years  of  record.  Departures  of  precipitation  with  16  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period 
lor  stations  with  10  to  14  years  the  means  for  the  period  of  record  are  used.  4Also  on  other  dates.  •♦Not  used  in  means  and  summaries  t:Evaporation  station.  tPost 
omce  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters  *.>>,»,  number  of  days  missing. 

Ssymbols  for  Daily  Precipitation  Table:~Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re- 
corned  is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  iPrecipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  sprgcipitation  measured  in  morning;  amount 
recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  ^Indeterminate.  tPrecipitation  measured  with  recording  gage.  'Included  in  the  next  measurement.  T.  1  race,  or  precipitation  less 
than  0.01  inch.     IIEvaporation  Station.     tPost  Office  addresses  as  follows:-Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Bethesda,  Batesville;  Big  Lake  Outlet.  Manilla.     Boughton, Route 

■  i^fescott; Clover  Bend.  Hoxie;  Devils  Knob  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant.  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock:  Index.  Route  5,  Texarkana :  Irons  Fork,  Experi- 
ment forest.  Mena:  Lutherville,  Route  1.  Lamar:  Morrilton,  Routes.  Morrilton;  Rosebud.  Route 2,  Mt.  Vernon;  Springbank,  Doddridge;  Turnpike.  Dover:  White  Rock, 
Cass ;Mulberry,  Route  1.  Mulberry.  »-    "«  . 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures :~Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  •"Midnight  to  midnight.  WTber- 
mometers  read  (n  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.  ttEvaporation  station.  NR,  No  record 

Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark.     9-23-41-1150 
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GENERAL  SUMMARY 

September  was  .'^lightly  warmer  and  wetter  than  normal  for 
the  State  as  a  whole.  The  mean  temperature  was  75.4°  which 
is  0.9°  above  the  seasonal  average.  Magnolia  was  the  warmest 
station,  with  a  mean  temperature  for  the  month  of  79.6°, 
while  Devils  Knob,  whose  temperature  averaged  70.4°,  was  the 
coolest  station.  The  majority  of  stations  reported  their  highest 
temperatures  on  the  first  day  of  the  month.  DeQueen  with  a 
temperature  of  102°  on  the  5th,  had  the  highest  recorded  tem- 
perature during  September.  All  stations  experienced  their 
joolest  weather  on  the  26th  and  27th,  when  minimum  temper- 
itures  of  50°  or  lower  were  observed  in  most  sections.  The 
;emperature  dropped  to  39°  at  Gravette  on  the  mornmg  of  the 
26th. 

Precipitation  totaled  3.60  inches  in  September  for  the  State 
is  a  whole,  which  is  0.29  inch  above  the  51-year  average.  A- 
nounts  varied  considerably  over  the  State,  with  the  western 
lalf  recording  the  largest  amounts.  The  largest  monthly  a- 
Tiount  reported  from  an  individual  station  was  8.71  inches  at 
\It.  Ida  CCC,  the  least  was  0.07  inch  at  Wilson.  The  great- 
est rainfall  in  24  hours  was  4.75  inches  at  Harrison  on  the 
lith.  Most  stations  measured  their  heaviest  rains  on  the  24th, 
vhen  a  tropical  storm  moved  northward  over  the  State  from 
he  Gulf  of  Mexico.  Approximately  one  third  of  the  stations 
■eported  over  two  inches  of  rain  during  the  passage  of  this 
itorm.  The  storm  caused  fresh  to  strong  winds  throughout 
.he  State  but  no  damage  of  importance  was  reported.  At 
ittle  Rock,  the  wind  reached  a  velocitj'^  of  34  miles  per  hour 
or  a  five  minute  period,  with  gusts  of  38  miles  per  hour. 
\.ll  sections  of  the  State  considered,  there  were  five  daj's  with 
I  measureable  amount  of  rain.  Many  stations  reported  rain 
in  only  one  day  after  the  9th  of  September.  Sunshine  was 
imple,  averaging  71%  of  the  possible  amount.  The  rivers  in 
^.rkansas  were  well  below  flood  stages  during  the  entire  month. 

September  weather  was  generally  favorable  for  the  growth 
.nd  harvesting  of  crops.  Early  corn  was  being  gathered  dur- 
ng  the  first  two  weeks.  Late  corn  advanced  normally.  The 
howery  weather  during  the  first  ten  days  retarded  the  picking 
f  cotton,  resulted  in  numerous  cotton  pests  and  caused  some 
otting  of  bolls.  After  the  10th  bolls  opened  rapidly  and  pick- 
ng  made  good  progress,  except  for  some  delay  by  the  storm  of 
he  24th.  The  harvesting  of  early  varieties  of  rice  began  dur- 
ig  the  first  part  of  the  month,  with  late  varieties  being  cut 
ear  the  close.  The  crop  sustained  some  damage  from  high 
'inds  on  the  4th  and  24th.  Pastures  held  up  well  for  the  sea- 
m,  except  in  the  drier  eastern  sections.  Good  yields  of  apples 
'nd  grapes  were  gathered.  As  the  month  ended,  a  few  late 
arieties  of  apples  remained  to  be  picked. 

B.N.W. 
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COMPARATIVE    DATA    FOR    SEPTEMBER 
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Correction  for  Climatolog'ical  Data:~Newport,  Arkansas,  river  stages  on 
July  11,  12.  25  to  28,  inclusive,  aud  August  5  to  31,  inclusive,  should  be  preceded  by  a 
minus,  (  — ). 
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Climatolog-ical  Data  for  September.  1941 
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7.62 
J. 71 
3.86 
3.81 
1.45 
6.79 
3.83 
0.46 
5.74 
0.84 
0.48 
4.77 
1.83 
5  79 
2.17 
2. IT 
3.28 
4.06 
6.31 
3.97 
2.43 
1.08 
2.45 
4.81 
4.49 
1-32 
1.21 
6.43 
4 


-1.12 
-1.76 
+  2.60 
+  0,78 
-•0,21 
+  0,53 


-0,17 
+  1  04 
-l;  43 
+  3.79 

+6!  25 
+  0.31 

+  j.'3i 
-2,37 
+  0.95 

+6;65 

+  1.76 
+2.34 


-1.12 


+2.17 
-0.34 
-0..59 
+  0.37 

+6/J8 
-1.69 
+3,69 
-0,77 


+  0,71 
-2,53 
-0,98 
+  0,56 
-2,13 
-2.20 
+2.09 


+  1.13 


+2.20 
+3!  50 


-2.28 
i  4.07 
+  1.33 


+2.35 
-1.93 
-2.48 
+  1.27 
-1.78 
+  2.82 
-1.51 
-0  m 
-0.07 
+0.27 


-0. 


-3.88 
-0.98 
+  1.84 
+  1.56 
-2.18 


+2.  CO 
+  1.34 


1,25 
1.15 
0,68 
1,73 
1.87 
2.40 
1,49 
1.51 
1.71 
0.15 
0.83 

o.os 

3,40 

1,61 

0,59 

3.40 

1.40 

0,42 

3. 40 

1.13 

1,35 

0,75 

4.37 

1,59 

3,01 

3,05 

1.51 

1.06 

3.42 

1.18 

1,90 

l.SO 

2,40  I 

1.48  I 

1.31  1 

1.37  I 

1,94  i 

.3,05  I 

0,66 

3,26 

3  50  I 

3,19 

1,76 

3,40 

4.76 

2.56 

1.36 


2.88 

2.65 

2.05 

2.70 

3.31 

2.80 

1.23 

4.00 

1.18 

1.36 

2.21 

0.17 

0.80 

1.70 

0..50 

0.28 

2.65 

0.90 

3.. 56 

1.84 

4.00 

2.96 

3.57 

3.98 

1.84 

2.33 

1.15 

3.10 

2.75 

0.30 

4.05 

0.47 

0.33 

3.85 

0.85 

2.73 

1.09 

0.99 

1.83 

1.25 

2.07 

2.30  ( 

0.86 

0.43 

1.06 

3.50 

3,55 

0.79 

0.84 

3.70 

2.90 


0.0 
I'  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 

6!6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


6 
7 
2 
8 
4 
6 
6 
4 
6 
6 
'> 

3 
6 
4 
4 
6 
6 
4 
4 
4 
6 
4 
7 
3 
4 
6 
4 
5 
3 
3 
6 
2 
3 
6 
5 
6 
5 
6 
12 
8 
5 
5 
4 
6 
8 
3 
4 
4 
4 
4 


6 
17 
15 

7 

15 
13 
18 

7 

9 
18 
20' 
21 
14 
13 
17 

8 
16 
16 

8« 
13 
IS 
20 
11 
18 

6 

8 
12 
13 
15 

7 

17 
17 
17 

4 
13 
11 

8 
14 
19a 
17' 
14 
10 
19 
17 
19 
17 
11 


11 

11 

20 

19' 

12 

.6 

9 
19 
10 
10 
14 
11 

2 
15 

8 
16 
17 

9 

6 
17 
23 
17 
12 

9 
12 
16 
16 
11 
19 
18 

9 
26 
15 

1 
11 

9 
19 
19 
19 
14 
20 
19 
17 
26 
21 
16 
16 
23 


w. 
ise. 


Se. 


sw. 

sw. 

sw. 

s. 

e, 

ne. 

se. 


L.  R.  Water  Works 
Mrs.  Ted  R.  Carpenter 
George  \\ ■  Reitzammer 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
Minnie  Scanlan 
S.  A.  Burks 
U.S.  Weather  Bureau 
Soil  Conservation  Ser. 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Maureen  K.  Norrls 
F.n.  Randolph 
Ruby  A.  Buie 
R.J.  Torry 
William  .lones 
J.  M.  Knight 
U.  M.  Wheatley 
Doyle  (;.  Love 
Farm  Security Adni. 
F.  IC.  Cerdrey 
Winfred  D.  Polk 
().  B.  McSpadden 
O.S.  l^'orest  Service 
J.  M.  Patterson 
(ieo.  N.  Goodier 
W.  .A.  Douthit 
Z.  R.  Glenn 
U.  S.  Forest  Service 
Ben  .iohiison 
Mrs.  F.  W.  tla.ston 
O.  V.Haibrook 
Geo.  W.  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
University  of  A  rkansas 
U.S.  Weather  Bureau 
Ft.  Smith  Water  Plaiit 
T.  1.  Logan 
C.  G.  Long 

F.  E.  King 
Chas.  A.  Price 
W.  E.  McVay 
.lulius  A.  Sohnddt 
TT.  S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan 
James  A.  Burnett 
Otto  Murphree 
J.O.  Cooley 
E.Nperimeiit  Farm 
National  Park  Service 
V\  .  E.  McDowell 

r.  ,S.  Fore,st  Service 
C,  S  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  R.  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
W.  B,  Airport  Station 
H,  G,  Lcnhardt 
J,  W.  Eppes 
State  Vgri.  School 
Mrs.  .lohnnie  Morton 
Cotton  Exp,  Station 
Charles  Walton 
E,  W,  St,  John 
Airway  Observer 
Mrs.  No^'a  Berrv 
C.A.  Lovcll 
H.N.  Haibert 
J.G.  Scott 
(;.  .\.  Whittington 
r.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
H.B,  Carnith 
J.  D.  Henderson 
U,  S.  P'orest  Service 
Charles  R.  Jackson 

G.  H.  Banks 
Orkney  O,  Milton 
J,  E.  Garrett 
(Carroll  King 
Rudolph  C,  Cranford 
Miss  Theresa  Scheu 
J.R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
Mrs.  Pearl  E.  Newton 
W.  R.  Hambright 
Howard  Fowler 

G.  A.Maddox 
U.S.  Forest  Service 
U.  S.  Biological  Surve.T 
A.  BovceBovd,  Jr. 
Walter  A.  Smith 
Henry  Field 
S.  C.  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta 
New  Subiaeo  Abbey 
H.  S.  Brashear 
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CliiDatological  Data  for  September,   1941 


Continued 


Stations 


Counties 


O  flS 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


£5 
=i  a 

0)  o 


Precipitation,  inches 


a  ^ 


Number  of  days 


o  o 
"3  a 


3f= 


>  a 


Observer 


Turnpike t 

Wabash 

Waldrou 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 

Wright 

Wynne 


Pope 

Phillips 

Scott 

Bradley 

Little  River. 

Franklin 

Mississippi  . . 

Jefferson 

Cross 


2240 
17>J 
675 
206 
290 

2285 
237 
234 
167 


State  Means 75.4 


71.1 
76.4 
75.3'! 
7i».0 


70.9 
75.2 
75.. S 
76.6 


+  2.9 


87 
94 
96'' 
99 


+  1.4 
+  '2.'l 
+  0.9 


87 
94 
92 
95 

102 


1« 

45 

26 

■25 

6>i 

42 

27 

43 

1 

51" 

22 

37'' 

19 

50 

27 

39 

4 

45 

26 

1% 

20 

44 

26 

44 

15 

45 

27 

38 

18$ 

42 

26 

43 

5 

39 

26 

47 

4.56 
3.09 
4.78 
1.12 
3.62 
5.51 
0.07 
3.42 
0.69 


-0.59 


+  1.61 
-l.U 
+  l.ftS 


-2.09 
-2  XL 


3.67 

0.0 

1.48 

0.0 

2.80 

0.0 

0.51 

0.0 

2.50 

0.0 

2.36 

0.0 

0.07 

0.0 

1.34 

0.0 

0.36 

0.0 

4.75 

0.0 

6* 
IS 
18 
15 
22 
18 
19 


5 

10 

se. 

16 

6 

s. 

16'' 

-4". 

se. 

8 

4 

ne. 

1 

11 

10 

6 

se. 

0 

8 

8. 

10 

2 

sw. 

9 

2 

s. 

9 

6 

s. 

U.  S.  Forest  Service 
Farm  Security  Adm. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.Turner 
L.  M.  Snead 

U.  S.  Forest  Service 

D.  0.  Anderson 
Farm  Security  Adm. 
B.  M.  Eddins 


Daily  Pr 

ecipitation  foi 

September,  1041 

Drainage    " 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Alum  Fork  Reser. . 

Ouacliita. 
Ouachita.. 
.■Mississippi 
W.hite   .... 
Wliite    

.03 

'.'6-i 
.01 
.11 

.02  .... 

.50 
.09 

.'24 
.75 
.03 
.47 
.38 

■;25 

.21    .04 

T. 

1  75 

14 

2.19 
2.46 
1.62 
4.27 
4.07 

Arkadiilphia 2 

Arkansa.s  (Mtv  .  ..2 

.38 
.68 
.66 
.28 
.30 
T. 

".2} 
.15 
.11 
.05 

.12 
.43 

".'6S 

".m 

1.07 

.0^2 
.10 

.68 
.06 

.... 

.... 

T. 

.... 

.... 

1.15 
.34 

•  11 

BatesvilleAir'y  M 

1.34 

1.73 

Batesville  River. 2 

1.30 

..   . 





.... 

T, 

. . . . 

. . . . 

1.87 

.60 

1  49 

Bee   IJranch. 

Benton 2 

Arkansas.. 
Saline 

iV 

y^9 

.30 

'.'16 

.... 

... 

T. 

.... 

2.40 

.... 

.10 

4.45 
1.83 
4.97 
2.W 
0.81 
1.58 
0  25 
4.90 
2.76 
1.32 
5.47 
3.64 
0.83 
5.14 
1.78 

2  35 
1.88 
6.01 

3  40 

Bentonville  . . . .  ■  't 

Arkansas.. 

Wliite 

St.  Francis 
White   .... 

.44 

55 
.63 

.08 

.75 

T. 

1.02 
1.71 

.42 

.17 

Bethesda ♦*• 

.... 

.... 

Big  J -ake  Outlet  ..2 
Black  Rock 2 

.11 
.36 

.08 

.... 

.... 

.... 

.... 

.05 

■r'.' 

.... 

.05 
.83 
.07 

T. 
.03 

mvtheville "'■ 

St   Francis 
Arkansas.. 

.... 

T. 

Booneville 

.95 

55 

3.40 

.... 

Boughtou ^ 

Ouachita. . 

.10 
.03 

.05 
.'24 

1.00 

■.'46 
.37 
.26 

1.61 
3  40 

. . . . 

Brirklev 

Calico  Rock 2 

White  .... 
White   .... 

.26 

.01 

.08 
.48 
.07 
.08 
.98 

.11 

t'.' 



.... 

■■i".' 

'•••• 

".'72 
.... 

".'i'i 

.59 

.... 

Camden 2 

Ouachita.. 
White  .... 

.05 

.90 
.05 

J.40 

.02 

.... 

.... 

.75 
.42 

Clarendon ^ 

.... 

Clinton 

White   .... 

.76 
.50 
.33 

T. 

1. 

3.40 

1  n 

Clover  Bend 

White   .... 
Arkansas.. 
White   .... 

.12 

03 
"67 

' 

.... 

T. 

Couwav 

.46 
.■23 
.65 

■.■42 
.43 
T. 
.11 
.87 
.12 

.... 

'^28 
.99 

.31 

'!0'2 
T. 
.02 

8'l 

.... 

.... 

.... 

.13 
.23 

1.35 

.(18 

.32 

4.37 

Corning 2 

.... 

.75 

.... 

Cotter 2 

White   .... 

Orossett  ..[near].. 

Ouachita.. 
Arkansas. . 

.33 

.29 

.'28 
.02 

■'f  ■ 

.03 

'!62 
'.'36 

.10 

■.'6.^ 

1.59 
T 

.... 

'f.' 

.91 

Danville 2 

3.01 
3.05 

3.60 
3.82 
1.79 
1.88 
5.12 
2.72 
4.19 
3,34 
8.01 
4.60 
3.80 
3.30 
4.26 
3.96 
1.52 
5.28 
8.22 
4.87 
5.46 
6. '20 
6.37 
4.84 
1.96 

Dardauelle *^ 

Arkansas. . 

.... 

De  Queen 

Red 

White 

Arkansas.. 
Mississippi 

.05 
■f  ■ 

f. 

'!h7 

'1 
.03 

i.'is 

1.90 
.10 

T. 

.23 

■;53 

.■20 

■I' 

1.51 

Des  Arc ^ 

.03 

'.'69 

.01 

1.06 
.21 

Devils  Knob    ...  . 

T. 

3.42 
.83 
T. 
1.60 
2.00 
1.48 
1.31 
1.37 

Duma.s  

.  .  .  . 

. .. . 

•  •  .  . 

El  Dorado 2 

1.10 
1 

.30 
.15 

.20 

England  

Arkansas 

30 

.62 
.90 

.68 

.62 

Eureka  .Springs  — 

Favetteville   

Fayetteville  Exp.  S 
Fort  .Smith 'J 

White 

1.75 

.JO 

T. 

T. 

T. 

.01 

2.40 
.32 
.41 

.03 

'). 

.0) 

.30 
.18 
.17 

■f 

.'23 
.02 
.04 
.02 
.05 

White 

White 

.41 
.03 

'.■62 

1.09 

.96 

1.05 

l.M 

tv 

".8i 

.... 

.... 

r. 
■r 

T. 

T. 

T. 

'1 

T. 

Fort  Smith  W.     .2 

.\r.kansas  . 
Red    

".bi 

'.'ii 

.96 
.67 
.36 
1.08 
.26 

.... 

T. 

1.94 

3.06 

.66 

3.26 

3  50 

T. 

Fulton         ^ 

.09 

Qeorgetown 2 

White 

.32 

.... 

.12 

.88 
.89 
.13 
1.76 
.43 
.71 
.68 
.05 

.06 

White 

.06 

.07 
.99 

2.50 

.03 

1.03 

.88 

f.' 

.12 

.48 
.68 
.65 
.80 

Red 

Arkansas 

T. 

.05 

.06 

.03 

3  in 

.25 

.11 
1.50 

.02 

95 
3.40 
4.75 

.35 

.02 

.'29 

Whit«.   ... 

.07 

.15 

2;56 
.25 

White 

.04 

.04 

.01 

.02 

Heber  Springs  ..A 
Hnipna           .      .   .2 

White 

.65 
.31 

.16 
1.35 

.79 
T. 

T. 

Mississippi 
White     ... 

Hlgden        

.... 

1.18 

.11 
.06 
.03 

.31 
.01 
.36 

.30 

.59 

.04 

.38 

T. 

.04 

.61 

65 

'[21 

.... 

2  88 
.10 

2,05 
T. 

• 

2.80 

5  37 

Hope  '2 

Hot  Springs  

Red 

2.65 

3.07 
2.91 
3.15 
7.39 
4.14 
1.72 
6.75 
2.40 
2.66 
4.62 
0.29 
1.45 
4.09 
1..38 
0.76 
6  01 

Ouachita.. 
Red  • 

.... 

.01 

.04 

.04 

T. 

45 

2.70 
3.31 

Irons  Fork 2 

2.40 
.^3 
.01 
.57 
.14 
.07 
.64 
.12 

.61 

9 

1.02 

T. 

.01 

Ouachita 

.20 

.25 

Jonesboro ^ 

Lead  Hill 

Little  Rock      'J 

White 

t" 

1.23 

.03 

.17 

.80 

.03 

'.'64 

White...  . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 

.69 

T. 

4.00 
1.18 
1   8f 

T. 

T 
.03 

.02 
.06 
.33 
T. 

T. 

1.06 
1.12 
1.02 

T. 
T. 
.04 
.17 

T 
.0^2 

... 

LittleRock  Alr'y  i{ 

Lutherville 

Madison  2 

Magnolia 

Mammoth  Spg.  -A 

Marianna 

Marked  Tree = 

Mena 2 

Monticello  Air.. «: 

Morrilton '' 

Mountainburg  ... 
Mountain  Home. .. 
Mountain  Valley. 

2.21 

.38 

St.  Francis 
Red. 

"a\ 

".bb 
T. 
.04 
.30 
T. 

.24 

.80 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita.. 
Ouachita.  . 
Arkansas.. 

"oi 

.75 

.40 

.25 

T. 

.90 

t. 

.60 
.10 
.05 

2.-55 
T. 
.37 

1.'22 
.80 
.52 

'2.16 

2.03 
.72 

'.'16 
2.98 

.... 

.02 

.95 

1.70 

. . . . 

.07 

.38 

'.76 

.... 

.18 
.32 
.01 
15 

.28 
2.32 

T. 

.02 

T. 

.14 

.75 

2.11 
4.12 
4  "23 

.04 

3.56 

1.02 

1.50 

.96 

.98 

1.80 

T. 

T 

■f' 

.15 

1.84 
4.00 
2.96 
3.57 
3  98 

White 

T. 

.... 

'.'in 

.20 
.08 

T. 

6.50 
5.54 
7  62 

Ouachita.. 
Ouachita. . 

T. 

.92 
.92 
.79 



Mount  Ida  CCC  . . 

Mulberry..  '' 

Nashville 

Newport ' 

Oden ' 

Olrav 

.03 
1.30 

.02 

.06 
1  84 

8  71 

3.86 
3.81 
1.45 
6.79 
3  83 

Red 

T. 

1.14 
.05 

'.'61 

.17 

.17 

2.33 

1 

.14 

11.15 
1     1"? 

... 

.59 
.26 

3  10 

' 

Red 

.62 
.02 

.08 

'  .".30 
1.09 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.12 
'J'. 

.... 

2.75 

1 

Osceola ' 

Ozark 2 

.Mississippi 

"'fi(i 

.... 

.14 
4.05 

0.46 
6.74 



1 

.•i.wiCKKV"kOwi.'*l«i>6<%r. 
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Daily  Precipitation  for  September, 

1941 

Continued 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Total 

St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas. . 

.... 

.14 

1 
.47    .02 


.06 

.08 

.07 
.33 

0.84 
0.48 
4.77 
1.83 
5.79 
2.17 
2.17 
3.28 
4.06 
5.31 
3,97 
2,43 
l.OH 
2.45 
4.81 
4.49 
1,32 
1.21 
6.43 
4.08 
4.66 
3.09 
4.78 
1.1^ 
3.62 
5.51 
0.07 
3.42 
0.69 

Parkin '^ 

.15 

Terry  ville 

Pine  Hluff 2 

T. 

.03 

.75 

.04 

2.73 

.32 

.17 

3.85 

Arkansas.. 
Ouachita. . 

.05 

.46 

..     1... 
.07..   . 

40 

.... 

.85 
2.18 

1  m 

Pine  Ridge 2 

.311   .50 
.I2I   .11 

White 

.20 
.99 
T. 

2.'67 
.22 
.21 

'.'i6 
.38 
.03 
.66 

'.'86 



.33 

Portland ^ 

Ouachita.. 

.35 

.22 

91 

T. 

T. 

.45 
1.83 
.25 
.16 
.58 
53 
41 

Prescott 2 

.03 
1.25 

.05 

.05 

.08 
1.10 
1.38 
2.30 

Rogers  ( near) 

White 

Arkansas. . 
Arkansas.. 

.15 

'.'OG 

.59'.... 
.70  .... 

.02 

.02 
14 

.04 

.52 
.14 
.16 
.12 

.35 

•^66 
.21 
.57 
.49 

St.  Ciiarles 2 

White   ..  . 
St.  Francis 
White 



.... 

St.  Francis 2 

.25 

T 

.02 

.32 

1.05 
T. 

".'\h 

.12 

T. 

T. 

.02 
1.48 

.01 
.12 

.62 

■.'62 

.06 
T. 

'  .'26 

T. 

.64 

3.50 

3.55 

.79 

.84 

.31 

2.90 

.13 

Spring  Bank 2 

Red 

T. 

.38 

Story "■ 

Stuttgart 2 

Ouachita  . 
Arkansas  . 

.12 

.26 
.23 

Stuttgart    2 

Arkansas. . 

Arkansas.. 

.76 

.66 
T. 
.22 
.12 
.45 
.09 
T. 
1.44 

T 

3.70 

.23 

3  67 

Texarkana           .  2 

Red 

Arkansas. 
Mississippi 
Arkansas. . 

'igo 

.90 
.02 

.05 

.... 

.50 

.12 

1  37 

.06 

.47 

2.80 

.61 

.80 

2.36 

Waldron 

't.' 

.10 
T. 

2.50 
.24 

Warren 

Ouachita.. 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas.. 
St.  Francis 

, . . . 

.21 
.32 

.31 

T. 

T. 



Wliitecliffs 2 

White  Rock 

Wilson 2 

.... 

1.31 
.07 
25 

T. 

.07 

.04 

.05 

Wright 

T. 

.10 

.09 
.12 

.78 

1.34 

.79 

.07 
.06 

Wynne 2 

.36 

.10 

T 

.a5 

Daily  Temperatures   for  September,   1941 


Stations 


4      5      6      7 


Alum  Fork 

Arkadelphia$4.... 

BatesvlUe •" 

Bee  Branch 

Benton  $$ 

Bentonvllle  ••*.... 

Blythevllle 

Boonevllle 

Brlnkley 

Camden 

Clover  Bend 

Conway  

Corning   

Crossett 

Dardauelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado   

England . 

Eureka  Springs  . . . 

Eayetteville 

FayettevilleExp.S 

Fort  Smith"' 

Gilberts 

Qrannls 

Gravette 

Green  Mountain. . . 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  $5  

HotSprings 


j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
1  Minimum 
)  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
\  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
<  MinimuiB 
j  Maximum 
I  Minimum 


72 
96 
71 
91 
73 
95 
72 
100 
69 
86 
70 
92 
74 
93 
75 
92 
70 
90 
72 
91 
70 
92 
71 
96 
75 
95 
66 
95 
65 
93 
69 
88 
72 
92 
71 
92 
72 
89 
73 
95 

96  92 

w   73I 


90 


9   10  11   12   13  14   15   16  17   18   19  ]  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


90 
65 
95 
68 
93 
61 
88 
62 
94 
63 
90 
66 
93 
65 
93 
66 
90 
66 

loo 

65 
94 
01 
97 
66 
95 
55 
90 
62 
95 
67 
95 
67 
85 
70 
94 
66 
95 
67 
90 
66 
89 
66 
91 
64 
90 
64 
94 
73 
89 
53 
94 
65 
91 
66 
87 
69 
93 
61 
89 
71 
90 
62 
95 
66 
94 
69 


87 

60 

92 

57 

90 

58 

85 

54 

92 

62 

86 

62 

90 

61 

90 

60 

88 

56 

91 

56 

88 

53 

92 

60 

90 

57 

88 

57 

90 

62 

92 

59 

79 

64 

93 

68 

94 

68 

87 

56 

85 

60 

87 

59 

85 

61 

90 

68 

89 

52 

89 

66 

87 

62 

85 

66 

88 

58 

87 

62 

92 

60 

90 

56 

93 

64 


81 
62 
86 
68 
73 
56 
80 
58 
75 
61 
67 
60 
88 
61 
80 
62 
78 
57 
88 
63 

82 

52 

77 

64 

87 

64 

81 

68 

85 

60 

80 

64 

74 

59 

83 

61 

78 

59 

77 

61 

76 

60 

77 

61 

81 

62 

72 

64 

73 

51 

75 

60 

85 

60 

79 

64 

83 

62 

80 

63 

76 

65 

72 

66 

79 

66 


83 

48 

84 

42 

86 

45 

80 

44 

85 

44 

81 

53 

87 

47 

85 

50 

85 

43 

90 

47 

85 

41 

88 

49 

87 

43 

90 

47 

85 

50 

85 

49 

74 

54 

90 

47 

80 

63 

83 

46 

80 

55 

81 

54 

79 

65 

86 

64 

73 

43 

85 

48 

82 

52 

76 

65 

81 

50 

84 

46 

85 

50 

89 

49 


88 
61 
84 
48 
92 
63 
86 
58 
90 
48 
74 
54 
91 
60 
90 
63 
93 
61 
89 
64 
91 
64 
95 
68 

92 

56 

95 

61 

90 

63 

90 

65 

77 

59 

97 

63 

96 

60 

91 

61 

76 

63 

76 

55 

78 

56 

81 

64 

89 

50 

90 

61 

79 

51 

84 

67 

86 

66 

91 

65 

89 

67 

88 

51 

89 

68 


82 

61 

89 

47 

76 

55 

81 

54 

81 

59 

75 

52 

86 

56 

78 

60 

96 

56 

91 

65 

84 

51 

83 

61 

80 

51 

90 

64 

85 

62 

84 

65 

67 

52 

90 

61 

94 

64 

84 

59 

70 

49 

75 

53 

76 

63 

74 

64 

74 

54 

84 

60 

81 

49 

69 

62 

69 

52 

85 

57 

86 

62 

89 

64 

87 

61 


! 
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Daily  Temperatures  for  September,   1941    Continued 


Stations 


Jrons  Fork. 
Jonesboro 
Lead  Hill.. 


Little  Rock,."' 

Little  Rock ••• 

[Airport] 
Luther  ville 

Majrnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree $$ 

Mena 

.Monticello ••• 

Morrilton $$ 

Mountain  Home. . . 

Mt.  Ida  

Nashville 

Newport 

Oden *•• 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Perryville 

Cine  Bluff 

t'ooalioiitas 

Portland 

Prespott 

Rogers 

Russell  ville 

.'it.  Charles 

Searcy  

Stuttgart 

Stuttgart  (near).W 

Subiaco 

Texarkana  

Turnpike 

Waldron 

W  arren 

White  Rock 

Wilson 

Wynne 


i\s 


Maximum 

Minimum 
Maximum 
Minimum 
Maximum 
!  Minimum 
I  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
I  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
)  Ihi.ximum 
/  Minimum 
S  Mii.ximum 
(  SUnimum 
S  Maximum 
(  iiinimum 
i  Maximum 
/  Minimum 
)  Maximum 
*  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
J  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 
j  -Maximum 
)  Minimum 
\  Jiaximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
/  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
j  .Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 


10  11 


12  13 


15  16   17   18   19  20  21  22  23  21  25  26  27  28  29  30 


89 1 
68 
94 
71 
94 
66 
90 
72 
92 
68 
89 
68 
94 
71 
93 
66 
91 
70 
92 
66 
90 
69 
92 
72 
92 
68 
93 
68 
91 
71 
94 
69 
92 
68 
90 
70 
93 
71 
92 
64 
91 


71 

59 

78 

62 

79 

57 

74 

66 

74 

66 

76 

59 

80 

72 

79 

60 

80 

65 

77 

62 

74 

60 

77 

70 

79 

64 

85 

60 

74 

64 

76 

67 

81 

04 

74 

63 

77 

66 

76 

60 

77 

63 

88 

65 

78 

68 

81 

00 

81 

66 

77 

67 

76 

49 

78 

62 

79 

G6 

80 

63 

75 

66 

74 

66 

74 

63 

78 

64 

72 

54 

73 

61 

78 

70 

73 

53 

78 

64 

81 

65 


00  i  66 


69 

84 

71 

86 

69 

83 

71 

85 

71 

87 

72 

86 

69 

87 

67 

82 

71 

85 

70 

88 

69 

90 

62 

82 

71 

83 

72 

88 

69 

83 

70 

85 

73 

82 

70 

87 

67 

85 

69 

86 

71 

89 

O.S 

85 

66 

84 

71 

80 

70 

87 

70 

87 

68 

90 

69 

88 

67 

86 

68 

85 

74 

82 

71 

78 

66 

83 

72 

89 

71 

75 

66 

89 

68 

90 

69 


89 
70 
91 
68 
90 
64 
85 
70 
87 
68 
88 
69 
95 
70 
92 
65 
89 
66 
90 
66 
87 
70 
88 
69 
90 
67 
92 
64 
90 
69 
90 
72 

in 

67 
89 
70 
91 
71 
89 
57 
89 
69 
91 
60 
91 
70 
91 
05 
86 
63 
93 
70 
84 
66 
93 
67 
87 
66 
92 
66 
89 
68 
88 
67 
91 
72 
93 
68 
84 


60 

92 

71 

91 

62 

88 

73 

90 

70 

89 

68 

95 

68 

91 

65 

92 

69 

93 

70 

90 

67 

94 

70 

89 

67 

92 

64 

90 

62 

92 

69 

94 

71 

89 

65 

93 

68 

88 

63 

90 

70 

92 

6f 

90 

72 

95 

67 

90 

65 

93 

68 

85 

64 

92 

66 

93 

68 

92 

70 

94 

71 

92 

70 

91 

63 

93 

66 

82 

64 

90 

62 

96 

69 

79 

65 

92 

70 

95 

70l 


90 

62 

93 

65 

94 

58 

88 

70 

90 

67 

92 

67 

95 

68 

94 

59 

89 

66 

90 

62 

93 

67 

90 

69 

93 

63 

93 

61 

93 

62 

93 

70 

93 

63 

91 

66 

95 

68 

95 

65 

89 

61 

95 

63 

94 

70 

94 

62 

89 

63 

95 

68 

89 

64 

96 

63 

89 

67 

98 

64 

91 

67 

89 

67 

96 

67 

95 

68 

87 

70 

93 

63 

95 

68 

85 

70 

94 

64 

91 

66 


87 

87 

51 

54 

89 

91 

57 

58 

88 

89 

48 

48 

85 

85 

65 

65 

87 

87 

60 

61 

87 

87 

58 

61 

94 

91 

61 

65 

89 

90 

53 

51 

88 

88 

57 

64 

90 

92 

55 

54 

85 

85 

58 

59 

89 

89 

65 

64 

88 

88 

53 

53 

90 

90 

54 

,52 

87 

86 

50 

52 

89 

87 

63 

66 

90 

91 

55 

55 

88 

85 

65 

57 

90 

88 

60 

64 

88 

87 

53 

53 

86 

89 

56 

55 

90 

88 

52 

53 

93 

88 

62 

63 

90 

94 

56 

55 

87 

88 

59 

58 

91 

89 

64 

63 

89 

85 

67 

63 

78 

75 

55 

56 

86 

77 

54 

65 

74 

80 

59 

63 

77 

83 

68 

65 

87 

76 

56 

60 

85 

83 

65 

61 

80 

83 

67 

64 

76 

69 

61 

53 

86 

79 

6C 

65 

81 

82 

6f 

62 

80 

80 

57 

61 

7£ 

81 

64 

61 

80 

80 

6( 

61 

80 

74 

64 

64 

78 

82 

64 

62 

7f 

67 

59 

53 

80 

77 

61 

60 

8( 

83 

6r 

65 

74 

66 

5f 

54 

8; 

79 

55 

64 

83 

80 

60l  421  44 


83 
61 
78 
55 
68 
63 
79 
62 
81 
60 
76 
58 
91 
69 
70 
53 
84 
56 

58 
80 
60 
90 
66 
79 
60 
85 
51 
85 
61 
86 
64 
82 
57 
83 
62 
92 
65 
84 
58 
85 
55 
88 
60 
88 
62 
80 
53 
88 
64 
90 
65 

74 

50 

85 

58 

86 

57 

87 

57 

84 

58 

85 

58 

81 

61 

86 

66 

79 

50 

80 

60 

95 

66 

67 

55 

82 

55 

88 

45l  66 


94 

69 

93 

60 

86 

56 

89 

61 

91 

65 

91 

59 

88 

64 

91 

6' 

88 

60 

90 

59 

92 

60 

95 

68 

92 

56 

9f 
64 
92 
67 
77 
64 
92 
58 
93 
63 
93 
59 
94 
64 
93 
61 
89 
62 
91 
66 
81 
63 
90 
62 
94 
69 
80 
62 
93 
64 
94 


Daily  Evaporation  [inches],  ELean  Temperature  [F-],  and  Wind  Movement  [miles]  for  September,   1941 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


85.5 

61.9 

88.1 

63.7 

86.0 

59.5 

84.5 

67.7 

86.5 

65.6 

84.2 

64.0 

91.5 

67.6 

86.9 

61.8 

87.2 

63.6 

88.0 

62.1 

85.8 

64.7 

88.3 

67.9 

88.0 

62.9 

87.2 

60.1 

86.7 

62.3 

88.0 

67.5 

88.7 

63.1 

86.0 

64.8 

89.7 

66.8 

86.6 

60.9 

86.0 

59.6 

89.0 

63.7 

89.9 

67.7 

88.7 

61.8 

87.5 

64.6 

89.7 

67.0 

82.4 

61.0 

89.3 

62.4 

87.5 

63.7 

89.2 

62.5 

88.5 

65.0 

87.4 

63.9 

87.7 

65.4 

89.9 

65.7 

79.6 

62.6 

87.3 

63.3 

90.3 

67.6 

79.4 

62.4 

87.6 

62.9 

88.5 

64.7 


Data 

Day  of  month 

2 

Station 

1 

2 

3 

4         5       6       7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16      17 

18 

19 

20 

21 

22      23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

a 
0 

a 

Hope $5 

Exp.  Farm 

Irons  Pork . . .  §$ 
Exp.  Forest 

Russell  ville, .  .. 
Ozark  Nursery. 

Stuttgart,  ..M 
Rice  Exp. Farm 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tera. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.192 
83 
10 

.159 

78 
3 

.172 
82 
20 

.197 
82 
9 

.221 
82 
34 

.188 

6 

.123 
81 
15 

.173 
76 
14 

.159 
82 
23 

.107 
82 
5 

.066 
81 
24 

.074 
79 
73 

.133 

82 
37 

.143 

82 
17 

.2:w 

83 
41 

.104 
80 
73 

.190 
78 
37 

■■72 
18 

.266 
78 
25 

.160 
78 
62 

.153 
81 
31 

.069 

78 
2 

.2,51 

82 
19 

.176 
82 
42 

.198 
82 
36 

.188 
78 
16 

.109 
79 
33 

.186 
80 
38 

338 
8! 
42 

.165 
8u 
20 

354 

82 
37 

.242 
81 
52 

244 

78 
42 

.146 
80 
19 

.058 
76 
47 

.240 
80 
46 

.114 
72 
46 

.082 
65 
6 

120 
70 
27 

.191 
70 
71 

.074 
6S 
51 

.035 
68 
2 

.218 
70 
43 

.077 
72 
30 

.255 
76 
52 

.128 
72 
3 

"74 

17 

.201 
72 
40 

.188 
78 
42 

134 
76 

8 

.280 
74 
28 

.148 
76 
19 

.246 
76 
34 

.148 
74 
24 

136 

78 
30 

.352 
76 

78 

.123 
77 
38 

.025 
76 
15 

.108 
78 
45 

.1.33 

77 
86 

.187 
80 
15 

.079 
80 
14 

.200 
80 
11 

.181 
78 
49 

.111 

82 
31 

.107 
78 
2 

.256 
80 
24 

.167 
77 
25 

82 
52 

136 
74 
3 

.  212 
79 
32 

.219 
81 
49 

.2,50 
82 
32 

.096 
76 
3 

.194 
80 
13 

.190 
80 
22 

.326 
81 
20 

.1,30 
76 

1 

.300 
80 
23 

.179 
68 
13 

.225 
73 
27 

.  144 

70 
5 

.158 
71 
22 

.237 
72 
46 

.2,55 

74 
32 

"69 

« 

.422 
73 
26 

.210 
72 
31 

.278 
76 
41 

"so 

• 

"72 

28 

.167 
73 
39 

.258 
69 
44 

■  "64 

• 

"73 
63 

.187 
70 
32 

.172 
73 
97 

"68 

• 

"72 
60 

.332 
70 
161 

.248 
64 
45 

"59 

• 

.144 
61 
23 

.152 
62 
42 

.178 
69 
21 

'  64 

• 

.160 
66 
21 

.142 
64 
13 

.176 
70 
32 

"72 

* 

.15(1 
75 
25 

.148 
72 
36 

.136 
70 
31 

"72 
76 

.170 
72 
43 

.211 

72 
71 

.164 
76 
13 

.089 
75 
12 

.136 
75 
27 

.142 

77 
19 

6.  225 
76.8 
1091 

2.498 
73.7 

280 

5.028 

75.8 

892 

5.518 
75.6 
1381 

54 
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Daily  Precipitation  for  September,  1941    Additional  RainfaU  Stations 


Stations 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


Abbott  2 

Antoine(near)  2.  _ 
Beaty  Lake(near). 
Beech  GroveCnear) 

Beedeville  2 

Blue  Mountains... 
Bluff  City. 2( near). 

Booneville 

Brinkley  i 

Cabot2 

Camp  Alton 

Camp  Damascus  2 

Carlisle 

Charlotte  (near). 

ClaySCS2 

Corley  2  (near)... 

Denmark  2 

Dermott2 

Dutch  Creek  CCC. 

Eag-le  Gap  2 

Eleven  Points 

Evening  Shade2 . . . 

Forrester  2 

Gravelly.  2 

Green  Forest  2 

Greenwood2 

Harrisburg  2 

Ilollis  (near 

Hon2  (near) 

Iluttig  2(near) 

Jacksonville2(near 

LaCrosse  2 

Lake  Citv2 

Marshall"  2 

Marvell2 

Mena  CCC 

Morobay  2  (near). 
Mountain  View  2.. 
Newhope(near)  2.. 

Ortell  (near)2 

Osage  Mills. (near) 
Pottsville2(uear)), 
St.  Paul2(near). .. 
St.  Vincent. .   . . 
Shirley  2(near). 


Arkansas.. 
Ouachita  . . 
St.  Francis, 

White 

White 

Arkansas.. 
Ouachita . . 
Arkansas.. 
White  .... 
Arkan^is.. 
Ouachita.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 

White 

White 

Arkansas.. 

White 

Mississippi. 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

White 

White 

Arkansas.. 
Arkansas.. 

White 

Arkansas.. 
St.  Francis. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
Arkansas.. 

White 

St.  Francis. 

White 

White 

Bed 

Ouachita . . 

White 

Ouachita . . 
.\rkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
White  .... 
Arkansas. . 
White 


Solgahachie  (near)  I  Arkansas! ! 


Sparkman  2(iiear) 
Stamps  (near)... 
Stephens  2  (near) 

Sugar  Grove  2 

Te.xarkaua 

Tichnor  2 

Vick  2 

Walnut  Grove 


Ouachita  . . 

Red 

Ouachita  .. 
Arkansas.. 

Red 

White 

Ouachita  .. 
White 


.01 


,08 


.07 
1.'25 


.02 


70 
1.0) 


.53 


.28 


.13 


.IG 


.28 


.03 


.05 

.'l7 

.'43 
1.00 

i'.ks 


.12 


1.10 


.10 


.32 
.34 

1A2 

".49 

.46 

1.60 


1.25 

.'so 

'fiO 
.45 
1.33 


1.32 


.05 


10  I  11  j  12  I  13  I  14  I  15  I  16   17   18   19  20  21  I  22  I  23  I  24  I  25  I  26  I  27 


28 


.09 


.05 

.'65 

4.'66 


.01 


t. 


.77 


1.22 


.53 


.06 


l.S'2 


.25 


1.27 
.95 
.70 
.40 

!95 
.39 


.60 

.44 

1.65 

91 


1.35 

'.'31 

■.'55 

'.'32 
.50 

'.'io 


.97 


T. 


.01 


T. 


.09 


.05 


.03 


.36 


.03 


4.21 


.06 


3.25  . 


.74 
2.30 


3.46 


.43 


5.32 
1.05 
.57 

3!  35 
1.80 
1.53 
3.10 
1.85 

2!  42 

.02 

2.63 

^78 

i.'si 

.18 
3.57 
1.19 
3.50 

br. 
2.70 

90 
1  44 


3.00 

3!67 

73 

81 
4.15 

.'43 


29 


.17 


30 


Total 


Stations 


Rivers 


Fort  Smith...' 
Van  Buren. .. 

Danville 

Ozark 

Dardanelle 

Morrilton 

liittle  Kock. 

Pine  Bluff 

Gilbert 

Black  Rock 

Heber  Springs. 
OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Rock  . . . 

Batesville 

Newport 

Georgetown  . . . 

Des  Arc 

Clarendon 

St.  Charles 

Glenwood 

Arkadelphia  .. 

Boughton 

Camden 

Benton 

Index  

Fulton 

Big  Lake  Outlet 
St.  Francis  ... 
St.  Francis  L.L 
Marked  Tree  . 

Parkin 

Madison 

Helena 

Arkansas  City. 


.  .Arkansas  . 

do 

.Petit  Jean.. 
.  .Arkansas.. 

do 

do 

do 

do 

..Buffalo  ... 
....Black.... 
..Little  Red. 
....White  ... 

do 

do 

do  ... 

do 

do 

do 

do 

do 

Caddo . . . 

..Ouachita  . 
..Little  Mo.. 
,  .Ouachita  . 

Saline  .. 

Red  ... 

do.... 

St.  Francis 

do.... 

do.... 

do 

do 

do 

Mississippi  , 
do 


Daily  Kiver    Stag-es  for  September,   1941 


Flood 

1 

Stage 

22 

8.0 

22 

7.3 

20 

3.0 

22 

4.2 

22 

8.0 

20 

4.0 

23 

4.8 

25 

7.7 

30 

2.6 

14 

1.2 

30 

3.6 

30 

-0.6 

21 

1.7 

18 

0.9 

23 

4.6 

26 

-0,1 

21 

0.1 

24 

2.8 

26 

6  9 

25 

7.2 

5.3 

17 

4.2 

20 

3  2 

26 

4.6 

20 

4.0 

25 

11.8 

25 

10.1 

10 

3.1 

18 

3..S 

14.1 

17 

i.9 

28 

16 

32 

0.3 

42 

3.5 

42 

-0,2 

8.0 
7.2 
3.2 
3.1 
6.8 
3.4 
5.3 
8  6 
2.9 
l.l 
3.4 
0.0 
1.6 
0.9 
4.6 

■0.5 
0.(1 
2.6 
7.0 
7.3 
5.2 
3.8 
3.2 
4  6 
4.0 

11.8 
y.  1 
3.1 
3  3 

14.1 
1.8 
1.6 
0  3 
4.8, 
0.3l 


7.4 
6.5 
3.1 
3.0 
5.S 
1.8 
4.7 
8.9 
2.9 
1.1 
3.2 

-0.6 
1.7 
0.9 
4  9 

-0.5 
0.1 
2.6 
7.0 
7.4 
5.2 
3.7 
3.2 
4.4 
3.9 

11.0 
9.6 
3  2 
3  2 

14.1 
1.8 
1.6 
0.2 
5.6 
1.5 


7.8 
6.7 
3.0 
2.5 
5.3 
1.2 
3.7 
8.2 
2.9 
3.7 
3.0 

-0.6 
1.4 
0.9 
4.8 

-0.5 
0.2 
2.6 
7.0 
7.4 
5.7 
4.7 
3.3 
4.0 
3.8 

10.  n 
8.7 
3.2 
3.2 

14.1 
1.8 
1.6 
0  2 
5.7 
2.8 


9.4 

S.8 
2.9 
3.0 
5  2 
0.7 
3.3 
7.1 
3.1 
2.0 
3.0 
-0.6 
1.4 
0.7 
4.6 
-0.2 
-0.2 
2.1 
6.8l 
7.4 
5.4 
5.1 
3.2 
4.0 
3.6 
9.7 
8.0 
3  ] 
.3.1 


U.O 
9.9 
2.8 

5  3 
5.8 
0.6 
3.1 

6  8 
3.0 
1.4 

2  9 
0.6 
1.8 
1.0 
4.5 
0.2 
0.2 
2..'S 
0.8 
7.3 
6.0 
5.4 
3.2 
4.1 
3.6 
9.6 
7.9 
3.0 

3  0 


14.0  15 
1.61  0.2 
1.6  1  5 
0.1  0.1 
5.5  5.2 
3.2I  3.1 


12.0 
12.fi 

2.8 
7.2 
8.2 
2.8 
2.9 
6.6 
3.0 

1  2 

2  8 
0  6 
1.7 
0.9 
4.7 
0.0 
0.1 
2.8 
6.8 
7.3 
5.6 
5.8 
3.7 
5.0 
3.6 
9.7 
8.6 
3.0 
3.0 

16.4 
0.0 
1.2 
0.1 
5.1 
2.7 


5111 


10 


11.7 

12.3 
2.8 
7.3 
9.8 
6.3 
7.2 

10.6 
3.1 
1.5 
2.8 

-0.6 
1.7 
0.8 
4.7 

-0.4 
0.0 
9  2.7 
■  7.2 
7  6 
6  2 
5  6 
4.0 
4.6 
3.4 
9.3 
7.3 
2A> 
3.0 

17.6 
0.1 
0.4 

-0.7 
6.3 
2.1 


11 


17.6 

18.1 
2.8 

11.0 
9.9 
6.1 
6.9 

10.7 
3.0 
1.5 
2.7 

-0.6 
0.9 
0.6 
4.5 
0.0 

■0.2 

2  4 
7.1 
7.6 
5.8 
6.1 

3  8 
4.6 
3.4 
8.8 


12 


19.0 
19.6 
2.8 
14.1 

15.2 
10.3 
7.(1 
10.4 
3.0 
1.2 
2.K 
•0.6 
1.4 
0.4 
4.3 
-0.3 
-0.2 
2.2 
6.9 
7.5 
5.6 
fi.O 
3.8 
5.2 
3.4 
8.7 
6.8 
2.9 
2.9 
15  4 
2.5j  2.7 
0.4  0.8 
-0.8-0.9 
7.1  7  5 
3.01  4.4 


2.9 
3.0 
16  7 


14 


17.8 
18.7 
3.2 
13.8 
16.5 
13.3 
12.1 
12.8 
3.0 
1.0 
2.6 
■0.6 
1.1 
0.6 
4.1 
■■0.4 
-0.2 
2.3 
6.7 
7.3 
5.5 
5.6 
4.2 
5.5 
3.4 
S.  f> 
6.6 
2.9 
2.9 
13  8 
3.0 
2.1 
■0.9 
7.4 
5.2 


16.8 
17.9 
3.0 
12.7 
15.8 
13.4 
13.6 
16.4 
3.0 
1.0 
2.5 
-0.6 
1  1 
0  4 
4.3 
-0  6 
-0.2 
2.3 
6.7 
7.2 
5.4 
4.9 
3.9 
o.Ol 
3.3 
10.0 
6.4 
2.9 
2.9 
15.5 
0.0 
2.1 
0.1 
7  1 
5.5 


16.0 
16.9 
2.9 
12.1 
15.0 
12.4 
13.0 
16.5 
3.0 
1.0 
2.5 
-0.4 
1.1 
0  4 
4.1 
•0.8 
-0.3 
2.2 
6.7 
7.2 
5.4 
4.0 
3.7 
51 
3.3 
U.O 


16 


17      18 


15.3 
16.3 
2.8 

n.5 

14.4 
11.8 
12.2 
16.0 
2.9 
1.0 
2.4 
-0.6 
1.6 
0.5 
4.1 
0.8 

-0.  6i-0. 
2.0|  1 
6.6 
7.1 
5.4 
5.6 
3  6 
4.6 
3.3 

13.1112. 
10.7  11.9  10. 
2.9  2.9  2. 
2.8  2.8|  2. 
16.1il4.3  15. 
0.0]  2.31  0. 
1.3!  0.71  1. 
0.3'  0.0-0. 
7.11  7.3  8. 
7.1!   7.9!  8. 


12.3 
12.7 
2.7 
8.8 
12.4 
10.0 
11.0 
14.6 
2.9 
0.9 
2.3 
-0.6 
l.-J 
0.5 
4.3 
-0.9 
-0.8 
1.7 
6.2 
6.91 
5.3 


19 


12.0 

12.6 
2  6 
7.9 

1J.9| 
8.3 
9.7 

13.9 
2.9 
0  9 
2  3 

-0  6 
1.3 
0.4 


20 

12.0 

12.1 
2  6 
7.8 

10.1 
7.1 
8.3 

12.9 
2.9 
0.8 
2.2 

-0  6 
1.0 
0.6 


21 


4.'3l  4.0 


-0  9 
-0.9 
1  5 
5.9 
6.6 


5.3    5.3 


5.5 

5.9 

5.7 

3.41  3.4 

3.3 

4.6    4.8 

5.0 

3.2    3.2    3.1 

11.3!l0.6  10.0 

9  8 

8  0    8  4 

2.9 

2.9    2  8 

2.8 

2.7    2.7 

16.0 

16.5:16.9 

O.Oj  0.2    0.2 

1.5|  0.7    0.5 

-0.6; -0.2  -0.4 

9.8:11.0  li.3 

S.Ol  8  3 

9  4 

10.6 

10.6 
2.6 
7.0 

10.2 
6.8 
7.6 

II. 8 
2  9 
0.8 
2.1' 

-0.6 
1.0 
0.4 
4.2 
0.9 

-0  9 
1.5 
5.8 
6.4 
5.3 
5.2 
3.2i 
5.3 
3.1 
9.6 
7.8 
2.8 
2.6 

17.3 
0.2 
0.4 

-0.6 

11.2 
9.5 


22 


9.0 

8.9 
2.5 
5-6 
9.0 
6.0 
7.4 

U.O 
2.9 
0.8 
2.1 

-0.6 
0.9 
0.3 
4.1 

-1.0 

-1.0 
1.5 
5.7 
6.3 
5.3 
4.4 
3.2 
5.3 
3  0 
9.3 
7.4 
2.8 
2.6 

17.5 
0.2 
0.3 

-1.0 


23 


I 


24  ]  25     26  I  27 


8.1 
7.0 
2.5 
3.7 
8.0 
4.6 
6.5 
10.7 
2.9 
0.8 
2.1 
-0.6 
0  9 
0.2 
4.0 
1.0 
■1.0 
1.4 
5.7 
6.3 
5.3 
3.8 
3.2 
4.3 
3.0 
9.0 
7.1 
2.7 
2.0 
6.1 


7  3 

5.8 
2.5 
2.6 
6  2 
2.8 
5.6 
9.7 
2.9 
0.8 
2.0 
0.6 
0.8 
0.2 
3.9 
-1.0 

-1.1 
1.3 
5.6 
6.2 
5.3 
3.7 
3  2 
4.1 
3.0 
8.6 
6.7 
2.7 
2  5 

14.1 
2  5 
1.0 


10.  S|l9.4 
9.21  8.7 


28 


29 


30 


7.2 


7.4 

5.0, 

3.5I 

4.0 

3.3 

8.4 

6.S 

2.6 

2.6 
15.1 

0  5 

2.0 
1.01-0.71-0 
I0.3|10.3|]0 
3.3i  8.O1  7 


12.3 
11. 6 
13.9 
2.1 
5.4 
1.8 
4.7 
7.9 
4.4 
2.3 
6.6 
4.1 
4  5 
.5.8 
14.8 
9.4 
0.4 
1.3 
5.5 
6.1 
5.8 
7.9 
6.9 
8.5 
5.2 


6.2 
2.6 
2  7 
16  1 
0.2 
0.9 
'■2 
5ill.O 
'.6i  7.4 


10.0 
10.2 
4.1 
6.2 
10.7 
7.0 
3.8 
8.5 
3.5 
2.6 
4.8 
2.0 
4  4 
4.4 


5.3 

8  6 
9.3 
9.2 
7.0 
5.6] 
6.8 
4.8l 
9.0 
4.5 
S.2 
5.8 
2.4 
2.7 
15.5 
0.5 
0.4 
-0.8 
_  11.1 
4l  7.6 


9.4 
9.0 
3.6 
5.2 
8.7 
6.2 
7.6 
8.5 
3.4 
2.3 
4.4 
-0.6 
3.8 
3.0 
8.3 
3.8 
7.7 
10.0 
12.0 
10.3 
5.5 
7.5 
4  5 
8.0 
4.2 
8.3 
5.9 
2.4 
2.4 
14.8 
2.0 
0.7 
-1.0 
10  8 
7.7 


2.31 
3.55 


5.35 


0.91 


6.79 
2.74 
2.50 
6.16 
8.03 
4.25 
3.83 
5.40 
3.09 

'4!27 
0.56 
3.93 

iiii 

'2!27 
0.94 
5.82 
1.54 
4.57 
2.31 
3.74 
7.42 
3.71 


6.03 
"4'37 
'i].5f> 

5.83 

'2.84 


•edDftition'^wfth  n''vl«rf„,*^,^'"  '''f  "°™f '  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  haviQ«r  10 
for  thf  period  of  rpronlJr^n^!^^^  Tl'?'"''  ''"'  f°'"P"te'i  '--oi"  a  norma  or  "standard  n.e.n".  adjusted  to  a  uniform  35-year  period 
lui  [lie  perioa  or  record  are  used  9Alt.o  on  other  dates.  "Not  used  in  means  and  suininnrii-^  t ''l.'vnnnvntir.Ti  ctafir,,,  -tPoct 
itation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  h^n^r^  ?  b  «     n   n  hlr'nf  .li;.  .?;!™?;^'°°  '^^^'°''-      ^-^°'' 


number  of  days  missing. 


Symbols  for  Climatologrical  Data 

or  more  years  of  record.    Departures  of  precipitation 

for  stations  with  10  to  14  years  the  means  for  the   perio-^ 

"^vmbSs  fo,''Ti'.'??^-'-p,°L''-^"-l  Palpitation  table).  "    T.  Traci,  or^pTedpitation  te'ss"tiran'o.^minch.'  "reference 'leUer^ 
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GENERA  I.  SUMMARY 

The  month  was  the  warmest  of  any  October  in  the  past  51 
years.  The  mean  temperature  averaged  68.2°  for  the  State  as 
a  whole,  which  is  5.4°  above  normal.  Unseasonably  warm 
weather  prevailed  during  the  first  week  and  again  from  the 
19th  to  the  26th,  with  daily  temperatures  as  much  as  10°  to 
15°  above  the  seasonal  average.  Much  cooler  weather  over- 
spread the  State  on  the  27th  and  continued  the  rest  of  the 
month,  with  freezing  temperatures  at  some  northern  stations 
on  the  28th  and  29th.  Monthly  mean  temperatures  ranged 
from  63.0°  at  Devils  Knob  to  74.2°  at  Prescott.  The  highest 
temperature  in  the  State  during  October  was  96°  at  Dumas  on 
the  1st,  and  at  Camden  on  the  8th.  The  lowest  temperature 
was  28°  at  Eureka  Springs,  Gravette  and  Rogers  on  the  28th. 

The  average  precipitation  in  Arkansas  during  October  was 
8.11  inches,  which  is  4.91  inches  above  the  51  year  average. 
This  was  the  wettest  October  of  record,  with  the  exception  of 
1919  when  the  rainfall  totaled  10.90  inches.  Precipitation  at 
individual  stations  ranged  from  2.87  inches  at  Nashville  to 
15.18  inches  at  Gravette.  The  heaviest  rains  occurred  in  the 
northwestern  and  north  central  sections.  Thirty  stations  re- 
corded more  than  ten  inches  of  precipitation.  Portland  mea- 
sured 6.60  inches  and  Arkansas  City  6.00  inches  during  a  24 
hour  period  on  the  30-31st,  Heavy  rains  also  occurred  in  the 
State  on  the  16th  which  caused  flood  conditions  on  the  Arkan- 
sas River  west  of  Little  Rock  and  on  the  White  River  from 
Batesville  north.  The  Rivers  crested  at  only  slightly  above 
flood  stage.  However,  considerable  bottom  land  along  the 
rivers  was  inundated  and  farmers  lost  considerable  mature 
crops,  mostly  corn  and  cotton.  This  loss  in  crops  is  estimated 
at  $132,000. 

Cotton  picking  was  practically  completed  in  the  southern 
and  western  sections  by  the  loth  but  some  remained  to  be  pick- 
ed in  the  northern  sections  at  the  close  of  the  month.  Harvest- 
ing in  general  was  delayed  by  frequent  rains  and  wet  soil.  Fall 
truck  and  pastures  were  m  good  to  excellent  condition  at  the 
end  of  the  month,  due  to  ample  moisture. 

Two  severe  tornadoes  occurred  in  Arkansas  on  October  26th, 
killing  18  people,  injuring  75,  one  of  whom  later  succum- 
ed  and  causing  property  damage  of  at  least  $200,000.  At 
4:00  p.  m.  of  the  26th,  a  tornado  was  first  observed  at  Chicka- 
la,  in  northern  Yell  County.  It  moved  northeastward  through 
a  portion  of  Dardanelle  to  Pottsville,  Pope  County,  a  distance 
of  about  18  miles.  About  20  houses  were  demolished  and 
many  others  considerably  damaged.  Four  people  were  killed 
and  20  injured  at  Dardanelle.  Property  damage  is  estimated 
at  $75,000.  The  second  tornado  occurred  at  Hamburg,  Ashley 
County  about  11:15  p.  m.  of  the  same  day.  Fourteen  people 
were  killed  outright  and  75  were  injured,  one  fatally.  Forty- 
two  houses  were  completely  destroyed,  eleven  damaged  beyond 
repair  and  53  less  seriously  damaged.  All  public  utility  ser- 
vices were  disrupted  for  24  hours  or  more.  Property  loss  is 
estimated  at  $122,000. 

B.N.W. 


PRESSURE,  WIND,    HUMIDITY.   AND  SUNSHINE 


Atmospheric  pressure 
(reduced  to  se£t-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

Station 

a 

a 

o 

s 

a 

1 

1 

a 

11 

i 

o 

CO 

to 

o 

CO 

<o 

Bentonville.. 
Fort  Smith.. 
Little  Rock.. 
Memphis 

30.04 
30.00 
30.05 
30.06 

30.50 
30.37 
30.33 
30.33 

28 
28 
10 
11 

29.43 
29.56 
29.62 
29  62 

26 
26 
26 
27 

6.9 
5.9 
7.1 
7.4 

17 
27 
24 

27 

a. 

nw. 
n. 
w. 

4 

9 

9 

31 

92 

68 

82 

as) 
*•  » 


24 

34 
64 
45 


MISCEIiliANEOUS  PHENOMENA 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 


1 

^ 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9|l0 

1112 

13Jl4151617|l8 

19 

2021 

22 

23 

24 

25 

26 

27  28 

29 

3031 

Dense  fo? 

Light  hail   

Moderate  hail  . 
Tliunderstorm  . 

1 

ii 

1 

3 

4    I 

..  " 
3   6 

2 
8 

1 

"i 

2 
'7 

.     5 
3i5 

1 
"6 

3 

1 

i 

2 
9 

3 
"4 

4  2 
i.'. 

i 

' 

6 

4 

'4 

2 

2 

3 

1 

23 

2.. 

'g'.'. 

4 
_4 

4 
J 

Year 


1891 

1892 

1893.... 

1894.... 

1895.... 

1896.... 

1897.... 

1898.... 

1899.... 

1900.... 

1901.... 

1902.... 

1903.... 

1904.... 

1905.... 

1906.... 

1907.... 

1908.... 

1909.... 

1910.... 

1911.... 

1912.... 

1913.... 

1914.... 

1915.... 

1916.... 

1917.... 

1918.... 

1919.... 

1920... 

1921... 

1922.... 

1923.... 

1924.... 

1925.... 

1926.... 

1927.... 

1928.... 

1929.... 

1930.... 

1931.... 

1932.... 

1933.... 

1934.... 

1935.... 

1936.... 

1937.... 

1938.... 

1939.... 

1940.... 

1941 . . . . 


Period. 


COMPARATIVE    DATA    FOR    OCTOBER 


Temperature 


60.4 
«8.8 
60.5 
63.0 
57.1 
60.8 
67.6 
60.0 
65.6 
66.0 
63.7 
62.5 
60.9 
62.5 
61.1 
58.2 
61.9 
59.2 
63.0 
62.9 
62.7 
63.8 
60.1 
63.0 
63.4 
62.8 
56,6 
€5.6 
66.6 
64.2 
61  6 
63- 1 

59  2 
64.9 
58.7 
64.9 
66.0 
66  3 
62.2 
60.1 
67.1 

60  8 
62.6 
66.2 
63.9 

61  1 
60.8 
66.8 
65.1 
65.2 
68.2 

62.8 


92 
92 
99 
96 
9» 
96 
99 
100 
101 
97 
95 
90 
97 
100 
92 
94 
96 
93 
98 
96 
101 
96 
95 
93 
94 
96 
99 
100 
98 
93 
96 
98 
94 
96 
98 
99 
100 
100 
93 
92 
98 
94 
90 
96 
95 
93 
96 
106 
98 
95 
96 


27 
27 
23 
24 
21 
26 
28 
23 
28 
32 
27 
27 
26 
20 
23 
26 
23 
24 
24 
16 
25 
22 
18 
21 
26 
21 
12 
30 
33 
25 
27 
20 
20 
21 
13 
23 
30 
27 
19 
17 
26 
26 
30 
25 
27 
24 
17 
20 
20 
29 
28 


Precipitation 


105       12 


0.68 
3.26 
1.30 
152 
1.44 
3.59 
2.01 
5.44 
2.88 
4.31 
2.07 
2.68 
2.22 
0.94 
4.49 
2.38 
8.03 
0.48 
2.15 
5.19 
1.67 
2.97 
5.41 
1.74 
2.83 
2.30 
1.89 
3.99 
1O.9O 
4.39 
0.72 
1.47 
3.53 
0.29 
7.73 
5.77 
3.13 
4.74 
4.29 
4.89 
2.35 
3.41 
2.83 
0.79 
4.94 
5.00 
4.66 
0.94 
1  71 
1.91 
8.11 

3.20 


Ms 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
T. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

t. 
t. 

0.0 
0.6 
0  0 
0.0 
0.0 
T. 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

t. 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T. 


Number  of  days 


So  a 


4 
4 

4 
2 
7 
6 
6 
2 
3 
6 
5 
4 
9 
5 
4 
4 
5 
8 

I4 
7 
3 
4 
7 
1 

10 


7 
6 

4 
6 
5 
2 
9 
7 
8 
3 
3 
5 
13 


•a 
a 
o 


25 
16 
24 
22 
19 
18 
21 
16 
10 
14 
18 
18 
17 
23 
16 
IS 
16 
21 
21 
21 
14 
18 
18 
13 
22 
21 
21 
13 
6 
16 
23 
18 
12 
24 
12 
15 
22 
16 
15 
17 
17 
19 
19 
21 
13 
16 
18 
23 
21 
20 


4 
7 
4 
S 
6 
5 
6 
7 
7 

10 
9 
9 
8 
5 

11 
6 
7 
6 
6 
5 
9 
8 
9 
8 
4 
4 
6 
5 
5 


2 
S 
3 
4 
S 
8 
4 
3 
S 
7 
4 
4 
6 
3 
6 
8 
8 
4 
4 
S 
8 
fi 
9 
10 
5 
9 
6 
13 
20 
9 
4 
7 
10 
3 
14 
U 
6 


9 
7 
8 
5 
3 
10 
10 
9 
3 
5 
4 
14 


Correction: 


October, 
total  10.04 


1941,  page  57; 
inches. 


Corning  precipitation  on  2d    1.07, 


56 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


October,  1941 


Climatolog'ical  Data  for  October,  1941 


Stations 


Counties 


O  K 

a 


Temperature   (degrees  Fahrenheit) 


<D  o 


s 


Precipitation,  inches 


3  O 


Number  of  days 


■^° 


Alum  Pork t 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Batesville  Airway. 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Bethesda f 

Big  Lake  Outlet .  .f 

Black  Rock 

Blytheville   

Booneville  (near). 

Boughton t 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Clinton f 

Clover  Bend 

Conway 

Coming 

Cotter 

Crossett(near)  .... 

Danville 

Dardanelle  

DeQueen 

Ues  Arc 

Devils  Knob t 

Dumas 

£1  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Payetteville 

Payetteville  Exp.. 

Fort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.P.f 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glen  wood 

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain..! 

Harrison 

HeberSpgs.  (near) 

Helena 

Higden 

Highland . 

Hope  (near) X\ 

Hot  Springs 

Index i 

Irons  Fork \\\ 

Jessieville 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCIC... 
Little  Rock  Airport 

Lutherville f 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Morrilton f 

Mountainburg 

Mountain  Home  .t 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  C(;C 

Mulberry(near)..t 

Nashville 

Newport 

Oden ■  ■ 

Okay ; 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Perry  ville 

PineBluiT 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Rosebud 

Russellville    ....« 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy   

Springbank ..t 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart  (near).  It 

Subiaco 

Texarkana. 


Saline 

Clark 

Desha 

Independence. . . 
Independence. .. 

Van  Buren 

Saline 

Benton  

Independence. .. 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan  

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Lawrence 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Prairie 

Johnson 

Desha 

Union 

Lonoke  

Carroll 

Washington 

Washington 

Sebastian 

Crawford 

Hempstead 

White 

Searcy  

Pike  

Polk 

Benton 

Stone 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland  

Little  River 

Polk 

Garland   

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

.Johnson   

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

Polk 

Drew 

Conway 

Crawford 

Baxter 

Garland   

Montgomery 

Montgomery 

Franklin 

Howard 

Jackson  

Montgomery 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene  

Cross 

Perry 

JetTerson 

Montgomery  . . . 

Randolph 

Ashley , 

Nevada 

Benton 

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery . . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan  

Miller 


755 
200 

363 

277 
650 
285 
1295 
500 
239 
259 
252 
465 
235 
205 
361 
116 
172 
516 
235 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
204 
2350 
162 
270 
229 
1465 
1334 
1451 
448 
793 
260 
200 
600 
547 
950 
1250 
1100 
1052 
272 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
1385 
750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1207 
273 
315 
712 
800 
788 
702 
750 
433 
350 
231 
800 
288 
250 
396 
275 
222 
325 
215 
840 
300 
122 
318 
1300 
680 
526 
175 
290 
245 
210 
650 
214 
198 
750 
332 


67.9 
70.2 

89 
92 

21 
2 

35 
39 

29 
29 

32 
37 

8.7C 
6.24 

12.01 
7.07 
7.65 
9.92 
7.52 

12.95 
8.19 
6.45 
8  14 
4.40 
6.96 
3.8J 
4.56 

12.56 
6.04 
4.71 

13.34 
7.28 
8.65 

10.04 

11.49 
9.55 



+2.86 
+9.39 

+4!  46 
+6.36 

+9."33 

+  4"V6 
+  0,88 
+3.67 

+  i.'6i 

+  9,67 
+  3,05 
+  1.47 
+6.99 

+h.'ii 

+  6.66 
+7.64 
+  6.a5 
+  6.44 
+  5.95 

1,59 
1.49 
6,00 
1.91 
1,85 
1.60 
1,51 
3,75 
2.38 
1.64 
2.51 
1.44 
I,K3 
1.02 
1,13 
2.78 
1.68 
1.43 
2.46 
2.90 
2.30 
3.20 
2,48 
5,04 
2.87 
0.38 

66.2 

+  5.6 

91 

1 

34 

29 

37 

65.6 
66.8 
63.6 
66.6 

+  3.1 
+  '4;? 

86 
98 
86 
90 

65 

4 

6 

1 

33 
35 
80 
33 

285 
29 
28 
29 

32 
42 
32 
36 

08.1 
6S.5 

+  4.7 
+  4.5 

91 
90 

1$ 
9 

36 
31 

29 

28 

36 
36 

68.3 

+  5.7 

90 

1 

35 

29 

89 

72.8 

+  8.9 

96 

8 

39 

29 

40 

65.0 
70.7 
66.8 

+  7!2 

+  6.8 

91 
94 

91 

6 
6 

6« 

31 
38 
33 

29 
29 

29 

45 
37 
40 

71.0 

+  6.2 

93 

1 

41 

U 

40 

69.4 

+  6.0 

91 

9 

39 

28 

32 

9.35 

69.3 
63.0 
71.7 
72.8 
69.4 
64.8 
65.6 
65.4 
(18.0 

+  6.8 
+  5.4 
+  4.0 

+  5.7 

93 
89 
96 
96 

94 
87 
86 
85 
87 

1 
22 

1 

1 

7 
12 

5J> 
21 
21 

37 
29 
38 
45 
38 
28 
30 
30 
38 

29 
28 
29 
28 
29 
28 
28 
28 
28 

35 
26 
37 
31 
33 
35 
86 
82 
27 

4.37 

13.93 

5.28 

7.73 

7.34 

12.04 

14.01 

18.04 

9.97 

11.01 

8.60 

5.73 

11.90 

6.2J 

8.19 

15.18 

11.16 

12.80 

8.50 

5.71 

+2!6i 
-t-4,41 
+  4.21 
+8.33 

+9!34 
+  6.98 

+  6.' 74 
+  2,34 
+  7.22 

+3!97 
til. 45 

+  9.' 67 

+2!  73 

1.12 
2.53 
1.76 
2.62 
2,00 
2.30 
3.20 
2.44 
3.24 
3.37 
1.23 
1.40 
2.12 
1.48 
1  90 
4.26 
1,94 
3,25 
2,07 
1.83 



65.4 

90 

6 

29 

28 

42 

67.8 
65.2 
65.4 
65.2 

+  5.0 
+  5.5 

+  "b.% 

90 
86 
81 

86 

5 

55 

6 

9 

36 
28 
32 
31 

285 
28 
28 
28 

36 
84 
26 
36 

69.4 

+  58 

91 

J 

36 

29 

88 

70.0 
70.2 
69.4 

+  2.9 
-r  4.3 
+  5.0 

92 
91 
90 

5 

1 
6 

89 
40 
39 

28 
29 
29 

83 
36 
89 

3.84 
5.09 
7.56 
3.05 
10.71 

+6.'67 
+  2.18 
+4,13 
+0,15 

+5.'69 
+  2.  66 
+  8,68 
+3,39 

+7'5i 
+  1  84 
+4.56 
tlO.  09 
+  3.38 
+  1,74 
+  7,39 

+  6,48 

+  6J6 

+5!86 

+  3!  7,3 
+4.64 
+0.07 

+6.'ii 
+2.39 

+  2.91 
+7.20 
+0.44 
+  4,92 
+  4.67 
+9.24 
+  2.74 
tl0,72 

+  8!37 

+4.' 24 
+3.  .10 
+  1.12 
+3.46 
+0.68 

+  6!35 
+0.91 

0,95 
1,60 
1,62 
0.96 
2.78 
1  75 

66.0 

88 

65 

36 

29 

38 

68.2 
65.6 
08.7 
68.6 
67.0 

+  5.6 
+  4.8 
+  5.1 

+  '4'7 

90 
89 

87 
89 

87 

65 
6 
3 
28 
6 

37 
30 
40 
40 
88 

29 

28 
29 
29 
28 

36 
38 
27 
29 
31 

6.12 

11.82 
6.10 
7.61 

11.57 
4.89 
7.41 

13.42 
6.63 
5.69 

11.47 
6.32 
9.86 

11.66 

10  00 
5.16 
9.54 
6.82 
9.42 
2.87 
7.26 
7.M 
2,92 
5.15 
9  38 
6.34 
6.04 

10.70 
3.74 
9.60 
8.11 

12  09 
5  84 

13.95 
8.19 

11.13 
4.66 
8.26 
6.34 
3.79 
7.31 
4.13 
6.46 
9.81 
4.34 

1.90 
3.77 
2.43 
1.53 
2,37 
1,43 
2,70 
3,00 
1,42 
1  36 
4,17 
2.55 
3.20 
2,70 
2,18 
1,1(> 
2.55 
2.28 
3.06 
0,55 
1,98 
1,20 
0,64 
1.27 
2.80 
1.55 
1,26 
3,23 
1.09 
2,31 
1.8S 
6,60 
1,67 
3, 10 
2,22 
2.30 
1,28 
2,22 
1.71 
2.00 
2.00 
1.75 
2.00 
2.28 
1.85 

73.4 
66  0 
69.4 
67.8 
67.6 
71.6 
68.5 

"u.'i 

+  66 
+  6.8 
+  5.9 
+  6.6 
+  4.6 

+  '5]3 

+  '3;9 

95 

88 
92 
90 
88 
93 
91 

"89" 

1 
9 

I 

15 

5 
1 
5 

45 
33 
36 
35 
39 
43 
39 

"32'" 

115 

28 

29 

29 

28 

29 

285 

"28" 

36 
37 
38 
38 
32 
31 
34 

"36" 

68.8 

+  7.0 

90 

6 

85 

29 

87 

71.2 
69.2 
68.4 
72.0 

+  '7;2 
+  '6!2 

92 
91 
89 
91 

5 
5 
6 

15 

41 
36 
89 
41 

29 
29 
285 
29 

30 
86 
34 
38 

66.4 
66.6 

+  2.9 

88 
88 

6 
6$ 

31 
36 

28 
29 

34 
37 

68.6 
71.6 

+  6.9 
+  7.0 

91 

95 

65 
1 

36 

42 

30 
29 

36 
39 

66.9 
71.6 
74.2 
64.8 

+  5.2 

+  6.7 
+  9.3 
+  5.0 

90 
93 
93 

85 

5 
15 

1 
55 

33 
46 
40 
28 

28 
29 
29 
28 

37 
37 
32 
32 

69.0 
69.2 

+  2.4 

92 
9) 

6 

1 

■"e" 

35 

38 

"36" 

28 
29 

"29" 

37 
33 

"37  ■ 

67.6 

+  6.0 

91 

69.6 
69.0 
69. 2« 
7L2 

+  62 

+  '5!6 
+  5.4 

94 
91 
90 
92 

1 
1 

6 

15 

39 
39 
37* 
40 

29 
29 
28 
29 

34 
34 
82* 
36 

0.0 
ii.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 

a  6 

0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0  0 
0.0 
0.0 
0.0 

6!6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 


13 
13 
10 
ll 
13 

11 

13 
17 
12 
10 
13 
10 
13 
10 
13 
16 
12 

11 

14 
9 

11 
11 

16 

n 

14 
14 


12 
20 

11 

9 

11 

17 
17 
16 
14 
16 
9 

11 

14 
12 
16 
17 
16 
16 
12 
9 


"■0 
6«.S 

o3  O 

>  „ 

^  O 


Observer 


8 
12 
12 
14 
19 
13 
19 
10 
15 
15 
18 
15 

8 
16 
15 

7 

16 
12 
15 
13 
24 
13 
13 

8 
21 

4 
10 
16 

8 

20 
7 

15 
8 
11 
19 
11 
14 
11 
15 
10 
11 
13 
17 
12 
18 
13 


sw. 

s. 


sw. 
nw. 


sw. 

sw. 


sw. 


w. 

sw. 

sw. 

n. 

s. 

s. 

sw. 

e. 

se. 

sw. 


L.  R.  Water  Works 
Mrs.  Ted  R.  Carpenter 
George  W.  Reitzammer 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
Minnie  Scanlan 
S.  A.  Burks 
U.S.  Weather Bureati 
Soil  Conservation  Ser. 
C.  J.  Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Maureen  K.  Norris 
F.  H.  Randolph 
Ruby  A.  Buie 
R.  J.Torry 
William  Jones 
J.  M.  Knight 
R.  M.  VVheatley 
Doyle  G.  Love 
Farm  SecurityAdra. 
F.  E.  Ccrdrey 
Winfred  D.  Polk 
O.  B.McSpadden 
I'.  S,  Forest  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
W.  A.  Douthit 
Z.  R.  Glenn 
U.S.  Forest  Service 
Ben  .Johnson 
Mrs..  E.  W.  Gaston 
O.  V.  Halbrook 
Geo.  VV.  Niohoalds 
Charles  F.  Ford 
University  of  .-VrkansM 
U.  S,  Weather  Bureau 
Ft.  Smith  Water  Plant 
T.  ;.  Logan 
C.  G.Loug 

F.  E.  King 
Chas,  A,  Price 
W,  E,  McVay 
Juliu,"  A.  Schmidt 
U.S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan 
James  A.  Burnett 
Otto  .Murpliree 

J.  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Service 
W.  E.  McDowell 
U.  S.  Forest  Service 
U.S.  Forest  Service 
Benedicfine  Si.sters 
J.  R.  Cross  white 
IJ.  S.  Weather  Bureau 
W.  B.  Airport  Station 
H.G,  Lenhardt 
J,  W,  Eppes 
State  Agri.  School 
Mrs.  Johnnie  Morton 
Cotton  Exp.  Station 
Charles  Walton 
E,  W,  St.  John 
Airway  Observer 
Mrs.  Nova  Berry 
C.  A.  Lovell 
H.  N.  Haibert 
J.G.  Scott 
G.  A.  Whittington 
r.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
Brice  Carrurh 
J.  D.  Henderson 
U.S.  Fore.^t  .Service 
Charles  R.  Jackson 
G.  H,  Banks 
Orkney  0.  Milton 
I.E.  Garrett 
Carroll  King 
Rudolph  C.  Cranford 
Miss  Theresa  Scheu 
J.R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
Mrs,  Pearl  E,  Newton 
W,  R,  Ham  bright 
Howard  Fowler 

G.  A.Maddox 
U.S.  Forest  Service 
U.S.  Biological  Survey 
A.  Bovce  Boyd.  Jr. 
Walter  A.Smith 
Heurv  Field 

S.  C.  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta 
New  Subiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
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Stations 


Counties 


Turnpike 

Wabash 

Waldron 

Warren 

Wliitecliffs  . 
White  Rock 

Wilson 

Wright 

Wynne 


State  Means. 


Pope 

Phillips 

Scott 

Bradley 

Little  River. 

Franklin 

Mississippi  . . 

Jefferson 

Cross 


2240 
179 
675 
206 


Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 


0)  o 

Pi3 


Precipitation,  inches 


03   S 


a;  o 


OJ  3 

^  2 


2901  34 
2285  4 
237  i  15 
2341  1 
167  32 


63.fi 
69.3 
6S  0» 
72.1 

+  '7'.7 

79 
92 
89» 
95 

9« 
1« 
6$ 

1 

29 
35 
36* 
41 

28 
29 
28 
29 

28 
38 
38* 
36 

63  2 
h8.4 
68.9 
69.1 

6S.2 

+  '6.6 
+  5.4 

81 
92 
89 
92 

96 

21 
8 
7 
1$ 

1? 

29 
35 
38 
35 

28 

28 
29 
29 
29 

28 

31 
40 
35 
39 

45 

12.94j-4  7.63 

4.94 

9.00!+5.51 
5.70]+2.17 
3  37i  +  0.30 

14.38 


5.13 
5.. 59 
4.59 


+  1   82 
+6.'96 


8.11  -t-4.91    6.60 


2.18 
1.4ii 
2.93 
2.00 
1.10 
2.54 
1.50 
1  47 
1.50 


OH 

"a 


Number  of  days 

a 

fl2 
o  o 

■o 

60.2 

■5  a 

f^n 

a^ 

t>. 

3 
O 

>  a 

3J  O 

OhO 

O 

o 

0--^ 

Observer 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0  0 


18 

6 

6 

19 

se. 

8 

3 

14 

14 

s. 

9 

3" 

17' 

10' 

se. 

9 

4 

5 

22 

se. 

7 

10' 

7' 

13» 

15 

6 

9 

16 

se. 

8 

11 

2 

18 

8. 

9 

13 

7 

11 

sw. 

10 

11 

11 

9 

s. 

13 

8 

9 

14 

s. 

U.  S.Forest  Service 
Farm  Security  Adm. 
Wilson  Ferguson 
C.  N.  Turner 
L.  M.  Snead 
U.S.Forest  Service 
P.  O.  Anderson 
Farm  Security  Adm. 
B.  M.  Eddius 


Daily  Precipitation  for  October 

1941 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"5 
0 

Alum  Fork  Reser. . 

Arkadelphia 2 

Arkansas  City  .  ..  - 
Batesville .\ir'y  .it 
Batesville  River  .^ 

Bee   I'.ranch. 

Benton 2 

Bentouville 't 

Bethesda •*' 

Rig  Lake  Outlet    .2 

Black  Rock ^ 

Blytheville '■' 

Booneville 

Boughton 2 

Brinklev 

Calico  Rock 2 

Camden 2 

Oaacliita. 
Ouachita. . 
Mississippi 
White   ... 
White    .... 
Arkansas.. 

."^aline 

Arkansas.. 

White 

St.  Francis 
White   .... 
St    Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 
White  .... 
White   .... 
Ouachita.. 
White   .... 
White   .... 
White    .... 
Arkansas. . 
White    .... 
Wliite   .... 
Ouachita.. 
Arkan.=as.. 
.\rkansas.. 

Red 

White 

Arkansas.. 
Mississippi 
Ouachita. . 
Arkansas.. 

White 

White 

White 

Arkansas. . 
Ar-kansas  . 

Red 

White    .... 
White   .... 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.. 

White 

White 

\^'hite 

Mississippi 

White 

Ouachita.. 
Red 

.55 


.30 

"M 

.18 

'.'61 
'.'ei 
'.'is 

".60 

T. 

.29 
•,-p  • 

'.'26 

'.'55 
.11 
.44 

1.-24 

.07 

'.03 
.51 

.02 
.68 
T. 

'.'06 

'.'31 
.52 
.85 
.01 
.22 
.40 
.90 
.69 

'ioi 

.40 

'.'26 
.76 
.10 
.07 
38 
.■29 
.68 
.37 

'.'•24 
.14 
T. 

'!65 

.18 
.22 
.01 
.01 

'.'so 

.10 
.07 
T. 

.47 
.58 

'."13 

.04 
.06 
.09 
U 
35 
.15 
.11 
.04 
.22 
.IS 
08 
.07 
.44 

'.'os 

.35 

.05 

.05 

.15 

T 

.12 

.02 

T 

.14 

".m 
'.ii 

.•25 

.•22 

.82 
.05 
.03 
.01 
.02 
34 
.84 

'.'is 

i'.k'i 

'.'6s 

.05 
.•24 
.15 

'.'64 

.43 

.IS 

.•20 

.-18 

.frD 

^•20 
.40 
2.04 
l.OS 
.2:3 
.9« 
.17 
.88 
.69 

.i'? 

.06 

•2.'6ii 

.•2S 
.53 
.62 
.•29 
.03 
3.40 
1.92 

'ioe 
\..is 

'.'59 

.05 

.70 

1.07 

1.01 

].'20 

1.11 

.10 

.40 

.33 

.49 

.21 

2.51 

.70 

.63 

.46 

'.'io 

.20 
.27 

T. 

.'io 
.10 

'.'45 

.01 
..so 

.06 
T. 

'.'69 
'.45 

';3^2 

".04 

.18 
.62 
.78 

'f.' 
.16 
.20 
02 
T. 
.80 
.37 
.19 
.01 

'  '.oi 

.22 
.16 
.36 
.39 

'!66 
.16 

'f.' 

't.' 

.02 

■.'36 
.33 
05 

.45 

' .'  is 

'.'io 

.44 

.10 

'.'6i 

.08 

'.':''. 

'  'oh 

1.02 
.07 

'.'26 

i!69 

■i' ' 

.10 

.OS 
.09 
.•20 
.17 
.05 
.50 
.10 

.02 
.10 
.15 
.53 

".iit 

".36 

:::: 

'!'28 

'ioi 

.38 

".fS 
1.45 
.67 
.•24 
.48 
.54 
.48 
.45 

".50 
.62 
.45 
.92 
.62 
6^1 

1 

.04 

'.'i^2 



.47 
"!2i 

'•r'.' 

'!76 

'[73 

.'77 

'  '.m 
i.&i 

1.07 
.09 
'1'. 
.90 
.61 

1.60 
.42 

1.85 
• 

.30 

.64 

.•23 

.62 

.15 

.32 

•2.00 

.03 

.54 

2.00 

.78 

2.30 

).30 

1.38 

.42 
3.38 

1.59 
1.16 

'.'68 
.51 
.97 
.93 
.14 

2.38 
.49 
.31 
.05 
.10 
.80 
.09 

1.15 
.61 
.01 

1.50 
.W 

1.29 
.68 

2.1s 
.12 
.55 
.98 

'!62 

1.65 
'.'73 

'.'io 

T. 

't.' 

'".62 

'!28 
T. 

'.'69 
'f.' 

'.'i6 

T. 

'.'•76 

■.'45 

'  .'67 
'.'65 

.90[.... 
1.49!.... 
3.20  .... 

".68'.'." 

.75  .... 
1.51  .... 
1.02  .... 
84' 

'.'i^7 

1.39    .73 
.671.41 
.08:6.00 

1.91     .36 
.2SJ1.85 
.95:1.45 
.601. 33 

3.751  .41 

0  c\r\\     ^^ 

8.70 
6.28 

il2.01 
7.07 
7.65 
9.92 
7.52 

12.95 
S  19 
6.45 
8  14 
4.40 
6.95 
3.89 
4.56 

12.56 

.64 
.45 
.39 

.... 

'.'88 
.02 
.20 



'.'71 
.89 
T 
■  06 
.11 

'.'06 

'[23 

.35 
".'i7 

1.18 
1.11 
1.44 

'.'36 

.91 

1.40 

1.64 

1.16 

.16 

.59 

.77 

.72 

.52 

2.17 

.30 

.43 



:::: 
— 

''64 

T 

1.83 

.20 

.50 

.35 

.15 

.27 

2.46 

2.90 

1.44 

'."25 
.60 
.04 
.12 

1.04 
2.51 
1.35 
1.03 
1.02 
1.13 
2.78 

1    fiR 

Clarendon 2 

Clinton 

".62 

'.'08 

'.08 
.08 

'!22 
.32 

•■•■ 

::;: 

T.' 

'.'io 

i!36 

'.'os 
■f,' 

l-43i  4^71 

Clover  Bend 

Conway 

Corning 2 

Cotter 2 

Crossett  .  .[near]. . 

nanville  2 

Dardanelle 2 

De  Queen 

".U 

'^22 
.08 

".12 

T. 
.81 

't" 

.35 
T 

■f.' 

'.'ig 

.13 
.05 

'.'3^2 

.02 
.49 
.05 

'^25 
.20 
'1'. 
.10 
.22 
.12 

".26 

'!6i 
'.'62 

T. 
.39 

'.'ob 

.... 

".ib 

.28 

".SO 
.•20 
.41 
.42 
.38 
.19 

i.'96 
.39 

'.'35 

'.'i'2 

'.'39 

'.'60 

■!38 

1.17 

1.48 

.25 

.'6-2 
.04 
.96 

'.'6i 

.03 

T. 

.38 

.'ii 

.52 
.10 
.40 
.15 

'f.' 
.•23 
.41 
.03 

".hi 

".ii? 
')■. 
2.00 

't'." 

'.'6s 

.05 
.'26 
.49 
.25 

'.'27 

'."08 
.30 

'.'ii 

1.60 

1.62 

.20 

.18 

50 

.02 

.02 

1.35 

1.53 

10 

.15 

.24 

'  .''2.5 
.39 
.14 
.51 
.05 

'.'io 

.29 
40 

'.';Vi 
.01 

".m 

1.00 
.03 

'.■56 

1.06 

l.Oi) 

.63 

'.'91 

';39 

.09 

.48 

'.'66 

'!68 

'!6.5 
.10 
.01 
.10 
.50 
T. 

'.'12 
.39 

.43 
.75 

'."6'7 
.13 

"  !96 
.50 
.04 

.88 
.87 
.84 
.fi9 
.43 
.42 
.79 

'.'69 
.14 

.71 
.47 
.fO 

'."i4 

.10 

i.'6i 

.16 
.60 
.64 
.79 
.36 

'!i5 

i!49 
.45 

'.'95 
.17 
27 
.10 
.41 
.65 
.5.5 

'.'6i 

'!75 
.68 
.39 
.36 
.65 
.54 
.15 
.12 
.57 
.19 

:::: 

.36 

'.'so 

1.93 

.96 
.04 
.55 
3.^20 
2.48 
5.04 
2.87 

13.34 
7.28 
8.65 
9.04 

11.49 
9.55 

,10. '28 
9.35 

Des  Arc 2 

'120 

'.'os 

"!73 

'  '36 
1.80 
3.^20 
2.23 
I..59 
2  87 

.75 

1.97 

.04 

.94 

.24 

2.26 

2.43 

2.44 

.01 

.13 

.15 

98 

.06 

1.14 

.60 

.06 

'.'is 

.16 
.14 

.04 
.02 
.111 
.05 

1.9  J 
.68 
.04 
.39 

1.00 
.95 
.67 

.07 

1.10 

.02 

.83 

1.40 

1.70 

'f.' 
T 

'.'44 

.84 
1.05 
1.01 
1.42 

•;■; 

•  *  *  * 

.08 

2.53 

.25 

'.'66 

2.30 

2.09 

2.19 

2.98 

3.37 

.03 

.10 

.30 

.12 

1.44 

4. '26 

1.'26 

3,25 

.73 

.02 

'.'63 
.12 
.94 
T 
.69 
.95 

a'.";-! 

1.19 
1.28 

1- 12! '4:37 
1.25J13.93 
l-'5j  5.23 
2.62    7.73 
■90    7.34 
1.10!i^.04 
1-1-3|14.01 
1^'»'|13.04 

■  m  9.97 
•11  11.01 

1-23    3.60 
l.-iOl  5.73 
2.12.11.90 
^48    6.21 
1^22!   8.19 

Devils  Knob    ...  . 

.65 

.07 

.05 

.22 

'■r'.' 

1.51 

Duma-s 

EI  Dorado 2 

England 

r.ureka. Springs 

Kayetteville    

Favetteville  Exp.  S 
Fort  Smith U 

■■r.' 

.03 
.01 
T. 

'f.' 
15 

'■Y ' 

T. 
T. 

■r'.' 

T. 

1. 

't.' 

.78 
.78 
.53 

't'.' 

T. 
.31 

.73 
55 
.54 
.73 
.37 

.03 

.01 

.01 

T. 

.04 

Fort  Smith  W.  ...2 

Fulton 2 

Georgetown 2 

Gilbert 2 

Olenwood 2 

I. '26 

1.7S 
.17 
.06 
1.47 
1.74 
2.50 
2.07 

.88 
.04 

.30 

.87 

.13 

Grannis.  

.07 
1.76 
1.04 
1.35 

m 

•  11 
'.'64 

.22 
1.'24 

'.'46 

G  ravette      

'.'•23 

'.'49 

.OK 

'.'6i 

.12 

.05 

.21 
■.■35 

i.'26 

'.'.39 
1.10 

.... 

.03 

Green  Mountain.. 
Harrison 

1.94 

.96 

1.34 

1.83 

'.'66 

1.37 
.42 
.95 

2.78 
.75 

1.90 
.75 
.49 
.48 

15.18 
11.16 
12.80 
S.50 
5.71 

Heber  Springs  ...  2 
Helena - 

.77 
1    13 

Higden  

'.'25 

".20 
.17 
34 

'.'35 
.16 

1.25 
.50 
.09 

1.56 
.01 

1.55 
') 

.02 
.76 

'% 

'^44 

27 

.... 

Highland 

3.' 84 
5.09 
7.56 
3.05 

10.71 
9.35 
6.12 

11.82 
6.10 
7.61 

Hope  .   2 

.61 

'.'86 
.80 
.77 
.82 
T. 
T. 

Hot  Springs  

Ouachita.. 
Red 

.81 

.44 

.... 

.78 

Index      2 

T. 

1  07 
.68 
.88 

1.73 
.55 
.65 

1  89 
.15 

Irons  Fork 2 

Jessieville 

Ouachita.. 
Ouachita.. 

White 

Wliite...  . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 
St.  Francis 
Red 

.60 
1.75 

'.'15 
.06 
.04 
.49 

.29 

'.'ii 

.25 
.02 
1 
.21 

.•25 

■'66 
.08 
.01 
.01 
.03 
.■20 
.05 

1.68 
.41 

.78 

.;^8 
.13 
.47 
.74 
.... 

.32 
'  .''26 

'.'96 

'."■26 
.05 
.45 

'!i6 

.06 
.16 
.50 

'f' 

.39 

.39 

1.04 

.05 

'  .04 

03 
1.13 
.'29 
.08 
.33 

.01 

1.19 

.... 

.02 

'.'.'.'. 

■r'.' 

Jonesboro - 

Lead  Hill 

Little  Rock... It 

.... 

.91 

't'.' 
'!• 

'.■36 

i.'62 
.44 

1.12 
.57 

LittleRock  Air'y  it 

Lutherville 

i.'43 

.08 

'f.' 

'180 
2.70 
1.64 
1.42 
1   36 

Madison  2 

.03  l.lOi   4.89 
.64  2.001  7.41 

Magnolia 

Mammoth  Spg  .   .2 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita.  . 
Arkansas.. 
Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. . 
Ouachita.. 
.Arkansas. . 

Red 

White 

Ouachita.. 

Red 

.Mississippi 
Arkansas.. 

■1. 

.23 

.70 

.43 

2.34 
.90 

1.90 

i.'66 

.78 
.90 

1.40 
.44 

2.55 

iii'? 

.09 

l.OS 

.57 

'.'91 
.90 

1.08 
1.'20 

'.'io 

.07 

3. '20 

.21 

1.80 

1.16 

.76 

2.28 

.22 

.08 

.21 

.25 

.06 

T 

.41 

1.25 

'.'75 
.05 

.16 

.13 

.06 

Marianna 

1.40 

'^X  ^'^■^^ 

Marked  Tree 2 

i.'eo 
".it 

.•20 
.25 
.52 
.19 

i!o5 

.20 
.87 
.20 
1.40 
.08 
.20 
T. 

.35 

i.'ei 
■'fV 

1.35 

.12 

'/26 
.40 
.15 
.33 
.26 

".ok 

.10 

'.'ii 

.01 
1.76 

'.'76 

1.26 

.18 

.14 

1.65 

'!82 
.14 
.27 

■;69 

.40 
.63 

1.10 
4.17 
1.'26 
1.15 
99 

b.bS 
5.69 
11.47 
6.32 
9.86 

Mena 2 

.04 

.96 

T. 

.16 
2.55 

'.'86 
.48 

.65 
.11 
.75 

'.'.". 

.29 

.91 

.35 

2.70 

2.13 

1.07 

1.40 

1.30 

.15 

.55 

« 

1.20 
.30 

Monticello  Air.. it 

Morrilton 2 

Mountainburg 

.... 

.... 

i!98 
1.80 

r 

.35 

'.'oi 

■f.' 

'.'i2 

Mountain  Home. .. 

'.'■48 
.32 

'.'3! 
.02 
.64 

'.'54 
1.27 
1.16 

".ii 

■  881 10.' 00 

Mountain  Valley.. 

.46 
33 

Mount  Ida.          .   . 

'.'.36 

'.'ii 

. . . . 

. . . . 

•••• 

'.■33 
.18 

.70 

.'20 

3.06 

.48 

1.98 

1.02 

9.54 
6.82 
9.42 
2.87 
7.26 
7.51 
2.92 
5.15 
9  38 

Mount  Ida  CCC  . . . 

Mulberry 2 

Nashville 

1.71 
'.'44 

.04 
.13 
.04 

.23 

.83 
.28 
.85 
.47 
.06 
45 

— 

'!26 

.32 

Newport 2 

.29 
'.'76 

.20 

. . . . 

Oden 1 

Okay 

.95 
.31 

.05 
39 

.10 

'.'62 

.02 

.60 

.48 
.64 

'.'66 

■."36 

.06 
.06 

;::: 

.31 
.05 

■;66 

T 

•    •■ 

:::; 

.51 

•••'• 

Ozark 2 

.09 

.25 

.02 

.78 

.36:2.80 

J    1 
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Daily- Precipitation  for  October,   1941        Continued 


Stations 


Paragould 

Parkin , 

Perry  villa 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers  (near)... 

Rosebud 

Russellville  .... 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy . 

Spring  Bank  — 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart  Evap.. 

Subiaco 

Texarkana 

Turnpike 

Wabash 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock 

Wilson 

Wright 

Wynne 


Drainage 
basin 


Day  of  Month 


12     13      14     15     16      17     18 


19     20     21     22     23 


24     25      26     27     28     29 


30 


31    Total 


St.  Francis 
St  Francis 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

White 

Ouachita.. 
Ouachita.. 

White 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
White  ..  . 
St.  Francis 

Wliite 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas, . 
Arkansas.. 

Red 

Arkansas. 
Mississippi 
Arkansas. . 
Ouachita.. 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas. . 
St.  Francis 


.14 


.08 


.20 

.14 

2.65 

T 

!20 
.10 

!64 


1.09 
.51 
.23 
.72 
.90 


2.06 
.10 
.48 
.05 
.10 

2  00 


.81 
.15 
.78 

.12 
T 

1.24 
.19 

'[so 


.03 
.93  .... 
...1  .55 
.29  .... 
.04    .02 

•::!.:'" 

."2i;".*oi 

.04    .33 


.07 


...    .04 
.20  .... 


.05    .02 

!o2  !!!! 

.  68  . . . . 

...I  .04 


.22 
.20 

.251 
.43 

i!ll 

'."is 


.30    .88 


T    I  T. 
.60    .15 
T.  I  .76 

!!!:i.'64 

.20,.... 


.30 


1.67 
01 


.77 

'."ii 

.20 
.31 
.78 
1.13 
.03 


.83 


.48 
...I  .60 
.04'  .80 
.981  .84 
.  .  .50 
..27  .60 
T.  .29 
.  65' . . . . 
,...1  .70 
,...|  .40 
.14  .72 
42 


T. 


.641.02 

:::i":92 

...I   .28 


.20 


.02 


.51 

.16 

.74 

1.03 


I 

ij'-v" 

Ol!1.90 
..2.22 
..2.30 


99 


.89 

.11 

.31 

1.00 


.20 
68 
.42 
lOil.93 


90 


01 


T. 


.10 
.85 
1.02 
1.52 
.83 
.34 
.56 


.34 

3!23 

.'i9 
.46 
.15 

1.03 
.26 

1.50 
.56 
.01 
.51 
.25 
.115 
.86 
.05 
.05 
.38 
.08 

1.03 
.67 

't 

.30 
.64 


.16 
1.26 

.04 

.07 

1.30 


.07 

!5S 

.42. 

.421. 


.07]. 
.26. 


03 


40 


.64 
1.02 

'S'j 
.44! 
.83 
1.56 
.43 
T 
.54 
.55 
.70 
.98 

i.4o; 

.86| 

.411 

1.75| 

2.00 

i!85i 

.99 

i.'ra 

.10 

7 

1.50 
1.47 
1.50 


25 


.57 
T. 

.63 
.02 
.52 
.92 
12 
.19 
3.10 

1.60 


23 


1.55 
.98 
.54 

l.(>9 
2.31 
1.86 
6.60 
1.24 
1.20 
2.21 
1.97 
.05ll.2,H 
...  2.22 
.26  1.71 
.07  2.00 
1.21  .12 
.10  1.23 
.20  1.17 
2.OOI  .85 

.04 

2.01 

.13 

2.93 

.10 

T. 

2.54 

'.'64 


1.30 

1.20 

1  40 

.37 

2.00 

1.10 

1.06 

.68 

1.10 

5.34 

6.04 

10.70 
3.74 
9.60 
8.11 

12.09 
5  84 

13.95 
8.19 

11.13 
4.66 
8.26 
6.34 
3.79 
7.31 
4.13 
6.46 
9.81 
4  34 

12.'.)4 
4.94 
9 .  no 
.5.70 
3.37 

14.38 
5.13 
5,59 
4.59 


.Daily  Temperatures    for  October,   1941 


Stations 


Alum  Fork 

Arkadelphia  ?5  — 

Batesville '*' 

Bee  Branch 

Benton  §5 

Bentonville  *••  — 

Blytheville 

Booneville 

Brinkley 

Camden 

Clover  Bend 

Conway 

Corning   

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado   

England 

Eureka  Springs  ... 

FayetteviUe 

Fayetteville  Exp.  5 

Fort  Smith"' 

Gilbert^? 

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain. . 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  W  

Hot  Springs 


(  Maximum 
\  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
\  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
I  Maximum 
/  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
I  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
!  Minimum 
\  Maximum 
)  Miuimum 
J  Maximum 
\  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
\  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
\  Maximum 
i  Minimum 
i  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
^  \  Maximum 
'  I  Miuimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
\  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
)  Maximum 
I  Minimum 


4   5 


10   11   12 


17   18 


68 


19  1  20  I  21 


22  1  23 


24 


26 


52 


89 
62 
90 
62 
81 
60 
85 
59 
88 
57 
85 
60 
80 
62 
88 
60 
89 
54 

60 
83 
55 
93 
62 
82 
58 
89 
60 
86 
63 


74 
64 
90 
76 
89 
67 
89 
62 
86 
63 
85 
61 
85 
64 
87 
66 
87 
58 
89 
62 
86 
62 
78 
67 
83 
60 
88 
61 
87 
64 
89 
64 
89 
61 


87 

85 

79 

75 

60 

62 

59 

58 

90 

89 

85 

80 

62 

61 

61 

59 

87 

82 

70 

76 

62 

62 

56 

51 

83 

80 

77 

73 

58 

59 

57 

54 

88 

90 

82 

80 

58 

58 

58 

57 

83 

73 

72 

72 

62 

63 

61 

59 

87 

81 

72 

74 

60 

63 

54 

47 

85 

87 

83 

77 

62 

61 

63 

62 

88 

89 

78 

77 

58 

58 

60 

50 

91 

!)0 

88 

89 

59 

59 

61 

57 

8(; 

87 

74 

76 

58 

,'57 

50 

44 

92 

91 

82 

77 

62 

63 

61 

59 

86 

86 

75 

75 

57 

62 

54 

45 

90 

92 

86 

8! 

,59 

58 

68 

54 

87 

87 

82 

75 

63 

65 

63 

63 

89 

79 

72 

67 

69 

64 

60 

59 

90 

89 

85 

80 

61 

62 

63 

55 

91 

89 

85 

84 

64 

64 

64 

66 

86 

85 

78 

77 

61 

60 

62 

54 

82 

78 

72 

75 

63 

64 

60 

66 

82 

80 

75 

74 

59 

63 

60 

59 

80 

80 

74 

72 

62 

64 

61 

58 

86 

84 

79 

74 

66 

67 

66 

65 

86 

85 

75 

74 

58 

58 

59 

56 

87 

87 

86 

75 

62 

58 

60 

58 

72 

79 

73 

73 

63 

62 

60 

57 

80 

77 

73 

68 

66 

68 

55 

56 

SO 

78 

73 

70 

59 

62 

61 

58 

90 

87 

76 

76 

65 

62 

60 

51 

83 

85 

87 

80 

65 

66 

62 

61 

90 

90 

85 

81 

61 

61 

64 

61 

87 

88 

84 

77 

66 

65 

63 

62 

28 


29 


73   571 


56 


30 


31 


65;  78.5 

48  57.3 
681  82.1 
51  58.3 
67  77.2 

43  55.3 
62  76.0 

44  55.1 
67  78.7 

49  55.0 

50  72.1 
37  ,55.1 
70  78.5 

.'"•ol  .57.7 

65!  78.8 

45  58.2 
70I  80.2 
.551  50.4 
73I  86.6 
50 1  ,58.9 

78.7 
.51.4 
,82.2 
59.2 
78.4 
55.1 
82.2 
59.7 
79.0 
59.9 


69.9 
.56.2 
82.3 
61.1 
,82.7 
62.9 
80.5 
58.4 
74.0 
55.6 
75.1 
,56.0 
73.8 
57.0 
76.0 
61.0 
76.5 
54.4 
78.7 
57.0 
75.1 
55.4 
73.1 
57.6 
74.5 
,56.0 
80.6 
58.2 
80.2 
59.7 
80.4 
59.9 
79.1 
59.8 
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Daily  Temperatures  for  October 

,   1941 

Continued 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

m 

C3 
as 

B 

Irons  Fork $$ 

Maximum 

81 

79 

83 

81 

88 

85 

79 

74 

88 

75 

77 

75 

79 

79 

77 

60 

63 

79 

79 

83 

85 

84 

85 

81 

71 

71 

49 

59 

68 

69 

54 

76.2 

Minimum 

62 

65 

69 

69 

70 

70 

72 

67 

64 

65 

39 

44 

65 

67 

66 

51 

51 

43 

52 

66 

58 

69 

57 

59 

59 

61 

48 

38 

36 

46 

48 

56.9 

Jonesboro  

Maximum 

88 

88 

88 

89 

90 

90 

84 

84 

88 

82 

77 

81 

84 

86 

79 

61 

76 

73 

79 

85 

85 

88 

81 

74 

76 

73 

72 

65 

63 

62 

72 

79.1 

Minimum 

62 

66 

70 

72 

75 

72 

71 

63 

63 

54 

44 

45 

52 

68 

61 

52 

65 

63 

53 

58 

63 

61 

64 

67 

48 

52 

48 

41 

37 

46 

51 

57.8 

Lead  Hill 

Maximum 
Minimum 

79 
63 

83 
66 

83 

86 

89 
71 

88 
74 

79 
69 

77 
54 

88 
62 

75 
45 

76 
38 

79 
44 

85 
60 

85 
68 

75 
58 

59 
64 

62 
62 

75 
64 

79 
50 

82 
59 

84 
57 

86 
58 

80 
62 

70 
59 

72 
57 

70 
57 

67 

41 

65 
30 

57 
33 

67 
48 

69 
44 

76.5 
55.7 

69 

70 

Little  Rock..»»» 

Maximum 

87 

85 

87 

86 

87 

86 

83 

72 

85 

72 

74 

78 

81 

82 

84 

59 

69 

77 

78 

86 

85 

86 

84 

76 

75 

77 

65 

65 

68 

62 

67 

77.0 

Minimum 

68 

68 

73 

75 

75 

74 

72 

61 

67 

60 

52 

54 

60 

70 

67 

53 

57 

52 

68 

63 

65 

66 

66 

64 

61 

61 

45 

44 

40 

48 

44 

60.4 

Little  Rock ••• 

[Airport] 

Maximum 

87 

87 

87 

87 

88 

88 

84 

72 

88 

73 

76 

78 

82 

84 

86 

60 

70 

79 

79 

87 

87 

86 

89 

77 

76 

78 

65 

57 

59 

63 

68 

78.3 

Minimvim 

67 

66 

73 

75 

74 

74 

72 

62 

65 

52 

47 

49 

56 

69 

68 

53 

57 

52 

56 

61 

63 

62 

62 

62 

58 

60 

45 

42 

40 

47 

45 

58.8 

Luthervllle 

Maximum 

81 

83 

83 

83 

86 

87 

82 

75 

86 

75 

73 

78 

81 

85 

79 

64 

62 

75 

79 

82 

86 

84 

84 

73 

74 

70 

67 

53 

63 

56 

69 

75.7 

Minimum 

67 

67 

70 

72 

73 

73 

70 

64 

66 

52 

46 

47 

58 

70 

62 

48 

54 

52 

64 

62 

63 

63 

70 

60 

58 

59 

44 

33 

38 

46 

42 

58.2 

Magnolia 

Maximum 
Minimum 

95 
73 

90 
69 

91 
72 

92 
74 

87 

74 

92 

72 

92 
73 

93 

73 

92 
73 

84 
65 

80 
45 

86 
50 

87 

88 

88 

74 

72 

85 

88 
57 

91 

67 

93 
63 

92 
62 

91 
60 

88 
64 

88 
61 

84 
62 

85 
59 

62 
45 

61 

68 
48 

70 

84.8 

60 

66 

68 

64 

60 

50 

45 

50 

6211 

Mammoth  Spriug. 

Maximum 

73 

86 

86 

85 

86 

87 

80 

78 

88 

74 

76 

80 

84 

85 

78 

57 

65 

71 

78 

72 

84 

84 

80 

73 

73 

71 

69 

61 

57 

58 

64 

76.6 

Minimum 

61 

63 

70 

72 

73 

72 

70 

56 

60 

48 

40 

43 

52 

66 

56 

52 

52 

63 

56 

56 

67 

59 

64 

56 

66 

53 

45 

33 

45 

55 

55 

56.4 

Marianna 

Maximum 
Minimum 

92 
57 

89 
67 

89 
72 

89 
72 

90 

72 

90 

70 

90 

87 

87 

80 

80 

80 

84 

85 

88 

78 

80 

80 

80 

89 

91 

89 

89 

78 

78 

77 

72 

72 

54 

67 

70 

82  1 

67 

fiO 

64 

57 

42 

42 

53 

62 

62 

65 

56 

54 

53 

58 

60 

60 

60 

60 

49 

52 

52 

43 

36 

41 

51 

56.7 

Marked  Tree....$$ 

Maximum 

90 

84 

87 

89 

87 

90 

89 

82 

88 

75 

77 

80 

84 

85 

83 

66 

79 

75 

80 

87 

85 

88 

85 

72 

74 

75 

65 

57 

63 

68 

70 

79.3 

Minimum 

62 

66 

69 

73 

74 

70 

68 

63 

65 

54 

41 

42 

61 

66 

65 

52 

53 

53 

51 

56 

61 

60 

61 

51 

46 

62 

57 

41 

36 

40 

52 

66.4 

Mena 

Maximum 
Minimum 

81 
65 

84 
67 

86 
62 

86 
62 

88 
66 

87 
72 

82 
72 

73 
64 

82 
68 

73 

68 

77 
45 

80 
60 

82 
58 

81 
70 

76 
65 

70 
52 

66 
65 

79 
48 

82 
67 

82 
64 

85 
62 

85 
62 

87 
62 

82 
63 

71 
62 

76 
62 

66 

44 

56 
39 

67 
40 

57 
46 

66 
42 

76  9 

58.2 

Monticello ••• 

Maximum 

93 

82 

90 

89 

89 

91 

90 

89 

86 

76 

79 

82 

82 

86 

87 

68 

73 

81 

84 

90 

91 

90 

89 

85 

80 

78 

65 

54 

53 

68 

70 

81.0 

Minimum 

70 

68 

73 

71 

75 

72 

70 

73 

72 

63 

53 

51 

69 

65 

67 

64 

65 

59 

62 

66 

64 

66 

64 

66 

56 

60 

54 

45 

43 

47 

46 

62.2 

Morrilton $$ 

Maximum 

86 

87 

90 

87 

91 

90 

85 

75 

89 

74 

77 

81 

84 

90 

84 

68 

67 

77 

81 

85 

89 

89 

87 

78 

75 

80 

57 

58 

63 

64 

64 

78.8 

Minimum 

65 

67 

71 

72 

73 

73 

73 

63 

65 

58 

46 

47 

57 

60 

68 

50 

52 

50 

64 

57 

61 

60 

61 

60 

59 

61 

50 

39 

39 

43 

49 

58.2 

Mountain  Home... 

Maximum 

79 

84 

85 

85 

86 

89 

80 

88 

87 

78 

76 

80 

85 

87 

71 

57 

64 

76 

79 

88 

85 

86 

85 

71 

74 

72 

65 

56 

62 

56 

63 

76.9 

Minimum 

56 

56 

56 

54 

57 

57 

57 

54 

51 

46 

40 

44 

57 

66 

55 

61 

61 

61 

5(1 

51 

60 

60 

61 

57 

64 

66 

41 

32 

35 

48 

45 

51.9 

Mt.  Ida 

Maximum 
Minimum 

87 
62 

86 
65 

87 
69 

82 
72 

90 
73 

88 
75 

86 
72 

79 
63 

88 
69 

81 
67 

77 
40 

79 
44 

82 
62 

85 
70 

82 
63 

73 
52 

67 
56 

81 
45 

82 
51 

88 
63 

88 
61 

87 
58 

89 
67 

84 
59 

75 
61 

80 
61 

70 
46 

58 
42 

67 
35 

67 
48 

59 
46 

79.6 

68.0 

Nashville 

Maximum 
Minimum 

90 
68 

86 
69 

87 
73 

86 

74 

92 

75 

89 
74 

89 
71 

83 
72 

88 
71 

79 
59 

78 
48 

79 
52 

84 
58 

86 
69 

81 
66 

69 
67 

71 

58 

80 
58 

80 
60 

84 
68 

87 
66 

89 
64 

88 
63 

86 
66 

76 

62 

83 
62 

71 
50 

55 
44 

64 
41 

67 
49 

67 
46 

80.6 

61.7 

Newport 

Maximum 
Minimum 

87 
63 

86 
66 

90 
72 

89 
73 

91 

76 

90 
73 

83 
72 

84 
65 

88 
64 

81 
58 

76 
44 

80 
44 

83 
53 

87 
66 

84 
66 

66 
66 

72 
66 

77 
52 

81 
61 

87 
58 

86 
64 

89 
63 

86 
62 

77 
60 

77 
61 

76 
60 

70 
50 

60 
40 

66 
36 

69 
46 

70 
53 

79.9 

68.5 

Oden ••• 

Maximum 

83 

84 

87 

82 

89 

88 

84 

72 

87 

76 

76 

78 

83 

84 

81 

66 

66 

82 

80 

86 

86 

85 

86 

82 

74 

76 

62 

67 

68 

56 

56 

77.5 

Minimum 

70 

67 

70 

72 

73 

75 

70 

64 

69 

56 

42 

48 

69 

70 

66 

53 

53 

48 

55 

67 

63 

61 

61 

62 

62 

61 

43 

39 

39 

49 

41 

59.3 

Okay 

Maximum 
Minimum 

90 
70 

89 
71 

88 
72 

91 

74 

91 

77 

89 
74 

90 
73 

91 
71 

88 
72 

83 
63 

78 
44 

86 
50 

84 
52 

86 
48 

85 
67 

72 

58 

72 
58 

82 
49 

86 
58 

89 
59 

90 
65 

89 
63 

90 
60 

87 
65 

80 
63 

83 
64 

79 
64 

70 
44 

62 
41 

75 
52 

69 
48 

83.4 

60.6 

Ozark 

Maximum 

85 

82 

80 

84 

87 

88 

85 

77 

87 

76 

75 

79 

85 

85 

78 

70 

62 

74 

80 

80 

86 

84 

82 

78 

76 

72 

62 

65 

61 

69 

58 

77.2 

Minimum 

64 

64 

67 

68 

68 

70 

64 

60 

64 

48 

42 

46 

59 

65 

62 

49 

52 

48 

52 

69 

69 

60 

59 

60 

59 

55 

48 

31 

37 

44 

38 

55.5 

Paragould 

Maximum 

84 

85 

86 

86 

88 

88 

83 

79 

86 

82 

71 

76 

82 

85 

80 

60 

77 

71 

75 

82 

80 

82 

81 

75 

70 

73 

70 

54 

60 

61 

71 

76.9 

Minimum 

63 

66 

71 

73 

76 

71 

70 

64 

62 

54 

40 

41 

48 

48 

60 

63 

56 

55 

61 

56 

61 

60 

61 

56 

47 

51 

50 

41 

35 

44 

60 

56.3 

Perryville 

Maximum 

87 

87 

88 

87 

91 

91 

87 

79 

90 

82 

77 

80 

85 

86 

85 

69 

69 

80 

78 

78 

84 

89 

87 

78 

77 

79 

75 

57 

58 

64 

66 

79.6 

Minimum 

63 

65 

72 

74 

73 

72 

71 

66 

66 

68 

41 

46 

54 

70 

67 

50 

56 

48 

52 

52 

60 

59 

61 

60 

58 

60 

48 

39 

40 

36 

46 

57.5 

Pine  Bluff 

.Maximum 

Minimum 

95 
70 

8t> 
69 

89 
74 

91 
75 

86 
75 

91 
72 

91 

72 

77 
68 

86 
71 

77 
61 

88 
49 

88 
49 

84 
67 

84 
70 

89 
67 

76 
56 

72 
61 

82 
53 

84 
58 

88 
63 

89 
64 

91 
63 

87 
63 

82 
65 

80 
60 

79 
60 

74 
51 

56 
45 

52 
42 

67 
47 

69 
53 

81.7 

61.4 

Pocahontas 

Maximum 

88 

86 

88 

86 

90 

89 

85 

81 

88 

85 

76 

79 

84 

85 

80 

59 

68 

70 

79 

80 

85 

85 

83 

76 

74 

75 

69 

68 

65 

58 

69 

78.2 

Minimum 

62 

63 

70 

71 

75 

71 

70 

57 

60 

57 

41 

42 

48 

66 

64 

51 

53 

54 

51 

67 

68 

60 

63 

54 

47 

67 

46 

33 

35 

45 

53 

55.6 

Portland 

Maximum 

93 

90 

90 

92 

92 

93 

93 

91 

85 

76 

78 

84 

86 

87 

89 

79 

75 

82 

80 

90 

90 

90 

90 

85 

80 

79 

75 

59 

68 

68 

60 

82.9 

Minimum 

65 

65 

70 

70 

70 

73 

65 

66 

67 

62 

55 

47 

54 

59 

62 

65 

63 

57 

62 

60 

61 

61 

60 

61 

56 

55 

58 

47 

46 

48 

66 

60.2 

Prescott 

Maximum 

93 

89 

89 

90 

88 

90 

90 

82 

86 

85 

79 

82 

83 

83 

85 

73 

70 

80 

81 

88 

89 

90 

89 

84 

81 

82 

80 

54 

65 

65 

68 

81.7 

Minimum 

71 

68 

73 

74 

74 

74 

73 

72 

70 

62 

47 

50 

52 

69 

68 

57 

58 

60 

59 

63 

65 

63 

63 

65 

60 

62 

54 

46 

4'J 

49 

50 

61.3 

Rogers 

Maximum 

79 

76 

79 

76 

85 

84 

76 

82 

83 

71 

73 

76 

82 

82 

76 

59 

63 

75 

8(1 

82 

85 

82 

79 

72 

74 

69 

66 

64 

61 

54 

51 

73.7 



Minimum 

64 

66 

67 

69 

70 

71 

57 

56 

66 

46 

41 

48 

60 

70 

58 

48 

62 

54 

66 

60 

63 

61 

63 

60 

58 

59 

38 

28 

38 

47 

35 

55.8 

Russellville 

Maximum 

91 

87 

87 

86 

92 

90 

86 

83 

91 

88 

79 

80 

86 

90 

86 

70 

66 

80 

80 

86 

89 

89 

86 

87 

79 

80 

74 

62 

66 

63 

60 

81.2 

Minimum 

63 

65 

69 

70 

71 

72 

71 

64 

66 

54 

42 

45 

55 

64 

65 

49 

64 

50 

61 

62 

59 

69 

58 

59 

59 

56 

47 

35 

38 

46 

46 

56.8 

St.  Charles {■J 

Maximum 

91 

86 

89 

89 

89 

90 

90 

80 

86 

74 

76 

81 

83 

85 

88 

69 

79 

80 

82 

88 

90 

88 

87 

80 

78 

77 

64 

51 

58 

67 

70 

80.2 

Minimum 

64 

66 

70 

71 

74 

70 

68 

61 

62 

58 

43 

48 

55 

65 

61 

57 

57 

56 

55 

59 

60 

59 

59 

61 

52 

53 

59 

43 

38 

42 

55 

68.1 

Searcy  

-Maximum 

87 

85 

86 

89 

90 

91 

86 

77 

87 

75 

77 

79 

84 

85 

85 

67 

70 

77 

79 

85 

87 

86 

86 

78 

77 

75 

73 

56 

63 

58 

68 

79.0 

Minimum 

62 

64 

70 

72 

73 

70 

68 

63 

62 

53 

42 

42 

52 

64 

64 

52 

55 

48 

51 

58 

61 

59 

60 

69 

53 

53 

47 

38 

36 

45 

50 

56.3 

Stuttgart 

Maximum 

94 

86 

89 

90 

88 

90 

92 

76 

89 

73 

80 

81 

85 

86 

90 

73 

78 

77 

81 

89 

89 

89 

86 

78 

77 

77 

72 

65 

61 

67 

70 

80.7 

Minimum 

64 

65 

72 

72 

73 

70 

68 

65 

67 

57 

46 

47 

54 

65 

64 

56 

59 

52 

56 

60 

62 

63 

60 

60 

62 

55 

53 

44 

39 

44 

54 

58.6 

Stuttgart  (near).$$' 

Maximum 

91 

85 

89 

89 

87 

88 

89 

80 

86 

74 

77 

80 

83 

85 

86 

65 

77 

80 

82 

88 

88 

89 

87 

78 

78 

77 

62 

53 

65 

68 

67 

79.5 

Minimum 

64 

67 

72 

71 

73 

71 

67 

61 

62 

59 

44 

46 

54 

66 

63 

57 

57 

63 

56 

60 

60 

61 

60 

62 

54 

55 

59 

44 

39 

41 

53 

58.4 

Subiaco ! 

Maximum 
Minimum 

83 
69 

84 
68 

85 
70 

88 
71 

89 
76 

90 
75 

84 
71 

79 
66 

87 
66 

82 
55 

79 
47 

81 
49 

85 
60 

89 
71 

81 
67 

67 
61 

64 
56 

79 
52 

80 
56 

83 

80 
64 

86 
63 

86 
65 

80 
64 

77 
62 

79 
63 

70 
46 

60 
37 

65 
41 

57 
48 

57 
45 

78.6 

1 

69.8 

Texarkana  1 

Maximum 

92 

89 

91 

89 

92 

91 

90 

90 

87 

80 

79 

85 

88 

89 

75 

67 

76 

85 

82 

9i 

90 

91 

89 

88 

83 

84 

68 

55 

60 

69 

65 

82.2 

Minimum 

69 

67 

70 

71 

73 

72 

72 

70 

71 

60 

46 

52 

69 

67 

67 

58 

62 

43 

58 

65 

62 

61 

61 

64 

61 

59 

52 

42 

40 

49 

45 

60.1 

Maximum 
Minimum 

77 
65 

77 
64 

77 
67 

77 
67 

78 
69 

78 
68 

74 
65 

72 
60 

79 
62 

72 
49 

70 
51 

73 
63 

75 
60 

79 
65 

72 
59 

60 
43 

59 
49 

73 
50 

77 
62 

78 
58 

79 
65 

79 
64 

78 
63 

72 
67 

67 
56 

64 
55 

62 
37 

57 
29 

63 
36 

55 
42 

62 
38 

71.5 

55.7 

1 

Waldron \ 

Maximum 
Minimum 

87 
64 

84 
66 

88 
66 

88 
70 

89 
74 

83 
66 

78 
65 

89 
67 

83 
55 

78 
40 

79 
54 

84 
57 

88 
70 

80 
65 

75 
50 

69 
55 

80 
46 

80 
53 

86 
62 

88 
60 

87 
58 

86 
60 

83 
61 

77 
61 

73 
62 

69 
44 

59 
36 

65 
37 

61 
46 

55 
41 

79.0 
57.0 

i 

Warren j 

Maximum 

95 

89 

94 

91 

89 

91 

91 

90 

85 

80 

78 

84 

83 

86 

88 

79 

72 

81 

85 

90 

89 

90 

90 

85 

81 

80 

70 

56 

66 

68 

69 

82.4 

Minimum 

70 

70 

74 

74 

76 

73 

72 

74 

73 

64 

45 

48 

67 

68 

66 

62 

65 

56 

58 

64 

64 

62 

63 

65 

57 

60 

54 

45 

41 

47 

51 

61.8 

White  Rock j 

Maximum 

77 

75 

71 

74 

80 

80 

77 

75 

79 

70 

70 

72 

73 

78 

72 

60 

67 

75 

74 

75 

81 

79 

79 

75 

67 

63 

65 

66 

59 

54 

56 

71.1 

Minimum 

63 

63 

66 

66 

66 

68 

60 

62 

63 

49 

51 

55 

59 

65 

59 

48 

51 

49 

62 

60 

64 

64 

63 

69 

57 

55 

34 

29 

37 

42 

35 

55.3 

Wilson 

.Maximum 
Minimum 

91 
64 

85 
64 

87 
70 

89 
72 

89 
75 

89 
74 

91 
69 

92 
64 

89! 
62  j 

82 
65 

78 
43 

82 
42 

84 
64 

84 
62 

83 
64 

72 
53 

79 
55 

75 
54 

79 
53 

84 
56 

84 
63 

88 
60 

78 
65 

74 
57 

74 

47 

77 
52 

64 

48 

57 
43 

62 
35 

65 
45 

66 
49 

79.8 
57.1 

1 

Wynne \ 

Maximum 
Minimum 

92 
63 

87 
66! 

80 
70 

90 

73 1 

88 
73 

89 
71 

92' 

68 

80 
64 

«6 
6o' 

83 
55 

77 
40, 

81 
42 

85 
56 

86 
66 

85 
65 

70 
53 

80 
56 

79 
52 

80 
55 

89 
59 

88 
62 

90 
61 

86 
62 

76 
59 

76 
46 

76 
54 

71 
50 

57 
42 

65 
35 

64 

41 

71 
61 

80.6 
57.6 

) 

Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F°l,  and  Wind  Movement  [miles]  for  October,   1941 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


Station 

Day  of  month 

>> 

2 

Data 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

Hope 5$ 

Exp.  Farm 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.148 
79 
39 

.254 

79 
38 

.130 
79 
16 

.104 
80 
36 

.176 
82 
61 

.110 
82 
44 

.182 
80 
26 

■78 
35 

.074 
78 
26 

.140 
63 
69 

.218 
62 
41 

.142 
64 

18 

.128 
70 
12 

.086 
74 
46 

.115 
76 
21 

.096 
69 
26 

.048 
64 
36 

.044 
66 
30 

.108 
68 
15 

.098 
76 
31 

.174 
76 
6 

.140 
76 
12 

.136 
76 
22 

.136 
74 
16 

.140 

71 
18 

.162 
72 
32 

.220 
58 
75 

.164 
48 
74 

.048 
52 
31 

.062 
56 
43 

"53 
39 

3.782 
70.2 
1033 

Irons  Fork...  $$ 
Exp.  Forest 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.095 
72 
8 

.041 
72 
3 

.033 
76 
5 

"7.5 
11 

.055 
79 
29 

.073 
78 
13 

.094 
76 
19 

.034 
72 
3 

.025 
76 
7 

.117 
65 
18 

.133 

68 
10 

.068 

64 

4 

033 
67 
2 

.028 
73 
20 

.039 
72 
5 

.066 
66 
3 

.004 

67 

I 

.028 
61 
3 

.041 
66 
3 

.035 
74 
8 

.053 

82 

1 

.039 
72 
0 

.036 
71 
3 

.038 

70 

1 

.0.32 
65 

1 

.047 
61 
17 

.052 
48 
21 

.072 
48 
17 

.029 
52 
11 

.0-24 
52 
17 

"m 

4 

1.464 

66.0 

268 

Russellville.... 
Ozark  lnursery. 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.090 
77 
16 

.128 
76 
25 

.078 
78 
26 

"78 
40 

"82 

48 

.144 
81 
34 

.104 
78 
36 

,166 
74 
24 

.090 
78 
29 

.238 
72 
53 

.122 

60 

5 

.118 
62 
16 

.104 
70 
25 

.308 
77 
32 

.012 
76 
25 

"60 
38 

.024 
60 
22 

.086 
66 
20 

.104 
66 
19 

.098 
74 
10 

064 
74 
9 

.142 
74 
13 

.090 
72 
16 

.078 
73 
17 

.092 
69 
5 

.018 
68 
81 

.238 
60 
34 

.088 
18 
96 

.092 
52 
26 

"54 
32 

"52 
47 

2.916 
69.0 

868 

Stuttgart.  ..M 
Eiee  Exp.  Farm 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.215 

78 
49 

.169 
76 
36 

.085 
80 
S3 

.120 
80 
67 

.185 
80 
135 

.061 
80 
52 

.132 

78 
45 

.121 
70 
43 

.042 

74 
29 

"66 

77 

.189 
60 
43 

.116 
63 

18 

.100 
68 
16 

.129 
76 
72 

.117 
74 

48 

.131 
61 
67 

"67 
36 

.031 
66 
60 

.086 

69 

7 

.124 
74 
27 

.100 
74 
12 

110 

75 
4 

.204 
74 
10 

.005 
70 
19 

.196 
66 
24 

.017 
66 
28 

.033 

60 

128 

.132 
48 
115 

.047 
47 
30 

.303 
54 
48 

.056 
60 
81 

3.056 
69.0 
1509 

61 


CLIMATOLOGICAL  DATA:  ARKANSAS  SECTION 


October,  1941 


Daily  Precipitation  for  October 

,  1941 

Additional  Bainfall  Stations 

Drainage 

basin 

stations 

Day  of  Month 

1 

2       3|4|5|6|7|8|9 

10  1  11  1 

12  1  13  1  14  1  15  1  16  1  17  1  18  1  19  1  20  1  21  1  22  1  23      24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29     30 

81    Total 

I                1 

Al)bott  2 

Arkansas.. 
Ouachita  . . 

.43 

1.68 

.07 

.25 

.... 

.44 

.... 

.... 

.74 

.08  .  -  -  - 

.18 

.... 

.... 

.... 

.20 

2  25 

6  32 

Antoine(near)  2... 

Beaty  Lake(near) . 

St.  Francis. 
White 

.... 

■  *  *  * 

.... 

.... 

Beech  Grove(near) 

.... 

.... 

Beedeville  2 

White 

.17 

.06 

.15 

.50 

.18 

1.05 

.... 

.17 

.57 
.40 
.50 
.61 

.... 

.36 
.20 

i.'32 

i'.sb 
1.12 

.16 

.09 

1.05 
.40 
.63 
.02 

•••• 

:::.■ 

1.36 
.40 
.41 
.51 

.17 

.45 

1.21 

2.46 

4  15 

Blue  Mountain  2 

Arkansas. . 

5  65 

Bluff  City.2( near). 

Booneville 

Brinkley  1 

Ouachita  . . 
Arkansas.. 
White 

"46 

01 
.30 

.... 

.31 
.09 

.01 
.02 

.12 
T. 

.04 

.... 

.... 

'!66 

■.'62 

..   . 

.... 



■f.' 

4.57 

7.02 

Cabot2 

Arkan-sxs.. 

" 

' 

Camp  Alton 

Ouachita.. 

..   . 

.  .  .  . 

. . . . 

. . . . 

Camp  Damascus  2. 

Arkansas.. 

Arkansas.. 
White 

.... 

.21 

14 

.11 

.41 

1.09 

.37 

.07 

.11 

.36 

.... 

.... 

.... 

.... 

1.51 

.... 

.07 

1.01 

5.68 

Charlotte  (near).. 

, 

Clay  SCS2 

White 

... 

" 

.... 

Corley  2  (near)... 
Denmark  2        .... 

Arkansas.. 

White 

Mississippi. 
Arkansas. . 
Arkansas.. 
White 

.47 
T. 

2.'63 

■.'i9 

.04 
2.03 
68 
.07 
.76 

.78 
.06 
.60 

i!88 

.80 

1.36 

2.20 

.03 

.... 

.53 
.2'2 
.03 
.15 
.33 

'.'io 

.30 
.15 

■;72 

.43 
.43 

.40 

.12 

58 

.77 

.24 

.08 

.10 

T. 

.75 

.64 

.30 

T. 

".bb 
74 

'.26 
1.02 

.32 

".03 

■.■i2 

T. 
[52 

'!6i 
.02 

t" 

■.'oi 

"7(1 
.23 

■r. 

.96 

.52 

2.40 

i!29 

.81 

1.12 

.70 

.70 

.48 

.26 

.11 

1.67 

2.44 
2  10 

3.50 

5!6i 

2.68 
2.07 
2.50 
2.50 

7.80 
7  48 

Dermott  2 

'!49 
.01 

■.'26 
.25 

.33 
".09 

■.■36 
T 
.12 

.28 

8  54 

Dutch  Greek  CCC. . 

1.54 
2.16 

.73 
.47 
.90 
.45 

.80 
.08 
1.63 
1.01 
.90 
.45 

7  65 

Eagle  Gap  2 

.32 
.56 
1.36 
.50 
.45 

.  ,.  . 

1.17 
1.26 

.72 

"si 

.76 

.hi 

15.08 

•••■ 

'1'. 

.26 
.50 
.32 

10  29 

Evening  Shade2 

White 

10  77 

Forrester  2 

Arkansas.. 
Arkansas.. 
White 

.... 

10  80 

Gravelly.  2 

Green  Forest  2 

6  16 

Greenwood2 

Arkansas.. 
St.  Francis. 
Arkansas.. 
Arkansas. . 

".SO 

.68 
.20 
.15 

.... 

.90 

.70 

.41 

.21 

.... 

.51 

.20 
.85 
.48 

.10 

1.12 
.60 
1.04 

.10 

.90 
.70 

.05 

.10 

.10 

.10 
85 
.60 

.10 

2  85 

1.00 

.45 

8  23 

Harrisburg  2 

4  40 

HoUis  (near 

Hon2  (near) 

.46 

.31 

.08 

.14 

.14 

.05 

T. 

1.40 

6.30 

Huttig  2(Qear) 

Ouachita.. 

' 

Jacksonville2(near 

Arkansas.. 

* 

' 

White 

.74 
.08 
.29 

.45 

■;62 

T. 

■.'13 
.15 

.97 
.23 
.43 

i!46 
.17 
.85 
.70 

1.24 

'!24 

'.'43 

■.'■28 
.21 
.05 

.01 

.05 

".16 

.08 

i.'6i 

Mi 

.40 
1.41 

'."96 

'!67 
.64 

.70 
.51 
.72 
.36 
.25 
.82 

.... 

1.40 

".ki 

1.05 

.83 

2.00 

.82 

.25 

1.85 

1.17 
.28 
.66 

1.64 

.05 

— 

"ii 

•■•• 

.40 

.96 

1.33 



.47 

"22 
1.74 
.60 
.03 
.45 
.20 
.52 

2.20 
1.10 
2.54 
.45 
1.30 
2.32 
2.58 
1.40 
2.78 

9  74 

Lake  City2 

St.  Francis. 
White 

4  45 

Marshall  2 

12  43 

Marvell^ 

White 

4  93 

Mena  CCC 

Red 

Ouachita  . . 

.56 

.... 

.02 

.... 

'.'43 

1.56 

.60 

.89 

.22 
.04 
1.23 
.26 
.06 

.... 

.08 

.11 

2.34 

.36 

1.21 

.14 

10.15 

Morobay  2  (near). 

:::: 

.... 

6.34 

Mountain  View  2. . 

White 

.73 

.52 
1.20 

"46 

.... 

.66 
".'08 

.36 
.2.=) 

.07 

"46 

"7i 

10.24 

Newhope(near)  2,. 

Ouachita . . 

7.08 

Odell  (near)2 

Arkansas.. 
Arkansas. . 

.08 

.14 

1.24 

.19 

.... 

3.07 

12.01 

Osage  Mills. (near) 

Potts  ville2(  near) ) . 

Arkansas. . 

St.  Paul2(near)... 

White    .... 
Arkansas. . 

.... 

,12 

.02 

.87 

1.50 

.19 

.61 

.02 

.61 

.... 

2  02 

1.56 

.67 

.36 

.... 

.60 

.31 

1.16 

.30 

3.33 

14.34 

St.  Vincent 

Shirley  2(near). . . . 

White 

.42 

.23 

1.20 

.12 

.07 

.85 

.... 

.64 

1.80 

1.07 

.67 

.17 

.15 

.... 

1.19 

.... 

.... 

T. 

2.60 

11  18 

Solgahachie  (near) 

Arkansas.. 

Sparkman  2(iiear) 

Ouachita . . 

.21 

06 

.... 

.95 

.... 

.36 

.70 

.... 

.34 

.27 

.02 

.... 

.... 

.18 

.... 

.38. 

1.56 

.08 

5.11 

Stamps  (near) 

Red 

Stephens  2  (near). 

Ouachita  . . 

.n 

.85 

.... 

.44 

.28 

.35 
.20 

.... 

.16 
.75 

1.08 
.64 

T. 
.07 

1.70 
.86 

.... 

"25 
'.'06 

1  96 

fi  OS 

Sugar  Grove  2 

Texarkana 

Arkansas.. 
Red 

.60 

.... 

.60 

.22 

2. 15     7. 19 

Tichnor  2 

White 

.12 

.20 

.... 

.34 

... 

1.07 

.53 

.05 

.80 

.84 

i.54     5.65 

Vick  2 

Ouachita  . . 
White 

■ 

■ 

Walnut  Grove 







.... 

:...!..  ■ 

Daily  River    Stag-es  for  October,   1941 


Stations 

Rivers 

Flood 
Stage 

1 

2 

3 

4 

5 

6       7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 
26  I  27 

28 

29 

30 

81 

Fort  Smith.... 

..Arkansas  . 

22 

9.0 

9.0 

12.6116.8 

19.  6!23.  7125.8 

26.4 

26. 6126.0 

25.2j23.6',21.8 

18.5 

17.7117.3 

23. 4126. 6127.0125. 2 

22.0120.2 

19.8118  9 

18  0 

24.1l26.2;27,2|26.6 

25.6|28.7 

Van  Buren 

do 

22 

8.2 

8.1 

13.0  17.4i20.1l23.6[2.5.5l25.9 

26.0  25.5 

24. 8i23. 4,21.0 

19.0 

17.8:17.4 

23.0 

25.7 

26.4 

25.0 

22,2,21.0 

20,4 

19,8 

18,7 

23.6  25,5,26,5:26.2 

24.6J27.8 

Danville 

.Petit  Jean.. 

20 

3.6 

3.3 

3.3 

10.5  15.211.5.  4|10.6|  8.2 

6  5    5.6 

6.7 

5.7    4.8 

4.4 

4.0 

4.4 

5  3 

7.8 

6.6 

5.5 

5   1 

4.9 

4,7 

4,2 

4  1 

4.0    4.0]  5.5    5.0 

4.4116.0 

Ozark 

.  .Arkansas. . 

22 

4.3 

4.1 

6.0 

10.3 

13.1116.8  19.3  20.3 

20.7  20.6 

20.0 

18.5  17.2 

14.8 

12.9 

11.9 

16.5 

19.8 

21.0 

20  4 

18.0 

16.0 

15,1 

15,0 

13,5 

17.0  19.5]20.l}20.8 

19.4 

21.4 

Dardanelle 

do 

22 

7.6 

7.0 

6.8 

10.3 

10.6117.5  20.4,22.2 

22.5  22.9 

22.4 

21.8 

20.6 

19.1 

16.7 

15  5|17.1 

2,).  9 

22  9 

23.4 

22.2 

20. 0 

18,9 

17.7 

17  0 

16.4  20.3 

22,4  23,2 

23.0 

2.^.5 

Morrilton 

do 

20 

4.3 

3.5 

2.8 

4.4 

11.3114.2  16.8 

)8.7 

19.4 

19.8119.6 

19.1 

18.3 

17.0 

15.0 

13.3,13.2 

17.6 

19.  K 

20.6 

20  0 

18  9 

16,4 

15  4 

14  9 

13  6 

19  0 

19  1 

20  0 

20.2 

20.2 

Little  Rock. 

do 

23 

6.7 

5.6 

4.9 

4.5 

7.3  13.6  16.2 

IH.l 

19.0 

19.4 

19.6 

19,4 

19.1 

18.2 

16.8 

14.7 

13.7 

15.9 

19.2 

20.4 

20.6 

19.5 

17.1 

16,7 

16,0 

1.5.0 

15  1 

18,5 

19,9 

20.  5 

20.  S 

Pine  Bluff 

do 

25 

10.9 

9.9 

8.8 

8.2 

8.0I13.8I7.2 

19.7 

21.5 

22.  2 

22.5122.5 

22.1 

21.7  20.8 

19.3 

17. 9 

17.6 

20.7 

22,6 

23.5 

23  6 

22  3 

20  9 

20  0 

19  3 

18,6 

19   1 

22,2 

23.4 

23.9 

Gilbert 

..Buffalo   ... 

30 

3.3 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2    3  2 

3.7 

4.1 

4.0 

3.8 

4.1 

4.1 

3.8 

4.1 

19.0 

13.2 

11.5 

7.4 

6,5 

6.8 

6  0 

5,4 

5,0 

4  8 

4  6 

7  4 

6,1 

5,6 

5.5 

19.2 

Black  Rock.... 

....Black.... 

14 

2.0 

1.8 

2.0 

2.3 

2.9 

3.0    2.9 

3.0 

3.1 

3.1 

2.9 

2.8 

2.7 

2.6 

2.6 

8.7 

8.8 

9.7 

9.5 

7,5 

7.8 

7  9 

7  0 

6  0 

5  3 

4  8 

5  0 

6  6 

5.5 

4,9 

9.5 

Heber  Springs. 

..Little  Red. 

30 

4.0 

3.9 

3.7 

4.5    8.2 

8.8    8  4 

8.3 

7.9 

7.0 

7.7 

6.  8 

6.1 

5.5 

5.11  5.2 

13  6 

23.4 

14  4 

10.8 

9.1 

9.0 

8.4 

7,4 

6.7 

6,4 

6  3 

10,  5 

8.0 

7.1 

16.0 

OzarkBeachMo 

....White  ... 

30 

2.0 

-0.6 

2.6 

2.9    4.6 

3.2 

4  6 

4.6 

2.0 

1.0 

0.4 

0.0 

2.0 

0.1 

-0.6 

3.8 

7.4112.2 

11.5 

9.1 

7.1 

5.8 

5,0 

4,7 

3,5 

2  6 

3,0 

4,5 

4,6 

4,8 

15,0 

Cotter 

do 

21 

3.5 

3.0 

4.6 

4.6 

4.6 

5.8 

4.81  4.7 

5.3 

4.5 

4.4 

4.1 

3.1 

3  4 

4.5 

4.4 

7.1  14.5 

1H.9 

12,1 

9.8 

8  0 

6  8 

6,0 

5.8 

5  2 

4-9 

4,7 

4,7 

4.7 

14.8 

Calico  Rock  . . . 

do 

18 

2.8 

2.6 

4.0 

4.6 

4.2 

4.4 

4.6 

4.5 

4.6 

4.6 

3.7 

3.0 

2.7 

2.6 

4  4 

4.9 

11.721.6 

19.9 

14,4 

12.0 

9,6 

7,8 

6,7 

6.5 

5  5 

5,7 

6  4 

5,6 

5  5 

)7.7 

Batesville 

do  ... 

23 

6.9 

7.3 

6  6 

8.6 

9.0 

8.6 

9.1 

8.7 

8  9 

9.0 

8.6 

8.0 

7.4 

7.1 

6.6 

11.6 

15.l|22.8i25.9!22.9 

19.4 

17.2 

14,5 

12,6 

11,4  10.6 

11,0 

11,2 

)0.9 

10.4 

14.5 

Newport 

do 

26 

3.5 

2.6 

2.8 

2.1 

3.9 

4.0 

4.1 

4.8 

4.5 

4.8 

4.9 

4.1 

3.6 

3.0 

2.8 

2.6 

7.8  14.9  20.8  23  0j23.0!22.0 

20,6 

18.4 

15  9 

13,6 

11,7 

11,2 

11.2 

10.3 

10.4 

Georgetown . .. 

do 

21 

6.4 

5.6 

4.6 

4.0 

3.6 

4.0 

5.6 

6.7 

6.8 

7.0 

7.0 

7.0 

6.8 

6.2 

5.5 

4.8 

4.6    8.4  16.0  18.5  J8.6II8. 4 

18,7 

18,9 

19,1 

19.1 

19,0 

18  3 

18.0 

17,3 

16.6 

Des  Arc 

do 

24 

9.4 

8.3 

7.5 

6.7    6.2 

6.0 

6.9 

8.1    8.6 

9.0 

9  2 

9.2i  9.2!  8.8 

8.2 

7.7 

7.0    8.0il4.017.4 

18.6:19.0 

19.2  19.5 

19  8 

19,9 

20,1 

20,0 

19.9 

19,6 

19.6 

Clarendon 

do 

26 

13.1 

13.0 

12.6iH.9;U.3 

10.  8  10-  6 

11.2 

12.1  12.7 

13. 0il3.2i;3.3;i3. 3113.1 

12. 7112.2:11. 9113. 2II6. 5 

18.4:19. 5:20.  2 

20.7,21,1 

21.5!22,0i22,3l22.6 

22.8 

23  1 

St.  Charles  .... 

do 

.  .Caddo  . . . 

25 
i7 

12.2 
5.4 
7.3 

12.8 
5.4 
7.2 

I2.6I12.2IU.7 

11.2  10.9 
5  9i   ."i  7 

11.0 
6.0 
7.5 

11  7!l2.  1 

1?  9 

13.2  13.5113.8 

13  9 

I3.7I13.4 

12.9  I2.9I14.8 

16.8 
5.7 

7.5 

18.1 
5.6 
7.5 

18.9 
5.6 
7.2 

19,5 
5,5 
7.4 

20.  0'20. 3120. 7120. 9, 21. 0,21. 3 

21,  H 

Glen  wood 

5.4 
7.3 

5.6    5.8 
7.3    7.1 

6.5 
8.5 

6.5 
8.4 

6  2 

K  n    s  8 

5.7 
7.7 

5  6 

h  7 

5.9 
7.6 

5  9I  .s  8 

5.7 
7,2 

5.5 
7.2 

5,4 
7.2 

5.6 

7.8 

5.4 

8  2 

6,4 

7.9 

5.4 
7.9 

7.1 

Arkadelphia  . . 

. .  Ouachita    . 

6.2 

7.3 

9.9    8. .5    7.3 

7.6    7.5 

8.5 

7  6 

9.0 

Boughton 

..Little  Mo.. 

20 

4  2 

4.0 

3.8 

4.0    3.6 

3.7 

4.3 

5.7 

5.4 

6.3 

7.7    7.0    5  9 

5.4 

5.1    5  4 

5  0 

4,S 

4.7 

4.8 

4.6 

4.2 

4.2 

4  2 

4,1 

4.1 

4.2 

5,8 

5.8 

5,2 

6.1 

Camden 

..Ouachita  .. 

26 

7.6 

7.5 

7.5 

7.4    7.4 

7.3 

6.9 

6.4 

7.3 

9,3 

9.5III.O1II.9 

10.0 

8  7    8.3 

8.1 

8.1 

8.6 

8,7 

8,1 

7,8 

7  8 

7  6 

7,5 

7  3 

7,6 

7,5 

8,6 

8.9 

9.0 

Benton 

Saline  ... 

20 

4  0 

3  9 

3  9 

6.1    5.9 

5.5    5.2 

5  4 

6.0 

6  3 

6  8 

6.4    ft. 9 

5.6j  5.2|  5.1 

')  fi 

14.0 

19  4 

8  5 

7  5 

6  9 

6  4 

6  1 

5  8 

5  7 

5  9 

6  4 

6  ? 

6  0 

8.R 

Index  

Red  .... 

25 

8.4 

8.4 

8.3 

8.2  12.8121.4123.4 

24.3 

24.8i24.6l22.6 

20.6:19.0 

16.8'l5.5  I4.9I14.2 

16.9119.4 

16,9 

17.6 

16.4!l5,2ll4. 1 

13,2 

12,0 

12.9 

19,2 

19,7 

18.2 

16.9 

Fulton 

do 

25 

6.4 

6.3 

6.2 

6.2 

7.7il8  2,21.8 

23.4 

24.4l24.9|24.6 

23. Ii21. 5119. 3117  Iil5-5tl4.0 

13.8 

14.9 

15  0 

16  4 

16,l!l4.7 

13  4 

12  6 

12  0 

11.6  16.8 

18. 9 

18  9117.7 

Big  Lake  Outlet 

.St.  Francis. 

10 

2  1 

2.2 

2.1 

2.3 

2.31  2.4t  2.4 

2  4 

2.4 

2.5 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4    2.4    2.5 

2.6 

2.7 

2  7 

2,7 

2,7 

2  7 

2  7 

2  7 

2,7 

2  8    2.  8 

2.7j  2  7 

3.0 

St.  Francis 

do 

18 

2.2 

2.3 

2.3 

3.1 

3.0 

2.71  2.8 

2.8 

2.9 

3.3 

3.4 

3.9 

3.8 

3.9 

5.0    4.8    5.5 

4.9 

5.7 

6,6 

7.9 

10  4 

11,7 

12  4 

12.6 

12  2 

11.7  11.4 

10.9  10.2 

11.3 

St.  Francis  L.L. 

do 

15  5 

16  0 

16.2 

16.5 

16.6 

16.7 

15.5 

14.7 

15.2 

16  1 

16.4 

16.7 

17  0 

15.5 

14.2  15.0  16.2117.0 

17.6118.0 

18.4 

17,0 

15  9 

17,0 

17.6 

17.0!l6,5ll6.0 

16.9  16.6 

17.1 

Marked  Tree  . . 

do 

17 

0.2 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

0.2 

2.5 

0.8 

0,0 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

-0.2 

2.5 

U9   0.0-0.1  -a.i 

-0.2 

-(1,2 

-0,2 

3,9 

3  5 

0.4 

0,2 

2.8 

3,0 

3.0 

0.8    2.8 

3.0 

Parkin 

do 

28 

1.4 

0.8 

O.n 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

1.1 

1.1 

1.0 

0.6 

0.4i  0.4 

0.4 

0.9    1.91  1.3    0.8 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

1,8 

2,6 

1,9 

0  9 

1,3 

2.4 

2.5    2.0 

1.9 

Madison 

do 

32 

-1.0 

-0.3 -J. 5 --0.8 

-1.0 

-1.0 

-1.0 

-I.O 

-0.1 

-0.1 

-0.5 

-0.71-0.8]  -0.1 

0.2    0  2I  0.8    1.3 

1,5 

1  6 

1,4 

1.2 

O.fi 

0,2 

0  8 

0  3 

0.1 

0.3 

-0.3    0.7 

0.7 

Helena 

.Mississippi  . 

42 

10.4 

10.2    9.8    9.3 

8.6 

8.0 

7.9 

8.4 

9.3 

11.6 

14.9 

17.  9119. 8,20.7121.  l!2I.  2121. 5'21.8i2'2. 4 

22.6 

■Z2. 5 

22,li21  3 

20,5 

19.6 

18.7 

18.lil8.0 

18.4  18.9 

19.6 

Arkansas  City. 

do 

42 

7.5 

7.8    8.1    7.9 

7.2 

6.5 

6.7 

8.8 

10,5 

12.0;13.6il4.9ll8.0il9.4l20.2l20.2i20.0ll9.7il9.6 

20.4 

21.4,22.0122.1 

21.6:20.9120  0 

19.4118.5 

18.4  19.2 

20.6 

Symbols  for  Climatologrical  Data  Table:--The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  having  10 
or  more  years  of  record.  Departures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period 
for  stations  with  10  to  14  years  the  means  for  the  period  of  record  are  used  ?Also  on  other  dates.  ''Kot  used  in  means  and  summaries  JtEvaporation  station.  fPost 
office  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters  ".b.",  number  of  days  missing. 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table :~Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re- 
corded is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  1  Precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  ^precipitation  measured  in  morning;  amount 
recorded  is  for  the  preceding  24  hours,  "indeterminate.  tPrecipitation  measured  with  recording  gage.  "Included  in  the  next  measurement.  T.  1  race,  or  precipitation  less 
than  0.  01  inch.  ItEvaporation  Station.  iPost  Office  addresses  as  follows:— Alum  Fork  Reservoir,  Reform;  Bethesda,  Batesville;  Big  Lake  Outlet.  Manilla.  Boughton, Route 
4,  Prescott; Clover  Bend.  Hoxie;  Devils  Knob  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock:  Index,  Route  5,  Texarkana  :  Irons  Fork,  Experi- 
ment Forest,  Mena;  Lutherville.  Route  1.  Lamar;  Morrilton,  Route  3,  Morrilton;  Rosebud,  Route  2.  Mt.  Veruon;  Springbank,  Doddridge;  Turnpike.  Dover:  White  Rock, 
Cass;Mulberry,  Route  1.  Mulberry. 

Ssrmbols  for  Daily  Masimum  and  Minimum  Temperatures :~Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  *"Midnight  to  midnight.  WTher- 
EQometers  read  in  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.  ItEvaporation  station.  NR,  No  record 
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GENERAL.  STTMMABir 

Temperatures  averaged  slightly  below  normal  in  Arkansas 
during  November.  Although  freezing  temperatures  were  re- 
ported in  all  portions  of  the  State  several  times  during  the 
month,  no  unusually  cold  weather  occurred.  Cool  weather 
prevailed  in  most  sections  from  the  5th  to  1 3th  and  again  from 
the  21st  to  25th.  Unseasonably  warm  weather  was  experienc- 
ed from  the  14th  to  20th,  with  daily  temperatures  as  much  as 
15~^  above  normal.  The  monthly  mean  temperature,  consider- 
ing the  entire  State,  wis  49.9°,  which  is  1.3°  below  the  aver- 
age of  past  years.  Monthly  means  ranged  from  46.0°  at  Bee 
Branch  to  54.6°  at  Magnolia.  The  highest  temperature  was 
87°  at  Camden  on  the  16th,  and  the  lowest  was  18°  at  Gilbert, 
Gravette,  Irons  Fork  and  Mount  Ida  on  the  24th  and  25th. 

The  average  precipitation  in  November  was  2.31  inches  for 
the  State  as  a  whole,  which  is  1.45  inches  below  normal.  A- 
:  mounts  ranged  from  1.28  inches  at  Osceola  to  5.98  inches  at 
Springbank.  About  one  third  of  the  stations  reported  less 
than  two  inches.  The  month's  deficiency  in  rainfall  was  not 
serious  since  it  followed  unusually  heavy  rains  in  October. 
Snow  flurries  were  reported  several  times.  Light  sleet  fell  on 
two  days  but  caused  no  damage. 

Excessively  heavy  rains  in  Arkansas  and  Oklahoma  during 
the  latter  part  of  October  resulted  in  flood  conditions  on  the 
Arkansas,  Black  and  White  rivers  during  November.  The 
Arkansas  reached  the  highest  point  since  1838  at  Fort  Smith 
and  the  highest  since  1935  at  Little  Rock.  Most  of  the  damage 
was  sustained  in  the  territory  between  Little  Rock  and  Fort 
Smith.  The  Fort  Smith  area  suffered  severely  with  a  portion 
of  the  city  inundated.  The  White  River  did  not  reach  unusu- 
ally high  stages  and  damage  in  that  valley  was  less  severe.  The 
Arkansas  River  flooded  approximately  185,000  acres,  drove 
over  600  families  from  their  homes  and  caused  property  damage 
of  about  $1,300,000.  About  two  thirds  of  this  loss  was  in  feed 
crops  such  as  corn,  hay  and  silage.  A  large  loss  was  also  suf- 
fered from  erosion  and  loss  of  top  soil.  Damage  to  highways 
and  bridges  was  small  but  some  levees  were  impaired.  Proper- 
ty loss  on  the  White  River,  mostly  in  mature  crops,  was 
$145,000. 

November  weather  was  favorable  for  harvesting  and  other 
outside  farm  operations.  Bright,  sunny  weather  predominated 
and  there  were  only  six  rainy  days.  While  freezing  weather 
occurred,  temperatures  were  not  low  enough  to  freeze  the  soil 
and  prevent  plowing.  Harvesting  of  most  crops  was  complet- 
ed by  the  15th,  except  along  the  river  bottoms  where  high  wat- 
er prevented  much  work  until  the  latter  part  of  the  month. 
Fall  grains  made  good  growth  and  stands  looked  favorable  at 
the  close  of  the  month.  Pastures  also  held  up  well.  Some 
butchering  was  accomplished  but  there  was  not  enough  cold 
weather  for  this  work.  In  most  sections  of  the  State  the  1941 
growing  season  extended  from  March  29th  to  November  10th, 
or  226  days  without  killing  frost. 
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PRESSURE,  WIND,    HUMIDITT.   AND  SUNSHINE 
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Cliinatolog'ical  Data  for  November,  1941 
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Farm  SecurityAdm. 
E.  E.  Ccrdrey 
Winfred  D.  Polk 

Clinton f 

Clover  Bead 

Conway 

Van  Buren 

Lawrence 

Faulkner 

Clay 

"46!6" 
51.4 

47.4 

-  c!5 

-  1.2 

"79" 
85 
80 

16 
16 

"26" 
24 
22 

"16$' 
10 
25 

"47" 
49 
47 

Corning  

0.  B.  McSpadden 
U.S.  ^'o^est  Service 

Crossett(near) 

Ashley 

50.6 

-  3.4 

82 

16 

21 

25 

44 

Vol! 

J.M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 

Dardanelle   

Yell 

50.6 

so!  6 

47.6 
51.6 
.53.2 
51.2 
49.6 
48.3 
49.4 
50.8 

-  1.3 

-'■lA 

-  2.0 

-  2.0 

-  1.3 

-"oW 

-  0.2 

80 

"si)" 

75 
82 
S3 
81 
82 
82 
79 
83 

16 

"ie" 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

24 

"24' 
19 
24 
28 
25 
19 
19 
21 
26 

24 

"25" 
24 
25 

25 
25 
24 
24 
24 
24 

38 

"41  " 

27 
47 
38 
39 
34 
44 
37 
35 

DeQueen 

Sevier 

Prairie 

Johnson 

Desha 

W   A   Douthit 

Des  A  re 

7 
3 
5 
6 
3 
6 
9 
10 
6 
6 
7 
6 
8 
4 
7 
6 
7 
8 
5 
6 

10 
16 
13 
20 
13 
19 
10 
16 
16 
15 
14 
17 
14 
15 
12 
16 
19 
20 
19 
14 

2 
0 
12 
5 

12 
2 
9 
5 
7 
8 
8 
4 
1 
1 
9 
5 
2 
2 
7 
5 

18 
14 
5 
5 
5 
9 
11 
9 
7 
7 
8 
9 
15 
14 
9 
9 
9 
8 
4 
11 

sw. 

n. 

w. 

nw. 

sw. 

s. 

sw. 

e. 

s. 

sw. 

nw. 

se. 

Z.  R.  Glenn 

Devils  Knob t 

Dumas  

U.S.  Forest  Service 
Ben  Johnson 

El  Dorado 

Union 

I,onoke  

Mr-.  E.  W.Gaston 

England 

0.  V.  Halbrook 

Eureka  Springs.... 

Favetteville 

Fayetteville  Exp.. 

Fort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.P.f 

Carroll 

Washington 

Washington 

Sebastian 

Crawford 

Hempstead 

Whit  a 

Geo.  VV.  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
University  of  Arkansas 
U.S.  'Veather  Bureau 
Ft.  Smith  Water  Plant 
T.J.  Logan 
C.  G.  Long 
F.  E.  King 

Georgetown 

Gilbert 

46.6 

'49^8' 
48.3 
49  6 
47.5 

-"l.2 

-  0.7 

'-'i.'2 

81 

■■82"" 
81 

78 

77 

J  5^ 

"ie" 

16 
16 
16 

18 

"i9" 
18 
23 
20 

25$ 

"24" 
24 

10 
24 

60 

"39" 
44 

28 
40 

Glenwood 

Pike  

Grannis 

Polk 

VV  E.  Mc^'ay 

Gravette 

Benton 

Stone 

Julius  A.  Schmidt 

Green  Mountain,  t 

U.  S    Forest  Service 

Harrison 

Boone 

Heber  Spgs.  (near) 
Helena 

Cleburne 

Phillips 

Lester  B.  Logan 

60.5 

-  2  6 

80 

16 

21 

25 

37 

Cleburne 

Pike 

Otto  Murphree 
J.  0.  Cooley 
Experiment  Farm 
Natioual  Park  Service 
W    F   McDowell 

Highland 

54.0 
50.4 
50.8 

'48!2 

+  0.5 

-  3.8 

-  2.0 

80 
81 
75 

"82" 

16 
16 
16 

"ie" 

25 
23 
26 

"  is" 

24 

25 
24 

"24" 

32 
44 

30 

"■is" 

3 
7 
4 
4 
9 
4 
6 
9 
6 
7 
6 
5 
4 
5 
4 
5 

m 

6 
6 

5 
5 
4 
5 
5 
8 
6 
7 
2 
6 
6 
5 
9 
5 
3 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
5 
6 
6 
7 
6 
7 
3 
6 
6 
6 
5 

14 

9 
16 
20 
16 
10 
1) 
18 
12 
12 
15 

8 
11 
14 
14 
15 
16 
12 

8 
19 
16 
18 
14 
17 
16 
17 
15 
14 
17 
18 
13 
18 
11 

7 
12 
17 
19 
16 
17 
18 
17 
18 
14 
14 
20 
17 
14 
22 

"\1 
18 

12 
16 

8 

0 

6 
11 

8 

2 
10 
10 

6 

3 
12 

7 
10 

5 

6 
12 
18 

2 

0 

5 

8 

9 

5 

9 

5 

8 

8 

2 

7 

1 

5 
20 
11 

6 

2 

6 

0 

5 

9 

7 

7 

1 

3 

3 

8 

2 

■3" 
5 

4 

5 

6 
10 

8 

9 
11 
10 

6 

8 

9 
19 

7 

9 

6 
10 

8 

6 

4 

9 
14 

7 

8 

4 

9 

4 
10 

8 

5 

10 
10 
U 
14 

3 

7 

7 

9 

8 

7 

7 

4 

5 

9 
15 

10 
8 
6 

"io" 
7 

nw. 

s. 
s. 

ne. 

sw. 

sw. 

sw. 

w. 

s. 

se. 

n. 

sw. 
n. 

s. 

SW- 

s. 

nw. 

s. 

w. 

s. 

w. 

w 

e. 
n. 

sw. 

s. 

nw. 
sw. 

w 

nw. 

nw. 

n. 

u. 

\S'. 

sw. 

n. 

nw. 

s. 

sw. 

n. 
w. 

w. 
n. 

Hope  (near) tJ 

Hot  Springs 

Index \ 

Hempstead 

Garland   

Little  River 

Polk 

Irons  Fork ft' 

Garland  

Craighead 

Boone 

U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 

Jonesboro 

49.2 
47.1 
51.2 
50.4 
49.3 

-  2.0 

-  1  3 
--  0.9 

-"in 

79 
82 
80 
82 
80 

16 
16 
16 
16 
16 

24 
20 
28 
27 
21 

25 

10$ 

25 

25 

24 

37 
48 
30 
37 
34 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK 

Pulaski 

\y  "ij  \v*^ather  Bureau 

Little  Rock  Airport 

Pulaski 

VV.  B.  Airport  Station 
II.O.Lenhardt 
.1.  W,  Eppes 
State  Agri.  School 
Mrs.  .lohunie  Morton 
Cotton  Exp.  Station 

Lutherville f 

Madison 

John.son   

St.  Francis 

Columbia 

Fulton 

Lee 

Magnolia 

51.6 

47  0 
51.1 

48  2 
51.1 
52.4 
49.3 

-04 

-  1.7 

-  1,2 

-  1.0 

-  1.1 

85 
80 
81 
79 
82 
82 
84 

17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

27 
23 
24 
22 
22 
25 
25 

25 

25 

10$ 

25 

24 

25 

10 

42 
44 
40 
42 
38 
36 
49 

Mammoth  Spring  . 
Marianna 

Marked  Tree  . 

Poinsett. .   . . 

Men  a. . 

Polk 

R    W   St    lohn 

Monticello  Airway 
Morrilton  . .           f 

Drew 

Conway 

Mrs.  Nova  Berrv 
C.  A.  Lovell 
n  N  Haibert 

Mountainburg 

Mountain  Home  .t 

Crawford 

Baxter 

48.1 

-  0.5 

82 

16 

20 

10 

49 

Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  CCC 

(■iarland   

Montgomery 

Montgomery 

Franklin 

Howard 

Jackson 

J.G.Scott 
G.  A.  VVhittington 
U.S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 

49.9 

-  0.7 

84 

16 

18 

25 

52 

MulberryinearK  !t 
Nashville 

51.6 
51.0 
50.6 
52.4 

"'6'6 

-"vi.-A 

82 
80 
84 
82 

16 
16 
15$ 
16 

25 
25 
20 
22 

24$ 

25 

25 

25 

42 
42 
41 
15 

Newport 

Oden 

Montgomery 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

U.  S.  Forest  Service 
Charies  R.  Jackson 
G.  H.  Banks 
Ovkney  0.  Milton 
J.  E.  Garrett 
Carroll  King 
Rudo'ph  C.  Cranford 
Miss  Theresa  Scheu 
J.R.  Hnddle.ston 
Benedictine  Sisters 
Mrs.  Pearl  E.  Newton 
VV.  R.  Hambright 
Howard  Fowler 
G.  A.Maddox 
U.S.  Forest  Sen-ice 
U.  S.  Biological  Survey 
A.BoyceBovd.Jr. 
Walter  A.  Smith 

Okay 

Osceola 

Ozark '. '. 

48.4 
47.5 

-  3.0 

79 

74 

16 
17 

20 
24 

10$ 
25 

42 
39 

Paragould 

Parkin  

Cross 

Perrv 

Perrvville 

50.1 
52.4 

-  0.7 

-  0.9 

85 
84 

16 
16 

22 
27 

25 
25 

46 
41 

Pine  Bluff 

Jefferson 

Montgomery 

Randolph 

Ashley 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

48.1 
54.4 
52.3 
47.8 

-  2.9 
+  0.1 

-  1.9 

-  1.2 

77 
80 
82 
82 

16« 
16S5 
16 
16 

22 
31 
25 
19 

10 
25 
25 

24 

40 
34 
38 
40 

Prescott 

Nevada  

Benton 

Rogers 

Rosebud 

Faulkner 

Pope 

Russellville          XX 

50.  e" 
50.7 

+  0.8 

85" 
80 

14 
16 

23" 
25 

25 
25 

51' 
37 

St.  Charles 

St.  Francis 

Arkansas 

Clay 

Searcy  

White 

49.4 

-  1.6 

79 

16 

24 

25 

40 

Springbank f 

Story 

Miller 

Montgomery 

Arkansas 

Arkansas 

Logan   

8.  C.  Story 

Stuttgart 

49.9 
49. 7» 
51.0'' 
53.1 

—  25 

-'i's 

-  2.1 

80 
80' 
84*' 
84 

16 
16 
16 
16 

24 

25* 
24 

25 
25 
24$ 
25 

39 
41" 
40>' 
43 

Stuttgart  (near),  tt 
^ubiaco 

Rice  Experiment  Sta 
New  Subiaco  Abbey 

Texarkaua 

Miller 

November,  1941 
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Climatologrical  Data  for  Kovember,  1941 


Continued 


Stations 


Counties 


t 

1 

Temperatures  (Degrees  Fahrenheit) 

Pre( 

(U 

a> 

03 

(D 

a 
o 

0) 

3  o 

bo 

a 

0> 

5  "^ 

a 

IS 

KB 
»  p 

bo 

1 

o 

3 

o 

W 

,3 

S 

Pi: 

s 

Q 

H? 

P 

C-o 

H 

Precipitation,  inches 


Pi; 


S  3 

a  2 


d  3 

o5 


Number  of   days 


13  S 

o  o 

•5° 

'2  s 


Observer 


Turnpike + 

Wabash 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 

Wright 

Wynne 


Pope 

Phillips 

Scott 

Bradley 

Little  River. 

Franklin 

Mississippi  .. 

Jefferson 

Cross  


State  Means 49.9 


2210 
179 
675 
206 
290 

2-285 
237 
234 
167 


48.4 
49.9 
49.4' 
62.3= 


47.7 
48.4 
49.1 
50.4 


—  1.5 


2.] 


77 
81 
85" 
82--' 


76 
78 
81 
80 


1.31     87 


16 
16 
16 
16 


20 
20 
20' 
25' 


19 
24 
25 
22 


24 
25 
24 
25 


24 

n5 

11^ 
10 

21$ 


29 
43 

53» 
40' 


29 
40 
40 
41 

53 


12—0.69 

87i 

54-0.79 

51  -1.52 

10  -0.93 

08 

38 

47 

50 


2.31 


-2.76 
■'2!41 


1.15 

1.72 
1  45 
2.01 
1.03 
1.11 
0.65 
1.32 
0.85 


1.45    2.60 


n.o 

7 

0.0 

6 

0.0 

R 

0.0 

5 

0.0 

3 

0.0 

5 

0.0 

5 

T 

4 

0.0 

3 

T. 

6 

16 
15 
15 
10 
18' 
13 
16 
15 
17 


10 

7 
13 

9* 
12 
14 

5 


sw. 
s. 

sw. 
nw. 


sw. 


U.S.  Forest  Service 
Farm  Security  Adm. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L.  M.  Snead 
U.S.Forest  Service 

D.  O.  Anderson 
Farm  Security  Adm. 
B.  M.  Eddius 


Daily  Precipitation  for  November,   1941 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 
19      20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

0 

Alum  Fork  Reser. . 

^uafhlta. 
l»uachita.. 
-Mississippi 
White    .... 

T. 

".i2 

'.'■20 

'!ii 

.66 

.20    T. 

.23.... 

.lo'.... 

.04!    .04 

T. 

.97 

1.03i  T 

58j     "1 1 

2.20 
2.44 

2.30 
1.61 
1.70 

Arkadelphia z 

.22  .... 

.301.... 

1 

.11 
.12 
.07 
.12 

89' 

.... 



Arkansas  Citv  .  ..  ^ 

.02 

.... 

".'24 

.<ili.... 
.021.... 
.30  .... 

18! 
881 

1  64! 

1 

. . . . 

.... 

BatesvilleAir'y  .H: 

■•" 

.... 

T. 

Batesville  River. ^ 

Bee   Branch. 

Benton - 

White    .... 

.12 

....! 

.28; 
.35 
.02 

'!2f> 

.01 

T. 

.... 

.05]    .82.... 

Saline 

Arkansas 

".ih 

"ai 

'.'06 

nil 

T. 
3.43 

.   . .     .55 
.35  .... 

.  36  . . . . 

....     .95' 
27      71 



2.05 
1.64 
2.80 
1.79 
1.69 
2.09 
1.34 
1  65 

Benton  ville         ^t 

.89 
.95 

.15 
T. 
]  05 

01 
.01  .... 

.02 

.12 

Bethesda         .   .'*' 

White 

in 

Big  Lake  Outlet  . .  2 

St.  Francis 
White   ...J 
St   Francis 
Arkansas. . 

.18 
.24 
.15 

.20 

.23 
06 

.09 
.14 

60 

Black  Rock ^ 

.76,  T. 
22      20 

.02 

.55 
.71 

.... 

.... 

Blvtheville        ...*^ 

.... 

'.■(■|4 



. . . . 

Booneville 

04 

.01 

... 

.51 

';59 

.... 

Boughton 2 

Ouachita.. 
White  

.15 

.72 

'.'ii 

'.05 
.05 
.03 

".bh 

.28 
.01 

.89 
.07 
.17 
.23 
.11 

'!i2 

1    JO 

3.84 
)  45 

Brinklev 

i  27  '  01 

Calico  Rock 2 

White   .... 
Ouachita. . 
White   .... 
White   

.14 
.14 
13 

.66 
.04 
.32 
.20 
.05 
.32 
.37 
1.19 
.15 
.15 
.25 

T. 

T. 

03 

.40 
.70 
OS 

.05    .93 

1.10  1.77 

03  1  4fi 

.05 

2  43 

.08 

4  06 

Clarendon ^ 

2  10 

Clinton 

.28 
.70 

"ii 

T. 

.69 

1.00 
.50 
.24 

'!i6 

2.60 
.16 
.19 

r. 

2.22 
1   70 

White   

.14 
.72 

'.'71 
.12 
56 

Conway  

.\rkansas  . 



.69 
.64 
.80 
T. 

.88 
.9S 

2.00 
1  85 

White    .... 
White 

.15 

.47 

T. 

.15 

■f.' 

.07 
'I'. 
T. 

.... 

Cotter                .  .  2 

T 

.11 

2.97 
3.15 
2  10 

Crossett  ..[near].. 

Arkan.^as. . 
Arkansas.. 
Red 

.31 
.26 

,03 

T 

.. . . 

.... 

Darda-nelle        ...^ 

16 

.. . .. 

2  18 

.... 

Dp'^  \to                . .   2 

White 

.10 

'f.' 

.29 
.05 
.24 

'.'io 

.16 

.13 

.02 

.03 

.03 
.2-2 
48 

.'03 

.06 
1.11 

1.73 
.80 

1.10 
.90 
.86 
.87 

1.09 
.10 
.76 
05 

97 

.... 

1  67 

Devils  Knob    ...  . 

1.32 
I  ft 

.02 

.06 

2.90 
2  76 

Mississippi 
Ouat'hita. . 

T. 

.40 

.31 

.11 

.79 
T. 

'.'63 
.02 

'!ii 

.65 

1.40 

■ 

3  81 

.20 
.10 
.03 
.01 
.02 

'.'io 

.08 
.02 

'i" 

.65 
.30 
.36 

.08 
.10 
21 
.23 
.10 
.13 

'!67 

1  33 

F.ureka  Springs 

Favetteville   

Fayetteville  E.tp.S 

Fort  Smith 't 

Fort  Smith  W....'^ 

Fulton - 

Georgetown ^ 

Gilbert ^ 

(llenwood ' 

White 

White 

W  hitc 

.... 

T. 
T. 
.02 

1.60 
.82 
1.28 
1. 05 
T. 
T. 

T. 

.05 
.11 
T. 
.88 
.62 
95 

.20 
.20 
.17 
.06 
.18 

3  00 

.09 

.06 

T. 

.02 

.27 

.15 

.34 

T. 

'J  . 
T 

2  37 

2  82 

Arkansas.. 
.\pkansas  . 

Red 

White   .... 
White   .... 
Ouachita.. 
Red 

T 

2  35 

J. 45 
3  03 

.05 
.10 
.11 
.17 

.03 

.07 
T. 

1  62 

.... 

.36 
1   26 

.11 
.59 
1.00 
.86 
.92 
.87 
.22 
.05 

.92 
.61 

.04 

2.01 
2  63 

■■ 

T. 

.04 
.54 
.06 

'.'44 

.12 
.24 

.28 

.10 
.27 
.11 
.20 
'1'. 

.02 

.... 

.02 

.03 

.22 
1   39 

.<I6 

2  35 

.02 
.03 

.06 

2  64 

Green  Mountain.. 

White 

White 

"io 
T. 
.16 

T. 
T. 
T 

.40 

.19 

'.'46 

.72 

2  34 



■f  ■ 

.02 

.16 

1  93 

Heber  Springs  ...2 
Helena ^ 

White 

Mississippi 
White 

.17 
.09 

.73 
1.60 

1  82 

2.90 

■ 

.11 

'."62 

.80 

57 

1.17 

.90 

1.01 

1.05 

.27 

.60 

T 

.65 

.93 

M6 

2  3S 

Hope  2 

Hot  Springs 

[ndex    .' 

Irons  Fork ^ 

Red 

Ouachita.. 

Red 

Ouachita.. 

.03 

'.'6i 

.50 
.05 
.15 
.01 

'.'46 
.46 
.02 
.01 
.11 
.35 

.16 

.04 

.58 

2  77 

.47 

.00 

1.07 

1  37 

1  58 

T 
.07 

.65 
.67 
.25 
.65 
T 

' 

2  75 

.03 

T. 

T 

.13 

.02 

.02 

.08 

.01 

T. 

.01 

2  15 

.36 

2  58 

lonesboro ^ 

t^nf\  Hill 

White 

White...  . 

.16 

.22 
.03 
'1'. 
T. 

.12 

T. 
T. 

15 

I  70 

.78 
.10 
.17 
.03 

.01 

.22 

.15 

14 

.05 
.07 
04 

T. 

.16 
T. 
T. 
'1'. 

2  49 

Little  Rock...i3 
LittleRock  Air'y  IJ 

Lutherville 

Madison  * 

Magnolia 

Mammoth  Spg ...  2 

Marianna 

Marked  Tree 2 

Mena .2 

Monticello  Air..l] 

Morrilton  2 

Mouutainburg  .... 
MountHin  Home. .. 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ma 

Mount  Ida  CCC  . . . 
Mulberry 2 

T 

.01 

1  29 

1  30 

1.09 

.74 
05 

1   I'' 

3.20 
2  30 

St.  Francis 
Red 

.15 

.30 

T 

T. 
2.16 

T. 
1   50 

1.45 

1.55 
.34 

.01 

4  36 

White 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita.. 

.41 

1.08 
.25 

'.'26 

.48 

T. 

T. 

.72 

.... 

3  03 

.08 

2  03 

.16 
.03 

.  . . 

.27 
.03 
T 
05 
.08 
T. 

.03 

.15 
.75 
T. 
.58 

.80 
.89 

1  41 

.01 
.05 
.50 

.02 
.22 
T. 
.10 
.10 
.03 

.03 

'.'62 

.02 

.... 

.21 

03 

'ioi 

.21 
1  65 

.40 
1.08 

.90 

.98 

1.09 

1.01 

V5 

2  20 

T. 

2  01 

Arkansas.. 

.16 

T. 

.61 

.50 

T. 

.09 

.03 

.03 

.66 

.66 
T. 

2  35 

T. 

T. 
T 

.26 
T. 

2  16 

.80 
T. 

.45 
.10 

T 

T. 

T. 

iiio 

1.08 

1.10 

.48 

.14 

.21 

.92 

••■• 

2  75 

2  21 

OS 

.03 

2  32 

.02 
.14 
.09 

.05L- . 

2  21 

Arkansas. . 
Red 

.06 

. .  . 

.02 
"39 

' 

93 

.13 

2  04 

.03 

.... 

.14 

"ii 

.01 

.... 

T. 

1.33 

.03 

1.13 

1.50 

2.26 

Newport 2 

Oden 1 

Okay 

Osceola ^ 

Ozark 2 

White 

.05 

.98 

1  94 

1.28 
.02 
T 
T. 

2.41 

Red 

.15 

31 

:?0 

'ios 

T 

.... 

.... 

.04 

.... 

.... 

.... 

2  94 

Mississippi 
Arkansas.. 

.U 
.02 

.20I   ■" 

.13;.. .. 
.721.... 

; 

T.     .58 
.05    ,89 

1  28 

.06 

T. 

1  74 

\ 

¥' 


1 


i! 
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Daily  Precipitation  for  November,   1941       Continued 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

Total 

St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas.. 

.10 

.04 

.36 
.21 
T. 
.12 

.18 

.18'  T. 
.17|  .07 

1 

1 

T. 

.01 

.10 

.56 

T. 

.88 

.29 

.36 

.58 

.56 

.86 

.98 

.09 
.90 

1.54 
1.45 
2.06 
2.13 
2.38 
1.87 
3.55 
2  86 

Parkin 2 

1 

..  .  . 

Perry  ville 

Pine  Bluff ' 

.76 

.... 

Arkansas.. 
Ouachita.. 
White 

.09 
.03 

.... 

.17  .... 

....1...- 

.03 

.12 

1.05 

.29 

'.'57 

'.'06 

1.34 

.84 
.13 

1.90 
.70 
.06 
.97 
.31 

1.26 
.56 
.86 

1.90 

•■••. 

.... 

Pine  Ridge * 

.07 

.... 

.06 

.45 

.15 
.12 

.22 

.... 

Portland * 

Ouachita.. 
Ouachita.. 
White 

'.'i? 

.W 

.10 

.... 

■f.' 

1.05 

.53 

.03 

T 

.... 

Prescott 2 

'.'io 

.48 

.43 
.03 
.22 
.30 
.33 
.35 
..35 
.10 

.   . .    .  12  . . . . 
.26    .03   r. 

Rogers  (near) 

2.69 
2.29 
1.96 
2.54 
1.64 
2  29 

Arkansas. . 
Arkansas.. 
White   ..  . 
St.  Francis 

White 

Red ,. 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

.'is 

.31 
.36 
.35 

.08 

.09 
.03 

tv 

.... 

1 

... 

Russellville 

....1    . 

.58 
.24 
.10 
.56 
1.70 
1.20 
.08 
.04 
.13 
.70 
.53 
.50 
.11 
.20 
.95 
T 
.13 
1 
T. 

.71 
.42 

St.  Charles 2 

.16  .... 
.14    .15 
.09  ..   . 
.31  .... 

'.'63 

T. 

St.  Francis 2 

.06 

.... 

.... 

Searcy 2 

.... 

.... 

'f.' 

'.'62 

.08 

1.60 

1.06 

.15 

.43 

.97 

1.05 

1.15 

1.72 

.98 

2  01 

1  m 

Spring  Bank 2 

Story "■ 

Stuttgart.. 2 

5.98 
2.32 
2  (4 

.04 
f  ■ 

'!28 
.01 
.42 
.22 
.30 

.09 

".'06 
.13 

.ii  .... 



.... 

1.58 
1.24 
.01 
.45 
AU 
.08 

.... 

Stuttgart  Evap.. .  2 

14 

2.21 
1.64 
2.77 
3.12 
2.87 
2  54 
2.51 
2.10 
2.0s 
1.38 
1  47 
1.50 

.43 

T. 

Texarkana 2 

Red 

.15 

Turnpike 

Arkansas. 
Mississippi 
Arkansas.. 
Ouachita. . 

.06 

1.09 

Wabash 



.14 

Waldron 

1.45 

Warren 

.05 

l.S 

.10 
T. 

Whitecliffs 2 

Red 

.12    T. 

T. 
.52 

White  Rock 

Arkansas.  . 

T. 

T. 

.2J 
.09 
.43 

.19 
'.05 

T. 

1. 11 

.15 
1.32 

.01 
.66 

.25 

Wilson 2 

Mississippi 
Arkansas. . 

W 

f.' 

Wright 

.01 
.22 

Wynne 2 

St.  Francis 

.... 

..   . 

.85 

Daily  TemperatureB   for  Kovexnber,  1941 


Stations 


Alum  Fork 

Arkadelphiaf}.... 

Batesville ••* 

Bee  Branch 

Benton  W 

Benton  ville  •••.... 

Blytheville 

BooneviUe 

Brinkley 

Camden 

Clover  Bend 

Conway 

Coming  

Crossett 

Dardanelle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado  

England 

Eureka  Springs  . . . 

Fayette  ville 

Fayetteville  Exp.  S 

Fort  Smith*" 

Gilberts 

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain. . . 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hope  $$ 

BotSprings 


I  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 

<  Maximum 
f  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
{  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
{  Maximum 
I  Minimum 
'i  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
{  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 

<  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
1  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimuna 
{  Maximum 
)  Minimum 


16 


67 

37 

67 

28 

66 

34 

63 

31 

62 

38 

64 

33 

62 

42 

66 

36 

67 

24 

66 

28 

64 

87 

63 

39 

61 

27 

64 

32 

71 

40 

65  69 

29  30 

67  63 

371  40 


781  83 


19  20 


21 


22 


23 


58 

38 

54 

45 

58 

30 

56 

27 

57 

43 

56 

30 

681  46 

301  40 

60  53 

31  38 


24 


28 


26 


27 


28 


29 


30 
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Daily  Temperatures  for  November,  1941    Continued 


Stations 


Trons  Fork % 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Keck.."* 

Little  Rock ♦•• 

[Airport] 
Lutherville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree.... 55 

Mena 

Monticello ••* 

Morrilton §^ 

Mountain  Home... 

Mt.  Ida 

Nashville 

Newport 

Oden ••• 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Perry  ville 

Pine  Bluff 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Russellville 

St.  Charles $\S 

.Searcy 

Stuttgart 

Stuttgart  (near).$iS 

Subiaoo 

Texarkaua  

Turnpike 

Waldron 

W  arren . 

White  Rock 

Wilson 

Wynne 


I  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
J  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
}  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
I  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
)  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
\  Maximum 
1  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
!  Minimum 
j  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
<  Minimum 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

63 

65 

56 

50 

52 

44 

49 

hO 

42 

35 

36 

27 

m 

59 

58 

51 

45 

45 

4q 

53 

44 

39 

35 

27 

S8 

65 

52 

47 

43 

44 

4fi 

49 

40 

36 

34 

80 

71 

61 

58 

50 

61 

4b 

SS 

52 

44 

40 

39 

35 

19. 

62 

59 

51 

53 

48 

sn 

49 

43 

40 

38 

34 

fiS 

a5 

60 

49 

50 

48 

49 

52 

42 

37 

34 

29 

79 

73 

70 

59 

63 

63 

49 

57 

48 

42 

41 

35 

65 

62 

58 

50 

46 

45 

46 

52 

43 

39 

30 

28 

73 

67 

ft) 

59 

54 

45 

4fi 

49 

48 

45 

40 

34 

7.=! 

64 

64 

50 

47 

45 

44 

52 

54 

38 

32 

28 

68 

65 

58 

52 

51 

44 

SI 

51 

43 

36 

39 

29 

7.S 

64 

62 

56 

60 

44 

48 

54 

48 

40 

36 

38 

68 

56 

59 

49 

51 

48 

47 

53 

46 

40 

37 

33 

56 

61 

54 

49 

42 

47 

49 

48 

40 

37 

32 

29 

71 

69 

59 

55 

56 

52 

44 

55 

44 

39 

36 

30 

69 

71 

60 

57 

59 

51 

48 

54 

47 

40 

42 

34 

67 

64 

61 

52 

49 

48 

49 

55 

48 

41 

39 

84 

66 

68 

59 

51 

52 

47 

53 

46 

40 

39 

40 

30 

75 

72 

67 

58 

62 

55 

49 

54 

50 

40 

44 

35 

6? 

86 

58 

49 

50 

47 

46 

49 

4C 

34 

37 

27 

65 

60 

60 

50 

48 

42 

47 

54 

47 

40 

3b 

80 

71 

64 

61 

50 

52 

47 

46 

51 

45 

38 

36 

32 

74 

64 

60 

56 

56 

49 

49 

55 

46 

40 

40 

34 

6S 

62 

6C 

53 

48 

45 

47 

52 

45 

39 

32 

29 

64 

68 

64 

55 

6b 

57 

47 

56 

50 

43 

42 

38 

73 

69 

65 

56 

60 

54 

48 

55 

50 

41 

43 

34 

63 

6;^ 

51 

47 

44 

43 

50 

46 

37 

33 

32 

24 

50 

5:- 

50 

41 

37 

34 

73 

63 

62 

51 

55 

50 

45 

52 

4f 

39 

35 

34 

68 

62 

6f 

54 

51 

48 

46 

53 

44 

38 

3b 

31 

73 

62 

60 

52 

56 

44 

46 

53 

47 

39 

3b 

84 

72 

63 

57 

53 

54 

45 

45 

51 

46 

40 

8b 

34 

74 

68 

60 

47 

47 

51 

54 

44 

38 

41 

31 

76 

71 

61 

58 

62 

52 

49 

51 

47 

37 

41 

33 

60 

60 

59 

44 

40 

42 

51 

45 

36 

31 

3ld 

24 

70 

68 

61 

50 

50 

48 

45 

50 

42 

37 

34 

28 

75 

64 

60 

55 

60 

50 

45 

54 

if 

41 

36 

35 

62 

66 

52 

48 

44 

42 

52 

44 

35 

30 

81 

21 

72 

62 

62 

49 

47 

42 

49 

51 

48 

38 

33 

27 

73 

67 

60 

52 

5C 

46 

49 

52 

47 

39 

34 

37 

10   11   12   13   14   15 


14 

15 

16 

17 

18 

71 

78 

82 

75 

70 

30 

30 

40 

45 

57 

68 

73 

79 

78 

76 

32 

36 

43 

45 

47 

66 

77 

82 

79 

73 

36 

29 

36 

40 

44 

68 

73 

80 

74 

75 

38 

44 

,50 

,54 

52 

70 

75 

82 

75 

78 

33 

38 

46 

49 

47 

65 

69 

80 

76 

72 

38 

36 

47 

50 

51 

70 

79 

83 

85 

81 

31 

37 

49 

49 

53 

61 

75 

80 

78 

74 

33 

31 

37 

40 

41 

67 

73 

81 

76 

77 

28 

34 

42 

48 

49 

66 

74 

79 

77 

75 

29 

32 

.39 

42 

46 

71 

76 

82 

75 

71 

39 

38 

54 

52 

56 

69 

74 

82 

76 

78 

33 

40 

47 

,52 

,53 

70 

74 

84 

77 

76 

■M 

34 

85 

42 

47 

67 

76 

82 

78 

75 

36 

31 

33 

46 

51 

75 

81 

84 

77 

75 

27 

29 

36 

48 

49 

69 

77 

82 

79 

77 

31 

35 

43 

47 

47 

70 

75 

80 

79 

78 

34 

35 

41 

49 

,50 

72 

84 

84 

78 

73 

34 

45 

44 

49 

,52 

70 

78 

82 

79 

79 

29 

.S3 

41 

46 

50 

67 

73 

79 

77 

75 

32 

81 

87 

43 

49 

6;^ 

67 

73 

74 

73 

31 

32 

38 

41 

45 

70 

76 

85 

77 

77 

31 

,34 

39 

44 

45 

73 

76 

84 

77 

79 

33 

39 

43 

49 

50 

68 

72 

77 

77 

75 

31 

33 

89 

43 

42 

70 

74 

80 

75 

80 

38 

42 

46 

49 

52 

69 

76 

82 

77 

77 

32 

39 

46 

48 

48 

66 

75 

82 

76 

73 

40 

35 

47 

50 

53 

85 

75 

84 

79 

77 

34 

33 

40 

44 

44 

69 

79 

80 

76 

77 

30 

36 

42 

44 

48 

6S 

74 

79 

75 

76 

30 

34 

40 

44 

43 

69 

72 

8C 

77 

79 

30 

36 

44 

47 

47 

69 

74 

80 

75 

77 

29 

.33 

39 

45 

49 

6'i 

73 

84 

79 

77 

39 

38 

44 

54 

72 

81 

84 

80 

78 

,32 

38 

48 

52 

50 

64 

70 

77 

72 

66 

42 

48 

56 

54 

,52 

66 

78 

85 

78 

76 

31 

40 

38 

45 

49 

70 

77 

82 

77 

80 

31 

37 

47 

49 

50 

64 

70 

76 

71 

67 

43 

44 

,55 

54 

52 

61 

71 

76 

78 

78 

31 

33 

46 

50 

50 

63 

74 

8C 

78 

77 

31 

33 

44 

51 

49 

20 


21   22 


23  24 


25 


26 


27   28 


31 1  32 


29 


30 


Daily  Evaporation  [inches],  Mean  Temperature  [F°],  and  Wind  Movement  [miles]  for  November,   1941 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


61.7 
34.7 
61.1 
37.4 
60.7 
33.5 
60.8 
41.6 
62.0 
88.7 
61.0 
37.6 
69.2 
40.1 
60.2 
33.8 
64.3 
37.9 
60.7 
35.7 
62.7 
39.5 
640 
40.8 
62.3 
36.3 
61.1 
35.1 
65.4 
34.4 
64.5 
38.6 
63.2 
38.7 
63.5 
37.7 
66.7 
38.1 
61.9 
84.9 
58.8 
86.2 
64.4 
3.5,8 
64.7 
40.1 
61.3 
34.9 
64.6 
44.3 
65.0 
39.6 
59.4 
36.3 
65.3 
86.0 
63.2 
38.2 
62.4 
36.3 
62.1 
37.7 
62.6 
36.8 
62.7 
39  4 
67.3 
38.9 
57.7 
39.0 
64.2 
34.5 
64.9 
39.7 
57.1 
38.3 
59.9 
36.8 
62.8 
38.1 


Data 

Day  of  month 

3 

Station 



1 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Is; 

Hope ^i 

Exp.  Farm 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

.100 

62 

119 

.092 
56 
39 

.078 
62 
35 

.072 
62 
25 

.098 
54 

18 

.032 
48 
105 

.112 
50 
91 

.142 

42 

84 

,100 
44 
42 

.058 
40 
37 

.0,52 
42 
22 

.040 
46 
21 

.066 
47 
24 

.082 
50 
21 

.086 
53 
17 

.056 
60 
22 

.106 
62 
24 

.124 
62 
29 

.074 
63 
61 

.  120 
55 
53 

.104 
50 
68 

.16) 
43 
58 

.002 
42 
66 

.060 
38 
46 

.028 
42 
18 

.072 
47 
29 

.0,58 
50 
14 

.058 
52 
12 

.076 
52 
15 

.038 
50 
11 

2.400 
50.4 
1226 

Irons  Fork...  $J 
Exp.  Forest 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

.03.8 
52 
17 

.025 

55 

5 

.035 
56 

8 

.008 
58 
8 

.030 
49 

8 

.037 
42 
24 

.024 
44 
20 

.0.30 
36 
29 

.031 
42 
10 

.008 
38 
3 

.Oil 
40 
2 

• 

43 
2 

036 

46 

2 

.027 

50 

2 

.016 
54 
2 

.019 
61 
0 

.025 
60 
5 

.037 
64 
23 

.025 
62 
26 

.0.39 
48 
14 

.0,57 
48 
11 

.016 
38 
10 

.012 
35 
14 

.018 

34 

5 

40 
8 

.021 

48 

7 

.007 
49 
3 

.021 
51 
2 

.025 

53 

3 

.020 
56 

1 

0.698 

48.2 

274 

Russellville, . .. 
Ozark  >iursery. 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 

.044 
52 
116 

.082 

.56 

9 

.034 

"io 

.030 
")9 

.060 
"46 

.086 
46 
107 

.094 
45 
70 

066 
42 
82 

.086 
42 
21 

.064 
39 
13 

.0.34 
50 
13 

.066 
46 
10 

.050 
48 
10 

066 
60 
14 

.048 
,54 
10 

.044 
62 
8 

110 
62 
16 

.054 
60 
18 

.026 
68 
40 

.126 
56 
36 

.066 
41 
13 

033 
48 
85 

.113 
46 
59 

.018 
87 
11 

.036 
42 
10 

.034 
49 
4 

.042 
50 
6 

.054 
52 
5 

.050 
52 
2 

.036 
52 
6 

1.752 

50.6 

815 

Stuttgart,  ..M 
Rice  Exp. Farm 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

.074 
55 
172 

.068 
56 
56 

.054 
58 
19 

.100 
57 
48 

.031 
52 
12 

.062 
46 
106 

.044 
45 
129 

.097 
40 
97 

.038 
44 
52 

.023 
40 
17 

.059 
42 
16 

.053 
42 
16 

.039 

48 

7 

.060 
49 
22 

.061 
54 
22 

.052 
54 
16 

.055 
60 
9 

.065 
60 
29 

.081 
64 
64 

.043 
58 
104 

• 

1 

164 
'il5 

"42 

89 

.052 

42 
40 

.007 
39 
12 

.047 
48 
30 

.026 
,50 

4 

.057 

52 

6 

.032 

52 

8 

.036 
,54 

1.580 
49.7 

rn 

eil 
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CLIMATO LOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


November,  1941 


Daily  Precipitation  for  November,  X94t\    A 

uiitionai  Rainfall  Stations 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

stations 

1 

2  1 '  3  1    4  1     5  1     6  1     7  1     8  1    9      10  |  11  |  12  |  13  j  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  2i  j  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30 

|Total 

Abbott  2 [Arkansas 

.... 

.10 

....[....( 1 1 1. . . . 

48'         1     'M 

48 

1                  1 

1 

1  26 

■\ntoine(uear)  2.. 
Beaty  Lake(near). 
Beech  Grove(near) 

Ouachita  . . 

1 

St.  Francis. 

.19 
.49 
.25 

.13 
.20 

.19 
.28 
.21 

.01 

T. 

.07 

.... 

.... 

.14 

.03 

ii   no 

.17 

1.74 
)  76 

White 

.65 
.04 
30 

Beedeville  2 

White 

.... 

.53 
.45 

.82 

.  .      . 

1  92 

Blue  Mountain  2... 

Arkansas.. 

.... 

0  75 

Bluff  Citv.2(near). 

Ouachita  . . 

1.84 
.09 

.15 
.03 

61 

2  18 
.30 

'.'02 

. .. 

4  78 

Booneville 

Arkansas.. 
White    .... 

.04 

T. 

.04 

.60 

1  12 

Briukley  1 

... 

...^ 

.... 

Cabot2 

.\rkau  \s. . 

Camp  Alton 

Ouachita.. 
Arkans  .5.. 
Arkansas.. 
White 

.'i? 

11 
.26 

.27 

. . .  *j 

.... 

Camp  Damascus  2. 

.58 
.02 



.08 

.97 
.99 

1  81 

Carlisle 

.88 

.03 

. .  ^ 

1  67 

Charlotte  (near).. 

.... 

ClaySCS2 

White 

.    . . 

...*.. 

Corlev  2  (near)... 

Arkansas.. 

.09 

;66 

1.20 

\.U 

2. 06 

.30 

1.09 
.15 
.25 
.06 

1.07 
T. 
.01 
.20 

'.'39 
.20 

■;5o 

.22 
.93 

2  29 

Denmark  2 

White 

Mississippi. 
.Arkansas. . 

'!i5 

.57 
.04 
.25 
.04 
.69 
.71 
.30 
.20 

".■36 

.06 
.18 

'!29 
.26 

.04 

".'')5 
.11 
.08 

'i'V 

T. 

.'12 
'."62 

t'.' 



f. 

.72 
.08 

75 

"" 

Dermott2 

1.53 

;73 
8:-! 

2  36 

Dut<'h  Greek  CCC. . 

■••• 

2.56 
3.30 
2.32 
2  70 

Kagle  Gap  2 

Eleven  Point2 

.\rkansas.. 

White 

White 

Arkansas.. 
.\rkansas.. 

'.'26 

.18 
.20 

Evening  Shade2.., 

Forrester  2 

.30 

.70 

.80 

T. 

.80 

.72 

]  70 

Gravelly. 2 

.60 
■.'60 

i.m 

.07 

't' 

1  60 

Green  Forest  2 

Green  wood2 

White 

Arkansas.. 
St.  Francis. 
Arkansas.. 

■f.' 

.10 

.15 

.30 

T. 

'.'io 

.07 

T 

T. 

.01 

•   •• 



.58 
'.'36 

r 

.18 

1.66 
1.70 

Harrisburg-  2 

1  63 

Hollis  (near 

I  87 

Hon2  (near) 

Arkansas.. 

.... 

1.50 

Huttig  2(iiear) 

Ouachita.. 
Arkansas.. 

.451.... 

.28 

.14 

.06 

1  74 

3  68 

.1  acksonvi  lle2(  near 

.66 

Lacrosse  2 

White 

'Jri 

.IS 

.47 
.31 
.60 



T. 

.81 
58 

T 

1  94 

Lake  City  2 1  St .  I^'rancis . 

.'08 

.28 
.06 

.04 

.44 

.84 

1  92 

Marshall  2 White 

.... 

.10 

.88 

.05 

2  79 

Marvell2 White 

Mena  CCC Red 

".m 

.2H 
.08 

';4i 

.07 
.26 
.11 

.... 

'.'64 

1.82 

1.08 

.a' 

.31 

2  97 

Morobay  2  (near).  Ouachita  .. 

.45 

.81 

1.25 

1.23 

1.37 
.67 

3  02 

Mountain  View  2. .  White 

T. 

.... 

2  00 

Newhope(  near)  2 . .  Ouachita  . . 

T. 
.01 

1  33 

Odell  (near)2 

Osage  Mills. (near) 

Arkansas.. 

.06 

.27 

.05 

05 

.... 

.12 

.01 

2  82 

Arkansas.. 

Pottsville2(near)). 

.\rkansas.. 
White    .... 
Arkansas.. 

'  .'6A 

'.'lO 

".i6 
.28 

'.'26 
.49 

■.■25 

'62 

.... 

T. 

.46 

70 

.18 

Q<) 

— 

St.  Paul2(nearJ... 

1.02 

35 

2  37 

St.  Vincent 

1.09 
T. 

1  00 

1  84 

Shirley  2(near) 

Wliite 

.24 

.07 

T. 



'.'58 

.48 

1   4(1 

.48 

i'69 

2.37 

Solgahachie(near)  Arkansas.. 

2  04 

Sparkman  2(iiear) 

Stamps  (near) 

Stephens  2  (near). 
Sugar  Grove  2 

Ouachita  . . 

■.'(18 
.05 
.91 

'.'23 

.27 
.31 

'!i6 



.83 

v^ 

T. 

2  79 

Red 

.15 

— 

.... 

.05 
.09 

q  in 

4  94 

Ouachita  . . 

1  041          ■>  fifi 

3  49 

Arkansas.. 

15 
'.'27 



.... 

.20 

.75 
.■SI 

.27 

.76 

.... 

2  50 

Te.xarkana iRed 

iie 

... 

.... 

Tichnor2 

White 

Ouachita  . . 
White 

.53  1.73 

3  19 

Vick  2 

Walnut  Grove 

.. . 

' 

.55 

.10 

.14 

::::  :;:. 

T. 

T.      .'23!;;;; 

'.'87 ;."!! 

::::l:'" 

... 

"i.59 

Daily  River     Stag-es  for  November,   1941 


Stations 


Fort  Smith.... 

Van  Buren 

Danville 

Ozark 

Dardanelle 

Morrilton 

Little  Rock. 

Bine  Bluff 

v'lilbert 

Black  Rock 

Heber  Springs. 
Ozark  BeachMo 

Cotter 

Calico  Rock  . . . 

Batesville 

Newport 

Georgetown  . .. 

Des  A  re 

Clarendon 

St.  Charles 

Glen  wood 

Arkartelphia  . . 

Boughton 

Camden 

Benton 

Index  

Fulton 

Big  Lake  Outlet 

St.  Francis 

St.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  . . 

Parkin 

Madison 

Helena 

Arkansas  City. 


Rivers 


..Arkansas  . 

do 

.Petit  .lean., 
.  .Arkansas.. 

do 

do 

do 

do 

..Buffalo  .. 
....Black... 
..Little  Red. 
....White  .. 

do 

do 

do   ... 

do 

do 

do 

do 

do 

Caddo  .. 

.  .Ouachita 
..Little  Mo. 
.  .Ouachita  . 

Saline  . . 

Red  .. 

do 

.St.  Francis 

do 

do 

do 

do 

do 

.Mississippi  . 
do 


Flood 
Stage 


22 
22 
20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
14 
30 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
24 
26 
25 

17 
20 
26 
20 
25 
25 
10 
18 

17 
28 
32 
42 
42 


5'3B, 
0  35. 


37.3136.7135.6 
35.8:35  -  ■■  " 
22.7  21 


31.0 
30.2 
>5.6 
24.0: 
2:26.4: 


6.7, 
17.7 
10.9 


34.8 


18.4 
a3.0 
31.8 

28.2 
8i25.4 


9      10  I  11      12      13 


14 


III  'I 

16      17  I  18  !   19      20  ;  21  I  22      23  I  24  j  25      26  I  27     28     29 

\        \        •\         \        \  I  I 


6 
1 

5 

7 

64.6il0.0 


3  18.  8 


10. 

10. 

21. 

21. 

3. 

3;  12. 

5 1 17. 

0 

2. 

0. 


i;20.3 
8128.3 
2  26.  6 
5  20.4 
7  20.5:21. 

1  23  li23 
0  22  2j22. 
5  6.2  6 
0  10.4  11. 

2  9.3  7. 
2  12.1jl2 
0  S.4|  7. 
8.23.4,24. 
0'23  4  25. 


3.  i    3, 
13.3!l4 


1  20 
9i21.4;22.0 


17.6 
3.1 

2.0 
0.9 
20.7 


28,9; 
5  7| 
17. Ol 
9.7| 
8.9' 
6112. ol 
0:15. Oj 
224.7: 

8  28  1 

0;21.4j 

0|21.6, 
323.5: 
3:22.5, 

1  6.0; 

2  9.7l 
6l  6.6 

9  14.5 

V.2i 

25.6 

26.4 

3.7 

15.3 

16.5 

4.3 

3.1 

1.6 

22.0 


16. 

4. 

2. 

1. 
21. 
22.823.2:24.0:24, 


34.2(32. 

34.2'31. 

14.4  10. 

32.2  30. 
3?.0l3I. 
29.0|28. 
25.9|26. 
29.6130. 

5.4]  5. 
16  7|15. 

8.8!  8. 

7,81  6. 

9.1!  9, 
11  7|10. 
20.0jl7. 
27.8I76. 
22  5 1 23 
22. 1122, 
23.8I24, 
22.  7J22. 

5.9    5. 

8.71  7. 

6.0!  5. 
14.9,12. 

S.8|  6 

26.3  25 
27  4 '28, 


0  29. 


4.0 
15  8 
16.4 
4.1 
3.3 
2,5 
23.1 


5 

6 

0 

4 

9 

3 

2 

1 

9 

1 

9 

1 

2 

3  15 

7125 

3 1 23 

9 1 23 

2  24 
23, 

5. 
7  7 
G  5. 
5  10 
5|  6. 
8,23 
0,26 

3  4 
3  16 


9123. 

0  23. 
6    6. 

1  19, 
6  25, 
225, 
7!24, 
6:30. 

4. 


4119. 4 
2  20.3 
9  6.3 
9I16.7 
8  22  0 
li21.7 
8  23.3 
4!29.2 


9]13 

5|  7 

11  5 

5    7 

9    7 

714 

524 

824 

925 

5|25 

1|23 

7 

5 

3 

5 

2 

2 

7 

4 


8 
0 
5. 

4j  6. 
2]  7. 
2:13. 
1:22. 
0:24. 
0125. 
Il25. 
4  23 


0:12.8 

,8  14.4 
6  5.1 
3110.4 
3115,1 
0!14  3 
8,18,3 
0  23.9 


13.1112. 
14.7  14. 


4.4 
11.5 
6.1 

4.8 
6.31  6 
6.  6i  6 
12.2  11 

6,21. 1U9 
Ol23.8|23 
8126.  ii26 
8  26  5i27 


2  24 
9  25 


0. 

7. 

5. 

9, 

6. 
20. 
24. 

4, 
6  17. 
5116 
3  4. 
4I  3. 
3!  4. 
9125. 
8'26. 


5. 
17. 
21. 

4. 
17. 
16. 

4. 

3. 

5. 
3:25. 
6:27. 


8124.2 

6  5  6 
0|  7.4 
9j  4.7 
5  8.0 
8l  5.6 
8l!6.9 
9J19.9 
4|  4  3 
2,17. 5;17. 
9!l7.hl7. 
6]  4.7i  4. 
6i  3.8;  3. 
ol  5.4    5. 

7  26.3  26. 
3,27.7128. 


4.1 

10.1 

5.5| 

4.4 

5.8 

5  7 

10.9 

18  0 

-23.1 

3126.0 

0|27.4 

K25.0 

5i  5-5 

7.4 

4.4 

8.1 

5.3 

14.4 

16.8 

4.2: 

17.8 

17.4 

5.0 

4.0 

6.4 

8,27.  I 

0I28.I 


4.7 
9.7 
13.1 
11.5 
15.5 
21.3 
4.0 


9. 

5  3 

2  3 

5.6 

5  4 

10.5160 
16  4|l5 
22.  6 1 22 
25  7!  25 
27  6  27 


12.0:11 
I3.5il3 
4.1  4 
8.9!  8 
12.2,11 
10.  Oj  9. 
3|!2  4  II 


«|10. 
Oil. 
0  3. 
3I  7. 
filll. 


25.3 
5.5 
7  3 
4.4 

7.9 
5.2 
13.8 
15.2jl3 
4.1    4, 
17.8117 
17  6|l7 
5.01  5 
4.1    4, 
6.6    6 
27.3i27 
27  6  26 


17  5II6 

3.9:  3 

8.9 

5.0 

1.81 

4.2 

4  4 

9.0! 
0|13  5jl2. 
0:21.  5I2O 
3|24.8,24 
7127.7,27 
7  25.9  26 


9.6 

10.4 

10  9 

ll.fi 

3.7 

4.4 

6  4 

6.4 

10  2 

9  7 

7.6 

6.7 

97 

8.8 

9 
5 
1 
5 

6 

8il4 
8|  3. 


11.7112. 
13.0. 13. 

7.4|   7. 

7.51  8. 
IO.21II. 

6.9]  7. 

8  21  8. 
9]14.lil3.3'13 


0113.0115 
3,14.4:16 

7  II.5I17 
3    9.4|1I 


(1 

e: 

6 

2 
5 
9 

10.9 


5.5 

7.4 

4.2 

8  0 

5.0 

12,9 

12.6 

4  0 

16,9 

18  0 

0;   5.4 

1|  4.3 

4    5.9 

0I26.3I25 

9  26  ni25 


9120. 
2,23. 
6I27 
026. 
4    5. 


7.1 
4.4I 
4  5| 
4.21 
3  7 1 
1.7 


21 19 
4i22. 

4!  27 
1  26 
4I  5 


2 

2]  3  71  3  9]  5 
2!  8.7i  8  6  8 
9j  9  0]  8.4  7 
2  18,0  16.8  15 
7  2l.8!:,?0.8'l9 


3.81 
6.5 
4.9 

7.8; 

4.21 

3  9] 
8  6 


3|27  0,26.  6]26 
1126.1126.025 
4|  6.1]  5  9|  5 


1  7 


2II8.  4  18 


2  24 


4. 

7. 
4. 
12. 
11. 
3. 
13 
1 

6j  5. 
6|  4. 
3  3 
721 
1I22 


51   7.6 
Oi   4.0 

5,  7.9 
7  4.-4 
2  12.2 
4  11  3 
6  3.7 
9!l2.4 
6|18  7 
81  5.9 
6|  4. 
2  3.2 
9120.3 
821.6 


7 

4.0;  4 
8.1I  8. 
4.6]  5. 
12.21!  2. 

n.2;ii. 

3  8i  3. 
11.5  10 


19.0 
6.0 
4.9 
2.6 

18  9 


20.2:19 


.1112.5 

6]  8.8 

.4:  9.2 

.31 13.6 

5    6.8 

4l  6.6 

.9]  6.8 

1[  4.6 

5.2 

5.8 

10  2 

8.2 

14.8114 
6]  18  C:i7 
3  26.0,25 
9  25.9'i'5 
6  7|  6 
8.6  7 
7.21  9 
S.SJ  9 
7.7;  8 
12.7113 
6:12.6  13 
7,  3.8  3 
4,10  ol  9 
2,19.5]19 
.1  6.  2|  6 
.0  5.  Ij  5, 
.8,  2  8]  2 
.7  16.5  1.^ 
0  17.7  17 


4117. 6|17 
7  18.8118 
8: 17.0]  1.3. 
0113.5  14 
5|15.1  16 
8ill.l  13 
8]ll.8  13, 


61 16. 3] 14 
9117. 8|16 


5  15.4 
2  5,  8 
7|  6,6 
2]  8  7 
7    6.1 

4  7,0 
0  7.3 
0  12  4 

5  10  5 
3:14,8 
7:16.811 
5'25.o:24. 
7i25  5,25, 


10. I  8. 
13.612. 
16.5:15 

13  8  12 

14  8  14 


5.1  6 
9.0  7 
9.4|  9 
10.6IKI. 
7.9;  7 


4|]3.3 
2113.9 
8l  3.7 
6]  9.6 
6119.7 
3!  6.4 
1!  5.2 
81  2.8 
3:14. 5;13, 
016. 3  15 


17.9 

5,0 

6.4 

7  3 

5.8 

7.3 

7.3 
5I12  4 
6I1I.8 
1I15.2 
8il7.6 
5124  1:23. 
3  25.0124. 

01  5.9  5. 
81  7.7  7. 
6]  7.  l|  6. 
7|n.9ill. 
2]  6.81  6 

2  14.2J13 


8;13.0 
2,14.4 

4|  7.2 
Olio. 3 

,4]14.2 
.9,11.4 
5  la. 3 
4I17.8 
8  4.6 
2  5.9 
8  6  4 
2|  4  8 
21  7.0 
8  6.2 
4  11  6 
8;ll,6 
2]  15.1 
8  18.0 


30 


12.1 

13.4 
6.3 
9.0 

12  5 
9.7 

11  9 

16  6 
4.5 
5.7 
6.0 
4.6 
6.9 
5.8 

10.9 
10.8 
14  8 

17  6 


823.523.3 
824.5]24.3 

5.8    5.7 


14.8J14. 
3.71  3. 

9.9:10. 

8  19.8J19 
4|  6.4|  6. 
3|  5.3  5. 
9l  3.O1  3. 
8'13  6113. 
615  2115. 


7.6]  7.4 

6.0  5.7 
10.0    9.3 

6.3  6.1 
12.7  12.1 
13.2];2.3 

3.6|  3.7 
10.41(1. 4 


19.7 
6  5 
5.4 
3  1 

14.4 


19.6 
6.5 
5  4 
3.2 

14.8 


6115.9116.1 


Sym.bols  for  Climatological  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  the  entire  period  for  stations  havlnp  10 
or  more  years  of  record.  Departures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  u^ean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period 
for  stations  with  10  to  14  years  the  means  for  the  period  of  record  are  used  iSAlso  on  other  dates.  "Not  used  in  means  and  summaries  ^Evaporation  station.  fPost 
ofhce  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T   Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters  ''.''.°.   number  of  days  missing. 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table  :~Except  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re- 
corded is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  'Precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight,  ^precipitation  measured  in  morning;  amount 
recorded  is  for  the  preceding  24  hours,  ^indeterminate.  tPrecipitation  measured  with  recording  gage,  'Included  in  the  next  measurement.  T.  1  race,  or  precipitation  less 
than  0. 01  inch.  It  Evaporation  Station.  tPost  Office  addresses  as  follows:-Ahim  Fork  Reservoir,  Reform;  Bethesda,  Batesville;  Big  Lake  Outlet.  Manilla.  Boughton,  Route 
4,  Prescott; Clover  Bend.  Hoxie;  Devils  Knob  Salus;  Fort  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain.  Calico  Rock  Index.  Route  5.  Texarkana:  Irons  Fork,  Experi- 
ment Forest,  Mena;  Lutherville,  Route  1,  Lamar:  Morrilton,  Route  3.  Morrilton;  Rosebud.  Route  2.  Mt.  Vernon;  Springbank,  Doddridge;  Turnpike,  Dover;  White  Rock. 
Cass iMulberry,  Route  1,  Mulberry. 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures:— Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  •••Vfidnight  to  midnight.  $«Ther- 
mometers  read  >n  the  morning,    maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.  tJEvaporation  station.  NR,  No  record 

Weather  Bureau  Office.  Little  Rock.  Ark.    1-2-42-1150 
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PRESSTTKE,  "WIND,    HUMIDITY.   AND  SUNSHINE 


Atmofpheric  pressure 
(reduced  to  sea-level) 

Wind 

Relative 
humidity 

"  2 

II 

Station 

a 

a 

•a 

3 

03 

o 

S  > 

i 

s 

0) 

c3 

o 

CO 

o 

as 

0.- 

Bentonville. 
Fort  Smith.. 
Little  Rock.. 
Memphis 

30.08 
30.02 
30.11 
30.11 

30.33 
30.56 
30.52 
30.  53 

6 

6 

29 

29 

29.40 
29.51 
29.50 
29  46 

23 
23 
23 
23 

6.8 
7.2 
7.2 
7.4 

20 
26 
27 
32 

s. 

nw. 
w. 
sw. 

4 
23 
23 
23 

89 

68 

76 

42 
50 
52 
5t 

GENERA  li  SUMMARY 

Temperatures  averaged  slightly  above  normal  in  Arkansas 
during  December.  Comparatively  mild  weather  prevailed  dur- 
ing the  first  five  days  of  the  month  and  again  from  the  16th  to 
23d.  Temperatures  were  below  the  seasonal  average  from  the 
6th  to  the  15th,  and  from  the  27th  to  the  close  of  the  month. 
The  average  monthly  mean  temperature  for  the  State,  based  on 
the  records  of  73  stations,  was  44. 7^^,  which  is  1.8°  above_  the 
seasonal  average  of  51  years.  Considering  individual  stations, 
temperatures  ranged  from  51.1°  at  Portland  to  40.4°  at  Bee 
Branch  and  Gilbert.  Temperatures  aver.iged  above  normal  at 
nearly  all  stations  in  the  State.  The  highest  temperature  re- 
ported during  the  month  was  80°  at  Camden  on  the  1st  and 
20th,  the  lowest  was  14°  at  Gilbert  on  the  7th,  8th  and  29th. 
Temperatures  were  well  below  the  freezing  point  in  all  sections 
on  several  days  of  the  month. 

The  average  monthly  precipitation  for  the  State,  based  on 
the  records  of  103  stations,  was  3.67  inches,  which  is  0.53  inch 
below  normal.  The  heaviest  total  reported  during  the  month 
was  6.62  inches  at  Whitecliffs,  Little  River  County,  and  the 
least  was  1.09  inches  at  Portland,  Ashley  County.  Nearly  half 
the  stations  reported  more  than  four  inches  of  precipitation, 
while  only  eight  reported  less  than  iwo  inches.  Generally,  the 
southeastern  counties  received  the  least  rainfall.  Precipitation 
fell  over  most  of  the  State  on  the  1st  and  2d,  11th  to  13th  and 
21st  to  25th.  The  heaviest  rains  fell  on  the  22d  when  many 
stations  measured  over  two  inches  in  24  hours.  On  that  date 
3.97  inches  fell  at  Newport.  Some  snow  and  sleet  fell  in  many 
sections  of  the  State  on  the  11th.  Lutherville  reported  a  snow- 
fall of  4.5  inches  on  that  day.  The  snow  remained  on  the 
ground  for  about  one  day. 

Sunshine  was  slightly  above  normal  for  December.  There 
were  11  clear,  8  partly  cloudy  and  !2  cloudy  days.  No  de- 
structive windstorms  were  reported.  The  rivers  in  Arkansas 
were  below  flood  stage  all  month.  A  considerable  rise  occurred 
on  the  White  River  following  the  heavy  rains  on  the  22d,  the 
river  reaching  24  feet  at  Clarendon  on  the  3 1st,  which  is  two 
feet  below  flood  stage. 

December  weather  was  quite  favorable  for  seasonal  outdoor 
farm  activities.  Considerable  plowing  and  terracing  was  ac- 
complished. Peanut  threshing,  pecan  harvesting,  spinach  cut- 
ting and  butchering  were  some  of  the  main  activities  when 
weather  pc-rraitted.  Winter  grains  and  cover  crops  looked  fav- 
orable at  the  close  of  the  month.  Soil  moisture  was  ample  in 
all  sections. 

B.N.W. 


MISCELIiANEOUS  PHENOMENA 

Dates  and  number  of  stations  reporting. 
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COMPARATIVE    DATA     FOR    DECEMBER 


Year 


Temperature 


LOUIS  R.  KECK 
1872-1941 

Lonis  R.  Keck,  who  had  been  the  Cooperalive  Observer  of  the 
Weather  Bureau  at  Harri.son  since  September  ],  19.31,  died  at  his 
home  on  December  31,  1941.  His  IC  years  of  service  to  the  Weather 
Bureau  without  compensation  i.-i  greatly  appreciated. 


1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

19<« 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920... 
1921... 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 


Period. 


46.9 
40.9 
46.4 
44.6 
43.8 
45.8 
40.3 
39.5 
41.0 
44.9 
38.5 
40  8 
39  7 
42.9 
38.5 
46.5 
44.4 
46.0 
35.3 
40.8 
43.0 
41.7 
43,6 
36.1 
43.9 
42.1 
34.8 
47.6 
40.4 
43  2 
47.1 
47.8 
49.1 
41.4 
40.2 
43.3 

40  9 
43.4 
44.4 
40.6 
48.7 
39.9 
49.3 

41  5 
37.6 
45.5 
42.2 
44.6 
45.5 
46.7 
44.7 

42.9 


72 
83 
79 
82 
78 
SI 
81 
7b 
71 
82 
87 
75 
74 
80 
69 
83 
85 
82 
82 
75 
78 
76 


13 
-10 
3 
-11 
5 
8 
10 

-  4 
8 

10 

-  6 
5 
6 
3 
7 

10 

11 

11 

1 

9 

3 

8 

14 

-11 

11 

—16 

-21 

9 

1 

6 

11 

12 


-  3 

-  2 
10 

-  5 
9 

17 

-  5 
11 

4 

-  4 
13 

0 
6 
5 
14 
14 


Precipitation 


Number  of  days 
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i.69 

7 

14 

7 

10 

8.79 

0.7 

10 

7 

6 

18 

1.83 

T. 

5 

14 

8 

9 

3.48 

1.3 

H 

14 

6 

11 

3.96 

1.4 

7 

13 

6 

12 

0.84 
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8 

8 

7 

16 

6.00 

2.2 

8 

10 

5 

16 

1.87 

2.9 

5 

16 

6 

9 

4.08 

1.3 

7 

15 

7 

9 

2.76 

T. 

5 

16 

6 

9 

4.42 

1  3 

6 

12 

6 

13 

5.71 

3.3 

8 

10 

6 

15 

3.44 

0.7 

6 

18 

5 

8 

5.10 

0.6 

7 

12 

7 

12 

4.96 

1.4 

9 

14 

5 

12 

5.64 

0.2 

8 

8 

7 

16 

2.70 

0  7 

7 

12 

6 

13 

1.50 

0.2 

5 

13 

7 

11 

5.26 

3  2 

9 

14 

6 

11 

3.57 

0.8 

6 

13 

6 

12 

7.00 

10 

12 

10 

7 

14 

2.63 

1.2 

7 

14 

7 

10 

3.26 

2.3 

9 

7 

7 

17 

6.26 

43 

12 

8 

4 

19 

4.73 

OH 

7 

12 

4 

15 

3.35 

4  5 

6 

14 

6 

11 

1.29 

6.2 

3 

13 

6 

12 

5.62 

0.2 

7 

14 

5 

12 

1.94 

T. 

5 

13 

4 

14 

5.95 

0.4 

8 

13 

5 

13 

2.78 

T 

6 

18 

6 

12 

4.59 

T. 

9 

12 

5 

14 

6  24 

T. 

13 

9 

5 

17 

S.65 

0.3 

6 

14 

5 

12 

1.71 

0.3 

3 

15 

5 

11 

7.15 

2.1 

10 

11 

4 

16 

4.18 

0.1 

6 

14 

f, 

12 

4. 41 

T. 

6 

18 

5 

8 

3.84 

2.7 

8 

13 

6 

13 

2-58 

0  9 

6 

15 

5 

11 

7.79 

r. 

14 

9 

5 

17 

7.86 

3  6 

12 

11 

4 

16 

5.41 

0.1 

7 

12 

5 

14 

3.7S 

0  2 
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12 

6 

13 

2.95 

2,8 

0 

15 

5 

11 

5.32 

T 

9 

11 

6 

14 

4.61 

0.1 

11 

8 

4 

19 
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T. 

7 

13 
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2.46 

1.4 
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5 

10 
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11 
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4.20 
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Corrections  for  November : 

Mean  temperature  at  Beth.^sda,  48.8°;  total  precipitation  at  Fayetteville  Experiment 
station.  2.82  inches;  Blytheville  precipitation  on  9th,    T. 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


December,  1941 


Climatolog-ical  Bata  for  December,   1941 


Stations 


Counties  ■' 


Alum  Fork t 

Arkadelphia 

Arkansas  City 

Batesville  Airway 

Batesville 

Bee  Brancii 

Benton 

Bentonville 

Bethesda t 

Big  Lake  Outlet .  .t 

Black  Rock 

Blytheville   

Booneville  (near) 

Boughton ■ 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

Clarendon 

Clinton • 

Clover  Bend 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett(near) 

Danville 

Dardanelle  

DeQueen 

Ues  Arc 

Devils  Knob 

Dumas 

El  Dorado 

England . 

Eureka  Springs 

Fayetteville 

Fayetteville  Exp 

Fort  Smith 

Fort  Smith  Wtr.P.f 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain..! 

Harrison 

HeberSpgs.  (near) 

Helena 

Higden 

Highland 

Hope  (near) it 

Hot  Springs 

Index + 

Irons  Fork fti 

Jes.sieville 

Jonesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK.... 
Little  Rock  Airport 

Lutherville f 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring  . 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello  Airway 

Morrilton "f 

Mountainburg 

Mountain  Home  .t 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  C<;C 

Mulberry(near)..t 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Perryville 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers 

Rosebud 

Russellville    ....« 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy  

Springbank + 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart  ( near),  tt 

Subiaeo 

Texarkana 


Saline 

Clark 

Desha 

Independence. . 
Independence... 

Van  Buren 

Saline 

Benton   

Independence. . 

Mississippi 

Lawrence 

Mississippi 

Logan  

Clark 

Monroe 

Izard  

Ouachita 

Monroe 

Van  Buren 

Lawrence 

Faulkner 

Clay 

Baxter 

Ashley 

Yell 

Yell 

Sevier 

Prairie 

Johnson 

Desha 

Union 

Lonoke  

Carroll 

Washington 

Washington 

Sebastian 

Crawford 

Hempstead 

White 

Searcy  

Pike  

Polk 

Benton 

Stone 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Cleburne 

Pike 

Hempstead 

Garland  

Little  River  .... 

Polk 

Garland  

Craighead 

Boone 

Pula.ski 

Pulaski 

Johnson  

St.  Francis 

Columbia 

Pulton 

Lee 

Poinsett 

Polk 

Drew 

Conway 

Crawford 

Baxter 

Garland  

Montgomery  . . . 
Montgomery  . . . 

Franklin 

Howard 

Jackson 

Montgomery  . . . 

Howard 

Mississippi 

Franklin 

Greene 

Cross 

Perry 

Jefferson 

Montgomery  . . . 

Randolph 

Ashley 

Nevada  

Benton 

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery . . . 

Arkansas 

Arkansas 

Logan   

Miller 


755 
200 
145 
363 
277 
650 
2S5 
1295 
500 
239 
259 
262 
465 
235 
205 
861 
116 
172 
516 
235 
309 
293 
440 
175 
327 
330 
426 
204 
2350 
162 
270 
229 
1465 
1334 
1451 
448 
793 
260 
200 
600 
647 
960 
1250 
11(10 
1052 
272 
300 
445 
491 
375 
600 
275 
13H5 
750 
345 
650 
324 
257 
775 
209 
315 
600 
235 
229 
1207 
273 
315 
712 
800 
788 
702 
750 
433 
350 
231 
800 
288 
250 
396 
275 
222 
325 
215 
840 
300 
122 
318 
1300 
680 
526 
175 
290 
245 
2J0 
650 
214 
198 
750 
332 


Temperature   (degrees  Fahrenheit) 


3  O 

an 


Precipitation,  inches 


9  0) 


aVumber  of  davs 


5° 


0,0 


43.5 


46. 


48 


47.2 
45  .'6 


40.4 


46.4 


41.8" 


42.1 


43.6 


44.6 


+  3.5 

-'i'.h 
+  '4.h 


+  1.3 

+  1.1 


+  2 
+  '3.0 


+  2,4 
+  3.1 


+  0.6 


+  0.5 
+  1.4 


+  3.6 


+  3.0 
+  3.5 


0.0 
+  4.6 


+  5.2 


+  1  8 


-  0.1 

-  1.4 
+  2.4 


+  a  0 

+  2   1 
+   1.6 


+  2  I 


+  1.8 
+  2.7 
+  2.6 
+  1.6 
+  2.2 


+  0.6 


+  1.7 
+  6.' 8 


+  3.2 


+  0.8 


+  3.0 


+  3.1 
+  2.3 


+  2.7 

+  35 

+  14 

+  33 


+  4.7 
+  'i.8 


+  1  4 


+  2.5 
+  1.9 


73 


73 


73 
64 
71 
72k 


72 
70 
68 
67 


72 


76 
71 
72 
70 
73 
70 
73 


70 

Ti 
72 
71 


70 
67 


73 
72 


69 
73 
69 
69 


19 
20 


1« 


19 
20 
2« 
19 


1 

21 

19(5 


I 
20 
20 
20 

1 

1« 
1 


20 


1» 

1 

19 
20 


20 


1$ 

14 
20 


22 

21 


29 


27 


24 


22 
19 
22 

25i 


20 


21 


7« 
29 


7 
28 
7 
74 


7 

29 
7 

28 
7 

7 


29 


74 

le 


43 


40 
23 
36 

29" 


50 


33 


45 


46 


38 


4.99 
4.97 
1.76 
5  71 
4.62 
6.05 
4.72 
2.18 
5.04 
3.32 
5.44 
2  24 
2.21 
4.23 
2,25 
2.86 
3.04 
2.50 


+0.09 
-4.  22 


+0.70 
+  1.88 


-0.20 


+  1.34 
-2.10 
-0.83 


-2.86 

-(«.  72 

2.13 

2.55 


3.751-0.24 

4.71   

4.55+0.31 
4.98+1.11 
2.15-1.15 
1.601-4.46 
3.00|-0.49 
2.80  -0.72 


3.85 
3.10 

2.17 


2,85 
2,81 
2,46 
2  24 
3.14 
5.44 
4.63 
2.19 
6.09 
4.14 
1.91 
2.87 
2  54 
4  84 
2.05 


5.35 

4.64 

5.86 

5.95 

2.76 

4 

4.69 

2.56 

4.94 

4.65 

2.46 

3.29 

4.27 

2.66 

5.  05 

2.58 

3.41 

3.16 

4.35 

2.00 

2,45 

5.33 

4.27 

3.95 

2.S8 

6.44 

5.99 

2.97 

5.44 

3,11 

2,8f 

4.04 

4.13 

4.36 

2.46 

2,57 

4.11 

1.09 

4,20 

2,30 

5.98 

3,99 

1  76 

4.88 

6.92 

4,89 

4.31 

2.59 

2.40 

2,73 

6.22 


-4.41 
-4.04 


-0.  24 
-0.64 


+  1.22 
+0.18 
-0.14 


-0.74 
-0.47 


-0.32 


+8.38 


+1.09 
-0  13 
+1.19 
+2.24 


+0.40 
+0.06 
-0.  13 
+0.80 


-1.48 

-2.31 
1.02 
0.72 

+0.26 
2.06 

-0,56 


+0.47 


-0.91 


+0.17 


+1  78 

0.83 

+0.70 


0,53 
-0.49 

1.09 
+0.38 
-3,10 
-1,88 
+0,08 
-5,08 
-0,35 
-0.04 


2.40 
1.67 
0,78 
1.27 
2.65 
3.10 
1.98 
0.94 
2.79 
0.96 
2.98 
0.92 
0.50 
1.60 
0,46 
1,40 
1,05 
0,66 
1.73 
3.00 
1.34 
3.03 
0,95 
0,42 
1,19 
1,20 


1,X0 
1,52 
0,62 
0,62 


1.00 
1  00 
0.69 
0.78 
1.48 
1,67 
2,10 
0,98 
2,75 
1,29 
0,53 
1.43 
1.46 
2.32 
0.65 


+0.98 


+0.51 
+  1.68 


-0,78 
-2,53 


-0.54 
+  1.87 


2,03 
1.30 
2,78 
2.30 
0.77 
1.45 
2.64 
0.92 
2.64 
2.13 
0.98 
0,85 
2,60 
1.20 
2,35 
0.70 
0.94 
1.29 
1,79 
1.00 
0,80 
2.87 
1.90 
1.61 
1.02 
2,42 
3,97 
1,01 
2.60 
0,90 
1.68 
1.97 
1,03 
2,03 
0.92 
0,7; 
1,93 
0.30 
0.79 
0.62 
2,16 
1. 00 
0,72 
2,72 
3.87 
1.38 
2.13 
0.67 
0,76 
0,88 
2.00 


0.4 

U.O 

0.0 

T 

o's 

0.0 
T. 
0.4 
0.0 
T 
0  0 
0,0 

o,n 
0,0 
1.0 
0.0 
0,0 

T. 

0.0 

T. 

0.0 
1,5 
0.0 
0.1 
T. 

6.' 6 
3.0 
0.0 
0,0 


1,0 
1.2 
1.0 
i.i 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1 

1.0 
0,2 

T. 

0,0 

6!6 
0,0 

T, 

0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
1.0 
1 

T. 
4.5 
0.0 
0.0 
1,0 
0.0 
0,(1 
0,0 
0.0 

T, 
1.0 
2,0 
0.0 

T. 
0,0 
1,5 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

T. 
0.0 
0.0 
1.0 

T 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T 
0.0 


6 
10 

7 
11 
16 
12 
10 

1 

7 

12 
15 
12 
10 
11 
10 
17 
10 
11 
10 

6 
15 
19 
16 
13 

7 

6 


10 
3 
13 

8 
3 
7 
11 
23 
17 
3 
0 
6 
11 
5 
8 
3 


15 


12 

10 
19 
12 
15 
14 

9 
16 
16 
12 
21 

9 

7 
12 

8 

9 
14 
13 
U 
12 
17 
15 
10 
11 

5 
U 
11 
13 

8 
14 
12 
18 

8 
13 

9 
11 
12 
13 
13 
10 
10 
16 
18 
13 
17 
10 
12 


be  9 

t^  o 


Observer 


w. 
ne. 


sw. 


15 

18 
11 
12 
12 
12 
10 

7 

7 
16 
16 
13 
10 
15 
13 
11 

15     nw 
17 


n. 

nw. 


sw. 


sw. 


ne. 


sw. 
n. 

n. 


se. 
sw. 
sw. 
nw. 


se. 


w 

sw. 

nw. 

nw. 

ne. 

se 

nw. 
nw. 


sw. 

n. 

nw. 

n. 

w. 


w. 


L.  R.  Water  Works 
Mrs.  Ted  R.  Carpenter 
George  W.  Reitzammer 
Airway  Observer 
Mrs.  Ida  Barnwell 
Minnie  Scanlan 
S.  A.  Burks 
U.  S.  Weather  Bureau 
Soil  Conservation  Ser. 
C.J.Brooks 
Vernon  C.  Howe 
Maureen  K.  Norris 
F.  H.Randolph 
Ruby  A.  Buie 
R.  J.  rorry 
William  .lones 
J.  M.  Knight 
R.  M.  Wheatiey 
Doyle  G.  Love 
Farm  SecurityAdm. 

E.  IC.  Cordrey 
Winfred  D.  I'olk 
O.  B.  McSpadden 
U.S. Forest  Service 
J.  M.  Patterson 
Geo.  N.  Goodier 
W.  A.  Douthit 

Z.  R.  Glenn 
U.S.  Forest  Service 
Ben  .lohnson 
Mrs-..  E,  W.  Gaston 
O.  V.  Halbrook 
Geo.  W.  Nichoalds 
Charles  F.  Ford 
University  of  Arkansas 
U.S.  Weather  Bureau 
Ft.  Smith  Water  Plant 
T.  J.  Logan 
C.  G.  Long 

F.  K.  King 
Chas,  A,  Price 
W.  E.  McVay 
Julius  A.  Schmidt 
U.S.  Forest  Service 
Louis  R.  Keck 
Lester  B.  Logan 
James  A .  Burnett 
Otto  Murphree 

J.  O.  Cooley 
Experiment  Farm 
National  Park  Service 
W.  E.  McDowell 
V.H.  Forest  Service 
V .  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
J.  R.  Crosswhite 
U.  S.  Weather  Bureau 
W.  B.  Airport  Station 
H.  G.  Lenhardt 
J.  W.Eppes 
State  Agn,  School 
Mrs.  .Johnnie  Morton 
Cotton  Exp,  Station 
Charles  Walton 
E,  W,  St.  John 
Airway  Ob.server 
Mrs.  Nova  Berrv 
C.A.Lovell 
H.  N.  Haibert 
J.G.Scott 

G.  A.  Whittington 
U.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
Brice  Carruth 

J.  D.  Henderson 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R.  Jackson 
G.  U,  Banks 
Orkney  O,  Milton 
J,  F.Garrett 
Carroll  King 
Rudolph  C,  Cranford 
Miss  Theresa  Scheu 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
Mrs,  Pearl  E,  Newton 
W,  R,  Ham  bright 
Howard  Fowler 
G,  A.  Maddox 
U.  S.  Forest  Service 
U.  S.  Biological  Surve.v 
A.  BoyceBovd.  Jr. 
Walter  A ,  Smith 
Henry  Field 
S.  C.  Story 
Mrs.  B.  E.  Swim 
Rice  Experiment  Sta 
New  Suhiaco  Abbey 
H.  S.  Brashear 
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Continued 


Stations 


I 


Turnpike t 

Wabash 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock t 

Wilson 

Wright 

Wynne 


Counties 


Pope 

Phillips 

Scott 

Bradley 

Little  River. 

Franklin 

Mississippi  .. 

Jefferson 

Cross 


State  Means 44.7 


O  03 


Temperatures  (Degrees  Falirenheit) 


^^ 

s 

£H 

3  O 

t;  a 

J3 

£ 

OJ  o 

oi: 

w 

Q 

a 

a)  M 

^  03 


Precipitation,  inches 


o  2 
■£  ^ 

©  o 

oil 


2240 

179 
675 
206 
290 
2285 
237 
■234 
167 


42.0 
45.7' 
43.6' 
4i4.6 


42.2 
46.0 
44.2 
45.2 


+  3.4 


+  4.2 
+  '3!2 

+  1.8 


67 
71° 

72' 
74 


65 
71 
68 

72 

80 


20 

20 

1 

2 


19 

21 

1 

20 


20 
19° 
20» 
23 


21 
20 
20 
20 


28$ 

7 


28 
29.. 

7 

7« 


25 
40" 
41 
34 


27 
37 
36 
40 

50 


2.57 
1.52 
2.81 
1.91 
6.62 
3.53 
3.24 
3.79 
2.93 

3.67 


-0.82 
-4.02 
+2.60 


-1.78 
-i'92 


(D   3 

aiJ3 


0.92 
0.65 
1.18 
0.45 
2.00 
1.61 
0.98 
0.73 
1.05 


0.5-'!    3.97 


>   <!> 

ox 

0  1) 

d  a 

■S3 


2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.3 


Number  of  days 


£3  iH 
O  O 

•5  a 


3  a 


II 

8 
II 

8 
15 

13 
8 
10 


5 
9 

13 
3 
1 

13 
0 
8 

10 


.H  * 

C-  0 
t>  o 

£■•3 


Observer 


12 
14 

7 
20 
15 

9 
18 
15 
11 

12 


sw. 
se. 
nw. 
nw. 


se. 

nw. 

sw. 


U.S.  Forest  Service 
Farm  Security  Adm.. 
Wilson  Ferguson 

C.  N.  Turner 
L,  M.  Snead 

U.  S.  Forest  Service 

D.  O.  Anderson 
Eann  Security  Adm. 
B.  M.  Eddins 


Daily  Precipitation  for  December 

.   1941 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

8t»tions 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"3 
1 

Alum  Fork  Reser. . 

Ouachita. 
Ouachita. . 
-Mississippi 
White    ... 
White    .... 
Arkansas.. 
Saline 

r. 
"t" 

']64 

.67     .04 

.23:  .31 

.2.5 
.24 

.10 
.80 
.20 
.66 
10 

07 

T     2.40 
1 1  fiik 

,85 
1,67 

17 

.... 

.48 
'.'57 

■;45 

'.'45 
.39 

'!48 
'!37 

■.'65 

.78 

'.'55 

..'.'. 

T. 

,13 

'.'36 
1.27 

i!35 

Arkadelphia 2 

.03 

.50 
.31 
.02 

65 

.... 

.... 

4.99 

Arkansas  Citv  .  ..^ 

T. 
2  flO 

4,97 
1,76 
5  71 
4,62 
6,05 
4,72 
2,18 
5,04 
3,32 
6,44 
2.24 
2.21 
4.23 
2.25 
2.86 
3.04 
2,50 
3,75 
4,71 
4,55 
4,98 
2,15 
1,60 
3,00 
2.85 

BatesvilleAir'y  .!■* 

.25!  T- 
.30  .... 

... 

.09 

T 

.06 

.... 

tv2 

Batesville  River. 2 

'-r',' 
','46 

Bee   Branch 

.... 

.... 

.... 

.80 

3.101.,., 
53  1  08 

Benton 2 

.52 

.13 

.33 

.85 

.54 

T. 

T. 

.50 
.10 



,61 

Bentouville ■  U 

Arkansas. . 

o-.^ 

.04 

57 

2,^79 

.36 

34 

.05 
'.'96 

— 

.10 
1,00 

Bethesda "* 

White 

St.  Francis 
White   .... 

"m 

23 

.09 

Big  Lake  Outlet  ..2 
Black  Rock 2 

.28 

.11 

.64 
.65 
.53 

1. 

T. 

.... 

,54 

1,47 

.37 

Blvtheville 2 

St    Francis 
Arkansas.. 
Ouachita.. 

16 

T. 

.27 

,•261   .92 
.50     .42 
,,,,ll,60 
,45    ,45 
,37  1,40 
.03  1.05 
16      '^'^ 

'i'.' 

';6-2 

Booneville 

'.'38 

.... 

.04 

T. 

.12 

.22 

1.48 

.22 

.14 

.03 

Boughton  . .       .    .  2 

,47 
.26 

55 

. .. . 



.30 

'^40 
,50 
,44 

.... 

Bripklev 

White  .... 
White    .... 
Ouachita.. 
White    .... 
White   .... 

.46 
T 

'.'28 
.42 

.32 

— 

Calico  Rock 2 

... 

Camden 2 

.24 
.34 

.... 

.... 

.69|     36 

.03 

, 

'  .'3(1 
.38 
.43 

".■ii 

.02 

Clarendon...   ..  .2 

.13 
.68 
.48 
.68 
.07 
.15 
.36 
.18 
.15 

.50 

.... 

Clinton 

T. 

.03 

.21 

1.73 
3  00 

62 

Clover  Bend 

White    .... 
Arkansas.. 
White   .... 

.;.; 

.... 

.40 
.06 
.88 
.60 
.06 
45 

42i 

'.'69 
.33 

".hi 

.14 

.... 

"33 

Conway  

.62 

1.34 
.31 
.12 

.27 
.25 
.32 

.56 

3.03 

,95 

ij9 
1,20 

".06 
,02 

Corning 2 

.... 

Cotter 2 

White    

.... 

'!42 

Orossett  .  .[near]. . 

Ouachita. . 
Arkansas.. 
Arkansas.. 
Red 

T. 

.01 

.12 
.09 
.06 

't" 

Danville 2 

.46 
.45 

Dardanelle 2 

.5) 

De  Queen 

1 

......... 

Des  Arc 2 

White 

Arkansas.. 
Mi.ssissippi 
Ouachita. . 

T. 

'.'63 

.16 
.43 
.03 

.32 

.    . 

.09 
.■24 
•  46 
.47 

.74 
.02 
.04 
,38 

.17 
.33 
.12 

1,80 

1.52 

.27 

,60 

.57 
'.62 

3.85 
3.10 
1.S8 
2.17 

Devils  Knob    ...   . 



.27 
.09 
.10 

T. 

,29 
.52 

.... 

T, 
.32 

Dumas 

T, 

El  Dorado - 

England 

Arkansas. . 

.... 

Eureka  Springs 

White 

.10 
.li 

.10 
.31 
.()■/ 
.65 

.52 
.51 
.36 
.33 
.'22 
.47 
.07 
.14 
.71 
.40 
.37 
.40 

'.'69 
.15 

.41 
.39 
.53 

'.'27 
.4(1 
.71 
.57 
51 

1.00 

1.00 

.69 

.78 

.66 

1.67 

35 

50 

.32 

,45 
,47 
.53 

2.85 
2.81 
2  46 

White 

W  hitc, 

Arkansas. . 
.\r.kansas  . 

Red 

White    .... 
White    .... 
Ouachita. . 
Red 

.09 
.02 
.06 
I'. 

T.' 
.03 

09 

.05 
.02 
10 
.65 
.04 
.29 
.29 

'1'. 

T. 

T, 
T 

,05 

I4I 

.... 

.... 

FayettevilleExp.S 

'^28 
.15 

....|... 

,29 

01 

1,48 

1,30 

2.10 

.98 
2.75 

.44 

.30 
48 

't,' 

'f.' 

Fort  Smith 't 

.12 

2  24 

Fort  Smith  W 2 

1 

.47 
.57 
,60 
,40 
,37 

3.14 
5,44 
4,63 
2  19 

Fulton         ..       .2 

Gilbert 2 

'.'op 

.0? 



.... 

:;:: 

'.'•25 

1.17 

r 

.20 
.11 

.06 
1.12 
1.29 

.45 
1   43 

CJlenwood 2 

.... 

6,09 
4.J4 
1.91 

2,87 
2  54 
4,84 
2,05 

Grannis-  

'.'24 

!(j.5 

.45 
.53 
36 

.04 

.... 

Green   Mountain.. 

White 

White 

"m 

..., 

,47 
,73 
,57 

1.45 
.78 
.20 

.45 

2.32 

.65 

.01 

.... 

Heber  Springs  ...- 

White 

Mississippi 
White 

'."o^ 

.51 
.03 

.   .. 
.OS 

.... 

.41 
,32 

.... 

Helena     - 

.02 

01 

Kigden   

Ouachita. . 
Red      .     . . 

.07 
.20 
.•24 

.■50 
.42 
.48 
.04 

!27 
'.'26 

.0£ 

r. 

85 

95! .... 

2.03 

1.30 

2^78 

2^30 

.45 

1.45 

.53 

.92 

2.51 

■2.13 

.98 

.76 

.31 

.81 

.62 

1.10 

.43 

1.15 

2.64 

.62 

.01 

.01 

.54 

.55 

.44 

'.'44 
T 

'.'16 

5,35 
4,64 
5.86 

Hope   2 

Hot  Springs  

■Y.' 

.65 
.50 
.65 

.77 

.40 
1.0; 
.30 
.02 
.69 
'1. 

,41 

■y? 

T 

,60 

't" 

Ouachita. . 
Red 

.03 

,50 
,30 

"h,; 

,40 
,16 

Irons  Fork      ..   ..2 

Ouachita.. 
Ouachita.. 
White.... 
Wliite.    .   . 
Arkansas.. 
■Arkansas.. 
Arkansas. . 
St.  Francis 

Red 

White .    . . 

'.'62 

.03 

.(11 

.04 
.(ft 

■r 

't'.' 

''r,' 
1 

T. 

04'     ■" 

'f.' 

,15 

2,76 
4,98 
4.69 
2  ..56 
4.94 
4.65 
2.46 
3. '29 
4.27 
2.66 
5.  05 
•2.58 
3.41 
3.16 
4.35 
2,00 
2,45 
5,33 
4, '27 
3,95 
2,88 
5.44 
5.99 
2  97 

Jessieville 

, . , . 

.56 
30 

.08 

.01 

,47 

Lead  Hill 

.12 
.16 
24 

.■201    .39 

1 

Little  Rock  .  ij 

.46 
.62 
.■28 
T. 
.01 
T. 
32 
.07 
.38 

■^65 
.04 

T. 
T 

. ... 

T. 
T. 

.46 
.45 
.14 
.05 
.46 
.13 
.70 
.03 
.10 
.36 

•n 

,02 

.(15 
.70 

.36 
.30 
31 

','89 

.88 

LittleRock  Air'y '» 
Lutfierville 

.16 
'.'93 

.... 

Madison        ,     ..2 

.30 

.Of 

.... 

Lib 

H5 

Magnolih 

Mammoth  Spg .   .2 
Marianna  . 

2.60 

,27 

.65 

'.'76 
.•28 

34 

•^1 

St.  Francis 
St.  Francis 
Ouachita. . 
Ouachita.  . 
Arknnsas. . 
Arkansas. . 

White 

Ouachita. . 
Ouachita. . 
Ouachita. . 
Arkansas. . 

Red 

White 

Ouachita. . 
Red 

f.' 

•r 

.05 

'.'()4 
08 
10 

"■12 
.07 
.04 

.56 

.48 

.60 

.39 

.60 

1,00 

,80 

2.87 

1.90 

1.61 

.32 
.53 
.65 
.02 
1.79 
.10 
.45 

.80 

.... 

2  35 

.Marked  Tree 2 

Mena 2 

Monticello  Air. .it 

Morrilton    2 

Mouutainburg 

MountHin  Home.  . 
Mountain  Valley.. 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC  . . . 

Mulberry 2 

Nashville 

Newport 2 

0(jen         ' 

.■20 

''J'.' 

03 

1 

,57 
,08 

i,'29 

T. 

94 

■1 

.01 

..■■i  t^ 

.02  .35 
an 

.•20 
T 

T 

T, 

,       : 

63 

.... 
1 

.03 

't'.' 

.40 

44 

.36 

.43 

■/3 

,20 

... 

.... 

1" 
.14 

.72 
71 

.30    .40 
.43    .11 
.53: 



.47 
31 

.... 

.02 



T 

.63.   .. 
.31|.... 
■  361    ■    . 

'.'i8 

,05 

.37 
35 



•I. 

,3ll.... 

4H 



!•■■■ 

,03 

.06 
.15 

'22     .09 

34 

! i  ... 

.5111.02 
2.421  .13 

1 

.64 

01 

.0-2 

1.141    .441     02 

.01  --■  1  --- 

•••' 

i    ifi 



.42 

".ii 

.20 

.14    .08 

.08i   .67!.... 
.04!....!.... 

::::!:::; 't'.' 

....1   ,4"fl3,9"i   .62' «!■   ..!■■■. 

.... 

.... 

'"■■ 

....1    .79 

...,  l,0li  .42;,...!   .25 
....|2,60:....l....i   .86 

1., 

Okav 

1  00'  .43  ....1 

'i',' 

5.44 
3.11 
2.86 

.Mississippi 
Arkansas. . 

T 

.10    .36 

.03 

T.  1   .90  -■-■ 

....i   .6li  .48'...     ....1   .fin'...!.... 

Ozark ' 

.12 



.... 

05 

06 1    -.qO 

1 

,2311,58!.. ..!....    ,50  ....!,,,, 

1        1        1        1        1        1 

\ 

•""I  •- 

' ' 
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Daily  Precipitation  for  December, 

1941 

Continued 

Drainage 
basin 

Day  of  Slonth 

stations 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11        12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23     24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tot 

St.  Francis 
St.  Francis 
Arkansas.. 

.03 
'.09 

.04 

'.'36 
.01 
.34 

'.i'i 

T. 

1 

T. 

.25 
.60 

.67 
.19 
.12 
.13 
.15 

45 
.51 

• 

.19 
T 

.15 
.64 

.■a 

,16 
13 

.38 
63 

1.97 
.54 

2.03 
.17 
.71 

1.93 

.73 

.51 

.48 

.92 

.37 

1.02 

.24 

.70 

.33 

.89 

.53 

.31 

2.72 

3.87 

1.38 

'!65 
.75 
.41 

1.20 
.54 

".a 

.36 

1.67 

.59 

','66 
.52 

.43 

.01 

.58 

I'arkin                   .  '^ 

1.03 
.12 

4 

Perry  ville 

t'inii   Hlnff                  2 

.22 
01 

39 

4. 
2. 
2 

.41 

34 
.23 
.57 
.30 
.46 
.1* 
.84 
.05 
.34 
.62 



':38 
.46 

.'50 
.40 
.33 

.41 

Piae  Ridge 2 

Ouachita.. 
White  .  .  . 

.06 

.36 

■f.' 

79 

T. 

Pcirtland                     2 

Ouachita 

.26 
.53 

.15 
1.14 

1 

Preseott 2 

Rogers  (uear) 

(luaclilta.. 

White 

Arkansas.  . 
Arkansas.. 
White   ..  . 
St.  Francis 
White   ..  . 

Red 

Ouachita  . 
Arkansas  . 
Arkansas. . 

tv 

.07 
'.'03 

"65 
.02 

.15 

.43 

02^  T. 

.64 
.62 

2.16 

1.00 
.11 

1.10 
.45 
.84 

2  13 
.36 
.25 
.88 

2.U0 
.92 
.03 

1.18 
.05 

2.00 

1.61 

'.'73 
36 

4. 
2. 
5. 
3 

.12 

.04 

.i» 
.60 
.01 

'.'ao 

.07 
.36 
.22 

"s.=i 

Riis<;f>n  ville  . 

... 



1.00 

St.  Charles 2 

't'.' 
.02 
.16 

::::  ;;:: 



.01 

.72 
44 

.03 

] 

Si     Francis               2 

1 

4 

Searcy 2 

Spring  Bank 2 

Story "■ 

Stuttgart ...2 

Stuttgart  Evap...  2 

■f.' 

'.'6i 

.04 

'[24 

..   . 

'[56 
.62 
.34 
.02 
.21 

40 
.50 

60 

• 

.43 
1.05 

54 

T. 

.52 

4K 

.50 

1 

.5i 
.43 
.67 
.45 

.69 

4 

'.'21 

.02 

.44 

59 

.... 

.02 

2. 

.28 
.75 
.24 

.22 
.43 

.21 
.40 
.30 
.46 

25 

.07 
.40 
.12 
.38 

0? 

'.'26 

V 

Texarkana           . 2 

Red 

.62 
.19 

■  *  V  "  [ 

6 

Arkansas. 
Mississippi 
Arkansas. . 
Ouachita. . 

Red 

Arkansas.  . 
Mississippi 
Arkansas.. 
St.  Francis 

.... 

2 

VV  abash       .  .. 

T. 

.65 

1 

Waldron 

tv 

.50 

.75 
.22 

'.'73 
.45 

::::  ::.:  ::: 

.50 
.25 

95 

2 

■f." 

....  ..  . 

.40 

't.' 

Whitecliffs    2 

:.:: :  : 

.50 
.10 
.98 

■.'6i 

';63 

i" 



*    * 

e 

White  Rock 

.12 

V9 

•^ 

Wilson 2 

.36 

:.: 

1.90 

s 

Wright     

.20 

.60 

.44 

^ 

Wynne 2 

1. 

t 

.55 

T 

2 

Daily  Temperatures   for  December.   1941 


Stations 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 
|20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

.30 

31 

c 

a 
< 

Alum  Fork ■ 

Maximum 

68 

67 

68 

55 

59 

56 

53 

55 

53 

58 

63 

36 

43 

61 

49 

68 

67 

57 

72 

1     ™ 

58 

59 

57 

51 

48 

41 

46 

42 

43 

43 

48 

,54 

Minimum 

48 

,50 

42 

61 

47 

45 

22 

37 

26 

25 

25 

27 

33 

25 

25 

40 

3S 

40 

3ii 

35 

38 

44 

41 

40 

2f 

32 

28 

2' 

24 

25 

31 

34 

Arkadelphia  $$.... 

Maximum 

65 

63 

67 

57 

65 

55 

53 

64 

55 

59 

40 

41 

49 

50 

52 

61 

6C 

62 

70 

73 

61 

63 

63 

57 

57 

56 

62 

51 

50 

.52 

63 

57 

Minimum 

46 

.50 

44 

43 

44 

33 

21 

29 

24 

2-2 

27 

30 

33 

30 

2,5 

28 

3H 

35 

4(: 

31 

36 

42 

4h 

29 

30 

32 

27 

26 

2-1 

29 

.34 

33 

Batesville "• 

Maximum 

73 

60 

65 

62 

60 

48 

61 

55 

54 

56 

32 

37 

42 

48 

49 

69 

65 

64 

7r 

73 

69 

58 

61 

57 

46 

52 

46 

44 

41 

42 

,5,i 

,%'i 

Minimum 

45 

45 

43 

49 

40 

26 

20 

29 

2;i 

24 

26 

27 

31 

23 

22 

37 

29 

41 

35 

30 

34 

45 

41 

36 

•Si 

31 

26 

24 

U 

26 

.34 

3? 

Bee  Branch 

Maximum 

68 

64 

62 

65 

65 

50 

48 

50 

47 

57 

49 

32 

41 

44 

41 

62 

58 

55 

m 

66 

62 

66 

64 

49 

44 

44 

46 

41 

3£ 

37 

49 

,50 

Minimum 

43 

47 

39 

43 

46 

31 

20 

33 

21 

20 

2:3 

26 

30 

20 

20 

32 

27 

33 

2<; 

30 

34 

42 

39 

27 

30 

29 

24 

•£' 

2f 

24 

27 

30 

Benton?^ 

Maximum 

62 

62 

a5 

,57 

61 

52 

54 

59 

.53 

59 

33 

41 

47 

49 

62 

57 

56 

63 

72 

71 

63 

61 

53 

56 

62 

54 

50 

4i 

44 

.35 

61 

,51 

Minimum 

37 

45 

41 

41 

44 

28 

l;i 

20 

20 

20 

21 

28 

32 

26 

23 

24 

29 

31 

36 

30 

30 

36 

51 

29 

29 

30 

26 

22 

21 

22 

31 

29 

Benton  vine  •••.... 

Maximum 

64 

52 

64 

62 

,56 

48 

52 

50 

64 

50 

35 

36 

35 

45 

40 

66 

66 

62 

66 

70 

54 

60 

49 

60 

48 

36 

35 

37 

44 

.50 

.58 

51 

Minimum 

.50 

42 

40 

44 

36 

30 

31 

32 

26 

27 

27 

30 

29 

28 

30 

.39 

39 

40 

35 

33 

47 

49 

33 

30 

36 

29 

24 

24 

2.S 

.34 

40 

34 

Blytheville ; 

Maximum 

72 

62 

58 

61 

65 

56 

52 

52 

62 

50 

40 

43 

42 

44 

48 

65 

62 

54 

64 

69 

64 

69 

65 

62 

50 

50 

44 

35 

35 

42 

.52 

.53 

Minimum 

40 

47 

45 

.50 

40 

32 

'23 

35 

26 

29 

28 

31 

35 

25 

27 

.3:1 

31 

42 

41 

35 

39 

61 

41 

36 

37 

36 

29 

26 

23 

24 

.37 

34 

Boone  ville 

Maximum 

72 

64 

66 

66 

62 

54 

55 

57 

56 

60 

51 

37 

44 

48 

44 

64 

67 

64 

68 

71 

63 

60 

61 

69 

57 

58 

48 

45 

45 

.55 

52 

57 

Minimum 

49 

48 

34 

37 

42 

26 

21 

34 

22 

22 

2S 

30 

34 

27 

24 

39 

32 

40 

35 

30 

40 

62 

36 

30 

37 

32 

22 

22 

20 

.32 

.36 

.32 

Brinkley    

Maximum 
Minimum 

72 
56 

62 
,52 

69 
46 

66 

58 

64 
,54 

64 

38 

54 

28 

58 
34 

51 

28 

59 
28 

50 
30 

39 
29 

46 
35 

48 
.33 

62 
31 

57 
41 

60 
30 

63 

40 

69 
42 

72 
34 

61 
38 

60 
48 

61 
43 

56 

38 

48 
37 

61 
36 

48 
30 

43 

28 

43 
27 

44 
28 

53 

36 

55 

37 

Maximum 
Minimum 

80 
44 

75 
,50 

71 
49 

6.5 
47 

67 
46 

59 
30 

59 
21 

62 
30 

57 
27 

60 
24 

61 
30 

43 
3:1 

60 
35 

51 
28 

56 
2,5 

61 

42 

63 
30 

70 
41 

75 
46 

80 
31 

75 
36 

67 
60 

64 

46 

68 
30 

68 
34 

58 
34 

61 
29 

61 
25 

61 
23 

48 
31 

51 

37 

61 

34 

Clover  Bend 

Maximum 

71 

67 

68 

63 

60 

64 

49 

55 

,50 

48 

38 

42 

36 

47 

49 

.53 

,59 

60 

62 

64 

72 

63 

66 

57 

59 

,58 

56 

56 

42 

.52 

58 

55 

Minimum 

39 

41 

42 

42 

31 

25 

15 

41 

24 

19 

211 

25 

31 

21 

20 

26 

28 

31 

34 

29 

41 

42 

46 

44 

37 

32 

26 

23 

19 

25 

.30 

,30 

Conway  

Maximum 
Minimum 

71 
49 

59 
.52 

64 
41 

59 
51 

65 
.50 

65 
31 

57 
23 

62 
33 

56 

26 

60 
25 

61 
29 

38 
31 

47 
37 

52 
2,5 

51 

25 

61 
42 

63 

31 

60 
40 

68 

38 

73 
33 

68 
38 

69 
48 

69 
41 

64 
33 

48 
35 

51 
36 

50 
27 

46 
24 

42 
24 

43 

28 

50 
30 

55 

34 

Corning   

Maximum 
Minimum 

70 
43 

61 

42 

67 
43 

62 
60 

57 
47 

51 
30 

56 
19 

65 
26 

54 

22 

60 
24 

37 
23 

36 
26 

43 
.32 

44 
21 

60 
22 

57 
30 

61 

27 

67 
34 

67 
40 

71 
29 

62 
34 

56 
47 

66 
46 

61 
38 

51 
35 

60 
36 

46 
26 

40 
24 

36 
20 

39 
23 

54 
31 

54 

31 

Maximum 

68 

69 

64 

64 

70 

59 

58 

64 

66 

69 

43 

47 

47 

61 

55 

69 

67 

73 

70 

69 

61 

63 

61 

69 

67 

60 

63 

50 

47 

53 

61 

59 

Minimum 

48 

4S 

49 

4;^ 

48 

29 

19 

31 

2,5 

26 

34 

36 

39 

27 

2:3 

37 

28 

44 

48 

32 

36 

50 

47 

28 

33 

28 

29 

26 

21 

25 

40 

34 

Pardanelle 

Maximum 

73 

68 

63 

62 

60 

57 

,55 

58 

,52 

,58 

56 

38 

46 

45 

46 

60 

63 

66 

61 

67 

62 

59 

60 

62 

49 

48 

48 

46 

42 

44 

,50 

,5,5. 

Minimum 

51 

54 

41 

45 

48 

35 

24 

31 

26 

25 

28 

31 

37 

26 

26 

41 

33 

37 

37 

34 

37 

48 

40 

33 

36 

34 

27 

26 

25 

32 

30 

,34. 

De  Queen.... 

Maximum 
Minimum 

_ 

•• 

•• 

•• 

Devils  Knob 

Maximum 

64 

,59 

69 

55 

.52 

45 

47 

47 

47 

54 

44 

32 

36 

40 

38 

,52 

57 

69 

63 

64 

66 

53 

64 

46 

4i 

41 

42 

38 

35 

38 

51 

48. 

Minimum 

■52 

4S 

44 

44 

39 

27 

31 

36 

.33 

35 

24 

27 

31 

25 

29 

.34 

43 

44 

44 

51 

46 

43 

31 

29 

34 

25 

22 

19 

22 

25 

34 

34. 

Maximum 

71 

62 

60 

68 

64 

53 

64 

60 

55 

67 

47 

45 

54 

49 

55 

60 

67 

61 

70 

70 

71 

60 

62 

57 

64 

68 
35 

51 

46 

45 

48 

58 

57. 

Minimum 

51 

,t5 

60 

49 

00 

34 

22 

34 

29 

2b 

32 

35 

38 

30 

2b 

40 

3b 

42 

4b 

34 

38 

40 

45 

33 

38 

31 

25 

24 

2/ 

34 

3h. 

El  Dorado   

Maximum 

70 

72 

64 

62 

R5 

60 

,54 

65 

62 

66 

48 

43 

45 

48 

48 

66 

63 

69 

.53 

60 

.58. 

Minimum 

51 

,53 

,53 

52 

40 

35 

2,5 

37 

35 

32 

35 

35 

35 

.32 

32 

36 

35 

44 

25 

,35 

44 

38. 

England 

Maximum 
Minimum 

• 

•• 

•• 

•• 

Eureka  Springs  ... 

Maximum 

as 

6,3 

ft5 

63 

,58 

.50 

,53 

.53 

,56 

51 

40 

,33 

34 

45 

43 

,59 

67 

63 

69 

72 

60 

oi 

57 

63 

49 

43 

38 

41 

46 

,52 

,59 

,53. 

Minimum 

.52 

44 

38 

43 

41 

26 

27 

34 

28 

29 

23 

25 

29 

2;s 

30 

36 

38 

40 

40 

42 

45 

60 

32 

27 

32 

32 

20 

23 

19 

31 

38 

.33, 

Fayette  ville 

Maximum 

65 

61 

m 

62 

,57 

49 

,52 

.50 

.54 

55 

46 

38 

37 

46 

41 

58 

6,5 

64 

67 

70 

60 

63 

60 

66 

49 

45 

38 

39 

46 

.50 

61 

fix. 

Minimum 

50 

43 

35 

43 

40 

27 

28 

35 

23 

25 

29 

32 

.32 

27 

27 

36 

.33 

38 

32 

30 

44 

61 

34 

28 

36 

32 

23 

22 

20 

32 

38 

33. 

FayettevilleExp.S 

Maximum 

64 

,59 

62 

61 

58 

,50 

,52 

48 

,52 

,52 

46 

37 

36 

44 

41 

56 

64 

m 

65 

68 

63 

62 

61 

62 

49 

44 

37 

37 

42 

,50 

58 

,52. 

Minimum 

,52 

44 

36 

46 

40 

27 

28 

36 

23 

26 

28 

29 

.32 

27 

28 

37 

38 

38 

32 

32 

46 

52 

34 

29 

33 

33 

23 

22 

21 

.32 

38 

m. 

Fort  Smith*'* 

Maximum 

67 

62 

64 

66 

60 

,53 

,53 

.55 

.53 

,59 

46 

40 

43 

47 

44 

,57 

66 

62 

,59 

67 

66 

60 

60 

•    49 

63 

43 

46 

43 

41 

56 

53 

,53. 

Minimum 

56 

42 

39 

45 

45 

36 

31 

34 

31 

34 

31 

33 

36 

31 

32 

42 

38 

44 

38 

36 

47 

60 

39 

33 

39 

34 

30 

27 

28 

34 

39   37. 

Gilbert55  

Maximum 

76 

62 

65 

65 

60 

53 

54 

55 

57 

64 

32 

37 

40 

49 

50 

65 

67 

66 

72 

73 

66 
23 

62 
37 

66 
33 

66 

27 

47 
27 

49 
29 

45 
18 

46 
17 

42 

49 

57  j  65. 

Minimum 

41 

44 

,h; 

3.T 

.ir, 

21 

14 

14 

16 

16 

21 

'M 

2; 

20 

IH 

19 

25 

26 

30 

14 

16 

32    ■ 

2n. 

Maximum 

66 

65 

66 

65 

60 

65 

49 

58 

62 

62 

47 

39 

47 

44 

44 

60 

48 

67 

71 
37 

68 
36 

65 
40 

60 

48 

60 
35 

60 
24 

66 
40 

64 
29 

53 
26 

50 
25 

56 

48 

52 

56, 

Minimum 

4H 

,50 

45 

■■19 

M 

,-'.() 

22 

31 

27 

24 

30 

31 

33 

24 

32 

36 

29 

37 

21 

27 

39 

,iH, 

Gravette 

Maximum 

64 

57 

65 

64 

60 

52 

62 

50 

54 

50 

43 

37 

38 

46 
25 

40 

58 
35 

66 

65 
39 

67 
32 

70 
33 

59 
44 

63 
61 

60 
31 

53 
26 

49 
33 

60 
32 

36 

21 

38 
21 

46 
21 

52 

57 
35 

53, 

Minimum 

46 

41 

,-15 

42 

3/ 

29 

.30 

20 

32 

,32. 

Green  Mountain. . . 

Maximum 

69 

74 

74 

63 

60 

,50 

47 

.50 

,55 

54 

44 

31 

40 

44 

44 

60 

64 

.59 

68 

68 

m 

60 

67 

49 

45 

44 

41 

37 

37 

41 

63 

m. 

Minimum 

.53 

49 

44 

47 

44 

31 

,30 

39 

.^3 

34 

24 

28 

27 

38 

31 

36 

42 

46 

44 

60 

48 

60 

42 

36 

36 

33 

26 

25 

20 

27 

37 

37. 

Maximum 

60 

68 

60 

60 

58 

47 

54 

60 
38 

52 

48 
24 

48 
24 

60 

55 
32 

46 
29 

48 
31 

68 
22 

60 
23 

65 
31 

77 
46 

64 
63 

61 
29 

60 
60 

68 
37 

64 
31 

49 
33 

40 
38 

40 
23 

89 
24 

38 
18 

46 
.30 

65 
37 

53. 

32. 

Minimum 

45 

47 

40 

38 

43 

28 

20 

21 

27 

Helena 

Maximum 

70 

6.5 

60 

64 

64 

5.5 

.54 

.55 

.53 

56 

49 

47 

47 

47 

,52 

,59 

61 

,57 

67 

72 

67 

61 

64 

66 

60 

63 

49 

43 

42 

45 

67 

66. 

Minimum 

,5:^ 

,53 

48 

,50 

,50 

35 

22 

29 

26 

27 

28 

.32 

36 

30 

28 

37 

34 

43 

46 

39 

44 

49 

46 

38 

38 

34 

31 

23 

20 

25 

41 

36. 

Highland 

Maximum 

72 

69 

69 

67 

65 

62 

.58 

60 

60 

,59 

,52 

.50 

.54 

56 

,56 

59 

61 

61 

63 

70 

68 

69 

69 

66 

62 

53 

64 

63 

50 

54 

64 

59. 

Minimum 

47 

43 

40 

,39 

37 

35 

32 

.36 

38 

34 

30 

25 

29 

34 

36 

37 

40 

42 

42 

45 

43 

37 

40 

32 

30 

29 

28 

28 

27 

35 

40 

3.5 

Hope  M     

Maximum 

65 

62 

62 

66 

64 

54 

49 

61 

63 
29 

66 
25 

36 
27 

41 
31 

48 
33 

49 
33 

49 
27 

59 
31 

61 
40 

67 
39 

70 
42 

70 
34 

71 
35 

64 
35 

60 
46 

59 
29 

5V 
30 

53 
36 

49 
29 

48 
27 

46 
25 

56 
29 

62 
36 

56. 
34. 

Minimura 

4; 

hi 

45 

46 

1 

Maximum 

62 

62 

66 

60 

62 

.5.5 

48 

.59 

53 

62 

.53 

35 

44 

48 

48 

,58 

57 

,58 

71 

71 

66 

68 

69 

55 

53 

63 

61 

69 

47 

45 

62 

.55. 

HotSprings ; 

Minimum 

63 

54 

44 

48 

48 

36 

28 

39 

32 

22 

29 

30 

34 

28 

28 

41 

37 

47 

44 

41 

48 

46 

41 

32 

36 

34 

29 

27 

27 

32 

39 

37. 

Decembek,  1941 


CLIMATOLOGICAL  DATA:    ARKANSAS  SECTION 
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Daily  Temperatures  for  December,   1941    Continued 


Stations 


9     10     11     12     13 


14     15     16     17     18     19 


20     21      22      23     24     25 


26      27 


28     29 


30 


31 


(rons  Fork $$ 

Jonesboro   

Lead  Hill 

Little  Rock ••• 

[Airport] 
Little  Bock.."' 
Lutherville 

Magnolia 

Mammoth  Spring. 

Marianna 

Marked  Tree 5$ 

Mena 

Monticello ••• 

Morrilton 5^ 

Mountain  Home... 

Mt.  Ida 

Nashville 

Newport 

Oden ••• 

Okay 

Ozark 

Paragould 

Perry  ville 

Pine  Bliiflf 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Kogers 

Rnssellville 

St- Charles $s\ 

Searcy 

Stuttgart 

Stuttgart  (near).$^ 

Subiaco  

Texarkana  

Turnpike 

Waldron 

W  arren 

White  Rock 

Wilson 

Wynne 


i  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
{  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
(  Minimum 
i  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
\  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
I  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
}  Maximum 
t  Minimum 
(  Maximum 
/  Minimum 
(  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
\  Minimum 
S  Maximum 
t  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
\  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
i  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
t  Minimum 
(  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 
j  Maximum 
/  Minimum 
S  Maximum 
(  Minimum 
S  Maximum 
i  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
f  Minimum 
S  Maximum 
)  Minimum 
(  Maximum 
I  Minimum 
S  Maximum 
'  Minimum 
(  Maximum 
)  Minimum 
j  Maximum 
(  Minimum 


43  57 
25,  37 


50  63 
211  39 


511 

27, 
51 
32 
46 


511 

24; 


45, 

28, 


26|  37 

56;  60 

24l  44 

44i  53 

19:  31 

53.  58 

24.  36 

511  58 

24 1  28 

411  57 

34 1  39 

55:  59 

31i  39 

47  60 

27 1  29 

47l  63 

23;  32 

44  64 

23  40 

47  61 

31  42 


43  62 

341  40 

48l  62 

34'  43 

45:  59 

25  40 
47,  52 
24  31 
47  i  60 
24 :  40 
55,  56 
27 1  43 
49,  56 
22  30 
55!  61 
36;  45 
52!  60 
29;  43 
48|  58 
29,  36 
53|  59 

26  41 
53'  59 
26  33 


50  59 

26'  38 

52  57 

25  32 


50  64 

33  41 

39  52 

28  33 

44'  65 

25  38 


55, 
27; 


37,  55 

29  32 

53  54 

27i  31 

53  59 

25  .34 


47 
27 
40 
25 
47 
28 
44 
30 
46 
32 
43 
29 
60 
32 
38 
26 
43 
25 
43 
22 
47 
29 
50 
31 
46 
27 
45 
28 
51 
25 
52 
30 
44 
29 
52 
33 
55 
32 
47 
33 
40 
26 
47 
27 
49 
31 
39 
23 
51 
31 
54 
32 
50 
32 
46 
.35 
48 
24 
43 
28 
44 
27 
48 
26 
55 
32 
60 
32 
41 
26 
54 
32 
50 
31 
43 
26 
52 
38 
48 
23 


53.0 
30.7 
53.3 
35.5 
53.3 
30.5 
53.6 
35.9 
52.9 
38.7 
53.1 
33.9 
61.4 
38.3 
53.0 
31.2 
56.3 
36.3 
53.8 
31.9 
64.3 
35.3 
57.2 
39.5 
65.8 
32.8 
53.1 
31.1 
56.7 
30.5 
57.1 
36.1 
65.2 
3.5.7 
64.9 
34.3 
69.2 
36.3 
54.9 
33.6 
5L9 
.34.6 
66.7 
32.8 
56.2 
38.6 
64.0 
31.8 
60.3 
41.9 
67.3 
37.0 
52.0 
31.9 
56.3 
34.0 
56.1 
35.7 
54.6 
34.6 
64.8 
36.1 
65.5 
35.3 
65.9 
34.6 
60.3 
37.2 
49.9 
34.0 
67.3 
30.0 
59.3 
37.9 
50.3 
34.0 
56.4 
35.7 
56.1 
34.3 


Daily  Evaporation  [inches].  Mean  Temperature  [F°],  and  "Wind  Movement  [miles]  for  December,   1941 

(See  precipitation  data  in  table  on  preceding  page) 


Station 


Data 


Day  of  month 


10 


11 

12 

13 

14   15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

095 

.Oil 

'  •  |.022(... .1.016 

.166  .010 

.042 

.05' 

.128 

.163 

.I17j..  . 

32 

36 

■« 

il\     38   45 

.50  be 

56 

52 

bi 

Dl 

4Si 

44!  41 

44 

128 

31 

52 

50!  14   23 

16   48 

31 

24 

20 

23 

64 

118 

18 

127 

020 

.005 

.000 

00^ 

.0081  004 

.009  .018 

.013 

.020 

.026 

• 

• 

* 

• 

• 

42 

30 

3i,'  37 

3,' 

j  34 

47 

46 

46 

48 

50 

48 

54 

38 

36 

21 

4 

2 

6 

3 

2 

5 

20 

1 

4 

7 

22 

13 

17 

22 

10 

-.001 

024 

.036 

.014 

.038 

.022 

.022 

034 

.022 

.046 

.032 

.002 

.086 

42 

36 

44 

38 

4r 

50 

50 

46 

54 

50 

48 

54 

49 

44 

42 

41 

61 

18 

42 

13 

11 

24 

9 

18 

14 

4 

7 

22 

45 

60 

26 

69 

025 

.006 

.167 

.022 

.028 

.020 

.047  .018  .003 

.053 

.050 

010 

027 

.140 

.027 

.003 

33 

35 

40 

38 

38 

44 

48  48  56 

52 

50  55 

67 

47 

41 

44 

68  72| 

78 

44 

,1 

15 

44  52   )7 

18 

12  69  106 

183 

33 

37 

27 


28      29 


30 


Hope < 

Exp.  Farm 


Irons  Fork ...  H 
Exp.  Forest 


Russell  ville, . .. 
Ozark  Nursery. 


Stuttgart,   ...5$ 
Rice  Exp. Farm 


Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tern. 
Wind  move 

Evap. 
Mean  tem. 
Wind  move 


.046 
54 

2(1 

.028 

48 

1 

.03? 
53 
15 

.024 
50 
20 


.0:i6 
56 
22 

.010 
46 
4 

.054 
52 
23 

.002 
64 
3 


.026 
56 
57 

.024 
46 
27 

.098 
54 
In 

.Oil 
57 
73 


.144 
35 

6;< 

.067 
49 
24 

.110 
45 
89 

.127 
42 
83 


.066 
44 
31 

.023 
34 
14 

078 
44 
43 

,015 
44 
44 


114  .040 
42  40 
48   4 


.078 
39 
43 


32 


.022  .008.072 
.37  36  34 
18   19   8 


36  35 

19   27 


.044 
42 
37 

,145 

37 
14 

032 
40 
18 


042 
49 
37 

.0,15 
42 
9 

.088 
40 
4 

.119 
37 
16 


1.758 
45.6 
1317 

0.575 

41.8 

303 

1.263 

45.2 

730 

1.221 
46.4 
1345 


72 


CLIMATOLOGICAL  DATA:   ARKANSAS  SECTION 


December,  1941 


>>; ; 


IjSONiAV 

r  A 


Daily  Precipitation  for  December,  1941    Additional  Bainfall  Stations 

Stations 

Drainage 
basin 

Day  of  Month 

1 

2  1    3 

4  j    5  1    6  1    7 

8       9 

10  1  11      12  1  13  1  14  1  15  1  16     17      18  1  19     20     21  |  22  |  23     24  |  25  |  26  (  27  |  28  |  29     80     31    Total 

Abbott  2 

Antoine(near)  2... 

Arkansas.. 
Ouachita . . 

.... 



IJ 

.... 

.32 

.30 

.... 

.08 

.38 

.20 

.47 

1.86 

Beaty  Lake(near) . 

St.  Francis. 

White 

White 

Arkansas.. 
Ouachita  . . 
Arkansas.. 
White    .... 

.on 
tV 
.'6? 

"!27 

".hi 

.25 

.14 

'.'ii 

.20 

.09 

.06 

.69 

.03 

■■ 

.60 
3.52 
.45 
.60 
.42 
.35 

^56 

.72 

2.28 

i.'og 

.76 

.... 

';53 
'!i8 

.58 

2.68 
5.71 

Beech  GroveCnear) 

.94 

Beedeville  2 

.04 

.66 
.20 

"•?5 

T. 
35 

.42 
.30 

'.'60 

4.23 
2  '"•'5 

Blue  Mountain 2... 

Bluff  City. 2( near). 

1.00 
.?7 

,45 

i.is 

5  03 

Booneville 

.... 

. .  . 

1  83 

Brinkley  l 

.... 

.... 

.... 

.... 

Cataot2 

Arkan--\s.. 

.... 

'■  *  • 

Camp  Alton 

Ouachita.. 

.... 

.... 

.... 

.. . . 

C»mD  Damascus  2. 
Carlisle 

Arkansfis.. 
Arkansas.. 
White 

.73 

"33 

'."44 

.38 
T. 

1.72 
.16 

.41 
.62 

.60 

.... 

.53 
.36 

i.'94 

.86 

"!35 

.... 

6.29 
4.19 

Charlotte  (near).. 

Clay  SCS2 

White 

.... 

.... 

. . . . 

Corley  2(uear)... 

Arkansas.. 

58 
1.05 

• 

1.03 
1.45 

■!37 
.75 
.42 

.78 
.50 

.88 

3.12 

.17 

.05 

T. 

.34 

1.73 

.50 

.40 

1.17 

1.00 

2.25 

1.15 

.(13 

.22 

■f.' 

.12 
'.'38 

'.'80 

.47 
.38 
.75 
.32 
.07 

.. . . 

1  88 

Denmark  2 

White 

Mississippi. 
Arkansas. . 
Arkansas.. 

White 

White 

Arkansas.. 
Arkansas.. 

White 

Arkansas.. 
St.  Francis. 
Arkansas.. 
Arkansas.. 

t 
.01 

tv 

T. 
'.'62 

.  .50 
.03 
.91 
.63 

T. 

T. 

.11 
.19 
.45 
.23 
.10 
.08 

.52 
34 

i'.ib 

.65 

6.80 
2  51 

Dermott2 

•••• 

'.'io 

.83 

Dutch  Greek  CCC . 

::::i.... 

2  .'08 
'f.' 

.35 

.... 

3  64 

Easrle  Gap  2 

3  94 

Eleven  Point2 

.79 
.64 
.40 
35 

3  78 

Evening  Shade2... 

'.'46 
.80 

■.■46 
.31 

.50 
.47 
.03 

.... 

'iso 

.20 
.05 
.20 

3  22 

Forrester  2 

3  80 

Gravelly.  2 

2  49 

Green  Forest  2 

.... 

T. 

.01 
.10 

.57 
.70 

Jin 

.68 
.20 

T. 

T. 

.01 

.25 
.10 

';55 
.20 
T. 

T. 

.12 

3  14 

Greenwood2 

3  05 

Harrisburg  2 

.55 

3  68 

Hollis  (near) 

.50 

.50 
T. 

1.40 
1.17 
T. 

. . . . 

.15 
.60 
.20 

4  97 

Hon2  (near) 

3  27 

Huttig  2(near).... 

Ouachita.. 

Arkansas.. 

.18 

.34 

.53 

.... 

1  50 

Jacksonville2(  near 

LaCrosse  2 

White 

St.  Francis. 

White 

White 

r. 

.25 
.04 
.06 

.70 
.44 
.52 

.56 

1.49 

2.08 

.97 



.... 

. . . . 

.. .. 

3  00 

LakeCity2 

.22 
.19 



.... 

.... 

.50 
.31 

. . . . 

.... 

3  28 

Marshall  2 

.05 

2  10 

Marvell2 

' 

... . 

.... 

Meua  CCC 

Red 

Ouachita .. 

.OH 

1.08 
.12 

30 

.65 
.02 
.45 
2.00 
.92 

1.17 

.12 

1  45 

'!23 

2.25 
.05 

.40 
'.'47 

.... 

3  63 

Morobay  2  (near). 

.33 
.11 

.30 
49 

.43 
.42 
.41 
.10 

.... 

.02 

1.34 

Mountain  View  2 . . 

White 

Ouachita . . 

T. 

.13 

.... 

3.05 

Newhope(near)  2.. 

.75 

t" 

6  66 

Odell  (near)2 

Arkansas.. 
Arkansas.. 

.27 

.... 

.28 

.38 

2.70 

Osage  Mills. (near) 

Pottsville2(near)). 

Arkansas.. 
White    .... 

.43 

'!i6 

.15 
.20 

T 
'J'. 

.... 

■;36 

.39 

1.95 

2.10 

.56 

1.72 

.62 

.77 

.37 
.75 

3.29 

St.  Paul2(near)... 

•••• 

".3H 
"Ah 

.16 
.05 

3  67 

St.  Vincent 

,\rkansas.. 
White 

.36 
.51 
.60 

.25 

.38 

.04 

l.f<3 

3  60 

Shirley  2( near) 

T. 
.10 
85 

.11 

.58 

.37 

1.51 

• 

.61 

'!42 

4.20 

Solgahachie  (near) 

Arkansas.. 
Ouachita  . . 
Red 

.;;. 

'.'80 

.... 

2.04 

.14 

4.26 

Sparkman  2(near) 

48 

38 

3.60 

Stamps  (near) 

1.25 
.48 
.64 

■."2i 

.... 

.... 

.78 
.40 
.30 

'44 

73 

4  52 

Stephens  2  (near). 

Ouachita . . 

.20 

• 
.20 

1  35 

.80 
.60 

"24 

'•-• 

•••■ 

3.23 

Sugar  Grove  2 

Arkansas.. 
Red 

.43 

.36 

2.43 

Texarkana 

"62 

Tichnor2 

White 

.02 

.... 

.02 

.16 

.34 

.04 

1.49 

Vick  2 

Ouachita  . . 

. . . . 

Walnut  Grove 

White 

::::::. :i:::: 

::::i:':: 

. .. . 

::::i::"' 

Daily  River    Stag-es  for  December,   1941 


Stations 


Elvers 


Flood 
Stage 


Fort  Smith.... 

Van  Buren 

Danville 

Ozark 

Dardanelle 

Morrilton 

liittle  Rock. 

Pine  BluflE 

Gilbert 

Black  Rock.... 
Heber  Springs. 
OzarkBeachMo 

Cotter 

Calico  Rock  . . . 

Batesville 

Newport 

Georgetown  . .. 

Des  Arc 

Clarendon 

St.  Charles  .... 

Glen  wood 

Arkadelphia  . . 

Boughton 

Camden 

Benton 

Index  

Fulton.. 

Big  Lake  Outlet 

St.  Francis 

St.  Francis  L.L. 
Marked  Tree  . . 

Parkin 

Madison 

Helena 

Arkansas  City. 


.Arkansas  . 

do 

Petit  Jean.. 
.Arkansas.. 

do 

do 

do 

do 

.Buffalo  .. 
...Black... 
.Little  Red, 
...White  .. 

do 

do 

do  ..., 

do 

do 

do 

do 

do 

...Caddo  .. 
.Ouachita 
.Little  Mo. 
.Ouachita  . 
...Saline  .. 
....Red  ..., 

..do 

Francis 

..do 

..do 

..do 

do 
do 


,St 


,  Mississippi 
do.... 


22 
22 
20 
22 
22 
20 
23 
25 
30 
14 
30 
30 
21 
18 
23 
26 
21 
24 
26 
25 

i7 

20 
26 
20 
25 
25 
10 
18 

i7 
28 
32 
42 
42 


11. 

12. 
6.1 
8.4 

11.7 


U.3 

12.4 
5.9 
7.7 

11.2 
7.8 
9.6 

14.6 
4.3 
6.3 

5  7 
4.4 

6  4 
5.2 

10.0 

9.5 

13.8 

16.9 

22.8 

23.8 

5.6 

7.5 

6.3 

9.0 

6.7 

11. fi 

6I1I.I 

7    3.6 

3  10.2 

519.3 


5. 

2. 
14 
16  0J15.  7 


6.4 
5.6 

2.8 
16.0 


10.3 
U.4 
7  0 
7.3 
10.6 
7.4 
9.1 
13.7 
4.3 
5.1 
6.1 
4.4 
4.8 
5  0 
9.7 
8.5 
13  3 
16.4 
22.6 
23.6 
5.8 
7.6 
5.2 
8.6 
6.6 
11.2 
10.8 
3.8 
9  7 
19.2 
6.4 
5.6 
3.2 
14.8 
15.2 


10.7 
11.7 

-3.6 

6  5 

9.7 

6.2 

8.2 
12.7 

4.2 

4.8 

6.9 

3.8 

4.2 

4.6 

9.0    8. 

7.5!  7. 

12.2  U, 

9!ld,3il4, 

3121.9,21 

3:23,0  22. 


5.6 

6.4 

5.3 

9.0 

6.4 
11.1 
10.2 

3.7 

9  1 
18.9  .„ 

6.21  6 

5.4!  6 

3.3    3 

13  9  13 

14  4I13 


9  2 
9.8 
5.5 
5.5 
9.2 
6.0 
7.9 

12.1 
4.0 
4  3 
5.5 
0.4 
4.1 
4.2 
8.5 
6.4 

"jO.8 

8jl4.3 

5121. 0 

7  22.3 

5.6 

7.0 

5.0 

8.3 

6.1 

11.3 

10.6 
3.6 
8  7 

18.7 
6.1 
5.2 
3.2 

12.3 

13  0 


9      10 


8.9 

9.4 

5 

4.3 

8.4 

5  9 

7.4 
12.1 

3.9 

4.2 

5.2 

4.0 

4.0 

4.3 

8.7 

5  9 
10.3 
13  7112 
20.4il9 
21.7  21 

5.6 

5.7 

4.8 

8.5 

5.9 
10.8 
10.0 

3.5 

8.4 
18.5 

6.0 

5.1 

3.1 
11.6 
12.3 


0  7, 
4  4, 
7|  6. 
5110. 
9i  3. 

3. 

6. 

2. 

3. 

3. 

7. 

5 

9. 
12. 
18. 
20. 

5. 

7. 

4. 

7. 

5. 
10. 

9. 

3. 

7. 
18. 

6 

6. 

3. 
10 


13      14 


6!ll 


9 

9. 
4 
3  3 
7.4 
3.6 
6.0 
10.4 
3.8 
3.7 
4.8 
1.2 
3  8 
3.2 
8.2 
4.8 
8.6 
11.6 
18.1 
19.3 
5.6 
7.0 
4.6 
3 
4 
2 
1 
4 
4 
9 
8 
0 
9 
3 
3 


2  9. 
6jl0. 
4!  4. 


7. 

6. 
10. 

9. 

3. 

7. 
17. 

6. 

5. 

2. 
.10. 

olio. 


9. 
ft 

5. 

7. 

4. 

5. 

9. 

3. 

3. 

5. 
-0. 

3. 

3 

7. 

4. 

7. 
0  10. 
4il6, 


15 


5  10 

7116 
4  1 
5 


12.2 
13.1 
7.2 
7.7 
8.3 
4.2 
6.6 
10  6 
3.7 
4.0 
6.9 
3.6 
4  0 
3.1 
7.  S 
4.T 
7.3 
10. 0 
15.5 
16  rt 
6.2 
7.1 
9.9 
12  4 
7.8 
12.0 
U  6 
3.4 
7.0 
17.6 
5.6 
4.9 
2.7 
9.4 
8.3 


16 


17 


18      19  1  20     21 


11.01 

12.0 
6.3 
7.7 

10.9 
7.6 
8.5 

11.4 
3.8 
3.8 
5.6 
2.4 
4.5 
4.4; 
7.6 
4  5 
7.9 
0:10.0, 
>|I4.9 
2  14.9 
6.0 
8.1 
7.8 

12.5! 
6.0I 

14.0 

13.1 
3.4 
6.7 

19.7 
II 
3.3 
2.4 
8.9 
8.1 


10.2 

11.6 
6  0 
6.9 

10.2 
7.1 
8.9 

12.7 
3.8 
3.7 
5.5 
2.3 
4.3 
4.0 
8.7 
4.5 
7.4 


4i 

0 

2 

7 

4 

0 

3t  7.3 
lO.OilO.OilO.O 
14  9  14.8114.7 


9.6 
10.4 
5.5 
6.0 
8.8 
5  1 
7.6 
12.0 
3.7 
3.5 
5.2 


14.6 
5.9 
8.0 
7.2 

12.3 
6.6 

13  2 

13.1 
3.4 
6.5 

20.0 
0.8 
2.3 
2.6 
8.5 
7.9 


14.4 
6.7 
7.0 
6.3 

10  0 
6.3 

12.4 

12.2 
3.5 
6.3 

19.9 
3.6 
1.3 
0.5 
9.1 
8.0 


22 


4 

7 

9 

.6  14 


14 


10. 
11. 

14. 
14 
9 
14. 

0il4. 
8]  8. 
1  19. 
4'13. 
9 1 13 


24 


10.4 
11.3 
16.6 

7.5 
10.6 

7.0 

8.8 
12.8 

6.9 
13.3 
16  8 

S.2 
11.0 
11.2 
11.7 
13.8 
15.8118 
15.  3jl7 
16. 0^18 
3|14.8jl6 
9    7.8    6 

ili4.3;ii 

2i]7.6!l9 
0  12.6118 
4118. l|ll 


26      26      27 


28 


11.4 
12.5 
14  1 

8.2 
11.2 

8.4 
10.4 
14.4 

6.3 
12  8 

9.1 

7.2 
10.0 

9.6 
16.8 
21  li20 
19.7120 
2O.9I2I 
2I.6I12 
7il9.6  20 


29 


30 


31 


12.3 
13.6 
9.5 


.5121 


8.31  8.5 


0!l3  2 
4114.0 
81  3.8 
5  15.9 
2  18.9 


521 

1I1O.8I  9.8 
ll!3 


4  6.2 
6  10.2 
9  14.3 
4  22.0 


8  13, 
4:15, 

6i  8. 
0  17, 
0  19 


13.0 
15.6 
8.9 
16  9 
19.6 
5,8 
4.9 
3.1 
10.3 
9.7 


!2.0 

10.2 
14.0 

4.8 
11.0 

7.8 

5.7 

7.1 

7.7 
13.6 
19.6 
20.3 
21.6 
3  23.0;23.7 
2^20.7  21.2 


11.0 
12.3 
8.4 
8.5 
11.8 
9.2 
10.5 
14.0 
4.7 
10.5 
7.4 
6.3 
6  8 
7.0 
12.8 
18.6 
20  8 
21.8 


6.0 

9,2 

9  6 
22,5 

7.7 
11.2 
14.9 

9.2 
15.9 
20,2 

6.6 

5 

3 
13 
11 


5,9 

8.9 

8.7 

21.7 

7.4 

11.2 

14.2 

9.2 

15  4 

20.4 

6.7 

6.0 

3.4 

16.8 

12  2 


Symbols  for  Climatolog-ical  Data  Table:— The  departures  from  the  normal  temperature  are  computed  from  the  averages  of  thtj  entire  period  for  stations  having  I1 
or  more  years  of  record.  Departures  of  precipitation  with  15  years  or  more  of  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean",  adjusted  to  a  uniform  35-year  period 
for  stations  with  10  to  14  years  the  means  for  the  period  of  record  are  used  $Also  on  otlier  dates,  "Not  used  in  means  and  suiumaries  tJEvaporation  station.  fPost 
office  addresses  (see  notes  for  daily  precipitation  table).      T.  Trace,  or  precipitation  less  than  0.01  inch.     Reference  letters  '.^,'.  number  of  days  missing. 

Symbols  for  Daily  Precipitation  Table:— E.xcept  as  otherwise  indicated,  observations  are  generally  made  late  in  the  afternoon,  near  sunset,  and  precipitation  re- 
corded is  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  'Precipitation  is  for  the  24-hour  period,  midnight  to  midnight.  2precipitation  measured  in  morning;  amount 
recorded  is  for  the  preceding  24  hours.  SJndeterminate.  JPrecipitation  measured  with  recording  gage,  •Included  in  the  ne.xt  measurement.  T.  1  race,  or  precipitation  less 
than  0.01  inch.  IIEvaporation  Station.  tPost  Office  addresses  as  follows :-.\ him  Fork  Reservoir,  Reform;  Bethesda,  Batesville;  Big  Lake  Outlet,  Manilla.  Boughton, Route 
4,  Prescott; Clover  Bend,  Hoxie;  Devils  Knob  Salus:  Port  Smith  Water  Plant,  Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock  Index,  Route  5,  Texarkana:  Irons  Fork.  Experi- 
ment Forest,  Mena;  Lutherville.  Route  1.  Lamar:  Morrilton,  Route  3.  Morrilton;  Rosebud.  Route  2.  Mt.  Vernon;  Sprlngbank,  Doddridge;  Turnpike.  Dover:  White  Rock, 
Cass;Mulberry,  Route  1,  Mulberry. 

Symbols  for  Daily  Maximum  and  Minimum  Temperatures:— Thermometers  read  near  sunset  unless  otherwise  indicated.  •••Midnight  to  midnight.  WTher- 
nometers  read  in  the  morning,   maximum  temperature  then  read  is  charged  to  the  previous  day  on  which  they  almost  always  occur.  JtEvaporation  station.  NR,  No  record 

Weather  Bureau  Office,  Little  Rock.  Ark.  1-23-42-1200. 
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GENERAL  SXrMMARY 

The  year  was  slightly  warmer  than  normal  in  temperature 
but  almost  3°  warmer  than  in  1940.  The  annual  mean  tem- 
perature for  Arkansas  was  61.9",  which  is  0.5°  above  the  aver- 
age of  the  past  51  years.  March  was  decidedly  colder  than 
average  with  temperatures  averaging  over  five  degrees  below 
normal.  It  was  the  coldest  March  since  1931  and  the  seventh 
coldest  since  1891.  Freezing  weather  extended  into  the  ex- 
treme southern  portions  of  the  State  on  the  29th  of  the  month. 
February  and  November  were  also  colder  than  average  but 
departures  were  not  as  great  as  in  March.  However,  the  cold- 
est month  of  the  year  was  February  with  a  mean  temperature 
of  40.8°.  October  had  the  greatest  excess  in  temperature,  the 
departure  being  over  five  degrees,  and  it  was  the  warmest  Octo- 
ber in  the  past  51  j^ears.  The  period  from  October  19th  to 
26th  was  unseasonably  warm,  temperatures  being  as  much  as 
15°  above  the  seasonal  average  on  some  days.  During  the 
other  months  of  the  year,  average  monthly  temperatures  de- 
parted only  one  or  two  degrees  from  their  normals.  The  high- 
est temperature  reported  in  the  State  during  the  year  was  107° 
at  Corning  on  July  10th.  The  majority  of  stations  reported 
temperatures  of  100°  or  higher  at  times  during  the  summer. 
No  sub-zero  temperatures  occurred  in  the  State  during  the  year. 
The  lowest  temperature  reported  was  5°  atGravetteon  January 
19th.  Considering  individual  stations,  Magaolia  had  the  high- 
est annual  mean  temperature  with  66.1°,  Devils  Knob  and 
Turnpike  the  lowest  with  an  average  of  57.8°. 

The  year  was  slightly  drier  than  average  for  the  State  as  a 
whole.  The  average  precipitation  was  46.28  inches,  which  is 
2.31  inches  below  the  average  of  the  past  51  years.  About  one 
third  of  the  stations  measured  over  fifty  inches  of  precipitation 
during  the  year  and  about  one  sixth  of  the  stations  less  than 
forty  inches.  The  least  rain  fell  in  the  northeastern  counties 
where  some  stations  had  less  than  half  the  usual  amount.  In 
that  section  of  the  State  unusually  dry  weather  prevailed  dur- 
ing the  spring  and  early  summer.  In  May  and  June  some  sta- 
tions in  that  section  reported  less  than  an  inch  of  rain  during 
the  entire  month.  Considering  individual  stations,  the  largest 
annual  amount  of  precipitation  was  67.61  inches  at  Lutherville 
arid  the  least  was  23.18  inches  '  at  Blytheville.  The  greatest 
amount  of  precipitation  measured  in  on'6  month  was  15.18 
inches  at  Gravette  in  October  and  the  least  was  0.07  inch  at 
Wilson  in  September.  The  greatest  rainfall  in  24  hours  was 
6.60  inches  at  Portland  on  October  3ist,  during  the  passage  of 
a  tropical  storm  northward  over  the  State. 

Snowfall  averaged  4.2  inches  during  the  year  for  the  State, 
compared  with  an  average  annual  fall  of  5.5  inches.  Amounts 
ranged  from  28.1  inches  at  Lutherville  to  none  at  several  sta- 
tions in  the  extreme  southern  section  of  the  State.  Sleet  and 
glaze  were  observed  at  many  places  m  the  State  from  February 
18th  to  24th.  The  glaze  caused  some  breakage  of  electric  wires 
and  tree  limbs  in  the  central  section. 

Two  severe  tornadoes  occurred  in  the  State  on  October  26th, 
one  in  the  vicinity  of  Dardanelle,   Yell    County,    the   other   at 

(Continued  on  page  78) 


OOMPABATIVE    ANNUAL    DATA    FOB    ARKANSAS 


Year 


Temperature 


1891.... 

1892..., 

1893..., 

1894..., 

1895..., 

1896..  , 

1897..., 

1898..  , 

1899..., 

1900..., 

1901.... 

1902... 

1903..., 

1904.... 

1905.... 

1906.... 

1907.... 

1908.... 

1909..., 

1910  . 

1911.... 

1912... 

1913.... 

1914..., 

1916.... 

1916..  . 

1917..., 

1918.... 

1919.... 

1930... , 

1921 . . . 

1922.... 

1923.  .. 

1924.... 

1925.. 

1926.... 

1927..  . 

1923.... 

1929.... 

1930... 

1931.... 

1932.... 

1933.... 

1984... . 

1935..  . 

1936 

1937.... 
1938.... 
1939.... 
1940. . . . 
1941.... 
I'eriod. 


60.5 
60.0 
60.7 
61.3 
59.8 
62.8 
62.3 
61.4 
GO.  6 
62.0 
61.1 
60.6 
59.3 
60.5 
59.6 
60.3 
61.9 
62.1 
62.1 
61.0 
62.8 
59.8 
61.6 
61.4 
60.6 
61.9 
59.2 
614 
61.6 
60.7 
64.2 
62.7 
61.6 
60.1 
63.0 
61.3 
6,3.1 
61.1 
60 .5 
61.7 
S2.5 
62.0 
63.2 
62.8 
61.4 
62.0 
61.1 
63.6 
62.7 
69.3 
61.9 
61.2 


108 
106 
103 
108 
105 
112 
111 
108 
112 
108 
116 
108 
105 
105 
106 
101 
113 
103 
111 
105 
107 
106 
108 
110 
107 
107 
106 
115 
113 
105 
107 
111 
109 
110 
113 
110 
105 
105 
110 
115 
107 
108 
109 
116 
113 
120 
HI 
109 
112 
104 
107 
120 


Preeipitation 


c  ^ 


Number  of  dayi 


o 


6 
-14 
-13 
-22 
-17 

-  4 

-  2 

-  4 
-28 

-  5 

-  6 

-  2 
-12 

-  5 
-29 

-  7 

-  8 
0 

-19 
-13 

-  9 
-16 

-  1 
-11 

-  3 
-16 
-21 
-23 
-10 

-  2 

-  3 
7 
2 


-17 

-  2 
-10 
-20 
-28 

0 

-  5 
-13 

2 

-11 

-15 

0 

4 

4 

-14 

5 

-29 


44.49 
57.75 
47.91 
49.05 
44.69 
37.72 
46.13 
56.82 
41.49 
49.03 
35.27 
51.70 
44.62 
43.45 
62. 17 
55.99 
49. 7S 
48.88 
44.05 
45.21 
49.54 
45.83 
54.01 
42.85 
53.08 
42.18 
40.72 
44.64 
54.62 
54.28 
47.46 
46.  ,50 
.59.  85 
37. 03 
42. 19 
49.24 
65.85 
60.50 
46.10 
J6.62 
46.98 
61.11 
49.08 
42.47 
67.01 
34  75 
55.  20 
48.25 
.''-0.  16 
44.85 
46.28 
48.14 


8.7 
6.4 
5.9 

10. 5 
2.9 
3.» 
3.0 
6.6 
2.2 
2.9 
8.3 
43 
2.9 

12.1 
4.3 
2.0 

2  2 
65 

11.0 
1.7 
7.8 
6.6 
8.6 
4.7 
6.3 

12.1 

18.3 
3.4 
2.5 

11.9 
2.6 
2.3 
7.9 
2.2 
6.0 
2.4 
0.9 

13.9 
5.9 
0.8 
4.4 
3.4 
2.4 

3  7 
6.1 
i.9 
0.3 
5  1 
9.8 
4.2 
5.5 


75 
75 
83 
79 
76 
89 
76 
92 
66 
81 
84 
78 

103 
95 
86 
92 
83 
84 
95 
81 
89 
82 
82 
76 
75 
75 
91 
90 
83 
87 

l02 
74 
74 
88 
99 
86 
98 
78 
94 
95 
93 
81 
93 
71 

102 
81 
89 
97 
96 
86 


180 
159 
185 
176 
167 
171 
178 
158 
170 
150 
175 
150 
162 
169 
146 
166 
163 
158 
176 
172 
152 
171 
158 
149 
163 
191 
187 
174 
166 
174 
178 
170 
16f) 
198 
184 
175 
161 
183 
162 
192 
172 
175 
171 
190 
154 
188 
154 
176 
179 
165 
146 
169 


95 
97 
92 
97 
96 
106 
105 
120 
HI 
121 
107 
112 
107 
96 
91 
100 
93 
109 
117 
110 
107 
109 
81 
76 
74 
76 
7S 
74 
85 
83 
82 
68 
81 
79 
85 
76 
83 
75 
(*2 
85 
84 
84 
90 
85 
9(1 
95 
89 
85 
109 
93 


91 

109 

85 

92 

108 

98 

91 

101 

90 

95 

79 

94 

96 

85 

112 

113 

111 

108 

96 

84 

96 

85 

100 

107 

121 

99 

104 

115 

124 

118 

102 

112 

123 

105 

100 

111 

119 

107 

120 

98 

111 

106 

110 

91 

121 

93 

12! 

94 

97 

116 

110 

103 


TEMPERATURE  AND   PRECIPITATION   FOR   ARKANSAS,   1941 


Month 


Temperature 

Precipita 

tion, 

inol 

es 

Sky 

in  decrees  P'lihren 

hcit 

V 

6 

? 

"o  f 

•a 

V 

o 

2 

4) 

> 

3 

P. 
O 

In  a 

IP 

p 
B 

<UT3 

h 

rt 

3 

•a 
o 

P^ 

Q 

5 

►J 

< 

a 

o- 

< 

^2 

3 

Cu 

■J 

.lanuarv . . 
February  . 
March.  ... 

April 

May 

.Tune 

.Tilly 

August  ... 
.Soptember 
October. . 
November . 
December. 

Annual 


43.6 
40.8 
47.5 
63.7 
71.4 
76.2 
81.2 
SO.  7 
75.4 
68.2 
49.9 
44.7 


.£.2 


U4  o 


+  2.4 
-2.7 

-  .■;,.  1 

+  2.2 
+  2.  2 
-0.9 
+  0.7 
4-0.6 
+  0.9 
+  5.4 

-  1.3 
+    1.8 


76 

5 

3.43 

-0.97 

e.69 

0.3 

8 

12 

7 

12 

72 

7 

2. 92 

-0-49 

6.  35 

.1.4 

8 

11 

5 

12 

80 

13 

2.21 

-2.  40 

6.76 

0.2 

7 

13 

H 

10 

94 

32 

5.04 

+  0.14 

10.49 

0.0 

10 

10 

10 

10 

97 

40 

2.  22 

—2.68 

6.25 

0.0 

6 

14 

10 

7 

103 

47 

4.01 

-0.50 

9.28 

0.0 

8 

12 

12 

6 

105 

53 

4.  82 

+  1.00 

9.  23 

0.0 

9 

13 

12 

6 

107 

50 

3.94 

+  0.37 

8.63 

0.0 

9 

12 

13 

6 

102 

39 

3.  60 

+  0.2VI 

8.71 

0.0 

5 

15 

9 

6 

96 

28 

8.11 

+  4.91 

16.18 

0.0 

13 

8 

9 

14 

.    87 

18 

2.31 

-1  45 

.5.98 

T. 

6 

15 

6 

9 

80 

14 

3.67 

-O.M 

6.62 

0.3 

7 

n 

8 

12 

107 

5 

46.  28 

-2.31 

15.18 

4.2 

96 

146 

109 

110 

sw. 
sw. 

s. 

s. 
sw. 

n. 


EXCESSIVE  PRECIPITATION  FOR  1941 


Station  and  date 


Maximum  amounts  of  precipitation 


LITTLE  ROCK,ARK 

May   23 

June  10 

.iulv   21  

Sept.    9......... 

Sept.  24 


0.33 
0.38 
0.36 


0..58 
0.60 
0.63 


0.34  I  0.57 
0.47     0..59 


1.13 
0.78 
1.15 
0.73 
0.63 


1.51  '  1.71 
0.84  !  1.10 


1.38 
0.77 
0.66 


1.58 
0.7ti 
0.66 


1.81 
1  37 
1.65 
0.85 
0.67 


1.92 

1.48 
1.65 
0,87 
0.80 


2.12 

1  55 
1.65 
0. 9.5 
0.89 


2.17 
1.56 
1.67 
1.00 
0  91 


2.19 
1.57 
1.67 
1.02 
1.01 


2.19 
1.64 
1.67 
1.05 
1.06 


74 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


Year,  1941 


Olimatologrical  Data  for  Tear,   1941 


Stmtioni 


CoontlM 


Alum  Fork 

Arkadelphia 

Arkansas  City  . . . 
Batesville  Airway 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Benton  vllle 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet t 

Black  Rock 
Blytheville. 

BoonevfUe  . 

Boughton t 

Brinkley  ... 
Calico  Rock 
Camden  ... 
Clarendon  . 
Clover  Bend. 
Conway  . . . 
Corning  ... 

Cotter 

Crossett  .... 

Danville 

Dardanelle  , 

Des  Arc 

Devils  Knob t 

Dumas 

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs. 

Fayetteville   

Fayetteville  Exp 

Fort  Smith 

Ft,  Smith  Water  Plantf 

Fulton 

Georgetown   

Gilbert 

Glen  wood   

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain 

Harrison 

Heber  Springs 

Helena  

Highland 

Hope   

Hot  Springs 

Index  

Irons  Fork 

Jessieville 

Jouesboro 

Lead  Hill 

LITTLE  ROCK  

Little  Rock  Airway. . 

Lutherville ".  ...t 

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monti  cello  Airway 

Morrilton f 

Mountainburg 

Mountain  Home 


Mountain  Valley Garland 


Saline 

Clark 

Desha 

Independence. 
Independence. 
Van  Buren 

Saline 

Benton 

Independence... 
Mississippi 
Lawrence- 
Mississippi. 

Logan 

Nevada 

Monroe. . .. 

Izard  

Ouachita. 
Monroe... 
Lawrence 
Faulkner. 

Clay 

Baxter  ... 
Ashley  ... 

Yell 

Yell 

Prairie 

Johnson 

Desha... 

Union.. 

Lonoke 

Carroll 

Washington 

Washington 

Sebastian 

Crawford 

Hempstead 

White 

Searcy 

Pike 

Polk 

Benton 

Stone 

Boone 

Cleburne 

Phillips 

Pike 

Hempstead 

Garland 

Little  River 

Polk 

Garland.. 

Craighead 

Boone 

Pulaski 

Pulaski 

Johnson 

St.  Francis 

Columbia.. 

Fulton  .... 

Lee 

Poinsett 

Polk 

Drew 

Conway, 

Crawford 

Baxter 


Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC 

Mulberry -j 

Nashville 

Newport 

Odeu 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin  

Perryville 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott  

Rogers 

Rosebud 

Russellville  Evap 

St.  Charles 

St.   Francis 

Searcy 

Springbank  + 

Story 

Stuttwrt 

Stuttgart  Evap 


Montgomery  . . . . 
Montgomery  .... 
Franklin 
Howard 
Jackson 
Montgomery  ... 

Howard  

Mississippi 
Franklin 
Greene 
Cross.... 

Perry 

Jefferson 

Montgomery 

Randolph 

Ashley 

Nevada-. 

Benton.. 

Faulkner 

Pope 

Arkansas 

Clay 

White 

Miller 

Montgomery . 

Arkansas 

Arkansas 


Year.  1941 


CLIMATO LOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


Stations 


Climatological  Data  for  Year,   1941 


Counties 


u 


Temperature,  Degrees  Fahrenheit 


OS 


Subiaco 

Texarkana  ... 

Turnpiket 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs   ... 
White  Rockt.. 

Wilson   

Wright 

Wynne 


Logan 

Miller 

Hope 

Scott 

Bradley  .   . . 
Little  River 
Franklin. . 
Mississippi 
Jefferson  . . . 
Cross 


750 
332 

2240 
675 
206 
290 

22H5 
237 
234 
167 


44 

55 

5 

3 

45 

5 
16 
1 

33 


62.5 
65.1 
57.8 
62  0 
64.9 


58.2 
61.9 
62.  3 
62.6 


102 
101 

91 
103" 

99 


94 
102 
100 
101 


July 
Aug. 
July 
Aug. 
July 


9 
18 

85 

15 
15 


Aug.  1 

July  JO 

July  2 

Aug.  10$ 


Precipitation,  inches 


O  ei 


0 
io  O 

SB 

Id  c! 


16 
21 
8 
16" 
20 


9 
14 
20 
11 


Jan. 
Jan. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 


19 
19$ 

8 
19 
19 


Jan .  18$ 

Feb.  8 

Jan.  19$ 

Feb.  8 


g 


44 

52.28 

9.81 

Oct. 

1.40 

56 

57.46 

>.58 

Apr. 

2  62 

17 

54.85 

12.94 

Oct. 

0  82 

22 

43.52 

9.00 

Oct. 

0.91 

47 

15.  67 

7.17 

July 

1.12 

35 

56.94 

10. 23 

April 

2  10 

5 

55.  32 

14.38 

Oct. 

0.81 

16 

28.88 

7.58 

Aug. 

007 

2 

41.00 

6.21 

Apr 

1.13 

33 

34.50 

5.35 

July 

0.69 

Mar. 

Jan. 

Mar. 

Mar. 

Sept. 

Nov. 

Mar. 

Sept. 

May 

Sept. 


75 


Number  of  days 

0  . 

ot 

13  o 

SB 

>, 

0^  ^ 

T) 

(T  j: 

..-1  o 

hi 

d 

>• 
u 

1 

&d 

U 

a< 

y 

4.8 

103 

157° 

78' 

125» 

T 

85 

196 

54 

115 

14.1 

115 

167 

59 

137 

0.0 

81 

93° 

18^ 

72» 

0.2 

84 

90 

62 

213 

0.0 

69 

202 

30" 

131" 

11.7 

113 

156 

96 

113 

I  0 

62 

203 

14 

148 

2.7 

75 

166' 

126' 

72" 

8.0 

77 

152 

126 

87 

sw. 

se. 
nw. 

se. 

g. 

sw. 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  Sfear  1941,  with  Departures  from  the  Normal 


Stations 


Jaonary 


Alum  Fork  Reser 

Arkiidelphia 

Arkansas  City 

Batesville  Airway. 

Batesville 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet ... 

Black  Kock 

Blytheville 

Booneville 

Boughton 

Brinkley 

Calico  Rock 

Camden 

C)larendon 

Clinton 

Clover  Bend 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett 

Danville  

Dardanelle 

De  Queen 

Des  Arc 

Devils  Knob , 

Dumas  

El  Dorado 

England 

Eureka  Springs  . . 

Fayetteville   

FayettevilleExp. 

Fort  Smith 

Ft.  Smith  WaterPt. 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain  . 

Harrison 

Heber  Springs  — 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope 

Hot  Springs 

Index 

Irons  Fork 

.lessieville   

Jonesboro 

Lead  Hill 

LliTLK  ROCK  .. 
Little  Rock  Airway 

Lutherville  

Madison 

Magnolia 

Mammoth  Spring 

Marianna 

Marked  Tree 


February 


2.00 
3.39 
3.99 
3.74 
3.50 
3.05 
2.96 
3.23 
3,26 
2.37 
4.14 
2.57 
4.67 

3  58 
2.87 
4 

2.70 
2.69 
2.78 
4.62 
3.03 
3 
4.61 
4.28 
2.63 
2.81 
2.12 
3.19 
6.12 
3.21 
4.27 
3.47 
4.48 
5.90 
5.46 
4.18 
2.47 
2.52 
2.87 
4.65 
2.81 
3.58 
4.06 

4  09 
3.92 
3.31 
3.85 
2.87 
2.66 
3.04 
2.71 
1.95 
4.19 
2.54 
2.74 
3.10 
2.15 
2.53 
6.69 
2.92 
2.63 
4.48 
2 
2.49 


-1.44 
-0.56 


■1.18 
-1.50 


+0  56 


-0.47 

3.35 

+  1.07 

2.32 

0.19 

-2.04 

-1.95 

-1.79 

-\.kk 

-0.85 
+  1.25 
-0..50 
-1.31 
-0.81 


-1.81 
-0.46 
-1.43 

+  1.28 

+2. 46 
+  1.64 

-'•i.n 

-2. 15 
+0.84 

-i!22 
+  1.27 

+6.' 75 

-iisi 

-1.71 
-1.92 
-1.76 
-2.15 
-1.69 

-■i'.'^l 
-2.28 
+0.39 
-2.58 

+2^76 
-3.33 
-1.93 
-1.02 
-2.01 
-3.20 


March 


3.69 

5.15+1.64 

2.931-1.39 

L33 

1  80  -1.04 


April 


May 


Jnne 


Jnly 


AngnBt 


September 


2.50 

3.66 

1.61 

1.35 

0.57 

1.3S 

0.51 

3.57 

4.41 

2.89 

1.32 

4.  ■& 

2.40 

2.26 

1.73 

3.65 

0.77 

1.71 

3.37 

3.24 

3.68 

3.14 

1.90 

5.52 

3.28 

4  07 

2.45 

2.24 

2.  82 

2.57 

3  65 

2.91 

3.72 

2.80 

2.06 

4.21 

3.78 

2.31 

1.40 

2.07 

2.40 

2.21 

2.55 

5.16 

4.45 

3.70 

3.55 

4.52 

4.08 

0.66 

1.52 

2.65 

2.90 

6.35 

2.0:^ 

4, 

0.90 

1.84 

1.03 


-0.64 


-0.53 


-1.87 
-2.27 
+0.97 

1.44 
+0.40 
-1.52 
-0.71 

+6!i9 

-2.58 
-0.94 
-0.37 
+0.46 
+0.80 


-1.33 
+  0  \1 
-1.35 
-0.22 

+6."  37 
+  1.09 

+0^29 

-0.88 
-0.17 

-6!48 
+0.42 

-6!43 

-i!68 
-0.13 

+  1.79 
+0.63 
+0.19 
+0.74 

+i.'i2 

-2.98 
-0.72 
-1.19 

+3;27 
-2.46 
+0.29 
-2.04 
-2.10 
-2.79 


1.98 
3.75 
4.51 
1.21 
1,  18 
1.40 
2.58 
0..58 
0.48 
0.96 
1.40 
0.85 
1.33 
4.8:3 
2.05 
0.58 
5.27 
1.83 
0.97 
1.35 
1  74 
1.50 
0.5] 
5  91 
1.58 
1.30 
3.16 
2.20 
0.93 
5  16 
5.58 
2.34 
1.00 
0.  56 
0.47 
0.80 
0.64 
6.75 
1.26 
0.60 
2.90 
2.42 
1.44 
0.75 
0.65 
1.24 
2.87 
1.16 
3.61 
6.76 
2.17 
5.25 
2.18 
2.06 
1.33 
0.72 
1.58 
1.78 
1.35 
1.93 
6.41 
0.95 
1.90 
1.31 


-0.72 
-0.69 


-3.10 
2.98 


-3.45 


-2.96 
4.49 
2.70 

3!  24 

3.46 

+0.64 

-3.11 

-3.59 

-2!54 
-2.86 
-2  62 
+  0.77 
-2.16 
-2.68 


-0.60 
+0.62 
-2.50 
-2.98 

-3!23 
-2.21 

+2.'4i 
-3.43 
-2. 12 

-2!52 
-2.18 

-2!94 

-2.84 
-3.10 
-0.  76 
+  2.08 
-2.26 
+  1.21 

-2.'25 
-3.23 
-2.92 
-3.04 

-2.66 
-3.11 
+  1.95 
-2.71 
—2.77 
3.58 


3.68 

7.28  +2.41I 

3.88 

-1  32 

2.60 

3  27 

-1.48 

4  45 

-0.40 

5.96 

8.80 

+  4.45 

2.12 

3.63 

4.11 

-0  91 

2.86 

-1.70 

4.36 

+0.06 

5.49 

4.67 

-0.79 

2,  25 

-2.11 

6.09 

+  1.31 

5.44 

+0.13 

4.47 

+0.01 

3  59 

4.37 

-6.68 

2.38 

-2.72 

2.52 

-1  29 

2  99 

-2.70 

3.77 

-0.60 

3.44 

-0.71 

6.93 

4.53 

4.11 

5.34 

+0.61 

4.98 

-0.25 

5.63 

7.58 

+  0.06 
+2,66 

7.83 

+3.97 
+0.58 


8.57 
4.52 
4.67 
8.11 
4.36 
1.92 
5.50 
6.42+0.12 
10  49  +5.93 
2.77 


+3.44 
-0.86 
-3.19 


3.27 
3.56 
5.92 
2.96 
8.18 
8.24 
3.64 
7  95 
7.63 

4  97 
3.53 
2.24 
4.97 

5  5:3 
5.45 
4.60 
6.54 
2 
4.50 
4.76 


-L6: 

+6]82 
-1.91 
+4.04 
+3  25 
-2.35 
+3.77 

-6!69 
-1.26 
-1.70 
-0.22 

+6!61 
+  0.92 
+  1.70 
-1.98 
-0.05 
-0.22 


4.25 
3.58 
0.68 
1.80 
2.02 
2.15 
3.25 
0.64 
1.45 
0.52 
1.89 
0.68 
2.29 
4.98 
2.10 
2.43 
3.43 
0.72 
2  24 
1  67 
2.53 
2.13 
2.63 
1.21 
3.11 
3.30 
2.07 
1.79 
4.09 
0.93 
3.25 
2.32 
1.46 
0.97 
0.75 
2.19 
0.82 
3.95 
1.49 
3.66 
3.25 

1  87 
1.33 
1.56 

2  8' 
2.25 
0.87 
2.60 
2 
6.25 
2.26 
2.45 
2.83 
3.02 
0.84 
2.22 
4.10 
2.55 
4.06 
1.99 
4.56 
2.40 
1.65 
0,31 


-1.55 
-4.29 


-2.97 
-2.91 


-4.57 


-2,84 
-3,24 
-3,39 

-■3. 29 
-2,22 
-1,29 
-3,  84 
-2.59 

-2!63 
-2.60 
-2,26 
-3,44 
-2.68 
-1. 


-2.54 
-0,23 
-2.1 
-4.13 


-4.54 
-2.63 

-6!76 
-3.26 
-0.78 

-4.09 

-2.34 

-3,'82 
-2.72 
-2.44 
+  1.05 
-3,75 
-1,97 

-3.02 
-3.35 
-2.61 
-0.68 

-i!2i 

-2.11 

+0,09 

-2.1 

-2,63 

-4,39 


5,32 
4.71 

2  29 
2,05 
1.93 
4.05 
3,70 
5,50 
2.45 
0.98 
2.60 
0.47 
5.29 
3,21 
2,78 
2,87 
2,83 
3,33 
3.14 
2,06 
4,93 
2,22 
2.59 
3.50 
5,19 
8.53 
6.08 
4.24 
3,75 
1 

4,62 
1,36 
5,54 
4,84 
3.64 
4,70 
4.36 
3.74 
4, 

3  20 
9.13 
7,21 
6,06 
3.25 
2,13 
4,23 
3,07 
3,00 
7,54 
3,87 
5,65 
7.00 
6.01 
6,34 
1,11 
2,08 
5,99 
5,69 
6,44 
1,17 
5,89 
2,32 
2  52 
0,44 


+0,10 
1.33 


-1.99 
-0.44 


+  1,28 


-1,16 
-3,59 
+  1,09 

-6!95 
-0.71 
-1.38 
-0.26 
-0,55 

+  j!65 
-1.85 
-2.36 
-0,42 
+0,90 
+  4,85 


-1,92 
+  0.93 
-2,47 
+0,16 

-i!i6 

+0 

-6,42 

-0,41 
-0.  63 

+2!i9 
+0.51 

-2.'27 

-6.29 
-0,97 
+  3,44 
+0.35 
+0,90 
+4.12 

+2;26 
-2,83 
-3,17 
+2,23 

+  i!94 
-2.07 
+  2,07 
-2, 00 
-0.95 
-2.78 


5.16 
4,94 

5.49 
8.88 
7,88 
4,33 
4,16 
1,32 
7.75 
2,88 
3.42 
3.21 
4.24 
5.90 
3.35 
7,87 
7,71 
6,55 


4,41 

4.34 

5,97 

4.81 

7,45 

3,42 

4,80 

7.28 

7. .6 

4.05 

6.90 

8.35 

3.79 

1.25 

2,58 

2,19 

3.72 

3.74 

4.7: 

5,3: 

2,51 

3,97 

6.63 

1,00 

5.39 

2,63 

7.77 

4,81 

2,20 

3,01 

6,23 

5,14 

5,32 

3.7: 

4,96 

4,81 

3,38 

5,97 

5,24 

6,79 

3,97 

3 

6,64 

6,92 

2,91 


+  1,25 
+  1,85 


+  4  06 
+0  92 


-3,02 


-0  32 

-0.01 
+  0,69 

-6!93 

-h4  93 
+3.70 
+2.96 


+0 
+2.57 
+  1.71 
+3.03 
-0.04 
+  1   71 


+2  29 
+4.3 
+0.50 
-3.05 

-1.72 
+0..35 

+  i.'64 
+  1.96 
-0.98 

+6^38 
-3.17 

-i!58 

+i.'ii 

-1.25 
-0.85 
+0.87 
+0,51 
+  1.98 


+  1.62 
+  1.62 
-0,07 

+3,'64 
-1,75 
-0  08 
+  1,82 
+3,46 
-0.69 


7,56 

1  37 
2,06 
4,46 
3,01 
3,05 
4  71 
5.37 
4.36 
3.82 
3,08 
3,80 
5.91 
2,49 
4,16 
1,96 
3,43 

2  96 


6.65 
5.10 

3  55 
2  06 
0.64 
2.06 
4.08 
2.48 
4.15 
4.77 
3.22 
1.28 
3.36 
5,79 
2.39 
4,71 
3,48 

4  78 
3.94 
4.93 
2.91 
2  80 
1,94 
3,58 
1.67 
4.42 
2,30 
6.40 


-2.26 
-1.90 


-1.40 
-0,98 


+  1,31 


-  1,03 
-1,11 
+  1,83 

+  6,'49 
-2,40 
+  0,16 
-0,72 


+  1,64 

-0,74 

-1.36 

-2.68 

-1 

+0.45 


3.11 
6,27 
2,14 
2,95 
3.11 
4.86 
2.74 
1.80 
3.15 
3.73 
8.63 
7,19 
1,63 
4.65 
5,70 
5,86 


-0,37 

-1.72 
-  0,28 
+0.82 

+6.'67 
+  0,20 

+6!74 
+  1.22 
-0.97 

-i.TO 
-0.55 

+6 '39 

+2!  58 


-0,67 
+2,30 
-1.68 
-0,34 

+i,'34 
-0,98 
-2,44 
-0,60 

+  4 '78 
+4.49 
-1.51 
+0,  .38 
H-2.44 
+2.23 


October 


November 


December 


Annual 


2.19 
2.46 
1.62 
4.27 
4.07 
4.45 
1.83 
4.97 
2,93 
0,31 
1,58 
0.25 
4,90 
2,76 
1,32 
5.47 
3,54 
0,83 
6.14 
1.78 
2  36 
1.88 
6.01 
3,40 
3,60 
3,82 
1,79 
1.88 
6.12 
2.72 
4.19 
3,34 
8.01 
4,60 
3,80 
3,, 30 
4.26 
3,96 
1,52 
5,28 
8,22 
4,8' 
5.46 
6  20 
6.37 
4.84 
1,96 


5,37 
3,07 
2.91 
3.15 


-0, 
-1 

+6: 
+1, 


33 


+  L29 


■1,12 


7,39  ... 


4.14 
1,72 
6,75 
2,40 
2.66 
4.62 
0,29 
1,45 
4,09 
1,38 
0,76 


+2.86 
+  3.39 


+4.46 
+6.36 


+9,33 


+  4,76 
+0,88 
+3.67 

+i!64 

+  9,67 
+3.05 
+  1.47 
+6.99 

+,5;23 
+  6.66 
+  7.64 
+  6.05 
+6.44 
-t-5.95 


+2.01 
-1-4.41 
+  4.21 
+8.33 

+  9!34 
+  6.98 

+  6.' 74 
+2.34 
+  7.22 

+  3!9' 
+11.45 

Vg.'e? 

+2!73 


+0.67 
+  2.18 
+4.13 
+0.16 

+  5.'69 
+  2,66 
+8,68 
+3,39 

+7,' 67 
+1  84 
+  4,56 
+10.09 
•^3,38 
+  1,74 


2,20 
2,44 
2.30 
1,61 
1,70 
2,05 
1,64 
2.80 
1,79 
1,69 
2,09 
1,34 
1,65 
3,84 
1,46 
2,43 
4,06 
2,10 

2  22 
1,70 
2,00 
1,85 
2,97 

3  16 
2.10 
2.18 


1,67 
2,90 
2.76 
3.81 
1.38 
3.00 
2,37 
2.82 
2.35 
1.46 
3  03 
1.62 
2,01 
2.63 
2.35 
2,64 
2,34 
1,93 
1.82 
2,90 


2.33 
2.77 
1.68 
2,75 
2,15 
2.58 
1.70 
2.49 
1.29 
1.30 
3.20 
2.30 
4.36 
3.03 
2.03 
1.41 


-1.11 
-1.48 


-1.73 
-1.61 


-0.21 


-1.82 
-2.89 
-1.59 

-2.' 50 
- 1. 08 
-fO.  12 
-1,75 
-1,22 

-\.m 

—1.91 
+0.64 
-0.73 
-0.97 
-1.13 


-1.44 
-0,25 
-2.41 
-0.10 

-6."65 
-0,62 

-o'-if 

-2,17 
-0,34 

-i!77 
-0,52 

-6!  88 

-i.'54 


-1,14 
-0,99 
-2.32 
-0. 16 

-i!75 
-1.69 
-0.27 
-2.90 

-6!2i 
-2.30 
+  0.33 
-0.24 
-1.47 
-2.74 


4.99 
4.97 
1.76 
6  71 
4.62 
6.06 
4.72 
2.18 
6.04 
3.32 
5,44 
2.24 
2,21 
4,23 
2,25 
2,86 
3.04 
2.50 
3,75 
4,71 
4.55 
4.98 
2.15 
1.60 
3,00 
2  86 


3,85 
3.10 

2,17 
3,92 
2.85 
2.81 
2.46 
2.24 
3,14 
5.44 
4,63 
2.19 
6.09 
4,14 
1.94 
2.87 
2  54 
4.84 
2.05 


6.35 
4.64 
5.86 
6.95 
2.76 
4.98 
4.69 
2.66 
4.94 
4.66 
2.46 
3.29 
4.27 
2.66 
6  06 
2.68 


+0  09 
-4, 22 


+0,70 
+  1,88 


-0,20 


+  1.34 
-2.10 
-0,83 

-2!86 
-0,72 
-2.13 
-2,55 
-0,24 

+6'3i 
+  1.11 
-1.15 
-4.46 
-0  49 
-0.  72 


61.72 
50.32 
43.52 
44.73 
42.  63 
47.45 
46.69 
49,95 
41.17 
27.60 
39,27 
23,18 
47,37 
49  61 
34.46 
46,88 
52.39 
.36.06 

46!  55 
48.27 
41.15 
44,06 
47.05 
43.98 
60.14 


-4.41 
-4,04 
-1,02 
+0.05 

-6.24 
-0.52 

+  i!22 
+0.18 
-1.14 

-6!74 
-0,47 

-6.32 

-3! 


+  1.09 
-0.13 
+  1,19 
+2,24 

+6'.  40 
+0.06 
-0.13 
+0,80 

-i,'48 
-2,31 
-1.02 
-0  72 
+0.26 
-2,06 


40, 93 
58. 39 
42,  52 
.54,30 
40,70 
56,24 
51.70 
•50.48 
45,10 
44,27 
63.55 
40,60 
42.89 
67.72 
53.40 
45.13 
43,45 
45.. 50 
47.06 
42.62 


52,89 
58,68 
45.22 
51,. 32 
57.26 
53.88 
31.99 
40,68 
45,29 
46.17 
67. 61 
36. 57 
52.51 
47.42 
43.00 
29.55 


+  0.29 
-  7.27 


5.95 
0.95 


+  6.24 


-  9.64 
-27.07 
+  2,74 


-19.32 
+  2.37 
+  2.85 
-13.75 


0.93 
7.53 
1.76 
4.70 
2.22 
6  35 


-  9.75 
+  4.83 

-  9.29 
+  6.61 


+ 

+ 

+ 

6,18 
6,25 

'7.49 
9.83 
1.31 

-  6.28 
+  10,35 

+  0.72 
-"8.74 


+  5. 42 
+  9.49 

-  8.16 
+  10  43 

+  'i.'92 
-16.06 

-  1.27 

-  3.09 

+  19!  12 
-14.72 
-f  5.47 
+  1.99 

-  4.58 
-20.58 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


Year,  1941 


Monthly  and  Annual  Precipitation  for  the  l^ear  1941,  with  Departures  from  the  Normal 


ft 


■i 


stations 


Mena  

Monticello  Airway 

Morrilton 

Mountaiuburg 

Mountain  Home.. 
Mountain  Valley. . 

Mount  Ida 

Mount  Ida  CCC... 

Mulberry 

Nashville 

Newport  

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark  

Paragould 

Parkin 

Perry  ville 

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Prescott 

Rogers  

Rosebud  tX 

Russellville 

St.  Charles 

8t.  Francis 

Searcy 

Springbank 

Story  

Stuttgart 

Stuttgart  (Evap.). 

Subiaco 

Texarkana 

Turnpike  

Wabash 

Waldron 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock 

Wilson 

Wright 

Wynne 


J»jm»ry 

February 

March 

April 

May 

Jane 

Jn 

ly 

o 

s. 

'v 

CD 

I-' 

a. 

£ 

u 

a 
o. 

0 

o 
'5 

u 

U 

a 

c 
_o 

a 

'3. 

o 

0. 

£ 

s 

p. 

5 

c 
o 

"S, 
'3 
2 

c 
u 

a, 
to 

c 

« 

'o. 
'o 

t 

0. 

£ 

a 
a, 

a 
o 

'3. 

'o 

33 

o. 

Q 

s 

"S. 

P 

a. 
a? 
O 

August 


4  00 

+0.06 

4.64  +].32i 

3.02 

3.  40 

8. 34 

-0.52 

3.43+0.69 

4.05 

3.23i 

3.R8 

+0  55 

1.28,-1.47 

2.70 

3.4li 

2.61 

-1.73 

4. 18' +0.64 

2.41 

3.00! 

4.22 

3.29i 

2.57 

4.32' 

3.03 

-2.21 

1.411-1.83 

2.Sft 

-1.65 

5.271  +  1.62 

3  7S 

-1.43 

4.39l+0.44[ 

2.90 

0.74 

4.78 

+  1.69 

4.10 

+  1.40 

2  72 

-2.56 

0.85 

-2.88 

3. 20 

-3.12 

1.84 

-2.22 

3.88 

-1.02 

3.69 

+0.27 

3.13 

-2.06 

3.10 

-0.81 

2.88 

-1.72 

5.25 

+  1.71 

3.  53 

-1.02 

0.79 

-2.55 

3. 78 

-0.91 

4.U9 

-0.08 

3.  57 

-1.17 

4.56 

+0.86 

4.45 

+  1.79 

1.90 

+0  03 

3,15 

1.94 

5  08 

+  1.63 

4.29 

+i.6i 

4.27 

2.43 

2.91 

-3.23 

1.41 

-2.02 

2.30 

-2.49 

2.39 

—0.94 

2.31 

-1  70 

4.24 

+0.84 

3.06 

-0.96 

1  45 

-2.01 

3.07 

-1.97 

2.97 

-1.01 

3.27 

2.46 

4.24 

+0.63 

3  85 

+  1.00 

2.62 

-1.46 

4.33 

+0.  95 

4. 88 

+0.  82 

3.45 

+0.43 

3-24 

1.5S 

2.69 

-1.14 

3.19 

-0  36 

4.81 

~0  01 

4,00 

-0.25 

4.02 

+0.12 

4.74 

+  1.59 

4.27 

3.66 

2.83 

-2  84 

1.41 

-1.74 

2.72 

3.46 

3.44 

-i.72 

1.97 

-1.71 

-2.15 

I 

-3.00 


-2.65 


1.75] -2.  48 

5.84 

1.53 

0.78 

0.51 

1.47 

1.51 

2.04 

0.80 

3.74 

1.16 

1  99 

5.21 

0.74 

0.96  -2. 


1.49 
1.97 
1.46 
3.311 
1.88 
1.45 
6.02 
5.26 


89 
29 

43!  .  . 
40|  4. 
87,  8. 


0  75-2 

1. 43I . . . . 

1.43  -3. 

2.  26  ... . 

2.01J-3. 

1.22  -2. 

6.24  +1. 

2. 15  -2. 

1.98 

2.00 

1.40 

6.34 

0.82 

2.89 

0.91 

5.10 

5.62 

0.81 

1.12 

1.54 

1.69 


-3.16 


.13  +1.42 

.431 

.97,-1.25 

.08 

.55 

-2.14 

.71 

.29 

-0.6(1 

.18 

.41 

.31 

.30 

-0.68 

.51 

+0.  03 

.42 

+5.66 

.77 

.19 

-6.43 

.51 

-2.21 

.75 

-0.27 

.64 

-0.62 

.03 

+2.52 

.63 

+  0.17 

.36 

-1  49 

.96 

-0.77 

.09 

+  1.17 

29 

+3.85 

.16 

.25 

+  1.25 

.36 

.72 

-1.34 

.26 

-0.07 

.56 

+2.31 

.88 

-1.28 

.44 

+  1.37 

.15 

.82 

+024 

.58 

+2.62 

.45 

-0.81 

.01 

.83 

-i.93 

.64 

+0.47] 

.23 

+5.19 

.30 

.90 

-2  39 

.21 

.13 

-i  09 

-3.11 


2  971-3.27 

1.46 

2.17-2.74 

1.17 

1.90 

2.72 

1.721-4.21 

2.071 

1.68 

I.8II 

1.05; -3. 31 
2.23,-2.60 
1.80-2.62 

0.511 

3.08  -2.29 
0.60-4.20 
0.67,-2.85 
2.54-3./0 
1.60-3.07 
2.811-2.46 
2.26-2.621 
0.97  -4.38; 
5.04-0.01 
0.41-4.65 

2.38 1 

3.55-2.041 

0.69 

2.01  -I.94I 
3.00-1.441 
5.80+1.271 
2.40-2.671 
2.22-2.631 

1 .  10 

2.06-3.21 
3.87-0.73: 
3.17 -2. 55| 

0.84 

2.05  -3.95 
3.00-1.70 
2.72  -1.66 

2. 59 

0.74  -4.261 

1.13 i 

0.70-4.021 


6.64 
2.02 
4.40 
4.31 
3.02 
7.84 
5.33 
5. 17 
4.43 
9.28 
4.31 
6.80 
5.09 
0.66 
4.. 50 
1.30 
1.56 
4.80 
2.22 
5.59 
1.62 
4.25 
3.47 
5.62 
4.37 
5.88 
3.44 

2  811-1.17 
3.78-0.22 
5.83  +2.17 
5  79, +2. 16 
3.42-0.33 

2.  84 

4. 36, +0.33 
4.621+0.76 

3  951-0  95 

2.281 

5.80'  +  1.18 
1.811-1.91 
7.75i  +  4.19 

3.491 

0.661-2.65 

1.18' 

2.52I-I  38 


+  1.64 

+6!66 


+  1.04 


+0.39 
+3  30 
+2.01 

+6!65 
-2.76 
-2.20 
-0.10 
-1  70 
+  1.10 
-2.74 
+0.78 
-0.78 
+0.50 

+  i.'86 


5. 68, +  1.88 

6.26 

2.32I-0..38 

4.40 

2.521-1.32 

3.4l| 

7.02+3.29 

4.99 

2.91 

4.99 

7.92 

4.82 

4.30 

1.90 

2.80  -0.39 

4.321  +  1.  24 

6.171+2.41 

1.931-2.32 

9.23+5.67 

8.23I+4.6O 

2.851-1.26 

4.7O1+O.6O 

6.001  +  2.01 

0.801-3.64 


+4.  83 
+  1.51 
+0.31 


■391 

.001-0.27 

.461 

.641+0.32 

.981+2.07 

80  -1.40 

5.07  +1.47 

6.61+2.17 

5.741 

7.07;  +  3.70 
6.49  +2.33 
5. 49, +  1.76 

6.731 

1.83-1.85 
7  17|  +  3.40 
2.82i-0.23 

4.011    

1.82,-2.20 

6.121 

5.351  +  1.63 


5.82 
1.78 
5.76 
5.83 
3.28 
2.6b 
3.57 
4.36 
3.50 
2.68 
6.5o 
5.45 
2.  94 
3.10 
4.34 
3.74 
6.11 
4.02 
3.89 
6.16 
4.53 
3.15 
2.01 
5.45 
2.45 
3.78 
4.35 
3.66 
2.75 
1.23 
4.03 
4.48 
4.99 
4.87 
4.20 
5.45 
6.71 
4.09 
2.90 
3.33 
5.69 
7.58 
4.. 37 
4.99 


o. 

a; 


September 


+  1  iS 
+2!  16 


+0.07 


+2.64 
+2.  46 
+0.46 

+6.'53 
-0.23 
+3.23 
-0  03 
+0.46 
+3.78 
-0.32 
-0.06 
-1.30 
+  1.65 

+6.'35 

-6!  58 
-1..30 
-1.87 
+1.19 
+  1.09 

+i!68 

+0.  58 
+  1.42 

+6!  38 
-0.63 
+  0.66 

+3!66 

+i!28 


6.01 
2.11 
4.12 

4.23 
6.50 
5.54 
7.62 
8.71 
3.86 
3.81 
1.45 
6.  79 
3.83 
0.46 
5.74 
0.84 
0.48 
4.77 
1.83 
5.79 
2.17 
2.17 
3.28 
4  06 
5.31 
3.97 
2.  43 
1.08 
2.45 
4.81 
4. 49 
132 
1.21 
5.  43 
4.08 
4.56 
3.09 
4.78 
1.12 
3.62 
5.51 
0.07 
3.42 
0.69 


October 


November 


Dece 

mber 

Annual 

a 

c 

0 

0 

V 

E 

* 

cL 

S 

'S 

0. 

0 

0 

« 

g 

V 

£ 

0 

b. 

a 

»• 

+2.09 

11.47 
6.-32 

+  7.39 

+  1.13 

9.86 
11  66 

+  6.48 

+2.2C 

10  00 
15.16 

+  6.16 

+3.50 

9.54 
6.82 
9.42 
2.87 

+6.86 

-2.28 

7.26 

+  3.73 

14.07 

7.51 

+  4.64 

+1.33 

2.92 
5.15 

+0.  07 

+2.35 

9.38 

+  6.11 

-1.93 

5.3) 

+  2. 39 

-2.48 

6.04 

+  2.91 

+  1.27 

10.70 

+  7.20 

-1.78 

3.74 

+0.44 

+•2.82 

9.60 

+4.92 

-1.51 

8.  n 

+  4.C7 

-0  ,32 

12  09 

+9.24 

-  0.07 

5.84 

+  2.74 

+  0.27 

13.95 
8.19 

tlO.72 

-0.08 

11.13 
4.66 

+  8.37 

-3.88 

8.26 

+4.24 

-0.98 

6.34 

+  3.20 

+  1.84 

3.79 

+  1.12 

+  1.55 

7.31 

+3.46 

-2.18 

4.13 
6.46 

+0.68 

+2.  CO 

9.81 

+6,35 

+  1.34 

4  34 

+  0.9; 

-0.59 

12.94 
4.94 

+  7.63 

+  1.61 

9.00 

+5.51 

-2.^2 

5.70 

+  2.17 

+  1.03 

3.37 
14.38 

+0.30 

-2.09 

5.13 
5.59 

+  1.82 

-2.82 

4.59 

+0.90 

2.20 
2.01 
2.35 
2.16 
2.75 
2.21 
2.32 
2.21 
2.04 
2.26 
1.91 
2  41 
2.94 
1.2b 
1.7-i 
1.54 
1.45 
2.06 
2.13 
2.38 
1.87 
3.55 
2.86 
2.69 
2.29 
1.96 
2.54 
1.64 
2  2.1 
5.98 
2.32 
2.04 
2.21 
1.64 
2.77 
3.12 
2.87 
2  54 
2.51 
2.10 
2.08 
1.38 
1.47 
1.60 


-1.42 
-'(K93 

-o.'os 
-2ji 


-1.70 
-1.8G 
-1.69 

'i!35 

-1.91 
-2.64 
-1..51 
-1.87 
-1.87 
-1.64 
-0.38 
-0.77 
-0.23 

-\.90 

-i'.Vi 
-1.59 
1-2.17 
■■1.64 
-1.7S 

■^i!45 

-0.65 
-0.69 

-0.79 
-1.52 
-0.93 


2.41 


-0.66 

+0.47 

-6.'9i 

+6.'i7 

+i"78 

-0.83 

+0.70 

-6'53 

-0.49 

-1.09 

+0.3S 

-3.10 

-1.88 

+0.08 

-5.08 

-0.35 

-0.04 

+6.' 98 

+6!5i 

+  1.6S 

-0.03 

61, 
41 

46. 
48 
40. 
57 
54 
49 
44 
61 
46 
54 
52 
23 
48 
29, 
37 
48 
44 
58 
36 
48 
52 
.SO, 
46 
54 
42 
l38, 
l41 
j55, 
78l47 
53  40 
39 


+  9.55 

+  '3.' 56 

'5!54 

+  '3.' 27 


72 

81 

60 

90. 

f4 

16, 

98 

91 

44 

98 

36-'i.'92 
HO  -1-  9.02 


-1  92 


+  6.58 

+  '4.' 2.5 

I  -19.83 

-11.76 

-  2.11 
i  -  7. 17 
'  +  8. 30 

-13.31 

-  1.61 
h  3.09 
h  7.50 


7.66 


14.62 

-  4.92 
+  8.57 

-  1  64 
+10. 13 

+  '7!86 
+  10.60 
+  0.C2 

-'5!52 

-  7.01 
+  14.29 

-2i.'52 

-16.42 


Monthly  Precipitation  for  Year,   1941    Hydrolog-ical  Stations 


Station 

Drainage  Basin 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

A  bbott  2                 

4.94 
5.86 
5.61 
1.65 
5.27 
8.27 
4.87 
2.98 
3.25 

5.57 
0.77 
2.31 
3.55 
5.35 
0.91 
6.79 
2.74 
2.50 

6.32 

1.26 
1.76 
1.92 
0.76 
1.12 
1.67 
2.38 
2.29 
2.36 
2.55 
3.30 
2.32 
2.70 
1.70 
1.60 
1.66 
1.70 
1.63 
1.87 
2.32 
3.68 
1.94 
1.92 
2.79 

1.86 
5.71 
4.23 
2.25 
1.08 
1.88 
1.88 
5.80 
2.51 
3.64 
3.94 
3.78 
3.2^2 
3.30 
2.49 
3.14 
3.05 
3.68 
4.97 
3.27 
1.50 
3.00 
3.28 
2.10 

Beech  Gn>ve(near) 

White 

1.74 
4.06 

6.63 
6.76 
1.79 
3.30 
4.15 
3.50 
5.51 
8.69 
3.71 
6.46 
5.85 
2.68 

Beedeville  2           .... 

White 

2.66 
3.00 

1.97 
3.00 

1.05 
1.30 
1.65 
2.10 
1.80 
1.08 
4.97 
1.48 
1.94 
1.26 
0.77 
2.01 
1.20 
1.20 
0.84 
1.32 
1.69 

4.27 

1.90 
1.60 
1.42 
2.63 
3  16 
1.92 
0.83 
1.83 
1.68 
2.08 
2.43 
2.34 
3.14 

4.16 

5.65 

7.02 

5.68 

7.80 

7.48 

8.54 

7.65 

15.08 

10.29 

10.77 

10.80 

6.16 

40.89 

Blue  Mountain  2 

Arkansas 

Arkansas 

4.91 
5.63 
4.00 
4.35 
3.68 
4.78 
6.25 
3.00 
2.44 
5.76 
3.76 
6.70 
4.06 
4.45 
2.63 

4.32 
4.30 
4.52 
3.23 
2.86 
5.20 
6.50 
1.05 
2.03 
4.52 
5.31 

Arkau  is 

3.88 
4.85 
3.36 
3.93 
0.57 
1.79 
2.45 
3.51 
0.59 
2.27 
4.30 
4.08 
2.69 
I..49 

2.78 
4.17 
1.86 
3.15 
2.54 
5.84 
0.62 
1.21 
3.07 
2.87 
2.70 
3.73 
1.13 
3.74 

43.78 

Corley  2  (near) 

49.72 

White 

42.60 

47.27 

Dutch  Creek  CCC 

Arkansas 

4.69 
4.55 
2.08 
1..50 
3.59 

8.03 
4.25 
3.83 
5.40 
3.09 

65.60 

Eleven  Poiut^     ,  , 

White 

41.50 

Evening  Shaded 

Forrester  ^ 

Gravellv  2 

White 

37.67 

Arkansas 

.Arkansas 

2.84 

38.32 

White                  .  .. 

1.74 

5.66 
1.67 
4  9? 
5.72 
4.05 
1.41 
1.57 
2.85 
6.01 
5.55 
3.43 
3.59 
7.83 
5.32 
2.77 
3.94 
5.51 
4.83 
4.63 
2.69 
3.11 
2.17 
1.33 
1.76 

4.24" 

3.45 

3.61 

6.69 

3.07 

2.47 

3.95 

5.08 

3.75 

8.46 

7.16 

5.76 

3.12 

3.78 

2.40 

4.83 

4.98 

2.72 

7.15 

4.63 

5.91 

9.23 

3.90 

2.58 
5.23 
4.35 
3.82 
2.06 
2.32 
2.  ,33 
5.72 

4.27 
0.66 
3.93 
4.30 
2.11 
2.27 
0.94 
5.82 
1.54 
4.57 
2.31 
3.74 
7.42 
3.71 

8.23 
4.40 
6.30 
9.01 
8.62 
9.74 
4.45 

12.43 
4.93 

10.15 
6.34 

10.24 
7.08 

12.01 
8.45 

14.34 

10.58 

11.18 
6.94 
6.11 
6.96 
6.08 
6.66 

Flarrisbur"  2           _   , 

St.  Francis 

Hollis  (near) 

Arkansas 

A  rka  nsas  

3.42 

43.33 

Hon^  (near) 

Huttig  ^(near) 

Ouachita 

4.31 
3.81 
2.66 
4.45 
2.60 
2.93 
3.84 
3.71 
2.26 
6.73 
2.24 
4.41 

5.36 
0.63 
1.44 
0.68 
1.89 
2.38 
4.97 
0..58 
2.80 
0.46 
0.65 
0.93 

3.60 
1.64 
3.61 

1.49 
2. 23 
0.60 
2.62 
1.69 

White 

1.49 
0.85 
2.10 
8.70 
4.22 

33.45 

Lake  City2 

St.  Francis 

26.12 

Marshall  2          

White 

White       

y 

Mena  CCC 

Red 

6.07 

6.18 
2.16 
7.60 
8.05 
4.49 
5.26 

2.98 
1.49 
7.18 
2.92 
5.52 

2.97 
3.02 
2.60 
1.33 
2.82 

3.63 
7.34 
3.05 
6.66 
2.70 
3.29 
3.67 
3.60 
4.20 
4.26 
3.60 
4.52 
3.23 
1.49 

Morobay  2  (near) 

Mountain  View  2 

Newhope(near)  2 

Odell  (near)'>i 

2.41 
1.23 

White 

1.96 
4.69 
3.25 
2.54 
4.31 

47.19 

1.04 
2.29 
2.59 

54.73 

Pottsville2(near)) 

St.  Paul2(near) 

White    

4.41 
4.32 
3.73 
6.23 
2.72 
1.98 
2.87 
3.40 

6.03 
5.68 
4.37 

2.37 
1.84 
2.37 
2.04 
2.79 
4.94 
3.99 
3.19 

54.66 

St.  Vincent 

Shirley  2(near) 

Solgahachie  ( near) 

Sparkman  2(uear) 

Stamps2(near) 

Stephens  2  (near) 

Tichuor  2 

White 

4.82 
3.02 
4.00 

1.80 
3.87 
K.99 

0.82 

3.59 

1.76 
1.99 
2.69 

48.45 

Ouachita 

Red 

6.06 

9.69 

1.55 
2.43 
2.03 
2.84 

50.94 

2.15 
3.48 
3.81 

6.60 
3.67 
5.03 

7.98 
6.23 
2.84 

4.86 
0.63 
1.75 

White 

3.31 
4.21 

44.95 

Vlck  2 

X-: 


Year,  1941 


CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


77 


Monthly  and  Annual  Mean  Temperatures  for  the  Tear  1941,  with  Departures  from  the  Normal 


Statinne 


January 

February 

(1) 

!D 

3 

S 

s 

c 

!3 

s 

g 

3 

a 

g 

a 

tt 

g 

o 

H 

O 

H 

Q 

March 


Alum  Fork 

Arkadelphia    

BatesviUe  (Airway). 

Bee  Branch 

Benton 

Bentonville 

Blytheville 

Booneville 

Brinlcley 

Camden 

Conway 

Corning 

Crossett  

Danlanclle 

De  Queen 

Devils  Knob 

Dumas 

Kl  Dorado 

England 

Eureka  Springs 

Fayettevilli> 

FayetteviUe  Exp.  . . . 

Fort  Smith 

Gilbert 

Grannis 

Gravette 

Green  Mountain  . . . 

Harrison 

Helena 

Highland 

Hoiie 

Hot  Springs 

Irons  Fork 

Jonesboro 

Lead  Hill  

LITTLE  ROCK 

Little  Rock  (Airway 

Lutherville  

Magnolia  

Mammoth  Spring  . . . 

Marianna 

Marked  Tree 

Mena 

Monticello(  ,\irway ). 

Morrilton   • 

Mountain  Home  .... 

Mount  Ida 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Ozark  

Paragould 

Perryville 

Pino  Blutf 

Pocahontas 

Portland 

Prespott 

Rogers 

Russellville 

St.  Charles 

Searcy 

Stuttgart..  

Stuttgart  (Evap) 

Sntiiaco ., 

Texarkana 

Turnpike , 

Waklron 

Warren 

White  Rock 

Wilson  

Wynne 


44.2 

44  8 
41.2 
42.8 
42. 2 

40  2 
40.6 
43.5 
45.4 

.[48  0 
44.6 
40.8 
47.6 
45.0 
47.3' 
39.6 
46.7 
4^.4 
45.0 
41.2 
41.4 
41.4 
43.2 
38.6 
45.2 
40.8 
41.1 
40.4 
44.4 
48  ()'• 
45.5 
45.0 

41  1 
.  41.  <• 

38.0 

44-3 

4,S.4 

43.4 

4<.t  4 

41   4 

42.8' 

39  9a 

44.8 

47.0" 

41.4 

40.5 

43.8 

46.8 

43.2 

42.4 

48  2 

42.5 

41.1 

141.6 

46.4 

41.1 

17.5 

48.0 

40.4 

44.1 

44.0 

43  5 

44.6 

4S.2 

43.8 

49.6 

40.2 

44.  eh 

48.5 

39. 8 

41.8 

44.1 


+  2.8 

+  1 

+  4.0 

-  1.4 

+  1. 

+  3.0 

+  4.0 

+  2.  4 

+  2.6 

+  1.4 


3.6 


+  1.8 
+  3-0 
+  1.6 
f  2  f 


3  0 
3, 


+  1.3 
-0.4 
+  29 

+  '3.'i 
+  18 
+  3  6 
+  0  3 
-t-  0.4 
+  3.2 


0.1 
2.4 
2.4 

3!4 

'3!4 
1 


+  0.9 

+  2.5 

+  22 

+  0.5 

+  3.4 

+  3.0 
4  5 


2.7 
1.6 

'■y.i 

3.3 


+  3.1 


+  0.1 
+  3.0 


40.8 
43.4 
39.3 
39.6 
40. 0 
37.2 
39.2 
40.8 
41.4 
44.9 
41.4 
39.2 
43.8 
41  8 
44.4 
36.0 
43.6 
46.2 
42.5 

38. 5 
38.1 
37.8 
41.0 
•37.6 
42.6 
38  6 
38.0 
37  5 
40  8 
44.6 
42.6 
41.7 
38.6 
39.8 
37.2 
41,0 
40  8 
39.6 
46.1 
37.8 
:-<9  5 
.38.4 

41. 6 
43.6 
39.8 
38.8 
41.7 
44.0 
40.7 
39.8 
45.6 
40  0 
38.4 
39. 2 
43.6 
39.2 
43.8 
4,5.1 
37.4 
41.2" 
41.8 
40.  G 
41.2 
40.6 
40.8 
46.2 
36.6 
41.8" 
42.  6° 
37.0 
39.1 
41.2 


....J46.8 
..    .48.8 

1  5'47.6 

3.2  46.8 
....145.4 

2.4-43  5 
6.0  46.2 
5.4  47.8 

2  8  49  4 

2.3  51.3 
3.0  48.8 
0.8  46.4 


April 


May 


5.6 
3.0 


5.4 

2.8 


50.  5 
50.0 
49.9 
42.8 
50.4 
51  0 
3,3:49.2 
2. 7  46. 0 
45,4 


....    163.0 
164.4 

-  2.  6^63  2 

•  5,0!(;2.8 
:62.0 

-  4.961.0 

■  5.4;64. 4 

■  5.4[63  6 

-  3.9iP4.8 

•  4.266.4 

■  5.0i64.0 

•  4. 3:64.5 


2  6 
1.8 


3.0 
0.5 

•'i.'s 

4.3 
•  3.0 
5 
5.3 

'2.'6 
1.2 
3.9 

'2.' 8 
5  3 
2  5 
6.3 
5.2 
2.6 


5.6 
3.5 
3.9 

i 


44  3 

48.0 
42.6 

47  6 
43.8 
46.3 
44.4 
48.2 
49.8 

48  ft 
49.4 
45.1 
47.fi 
43.4 
47.8 
47.6 
46.8 
53  4' 
45.8 
48.0 
44.8 
47.7 
49.7 
44  4' 
45.4 
46.4 

49  4 
48.0 
I45.2 

3.7151.4 
3.4|47.6 
...46.2 
5.2144.9 


4.9 
2.8 


4.9 
6 

5.2 
SI 

'5'2 
4,6 


2.9 
2.4 
5.9 
2.3 
2.1 
0.  1 

'4'5 
4.0 

'3.0 
2.2 


6.1 
3.1 


50.5 
47.0 
50  0 
,52.0 
43.8 
48.2 
48.4 
48.1 
49  0 
47.3 
48.0 
,52. 2 
43. 5 
48.4' 
51.6 
43.8 
46.2 
48.3 


164.2 
;  65.  6 

64.6 

59.6 
•  65.7 
;66.8 
;f,4.6 

h-2.4 

62.0 
;61,6 
i64.4 

60.0 
:62.4 
1  62. 4 

60.6' 
!  61 . 5 
I  64.8 
164  5 

64.2 
:  65  6 

61.0 
i  64.6 
I  60.2' 
!64.  7 

63.6 
162.4 
1  67.1 
)  62.  6" 
)64.0 
i  62.  ] 
i  63.  6 

65.6 
'  62  6" 

62.4 
i  62.9 

65  2 
I  64.8 

62.  2 
I  66.1 
i  HH .  5 

62.6 

1  62.2' 

165.6 

I  64  .2 

■  66.6 

<  66.6 

161.4 

64.4 

64.8 

64.0 

;64  2 

63. 9 

)64.(i 

166.4 

59  8 

63.  8" 
''6.2 

....  60.4 
5  9  64.1 
3.3  65.4 


38 
2.2 

'4.2 
■  5.4 

6.0 

8 

4.3 

'4.'6 
5  4 
5.2 

4.8 

3  4 

4  0 
60 
.5.0 
4.6 

6.4 
4.6 
.5.8 


4.9 

4.8 

'68 
4.3 
4.0 
6 

3,6 
5.2 
4.1 

i'A 

4.8 

"sio 

4.0 


4.4 


+  2.1 

+  2.0 
+  1.8 
+  3.4 


70.4 
73,2' 
71.1 
69.9' 
70.8 
4  69.9 
2.8173  0" 
1.4|7].2 
2.8:72.0 
3.0173.4 
+  I.9I7I  2 
+  4.5172.0 
-  0.6  70.6 
+  3.3  73.2 
72.5 
68.0 
74.2 
73.6 
71.4 
70.0 
70.2 
+  3.2,-70.0 
+  2.6173  4 

167.2 

+  2.0  70.4 
+  5.2I7O.2 
..  .  170.9 
+  4.0  70.0 
+  2.1  72.2 
+  2.0  72.4'' 
+  0.2  72.2 
+  2.8  73-5 

68.1 

2  72.4 


June 


3.0 

2.2 

+  1.6 

+  3.6 


+  3 
+  08 
+  2.6 

+  ''Ii 
+  2.5 
+  34 
+  1.7 
+  0.9 
+  2.1 

+ '6.'4 
+  3.5 
+  1.7 

+  2.8 

+  '2.'6 
+   1.5 

+  '2."6 


+   1.8 


2.2 
2.2 


+  2.6 


07.8 
72  5 
72  0 
70.6 
74.2 
69.9' 
72.0 
70.0 
71.7 
73.2 
71.6 
69  6 
69  7 
73.4 
72.2 
70.0 
73.4 
70.3 
71,2 

71  6 
72.7 
71.0 
73.4 

4.0 
69  6 

72  2 
72  6'' 
71-8 
72.4 
71.1 
71.9 

4.4 
65.8 
71.5' 
73.2 
0 

72.8 
71.8 


74.7 
76.8 
4.1177.4 
1.674.8 
.. .176.4 
4.4|73.2 
2.8:78.4 
1.4 1 7,5.  4 
+  2.0177.5 
+  2.6178, 9 
+  1.2i76  4 
+  4,0:78,0 
1.2  77.0 


+  3.4 


+  3. 
+  3.8 


3  4 

4.8 

4."  2 
1.4 
+  1. 
+   1.2 
+  3.7 

+  ''2.'9 
+  0.4 
+  2.2 

+  2 '.6 

+  2.8 

+  3.9 

+  1.8 

+  1.0 

+  3.1 


4    2.4 


+  3.3 

+  25 


+  3.4 

+  2.5 


77.6 
75.8 
71.8 
79.8 
79.4 
77.6 
73.2 
73.6 
73.8 
77.2 
73  5 
73.6 
73.8 
75.  2 
75.5 
'7.0 
77.9 
76.6 
77.2 
71.8 
78.1 
74.3 
77.0 
77.1 
74.2 
78.4 
5.9 
77.2 

75.'c 
78.6 
76.4 
75,  0 
74.2 
7.0 

73  1' 

7.8 
4.0 
77.2 
76  8 
77.8 
77.2 
78.4 
78.6 
'2.8 
H.4'' 
77.8 
76.7 
76.6 
77.7 
76.4 
77.8 
70.0 
76.0 
78. 8 
71.8 
78  0 
77.4 


July 


80.4 
81.6 

+  2.0181.2 
2. 1  SO.  6 
80.8 
79.6 
82  3 
80  9 
81. 4 
82.4 
82,  6 
82.0 
80.2 
83.1 
81.0 
77.6 
83.6 
82.8 
82.0 
81.3 
80  3 
80.  8 
83.4 
80.0 
1.8  78.8 

+  0.1  81.1 
79.8 


-0.2 
+  0.6 
-  O.S 
0.3 
(I  5 
1.9 
2.0 
2.4 
0.6 


0.4 

0  2 
0.4 
1.2 


August 


179.3 

182.4 

+  I.4I8O.4 


0  0 


0.6 
0.3 


+  2.1 

-  1.4 

-  1.4 

-  2.4 

-  1.0 

+  '6.4 

-  1.1 
-0.4 

'-"i'.9 
-1.0 


82  2 
80.0 
82.4 
81.9 
82.4 
77.1 
82.0 
81.0 
81.4 
81.8 
79.8 
83.2 
+   1.5  81.2 


-   1.4 

'i.'e 

'2"2 

0.0 
1.8 

6.'4 

6.2 
3.9 


+  1.4 

1.4 
+  0.6 
10 
0.2|83.0 

-  0.8|80,8 

—  l-2i82.3 
81.6 


80  4 

81  8 
81.0 
81.8 
81.8 
81  1 
80.2 
81.7 
81.7 
81.3 
82.6 
79.8 
80  8 
82.2 
81.4 
82.0 
81.6 


+  2.2 

+  0.3 

-  1.1 

+  0  3 

+  1.2J82.6 

+  0.6183.0 

+  2.2I8I.2 


78.8 
80.2 
77.8 
81.6 
80.5 
81.4 


-   2.2 
+  1.  1 


September 


October 


|74.9 

|77.2 

+   1.4175.0 
-    0.9:72.8 

175.0 

+  1.0171.4 
+  2.0!76.8 


+  1 
+  0.4 
+  04 
+  2,7 


-0.6 
+  3.3 

+"48 

-  1.6 

-08 
+  0.  1 
+  0.6 

4-  I'.k 
+  08 
+  0.5 

-  6.' 3 
+  0.6 
+  2.6 
-08 
+  0.7 


81.3 
82.2 
81.2 
76.2 
84  0 
83.7 
79. 4i 
78.4 
78.2 
78.5 
81.2 
78.8 

78  8 
79.4 

79  0 
80.4 
80.2 
81  .4 
82.0 
82.8 
78.2 

1.7 
80.0 
81.4 
81.7 
79.0 
83.7 

80  4 
80.1 
89. 6 


0.6 

1.4 


1   4 
1.3 


1.1 
0.4 


81.5 
82. 1 
81.3 
81.8 
81  6 
76.3 
80.8 
82.7 
77. 6 
81.8 
81.2 


+  0.8180.4 
82.8* 
81.2 
80.0 
80.2 
82.0 
81.6 
80.4" 
82.6 
79,0 
SO.  0'' 
81,5 
82.5 


l.I 
+  1.9 
+  0.2 

+  6.4 


-  0.3 

-  2.3 

+  '2.' 4 

-  1.0 
+  1  6 

-  0.2 
+  0.9 
+  3.2 
+  1.1 

+  '6.'5 
+  0.9 

-'6'2 

-  0.9 


+  0.3 


+  1,0 
+  0.1 


1.6 
+  1.0 
+  2.0 
+   1.4 

2  7 
-  0.7 
+    1.4 


75.6 
75.9 
77.8 
77.9 
7,5.2 
76.6 
77.0 
78.2 
70.4 
+  2.  5  78  2 
+   1.5i78.5 

-  1.4J75.6 
0.0  72  0 

"^.S 

+  0.3  72.9 
+  0.7  76.8 
|71.4 

-  0.6174.4 


0.6 
2  4 

0.0, 

1.1  68.3 
+  2.372.8 
+  2.6170.7 
+  2.6166.8 
+  1.1  71.0 
+  1.8  69  4 


+  1 

+  '3.'4 
-0.4 
-1.9 
-0.4 
+  1.7 


+  1. 
+  1. 
+  1. 


0.7 
-  1.2 
-  2  9 
+  0.1 
+  1  4 
+  0.0 


81 

81.2 

83.6 

"7.8 

81.5 

81.5 

81.4 

81.8 

80. 7 

81.4' 

82  8 

76.6 

81.2" 

83.5 

76.2 

80.7 

80.6 


0.2 
2  7 

+  '2'3 
+  0. 
+  20 
-0.2 
+  2.0 
+  0.4 
+  1.6 

+  'i'.s 
+  1.1 

-  '6.'2 

+  0.5 


1.9 


-f-2.1 
+  0.6 


73.6 
73.6 
73.8 
76.0 
76.0 
76.8 
77.8 
73.7 
75.9 
72.8 
76.1 
76.0 

74  1 
79.6 
74.4 
75.4 

75.  0'' 
75.2 
78  1 
75.4 
73.6 
74.5 
77.8 
75.9 
75.4 
78.2 
73.8 
72. 8" 
76.4 
78.8 
75.2 
76  0 
78.4 

1.7 

75  8 
75.6 
75  8 
76.8 

5  6 
76.6' 

7.8 
71.1 

76.  3'" 
79.0 
70  9 
76.2 
76.6 


2.4 
1.4 


67.9 
70.2 
66.2 
65.6 
66.8 
63.6 
68.1 
68.5 


November   December       Annual 


+  5.6 
+  3.1 


+  0.8 
+  2.8 


+  1.4 

+  0.6 

+  2.0 

+  '6.'l 

+  3.0 

+  30 

+  1.3 

+  1.4 

+  1.2 


63.0 
71.7 

72.8 
69 .4 
64.8 

65  6 
65,4 
68.5 
65.4 
67.8 
65.2 
65.4 
f,5.2 
69.4 
70.0 
70.2 
69,4 
66.0 
08. 2 
65.6 
68.7 
68.6 
67  0 
73.4 
66.0 
69.4 
67.8 
67.6 
71  6 
68.5 
64.4 
68.8 

1.2 

1.7  69  2 

68.4 

72.0 

66.4 

66  6 
3.8168.6 
3.671.6 

1  8  66.9 
0.3  71.6 

2  2  74.2 
0.5;H4.8 
2.4  69.0 

69  2 
67.6 
69.  6 
69. 0 
69  2" 
71  2 
03.6 
68. 0" 
-2.1 
63,  2 
68.4 
69.1 


+  1.0 
-   1.9 


+  2.9 


+   1.4 
+  2.1 


50.1 
51.0 
48.6 
46.0 
49.6 
47.4 
49.7 
50.2 
50.8 


8.9152  2 
7.2|51.4 
6.8147.4 
5.2|50.6 
+  6.0  50.6 


+  6.5 

+  6.8 

+  5.4 

+  4.0 

+  '4^6 
+  5.7 

+  "5.'6 


47.6 
51.6 
53.2 
51.2 
49.6 
48.3 
49.4 
60.8 
46.6 
49.8 


4. 
4. 

'o.» 

1.7 
2.4 
1.1 
0,0 
0,5 
1.2 
3.4 
1.3 


2.1 

2.0 
2.0 


44.3 

45.2 
43.5 
10.4 
42.0 
42.6 
43.9 
44  9 
46.4 
48.0 
45.2 
4.3.0 
47.2 
45.0 

41.' 6 

47.1 
48.  2' 
46.4 


1.3  43.4 
13  4 


...161.4 
....63,2 
3  561.2 


1.6 

'■i.'e 

1  3 

1.1 

+  2.6 

+   3  0 

+  2.4 

+  3  1 

+  0.6 

2.6 


5.5i48  3 
....149.6 
5.8i47.5 
5  8  50,5 
2,9,54.0 


+  4.3 
+  5.0 

+  5.6 
+  4,8 
+  5.1 


50.4 

50,8 

48.2 

49.2 

47.1 

51  2 

.     50.4 

4.7  49  3 

6.5  .54.6 

6.8I47.O 


5.9 
+  6.6, 
+  4,6: 


51.1 
48.2 
51.1 
52. 4 
+  5.349.3 
+  3.9I48.  1 
+  7.0! 49.  9 
51  6 
+  7.2151.0 
50.6 
+  6.2|52.4 
+  2.9|48.4 
47.5 
+  6.9!.5n  1 
+  7. 0  5'/,  4 
5. 2I 48. 1 
+  6.71.54.4 
+  9.  3J.52.3 
5.0147  8 
2.4l50,6 
60,7 
+  5.0 
+  62 


5.6 
5  4 


+  6.6 


49.4 

49.9 

49.7" 

51.0" 

.53,1 

48.4 

49.4" 

52.3 

47.7 

48.4 

50.4 


0.1 
0.2 

'i.'2 
0.7 

'i,2 
2.5 
0.5 
3.8 
2.0 

'2.' 6 

1-3 

0.9 

1.  7 

0.4 
1.7 
1.2 
1.0 
1.1 


1. 
0. 
0. 

'6.0 
'o.'s 

3.0 

'6.7 
0.9 
2.0 
0.1 
1.9 
1.2 
0.8 

16 
.2.5 

'i.'8 
2.1 


-   1.5 


2.1 
0.4 


43.0 
45.0 

40  4 
44.6 
4'2.  8 
45  1 
13  2 
46.4 
47.6 
45.6 
46.5 
41.8'' 
44  4 

41  9 
45,8 
44,8 
43.5 
49  8 
42.1 
46.3 
42.8 
44.8 
48.4 
44  3 
12  1 
43.  R 
46.6 
45,4 
44.6 
47.8 
44.2 
43.2 
44.2 
47.4 
42,9 
51.1 
47  2 
(2.0 
45-2 
45.9 

44  6 
45,4 
15  4 

45  2 
48.8 
42.0 
43.  6« 
48.6 
42.2 
46.0 
4.5.2 


Departures  from  the  normal  temperatures  are  based  on  records  of  10  years  or  more.   Reference  letters  •  "  «  appearing  in  the  table  indicate 


0  5 
1.4 
2,4 
3.6 

s'o 

3  5 

'6'6 
4.6 

'.5.'2 
1.8 
0 

1  4 

2  4 

'SM 
2  1 
1.6 

•2.1 

1.8 
2.7 
2.6 
1.6 
2.2 


0 
S.o 

'3.1 
2.3 
'2.7 
3.6 
1.4 
3  0 
4.7 

'i.'s 

1.4 

2  6 

1  9 


+  3.4 


4.2 
3.2 


60.1 
60.8 
59.0 
62.0 
61.9 
62.9 
64.9 
63,1 
61. 4 
63,  4 
63.4 

,'5'7,'8 
64.7 
65.5 
62.9 
60.0 
,59.9 
59.9 
62.8 
58.5 

61  3 
60.0 
60.3 
60  1 
62.5 
64.0 

63. 0 
63.5 

59  2 
62.  2 

59. 1 

62  7 
62.3 
60.8 
66  1 

60  4 
6'2.2 

62.' 6 

64.4 

61.4 

60.1 

61.3 

(53.9 

62.7 

Bl.l 

64.8 

60.8 

60.6 

61.6 

64.2 

61.4 

fi4.6 

65.2 

,59,  2 

62.6 

62.8 

62  1 

62.8 

62,1   I 

62.  6 

6,5.1 

57.8 

62.  0 

64.9 

58.2 

61.9 

62. 6 


1.9 
0.9 

'i'.2 
0.2 
0.6 
0.9 
1.8 
0.8 
2.0 
1.0 
1.3 


+  07 
+  0.7 
+  0.1 
+  0.8 

+  'i.'6 

+  1.5 

+  'o.d 

+  24 

'2.' 4 
0.2 
0.5 
1.3 
0.6 

+'i'6 
+  0.1 
+  0.7 

+"6'2 


0.9 
1.9 
0.2 


+  0.6 


-  0.7 
+  i.o 

+  03 


+  0.4 
-  1.0 

'f 'i'4 
+  0.7 
+  1.2 
0.0 
+  1.4 
+  1.0 

+  1  6 

+  0.4 

+  '6'4 
+  0.5 


+   1.0 


+  0.7 
+  1.2 


Monthly  and  Annual  Evaporation,  Mean  temperature  and  Wind  (miles  per  hour)  for  year  1941 


number  days  mi.sslng. 


Year 


Data 


Jan. 


Hope  , 


Irons  Fork. 


Russellville. 


Evaporation  1      2.453 

Mean  temperature        45.5 
Wind  movement  1.9 


Stuttgart . 


Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 


Evaporation 
Mean  temperature 
Wind  movement 


Evaporation 
Mean  temperature 
IWind  movement 


0.789 
41.1 
0.4 


1.815 

41.1 

1.2 


1.190 

43.2 

2.1 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


May 


June 


2.849 

4'2.fi 

2.5 


0.  925 
40.5 
0.4 


1.900 

41.1 

0.6 


1.228 
40.6 
2.6 


4.640 

48.5 

2.5 


2.. 344 

45.1 

0.9 


3.304 

48.2 

1.5 


2.942 

47.3 

2.9 


6.074 
64.2 
2.1 


3.  705 

61.0 

1.1 


6.356 

64.4 

1.4 


4.470 
63.9 
2.8 


6.878 

72.2 

1.4 


4,070 
68  1 
0.6 


6.  520 
72.2 


6.269 
71.1 
2.1 


7.138 

76.6 

1.5 


3.  722 

71.8 
0.2 


6.981 
76.  4« 
1.2 


ft?.  67 

77.7 

2.2 


July 


8.  202 

81.9 

1.3 


4.274 
77.1 
0  3 


7. 304 
82.3 
0.8 


5.  785 

81.3 

1.2 


Aug. 


8.538 

82.0 

1.2 


4  185 
78.2 
0.3 


6.973 

81  5 

1.0 


5.744 

80.7 

1.2 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


6,225 

76,8 

L5 


3,569 
73.7 
0.4 


5. 802 

7.5.8 

1.2 


5.518 

75.6 

1.9 


4,043 

70.2 

1.4 


1  665 
66,0 
0.4 


3,477 

69.0 

1.2 


3.  '267 
69.0 
2.0 


2.400 

50.4 

1.7 


0.  6!' 8 
48.2 
0.4 


1.  762 

60.6° 

1,1 


1,634 

49,  7» 
1.8 


Dec. 


Annua] 


2.018 

45,6 

1.8 


0.575 

41.8' 

0,4 


1.  387 

43.2 

1.0 


1.221 
45.4 

1,  K 


61. 458 

63.0 

1.6 


30.421 

69.2 

0.5 


52. 571 
62. 6 


45.  635 
6'2,  1 
2.1 


'*«<'> 


78 


CLIMATO LOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


Year,  1941 


MONTHLY  HIGHEST,  LOWEST,  AND  JttEAN  RIVER  STAGES  EOR  1941 


Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr.                May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Noy.                Dec. 

Stations 

1 

e      - 

^ 

^ 

^ 

w 

^^ 

^ 

^ 

2 

^ 

*'     *»             "^      *» 

<D 

p 

S    i 

a 
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1      1 
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1 
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Q)            GO 
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a> 
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0) 

1 

a 

1 

0 

x: 

QJ 

a 

1      S     a      1      S      B 

M 

& 

a 

ti      fc 

d 

to 

fe 

a 

u     » 

S        ^ 

fe 

d 

ti      & 

03 

K 

& 

a 

Ul 

S 

03 

bo 

c: 

03 

u 

fe 

OS 

«     ^      S     "S     ^      S 

W 

3 

1 

W     3 

a    w 

O 

S 

a     0 

C3          -^ 

0 
1^ 

0 
^ 

5    S 

OJ 

tS 

0 
1-3 

K 

c 
►a 

4) 
g 

5 

0 

>-1 

S 

£ 

C 

op 

5    3    15    3    1 

Arkadelphia 

y.fi 

4.8 

7.4 

12.2 

7.1 

(<.7 

12.5 

5  5 

8.)  13  7 

6.3 

7.8 

17.1 

4.2 

7.5 

9.6 

4.2 

6.7 

7  0 

4.0 

4.7 

4  6 

3.5 

3.7 

8.4 

3.7 

5.4 

9.7 

6  0 

7.6 

11.2 

7.0 

8.0 

14.3 

6.71  8.5 

AikansasClty 

H.3 

7.5 

1).3 

16.9 

7.3 

12.1 

12.6 

5.0 

8,6  25.3 

9.6 

16.2 

24.5 

6.6 

14.3 

23.7 

14 

14. 6 

15.7 

8.6 

U.4 

7.3 

-1.0 

1.7 

9.5 

-0.2 

5.6 

22.1 

6.5 

15.9 

28.1 

15.2 

■22. 2 

16.0 

7.8,10.5 

Batesville... 

1«.7 

7.2 

11.6 

11.5 

7.6 

9.5 

8.6 

6.2 

7.4  30.1 

6.7 

12.0 

13.0 

5.3 

7.9 

8-7 

5.0 

6.1 

6.9 

4.3 

4-9 

5.8 

4.2 

4.6 

16.3 

3.9 

6.4 

26.1 

6.6 

11.7 

30.9 

8  2 

U.3 

18.3 

7.1 

10.4 

Beuton  .    ... 

9.'/ 

5.0 

6.2 

10.2 

5.9 

7.4 

9.2 

5.7 

6.9 

10.0 

5  5 

7.1 

15  2 

4-2 

6.9 

12.4 

4  0 

6.0 

•i  4 

3.3 

4.1 

5.6 

32 

3.8 

5.2 

3.0 

3.6 

14.0 

3  9 

6.6 

11.5 

4.4 

6.5 

19.4 

5.4 

7.8 

Big  Lake  Out 

7.9 

5.1 

6.1 

7.9 

5  2 

6  3 

5  1 

4.1 

4.B 

4.9 

4.1 

4.4 

4.4 

3.3 

3.8 

3.3 

2.9 

3.1 

3.5 

2.8 

3.1 

3.9 

2.7 

S.O 

3  2 

2.4 

2.9 

3.0 

2.1 

2.5 

4.4 

3.0 

3.8 

9.2 

3  4 

4.5 

Black  Rock. . 

10.0 

36 

6.3 

7.3 

2.6 

4  4 

2.6 

1.7 

2.1 

9.1 

1.8 

5.5 

4.6 

1.9 

3.2 

2.0 

1.3 

1.6 

2.7 

1.2 

1.6 

2.0 

0.9 

1.1 

3.7 

0.8 

1.4 

9  7 

1.8 

6.0 

18.  5 

5.7 

10.5 

13.6   3.3 

6.4 

Boughton . . . 

12.9 

6.2 

7.2 

14.3 

5.9 

10.1 

17.7 

5  8 

9.0'20.5 

6.0 

9.8 

20.1 

4.1 

9.0 

14.0 

4.1 

7.0 

10.6 

3.6 

5.2 

4.3 

3.2 

3  6 

69 

3.2 

3.8 

7.7 

3.6 

4.9 

9.6 

4  0 

5.9 

19.61  4.5 

8.7 

CalicoRock.. 

12.9 

2.8 

6.5 

6.8 

3.0 

4.8 

4.5 

2.2 

3.1|26.9 

1.4 

7.0 

7.2 

1.2 

3.4 

4.6 

1.2 

2.1 

2  1 

0.4 

0.9 

1.8 

0  3 

0  8 

U.4 

0.2 

1.6 

21.7 

2.6 

7.1 

27.4 

3.5 

8.7jl2.4 

S.O 

5.4 

Camden 

19.6 

7.6 

12.9 

24.9 

10.6 

18.0 

29.5 

9.5 

17.9i30.6 

7.7 

16.2 

31.8 

4.6 

17.2 

1^8 

4.6 

7.7 

10.4 

4.2 

5.8 

4.9 

3.8 

4.1 

9.0 

4.0 

5  2 

li.9 

6.4 

8.2 

14.9 

7-5 

9.7|22.5 

7  112.2 

Clarendon. . . 

22.5 

15.7 

19.4123.9 

17.3 

21.1 

17.3 

11.4 

I4.5|25.0 

11.1 

17.6 

26.2 

10.7 

19.5 

11  6 

8.2 

10  0 

8.1 

7.3 

7.7 

7.2 

6.0 

6.6 

12.0 

5.6 

67 

23.1 

10.6 

15.7 

27.7 

23.1  25.423.7 

14.6  18  8 

Cotter 

12.3 

3.9 

6-4 

6.S 

3.9 

6.0 

4.5 

2.4 

3  9  28.  5 

2.1 

8.2 

5.4 

2.0 

3.7 

5.1 

1.9 

2.8 

3.0 

0.9 

1.6 

1  9 

0  9 

1.4 

10.1 

0.8 

2.1 

14.8 

30 

6  2 

20.5 

4.2 

S.O 

11.1 

3.8 

5.6 

Danville 

22.1 

5.2 

10.8 

19  1 

6.0 

12.3 

14.2 

4.2 

8. 2!  16.0 

4.1 

7.9 

17.3 

3.0 

5.8 

16.2 

3.0 

5.6 

4.0 

2.8 

3.1 

5  6 

2.6 

3.0 

16.3 

2.5 

3.9 

16.0 

3.3 

6.4 

24.0 

3.7 

10.4 

16.0 

4.4 

7.9 

Dardanelie.. 

14.2 

4.8 

10.0 

15.5 

6.8 

10.2 

9.6 

3.3 

5.7!27.2 

2.3 

10.7 

16.5 

6.5 

10.9 

24.0 

6  9 

14.1 

9  7 

4.8 

7.0 

8.7 

3.4 

4.8 

16  5 

5.2 

9.6 

23.6 

6.8 

18  5 

32.0 

9.7 

19.0 

12.0 

7.3 

9.6 

Des  Arc 

19.7 

10  0 

15.2 

19.8 

11.8 

15.3 

12.1 

6.6 

9.2  23.6 

6.4113.923  7 

5.9 

13.8 

7.6 

3.81  5.7 

3.8 

2.8 

3.2 

2.8 

1.7 

2.2 

10. 0 

1.3 

2.7 

20. 1 

6.0 

12.6 

26.3 

16.8 

21.6 

•21.8 

9.9 

14.3 

Fulton 

15.1 

7.8 

10.6 

19.4 

8.4 

12.4 

16.3 

7.6 

II.2I27.4 

7.3H4.6;26.4 

11.1 

19.7 

29.6  13  2 

21.1 

14  2 

7.6ill.7 

10.1 

6.1 

6.9 

11.9 

6.8 

7.9 

24.9 

6.2 

15.9 

28.0 

11.1 

17.2 

15.8 

9.1 

12.1 

Georgetown  . 

17.9 

7.4 

13.0 

17.8 

8.6 

12.2 

8.9 

3.6 

6.2 

22.6 

3.6 

12.0 

21.5 

2.8 

10.4 

4.8 

0.6 

2.6 

1.3 

0.4 

0.6 

0.4 

-0.7 

-0.1 

8.6 

-l.l 

0.4 

19.1 

3.6 

11.0 

24.0 

14.3 

19.6 

20.6 

7.3 

12.0 

Gilbert 

11.  H 

3.9 

5.4 

6.4 

4  2 

4.8 

4.9 

3.5 

4.2 

6.6 

3.4 

4.3 

7.3 

3.3 

4.0 

5.3 

3.0 

3  4 

3  0 

2.8 

2.9 

3.0 

2.8 

2.9 

8.0 

2.9 

3.3 

19.2 

3.2 

5.8 

11.5 

3.8 

6.1 

6.9 

3.7 

4.3 

Glenwood  . . . 

6.6 

5.2 

5.4 

7.1 

5.3 

5.8 

5.9 

52 

5.5 

7.0 

5.2 

5.8 

70 

5.3 

5.7 

7.7 

5.3 

6.7 

6.9 

5.3 

5.6 

5  4 

5.2 

6.3 

7.4 

5.2 

5.6 

7.1 

5.4 

5.8 

7.0 

5.4 

5.9 

9.9 

5.5 

6.1 

Heber  Spgs. . 

15.0 

4.7 

7.) 

7.5 

5.2 

6.3 

7.4 

8.9 

5.3 

10.0 

3.9 

6.3 

11.4 

2.9 

5.0 

6.9 

2.6 

3.6 

3.2 

2.1 

2  6 

5.1 

1.8 

2.8 

10.6 

2.0 

3.2 

24.5 

3.7 

8.3 

■29.0 

4.4 

7.8 

20.5!  4  7 

7.2 

Helena 

18.9 

7.9 

13.2 

19.5 

7.7 

13.2 

16.8 

5.9 

10.8,26.9 

13.3 

19.9 

26.3 

6.0 

14.0 

25.7 

4  9 

16.3 

18  1 

9.6 

14.2 

7.8 

1.6 

4.3 

11.3 

.3.5 

8.1 

22.6 

7  9 

16  6 

27.3 

13.6 

21.1 

15.8!  8.6 

11.0 

Index 

14.6 

8.4 

10.5 

17.2 

8.8 

11.9 

14.8 

8.2 

10. 7124 .6 

7.0 

13  5 

23. 7 

12.8 

18.0 

28.2 

13.9 

19.9 

16  2 

9.2!l2.6 

11.0 

8.2 

8.7 

M  0 

8.2 

9.8 

24.8 

8  2 

16. 6 

■26.Ril'2. 1 

16.4 

14.0 

10.1 

11.9 

Little  Rock.. 

13.5 

2.2 

7.4 

12.7 

4.8 

8.1 

8.6 

1.5 

4.2 

22.6 

1.2 

8.2 

14.3 

4.4 

8.7  20.3 

4.8 

11.7 

6.6 

2.5 

4.5 

6.1 

1.6 

2.6 

13.6 

2.9 

6.0 

20.6 

4  5 

15.9 

26.3 

8.2 

16.9 

10  8 

6.8 

8.3 

Madison 

6.7 

2.8 

4.4 

6.3 

4.6 

5.6 

4.4 

2.3 

3  1 

4.8 

2  2 

3  7 

6.2 

1  5 

2.8    4.9 

0.7 

2.11   1.4 

0.2 

0  5 

1.7 

-0.5 

02 

0.3 

-1.0 

-0.4 

1.6 

-0.1 

0.1 

6.6 

0.9 

3.6 

3.4 

0.3 

2.8 

Marked  Tree. 

7.4 

2.6 

6.7 

7.4 

5.9 

6.4 

6.4 

3.9 

4.9 

ft  4 

1.3 

4.1 

6.3 

3.7 

4.6    3.6 

05 

2.9I  2.9 

1.8 

2  3 

2.5 

0.1 

1.4 

3.0 

0.0 

11 

3.9 

-0.2 

0  9 

6.6 

2  0 

5.1 

6.7 

0.7 

6.1 

Morrllton  . . . 

13.1 

0.7 

70 

13  0 

3.6 

7.6 

7.6 

-0.5 

2  5 

23.4 

-1.0 

7.3 

14.4 

2.9 

8.2  20  8 

2  8 

II.2I  5  7 

0.2 

2.7 

5.2 

-1.4 

0.1 

13.4 

0.6 

6.0 

20.6 

2.8 

15.7 

29.1 

6.7 

16.3 

9.2 

3.6 

6.4 

Mulberry.... 

5.7 

1.7 

2.9 

5.2 

2.1 

2.7 

2.6 

1.5 

1.9 

5.9 

1.4 

2.4 

2.4 

1.2 

16    3.0 

1.1 

1.4 

l.l 

0.8 

0.9 

0.9 

0.7 

0  8 

1.8 

0.8 

0.9 

10  7 

1.1 

2.4 

6  8 

1.5 

2.5 

4.8 

1.6 

2.4 

Newport 

)8.6 

4.2 

10.6 

13  8 

4.2 

7.8 

4.5 

1.9;  3.3'27.2 

1.6 

11.3 

11.9 

1.2 

6.2!  3.6 

0.3 

1.4 

1.2 

-0.1 

0  3 

0.4 

0.9 

-0.6 

9.4 

-1.0 

0.5 

•A3. 2 

2.1 

9  4 

28.1 

7.9 

16.7 

21.1 

4.5 

9.4 

Ozark 

13.1 

2  1 

6.7 

11.5 

3.1 

6.6 

5  6 

0.9,  2.6:26.0 

0.3 

8.3 

13.5 

3.5 

8.1 

22. 2 

3.8 

11.4 

7.0 

2.1 

4.2 

5.2 

1.2 

2.2 

14.1 

2.1 

6.9 

21.4 

4.1 

16.3 

33  0 

6.4 

16  3 

9  2 

3.3 

6.4 

Parkin 

8.0 

4.2 

6.2 

7.) 

5.8 

6.4 

5.8 

3.7 

4.7    5.1 

2.7 

4.1 

6  6 

3  4 

4.2 

3.3 

1.4 

2.7 

2.8 

18 

2.2 

2.0 

0.7 

1.5 

2  1 

0.3 

1.1 

2  6 

0.4 

1.1 

5  4 

2.0 

4.1 

6.0 

1.3 

4.5 

Pine  Bluff  . . 

16.4 

5.3 

10.6 

16.5 

8  1 

11.6 

11.6 

4.7 

7.5126.5 

4.5 

11.4 

17.9 

8.3 

12.9 

23.7 

8.9 

15.5 

10.4 

6.2 

8.3 

9.5 

4.9 

6.0 

16.5 

6.4 

10.4 

23.9 

8.0 

18.9 

30.  6 

13  3 

21.3 

15  6 

9.S|I2.3 

St.  Charles. . 

20.9 

15.7 

18.6 

22.3 

16.  (< 

20.7 

16.7 

11.5 

14.3123.1 

11.2 

16.9 

24.9 

11.2 

20.0 

13.4 

9  1 

1C.9 

90 

7.8 

8.3 

7.9 

6.61  7.2 

10.3 

6.1 

7  1 

21  6 

10.9 

15. 2i26. 1 

21.8 

•24.6  24.1 

14.3  18.7 

8t.  Francis  . . 

14.7 

6.9 

11.7 

13  1 

5  5 

8.2 

5.4 

4  2!  4.5t  7.4 

3.5 

5.0 

6.2 

4.3 

6  4 

4.2 

3  2 

3.6    4.4 

2.4 

3.0 

3.5 

2.4I  2.8 

3.3 

2  4 

2.8 

12  6 

2  2 

6.4 

17.8 

9.6 

13.9  17.0 

6  9J10.2 

St.FraneisLL 

20.6 

19.3 

19.9 

20.9 

19.3 

20.3 

19.3 

18.4 

19.1  20.2 

18  I 

19.3 

18.7,15.8 

16.7 

17.3 

14.3 

15.9  15.8 

14.1 

14.7 

16.5 

14.1 

15.0 

17.6 

14.0 

15.6 

18.4 

14.2 

16.4 

19.8 

16  4 

18.1'20.4 

17.6  19.0 

Van  Buren.. 

18.1 

6.5 

16.4 

7.0 

10.8 

9  4 

4.1 

6.230.8 

3.5 

12.5 

19.2    7.9 

12.8 

27.6 

7.7 

16.2  11.5 

6.8 

8.4 

9.8 

4  4 

5. J 

19.6 

6.5 

11.4 

27. S 

8.1 

21.7 

3?.. 8 

10.9 

•20.5114.1 

9.111.2 

Whitecliffs    . 

14.9 

4  0 

'8.3 

23.4 

4.0 

11.6 

18.0 

4.0 

9.2I25.5 

4  0 

12.6 

25.4I  3.0 

13.9 

■23.8 

6.0 

15.9  16.8 

1.7 

5.2 

2.0 

l.G 

1.2 

2  0 

1.0 

l.r 

17.2 

1.0 

8.5 

■/3  8 

2.8 

12.970.2 

2.6    8.9 

(Continued  from  page  73) 

Hamburg,  Ashley  County.  These  two  tornadoes  killed  18  peo- 
ple, in.iured  75  and  caused  property  damage  in  excess  of 
$200,000.  Of  the  two  tornadoes,  the  one  at  Hamburg  was 
much  more  severe,  since  it  destroyed  42  houses  and  damaged 
63  other  dwellings.  A  less  severe  tornado  occurred  in  Benton 
and  Carroll  counties  on  April  18th.  One  person  was  injured 
and  several  buildings  demolished  at  War  Eagle,  Benton  County 
and  Grandview,  Carroll  County. 

A  severe  electrical  storm  on  the  night  of  July  18-19  caused 
some  damage  to  electric  lines  in  central  sections  of  the  State. 
On  the  same  night  high  winds  and  lightning  resulted  in  about 
$25,000  property  damage  at  Jonesboro.  Two  homes  and  sever- 
al other  buildings  were  severely  damaged  by  lightning  and  high 
winds. 

The  year  was  favorable  for  the  growth  of  crops,  except  in 
the  northeastern  section  of  Arkansas.  Spring  farm  operations 
were  late  getting  started  due  to  cold,  wet  weather  in  March. 
Crops  in  the  northeastern  counties  received  a  severe  setback  in 
May  and  June  due  to  droughty  conditions.  Considerable  corn 
was  ruined  for  grain  and  had  to  be  pulled  for  fodder.  An  ex- 
cellent strawberry  crop  was  harvested  in  White  County  in  May. 
Good  crops  of  watermellons,  cantaloupes  and  peaches  were  har- 
vested in  August.  The  cotton  crop  was  good,  although  flooded 
river  bottoms  in  October  and  November  resulted  in  some  delay 
and  loss.  Considerable  corn,  hay  and  forage  crops  were  ruined 
in  lowlands  in  the  Arkansas  and  White  River  Valleys  by  the 
November  floods.  In  most  sections  of  the  State  the  1941  grow- 
ing season,  that  is  the  period  between  the  last  killing  frost  in 
spring  and  the  first  killing  frost  in  autumn,  extended  from 
March  29th  to  November  10th.  This  makes  a  growing  season 
of  226  days,  which  is  slightly  longer  than  an  average  season. 


FLOODS  IN  1941 
Arkansas  River 

Flood  stages  occurred  on  the  Arkansas  River  in  April,  June, 
October  and  November.     The  river  reached  a  stage  of  31.4  feet 


at  Ft.  Smith  on  April  22d,  but,  farther  down  the  river,  crests 
were  only  slightly  above  flood  stage.  Flood  stages  occurred  a- 
gain  in  June  from  Morrilton  west.  In  October,  moderate  flood 
stages  caused  some  loss  to  farmers  in  loss  or  damage  to  mature 
crops  in  the  bottom  lands.  The  worst  flood  of  the  year  occur- 
red early  in  November  when  the  river  reached  unusually  high 
stages  from  Little  Rock  west.  Approximately  185,000  acres 
were  inundated,  causing  a  large  loss  in  mature  crops  and  some 
damage  to  levees  and  bridges. 

White  River 
Moderate  flood  stages  occurred  on  the  White  River  at  Bates- 
ville and  Newport  in  April,  and  at  Clarendon  and  St.  Charles 
in  May.  Moderate  flood  stages  were  reported  again  in  October 
from  Batesville  north.  The  highest  stages  of  the  year  occurred 
in  November,  when  a  considerable  acreage  of  mature  crops  was 
covered  with  water. 

O'aachita  River 

The  Ouachita  River  was  at  moderate  flood  stages  on  March 
11th  and  again  during  the  latter  part  of  April.  Heavy  rains 
in  May  forced  the  river  to  17  feet  at  Arkadelphia  on  the  9th 
and  32  feet  at  Camden  on  the  11th.  The  river  was  below  flood 
stage  during  the  remainder  of  the  year.  These  spring  rises  oc- 
casioned some  loss  to  farmers  in  the  valley,  since  it  was  neces- 
sary to  replant  some  crops  in  the  lowlands. 

Red  River 

The  Red  River  was  in  flood  for  several  days  during  the 
middle  of  June.  Most  of  the  property  loss  was  in  prospective 
crops,  about  10,000  acres  of  lowlands  near  Index  being  inun- 
dated. 

Final  Es'timate  of  Flood,  Losses  during:  1941 

Arkansas  River $2,224,500 

White  River 329,600 

Ouachita  River   ..„,    12,000 

Red  River 100,000 

Total $2,666,100 

B.N.W. 


Year,  1941 
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Month 


Hail, 

moder- 

ate 

S 

2 

M 

u 

o 

&fi 

o 
a 

ti 

QiE 

K 

Hall. 
heavy 


January.  ■ . 
February.  • 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September. 

October 

November. 
December.. 


Tear. 


Thun- 
der- 
storms 


Dense 
foar 


^5 

a-- 


6     14S8  ig.'i    390    154 


Sleet 


(]>     el--* 


96 


Glaxe 


OS 


10 


29      28 


Winds,  high, 
not  tornadoes 


Tornadoes 


10 


S6 


6000 


600 
20.000 


26, 500 


Flood  Damage 


S 

a 

OS 


75 


76 


4,000 


200,000 


204,000 


1 

2 

"i" 

'"h" 

45 

7 

15 

6 

10 

2 

"36" 

'"k" 

40 

10 

143 

35 

'         600 

'i.'soo 

100,000 

it, 200 

235,000 


132,00(1 
2,187,800 


2.666.100 


.0-3 


500 
5,000 
2,000 


7.600 


COOPKKATIVE  OBSEKVERS 


Stations 


Observers 


Stations 


Observers 


Abbott 

Alum  ForkReser 

Arkadelphia 

Arkansas  City  .  ■ 
Batesville.A.irway 

Batesrille 

Batesville  Livesk 

Beaty  Lake 

Bee  Branch 

Beech  Grove  

BeedeviJle 

Benton 

Bentonville 

Bethesda 

Big  Lake  Outlet 

Black  Rock 

Blue  Mountain.. 

Bluff  City 

Blytheville 

Booiieville{near) 

Booneville   

Boughton 

Brinkley 

Cabot 

Calico  Rock. . . . 

Camden 

Camp  Alton 

Cainp  Chaffee.  . . 
Camp  Damascus. 
Camp  Marion .  ., 
Camp  Robinson. 

Carlisle 

Charlotte 

Clarendon 

Clay 

Clinton 

Clover  Bend 

Conway 

Corley 

Corning. 

Cotter 

Crossett 

Danville 

Dardanelle 

Denmark 

DeQueen 

Dermott  

Des  Are 

Devils  Knob 

Dumas 

Dutch  Creek  CCC 

Eagle  Gap 

El  Dorado 

Eleven  Point 

England 

Eureka  Springs- 
Evening  Shade.. 
Fayetteville  — 
FayettevilleExp. 

Fordyce 

Forrester 

Fort  Smith 

Ft.  Smith  Wt.P. . 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gravelly 

Oravette 

Green  Forest .  . . 
Green  Mountain 

Greenwood 

Harrisburg 

Harrison 

Heber  Springs  . . 

Helena 

Highland 

Hollis 

Hon. 


M.  L.  Satterfield  (Hot  Springs  , 

L.  R.  Waterworks         Huttig 

Mrs.  Ted  K.  Carpenterjlnder 

Geo.  W.  Reitzammer 

Airway  Observer 

Mrs.   Ida  Barnwell 

Livestock  Exp.  Sta . 

L.  G.  .^damson 

MinnierScanlan 

C.  K.  Walters 

Richard  C.  Roy 

S.  A.  Burks 

U.S.  Weather  Bureau 

Soil  Cons,  Service 

C.  J    Brooks 

Vernon  C.  Howe 

Mrs.  Addie  Billings 

Ark.  Forestry  Com. 

Maureen  K   Norris 

F.  H.  Randolph 

Lee  Fields 

Ruby  Buie 

Robt.  J.  Torry 

Soil  Conservation  Ser 

William  Jones 

J    M.  Knight 

Soil  Conservation  Ser. 

Black  &  Veatch 

Soil  Cons    Ser. 

C.  W.  Grady 

U.  S.  Army 

Leo  V.  Brians 

Soil  Cons.  Ser. 

R.  M-  Wheatley 

Soil  Cons.  Ser. 

Doyle  G-  Love 

Farm  Security  Adm. 

E    E.   C'  rdrey 

U.S. For    t  Service 

Wlnfred  H     Polk 

O.  B.  Mc.''  adden 

U.  S   Forest  Service 

J.  M.  Patterson 

Geo.  N.  Goodier 

Walter  E.  Radabaugh 

L.  D.  McCowan 

Kay  D.  MoNeely 

Z.  K.  Glenn 

U.  S.  Forest  Service 

Ben  .Johnson 

U.S.  Forest  Service 

Nancy  V.  Egger 

Mrs.  E.  W.   Gaston 

John  H.  Jackson 

O.  V.  Halbrook 

Geo.  W.   Nichoalds 

Mrs.  Flora  E.  Williams 

Charles  F.Ford 

University  of  Ark. 

Ark.  Forestry  Com. 

Moma  V.  Turner 

U.  S.  Weather  Bureau 

Ft.  Smith  Water  Dept.. 

T.  J.   Logan 

C.  G.  Ix)ng 

F.  J.  King 

C.  A.  Price 

W.  E.  JlcVay 

Lois  Doughit 

J.  A.  Schmidt 

R.  A.  Kendall 

U.  S.  Forest  Service 

W    E.  Goforth 

Irl  M.  Meredith 

Louis  R.  Keck 

Lester  B.  Logan 

James  A.  Burnett 

F.  C.  Cooley 

U .  S.  Forest  Service 

Wilson  Ferguson 


Hope Experiment  Farm 


Irons  Fork  

.lessieville 

.'onesboro   

LaCrosse 

Lake  City 

Lead  Hill  

Little  Rock 

Little  Rock  Airway  . 

Lutherville 

Madison 

Magnolia      

Mammoth  Spring. .. 

Marianna     

Marked  Tree 

Marshall   

Marvel 

Mena 

Mena  CCC 

Monticello  Airway. . 

Moro  Bay 

Morrilton    

Mountainburg  

Mountain  Home 

Mountain  Valley  . . . 

Mountain  View 

Mount  Ida    

Mount  Ida  CCC 

Mulberry 

Nashville 

New  Hope 

Newport    

Odell 

Oden 

Okay 

Osceola 

Ozark 

Paragould 

Parkin  

Perryville   

Pine  Bluff 

Pine  Ridge 

Pocahontas 

Portland 

Pottsville 

Prescott   

Rogers 

Rosebud . 

Russellville  Evap. .. 

St    Charles 

St.  Francis 

St    Paul   

St.  Vincent 

Searcy  

Sheridan 

Shirley 

Solgahachie 

Sparkman 

Springbank     

Stamps  (near) 

Stephens 

Story 

Stuttgart 

Stuttgart  Evap 

Subiaco 

Sugar  Grove. 

Texarkana 

Tichnor 

Turnpike 

Vick 

Wabash 

Waldron 

Wa'nut  Grove 

Warren 

Whitecliffs 

White  Rock 

Wilson 

Wright 

Wynne 


National  Park  Service 
U.  S.  Engineers 
W.  E.  McDowell 
U.S.F.S.  Exp.  Station. 
U.  S.  Forest  Service 
Benedictine  Sisters 
Pitney  O.  Wren 
Mrs.  Dan  C.  Bates 
J .  H .  Crosswhlte 
U,  8.  Weather  Bureau 
U.S.W.B.   Airway  Sta. 
H.  G    Lenhardt 
J.  W.  Eppes 
StateAgr.  School 
Mrs.  Johnnie  Morton 
Cotton  Exp.  Station 
Chas.   Walton 
A.  J.  Park 
Oscar  Blankenthip 
E.  W.  St.  John 
U.  S.  Forest  Service 
Airway  Observer 
U.  S.  Engineers 
Mrs.  Nova  Berrv 
C   A.Lovell 
H.  N.   Halbert 
J.  G.  Scott 
Corbin  E.  Moody 
T.   S.  Whittington 
U.  S.  Forest  Service 
Clifton  Ward 
Brice  ( ;arruth 
Clarence  Turner 
J-  D.   Henderson 
Clara  M.  Whited 
U.  S.  Forest  Service 
Charles  R-  Jackson 
G.  H.  Banks 
Orkney  O-  Milton 
J.   E.  Garrett 
Carroll  King 
Rudolph  C   Cranford 
Miss  Theresa   Scheu 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
Mrs.  Pearl  Newton 
Raymond  Pullen 
W.  R.  Hambright 
Howard  Fowler 
G.  A.  Maddox 
U.  8.  Forest  Service 
U.  8.  Bio.  Survey 
A.  Boyce  Boyd,  Jr. 
Wm.'B.  Brashears 
Soil  Con.  Service 
Walter  A.  Smith 
Ark.  Forestry  Com, 
Minnie  L.  Moldon 
Soil  Cons   Service 
James  L.  Key 
Henry  Field 
Hillard  Baker 
Neal  N.  Riley 
S.   C.  Story 
Mrs.  B.  E.   Swim 
Rice  Experiment  St*. 
New  Subiaco  Abbey 
0.  R.  Fennell 
H.  8.  Brashear 
Andrew  M.Olson 
U.  S    Forest  Service 
JefTD.  Pope 
Farm  Security  Adm. 
Wilson  Ferguson 

A.  H.   Fast 

C.  N   Turner 
M .  Snead 

U.  S.  Forest  Serv. 

D.  O.  Anderson 
Farm  Securitv  Adm. 

B.  M.  Eddin's 


KIIiIilNa    FROSTS,     1941 


Stations 


Alum  Fork  Res 
Arkadelphia... 
Arkansas  City. 

Batesville 

Bee  Branch.... 

Benton  

B<^ntonTille. ... 
Big  Lake  Outlet 
Black  Rock.... 
Blytheville  • 
Booneville. . 
Boughton  .  . 
Brinkley. .. . 
Calico  Rock 

Camden  

Clarendon.. . 

Clinton 

Clover  Bend 

Conway 

Corning 

Cotter 

Crossett.... 
Danville  .. . 
Dardanelle.. 
DeQueen  ... 

Des  Arc 

Devils  Knob 

Dumits   

Kl  Dorado.. 
England  .... 
Eureka  Springs 
Fayetteville... 
Favetteville  Ex 
Fort  Smith.    . 
Georgetown  . .. 

Gilbert 

Glenwood 

Grannis 

Gravette 

GreenMountain 

Harrison 

Helena 

Higden  

Highland 

Hope 

Hot  Spring!... 

Index .. 

Irons  Fork.  ... 
Jessieville  .... 

JoneBboro 

Lead  HUl 


Last   in 
spring 


Mar. 
Mar. 

•Mar'. 
'Mar. 
Mar. 
Mar. 


Mar. 
'Mar. 
'Mar. 


Mar. 
Mar. 
■Mar. 
Mar. 
Mar. 
'Mar. 
'Mar. 
Mar. 


'Mar. 

Mar. 

Mar. 
'Mar. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 
'Mar. 
'Mar. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 

'Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar- 
Mar, 
ar. 

'    ar. 

'^'ar. 
Mar. 

•Mar". 

Mar. 
Mar. 
Mar. 


First  in 
aiutnmii 


>ov 
Nov.  8 
Nov.  10 
Nov.  10 
'Nov.  8 
Nov-  8 
Nov.  10 
Nov 
Nov 
Nov.  11 
Nov.  9 
Nov.  9 
'Nov.  10 


Nov.  10 
Nov. 10 
Nov. 10 

•Nov 
Nov.  10 

•Nov-  8 


Nov.  12 
Nov. 
Nov.  10 

'Nov!i6 
Nov.  10 
Nov.  10 
Nov.  8 
Nov.  10 
Nov.  10 
'Nov.  8 
'Nov.  8 
Nov. 10 
Nov.  10 
'Nov.  7 
Nov.  10 
Nov.  10 
Nov.  10 
'Nov.  8 
Nov.  S 
Nov.  8 

■Nov."  8 

Nov.  9 
Nov.  10 

Nov.  lb 
Nov.  8 
Nov.  10 


Length 

growing 

season 


225 
224 

226 
224 
224 
226 

223 

2S7 
225 

226 

226 
238 
242 
2'24 
226 
229 

228 
225 
226 

226 
226 
238 
234 
226 
226 
224 
224 
254 

'223 
226 
226 
226 
224 
224 
224 

234 

236 


228 
234 
2'26 


Stations 


Little  Rock 
Lutherville... 

Madison 

Magnolia  ... 
MammothSpri'ig 
Marianna  ...  . 
Marked  Tree  . 

Mena   

MonticelloAiry . 

Morrilton 

Mountainburg.. 
Mountain  Home 
Mountain  Valley 

Mount  Ida 

Mt.  Ida  CCC 

Mulberry 

Nashville 

Newport 

Oden 

Okay 

Ozark 

Paragould  

Parkin 

Perryville 

PineBluflf 

Pine  Ridge 

Pocnhontas 

Portland 

Prescott  

Rogers    

Rosebud 

Rus.sellville 

St.  Charles 

St.  Francis 

Searcy 

Springbank     . . . 

Story    

Stuttgart 

Stuttgart  Evap. 

Subiaco 

Texarkana 

Turnpike 

Wabash 

Waldron 

Warren 

White  Cliflfs 

White  Rock.  .. 

Wilson 

Wright 

Wynne    ..     


Last  in 
spring 


Mar. 
Mar. 
'Mar. 
'Mar. 
Mar. 
'Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
•Mar. 
Mar. 


Mar. 

Mar. 


Mar. 
Mar, 
Mar, 
Mar, 
Mar 
Mar, 
Mar. 
Mar, 
Mar, 
•Mar. 
Mar, 


Mar. 
'Mar. 
Mar. 
Mar. 


First  In 
autumn 


[Length 

(growing 


Nov.  10 
Nov.  8 
Nov.  10 
'Nov.  10 
Nov.  7 
Nov  10 
Nov.  11 
Nov.  9 
Nov  25 
Nov.  10 
Nov  9 
•Nov.  8 
Nov.  9 
Nov. 10 
Nov  9 
Nov.  9 
Nov.  10 
Nov.  10 
Nov.  9 
Nov.  10 
Nov.  10 
Nov. 11 
Nov.  11 
Nov.  10 
Nov. 26 
Nov.  9 
'Nov.  8 
Nov.  10 
Nov.  10 
'Nov.  8 
Nov.  10 

Nov.'io 
Nov.  11 
Nov.  10 
Nov.  10 


Nov.  9 

Nov"  8 
Nov.  10 
Nov.  10 
•Nov.  10 
•Nov.  8 
Nov.  10 
Nov.  10 
Nov.  8 
Nov.  8 
Nov.  10 
Nov.  10 


236 
224 
237 
•J37 
223 
226 
227 
225 
252 
236 
225 
•224 
■225 
■226 
225 
225 
226 
226 
225 
■226 
226 
231 
'242 
226 
252 
225 
228 
236 
■237 
224 


236 

2'26 
244 

225 

234 
237 
226 
237 
■234 
236 

•224 
234 
'236 
226 


•Indicates  freezing  temperature,  no  killing  frost  reported. 


Departures  from  normal  temperature  are  computed  from  averages  of  entire  period 
for  stations  having  10  or  more  years  record.  Departures  of  precipitation  with  15 
years  or  more  record  are  computed  from  a  normal  or  "standard  mean,"  adjusted  to 
a  uniform  35-year  period ;  for  stations  with  10  to  14  years  the  means  are  for  the  period 
to  1935.  inclusive.  T.  ,  less  than  0. 01  inch  rain  or  melted  snow.  Reference  letters 
*.  ''.  ',  appearing  in  the  table  indicate  number  of  days  missing,  j  Also  on  later 
dates.  tPost-office  addresses  of  the.se  stations  as  follows:  Alum  Fork  Reservoir  Paron  • 
Beaty  Lake,  Forest  City:  Bethesda,  Batesville:  Big  Lake  Outlet,  Manilla;  Bough' 
ton.  Route  4,  Prescott:  Camp  Chaffee,  Port  Smith;  Camp  Marion,  Route  1.  Little  Rock; 
Clover  Bend,  Hoxie;  Corley,  Paris;  Devils  Knob,  Salus;  Eagle  Gap,  Kagleton;  Eleven 
Point,  Route  1,  Raveudon  Springs:  Fordyce,  Route  1,  Fordyce:  Fort  Smith  Water  Plant. 
Mountainburg;  Green  Mountain,  Calico  Rock:  Hon.  Waldron;  Index,  Route  5,  Texar- 
kana; Irons  Fork,  Exp.  Station,  Mena;  Lutherville,  Route  1 :  Lamar;  Moro  Bay  Route 
3,  El  Dorado;  Morrilton,  Routes,  Morrilton:  Mulberry,  Route  1,  Mulberry;  Odell 
Route  1,  Canehill;  Pottsville,  Route  1,  Russellville;  Rosebud,  Route  2.  Mount  Vernon; 
Sheridan, Hen.sley;  Sparkman,  Route  1,  Sparkman;  Springbank,  Doddridge;  Stamps 
Buckner;  Turnpike,  Dover;  Walnut  Grove,  Cord;White  Rock,  Ca«,  ' 
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CLIMATOLOGICAL  DATA:     ARKANSAS  SECTION 


Year.  1941 


\       sGravettS 

1'      E^ntonville* 
RogersT 
B  E  N  T  0  N' 


/ 


■  11         yjt-  t       MamrJioth 

•Eureka  Sprrngsi      Lead  Hill •!  ^^VB  A  X  T  E  R     F    b     l!^ 

TC_ARR0LL     bOOnIe'i 
r        ^  !  Ha..onj„^Co«e. 


rflountam  Home 


\— washingtonUm  a  D  I  S  0  N-! 


I  !         Ha 


r 


E  WTON 


;  Sunset*     I    uutton*         |  'Nail 

Ij         ~~  •"~^  j         ■ • i-Freeman  Springs..! 

\cRAWFORDrW'~T°^N  S  °  nJ    • 

»  "franklinI  I 

I  Ozark*       ;         Lutherville,  i 


1    "L. 

Gilbert 


t^SE  A  R  C_Y.| 
i     Marshall 


b 


)rtSpiii 


J  Arkansas 
;        j —       •Subiaco 
L,_J      L   0   G   A    N_  J 

/    Dardanelle 


Bee   Branch  I    Heber  Spri 

" .i_.lJ 

CONWAYf-'^  Rosebud  • 


SCO 


r— ; 


IP      0      L 


Bosneville 


Janvi 

^ — r~T — r^p 


St.  FrancisiJ)      -^ 

•  Corning  •  Sk    Z 

J    L     A     Y  \^   I 


licp  Rock    1 


SHARP 


feladc  RockG  R  E  E  N  E 


j    VAN    BUREN  j^gden            kV''^ 
j         Clinton*  I^EJURNE  ' 


.  Batesville      ^    /  • 


t^^^ 


H  ill  E|\p^n%«i^  ^  °  ^/i  % 


,i,„on\  FAULKNER  I 
»  Convay 


iWaWron 


T      T 


Tn'siythevliiT' 
-jj     CRAIGHEAD  Big  UakeOutiet 

•jonesboroV      j    MlSSlSSlPPL 
/) '      Osceolali 

POiNSETT^^^Jl 
Marked  Tree         j  ^.^^^ 


.¥ 


Thpraburg* f~     ^/~ 

-  -- !     P  U  LA  SKI    I    ^^^\  PRAIRIE  .^^      I 

Little^otkr  <i  -^^<~u,»„^7,n«     ^ 

•  England 


Wynne*     flr*Parkin    ^ 

^  i  WJ' 

ST.     FRANCIS      '        -^z^^' 


Madison 


"~CIarendo 


1     '■^^         ^\_,  Amity 
•PI  I     K     E 


De  Queen)  ^  Centerpoint 
• llHi 


White  Cliffs 

\    o    I  I      c 

Fresco  tt 
LITTLE   RIVeK^  HEMPSTEAD 

.    Hope      i   NEVADA  !  OUAC 
r-oi  Fulton  |    Camdert 

Texarkana 


-u^    r\  i 

Malvern*        |   \  I        j                    i   a'o  i/  »  ki  c 

SPRINGS      i    I  ^     JEFFERSON     A  R  K  A  N  S 

IgVr  A  n  tJ       Zr\_  .i-X^ 

j      \  :     Pme   Bluff  ^v^°"i«''^'°''e 

_, L_ 

/     Carthage  •\^.->' —  -I 


r 

MILLER  >     A.     1  Magnolia 

^1  *  I 

<,^        !c  0  L  U  M  B  I  aI 

r.    's^     -   ! 

Spring  Bank      | 


A   L   L   A    S\-,_^ygLAND| 
Fordyce*  )         ^^     i 

,  Warren*  ,  !     n 
CALHOUN  \  {\J^ 

BRADLEY 


r    LINCOLN,]     Yancopin 

Dumas 


•  El  Dorado 
UNION 


Airansas  City 
R    E    W" 


Portlal^d.  I  CHICOT 
A  S  H   L  e(y    j 
•Crossett         r      j 


Weather  Bureau  Office,  Little  Rock,  Ark.    2-12-42-1600 
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